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INCLUDES: 


= ЙТ 


FPGAs, CPLDs and Development Tools 
See Pages 326-329 


ANALOG  |DSPs, 16$ and Digital Isolators 


DEVICES .... See Pages 416-417, 423-440, 1584 
AIMEL MCUs, EEPROMs and RF eune 
— 1s ..See Pages 334-338, 651-653, 705-706 


Cermet Potentiometers INCLUDES 
COPAL ELECTRONICS See Pages 1189-1192 zi Т 


2; ра Microcontrollers, Software and ZigBees —— TE 
» пеєзсає See Pages 403, 411, 442 ; 


lamina Light Engines, Heat Sinks and LED Dis- TP 
Bright Lights. covery Kit See Page 1643 


\ MCUs, Power and Linear : ficuncs 
ҚУ Microchip See Pages 361-369, 642-650 SMI 


. | DRAMs, FLASH, PSRAMs and Memory ay *. 
micron Modules ......See Pages 685-687, 708 | | 92 ШІ 


жемін | Chip Coils and Ceramic Capacitors 
See Pages 883, 1114-1123 


MCUs, RF and Analog ICs <» ( 
See Pages 393, 451-453 S 


Connectors, Inductors and Telecom Trans- ТТ: але 
formers ....See Pages 187, 899-903, 930 ШІ 


Microcontrollers 


See Pages 419-422 


INCLUDES 


ПОН ICs, Mosfets, Diodes and Sensors 
....Pages 636-637, 778-779, 817, 1596 


Aluminum Electrolytic Capacitors TNcuuDES 
See Pages 1007-1029 


Power Metal Strip? and Wirewound — Aang 
Resistors See Pages 1168-1171 | 
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New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Вегеіѕ.................................... 1623 Twist Lock .... 1443 Metallized Polypropylene ......... 1054-1055, 
Velcro ..... Чоу, сот ан . 1059-1060, 1067-1073 
G= Blowors/rans ыы Wire Clamp MICA . -- 1135-1136 
AC Line Cords, Power Cord мб: ee ee 7 Қ Monolithic G 076-1078; 1082; 1088 
ine Cords, Power Cords ......... Adapter... digikey.com w onolithic Ceramic. - В ç 
i PC багі u digikey com Cable/Wire осу com Multilayer Ceramic. 1076-1079, 
AC Бесерізсіев.................... 947,950 СНС Вив Вагонные TO uuu 1085, 1109, 1110-1114 
К Boards Те Ceramic Спір.... 1087-1088, 1090, 
Accelerometer.............. 401, 1613-1614 Accessories. ..1460 Clamps Mesh 40, 1443, 1446-1447, 1456 1099, 1100-1102, 1103, 
Accessories/D-Sub (see Hardware) Adapters, Application Specific 1466 Coaxial : -. 1406, 1411 1104-1105, 1109, 1110-1125, 
ү Breadboards, Solderless 1458 Cross-Connect Wire. ...1126-1127, 1128, 1129-1133 
Adapters ... - ....Фожеу.сот Соррег Clad ka . 1463-1464 Datacom Cable .. High Capacitance . .1090 
AC.... 947, 1466 Паше: ааа азота 377 Fiber Optic .. Nobium Oxide ..... 111038 
Audio.. ::28^ Evaluation ..... 400-401, 580, 693, 732, 1613 — Fire Alarm .. Surface Mount .1038 
Auto Lighter 1507 Insulated .. .. 1454, 1460 Flat Cable Jumpers Polymer.... 1025-1029 
BNC.... .271, 279, 1487 LVDT Flat Flex Cable .. Polyester 1050-1051, 1053 
н saa E PC Prototyping .......1456, 1459, 1462-1465 0.5тт.... Polyester ап Б das AED "1065 
ара Optic pi 25 Specialty. E imm Hee Polypropylene ... 1060, 1066-1073 
GBIC to DBS... 5302 Пе ШО, 2.54mm Бра Рт 1080-1008 
Headers/Covers .316 Ы Hook-Up..... i А š 
Keyboard. ..43 Boxes digikey.com Instrumentation .. a oil ` 10071018 
Modular 182-184, 186 Aluminum ...... 1429-1431, 1437-1440, 1489 Jumper Wire Specialty Polymer. ... 
Modular 183-184, 186 Instrumentation Cases. ........... 1426-1427, Kits enu: ood Melalized Film 
MOUSO. i xis sene EXE E ERE SAL UENIRE 43 .. 1429-1431, 1437-1440 Microphone, Shielded Supercapacitors ..... 


...1426-1429, 1437-1440 Modular 
Watertight/Airtight Cases ... 1426-1429, 1431 Multiconductor ........1402-1405, 1407-1409 ce коа 
1458, 1462 Multiconductor, Foil/Braid Shielded 1408-1409 Aluminum Electrolytic ............ 979-987, 

us А =: .. .1004-1006, 1018-1024 
1494 Multi-Paired, Shielded . 1403-1405, Ceramic ................. 1089, 1091-1097 
1407-1409 1098-1099, 1100-1102, 1103, 
. 1104-1105, 1109, 1110-1114, 


Breadboards, Solderless 


Bulbs (Replacement). 


Bumpons.. ..1441 репи 


Sou to DIP А “317 Bushings Ribban ve 1124-1125, 1126-1127, 1128-1133 
SOWIC C87 Shoulder... ..1456 2mm. Electrolytic ..........979-987, 988-989 
ar К in Reli na D E 1 Film. 1061-1064, 1138 
SSOP to DIP ..317 Strain Relief .. 1443 High Flex К MICA. , 1135 
lee DIP -318 Butane Round Jacketed/Shielded Flat . 40 Microwave Chip “1098 
Glue Gun... -1477 са. е PPS Film M 1061-1064 
Alarms Solder Irons. 1477 c ala Safety Series ......................... 1089 
Alligator Clips ......................... 1490 Buzzers .............. 1418-1419, 1421-1422 Speaker. Tantalum Er persil 
Alternistors ......................... 826, 834 TAS. 179 Trimmer 1138-1140 
PROMS: азнака наза вакытка АЫ tanei Tantalum ..1030-047 
Amplifiers, Broadband....... 698, 776-777 Test Lead... 1402, 1410 Axial . 1040-1041 
Tinned Copper Flat Braid. ..1410 Radial 1034, 1039 

Antenna ... 700, 702 Twisted Pair, Ribbon ... 2.40 Thin Film Е U d 
и E pur Cabinets .... .1429-1431, 1433 s d Data/LAN Cable. 1407 Chip . ..1107-1108, 1135 
`` 699 Conductive . п 1467 Титтег 1138-1140 


Magnetic Mount. 


Planar......... 4700 Cable Assemblies ... Camera Modules . .413 Ultracap . 


.413 Variable.... 


Surface Mount 695, 700 Audio & Apple. CMOS Image Sensors. 
Whip ... с BNC, Molded.... о -413 Gard Extenders ....................... 1460 
Yagi.... CAT 5e Imaging Processors .413 
CAT 5 Patch Lens Kits Т Card Racks...... ..1461 
Attenuators........................ 188, 1173 
CAT б Patch .............................. 186 Capacitor Arrays ......... 1087, 1127, 1174 Card Reader, Magnet 1508 
Audio CD-ROM ...... digikey.com 
Connectors ... ..284, 286-288 Computer, Molded . ..42-7 Capacitor Networks ..1174 Cards 
Processors . digikey.com F Type (Television) 1275, 280 A Dataflash. . 
Transducers .. 1420-1422 Fiber Optic й Capacitors cen oe кы x Memory .........298-299, 301, 685, 687, 708 
T Flat Flex Cable Smart Media ...708 
Auto Accessories DES. 89, 1006, 1007-1029, 1030-1047, Solid State Floppy Disk “тов 
Cigarette Lighter Plugs/Socket .......... 1507 Flat, Roun . . 1050-1059, 1060-1075, 1076-1085, 
Fuses... .1265-1266 ў ..1086-1089, 1090, 1091-1097, 1098-1099, Cases. .digikey.com 
Holders .. 1565-4966, _ 1211809190 Displacement ord 5% .........1100-1102, 1103, 1104-1105, 1109, Сотрше . digikey.com 
U .. 1110-1125, 1126, 1127-1128, 1129-1140 CONDUCTIVE ............... роза ава 1428 


Aluminum Electrolytic .......... 953-965, 966, Instrumentation ..1426-1427, 
Bi 967-969, 972-987, .................... 1429-1431, 1437-1440 
... 988, 989-1006, 1025-1026 Watertight/Airtight ................. 1426-1431 
Aluminum ectrolytic Axial .......... 953-956 Chip Beads 935-936 
: Al Electrolytic Snap-In .... 1027-1029 ip 
Backlight, EL Element................ 1621 Pin/Plug .... 24-25, 35-37 ШИК ЕНСЕ a Соттоп Моде Сһокез ...936 
Aluminum Organic. . . ..1047 
Socket . 22, 24-25, 28-30, 34-37 ! Inductots..... K 
Backplanes ............................. 1461 IEEE 1284.................................. 42 Bi-Polar... 957, 967 Eigh current 
IEEE 1394 45-46 Ceramic iade pis 
Backshells, D-Sub ....33, 40, 168-169, 177 Май 156-465 Axial. ...1074, 1076, 1084 High Неїепїоп............................ 935 
Ballast, Lighting................ digikey.com Panel Meter. 627, 1631 Chip .. 1084, 1087-1088, Chokes.......895-898, 909, 927-929, 936-940 
à 1089-1090, 1091-1097, Я 
.288 CAN-BUS ...937 
Ваши: оо аа вара аа 931 2.44 21098, 1109, 1110-1123, 1134-1135 Current Compensated . ..937 
275-276 1075, 1081, Kits 936, 1569 
Banana Plugs/Jacks.................... 254 iE а 1086-1087, 1088-1089, 1129-1131 14. зв, 1569 
Barrier Blocks ........................... 207 Single Ended.. 245 Monolithic... isnt ene 1076-1079, 1082 High Frequency ...936-937 
: Multilayer .. 1076-1079, n 
Е Ѕіегео Ехіепѕіоп ...42 КБ ас ss ctus .936, 1569 
Batteries Twisted Pair ..85-37 > 1083-1085, 1087-1088, Surface Mount ..936-937 
Alkaline . E .. 1091-1097, 1098, 1110-1114, Wirswound... 936-937 
COME арена қомы ISON БВ E Ae As 00500 1124-1125, 1126-1128, 1134-1135 Ë 
Ы USB. n .46, 48 Common Mode 936-937 
Carbon Zinc .. Lighted ..48 а Chip .... 1077-1079, 1087-1088, Arrays ..... 
Chargers ... .1497-1498 VGA Monitor й .........1091-1097, 1098-1099, High Current 
Coin Cell.. . 1500-1502 | 11100-1103, 1104-1105, 1109, Kits 
Computer... 1501 Cable Clamp ....257,260, 1443, 1447, 1456 ^... 1110-1123, 1127-1128, 1129-1135 Power 
Contact Cleaner 1504 ` Trimmer .. ... 1137-1140 
Heavy Duty . 1505 Cable EMI Ferrite Cores ......... 938, 940 Computer Grade . ...977 Circuit Board Accessories....1460, 1465 
Holders ..... . 1506-1508 I Dry Film AC........ 1074 
Coin Cell. a has а 1404 Electric Double Layer .969-971 Circuit Breakers 
Lead Acid 1497 Cable Strippers, Coaxial............. 1402 Feedthru ...1108 DIN Rail Mount... 
Lithium ... 1500-1503, 1505 : Film .....1054, 1058-1059, 1061, 1064, 1138 Switch... 947, 1273-1275 
lon..... ..digikey.com Cables/Programming Hardware ..... 329 Medium Power . .1059 Thermal. 1274-1277 


Rechargeable 
Nickel-Cadmium. . . 
Nickel-Metal Hydride 


.970-971 Cleaning Accessories 
1080-1081 Cleaners .. 


1568-1569 — Cloth.. 


..47, 179, 186 Gold... iiem 
Interference Suppressoi 


1442, 1444, 1446-1447, 1453 Kits ... 


. 1502-1503 
“1498-1499 Cable Testers .. 


1498 Cable Ties 


.. 1474, 1479 


Раскол 1499 Heat Stabilize Low Inductanc 1108, 1127 Swabs 
Telephone Packs 1504 Holders ... . 1442, 1446-1447 SMT ........:. 1127 Wipes ... 
Tester....... 1497 Metal ..... ..1446-1447 Metallized Polyester . . 1053, 
Bead Cores .939-940 Tak Ties Reusable .. m si 1056-1058, 1060, 1065 Clinometers............................. 1597 
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Clips .. 77-78, 86, 102 SMA/SMB .. - 263-264, 268, 277 
Alligator... VH Series * SMK......... 
Battery 4.2mm . Terminals, Braid-Pic 
Fuse.... 5.0mm .. ТМС: ег 
Nano/Micro . 7.92mm Tools, Crimp 
Adapters Twinaxial . 
Clock Smoother Module............... 860 Audio ..... 260, 284, 286-288 
Backshells .........33, 40, 168-169, 177-178 112, 145 RITS 


Coils/Inductors ............... 877-878, 880, 
24 .. 882-883, 884-885, 886-889, 


Banana Plugs/Jacks Я 


ç Я ё Barrier Blocks ..... IDC ...... 2425 34 Sabre 
852 5 MEA is аа Battery, “Toy Car” Protected 31-32, 40, 147-148 Tools... 
А 925, 926-930, 936, 1528-1530 Eder: А ч 
Air Core Binding Post... High Density Interconnect (HDI) . . Scotchlok.... 
Blind Mate (BM 14-116, 118 Hoods, D-Sub. .... 168-16: SCSI 1, 2, 3.. 157-158, 302 


Shielded .... 265-267, 269-273, 275, 278 IDC ..... digikey.com SCSI Terminator . 45, 163 
Chokes. % Accessories NB. зы rhe cria aine kan аа 93 Secure Digital........ .298 
mU 908-909, 927-929, 936-937 Adapters. .271, 278 Сага Edge :.28-30, 34 SFP (Small Frame Pluggable) ,, ..802 
Common Mode Choke : 909, 936-937 Crimp 269-270, 272-273 Centronics 160- 161, 178 Shunts . 
й P Decouple Crimp ++ 165, 174 SHV..... 
аа а Field Serviceable . DIP... [23,27,33 бім Card 
Digital Audio .. 1530 Jack. ЕЯ D-Sub.......22, 26, 33, 163-166, 171-178 Sink... 
Drum Core 882, 899-900 тна Plugs Parallel Interface ................. 161, 174 AE. 
jim C сыла УЛТ ОТ. 883 Еді н 
Е Сага Edge .28-30, 34, 162, Pin/Plug.. 24-25, 34 
r yeso ep ur NM .272, 289-291, 1460 Pin/Sockets „165-166 eae ҚЫ com 
т 880-882. 898 Centronics. . 57, 160-161, 174 Socket . .22, 24-25, 28- 30, 34,93, Ic... 318, 319-320 
“904, 907-908, 917- 919, CF (CompactFlash) Card E d 105-106, 108-112, 157-158 IDC 2.22, 24- 25, 28-30, 34, 93, 
922, 927-929, 936, 1528-1525 C-Qrid.. 2mm p ..105-106, 108-112, 134, 127 
High Frequenc 886-889, Champ 157, 160-161 DIN..... -307 бой Shell .062” and .093" ........... 130-132 
ы БВР hie a Circular. 122, 238-242, 244-250, Discrete Wire 105-110 194-138, 138 
Fert 252-256, 257-260, 261-262, 277, 280 IEEE 1386 Splice W 54 5 217-223, 
97 Series IEEE 1394 ы „930, 232-233, 235-237 
Accessories 242, 257-260 Industrial Ethernet . Kits а digikey.com 
Multilayer. с ooo Lugs/Rings ........218-219, 222, 231-233 
Power 880, 882, 899-902, 907- 908, Cable Clamp. Jig Assemblies Quick Disconnect . 
..910, 911-912, 922, 936-937 Coaxial... ТОНИНИ «obo ee 
Surface Mount . DIN .. 259, 261-262 Jumpers 80-81, 97, 113 
Power Choke: Metal. ‚238-242, 246-253, 258-261 LAN....... 183, 187 
ава эў й MIL:C-5015:.. азана 259-260 Power Over Ethernet . 
Shielded SMT... 881, 906, 908, 912 Habet | ..247. aa 2122 тосатын errr 124-125, 128-132, 134-136 192-196, 198, Е 
Surface Mount............. 877-880, 882-883, MS Series .239, 242 Compact Flash © .301 02-206, 210- 
884-885, 886-889, 890-898, Plastic... 122, 248, 253, 256-257, 259-262 DIMM...... 
a = .905-909, 913-925, ee Memory Stick .. 
ШЕН Е n 
Switchmode 1528-1529 Accessories........ 257 FCMCIA Memory ca .-59, 89, 100-101, 103-104, 
Thin Film анн 893 Wire Entry Seal Kits SIMM .... qoo 116-117, 119-121, 141, 234 
Toroidal . 900-902, 913, 922, PT Series Metrimate ... Kits zi сыла ta pee ара digikey.com 
se 925, 1525-1526, 1528-1529 Push-Pull Lock . Mezzanine ..216-21 9, 222-223, 
Variable 915-916, 919 Screw Lock... Micro Cross DVI . 
Voltage Біер-Ор .......................... 895 Water Resistant Microphone . 
Wirewound 884-885, 899 Соахіа!.......... Mictor ... 
сва SUE Miniature . Mini D Spade .. 215-216, 220, 223, 233, 235-236 
iue й Commercial... Mini DIN, Spring Push.. -.207 
Computer Equipment Compact Flash Miniature Rectangular (МВ) Тір Jacks/Plugs .. .254 
Cable Assemblies CompactPCI Miniature Threaded .274 
Keyboards... .1297-1298 Delta...... Mini-Fit Nec i com 
KVM Switches ..1495 DIMM Card BMI .. .118 
Trackball 1297 DIN: ais HCS .118 
"m Circular ... Jr... МТ 
Connectors .. digikey.com IDC Rectangular SMC .118 
0.3mm.... ...54, 57 Mini Circular.. Sr.. .119 Water Resistant/Waterproof 
..60, 297 Rectangular. . Modular . .187 Меаїһегідһ.............................. 
ym ..57-58, 59, 5152. Es DIP Sockets, Lock Eject . DSL Filter Е .187 Fi ы > ааа КО aries TERES 
Өх. 796, Modular Adapter. 183, 185 
JMD Series. ...82 163-167, 169-173, 175-178 — Modular Jacks 180-185, 187 Contacts (see Connectors) 


0.6mm... .63 Crimp .. 164-165, 174 Filtered ..... .186-187 Controllers 
0.65mm ..63 Dual Port... os senten 166, 173 IBM Equivalent......................... 183 Brushless Fan Motor Controller........... 733 
0.8mm.. .62, 64 High Density . 166, 171, 173 Industrial... 183-184, 205 Development Kits 342-345, 349 
imm ... 58-59, 64, 66, 82, 162, 291, 297 High Density Right Angle 166, 171 Modular Plugs. 47, 179-181, 184-186 Programmable Boards... .. 342-345, 350-351 
Card Edge. - 162, 291 Industrial Industrial . Source Ringer ............................ 476 
Flex.... 54 Modular, 70AD.. 
ай s “ва Pins/Sockets . 165-166 M-Series .155-156 Converters, AC-DC .................... 1564 
D Series. .82 Е acka skay raka nde 173 MR: 2 saa ез .140-141 "P 
1.25mm/1.27mm «59-60, 65-68, Right Angle... 63, 166, 171-173 МТА .100" and .156" . .105-113 CONS ma DCDC. -digikey.com 
Right Angle Stacked .173 — NType.. .274 -Rail Mounted . MINE 
Eee he yp Dual Output...... ..1544 
1.5mm Solder Cup ..... 5, 175 PanelMate... ...59 Int ted Circuit 539, 540-542, 618-621 
ZH Series .83 Surface Mount ...173 Parallel Interface. 160-161, 174 а ыы P 1 7 21 4 
2mm. (68-74, 77, 80-81, Wire Wrap.. (175-176:  РСВоамі.............................981028; ы ооо” 622-623, 634, 681-683, 732, 153 
.83-84,85,87-93,295-296,312 ^ Edgecard 28-30, 34, 157, PC Pins/Receptacles . . Power Supply... 1536-1597, 
Cable-to-Board. go a 162, 289-291, 1460 РС Terminals ..1453, 1458 А 1995, 146901564 
Discrete Wire 0-81 Ethernet (see Modular Jacks and Plugs) PCMCIA Memory Card ...298-299 Single Output......... 1535, 1546 
FB, Z-Pack... .295 Eurocard.. ..292-294,307 Phone Jacks/Plugs... ‚..284-285 ТИР ОШРИ ........ sinss digikey.com 
Hard Metric ..295 F Type.. Phono Jacks/Plugs 283, 288-289 соға бгїрз............................... 1404 
Headers ... .68-70, 72- 74, 7T, Faston Power. ..112, 114-121, 130-131, 
MM 87-88, 90-93, 312 Ferrules . айы 7, 285, 286-288, 289,948 Cord Guards..............................170 
HM, Z-Pack FFC/FPC Power Jack.. digikey.com 
IDG sss Fiber Optic. . Power Supply . ....77-78 
Jumpers. Firewire, IEEE 1394. Rack and Panel.. 123, 159 
JWPF Series . Flat Flex Retention Modules .162 
Milli-Grid ..... Flexi-Block Reverse Polarity SMA . .699 
PA Family Series . 83-84 GBIC...... Т 263-275, 277-278, 280, 284 Counters ............. 
PH Series .... ..84 Hard Metric id .295- 296 i Accessories. 
PHD Series. .85 Hardware . 60-162, 170, 178 Adapters 264-267, 271, 275, 279-280 Frequency 
Sherlock. .87 Headers .... digikey.com BNC .. ...266-267, 269-273, 279 
Socket. .025". ..digikey.com F Type 835-836, 841-846, 
2.5mm.... - 050” .. Мы 312 БАКНА:ы мосы ое нанына АЙ Н заварва 849, 851-855, 857, 862, 865-872 
DB Series.. 85-86 100” Centers. Ferrules, Wire. š Cylinder Type .................. 843, 853, 871 
EH Series ...85 MCX/MMCX Type... Kits ..1569 
HR Series ..86 144, 146- 148, 311, 313- 314 Miniature Threaded.................... 274 Microprocessor ...857 
2.54mm..... .74, 102, 140- 143 01, 108, 111-112 N Type ... Surface Mount . .. 835-836, 841-843, 846, 
3.0mm Micro-Fit. 114-116 ӨНУ егалар нанава; малада 849, 852-857, 862, 865-872 
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Enclosures 
Instrumentation Cases. 


.. digikey.com 
..1426-1427, 


Ferrules 
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з Cylinder 939-940 Multi-Meter 
° Differential Mode Filters . .937 Picofuse 
Jg EMI Discs and Plates .938 Radial ... . 1258, 1264-1265, 1268- 1270 
Flat Core............. , 942 Resettable. ..1248, 1250-1251, 
с Data Books/Manuals/Catalogs...352,697 EEPROM High Frequency Cores. -..940 pM 1252-1255, 1269 
о Parallel . 691-692 [ic Surface Mount .... 1252-1254, 
DC-DC Converters ... 1536-1537, Serial... ..687-688, 689-690 Low Frequency Cores . "939 ...1256- 1258, 1264-1265, 1267-1269 
= ааа 43, 1544-1545 Ribbon Cable ........ .938 Telecom ....... 1241, 1256, 1264, 1268-1269 
DIN-Rail Mounted ....................... 1555 Electrical/Colored Tape .............. 1441 Ribbon Cable Filters . Thermal Cutoffs ......................... 1278 
= Dual Output..... ...1544, 1550-1551 к Ring Соге........ 
РЯ ^ integrated Circuits ... $39, 540-542, 618-621, ЕМІ Еійегв........................... 935-940 SMT Chip Beads 
Jg ТОЕ EMI ЅһіеІаѕ............................... 938 
Point of Load (POL) . Split Cores.. 
m Power Supplies . .1536-1537, 1555 EMI Suppression Surface Mount 
ж ТЕТЕ .1557, 1563-1564 Arrays 933, 936-937 Thru-Hole Filters Gasket: 170 
Programmable 1551 Common Mode Chokes ...936-940 макава a 
Single Output . .1543, Ferrite Cable Cores .. ..937-9039  Ferrules Jack Screw.. .170 
RN 1544-1545, 1546-1550 Ferrite Chips... Crimp .... Retaining Clips. 2 
Ире Орион мыт қылша 1551 Ferrite Cores . . Fiber Optic Screw Locks ... 2370 
Voltage Regulators 696, 729-730 Filter Capacitor Type Split-Ring . Generators.. . digikey.com 
High Current Stepped Color digikey.com 
Delay Lines... ..679 LC Combined Chip. Straight... Function 22 
Detectors білінсе Mount. 197,275 NTSC. 
digikey.com Thru-Hole Fiber Optic ВЕ.... 
Combustible Gas Leak. digikey.com Emulators Accessories digikey.com Glue G 
Refrigeration Leak ..digikey.com AVR.. 335 Adapters 188-189 аар 
Development System Matrix..... 370-374, ClearView . АШ .. QB... "TT 706 
fenuators 
es Pe НЫ -375-376 Bare Cable Graphic Modules....................... 1618 
Development Systems .347-348, à Graphite Ѕһееїѕ......................... 709 
ам 377-378, 387, 416-417, 704-705, 732 Assemblies 
Accessries Чоу: сот Connectors .... Grommets 
Acclaim. Emitters/Detectors . D-Sub Backshell . 


Kits.. 
НН LEDs.. 
Phenolic Fiber Photodetectors 
Plastic Е.М.І. . 1426-1427 Receivers ... 
Web Server Кіі............................ 383 Watertight/Airtight Cases. 1426-1431 Switches .. 
Encoders ..digikey.com Terminators . 
Development Tools Digital Contacting... дікеу. Test Equipmen аа а. сот 
и: Mechanical 1356-1358 Tools... Шо. 
Adapters Я Е T n Bumpons .. 
Я - ransceiver . ) 
Develo t Kit: Optical .. . 1356-1357, 1359 Bushings 
pment Kits . £ Transmitters.. g 
Emulators Rotary... . 1212, 1356-1359 Shoulder.. 
odiis- Universal ... Transmitting/Receiving Modules Strain Relic 
Programmer .... EPROM Filter Modules .... Cable Clamps.... 
Emulator .377 DC Filter Module .. digikey.com 2... 
Eraser .... 1484 ME Card Сбидеѕ..... 
Filters Casters........ 
1208-1209 2. 92992. Terminal. digikey.com р-Ѕир Connectors . 
ESD Products ................... digikey.com Active Accessories .... 
DIN Ваіі............................... 197-200 Suppression 935-937, 1228, 1255-1256 Ceramic Fastener 
Aecossories..................... 198, 200-201 Arrays ... 1255 АМ.. Hook and Loop . 
P Multilayer , 1228 FM. Velcro .... . digikey.com 
Diode Аттауз........................ 774,812 Surgector. ..digikey. com Filters . Ferrules . 67, 169, 197 
2 зка E Arrays . digikey.com Common Mode Crimp .. 
s n sss 742-745, азаа ue Transient Voltage Suppressors (TVS) Crystal, Monolithic . Split-Ring 
< .771, 772-775, 782, 791-794, 795, dt CH Een 
797-799, 801-802, 803-806, 807-811, Varistor ..1221, 1223, 1228 Differential Mode Straight .. : 
Р A d ü u . : Digital Noise .. Grommet Edging .1447 
Bridge... Fienieton mae “Зва 401, 256 par Discriminator Grommets . 1170, 1442, 1454 
HexFreds . . 750, 760 222... .985-936, 938-940 Mere der 
Hyperabrupt Varactors. DC MEE. GNE 335, 703-704 Modes 
Kits 1569 jolders 
Pin... ..743 Fuse . ..1260-1263, 
Schottky 725, 742-743, 760, 765, . 6, 1269-1271 
Я 782, 799-801, 802, 809-811, И LED... 
813-814, 816, 818, 821-823 “a Made: 942 1 Wes 5 
Bade Кын дады 782. 478215920000 2Мове................................. nsulators 
Surface Mount ..724-725, 736, 742-745, Fans/Blowers ........1509-1510, 1511-1518 Common Mode ......... 936-938, 941-942 Transistor 
750, 771, 772-775, 791-794, АС. ель .1512-1513, 1515, 1518 .950-951 Kits) нь 


ава 795, 797-798, 799-806, 
КЕРЕ 807-811, 813, 816, 819, 824-825 


AC Axial Fans 


Accessories... . 1509, 1518-1519 


Knobs, Instrumentation . 
Mounting Вгаскеі5....................... 


ish Paper ....................... digikey.com 
Variable Capacitance................ 736, 782 Blowers +1511, 1515-1517 Fish Paper SNP Nuts 
Zener...725, 745, 791-794, 795, 797-798, 818 Brushless DC ..1512-1517 Flash Emulator .......................... 377 Rivet Too! 
Chip Cooler. 1515 N Rivets... 
Dispensers Cross Flow . 1509 Flashlights........................ 1504-1505 Screws 
Liquid as aa EET 1477-1478 DC Axial Fans....... .1510-1511 е , Machine 
Tape/Wire Marker ....................... 1449 Hydro-wave Bearing (HWB)............. 1509, PE hz. 449-449, 088, и Sheet Metal... 
Displays digikey.com | 18404544 "^ "^ "meten Spacers/Standoffs . 
Backlights. 83 ee 1624 ©СЇїй©б0 '— aska 1511 Flux Pens/Dispensers .......... 1477, 1480 Spiral Wrap.... 
Dot Matrix. dU 1658 Tachometer Output 1516-1517 F Standoffs . . .. 1454-1457 
sas bus ThermaPro-V 1517 uses ....................... 1241, 1250-1252, Support Posts... 1443, 1446-1447 
LCD, 7-Segment 1624; 1645, = ONTA AE аве 1254-1261, 1264-1265, 1269-1270 Tubing, Corrugated Loom 
LCD Modules ..digikey.com Fastening Systems Alarm Indicating ..1259, 1265 Washers 1456-1457 
Character .1619-1620, 1622 Dual Lock Automotive. . 1259, 1265 
Graphic . 1619-1620, 1622, 1624 Hook and Loop Axial 1268-1269 Headers... ...digikey.com 
"цар, Е қ ET ERR ES Velcro . digikey.com Blade ..1260, 1265 050”.... ..156-158, 312 
Li -oegment . ly , In-BKk-Cvr Ж і - ў ІШ ін 
LED Alphanumeric ...................... 1659  Faston, Terminals................. 215-217, сабам =! ч 1260 ғ ...96- 97 100, 103-107, 
LED Numeric. . 1659/ln-BleOVr загнаны 22230, 235-240 Hazardous Area .. 1258-1259 1... 118, 144, 146-148, 311, 313-314 
Oled . 1620 Ferrites Holders ...1261-263, 1265, 1267, 1269-1271 156” Centers 101, 108-112 
Smart 1673 Axial Lead Beads Automotive . 0.5тт... 57-58, 61-62 
(TFT) Modules.... 1618 Bead Cores Blocks . 58-59, 64 
Development Kits. 1618 Broad Band Cores Clips ... ..59-60 
Vacuum Fluorescent .... 1623 Саре, Clamp-On.. Panel Mount 1261, 1263 69-70, 72-74, 77, 87-88, 90-93, 312 
DSP............... 395-396, 397, 410, 416-417 Chips.......... PC Mount. 1261-1263 
Development Кііз.................... 411, 417 Arrays SMT. 23451270 792mm ..: 79 
й Clamp-On... Kits.... 1269-1271, 1569 Breakable, .100" Centers. .97, 113, 444 
Duct Wiring ...................... digikey.com Common Mode Chokes.. 936-937 Metric . ..1265 Breakable, 2mm .................... 90-93, 71 
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423, 475-476, EEPROM, Parallel... 
.. 564, 565, 575, 584-585, EEPROM, Serial 
.. 589-590, 616, 621, 629-630, .. 
632, 649, 654-655, 674, 682 EMI Filtering 
447, 449, 659, 676-677 Protection .. 
EPROMs, OTP.. 
Evaluation Boards ... 


Q Filter, Variable 
Radio Frequency ICs 
FMICs. 
RFID ..... ..453 
RealTime Clocks .453, 563, 608, 
Pieri 612, 673, 683-685, 691 


Comparators .. 


Protected ... . 31-32, 34, 40, 146- 148 
Surface Mount.. . 60, 62-64, 69-71, 74, 

E 88, 90-92, 96, 114-116, 117, 154 ON 
Controllers 


Meat Guns ............................... 1412 Ethernet... 
Heat Shrink .. ..1412-1414 Peripheral 


Butane Torch . 1412 Phase ...... 
.1412 Serial Communications . 


Fan Controllers .485 ВЕЛЕ Products 


14412 Counters/Timers .. Fiber Optics... .435 А РК Gu akak say 
1569 FIFO Memory. ..534-535, 689 D/A Converters ... ú 
1414 Filters...... 535, 576-577, 582, 655, 680, 732 | 
1415 Current Mirror/Monitors .. Flash Memory . Encoders/Decoders. 
ККЕ 11413-1415 Data Communication .. a ssh eee Frequency Conversion. ...... 
476- 477,613 FLASH. Frequency fases; ТАТ 438- 439, 
..709-710, 712-715 Data Conversion .... -432, 451, 477, NOR Flash. кай 
..711 . 478-480, 481, 482-485, 608, 661-663 ЕРСА..... Mixer. 
Graphite Sheets 1711 Data Transmission FPSLIC ... Transceivers/Receivers.......... 436, 439, 
Grease . 4-20mA Transmitters/Receivers ....... 485 Hall Effect Sensors 
Pads ... ADSL Drivers зь разавай High Frequency. Transmitters 
Hot Swap ... Ring Controllers 
Hexfets IEEE1394 ... RMS-to-DC 
Infrared Encoders/Decoders 
Hoods, D-Sub........................ 168-169 i SDRAM . 
2, і Instrumentation Amps Sensor/Signal Conditioning . ...439 
Hospital Grade Products............. 1495 Еа Serial Configuration РАОМ. 325, 331 
nte len 435-436, 442-451, 491, Signal Controllers. . 453, 563-564 
537, 564-572, 573-574. Signal Processor. ...439 
ў й > Smoke Detectors .. .442 
.605-606, 608, 611-612, 613-615, SOTiny™ Logi d 
EM С .616-618, 619-623, 624, 625-632, ту Ы 
ІС Sockets (also see Sockets) RS232 7285; 488-490 633-634, 635-639, 641, 650, 652-656, Specialized... 
Adapters 452. 487-488 ..658-660, 661-666, 673-684, 685, 693, е 36-537, 600, 612, 664, 


.670, 678-684, 685, 694, 732-733 


..317-318 


SCSI ceca: УО Expanders . sed 

Switches Ë IRDA ........ d : 

САВТ Isolation Amplifiers. B Т rate -597, 687-689, 694, 696 

DC-DC Converters........539, 540-542, 575, LCD/LED Drivers .. S / icrocontrollers.................. 352 

Dual Leaf... 585-586, 618 620, 622-623 Switches -..440-441, 581, 660, 663, 670-671 
Horizontal... й “635, 643, 656-657, 658-659, 665. Switching Regulators .. .571-572, 575, 
Integral Сарасіог.........................310 0 777 675, 678, 682-683, 732, 1563-1564 Linear .535, 595, 600, E 583, 586, 617, 622, 627, 644, 
Low Profile :305, 307-310, 313, 319 Differential Amps 1423, 454-455, o 605, 613-615, 616-618, 619-623, 655-660, 669, 671, 681, 1531-1534 
Machine Pin 07, 309-310, 313, 316, 319 "461-462, 654 ..........624, 625-632, 633-634, 635-639, System Не еее. 439-440, 
Miniature Spring Digital Logic .. .641, 647, 648-649, 652-655, 660 ; - 
Open Frame 4000... 491-492, 493,600  LMOS .... 604-605 Reset Supervisors 
PGA. 65MLVD . Logarithmic Converter . .433 Telecommunications ... А 
PLCC 7400 ... Logic Translation. .452 ISDN U-Interface Transceivers...443, 652 
РОЕР... Т4АВТ ... 493- 496, 599 Math Co-Processor. .442 PCM CODEC-Filters "—" 443, 652 
Right Angle, Dual-In-Line ТААС/АСТ . ..496-499, 577, Microcontrollers . . 933-334, 335-341, Voice-Switched Speaker Phones...... 443 
Shrink DIP .. (593-594, 597, 599, 603 m УА 349. 352-360, 361-362, Temperature Sensors ....435, 439, 453, 564, 


.363-364, 365-369, 379-384, 386-387, | ..... 585, 614-615, 628, 649-650, 681-682 
. 388-390, 391-392, 393-394, 395, 399, Tharmostats «vec exei аса ава 614 
402-403, 404, 406-411, 445-446, 613 Timers ....453, 564, 585, 589, 602, 616, 628 


74ACQ. 
305, 308-310, 317, 319-320 74АСТО ... 


Socket Carrier 
Solder Tail.... 


..599 
..600 


Surface Mount ..305-308, 310, 317-318 Д  74AHC/AHCT/AHCU ........499-501, 502 „с: 

Test.. 305, 318 da VAFCTANGU!: 499- 391, {нз 8051 Architecture TinyLogic HS/UHS Series 

T “A"LCC.............................320 — -7anpg Боз Бод. Microcontroller Supervisors ..... Tone Decoder .digikey.com 
ype КЕЕ 74ALS ..... 503-504, 598 Mi TRAC (Totally R figurable Analog Circuit 

Vertical ..... 74ALV/ALVC/ALVCH ........504-507,601 icroprocessors..................... (Totally Re-configurable Analog Circuit) 

Wire-Wrap... TAALVTCIALVTH 507.508, 596, 601 mum 446-447, 450-451, 615-616 нина 733 

ZIF Microprocessor Reset Circuit ........ 623-624, Transceivers/Receivers. .. 349, 435, 447-448, 


..484-489, 565-568, 570, 


“чаш i аварии 041, 659, 681 
ZIP DIP I 5 " in 
Microprocessor Supervising Circuit Drivers , 584-585, 586-587, 611, 641, 
IC Test Сіірѕ............................. 900: мы а os S iW ena —  sssaskasakessaqusaaqua ..542-543, 544-545 .....663-664, 679-680, 682-683, 685, 697 
ы Mixed Signal Product 646-647, 651 UARTs ..477, 672 
Inclinometers........................... 1614 MMIC Switches .. .744 USB.. 


Inductors (see Coils/Inductors) Modules. oo) USB Transien Suppression 477 

CCFL .. .651 Video Decoders/Encoders .477 

Insulating Board, Prepunched ..... 1454, Rectifier . . .651 Video Switch .............. 602, 612, 670-671 

жайылды eas van dee Не 1460 MOSFET/MOSFET Drivers ....437, 545-546, Voice Record/Playback .350-351 

.. 611, 620, 632, 635, Voltage Converters... ..617-621, 

Insulators ............................... 1490 u £ 51-652, 660, 760-761 ge С 22 дей piss 

MICA GO ы кн s s 715 А VUL E М. 

Integrated Circuits/ Multiplexer/Multiplier/Divider Voltage References ......437-438, 552-553, 

Semiconductors................ digikey.com дол By ooo tempe 565-569, 571,576) | ӘР a... 565, 570, 588-589, 613-616, 

A/D and D/A Converters, DAS ........... 44, тае Бев возводит 663/668,8/0:080/089, 732 ....624-626, 643, 661, 682, 693, 730-731 
..484-485, 646-647, Multiplexer, Video...... à 


.680 2 
Мамай. Voltage Regulators.................. 436-437, 


.435 
.684 


, 672, 675, 678-681 553-557, 558-559, 560-562, 


NOVRAMs... 


Amplifiers .......414, 451, 453-457, 458-464, rH pe 564-565, 568-575, 580-581, 
s ..465-466, 467-473, 605-606, а. аа а 1.583.584, 585, 591-594, 614-618, 
A 649, 652-653, 654-655, 666, 668 74LVT/LVTH . .530-533, 579, 593, 599 570-572, 575, 583-585, 588-591, .. 619-622, 628-630, 632-634, 635-639, 
Analog .. ..427-428, 435, 441-442 Z4LVU ... ° MAR аа ра ..641, 643-644, 651-652, 655-658, 665-666, 
Analog Switches... ..439, 568, 570, 575-576, 74 VX. eu со E CE 668-669, 670-674, 677, 681, 696, 729-730 


Voltage-to-Current Converter............. 485 
Volt-to-Freq. / Freq.-to-Volt Converters 
433, 485, 621, 647 


DET 601, 612-613, 665, 671, 678, 680 
..934 
..428 


-654, 666, 668, 670, 674, 680, 683 


ARM Microcontrollers PAL Compatible SPLDs.. ..332, 391 


ATE and Time Domain. 


d к» PCI. (744750) Сееееееееееее 
Audio Amps..... 423, 587-588, 590, 616-617, РЕСІ. .475 Inverters 

MEE 624, 625-627, 665-666, 668, 733 PLL (Phase Locked Loop .628 CCFL and UV ..1618, 1621 
Audio Volume Control . 473 Potentiometers, Digital ....433-434, 608-609, EL Backlighting 1618, 1621 


AVR Microcontrollers 335, 336-338 74VCXH . 
Battery Management.. ..537-538, 584, 74УНС... 

ТЕ 622-623, 644-645, 659-660, 683, 
Buck Regulators .538-539 
Buffers . .423, 441, 565-571, 
.575-576, 629, 664, 685, 689, 732 БОЕ ауана 


1.680 639, 647, 651, 683-684, 694 Power... 
.580, 604 Power Control/Management ...436, 437-438, 

е АА ...450, 452-453, 536-537, 596-597, ЏО Modules ... 
....612, 642, 643-645, 655-658, аа 
659-660, 668-669, 670, 675-676 Isolators, Digital ... 
..982 Power Distribution Switches ............. 546, 


..1581, 1584 


Bus Control/Management............ 473-474 Microgate Family 503 
CAN Controller Kit E Digital Radio . ..534 J 
CCD Signal Processors . Display and Video onverter .434-435 


441, 473- 474, 1, 565- 567, DRAM ji . 685-686 
570, 572-573, 587, 602 SDRAM .685-686 
..441, 572-573, 689 


Сіоск Drivers.. 


Jumper Wire Kits ...................... 1458 


Clock Generators... . 
Clock Synthesizers 571 -572, 574-! 575, 586, Jumpers. 
CMOS LCD Drivers 1.13954 396, 590-591, 611-612, 627, 644, .100" Centers 
СОРЕЄбв8:... „г... 351, 428, 476, 563- 564 - eee9 3 .397, 415,582 ^ 02225. 657, 659-660, 677-678, 681-682 2mm Discrete Wire .. 
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Keyboards.. 1298 


.1296-1297, 1298 


Visible Green 


FLASH i: 448-449, 595-596, 687, 692-694 
NOR Flash. Я 


NOVRAMs.. 


Modules EEPROM, Parallel ... Infrared LED... 1587, 1589, 
Adjustable Focus ... EEPROM, Serial .594,675,687-690  ....... 1600, 1633, 1641 
Infrared .. EPROM... ..594, 691-692 Interrupter Modules. .. 1587-1588 
Line Generator . ..588, 687, 691 IrDA Transceiver Modules .1633 
Variable Power . Light Detectors .. 


Logic Detectors 
Optoisolators .... 


LCDs.................... PSRAM . ...686-687 Photoconductive Cells 
.1098, 1567-1569 7-Segment Displays . 1624, 1645 SRAMs й а. Photocouplers 1577-1580 
..346 Displays 8, 1622, 1624 Photodiodes .... 191, 1586, 1590, 1595, 1600 
АЎВ Programmer, Starter . ..335 Modules Photo Interrupters 1585, 1596 
BASIC Stamp Board of Education Character .. 1619-1620, 1622 Memory Modules ........................ 708 Photo Microsensors 1588, 1591, 1633 
Boards, SMT Proto ІС... М een - 1619-1620, 1622, 1624 Meters Photo Reflectors . .... 1585, 1600 
Capacitor FT Modules 1618-1620 AC Clamp. ..1573, 1590, 


Aerogel Carbon Foam . 
Aluminum Electrolytic . . 


Development Kits .. 1619-1620 


Automotive/Industrial 


LEDs .. .. 1576, 1587, 1596, 1600, Capacitance Remote Control Receivers . 
M 968- Ss 1587, 1599 - 211605, 1635, 1636-1643, Digital Multimeters. Sensors, Optical... 
Елі 1052, 1063, ...1644-1647, 1649-1650, 1651, 1653-1669, Медоһттеіег. Solid State Relays . 
а “4065-1067, 1080, 1568-1569 .. 1670-1671, 1672-1680, In-Bk-Cvr, Bk-Cvr Multimeters . 
7-Segment Displays. ............. 1645, 1653, Bench Top Optoisolators 
NET 1050, 1053, Panel p Т 
..1657, 1659, 1672, In-Bk-Cvr Рапе!..... Шен Spass Cutiut 
.. 1056, 1568-1569 АЕ Analog. High Speed енн 
і ў ай nterrupter Module . B 
Specialty Polymer 989, 1569 Alphanumeric Displays ........... 1653, 1659 Digital.. 1626-1627, 1631-1632 ее 
ениш E 969 AraylightBars.....1641, 1643, 1653, 1658 Parts Tester 21484 таа 
Tantalum..... 1032,1568 ав... ees 1688 Thermometers... 11486 Photo Transistor Output 
.. ..161 Bar Graph Array. 1641-1642, 1658, Volt/Ammeter, Panel Mount ...... 1626, 1630 Photovoltaic. "E 1759 
Chokes . с аы кэе ..1665, 1672, 1680 Microcontrollers.............. 330, 334-335, Photovoltaic Coupler . 1573 
Я Bi-Col 1636-1641, 1643, 1649-1650 i 
Connector .......103, 120-121, 161, 236-237 Color. 9367161171619 94-1050. 336-341, 347-350, 353-360, ^ SCR/Triac Output... 
Development Kits . +++ 1651, 1654, 1656-1657, .361-362, 363-364, 365-369, 379-384, Thyristor Output ... 
Diodes, SMT . :1660-1662, 1663-1664, .386-387, 388-389, 390-392, 393-394, 


D-Sub Connectors 
Digital Compass ... 
Earth Measurements. 


. 1667-1668, 1676-1678, 1680 
1639-1640, 1644, 1659, 1663, 
. 1666-1667, 1676-1678, In-Bk-Cvr 


.. 395, 398-399, 402-403, 404, 406-409, 
..411-412, 418, 419-422, 445-446, 540-543 
8051 Architecture .. .. 339-341, 347-349 


Oscillators ..... 316, 655, 837-841, 846-848, 
....... 849-852, 855, 858-860, 862-866, 872 
rystal...... 841, 849-853, 858-859, 863-866 
Ovenized (OCXO) ... 


i Caps .. digikey.com БИ ТТТ iyway 334,350 
Ен Kits u 905.936, 938-940  — Cluster. ..1643 дүң. 1833,335,336-338 Programmable . 846-847, 848-849 
НЫ 6 Dot Matrix Display 16588 BASIC Stamp............. e 32 Socket 851, 859, 864 
Bs is m ү, ch. аза ВА DSP......... 1644 Development Kits 331, 388-390, Surface Mount... ...840-841, 846-848, 
Els Chi р! ай Fiber Optic ri. агава 406, 410-411 ...849-850, 852, 855, 
о ips Beads. Flashing... 1641, `1665 FLASH . .335, 347-349, ..858, 860-863, 865-866, 872 
Finer Ol iade Heatsinks . ..1643 .  ... 361- 362, 363-364, 365-369, 392, 412 Temperature Compensated EXO): .855 
Fuses... 1266-1260, 1269-1271, 1967, 1569 Hohbrighiness 4, 1657, Microchip ...866 
iad а аа. зы .. 1660-1661, 1663, 1666, dsPIC®... Voltage Controlled ........841, 855, 858, 860 
Heat Shrink Tubing 1414-1415, 1569 5: 1876-1678), 1880; In: BI Cvt Бйз 353-360, 361-362, Oscilloscopes. ....1482, 1485 
| Holders, Panel Mount............ 1643, 1656, 363-364, 365-368 а 
sdb :809-806:908/916 ӘБ Camana nam 1658-1659, 1662-1663 335, 352, 377, Accessories. 21482, 1496 
918-919, 1528-1529, 1567 Incandescent Replacement ....... 1647-1648 386-388, 402-403, 411 Probes аны? 
ааа ааваа 1040. ПЕС ыла она 360 
Infrared. 1586-1588, 1590, 540-543, 635, 690-691, 696 
oed 1593-1596, 1600, 1633 ..349, 389-390 
Н В KIS M—————— 1569 
1. Lenses . 1643, 1666 Мет 
ч н Level Meters 1680 Panel Meters 
Леон ir PS Mega-Brite 1641 ee Condenser 1423, s Analog 
Potentiometers ..... 1196, 1197-1200, 1202, — MOdular..... 1665 Magnetic.. 21424 Cable Assemblies . 
2. Beta, 1214, 1218, 1568 Numeric Displays . Ov шасе Noui 1423-1425 — Digital............ 
Panel Mount .. .1642- 1643, 1652 HIE Sa не ает нана й Power Supplies.. 
PC Mount ...1636-1637, 1649-1650, — Microprocessors................... 342-346. 
1151-1152, ...1651, 1656-1657, 1664-1666, 442-444, 446-447, 450-451 Paper А 
: . 1156-1157, 1567-1568, 1569 ...1679-1680, In-Bk-Cvr, Bk-Cvr Modules Thermal Printer . . 
Robotics Parts :35? ^ RGB(Red/Green/Blue).. 1640, 1644 ёй Toner Transfer... 
Sensors......... ... 1607 Spacers Місғоѕсорез..................... digikey.com š 
Spacers/Standoffs .1454-1455,1569 aCe 1858/1640. 1649 PC Board Prototyping | 
Surtboards агі 1466, 1569 USO онак. ^ : ' Modular Adapters, Application Specific 
Switches.. 1332, 1364, 1569 1654-1657, 1662-1663, Adapters .180, 182-184, 186 Copper Clad Boards......... 
TCP/IP Developmen NY E 667-1669, 1670-1671, 1675-1678 Cable Assemblies . 179,185 Drill Bits. 
Terminals, Insulated. (236-237, 1569 са : Cable/Wire.. 179, 185 Etch Resist Pens .. 
Termination ... digikey.com А ite. Connectors .179-185, 186-187, 296 Etchant Tank and Heater. 
Test Lead. 1490 Wide Angle ... Crimp Tools . E Software ncn 
Thermistors . 6,1569 Light Pipes................. 1637, 1643, 1666 — Modems еуе ортеп BOATOS! 
i Prototyping Boards............... 
Zener Diodes.. 793, 1569 Lights Development Kits rototyping Boards 
Knobs........................ 1208-1209, 1210 Flashlights MOSFET/MOSFET Drivers ............ 631, Specialty ..1465 
Lighting Ballast 635, 651-652, 717, Surfboards. 1466 
OO L | Lightscope 726-728, 737-739, 746-747, Toner Transfer Paper... 1465 
Worklights 749, 751-752, 753, 754-759, 760, 
: Ч 2 Ч ' PC Pins/Receptacles................... 315 
Line Conditioners...................... 1495 -.763-766, 767-770, 777, 778-789, 819 B 
й Motors PC Terminals ........................... 
..digikey.com Lockouts ......................... digikey.com Geared AC/DC .716 Photocouplers.... 
Computer Printable . digikey.com Stepper .716 OPIC 
Heat Shrink. 1449 aee E 
Safety ...... igikey.com MPLAB-ICE, Processor Modules ..... 352 ca s 
Thermal Transfer 1449 Photo Detectors..... 190, 1586, 1589, 1600 
Wire Marker .. 1449 Ë š 
Dispenser 1449 Magnetic Card Readers.............. 1508 ом І Photodiode ранага: 
Lamps.. 149438?! Magnets уы aina Gadus 1364 i 
Assemblies . 1621 gnets . кей с Photo-Transistors ..................... 
Вгаскеі. 1494 Manometer letworks Potenti t iai 
Bulbs 1494  Юівйа!............................ digikey.com | Capacitor. pu а 1211 
CCFL 1621 RO E B 
1444 Memory Cards . Resistor... 1176-1177, 1179-1181 Carbon 1201, 1206-1207, 1218 
CompactFlash Cermet .. 1186-1188, 1189-1192, 
1621 Secure Digital. . 1193-1202, 1205, 1212, 1218 
Laser Smart Media .... Conductive Plastic ......... 1193, 1198, 1210 
.... digikey.com Solid State Floppy Disk .. Digital неа. 608-610, 633, 
77 digikey.com Я 2 639, 683-685, 694, 704 
digikey.com Memory ICs Digital Readout Dial 
..digikey.com DataFlash, Serial ......................... 694 Optoelectronics . .digikey.com Kits ... 
digikey.com Ambient Light Senso: ...1588 Panel Control . 
ms Ë Detector, IR.. 1587- 1590. alnus 1204, 1206- 1207, 1210 
Laser Diodes Emitters, IR . ..1586-1590, .. 1193, 1198, 1204, 


О о 1634 


..1595, 1600, 1633 


Я 1206-1207, 1210-1211 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


New Product Denoted In Color — ltems listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Position Sensor. 
Slide .......... 
SMT Trimmer. 
Stock Pot™. 
Ten-Turn Wirewound 
Тпатрупееі............................. 
Тіттег.................... 1182-1188, 1193, 
„ёки 1195-1203, 1204-1205, 1214-1218 
Two-Axis Controller.. 
Wirewound .. 1193-1194, 
ERES Cds івана 1197- 1199, 1206-1207 


..43-44, 946 


Power Cords. 


EMI Filters. . 
Power Юімідег............................ 931 
Power Entry Modules........ 948-950, 947 
Power Filters.............. 935-937, 939-940 
Power Outlet............................. 947 
Power Supplies ................. 1461, 1482, 


HE ES 1494-1496, 1538-1540, 1542, 
1547-1556, 1558, 1560-1561, 1563-1566 


AC Adapter... 1560-1561 
Accessories digikey.com 
Cable Kits .. digikey.com 
Compact PCI . 1461 
Converters 

АС-ОС......1542, 1547-1548, 1552-1554, 


. 1556-1558, 1560-1561, 1564 
1536-1537, 1544, 
sas 1546- 1551, 1555, 1557, 1563-1564 

DC Power Supplies .............. 1482, 1496, 
1538-1542, 1547-1555, 
.1558, 1560-1561, 1565-1566 
Desktop Switchers....1560-1562, 1565-1566 
DIN Вай Мошпі.................... 1555-1556 
External .. 1482, 1496, 1538-1539, 
ТЕТІГІ 1541-1542, 1560-1561, 1565-1566 
Hook-Up СаМез......................... 1482 


Linear .... ..1540, 1552, 1565 
Medical 1538-1539, 1566 
Hack Mou... ini ы ааа 1494 
Switching... 1537-1539, 1547, 


ЕТТІ 1552-1556, 1558-1561, 1564-1566 
Universal Input. . 1538-1540, 
. 1542, 1565-1566 
...1495 
..1523, 
. 1560-1561, 1565-1566 
1523, 1560-1561 
. 1523, 1560-1561, 1565-1566 
1560 


.. 1601-1602, 
04, 1609-1610 


UPS Systems. 
Wall Transformers 


Printers 
Accessories. 
Impact .. 
Labels .. 


Thermal Paper. 
Wire Marker .. 


Probes 
Accessories 
Clips . 


.. 1482, 1484-1486, 1490 
1485, 1490 


LOGIC ЕТЕ ТТР 1484 
Oscilloscope 1482, 1485 
Thermocouple ........................... 1484 
Programmable Gate Arrays........... 563 


Programmable Logic 
Integrated Circuits. . . 


.. digikey.com 


324-325, 330-331, 391 
322, 330-331, 391 


НЕНІ 321-322, 325, 330-331, 


377, 386, 400-401, 402-403, 
404, 406-411, 416-417, 848, 1598 
..324-325, 330-331 
410, 416-417 


Emulators.................. 335, 377, 386-387 
..З24, 


FPGA Serial Configuration EEPROM.. 


FPSLIC 
Microcontroller 


QuickWriter ... 
STAMP Field Programmer. 
Voice Record/Playback 


Protectors 
Modem/Fax... 


Prototyping Tools....................... 350 
Protractors, Digital.................... 1597 
Quadracs ................................. 830 
Raceway 
Accessories . digikey.com 
Wire Duct.... digikey.com 


Racks and Accessories .. 1431-1433, 


.. 1434-1436 


Rectifiers/Diodes............. 724-725, 736, 

š 742-745, 750, 760, 762, 771, 791-794, 
. 795, 797-798, 799-806, 807-810, 
. 818-819, 820-823, 824-825, 828 
.. 771, 774, 799, 802, 806-807 
. 725, 742-743, 760, 765, 771, 


Books digikey.com 


digikey.com 


.. digikey.com 


. 1360-1361, 1362-1363, 1365 
..1387, 1617 


:1390- 1392, 1393- 1401 
Resistor Arrays............ 1172-1173, 1178 


Resistor Networks.................... 1173, 
В k .1176-1177, 1179-1181 
Surface Mount .1173, 1176-1177, 1179-1181 


Resistors............. 1141-1143, 1144-1146, 
...1149-1152, 1153-1162, 1164-1166, 

.1168-1171, 1172-1173, 1176-1180, 
mm 1243-1244, 1245-1248, 1272 
digikey.com 
1172, 1175, 1178 


Arrays "m 
Carbon Composition 
Axial Leaded 


Carbon Film 
Ceramic Composition 
Current Sensing ..... 


Heat Sink Mountable . .1162-1164 
Kite. usu 1149-1152, 1156-1157, 1567-1568 
Metal Element 

Metal Film. 1141-1142, 


... 1143-1144, 1154-1155, 1157 
xide Film ..1155, 1157, 1164 
1173-1174, 
. 1176-1177, 1179-1181 
11158, 1160, 1162-1164, 1166-1167 
.. 1143 


Power . 
Power Metal Film.. 


Rheostat...... 1167 
Surface Mount. ... 1168-1169 
Thick Film .. 1147-1151, 1152-1153, 


өреде даа sa аке, 21160, 1162, 1164-1165 
Thin Film Сһір. 
Wide Terminal. 


Wire Element 


ааа 1165 


Wirewound .. ..1156, 1158-1160, 

Р 1162-1163, 1165-1167, 1169-1171 

Zerohm Jumper Мігез................... 1156 
Resonators 


..836-837, 873-875 
.873-875 


Retention Modules .... 


RF/Hybrid 
Attenuator .. 


Directional Coupler 


Power Divider... .931 
RFid 

Evaluation Kits . . 703-705 

Modules 702-703, 704 

RFI Suppresssion . 935-940 
RF Line Filters ...................... 950-951 
RF/OEM Modules .............. 697-698, 704 


RF Synthesizers ......................... 349 
RF Transistors........................... 776 


RF Transmitter/Receiver Boards 
ТЯ 335, 685, 697, 703-704, 706-707 
Evaluation Boards ... .707 


Rheostat Wirewound 1167 
Ribbon Cable. ..40 
Ribbon Cable, Filters................... 937 


SCRs.............. 761-762, 828-831, 832-833 
Semiconductors (see Integrated Circuits) 


Sensors 
Accelerometer. 


.digikey.com 
. 1425, 1603, 
1610, 1613-1614 


Capacitance 
Current 
Digital Compass . 
Distance Measuring . 


Electromechanical Controls 
Level Switches ... 
Electro-Optic....... 
Evaluation Boards . 
Float Type Level Switch . 
Fabri-Level Kit . . 


Fluid Level.. 
Force ... 
Gas... 


Hall Effect 

Programmable 71 598 
Humidity .. 2161 
Illumination 1586 
Inclinometer .1614 
Magnetic 1362- 1363, 


1365, 1607-1608, 1615 
БАРҒАН 536, 1588, 1591, 
1593-1594, 1596, 1600, 1663 
..1612 

..1614 

1212, 1362-1364 
TEES 1362-1364 
..1592, 1601-1602, 

. 1603-1604, 1609-1610 
1588, 1592, 1612-1613 


Piezo 


Magnetic 


Proximity ... 
Smoke Detection. 
Solid State Zener Barrier . 
Switch ...... 


Temperature 564, 614, 

ӘНІ 2, 1599, 1611 
Thermal ....1273 
Thermopile digikey.com 


Touch 
Ultrasonic Proximity . 
Vibration 


1613 


..1424, 1592, 1614 


ЗНипіе. .........::..1:::::::;;;;;;; 71, 97, 112 
біВаг Thyristors, Surge Protectors 
ee ель иена 1411 
ЛУ ЛОО Л ағы 828 
Sidactors..................... 830, 1240-1241 
SIONS аа састава аа 1418-1419 
Socket-Wrap ID.......................... 307 
Sockets (also see IC Sockets) 
Adapters, IC. .317-318 
DIMM ..... ...295, 300 
Oscillator 316-317, 851, 859, 864 
Pin Line 


Right Ange Dual-In- Line. 
SIM Card.. 


.318 
. 22, 24-25, 28-30, 34, 
62-66, 68, 74, 78, 93, 
.105-106,108-113, 134, 146, 300, 
-.303, 305-311, 314-318, 319-320 

Assemblies 
Strip ...... 
Transistor . 
USB Receptacles 


.715 


Software .... 
C-Compiler. . 


Freescale. 
Library........ 
Microcontrollers... 


digikey.com 
digikey.com 


MSP430 Family... 
PRE. PET 
Compiler, PicBasic. 
Module ........ 
Oscilloscope... 
PC Board Layout .. 


Solder/Desolder 
Accessories ... 
Applicators . 
Desolder Pump 
Desoldering Braid. 
Flux Pens/Dispensers . 


.. 1474-1481 
1475-1481 
1479-1480 
1476, 1478 
. 1479, 1481 
1477- 1478, 1480 


РАБЮ завы 1480 
SMT Rework Kit. digikey.com 
Sponges ...... 
Stencil Wipes... 
Vacuum Pickup Tool .... 
Equipment......... 1475-1478 
Paste Dispenser ...1478 
Rework/Repair . за 1475- 1477 
Thermal Tweezers....................... 1476 
Solenoids ............ м езд г. 716 
Sound Modules ................. digikey.com 
Speakers.. .. 1416-1418, 1425 


Card Type . 
General Purpose 
Headset/Handset.. 
Micro .... 

Mini ... 

Notebook .. 

Spectrum Analyzer .................... 1482 
Speech Recognition Kit ............... 350 
Programmable Interactive Development Kit 

PIARD wae Бақы ымы тыры Шаа ЕЕ ...950 
Programmable Interactive Module ..350 
Static Control Products ........ 1472-1474 
Stepper Motor ...................... 668, 716 


Surface Mount Products 
(see specific product listing) 


Surfboards 
Kits ... 


Surge Absorbers 


Switches.. 1279-1281, 
1282-1286, 1287-1291, 
.. 1292-1296, 1297-1299, 

š. .1300- 1301, 1302-1304, 1305-1306, 
. 1307-1316, 1318-1334, 1335-1338, 
š 1340-1346, 1347-1353, 1354-1355, 
.. 1356-1357, 1359, 1364-1366, 1393, 1594 


Accessories ...1294, 1309, 1326-1327, 1331 
Splashproof Boots. 
Detector 1284-1285 


DIP.... 
Door .. 
Fiber Optic 
Interlocks .. 
Intra-Switch . 


. 1350-1353, 1354-1355 


.1329- 1330, 1336- 1337 
..1296-1297, 1298 


Keypads 
Kits ... 
Knob Switches 
Limit .... 
Magnetic. 
Matrix Selector 


1364-1366 
. digikey.com 
531 eee 1290, 


Optical 
Pilot Lights... 
Power ... 

Caps. 
Power Distribution. . 
Pressure... 
Proximity 
Pushbutton 


. digikey.com 
..1611 
..1364 

1279- 1281, 1282-1283, 
.. 1285, 1290, 1292-1294, 

..1306, 1312, 1318, 1319-1324, 

1330, 1339-1340, 1342-1346 


Cap 1322-1323 
Frames . ....1322 
Lamps.. .digikey.com 
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1364-1365 
1295-1296, 1303, 1305, 
1309, 1312-1318, 1337, 1346 
93, 1348-1352, 1355-1357, 1359 
.1351-1352, 1355 


ай . 1326-1327, 1329-1330 
Slide. .........: 1283, 1306, 1330, 1332-1335 
il 1338-1339, 
. 1340-1345, 1347 


Switchlocks/Key Switch.....1293, 1326-1327, 

. 1329, 1336-1337 
Sync ronous Clock Generators .......... 860 
Tact 1295, 1339 


Thumbwheel 
Toggle 


1299, 1336 
.. 1300-1301, 1302-1303, 
04-1305, 1307-1312, 1346 


Switching Regulators ............ 622-623, 
ЕА 632-634, 655-660, 663, 1531-1534 


.. digikey.com 


Foil Shielding . 
Low Static .. 
Polymide Film 
Safety .. 
Shrink... 
Water Soluble ВЯ С 
Wire Marker ............................. 1449 


Telephone 
Adapters 
Cable Assemblies . 
Cable/Wire 
Connectors ........... 179-183, 185-186, 296 


..192-196, 198-200, 
202-206, 208-214 


180, 182-183, 186 
.179, 185 


Terminal Blocks ... 


DIN Rail 


ЕшШОВІУІб; акын ыа 209 
РСВ.. ..192-196, 202-206, 208-214 
Terminals - Splices . digikey.com 
Accessories ... .220-221 


Board-in-Crimp ..86 
Braid-Pic . 1.275 
Butt Splice.. 217, 221-223, 233, 235- 237 
Т ЛЮбӨ@ Ей... аа 221,237 
Faston . .215-217, 224-230, 235-236 
ЖЕЛТ 1569 
PG a 1453, 1458 
Quick Disconnect . ..215-216, 235-237 
Ring Tongue . 218-219, 222-223, 


..231-233, 236-237 
.216-217, 220, 223, 
233, 235-236, 1453 


Spring Push. 
Test Points ... 


Terminators .... 
SCSI 


Test Clips, ІС ............................ 320 


Test Equipment 
Accessories 
Battery Testers . * 
Cable/Harness Тезїег. 
Capacitance Meter .... 
CRT Restorer Analyzer . 
Emulator 

EPROM 
Flash 
PIC 
Fiber Optic 
Frequency Counter 
Function Generator 
Generator, NTSC 
Generator, RF 
Isolation Transformer . 
LED Tester Box. 
Light Scope. 
Logic Probe. 
Logic Pulser 
Megohmmeter. 
Modular Cable Teste 
Multimeters . 
Oscilloscope .. г 
Oscilloscope Probes 
Parts Tester . 
Patch Cords.... га 
PC Cable Tester 
Power Supplies, DC . 
Probes.......... 
Accessories . . 


..digikey.com 


1483, 1486 
1482, 1485 
1482, 1485, 1487 


. 1482, 1560-1561 
анклавы 1487 
..1484, 1486, 1491 


Thermocouple . 
Programmers, EPR 
Spectrum Analyzer .. 
Temperature Adapter. 
Test Leads ..... 1484-1486, 1488, 1490-1493 
Test PONE 2 оаа а 1458, 1492 
Test Probes . 1482, 1484-1486, 
..1490, 1491-1492 


PC Cable .. 


Transistor .. digikey.com 


Video Monitor. ..1484 
Thermometers... ..1486 
Теѕії Геааѕ.............................. 1491 
Мапо/МІСІб зеленая 1485 


Glass Encapsulated . 
High Temperature 
Inrush Current Limiters 


РТС, бес wads 4 243, 1 246- 1 248, 1273 


PTC Resettable Fuses . 


Surface Mount .. 


. 1250-1252, 1254 
.. 1243-1244, 1245 


Thermostats, Encapsulated......... 1272 
Thyristors .............. 828, 830, 1235, 1240 
Timers 1625, 1628-1629 


..1625, 1628, 1632 
T 1628-1629 
1625, 1628, 1632 


Programmable. 
Remote Reset. 
Solid State 
Timing Модціез........................... 860 


Tools 
Air Rework Station. 
Audio/Instrument 
Awl 
Bench Press, IDC Assembly 
Bit Holders .. 
Bits) 2... 


1477 


1 469 


Butane Torch 

Cable Strippers.. 179, 1471 
Cable Tie Gun 1444, 1447 
Coax Stripper. ..1471 


Contact Positioner, D-Sub . 
Crimp . . 86-87, 101, 116-119, 

T 121-122, 127, 133, 135, 
.. 139, 142, 171, 179-180, 
. 185, 197, 217, 219-221, 223, 
. 230, 232-233, 236, 259, 275, 699 
..267, 275 


Die Set.. 
Excavators қ 
Hooks . 
Lifters. . 
Magnetizer/Demagnetizer. 
Mate-N-Lok® ........................... 


131, 167, 185 


MIL-C-5015 .. 

Mini-Fit Jr... 

Mini-Fit Sr. . 

Mirrors, Inspection .... ..digikey. com 
Modular.... 182, 185-186 


MS Series.. 
Rack & Panel 
Reamer... 

Sabre .. 
Sockets. 
Universal . 


g 
. 100- 101, 116-118, 
20-121, 131, 259 


Cutters and Pliers ................. 1468-1470 
Datacomm 
Probe Pick 2.1471 
Punchdown Tools 1471 
Debugger. digikey.com 


Desoldering Pump. . 1477-1478 
Dispensers, Solvent . 
Drill Bits and Holders 
Extraction .. 


Contact. 


. 117, 120- 121, 127, 131, 133, 
. 135, 159, 165-166, 178, 239, 259 
зале hi. E wasqa 165-166, 178 
..916, 319 


Fiber Optic .... 
Field Service Kits . . 


Flat Cable Cutter . . digikey.com 


Fume Absorber. . ....1478 
Hammers digikey.com 
Heat Gun . ..1412 


..1467 
104, 131, 
Т 133-135, 160, 239, 259 

[e EL 319 
Inspection Mirrors . .digikey.com 
Kits 

Extraction ........ eise digikey.com 

Insertion .digikey.com 

Manual Punch .digikey.com 
Knives and Blades. 1467, 1470-1471 
Lead Straightener, IC... 


Hemostats 
Insertion. 


y 
Modular Cable Stripper 
Multipurpose 


Nibbler . . 

Nozzles... 

Pin Extractor 

Probes.... 

Scissors... 1467, 1471 
Screwdrivers 1467-1468, 1470 
Security Bits ..1470 
Slit-N-Wrap ..1467 
Socket Set... digikey.com 
Soldering Stations . 1469, 1476-1477 
T-Handle .......... digikey.com 


Thermal Wire Strippe! 
Tuning, Ceramic... 

Tuning, Inductoi 
Tweezers ........ 
Vacuum Pickup Tool 
Vacuum Vise .. 


915-916, 918-919, 1471 
..915-916, 918-919 
1468-1471 
1477 
..1469 
..1469, 1477 
...1402, 1468-1469 
1402, 1467, 1471 
..1467 


Wire Cutter. ... 
Wire Stripper 
Wire Wrapping. 
Wrenches... 


Transceiver, Fiber Optic .............. 190 


Transducer 
Audio. ... 
Current . 
Pressure 


..1605, 1609, 1617 


Ultrasonic . 


Transformers 880, 898, 902-903, 
..912, 921, 1520-1524, 


. 1525-1530, 1560-1561, 1605-1606 


Audio ... 


..1528 
Balun.... .930 
CCFL, Configurable .912 
Control 1527 
Current Ѕепѕе..................... 1605-1606 
Desktop Switcher.....1560-1561, 1565-1566 
Епсарэціаіеа.......................:.... 1524 
Isolation ..... 1495, 1523, 1526 
Medical Grade . ..1526 
PC Mount ......1520-1523, 1525-1527, 1529 
Piezoelectric 
Power ... 1520, 1524-1527, 1529 
Pulse .. ..1523 
Surface Mount. .921, 1621 
Switchmode... 1528, 1606 


. 902-903 
.903 
1522 
1490, 1525-1526 
. 1523, 1560-1561, 1565-1566 
1523, 1560-1561 
* -1561, 1565-1566 
TEE 1525-1526 


Transient Voltage Suppressors (TVS) 
iis 651, 1223, 1229-1232, 
.. 1233-1234, 1235-1236, 1237-1239, 1255 
Avalanche Diode Array. .......... digikey.com 
ESD ......... 1231, 1239, 1255 


Telecommunications ... 
LAN Discrete Modules 

Telephone Coupling . 

Toroidal... 


РОСНО газа е сарсевінанаадавладаыадайа h 651 
Rail Clamp .... .digikey.com 
Surgector. . digikey.com 
Varistors .. 1223, 1229-1230 
Transistors .......... 715, 718-723, 726-728, 


..734-742, 746-749, 751-752, 
. 753, 754-759, 760-761, 763-765, 


Ел 776-777, 780-784, 785-786, 787, 788-790 


Insulators, MICA ... 
MOSFETs. 


. 746, 748-749, 751 1752, 753, 


. 754-759, 760-761, 763-765, 789, 819 


Rene ARS eu тыла ya qhawa or Мана 777 
Transponders ............................ 701 
Triacs ....... 762, 826-828, 830-831, 833-834 


Tubing .digikey.com 
Corrugated Loom .257, 1447 
Heat Shrink. . 1412-1415 


Kits, Heat Shrink. 
Teflon 


UPS Ѕуѕїетѕ ........................... 1495 
UV Erasers u. uu u ОО ГГ 685 


Automotive 1226 
Block.. .1226 
ESD.. 1221, 1223, 1228 
Leaded .1225 
Metal Oxide . 1224, 1227 


1221, 1223-1224, 1228 
..1226 


Multilayer Chip 
Standard 


Strap.. ..1226 
Telecom ..1226 
ZNR .... 1219-1222 
Voice Record/Playback ICs. .......... 351 
Voltage Detectors ................. 632, 696 


Voltage References .... 


552-554, 565, 570, 


Voltage Regulators ..... 553-557, 558-559, 

i .. 560-562, 564-565, 
568-573, 575, 580-581, 
584-585, 591-594, 614-618, 
..619-621, 628-630, 632-634, 
. 635-639, 641, 651-652, 656-657, 
я ...665-666, 668-669, 670-673, 677, 
Rode 681, 696, 729-730, 1531-1534, 1615 


Voltmeters, Miniature Panel Mount 
оон неее 1626-1627, 1630-1631 


Wall Transformers . 


1560-1561, 1565 
1522, 1560-1561 
1560-1561, 1565 


Holders, Ties. 
Jumpers... 
Markers ... 


1442, 1446-1447 
.. 1458, 1491 
1441, 1449 


DiSp6riSet..«:s sese sese оны дака» 1449 
Saddle .... 1443, 1447 
Ties ....... 1444, 1446-1447 

Wireless Communication......... 705-706 
Development Systems. 
(cie 


Integrated Circuits. ..... 
RF Transmitters/Receivers . 


Wire Duct 
Accessories 
Raceway......... 

Wireless Communication ... 


Wireless Frequency Components 


EE О О ҮТ 855 
Wireless Modems ....................... 704 
ZIF Ѕоскеїѕ......................... 318, 320 


ZNRs 
Surface Mount... 


1219- 1221 
.. 1219, 1221 


Type D (Series V) . 
Type Е 
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3M Bar Graph Array .. ..1672 Data Communication . ш 

Backshells, D-Sub... Surface Mount.... ..1675 Data Conversion а 
Accessories .40 Optoelectronics Digital Potentiometers ............ г 

Breadboards Ambient Light Sensor ..1588 Display and Video Converters . Stereo Extension — 

Bumpons Detectors, IR . 1588 DOP Ө ыа USB Extension . 

Cable Emitters, IR... 1588 Evaluation Boards .. @ 
Clamps.. Interrupter Modules. 1588 Fiber Optics Cable Testers . - 
High Flex IrDA Transceiver Modules. 1633 Interface.... Connectors... tc 

Optoisolators ............... .1582-1584 Microcontrollers . Flat Cable . ul 
RF and Microwave Products.............. 777 Microconverter? .... IC Sockets .. 
Sensors Motion/Motor Control . Modular Plugs... tc 
РОЖИ а г газавага ышы еге ehe 1588 Networks PLCC Sockets ... =) 
mom А га Power Management 

Cable Assemblies Alcoswitch/Tyco Electronics RF/IF Astec Power = 

Cleaning Accessories (see Tyco Electronics/Alcoswitch) Sensor/Signal Conditioner DC DC Converters .. 1536-1537 о 
teo Tp 1441 AlfaMag Electronics, LLC Signal Processor. ... Power Supplies. . .. 1536-1537 

Connectors Induetors «sci. u ылда E ады 913 Specialized ... -439 Astro Tool Corp. < 

: А Switches ... T 440-441 Tools ‚239 ц. 
Delta, Ribbon. К All Sensors Corporation System Supervisor Cri 239 
D-Sub ... 33 Pressure Sensors ....................... 1604 Thermal Management A ЕЕ “239 - 
Headers . Alpha Wire Compan Volt.-to-Freq./Freq.-to-Volt. Converters I 5 г 
IDG ЕА Butane Torch ВА u mas. РИК Сады ананы 433 АТМ America (see Brand 77 Tools) 
IDC Card Edge. р "di Isolators, Digital u... u eee 1584 < 
Intra-Connector Bus B 1411 Sensors Atmel ` = 
Intra-Switch . . чаа Ассеіеготеівіз....................... 1613 AVR Microcontroller . -.335, 336-338 
Mini D ... CATS and САТ5е .. .digikey.com 
Scotchlok. Coaxial .. АРІ Delevan  ААМ Thumb Microcontroller .............. 334 

Hook-Up. 1410-1411 BeadiCOoras«; азе 909 Cards 

Fastening Systems .... Multiconductor. m 1408-1409 Inductors Dataflash. 

Hardware, D-Sub Connector. Sleeving ... .. 1411 Air Core.. 

Неайегз....................... и о Chip . digikey.com 

Heat Shrink Tubing ......... 1413-1414, 1569 Tinned Copper Braid 1410 Coils. digikey.com 

Hook and Loop Fasteners............... 1442 ШІ Соттоп :909 FingerChip? . 

IC Sockets : 112 Filter .904 

Tubing. Fixed..... 904-907, 909 
а 1412 High Current . digikey.com Memory ICs 
Heat Shrink Kits.......... 05-906, 909 EEPROM, Parallel 
; Sleeves.. Power Choke ....... EEPROM, Serial 

IC Test Clips .... B 2.1300 Tenons; Shielded Surface Mount. EPROM 

Jumper Wire: ея аатинаа 1458 Altera Surface Mount . Flash 

Kits Cables/Programming Hardware .... .329 Toroidal DataFlash - 

Heat Shrink Tubing 1414, 1569 Evaluation Kits APM Hexseal Serial Configuration EEPROMs .. 
Insulated Terminals ....236-237 Integrated Circuits/Semiconductors ГЭРА e c scenes ec LQ 1303 Microcontrollers 


Patch Cords .. 
Probe-lt Clips . 
Ribbon Cable.. 
Shorting Jumpers .... 


... 1464 
1490 


CPLDs 
FPGAs... s 
Serial Configuration Prom . 


American Electrical Inc. 


Aries Electronics, Inc. 
Adapters 

...317-318 
.317-318 


8051 Architecture ... 339-341 
. 333 


...932 


PAL Compatible SPLDs .. 
Programmers/Emulators/ 


Development Tools . ...digikey.com 


Cable Огірѕ.............................. 1404 Socket ..... ...918 АМВЕ ся ...335 
POPE T uo 1: Surface Mount .. 317-318 ARM Thumb .334 
ype г is за ! Pu Headers 
Static Control Products............ 1473-1474 DIN Rail Covers ... .316 
Tape Tools, Crimp .... .316 
Eia Т xd Wire Ferrules ... Socket/Receptacles. .. n . 
oam .... .. Sip Lina SIP «ecce omen iita 
ME Amertherm р 
Foil Shielding . 45154151442 Thermistors, МТС........................ 1249 ІС Sockets 
Low Static ... ... 1478 Adapter. ...317-318 
Water Soluble .......1478 АМР/Тусо Electronics Collet ..316-317 Serial Configuration EEPROMs .. 
emanal Connectors . 235-237, pce (see Tyco Electronics/AMP) Horizontal .316 Transmitters/Receivers 
acuum..... і 
Wie Манах м Amphenol 2 DIP p ра m š КЕТСЕ es т т 5-2 
21Е Sockets 320 Adapters, RF Coaxial ................ 264-267 ре лаге "216 аршына ii 
ZIP DIP Sockets .. Connectors 317518 Aven 
Backshell КИ .................. digikey.com й Blades 
Circular Deburring 2...1471 
97 Series ... ...240-241 Vertical Precision...... ..1471 
Accessories . ..242 Wire-Wrap Е Illumination Lamps ..1494 
e аа Microscopes... . digikey.com 
i 5222 Sockets Tools 
puis тпегтацоу Ме апав: Breakable:. : г.н 317 Cable Tie Guns . -digikey.com 
BGA... г Ее”. Lock Eject ОІР......................... 317 ака 1973 
Thermal Compouni RF, Mini UHF Oscillator, е 910 8515859, 56% zu d 
АЫ ë ü RF, SMA/SMB е is З? шукай... 
сон orporation FAKRA Strip Line. +317 W. Е ht 
rystals Ë Tools iin: dad my кы 
Surface Моигі......................... 835 НЕ. Ie DIP Extractor .316 Replacement Bulbs. .................. 1494 
RF, Type N IC Straightener, -316 дух Corporation 
Surface Mount . RF; ОНЕ «s. Aromat Capacitors 
Oseillators. ...... Smart Card (see Panasonic Electric Works) Ceramic 
Cord Grips.. Axial ...... 1084 
Surface Mount . В 
Resonators Fiber Optic, Connectors . Artesyn Technologies Feedthru 1108 
сапе Tools, ВЕ Crimp DC-DC Converters. .. 1544, 1546 Film........... 1059 


Surface Moun й 


Amveco Magnetics 


Power Supplies 


Low Inductance. 


š Microwave Chip .. ..1106 
Transformers Asahi Rubber, Inc. Е i 
ACL Staticide Current Sense.... 1605 Heat Sink Pads ........................... 715 мч ae р: . 1099, 
Antistatic Ргоаисіѕ....................... Medical Grade 1526 | 1100-1101, 1102-1103, 1104-1105 
Battery Contact Cleaner... Powet.... 1526 Assmann Niobium Oxide Сһір.................. 1038 
Cleaning Wipes.......... 1474 Toroidal.. Adapters Tantalum 


Static Control Equipment. 


Static Control Products .... 1474 


Analog Devices, Inc. 


Surface Mount. 1035-1038 


| Development Tools Thin Film, Chip .... .. 1107-1108 

ADI (see Analog Devices, Inc.) DSP Emulators/Programmers ....416-417 SCSI Connectors 
i (Суговсорвӛ сете oie sasay sasa anes 1614 USB. 4mm... ...297 
адын A/D and D/A Converters CAT 5e... 2mm ... -.296 


Compact Flash.. | қ | ..298 


Amplifiers . . CATS аха А 
Analog ... Computer, Molded DIN; 222. .296 
.1673-1675 ATE and Time Domain . IEEE 1284.... PCMCIA . .298 
7-Segment Displays .. 1672 CCD Signal Processors. IEEE 1394.. Secure Digital ..298 
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Oscillators 
Surface Моипї......................... 863 
Resonators 
Ceramic 


N^ 
Transient Voltage Suppressors (TVS) 
аравия ИВ арена рына вая 1229-1230 


B B Battery 
Batteries 
Lead Acid.. ..1497 
BC Components 
Capacitors .................... 953-956, 1074, 
НЕТТІ 1081, 1085, 1134-1135, 1140 
Aluminum Electrolytic ............. 953-956 
Axial абы .953-956, 1074 
.. digikey.com 
Interference Suppressors HORSE HEN 1081 
Metallized Polyester. . .1058-1059 
Metallized Polypropylen . 1071-1073 


1134 
1140 
А `1186- 1188 


Multilayer Ceramic Chip 
Trimmer 
Potentiometers, Trimmer... 
Resistors ....... 
Thin Film Chip 
Sensors, Humidity . . . 
Switches .... 


1611 


Slide ... 
Thermistors . .1242- 1243, 1247-1248 
Varistors .. .. 1228 
BEAU (see Molex) 
Bel Fuse, Inc. 
DC DC Converters ...................... 1543 


Bergquist 
Heat: Sink Pads «i. eric su uu un: 714-715 


ВІССбепегаі (see General Cable) 


Bivar, Inc. 


Hardware 
бага eo uu usu asua sagu 1448 
Insulators .. 
Spacers.... 
LED 
Assemblies.................... digikey.com 
Clips ..digikey.com 
Light Pipes . ..digikey.com 
B&K Precision 
AC Voltage Detector..................... 1484 
Adapters, Temperature.................. 1484 
Analyzer 
CRT .... digikey.com 
Spectrum А Чоке сот 
Cable Tester . 1484 


1484 
1484 
1482 
1484 
1482 


Capacitance Meters . 
Component Testers . 
Counter, Frequency . 
EPROM Eraser.... 
Frequency Counter 


Function Generator ..1482 
Generator 
Color ..digikey.com 


1484 
..digikey.com 
1484 
Hgkey com 


Insulation Tester 


Multimeters ... .1483 
AC Clamp . 1483 
Bench Top. 1483 
Parts Tester 1484 


..1482 


Oscilloscopes... 
Power Supplies 


...1482 

Hook-Up Cables ..1482 
Probes 

High-Voltage. ..1484 

Logic / Pulser 1484 


1482 
1484 
igikey.com 
..1482 


Oscilloscope. 

Thermocouple 
Programmers.... 
Spectrum Analyzer 
Test Leads - 

Accessory Tips Kit. . 
Transformer, Isolation . 
Transistor Tester .... 
Video Monitor Tester .. 


digikey.com 
digikey.com 
1484 


Bourns 
Dials, Concentric Scale.................. 1194 
Encoders 

Digital Contacting. . . 
Rotary 
Fuses 
Resettable 
Telecom 
Inductors . 
Kits, Potentiometers . 
Modular Contact, 70AD 
Networks, Resistor 
Potentiometers 
Cermet .. 
Kits.. 
Panel Control 
Surface Mount. . 
Ten-Turn Wirewound 
Trimmer 
Rotary Selector Switch 
Surge Suppressors. . 


i digikey.com 
.1195-1200, 1568 


1193-1194 
.1195-1200, 1202, 1568 
. 1193-1194, 1198 
...1201-1202 

. 1193-1194 


digikey.com 


Switches, SMT Кеу...................... 1330 
Thyristors .. digikey.com 
Brand 77 Tools 
..1467 
Tools, Hemostats . . ..1467 
Bud Industries, Inc. 
Blower digikey.com 
Boxes/Cases .1429-1431 
Cabinets . . .1429-1430 
Enclosures . ... 1429-1431 
Accessories . 1429, 1431-1434 
digikey.com 
НОННИ лы wala RAE 1432-1434 
.. 1457 
Kits, Hardware ..1457 
Machine Screws 
Metric . . ..1457 
Nylon .. 1457 
Sheet Metal 1457 
Stainless Steel.... ..1457 
Rivets 
Aluminum ..1457 
Steel... 1457 
Washers .. ..1457 


Burr-Brown (see Texas Instruments) 


Bussmann (see Cooper/Bussmann) 


Cambridge Products 
Adapters 


Connectors, RF . .280 
Cantherm 

Bimetal Сиойв.......................... 1272 

Encapsulated Thermostats .............. 1272 

Sensors 


Temperature Regulators 
Thermistors 


Capital Advanced Tech. Inc. 
Surfboard, Kits 


Surfboards.... з 

Surfboards, SIP Adapters ............... 1466 
Cardinal Components, Inc. 

Programmable Oscillators ................ 848 
Carling Technologies 

Circuit Breakers ......................... 1275 

Switches 

Accessories .. 1306 


Pushbutton 


Carol Brand 
(see General Cable/Carol Brand) 


Cherry Switch 


Keyboards and Mouse .................. 1298 
Sensors 
Hall Effect 1608 


Magnetic Position 
Switches. . 
Key .... 
Rocker 
Snap Acting 
Thumbwheel 


1298 


Chicago Miniature Lamp, Inc. 
(see CML Innovative Technologies, Inc.) 


Chip Quik, Inc. ... 
SMT Removal Kits. 


digikey.com 
1478 


СІ! Technologies 
(see Corcom/Tyco Electronics) 


Cinch 
Barrier Blocks 


Hardware, Screws. digikey.com 

Jones Connectors . . digikey.com 
Citizen 

Crystals 


Oscillators .. 

Programmable 846 
Printers 

Impact .... 

Thermal 1450-1452 
TCXO .digikey.com 

Clare 

Optocouplers ..1393 


Relays, Solid State 
Switches, Power 


1393 


Clarostat 
Encoder, Optical... 
Potentiometers .... 


C-MAX 
RF Receivers/Evaluation Boards ......... 707 


CML Innovative Technologies, Inc. 


Lamps .digikey.com 
Incandescent. digikey.com 
LEDS: ны ...1664-1668 
Assemblies 1664-1666, 1668 
Blue SMT.. ..1667 
Flashing .. 1665 
Incandescent Replacement . 1648 
Lenses... ic otto ..1666 


1667-1668 
..1666 
..1666 


Surface Mount. . 
White .. 
Light Pipes 


CoEv Magnetics/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/CoEv Magnetics) 


Coiltronics (Division of Cooper Bussmann) 


Inductors 
Power ...880-881 
Surface Mount . . . 880-881 
Transformers. . 


FANS esses ов kaqa неа, 1516-1518 
(АС60860ПӨ8:сахрыыры да Prio асына 1518 
Communication Devices 
(Division of EDAC) 
Matrix Switches .................. digikey.com 
Condor 
Power Supplies 
Accessories .... .digikey.com 


Connector Kits . digikey.com 


DC/DC Converters . digikey.com 
High Power ..1542 
Linear.. ..1540 


Medical 1538-1539 
Rack Mount .... .digikey.com 
Switching .......... 1538-1539, 1541-1542 
Connor-Winfield 
Clock Smoother Module . .860 


Crystals, Surface Mount . .862 
Oscillators 
Ovenized (OCXO) .... 862 
Surface Mount 
Voltage Controlled (VCXO) ............ 860 
Synchronous Clock Generators .. .860 


Timing Modules 


Conxall/Switchcraft Inc. 
Cable Assemblies. . 
Circular Connector 


Cooper/Bussmann 
ESD.. 
Fuses. 

1/4" Diameter AG. 
Alarm Indicating 
Automotive ... 

Axial ... 
Metric 


1264-1265 

.1265 
..1266 
1265 
1265 
..1265 


Multi-Meter ..1266 
Surface Mount 1264 
Telecom .. .1264 
Holders ... 1264- 1265 


Automotive ... 


1265, 1267 


..1266 
PC Mount. 


Cooper Tools 
(see Crescent/EREM/Weller/Wiss/Xcelite) 


Copal Electronics, Inc. 


Potentiometers, Cermet ........... 1189-1192 
Copeland Communications, Inc. 
Modems 
Development Kits...................... 350 


Corcom/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/Corcom) 


Cornell Dubilier Electronics- 
Waldom 
Capacitors, MICA. 
Miniature Dipped Radial . 
Standard Dipped Radial... 
Surface Mount 


.digikey.com 
1135-1136 


Coto Technology 
Relays 
BGA. 
Reed. 
Switches, Magnetic 


....1366 
1360-1361 


Cramer 
Geared Motors AC/DC.................... 716 


Crescent 
Tools 

Pliers, Wrenches .. 

Screwdrivers. 


Crydom Company 
УО Modules . P 


Triacs 


C-Ton Industries 


Digital Panel Meters .... 1631-1632 


Cable Assemblies . ....1632 
Power Supplies.... ..1632 
cTS 

Crystals .......... 856-857 
Surface Mount x 

Encoders 

Heat Sinks (see IERC vendor) 

Oscillators 857-859 


.857-858 


Carbon. . 


Stock Ройм. 
Trimmer ...... 
Two Axis Controlle 
Wirewound 
Resistor Arrays, Thick Film Chip 
Resistor Networks .... 1176-1177, 1179-1180 
.. 1176-1177 


Surface Mount Oscillators. . 

Switches 
DIP 
Rotary .. 

Wireless Frequency Components 
Crystals... eise 
Filters 

Ceramic. 
Crystal .. 
Duplexers . 
VCTCXO 


Buzzers 
Cable Assemblies 
Audio... 
Power.. 
Connectors 


Circular DIN. 
Circular, Mini DIN... 
F (Television) 
Modular Adapters . 
Phono Jacks/Plugs . 
Power .... " 
Encoders 
Integral .. 
Optical... я 
Ромег Supplies 
Desktop Switcher . 
Wall Transformers... 


__digikey. com 
1560, 1562 
.. 1560-1561 


Sensors 
Current . ++... 1605 
Force ..1607 
Speakers .. ...1417 
Transducers, Audio 1420- 1421 


CUI, Inc./V-Infinity (see V-Infinity) 
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Curtis 
Automotive/Industrial Meters . 
Counters.... 


Custom Computer Services, Inc. (CCS) 
C-Compiler 376 
Development Systems ... 


CW Industries 
Cable Assemblies ...................... 26-30 
Connectors 


Headers, Protected ... 
Switches 
Kits.. 


digikey.com 
1332, 1569 


Cypress Semiconductor Corp. 
Boards, Evaluation ............... digikey.com 
Integrated Circuits/ 
Semiconductors . 


digikey.com 
....689 


Clock Generators . 
CPLDs 
FIFO Memory .. 
Microcontrollers 


PAL Compatible SPLDs ............... 391 
Memory ICs digikey.com 
SRAM 688-689 
Microcontrollers... 388-389, 390 
Development Kits . 388-390 


Programmers — 
О нол е 
Programmable Logic 
Integrated Circuits 
Software 


....391 


..391 


Daburn 
Cable/Wire 
Ноок-Џр....................... аідікеу.сот 
Plastic/Rubber Test Lead ............ 1402 
Speaker 


Hardware, Standoffs 
Heatshrink Tubing... 
Kits, Heatshrink Tubing.... 
Shrink Таре... „аккалан vemos 


1415 


Dallas Semiconductor......... 
Integrated Circuits 
Adapters 
Delay Lines 

КИБ телека 


Microcontrollers 

Oscillators...... digikey.com 
Potentiometers, Digital .684-685 
Specialized 


Delphi Connection Systems/ 
Specialty Electronics 
Cable Assemblies 


DESCO .... digikey.com 
Probes.... m ...digikey.com 
Static Control Products / ESD..... 1472-1473 

Bags ... 1472 

Heel Straps 1472 

Mat/Mat Cleaner ...1472 

Wash Bottles ... ..digikey.com 

Wrist Straps .... 1472 
Dialight 


Dico TS 1567-1569 


Diodes Inc. 
Bridge Rectifiers .. 
Diode Arrays 
Kits, Zener Diodes .. 


.806-807 
244812 
-.793, 1569 


MOSFETs ...789, 819 

Surface Mount .789, 819 
Rectifiers/Diodes . . ..791-795, 806, 
Е ААА 807-812, 819, 824-825 
Schottky Rectifiers/Diodes . .809-811 


Thyristor Surge Protection . 1233 
Transistors .788-790 
Pre-Biased ........................ 789-790 


TVS (Transient Voltage Suppressors) 

. 1232, 1233-1234 
791-794, 795 
..791-794, 795 


Zener Diodes . 
Surface Mount .. 


Eastek International/PREO 
Filters, PIB... ТТТ сана 952 


Eastman Kodak Company 
Camera Modules 
CMOS Image Sensors... 
Evaluation Boards . гэ 
Kits, Lens ....... 
Imaging Processors 


Easy Braid 


Desoldering Braid ... .1481 
Soldering Irons .. 1481 
Sponges 1481 
ebm-papst, Inc. 
Ғапѕ/Віомег...................... 1512-1513 


ECS International Inc. 
Crystals... 
Kits .. 
Data Book. 
Filter .... 
Monolithic Crystal . 


866 
.847 
..866 
.873-874 


Programmable 
TCXO ...... 
Resonators 
Ceramic 


EDAC 
Connectors 
Edgecard 
Rack and Panel. 


EDP Company 

Sensors, Ultrasonic Proximity ........... 1611 
Electroswitch 

ROY REPE 1348-1349 
Elpac 


AC Adapters... 
Power Supplies 
External... 
Medical... 
Open Frame.... 


1565 


Energizer Battery Company 
Batteries .... 
Flashlights . . 


EPCOS, Inc. 
Capacitors 
Ceramic, 
Monolithic . . 


Metallized Polypropylene....... 1054-1055 
Surface Mount 

Tantalum. 
Tantalum 
Ultra.... 


..digikey.com 
..digikey.com 
1226 


Surge Arresters.... 

Varistors 
Automotive ........ cesses ae 1226 
Block... 
Leaded 
Monolithic, Surface Mount. 


Telecom . 


Epson Electronics America Inc. 
Crystals ... .852-854 
Oscillators . " .849-852 
Programmable Oscillators . Р 
RealTime Clocks 


Epson Electronics America Inc. - 
Semiconductor Div. 
Integrated Circuits 
Charge Pump 
Interface 


Equinox Technologies 
Programmers ............................. 322 


EREM 
Tools.... 
Tweezers . 


E-Switch, Inc. 
Switches 


digikey.com 


Caps. ....1323 
Keylock ......... ..1324 
Momentary Tact 1287 
Power......... .. 1323 
Push Button .... 1323-1325 
Rocker. 1317-1318 
Rotary . ....1350 
Slide . 1332-1333 
Toggle . .. 1307-1308 

ETA 

Circuit Breakers, Thermal ......... 1276-1277 
ETC (see Molex) 
E-Z-Hook 


Cable Wall Brackets . 


Patch Cords . 
Probes.... 
Test Leads 
Test Points .. 


Fairchild Semiconductor 
Integrated Circuits 
4000 ... 
7400. 
95HS... 


Op Amps. 
Specialized 
TinyLogic 
Voltage Regulators . 
Memory ICs... 
MOSFETs... 
Transistors .. 


600-601 
.600 
.688 
.748-749 
..787-788 


Fairchild Semiconductor/ 
Optoelectronics Group 
LEDs 
7-Segment Display 
Bar Graph ...... 
Emitters, IR . 
Holders 


1633, 1656-1658 
1657 
1658 

..1633 
1656-1657 


Infrared 1633 
Light Bai ..1658 
PC Mount... 1656-1657 
Surface Mount 1656-1657 
Optoelectronics ..1574-1575, 
7, 1656-1657 

Optoisolators 
High Speed .digikey.com 
SCR/Triac Output . digikey.com 
Transistor Output. 1574-1575 


Photo Transistors.... 


Flambeau, Inc. 


Cabinets 
Соснова аат 1428 
Сазез 
Conductive ........................... 1428 


Freescale Semiconductor, Inc. 
Development Tools 
DSP Emulators/Programmers ... 
Evaluation Board 
Integrated Circuits 
Advanced Clock Drivers 


Clock Drivers... 
Clock Generators .. i 
Analog/Octal Serial Switches ..... 441-442 
Digital Signal Processors .410 


Display Drivers .442 
Interface ........ .442 
Math Co-Processor ... >a .442 
Microcontrollers/MPUSs. ..402-403, 404 

Development Kits . 406, 411 


Microprocessors .... 


Programmers 
Microcontrollers ................ 406-410 
RF/IF 
Amplifiers .442 
D/A Converters ... .442 
Encoders/Decoders .442 
Frequency Conversion. .442 
Frequency Synthesis .. .442 


Receivers/Transmitters .... .442 


Sensors, Smoke Detection ............ 442 
Telecommunications 
ISDN U-Interface Transceivers 
PCM CODEC-Filter ......... 
Voice Switched Speakerphone 2 
Sensors .digikey.com 
Accelerometers . г, ...1603 
Pressure, Temperature Compensated 
..1603 
.442 
...411 


Smoke Detection . 
Software .. 


GC Electronics 


Etch Resist Pens .. ....1465 
Еіспапі Tank ..1465 
Etchant Tank Heater . ..1465 
Fish Paper ..digikey.com 
Terminals, Spring Push ...207 
Test Lead Jumpers 1490 
Tool, Nibbler ....1440 
Gems Sensors 
Kits .... 1616 
Pressure Transducers ..1617 
Relays, Safety ..1617 
Sensors 
Conductive Switches .... ssa: 1615 
Electromechanical . ..1615 
Level Switches. . ..1615 
Float Type Level Switch ... 1617 
Fabri-Level Kits . ch ....1616 
POW гааг ..1616 
Flow Switches .. ..1616 
Solid State Zener Barrier . . ..1617 
GE Infrastructure Sensing 
Fuses, PTC Resettable ..1248 
Inrush Current Limiters . ..1248 
Sensors ....... .digikey.com 
Thermistors.... ..1245-1246 
МТС. .. 1245-1246 
PTC.. .. 1246, 1248 
General Cable/Carol Brand 
Cable 


Instrumentation . 


Microphone... 

Multiconductor . . T 

Multi-Paired Shielded .......... 1405, 1407 
Plenum ... РЕ 1403-1404, 1407 


Shielded 

Speaker 

Test Lead 

UTP HS Data/LAN. 
Wire 

Cross:Conrneót sii uu u азалан 1405 


1403-1404, 1407 


General Semiconductor 
Bridge Rectifiers 
Diodes/Rectifiers . 


Schottky ...digikey.com 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 
digikey.com 
Grayhill 
Encoders ..1356 
УО Modules. 
Keypads 


Switches 


Hamlin Electronics Limited Partnership 


Magnets ....1364 
Relays, Reed .... ..1362 
Sensors 
Hall Effect .... .... 1598 
Position ..1364 


Switches, Magnetic ..1364 


Hammond Manufacturing 


..1437-1439 
Connectors .digikey.com 
Chokes .... .digikey.com 
Enclosures .... .. 1437-1439 
Hardware.... .digikey.com 
Inductors .... .digikey.com 
Racks and Accessories 1435-1436 
Transformers 
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> Hirose Data Conversion .608 2.5mm .... .85-86 
г Cable Assemblies Drivers/Receivers . . 3.96mm ..86 
Modular .. EEPROM, Parallel Headers .... 82-84, 85-86 
с UFL.... Interface Quick Disconneci erminals........... 217 
ті USB... IERC Integrated Circuits Terminals 
> Connectors . Data Book Specialized A Board-in Crimp 
© 0.3mm. Heat Sinks .... Potentiometers, Digital... Tool, Crimp.. 
0.4mm none надалей - Заба 
ч poe d Imagecraft Creations, Inc. ea Time V/IOCKS .. M 
ы) 0.5mm SMT . ..54,61-62 C-Compiler d Switches, Arrays . ЖИЙЕН: deci cass tends аа аа 1318 
Q bes AVR Tuner JW Miller Magnetics 
x” 0.6mm SMT.... Microcontrollers. Video Communication . .613 Forrite Bead Cores, й u 
E MSP430 Family... Voltage Reference Filters, EMI 930 
.8mm s ЕС 
т Industrial Fiber Optics ЏО Interconnect Inductors .. digikey.com 
x Fiber Optic Modular Cable ............................ 179 Fixed 920-921, 925, 929 
`a i iail POWOID S. ым ada NERA КС 922 
Я Accessories .... digikey.com 
o ‚65-68, 159 Bare Fiber dies com ITC . wa Surface Mount .................... 920-925 
2mm ..68-70, 72-74, 295 191 у: Transducer, Ultrasonic ........... digikey.com l rt 
= š 5 Cable..... digikey.com пиа 
Hard Metric . . digikey.com š š 
2 ЖЕНИП Соппесїог.. 191 ITT Industries, Cannon (C&K Switches) RF Chok 027-029 
254mm .. U Emitters/Detectors . . Encoders chokes ..927- 
5 FA Kits .... digikey.com Optical . ..1357 Toroid -digikey.com 
m 3.96mm . Tools digikey.com Keypads .. 1296 High Current Inductors 922, 925-926 
5mm... LEDs. .191 Sensors, Magnetic. 1.1363 Surface Мошпі.................... 922, 925 
ж 7.92mm . Photo Detectors. .191 Smart Card................................ 304 Transformers 
Adapter, АС.. Switches Surface Mount .................. 921, 1621 
CF Card.. Infineon Accessories .... 
Circular......... А 246- 253 Diodes Caps digikey.com 
Miniature .. 122, 251-252 5сһоШку...................2.2.2.. .. ПІР .. 1351-1352 
Push-Pull Lock .251-252 Switching .. : Door Interlocks . ...1347 
Variable Cap. Keyswitch....... 1293, 1336 
Screwlock 
Coaxial Integrated Circuits/Semiconductors Momentary Tact ...1288-1292 К & D Magnetics, Inc. 
Miniature Inc — Pushbutton........ 1290, 1293, 1319-1322 MdMacriats М “ 1364 
DIM s dE Specialized ME Rocker. 1314-1315 ыы ааа 
ім OCKELS а Telecommunications 450 1293, 1350-1351 Kemet 
DIN, Rectangular . ISDN ........... 1332, 1334-1335 Capacitors 
Fiber Optic ... Power Management eI Snap Acting Aluminum Огдапіс.................... 1047 
Interface ыс, ЖЕНА E ОҢА rad 450 Thumbwheel Ceramic 
ПӘ REED Transistors Toggle ... Axial 
Memory Card IGBT's Switchlocks . . Radial . : 
РЕМСА аа ыа Mosfet ..763-765 ITW Chemtronics Multilayer Ceramic Chip pns 
Secure Digital . . Я 2 в h 1110-1113 
Місгорһопе Injectorall Electronics Desoldering Braid 
Modular... Breadboards .. 1464 Hand Lotion, ESD ... Axial 1040-1041 
Drill Виз... 1464 Heat Sink, Grease . 711 ааа ы T 
E Swabs and A licators . 1479 
PC Boards.. 1463-1464 Wipes рр! Surface Mount: 
Power Supply .. Intel Kest 
Push-Pull Lock.... Bridge Controllers Iwatsu Fl Pans 1480 
Rack and Panel Controllers (PC/LAN/WAN/CAN)... . Optical Encoders ........................ Еларна аа UE aris 
Rectangular, DIN . Demodulation and Coding Products IXYS 


RF, Miniature .. Direct Digital Synthesis Products Diodes/Rectifiers. 
SIM Card Embedded Intel Architecture FBED ......... Keystone Electronics Corp. 
SmartMedia Card . Microprocessors IGBT Transistors. Banana Plugs ... 
Tool HR25. . Ethernet Controllers . ..447 Integrated Circuits/Semiconductors... 760-761 Battery Clips 1506 
USB. Ethernet Phys... 448 MOSFETs .760-761 Battery Holders ....1506 
Video... Ethernet Repeaters ...... .448 PC Mount Coin Cell ... ..1506 
Water Resistant. ў Ethernet Transceivers/Receivers . .447- 448 Surface Mount Coin Cell ..1506 
Wire, 2mm Discrete 80-81 Flash Memory а Binding Posts NEA 
Fib О; " t i960 Microprocessors .446-447 Board, Prepunched Insulating ....1454 
uska as Interface ............... Boxes.. ..1440 
Adapters Interface Adapters/Cards Bumpers ..1456 
Attenuators ЏО Processors ........... Bushings, Shoulder ..1456 
Connectors .. MCS® 51 Microcontrollers . Jelight Company, Inc. Cable Clamps ..... ..1456 
Ferrules МС59 96 Microcontrollers . UV Егавегв................................ 685 Circuit Board Accessories 1458 
Terminals .... MCS® 251 Microprocessors Connector Hardware. .170 
Modular MCS® 296 Microprocessors .. Мэкен instruments... чоку, сот Enclosures. ..1440 
anel Meters .1627 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs Analog 1627 Fuse Holders ..1261 
..449 Digital I 1627 Grommets . .1454 
Tools Network Processors . СЫ Handles _digikey. com 
PCI-to-PCI Bridges JKL Components Corp. Kits 
HOEI America Peripheral Interface Products . Inverters Spacers ....1454 
Adapters, ВЕ .. digikey.com Processor Modules ...... CCFL and UV Lamps Standoffs . ..1455 
Cable Assemblies, RF digikey.com Strong Arm Processors. EL Backlighting Thermistors. . . EE ....1569 
Solder .. digikey.com Telecom Broadband Lamps Knobs, Instrumentation... ..1210 
Xscale™ Processors Assemblies MICA Insulators. .. . .715 
Honeywell SSEC Handheld Application . . . Mounting Brackets. 1454 
Sensors Network.... Mounting Hardware, Transistors. . i15 
Digital Compass...................... 1608 Storage .... PC Terminals ..1453 
Kits ...... -..1607-1608 к ` : digikey.com Phono Jacks/Plugs .283 
Magnetic... ..1607-1608 International Rectifier digikey.com . digikey.com Sockets, Transistor 715 


Bridge Rectifiers ... 


Honeywell Sensing and Control Diodes/Rectifiers ..799-802, 803-805 Johnson Components ... . digikey.com Spacers/Standoffs. . .. .. 1454-1456 
Sensors Hexfets .751-752, 753, 754-759 Adapters, ӘМА/ӘМВ...................... 279 Standofís Пар so 
Current .... ..1599 HexFred Diodes .......................... 750 Banana Plugs and Jacks. ‚254, 1569 r Fong. sese 1498 
Hall Effect . 1599 Integrated Circuits Binding Post .254 ashers, Flat... ..1456 
Optical ...1593 Control/Power .. Cable, RF . .... -276 Kilo International 
Pressure... ..1602 Phase Connectors, SMK -278 Dials, Concentric Scale. ....1209 
Switch ... 1599 LDO ынын д. я Knobs, Aluminum 1208-1209 
Temperature. ..1599 Controllers. . , ...677-678 d 2 
Lighting Ballast.. digikey.com SMA/SMB... sse Knowles Acoustics w. 
Horn Industrial Co., Ltd. MOSFETs ...751-752,753, 754-759 Spacers ..... Boom АззетШу.................. digikey.com 
Microphones, Electret Condenser....... 1423 Optoelectronics, Relays .... 1390 Tip Jacks/Plugs .. Microphones 
I Photovoltaic Optoisolators . 759 — JRC (see NUR) Electret 1424-1425 
Humirel Schottky Rectifiers 799-802 Magnetic... .. 1424 
Sensors SCRs. .832 JST Sales America, Inc. Surface Mount. . 1111425 
Humidity ...1611 Transistors, GB 6-747 Connectors Sensors 
Temperature ..1611 5mm... Accelerometer. . ....1424 
Intersil 1.0mm Vibration ..1424 
Huntington Electric, Inc. Amplifiers ...605-606 1.5mm.. Speakers, Headset/Handset . 1.1425 
Resistors, Wirewound............. 1158-1159 CPU Supervisors.. ..606-608 2.0mm ... Transducers ..1424 
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Varistors .... Protractors, Digital... ..1597 Microsemi - IPG 
Metal Oxide PMT cse ciens 1597 CCFL Modules. 
Multilayer... Transducers, Pressure . ..1597 Controllers 
Interface 
LMB Heeger Meder Electronics i TE 
Lamina Ceramics Enclosures 1440 Sensors Light Applications 
ГН“ 00 9088. м u s rei — Protection. -a 
Arrays ... Logical Systems ava K: Rectifier Modules .... ЕН ЕК 
i Programming/Prototyping Adapters ...... 321 Voltage Regulators................... 651-652 
Melexis : 
i Mill-M 
LEM USA, Inc. Logic Product Development Integrated Circuits а әх Bee 
Current Sensors Microcontrollers Hall Effect Sensors 694, 1598 apters, . 
Current Transducers .. ARM ... ..950 Е ` ў Connectors ...... 


..1598 


Programmable 


Mu: Spring-Loaded Contacts... .313 

Linear Technology .digikey.com | Lumex Opto/Components, Inc. Specialized ...694 Universal Зена! Виз s (USB) .313 
Amplifiers ....... 652-654, 655 Catalog CD-ROM............ 697, 1635-1636, Programmers ..1598 Headers, Pin . 12-314 
Сотрагаю! MEER MEN 1638, 1641-1642, 1645 RF Transmitters/Receivers . :697 ІС Sockets..... .digikey.com 
Differential ... Displays Sensors, Hall Effect ..1598 DIP Socket Carrier .310 
Instrumentation LCD, 7-Segment...... 1624, 1645 А M Integral Capacitor . .310 

Op Amps LCD NTSC (TFT) Modules .1624 Memory Protection Devices (MPD) onc Profile: .308-310 


Data Conversion 


LEDs, 7-Segment .. 1645 


Battery Holders.................... 1507-1508 
Cigarette Lighter Plug .. ..1507 


Machine Pin .309-310 


Current Output . Indicator, Low Battery . 1641 i В Ё 
Delta Sigma.... Laser Diodes, Visible and Infrared 1634 Бомаг садцо Se p 
General Purpose. LCDs ..1624 I ç Solder Tail . 308-310 
High Speed .. 7-Segment Display . Metcal (Division of OK International) Wire Wrap ..909-310 
Multiplexers . . Modules ... .. 1624 Solder/Desolder Systems .... 1475 Jumpers... digikey. com 
Special Function Graphic 1624 Accessories ...... PC Pins/Receptacles ..................... 315 
. Voltage Output. LEDs ........... Replacement Tips Shunts... . digikey.com 
Filters Tm 7-Segment Displays ñ Sockets . digikey.com 
High Frequency. AllnGaP MG Chemicals PGA .308 
ие Array/Light Bars .. Copper Clad Воага...................... 1464 Pin ... .311-314 

scillators. Bi-Color.. ісі 

Microchip Technology, Inc....digikey.com PLCC . -308 
Paare Ua abel Bees #163971640; 1644 Data Books/Handbooks 697 Receptacles.. 308-315 
CCFULCD ... Flashing . 74641 Development System Matrix . 370-374, ighi Angle .. 5112312. 314 
Charge Pump.. High Brightness ..1644 . ‚375-376 ы р: zzi -312, 1 

CPU Core Power. Holders, Panel Mount 1642 Development Tools . digikey.com ransistor ase 
Hot Swap ...... infrared . | 1596 DSP (Digital Signal Processor) .. . digikey.com USB Receptacles... “ +313 
Mosfet Drivers . іпбай.. 7 1640 dsPIC® Microcontrollers ...... .369 Zig-Zag ..................2. 313 


PCMCIA Mega-Brite.... ..1641 ы ss, Kit -641 Modern Technology 
Power Controllers Panel Mount 1642 ib Жы ircuits.................... 687-688 Stepping Motor Driver Board ............. 716 


Regulators 
SIM Interface 
Supervisors 
References.. 
Specialized.. 


PC Mount 
RGB (Red/Green/Blue) . 
Surface Mount.... 
Tester Box. 
Violet .. 
White .. 


.1636-1637 
..1635, 1640 
1638-1640 
..1641 
1635 


Controller Area Network (CAN). . 
Infrared Products ... 


RF Communication 


Receivers 


Modutec (see Jewell Instruments) 


Molex 
Cable, 1mm Flat. 
Cable Assemblies, USB 
Cable Jumpers, Flat . 


Linx Technologies m PON азы. T Ts crea asters а SR PS 1637 Serial Peripheral... por SEI digi. com 
c ud ў Demo digikey.com Linear eee а 
Encoders/Decoders.. Optoisolators . 1575 Comparators.. 

Evaluation Kits Switches ааш i зз: 17-0987 049 
RF / OEM Modules and Kits Pushbutton ..1346 Programmable Gain Amplifiers . . 
mE Ка. 1s weed emus RF 

CHIMP оланан аъ ыа азва 699 Toggle ... ..1846 шалады с... 

Linx Technologies/Antenna Factor Luxo A/D and D/A Converters .. shed. 
Andinas... aan аеннан налаза 699-700 Illumination Lamps .. 1494 Freq.-to-Volt.AVolt.-to-Freq. ааа 

Worklights ........... 1494 3.0mm Micro-Fit..... 

LiteOn Trading USA, Inc. Replacement Bulbs. ..1494 Potentiometers, Digital Beau | 

Displays ——— PIC Microcontrollers 353-360, 361-362, Barrier Blocks... 208-209 
Alphanumeric ЖАН СН 1659: 0222 aY 363-364, 365-368 | Terminal Blocks ...208-209 
Dot Matrix А “ы занае Power Management.. ..642-646 Blindmate (BMI) 114-116, 118 
Numeric . Battery Management агвакамау. .98-99 

.1658- 1659, 1660- 1662, 1663 Card.. ..301 


DC-DC Converters. . 


98-99, 103-104 


7-Segment. ..1659 n C-i Grid . 
Bar Graph А 1658 метов Sonalert Products, еа iaio sssi МОЗБЕТ Drivers Crimp Termina -.. 60, 89, 100-101, 
Blue........ ...1663 arms.... БЕ Б MORGEN а 4, 116-117, 120-121 
Highbrightness. .1660-1661, 1663 Buzzers. . 1418-1419 ETC 
infrared. ...... | 4587 Sirens 4418-1419 Switching Regulators . Terminals 215-216 
Round, Large 1658 Ti aut вое. FFC/FPC ....... ..... 58-59 
Surface Mount `1662- 1663 Martel Voltage Detectors... Firewire | і 119 
Optoisolators iB ` 1576 Рапе! Meters ç ..1630 Voltage Regulators. . GBIC `302 
Miniature. 1630 [nz био сылығын s 2 
Littelfuse, Inc. Volt/Ammeter. 1630 Serial EEPROM Designer Headers 59-60, 88-89, 98-101, 
ESD.. .. 1224, 1255-1256 Volt Meter . ..1630 Kis... ышаныр КК КЕНГЕ ааа 


..116 


Fuses. 1255-1261 Master Appliance Co. Thermal Management 
1/4" Diameter AG .1260 Heat бш. ` 1412 Fans 
2AG.. 1259: ара ee en gv es Temperature Sensors. Memory 
ЗАВ 1260 і 
3AG.. 1260 gm Circuits. 678-684 microEngineering Labs, Inc. Compact Flash .. 
5x 20mm 1258 Compiler, РісВавіс........2..22............ 373 M a 
8AG...... 1260 Махбігеат, Inc. А š . 
Alarm Indicating 1259 Evaluation Kits .704 т Inc. Mezzanine ...... 
Automotive .. 1259-1260 RF Module Surface Moun MicroCross DVI . 
ты МСС (Micro Commercial Components) й Min ER BMI 
Barrier Network... . ... 1259 ЕЯ р Micron Technology, Inc. Mini-Fit HCS 
[Dom —Ó— 772-775 Mini-Fit Jr. 
Safe-T-Plus. ...1258 Mostels Memory ICs ЕЕ 
Kits.. .1256-1260, 1567 Thyristors DRAM Mini-Fit SMC 
Metric z уг! а SDRAM 685-686 Mini-Fit Sr..... 
PTC Resettable FansiStors . . DDR. .686 Modular Jacks .... 
Surface Mount 1255-1259 Measurement Specialties (MSI) DDR2 .686 Industrial. 
Telecom .............................. 1256 Accelerometer ........................... j PanelMate 
Holders .. ins 1261-1263 Kits, Piezo Sensor... PSRAM 686-687 P.C. Board 
Automotive 1261 Sensors, Pressure. 1609-1610 Memory Modules .. 708 -:103, 114-121 
Blocks заа 1262 Sensor, Ріего.... 1614 É ў ...119 
Clips ..... .1262 Sensor, Vibration .... 1614 Microsemi 119 
Panel Mount . 1261, 1263 Transducers, Pressure .. Diodes -302 
PC Mount.. . 1261- 1263 Diode е эх ЗЕР (Small Frame Pluggable) . ...902 
Surgectors. . Measurement Specialties Rectifiers . . Switch ..1345 
Thyristors . . . (MSI)/Schaevitz Schottky . E Toy Car Battery . .103 
Transient Voltage Suppressors (TVS) Boards, LVDT TVS (Transient Voltage Suppressors) . 1231 USB ........ ..48 
DVD 1223-1224, 1235, 1255 Clinometers. .. Zener Diodes .............................795 Waterproof . . .243 
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Headers ...... 59-60, 88-89, 98-104, 114-121 Newava Technology, Inc. Fiber Optic 
Sockets Inductors ..1530 Са: E E 1612 
DIMM ..300 Transformers . ..1530 i TM 


с SIMM .. ..300 Nichicon Magnetic Card Readers 1508 
т" Transistor i415 Capacitors Photo Microsensor... Paladin Tools 
> BL --48, 60, 87, 89, 100-101, Aluminum Electrolytic. ....990-1006 Power Supplies.. Cable Testers. . 
о ёй soni . 103-104, 116- E. n Surface Mount...... ‚1004-1006 Relays........... Connectors.... 
FI np. akakaw saka ына nivea i High Frequeney ...................... Desoldering Ритр....................... 
й Tantalum Electrolytic . . 1030-1031 g p 
im | Extraction ....... 48, 60, 100-101, 116-121 d Mechanical ..1367, 1368-1370, Kit, Termination .... 
Mueller NJR Corporation 1372-1373, 1374 Testers 
с i i Integrated Сисийз... Solid State........ 1395-1397 Modular Cable .. 
Clips, Alligator .. < ....... 1490 Н 
т Insulators 1490 Audio Amps .. Sensors PC Cable... 
isulators ..... Drivers Capacitive Proximity. ..1612 Tools -digikey.c Som 
In] Kits, Test Lead 1490 Multiplexers i i Cable Stri .179, 1471 
Test Leads ..1490 p Fiber Optic...... .1612 able trippers : 
З Ор Amps .. Flow ........ Coaxial Cable Strippers . .... 1471 
КИ Murata Electronics Power Management Inductive Proximity Crimp ..186, 275 
@ Capacitors Specialized 670 Datacomm 
= Ceramic, Trimmer ..1137-1138 Stepper Motor Controller/Driver . Probe Pick .. 1471 
2 Monolithic Ceramic Chip Switches 222211570671 Punchdown Tool... 1471 
5 Multilayer Ceramic Chip........ Mind poe чакаў сот а Cable Strippers . d 1 79 
Chokes Ue SOLVAT OS aye Switches 1286, 1299, 1326-1329 lodular Crimp 186, 
Voltage Regulators...... ...668-669 d d Ц i i 
m Surface МОЙ ое паза тава ей 885 оре Ua о Ут” ..1338-1339, 1340, 1350 НН ер d 
Coils NKK Switches Accessories .... 1326-1327 Браг U 
ж Film . ..883 Switches Door ...... Panasonic 
Monolithic... ..883 Accessories.............. - Я Hardware . Antennas, Ceramic ...695 
Surface Mount . 83-885 Splashproof Boots Key Switch. . 1.1173 
Кеуіоск.. Knob Switch ...665 
Pushbutton . .1330-1331 Lever. Balun...... ...931 
Arrays h Rocker... 1313, 1337 Limit . Batteries 1497- 1502, 1504 
Ferrite Chips Š a Momentary Tact... Chargers. . 
Filter Capacitor Type ids ....934 Toggle............. 1308, 1310-1311, 1309 Pushbutton ... Lithium-lon у 
LC Combined Chip Ре Rotary DIP Telephone Packs . 1499, 1504 
Surface Mount stad NMB-MAT а Bead Cores ... 
Filters DC Fans/Blowers.................. 1509-1511 Thumbwheel.................... 
Ceramic...... -876 — NorComp ..digikey.com On Semiconductor ............. digikey.com 
Discriminator. Backshells, D-Sub ... 177-178 Diodes/Rectifiers .....797-798, 820-822, 824 Capacitors 
Inductors ...... Connector Hardware, D-Sub. . Быны УИК ЛОГ 821-822 Aluminum Electrolytic ............ 957-966, 
Potentiometers .. Switching 820-821, 823  — “................ 967-969, 972-988, 989 
Resonators Zener..... 797-798 Arrays.. ..1087, 1174 
Ceramic Integrated Circuits Bi-Polar . ..957, 967 
Thermistors . 1242, 1246 : Analog Switches ............. 568, 575-576 Ceramic ..1086-1089, 
Tools «+. 1137-1138 D-Sub 471478 Buffers ....565-571, 575-576 xs 1091-1097, 1098 
2178 Clock Driver .. .565, 569-571, 573 Caramic Safety ... ..1075, 1089 
Computer Grade....................... 977 
Clock Generator .. Š 
С Film ...... .1052, 1056-1057, 
DAS IS à 1060-1070, 1074, 1080 
Counters/Timers 565, 567, 569-571 Gold 
DC DC Сопуегіег...................... 55% Че 
i $ Interference Suppressor. 
Nakagawa CHIMP aa byk na Sade ere ына 171 Filters .. 576-577 es ppre Eo заве 
Paper, Thermal Printer .................. 1450 Noritake Hot Swap .............................. 575 Microwave Chip ..1098 
National Semiconductor Displays, Vacuum Fluorescent .......... 1623 аза. 564-572, 573-574, ие Multilayer Ceramic Chips 1111090 
Integrated Circuits НАТ esas: ЕЕ НЕ High Capacitance... .. 1090 
піедга! Nortech Systems Multiplexers .. ...565-569, 571, 576 
A/D and D/A Converters ..672 Cable Assemblies 52 asa, Networks .1174 
Audio Amp Бойы 1 елан Ын анан дыннан ое Ор Amps ....564-565, 570-572 Polyester ... 1050-1051, 1053, 1056, 1065 
Battery Charge Controller. 602 NVE Corporation PWM (Pulse Width п Modulator) аи 564, Surface Mount | 
ісаў Evaluation Kit ..571, 574-575 Aluminum Electrolytic ..... 979-988, 989 
Data Communications .... ..613 h 
Isolators, Digital and Analo: Receivers Ceramic . .. 1089, 1091-1097, 1098 
DC DC Converters , Digi g А 
Sensors, Magnetic....................... 1615 22.1. Film 1061-1064, 1074 
Hot Swap ‚май oo š 
Voltage Regulators .. . Switching Regulators қ Specialty Polymer .............. 988-989 
613-615, 616-618, 619-623, ge пед Tantalum 1032-1033 
624,625-632,633-634, — 0000000000000 enan а" M 
635-639, 641, 673-674 Transceivers. . Tantalum ..... 1032-1033 
и ABA RAS, Voltage References .............. 565, 570 Chokes, Surface Mount .895-898 
зз дыны сас Coils, Choke ........... 895-898 


....633-634, 635-639, 641, 673-674 Voltage Regulators . 


Kits, Semiconductor .... .895 


Coils, Voltage Step-Up. 


Microcontrollers ............... digikey.com | Ohmite 
Microprocessor Reset Circuits ........ 616, Resistors fee о ВЕ M py 
UE 623-624, 641 Carbon Composition Я 
Microprocessors 2222615 Axial Leaded. ..1161 Transient Voltage Suppressors (TVS) e Power VEMM E C s 
MOSFET Drivers/Controllers .....620, 632 SMD ......... 1160 e 1236, 1238-1239 Pin 
Op Amps..........614-616, 621, 625, 628, Ceramic Composition 1161 ..783-785 Schottky.. 8 
Peer 629-630, 632, 641 Current Sensing 1165-1166 * Ява нне 
Switch Regulators ..617, 622, 627 Heat Sink Mountable .. 1162-1164 On-Shore Technology Encoders 
Telecommunication . Metal Element .... ..1165 Headers, Pin. 214 Mechanical ... 
Temperature Sensors. Metal Oxide Film ... 1164 IC Sockets i “307 Rotary 
UARTs Power....... 1160, 1163-1164, 1166-1167 T inal Bloc k й Ferrites 
Voltage Reference 614-616, Thick Film.... .1160, 1163-1164 BING pene Flat Core... 
ООВ 622, 624-625 Wire Element. ай Ring Core... 
Voltage Regulators . Wirewound ... Optek Technology Snap-On Core .... 
2. .617-618, 619-620, 628, Rheostat Wirewound .................... 1167 (see TT Electronics/Optek Technology) Filters 
- 632-634, 637, 638-639 Industries (Division of Jonard Ind. Corp.) орех America, Inc. poat Noise 
NEC Cable/Wire, Wire-Wrap .. 1467 DISplays «ааа а digikey.com Line... 
Amplifiers, Wideband ..................... 776 Desoldering Pump... 1478 LCD Modules Noise Filter 
Optoisolators Fume Absorber.. 1478 Character 1619-1620 
High Speed Digital Socket-Wrap І.Ю. 85207 Graphic ...... 1619-1620 
Photo Transistor Output. .1570-1571 150% Ron Em ОО г. .......1619-1620 
Prescalers ........ ..776 nsertion/Extraction № .. i i 
Relay, Solid State . Чара Kits digikey.com TET Tool RI8....... барымыз. 1619-1620 абва : 


Pin Extractor ... digikey.com 


RF and Microwave Produc s. д д Osram Opto Semiconductors, Inc. Graphite Sheets ... 
Transistors Wire Strippers... -1402, 1467 Display, Oled;.. «11. 1620 Inductors, Surface Mount 
Wire Wrapping. . LEDs + : 5% 890- 894 
Needham's Electronics B дае Surf Mount 1669 соус РЫ ORA 
Programmers ............................. 322 Omron Electronics, Inc. ...... digikey.com Шпасе Моите. „асаган ветреная Integrated Circuits/Semiconductors 
RF Мофиіев............................... 697 Buzzers digikey.com Optoelectronics | --665, 1599 
Card Readers, Magnetic 1508 Detector MMIC Switches .. 
NetBurner, Inc. Connectors Interrupter .. LEDs . 1676-1680, In-Bk-Cvr, Bk-Cvr 
Development Кіїѕ ......................... 412 FFC/FPC... Emitters, IR . Blue... 1676-1678, In-Bk-Cvr 
Microprocessors FPC/Flex . digikey.com Photodiodes . . Numeric Displays . ..In-Bk-Cvr 


Module... Counters/Timers 1628-1629 Photo Transistors. Surface Mount .. 1676-1678 
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Wide Angle 
Light Scope... 
Magnetic Card Readers . 
Memory Cards......... .708 
Microcontrollers, Flash..... .412 
Microphone, Cartridges/Holders 1423 
MOSFETs 737-739 
Networks 

Capacitors . 1174 


Optoelectronics . 1575, 4600, 
E 1676-1680, In-Bk-Cvr, Bk-Cvr 
Optoisolators .. ..1575, 1596, 1600 


Infrared LED .1600 
Photo Diodes ... 1600 
Photo Interrupter ..1596 


Photo Reflector... 1600 


Photo Transistors. 1600 
Potentiometers. ............. 1211, 1213-1218 

Audio .... ..1211 

Cermet. 1212 

Kits ...... 1568 

Position Sensor. 

Slide 


SMT Trimmer. 
Thumbwheel 
Trimmer 
Power Divider... 
Resistors. . 


1151-1152, 
“1153+ 1155, 1172-1174 
НЕНА digikey.com 


Kits 1568 
Metal Film digikey.com 
Networks .. .1172-1173 
SMT Arrays ... 1172-1173 
Wide Terminal................. digikey.com 
Resonators 
Ceramic ....874 
..873 
RF/Hybrid 
Attenuator ... 1172 
Balun......... ..931 


Directional Соиріег . 

Power Divider.. 
Semiconductors (see ntegrated 
Sensors 

Hall Effect 

Ultrasonic Ceramic ... 
Speakers 

Card Type . 

Micro. 


Capacitors 
Aluminum Electrolytic . . . . . 979-988, 989 


Ceramic ... .1089, 1091-1097, 1098 
Film 1061-1064, 1074 
Specialty Polymer ....988-989 
Tantalum. . .1032- 1033 


Chokes... 
Filters . 
Fuses.. 
Inductors . 


LEDs .... 

Networks .. 

Potentiometers, Trimmer .. .1214-1215 
Resistors .......... 1151-1152, 1153-1154 
Resistors, Arrays ..1172 
Surge Absorbers . 1222 


Switches .1279- 1281, 1283-1285 
Transistors ... 
Varistor, Multilayer Chip ... 
Voltage Regulators.. 

Surge Absorbers ... 1219-1220, 1222 

Switches ....... 1279-1281, 1282, 1284-1285 
Detector ...1284-1285 

..1279-1281, 

.1282-1283, 1285 


Rotary Encoder. 
Slide ......... 

Surface Moun 
Tantalum 
Thermal Cutoffs 


1279- 1281, 1283-1285 
..1032 
1278 


Thermistors..... 1244 
Tools, Power Screwdriver . ..1467 
Transducers 

Audio 


Transformers 

Ultrasonic Ceramic 
Transformers 

Piezoelectric. 
Transistors 
Varistor, SMT Multilayer Chip 
Voltage Detectors. 
Voltage Regulators 
Zener Diodes ... 


..1219- 1220, 1222 


Panasonic Electric Works 


Сошпіеге/Тітеге......................... 1632 
Relays 
Mechanical ........1374-1380, 1381-1382 
Solid State.... 1391-1392 
Panavise 


..1469 
1469 
1469 


Bench Press, IDC Assembly ... 
Circuit Board Holders. . 


Vise, Magnetic Base Adapter... ..1469 
Panduit 

Cable Clamps 1447 

Connectors, Splice digikey.com 

Ducts ......... 1445 


1449 


Heat Shrink 

Thermal Transfer . 1449 

Wire Marker .. 1449 
Lockouts. 


1449 
digikey.com 
‚1446-1447 
1446-1447 


Printers, Wire Marker.. 
Raceway, Wire Duct 
Tools ..... 
Wire Ties ... 


Parallax Inc. 
BASIC Stamp ... 
Accessories 


“Board of Education” Kit . 
Programmers 
BASIC Stamp 
Ubicom 5X Series... 


Parlex Corporation 
Flat Flex Assemblies 


Flat Flex Cable 
.050" (1.27тт)... 
.100" (2.54mm). 


Patco Electronics 
Battery Chargers ........................ 1497 


Patco Service, Inc. 
Stripper, Thermal Wire .................. 1402 


Pericom Semiconductor Corporation 
Integrated Circuits 
Analog Switch 
Bus Switch... 
Clock Drivers 
LVDS Data Transmission . a 
Video Эуйсп........................... 
Logic ICs 
7AALVCH .. 
74ALVTC .. 


74ANC . .602 
74FCT . 602 
7ALPT.. 602 
74УСХ... 601 
SOTiny™ .. .601 
Philips 
Amplifiers 


Data Communication 
Data Conversion... 
Data Transmission 
/О Expanders .. 
Logic Translation. 
Memory ....... 
Microcontrollers . 
Power Control/Managemen : 
Power Supply Products . . 
Radio Frequency IC’s.. 
Real Time Clocks . 
Signal Controllers 
Specialized......... 
Temperature Sensors 
Timers 


Phoenix Contact 
Connectors 
D-Sub, Industrial 
Modular Jacks, Industrial 
DIN Rail 
Accessories .. 


...200-201 
202-206 


Power Supplies 
Terminal Blocks . 


..200-203, 204-206 


Phoenix Passive Components 
Resistors 
Metal Film 
Power Metal Film . 
Wirewound 


1141-1143 
1143 
..1159 


Photonic Detectors 
(see Advanced Photonix, Inc.) 


Pomona Electronics 
Adapters 
Kits .. 


Aluminum 
Cable Assemblies ... 
Test Equipment 

Accessories .... 

Oscilloscope Probes. 

Probes.......... 


Pontiac Coil, Inc. 
En] ——— nenit 716 


Portescap Danaher Motion 
(Specialty Motors) 
Stepper Motors ........................... 716 


Potter & Brumfield/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/Potter & Brumfield) 


Power-One 
DC-DC Converters .. 
Power Supplies. 
Programmable. ... - 
Filter/Modulos „22: „агаараа 


.. 1547-1551 
1551-1554 


PowerStor (Division of Cooper Bussmann) 
Capacitors 


Supercapacitors ....................... 969 
Kits 
Supercapacitors ....................... 969 


Power Trends 
(see Texas Instruments/Plug-In 
Power Solutions) 


PRD Plastics 
[n EU 1623 


Precision Electronic Components Ltd. 
Potentiometers 


Digital Readout Dial ... 
Ten-Turn Wirewound.. 


Pulsar 
PC Board Prototyping ................... 1465 
Pulse 
Excelsus? 
Filters 
OPE... 
DSL ... 
Inductors 
ORP: ""— 899 
Drumcore 
Shielded . . ..899-900 
Unshielded А ...899 
Power, Surface Mount .899-900 
Toroidal ......... .900-902 
High Frequency ... ..901-902 
Modular Jacks 
PING: EP 187 


Quadravox, Іпс.................. digikey.com 
Адаріеге 22.22.2222 ана 351 
Programmer, Voice Record/Playback ....351 
Prototyping Tools .. за .351 
Sound Modules ... digikey. com 

Qualtek 
AC Весеріасіез........................... 947 
Cords 


Fans, Accessories. 
Power Entry Modules .. 


Quantum Research Group.... 
Sensors 
Capacitance .... 


digikey.com 
aigikey. com 
.1613 


Evaluation Boards 1613 
Fluid Level........ .1613 
Proximity .1613 
Touch .1613 


Quarton, Inc. 
Laser Diode, Module ... 
Laser Line Generator 


Rabbit Semiconductor 
(see Z-World/Rabbit Semiconductor) 


Raychem Cable Protection/ 
Tyco Electronics 
(see Tyco Elec./Raychem Cable Protection) 


Raychem/Tyco Electronics 
(see Tyco Electronics/Raychem) 


Rayming Corporation 
RF Transmitter and Receiver Boards..... 685 


Red Lion Controls 


Renesas Technology America 
Diodes 


Schottky ..digikey.com 
Microcontrollers ...419-422 
MOSFETS... .digikey.com 
SRAM ... .digikey.com 
Thyristors. . .digikey.com 


R.F. Solutions 
PIC Emulators ... 
Adapter ..... 
Daughter Boards. . 
RF Transmitters/Receivers . . . 


..377 


Richco Plastics Company .... 
Bushing Insulators, Nylon .. 
Bushings, Strain Relief . 
Cable Clamps ... 
Cable Ties .. 
Fuses, Covers . 
Grommets 


digikey.com 
.... 1444 


ү. ЖИЕН 


1442, 1444 


Hanking. ..1444 
Holders . 1442 
Wire .... 1444 
Tools, Cable Ties Gun 1444 
Wire Saddle .......... 
Wire Ties .. 
Ripley Tool/Miller 
Wire Stripper .....«:....... аага 1402 
ROHM 
Capacitors 


.. 1132-1133 
.. 1132-1133 


Multilayer Ceramic Chip . 
Surface Mount 
Diodes 
Schottky. . 
Switching 


...818 
.817 


Zener .... T ..818 
Integrated Circuits 

Comparators ...674 

DC-DC Converters .675 

Op Amps.......... .674 


Voltage Regulators . ..674 
LED's 
Surface Мошпі.................. 
Memory IC's 
EEPROM, Serial.... 
Mosfets. 
Resistors 
Arrays 
Surface Mount 
Thick Film . 
Sensors, Optical .. 
Transient Voltage Suppressors 


1147-1148 
1147-1148 
.. 1596 


Transistors .. 


Roman-Jones, Inc. 
SPROM Programmers.................... 325 


Schaevitz (see Measurement 
Specialties/Schaevitz) 


Schurter, Inc. 


Connectors. ...948 
Power Entry Module . .948 
Switches ..digikey.com 


Sensory, Inc. 
Voice Recognition Kit . . ...950 
Programmable Interactive Devel opment Kit 
казан айына ds ы pdt SN ава 350 
Programmable Interactive Module. .... 350 


Senstronics, LTD 
Sensors, Ргеѕѕиге....................... 1610 
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SenSym ICT 
Sensors, Pressure ..1601-1602 


...1601-1602 


..936-937 


Common Mode Chokes.... E 
.936-937 


Arrays 


Storm Interface 
Cable Assemblies . 


Common Mode Choke 
Multilayer . 


.digikey.com 
.digikey.com 


Transducers, Pressure . . High Current . ..936-937 Power ..910, 911-912 
š Kits.. аа Surface Mount .. .. digikey.com 
Serpac Electronic Enclosures Power ‚936-937 Shielded SMT 
Boxes... 1426-1428 Differential Mode Filters .935-937 Trackball. . Inverters 
Cases а ЕМІ Filters.. .935-940 й А А СОРЫ ааа шатағы 
Сотриіег...................... digikey.com EMI Shields . “доза  Sullins Electronics Corporation Resonators. . 
Watertight/Airtight .............. 1426-1428 Evaluation Kits, Ferrite EMI 935- 936, Gonnectors Ceramic ° 
Enclosures ..938-940 Thermistors . .digikey.com 
...1426-1428 Ferrites Compact PCI . -digikey.com 
.. 1426-1427 Axial'kead Beads Boece: : ..digikey.com 
" š а Т f Ваша аа 930 
Sharp Microelectronics u а Cores Shorting Jumpers (.100" Centers)....... 97 Vasos. a A m . digikey.com 
M EE digikey.com Chip Arrays Headers Multilayer Chip ` digikey.com 
LCD Modules, ТЕТ................... 1618 сара On Teccor Electronics 
Fiber Optic Cins n 039 940 Pin... Alternistors . . ...826 
Cable y Inger “ 7 Shunts.. Diacs........ .828 


Receivers .. 
Transmitters ... 
ICs/Semiconductors 
Chopper Regulators 
LDO Voltage Regulators 
Memory 


.671-672 
....671 
. 694-695 


EMI Discs and Plates 
Differential Mode Filters . 
Flat Соге.............. 
High Frequency Cores 
Low Frequency Cores .. 
Kits 
Ribbon Cable 


Sumida Corporation 
Inductors, Power 
Switches, Reed ... 


877-879 
.digikey.com 


Sunbrite 


LEDS ... 1646-1647 


Fuses, Telecommunication . 
Quadracs 
Rectifiers... 
SCRs.. 
Sidacs 
Sidactors . Я 
Switches, Bilateral Trigger. Es 


1634 Ç Bi-Color .1646 
Ring Cores ...939-940 Tri 826-828 
1668 SMT Chip Beads... "935-936 а 5 21646 таз i 
M ТКЕН 350 Кс e Е LuxLEDs™ . онн вав “Tech Tools palgikey сот 
Optoelactronii Split Core... 2938, 940 Poly LED: U Emulator, EPROM/PIC ...377 
ЕН Surface Mount .... ...935-937 SCR Logic Analyzer E sed 
IDA mrahscetver Moduloa. 1633 naia Hole Filters iu ..936-937 Sunon Programmer, PIC ......................... 377 
Light Detectors . 1586 yop OWSISS Techcon Systems 
ñ Inductors/Coils Fans.... 1514-1515 рах A 
Photo Diodes ... 1586 Chip 936 Chip Cool 1515 (Division of OK International) 
Photo Transistors. Monolithic cm er аа 936 рабін U Fluid Dispensing System ................ 1478 
Photocouplers ‚ Мопойвіс.............................. s Sealed Unit Pans G - 
( Kits upco (Seale nit Parts Co.) 
Photointerrupters 1585 Chip Bead Megohmmeter... .digikey.com Т bestia Inc. 
Remote Control Receivers 1633 е Tester, Capacitor .digikey.com (see Microchip Technology) 
2. Solid State EMI Components ....... 935-936, 938-940 Susumu Co., Ltd. Texas Instruments............. digikey.com 
Emon М | Ferrite Cable Cores . ...938-940 Capacitors, Thin Film Chip ... ..1135 Amplifiers ....... 453-456, 457, 458-464, 465, 
ре ze easuring .. Ferrite Chip Веайз..................... Inductors, Thin Film... ЕЕЕ T 466, 467-469, 470-471, 472-473 
usi Ferrite Cores Resistors ae оше CONTON ЕЕЕ 473 
E А us Solutions 
"EN. 8051 Maed Sç пән. “Stewart Connector Systems B n ieee Clock Drivers. . 473-474 
Devel tir паа, a Cable Assemblies, CAT5 and CATe...... mi | былар й ...474 
[все кДа) "8. М "349 Connectors, Modular Plugs and Jacks ph ilm Chip 474-475 
MOREM ce x Modular Plugs and Jacks .. us 475 
Бола aad digikey.com Tools, Crimp .. Swanstrom Tool 475 
ynthesizers 3 
Tianscsivers STMicroelectronics Tools, Cutters and Pliers ................ 1469 eoe аса 475 
USB to UART Bridge AlterñiStof8..... s анальные 834  Switchcraft, Inc. High Speed” йі 
si Е Camera Modules Connectors ow Power 
ingairon: т CMOS Sensors........................ 413 Audio..... 284 Low Volláge: аер 
Connectors, Circular DIN & Mini DIN..... 262 ow Voltage. s 
Diacs . Phone Jacks, Data Communications 
Soberton Diodes.. 813-816 Power......... 476 
‘Audio Transducers.-:.. Einulators аа ооо бдеть 400 Weathertight . . 476-477 


Softec Microsystems SRL 


Evaluation Boards . 
Integrated Circuits 


- 399-400, 401, 582 


Switchcraft, Inc/Conxall 


...477 
.477 


Evaluation Kits . . Audio Amps ..587-588, 590 (see Conxall/Switchcraft, Inc.) 477 
Programmers.... ..digikey.com Battery Management . “477 
Programming/Prototyping Adapters Clock Driver “477 
.. digikey.com Comparators ............ 584- 585, 589- 590 [Ёз тї A Video "Decoders/Encoders .. 
Software Libraries... .. digikey.com DC DC Converters................ 585-586 Data Conversion 
Digital Logic Analog Control Circuit ... 
Sprague-Goodman ТААСІАСТ ........................... 577  Tadiran Batteries Anil она! Converters. 


Capacitors, Trimmer... .. 1139-1140 


Tools 77 1139-1140 Batteries MORE „477, 478-480, 481-482 
ЙММ. газавае 1503 Audio Analog-to-Digital Converters 
SRC Devices Tamura/Microtran ius ET ..482 
Relays, Reed... 1365 Connectors, Modular Jack digikey.com 
Switches, Reed. 1365 Inductors о Ы 484-485 
Interface . 582, 583-590 m Digital-to-Analog Converters 
Staco Energy Products Company RIVERINA сырымыз 597 Common Mode Choke .. -digikey.com ni S ..482-483, 484 
Transformer Op Amps... 583-585, 588-591 Power ........ digikey.com ў 
Toroidal.... 1481 Power Management .............. н Соге d po 
i i irewound . igikey.com 
Variable 1481 PWM (Pulse Width Modulator) . Sensors, Currant’. 1606 алов ie Curent Сойуопег.. 2 
Stanley Electric Switching Regulators 1 Transformers ра! Tene ЧИ ОДЕТ 
Sales of America .... ..digikey.com ú Current Sense.... 1606 В: А 
1653-1655 Temperature Sensors. M 4-20mA Transmitters/Receivers . . 
: Timers................. odem/Telcom. -1522 ADSL Drivers 
1653 PC Mount 1, 1523 Ethernet UC 
Alphanumeric 1653 Power..... 1520 
Bar Lights. . 1653 Voltage sferences. Telephone Coupling . 1522 
:::1654-1655 Voltage Regulators .. ...580-581,583-584, Wall Mount ..... 1523 
-. 1654-1655 00000 eene 585-586, 591-594 трк 
Steinel America Voltage Reset .... ..592, 594 Bluetooth Serial Modem 
Heat бопе. EET 1412 Memory ICs Adapters ... .digikey.com 
EEPROM .. 594-595 PC Cord.... .digikey.com 
Steward EPROM censite aipuei ранена асы 594 Capacitors 488- 490 
Bead Cores ...... -939-940 Flash 595-596 Low Inductance, SMT ................ 1127 RS422/RS423/RS485 487-488 
CAN BUS Chol es ....937 SRAM 596-597 Multilayer Ceramic Chip . 1124-1125, SCSI <2: ...490 
Chip Beads.......... .935-936 Microcontrollers . 392800 | iugis tesis pide dei 1126, 1128 Switches . .490-491 
Common Mode Chokes. ....936 Mosfets Ferrites Demo Board.. . digikey.com 
High Current . .935- 936 Programmers ... я Веаа Согеѕ... Digital Audio Interface Receiver —S 491 
High Retention . Reset Supervisor: 591 Chip ...... digikey.com Digital Logic 
Inductors RFID, Evaluation Kits .705 Cylinder igikey.com 4000 Family.................. 491-492, 493 
Coils/Inductors ...832-833 Filters . digikey.com АВТ/АВТЕ/АВТН/АВТН .......... 493-496 
Ср; =. ак ааа азана аво аваз 936 Transistors .. ...785-786 digikey.com AC/ACT/AHC/AHCT/AHCU....... 496-499, 
Common Mode Choke .936-937 Triacs ...833-834 910, 912 siat . 500-503 
Monolithic ............... ..936 TVS (Transient Voltage Suppressors) Chip........ .912 ALB ...503 
Common Mode Chip Веа................936 _................................. 1237-1238 Shielded .. .912 ALS .... 503-504 
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ALVC/ALVCH/ALVCHG/ Fixed... 916-918 Pushbutton Softshell (.062" and .093") ы 
ALVCHR/ALVCHS .504-507 Kits .... .914-915, 1567 Rocker. 1294-1296 Splice а 
.507-508 Surface Mount . Rotary . ....1355 Surface Mount 2 
...508 Integrated Circuits ... Tact.... ..1295 Switch ........ 
AUC/AUCH DC DC Converters Toggle . ..1304 Terminal Blocks. 207 imul 
AUP... Op Amp ........ digikey.com Terminals-Splices . 18-224, 231- 233 
AVC. Vidio Une Driver. digikey com Tyco Electronics/AMP Crimp J o 
BCT. m Voltage Regulator. Adapters | TNC 
Bus Switch Power Supplies, Switching . Fiber Optic . Twin Beam . tc 
Е.... AE Resonators, Ceramic .... Modular .... ЕЕС “274 ш 
ЕСТ. 514-515 Transformers, Balun Modular Coupler.... rcm 2mm tc 
Future Bus ..... .515 E ВР............. ЕВ.. 
GTL/GTLP/GTLPH .515-516 Toshiba Backehells; D-Sub. HM. м) 
HC/HCT/HCU.. , 518-521 Diodes, Zener. > Cable Assemblies . Contacts (see оппес sctors) = 
HSTL Evaluation Kits 080000 suus 49- 51, 190 Extractor, PLCC Socket.......... digikey.com 
LS. Fiber Optic Cable Clamp Fiber Optic Q 
LV. Transmitting/Receiving Modules... Cable Adapters ............................... 
LVC/LVCC/LVCH/LVCHR/ IG Drivers, Darlington Sink. Fiber Optic .... Attenuators ....... ii . < 
LVCR/LVCU/LVCZ... Integrated Circuits. Flat Flex Cable ....... u 
Linear ICs . Ribbon Cable Assemblies. x) 
Logic ICs .. Coax Stripper... Connectors...... 
LVU Memory ICs . Connectors Photodetectors г 
Microgate > АВН Dis k Card Receivers ... 
MLVD .. ..533 а Switches . < 
..533 i | Tools..... = 
Microcontrollers . 391 A 
Transceivers 
я 1578 Accessories | а аа 
Digital Radio ... ee Coupler .. BNC.. 269-273 Headers... 22, 31-32, 105-108, 
Digital Signal Processors 395-396, 397 < рані: Accessories. -271 ... 111-112, 130-132, 
FIFO Memory ..534-535 ёй аа et ps Adapters -271 . 144-145, 147-148, 154, 156, 158 
Filters ..... ..535 Sane s бай Crimp... Pin/Socket ..22, 31-32, 105-108, 
Integrators .. 1.535 S sassa таъна Decoupled 11-112, 130-131, 133, 
VO Expanders .. 1535 Sensors, Illumination Field Serviceable . Di .144-145, 147-148, 154 
Linear Peripheral Drivers .. 535 Transistors Jack. We SMT Соппесіогв....................... 154 
Microcontrollers Tosoku Terminal Plugs IC Sockets 
Development Tools Optical Encoders ........................ 1357 с quom DIP ә ...305 
MSP430 Family ard Edge .... Miniature Spring .306 
TMS370 Family... TPI Centronics . PLCC... 
Multiplexers BNC Cables Champ... PQFP 
Analog .. Coax Adapter Connector Ki A Action Pins SIP..... 
Optical Sensors... Detectors Circular....... Solder T. 
Power Control Management Products o digikey.com Accessories Surface Mount 
CCFL Drivers . Combustible Gas Leak digikey.com Audio/Instrume! ПЕ ооо рата EM 
Hot Plug Refrigeration Leak .. digikey.com Coaxial........ IDC Connectors......22, 24-25, 93, 105-106, 
Hot-Swap .... F (Television) Cables .... MIL-C-5015 ... -260 E 108-112, 157-158, 160, 163-167 
Peripheral.. Manometers Plug Assemblies е аа 165 
Power + Array . Digital .... -. digikey.com Sealed . DIP... .digikey.com 
Power + Logic.. Multimeters . ..1486 Commercial. D-Sub .22, 163-167 
Power Supply Products Oscilloscopes. 1485 Crimp Terminal ў Pin/Plug. . 
Audio Differential Line Drivers ......... 537 Probes, Oscilloscope . . ..1485 DIN, Circular .... Ріпз/боскеіз ........................... 165 
Вайегу Мападетепі Software, Oscilloscope ..1485 Зоскеї....22, 24-25, 93, 105-106, 108-111 
Buck Regulators .... Test Clips... 1485 Kits, Champ Connectors . 
DC-to-DC Converters. 539, 540-542 Test Leads . - 1485-1486 Dynamic «149-153 D-Sub Connectors 
MCU Supervisory Circuit Drivers Thermometers Eurocard . 293-294 Modular 


Faston.... 


К НКЛ 542-543, 544-545 " Б й Adapters ... 182-183 
MOSFET/MOSFET Drivers .......545-546  TfansERA Electronics, Inc. Fiber Optic . 188-190 Crimp Tools. ...182 
ii eod 2 Transformers Flat Flex . 49-51 
Power Distribution Switches ...546, Encapsulated Н Jacks, ІВМ Equivalent . .183 
DOE MC ER (547-548 EN š Flexi-Block . .207 Jacks, Plugs .... .181-183 
PWM Controllers ..548-549, 550, one ама, D-Sub. ai аа е PLCC Extractors . digikey.com 
Не .551-552 Triad Magnetics енде; S IE 2 1 D: 13 i Ribbon Cable. . .digikey.com 
Schottky Diode Arrays ...552 Inductors 448, 154 156, 158 Shunts 
Voltage References . High Frequency... .1528-1529, 1606 МІРДЕ аан Sockets 
Voltage Regulators... Rod Core High T uu Assemblies, Mod.ll and ІУ............. 146 
Low Dropout Volt. Regulators Switchmode. loods Е IDC Connectors . .... 22, 24-25, 93, 
mE 553-557, 558-559, 560-561 Toroidal.. IE 105-106, 108-111 


Precision Ground Reference. 


Transformers . 


Industrial Ethemet . 4 83 


Programmable Gate Arrays Audio LAN 183 РЫСЕ... 
RealTime Clocks.. Comtal г.з АБА. Е 1 SMT, IC.. 
RF Products Power.... А Mate-N-Lok 124-125, 128-136 Terminal Blocks 
Signal Controllers Switchmode 1528, 1606 Memory Card . Terminals, Braid-Pic . 
Audio Processors/CODECs. Ж А Metrimate 5% Terminals — Эріісез.. 
Temperature Sensors Tripp Lite . m Mictor ...... Terminators, SCSI... 
Timers .................................... Power Protection.. digikey.com Miniature Rectangle Tools 
Battery Pack digikey.com Miniature Threaded . .274 Audio/Instrument 
Texas Instruments/Plug-In Power Computer Equipment Modular Contact Positioner, D-Sub .. 
Solutions KVM Switches ..1495 Modular Jacks Crimp.. 127, 129, 131, 139, 
Integrated Circuits Hospital Grade Products 1495 M-Series ..........................155-1568 7 А 142, 167, 182, 219-221, 
DC-DC Converters ... Isolation Transformers. 1495 МТ.................2.7г.Л.лЛ2л1.,л214-44348З- O aa 5234 224, 230-233, 259, 275 
Switching Regulators. ..1531-1534 Line Conditioners... . 1495 MTA (.100" and . 156? m Fiber Optic ........ ...189 
Texas Instruments RFid Systems Power Inverters ae N Туре: Modular Crimp . . .182 


Power Strips . . 


Tubing, Corrugated . . 


Апіеппаз.................................. 702 Power Supplies, DC Regulated 1496 293-294 
RFid А А Surge Ѕирргеѕѕогѕ.. 1496 Tyco Electronics/CoEv Magnetics 
Evaluation Kits ... . 702-703 UPS Systems. ..1495 Пус Пе е ТЕН E ea ТЕЛЕ 


Modules.... .702-703 


Drum Core 


Readers.. ..703 ТТ Electronics/Optek Technology Surface Mount .... 
Transponders ... Optoisolators . 1576 
ы Photodiodes... 1595 Tyco Electronics/Corcom 
Thermometrics | Sensors Modular Jacks, Filtered... 
(see GE Infrastructure Sensing) Hall Effect ............... aa asar asa 1598 Power Entry Module . 
Toko Optical 1594 RF Line Filters 


Antenna, GPS Patch/Element .. 


.918-919 


Switches, Optical .... ..1594 


Twin Industries 


Tyco Electronics/Potter & Brumfield 
Circuit Breakers ... PE .. 1273-1274 


Variable . .. digikey.com Extender Cards ..1462 Relays, Mechanical 1383-1387 
Diodes. ... .. digikey.com SMT Adapter Boards 1462 Safety......... 
Filters... 695, 876, 932 Solderless Breadboards . ..1462 Solid State.... 
Chip ... .. digikey.com Prototyping Воагав...................... 1462 Timers, Solid State .. 
Common Mode... ..digikey.com 
Dielectric 695 Tyco Electronics/Alcoswitch Tyco Electronics/Power Systems 
Helical. . Switches Converters DC-DC 
Inductors . Dip ..1355 Dual Output .. . digikey.com 
Chip... Keylock . . ..1337 ..105- 106, 108-111, 165 Single Output. 1535 
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New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Triple Output .................. digikey.com 2mm Tweezers 

Filter Module Cable-to-Board ... Wire Stripper ... digikey.com == ДЗ 
DC Filter Module .............. digikey.com К ends Winbond Electronics Corp. America 

Tyco Electronics/ 3.0mm Micro-Fit 114-116 Integrated Circuits 

Raychem Cable Protection Battery (Тоу Car) ...................... 103 [t2 HR 351 Zetex 

Heat Shrink Blindmate (BMI) 114-116, 118 Potentiometers Amplifiers 
Kits ..1415 Breakaway. .....98-99 Digital Brushless Fan Motor Controllers 
Sleeves зе 1414 Card...... .301 Text-to-Speech xs T Diodes, Surface Mount............... 
Lin E 1414-1415 C-Grid 98-99, 103- 104 Voice Record/Playback ІСв............... 351 Hyperabrupt Varactor Diodes............. 


Tyco Electronics/Raychem 


- 60, 89, 100-101, 


Crimp Terminal . 
РИ 103-104, 116-117, 119-121 


Wintec Industries 


Integrated Circuits 
Current Monitor/Mirror... 


Fuses, SMT ..1252 Memory Cards, CompactFlash ... DC/DC Converters 
Power Distribution Switch . 1251 наза Memory Modules, БОВАМ Specialized 
Resettable Devices... 1250-1251, 1252-1253 -48 Е Timer ` 
Surge Protectors, Sibar Thyristor... 1253 заа 59:60; ых ЫТ Knit wage Variable Q Filter 
Varistors, Metal Oxide ..1227 leaders duc ET tility Кле... „е.а асаав анаган MOSFETIMOSFET Drivers. 
IEEE World Magnetics Security Siren Driver. 
yo ..... Sensors Transistors .. 
1394. Pressure Switches. ................... 1611 “H” Bridge 
Memory Voltage Reference . 
Compact Flash Voltage Regulators... 
United Chemi-Con DIMM.... Voltage Supply Monitor... 
Capacitors SIMM.. Zilog 
Aluminum Electrolytic ...1007-1029 Mezzanine . 116 Adapter | 
Surface Mount .... .. 1018-1024 MicroCross DVI... -116 Xcelite Programming . digikey. com 
US-Lasers, Inc. Mini-Fit Pliers/Cutters Counters/Timers . ...450 
Laser Оюае BMI .... Е Screwdrivers. Controllers .. .451 
Housing Kit . . HCS.. 118 Tools Modem ... ..digikey.com 
Infrared .... Jr ... 117 Xeitek Peripheral ...449 
Power Supply, SMT SMC . 118 Е е Serial Communication . .449 
Visible Вей... Sr...... 119 rogrammers Development Systems .387 
: Modular Jack 184 EPROM .... ...921-322 “287 
Laser Diode Module Panel Mate . ...59 Universal... ..321-322 387 
Adjustable Focus P.C. Board “99,102 - 
Infrared Red . ; ` Xicor 


Visible Red .. 


(see Intersil) 


Accessory Kits .. 


Adapters ........ 
US Relays and Technology; Inc. Xilinx Development Kits . 
Reed Relays.. T Emulators .385 
Programmable Gate Arrays Modules. . .385 
Programmers Programmer .385 


Integrated Circuits . 
Microcontrollers ...................... “386-387 


Headers ...... E 19 
Varitronix Limited Sockets Encore! XPO 
LCD Displays .. 1622 DIMM Gp™ _, 
LCD Modules, Character 1622 SIMM .. Yageo Microprocessors I 
Graphic ..1622 Transistor .. Antennas, Ceramic Optoelectronics 
с it ... 1129-1131 i 
Vector Electronics & Technology, Inc. oats. aras Disc 74129-1131 IrDA Transceiver Modules. 


Васкріайез n""-— 1461 


C-Grid 


Crimp, 


Multilayer Ceramic Chip. 1129-1131 


Transceivers 
Web Server Development Ki 


aes 
.... 983, 387 


Gable, WIS Wap: 1187 Extraction......60, 100-101, 116, 119-121 Surface Mount 1129-1131 
Can d Ra 908918. . Resistors. ...... .1149-1150, 1156-1157 — Z-World/Rabbit Semiconductor 
ard Racks ..... Weidmuller Carbon Film ..1156 Application Kits .... ..346 
Connectors, Edgeboard . зэка DC-DC Converters ...................... 1555 Kits ...... 8-1569 Microprocessor... 3-346 
PC Board Prototyping ...... 1459-1461, 1465 Power Supplies ... Metal Film ..1157 Programmable Circuits. . digikey.com 
Accessories ee 1460 Terminal Blocks Metal Oxide... ..1157 Programmable Controllers ...342 
PCI Development. ... 1461 Tools Surface Mount.. 1149-1150 Accessories..... .942 
Prototyping Boards . 1459, 1465 Weller Thick Film .. 1149-1150 Reference Books. . digikey.com 
Tools, Slit-N-Wrap Air Station 1477 Thin Film ..... digikey.com Software.......... . digikey.com 
V-Infinity (Division of CUI, Inc.) Nozzles... 1477 _ Surface Mount digikey.com ТСР / IP Development Kit .343-345 
AC-DC Converters .. Desoldering 5 1477 Wirewound ....... : ..1156 TCP / IP Tool Kit. eee 345 
DC-to-DC Converters . Dispensers, Solvent . 1477 Zerohm Jumper Wires ..1156 Tech Support -.digikey.com 
Power Supplies, Switcing. . Glue Gun ............ 1477 
Visha Soldering Equipment .1476-1477 
tuo РЯ Soldering Irons .... .1476-1477 
Replacement Tips 1476-1477 
Surface Mount.................. 1168-1169 f й 
ч Soldering Station .. 1476 . 
ы. 11691171 Calibration Un 1476 Conversion Chart 
VTI Technologies Thermal Tweezers... ..1476 
Sensors Vacuum Tool ..1476 5 á 
Accelerometers. ...1614 Vise, Circuit Board... ..1477 inch to inch x 25.4 
Inclinometers ... 1614 — Місктапп mm to mm - 25.4 
Volgen (Division of Kaga Electronics USA) id inch to inch x 2.54 
Power Supplies: | | Ахіа!.................................. : 
Switching ..1558-1559 H то cm to cm x .3937 
Universal Input etric.. : - 
P Picofuse . ..1269 feet to foot x .3048 


1269 
1269 


Surface Mount 
Telecom . 


meters to 


meter x 3.28084 


Holders ... .1269-1270 
Panel Moun to OZ. X 28.349 
. . PC Mount... 
Waka/Hoei America Surface Mount.... to Ib. x .4536 
Cable Assemblies......................... 275 Wih 1 uf = 100 000pf 
Wakefield Engineering Hand Tools 4 f= 100nf 
Heat Sinks .. Bit Holders . .. digikey.com -Ipi = 
Grease. Bits ...... ..1470 1 00,000pf = 100nf 
Pads ... Bit Sets 1470 100nf = .1yf 
" Я Cutters... 1470 п 
Waldom/Cinch (see Cinch) Field Service Kits... ..1470 
Waldom/Molex Hammers digikey.com i i 
Cable, 1mm Flat. Inspection Mirrors digikey.com celsius " to fahrenheit сх 1.8 + 32 
Cable Assemblies . L-Keys. digikey.com fahrenheit to celsius 
Cable Jumpers, Flat... PlIGIS: Lose адаса ы алыл puas 1470 
Connectors Probes digikey.com 
0.5тт... Screwdriver: 1470 VA = volt x amps 
1.00mm Security Bits 1470 x: 
1.25mm Socket Sets digikey.com watt = volt x amps 
1.5mm. T-Handle digikey.com 
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DigkKey - 


CORPORATION 


701 Brooks Ave. South 
PO Box 677 


Thief River Falls, MN 56701-0677 


О Personal Order О Company Order (Please Check One) 


Ship to: 
Customer Number 


MAIL/FAX ORDER FORM 


#T053 


No. of Pages: 


co.: Digi-Key Corporation 


Co.: 


Dept.: Order Department 


Phone No: 


Fax No: 218-681-3380 


(Please Check One) 


Fax No: 


Payment Method: О Credit Сага а COD О Check or MO О Open Acct. 


Card Number: 
амс ОМІЅА 
ОАтЕх Discover 


Customer Мате 


HULU 
Expiration Date ГІП 


Security Code 
(See back of card.) 


Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) 


Mo. Yr. 


Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price Ship Via: 
1 Are substitutions acceptable? 
ПҮев О № 
2 Аге backorders acceptable? 
3 Ч Yes О № 
Backordered for a period of days. 
4 Backorder shipping method: 
5 Confirmation required? 
Ц Yes О № 
6 Confirm VIA: О Phone О FAX 
1 
HANDLING CHARGES 
} $0.00 - $24.99 Add $5.00 
$25.00 and Up No Charge 
3 International Orders Additional $6.00 
10 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA and 
Canada when check or money order 
1 ассотрапіеѕ order. See "Ordering Informa- 
tion/Shipping Charges" for details on 
12 heavy/oversize items. 
8 1. Total of all items 
14 2. Orders less than $25.00 
add $5.00 handling charge ...5 
15 
3. Sub Total 
16 
4. Minnesota residents 
17 add 6.5% tax of line 3 
18 5. International orders 
(excluding Canada) 
add $6.00 
19 
6. Total enclosed 
20 (Total of all lines ) (US Dollars) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of Order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in Life Support 
Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical components 
in life support devices or systems. A critical component is any component of 
a life support device or system whose failure to perform can be reasonably 
expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect 
its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability whatsoever in 
contract, tort or otherwise whether or not resulting from our or our 
employees' negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi-Key Web 
site or through its printed catalog, are specifically subject to all the terms and 
conditions contained herein. No change, alteration, deletion or modification of any 
of these terms and conditions is permitted. No person is authorized to accept, 
confirm or vary these terms and conditions including all representations and 
warranties unless they have been posted on Digi-Key's Web site or in this 
catalogue. All terms are specifically and exclusively subject to interpretation under 
the US Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be interpreted 
according to Minnesota law and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal 
courts at the exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, including 
the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will be accepted 
on the basis that Digi-Key Terms and Conditions will prevail. 


Technical Assistance and Design Support Services — 
Disclaimer of Warranties; Release of Claims: 


Digi-Key offers its Technical Assistance and Design Support Services as a 
convenience to Digi-Key customers. Digi-Key Technical Assistance and 
Design Support Services personnel strive to provide useful information 
regarding Digi-Key products. DIGI-KEY DOES NOT GUARANTEE THAT ANY 
INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED IS ACCURATE, 
COMPLETE, OR CORRECT, AND DIGI-KEY SHALL HAVE NO 
RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION WITH ANY 
INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED, OR THE CUSTOMER'S 
RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR RECOMMENDATION. THE 
CUSTOMER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ANALYZING AND DETERMINING 
THE APPROPRIATENESS OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION 
PROVIDED BY DIGI-KEY TECHNICAL ASSISTANCE AND DESIGN SUPPORT 
SERVICES PERSONNEL, AND ANY RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 


RECOMMENDATION IS AT THE CUSTOMER'S SOLE RISK AND DISCRETION. 
ACCORDINGLY, THE CUSTOMER SHALL RELEASE AND HOLD DIGI-KEY 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, AND 
DAMAGE INCURRED BY THE CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY AS A 
RESULT OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED TO THE 
CUSTOMER OR THE CUSTOMER'S RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 
RECOMMENDATION. 


General Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability: 


DIGI-KEY MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WITH 
RESPECT TO ANY PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY, NON- 
INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. DIGI- 
KEY'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY FOR PRODUCT DEFECTS SHALL 
BE, AT DIGI-KEY'S OPTION, TO REPLACE SUCH DEFECTIVE PRODUCT OR 
REFUND TO CUSTOMER THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER THEREFORE. 
IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY'S LIABILITY EXCEED THE BUYER'S 
PURCHASE PRICE. 


The foregoing remedy shall be subject to buyer's written notification of defect 
and return of the defective product within ninety (90) days of purchase. The 
foregoing remedy does not apply to products that have been subjected to 
misuse (including without limitation static discharge), neglect, accident or 
modification, or to products that have been soldered or altered during 
assembly, or are otherwise not capable of being tested. 

IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE TO THE BUYER OR TO ANY 
THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS, LOST SAVINGS, OR LOSS OF 
BUSINESS OPPORTUNITY) ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY 
PRODUCT OR SERVICE PROVIDED OR TO BE PROVIDED BY DIGI-KEY, OR 
THE USE OR INABILITY TO USE THE SAME, EVEN IF DIGI-KEY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 


Infringement Disclaimer: 


Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform Commercial 
Code or any other similar law, or any purchase order term, other contractual 
provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) expressly disclaims any and all 
warranties against third party claims for infringement or the like, and (ii) shall have 
no obligation of any kind to the buyer for claims brought by third parties against the 
buyer for infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


O By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you from 6:00pm 
Sunday through 6:00am Saturday Central Time. For most efficient service, 
please have ready a list of quantities and part numbers and, if paying by 
credit card, your MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


O By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 365-days 
a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed and 
shipped according to the "Orders entered by times" listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone number 
and/or email address in case we have any questions about your order. 


O By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key's 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


O By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see "International Orders" below for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 


Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key's warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business 
days. Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be 
addressed/shipped on the following Monday and included in that day's business. 


Digi-Key's cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


* Orders entered by 6:00pm CT-AII USPS Options (Express Mail delayed 1 day). 


e Orders entered by 7:00pm CT—FedEx ground. са 


* Orders entered by 8:00pm CT-AII UPS air and surface Ups 


options; All FedEx air options. 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer’. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key's warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


* When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the 
USA and Canada, unless such charges exceed 1096 on orders of $200 or less, or 
5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you prior to shipment if these 
conditions exist. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


20 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Handling Charge: 


* A $5.00 handling charge applies to all orders less than $25.00. This fee will be 
waived on orders of $25.00 or more. 


* A $6.00 processing fee will be applied to all International orders, excluding 
Canada. 


Sales Tax: 


Only Minnesota residents need to remit 6.5% sales tax. Digi-Key does not remit 
sales tax to states other than Minnesota. Any sales tax due that is not collected by 
Digi-Key is the responsibility of the customer. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see "International Orders" below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
"Contact Us", which will bring you to the "Digi-Key Communications" page. Then 
click on "Net 30 Credit Application" in the "Accounting" box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
5 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not available 
at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases of 
prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 days at 
customer's request. If a refund check is issued, the cancelled item can be re- 
entered without a handling charge if the check and cancellation notice are returned 
to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. An additional handling charge of $6.00 will be included for processing 
and invoicing. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier's check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key's Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-6674 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on "Contact Us", which will bring you to 
the "Digi-Key Communications" page. Then click on "Net 30 Credit Application" in 
the "Accounting" box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click "Contact Us") 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 


PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available from 
6:00pm Sunday through 6:00am Saturday Central Time to assist you. Please have 
your sales order or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 

If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See "Customer 
Service" above for contact information. 


Return Policy: 

Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

* Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See "Customer 
Service" above for contact information. 

° All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

* Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

* Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

* Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. "Not- 
in Catalog Items" and parts specified as "Non-Cancelable/Non-Returnable" at time 
of quote or sale are not returnable. 

* Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you do 
not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be 
accessed at www.digikey.com by clicking "Contact Us", which brings you to the 
"Digi-Key Communications" page. Then click "Catalog Mailing List" and scroll to 
"Service Out Options" to note your preferences. Alternatively, you may mail, 
telephone or fax Digi-Key your request. 


Environmental Packaging: 

Based on our commitment to the environment and you, our valued customer, we 
are now using Geami, a 100% recyclable packaging product. Both the outer and 
the inner tissue can be put in your newspaper bin for recycling. 


Privacy Policy: 

Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 

Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 

This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 
Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 

Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 

Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. А! 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include "opt out" options. 

Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 

Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the "Opt Out" form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 

Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide point 
of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier's agents. 

If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 

Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key may complete 
these activities. All customer information is kept confidential. 

Digi-Key will share customer information with government agencies if required by 
law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO 9001:2000 Certified: 


Digi-Key's operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17,1994 and are recertified on an annual basis. A copy of 
Digi-Key Corporation's ISO Certification is available at www.digikey.com or upon 
verbal or written request. 
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tuco No. of Male to Male 
— AMP Cont (Contact| Dimension А | Digi-Key Pricing AMP * MC = Multi-Color 
Electronics tacts |Finish| Inch (mm) | Рай №. 1 10 | Part №. GR = Gray 
D-Subminiature Connectors Cable Strain Relief/Stabilizer Plastic shell with strain rellef shown: 
No. of Length | Rib- 
oA @ 9 — — ADSRO9-ND .33 2.62 | 747275-4 Соп- |Conn.| Feet bon* Digi-Key Pricing 
15 = = ADSR15-ND 37 2.95| 747275-3 tacts |Finish| (Meters) | Cable| Part No. 1 10 
25 - — ADSR25-ND 44 3.45| 747275-2 Gold | 6(1.83) | МС | A7MMG-0906M-ND 17.23 140.30 
2 37 — — ADSR37-ND 50 3.94 | 747275-1 9 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MMG-0906G-ND 15.70 127.82 
50 — — ADSR50-ND 1.04 8.20| 746785-1 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MMG-0910M-ND 18.85 153.53 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7MMG-0910G-ND 16.30 132.72 
Gold | 6(1.83) | МС A7MMG-1506M-ND 21.04 171.30 
Material and Finish: A -ND 15 Gold | 6(1.83) | СА | A7MMG-1506G-ND 18.26 148.70 
ққ ЫЕ ое Cover & Cable Stabilizer — 94У-0 rated Style 1 Ribbon Cable Gold | 10(3.05) | MC | АТММ0-1510М-М0 23.66 192.62 
thermoplastic, Мас 1 or 300 (Socket) | M-Multi-color Gold | 10(3.05) | GR | A7MMG-1510G-ND 19.03 154.95 
Metal Shell: 4 Front Shell — Steel, tin plated * Housing, Cover & Conn. Finish Gold | 6(1.83) | МС | A7MMG-2506M-ND 27.92 227.33 
carie = er р ss black: £ brain = Gis <15 Gold H Гапа a ca gg |604 | 6(1.83) | GR | A7MMG-2506G-ND 23.51 191.42 
аа оаа ио өні Саа КА акан “e Threaded LE | fno on comae Gold | 10(805) мс ЕЙ 2229 2629 
^ Ы = o. ontacts 
Inserts — Brass, unplated Gold | 10 (3.05) | GR A7MMG-2510G-ND 24.94 203.05 
Mounting Holes: • Standard — .120" (3.05mm) Diameter Gold | 6(1.83) | MC | A7MMG-3706M-ND 38.67 314.87 
zB о UE i rdi ЧОР — зт | Gold | 6(1.83) | GR | A7MMG-3706G-ND 32.03 260.79 
Recognized ілби he Component Pagan ot iw a> | D-Subminiature Cable God | 0008) Mc [AMESTIONND з зто 
* Certified by Canadian Standards Assoc., File No. LR 46568 Assemblies Gold | 10(3.05) | GR | A7MMG-3710G-ND 34.06 27736 
Naat Also available in the following configuration: 
Cont |Contact] Dimension А | Digi-Key Pricing AMP Single Ended — Male A7PPL1- -ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief 
tacts |Finish| Inch(mm) | Part No. 1 10 (PartNo. * MC = Multi-Color, GR = Gray ATVVK-| -ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
| А қ I АТММК- -ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Male D-Sub Conn., Plastic Shell Plastic shell with strain relief shown. Call for complete part number and pricing! 
No. of Length | Rib- 
9 Gold | .984 (24.99) | АМ5096-М0 6.70 32.18 |747321-4 On conn’ Feet bon* | Digi-Key Pricing Female to Female 
15 Gold | 1.312 (33.32) | АМ5156-М0 7.81 37.47 |747321-3 tacts Finish” (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMS25G-ND 974 46.73 |747321-2 Gold | 6(1.83) | MC |A7MXG-0906M-ND 983 8007 * ye sae 
= Gray 
37 Gold | 2.500 (63.50) | AMS37G-ND 13.32 63.92 |747321-1 V 
( ! Gold | 6(1.83) | GR | A7MXG-0906G-ND 830 67.59 Plastic shell with strain relief shown. 
Male D-Sub Conn., Metal Shell, Gold | 10 (3.05) | МС | A7MXG-0910M-ND 1146 93.29 Мазай Length  Rib- 
With Threaded Inserts Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG-0910G-ND 8.90 7249 Con- Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
Gold | 6(1.83) | MC |A7MXG-1506M-ND 12.48 101.64 tacts |Finish| (Meters) [Сабе | Part No. A 10 
9 | Gold | .984 (24.99) | AMLO9K-ND 9.09 43.64 | 747043-4 Gold | 6 (1.83) | GR |A7MXG-1506G-ND 971 79.04 Gold | 6(183) | МС |A7FFG-0906M-ND 17.30 14088 
15 Gold | 1.312 (33.32) | AML15K-ND 1049 48.93 |747043-3 Gold | 10 (3.05) | МС |A7MXG-1510M-ND 1510 122.96 g Gold | 6(1.83) | GR | A7FFG-0906G-ND 15.77 128.40 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AML25K-ND 12.21 58.63 |747043-2 Gold | 10 (3.05) | GR |A7MXG-1510G-ND 1047 8529 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFG-O910M-ND 18.93 154.11 
37 | Gold |2.500(63.50) | AML37K-ND 15.61 74.94 |747043-1 Gold | 6(188) | MC |AZMXG-2506M-ND 1724 14034 Gold | 10 (3.05) | GR |A7FFG-0910G-ND 1637 133.30 
Gold | 6(1.83) | MC | A7FFG-1506M-ND 21.98 178.99 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell Gold | 6(183) | GR LN 2.88; 10148 15 Gold | 6 (1.83) GR |A7FFG-1506G-ND 19.21 156.39 
Gold | 10 (3.05) | МС | A7MXG-2510M-ND 21.60 175.91 Gold | 10 (3.05) | МС |A7FFG-1510M-ND 2460 200.31 
9 Gold | .984 (24.99) | AFS09G-ND 6.70 32.18 |747318-4 Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG-2510G-ND 1425 116.06 Gold | 10 (3.05) | GR | A7FFG-1510G-ND 19.97 16264 
15 Gold | 1.312 (33.32) | АҒ5156-М0 7.81 37.47 |747318-3 Gold | 6(1.83) | МС |A7MXG-3706M-ND 24.18 196.91 Gold | 6(1.83) | MC | A7FFG-2506M-ND 27.96 227.64 
25 Gold | 1.852 (47.04) | AFS25G-ND 9.74 46.73 |747318-2 Gold | 6(1.83) | GR | A7MXG-3706G-ND 17.54 142.83 25 Gold | 6(1.83) | GR | A7FFG-2506G-ND 23.55 191.73 
37 Gold | 2.500 (63.50) | AFS37G-ND 13.32 63.92 |747318-1 Gold | 10 (3.05) | МС | A7MXG-3710M-ND 30.64 249.54 Gold | 10 (3.05) | MC |A7FFG-2510M-ND 3232 263.20 
Gold | 10(3.05) | GR | A7MXG-3710G-ND 19.58 159.40 Gold | 10(3.05) | БА |A7FFG-2510G-ND 2407 20335 
Female D-Sub Сопп., Metal Shell, Gold | 6(1.83) | MC |A7FFG-3706M-ND 40.05 326.14 
With Threaded Inserts Also available in the following configuration: зт | Gold | 6(1.83) | GR | A7FFG-3706G-ND 33.41 272.06 
A7PXL1-| -ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. Gold | 10 (3.05) | MC | A7FFG-3710M-ND 46.52 378.77 
9 Gold | .984 (24.99) | AFLO9K-ND 9.09 43.64 |747052-4 A7VXK-| |-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. Gold | 10 (3.05) | GR | A7FFG-3710G-ND 35.45 288.64 
15 Gold | 1.312 (33.32) | AFLISK-ND 10.19 48.93 |747052-3 A7NXK-| |-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFL25K-ND 12.21 58.63 |747052-2 Call for complete part number and pricing! Also available in the following configuration: 
A7SSL Н -ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
37 | бош | 2.500 (63.50) ШАЛ 1561 — 7494 | 74705241 ЕЕ ATWWK- -ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief 
ingle Ended — Female A700K-O00000-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Male p-ouh Cohn. Metal реп * MC = Multi-Color Call for complete part number and pricing! 
9 | Gold | 984 (24.99) | AMRO9G-ND 726 34.83 |747306-4 AROR MM 
Plastic shell with strain relief shown. 
15 Gold | 1.312 (33.32) | AMR15G-ND 8.27 39.68 | 747306-3 Male to Female 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMR25G-ND 10.29 49.37 |747306-2 No. of Lenghth | Rib- * MC = Multi-Color 
Т М Соп- |Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing GR = Gray 
37 Gold | 2.500 (63.50) | AMR37G-ND 13.78 66.13 |747306-1 AE Ў 
tacts |Finish| (Meters) |Cable| Part No. 1 10 j і і i 
50 | Gold |2406 (61.11) | AMRS0G-ND 21.95 178.70|746790-1 ( ) Plastic shell with strain relief shown. 
Gold | 6(1.83) | MC | A7FXG-O906M-ND 987 8036 No.of Length | Rib- 
Male D-Sub Conn., Plastic Shell, Gold | 6 (1.83) | GR | A7FXG-0906G-ND 8.34 67.88 Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
With Threaded Inserts Gold | 10 (3.05) | МС | A7FXG-O910M-ND 11.49 93.58 tacts Finish” (Meters) Cable | Part No. 1 10 
"rupe SPI Gold | 10(3.05) | GR | A7FXG-0910G-ND 804 7278 Gold | 6(1.83) | MC | A7MFG-O906M-ND 17.27 140.59 
0 E ü z ü е Я Gold | 6 (1.83) | GR | A7MFG-0906G-ND 15.73 128.11 
Я - 9 
15 Gold | 1.312 (33.32) | AMV15K-ND 9.74 46.73 |747053-3 ч Mos а qu А É =. и Gold | 10 (3.05) | MC | A7MFG-0910M-ND 18.89 153.82 
25 Gold | 1.852 (47.04) | AMV25K-ND 11.66 55.99 |747053-2 i 0. i ў ` ` Gold | 10(3.05) | GR | A7MFG-0910G-ND 16.33 133.01 
Gold | 10 (3.05) | MC | A7FXG-1510M-ND 1557 126.80 Gold] 6(183) | MC | A7MFG-TSOGM-ND — 2181 175.15 
Female D-Sub Conn., Metal Shell Gold | 10(3.05) | GR | A7FXG-1510G-ND 10.95 89.13 15 | Gold | 6(1.83) | GR | A7MFG-1506G-ND 18.73 152.55 
9 | Gold | 9942499) |AFRO96-ND 726 3482 747303-4 Gold | 6(1.83) | MC | A7FXG-2506M-ND 17.25 140.49 Gold | 10(3.05) | MC | A7MFG-1510M-ND 24.13 196.47 
0 1 i - а А - у Я 
( бой | 6(183) | GR | A7FXG-2506G-ND 1284 10458 Gold | 10(3.05) | GR | A7MFG-1510G-ND 19.50 158.80 
15 Gold | 1.312 (33.32) | AFR15G-ND 827 39.68 |747303-3 Gold | 10 (3.05) | MC | A7EXG-2510M-ND 2162 176.06 Gold | 6(1.83) | MC | A7MFG-2506M-ND 27.94 227.49 
25 Gold | 1.852 (47.04) | AFR25G-ND 10.49 50.36 |747303-2 Hs 10 а GR ATFXG-25106-ND Dos 11521 25 | Gold | 6(1.83) | GR | A7MFG-2506G-ND 23.53 191.58 
37 Gold | 2.500 (63.50) | AFR37G-ND 13.78 66.13 |747303-1 9 @. 2 : Gold | 10(3.05) | MC | A7MFG-2510M-ND 32.30 263.05 
50 | Gold |2.406 (61.11) | AFRS0G-ND 25.06 204.06|746789-1 Gold | 6(1.83) | MC | A7FXG-3706M-ND 24.87 202.54 Gold | 10(3.05) | GR | A7MFG-2510G-ND 2495 203.20 
Gold | 6(1.83) | GR | A7FXG-3706G-ND 18.23 148.46 Gold | 6(1.83) | MC | A7MFG-3706M-ND 39.36 320.51 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell, Gold | 10 (3.05) | MC | A7FXG-3710M-ND 3134 25517 37 Gold | 6 (1.83) GR | A7MFG-3706G-ND 32.72 266.42 
With Threaded Inserts Gold | 10 (3.05) | GR | AZFX6-37106-ND 20.27 165.04 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MFG-3710M-ND 45.82 37344 
Gold | 10(3.05) | GR | A7MFG-3710G-ND 3475 283.00 
9 | Gold | .984 (24.99) |AFVO9K-ND 8.63 41.44 |747051-4 Also available in the following configuration: Ais available інеіыінійаў ccu: 
15 Gold | 1.312 (33.32) | AFVISK-ND 9.74 46.73 |747051-3 ATSXLM -ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief АТР ND. With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFV25K-ND 11.66 55.99 |747051-2 A Agi) u на Ms ae аа A7VWK:I -ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
2 T š -ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. A7NOK-| -ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
37 Gold | 2.500 (93.50) |Д 33.89 161.73 |747051-1 Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
More Product Available Online: www.digikey.com 
22 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


tuco No. Rib- No. Rib- 


of | Сопп. | Length bon* | Digi-Key Pricing of | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
Electronics AMP Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. Л 10 
2 я Тіп |6(15.24) | MC | A2MXT-4006M-ND 412 33.55 Tin [18 (45.72) MC | AGMMT-6018M-ND 12.35 100.59 
Ribbon Cable Dip Plugs WE Tin | 6(15.24) | GR | A2MXT-4006G-ND 353 2871 go | Tim |18(4572) GR | AGMMT-60186-ND 965 78.59 
РВ 40 | Tin |18 (45.72) MC | А2МХТ-4018М-МО 5.86 47.71 Тіп |36 (91.44)| MC | A6MMT-6036M-ND 16.28 132.59 
( Та |18(45.72)| GR OO T ND 408 3349 Tin |36(91.44)| GR | А6ММТ-60366-М0 10.88 88.59 


Tin |36(91.44)| MC | A2MXT-4036M-ND 8.47 68.94 
Tin |36(91.44)| GR | A2MXT-4036G-ND 490 39.90 
Tin | 6(15.24 | MC | A2MXT-5006M-ND 4.88 3971 
Tin |6(15.24 | GR | A2MXT-5006G-ND 4.13 33.62 64 


Tin | 6(15.24 | MC | A6MMT-6406M-ND 10.23 83.32 
Tin | 6(15.24) | GR | A6MMT-6406G-ND 9.33 75.99 
Tin |18(45.72) MC | А6ММТ-6418М-МО 12.85 104.66 
Tin 


nn 


) 
so | T |184572)| MC | A2MXT-5018M-ND 706 5749 in 18(4572 | GR ООН ОНО 1015 82.58 
‘156 || «| "lox 013) тіп |18(4572)| GR | АОМХТ-50180-М0 481 3921 Tin |36(9144)| MC | AGMMT-6436M-ND 1678 136.66 
(3.96) | Š тп [36 (91.44), MC | A2MXT-5036M-ND 1033 8415 Tin |36(91.44)| GR | A6MMT-6436G-ND 11.38 92.66 
4 Lk es 4) Тіп 136(91.44)| GR | A2MXT-5036G-ND 584 47.58 
Tin |6(15.24) | MC | A2MXT-6006M-ND 552 44.96 
Material and Finish: Tin | 6 TE GR | A2MXT-6006G-ND 462 37.63 Double Ended — Style 8 
Plastic Shell: • Housing, Cover & Strain Relief — Black thermo- i A -| * » Я w. 
qud UL 94V-0 rated Tin Finish: • Contacts — Phosphor bronze 60 m Шы Be и Ee jos MG SMUIIEC010r, GR=Gtay 
“Centering == 1002100 Tin |36(91.44)| MC | A2MXT-6036M-ND 12.07 98.30 
Мо. of|Contact| Dimension A | Digi-Key Pricing | AMP Tin |36(91.44)| GR ШЫМЫ 667 5430 
Cont.| Finish | Inch (тт) | Part No. 1 10 | PartNo. Tim |6(15.24) | MC ШЫ 57 4698 
Тіп | 6(15.24) | GR | A2MXT-6406G-ND 487 39.66 
10 Тіп | .680 (17.27) | AMD10T-ND 1.29 6.14 | 746610-1 64 Тіп |18 (45.72)| MC | A2MXT-6418M-ND 839 68.33 Na Rib- 
14 | Tim |.880(2235) | AMDIAT-ND 137 648 | 7466102 Tin |18(4572)| GR | А2МХТ-64186-\0 569 — 4633 сз Ье” | Didi Key Pricing 
16 | Tin | .980 (24.89) | AMD16T-ND 1.58 7.51 | 746610-3 Tim [36 (91.44) МС | A2MXT-6436M-ND 1232 100.34 Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 
20 | Tin |1.180 (29.97) | AMD20T-ND 1.75 8.29 | 746610-4 Тіп |36(91.44)| GR | A2MXT-64366-ND 6.92 56.33 Tin |6(1524)| MC | A8MMT-1006M-ND 3.15 25.61 
24 | Tin |1.380(35.05)| AMD24T-ND 2.02 9.59 |746610-5 Tin | 6(15.24) | GR | ABMMT-10066-ND 302 2458 
26 Tin |1.480(37.59)| AMD26T-ND 2.19 10.36 | 746610-6 қ Тіп |18(45.72)| МС | A8MMT-1018M-ND 3.55 2891 
30 | Тіп |1.680(42.67)| AMD3OT-ND 2.46 11.66 | 746610-7 Double Ended — Style 6 ні 19 Тіп |18 (45.72)| GR | A8MMT-1018G-ND 3.17 25.81 
34 | Тіп | 1.880 (47.75) | AMD34T-ND 2.62 12.44 | 746610-8 * МС = Multi-Color, GR = Gray Tin |36(91.44)| MC | A8MMT-1036M-ND 416 33.86 
40 | Тіп |2.180(55.37)| AMD40T-ND 2.95 13.99 | 746610-9 Тіп |36(9144)| GR | A8MMT-1036G-ND 340 27.66 
50 | Tin | 2.680 (68.07) AMDSOT-ND 3.44 16.32 |1-746610-0 Tin |6(15.24) | MC | A8MMT-1406M-ND 3.45 28.05 
60 | Тіп | 3.180 (80.77)| AMDGOT-ND 3.94 18.68 | 1-746610-1 Tin | 6(15.24) | GR | A8MMT-1406G-ND 3.25 26.48 
64 | Tin |3.380 (85.85) | AMD64T-ND 6.83 32.39 | 1-746610-2 44 | Tn |18 (45.72) MC | ABMMT-1418M-ND 4.01 3267 
44 | Tin |2.380 (60.45) | AMD44T-ND 5.80 27.51 | 1-746610-3 Тіп |18 (45.72)| GR | A8MMT-1418G-ND 3.43 27.94 
Tin |36 (91.44) | MC | A8MMT-1436M-ND 746 60.76 
Length Digi-Key Tin |36(9144)| GR | A8MMT-1436G-ND 370 30.13 
я Inch (ст) Рай No. 1 Tin | 6(15.24) | MC | A8MMT-1606M-ND 3.93 32.03 
NEW'! Dip Plug Cable 6 (15.24) AGMMT-1006M-ND 345 — 25. Tin |6(1524) | GR | ABMMT-1606G-ND 370 3045 
i 6 (15.24) AGMMT-1006G-ND 3.02 : Тіп |18 (45.72)| MC | A8MMT-1618M-ND 4.60 37.47 
Assemblies 18 (45.72) АӨММТ-1018М-М0 3.55 т 18 (45.72) | GR | A8MMT-1618G-ND 3.91 31.86 
Single Ended — Style 2 18 (45.72) AGMMT-10186-ND 3.17 + Тіп |36(9144) MC | ABMMT-1636M-ND 5.60 45.63 
Е аве 36 (91.44) AGMMT-1036M-ND 4.16 à Tin |36(91.44)| GR | ASMMT-1636G-ND 423 3441 
= Multi-Color, GR = Gray 36 (91.44) AGMMT-1036G-ND 3.40 Tm |6(1524 | MC | ABMMT-2008M-ND 436 3553 
6(1524) РОМ ОМНИ 3.45 Тіп | 6(15.24) | GR | A8MMT-2006G-ND 405 32.95 
6 (15.24) A6MMT-14066-ND 3.25 ШАҚЫ у ў 
18 4572) УТ 401 | 20 | Tin [18(4572)] MC | A8MMT-2018M-ND 524 4265 
18 (45.72) AGMMT-1418G-ND 343 Тіп |18(4572)| GR | ABMMT-20186-ND 429 34.89 
36 (91.44) AGMMT-1436M-ND 486 ! Tim (36 (91.44) МС | АВММТ-2036М-МО 655 — 5332 
m m 36 (91.44) AGMMT-14366-ND 370 i Tin |36(9144)| GR | A8MMT-2036G-ND 464 3781 
s [ama | Пат [| ҤЙ Pricing 6 (15.24) A6MMT-1606M-ND 393 1 Тіп |6(15.24) | MC | A8MMT-2406M-ND 5.08 41.39 
Cont. | Finish | Inch (cm) | Cable | Part Мо. 1 10 6 (15.24) AGMMT-1606G-ND 3.70 $ Тіп | 6(15.24) | GR | A8MMT-2406G-ND 471 38.34 
Tin | 6(1524)| MC | A2MXT-1006M-ND 1.67 13.63 18 (45.72) АӨММТ-1618М-М0 4.60 + 24 | Tin |18(4572)) MC | ABMMT-2418M-ND 6.13 49.3 
Тіп | 6(15.24)| GR | A2MXT-1006G-ND 1.55 12.60 18 (45.72) А6ММТ-16186-М0 3.91 3 Tin |18(45.72)| GR | A8MMT-2418G-ND 5.01 40.77 
Tin |18(45.72) MC | A2MXT-1018M-ND 2.08 16.93 36 (91.44) A6MMT-1636M-ND 5.60 1 Tin |36(91.44)| MC | A8MMT-2436M-ND 7.71 62.74 
10 | ти 18(45.72)| GR | A2MXT-1018G-ND 170 13.83 36 (91.44) AGMMT-1636G-ND 4.23 . Tin |36(9144)| GR | A8MMT-2436G-ND 545 4442 
Тіп |36 (91.44)| MC | A2MXT-1036M-ND 269 21.87 6 (15.24) АБММТ-2006М-№ 4.36 j Tin |6(15.24) | MC | A8MMT-2606M-ND 544 44.28 
Тіп |36(81.44) GR | A2MXT-1036G-ND 1.92 15.67 6 (15.24) A6MMT-2006G-ND 4.05 ў Тіп [6 (15.24) | GR | A8MMT-2606G-ND 5.07 41.31 
Tin | 6(1524)| MC | A2MXT-1406M-ND 186 15.18 18 (45.72) AGMMT-2018M-ND 5.24 I og | Tin |18(45.72) MC | ABMMT-2618M-ND 654 53.24 
Tin | 6(15.24) | GR | A2MXT-1406G-ND — 1.67 13.60 18 (45.72) AOMMIADIRCINDE 420 34. Tin |18(45.72)| GR | АВММТ-26186-М0 545 4435 
м | Tin |18(4572)| MC | A2MXT-1418M-ND 243 19.80 36 (91.44) АВММТ-2036М-М№ 6.55 ч Tin |36(91.44)| MC | A8MMT-2636M-ND 8.19 6670 
тп |Ж MC | AZMXT-AGEWND 328 2672 Tea MG ШОШ Ши] зе а та 18000140), cn БЕН cot ан 
In 4 > Ы. % 5 ы Е x ñ 4 
Tin |36(91.4)) GR | А2МХТ-14366-М0 212 17.25 6 (15:24) AGMMT-24066-ND — 471 ш Шү Es e ES: 2. Pa 
Tin | 6(15.24) | MC | A2MXT-1608M-ND 213 — 17.37 18 (45.72) A6MMT-2418M-ND 6.13 Thi. |і 45.72) мс BEENDEN! 199 6505 
Тіп | 6(15.24) | GR | A2MXT-1606G-ND 1.90 15.50 18 (45.72) A6MMT-24186-ND 5.01 ; M ocn las (4572) c mn М өк 5264 
te | Tin |18 44572) MC | А2МХТ-1618М-МО 280 2282 36 (91.44) A6MMT-2436M-ND 7.71 ў Tin (88 (91.44), МС | ABMMT-3436M-ND 1022 8318 
Тіп |18 (45.72)| GR | A2MXT-1618G-ND 2.11 17.20 36 (91.44) AGMMT-2436G-ND 5.45 - š а 2 ў 
Tin |36 (91.44)| MC | A2MXT-1636M-ND 380 30.98 6 (15:24) AGMMT-2606M-ND 5.44 Tin 36 (91.44) | GR | ABMMT-3436G-ND 717 5837 
Тіп |36 (91.44)| GR | A2MXT-1636G-ND 243 19.75 6 (15.24) А6ММТ-26066-М0 5.07 ; Tin |6(15.24) | MC | A8MMT-4006M-ND 7.37 60.02 
Tin | 6(15.24) | MC | A2MXT-2006M-ND 240 19.54 18 (45.72) AGMMT-2618M-ND 6.54 : Tm | 6(15.24) | GR Wa СНЫ 678 5518 
Tin | 6(15.24) | GR | A2MXT-20066-ND 208 16.96 18 (45.72) А6ММТ-26186-М0 5.45 i ао | T |18(4572)| MC | АВММТ-4018М-І0 9.11 7448 
Tin |18(45.72) MC A2MXT-2018M-ND 3.27 26.66 36 (91.44) A6MMT-2636M-ND 8.19 ў Tin |18 (45.72)| GR A8MMT-4018G-ND 7.33 59.66 
20 Tin |18 (45.72)| GR A2MXT-2018G-ND 2.32 18.91 36 (91.44) A6MMT-2636G-ND 6.01 Я Тіп |36 (91.44)| MC | A8MMT-4036M-ND 11.72 95.41 
Тіп | 36 (91.44); MC | A2MXT-2036M-ND 458 37.33 6 (15.24) АБММТ-3406М-№ 6.50 т Tin |36 (91.44) | GR | A8MMT-4036G-ND 815 66.37 
Тіп | 36 (91.44)| GR | A2MXT-2036G-ND 2.68 21.83 6 (15.24) A6MMT-3406G-ND 6.00 Н Tin | 6(15.24) | MC | A8MMT-5006M-ND 8.66 70.54 
Tin | 6(1524)| MC | A2MXT-2406M-ND 2.80 22.83 18 (45.72) AGMMT-3418M-ND 7.99 - Tin | 6(15.24) | GR | A8MMT-5006G-ND 7.91 64.45 
Tin | 6(15.24) | GR | A2MXT-2406G-ND 2.43 19.78 18 (45.72) А6ММТ-34186-М0 646 I go | Tin |18(45.72) MC | A8MMT-5018M-ND 1085 8832 
24 Tin |18(45.72) MC | A2MXT-2418M-ND 3.85 31.37 36 (91.44) A6MMT-3436M-ND 10.22 . Tin |18 (45.72) | GR | A8MMT-5018G-ND 8.60 70.03 
Тіп |18 (45.72) | GR | A2MXT-24180-ND 273 2221 36 (91.44) AGMMTSSASG;NDS 7.17 š Тіп |36(91.44)| MC | ABMMT-5036M-ND 1442 114.98 
ӘННЕН ER: ІНІҢ Еж те рна] on [мава зи тын 
іп n - - . Д Я Е - Я - 
Tin [6(1824) | MC | ADMXT-2606M-ND 299 2428 18 (45.72) АБММТ-4018М-МО 921 ЭКЕ вз na 
Tin | 6 (15.24) | GR | A2MXT-2606G-ND 263 21.42 18 (45.72) A6MMT-40186-ND 7.33 Tis 18 (45.72) uc ТИМ 1235 10050 
og | Tin |18(45.72) MC | A2MXT-2618M-ND 410 33.35 36 (91.44) AGMMT-4036M-ND 11.72 à 60 | rm 18/4572) GR | ABMMT-SDIBG-D 965 7859 
Tin |18(45.72)| GR | A2MXT-2618G-ND 300 2446 36 (91.44) AGMMT-4036G-ND 8.15 - š > Ç 3 
Tin |36(91.44)| MC | A2MXT-2636M-ND 575 46.80 6 (15.24) AGMMT-5005M-ND 8.66 Tin 136(91.44) MC МАЗАИООЗОМЕМ 16.28 13259 
Tin | 36(91.44)| GR | A2MXT-2636G-ND 356 29.02 6 (15.24) AGMMT-5006G-ND 7.91 і Тіп |36 (91.44) GR | A8MMT-6036G-ND 10.88 88.59 
Tin | 6(15.24)| MC | A2MXT-3406M-ND 362 29.50 18 (45.72) AGMMT-5018M-ND 10.85 : Tin | 6(15.24) | MC | A8MMT-6406M-ND 1023 83.32 
Tin |6(15.24) | GR | A2MXT-3406G-ND 3.11 25.36 18 (45.72) A6MMT-5018G-ND 8.60 | Tin |6(1524) | GR | A8MMT-6406G-ND 933 75.99 
34 Tin |18 (45.72)| MC A2MXT-3418M-ND 5.11 41.59 36 (91.44) A6MMT-5036M-ND 14.12 64 Tin |18 (45.72)| MC | A8MMT-6418M-ND 12.85 104.66 
Tin |18 (45.72)| GR A2MXT-3418G-ND 3.58 29.18 36 (91.44) A6MMT-5036G-ND 9.63 К Tin |18 (45.72)| GR A8MMT-6418G-ND 10.15 82.66 
Тіп |36(91.44)| MC | A2MXT-3436M-ND 4.29 34.91 6 (15.24) AGMMT-6006M-ND 9.73 | Тіп |36 (91.44) | MC | A8MMT-6436M-ND 16.78 136.66 
Тіп |36 (91.44)| GR | A2MXT-3436G-ND 734 59.73 6 (15.24) AGMMT-6006G-ND 8.83 j Tin |36 (91.44) | GR | A8MMT-6436G-ND 11.38 9266 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 23 


Socket Connector to Socket Connector 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Socket connector without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish Inch (cm) | Cable | Part Мо. 1 10 
Gold | 6(15.24) | MC | АЗААб-1006М-М0 2.50 20.38 
Gold | 6 (15.24) | GR A3AAG-1006G-ND 2.38 19.35 
10 Gold |18(45.72) MC | A3AAG-1018M-ND 291 23.68 
Gold |18(45.72 | GR | A3AAG-1018G-ND 2.53 20.58 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-1036M-ND 351 28.62 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-1036G-ND 2.75 2242 
Gold |6 (15.24) | MC | АЗААб-1406М-М0 3.55 28.90 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-1406G-ND 345 2811 
14 Gold |18(45.72) MC | A3AAG-1418M-ND 421 3430 
Gold |18(45.72) | GR | A3AAG-1418G-ND 3.63 2957 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-1436M-ND 5.06 4123 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-1436G-ND 390 3177 
Gold |6 (15.24) | MC | A3AAG-1606M-ND 3.87 31.54 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-1606G-ND 3.64 2967 
Gold |18 (45.72)| MC | A3AAG-1618M-ND 4.54 36.98 
16 | Gold |18(45.72)| GR | ASAAG-1618G-ND 385 3137 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-1636M-ND 5.54 45.15 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-1636G-ND 417 33.92 
Gold |6 (15.24) | MC | АЗААб-2006М-М0 4.45 36.24 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-2006G-ND 443 33.65 
20 Gold |18(45.72) МС | A3AAG-2018M-ND 5.32 4335 
Gold |18(45.72 бА | A3AAG-2018G-ND 437 35.60 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-2036M-ND 6.63 54.03 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-2036G-ND 473 3852 
Gold |6 (15.24) | MC | АЗААб-2406М-М0 5.13 4173 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-2406G-ND 475 38.68 
24 Gold |18(45.72) MC | A3AAG-2418M-ND 6.17 5027 
Gold |18 (45.72) | GR | A3AAG-2418G-ND 505 41.11 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-2436M-ND 7.75 63.08 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-2436G-ND 5.50 4476 
Gold |6 (15.24) | MC | АЗААб-2606М-М0 5.38 43.82 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-2606G-ND 5.02 40.86 
26 | Gold |18(45.72) MC | A3AAG-2618M-ND 6.48 52.79 
Gold |18 (45.72), GR | A3AAG-2618G-ND 5.39 43.90 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-2636M-ND 8.13 66.24 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-2636G-ND 5.95 4846 
Gold | 6(15.24) | MC | АЗААб-3006М-М0 6.45 52.54 
Gold | 6(15.24) | GR A3AAG-3006G-ND 6.09 4957 
30 Gold |18 (45.72)| MC | A3AAG-3018M-ND 7.55 6151 
Gold |18(45.72 | GR | A3AAG-3018G-ND 646 5261 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-3036M-ND 9.21 174.96 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-3036G-ND 702 5747 
Gold |6 (15.24) | MC | A3AAG-3406M-ND 5.87 47.83 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-3406G-ND 5.37 4370 
34 Gold |18 (15.24) | MC | A3AAG-3418M-ND 7.36 59.92 
Gold |18 (45.72) бА | A3AAG-3418G-ND 5.84 47.51 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-3436M-ND 959 78.06 
Gold |36(91.44)| GR | A3AAG-3436G-ND 6.54 5324 
Gold |6 (15.24) | MC | АЗААб-4006М-М0 6.53 5319 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-4006G-ND 5.94 48.35 
40 Gold |18(45.72) MC | A3AAG-4018M-ND 827 67.34 
Gold |18 (45.72), GR | A3AAG-4018G-ND 649 5282 
Gold |36(91.44)| MC | A3AAG-4036M-ND 10.88 88.57 
Gold |36 (91.44)| GR A3AAG-4036G-ND 731 59.3 
Gold | 6(15.24) | MC | АЗААб-5006М-М0 937 76.32 
Gold |6 (15.24) | GR A3AAG-5006G-ND 8.62 7023 
50 Gold |18 (45.72) | MC | A3AAG-5018M-ND 11.56 9410 
Gold |18 (45.72) | GR | A3AAG-5018G-ND 9.31 75.81 
Gold |36 (91.44) | MC | A3AAG-5036M-ND 14.83 120.76 
Gold |36 (91.44) | GR | АЗААб-50366-М0 10.34 84.19 
Gold |6 (15.24) | MC | AS3AAG-6406M-ND 11.04 89.92 
Gold | 6(15.24) | GR A3AAG-6406G-ND 11.79 96.02 
64 Gold |18 (45.72) | MC | A3AAG-6418M-ND 13.66 111.25 
Gold |18 (45.72) | GR | АЗААб-64186-М0 13.96 113.69 
Gold |36 (91.44) | MC | A3AAG-6436M-ND 17.59 143.26 
Gold |36 (91.44)| GR | АЗААб-64366-М0 17.25 14048 


Also available іп the following versions: 


A3BBG-| 


A3DDG-| 


fuco No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing | AMP 
—— — —— AM Cont. | Finish Inch (mm) | Part Мо. 1 10 | Part No. 
Electronics P A Ф ux 
Strain Relief For Socket Connectors 
Socket Connectors 10 | — | 680727) |15581040 21  1.84|499252-5 
14 — .88 (22.35) |ASSR14-ND 21  1.84|499252-9 
Sasso і 16 — .98 (24.89) | ASSR16-ND 21  1.84|499252-8 
ocket Connector 
with Central Polarizing Key 20 — 1.18 (29.97) | ASSR20-ND 21 1.84 |499252-2 
24 — 1.38 (35.05) | ASSR24-ND 139 3.53 | 1-499252-0 
E 26 - 1.48 (37.59) | ASSR26-ND 24  2.15|499252-3 
30 — 1.68 (42.67) | ASSR30-ND 124 2.15 |1-499252-2 
34 — 1.88 (47.75) | ASSR34-ND 24 2.15 |499252-6 
Socket Permanent Pull-Tabs 40 — | 248 (55.37) |ASSR40-ND 28 2.50 |499252-1 
Connector To Be Used With Strain 44 — 2.38 (60.45) | ASSR44-ND .73 6.53 | 1-499252-1 
Relief Version pu tay > 50 | — [2.68 (68.07) |ASSR50-ND 32 2.86 |499252-4 
22; 60 — 3.18 (80.77) | ASSR60-ND 36 3.22 | 499252-7 
64 — 3.38 (85.85) | ASSR64-ND 44 3.93 |1-499252-3 
Permanent Pull Tabs (For Conn. With Strain Reliefs) 
10 — 44 (11.18) | ASPT10-ND 27 2.42 |88450-2 
ў m 14 -- 64 (16.26) | ASPT14-ND 24  2.14|88450-3 
Material and Finish: 16 | — | 74(1880) ASPTI6-ND 27 2.42 |88450-4 
Plastic Shell: * Housing, Cover & Strain Relief — Black thermo- 20 — 88 (22.35) |ASPT20-ND 33 2.91 | 88450-5 
plastic, 94V-0 rated 24 = 1.08 (27.43) | ASPT24-ND 18 1.60 | 88450-6 
* Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, duplex 15” gold or 26 == 1.18 (29.97) |ASPT26-ND 37 3.32 | 88450-7 
30y" gold on post/pin mating end, 100и"-200и” bright tin-lead on 30 -- 1.38 (35.05) |ASPT30-ND 23 2.08 | 1-88450-2 
termination end, with entire contact underplated 50р” nickel 34 — 1.58 (40.13) | ASPT34-ND 22  1.95|88450-8 
40 == 1.82 (46.23) |ASPT40-ND 24  2.16|88450-9 
No. of | Contact | Dimension А | Digi-Key Pricing | AMP 50 = 2.32 (58.93) |ASPT50-ND .55  4.96|1-88450-0 
Cont. | Finish | Inch (тт) | PartNo. 1 10 | Part No. 60 = 2.80 (71.12) | ASPT60-ND .82  7.35|1-88450-1 
Socket Connector Only (Strain Reliefs Sold Separately) pisc amp 120.0 (3048.0) ASPTO1-ND 19.34 173.15 | 88450-1 
10 | 15y"AU| .68(17.27) |ASCIOG-ND 1.15 5.46 499997-1 Keying Plug For Socket Connectors 
14 |1507 Ай) .88 (22.35) |А50140-М0 1.68 7.97 | 499997-2 Keying Р!шд$.................... ASKPOI-ND 43 1.21 |499712-1 
16 | 15y" AU) .98(24.89) |А50166-М0 1.77 8.39 499997-3 Keying Plugs 10/Comb.......... ASKPO2-ND 1.01 9.07 | 104072-1 
20 | 15y” AU} 1.18 (29.97) |ASC20G-ND 1.86 8.81 499997-4 
24 |15” AU | 1.38 (35.05) |ASC24G-ND 2.30 10.91 | 499997-5 
26 |l15u"AU 1.48 (37.59) |ASC26G-ND 2.30 10.91 | 499997-6 ALICILICI -EIEJEJEJE]-ND 
30 |15” AU) 1.68 (42.67) |ASC30G-ND 3.04 14.41 | 499997-7 Style H Ribbon Cable 
34 |150"AU| 1.88 (47.75) |ASC34G-ND 2.57 12.17 | 499997-8 1 or 32 0 (Socket) M=Multi-color 
" Hd Я Сопп. Finish | 
40 |15u"AU | 2.18 (55.37) |ASC40G-ND 2.89 13.70 | 499997-9 Gis 15и Gold Ч Length 
50 |15p” AU 2.68 (68.07) |ASC50G-ND 3.45 16.37 | 1-499997-0 А іѕ >15u Gold (Use “Inches” only.) 
T=Ti 4 
64 15” AU | 3.38 (85.85) |ASC64G-ND 5.01 23.77 1-499997-2 т 
10 | 30u" AU) .68(17.27) |ASN10A-ND 1.42 6.71 |746290-1 
14 |30” AU | .88(22.35) |ASN14A-ND 1.86 8.81 | 746290-2 . : 
16 | 30u" AU) .98(24.89) |ASN16A-ND 1.95 9.23 |746290-3 Termination Jumpers 
20 |30р”АЦ | 1.18 (29.97) |ASN20A-ND 2.03 9.65 | 746290-4 Socket Connector — Single Ended 
24 | 30p”AU | 1.38 (35.05) |ASN24A-ND 4.08 19.33 | 746290-5 
26 |30” AU | 1.48 (37.59) |ASN26A-ND 2.30 10.91 | 746290-6 * MC = Multi-Color, 
30 | 30u" AU | 1.68 (42.67) |ASN30A-ND 2.65 12.59 | 746290-7 GR = Gray 
34 |30” AU | 1.88 (47.75) |ASN34A-ND 2.92 13.85 | 746290-8 
40 | 30” AU | 2.18 (55.37) |ASN40A-ND 3.45 16.37 | 746290-9 Socket connector without strain relief shown. 
50 | 30u" AU | 2.67 (68.07) |ASN50A-ND 4.16 19.72 | 1-746290-0 No. of Rib- 
Socket Connector With Polarizing Key Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
10 |15" АШ) .68(1727) |AKC10G-ND 1.36 6.46 746285-1 Маа Finish Bici cm) Саве рано: 0 (D 
14 | 15u" AU} 88 (22.35) |AKCTAG-ND 193 9.17 |746285-2 Gold | 36 (91.44) | MC DUM 236 1925 
Gold | 36 (91.44) | GR | A1AXG-1036G-ND 1.60 13.06 
16 |15ш”АМ| .98(24.89) |AKC16G-ND 2.10 9.94 746285-3 
Я Я * Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG-1436M-ND 338 27.54 
20 | 150" AU} 1.18 (29.97) | АКС206-М0 1.91 9.08 | 746285-4 Gold | 36 (91.44) | GR | ATAXG-14366-ND 222 1808 
24 |15н” AU | 1.38 (35.05) | АКС246-М0 2.30 10.91 | 746285-5 
26 asu AU| 1.48 (37.59) AKC26GND 237 1124 |746285-6 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG-1636M-ND 3.78 3074 
iul 48 (37.59) à ЗГ 11.24 1482054 Gold | 36(91.44) | GR |A1AXG-16366-ND 240 1951 
30 | 150" AU | 1.68 (42.67) | AKC30G-ND 2.57 12.17 |746285-7 Gold | 36 (91.44) | MC | ATAXG-2036M-ND 463 3769 
34 150" Ай | 1.88 (47.75) |AKC34G-ND 2.64 12.53 | 746285-8 Gold | 36(9144) | GR |A1AXG-20306-ND 272 2218 
40 | 150" AU | 2.18 (55.37) | AKC40G-ND 2.83 13.43 | 746285-9 Gold | 36(91.44) | МС |A1AXG-2436M-ND 545 4435 
44 |15” AU | 2.38 (60.45) | АКС446-М0 3.36 15.95 | 1-746285-3 Gold | 36 (91.44) | GR | A1AXG-24366-ND 320 26.03 
50 |165” AU | 2.68 (68.07) |AKCS0G-ND 3.45 16.37 | 1-746285-0 Gold | 36(91.44) | MC | ATAXG-2636M-ND 572 4657 
60 | 150" AU | 3.18 (80.77) |AKC60G-ND 4.42 20.98 | 1-746285-1 Gold | 36 (91.44) | GR | A1AXG-2636G-ND 3.54 28.79 
64 |15p” AU | 3.38 (85.85) |AKC64G-ND 4.87 23.08 | 1-746285-2 Gold | 36 (91.44) | МС | A1AXG-3036M-ND 6.25 50.93 
10 | 30y" AU) .68(17.27) |AKN10A-ND 1.42 6.71 |746288-1 Gold | 36 (91.44) | GR ШЫБЫН 407 33.15 
14 | 30u"AU| .88(2235) |AKNI4A-ND 1.86 8.81 |746288-2 Gold 36 (91.44) | MC |ATAXG-3436M-ND 7.02 57.17 
Gold | 36 (91.44) | GR | A1AXG-3436G-ND 3.97 32.35 
16 | 30y" AU) .98 (24.89) |AKN16A-ND 1.95 9.23 746288-3 
E " й Gold | 36 (91.44) | МС | A1AXG-4036M-ND 8.05 65.52 
20 | 30" AU} 1.18 (29.97) | AKN20A-ND 2.03 9.65 746288-4 Gold | 36(9144) | GR | A1AXG-4036G-ND 448 3648 
24 |30” AU} 1.38 (35.05) | AKN24A-ND 2.30 10.91 | 746288-5 
- Gold | 36 (91.44) | МС | A1AXG-5036M-ND 10.69 87.04 
26 300" AU | 1.48 (37.59) | AKN26A-ND 2.30 10.91 | 746288-6 Gold | 36 (91.44) | GR | A1AXG-50366-ND 620 5048 
30 |30,” AU | 1.68 (42.67) | AKN30A-ND 2.92 13.85 | 746288-7 Gold | 36(9144) | МС | A1AXG-6436M-ND 1273 103.64 
34 зор” АШ 1.88 (47.75) AKN34A-ND 2.92 13.85 | 746288-8 Gold | 36(9144) | GR |ATAX6-6436G-ND 732 5963 
40 | 30" AU | 2.18 (55.37) | AKN40A-ND 3.45 16.37 | 746288-9 
” д Ж а Also available іп the following versions: 
44 | 30" AU} 2.38 (60.45) |AKN44A-ND 4.07 19.30] 1-746288-3 А1ВХО- -ND — Socket Connector with Strain Relief 
50 300" AU) 2.67 (68.07) |AKNSOA-ND 446 19.72 | 1-746288-0 A1CXG4 -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key 
60 |304” AU | 3.18 (80.77) | AKN60A-ND 5.13 24.34 | 1-746288-1 А1ОХС- -ND — Socket Connector with Strain Relief and 
64 | Зор” АО 3.38 (85.85) |AKN64A-ND 5.66 26.86|1-746288-2 Central Polarizing Key 
Call for complete part number and pricing! 
More Product Available Online: www.digikey.com 
24 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Central Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
-ND — Socket Connector with Strain Relief and 


тусо 


Electronics 


AMP 


Termination Jumpers 


Socket Connector to Pin Connector 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Socket connector without strain relief, 
plug connector without flange, without strain relief shown. 


Pin Connectors 


Material and Finish: * Housing & 
Cover: Black thermoplastic, 94V-0 rated 


Electrical Characteristics: * Contact 
Current Rating: 1 Amp. * Dielectric 
Withstanding Voltage: Pin connectors 
500 Volts, RMS. * Contacts: Phosphor 
Bronze, duplex plated 30” AU pin end; 
.000100- .000200 bright tin-lead on 
cable termination end; entire contact 
underplated with 30p" gold over nickel 
Specifications: • Operating Temp-erature: -55°C ~ 105°C 
Recognized under Component Program of Underwriters 
Laboratories Inc. File No. E28476. 


No. of Rib- Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. 
Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts [Finish] Inch (cm) |Cable | Part No. 1 10 No. of | 57 "s 
Con- | Contact Dim.A Digi-Key Pricing AMP 
Gold | 6(15.24) | MC | A3AKA-1006M-ND 7.22 5878 tacts | Finish | In. (mm) | Part №. 1 10 Part No. 
Gold | 6(15.24) | GR | ASAKA-1006G-ND 7.09 57.74 Pin Connectors (Strain Reliefs Sold Separately) 
10 Gold | 18(45.72) | МС | АЗАКА-1018М-М0 7.62 62.07 10 |304” AU |1.072 (27.23) | APK10A-ND 5.20 — 46.80 111446-1 
Ma ass 14 |30” AU 1272 (32.31) | APK14A-ND 1148 100.62111446-2 
God | 1845.72) | GR аа 724 5857 16 |30u"AU |1.372 (34.85) |APKIGA-ND 582 52.36 111446-3 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3AKA-1036M-ND 823 67.02 20 |30” AU |1.572 (39.93) | APK20A-ND 6.21 55.87 111446-4 
Gold | 36(91.44) | GR | АЗАКА-10366-М0 7.47 60.82 24 |30u"AU 1.772 (45.01) | APKO4A-ND 11.25 101.21 111446-5 
26 |30” AU |1.872 (47.55) | APK26A-ND 14.07 126.65 111446-6 
Gold | 6(15.24) | MC | A3AKA-1406M-ND 13.94 113.48 30 |30u"AU |2.072 (52.63) | APK30A-ND 14.85 — 133.67 |111446-7 
Gold | 6(1524) | GR | ASAKA-1406G-ND 1374 11191 34 |30” AU |2.272 (57.71) | APK34A-ND 770 — 69.32 111446-8 
40 |30u"AU |2.572 (65.33) | APKADA-ND 14.07 126.65 111446-9 
14 | Gold | 18(45.72) мс SS SM 14.50 118-10 44 |304” AU [2.772 (70.41) | APKA4A-ND 1495 — 134.55 1-111446-0 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3AKA-1418G-ND 13.92 113.37 50 |30р" AU |3.072 (78.03) | APKSOA-ND 13.72 123.44 1-111446-1 
б 2 60 |30” AU |3.527 (89.59) | APKGOA-ND 17.78 — 160.00 1-111446-2 
Gold | 36 (91.44) MC Маа 1535 12542 64 |30” AU 13.772 (95.81) | APKGAA-ND 22.23 200.07 1-111446-3 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3AKA-14366-ND 1449 115.56 іра напа For Pin Connectors 
Gold | 6(15.24) | MC | A3AKA-1606M-ND 8.55 69.59 0 | = - APSR10-ND 6.03 54.31111547-1 
Gold | 6(1524) | GR | A3AKA-1606G-ND 8.32 6772 n Z = ИО jp ы] кн 
tg | Gold | 18(45.72) | МС | ASAKA-1618M-ND 921 7503 20| — = APSR20-ND 482 4342 111547-4 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3AKA-1618G-ND 852 6942 24 | — - APSR24-ND 420 37.82|111547-5 
Gold | 36(91.44) | МС | ASAKA-1636M-ND 1022 8320 an | xs -  — паа 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASAKA-1636G-ND 8.84 71.97 34 = = APSR34-ND 454 40.84 |111547-8 
44 | — - APSR40-ND 425 38.21|111547-9 
Gold | 6(15.24) | МС | A3AKA-2006M-ND 9.16 7456 “| — = APSR44-ND 426 383811-111547-0 
Gold | 6(15.24) | GR | АЗАКА-20066-М0 8.84 71.98 50 | — — APSR50-ND 4.93 44.33|1-111547-1 
20 | Gold | 18(45.72) | MC | ASAKA-2018M-ND 1003 81.68 Snap-In Polarizer 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3AKA-20186-ND 9.08 73.93 For Pin Conn., Univ. Pin, 
Pinless Headers & A24195-ND 1.76 15.87|499991-2 
Gold | 36 (91.44) | МС | A3AKA-2036M-ND 11.34 9235 ШУРО Pin НЕДЕ 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3AKA-20366-ND 9.44 7685 Latch Ejector (2 Required per Connector) 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3AKA-2606M-ND 16.06 130.78 Short (For Conn. 
бой | 6(1524) | GR “A3AKA-26066-ND 1570 12782 w/o Strain Relief) ALSNO2-ND 1.93/2 8.89/10|111451-1 
Gold | 18(45.72) | МС | ASAKA-2618M-ND 1716 139.75 Long (for Conn. 
26 "me mme w/ Strain Relief) ALLNO2-ND 2.45/2 11.30/10|111451-3 
0! қ; F +! ñ у 
Gold | 36 (91.44) | МС |A3AKA-2636M-ND 18.81 15320 
Gold | 36 (91.44) GR | A3AKA-26366-ND 16.63 13542 
Gold | 6(15.24) | МС | A3AKA-3006M-ND 17.20 140.09 Style -ND 
Gold | 6(15.24) | GR | A3AKA-3006G-ND 16.84 137.12 lera miron pable 
Gold | 18 (45.72) | МС | A3AKA-3018M-ND 18.30 149.05 Van Connector 
30 Conn. Finish 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3AKA-30186-ND 17.21 140.16 Gis «159 Gold T Length . 
Gold | 36 (91.44) | МС | A3AKA-3036M-ND 19.96 162.51 АБ Gold | (Use "Inches" only.) 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3AKA-30366-ND 17.77 144.72 
Gold | 6(15.24) | MC | АЗАКА-З406М-МО 12.69 103.31 
( ) Pin Connector — Single Ended 
Gold | 6(15.24) | GR | A3AKA-34066-ND 12.18 9917 
g4 | Gold | 18 (45.72) | МС | АЗАКАЗЗААВМ-МО 1447 11540 * МС = Multi-Color 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3AKA-3418G-ND 12.65 102.99 GR = Gray 
Gold | 36 (91.44) | МС | A3AKA-3436M-ND 16.40 13354 
Gold | 36 (91.44) | СА | ASAKA-3436G-ND 13.35 108.72 Pin connector without flange, without strain relief shown. 
Gold | 6 (15.24) | МС | A3AKA-4006M-ND 20.34 165.60 0 L m uen m ° 
2 4 on- Conn. engti on* | Digi-Key ricing 
Gold | 6(15.24) | GR | АЗАКА-40066-М0 19.74 160.76 tacts |Finish| Inch (em) |Cable | Part No. Я а 
ao | Gold | 18 (45.72) | МС |АЗАКА-4018М-М0 22.08 179.76 по | Gow 360144) | MG [аюхаловмю 681 5549 
Gold | 18 (45.72) | GR | АЗАКА-40186-М0 20.29 165.24 Gold | 36 (91.44) | GR | ATKXA-0360-ND 6.05 4929 
Gold | 36 (91.44) | МС | АЗАКА-4036М-МО 24.68 200.99 за | Sota | 36 (944) | мс | AWOA-1436M-ND 1350 10990 
Gold | 36 (91.44) | GR | АЗАКА-40366-М0 21.12 171.95 Gold | 36 (91.44) | GR | A1KXA-1436G-ND 12.33 100.43 
Gold | 6(15.24) | МС | АЗАКА-5006М-МО 17.98 146.40 16 | Gold | 36 (91.44) | MC | AIKXA1636M-ND 827 67.36 
Gold | 6(15.24) | GR | A3AKA-5006G-ND 17.23 140.31 Gold | 36 (91.44) GR | ATKXA-1636G-ND 6.89 56.12 
go | Gold | 18(45.72) | MC | АЗАКА-5018М-М0 2016 164.18 20 | Gold | 36 (91.44) | MC | AIKXA-2036M-ND 9.31 — 75.78 
Gold | 18 (45.72) | GR | АЗАКА-50186-М0 17.92 145.90 Gold | 36 (91.44) | GR | ATKXA-20366-ND 740 — 6028 
Gold | 36 (91.44) | МС | АЗАКА-5036М-МО 23.44 190.84 ng | Gold | 36 (91.44) | MC | А1КХА-2636М-МО 15.94 129.79 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASAKA-5036G-ND 18.95 154.27 Gold | 36 (91.44) | GR АУЫН 1376 11201 
зо | Gold | 36 (91.44) | MC | ATKXA-3036M-ND 16.64 13549 
Also available in the following versions: Gold | 36 (91.44) | GC | A1KXA-3036G-ND 14.46 117.71 
АЗВКА- -ND — Socket Connector with Strain Relief. 34 Gold | 36 (91.44) | МС | A1KXA-3436M-ND 12.75 103.82 
A3CKA4 -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. Gold | 36 (91.44) | GR | ATKXA-3436G-ND 970 79.00 
АЗОКА- -ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 


Polarizing Key. 


Call for complete part number and pricing! 


40 


Gold 
Gold 


36 (91.44) 
36 (91.44) 


MC 
GR 


A1KXA-4036M-ND 
A1KXA-4036G-ND 


20.37 
16.80 


165.87 
136.83 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) |Cable | Part No. 1 10 
50 Gold | 36(91.44) | MC | A1KXA-5036M-ND 18.24 148.51 
Gold | 36 (91.44) | GC | A1KXA-5036G-ND 13.75 111.95 
64 Gold | 36 (91.44) | MC | A1KXA-6436M-ND 27.81 226.46 
Gold | 36 (91.44) | GC | A1KXA-6436G-ND 22.41 182.46 


Also available in the following version: 


A1RXA- 


шии 


Кеу. 


Call for complete рап number and pricing! 


Pin Connector to Pin Connector 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


-ND — Pin Connector with Strain Relief and Polarizing 


Pin connector without flange, without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | АЗККА-1006М-МО 1140 92.85 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-1006G-ND 11.28 9182 
10 | Gold | 18 (45.72) | МС | A3KKA-1018M-ND 11.81 9615 
Gold | 18(45.72) | GR | A3KKA-1018G-ND 11.43 93.05 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-1036M-ND 1241 101.09 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-1036G-ND 11.65 94.89 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-1406M-ND 23.87 194.40 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-1406G-ND 23.68 192.82 
44 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-1418M-ND 24.44 199.02 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKA-1418G-ND 23.86 194.28 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-1436M-ND 25.29 205.94 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-1436G-ND 2443 196.48 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-1606M-ND 12.86 104.75 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-1606G-ND 12.63 102.88 
16 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-1618M-ND 13.53 110.20 
Gold | 18(45.72) | GR | A3KKA-1618G-ND 12.84 104.58 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-1636M-ND 14.54 118.36 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-1636G-ND 1346 107.13 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-2006M-ND 13.81 112.43 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-2006G-ND 13.49 109.84 
20 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-2018M-ND 14.68 119.54 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKA-2018G-ND 13.73 111.79 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-2036M-ND 15.99 130.22 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-2036G-ND 14.09 114.71 
Gold | 6 (15.24) | MC | АЗККА-2606М-МО 25.82 210.25 
Gold | 6(15.24) | GR | A3KKA-2606G-ND 25.46 207.29 
26 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-2618M-ND 26.2 219.22 
Gold | 18(45.72) | GR | A3KKA-2618G-ND 25.83 210.33 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-2636M-ND 28.57 232.67 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-2636G-ND 26.39 214.89 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-3006M-ND 27.22 221.65 
Gold | 6(15.24) | GR | A3KKA-3006G-ND 26.86 218.69 
30 Gold | 18 (45.72) | MC | A3KKA-3018M-ND 28.32 230.62 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKA-3018G-ND 27.23 221.73 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-3036M-ND 29.97 244.07 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-3036G-ND 27.79 226.29 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-3406M-ND 17.33 141.14 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-3406G-ND 16.82 137.00 
34 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-3418M-ND 18.82 15323 
Gold | 18(45.72) | GR | A3KKA-3418G-ND 17.29 140.82 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-3436M-ND 21.04 171.37 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-3436G-ND 18.00 146.55 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-4006M-ND 31.18 253.89 
Gold | 6(15.24) | GR | A3KKA-4006G-ND 30.58 249.05 
40 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-4018M-ND 32.92 268.04 
Gold | 18(45.72) | GR | A3KKA-4018G-ND 3143 253.52 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-4036M-ND 35.3 289.28 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-4036G-ND 31.96 260.23 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-5006M-ND 24.47 199.27 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-5006G-ND 23.72 193.17 
50 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-5018M-ND 26.65 217.04 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKA-5018G-ND 2441 198.76 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKA-5036M-ND 29.93 243.70 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-5036G-ND 25.44 207.14 
Gold | 6 (15.24) | MC | A3KKA-6406M-ND 41.21 335.57 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKA-6406G-ND 40.31 328.23 
64 Gold | 18(45.72) | MC | A3KKA-6418M-ND 43.83 356.91 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKA-6418G-ND 4143 334.90 
Gold | 36 (91.44) | МС | A3KKA-6436M-ND 47.76 388.91 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKA-6436G-ND 42.36 344.91 


Also available in the following version: 


АЗВВА- 


ГЕМО — Pin Connector with Strain Relief and 


Polarizing Key. 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 25 


CU... 


D-Subminiature Connectors 


All Plastic m > АІ Plastic ee 
A < 


г) 


ұғ 


Female 


Specifications: * Contacts: phosphor bronze ” Contact Plating: Gold —10y in. 
gold (in mating area) over 50р in. nickel; Tin -100p in. tin-lead * Insulator 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Cover pull-off force 226.79 
grams/contact minimum (force applied along contacts’ primary axis) * With- 
drawal force 56.700 — 226.79g/contact, typical • Color: blue * Operating temp.: 
—55? ~ +125°С * Current 1A (тах.) per contact * Dielectric Withstand Voltage: 


No. of Rib- 

Con- |Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 

tacts |Ғіпізі Feet (Meters)! Cable | Part No. 10 
Gold | 6(1.83) MC |C7MXG-2506M-ND 9.57 172.56 
Tin 6 (1.83) MC |C7MXT-2506M-ND 8.68 65.82 
Gold | 6(1.83) GR | C7MXG-2506G-ND 8.54 64.77 

25 Tin 6 (1.83) GR |C7MXT-2506G-ND 7.66 58.03 
Gold | 10(3.05) MC | C7MXG-2510M-ND 12.00 91.00 
Tin 10 (3.05) MC |C7MXT-2510M-ND 1112 84.27 
Gold | 10(3.05) GR | C7MXG-2510G-ND 10.29 78.02 
Tin 10 (3.05) GR | C7MXT-2510G-ND 940 171.29 
Gold | 6(183) | МС |C7MXG-3706M-ND 14.08 106.77 
Тіп 6 (1.83) MC |C7MXT-3706M-ND 12.77 96.83 
Gold | 6(1.83) GR | C7MXG-3706G-ND 12.76 96.76 
37 Tin 6 (1.83) GR |C7MXT-3706G-ND 1145 86.82 
Gold | 10(3.05) MC | C7MXG-3710M-ND 17.65 133.77 
Tin 10 (3.05) MC |C7MXT-3710M-ND 16.34 123.83 
Gold | 10 (3.05) GR | C7MXG-3710G-ND 15.45 117.09 
Tin 10 (3.05) GR |C7MXT-3710G-ND 1443 10715 
Also available in the following configuration: 
C7PXCTLICI -ND — With Metal Face Connector. 


Call for complete part number and pricing! 


Single Ended — Female 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of 
Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet (Meters) 


Rib- 
bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 
1 10 


No. of Rib- 

Con- Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 

tacts |Finish Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 1 
Gold | 6(1.83) MC |C7MMG-3706M-ND 22.83 173.04 
Tin 6 (1.83) MC |C7MMT-3706M-ND 20.20 153.16 
Gold | 6(1.83) GR |C7MMG-3706G-ND 21.51 163.03 

37 Tin 6 (1.83) GR |C7MMT-3706G-ND 18.88 143.15 

Gold | 10(3.05) MC |C7MMG-3710M-ND 26.39 200.04 
Tin 10 (3.05) MC |C7MMT-3710M-ND 23.77 180.16 
Gold | 10(3.05) GR |C7MMG-3710G-ND 24.19 183.36 
Tin 10 (3.05) GR |C7MMT-3710G-ND 21.57 163.48 


Also available in the following configuration: 


C7PP| 


-ND — With Metal Face Connector. 


Call for complete part number and pricing! 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Using Plastic Shell Connectors 


500Vdc (sea level) * Insulation resistance: 5 x109 o 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


6 (1.83) 


MC 


C7FXG-0906M-ND 
C7FXT-0906M-ND 
C7FXG-0906G-ND 
C7FXT-0906G-ND 

C7FXG-0910M-ND 
C7FXT-0910M-ND 
C7FXG-0910G-ND 
C7FXT-0910G-ND 


5.14 
4.56 
4.91 
4.33 
6.01 
5.43 
5.62 
5.04 


38.97 
34.60 
37.21 
32.84 
45.53 
41.16 
42.59 
38.22 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


5 5 5 9 


oppo 


C7FXG-1506M-ND 
C7FXT-1506M-ND 
C7FXG-1506G-ND 
C7FXT-1506G-ND 

C7FXG-1510M-ND 
C7FXT-1510M-ND 
C7FXG-1510G-ND 
C7FXT-1510G-ND 


7.35 
6.59 
6.62 
5.87 
8.90 
8.14 
7.69 
6.93 


55.70 
49.98 
50.20 
44.49 
67.45 
61.73 
58.28 
52.57 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


оо со со о 
,92,02 9209 


оооо 
©л © с 


C7FXG-2506M-ND 
C7FXT-2506M-ND 
C7FXG-2506G-ND 
C7FXT-2506G-ND 

C7FXG-2510M-ND 
C7FXT-2510M-ND 
C7FXG-2510G-ND 
C7FXT-2510G-ND 


10.47 
9.45 
9.44 
8.42 

12.90 

11.88 

11.19 

10.17 


79.37 
71.62 
71.58 
63.83 
97.82 
90.06 
84.84 
77.08 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C7FXG-3706M-ND 
C7FXT-3706M-ND 
C7FXG-3706G-ND 
C7FXT-3706G-ND 

C7FXG-3710M-ND 
C7FXT-3710M-ND 
C7FXG-3710G-ND 
C7FXT-3710G-ND 


15.42 
13.91 
14.10 
12.59 
18.98 
17.47 
16.78 
15.27 


116.88 
105.42 
106.87 

95.41 
143.88 
132.42 
127.19 
115.74 


Also available in the following configuration: 


C7SXEH 


-ND — With Metal Face Connector. 


ши 
Call for complete part number апа pricing! 


No. of |Contact Dim.A Digi-Key Pricing 

Contacts| Finish | In. (mm) | Part No. 1 10 100 

Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell 
9 | Gold | .984 (24.99) |CMPO9G-ND 3.35 25.38 194.40 
9 Tin .984 (24.99) | CMPOST-ND 2.85 21.62 165.60 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | CMP15G-ND 4.40 33.37 255.60 
15 Tin | 1.312 (33.32) | CMP15T-ND 3.75 2844 217.80 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CMP25G-ND 5.92 4489 343.80 
25 Tin | 1.852 (47.04) | CMP25T-ND 5.02 38.07 291.60 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CMP37G-ND 874 66.27 507.60 
37 Tin | 2.500 (63.50) | CMP37T-ND 7.44 56.40 432.00 

Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell 
9 Gold | .984 (24.99) | CFPO9G-ND Я 2914 22320 
9 Tin .984 (24.99) | CFPOST-ND 326 24.68 189.00 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | CFP15G-ND 5.02 38.07 291.60 
15 Тіп | 1.312 (33.32) | CFP15T-ND 4.28 32.43 248.40 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | CFP25G-ND 6.82 51.70 396.00 
25 Тіп | 1.852 (47.04) | CEP25T-ND 5.80 43.95 336.60 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CFP37G-ND 10.08 76.38 585.00 
37 Тіп | 2.500 (63.50) | CFP37T-ND 856 — 64.86 — 496.80 

Male D-Subminiature Connectors, Metal Face 

9 Gold | .984(24.99) |CMMO9G-ND 3.66 27.73 21240 
9 Tin .984 (24.99) | CMMO9T-ND 3.11 2357 180.54 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | СММ156-М0 4.81 3643 279.00 
15 Tin | 1.312 (33.32) | CMM15T-ND 4.08 30.96 237.15 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | CMM25G-ND 6.51 4935 378.00 
25 Тіп | 1.852 (47.04) | СММ25Т-М0 5.53 41.95 321.30 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CMM37G-ND 9.64 73.09 559.80 
37 Tin | 2.500 (63.50) | CMM37T-ND 8.19 6212 — 475.83 

Female D-Subminiature Connectors, Metal Face 
9 | Gold | .984 (24.99) | CEM09G-ND 4.25 3220 246.60 
9 Tin .984 (24.99) | CFMO9T-ND 3.61 27.37 209.61 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | CEM15G-ND 5.52 41.83 320.40 
15 Tin | 1.312 (33.32) | CEM15T-ND 4.69 35.56 272.34 
25 | Gold | 1.852 (47.04) CFM25G-ND 7.47 56.64 433.80 
25 Тіп | 1.852 (47.04) | CEM25T-ND 6.35 4814 368.73 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | CFM37G-ND 11.10 84.13 64440 
37 Тіп | 2.500 (63.50) | CFM37T-ND 943 71.51 547.74 

Ribbon Cable 

Style т 
NT ко 
G=Gold Length (Use “Feet” only.) 


T=Tin 


Conn. Finish 


— we. Of Contacts 


Male to Male 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 


D-Subminiature Cable Assemblies 
Single Ended — Male 


Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
Feet (Meters) 


bon* 
Cable 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 
1 1 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish | Ғеві (Meters)| Cable | Part No. 1 1 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6(1.83) MC |C7FFG-0906M-ND 8.09 68.11 
Tin 6 (1.83) MC | C7FFT-0906M-ND 783 59.37 
Gold | 6(1.83) GR | C7FFG-0906G-ND 875 66.35 
9 Tin 6 (1.83) GR | C7FFT-0906G-ND 7.60 57.61 
Gold | 10 (3.05) MC |C7FFG-0910M-ND 9.85 74.67 
Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-0910M-ND 8.70 65.93 
Gold | 10 (3.05) GR | C7FFG-0910G-ND 946 71.73 
Tin 10 (3.05) GR | C7FFT-0910G-ND 8.31 62.99 
Gold | 6(1.83) MC |C7FFG-1506M-ND 12.37 93.77 
Tin 6 (1.83) MC |C7FFT-1506M-ND 10.86 82.34 
Gold | 6(1.83) GR |C7FFG-1506G-ND 1164 8827 
15 Tin 6 (1.83) GR | C7FFT-1506G-ND 10.14 76.85 
Gold | 10(3.05) MC |C7FFG-1510M-ND 13.92 105.52 
Tin 10 (3.05) MC |C7FFT-1510M-ND 12.41 94.09 
Gold | 10(3.05) GR | C7FFG-1510G-ND 12.71 96.35 
Tin 10 (3.05) GR |C7FFT-1510G-ND 11.20 84.93 
Gold | 6(1.83) МС |C7FFG-2506M-ND 17.30 131.15 
Tin 6 (1.83) MC |C7FFT-2506M-ND 15.24 115.56 
Gold | 6(1.83) GR | C7FFG-2506G-ND 16.26 123.28 
25 Тіп 6 (1.83) GR |C7FFT-2506G-ND 14.22 107.77 
Gold | 10 (3.05) MC | C7FFG-2510M-ND 19.72 149.52 
Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-2510M-ND 17.68 134.01 
Gold | 10 (3.05) GR |C7FFG-2510G-ND 18.01 136.54 
Tin 10 (3.05) GR | C7FFT-2510G-ND 15.07 121.03 
Gold | 6 (1.83) МС | C7FFG-3706M-ND 25.49 193.25 
Tin 6 (1.83) MC | C7FFT-3706M-ND 22.47 170.34 
Gold | 6 (1.83) GR |C7FFG-3706G-ND 24.17 183.24 
37 Tin 6 (1.83) GR | C7FFT-3706G-ND 21.15 160.33 
Gold | 10 (3.05) МС | C7FFG-3710M-ND 29.05 220.25 
Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-3710M-ND 26.03 197.34 
Gold | 10 (3.05) GR |C7FFG-3710G-ND 26.85 203.57 
Tin 10 (3.05) GR | C7FFT-3710G-ND 23.83 180.66 
Also available in the following configuration: 
С755С -ND — With Metal Face Connector. 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Female — 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Using Plastic Shell Connectors 


Е/ Pin 
* MC = Multi Color, GR = Gray 
No. of Rib- 
Con- |Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish |Feet (Meters)| Cable | Part Мо. 1 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6(1.83) MC | C7MXG-O906M-ND 4.65 35.21 
Tin 6 (1.83 MC |C7MXT-0906M-ND 414 31.41 
Gold | 6 (1.83 GR | C7MXG-0906G-ND 441 33.45 
9 Тіп 6 (1.83) GR | C7MXT-0906G-ND 3.91 29.65 
Gold | 10(3.05 MC |C7MXG-0910M-ND 5.51 4177 
Tin 10 (3.05 MC |C7MXT-0910M-ND 5.01 37.96 
Gold | 10(3.05 GR | C7MXG-0910G-ND 5.12 38.83 
Tin 10 (3.05 GR | C7MXT-0910G-ND 4.62 35.03 
Gold | 6 {i 83 MC | C7MXG-1506M-ND 6.73 51.00 
Тіп 6 (1.83 MC |C7MXT-1506M-ND 6.07 45.99 
Gold | 6(1.83) GR |C7MXG-1506G-ND 6.00 45.50 
45 | Тіп 6 (1.83) GR | C7MXT-1506G-ND 534 40.49 
Gold | 10 (3.05 MC |C7MXG-1510M-ND 828 62.75 
Tin 10 (3.05 MC |C7MXT-1510M-ND 762 57.74 
Gold | 10 303 GR |C7MXG-1510G-ND 7.07 53.58 
Тіп 10 (3.05 GR |C7MXT-1510G-ND 641 4857 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


6 (1.83) 


МС 
MC 
GR 
GR 
MC 
MC 
GR 
GR 


C7MMG-0906M-ND 
C7MMT-0906M-ND 
C7MMG-0906G-ND 
C7MMT-0906G-ND 

C7MMG-0910M-ND 
C7MMT-0910M-ND 
C7MMG-0910G-ND 
C7MMT-0910G-ND 


7.99 
6.99 
7.76 
6.76 
8.86 
7.85 
8.47 
7.47 


60.59 
52.98 
58.83 
51.22 
67.15 
59.54 
64.21 
56.60 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


MC 
MC 
GR 
GR 
MC 
MC 
GR 
GR 


C7MMG-1506M-ND 
C7MMT-1506M-ND 
C7MMG-1506G-ND 
C7MMT-1506G-ND 

C7MMG-1510M-ND 
C7MMT-1510M-ND 
C7MMG-1510G-ND 
C7MMT-1510G-ND 


11.13 

9.81 
10.40 

9.08 
12.68 
11.36 
11.47 
10.15 


84.37 
74.35 
78.87 
68.86 
96.12 
86.10 
86.95 
76.94 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


MC 
MC 
GR 
GR 
MC 
MC 
GR 
GR 


C7MMG-2506M-ND 
C7MMT-2506M-ND 
C7MMG-2506G-ND 
C7MMT-2506G-ND 

C7MMG-2510M-ND 
C7MMT-2510M-ND 
C7MMG-2510G-ND 
C7MMT-2510G-ND 


15.49 
13.72 
14.46 
12.69 
17.93 
16.15 
16.21 
14.44 


117.44 
103.98 
109.65 

96.19 
135.89 
122.42 
122.91 
109.44 


26 (T053) 


No. of Rib- 
Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish |Feet (Meters) | Cable | Part No. 10 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6(1.83) MC |C7MFG-0906M-ND 849 64.35 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-0906M-ND 7.41 56.18 
Gold | 6(1.83) GR |C7MFG-0906G-ND 8.26 62.59 
9 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-0906G-ND 7.18 5441 
Gold | 10(3.05) MC |C7MFG-0910M-ND 9.35 70.91 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-0910M-ND 8.28 62.73 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-0910G-ND 8.97 67.97 
Tin 10 (3.05) GR |C7MFT-0910G-ND 7.89 5980 
Gold | 6(1.83) MC |C7MFG-1506M-ND 11.75 89.07 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-1506M-ND 10.34 78.35 
Gold | 6(1.83) GR |C7MFG-1506G-ND 11.02 83.57 
15 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-1506G-ND 961 172.85 
Gold | 10(3.05) MC |C7MFG-1510M-ND 13.30 100.82 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-1510M-ND 11.89 9010 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-1510G-ND 1209 91.65 
Tin 10 (3.05) GR |C7MFT-1510G-ND 1068 80.93 
Gold | 6(1.83) MC |C7MFG-2506M-ND 16.39 124.26 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-2506M-ND 14.48 109.77 
Gold | 6(1.83) GR |C7MFG-2506G-ND 15.36 116.47 
25 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-2506G-ND 13.45 101.98 
Gold | 10(3.05) MC |C7MFG-2510M-ND 18.82 142.70 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-2510M-ND 16.91 128.22 
Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-2510G-ND 17.11 129.72 
Tin 10 (3.05) GR |C7MFT-2510G-ND 15.20 115.23 
Gold | 6(1.83) MC |C7MFG-3706M-ND 24.16 183.15 
Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-3706M-ND 21.34 161.75 
Gold | 6(1.83) GR |C7MFG-3706G-ND 22.84 173.14 
37 Tin 6 (1.83) GR |C7MFT-3706G-ND 20.02 151.74 
Gold | 10 (3.05) MC |C7MFG-3710M-ND 27.72 210.15 
Tin 10 (3.05) MC |C7MFT-3710M-ND 24.90 188.75 
Gold | 10(3.05) GR |C7MFG-3710G-ND 25.52 193.46 
Tin 10 (3.05) GR |C7MFT-3710G-ND 2270 172.07 
Also available in the following configuration: 
C7PSCT -ND — With Metal Face Connector. 


ши 
Call for complete part number апа pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


GW oustres 


DIP Connectors 


Single Ended — Style 4 
* MC = Multi Color, GR = Gray Dip connector without strain relief shown. 


S Double Ended — Style 8 
* MC = Multi Color, GR = Gray Dip connector without strain relief shown. 


No. of Dimensions - In. (mm) - - 
Pins A B C No. of Rib- = с No. of Rib- Tm м 
Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
14 [42 (10.67) | .754 (19.15) | .300 (7.62) tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. 1 10 tacts |Finish In. (cm) Cable | Part No. 1 10 
16 | 971067) | 85412189 | 3001782 Gold | 6(1524) | MC |C4PXG-1406M-ND 1.78 1351 Gold | 6(1524) | MC | C8PPG-1406M-ND 339 25.73 
42 (10.67) | .854 (21.69) | .300 (7.62) Tin | 6(1524) | МС | C4PXT-1406M-ND 154 1167 Tin | 6(1524) | МС | C8PPT-1406M-ND 291 2206 
24 | .72 (18.29) 1.264 (32.11) .600 (15.24) | ^ B Gold | 6(1524) | GR | C4PXG-1406G-ND — 173 1311 Gold | 6(1524) | GR | C8PPG-1406G-ND 3.34 2533 
40 | 72 (1829) 2.067 (52.50) 600 (1524) AK Tin | 6(1524) | GR |C4PXT-1406G-ND 149 1128 Tin | 6(1524) | GR | C8PPT-1406G-ND 286 2167 
дерма 90) s Gold | 18 (45.72) | MC | CAPXG-1418M-ND 212 1608 Gold | 18 (45.72) | MC | CBPPG-1418M-ND 373 2830 
44 | Jin | 18(4572) | MC |GAPXT-1418M-ND 188 1425 м | Tin | 18(45.72) | MC |C8PPT-1418M-ND 3.25 2464 
SPECIFICATIONS: • Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: Gold — COM ЦА (574 eR ee eae D isa ae 10 НЫ) GR И 2 Hae 
і in nickel: Ti in ti м ial: in Б; - я A Я іп Б. - i- Я 45 
109 in. gold over 50и in. nickel; Tin - 100) in. tin-lead • Insulator Material: Gold | 36 (91.44) | MC | G4PXG-1436M-ND 263 “1994 Gold | 36 (91.44) | МС | CaPPG-1436M-ND 424 3216 
UL 94V 0 retardant glass-filled thermoplastic * Strain Relief Strap Material: Tin | 36(91.44) | МС | C4PXT-1436M-ND 2.39 18.11 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-1436M-ND 3.76 2849 
un Че | 3619144 | GR | Рем — 208 — 1575 (їп | 38 (8140) | GR | CAPPI-GÉGAD — 345 “2643 
š ing: i “Пі ic Wi: in К Е 0 А 5.75 іп š S -l .45 А 
шыш к CQ bros: а Gold | 6(1524) | MC |C4PXG-1605M-ND — 1.90 1439 Gold | 6(1524) | MC | C8PPG-1606M-ND 3-60 27.32 
olfage: dnd an SUOVOG-al б level © Insulation: Resistance: Greater Tin | 6 (15.24) | МС |C4PXT-1606M-ND 1.64 12.46 Tin | 6(1524) | MC | C8PPT-1606M-ND 3.09 23.44 
than 5 x 1070; • Mates with .050" (1.27mm) centered round conductor flat Golg НЕ?! ВВ ОЕ 18 13:94 Gold HEN ав eee аа mu 
Í қ ^ ^ ў ” їп 5. -1606G- ў ў іп (15. -16066- i ў 
pes and E прои swith 10092300 а т Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-1618M-ND — 229 1733 Gold | 18(45.72) | MC | CBPPG-1618M-ND — 399 3026 
7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing • Cover pull-off force, wit 46 | Jin | 18(4572) | MC | C4PxT-1618M-ND 203 1539 te | Jim | 18(45.72) | MC | CBPPT-1618M-ND 3.48 “2638 
strain relief 20 Ib. (7.46kg) minimum (force along contacts' primary axis) Gold | 18(45.72) GR | C4PXG-1618G-ND 240 15.96 Gold | 18 (45.72) GR | C8PPG-1618G-ND 3.81 28.88 
ий I5 n5 AJ EU BE 
ТТЕ ісі ol Е - - Я Ñ ol К p ЕІ S | 
өші Го ИШ Key а qi Pang dam Tin | 36 (91.44) | MC | САРХТ-1636М-МО 261 1930 Tin | 36(9144) | МС | C8PPT-1636M-ND 406 3079 
а n : Gold | 36 (91.44) | GR | C4PXG-1636G-ND 250 1899 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG-1636G-ND 421 3191 
DIP Connectors — .175" (4.44mm) Pin Length Tin | 36(9144) | GR |CÁPXT-16360-ND 225 1705 Tin | 36 (91.44) | GR | C8PPT-1636G-ND 370 2804 
ZEI ERR EC ЕНСІН NE ЕСІН ЖЕ 
j а In la ^ Б А К ІП ia E K n E 
14 qn И 137 1039 т 5701 Gold | 6(1524) | GR | C4PXG-2406G-ND 302 2290 Gold | 6(1524) | GR | C8PPG-2406G-ND 5.84 2429 
16 Тіп | CDP6TND 145 1099 8415 60715 Tin | 6(15.24 | GR | САРХТ-24066-М0 260 19.69 Tin | 6(15.24) | GR | C8PPT-2406G-ND 500 37.87 
24 cod ШИТ 252 2139 16380 418300 Gold | 18(45.72) | MC | C4PXG-2418M-ND 370 2801 Gold | 18 (45.72) | MC | CBPPG-2418M-ND 652 2940 
0 ў У : | o, | Tin | 18(4572) | MC | C4PXT-2418M-ND 327 2480 og | Jm | 184572) | MC | CBPPT-2418M-ND 567 “4238 
24 Tin | CDP24T-ND 240 1818 13923 1005.55 Gold | 18 (45.72) | GR |C4PXG-24186-ND 342 2593 Gold | 18(45.72) | GR | C8PPG-2418G-ND 624 4722 
40 Gold | CDP40G-ND 4.06 30.79 235.80 1703.00 Tin | 18(45.72) | GR | C4PXT-2418G-ND 300 2272 Tin | 18 (45.72) | GR | C8PPT-2418G-ND 540 40.90 
m] jr HEU EE HEC SEE 
й n in i E - 15 К in К - - 52 | 
Strain Relief Straps For DIP Connectors Gold | 36(9144) | GR | C4PXG-2436G-ND 402 3048 Gold | 36 (91.44) | GR | CBPPG-24366-ND 684 5186 
14 — | CDSR14-ND 16 118 900 65.00 Tin | 36(91.44) | GR |C4PXT-24366-ND — 3.60 2727 Tin | 36 (91.44) | GR | C8PPT-2436G-ND 600 7545 
16 — | CDSRI6-ND 19 141 1040 78.00 Gold | 6(1524) | MC | CAPXG-4006M-ND 455 34.46 Gold | 6(1524) | MC | C8PPG-4006M-ND 861 6525 
24 — | CDSR24-ND 22 165 1260 91.00 Tin | 6(1524) | MC | САРХТ-4006М-МО 394 2985 Tin | 6(15.24) | MC | C8PPT-4006M-ND 739 56.01 
40 — CDSR40-ND 25 1.88 1440 104.00 Gold | 6(15.24) GR | C4PXG-4006G-ND 440 3333 Gold | 6(15.24) | GR | C8PPG-4006G-ND 846 64.11 
Tin | 6(1524) | GR | САРХТ-40066-М0 379 2871 Tin | 6(15.24) | GR | C8PPT-4006G-ND 724 54.87 
Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-4018M-ND 552 4182 Gold | 18 (45.72) | MC | CBPPG-4018M-ND 958 7260 
4o | Im | 18(45.72) | MC | C4PXT-4018M-ND — 491 3720 ao | Jim | 184572) | MC | CBPPT-A018M-ND 836 6337 
Gold | 18 (45.72) | GR | C4PXG-4018G-ND 507 3841 Gold | 18 (45.72) | GR | CBPPG-40186-ND 913 6919 
C = -ND Tin | 18 (4572) | GR |C4PXT-4018G-ND 446 3379 Tin | 18 (4572) | GR | C8PPT-4018G-ND 7.91 59.96 
Gold | 36 (9144) | MC | CAPXG-4036M-ND 6.97 5285 Gold | 36 (91.44) | MC | CBPPG-4036M-ND 1103 83.64 
РЕА а Tin | 36 (91.44) | MC | САРХТ-4036М-МО 6.36 48:23 Tin | 36 (91.44) | МС |CBPPT-4036M-ND 9.81 7440 
inle-Ended Ribbon Cable Gold | 36 (9144) | GR | C4PXG-4036G-ND 607 4603 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG-4036G-ND 1013 76.82 
MO e M мш Gato Tin | 36(9144) | GR |C4PXT-4036G-ND 546 4141 Tin | 36 (91.44) | GR |C8PPT-40366-ND 801 6758 
D- ае яў " Also available in the following version: Also available in the following version: | ; i 
Ы " Length (Use “Inches” only.) CARX[ З -ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. C8RRLH -ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Conn. Finish Ln Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
G = Gold lo. of Contacts 
T=Tin 


Single Ended — Style 2 
* MC = Multi Color, GR = Gray Dip connector without strain relief shown. 
No. of Rib- 


Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. 1 10 
C2PXG-1406M-ND 78 3.51 


Gold | 6 (1221 MC 


1 
Tin 6 (15.24 МС | C2PXT-1406M-ND 11.67 
God | 6(15.24 GR | C2PXG-1406G-ND 13.11 
Tin 6 (15.24 GR | C2PXT-1406G-ND 11.28 
Gold | 18 (45.7 MC |C2PXG-1418M-ND 16.08 
14 Тіп | 18(45.72 МС | C2PXT-1418M-ND 14.25 
Gold | 18(45.72 GR |C2PXG-1418G-ND 14.90 
Tin | 18(45.72 GR | C2PXT-1418G-ND 13.07 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-1436M-ND 19.94 
Tin | 36(91.44 MC | C2PXT-1436M-ND 18.11 
Gold | 36(91.44 GR | C2PXG-1436G-ND 17.58 
Тіп | 36 (91.44 GR | C2PXT-1436G-ND 15.75 
Gold | 6(15.24) МС | C2PXG-1606M-ND 14.39 
Тіп 6 (15.24 MC | C2PXT-1606M-ND 12.46 
Gold | 6(15.24 GR | C2PXG-1606G-ND 13.94 
Tin 6 (15.24 GR | C2PXT-1606G-ND. 12.00 
Gold | 18 (45.7 MC |C2PXG-1618M-ND 17.33 
16 Tin | 18(45.72 MC | C2PXT-1618M-ND 15.39 
Gold | 18(45.72 GR | C2PXG-1618G-ND 15.96 


C2PXT-1618G-ND 
C2PXG-1636M-ND 
C2PXT-1636M-ND 
C2PXG-1636G-ND 
C2PXT-1636G-ND 


Gold | 6 (15.24 MC | C2PXG-2406M-ND ў 
Tin 6 (15.24 МС | C2PXT-2406M-ND 20.39 
God | 6(15.24 GR 22.90 
Tin 6 (15.24 GR | C2PXT-2406G-ND. 19.69 
Gold 18 [45-7 | MC | C2PXG-2418M-ND 28.01 
24 Тіп | 18(45.72 МС | C2PXT-2418M-ND 24.80 
Gold | 18 (45.72 GR | C2PXG-2418G-ND 25.93 
Tin | 18(45.72 GR | C2PXT-2418G-ND 22.72 
Gold | 36(91.44 MC | C2PXG-2436M-ND 34.64 
Tin | 36(91.44 MC | C2PXT-2436M-ND 31.43 
Gold | 36(91.44 GR | C2PXG-2436G-ND 30.48 
Tim | 36 (91.44 GR | C2PXT-2436G-ND 27.27 
Gold | 6(15.24 MC | C2PXG-4006M-ND 34.46 
Tin 6 (15.24 MC | C2PXT-4006M-ND 29.85 
Gold | 6(15.24 GR | C2PXG-4006G-ND 33.33 
Tin 6 (15.24 GR | C2PXT-4006G-ND 28.71 
Gold | 18(45.72) | MC | C2PXG-4018M-ND 41.82 
40 Tin | 18 (45.72 MC | C2PXT-4018M-ND 37.20 
Gold | 18(45.72 GR |C2PXG-4018G-ND 38.41 


C2PXT-4018G-ND 
C2PXG-4036M-ND 
C2PXT-4036M-ND 
C2PXG-4036G-ND 
C2PXT-4036G-ND 
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Double Ended — Style 6 
* MC = Multi Color, GR = Gray Dip connector without strain relief shown. 


Double Ended — Style 0 


* MC = Multi Color, GR = Gray Dip connector without strain relief shown. 


Also available in the following version: 
C2RX[ - -МО — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


No. of No. of Rib- 

Con- |Conn. Digi-Key Pricing Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 

tacts |Finish Б Part Мо. 1 10 tacts [Finish Іп. (cm) Cable | Part Мо. 1 1 
6 (15. C6PPG-1406M-ND Gold | 6 (15.24) MC | COPPG-1406M-ND 3.39 2573 
6 (15. C6PPT-1406M-ND Tin 6 (15.24) MC | COPPT-1406M-ND 2.01 22.06 
6 (15. C6PPG-1406G-ND Gold | 6 (15.24) GR | COPPG-1406G-ND 3.34 2533 
6 (15. C6PPT-1406G-ND. Tin 6 (15.24) GR | COPPT-1406G-ND 286 2167 
18 (45. C6PPG-1418M-ND Gold | 18 (45.72) MC | COPPG-1418M-ND 3⁄3 2830 
18 (45. C6PPT-1418M-ND 14 Tin 18 (45.72) MC | COPPT-1418M-ND 325 24.64 
18 (45. C6PPG-1418G-ND Gold | 18 (45.72) GR | COPPG-1418G-ND 3.58 2742 
18 (45. C6PPT-1418G-ND. Tin 18 (45.72) GR | COPPT-1418G-ND 3.00 2345 
36 (91. C6PPG-1436M-ND Gold | 36 (91.44) MC | COPPG-1436M-ND 424 3246 
36 (91. C6PPT-1436M-ND Tin 36 (91.44) MC | COPPT-1436M-ND 376 2849 
36 (91. C6PPG-1436G-ND Gold | 36 (91.44) GR | COPPG-1436G-ND 393 29.80 
36 (81. C6PPT-1436G-ND. Tin 36 (91.44) GR | COPPT-1436G-ND 345 2613 
6 (15.24) C6PPG-1606M-ND Gold | 6 (15.24) MC | COPPG-1606M-ND 3.62 2745 
6 (15.24) C6PPT-1606M-ND Tin 6 (15.24) MC | COPPT-1606M-ND 3.00 2344 
6 (15.24) C6PPG-1606G-ND Gold | 6 (15.24) GR | COPPG-1606G-ND 3.54 26.86 
6 (15.24) C6PPT-1606G-ND. Tin 6 (15.24) GR | COPPT-1606G-ND 3.03 2298 
18 (45.72) C6PPG-1618M-ND Gold | 18 (45.72) MC | COPPG-1618M-ND 3.99 3026 
18 (45.72) C6PPT-1618M-ND 16 Tin 18 (45.72) MC | COPPT-1618M-ND 348 2638 
18 (45.72) C6PPG-1618G-ND Gold | 18 (45.72) GR | COPPG-1618G-ND 3.81 28.88 
18 (45.72) C6PPT-1618G-ND. Tin 18 (45.72) GR | COPPT-1618G-ND 3.30 25.00 
36 (91.44) C6PPG-1636M-ND Gold | 36 (91.44) MC | COPPG-1636M-ND 457 34.66 
36 (91.44) C6PPT-1636M-ND Tin 36 (91.44) MC | COPPT-1636M-ND 4.06 30.79 
36 (91.44) C6PPG-1636G-ND Gold | 36 (91.44) GR | COPPG-1636G-ND 4.21 31.91 
36 (91.44) C6PPT-1636G-ND Tin 36 (91.44) GR | COPPT-1636G-ND 370 28.04 
6 (15.24) C6PPG-2406M-ND Gold | 6(15.24) MC | COPPG-2406M-ND 5.93 44.98 
6 (15.24) C6PPT-2406M-ND Tin 6 (15.24) MC | COPPT-2406M-ND 5.00 38.56 
6 (15.24) C6PPG-2406G-ND Gold | 6 (15.24) GR | COPPG-2406G-ND 5.84 44.29 
6 (15.24) C6PPT-2406G-ND. Tin 6 (15.24) GR | COPPT-2406G-ND 5.00 37.87 
18 (45.72) C6PPG-2418M-ND Gold | 18 (45.72) MC | COPPG-2418M-ND 6.52 49.40 
18 (45.72) C6PPT-2418M-ND 24 Tin 18 (45.72) MC | COPPT-2418M-ND 5.67 42.98 
18 (45.72) C6PPG-2418G-ND Gold | 18 (45.72) GR | COPPG-2418G-ND 624 4732 
18 (45.72) C6PPT-2418G-ND. Tin 18 (45.72) GR | COPPT-2418G-ND 540 4090 
36 (91.44) C6PPG-2436M-ND Gold | 36 (91.44) MC | COPPG-2436M-ND 7.39 56.02 
36 (91.44) C6PPT-2436M-ND Tin 36 (91.44) MC | COPPT-2436M-ND 6.54 4961 
36 (91.44) C6PPG-2436G-ND Gold | 36 (91.44) GR | COPPG-2436G-ND 6.84 5186 
36 (91.44) C6PPT-2436G-ND. Tin 36 (91.44) GR | COPPT-2436G-ND 6.00 45.45 
6 C6PPG-4006M-ND Gold | 6(15.24 MC | COPPG-4006M-ND 8.61 65.25 
6 C6PPT-4006M-ND Tin 6 (15.24) MC | COPPT-4006M-ND 7.39 56.01 
6 C6PPG-4006G-ND Gold | 6 (15.24 GR | COPPG-4006G-ND 846 64.11 
6 C6PPT-4006G-ND Tin 6 (15.24) GR | COPPT-4006G-ND 7.24 54.87 
18 C6PPG-4018M-ND Gold | 18 (45.72) MC | COPPG-4018M-ND 9.58 172.60 
18 C6PPT-4018M-ND 40 Tin 18 (45.72) MC | COPPT-4018M-ND 8.36 63.37 
18 C6PPG-4018G-ND Gold | 18 (45.72) GR | COPPG-4018G-ND 913 69.19 
18 C6PPT-4018G-ND й Tin 18 (45.72) GR | COPPT-4018G-ND 7.91 59.96 
36 C6PPG-4036M-ND 11.03 Gold | 36 (91.44) MC | COPPG-4036M-ND 11.03 83.64 
36 C6PPT-4036M-ND 9.81 Tin 36 (91.44) MC | COPPT-4036M-ND 9.81 74.40 
36 (81. C6PPG-4036G-ND 10.13 Gold | 36 (91.44) GR | COPPG-4036G-ND 10.13 176.82 
36 (81. C6PPT-4036G-ND. 8.91 Tin 36 (91.44) GR | COPPT-4036G-ND 8.91 67.58 

Also available in the following version: Also available in the following version: 
СӨВВГІ -ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. CORRO- -ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Call for complete part number and pricing! 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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No. of | Cont. Dim.A  |Digi-Key Price Each i i 
еш Cont. | Finish | Іпеһ (тт) | Part No. 1 10 100 Termination Jumpers 
IN D U STR І Е s Socket Connector with Polarizing Key (Cont.) Socket Connector — Single Ended 
Gold |1.877 (47.68) |CKC34G-ND 282 214 1.64 f 
Socket Connectors WE 9^ | tm [1877 (47.68) [CKC34T-ND 240 — 182 140 
ао | Gold [2.177 (55.30) |CKC406-ND 340 235 140 
B Тіп |2.177 (55.30) |CKCA40T-ND 264 200 _ 153 
Socksticonnsctor нь E. zo | Gold |2677 (68.00) |СКС506-М0 372 282 2.16 р | 
Tin _| 2.677 (68.00) |СКСБОТ-МО 346 240 — 184 МС = Multi-Color, GR = Gray | 
Е Gold [3.177 (80.70) |CKC60G-ND 4.53 344 263 Socket connector without strain relief shown. 
Тіп |3.177 (80.70) |CKC60T-ND 385 292 224 No. of Rib- 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief з КОШ і гапо пата DOE ү! rice к 
о | Gold | 577720) |CKRIOG-ND 146 — 104 80 acts ЕНШ пей (cm) КОВ) LESEN: 
Tin 877 (17.20) |CKR10T-ND — 1.16 .88 .68 Gold | 36 (91.44) | МС |C1AXG-1036M-ND 1.84 140 
q4 |609 | .877 (22.28) |CKRI4G-ND 183 1.39 1.07 Tin | 36 (91.44) | МС |C1AXT-1086M-ND 1.67 1.27 
Tin .877 (22.28) |CKRI4T-ND 155 1418 .91 10 | Gold | 36 (91.44) | GR |C1AXG-1036G-ND — 1.61 123 
1g |609 | .977 (24.82) |CKRIGG-ND 2.05 156 149 Tin | 36 (91.44) | GR |C1AXT-10366-ND — 145 — 1.10 
Tin |.977(24.82) |CKR16T-ND 174 1.32 1.01 Gold | 36 (91.44) | МС |C1AXG-1436M-ND 2.60 1.97 
20 |609 1.177 (29.90) |CKR20G-ND 214 1.63 125 Тіп | 36 (91.44) | МС | С1АХТ-1436М-№0 2.36 1.80 
ава mones арка же Тіп |1.177(29.90) |CKR20T-ND — 1.82 — 1.38 106 14 [вом | 36 (9144) | GR | C1AXG-1436G-ND 229 1.74 
SR Hor M Soin Heller ond Conti % [бой (14177 8752) Eu 248 18 Ты Tin | 36 (9144) | GR | C1AXT-14366-ND 205 — 156 
Polarizing К. 477 (37.52) а | : Gold | 36 (91.44) | MC |C1AXG-1636M-ND 2.99 227 
olarizing Key Gold |1.877 (47.68) |CKR34G-ND 304 231 117 y 
# [Ms |187 (4768) |CKRSAT-ND 258 196 — 150 i Tin | 36 (91.44) | МС |C1AXT-1636M-ND 272 2.06 
0 |604 [2.177 (55.30) [CKR40G-ND 329 250 191 Gold | 36 (91.44) | GR |СЛАХВ:16300-МІ/ 263 2.00 
Tin |2477 (5530) |CKRAOT-ND 279 212 163 Tin | 36 (91.44) | GR |C1AXT-1636G-ND 235 1.79 
go | Gold |2.677 (68.00) |CKR50G-ND 3.94 299 2.29 Gold | 36 (91.44) | МС |C1AXG-2036M-ND 3.38 2.56 
Тіп |2.677 (68.00) |CKR50T-ND 335 254 1.95 Е Tin | 36 (91.44) | МС | C1AXT-2036M-ND 3.09 2.35 
во | Gold [3.177 (80.70) [CKR60G-ND 477 362 278 Gold | 36 (91.44) | GR |C1AX6-20366-ND 293 222 
Tin |3.177 (80.70) |CKR60T-ND_ 406 — 308 236 Tin | 36 (91.44) | GR |C1AXT-20366-ND — 2.64 — 2.00 
Polarizing Key РК-1-М0 22/2 86/10 6.30/100 Gold | 36 (91.44) | МС | С1АХб-2636М-№0 4.18 348 
Тіп | 36 (91.44) | МС |C1AXT-2636M-ND 3.84 2.92 
26 | gold | 36(9144) | GR | C1AXG-26366-ND 361 274 
Tin | 36 (91.44) | GR |C1AXT-26366-ND 3.26 248 
* Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: Gold — 10и in. gold PC B Con necto rs Gold | 36 (91.44) | МС |C1AXG-3436M-ND 5.29 4.01 
(in mating area) over 50р in. nickel. Tin — 100и іп. tin-lead к я 5; Ц 
* Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Contacts: Phosphor bronze 34 hs M ipe ён Е Pes Mr 
* Strain Relief Strap Material: Insulated stainless steel * Color: : Contact Plating: Tin — 100p 0 (91.44) š “ 
Blue * Operating Temperature: -55°C ~ +125°C * Current Rating: in tin-lead * Insulator Material: Tin | 36 (91.44) | GR |C1AXT-34366-ND — 4.11 3.12 
1A (maximum) per contact * Dielectric Withstand Voltage: Greater UL 94V-0 ;flame:tetardant Gold | 36 (91.44) | МС |C1AXG-4036M-ND 6.01 4.56 
than 500 Vdc at sea level * Insulation Resistance: Greater than матары = бою БШ Tin | 36 (91.44) | МС | СТАХТ-4036М-МО 5.55 421 
5x10? Q * Withdrawal force 56.709 - 226.79g/contact, typical. TUO б я Rating: 1A 40 God | 36 (91.44) | GR | C1AXG-4036G-ND 5.11 3.88 
4 ey force 226.79g/contact, minimum (force along contacts (пах) per contact e Dielectric ж Tin 36 (91.44) | GR | CTAXT-4036G-ND 4.65 352 
Withstand Voltage: Greater а ss Gold | 36 (91.44) | МС |C1AXG-5036M-ND 7.36 5.58 
= m 5 than 500 VDC at sea level * In- Tin | 36 (91.44) | МС |C1AXT-5036M-ND 6.80 5.16 
No. of | Cont. Dim. А Digi-Key Price Each Š 1 f Қ 
Cont. | Finish | Inch (mm) | Part №. 1 10 100 sulation Resistance: Greater than 5 x 109 ©. Cover pull-off force, with- 50 Gold | 36 (91.44) | GR | C1AXG-5036G-ND 6.23 473 
Socks Connector out strain relief, 5.60kg. min. (force along contacts' primary axis) Tin | 36(91.44) | GR | СТАХТ-50366-МО 5.67 431 
ТЕСІГІНЕ ТЕГ E = No. of | Cont. | Dim. А | Digi-Key Price Each Gold | 36 (9144) | MC |CIAXG-6036M-ND 887 673 
10 Cm |677 (1720) (CSCtoTND — 85 ЕА p Cont. |Finish | Inch(mm) |PartNo. i10 100 РА Tin | 36 (91.44) | MC |C1AXT-6036M-ND 8.19 6.22 
ы | Gold | 877 (2228) CSCMG-ND 158 120 492 РСВ Connectors = а ае - S Ben a 
Tin |.877(2228) 05014410 — 134 102 -79 10 | Tin | 700(17.78) |CPC10T-ND 1.24 72 ш - : 
16 Gold 977 (24.82) |CSC16G-ND 1.83 1.39 1.07 +20 Tin | 4.200 (30.48) |CPC20T-ND 146 85 Also available іп the following versions: 
Tin | -977 (24.82) |CSC16T-ND 155 1.18 91 26 | Tin |1.500 (38.10) | CPC26T-ND 1.86 1.08 СІВХГІІГІГІГІГІЕЗІО - Socket Connector with Strain Relief. 
20 | Gold |1.177 (29.90) CSC20G-ND 192 146 142 34 | Tin |1.900(48.26) | CPC34T-ND 2.26 1.32 C1CXC-OOOOG-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Tin |1.177 (29.90) |CSC20T-ND 1.63 1.24 95 “40 Тіп | 2.200 (55.88) |CPC40T-ND 2.60 1.52 C1DX[ 1-D IT ЕМ) - Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
og | Gold 1.477 (37.52) CSC26G-ND 229 174 1.34 50 | Tin |2.700(68.58) | CPC50T-ND 3.22 1.88 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 1.477 (37.52) |CSC26T-ND 1.95 148 1.14 60 Tin _| 3.200 (81.28) | CPC60T-ND 3.72 216 
зд |604 |1.877 (47.68) |CSC34G-ND 282 2.14 164 UIS . _ 
Tin |1.877(47.68) |CSC34T-ND 240 1.82 140 * Full row version. (“Special Center” version shown above). PCB Connector - Single Ended 
ао | Gold |21177 (55.30) |050406-40 340 235 1.80 ^ 
Tin |2.177 (55.30) |CSC40T-ND 264 200 153 с Е с 
Gold |2.677(68.00) |CSC50G-ND 372 2.82 216 
9 | qn [2677 (68.00) | 65050-40 346 240 144 аға dge onnectors 
60 Gold |3.177 (80.70) | CSC60G-ND 4.53 344 2.63 * Contacts: Phosphor bronze n : ST 
Tin |3.177 (80.70) | CSC60T-ND 3.85 2.92 224 * Contact Plating: Gold — 10р * MC = Multi-Color, GR = Gray PCB connector without strain relief. 
" " z in. gold (in mating area) over - 
Socket Connector With Strain Relief 50u in. nickel. Tin - 100p in. No. of Rib- = з 
10 Gold | .677 (17.20) |CSR10G-ND 1.36 1.04 .80 tin-lead “ Insulator Material: Con- Conn. Length bons | Digi-Key Price Each 
Tin | .677 (17.20) |CSR10T-ND 146 88 68 UL 94V-0 flame-retardant tacts Finish” Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
14 Gold | .877 (2228) |CSR14G-ND 1.83 1.39 1.07 thermoplastic * Color: Blue Tin | 36 (91.44) | MC | C1PXT-1036M-ND 1.97 1.49 
Tin | .877 (22.28) |CSR14T-ND 455 — 1.18 .91 * Op Temperature: -55°C ~ 10 | tin | 36(9144) | GR |CIPXT-10360-ND — 174 — 132 
16 | Gold |.977(2482) |CSRIGG-ND 205 1.56 119 +125°С * Current Rating: 1 Tin | 36 (91.44) | MC | C1PXT-2036M-ND 291 221 
Tin | .977 (24.82) |CSRI6T-ND 174 — 132 101 А (max) per contact > Di- 20 | тп | 36 (9144) | GR | СІРХТ-20366-М0 — 246 1487 
50 | Gold 14177 (29.90) CSR206-ND 244 — 163 — 125 one ЕЕ Mund cR Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-2636M-ND 375 285 
Tin |1.177 (29.90) |CSR20T-ND 1.82 138 1.06 Жако эс р 226 708 аа ок» lona 26 | Tin | 36 (9144) | GR | СІРХТ-26366-М0 347 241 
og |608 |1.477 (87.52) |CSR26G-ND 248 — 188 144 contacts’ primary axis) P MEME à g м | Dn | 369149) | MC |CIPXT-3436M-ND 473 359 
Тіп |1.477 (37.52) |CSR26T-ND 2.11 160 123 Tin | 36 (91.44) | GR | C1PXT-3436G-ND 307 302 
зд | 800 [1.877 (47.68) CSR346-ND 304 231 177 No. of |Contact) Dim. A | Digi-Key Price Each до | Tin 3609144) | MC |C1PXT-4036M-ND 551 449 
Тіп |1.877 (47.68) | С5834Т-М) 258 1.6 150 Cont. Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 Tin | 36(9144) | GR |CIPXT-40366-ND 462 3.50 
ао | Gold |21177 (55.30) | 58406-40 329 250 — 191 go | Tin | 3609144) | MC | СІРХТ-50З6М-МО 686 521 
Tin |2477 (55.30) |CSR40T-ND 270 242 1.63 Card Edge Connectors Tin | 36 (91.44) | GR | CIPXT-5036G-ND 574 4.35 
50 | Gold |2.677 (68.00) |CSR50G-ND 394 — 299 229 10 | Gold | .976 (24.79) | CCE10G-ND 2.42 184 141 во | fn | 58091.44) | МС ШШШ 559 424 
a 251 ee oe 232 зы 135 10 | Tin | 976 (24.79) | CCE10T-ND 2.05 156 149 Tin | 36 (91.44) | GR НЫЯ 425 322 
60 x 3477 pe FONDÉ 4% 30 2% 20 | Gold | 1.476 (37.49) | CCE206-ND 322 245 1.88 
Sockel Connector With Polarizing Key 20 | Tin | 1.476 (37.49) | CCE20T-ND 273 207 1.59 с _ -ND 
Goa |] 670720) ЕЙ 112 e = 26 | Gold | 1.776 (45.11) | CCE26G-ND 3.88 294 2.25 = Ribbon СЫНЫ 
10 [ти [вт (17 20) |CKCIOT-ND — 95 7 ЕА 26 | Tin | 1.776 (45.11) | CCE26T-ND 329 250 1.91 Style | M=Multi-color 
- ў д т т т 34 | Gold | 2.176 (55.27) CCE34G-ND 481 3.65 2.79 ee G-Gray 
Gold | .877 (22.28) |CKC14G-ND 158 1.20 .92 Conn. Finish “ 7 
14 | Tin | 877 (22.28) [CKCI4T-ND 134 1.02 79 34 | Tin | 2.176 (55.27) | CCEMT-ND 4.09 3.11 238 Сов [Length (Use “Inches” only.) 
16 |609 | .977 (24.82) [CKC16G-ND 183 129 107 40 | Gold | 2.476 (62.89) | CCE40G-ND 561 426 326 T=Tin С Дзе. Of Contacts 
Tin | .977 (24.82) |CKC16T-ND 155 — 1.18 .91 i Í mE А Қ 
God [1177 (2990) CKO20G-ND 1:32 146 112 40 Tin | 2.476 (62.89) | CCE40T-ND 477 3.62 2.78 Digi-Key? Custom Cable Assemblies Available 
20 | |1177 (29.90) CKC2OT-ND 163 124 P 50 | Gold | 2.976 (75.59) | CCES0G-ND 632 480 3.68 AR 
x [God | 1477 3752) OKCNSGND 229 174 ты so | тп | 2976 (559) OCESOT-ND 536 — 407 — 312 Call Digi-Key 
Tin |1.477 (37.52) | CKC26T-ND 1.95 148 1.14 Polarizing Key PK-2-ND .22/2  .86/10 6.30/100 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
28 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Termination Jumpers (cont) 
Card Edge Connector - Single Ended 


" 


“ииийй 
* МС = Multi-Color, GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length һопх | Digi-Key Price Each 
tacts 'Finish| Іп. (ст) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 36 (91.44) | MC | C1EXG-1036M-ND 314 2.39 
Tin | 36 (91.44) | MC | C1EXT-1036M-ND 2.78 2.11 
10 Gold | 36 (91.44) | GR | C1EXG-1036G-ND 2.92 2.21 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-1036G-ND 2.55 1.94 
Gold | 36 (91.44) | MC | C1EXG-2036M-ND 4.68 3.55 
Tin | 36 (91.44) | MC | C1EXT-2036M-ND 4.20 3.19 
20 | Gold 36 (91.44) | GR | C1EXG-2036G-ND 4.23 3.21 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-2036G-ND 3.74 2.84 
Gold | 36 (91.44) | MC | C1EXG-2636M-ND 5.77 4.38 
Tin | 36 (91.44) | MC | C1EXT-2636M-ND 5.18 3.93 
26 | Gold 36 (91.44) | GR | C1EXG-2636G-ND 5.19 3.94 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-2636G-ND 4.61 3.50 
Gold | 36 (91.44) | MC | C1EXG-3436M-ND 7.27 5.52 
Tin | 36 (91.44) | MC | C1EXT-3436M-ND 6.55 4.97 
34 Gold | 36 (91.44) | GR |C1EXG-34366-ND 6.52 4.94 
Tin | 36 (91.44) | GR | С1ЕХТ-34366-№0 5.80 4.40 
Gold | 36 (91.44) | МС |C1EXG-4036M-ND 8.52 6.46 
Tin | 36 (91.44) | МС | C1EXT-4036M-ND 7.68 5.83 
40 | Gold 36 (91.44) | GR | С1ЕХб-40366-М0 7.62 5.78 
Tin | 36 (91.44) | GR | C1EXT-4036G-ND 6.78 5.14 
Gold | 36 (91.44) | МС |C1EXG-5036M-ND 9.96 7.56 
Tin | 36 (91.44) | МС | C1EXT-5036M-ND 9.02 6.84 
50 | Gold 36 (91.44) | GR | C1EXG-5036G-ND 8.84 6.70 
Tin | 36 (91.44) | GR |C1EXT-5036G-ND 7.89 5.98 


Socket Connector-to-Socket Connector 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 
Socket connector without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish| Іп. (ст) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) MC | C3AAG-1006M-ND 2.35 1.79 
Tin 6 (15.24) MC | C3AAT-1006M-ND 2.02 1.53 
Gold | 6(15.24) GR | C3AAG-1006G-ND 2.32 1.76 
Tin 6 (15.24) GR | C3AAT-1006G-ND 1.98 1.51 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-1018M-ND 2.59 1.97 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-1018M-ND 2.26 1.72 
10 Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAG-1018G-ND 248 1.89 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-1018G-ND 2.15 1.63 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-1036M-ND 2.96 2.25 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-1036M-ND 2.62 1.99 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-1036G-ND 2.73 2.07 
Тіп | 36 (91.44) | GR | C3AAT-1036G-ND 2.39 1.82 
Gold | 6(15.24) MC | C3AAG-1406M-ND 3.33 2.53 
Тіп 6 (15.24) MC | C3AAT-1406M-ND 2.86 247 
Gold | 6 (15.24) GR | C3AAG-1406G-ND 328 249 
Tin 6 (15.24) GR | C3AAT-1406G-ND 2.81 2.13 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-1418M-ND 3.67 2.79 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-1418M-ND 3.20 2.43 
14 | Gold | 18 (45.72) | GR | СЗААб-14186-№0 3.52 2.67 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3AAT-1418G-ND 3.04 2.31 
Gold | 36 (91.44) | МС | C3AAG-1436M-ND 448 3.17 
Tin | 36 (91.44) | МС | C3AAT-1436M-ND 3.71 2.81 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-1436G-ND 3.87 2.94 
Tin | 36(91.44) | GR | C3AAT-1436G-ND 3.39 2.58 
Gold | 6 (15.24) MC | C3AAG-1606M-ND 3.85 2.92 
Tin 6 (15.24) MC | C3AAT-1606M-ND 3.30 2.51 
Gold | 6 (15.24) GR | C3AAG-1606G-ND 3.79 2.88 
Tin 6 (15.24) GR | C3AAT-1606G-ND 3.24 246 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-1618M-ND 4.24 322 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-1618M-ND 3.69 2.80 
16 | Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAG-1618G-ND 4.06 3.08 
Tin | 18 (45.72) | GR |C3AAT-1618G-ND 3.51 2.66 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-1636M-ND 4.82 3.66 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-1636M-ND 4.27 3.24 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-1636G-ND 4.46 3.38 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3AAT-1636G-ND 3.91 2.97 


No. of Rib- PCB Connector to PCB Connector 
Con- |Conn.| Length bon» | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish| In.(cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-2006M-ND — 409 340 
Tin | 6(1524) | MC |C3AAT-2008M-ND 351 267 
Gold | 6(1524) | GR |C3AAG-20066-ND 401 305 
Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-20060-ND 343 261 * MC - Multi-Color, GR - Gray 
Gold | 18 (45.72) MC | C3AAG-2018M-ND 457 347 PCB connector without strain relief shown. 
Tin | 18(45.72) | MC | C3AAT-2018M-ND 400 303 
?0 [сом | 18(45.72) | GR | C3AAG-2018G-ND 435 330 m grt m: DES ая 
Tin | 18(45.72) | GR | C3AAT-2018G-ND 377 286 Ыш, БЕДЕ 
Gold | 36(91.44) | MC |C3AAG-2036M-ND 530 402 Каса cunis шыра) no Dro NOS i iD 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-2036M-ND 472 3.58 Tin | 6(15.24) | MC |C3PPT-1006M-ND 2.60 1.98 
Gold | 36 (91.44) | GR |C3AAG-20366-ND 485 3.68 Tin | 61528 | GR ЕШШ 250 1% 
Tin [358149 | Ga (ШОШО 427 зм qo | T | 1804572) | MC |C3PPT-0BM-ND 284 — 2.16 
Е š š Tin | 18 (45.72) | GR |C3PPT-10186-ND 273 2.07 
Gold | 6(15.24) | МС | C3AAG-2606M-ND 4.90 3.72 Тіп | 36 (91.44) | МС |C3PPT-1036M-ND 321 243 
Tin | 6(15.24) | МС |C3AAT-2606M-ND 421 320 Tin | 36 (91.44) | GR |C3PPT-10366-ND 298 226 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-2606G-ND 481 365 Tin | 6(1524) | МС |C3PPT-2006M-ND 316 240 
Tin | 6(15.24) | GR | C3AAT-2606G-ND 412 3.13 Tin | 6(1524) | GR |C3PPT-2006G-ND 3.08 2.34 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-2618M-ND 5.53 4.20 20 Tin 18 (45.72) | МС |C3PPT-2018M-ND 3.64 277 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-2618M-ND 4.84 3.68 Тіп | 18 (45.72) | GR |C3PPT-2018G-ND 342 2.59 
26 Go | 18(4572) | GR | C3AAG-26186-ND 524 398 Tin | 36(9144) | MC | C3PPT-2036M-ND 437 332 
Tin | 184572) | GR |C3AAT-2618G-ND 456 346 Tim [36(9144) | GR |CSPPT20360-ND 302 — 297 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-2636M-ND 648 4.92 Tin |80520 | MC ОЕШ 408 — 306 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-2636M-ND 579 4:39 Tin | 901524 | GR Oe зи — 238 
Tin | 18(45.72) | МС |C3PPT-2618M-ND 467 3.54 
Gold | 36 (9144) | GR | C3AAG-2636G-ND 5.90 448 26 | tin 184572) | GR |C3PPT2618O-ND 438 332 
Tin | 36(91.44) | GR | СЗААТ-26366-№0_ 521 3.95 Tin | 36 (91.44) | MC | СЗРРТ-2636М-МО 5.61 4.26 
Gold | 6(15.24) | МС |C3AAG-3408M-ND 6.05 459 Tin | 36 (91.44) | GR |C3PPT-26366-ND 503 _ 3.82 
Tin | 6(15.24) | МС | C3AAT-3406M-ND 521 3395 Tin | 6(1524) | МС |C3PPT-3406M-ND 494 375 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-3406G-ND 5.93 4.50 Tin | 6(15.24) | GR |C3PPT-34066-ND 4.81 3.65 
Tin | 6(1524) | GR | C3AAT-3406G-ND 5.08 3.86 34 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-3418M-ND 576 4.37 
Gold | 18 (45.72) | МС |C3AAG-3418M-ND 687 5.22 Тіп | 18(45.72) | GR |C3PPT-34186-ND 5.38 4.08 
Tin | 18(45.72) | MC | C3AAT-3418M-ND 6.03 457 Tim | 360149 мс ЫН 699 530 
34 Tin | 36 (91.44) | GR |C3PPT-34366-ND 624 473 
Gold | 18(45.72) | GR | C3AAG-3418G-ND 6.50 433 : 
| Tin | 6(1524) | МС |C3PPT-4006M-ND 5.69 432 
Тп | 184572) | GR ШАГЫ 565 429 Tin | 6(1524) | GR |C3PPT-4006G-ND 554 421 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-3436M-ND 811 645 Tin | 18(45.72) | MC |C3PPT-4018M-ND 6.66 — 5.06 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-3436M-ND 7.26 551 ^0 | tin | 18(4572) | GR |C3PPT-4018G-ND 621 471 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-3436G-ND 7.35 5.58 Tin | 36 (91.44) | МС |C3PPT-4036M-ND 812 6.16 
Tin | 36(91.44) | GR | C3AAT-3436G-ND 651 4394 Tin | 36 (91.44) | GR |C3PPT-40366-ND 722 5.48 
Gold | 6(15.24) | MC ]C3AAG-4006M-ND 6.69 5.07 Tin | 6(15.24) | MC | ОЗРРТ-5006М-М0 7.05 5.35 
Tin | 6(15.24) | МС | СЗААТ-4006М-М0 576 437 Tin | 6(15.24) | GR |СЗРРТ-50066-40 687 521 
Gold | 6(1524) | GR |C3AAG-4006G-ND 654 496 go | 1" | 18(4572) | MC ӘБИЕВ 827 627 
Tin | 6(1524) | GR | СЗААТ-40066-№0 561 425 Пп |18(4572 | GR ЫШ 770 — 584 
Gold | 18(45.72) | МС |C3AAGMO18M-ND 766 581 Tin | 36(91.44) | MC АШПА 10.09 7.5 
| Tin | 36 (91.44) | GR |C3PPT-5036G-ND 8.96 — 6.80 
ao | Tn. | 1804572) | МС |CSART4OIBM-ND 673 510 та | 611524) | MC |C3PPT-GQ06M-ND 816 6.19 
Gold | 18(45.72) | GR |C3AAG-4018G-ND 721 547 Tin | 6(1524) | GR |C3PPT-6006G-ND 794 602 
Tin | 18(45.72) | GR | C3AAT-4018G-ND 628 476 Tin | 18 (45.72) | МС |C3PPT-6018M-ND 961 729 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-4036M-ND 941 6.91 80 | Tin | 18(4572) | GR | C3PPT-6018G-ND 804 6.78 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-4036M-ND 818 621 Tin | 36 (91.44) | MC |C3PPT-6036M-ND 1179 8.94 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-4036G-ND 821 623 Tin | 36 (91.44) | GR |C3PPT-60366-ND 1045 792 
Tin | 36(91.44) | GR | C3AAT-4036G-ND 728 552 
Gold | 6(1524) | MC |C3AAG-5006M-ND 8.05 610 
Tin | 6(1524) | МС | СЗААТ-5006М-МО 6.93 526 Card Edge to Card Edge 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-5006G-ND 786 5.96 
Tin | 6(15.24) | GR | ОЗААТ-50066-М0 674 542 
Gold | 18(45.72) | МС |C3AAG-5018M-ND 926 702 
Tin | 18(45.72) | МС | СЗААТ-5018М-МО 8.14 648 
50 [сой] 18(4572) | GR | C3AAG-5018G-ND 870 660 
Tin | 18(45.72) | GR | C3AAT-5018G-ND 758 575 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-5036M-ND 11.08 840 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-5036M-ND 9.96 756 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
Gold | 36 (91.44) GR | C3AAG-5036G-ND 9.95 755 Card Edge connector without strain relief shown. 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3AAT-5036G-ND 8.84 670 
Gold | 6(1524) | MC |C3AAG-6006M-ND 9.78 742 ноа Ка о Ms ШЕТУ — 
Tin | 6(1524) | MC | C3AAT-6006M-ND 842 639 Ej | Sonn 4 
бой | 6(1524) | GR |C3AAG-6006G-ND 955 725 айнытып) able; асін: ES) 
Tin | 6(1524) | GR |C3AAT-6006G-ND 820 622 Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-1006M-ND 4.96 376 
Gold | 18 (45.72) | МС |C3AAG-6018M-ND 11.23 851 Tin | 6(1524) | MC | C3EET-1006M-ND 423 321 
Tin | 18 (45.72) | МС | C3AAT-6018M-ND 9.87 749 Gold | 6(15.24) | GR | 0ЗЕЕ0-10066-М0 492 3.73 
60 | Gold | 18(4572) | GR |C3AAG-6018G-ND 1056 8.01 Tin | 6(15.24) | GR |C3EET-0066-ND 4.19 348 
Tin | 18(45.72) | GR | C3AAT-6018G-ND 920 638 Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 5.20 3.95 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-6036M-ND 13.40 10.16 Tin | 18 (45.72) | МС | C3EET-1018M-ND 447 340 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-6036M-ND 12.04 9.13 10 | Gold | 18 (45.72) | GR |C3EEG-10186-ND 5.08 3.86 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-6036G-ND 12.06 945 Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-1018G-ND 436 331 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3AAT-6036G-ND 10.70 8.12 Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-1036M-ND 5.56 4.22 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3EET-1036M-ND 4.84 367 
Also available in the following versions: Gold | 36 (91.44) | GR | C3EEG-1036G-ND 5.33 4.05 
оса m [знаю [са [ею ай зю 
— socket Connector wi 
CDDELCEEEERD — Socket Connector w/Stain Relief & Central Polareing Key. Gold | 6 (15.24) МС IOS On 6.69 5.08 
Call for complete part number and pricing! Tin 6 (15.24) МС | C3EET-2006M-ND 5.72 434 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-2006G-ND 6.62 5.02 
Tin | 6(1524) | GR | C3EET-20066-ND 5.65 4.29 
с -ND Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 718 5.44 
Ribbon Cable ж | | 180872) | MC | COEET-201eM-ND 621 47i 
Ste] M-Multi-color Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2018G-ND 6.95 5.27 
ЕЕ r iG-Gray . Tin | 18 (45.72) | GR |C3EET-20186-ND 5.98 4.54 
о | Length (Use "Inches" only.) Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 7.90 6.00 
T=Tin — we. Of Contacts Tin | 36(91.44) | МС | C3EET-2036M-ND 6.94 5.26 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-20366-ND 745 5.65 
Digi-Key? Custom Cable Assemblies Available Tin | 36 ёі И GR | C3EET-2036G-ND 6.49 4.92 
Call Digi-Key (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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CW pm No.of ШЕ ДІ ШЕШЕ 4 
Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Price Each Con- | Сопп. | Length | bon | Digi-Key Price Each 
H А tacts Finish | In. (cm) | Cable | Рай No. 1 10 tacts |Finish| Іп. (ст) | Cable | Part No. 1 10 
Termination Jumpers Та | 6(1524) | MC |C3APT-4006M-ND 572 — 434 God [18(4572, | GR |ОЗАЕ0-4018640 972 737 
Card Edge to Card Edge (Cont) Tin | 6(15.24) | GR |СЗАРТ-40066-М0 557 423 Tin |18 (45.72) | GR |C3AET-4018G-ND 841 6.38 
Tin |18(4572) | MC |C3APT-4018M-ND 669 508 40 |Gold |36(91.44) | MC | C3AEG-4036M-ND 1162 881 
No. of Rib- 40 | Tin |18(45.72) | GR |C3APT-4018G-ND 624 474 Tin |36(91.44) | МС | C3AET-4036M-ND 10.32 7.82 
Con- |Сопп.| Length | bon* | Digi-Key Price Each Тіп | 36 (91.44) | MC |C3APT-4036M-ND 815 6.18 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-4036G-ND 1072 813 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 177710 Тіп |36(9144) | GR |СЗАРТ-40366-М0 725 550 Тіп 36 (91.44) GR ШАБЫ ЫШЫ 942 724 
Gold | 6(15.24) | МС | C3EEG-2606M-ND 8.06 6412 Tin | 6(1524) | MC |C3APT-5006M-ND 699 531 Gold | 6 (15.24) | MC | C3AEG-5006M-ND 10.65 8.08 
Tin | 6(1524) | МС |C3EET-2606M-ND 690 524 Tin | 6(15.24) | GR |C3APT-5006G-ND 680 5.16 Тіп | 6(15.24) | MC | ОЗАЕТ-5006М-М0 9.14 6.94 
Gold | 6(1524) | GR |C3EEG-2606G-ND 797 6.05 тіп |18 (45.72) | MC |C3APT-5018M-ND 821 623 Gold | 6(15.24) | GR | C3AEG-5006G-ND 10.46 7.94 
Tin | 6(1524) | GR |C3EET-2606G-ND 681 516 50 | Tin [18 (45.72) GR |C3APT-5018G-ND 764 540 Тіп | 6(1524) | GR | СЗАЕТ-50066-М0 8% 679 
Gold | 18(45.72) | MC |C3EEG-2618M-ND 870 6.60 Tin |36(91.44)| MC |C3APT-5036M-ND 10.03 761 m EX 18(45.72) | МС PAS MD 1186 900 
о і in |18(45.72) | МС |C3AET-5018M-ND 1036 786 
og | Tin. | 184572) | MC |C3EET-2618M-ND 753 — 571 Тп 36 (91.44) GR [C3APT-5036G-ND 890 — 675 Gold |18(4572) | GR | C3AFG-5018G.ND 1130 857 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEG-2618G-ND 841 6.38 Tin | 6(15.24 | MC |C3APT-6006M-ND 8.29 6.29 Tin |18(45.72) | GR |C3AET-5018G-ND 9.79 743 
Tin | 18(4572) | GR |C3EET-2618G-ND 724 550 Tin | 6(15.24) | GR |C3APT-6006G-ND 807 6.12 Gold | 36 (91.44) | MC |C3AEG-5036M-ND 1368 1038 
Gold | 36(9144) | MC | C3EEG-2636M-ND 964 7331 eo | n |184572)| МС |CSAPT-6018M-ND 974 729 Тіп | 36 (91.44) MC |C3AET-5036M-ND 1218 924 
Tin | 36 (91.44) | MC |C3EET-2636M-ND 8.48 643 Тіп | 18 (45.72) | GR |C3APT-6018G-ND 907 688 Gold | 36 (91.44) | GR |C3AEG-50366-ND 1256 9.52 
Gold | 36(9144) | GR |C3EEG-26366-ND 906 687 Tin | 36 (91.44) | MC |C3APT-6036M-ND 1191 904 Tin |36(9144)| GR |C3AET-50366-ND 1105 8.38 
Tin | 36 (91.44) | GR |C3EET-2686G-ND 790 5.99 Тіп |36(9144)| GR |СЗАРТ-60366-М0 1057 802 i emiti 
Gold | 6(1524) | MC |C3EEG-3406M-ND 10.02 760 mm Е 50 available in the following versions: 
Tn | 60524 | мо | C3EET-306M-ND 858 — 651 Ü СЕГІЗІ) Socket Connector with Strain Pel. COBECICELTEHD - Socket Conector with Strain Reli. 
Gold | 6(15.24) | GR |C3EEG-3406G-ND 990 751 C3CPLTHCLLILFND - Socket Connector with Central Polarizing Key. CSCECTCLLLTETND - Socket Connector with Central Polarizing Key. | 
Tin | 6(1524) | GR |C3EET-3406G-ND 8.45 6.41 C3DPLCILILILT-HND - Socket Connector w/ Strain Relief & Central Polarizing Key. C3DEL TH T LI СТМ - Socket Connector w/ Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 18 (45.72) | MC |C3EEG-3418M-ND 1084 892 Call for complete part number and pricing! Call for complete part number and pricing! 
РЯ Tin 18 (45.72) MC |C3EET-3418M-ND 9.40 713 PCB connector without strain relief shown. Card Edge connectors are without strain relief. 
Gold | 18(4572) | GR |C3EEG-3418G-ND 1047 7.94 
Tin | 18(4572) | GR |C3EET-3418G-ND 902 6.85 
Gold | 36 (91.44) | MC |C3EEG-3436M-ND 1207 9.16 Socket Connector to Card Edge PCB Connector to Card Edge Connector 
Tin | 36 (91.44) | MC |C3EET-3436M-ND 1063 8.07 Connector 
Gold | 36(9144) | GR |C3EEG-34366-ND 1132 859 : 
Tin | 36 (91.44) | GR |C3EET-3436G-ND — 988 749 ) 
Gold | 6(1524) | MC |C3EEG-4006M-ND 1171 848 
Tin | 6(1524) | MC | СЗЕЕТ-4006М-МО 10.02 7.60 
Gold | 6(15.24) | GR | СЗЕЕб-40060-М0 11.56 877 
Tin | 6(1524) | GR |C3EET-4006G-ND 987 7.49 
Gold | 18(4572) | MC |C3EEG-4018M-ND 12.68 961 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-4018M-ND 10.99 8.34 * MC = Multi-Color, GR = Gray * MC - Multi-Color, GR - Gray 
40 | Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEG-4018G-ND 12.23 9.27 Socket connector without strain relief shown. PCB and Card Edge connectors are without strain relief. 
Tin | 18 (45.72) | GR |C3EET-4018G-ND 1054 800 - 
Gold | 36 (91.44) | MC |C3EEG-4036M-ND 1413 10.72 No. of Rib- | | ў ГРЕС Rib- 
Tin | 36 (91.44) | MC | СЗЕЕТ-4036М-МО 12.45 9.44 [ur ЕДІҢ ranma am maey me E Con- Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3EEG-4036G-ND 13.23 10.04 асва Finish шш) ГСН Bart No: acted [ ЕШ ст [aro] тесе 1 10 
Tin | 36 (91.44) | GR |C3EET-40366-ND 1155 876 Gold | 6(1524) | MC |C3AEG-1006M-ND 365 278 
Gold | 6(1524) | MC |C3EEG-5008M-ND 1325 10.05 Tin | 6(15.24) | MC | C3AET-1006M-ND 312 2.37 Tin | 6(15.24) | МС | C3PET-1006M-ND 342 2.59 
Tin | 6(1524) | MC |C3EET-5006M-ND 1136 861 Gold | 6(15.24) | GR | C3AEG-10066-ND 362 275 Tin | 6(15.24) | GR | C3PET-10066-ND 3.38 257 
Gold | 6(1524) | GR |C3EEG-5006G-ND 13.07 9.91 Tin | 6(1524) | GR | C3AET-1006G-ND 309 2.34 10 Тіп | 18 (45.72) | MC | C3PET-1018M-ND 36 278 
Tin | 6(1524) | GR |C3EET-5006G-ND 1147 8.47 Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-1018M-ND 390 296 Tin | 18(4572) | GR | C3PET-1018G-ND 3.54 2.69 
Gold | 18(4572) | MC |C3EEG-5018M-ND 1447 1097 Tin | 18(45.72) | MC | C3AET-1018M-ND 337 256 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-1036M-ND 402 3.05 
m а; 18 (45.72) Е са, dur а ns Gold | 18(45.72) | GR |C3AEG-10186-ND 378 287 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-1036G-ND 379 288 
old | 18 (45.72) -50186- d 5 Tin | 18 (45.72) | GR | C3AET-1018G-ND 325 247 таран 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-5018G-ND 12.01 9.11 Gold | 36 (91.44) | МС | C3AEG-1036M-ND 4.26 3.23 ДЫ : EP бё и pne | 
Gold | 36(9144) | MC | C3EEG-5036M-ND 1629 12.35 Tin | 36 (91.44) | MC | C3AET-1036M-ND 373 2383 Tn lasara wc EET 4m 374 
Tin | 36 (91.44) | МС | C3EET-5036M-ND 1439 10.91 Gold | 36(91.44) | GR | C3AEG-10366-ND 403 3.06 ME (45.72) | і 
Gold | 36 (91.44) | GR |C3EEG-50366-ND 1516 11.50 Tin | 36 (91.44) | GR | C3AET-1036G-ND 350 266 Tin | 18(45.72) | GR | C3PET-2018G-ND 470 357 
Tin | 36(01.44) | GR |C3EET-50366-ND 1326 — 10.06 сой 60524 | Mc | ШШ 530 406 Tin [36 (9144) | MC | C3PET-2036M-ND 5.65 429 
Tn | 60524 | МС | C3AET-2006MND 462 350 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-20360-ND 520 3.95 
Gold | 6(1524) | GR | C3AEG-20066-ND 531 403 Tin | 6(1524) | MC | C3PET-2606M-ND 547 4415 
Tin | 6(1524) | GR | C3AET-2006G-ND 454 345 Tin | 6(1524) | GR | C3PET-2606G-ND 537 4.08 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-2018M-ND 587 446 Tin | 18 (45.72) | MC | C3PET-2618M-ND — 6.10 463 
Tin | 18(45.72) | MC | C3AET-2018M-ND 510 3.87 26 | tin | 18(4572) | GR |C3PET-2618G-ND 5.81 441 
Gold | 18(45.72) | GR | C3AEG-20186-ND 5.65 4.29 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-2636M-ND 7.04 5.34 
Tin | 18(45.72) | GR | C3AET-2018G-ND 488 370 Tim | 36(9144) | GR | CSPET-26360-ND — 647 — 491 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG-2036M-ND 660 501 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3AET-2036M-ND 5.83 4.42 Tin | 6(15.24) | МС | C3PET-3406M-ND 676 5.13 
Gold | 36(91.44) | GR | C3AEG-20366-ND 615 467 Tin | 6(1524) | GR | C3PET-3406G-ND 663 5.03 
“Мс Mult-Color, GR = Gray Tin | 36 (91.44) | GR |C3AET-20300-ND 558 408 м | №" | 18572) | MC [CSPET34T8M-ND 758 — 575 
Socket connector without strain relief shown. Gold MC | C3AEG-2606M-ND 6.48 4.92 ІН, b аа i ОШ а e 
Tin МС | СЗАЕТ-2606М-М0 5.56 4.22 іп : -3436M- š А 
No. ої Rib | | Gold GR | C3AEG-2606G-ND 639 485 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-3436G-ND 8.06 6.11 
ts Finish БШ Cable pend AS ai Тп GR Пака 546 415 Tin | 6(1524) | MC | C3PET-4006M-ND 786 5.96 
. . Gold | 18(4572) | MC |C3AEG-2618M-ND 741 540 tin | 6524) | GR | СЗРЕТ-40066-40 — 771 585 
ДЫ Е м Ph и nes о ЕШ ls ia, Bs МН ee pie до | Т 1804572) | MC [CGPETAOIBM-ND ваз 670 
in А - - И j р -i - Я A 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-1018M-ND 2.26 172 Тіп | 18 (45.72) | GR |C3AET-2618G-ND 5.90 448 Tm | 1804572) | GR КОШЫН 88 5% 
10 | tin | 1806572) | GR | C3APT-10186-ND 215 163 Gold | 36 (91.44) | MC |C3AFG-3636M-ND 806 — 641 Tm [368144 | Б 
Tin | 36(9144) | MC | CBAPT-030M-ND 262 1.99 Tim | 36 (9144) | МС |C3AET-2636M-ND 743 541 Tm | 3609144) | GR WEN 938 Т/2 
Tin | 36(91.44) | GR | C3APT-1036G-ND 2.39 1.82 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-2636G-ND 748 5.68 Tin 6 (15.24) MC | C3PET-5006M-ND 9.21 6.98 
Tm | 6(524) | MC | CHAPTU0RM-ND 333 — 253 Tin | 36 (91.44) | GR | C3AET-2636G-ND 655 4.97 Tin | 6(1524) | GR | C3PET-5006G-ND 902 6.84 
Tin | 6(1524) | GR | C3APT-20060-ND 326 247 Gold | 6(1524) | MC | C3AEG-3406M-ND 804 610 so | T | 1864572) | MC |C3PET-5018M-ND 1042 7% 
tin | 184572) | MC | C3APT-2018M-ND 382 290 Tin | 6(1524) | MC | C3AET-3406M-ND 689 5.23 Tin | 18(4572) | GR | C3PET-5018G-ND 9.85 748 
20 | tin | 18(4572) | GR | C3APT-20186-ND 359 273 Gold | 6(15.24) | GR | C3AEG-34066-ND 791 600 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-5036M-ND 1224 928 
Tin | 36(91.44) | MC | C3APT-2036M-ND 455 345 Tin | 6(15.24) | GR | C3AET-3406G-ND 677 5413 Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-5036G-ND 11.11 843 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-2036G-ND 410 341 Gold | 18 (45.72) | МС | C3AEG-3418M-ND 8.86 6.72 
| Tin | 18 (45.72) | MC | C3AET-3418M-ND 771 585 
Tin | 6(15.24) | МС | C3APT-2606M-ND 412 3.13 Gold | 18 (45.72) | GR | С3АЕб-34186-№0 848 643 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-2606G-ND 403 3.06 Tin | 18 (45.72) | GR | C3AET-3418G-ND 734 557 
ж| | 180572) МС ПЭВМ 476 30 Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEG-3436M-ND 1009 7.65 с - -ND 
Tin | 18 (45:72) GR ЗАН ООН 447 339 Тіп | 36 (91.44) | MC | C3AET-3436M-ND 895 679 Ribbon Cable 
Тіп | 36(91.44) | МС | C3APT-2636M-ND 570 4.33 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG-34366-ND 934 708 style} M=Multi-color 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-2636G-ND 5.12 3.89 Tin | 36 (91.44) | GR | C3AET-3436G-ND 819 6.22 Goan ER G=Gray 
Tin | 6(15.24) | MC | C3APT-3406M-ND 507 3.85 Gold МС |C3AEG-4006M-ND 920 6.98 G=Gold Length (Use “Inches” only.) 
Tin 6 (15.24) GR | C3APT-3406G-ND 4.95 3.75 Tin MC | C3AET-4006M-ND 7.89 5.99 T=Tin no. Of Contacts 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-3418M-ND 5.89 447 Gold GR |C3AEG-4006G-ND 905 686 Құй : : 
34 | Tin | 18(4572) | GR | C3APT-3418G-ND — 552 419 Tin GR | СЗАЕТ-40066-М0 774 587 Digi-Key? Custom Cable Assemblies Available 
Tin | 36 (91.44) | МС | C3APT-3436M-ND 7.13 541 Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-4018M-ND 1017 — 771 " 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-3436G-ND 637 483 Тіп | 18 (45.72) | MC | СЗАЕТ-4018М-МО 886 672 Call Digi-Key 
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fuco @ No.of|Cont. Post 
Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | АМР 
INDUSTRIES Electronics AMP -AA tacts| Plat. | Inch (тт) | Рай No. 1 10 [Part No. 
Pin Header With Latches - Without Strain Relief 
Protected Headers Protected Headers 155 | 110 (2.79)| AHETOG-ND — 1.69 141 [499910-1 
Specifications: 10 |30” | .110 (2.79) | АНЕТОА-МО 178 149 |499160-1 
Straight-Lead * Connectors recognized under component program of Under- 30y" | 155 (3.94) AHGTOA-ND 211 1.6 |499374-1 
No. of Dim.A writers Laboratories Inc. File No. E28476. 44 15р” | .110 (2.79) AHE14G-ND 2.31 1.93 |499910-2 
In. (mm) Я * Connectors certified by Canadian Standards Association File Мо. 304” | -155 (3.94) |  AHGT4A-ND 464 3.86 4993742 
126 LR16455. 16 1150" | 110279) | AHET6G-ND 255 2.13 499910-3 
* .025" (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 30u” | .110 (2.79) | — AHE16A-ND 2.83 2.35 |499160-3 
* Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo- 15” | 110 (2.79) АНЕ206-М0 3.13 2.61 499910-4 
plastic, 94-0 rated. 20 |30” | .110 (2.79) | — AHE20A-ND 714 5.94 499160-4 
Lock Ejector Hooks, two required per * Contact Finish: 15р or 30p gold on post/pin mating end, .000100- 30 155 (3.94) AHG20A-ND 3.93 3.28 499374-4 
connector, sold separately (see below). .000200 bright tin-lead on termination end, with entire contact 15р” | .110 (2.79) AHE24G-ND 3.61 3.01 |499910-5 
underplated .000050 nickel. 24 |307 | 110 (2.79) | — AHE24A-ND 454 3.78 499160-5 
Right-Angle A АИ. Зор" | .155 (3.94) | AHG24A-ND _ 395 3.29 4993745 
Ba bim 9 680 Straight-Lead 15” | A10(279)| AHE26G-ND 385 321 499910-6 
ins Іп. imm) 26 |30” | .110 (2.79) | — AHE26A-ND 414 345 499160-6 
30u” | 155 (3.94) |  AHG26A-ND — 490 4.08 |499374-6 
зо | 15H” | -110 (2.79) | — AHES0G-ND 819 6.81 4999107 
^ оор (2.34) 30и” | .110 (2.79) | АНЕЗОА-М0 447 3.89 |499160-7 
Pin Length 15)" | .110 (2.79) | AHE34G-ND 477 897 |499910-8 
34 | 30u” | .110 (2.79) | — AHE34A-ND 545 4.28 499160-8 
Lock Ejector Hooks, two required per ^^ 410 (2.79) 30" | 155 (3.94) |  AHG34A-ND — 6.09 5.07 |499374-8 
connector, sold separately (see below). Pin Length 
15” |.110(2.79) | — AHE40G-ND 5.46 4.54 499910-9 
7 40 |30p” | .110 (2.79) | AHE40A-ND 5.95 4.95 | 499160-9 
Straight-Lead (ict Elector д ta four pai 30u" | 155 (3.94) | AHG40A-ND — 643 540 |499374-9 
Wire Wrap connector, sold separately (see below). 15и” | .110 (2.79) AHE50G-ND 6.65 5.53 |1-499910-0 
50 |30” | .110(2.7) | — AHES0A-ND 721 6.00 1-499160-0 
" 30" | 155 (3.94) |  AHGS0A-ND — 721 6.00 | 1-499374-0 
Lock Ejector Hooks, ылымы МЕТ ШЕРІ во |307 |.110(279) | AHEGOA-ND 847 705 |1-499160-1 
RESUME M TUN 27 Con-|Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP 30" | .155 (3.94) |  AHGG0A-ND — 847 7.05 | 1-499374-1 
ieee Deli) ў tacts | Plat. | Inch (mm) | — Part No. 1 10 |Рап No. 64 | 15у” | 110 (2.79) | АНЕ646-М0 928 772 | 1-499910-2 
Pin Header Without Latches Pin Header With Latches - With Strain Relief 
i 15р” | .110 (2.79) | AHS10G-ND 106 .89 |102153-1 15р" | 110 (2.79) | AHK10G-ND 1.69 1.41 [499922-1 
Right-Angle Nt a 10 | 30џ" | 110 (2.79) | — AHS10K-ND 146 .97 |102154-1 А Шо AHK10A-ND 169 141 |499206-1 
i Me 15и” | 155 (3.94) | AHJ10G-ND 119 .99 |102155-1 И ү ў 
Wire Wrap ШЫ»! > CORE) ERE 15р" | 455 (3.94) | AHLIOG-ND — 635 528 |499923-1 
| ыша ү ў š ЗО” | 155 (3.94) | — AHL10A-ND 1,83 153 |102321-1 
14 | 906" | 110 (2.79) | | AHSTAK-ND 154 128 |102154-2 a (3.94) 
Lock Ejector Hooks, two 150" | 455 (394) | AHJ14G-ND 172 1.43 |102155-2 15р” | -110 (2.79) ЗА 231 1.93 49992272 
required per connector, : . 30и” | 155 (3.94)| AHJ14K-ND 169 141 |102156-2 14 |304” | .110 (2.79) | AHK14A-ND 246 2.05 |499206-2 
sold separately 15р” |110 (2.79) | | AHS16G-ND 159 1.33 [102153-3 304” | -155 (3.94) | — AHLT4A-ND 2.91 2.42 |102321-2 
(see below) Pin Length 16 |307 | 10(279)| AHS16K-ND 1.83 153 |102154-3 15” | 110 (2.79) | AHK16G-ND 2.55 2.13 |499922-3 
15и” |155 (3.94)| AHJ16G-ND 1.88 1.57 |102155-3 16 |307 | -110 (2.79) | АНКІ6А-МО 274 2.29 499206-3 
SPECIFICATIONS: • Contacts: phosphor bronze, standard. * Con- Зор" | -155 (3.94) |  AHJTGK-ND 233 1.94 |102156-3 15" | 155 (3.24)| — AHL16G-ND 252 2.10 |499923-3 
tact Plating: 10р іп. gold (in mating area) over 50р in. nickel. * Insu- 15р” | .110 (2.79) AHS20G-ND 1.97 1.65 | 102153-4 ЗОу” | .155 (3.94) AHL16A-ND 2.74 229 |102321-3 
lator Material: UL 94\/-0 flame-retardant thermoplastic. * Color: 30и” | .110 (2.79) AHS20K-ND 217 1.81 |102154-4 " ü " 
blue. * Operating Temperature: -55°C to 125°С. * Current Rating: 20 15” | .155 (3.94) | AHJ20G-ND 249 2.08 |102155-4 2" men inm НЕ 2 + 2. 
1A (maximum) per contact. • Dielectric Withstand Voltage: greater 30y" | .155 (3.94) AHJ20K-ND 478 3.98 |102156-4 20 E . (2.79) а - 77 ы. 
than 500 Уас аі sea level. * Insulation Невізіапсе: greater than 5 x 15р" | 110 (2.79) AHS24G-ND 238 198 102153-5 15р” | .155 (3.94) AHL20G-ND 3.12 2.59 499923-4 
109 ohms. * U.S. Defense Department Mil-C-83503/20, 21, 30)" 1110 (2.79) AHS24K-ND 255 213 |102154-5 30р” | .155 (3.94) | — AHL20A-ND 3.32 2.77 |102321-4 
approved. 24 вр" | 155 (8.94) — AHI24G-ND 255 2.13 |102155-5 15” | -110 (2.79) | АНК246-М0 3.61 3.01 4999225 
ната Digi-Key Price Each 30и” | 1155 (3.94)| AHJ24K-ND 279 2.33 |102156-5 24 |300" | .110 (2.79) | AHK24A-ND 395 3.29 |499206-5 
Contacts| Description Part No. 1 10 100 1,000 15р" | 110 (2.79) | АН5266-М0 250 209 |102153-6 304” | 1155 (3.94)| AHL24A-ND 454 3.78 |102321-5 
Protected Headers - Gold Finish og |307 | -110 (2.79) | AHS26K-ND 265 221 |102154-6 150"|.110(2.79) | AHK26G-ND 3.85 321 |499922-6 
Straight-Lead CHS106-ND 599 76 58 42 15р” | .155 (3.94) | AHJ26G-ND 314 2.61 |102155-6 og |308” | .110 (2.79) | AHK26A-ND 3.37 2.81 |499206-6 
10 ШЫП angle y рр 2 ES 158 42 304” | .155 (3.94) | — AHJ26K-ND 289 241 102156-6 15и” | 155 (3.94) | AHL26G-ND 459 3.82 |499923-6 
пасте x : | ; : 15” | .110 (2.79) | AHS30G-ND 475 3.95 |102153-7 30u” | .155 (3.94)| — AHL26A-ND 414 3.45 |102321-6 
Right-Angle WW |CHA10G-ND 208 158 1.21 56 30 |30" | 110 (2.79) | АНЅЗОК-МО 3.07 2.56 |102154-7 т 
Straight-Lead | |CHS14G-ND 130 99 76 55 15и” | 155 (394)  AHJ306-ND 298 249 1021557 30и” | .110 (2.79) | АНКЗОА-МО 4.67 3.89 |499206-7 
44 |Right-Angle CHR14G-ND 130 99 276 55 — : : 30 |15ш” 155 (3.94) | AHL30G-ND 431 358 499923-7 
Straight-Lead WW |CHW14G-ND 2.64 2.00 153 1.11 15” | .110 (2.79) | — AHS34G-ND 3.18 2.65 |102153-8 30u” | 155 (3.94) | AHL30A-ND 467 389 |102321-7 
Right-Angle WW |CHA146-ND — 2.64 200 153 141 за |30 | -110 (2.79) | — AHS34K-ND 327 213 |102154-8 i 
Straight-Lead | |CHS166-ND 146 141 85 62 15и” | .155 (3.94)| AHJ34G-ND 337 2.81 |102155-8 15у” | 110 (2.79) | AHK34G-ND 477 3.97 |499922-8 
1g |Pight-Angle CHRI6G-ND 1.46 111 85 462 30и” | 155 (3.94) | АНЈЗАК-МО 347 2.89 |102156-8 за |30!” | -110 (2.79) | AHK34A-ND 515 4.28 |499206-8 
Straight-Lead WW ОЗОНЕ 298 228 173 125 15” | 410 (2.79) | AHS406-ND — 366 3.06 102153-9 154” | 155 (3.94) | AHL34G-ND 9.91 824 499923-8 
Right-Angle WW a SD 29: 206 174 1.25 300” | 110 (2.79) | AHS4OK-ND 3.76 343 |102154-9 30u” | 155 (3.94) | AHL34A-ND — 545 428 |102321-8 
Straight-Lead — |CHS20G-ND 152 116 89 44 40 "iow" | 455 (3:94) Ж ЕЛГЕ dde! «27D. брыва - 
оо |RightAngle CHR20G-ND 152 1.16 89  .64 5р” 155 (3.94) Я 45 37 55- 15р” | .110 (2.79) | АНК406-М0 5.46 4.54 |499922-9 
Straight-Lead WW |CHW20G-ND 3.10 235 1.80 1.30 304” | .155 (3.94)| AHJ40K-ND 400 333 102156-9 40 |30” | -110 (2.79) | AHK40A-ND 595 4.95 |499206-9 
Right-Angle WW паш 10 2% 180 ET 44 |30” | 110 (2.79) | АНЗ44К-МО 454 3.78 1-102154-3 15" | 155 (3.94) | AHL40G-ND 550 457 |499923-9 
traight-Lea 4 1 У ў L 15u” | .110 (2.79) | АН5506-М0 433 3.61 |1-102153-0 30и” | 1155 (3.94) | AHL40A-ND 5.95 4.95 |102321-9 
26 |Right-Angle Вара 186 141 148 78 Зор" | 110 (2.79) | AHSSOK-ND — 443 3.69 |1-102154-0 
Straight-Lead WW |CHW26G-ND 372 282 216 1.56 50 | sy | 155 (3.94) | AHU5OG.ND 2 - 432! қағын 15” | 110 (2.79) | AHK50G-ND 6.65 5.53 |1-499922-0 
Right-Angle WW  |CHA266-ND 372 2.82 — 2.16 156 w | 185 (3. Ё і 30u” | .110 (2.79) | АНКБОА-МО 6.28 5.18 |1-499206-0 
Straight-Lead — |0HS346-ND 223 10 130 94 Зо” | 155 (3.94) | AHJ50K-ND 483 4.02 |1-102156-0 50 15” | 155 (9:90) | AHLSOG-ND &60. 556. 4090030 
за |Right-Angle CHR34G-ND 2.23 170 130  .94 30и" | 110(2.79) | АН560К-МО 525 437 1-102154-1 Жұм ` : 
Straight-Lead WW |CHW34G-ND 446 339 260 188 60 | 15y"| .155(3.94)| AHJ60G-ND — 592 4.92 |1-102155-1 30u” | 155 (3.94) ШАШЫМ 721 600 1-102321-0 
Right-Angle WW —|CHA34G-ND 446 339 260 188 30u" | 155 (3.94) | AHJ60K-ND 637 530 |1-102156-1 15р" | 110 (2.79) | АНК606-М0 7.81 6.49 1-499922-1 
AES ШӘШЕШИ 23 207 159 115 15u" | 110 (2.79) | AHS64G-ND — 532 4.43 1-102153-2 во |30” |110 (2.79) | AHK6OA-ND 847 705 |1-499206-1 
40 straight-Lsad WW |CHWA0G-ND 543 412 315 228 ва 1800" | 110 (2.79) | AHS64K-ND 5.36 4.46 1-102154-2 150" |.155 (8.94) | AHL60G-ND 921 7.66 |1-499923-1 
Right-Angle WW |CHA40G-ND 5.43 412 345 228 15” | .155 (3.94) AHJ64G-ND 543 4.52 |1-102155-2 30” | .155 (3.94) AHL60A-ND 872 17.25 |1-102321-1 
Straight-Lead CHS50G-ND 304 231 177 128 300" | 155 (3.94) | — AHJ64K-ND 5.53 4.60 |1-102156-2 15" | 110 (2.79) | АНК646-М0 8.05 6.70 |1-499922-2 
Right-Angle CHR50G-ND 304 231 177 128 Pin Header With ACTION PIN Contact: » 4 ч Ў 
50 straight-Lead WW |CHWS0G-ND 611 463 355 257 жыл Алын ee 64 isis о. Hs i Eie га 4. 
Right-Angle WW |CHASOG-ND 611 463 355 257 10 |30 | 174 (442) | АНАТОА-МО 183 1.53 |499582-1 5u” | 155 (3.94) - 59 7.98 |1- - 
Straight-Lead ST* |СНВ606-М0 5.08 386 2.96 2.14 n MAD А КАНЫ 20 20 AUS 30u” | 155 (3.94) | AHL64A-ND 879 7.31 |1-102321-2 
(Shrouded) И: |174 (4: d - š Lock Ejector Hooks (2 Required per C t 
Straight-Lead WW"|CHOG0G-ND 508 386 296 214 20 |30") 174(442)| AHA20A-ND 327 2.73 4905824 ock-Ejector. Hooks [2 Required per Connector) 
во (Shrouded) 24 |30" | 174 (4.42) | — AHA24A-ND 395 3.29 [499582-5 Short ALSNO1-ND 49/2 |102312-1 
ET RM ар 372 282 216 156 26 |30” | 174 (4.42) | AHA26A-ND — 4.14 3.45 |499582-6 Long w/o Push Tabs ALLNO1-ND 51/2 |102320-1 
roudet ” " " " 
Right-Angle WW" |CHEGOG-ND 508 386 236 214 30 30" .174(442)| — AHAGOA-ND 4.67 3.89 |499582-7 Pin Header Mounting Kit * 
(Shrouded) 34 |304" |-174 (4.42) ша 511 42514955828 Bolt and Nut, 2 each/kit | — A26333-ND — 164 — — [102198-1 
CLKS01-ND Lock Ejector Hooks-Short (2 required per connector). . $.22/2 40 |3047 | .174 (4.42) |  AHA40A-ND 5.64 4.69 |499582-9 
CLKSO2-ND Lock Ejector Hooks: Long - with strain relief; 50 |300" | 174 (4.42) | ЕН САНИ 627 521 1-499582-0 * 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with and w/out 
(2 required per connector) ......................... $.22/2 60 |304” | .174 (4.42) |  AHAGOA-ND 6.93 5.77 1-499582-1 latches. If latches are to be used, the bolts must be positioned in the pin 
* Lock ejector hooks included. 64 |304” | .174 (4.42) | AHAG4A-ND 8.54 7.10 | 1-499582-2 header before the latches are installed. (Continued) 
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tuco No.of Cont.| Post . 
mang AMP Con-| Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP No.of Dim. А 
най tacts| Plat. | Inch (mm) Part No. 1 10 |Part No. Pins LE (тт), 
Protected Headers (Cont.) 15и” |110 (2.79) | АНС146-40 246  2.05|499786-2 1 ў 
Right-Angle 14 |30” | 110 (2.79) | AHC14K-ND 275 229 499141-2 
30и” | 1155 (3.94)| — AHT14K-ND 343  2.86|102322-2 
150" | .110 (2.79) | — AHC16G-ND 274 2.29|499786-2 
No.of —Dim.A 16 |30” 1.110 (2.79) |  AHCT6K-ND 298 249 499141-3 
Pins In. (тт) _ 30и” | .155 (3.94) | — AHT16K-ND 6.50 5.41|102322-3 
1.26 (32.00) 150" | 110 (2.79) | — AHC20G-ND 332 2.77 499786-4 
20 |304” | .110 (2.79) | — AHC20K-ND 421 3.50|499141-4 
30и” | 1155 (3.94)| — AHT20K-ND 4.04 3.37|102322-4 Contact 
24 | 15h" | 110 (2.79) | — AHC24G-ND 4.68 3.89 |499786-5 No.of | Gold Digi-Key Price Each | AMP 
Бета) 30u” | .110(2.79) | AHC24K-ND 4.33 3.61|499141-5 Contacts | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
150" |.110(2.79) | — AHC26G-ND 414 3.45 499786-6 Shrouded with .150" (3.81mm) End Dimension 
26 |30” | 110(279)| — AHC26K-ND 457 3.81|499141-6 Double Row - Right-Angle Post 
30и” | 1155 (3.94)| AHT26K-ND 5.95 4.95|102322-6 10 15р" A26285-ND 61 50 | 103310-1 
j i 150" | 110(2.79) | — AHC30G-ND 4.67  3.89|499786-7 304” A26286-ND .67 ,55 | 103311-1 
76 (95. арг ap |150, 110079) ў Ë 15” | A26287-ND 80 65 [1033102 
396 (100.58) "0"78:101, sold separately. 30и” | .110 (2.79)  AHC3OK-ND — 10.54  8.76|499141-7 14 ant НО КЕГЕН 
i | 150" | .110 (2.79) | — AHC34G-ND 545 4.28 |499786-8 151” A26289-ND 67 55 | 103310-3 
34 |300” | .110 (2.79) AHC34K-ND 5.64  4.69|499141-8 16 30и” A26290-ND 97 79 | 103311-3 
шаши 30и” | 155 (3.94) | AHT34K-ND — 10.22 8.50|102322-8 25 151” A26291-ND 105 85 | 103310-5 
0.0 Con 05 " т Я 30y" A26292-ND 1.02 83 | 103311-5 
а к: а 150" | .110(2.79 |  AHC40G-ND 5.95 4.95 499786-9 d 
ЕЕ mena a | o or em | баи шша [| ж И EE RENE 
- - - 30и” | 1155 (3.94)| — AHT40K-ND 8.30 6.90|102322-9 1 В 182—131 4033107 
Right-Angle Pin Headers without Latches 15и” |110 (2.79) |  AHCS0G-ND — 746 6.20 1-499786-0 94 | 30р" | A26296.ND 481 147 | 1083117 
to | 150” | -110 (2.79) | — AHR10G-ND 116 .97 102159-1 50 |304” | .110 (2.79) | АНС5ОК-МО 791 6.58 1-499141-0 аб ЕРТЕ A26297-ND 181 147 | 103310-8 
Зор” | -110 (2.79) | AHR10K-ND 135 1.13 102160-1 30u” |.155(3.94)| АНТ50К-М) 879 731|1-102322-0 30” A26298-ND 1.87 1.52 | 103311-8 
15р" | 110 (2.79) | — AHR14G-ND 149 1.25 |102159-2 150" | 110 (2.79) | ^ AHCG0G-ND 12.50 10.39 1-499786-1 50 15р" A26299-ND 198 161 | 1-103310-0 
14 |18 | 155 (394) | — AHZIAG-ND — 473 393 1021612 80 | sou" | 110 (279) |  AHCEOK-ND — 928 772 1-499141-1 ao 246 149 | 1-1033110 
30и” | 155 (3.94) | АН214К-М0 198 1.61|102162-2 15р” | 110 (2.79) | АНС646-М0 907 754 1-499786-2 60 ui ў 1 
64 110 (2. ! : 301 A26913-ND 501 360 | 1-103311-2 
15у" | .110 (2.79) | — AHR16G-ND 1.88 1.53|102159-3 зор" | .110 (2.79) | — AHCGAK-ND 22.12 18.40|1-499141-2 
16 |30” |.110(2.79) | АНН16К-М0 2.33 1.94|102160-3 Lock Elector Hook 12 Haculred'parid i 
15р" | 155 (3.94) | AHZ16G-ND 231 1.93 102161-3 eek Flector Нооке (2 Required per Connector) 
we nere маею air anima | е мата | 58 Denn | 
ә |30 | 110 (2.79) | — AHR2OK-ND 241  2.01|102160-4 | In. (mm) 
150" |.155 (3.94) | — AHZ20G-ND 293 2.44 102161-4 
30и” | .155 (3.94) | — AHZ20K-ND 255 2.13 102162-4 
30и” | .110 (2.79) | — AHR24K-ND 279  2.33|102160-5 
24 [iow | 155 (394) | — AHZ24G-ND 3.32 2.77 |102161-5 tuco Pm 
150" |.110(2.79) | — AHR26G-ND 265 2.21|102159-6 Electronics A 
26 30g" |.110(2.79) | AHR26K-ND 2.89 2.41|102160-6 ў А 
15" | .155 (3.94) | АН2266-М0 404 3.36 102161-6 Low Profile - 4 Sided 
159" |.110(2.79) | — AHR30G-ND 3.07 2.56 |102159-7 : я 
30и” | 110 (2.79) | AHR30K-ND 365 3.04 102160-7 Protective Headers - .100 x муш iContact, areh inu | - а 
30 | su" | 155 (394) | AHZ30G-ND 395 3.29 102161-7 Cong fus | ШІШ | Urge puro |ы? 
30р” | 155 (394) | АН230К-МО 446 3.47|102162-7 .100 Centers Es A Iu I - пача Siem] 
m rouded wi jection Latches and . ” (3.81 тт 
18р" 110 (2.78) AHRSAGND 327 2.73 102159-8 Specifications: End Dimension Double Row - Right Angle Post 
30и” | .110 (2.79) | — AHR34K-ND 347 2.89 102160-8 К е | 
34 15и” | 155 (3.94) AHZ34G-ND 438 365 102161-8 * .025" (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 10 30u” | .585 (14.9) | A26301-ND 2.05 1.66 |104130-1 
H. š Я 7 ` А ў e Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 30и” 435 (11.0) | A26302-ND 202 164 |104315-1 
30и” | 155 (3.94) | AHZ34K-ND 4.62 3.84 102162-8 rated. 3i Г За» | 5851149) CA26303ND 223 181 [041307 
15р" | 110 (2.79) AHR40G-ND 3.76 3.13 102159-9 * Contact Finish: 15р or 30u gold on post/pin mating end, 100-200 bright й т = E 7 Ж 
” tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50 nickel. 16 30y 585 (14.9) PASO ND 233 189 104303 
40 |30y" | 110 (2.79) AHRAOK-ND 4.00 3.33 102160-9 ; š 20 30,” | .585(14.9) | A26305-ND 254 2.06 |104130-4 
30y" | .155 (3.94) AHZ40K-ND 5.09 4.24 102162-9 26 30u” | 585 (14.9) | A26306-ND 2.85 2.31 |104130-5 
15у" | .110 (2.79) | АНА506-МО 448 3.69] 1-102159-0 No.of ОА 30u” | 435(11.0) | A26307-ND 281 228 |104315-5 
so |307 110279) | AHRSOK-ND 483 402 1-102160-0 Рие. dco) за | зор” [.585(149) | A26308-ND 3.17 257 |104130-6 
15р” | .155 (3.94) | АН2506-М0 620 5.46 1-102161-0 710 8002032) 4o | 300" | .585(14.9) | A26309-ND 3.51 2.84 104130-7 
30y” | .155 (3.94) | AHZ50K-ND 5.53 4.60|1-102162-0 14 1.002540) Зи. I ILLU e шы LLL 
15р” | 110 (2.79) | — AHR60G-ND 12.25 10.15 1-102159-1 16 1.10 (27.94) 50 30" PS A26312-ND — 382 310 104315-9 
во | 300" | 110 (2.79) | AHR6OK-ND 5.53 4.60) 1-102160-1 20 1.30 (33.02) : - š = 
15р" | 155 (394) |  AHZ60G-ND 721 6.00|1-102161-1 + hag ido ы) 
30и” | 155 (3.94) | — AHZGOK-ND 742 647 1-102162-1 $4 — 2.00 (50.80) 
15у" |.110(2.79) | — AHR64G-ND 10.92 9.08|1-102159-2 40 2.30 (58.42) No.of  Dim.A 
64 |30” | 110 (2.79) | AHR64K-ND 571  475|1-102160-2 50 2.80 (71.12) Pins In. (mm) 
30” |.155 (3.94) | AHZ64K-ND 662 5.50 |1-102162-2 60 3.30 (83.82) 800 (20.32) 
Headers with Short Latches 
по 15" |.110(279) | AHB10G-ND 1.78 1.49|499913-1 ЕЕ 
30и” | .110 (2.79) AHB10K-ND 421 3.50|499345-1 No.of Gold Digi-Key Price Each АМР 
14 |151” | 110(2.79 | AHB146-ND 246 2.05 |499913-2 Contacts | Plating Part No. 1 100 | PartNo. 
" Т Т Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
ЕЕ] БЕР бош; Row Straight Post 
ME : | 15” A26267-ND 45 37 | 103308-1 
20 | 15р” | .110 (2.79) AHB20G-ND 3.32 2.77 499913-4 30и” A26268-ND 54 44 | 103309-1 No.of Contact | Latching 
15у" | 410 (2.79) | — AHB24G-ND 4.07 3.39|499913-5 15y" A26269-ND 59 49 | 103308-2 š Е - 1 
Е 304" Но AHB24K-ND — 433 3.61 |499345-5 30! со 44 .68 | 1083092 morer pa АЕ ns 
- ° ў d 15,” A26271-ND 84 68 | 103308-3 tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1 100 |Part No. 
26 | 15H” | -110 (2.79) AHB26G-ND 4.14 3.45 499913-6 30и” A26272-ND 92 75 | 103309-3 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81тт) 
30и” | 110 (2.79) | — AHB26K-ND 4.57 3.81 | 499345-6 15r 26273-ND 79 .65 | 103308-5 End Dimension Double Row - Straight Post 
30 |15” | 110 (279) | AHB30G-ND 558 4.60 499913-7 s TENE $B 1033086 10 | 30v | 585 14:9) | A26313-ND 196 1.59 |104128-1 
за | 15H" | 110 (2.79) | AHB34G-ND 5.25 4.37 | 499913-8 30)" A26276-ND 143 92 | 103309-6 30u” | 435 (11.0) | A26814-ND — 1.96 1.59 104313-1 
30u” | .110 (2.79) | AHB34K-ND 5.64 469 499345-8 15," A26271-ND 122 99 | 103308-7 14 БІТ Mae HU open 218 a БЕ 
s x E 30u” A26278-ND 130 106 | 103309-7 ЕНЕ К i : : Ш 
40 ut 11 Ааа КНП RT Mn prosit. ЕТИ A26279-ND 142 115 | 103308-8 те | 30r | 585149) | A26517-ND 229 186 104128-3 
B|- ° Ы 30и” A26280-ND 5.23 424 | 103309-8 30y .435 (11.0) | A26318-ND 2.29 1.86 |104313-3 
во | 15H” | -110 (2.79) | — AHBBOG-ND 721  6.00|1-499913-0 15” A26281-ND 136 111 | 1-103308-0 20 | 307 | .585(149) | A26319-ND 248 2.01 |104128-4 
30" | .110 (2.79) | — AHBSOK-ND 812 6.76 |1-499345-0 30” A26282-ND 173 1.40 | 1-103309-0 30u” | .435 (11.0) | A26320-ND 2.48 2.01 |104313-4 
Е Т 2 i 15” A26283-ND 292 237 | 1-103308-2 30р” |585 (14.9) | A26321-ND 2.61 242 |104128-5 
60 Н Re ERE Е ДЕ зуры Temp. Housing with Board Retention Feature 25 30” .435 (11.0) | A26322-ND 2.75 2.23 |104313-5 
г: а | 15 A26844-ND 120 -86 | 104338-1 a4 | 3007 |.585(149) | A26323-ND 311 2.52 [1041286 
gq 1 150" | -110 (2.79) | — AHB64G-ND 10.08 8.39 1-499913-2 15r A26845-ND 138 19 | 104338-2 30u” | .435(11.0) | A26324-ND 311 2.52 |104313-6 
30y" | .110 (2.79 AHB64K-ND 11.17  9.29|1-499345-2 15" A26846-ND 1.59 144 | 104338-3 30u” | .585 (14.9) | A26325-ND 8.88 7.20 |104128-7 
p 40 
Headers with Long Latches 15р" A26847-ND 182 131 | 104338-4 30u” | 435 (11.0) | A26326-ND 332 2.69 |104313-7 
- 151” A26848-ND 240 1.51 | 104338-5 go | 30/7 |.585(149) | A26327-ND 372 3.01 |104128-9 
150" | -110 (2.79) | — AHC10G-ND 148 1.49 499786-1 15r A26849-ND 276 1.28 | 1043387 30u” | 435 (11.0) | A26328-ND — 372 3.01 |104313-9 
10 |3087 | .110 (2.79) | AHCIOK-ND 1.97 1.65 499141-1 151 A26850-ND 267 142 | 104338-8 во | 3007 |.585(149) | A26320-ND 235 191 |1-104128-0 
30” | .155 (3.94) | — AHTTOK-ND 247  1.81|102322-1 15) A26851-ND 332 238 | 104338-0 30u” | 435(11.0) | A26330-ND — 4.37 3.54 |1-104313-0 
More Product Available Online: www.digikey.com 
32 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ЗМ D-Subminiature Connectors 


Plug Receptacle Backshell 
Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded 
Order strain reliefs separately. AY @ 


Physical Specifications: • Contact Material: Beryllium copper plating 
* Underplate: 50” nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wiping Area: Зор” 
gold, MIL-G-45204, Type ІІ, Grade C * Shell Material: Steel г Plat- 
ing: Tin * Strain Relief Material: Stainless steel, .016" (.41mm) thick 
* Marking: 3M logo and contact position number 


Electrical Specifications: * Current Rating: 1A • Insulation 
Resistance: >1х1090 @ 500VDC • Withstanding Voltage: 
1000VRMS @ sea level 


Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C - 
105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971. 


No. of! Dimensions - In. (mm) |Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 |Рап No. 


Plugs with flange, thru-hole style, Male 
9 | .98 (24.89) .67 (17.02) IMMRO9K-ND 5.01 42.18 | 8209-6000 
15 |1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MMR15K-ND 5.70 47.95 |8215-6000 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) |MMR25K-ND 6.47 54.43 | 8225-6000 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MMR37K-ND 8.36 70.35 | 8237-6000 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male 
9 | .98 (24.89) .67 (17.02) MMLO9K-ND 614 51.63 | 8209-6003 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MMLI5K-ND 6.82 57.40 | 8215-6003 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) |MML25K-ND 7.36 61.95 | 8225-6003 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MML37K-ND 913 76.83 | 8237-6003 
50 | 2.40 (60.96) 2.074 (52.68) ММЕБОК-МО 18.20 153.13 | 8250-6005 
Receptacles with flange, thru-hole style, Female 

9 | 98 (24.89) .67(17.02) |MFRO9K-ND 5.14 43.23 | 8309-6000 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) |MFR15K-ND 5.91 49.70 | 8315-6000 
25 | 1.85 (46.99) 1.51 (38.35) |MFR25K-ND 6.57 55.30 | 8325-6000 
37 | 2.50 (63.50) 2.16 (54.86) |MFR37K-ND 8.49 71.40 | 8337-6000 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female 

9 | .98 (24.89) .67 (17.02) |MFLO9K-ND 6.26 52.68 | 8309-6003 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) |MFLISK-ND 7.03 5915 | 8315-6003 
25 | 1.85 (46.99) 1.51 (38.35) |MFL25K-ND 747 62.83 | 8325-6003 
37 | 2.50 (63.50) 2.16 (54.86) |MFL37K-ND 9.13 76.83 | 8337-6003 
50 | 2.40 (60.96) 2.068(52.53)|MFLSOK-ND 18.20 153.13 | 8350-6005 
Backshells 


9 — — MDBFO9-ND 3.58 30.10 |3485-2100F 
15 - — MDBF15-ND 3.58 30.10 |3485-2200F 
25 - - MDBF25-ND 3.58 30.10 |3485-2300F 
37 — — MDBF37-ND 448 35.18 |3485-2400F 
50 - — MDBF50-ND 3.58 30.10 |3485-2500F 
Strain Relief 
9 — — MDSROS-ND .25 2.10 |3448-8D09A 
15 — — MDSR15-ND .33 2.80 |3448-8015А 
25 - - MDSR25-ND 33 2.80 |3448-8025А 
37 — — MDSR37-ND .33 2.80 |3448-8037А 
50 — — MDSR50-ND .62 5.25 |3448-8D50A 


D-Sub Cable Assemblies 


Single Ended 
Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 

Metal shell with strain relief shown. 

No. of Length Rib- 

Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish (Meters) |Cable | Part No. 1 10 
Au30j"| 6(1.83) | MC | M7PXK-0906R-ND 11.44 100.32 

9 Au 30” | 6(1.83) | GR | M7PXK-0906J-ND 10.04 8801 

Аи 30” | 10(3.05) | MC | M7PXK-0910R-ND 13.59 119.13 
Аи 30” | 10(3.05 | GR | M7PXK-0910J-ND 11.25 9861 


No. of Length Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
Аи 30р” | 6(1.83) | MC | M7PXK-1506R-ND 14.57 127.79 
Au 30p” | 6(1.83) GR | M7PXK-1506J-ND 12.32 108.07 
Е Аи З0џ” | 10 (3.05) | МС | M7PXK-1510R-ND 18.01 157.89 
Аи 30р” | 10 (3.05) | GR | M7PXK-1510J-ND 14.26 125.01 
Аи 30р” | 6(1.83) | MC | M7PXK-2506R-ND 18.99 166.55 
Аи 30р” | 6(1.83) GR | M7PXK-2506J-ND 15.34 134.50 
25 Аи 30p”| 10(3.05) | MC | M7PXK-2510R-ND 24.57 215.46 
Au30j"| 10(3.05 | GR | M7PXK-2510J-ND 18.48 162.03 
Au 30р” | 6(1.83) | MC | M7PXK-3706R-ND 25.49 223.53 
" Au 30p” | 6(1.83) GR | M7PXK-3706J-ND 20.29 177.92 


Аи 30p”| 10 (3.05) | MC | M7PXK-3710R-ND 3343 293.12 
Au 30” | 10(3.05 | GR | M7PXK-3710J-ND 24.76 217.11 


Also available in the following configurations: 

M7NXK-| |-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7VXK- |-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Single Ended 
Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Metal shell with strain relief shown. 


No. of Length Rib- 
Соп- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
Аи 30” | 6(1.83) MC |M7SXK-0906R-ND 11.64 102.03 
Аи 30р” | 6 (1.83) GR | M7SXK-0906J-ND 10.23 89.72 
Au30j"| 10(3.05 | MC | М75ХК-09108-М0 13.78 120.84 
Au З0џ” | 10(3.05 | GR | М75ХК-0910/-М0 11.44 100.32 
Au 30p” | 6 (1.83) MC |M7SXK-1506R-ND 14.90 130.64 
Аи 30p” | 6 (1.83) GR | M7SXK-1506J-ND 12.65 110.92 
Au З0џ” | 10(3.05) | MC | M7SXK-1510R-ND 18.33 160.74 
Au30j"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-1510J-ND 14.58 127.86 
Au 30p” | 6(1.83) MC |M7SXK-2506R-ND 1946 167.98 
Аи 30p” | 6(1.83) GR | M7SXK-2506J-ND 15.50 135.92 
Au З0џ” | 10(3.05 | MC | M7SXK-2510R-ND 24.73 216.89 
Au30j"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-2510J-ND 18.64 163.46 
Аи 30” | 6 (1.83) МС | M7SXK-3706R-ND 25.68 225.24 


No. of Length Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30u” | 6 (1.83) MC |M7PPK-3706R-ND 39.07 342.66 
37 Au 30и” | 6(1.83) GR |M7PPK-3706J-ND 33.87 297.05 
Au 30и” | 10 (3.05) | MC |M7PPK-3710R-ND 47.01 412.25 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR |M7PPK-3710J-ND 38.34 336.24 


Also available in the following configurations: 


M7NNK-| -ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7WK- -ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


“МС = ЗМ Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
Au30u"| 6(1.83 | МС | M7SSK-0906R-ND 20.05 175.85 
Au30y"| 6(1.83) | GR | M7SSK-0906J-ND 18.65 163.53 
5 Au30y"| 10 (3.05) | МС | M7SSK-0910R-ND 22.20 194.66 
Au30y"| 10 (3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 19.86 174.14 
Au 30u” | 6(1.83) | МС | M7SSK-1506R-ND 24.65 216.14 
Au30y"| 6(1.83) | GR | M7SSK-1506J-ND 22.40 196.42 
е Au З0џ” | 10 (3.05) | МС | M7SSK-1510R-ND 28.08 246.24 
Au З0џ” | 10 (3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 24.33 213.36 
Au30y"| 6 (1.83) | МС | M7SSK-2506R-ND 29.95 262.60 
Au 30u” | 6(1.83) | GR | M7SSK-2506J-ND 26.29 230.54 
Е Аи ЗОу” | 10 (3.05) | МС | M7SSK-2510R-ND 35.52 311.51 
Au ЗОу” | 10 (3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 29.43 258.08 
Аи 30u” | 6 (1.83) | MC | M7SSK-3706R-ND 39.46 346.08 
Au 30р” | 6 (1.83) | GR | M7SSK-3706J-ND 34.26 300.47 
af Au 30и” | 10 (3.05) | MC | M7SSK-3710R-ND 47.40 415.67 
Аи З0џ” | 10 (3.05) | GR | M7SSK-3710J-ND 38.73 339.66 
Also available іп the following configurations: 
M700K-| -ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7WWK-| |-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 


Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


Male to Female [i 


OSY 


Au30p”| 6(1.83) | GR | M7SXK-3706J-ND 2048 179.63 . | a 

Au30u"| 10(3.05) | MC | M7SXK-3710R-ND 3362 294.83 MOS SMINUITFCOIr Gh ЗМ Gray 

Au30y"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-3710J-ND 24.95 218.82 Metal shell with strain relief shown. 3M 

P 4 I : N No. of Length Rib- 
Also available in the following configurations: Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
M70XK-| -ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
M7WXK-| -ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and Аи 30и” | 6(1.83) | MC | M7PSK-0906R-ND 19.86 174.14 

Strain Relief о |4030") 6183) | GR | M7PSK-O9006J-ND 1845 161.82 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Male 


“МС = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Metal shell with strain relief shown. 


No. of Length Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* |Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | (Meters) |Cable | Part No. 1 10 


Аи З0џ” | 10(3.05) | MC | M7PSK-0910R-ND 22.00 192.95 
Au З0џ” | 10(3.05) | GR | M7PSK-0910J-ND 19.66 172.43 


Au З0џ” | 6(1.83) | МС | M7PSK-1506R-ND 24.32 213.29 
Au 30u” | 6(1.83) | GR | M7PSK-1506J-ND 22.07 193.57 
15 Аи 30и” | 10(3.05) | MC | M7PSK-1510R-ND 27.76 243.39 
Au 30u” | 10 (3.05) | СА | M7PSK-1510J-ND 24.01 210.51 
Au З0џ” | 6(1.83) | МС | M7PSK-2506R-ND 29.78 261.17 
Au 30u” | 6(1.83) | GR | M7PSK-2506J-ND 26.13 22912 
25 Аи 30и” | 10(3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 35.36 310.08 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 29.27 256.65 
Au 30u” | 6(1.83) | МС | M7PSK-3706R-ND 39.27 344.37 
37 Au 30u” | 6(1.83) | GR | M7PSK-3706J-ND 34.07 298.76 


Au 30и” | 10(3.05) | MC | M7PSK-3710R-ND 4721 413.96 
Au 30и” | 10 (3.05) | GR | M7PSK-3710J-ND 38.54 337.95 


Аи 30р" | 6(183) | MC |M7PPK-0906R-ND 19.66 172.43 
Аи 30р" | 6(183) | GR |M7PPK-0906J-ND 18.26 160.11 
Аи 30р" | 10 (3.05) | MC | МТРРК-09108-М0 21.81 191.24 
Аи 30у" | 10 (3.05) | GR | МТРРК-09104-40 19.47 17072 
Аи 30у" | 6 (183) | МС |M7PPK-1506R-ND 24.00 210.44 
Аи 30р" | 6(183) | GR |M7PPK-1506)-ND 21.75 19072 
Аи 30р" | 10(3.05) | МС |MZPPK-1510R-ND 27.43 240.54 
Аи Збу” | 10 (3.05) | GR |M7PPK-1510J-ND 23.68 207.66 
Аи Зб” | 6 (183) | МС |M7PPK-2506R-ND 29.62 25975 
Аи 30р" | 6(183) | GR |M7PPK-2506J-ND 25.96 227.69 
Аи 30у" | 10 (3.05) | МС |M7PPK-2510R-ND 35.20 308.66 
Аи Збу” | 10 (3.05) | GR |M7PPK-2510)-ND 2910 255.23 


Also available іп the following configurations: 

M7NOK-| -ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7VWK-| -ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Style Ribbon Cable 
700 (D-Sub) Н R=Multi-color 


Conn. Finish Е J^Gray 

G = Gold <15ш Length (Use "Feet" only.) 
K = Gold >15 Gold- Copper 

beryllium pin plating 


Lro. Of Contacts 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(T053) 33 


ЗМ 100” x .100” 
(2.54mm x 2.54mm) 
Socket Connectors 


Wire Accommodation: 26, 28, 30AWG 
solid or stranded. 


n 
(10.412 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced 
polyester * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Contact 
Material: Beryllium copper * Plating: Зор” gold * Wire Accom- 
modation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid * Marking: 
3M logo, part identification number and orientation triangle Electrical 
Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 
>1х1090 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea 
level Environmental Specifications: « Temperature Rating: -55°С - 
105°C *UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


No. of Dim.A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts| In. (mm) Part No. 1 10 Part No. 
Polarizing Slots (Open End) 
10 .68 (17.27) | MSC10K-ND 2.00 16.80 | 3473-6000 
14 .88 (22.35) | MSCI4K-ND 2.41 20.30 | 3385-6000 
16 .98 (24.89) | MSC16K-ND 2.64 22.23 | 3452-6000 
20 1.18 (29.97) | MSC20K-ND 2.91 24.50 | 3421-6000 
24 1.38 (35.05) | MSC24K-ND 349 29.40 | 3626-6000 
26 1.48 (37.59) | MSC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6000 
30 1.68 (42.67) | MSC30K-ND 4.33 3640 | 3419-6000 
34 1.88 (47.75) | MSC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6000 
40 2.18 (55.37) | MSC40K-ND — 5.76 48.48 | 3417-6000 
50 2.68 (68.07) | MSC50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6000 
60 3.18 (80.77) | MSC60K-ND — 8.92 175.08 | 3334-6000 
Center-Bumped Polarizing (Open End) 
10 .68 (17.27) | MKC10K-ND 2.00 16.80 | 3473-6600 
14 .88 (22.35) | MKC14K-ND 241 20.30 | 3385-6600 
16 .98 (24.89) | MKC16K-ND 2.64 2223 | 3452-6600 
20 1.18(29.97) | MKC20K-ND 2.91 24.50 | 3421-6600 
24 1.38 (85.05) | MKC24K-ND 349 2940 | 3626-6600 
26 1.48 (37.59) | MKC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6600 
30 1.68 (42.67) | MKC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6600 
34 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6600 
40 2.18 (55.37) | MKC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6600 
50 2.68 (68.07) | MKC50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6600 
60 3.18 (80.77) | MKC60K-ND — 8.92 175.08 | 3334-6600 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) 
10 .68 (17.27) | MSD10K-ND 212 17.85 | 3473-7600 
14 .88 (22.35) | MSD14K-ND 2.66 22.40 | 3385-7600 
16 .98 (24.89) | MSD16K-ND 2.79 23.45 | 3452-7600 
20 1.18 (29.97) | MSD20K-ND 3.06 25.73 | 3421-7600 
24 1.38 (35.05) | MSD24K-ND 3.66 30.80 | 3626-7600 
26 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.97 33.43 | 3399-7600 
30 1.68 (42.67) | MSD30K-ND 4.56 38.33 | 3419-7600 
34 1.88 (47.75) | MSD34K-ND 5.12 43.05 | 3414-7600 
40 2.18 (55.37) | MSD4OK-ND 6.01 50.58 | 3417-7600 
50 2.68 (68.07) | MSD50K-ND 7.49 63.00 | 3425-7600 
60 3.18 (80.77) | MSD60K-ND 926 77.88 | 3334-7600 
Cable Strain Relief/Stabilizer 
10 - MSSR10-ND 25 210 | 3448-3010 
14 - MSSR14-ND 25 240 | 3448-3014 
16 - MSSR16-ND 25 2.10 | 3448-3016 
20 — MSSR20-ND 25 2.10 | 3448-3020 
24 - MSSR24-ND .25 2.10 | 3448-3024 
26 - MSSR26-ND 25 210 | 3448-3026 
30 - MSSR30-ND 25 240 | 3448-3030 
34 - MSSR34-ND 25 2.10 | 3448-3034 
40 — MSSR40-ND 25 210 | 3448-3040 
50 - MSSR50-ND 25 2.10 | 3448-3050 
60 — MSSR60-ND 25 240 | 3448-3060 


ЗМ series 89, 100” x .100” 
(2.54mm x 2.54mm) 
Socket Connectors 


24 (6.10) 


(10.41) 2 
These high-quality, standard-performance IDC sockets minimize 
applied assembly costs without sacrificing reliability. The Series 89 
IDC socket is part of a new line of standard-performance inter- 
connects specifically designed to help electronic equipment 
manufacturers hold down applied assembly costs. These 
interconnects also offer the quality and reliability you’d expect from 
3M. They have been engineered with a “systems” approach that has 
a positive impact on your process and product costs. Physical 
Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced polyester 
(PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Marking: 
Molded Figures: ЗМ logo and orientation triangle * Pins: Phosphor 
bronze * Contact Plating: Wipe Area: Зор” gold, MIL-G-45204, Type 
|, Grade С * Underplate: 100p” nickel, QQ-N-290, Class 2 * Wire Ac- 
commodation: 28AWG stranded Electrical Specifications: • Current 
Rating: 1A * Insulation Resistance: »1x10*O @ 500VDC * With- 
standing Voltage: 1000VRMS @ Sea Level Environmental 
Specifications: • Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * UL 
File No.: E68080; CSA File No.: LR40971 


No. of Dim.A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts | In. (mm) Part No. 1 10 Part No. 
16 .98 (24.89) | М5016А-М0 1.16 941 | 89116-0001 
20 1.18 (29.97) | MSC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0001 
24 1.38 (35.05) | MSC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0001 
26 1.48 (37.59) | MSC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0001 
30 1.68 (42.67) | MSC30A-ND 1.58 12.83 | 89130-0001 
34 1.88(47.75) | MSC34A-ND 1.61 1341 | 89134-0001 
40  |2.18(55.37) | MSC40A-ND 2.17 17.67 | 89140-0001 
50  |2.68(68.07 | MSC50A-ND 2.35 19.10 | 89150-0001 
60  |3.18(8077) | MSC60A-ND 2.42 19.67 | 89160-0001 
IDC Socket Gold, Polarizi 
10 .68 (17.27) | MKC10A-ND 1.09 8.84 | 89110-0101 
14 .88(22.35) | MKC14A-ND 1.12 912 | 89114-0101 
16 .98 (24.89) | MKC16A-ND 1.16 941 | 89116-0101 
20 1.18 (29.97) | MKC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0101 
24 1.38 (35.05) | MKC24A-ND 1.40 11.0 | 89124-0101 
26 1.48 (37.59) | MKC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0101 
30 1.68(42.67) | MKC30A-ND 1.58 12.83 | 89130-0101 
34 1.88(47.75) | MKC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0101 
40  |2.18(55.37) | MKC40A-ND 2.17 17.67 | 89140-0101 
50 |2.68(68.07) | MKC50A-ND 2.35 19.10 | 89150-0101 
60 |3.18(80.77) | MKC60A-ND 2.42 19.67 | 89160-0101 
Strain Relief 
10 — MKSR10-ND 28 228 | 3448-89110 
14 — MKSR14-ND 28 2.28 | 3448-89114 
16 - MKSR16-ND 28 228 | 3448-89116 
20 - MKSR20-ND 28 228 | 3448-89120 
24 - MKSR24-ND 28 228 | 3448-89124 
26 — MKSR26-ND 28 228 | 3448-89126 
30 — MKSR30-ND 28 228 | 3448-89130 
34 — MKSR34-ND 28 228 | 3448-89134 
40 - MKSR40-ND 28 228 | 3448-89140 
50 — MKSR50-ND 28 228 | 3448-89150 
60 — MKSR60-ND 28 228 | 3448-89160 


ЗМ лоо” x 100” 
(2.54mm x 2.54mm) Plug Connectors 


98, (8. 38) 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Con- 
tact Material: Flat Cable Connectors: Beryllium copper * Latch Eject 
Headers: Copper alloy * Plating: Зор” gold * Wire Accommodation: 
26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid Electrical 
Specifications: * Current Rating: 1A • Insulation Resistance: 
»1x1090 @ 500VDC • Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea 
level Environmental Specifications: « Temperature Rating: -55°C ~ 
105°С *UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


No. of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 Part No. 


With Slotted Mounting Flanges 


( ) .90(22.86) | MPLIOK-ND 295 24.85 
( ) 1.10 (27.94) | MPLI4K-ND 410 3448 
( ) 1.20 (30.48) | MPL16K-ND 464 39.03 
( ) 1.40 (35.56) | MPL20K-ND 541 45.50 
24 11.90 (48.26) 1.60 (40.64) MPL24K-ND 5.95 50.05 
26 |2.00 (50.80) 1.70 (43.18) MPL26K-ND 6.16 51.80 
30 |2.20 (55.88) 1.90 (48.26) MPL30K-ND 6.76 56.88 

(60.96) 

(63.50) 

(68.58) 

(81.28) 

(93.98) 

(99.06) 


10 |1.20 (30.48 
14 |1.40 (35.56 
16 |1.50 (38.10 
20 11.70 (43.18) 


4610-6050 
4614-6000 
4616-6000 
4620-6000 
4624-6000 
4626-6000 
4630-6000 
4634-6000 
4636-6000 
4640-6000 
4650-6000 
4660-6000 
4664-6000 


34 12.40 (60.96) 2.10 (53.34) MPL34K-ND 7.63 64.23 
36 |2.50 (63.50) 2.20 (55.88) MPL36K-ND 807 67.90 
40 |2.70 (68.58) 2.40 (60.96) MPL4OK-ND 847 71.23 
50 |3.20 (81.28) 2.90 (73.66) MPLSOK-ND 9.17 77.18 
60 |3.70 (93.98) 3.40 (86.36) | МРІ60К-М0 10.82 91.00 
64 |3.90 (99.06) 3.60 (91.44) | MPL64K-ND 1154 9713 


Without Mounting Flanges 


( ) .90(22.86) |MPK10K-ND 2.95 24.85 
( ) 1.10 (27.94) MPK14K-ND 4.10 34.48 
( ) 1.20 (30.48) | MPK16K-ND 4.64 39.03 
( ) 1.40 (35.56) | MPK20K-ND 541 4550 
24 11.90 (48.26) 1.60 (40.64) MPK24K-ND 5.95 50.05 
26 |2.00 (50.80) 1.70 (43.18) | MPK26K-ND 6.16 51.80 
30 |2.20 (55.88) 1.90 (48.26) MPK30K-ND 6.76 56.88 

(60.96) 

(63.50) 

(68.58) 

(81.28) 

(93.98) 

(99.06) 


10 |1.20 (30.48 
14 |1.40 (35.56 
16 |1.50 (38.10 
20 11.70 (43.18; 


4610-6051 
4614-6001 
4616-6001 
4620-6001 
4624-6001 
4626-6001 
4630-6001 
4634-6001 
4636-6001 
4640-6001 
4650-6001 
4660-6001 
4664-6001 


34 12.40 (60.96) 2.10 (53.34) | МРКЗАК-МО 763 64.23 
36 |2.50 (63.50) 2.20 (55.88) | МРКЗ6К-МО 8.07 67.90 
40 |2.70 (68.58) 2.40 (60.96) | MPK40K-ND 847 71.23 
50 |3.20 (81.28) 2.90 (73.66) MPKSOK-ND 9.17 77.18 
60 |3.70 (93.98) 3.40 (86.36) MPK60K-ND 10.82 91.00 
64 |3.90 (99.06) 3.60 (91.44) | MPK64K-ND 1154 9713 


Strain Reliefs 


No. of Dim.A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts} Іп. (mm) Part No. 1 10 Part No. 
IDC Socket Gold 
10 .68 (17.27) MSC10A-ND 1.09 8.84 89110-0001 
14 .88 (22.35) MSC14A-ND 142 9.12 |89114-0001 


10 MPSR10-ND 58 4.90 
14 MPSR14-ND 49 5.78 


3448-4610 
3448-4614 


No. of Dim. - In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 |Рап Мо. 
16 — — MPSR16-ND .69 5.78 | 3448-4616 
20 - — MPSR20-ND .69 5.78 | 3448-4620 
24 — — MPSR24-ND .69 5.78 | 3448-4624 
26 - — MPSR26-ND .69 5.78 | 3448-4626 
30 — — MPSR30-ND .69 5.78 | 3448-4630 
34 — — MPSR34-ND 69 5.78 | 3448-4634 
36 — — MPSR36-ND  .69 5.78 | 3448-4636 
40 - — MPSR40-ND 69 5.78 | 3448-4640 
50 - - MPSR50-ND .69 5.78 |3448-4650 
60 - - MPSR60-ND 69 5.78 |3448-4660 
64 - — MPSR64-ND 69 5.78 | 3448-4664 
Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND .29/2 1.23 | 3505-16 
Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND .33/2 140 |3505-17 


.100” (2.54mm) 
Card Edge Connectors 


with Drilled 
Mounting 


x А 
Flanges 


(18.03) 


Slotted 
Mounting 
Flanges 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 * Color: Gray * Con- 
tact Material: Beryllium copper * Plating: 30p" gold * Marking: ЗМ 
logo and part identification number 

Electrical Specifications: • Current Rating: 1A * Insulation 
Resistance: >1х1090 8 500VDC • Withstanding Voltage: 
1000VRMS @ sea level 

Environmental Specifications: • Temperature Rating: -55°C ~ 
105°С *UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 * Wire 
Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or 
stranded, 30AWG solid 

Order strain reliefs separately. 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 Part No. 
With Drilled Mounting Flanges 
10 |1.40(35.56) .612(15.54) MCFIOK-ND 510 42.88 | 3358-0000 
16 |1.70(43.18) .912 (23.16) |MCFI6K-ND 6.26 52.68 | 3368-0000 
20 |1.90 (48.26) 1.112 (28.24) |MCF20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0000 
26 |2.20 (55.88) 1.412 (35.86) MCF26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0000 
34 |2.60(66.04) 1.812 (46.02) |MCF34K-ND 8.57 72.10 | 3463-0000 
40 |2.90 (73.66) 2.112 (53.64) |MCFA0K-ND 9.40 79.10 | 3464-0000 
50 |3.40(86.36) 2.612 (66.34) MCFS0K-ND 1167 98.18 | 3415-0000 
60 |3.90 (99.06) 3.112 (79.04) |MCFG0K-ND 13.48 113.40 | 3666-0000 
64 14.10 (104.14) 3.312 (84.12) MCF64K-ND 1342 110.43 | 3403-0000 
Without Flanges 
10| .96 (24.38) .612 (15.54) |MCE10K-ND 510 42.88 | 3358-0001 
16 | 1.26 (32.00) .912 (23.16) |MCE16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0001 
20] 1.46 (37.08) 1.112 (28.24) |MCE20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0001 
26| 1.76 (44.70) 1.412 (35.86) MCE26K-ND 8.05 6773 | 3462-0001 
34| 2.16 (54.86) 1.812 (46.02) MCES4K-ND 8.57 17210 | 3463-0001 
40| 2.46 (62.48) 2.112 (53.64) MCE40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0001 
50| 2.96 (75.18) 2.612 (66.34) MCESOK-ND 1167 98.18 | 3415-0001 
60| 3.46 (87.88) 3.112 (79.04) МСЕБОК-МО 13.48 113.40 | 3666-0001 
64 3.66 (92.96) 3.312 (84.12) MCE64K-ND 1342 11043 | 3403-0001 
With Slotted Mounting Flanges 
10| 1.30 (33.02) .612 (15.54) |MCS10K-ND 510 42.88 | 3358-0002 
16 | 1.60(40.64) .912 (23.16) |MCS16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0002 
20| 1.80 (45.72) 1.112 (28.24) |MCS20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0002 
26| 2.10 (53.34) 1.412 (35.86) MCS26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0002 
34| 2.50 (63.50) 1.812 (46.02) MCS34K-ND 857 17210 | 3463-0002 
40 | 2.80(71.12) 2.112 (53.64) MCS40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0002 
50| 3.30 (83.82) 2.612(66.34) МСЅ50К-МО 11.67 98.18 | 3415-0002 
60| 3.80 (96.52) 3.112 (79.04) MCS60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0002 
64 | 4.00 (101.60) 3.312 (84.12) MCS64K-ND 1312 110.43 | 3403-0002 
Strain Reliefs 

10 — — MCSR10-ND 1.83 15.40 | 3448-52 
16 — — MCSR16-ND 1.83 15.40 | 3448-53 
20 — — MCSR20-ND 1.83 1540 | 3448-54 
26 — — MCSR26-ND 1.71 1435 |3448-55 
34 — — MCSR34-ND 146 1225 |3448-56 
40 — — MCSR40-ND 1.71 14.35 | 3448-57 
50 — — MCSR50-ND 183 1540 | 3448-58 
60 — — MCSR60-ND 541 45.50 | 3448-31 
64 — — MCSR64-ND 1.83 15.40 | 3448-59 


More Product Available Online: www.digikey.com 


ЗА (T053) Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


3M Termination Jumpers No. of Rib- Socket to Socket Connector 
Соп- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Single Ended Socket Connector tacts | Finish | In. (ст) | Cable| Part No. 1 10 
= Pin Аи 30и” 40 (101.60)| TW | M1AXK-3440K-ND 16.00 140.32 
! 34 | qut5y"| 40 (101.60)/ TW | M1AXA-3440K-ND 983 — 86.17 
" Аи 30и” | 40(101.60)| TW | M1AXK-4040K-ND 18.80 164.90 
AuiSu"|40(101.60)| TW | M1AXA-4040K-ND 11.82 103.63 "es " z 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray MET OM Mu оон Мову 3M 
Socket connector without strain relief shown. Au 30и” | 40 (101.60)| TW | M1AXK-5040K-ND 23.50 206.06 Socket connector without strain relief shown. 
50 | qu t5y"| 40 (101.60)| TW | MIAXA-5O40K-ND 1443 126.54 ст a 
No. of Rib- 0.0 ib- 
Con- | Conn. Length | bon* Digi-Key Pricing 60 Au 30и” | 40 (101.60)] TW | M1AXK-6040K-ND 28.65 251.20 Con-| Conn. Length | bon*| Digi-Key Pricing 
M AuiSu"|40(101.60)| TW | M1AXA-6040K-ND 16.95 148.60 tacts| Finish | In. (ст) |Cable| Part No. 1 10 
tacts | Finish Іп. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Au30u" 36 (91.44) | MC |M1AXK-1086R-ND 4.73 4147 Also available in the following configurations: Au 30p”| 6(15.24) | МС | M3AAK-1006R-ND 6.51 57.07 
AuiSu"| 36 (91.44) | МС |M1AXA-1036R-ND 2.62 22.94 МІВХГІНГІГОК-М0 - Standard Open End with Strain Relief to | Au 15H") 6(15.24) | МС | M3AAA-1006R-ND 2.28 20.02 
10 Au 30и” | 36 (91.44) | GR |M1AXK-1036J-ND 4.03 35.31 M1CX[H 40K-ND - Standard Open End with Polarizing Key Au 30u"| 6(15.24) | GR | M3AAK-1006J-ND 6.39 56.05 
Аи 15и” | 36 (91.44) | GR | M1AXA-1036J-ND 191 1679 M1DX[ ]-| АОК-МО — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief Au 15u"| 6(15.24) | GR | M3AAA-1006J-ND 217 19.00 
M1TXK-| 40K-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 
Аи 30и” | 36 (91.44) | МС |M1AXK-1436R-ND 6.02 52.81 M1UXK-[ С J40K-ND - Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Аи З0џ"! 18 (45.72) | MC | МЗААК-10188-М0 7.04 61.77 
ją А0150", 36 (91.44) | MC MIAXA-A36R-ND 329 2887 Call for complete part number and pricing! 10 | Au 15H"] 18 (45.72) МС | M3AAA-1018R-ND 2.82 2472 
Аи 301” | 36 (91.44) | GR | MIAXK-1436-ND 5.04 44.18 Аи 30” 18(45.72) | GR | M3AAK-1018J-ND 6.69 58.70 
AuiSu"| 36 (91.44) | GR | MIAXA-1436-ND 2.31 20.24 Au 15у”] 18(45.72) | GR | M3AAA-1018J-ND 2.47 21.65 
Аи ЗОу” | 36 (91.44) | МС |M1AXK-1636R-ND 6.70 5877 Plug Connector Single Ended Аи 30и” | 36(91.44)| MC | МЗААК-1036А-МО 7.85 68.83 
ав |Aui9W"| 36 (91.44) | МС MIAXA-IG36R-ND 3.65 31.98 10 | Au 15H"| 36(91.4)| MC | M3AAA-1036R-ND 362 3178 
Аи 30и” | 36 (91.44) | GR |M1AXK-1636J-ND 5.58 48.90 Au 30") 36 (91.44) | GR | M3AAK-1036J-ND 715 62.67 
Au 15и” | 36 (91.44) | GR | MIAXA-1636.-ND 2.52 2241 AuiSu"| 36 (91.44) | GR | M3AAA-1036J-ND 2.92 25.62 
Au Зор” | 36 (91.44) | МС | МТАХК-20368-М0 7.77 6812 3M Аи 30и”| 6(15.24) | MC | МЗААК-14068-М0 7.92 6941 
20 Au 15и” | 36 (91.44) | МС | M1AXA-2036R-ND 4.39 3848 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 15u"| 6(15.24) | МС | M3AAA-1406R-ND 246 21.53 
Au 30и” | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2036J-ND 6.36 55.79 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 14 Au30j"| 6(15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND 7.75 67.97 
Аи15р” | 36 (91.44) | GR |МТАХА-2036/-М0 2.98 26.15 ай Em AuiSu"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1406J-ND 2.29 20.09 
Au ЗОу" | 36 (91.44) | МС |M1AXK-2436R-ND 932 81.74 Gm (ГЬ Length |bon* | Digi-Key Pricing Аи 30и”| 18 (45.72) | МС | МЗААК-14188-М0 867 76.00 
әд | А0180" 36 (91.44) MC ШОН 518 4526 tacts | Finish | In. (ст) [Cable Part No. 1 10 ją | А0150" 18(4572)| MC | M3AAA-1418R-ND 321 2842 
с ай d S CD ea 2: Au 30p” | 36 (91.44) | МС | M1KXK-1036R-ND 6.22 54.58 Au30j"| 18(45.72)| GR | M3AAK-1418J-ND 817 71.68 
шәр (91.44) Š Е : В 10 | дизор" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1036J-ND 5.52 4842 Au 15” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-1418J-ND 2.71 23.80 
Au 30р" 36 (91.44) MC | M1AXK-2636R-ND 10.07 88.26 Au 30” | 36 (91.44) | МС | M1KXK-1436R-ND 8.65 75.90 Au30j"| 36 (91.44) | МС | M3AAK-1436R-ND 979 85.87 
" Au 15u" 36 (91.44) | МС MIAXA-2636R-ND 5.52 4836 14 | дизбр" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1436J-ND 767 6727 ,, | А18] 36(9144) | MC | M3AAA-1436R-ND 433 37.99 
Au30p” | 36 (91.44) GR DLE 824 7224 ag |43007 | 36 (91.44) | МС | MIKXK-1636R-ND 982 8643 Аи Зои” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-1436J-ND 881 7724 
Au 15u” | 36 (91.44) GR |M1AXA-2636J-ND 3.69 32.34 Аи 30u” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1636.-ND 8.70 76.26 Аи 15,” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-1436.-ND 3.35 2936 
Au ЗОу” | 36 (91.44) | МС |M1AXK-3036R-ND 12.23 107.25 go | Au 30H" | 36 (91-44) | MC | MIKXK-2036R-ND 11.67 10232 Au30u" 6(1524) | MC | МЗААК-16068-М0 868 7615 
" Au 15u" 36 (91.44) | MC MIAXA-3030R-ND 6.93 6079 Au ЗОу” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-2036J-ND 10.26 89.99 в А0150", 601924) | MC | M3AAA-IO06R.ND 257 2257 
Au 30)” 36 (91.44) GR |M1AXK-3036)-ND 9.84 8629 oq Au 301" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2436R-ND 1346 11537 Au30u"| 6(15.24) | GR | M3AAK-1606J-ND 8.50 7451 
Aui5u"| 36 (91.44) | GR | М1АХА-3036/-М0 4.54 39.83 Аи 304” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2436J-ND 1147 100.57 AuiSw| 6(1524) | GR | M3AAA-1606J-ND 239 20.93 
Аи ЗОу” | 36 (91.44) | МС |M1AXK-3436R-ND 13.14 115.23 Au 30и” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-2636R-ND 13.80 121.04 S s Я 
Au 15и” | 36 (91.44) | МС |M1AXA-3436R-ND 6.96 61.08 26 | лизоу" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2636.-ND 11.97 105.01 аа fem E а R 25 nie 
ІП Я e i" , Ë 
34 | дизор"! 36 (91.44) | GR |MIAXK-3436J-ND 1075 9427 go Au 301" 36 (91.44) | MC | MIKXK-3036R-ND 1603 14059 16 м 18 (4572) | GR | M3AAK-1618J-ND 898 7874 
Аи 15" | 36 (91.44) | GR | M1AXA-3436J-ND 4.58 4012 шз ле 2% m Ша па Au 15y"| 1804572) GR | M3AAA-4618FND 287 2516 
Аи 30и” | 36 (91.44) | МС |M1AXK-4036R-ND 15.44 135.38 u 30u . = - - : ^ 
Au 15u” 36 (91.44) | МС |MIAXA-036R-ND 845 74.10 34 |дизбр” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-3436J-ND 15.01 131.60 Au 304"| 36 (91.44) | МС | M3AAK-1636R-ND 10.83 9436 
40 | Au oy" 36 (91.44) | GR |M1AXK-4036J-ND 12.63 110.72 36 Аи ЗОу" | 36 (91.44) | MC | M1KXK-3636R-ND 18.56 162.78 16 AUT 36 (01.44) | МС Mes 42 4138 
Au 15u” 36 (91.44) | GR | МЧАХА-40364-М0 564 4945 Аи 30р" | 36 (91.44) | GR | MMKXK-3636J-ND 1596 139.97 АшЗор"] 36 (91.44) | GR ШИС) 970 8510 
АиЗбр" 36 (91.44) | МС |M1AXK-5036R-ND 1929 16915 ао | А0300" | 36 (01.44) | MC. ШШШ КАПУ БШ 19.66 17243 Ae 56044) GR — — 55 32 
Аш 15y"| 36 (91 44) | MC MIAXA-5O36R-ND 1022 8963 Аи 30и” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-4036J-ND 16.85 147.77 Au 304” 6 (15.24) | MC | M3AAK-2006R-ND 9.64 8450 
50 | ausoy"| 36 (91.44) | GR |M1AXK-5O36.-ND 15.77 13832 o |24304" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-5036R-ND 2238 19622 20 | А0150") 6(1524) | MC | M3AAA-2006R-ND 2.88 2522 
Au 154" 36 (91.44) | GR |M1AXA-5036J-ND 671 5881 50 | Au30p” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-5036J-ND 18.86 165.40 Au30u" 6 (15.24) | GR | M3AAK-2006J-ND 9.40 82.45 
Au 30и” | 36 (91.44) | MC | M1KXK-6036R-ND 26.55 232.85 Au 15p”| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2006J-ND 264 2347 
Au З0р" | 36 (91.44) | MC |МТАХКСОЗБА:МЮ 23.60 20631 60 Au 304" eh GR | MIKXK-6036J-ND 2233 195.86 Я 
т Au 15у” | 36 (91.44) | МС |M1AXA-6036R-ND 11.90 104.31 argo] зва) | MC o 2835 24846 2. ies y и pu e 
Аи ЗО" | 36 (91.44) | GR | M1AXK-6036J-ND 19.38 169.93 84: | МШ. i ў ф й š шаў ; 3 Г : | 
Au 15у" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-6036U-ND 768 6733 Au 30и” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6436J-ND 23.83 209.01 20 | лизоу" 18 (45.72) | GR | M3AAK-2018/-ND 1001 8774 
m | gom AuiSu"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2018J-ND 325 2846 
Also available in the following configurations: 
Also available in the following configurations: M1RXK-| 36[ ]-ND - Pin Connector without Flange, with Polarizing Key Аи З0џ” | 36 (91.44) | МС | M3AAK-2036R-ND 12.32 108.02 
M1BX[H |З6Г -ND - Standard Open End with Strain Relief and Strain Relief "7 4 ü 
M1CXCT-E]E 86 ND — Standard Open End with Polarizing Key МІМХК-ГІГІЗ6ГГ-М0 - Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 20 | А0190", 36 (91.44) | MC I В 5.56 4874 
M1DXC-C 1-336 ND - Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief М1ҮХК-[ Г ]36[ ]-ND - Pin Connector with Polarizing Key and Strain Relief Au 30р"] 36(91.44)| GR | M3AAK-2036J-ND 10.91 95.69 
M1TXK- 86 1-ND - Standard Closed End with Polarizing Key Call for complete part number and pricing! Аи 15” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2036J-ND 4.15 3641 
M1UXK-| 36(_]-ND - Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au30y"| 6 (15.24) | MC | MSAAK-2406R-ND 11.56 101.40 
Call for complete part number and pricing! Plug Connector — Single Ended F Aui5y"| 6(15.24) | МС | M3AAA-2406R-ND 324 28.44 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. Au30y"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND 1128 98.94 
AuiSu"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2406J-ND 2.96 25.98 
" No. of Rib- 
Single Ended Socket Connector ex | «шь | ness эп eem Pricing Au 30у" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-2418R-ND 12.85 112.69 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. tacts | Finish In. (cm) |Саые | Part No. 1 10 24 Au 15” | 18(45.72) | MC | M3AAA-2418R-ND 4.53 39.73 
No. of Rib- 10 |Au30j"|40(101.60)| TW | MIKXK-1040K-ND 7.07 61.96 шо к, En NE 5% pos 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 14 | АиЗ0р” | 40(101.60)| TW | MIKXK-1440K-ND 9.83 86.23 Маў (45.72) А ° 
tacts | Finish | In.(cm) |Cable| Part No. 1 10 16 |Au30j"|40(101.60)| TW | MIKXK-1640K-ND 1117 97.94 Au 30") 36 (91.44) | MC | M3AAK-2436R-ND 14.78 129.62 
- 20 | Аи 30у" | 40 (101.60) | TW | MIKXK-2040K-ND 13.35 117.08 од | №15" | 36 (91.44) | МС | M3AAA-2436R-ND 6.46 5666 
25 на е ие d Mee 26 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MIKXK-2640K-ND 15.99 14023 Au30y"| 36 (91.44) | GR | M3AAK-2436J-ND 13.09 114.82 
рлер (0169) Ë à : Е 34 | Au 30у” | 40 (101.60) | TW | M1KXK-3440K-ND 20.26 177.66 Au 15р" 36 (91.44) | GR | M3AAA-2436J-ND 4.77 41.86 
Au 30и” | 40 (101.60) | TW |M1AXK-1440K-ND 7.20 63.14 40 | Аи З0џ” | 40 (101.60) | TW | МІКХК-4040К-М0 23.03 201.95 Au301" 6 (15.24) | MC | M3AAK-2606R-ND 12.46 109.28 
14 autSy"[40(101.60)| TW | MIAXA-1440K-ND — 447 3920 50 Au 304” | 40 (101.60) | TW | МІКХК-5040К-М0 26.59 233.13 gg | А0150") 61524) | MC | M3AAA-2606R-ND 336 2948 
60 | Au30j"|40(101.60)| TW | МІКХК-6040К-М0 31.60 277.13 ^ -2606J- 
AusOy|40 (101.60) | TW | MIAXK-1640K-ND 805 7058 ы" | 40 ( ) ЗЫ Au 30p”| 6(15.24) | GR | M3AAK-2606J-ND 1216 106.61 
16 64 |Au30j"|40(101.60)| TW | MIKXK-6440K-ND 33.72 295.70 Аи 15у") 6(1524) | GR | M3AAA-2606J-ND 306 2681 
Au 15p” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1640K-ND 4.99 43.79 | : š 
= Also available in the following configurations: Au30j"| 18 (45.72) | MC | M3AAK-2618R-ND 13.86 121.51 
II E Ека кн ГЕН БЕ 
- : s M1WXK-L JL M0K-ND — Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Au 30H") 18(45.72)| GR | M3AAK-2618J-ND 12.94 113.50 
Au 30и” | 40 (101.60) TW | M1AXK-2640K-ND 12.25 107.46 M1YXK- M0K-ND — Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Aui5y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2618J-ND 3.84 33.70 
26 | au t5y" | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2640K-ND 770 67.56 and Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! (Continued) 
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Termination Jumpers 
Socket to Socket Connector (Cont.) 


Socket to Socket Connector 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length | боп“ | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Іл. (ст) [Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish | In. (cm) [Cable | Part No. 1 10 
Аи 30и” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-2636R-ND 15.95 139.85 Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1020K-ND 7.47 65.46 
Au 15и” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2636R-ND 6.85 60.05 Au 15и” | 20(50.80) | TW | M3AAA-1020K-ND 324 2841 
% Аи 30и” | 36 (91.44) | GR | МЗААК-2636/-М0 1412 12382 qo 140200" 40 (101.60) TW ИМЗАЈА 869 7621 
Au 15и” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2636J-ND 5.02 4402 Au 154” 40(101.60) TW | M3AAA-1040K-ND 447 3946 
Au 30и” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-1060K-ND 9.92 86.95 
Au 30” | 6(15.24) | MC | M3AAK-3006R-ND 14.43 126.55 Аи 15и” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1060K-ND 5.69 49.90 
зо | Ta^ 6524) | MC Id 384 33.64 Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1420K-ND 926 81.16 
Au30j"| 6(15.24) | GR | M3AAK-3006J-ND 14.03 123.06 Au 15)" 2050.80) | TW |M3AAA-1420K-ND 3.80 3328 
Au 154” | 6(15.24) | GR | МЗААА-3006/-40 344 3015 аа | А30” | 40 (101.60) | TW | MSAAK-1440K-ND 1097 9620 
Аи 30и” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3018R-ND 16.25 142.54 Аи 15р”! 40 (101.60)! TW | M3AAA-1440K-ND 5.51 48.32 
Аш 15" | 18 (45.72) | МС | M3AAA-3018R-ND 566 49.63 Au 30” | 60 (152,40)! TW | МЗААК-1460К-МО 1269 11125 
30 | au gow”) 18 (45.72) | GR | M3AAK-3018J-ND 15.06 132.06 Au 15y" | 60 (15240) TW ШАШЫЛА 723 6337 
Аи 15р" | 18 (45.72) | GR | МЗААА-3018/-40 447 39.15 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1620K-ND 10.22 89.58 
Au 15у” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-1620K-ND 4.11 3600 
Au 30u" | 36 (91.44) | МС MSAA SOCR NDA 1899 166.53 Au 30и” | 40 (101.60) | TW | МЗААК-1640К-М0 12.18 106.77 
ag | Au 15H") 36 (91,44) | мс аа 830 7362 16 | au 15р" 40 (101.60) | TW | M3AAA-1640K-ND 607 5319 
Au 30и” | 36 (91.44) | GR | МЗААК-3036/-М0 16.60 145.57 Аи 30и” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-1660K-ND 14.14 123.96 
Au 15и” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-3036J-ND 6.01 52.66 Au 15у" | 60 (152.40) | TW | МЗААА-1660К-МО 8.03 70.38 
Аи 30,” | 6 (15.24) | MC | M3AAK-3406R-ND 16.25 142.51 Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | МЗААК-2020К-МО 11.55 101.29 
Аи 15,” | 6(15.24) | MC | M3AAA-3406R-ND 3.90 3421 Au 15и” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-2020K-ND 479 42.01 
9^ | au gow") 6(1524) | GR | M3AAK-3406J-ND 15.85 139.02 ә |4307 | 40 (101.60) TW | MBAAK-2040K-ND 1400 12278 
AuiSW'| 6(1524) | GR | M3AAA-3406J-ND 350 3072 Au 15у" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-2040K-ND 724 63.50 
Au 30и” | 60 (152.40) | TW | МЗААК-2060К-МО 16.45 144.27 
Аи 30и” | 18 (45.72) | МС | M3AAK-3418R-ND 18.07 158.50 Аи 15и” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2060K-ND 9.69 84.99 
за | Au 15H") 18 (6572) | МС ИВА 572 5020 Au 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-2620K-ND 14.95 131.11 
Au30j"| 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.88 148.02 Аи t5y"| 20(50.80) | TW | M3AAA-2620K-ND 585 5131 
Аи15у” | 18 (45.72) | GR | MSAAA-3418J-ND 4.53 39.72 gg | AU 80H" | 40 (101.80) | TW | MBAAK-2640K-ND 1844 15904 
Аи 30и” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 20.81 182.49 Au 15р" | 40 (101.60) TW | M3AAA-2640K-ND 9.04 79.24 
Au 15" | 36 (91.44) | МС | M3AAA-3436R-ND 846 7419 Au 30” | 60 (15240) TW | M3AAK-2660K-ND 2132 186.98 
94 дизор” | 36 (9144) | GR | M3AAK-3436J-ND 1842 16153 Au 15у" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2660K-ND 12.22 107.18 
Au 15” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-3436J-ND 6.07 53.23 Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420K-ND 19.51 171.05 
Au 15у” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 716 6275 
Мб" | 6(1524) | МС ШАДЕН 1908 167.30 Au 30и” | 40 (101.60) | TW | M3AAK-3440K-ND 23.67 207.58 
до 1501907, 60529 (MC DS S S 510 4475 34 | au t5u"| 40 (101.60) | TW | M3AAA-3440K-ND 11.32 99.28 
Au 304” | 6 (15.24) | GR | МЗААК-4006/-М0 18.61 163.19 Аи 30и” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-3460K-ND 27.84 244.11 
Аи 15,” | 6 (15.24) | GR | M3AAA-4006J-ND 4.63 40.64 Au 15у" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-3460K-ND 15.49 135.81 
Аи 30и” | 18 (45.72) | МС | M3AAK-4018R-ND 2122 186.11 Au 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-4020K-ND 22.91 200.87 
Au 15” | 18 (45.72) | МС | M3AAA-4018R-ND 7.25 63.56 Au 15и” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-4020K-ND 8.93 7832 
40 | au soy" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-4018J-ND 1982 17378 до | AU 30u" |40 (101.60) | TW. ШШЕН 2781 243.85 
Аш 15" | 18 (45.72) | GR | M3AAA-4018J-ND 584 5123 Au 15у" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-4040K-ND 13.83 121.30 
Au 30и” | 60 (152.40) | TW | M3AAK-4060K-ND 32.71 286.82 
Au 30и” | 36 (91.44) | МС | M3AAK-4036R-ND 24.44 214.32 Аи 15и” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-4060K-ND 18.73 164.27 
до | AU 15H" 36(91.44) MC W S 1047 9177 Au 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-5020K-ND 28.62 250.94 
Аи 30и” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-4036J-ND 21.63 189.67 Au 15” | 20(50.80) | TW | M3AAA-5020K-ND 1048 9191 
Аи15у” | 36 (91.44) | GR | MSAAA-4036J-ND 7.65 67.12 о (Аа Зор" 40 (101.60) TW | МЗААК-5040К-МО 3474 30467 
Аизор” | 6(1524) | MC |M3AAK-5006R-ND 2383 208.98 50 | au 15y" | 40 (101.60) | TW | M3AAA-5040K-ND 16.61 145.64 
Аш 15)" | 6 (15.24) | МС | M3AM-5006R-ND 570 4995 Au 30и” | 60 (152.40) | TW | МЗААК-5060К-МО 40.87 358.39 
50 | дзор"! 6(1524) | GR | МЗААК-5006-4П 2324 20384 Au 15у" | 60 (152.40) | TW | МЗААА-5060К-МО 22.73 199.36 
Аи 15” | 6 (15.24) | GR | M3AAA-5006J-ND 541 4481 Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-6020K-ND 35.24 309.00 
Аи 15у” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 11.84 103.80 
Au 30y" | 18 (45.72) | MC. INSGARSDISINDE 2651 23249 Au 30и” | 40 (101.60) | TW | МЗААК-6040К-М0 42.59 373.46 
go | Au 15H") 18 (45.72) | МС ама 838 7346 60 | au t5u"| 40 (101.60) | TW | M3AAA-6040K-ND 1919 168.26 
Аи 30и” | 18 (45.72) | GR | МЗААК-5018/-М0 24.75 217.08 Au 30и” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-6060K-ND 49.94 437.93 
Au 15и” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-5018J-ND 6.62 58.05 Au 15у" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-6060K-ND 26.54 232.73 
s ou 36 (01.44) | МС ТШШН 3053 267.76 Also available in the following configurations: 
аб Au 15р” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-5036R-ND 12.40 108.73 M3BB[- K-ND - Standard Open End with Strain Relief 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036J-ND 27.02 236.93 M3CC[ T-| K-ND - Standard Open End with Polarizing Key 
Au 15и” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-5036J-ND 888 7790 M3DD[ Н ee a то Кау av ur 
Аи 30и” | 6(15.24) | MC | M3AAK-6006R-ND 29.49 258.64 MKI E s mis ih Ж ыш 
а | о жен . Closed End wii olarizing Key ani rain Helle 
go | AY 15H" 601524) | MC | M3AAA-6006R.ND 609 5344 сай for complets part hamber and pricing! ae 
Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-6006J-ND 28.79 252.47 
Au15y”| 6 (15.24) | GR | M3AAA-6006J-ND 5.39 47.27 Plug Connector to Plug Connector 
Au 30u"| 18 (45.72) | MC | M3AAK-6018R-ND 32.71 286.85 д 
Аи 15и” | 18 (45.72) | МС | M3AAA-6018R-ND 9.31 81.65 
80 | au gow”) 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 3060 268.36 
Аи 15и” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-6018J-ND 720 63.16 
Аи 30и” | 36 (91.44) | МС | M3AAK-6036R-ND 37.54 329.18 *МС = ЗМ Multi-Color, GR = ЗМ Gray ЗМ 
60 Au 15р” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-6036R-ND 14.14 123.98 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 
Аи 30и” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-6036J-ND 33.32 292.19 
Au 15и” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-6036J-ND 9.92 86.99 No. of Rib- | —— " 
Con- | Conn. Length | Боп“ | Digi-Key Pricing 
Also available in the folowing configurations: | Mw facts | Finish | Іп. (ст) |Cable| Part No. 1 10 
EM EN nda ара End мій POI RO) Au30y"| 6(15.24) | MC | MSKKK-1006R-ND 950 8329 
M3DD[ ]- -ND — Standard Open End with Polarizing Key and Strain Au 30u"} 6(15.24) | GR | M3KKK-1006J-ND 9.38 82.27 
Relief Au 30и” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-1018R-ND 10.03 87.99 
M3TIK-] -ND — Standard Closed End with Polarizing Key 10 Au 30и” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-1018J-ND 9.668 8492 
M3UUK; МО — Standard Closed End with Polarizing Key and Strain Аи 30и” | 36 (91.44) | МС | M3KKK-1036R-ND 10.84 95.05 
ЗЕ ты Аи 304" | 36 (91.44) | GR | M3KKK-1036J-ND 1044 88.89 


36 (T053) 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In. (ст) |Cable | Part No. 1 10 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-1406R-ND 13.18 115.58 
Au 30p” | 6 (15.24) | GR | M3KKK-1406J-ND 13.02 114.14 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-1418R-ND 13.93 122.17 
is Au30j"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-1418J-ND 13.44 117.85 
Au 30и” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 15.06 132.04 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-1436J-ND 14.07 12341 
Аи 30р” | 6 (15.24) | MC | M3KKK-1606R-ND 14.92 130.87 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-1606J-ND 14.74 129.23 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-1618R-ND 15.78 138.40 
19 Au30j"| 18 (45.72) | GR | МЭККК-1618/-М0 15.22 133.46 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1636R-ND 17.07 149.68 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-1636J-ND 15.94 139.82 
Au30j"| 6 (15.24) | MC |M3KKK-2006R-ND 17.44 152.90 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 17.20 150.85 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-2018R-ND 18.51 162.31 
20 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-2018J-ND 17.81 156.14 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-2036R-ND 20.12 176.42 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-2036J-ND 18.71 164.09 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 19.23 168.66 
Аи 30p” | 6 (15.24) | GR | M3KKK-2406J-ND 18.95 166.20 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-2418R-ND 20.52 179.95 
24 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-2418J-ND 19.68 172.55 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-2436R-ND 22.45 196.88 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-2436J-ND 20.76 182.08 
Au30j"| 6 (15.24) | МС |M3KKK-2606R-ND 19.94 174.83 
Аи 30p” | 6 (15.24) | GR | M3KKK-2606J-ND 19.63 172.16 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-2618R-ND 21.33 187.06 
26 Au30j"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-2618J-ND 20.42 179.05 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-2636R-ND 23.42 205.40 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-2636J-ND 21.59 189.37 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-3006R-ND 22.04 193.24 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-3006J-ND 21.64 189.75 
Au30j"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-3018R-ND 23.86 209.23 
30 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-3018J-ND 22.67 198.75 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-3036R-ND 26.59 233.22 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-3036J-ND 24.21 212.26 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-3406R-ND 24.77 217.18 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-3406J-ND 24.37 213.69 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-3418R-ND 26.59 233.17 
са Au30j"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-3418J-ND 25.40 222.69 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 29.32 257.16 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-3436J-ND 26.94 236.20 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-3606R-ND 26.21 229.86 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 25.78 226.06 
Au30j"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-3618R-ND 28.20 247.26 
36 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-3618J-ND 26.90 235.86 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-3636R-ND 3117 273.36 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-3636J-ND 28.57 250.55 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-4006R-ND 27.53 241.40 
Au 30p” | 6 (15.24) | GR | M3KKK-4006J-ND 27.06 237.29 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-4018R-ND 29.67 260.21 
40 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-4018J-ND 2827 247.88 
Au 30p” | 36 (91.44) | МС | M3KKK-4036R-ND 32.89 288.42 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-4036J-ND 30.08 263.77 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-5006R-ND 30.01 263.13 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-5006J-ND 29.42 257.99 
Au 30p” | 18 (45.72) | МС | M3KKK-5018R-ND 32.69 286.64 
50 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-5018J-ND 30.93 271.23 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-5036R-ND 36.71 321.91 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-5036J-ND 33.19 291.08 
Au30j"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-6006R-ND 35.41 310.51 
Au30j"| 6 (15.24) | GR | M3KKK-6006J-ND 34.71 304.34 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-6018R-ND 38.63 338.72 
60 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-6018J-ND 36.52 320.23 
Au 30p” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-6036R-ND 43.45 381.05 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-6036J-ND 39.23 344.06 
Au30j"| 6 (15.24) | MC |M3KKK-6406R-ND 37.79 331.40 
Au 30p” | 6 (15.24) | GR | M3KKK-6406J-ND 37.04 324.82 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-6418R-ND 41.22 361.49 
64 Au30j"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-6418J-ND 38.97 341.77 
Au 30p” | 36 (91.44) | МС | M3KKK-6436R-ND 46.37 406.64 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-6436J-ND 41.87 367.19 
Also available in the following configurations: 
M3RRK-| -ND - Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief 
M3WWK-| -ND - Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 
M3YYK-| -ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 


and Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Plug Connector to Plug Connector 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) [Cable | Part No. 1 10 
Au З0р” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1020K-ND 10.46 91.68 
10 Au 30и” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1040K-ND 11.68 102.43 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1420K-ND 14.52 127.33 
ШЫ Аи З0р” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1440K-ND 16.24 142.37 
Au З0р” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1620K-ND 16.46 144.30 
16 Аи 30и” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1640K-ND 18.42 161.49 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2020K-ND 19.35 169.69 
20 Аи 30и” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2040K-ND 21.80 191.18 
Аи З0р” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2620K-ND 22.43 196.66 
20 Au 30и” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2640K-ND 25.61 224.59 
Аи 30p” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-3420K-ND 28.02 245.72 
34 Аи З0р” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-3440K-ND 3249 282.25 
Аи З0р” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-4020K-ND 31.36 274.97 
ай Аи 30и” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-4040K-ND 36.26 317.95 
Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-5020K-ND 34.79 305.09 
50 Au З0р” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-5040K-ND 40.92 358.82 
Аи З0р” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6020K-ND 41.15 360.87 
50 Au 30и” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6040K-ND 48.50 425.33 
Аи З0џ” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6420K-ND 43.92 385.11 
64 Au 30p” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6440K-ND 51.76 453.88 


Also available in the following configurations: 


M3RRK-| K-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief. 

M3WWK-| K-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key. 

МЗҮҮК- K-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 


Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In.(cm) [Cable |Part No. 1 10 
Au 30и” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-3006R-ND 18.23 159.90 
Au 30p” | 6 (15.24) | GR |MS3AKK-3006J-ND 17.84 156.41 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3018R-ND 20.06 175.89 
30 Аи 30p” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3018J-ND 18.86 165.41 
Au 30и” | 36 (91.44) | МС |M3AKK-3036R-ND 22.79 199.87 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3036J-ND 20.40 178.91 
Аи 30и” | 6 (15.24) | МС |M3AKK-3406R-ND 20.51 179.85 
Аи 30p” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-3406J-ND 20.11 176.36 
Аи 30p” | 18 (45.72) | МС |M3AKK-3418R-ND 22.33 195.84 
d Au 30p” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3418J-ND 21.14 185.36 
Au 30p” | 36 (91.44) | МС |M3AKK-3436R-ND 25.07 219.82 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3436J-ND 22.68 198.86 
Au 30и” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-4006R-ND 23.30 204.35 
Аи 30и” | 6(15.24) | GR |M3AKK-4006J-ND 22.83 200.24 
Аи 30и” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-4018R-ND 25.45 223.16 
40 Au 30p” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-4018J-ND 24.04 210.83 
Au 30и” | 36 (91.44) | МС |M3AKK-4036R-ND 28.67 251.37 
Au 30и” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-4036J-ND 25.85 226.72 
Au 30и” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-5006R-ND 26.92 236.05 
Au 30и” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-5006J-ND 26.33 230.91 
50 Au 30и” | 18 (45.72) | МС |M3AKK-5018R-ND 29.60 259.56 
Au 30и” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-5018J-ND 27.84 244.15 
Au 30p” | 36 (91.44) | МС |M3AKK-5036R-ND 33.62 294.83 
Au З0џ” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-5036J-ND 30.11 264.01 
Аи 30p” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-6006R-ND 3245 284.57 
Au 30p” | 6 (15.24) | GR |МЗАКК-6006/-М0 31.75 278.41 
Au 30и” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-6018R-ND 35.67 312.79 
so Au 30p” | 18 (45.72) | GR |МЗАКК-6018/-М0 33.56 294.30 
Au 30p” | 36 (91.44) | МС |M3AKK-6036R-ND 40.50 355.11 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-6036J-ND 36.28 318.13 


Also available in the following configurations: 


Also available in the following configurations: 


M3AWK-| K-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Flange w/ PK. 
M3BRK-| IK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Flange with PK and SR. 

МЗВУК- K-ND - Socket Connector with SR, Pin Connector with 
Flange with PK and SR. 

M3CKK-| K-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Flange with PK. 

M3CWK-| K-ND - Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Flange with PK. 

M3DRK-| K-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without Flange with PK and SR. 

M3DYK-| K-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Flange with PK and SR. 

МЗТКК- K-ND — Closed End Socket Connector with PK, Pin 
Connector without Flange with PK. 

M3URK-| K-ND - Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector without Flange with PK and SR. 

M3UYK-| K-ND - Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 


Connector with Flange with PK and SR. 


Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Suite Ribbon Cable 
100 Single Ended | | R=Multi-color 
ЗО Double Ended | J=Gray 
Conn. Finish 7 K=Twisted Pair 
G = Gold <15н Length (Use “Inches” only., 
K = Gold >15 Gold- Copper [no кавае 
beryllium pin plating d й 


ЗМ ое! 


ta Flat Вірроп Cable Connectors 


Physical Specifications: • Insulation Material: 
Glass reinforced polyester (PBT) • Flammability 
Rating: UL94V-0 • Color: Gray * Contact 
Material: Flat Cable Connectors: Beryllium 
copper • Latch Eject Headers: Copper alloy “ Plat- 
ing: 30p" gold Electrical Specifications: * Cur- 
rent Rating: 1A “ Insulation Resistance: »1x109 


M3AWK-| -ND - Socket Connector Standard; Pin Connector with о @ 500VDC • Withstanding Voltage: 
Flange, with Polarizing Key 1000VRMS @ sea level Environmental #60 (15.24) 
M3BRK-| -ND - Socket Connector with SR; Pin Connector without Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 
Socket Connector to Plug Connector Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 105°C • UL File No.: E68080; CSA File No.: LR- 
МЗВУК-| -ND — Socket Connector with Strain Relief; Pin Connector 40971 
with Flange, with Polarizing Key and Strain Relief ; А А А 
МЗСКК- -ND — Socket Connector Open with Polarizing Key 3 mounting designs available. Those win Socket 
M3CWK. ND — Socket Сі tor with Polarizing Kev: Pi Prefix MDA on Digi-Key part number: combi: 
3 Жа ih ide tech и anang І nation mount, which is a universal mount type 
— Connector with Flange, with Polarizing Key ү that accepts both bail and screw mount hard- 
M3DRK- inis ЕП В Pin ware. Prefix MDC: bail mount, which can be 
onnector NUSIQU ange, WIK an г used as а standard 1/0 connector for various 
АМС... 3 = M3DYK-| -ND - Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin ў а. no I 
MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M М Я ны electronic applications; positive latching and 
й ў . ца Connector with Flange, with Polarizing Key and SR di Prefix MDB: 
Pin connector without flange, with polarizing key, and МЗТКК- -ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key АШЫНДЫ 2 Screw. mount, 
Socket connector without strain relief shown. M3URK- -ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin WIEN, Nave #440 tNireaded Insert that 
No. of Rib- Connector without Flange, with PK and SR ше тоо when а тоге permanent 
Corel (e, | ness. sse ares Зл M3UYK- -ND — Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin Connection IS 06816 
nn Connector with Flange, with PK and Strain Relief Wire Accommodation: 26-30AWG stranded 
facts] ЕШ | Шш) Сабе Rar i 0 10 Call for complete part number апа pricing! : = = 
Au30p”| 6 (15.24) | MC | M3AKK-1006R-ND 8.00 70.18 n aa заны Figs Я 
Au30p”| 6 (15.24) | GR | МЗАКК-1006/-М0 7.89 69.16 Е Š š 
Аи 30р” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-1018R-ND 8.54 7488 Socket Connector to Plug Connector Plugs 
10 Аи 30p” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1018J-ND 819 71.81 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDA14K-ND 4.99 42.00 | 3572-1000 
Аи 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1036R-ND 934 81.94 ТЕП 14 |1.58 (40.13) 1.20 (30.48) |MDC14K-ND 5.76 48.48 | 3572-1001 
Аи 30u"| 36 (91.44) | GR | M3AKK-1036.-ND 8.64 7578 Con-| Conn. | Length Digi-Key Pricing um E аа 27 = кє 
tacts | Finish | In. (cm) Part No. 10010 17 (5512) 1.84 (46.74) š H 
Аи 30” | 6 (15.24) | MC | M3AKK-1606R-ND 11.80 103.51 24 |2.00(50.80) 1.63(41.40) | MDC24K-ND 549 46.20 | 3548-1001 
Аи 30,” | 6 (15.24) | GR | M3AKK-1606.-ND 11.62 101.87 Au Зор" 20 (60.80) TW ШАШЫП 898 7657 2.17 (55.12) 1.84 (46.74) | MDB24K-ND 711 5985 | 3548-1002 
Аи 30p” | 18 (45.72) | МС | M3AKK-1618R-ND 12.66 111.04 10 | АшЗОр” 40 (101.60) | TW | M3AKK-1040K-ND 1019 89.32 2.68 (68.07) 2.35 (59.69) | MDA36K-ND 732 61.60 | 3366-1000 
ЕЯ (45.72) cn rn n Ири 2210 306 10 Аи 30и” 60 (152.40)! TW | МЗАКК-1060К-М0 11.41 100.06 36 |2.52 (64.01) 2.14 (54.36) | MDC36K-ND 674 56.70 | 3366-1001 
U ` Ü) | 5 т Y 2.68 (68.07) 2.35 (59.69) | MDB36K-ND 688 — 57.93 | 3366-1002 
Au зи" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1636R-ND 1395 12232 Au 30u"| 20 (50.80) | TW | M3AKK-1620K-ND 13.34 116.94 
u ў : і á И 3.27 (83.06) 2.95 (74.93) | МОАЅОК-МО 805 6773 | 3564-1000 
Аи 30и” | 36 (91.44) | GR | МЗАКК-1636)-М0 12.82 112.46 Auaop (ПВО TW шир 1530 1543 50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) |MDCSOK-ND 8.53 71.75 | 3564-1001 
Au Зор” | 80115240) TW АКАЗА 1728 15132 pe es га MDB50K-ND 847 7123 3564-1002 
"ud 6(15.24) | MC ШАМАЛАП 1354 118.70 Аи 30и” | 20(50.80) | TW | M3AKK-2020K-ND 15.45 135.49 Sockets 
Alsou" 6(15.24) | GR аба 1830 11665 Аи 30и” | 40 (101.60) TW | M3AKK-2040K-ND 17.90 156.98 1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDD14K-ND 6.66 5600 | 3573-1000 
20 ud 47. = M ds а Аи Зор” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-2060K-ND 20.5 178.47 14 |1.58 (40.13) 1.20 (30.48) |MDFI4K-ND 460 38.68 | 3573-1001 
p died МС Е 1523 oe Аи 30и” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-2620K-ND 18.69 163.88 1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDE14K-ND 607 51.10 | 3573-1002 
и 304” | 36 (91.44) : : Au 301" 40 (101.60) | TW | M3AKK-2640K-ND 2187 191.82 2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDD24K-ND 522 4393 | 3549-1000 
Au 30p” | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2036J-ND 14,81 129.89 Au30,"|60(15240)| TW | M3AKK-2660K-ND 2506 21975 24 | 2.00 (50.80) 1.63 (41.40) |MDF24K-ND 545 4585 | 3549-1001 
š 2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDE24K-ND 5.55 46.73 | 3549-1002 
Aus0y"| 601524) | MC ШАРЫ 1540 135.03 Аи 30” 20 (50.80) | TW | M3AKK-3420K-ND 23.76 208.39 2.68 (68.07) 2.35 (59.69) MDD36K-ND 643 54.08 | 3367-1000 
Аи 30р" 6 (15.24) | GR (ШАМАЛЫ 1512 132.57 Au 30p” | 40 (101.60) | TW | M3AKK-3440K-ND 27.93 244.92 36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36) MDF36K-ND 720 6055 | 3367-1001 
54 Аи 30p” | 18 (45.72) | МС | M3AKK-2418R-ND 16.69 146.32 Au 30р” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-3460K-ND 32.10 281.45 2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDE36K-ND 7.63 6423 | 3367-1002 
Аи 30и” | 18 (45.72) | GR | МЗАКК-2418/-40 15.84 138.92 Au 301" 20 (50.80) | TW | M3AKK-4020K-ND 2713 237.92 3.27 (83.06) 2.95 (74.93) MDD5OK-ND 765 6440 | 3565-1000 
Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2436R-ND 18.62 163.25 Аи оу" | 40 (101.60) TW | M3AKK-4040K-ND 32.03 280.90 50 [341 (78.99) 2.73 (69.34) MDFSOK-ND 907 76.30 | 3565-1001 
Аи З0у” | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2436J-ND 16.93 148.45 Аи ЗО” | 60 (152.40) | TW | МЗАКК-4060К-М0 36.93 323.87 3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDESOK-ND 847 71.23 | 3565-1002 
Backshells 
Au 30p” | 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 16.20 142.06 Au З0џ” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-5020K-ND 31.70 278.02 
50 — = MDBF50-ND 3.58 3040 | 3485-2500 
Au 30р" | 6(15.24) | GR | M3AKK-2606J-ND 15.90 139.39 Аи 30” | 40 (101.60)| TW | M3AKK-5040K-ND 37.83 331.74 Metal Strain Reliefs 
Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2618R-ND 1759 15428 Аи 30и” 60 (152.40) TW | МЗАКК-5060К-МО 43.96 385.46 Та МЕР? ИИ м — 368 [мв 
26 Аи З0р” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2618J-ND 16.68 146.27 Аи 30p” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-6020K-ND 38.19 334.93 24 - - MDSF24-ND 44 368 | 3448-61 
Au З0р” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2636R-ND 19.69 172.62 Au 30р” | 40(101.60)| TW | M3AKK-6040K-ND 45.55 399.40 36 — - MDSF36-ND 82 438 | 3448-62 
Au 30" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2636J-ND 17.86 156.60 Аи 30” | 60 (152.40) ] TW | M3AKK-6060K-ND 52.90 463.87 50 = = MDSF50-ND 52 4.38 | 3448-63 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. of Length ^ Ribbon* Digi-Key Pricing No. of Length | Ribbon*) Digi-Key Pricing 
3M Pak 100 PCB Connectors Cont.| Inch(cm) | Cable | Part No. 10 100 Cont. | Inch(cm) | Cable | Рам №. 1 10 100 
A 23660) 20 (50.80) | MC |M2MXT-620K-ND 323 2831 208.57 20 (50.80) | MC |MGMMT-3420K-ND 839 7358 54218 
16 | 40(101.60) | MC |M2MXT-1640K-ND 519 4550 33524 34 | 40(101.60) | MC |M6MMT-3440K-ND 1256 11041 81136 
Bere aset 60 (152.40) | MC_|M2MXT-1660K-ND — 7.15 — 6269 461.92 60 (152.40) | MC |MOMMT-3460K-ND 16.72 146.64 108053 
24462) 20 (50.80) | MC |M2MXT-2020K-ND 3.01 3431 252.84 20 (50.80) | МС |M6MMT-4020K-ND 9.91 8687 640.08 
After assembly (ГГ 20 | 40(101.60) | MC |M2MXT-2040K-ND 636 55.80 411.18 40 | 40(101.60) | MC |MGMMT-4040K-ND 1481 129.85 956.76 
024(.60) L 60 (15240) | MC |M2MXT-2060K-ND 881 7729 569.52 60 (152.40) | MC |M6MMT-4060K-ND 1971 172.82 127344 
100(2.54)-4 138(3.5)_j |-|«012(0.3) 20 (50.80) | MC |M2MXT-2420K-ND 414 3631 26754 20 (50.80) | МС |M6MMT-5020K-ND 12.56 110.15 811.65 
B Г + 1002.54) 24 | 40 (101.60) | MC |M2MXT-2440K-ND 659 5780 42588 50 | 40 (101.60) | MC |M6MMT-5040K-ND 18.69 163.88 1207.50 
60 (152.40) | MC |M2MXT-2460K-ND 904 7929 58422 60 (152.40) | MC |M6MMT-5060K-ND 24.81 217.60 160335 
Series 994 is а low cost, insulation displacement connector (IDC) 20 (50.80) MC |M2MXT-2620K-ND 4.88 4276 315.04 20 (50.80) MC |M6MMT-6020K-ND 14.96 131.16 966.42 
designed for soldering of flat ribbon cable to a PC board. Use with 26 | 40(101.60) MC |M2MXT-2640K-ND 8.06 70.69 520.88 60 | 40(101.60)| MC |M6MMT-6040K-ND 22.31 195.62 1441.44 
28AWG PVC standard ribbon cable. 60 (152.40) | МС |M2MXT-2660K-ND 1125 9863 72673 60(15240)| MC |M6MMT-6060K-ND 29.66 26009 191646 
——H BÓ Eg ЖЕНЕ 
plastic * Flammability Rating: -0 * Color: Black Electrica 60 (15240) | MC |M2MXT-3460K-ND 1461 12842 94403 == 
Specifications: * Current Rating: 1A * Withstanding Voltage: вю, MC |М2МХТ-4020К-МО 7.40 6492 478.38 Double Ended Style 8 < 
650VAC for 1 minute Environmental Specifications: 40 | 40(101.60) | МС |M2MXT-4040K-ND 1230 107.90 795.06 Connector Finish: Tin 
* Temperature Rating: -55°С - 105°С Connector Finish: Tin-Lead 60 (152.40) MC |М2МХТ-4060К-МО 17.21 150.88 1111.74 = 
20 (50.80) | MC |M2MXT-5020K-ND 934 8194 60375 Қ с 
Мо. оі] Dimensions = Inch (mm) | Digi-Key Pricing |3M 50 | 40(101.60) | MC |M2MXT-5040K-ND 1547 13566 999.60 MOE ЗМ MulFGolor; Gies GM Gray 3M 
е зава ID C ЗЕТ ЕГЕН ЕТІНЕ 9781 72072) | [No.of] Length Rinto T Digi Key Pricing 
10 [0.689 (17.50) 0.400 (10.16)|MDM10T-ND 1.05 8.55 99410-0016Т (50.80) І . . Cont.| Inch (cm) | Cable |Part No 1 10. 100 
14 [0.889 (22.58) 0.600 (15.24) | MDM14T-ND 1.30 10.55 | 99414-0016T 60 | 40(101.60) | MC |M2MXT-G040K-ND 18.51 162.28 1195.74 a : 
16 [0.989 (25.12) 0.700 (17.78) MDMMGT-ND 137 11.12 99416-00167 60 (152.40) | MC | М2МХТ-6060К-МО 25.86 226.75 1670.76 6(1524) | MC |МЕММТИООБВ МГ 222 1945 14333 
М em i M т 4 6(1524) | GR |M8MMT-1006J-ND 210 1843 13577 
20 | 1.189 (30.20) 0.900 (22.86)|М0М20Т-М0 1.58 12.83 | 99420-0016Т n 
24 |12389 (3528) 1:100 (27:94)|МОМ24Т-М0 1.82 1482 | 99424-0016T чо | 184572) MC ОМЕТ SD 275 2415 17% 
= 18 (45.72) | GR | M8MMT-1018J-ND 240 2108 15530 
26 |1.489 (37.82) 1.200 (30.48) MDM26T-ND 1.82 14.82 |99426-0016Т Double Ended — Style 6 зві | MG ME E 358 PEE 
30 |1.689(42.90) 1.400 (35.56) МОМЗОТ-МО 221 17.96 99430-0016T 38 er ) MM 356 31. ER 
34 1.889 (47.98) 1.600 (40.64) MDM34T-ND 228 18.53 99434-0016Т Connector Finish: Tin 191.44) | GR емна O r 2.86. 2505 18459 
6(1524) | MC |M8MMT-1406R-ND 2.78 2438 179.66 
36 |1.989(50.52) 1.700 (43.18) MDM36T-ND 2.52 20.52 99436-0016T 
40 |2189 (55.60) 1.900 (48.26) МОМАОТ-МО 270 21.95 99440-0016Т * і зм 6052) | GR [MEUM AB) 262 2291 15906 
50 [2.689 (68.30) 2.400 (60.96) МОМ5ОТ-МО 3.47 28.22 99450-00167 МОМ соо Gh = OM Gray > 4 | 1845.7) | MC ІМЕМ 355 3097 22817 
60 |3189 (81.00) 2.900 (73.66)|MDMGOT-ND 410 33:35] 99460-0016T г т 70 18145.72) | GR ШЫМЫН 304 2665 19637 
: T£ Š З : No.of[ Length — JRibbon*] Digi-Key Pricing 36(91.44) | MC |M8MMT-1436R-ND 466 4084 30093 
Cont| Inch(cm) | Cable | Part No. 10 — 100 36 (91.44) | GR |MBMMT-1436.-ND 367 3221 23734 
6(1524) | MC |MGMMT-1006R-ND 1945 14333 6(1524) | MC |M8MMT-1606R-ND 296 25.50 19152 
i 6(1524) | GR |M6MMT-1006J-ND 1843 13577 6(1524) | GR |MBMMT-1606.-ND 278 2435 17941 
PCB Cable Assemblies 18(45.72) | MC |M6MMT-1018R-ND 2415 17738 ag | 18452) | MC [MBMMT-1618R-ND 3.82 3252 24696 
; 18 (45.72) | GR |M6MMT-1018.-ND 2108 15530 18 (45.72) | GR |M8MMT-1618/-ND 326 2858 21062 
Single Ended — Style 2 36 (91.44) | МС | M6MMT-1036R-ND 3121 229.5 36 (91.44) | MC |M8MMT-1636R-ND 511 44.80 33012 
SEA 36 (91.44) | GR |M6MMT-1036J-ND 2505 18459 36 (91.44) | GR |MBMMT-1636.-ND 308 3494 25744 
Connector Finish: Tin 6 (15.24) M6MMT-1406R-ND 2438 179.66 6(1524) | MC |M8MMT-2006R-ND 3.46 3035 223.65 
И : 6 (15.24) M6MMT-1406J-ND 2294 169.06 6(1524) | GR |M8MMT-2006.-ND 323 2830 20851 
MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 72 ЭМ 18 (45.72) M6MMT-1418R-ND 3097 22847 оо | 18 (4572) | MC |MBMMT-20188-ND 453 3976 29295 
- — — 18 (45.72) M6MMT-1418.-ND 2665 19637 18 (45.72) | GR | M8MMT-2018J-ND 383 3359 24754 
No.of] Length  |Ribbon* Digi-Key Pricing 36 (91.44) M6MMT-1436R-ND 40.84 30093 36 (91.44) | MC |MBMMT-2036R-ND 614 5287 39690 
Cont.| Inch(cm) | Cable |Part No. 1 10 100 36 (91.44) M6MMT-1436J-ND 3221 23734 36 (91.44) | GR |М8ММТ-2036/-М0 474 41.54 306.08 
6(1524) | MC |M2MXT-10068R-ND 124 1090 8033 M6MMIT-16068-ND 2599 19152 6(1524) | MC | МӘММТ-24068-МО 4.02 3528 259.98 
6(1524) | GR |M2MXT-1006)-ND 113 988 7277 M6MMT-1606.-ND 2435 17941 6(1524) | GR |МӨММТ-2406-М0 374 3282 24181 
19 | 184572) | MC |M2MXT-OT8R-ND 178 1560 114.98 18 (45.72) M6MMT-16188-ND 3352 24696 әд | 184572) | MC |МӘММТ-24188-І0 531 4657 343.14 
18 (45.72) | GR |M2MXT-1018/-ND 1.43 12.53 92230 18 (45.72) M6MMT-1618.-ND 2858 21062 18 (45.72) | GR |M@MMT-2418J-ND 447 3917 28863 
36 (91.44) | MC |M2MXT-1036R-ND 258 2266 166.95 36 (91.44) M6MMT-16368-ND 44.80 330.12 36 (91.44) | MC |MBMMT-2436R-ND 724 6350 467.88 
36 (91.44) | GR |M2MXT-1036J-ND 1.88 — 16.50 121.59 36 (91.44) M6MMT-1636.-ND. 3494 25744 36 (91.44) | GR |MBMMT-2436.-ND 555 4870 35887 
6(1524) | MC |M2MXT-1406R-ND 1.58 1384 101.96 M6MMT-20068-ND 3035 223.65 6 (15.24) | MC |M8MMT-2606R-ND 4.08 3575 26345 
6 (15.24) | GR |M2MXT-1406J-ND 141 1240 9136 M6MMT-2006.-ND 2830 20851 6(1524) | GR |MBMMT-2606J-ND 377 3308 24376 
14 | 18 (45.72) | MC |М2МХТ-14188-М0 2.33 2042 15047 18 (45.72) M6MMT-2018R-ND 3976 29295 ng | 184572) | MC |MBMMT-2GIBR-ND 547 4798 35354 
18 (45.72) | GR [M2MXT-1418J-ND 1.84 16.11 118.67 18 (45.72) M6MMT-2018.-ND 3359 24754 18 (45.72) | GR |MBMMT-2618J-ND 456 3997 29448 
36 (91.44) | MC |М2МХТ-14368-М0 345 3030 22323 36 (91.44) M6MMT-20368-ND 53.87 396.90 36(9144) | MC |MBMMT-2636R-ND 756 6632 48867 
36 (91.44) | GR |M2MXT-1436J-ND 247 2167 15964 36 (91.44) M6MMT-2036.-ND. 41.54 30608 36 (91.44) | GR |M8MMT-2636J-ND 573 5029 37057 
6 (15.24) | MC |M2MXT-1606R-ND 1.70 14.88 109.62 M6MMT-2406R-ND 3528 25998 6(1524) | MC |MBMMT-3406R-ND 514 4504 33191 
6(1524) | GR |M2MXT-1606.-ND 151 1323 9751 M6MMT-2406.-ND 3282 24181 6(1524) | GR |MBMMT-3406.-ND 474 4155 30617 
16 | 18(4572) | MC |M2MXT-1618R-ND 255 2240 165.06 18 (45.72) M6MMT-2418R-ND 4657 34344 м | 180572) | MC |MBMMT-3418R-ND 696 6108 44972 
18 (45.72) | GR |M2MXT-1618J-ND 199 1747 128.72 18 (45.72) M6MMT-2418J-ND 3947 288.63 18 (45.72) | GR |MBMMT-3418)-ND 577 5055 37251 
36 (91.44) | MC |M2MXT-1636R-ND 3.84 33.69 24822 36 (91.44) M6MMT-2436R-ND 6350 467.88 36 (91.44) | MC |MBMMT-3436R-ND 969 8502 62643 
36 (91.44) | GR |M2MXT-1636J-ND 272 — 2382 175.54 36 (91.44) M6MMT-2436.-ND. 4870 35887 36 (91.44) | GR |MBMMT-3436.-ND — 7.31 6406 47202 
6(15.24) | MC |M2MXT-2000R-ND 200 1758 12915 6 (15.24) M6MMT-2606R-ND 3575 26345 6(1524) | MC |MBMMT-4006R-ND 6.08 5330 39270 
6 (15.24) | GR |M2MXT-2006J-ND 176 1547 11401 6 (15.24) M6MMT-2606J-ND 3308 24376 6(1524) | GR |MBMMT-4006J-ND 561 4910 36242 
20 | 18 (4572) | MC |M2MXT-2018R-ND 307 2693 19845 18 (45.72) M6MMT-2618R-ND 4798 35354 ао | 184572) | MC [M8MMT-4018R-ND 822 7211 53130 
18 (45.72) | GR |M2MXT-2018J-ND 2.37 2077 153.04 18 (45.72) M6MMT-2618J-ND 3997 29448 18 (45.72) | GR |MBMMT-4018)-ND 682 5978 44048 
36 (91.44) | MC |M2MXT-2036R-ND 4.68 41.04 30240 36 (91.44) M6MMT-2636R-ND 66.32 48867 36(9144) | MC |M8MMT-4036R-ND 11.44 10032 73920 
36 (91.44) | GR |M2MXT-2036J-ND 327 2871 21158 36 (91.44) M6MMT-2636J-ND 5029 37057 36 (91.44) | GR |M8MMT-4036J-ND 863 7567 55755 
6(1524) | MC |M2MXT-2406R-ND 233 2046 15078 6 (15.24) M6MMT-3406R-ND 4504 33191 6(1524 | MC |MBMMT-5006R-ND 778 6819 50243 
6(1524) | GR |M2MXT-2406J-ND 205 18.00 13261 6 (15.24) M6MMT-3406J-ND 4155 30617 6(1524) | GR |MBMMT-5006J-ND 719 6305 46457 
o, | 184572) | мс |M2MXT-2418R-ND 362 3175 23394 18 (45.72) M6MMT-3418R-ND 61.03 44972 go | 18 (45.72) | MC |MBMMT-5018R-ND 1046 9170 67568 
18 (45.72) | GR [M2MXT-2418J-ND 278 2435 17943 18 (45.72) M6MMT-3418J-ND 5055 37251 18 (45.72) | GR |M8MMT-5018J-ND 870 76.29 56212 
36 (91.44) | MC |M2MXT-2436R-ND 555 4868 358.68 36 (91.44) M6MMT-3436R-ND 85.02 62643 36 (91.44) | MC |MBMMT-5036R-ND 14.48 12697 93555 
36 (91.44) | GR |M2MXT-2436J-ND 3.86 — 3388 24967 36 (91.44) M6MMT-3436J-ND 64.06 47202 36 (91.44) | GR |MBMMT-5036.-ND 10.96 9614 70844 
6(1524) | MC |M2MXT-2606R-ND 239 2093 15425 6 (15.24) M6MMT-4006R-ND 5330 392.70 6(1524) | MC |MBMMT-G006R-ND 921 8080 59535 
6(1524) | GR |M2MXT-2606/-ND 208 1826 13456 6 (15.24) M6MMT-4006J-ND 4919 36242 6(1524) | GR |MBMMT-6006J-ND 851 7463 54993 
og | 184572 | MC |M2MXT2618R-ND 378 3316 24434 18 (45.72) M6MMT-4018R-ND 7211 53130 во | 184572) | MC |MBMMT-6018R-ND 1243 10901 80325 
18 (45.72) | GR |M2MXT-2618-ND 287 2515 18528 18 (45.72) M6MMT-4018J-ND 5978 44048 18(4572) | GR |MBMMT-6018J-ND 10.32 9052 666.99 
36 (91.44) | MC |М2МХТ-26368-М0 587 5150 37947 36 (91.44) M6MMT-4036R-ND 100.32 73920 36 (91.44) | MC |M8MMT-6036R-ND 17.26 15134 111510 
36(9144) | GR |M2MXT-2636J-ND 404 3547 26137 36 (91.44) M6MMT-4036J-ND 7567 56755 36(9144) | GR |MBMMT-6036.-ND 13.04 11435 84258 
5 ў 520) Ме MZMXT-3406R-ND 302 2652 10541 6 (15.24) M6MMT-5006R-ND 68.19 502.43 Twisted Pair 
56 2) MC |M2MXT-3418R-ND 485 4251 31322 Гү) MONMT-SOI8R-ND 00 6788 20 (50.80) | МС ШЫ 318 27.84 20547 
34 | 184872) | GR |MPMXISIBND 365 3203 23601 18 (45.72) НЕМЕНІ 7620 560 12 10 |40(101.60)| MC |M8MMT-1040K-ND 440 3859 28434 
36 (9144) | MC  |M2MXI-M3GR-ND 758 6649 48993 зб (91 44) AGENTE 12697. 93555 60 (152.40) | MC |M8MMT-1060K-ND 563 4933 36351 
36 (9144) | GR |M2MXT.3436J-ND 519 4553 33552 36 (91.44) О EIA 20 (50.80) | MC |M8MMT-1420K-ND 442 36.13 26624 
6 1524) | MC [M2MXTAOO6R-ND 353 3135 23100 615240) КЕ 0030 50595 14 |40(10160)| MC |M8MMT-1440K-ND 584 5117 37708 
6152) | GR |MOMXT4008JND 311 2724 20072 6 (1524) NYU YIN vases 60 (152.40) | MC |M8MMT-1460K-ND 755 6622 48791 
1814572) | мс |МОМХТ-401840 572 5016 36960 18 4572) MEMEO SD 1080; 180325 20(50.80) | MC |MBMMT-1620K-ND 450 3942 29047 
40 ; А ў ў - pbi ў i 16 |40(10160)| MC |M8MMT-1640K-ND 646 5661 41744 
18 (45.72) | GR [M2MXT-4018J-ND 431 3783 27878 18 (45.72) M6MMT-6018)-ND 90.52 66699 
36(9144) | MC |MoMxT-4036R-ND 894 7838 57750 36 (91.44) MEME SP SD 15134 311510 60 (152.40) | MC |M8MMT-1660K-ND 842 7380 54382 
36 (1-44) | GR  [MBMXTA4038ND 613 5372 39585 36 (91 44) GM ERES ІП 11455 ов 20 (50.80) | MC |MBMMT-2020K-ND 538 4714 34734 
6 (15.24) | MC -|MOMXT-5006R-ND — 456 3997 29453 е : 1 | š 20 | 40(101.60) | MC [M8MMT-2040K-ND 783 6863 505.68 
| і ў | Twisted Pair 60 (152.40) | MC |MBMMT-2060K-ND 1028 9012 66402 
6(1524) | GR |M2MXT-5006/-ND 397 3483 25667 
18 (4572) | мс |M2MXT-SOIBR-ND 724 6348 46778 20 (50.80) M6MMT-1020K-ND 2784 20517 20 (50.80) | MC |M8MMT-2420K-ND 583 5143 376.74 
50 | 184572) | GR |M2MXI-S018-D 548 4807 35422 40 (101.60) M6MMT-1040K-ND 3859 28434 24 | 40(101.60)| MC |MBMMT-2440K-ND 828 7262 53508 
36 (9144) | MC |МОМХТ-50368-М0 1126 9875 72765 60 (152.40) M6MMT-1060K-ND 4933 363.51 60 (152.40) | MC |M8MMT-2460K-ND 1073 9411 69342 
36 (9144) | GR |М2МХТ.5036/-М0 775 6793 50054 20 (50.80) M6MMT-1420K-ND 3613 26624 20 (50.80) | МС |MBMMT-2620K-ND 657 5758 42424 
6524) | MC —|M2MXT-G006R-ND-— 5.41 — 4745 34965 40 (101.60) M6MMT-1440K-ND 5117 37708 26 |40(101.60)| MC |M8MMT-2640K-ND 975 8551 63008 
60520 | GR |M2MXT-G008.-ND 471 4129 30423 60 (152.40) M6MMT-1460K-ND 6622 48791 60 (152.40) | MC |M8MMT-2660K-ND 12.94 113.45 83593 
18/4572) | MC (М2МУТ-60188-МО 863 7567 55755 20 (50.80) M6MMT-1620K-ND 3942 29047 20 (50.80) | MC |MBMMT-3420K-ND 839 7358 54218 
60 | 484572) | GR |M2MXTGOIBIND 652 5718 42129 40 (101.60) M6MMT-1640K-ND 5661 41714 34 |40(101.60) | MC |MBMMT-3440K-ND 1256 11011 81136 
36 (9144) | MC |M2MMXT-6036R-ND 1346 11799 86940 60 (152.40) M6MMT-1660K-ND 7380 543.82 60 (152.40) | MC |MBMMT-3460K-ND 16.72 146.64 108053 
36 (9144) | GR |M2MXT-G036.JAD 924 8101 59688 20 (50.80) M6MMT-2020K-ND 4714 34734 20(50.80) | MC |M8MMT-4020K-ND 991 8687 640.08 
- ; 40 (101.60) M6MMT-2040K-ND 68.63 505.68 40 |40(101.60)| MC |MBMMT-4040K-ND 14.81 12985 956.76 
Twisted Pair 60 (152.40) M6MMT-2060K-ND 9012 — 66402 60 (152.40) | MC |M8MMT-4060K-ND 1971 172.82 127344 
20 (50.80) | MC /M2MXT-1020K-ND 220 1929 14217 20 (50.80) M6MMT-2420K-ND 5113 27674 20 (50.80) | MC |MBMMT-5020K-ND 12.56 110.15 811.65 
10 | 40 (101.60) | MC |M2MXT-1040K-ND — 343 3004 22134 40 (101.60) M6MMT-2440K-ND 7262 535.08 50 |40(10160) MC |M8MMT-5040K-ND 18.69 163.88 1207.50 
60(152.40) | MC — M2MXT-1060K-ND — 4.65 4078 30051 60 (152.40) M6MMT-2460K-ND 9411 69342 60 (152.40) | MC |MBMMT-5060K-ND 24.81 217.60 1603.35 
20 (50.80) | MC |М2МХТ-1420К-М0 2.92 25.59 188.54 20 (50.80) M6MMT-2620K-ND 5758 42424 20 (50.80) | MC |M8MMT-6020K-ND 14.96 13146 966.42 
14 | 40(101.60) | MC |M2MXT-1440K-ND 463 4063 29938 40 (101.60) M6MMT-2640K-ND 8551 630.08 во | 40(101.60) | MC |M8MMT-6040K-ND 22.31 195.62 144144 
60(15240) | MC |M2MXT-460K-ND 635 5567 41021 60 (152.40) M6MMT-2660K-ND 113.45 — 835.93 60 (152.40) | MC |M8MMT-6060K-ND 29.66 260.09 191646 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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ЭМ Mini D Ribbon (MDR) Connectors 


Fig. 1 — IDC Wiremount 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
• Wiping Area: 30u min. Gold * Wire Accom- 
modation: 28AWG Stranded, 30AWG Solid • IEEE 
12846 Interface as a 36 Contact Connector 


Fig. 6 — Boardmount Thru-Hole Vertical 
.44 (11.0) 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
* Wiping Area: 30u min. Gold * IEEE 1284C 
Interface as a 36 Contact Connector “ Inter- 
face latch 


Fig. 2 — Solder Connector 


e Glass Reinforced Polyester (PCT) • UL 
94V-0 * Wiping Area: 20u min. Gold * Solder 
Area: Tin-Lead * Wire Accommodation: 24, 
26, 28 & 30AWG 


Fig. 7 — Surface Mount Right Angle 


e Glass Reinforced Polyester (PCT) • UL 
94V-0 * Wiping Area: 20j min. Gold “ Inter- 
face latch 


Fig. 3 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


• Glass Reinforced Polyester (PCT) • UL 94V-0 
e Wiping Area: 30u min. Gold • IEEE 1284C 
Interface as a 36 Contact Connector 


Fig. 8 — Boardmount Compliant Pin Vertical 


« 44 (11.0) 
ss > 


* Glass Reinforced Polyester (РВТ) * UL 94V-0 
e Wiping Area: ЗОр тіп. Gold • Tails: Gold Flash 


Fig. 13 — 1/0 Mounting Hardware 


Fig. 4 — IDC Wiremount Panelmount 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
e Wiping Area: 30u min. Gold * Wire Accom- 
modation: 28AWG Stranded, 30AWG Solid 
* IEEE 1284C Interface as a 36 Contact Con- 
nector • Interface latch 


Fig. 9 — Plastic Shielded Junction Shell for 
Round Cable 


e Outer Shell Material: ABS • UL 94V-0 e Inner 
Shell Material: Steel, .020" Plating: Nickel 


А © + 


Dim. in Inches(mm) 


Fig. 5 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


* Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 
94V-0 * Wiping Area: 30u min. Gold * Inter- 
face latch 


Fig. 10 — Plastic Solder Junction Shell, 


Non-Shielded а 


Ne 
* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 
* Quick release metal latching mechanism 


Fig. 14 — Board Lock and Panel Mounting Screws 


ЗМ # B 3M# A 
3341-10 |. M25 |: B 334426 M26x8mm| g 4777 
ШЕТЕЛ онно Гана нне 
3341-13 |. M2.5 3344-4 | 44-40 x 1/4 Fa 
ЖН ne 
аа Ç = * Material: ST. Steel 
3341-32 |.50(12.5) | M2.5 * Plating: Passivated e Material: Steel • Plating: Zinc 
No. of Dim. А Digi-Key Price Each 3M No. of Dim. А Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Positions | Inches (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. Fig.| Color | Positions | Inches (mm) | Part No. 10 100 250 | Part Мо. 
Plugs — Shielded, .050" 14 116 (29.5) | 3M1734-ND 869 742 661 627 | 10214-82115 
14 72(182) |MPBI4A-ND 487 440 370 351 | 10114-6000EC 36 1.71435) NES Be. site, NE kusa 
2 £87 (220) “MPB2OA-ND 503. 4245 383: 363. |[10120-6000ЕС 8 | Black | 40 1.81 (46.1) | 3M1736-ND 936 788 711 6.75 | 10240-R21TS 
68 2.51 (63.8) | 3M1737-ND 1090 917 828 17.86 | 10268-R21TS 
26 1.02 (25.8) | MPB26A-ND 520 4.38 395 375 | 10126-6000EC 80 281 (71.5) | 3M1738-ND 14.85 1250 1129 1071 | 10280-82115 
36 1.27 (32.2) | MPB36A-ND 624 525 474 450 | 10136-6000ЕС ононе 050" 
1 | Black} 40 1.37 (34.7) | MPB40A-ND 645 543 490 465 | 10140-6000ЕС T TOP PES» ЕЕ 168 394 358 338 ТО 
50 1.62 (41.1) | MPB50A-ND 688 580 523 497 | 10150-6000EC 20 102 ( 3) | ў | | 
17(297) | 3M1740-ND 406 342 309 293 | 10320-3210-000 
68 2.07 (52.5) | MPB68A-ND 707 595 538 540 | 10168-6000EC д So 
26 1.32 (33.5) | 3M1741-ND 414 349 315 299 | 10326-3210-000 
80 2.37 (60.1) | MPB80A-ND 859 723 653 6.20 | 10180-6000ЕС 9 | веде | 36 1.57 (398) | 3M1742-ND 422 356 321 3.05 | 10336-3210-000 
100 2.87(72.8) | MPB100A-ND 10.21 8.60 7.76 7.37 | 101A0-6000EC 40 1.67 (42.4) | 3M1765-ND 4.78 4.03 3.64 345 | 10340-3210-000 
14 72 (18.2) |3M1701-ND 616 518 468 444 | 10114-3000VE 50 1.92 (48.7) | 3M1743-ND 435 366 331 314 | 10350-3210-000 
20 .87(22.0) |3М1702-М0 670 564 5.09 483 | 10120-3000VE 68 2.37 (601) | 3M1744-ND 445 375 339 321 | 10368-3210-000 
2 | Black} 26 1.02(25.8) | 3M1703-ND 749 630 5.69 540 | 10126-3000VE 14 116 (295) | 3M1745-ND 699 588 531 504 | 10314-52F0-008 
36 1.27 (32.2) | 3M1704-ND 795 669 604 573 | 10136-3000VE 20 1.31 (33.3) | 3M1746-ND 720 606 547 5.19 | 10320-52F0-008 
40 1.37(347) | 3M1705-ND 8.32 7.00 6.32 6.00 | 10140-3000VE 10 | Black 26 1.46 (37.2) | 3M1747-ND 7.40 6.23 5.63 5.34 | 10326-52F0-008 
50 1.62 (41.1) | 3M1706-ND 8.99 7.56 6.83 6.48 | 10150-3000VE B pu y AMEND Т 520 o 5.40 maaan 
20 1.31 (3333) |3M1707-ND 1864 1148 1037 944 | 10120-5282VC Š 06 (524) 01 A SGH. йз. дынан 210950 520 
26 1.46 (37.2) |3M1708-ND 1444 1190 1075 1020 | 10126-52B2VC 14 1.01 (258) | 3М1750-М0 1140 959 866 822 | 10314-A200-00 
3 | Black 20 1.17 (29.7) | 3M1751-ND 1015 854 772 7.32 | 10320-А200-00 
36 1.71 (43.5) | 3M1709-ND 14.66 1234 1114 10.58 | 10136-52B2VC Е 132 (335) | 3M1782-ND 1092, 9139. 7830. 758 10326:4200:00 
50 2.06 (524) | 3M1710-ND 15.31 12.88 11.63 11.04 | 10150-52B2VC м 36 157(398) | 3M1753-ND 1154 972 877 833 | 10336-A200-00 
Receptacles — Shielded, .050" 40 1.67 (42.4) | 3M1754-ND 12.38 1042 941 8.93 | 10340-А200-00 
20 1.31 (33.4) | MRB20A-ND 888 748 675 641 | 10220-0210EC 50 1.92 (48.7) | 3М1755-М0 1290 4085 980 9.30 | 10350-A200-00 
26 1.46 (37.2) | MRB26A-ND 961 8.09 730 693 | 10226-0210EC 68 2.37 (60.1) | 3M1756-ND 13.52 1138 1027 9.75 | 10368-A200-00 
а | peck) 3 171 (435) | MRB36A-ND 1077 907 819 777 | 10236-0210EC 100 3.16 (80.2) | 3M1757-ND 15.08 12.69 11.46 10.88 | 103A0-A200-00 
40 1.81(46.1) | MRB40A-ND 11.32 9.52 860 8.16 | 10240-0210EC [н 108 ЕЕ O MISS ND 1159 887 un n 10314450000 
50 2.06 (52.4) | MRB50A-ND 1252 1054 952 9.03 | 10250-0210EC 32 (33. - : р ) : -А500- 
68 251 (63 3) MRB68A-ND 1482 1231 11.11 10.55 | 10268-0210EC 2 —| 8 1.57 139.8) БАМа AT e аео 
m : : : | 40 1.67 (42.4) | 3M1761-ND 14.04 1182 10.67 1043 | 10340-А500-00 
14 1.16 (29.6) | 3M1711-ND 4.20 354 320 3.03 | 10214-55G3VC 50 1.92 (487) | 3M1762-ND 1310 11.08 996 945 | 10350-A500-00 
20 1.31 (33.4) | 3M1712-ND 3⁄2 344 2.83 2.69 | 10220-55G3VC 68 2.37 (60.1) | 3M1763-ND 14.00 11.78 10.64 10.10 | 10368-A500-00 
20 1.31 (33.4) | 3M1713-ND 437 368 332 345 | 10220-55H3VC 
26 1.46 (37.2) | 3M1714-ND 404 340 30 291 | 10226-55G3VC no EET 3M 
5 | Beige 36 1.71 (43.5) | 3M1715-ND 443 373 337 320 | 10236-55G3VC Fig. | Description Part No. 1 100 500 1,000 Part Мо. 
36 1.71 (43.5) | 3M1716-ND 443 373 337 320 | 10236-55H3VC Jack Sockets — .050" 
40 1.81 (46.1) | 3M1717-ND 549 462 418 3.96 | 10240-5563VC M2.5/M2.5 . MDVS10-ND 229 17380 78650 143000 | 3341-10 
68 2.51 (63.9) | 3M1719-ND 6.76 569 514 4.88 | 10268-55H3VC #4-40/#4-40 MDVS16-ND 260 19750 893.75 1625.00 | 3341-16 
14 1.16 (29.5) |3M1720-ND 437 368 332 345 | 10214-6212VC #4-40/#4-40 MDVS17-ND 171 12956 58630 1066.00 | 3341-17 
20 1.31 (33.4) | 3M1721-ND 458 385 348 330 | 10220-6212VC 13 | М2.5/%4-40 MDVS13-ND 150 11376 — 51480 936.00 | 3341-13BULK 
26 1.46 (37.2) | 3M1722-ND 474 399 361 342 | 10226-6212VC М2.5/М2. MDVS25-ND 2.85 216.46 97955 178100 | 3341-25 
36 1.71 (43.5) | 3M1723-ND 489 412 372 353 | 10236-6212VC М2.5/%4-40 MDVS31-ND 1.66 126.40 572.00 1040.00 3341-31BULK 
6 | Black} 40 1.81 (46.1) | 3M1724-ND 5.0 4.29 388 3.68 | 10240-6212VC M2.5/#4-40 MDVSS2-ND — 1.93 14494 6649: 120900 | 3341-32BULK 
50 2.06 (52.4) |3M1725-ND 541 455 411 390 | 10250-6212VC — темен J 
68 2.51 (63.8) | 3M1726-ND 632 532 481 456 | 10268-6212VC - e Ы 
80 2.81(71.5) | 3M1727-ND 853 718 648 6.15 | 10280-6212VC Fig: Description PartNo: =a ев (70 ав ЗОО OOS Ман: 
100 3.31 (84.2) |3M1728-ND 9.11 767 693 657 | 102A0-6212VC Screws (Steel with Zine Plating) — -050 
14 116 (295) | 3M1729-ND 728 613 553 525 |10214:1210/Е Board Lock Screw, M2.6 x 8mm...... MDVT26-ND* — 150 1050 4875 8000 | 3344-26 
ў Board Lock Screw, М2.5 x6.0mm....| MDVTO3-ND* 600 4200 175.00 320.00 | 3344-3 
20 1.32 (33.4) | 3M1730-ND 745 627 566 537 | 10220-1210VE s 
Я 14 | Panel Mount Screw, M2.5 x8.0mm...| MDVT38-ND* 330 23.10 9625 17600 | 3344-38 
7 |Beige| 26 1.50 (38.2) | 3M1731-ND 774 651 588 5.58 | 10226-1210VE Н інге Ў 
Board Lock Screw, #4-40 х 1/4 .......| MDVTO4-ND* 2.40 1680 7000 128.00 | 3344-4 
40 1.85 (47.1) SMIISAND 894 753 680 645 | 10240-1210VE Panel Mount Screw, 44-40 x 3/8..... .. MDVT44-ND* 150 1050 4375 8000 | 3344-44 
50 2.06 (52.4) | 3M1733-ND 936 788 711 675 | 10250-1210VE © Quantity of one equals ons рей, 
” No. of Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Per Roll (Note: X in Part No. = Ft. per Roll) 
3M .025 Сгау Flat Cable 3754 Contacts A B Part No. 5FL 105. — 25FL 50Ғ. 1008. ЗООР. 
Series 20 | 0.500(12.70) 0.475 (12.07) | MB20G-X-ND 326 605 1349 2325 4185 11160 
УБ ШЕН 26 | 0.650 (16.51) 0.625 (15.88) | MB26G-X-ND 241 448 999 1723 3101 82.68 
НИ adn А 30 | 0.750 (19.05) 0.725 (18.42) | MB30G-X-ND 4.88 907 2023 3488 6278 9540 
conditore 30AWG 7 x T T 40 | 1.000 (25.40) 0.975 (2477) | MB40G-X-ND 6.51 12.09 2697 4650 8370 22320 
0:102) tinned stranded рага 50 | 1.250 (31.75) _ 1.225 (31.12) | MB50G-X-ND 464 861 1921 3343 5963 159.00 
< Voltage Rating: 30V 60 | 1500 (3810) 1475 (3747) | МВ606-Х-М0 977 1814 4046 6975 12555 33480 
+ Temperature Rating: -20°C-105°C — 7” 68 | 1.700 (43.18) 1.675 (42.55) | MB68G-X-ND 11.07 2055 4585 7905 14229 37944 
«Flammability Rating: USA: VW-1 025 30 AWG 7 хав (7x0.102)Tined РУС / 80 | 2.000 (50.80) 1.975 (50.17) | MB80G-X-ND 1302 2418 5394 9300 16740 44640 
Canada: ЕТ1 (064) Stranded Copper Conductors Insulation 100 | 2.500 (63.50) 2.475 (62.87) | MB100G-X-ND 1628 3023 6743 11625 20925 558.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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ЗМ Latch/Eject Headers .100" x .100” (2.54mm x 2.54mm) 


ЗМ Gray Cable Clamps with Adhesive 


3484 Series: Cable clamps organize cable routing by clamping and retaining up to six layers of flat cable. 
3484-1000-ND Cable Clamps with Айһесіме............................................................ $12.25/100 


ЗМ Gray Flat Cable 3365 series 


PHYSICAL: • Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) • Flam- 
mability Rating: UL VW-1 * Marking: Red Edge ” Conductors: 28 
AWG 7x36 Tinned Stranded Copper ELECTRICAL: • Voltage 
Rating: 300 V e Insulation Resistance: >1 x 10190/ 10 ft. ENVIRON- 


- B 
= -=.025(.635) --.050(1.27) 1 


| (86.68 6866. 6.8 
.035 #28 AWG “т 


(0.89) 7 X 36 Tinned Stranded 221°F. (105°С.) РУС 
Copper Conductors Insul. Flame Retard. 


Four-wall shrouded housing to protect (қо. of Dim. А Digi-Key Pricing 3M 

against physical and chemical ріп |Сопі. | In. (тт) | Part No. 1 100 500 |PartNo. 

damage. Order optional ejector latches Right Angle 

separately below. 10 [126(3200)| МНАТОК-МО 1.16 88.48 400.40 | 3793-5002 
14 |1.46 (37.08)| MHR14K-ND 1.60 121.66 550.55 | 3314-5002 

Right Angle Headers 16 |1.56 (39.62), MHR16K-ND 1.85 140.62 636.35 | 3408-5002 
20 |1.76 (44.70)| MHR20K-ND 2.29 173.80 786.50 | 3428-5002 
24 |1.96 (49.78)| MHR24K-ND 2.75 208.56 943.80 | 3627-5002 
26 |2.06 (52.32)| MHR26K-ND 2.97 225.94 1022.45 | 3429-5002 
30 |2.26 (57.40)| MHR30K-ND 2.75 208.56 943.80 | 3440-5002 
34 |2.46 (62.48)| MHR34K-ND 3.10 235.42 1065.35 | 3431-5002 
40 [2.76 (70.10)| MHR40K-ND 3.66 278.08 1258.40 | 3432-5002 
50 |3.26 (82.80)| MHR50K-ND 4.58 347.60 1573.00 | 3433-5002 
60 |3.76 (95.50)| MHR60K-ND 5.47 415.54 1880.45 | 3372-5002 

Straight 
10 |1.26 (32.00)| MHS10K-ND 1.14 86.90 393.25| 3793-6002 
14 |1.46 (37.08)| MHS14K-ND 1.58 120.08 543.40 | 3314-6002 
16 |1.56 (39.62)| MHS16K-ND 1.81 137.46 622.05 | 3408-6002 
20 |1.76 (44.70)| MHS20K-ND 2.25 170.64 772.20 | 3428-6002 
24 |1.96 (49.78)| MHS24K-ND 2.70 205.40 929.50 | 3627-6002 
26 |2.06 (52.32)| MHS26K-ND 2.91 221.20 1001.00 3429-6002 
30 |2.26 (57.40)| MHS30K-ND 2.70 205.40 929.50 | 3440-6002 
34 |2.46 (62.48)| MHS34K-ND 3.04 230.68 1043.90 3431-6002 
40 |2.76 (70.10)| MHS40K-ND 3.58 271.76 1229.80 | 3432-6002 
50 [3.26 (82.80)| MHS50K-ND 4.47 339.70 1537.25 | 3433-6002 
60 |3.76 (95.50)| MHS60K-ND 5.39 409.22 1851.85 | 3372-6002 
Optional Ejector Latches for Connectors 

Short MLKSO1-ND* .21/2 7.90 35.75 | 3505-2 
Long MLKSO2-NDT .21/2 7.90 35.75 | 3505-3 


* Use without strain relief T Use with strain relief 


№. 01| Dim.A 
Cont. | In. (mm) 


Digi-Key Pricing 3M 
Part No. 1 100 500 |Part No. 


Straight Solder Tail 


10 |0.79 (20.07) | MHB10K-ND 1.37 104.28 
14 [0.99 (22.15) | MHB14K-ND 1.41 107.44 
16 | 1.09 (27.69) | MHB16K-ND 1.58 120.08 
20 |1.29 (32.77) | MHB20K-ND 1.64 124.82 
Physical Specifications: Insulation: | 24 |1.49 (37.85) | MHB24K-ND 1.75 132.72 
e Material: Glass filled Polyester (PBT) | 26 |1.59 (40.39) | MHB26K-ND 1.77 134.30 
* Flammability: UL94V-0 * Color: Gray 30 |1.79 (45.47) | MHB30K-ND 2.04 154.84 
* Marking: 3M logo and Orientation 34 |1.99 (50.55) | MHB34K-ND 2.12 161.16 
Triangle Contact: “ Material: Phosphor 40 |2.29 (58.17) | MHB40K-ND 2.27 172.22 779.35 |2540-6002UB 
Bronze (C510) Plating: • Underplate: 50 |2.79 (70.87) | MHB50K-ND 2.81 213.30 965.25 |2550-6002UB 
100p” Nickel-QQ-N-290, Class 2 • Wip- 60 |3.29 (83.57) | MHB60K-ND 3.37 255.96 1158.30 |2560-6002UB 


471.90 |2510-6002UB 
486.20 |2514-6002UB 
543.40 |2516-6002UB 
564.85 |2520-6002UB 
600.60 |2524-6002UB 
607.75 |2526-6002UB 
700.70 |2530-6002UB 
729.30 |2534-6002UB 


ing Area: Gold-MIL-G-45204, Type II, Right Angle Solder Tail 


521.95 |2510-5002UB 
536.25 |2514-5002UB 
600.60 |2516-5002UB 


Grade C • Solder Tails: 2004" 60/40 Tin "15 10,79 (20.07) МНОТОК-МО 1.52 115.34 
нав * Wrap Tails: Gold | 44 [0.99 (22.15) |MHD14K-ND 1.56 118.50 
аз 16 |1.09 (27.69) | MHD16K-ND 1.75 132.72 


Electrical Specifications: • Current | 20 [1.29 (32.77) MHD20K-ND 1.83 139.04 629.20 |2520-5002UB| 
Rating: 2A • Insulation Resistance: | 24 |1,49 (37.85) MHD24K-ND 1.91 145.36 657.80 2524-5002UB 
>1х10%0 @ 500Vdc + Withstanding | 26 |159 (40.39) | MHD26K-ND 1.93 146.94 664.95 |2526-5002UB| 
voltage: 1000Vrms at Sea Level 30 |1.79(45.47) | МНОЗОК-МО 2.62 199.08 900.90 |2530-500208 
Environmental Specification: 34 |1.99 (50.55) | MHD34K-ND 2.31 175.38 793.65 |2534-5002UB 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 40 |2.29 (58.17) | MHD40K-ND 2.50 189.60 858.00 |2540-5002UB| 
UL File No.: £68080 50 |2.79(70.87) MHD50K-ND 3.08 233.84 1058.20 2550-5002UB 
CSA File No.: LR 40971 60 |3.29 (83.57) | MHD60K-ND 3.70 281.24 1272.70 |2560-5002UB| 


ЗМ Round Jacketed/Shielded Flat Cable 3659 series 


PHYSICAL: • Insulation Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) * Flammability Rating: UL VW-1 Cover 


d қ Shielding latch $ 
e Color: Black * Inner Cable: Scotchflex crew 
Product No. 3365; 28 AWG 7 x 36 ври Bonded Cover (В) hole _ lock (4-40) 
Conductors; UL Style: 2651 * Shield- it 1 \ 9 


ing: 0.001” (.03mm) and 90% ` T 
Optical Coverage Tinned Copper Al 
Braid 

ELECTRICAL: • Voltage Rating: 
150 V * Insulation Resistance: 
> 1 x 1010O/ 10 ft. 


ENVIRONMENTAL: 


74 
‚4 Cover nut 
Braid 
? Op. shielding 


Film Foil 
ge ў wire winding tab 
cae ч, L< Cover latch 
Shielding 


y 
Alum./Poly. 


Thickness 


* Temperature Rating: -4°F ~ 176°F (-20°C ~ 80°C) cover (A) 
No. of Dim. Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
Con- (Inch) Digi-Key *Price Per Roll 
tacts A B Part No. 5ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
15 29 700 | MCT5R-X-ND 1154 2143 47.81 8244 13120 
20 30 .950 MC20R-X-ND 12.43 23.08 51.49 88.78 142.04 
24 35 1.150 MC24R-X-ND 13.32 24.73 55.17 95.11 152.18 
25 35 1.200 MC25R-X-ND 13.73 25.50 56.89 98.09 156.94 
26 35 1.250 MC26R-X-ND 14.20 26.38 58.84 101.45 162.32 
34 39 1.650 MC34R-X-ND 15.98 29.68 66.20 114.14 182.62 
36 41 1.750 MC36R-X-ND 16.42 30.50 68.04 117.31 187.70 
37 41 1.800 MC37R-X-ND 16.87 31.32 69.88 120.48 192.76 
40 41 1.950 MC40R-X-ND 17.31 32.15 71.72 123.65 197.84 
50 -50 2.450 MC50R-X-ND 19.97 37.09 82.74 142.66 228.26 
60 53 2.950 MC60R-X-ND 22.39 41.58 92.76 159.94 255.90 
64 54 3.150 MC64R-X-ND 23.53 43.69 97.46 168.04 268.86 
No. of Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Part No. 1 100 500 1,000 Part No. 
D-Sub Backshells 
9 MDBS09-ND 3.93 298.62 1351.35 2457.00 3357-9209 
15 MDBS15-ND 4.35 330.22 1494.35 2717.00 3357-9215 
25 MDBS25-ND 4.97 377.62 1708.85 3107.00 3357-9225 
37 MDBS37-ND 7.26 551.42 2495.35 4537.00 3357-9237 
50 MDBS50-ND 11.40 865.84 3918.20 7124.00 3357-9250 
NEW! Thumbscrew Kit (2 Thumbscrews and 2 Retainers) NEW! 
Kit MDTS07-ND 3.97 301.78 1365.65 2483.00 3341-7 


MENTAL: • Temp. Rating: -4°F ~ 221°F (-20°C ~ 105°C) 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts A B Part No. 5 ft. 10й.  25ft. 504. 100ft. 300 ft. 
10 500 (12.70) | .450 (11.43) | MC10G-X-ND 1.63 3.02 6.74 11.63 20.93 55.80 
14 100 (17.78) | .650 (16.51) | MC14G-X-ND 2.28 4.23 943 16.26 2927 78.04 
16 .800 (20.32) | .750 (19.05) | MC16G-X-ND 2.60 483 1078 18.58 33.44 89.18 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) | MC20G-X-ND 3.25 6.04 13.47 23.23 41.81 111.50 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) | MC24G-X-ND 3.90 7.25 1647 27.87 5017 133.78 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26G-X-ND 4.23 7.85 17.51 30.19 54.34 144.92 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) | MC34G-X-ND 553 1027 22.90 39.49 71.08 189.54 
37 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37G-X-ND 6.02 1117 24.93 42.98 77.36 206.28 
40 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC40G-X-ND 6.50 12.08 26.95 46.46 83.63 223.00 
50 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | MC50G-X-ND 8.13 15.10 33.68 58.06 104.51 278.70 
60 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) | MC60G-X-ND 976 1812 4041 69.68 125.42 334.46 
64 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MC64G-X-ND 1040 19.32 43.11 74,32 13378 356.74 


ЗМ Color Coded Flat Cable 3302 series 


A 
B 042 
(1.07) 
PHYSICAL: “ Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Flammability база, 


Rating: UL VW-1 = Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier • Conductors: 28 op 
AWG 7 x 36 Tinned Stranded Copper. ELECTRICAL: • Voltage Rating: 300 V Brown 178°F (81°C) #28 AWG 7X 36 

* Insulation Resistance: > 1 x 1030/ 10 ft. ENVIRONMENTAL: • Temperature EVG [aSU Я Tinned Stranded 

Rating: -4°F ~ 176°F (-20°C - 80°C) шарына Coni. 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts A B Part No. 5 ft. 10 ft. — 25ft. 50ft. 100ft. 300 ft. 
10 .500 (12.70) | .450 (11.43) | MC10M-X-ND 2.89 536 11.96 20.63 3713 99.00 
14 700 (17.78) | .650(16.51) | MC14M-X-ND 4.04 7.51 16.75 28.88 51.98 138.60 
16 .800(20.32) | .750 (19.05) | MC16M-X-ND 4.62 8.58 1914 33.00 5940 158.40 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) | MC20M-X-ND 5.78 1073 23.93 41.25 7425 198.00 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) | MC24M-X-ND 6.93 12.87 28.71 49.50 89.10 237.60 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26M-X-ND 7.51 1394 3110 53.63 96.53 257.40 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) | MC34M-X-ND 9.82 1823 40.67 7013 126.23 336.60 
37 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37M-X-ND 10.68 19.84 44.26 76.31 137.36 366.30 
40 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC40M-X-ND 11.55 2145 47.85 82.50 148.50 396.00 
50 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | М050М-Х-МО 14.44 26.81 5981 103.13 185.63 495.00 
60 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) | MC60M-X-ND 17.33 32.18 71.78 12375 222.75 594.00 
64 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MC64M-X-ND 18.48 3432 7656 132.00 237.60 633.60 
ЗМ Twisted Pair Flat Cable 1700 Seres | sese Trough Twist 
= А 
PHYSICAL: • Insulation Material: Polyvinyl ease .100(2.54) 
Chloride (PVC) • Flammability Rating: UL LLL LL @ (8) (8) |06 
VW-1. ELECTRICAL: * Voltage Rating: 300 18"5(457.2) 2::25(508) 9878 HALL) 
V “ Insulation Resistance: >1 x 10°Q/ 10 — Standard product has alt. 18” PVC Insulated S28AWG 176°F (80°C, 


ft. ENVIRONMENTAL: * Temperature 
Rating: -4*F ~ 176°Е (-20°С ~ 80°C) 


(45.72cm) twisted sections 
and 2" (5.08cm) flat sections. 


Tinned Strand. Clear PV! 
Copper Conductors Insul.-Flame Retard. 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts A B Part No. 5ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft.t 
10 50 (12.70) .450 (11.43) MC10F-X-ND 3.05 5.66 12.62 21.75 34.80 
14 70 (17.78) :650 (16.51) MC14F-X-ND 4.26 7.92 17.66 30.45 48.72 
16 80 (20.32) .750 (19.05) MC16F-X-ND 4.87 9.05 20.18 34.80 55.68 
20 1.00(25.40) | .950 (24.13) MC20F-X-ND 6.09 11.31 25.23 43.50 69.60 
26 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) MC26F-X-ND 7.92 14.70 32.80 56.55 90.48 
34 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) MC34F-X-ND 10.35 19.23 42.89 73.95 118.32 
36 1.80 (45.72) | 1.750 (44.45) MC36F-X-ND 10.96 20.36 45.41 78.30 12528 
40 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) MC40F-X-ND 12.18 22.62 50.46 87.00 139.20 
50 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) MC50F-X-ND 15.23 28.28 63.08 108.75 174.00 
60 3.00 (76.20) | 2.950 (74.93) MC60F-X-ND 18.27 33.93 75.69 130.50 208.80 
64 3.20 (81.28) | 3.150 (80.01) MC64F-X-ND 19.49 36.19 80.74 13920 222.72 
T If ordered in full reel size, may contain a splice. Comes in unreel box. 
ЗМ High Flex Life Cable 3319 series WG 
19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex life 
available for dynamic applications. PHYSICAL: • Insulation Material: A 
Polyvinyl Chloride (PVC) “ Color: Black • Marking, Standard: .025~ | B 
None “ CSA Option: UL AWM 2651 105C 300V VW1, ЗМ NU, СЅА (0.64) 
AWM 1A 105C 300V FT1 = Conductors: 28 AWG 19x40 (19x0.079) Е 
Silver Plated Stranded Соррег АПоу (89% conductivity) 035 AA 
ELECTRICAL: • Voltage Rating: 300 V “ Insulation Resistance: >1 x — (0.89)  28AWG 19 X 40 (19 X 0.079) 
10100/ 10 ft. (3m) ENVIRONMENTAL: • Temperature Rating: -4°F ~ amo parod; tranga 
221°Е (-20°С ~ 105°C) * Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: ЕТІ OPPBra oy conductors: 
Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts A B Part No. 5ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
10 50 (12.70) 45 (11.43) MC10H-X-ND 18.99 35.26 78.66 135.63 217.00 
14 -70 (17.78) :65 (16.51) MC14H-X-ND 26.58 49.37 110.13 189.88 303.80 
16 .80 (20.32) .75 (19.05) MC16H-X-ND 30.38 56.42 125.86 21700 347.20 
20 1.00(25.40) | .95 (24.13) MC20H-X-ND 37.98 70.53 157.33 27125 434.00 
24 1.20(30.48) | 1.15 (29.21) MC24H-X-ND 45.57 84.63 188.79 325.50 52080 
26 1.30(33.02) | 1.25 (31.75) MC26H-X-ND 49.37 91.68 204.52 35263 564.20 
34 1.70(43.18) | 1.65 (41.91) MC34H-X-ND 64.56 119.89 267.45 461.13 737.80 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) MC37H-X-ND 70.25 130.47 291.05 501.81 802.90 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MC40H-X-ND 75.95 141.05 314.65 54250 868.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MC50H-X-ND 9494 176.31 393.31 678.13 1085.00 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) MC60H-X-ND 113.93 211.58 471.98 81375 1302.00 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MC64H-X-ND 121.52 225.67 503.43 867.98 1388.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSMANN 


басу Waldom 


CORPORATION 
.050” (1.27mm) Flat Flex Cable 


Material: 

* Insulation: Flame retardant polyester film 
Performance Characteristics: 

* Current Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) 
* Voltage Rating: 300 volts 

* Temperature Rating: -20*C to 105°С 


* Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per UL Flame 


Test VW-1 
* Dielectric Strength: 2500V/MIL 
Typical Electrical Values: 
* Resistance: 1100/1000 feet (304.8 meters) max. 
* Capacitance: 13.8 pf/ft (max.) 
* Impedance: 113 ohms 


Flat Cable 


Features: 

* Operating Voltage: 300Vrms 

* Test Voltage: 2000Vrms 

* Current Capacity: 1A 

* Insulation Resistance: »20 G O/m 

* Capacity: 45pF /m 

* Conductor Resistance: »2300 /km 

* Impedance: 104 ohms 

* Temperature Range: -30°С to 105*C 

* Color: Gray, red coded 

* Multi-Color Sequence: Brown, red, orange, yellow, green, blue, 
violet, gray, white, black 


28 AWG 7/36 
Stranded conductor 
Tin coated copper 


HK4——— Оіт А — —»| 
я Отв —— 


.100” (2.54тт) Round Conductor Flat 
Cable in Precut Lengths 
26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


Features: 
* Gray PVC insulation 


* U.L. Temperature Rating: -20°С to 105°С 
* U.L. Voltage: 300V max. 
* U.L. Flammability Rating: VW-1 


* U.L. Style No. 2651 


* U.L. Recognized (File #Е61522) 
e CSA Certification (File 41161126) 


037 050 .026 -<-025(64) d 
ЛЕГЕ | im .050 (1.27) 
А (врал) OOOOO NN 034 (.86) 
011 A (Span) ~ n ç 
l- B (Cable Width) + 
Dim. — Inch (mm) 
No. of Dim. Conductors A B 
ы А Inch (mm) в ШЕЛІ Pacing 9 450 (11.43) 400 (10.16) Digi-Key Dimension L 
Ma AED : 10 500 (12.70) 450 (11.43) Part No. In. (mm) 
4 | 150 (3.81) 250 (6.35) | AE04-500-ND 300.00 14 700 (17.78) 650 (16.51) ХХХХ ООО 2" (50.80) 
5 | 200(5.08) .300(7.62) | AF05-500-ND 307.50 E 2 (20.32) a 0278) XXXX-04-ND 4" (101.6) 
-500- - : : - XXXX-06-ND 6” (152.4 
6 .250 (6.35) 350 (8.89) | AE06-500-ND 315.00 Е 1.000 (25.40) “950 (24.13) ( ) 
7 | 300(7.62) 400 (10.16) | AE07-500-ND 322.50 24 1.200 (30.48) 1.150 (29.21) " 
8 | 350 (8.89) 450 (11.43) | AE08-500-ND 330.00 25 1.250 (31.75) 1.200 (30.48) zm S "T 
10 | 450(1143)  550(13.97) | AE10-500-ND 345.00 = Dm ато, = 61.75) (1.27) 100 (2.54) (1.04) 
12 | 560 (13.97) .650 (16.51) | AE12-500-ND 367.50 34 1.700 (43.18) 1.650 (41.91) (0) О-о-о ОО 
17 | .800(20.32) .900(22.86) | AE17-500-ND 442.50 37 1.850 (46.99) 1.800 (45.72) 
20 | .950(24.13) 1.050 (26.67) | AE20-500-ND 510.00 20 2000 ава, 1562 CES No. of Dim. S Dim. W (Ref.) 
б 5 ы б Positions In. (mm) In. (mm) 
22 | 1.050 (26.67) — 1.150 (29.21) | AE22-500-ND 555.00 ёб 3.000 (76.20) 2.950 (74.93) : 300 608) 30006] 
25 | 1.200 (30.48) 1.300 (33.02) | AE25-500-ND 645.00 64 3.200 (81.28) 3.150 (80.01) 4 300 (7.62) .400 (10.16) 
: B 5 .400 (10.16) .500 (12.70) 
Multi-Color Ribbon Cable* 6 .500 (12.70) .600 (15.24) 

” Е 7 600 (15.24) 1700 (17.78) 
.100" (2.54mm) Flat Flex Cable With Standard 10 Color Repeat Sequence 8 700 (17.78) “во (20.32) 
Material: No. of (Note: "X" in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 9 -800 (20.32) -900 (22.86) 

* Conductors: Unplated copper per QQ-C502 Con- | Digi-Key Pricing 10 -900 (22.86) 1.000 (25.40) 
* Insulation: Flame retardant polyester film EE ШШ B ШШ 29 90 ЦЫ 
BaHonmance Charscmsatics: 9 | AEOOM-X-ND 244 435 1050 2025 3750 ETT ERES NE 
* Current Rating: 2 amperes (28 AWG equivalent) 10 REED 244 = 1050 m 3750 Pos. Part No. 1 10 Part No. 
* Voltage Rating: 300 volts 14 | AEMM-XND 342 — 611 1475 2844 5267 
* Temperature Rating: -55° to 105°C 15 | AESM-X-ND 3% 699 1687 3254 6025 з MIX 4 3.88 28001-0302 
* Insulation Resistance: 5000 megohms (min) | 16 | AEIGM-C-ND 3% 699 1687 3254 6025 WM0SOSND 53 469 25001-0304 
М аа т Polyester, self-extinguishing рег UL Flame 20 | AE2OM-X-ND 489 — 873 207 4064 7525 И WM04-04-ND 7 6.76 25001-0404 
+ UL Style 2643 24 | AEMM-KND 642 109 — 2637 5085 9417 WM04-06-ND 95 8.39 25001-0406 
Typical Electrical Values: 25 | AE25M-X-ND 636 — 1136 2742 5287 97.92 5 WMO5-02-ND 64 5.63 25001-0502 
* Resistance: 550/1000 feet (304.8 meters) max. 5 ЖЕУШІ u = ae et X WM06-02-ND 66 582 25001-0602. 
se оар) 34 | ИМХО 832 1485 3584 6912 128.00 6 MOOD “а Ls 23001-0604 
* Impedance: 128 ohms - - - - - М/М06-06-М0 1.06 9.39 25001-0606 
37 | AES7M-X-ND 979 1747 4216 8152 15058 
з. 15.075 (1.91) >| H -050 (1.27) 40 | AEAOM-X-ND 979 1747 42146 8122 15058 WM07-02-ND 67 5.95 25001-0702 
Е, £ = = Б] 50 | AESOM-X-ND 1224 2145 5273 10170 18833 7 | WMOT-04-ND 88 7.76 25001-0704 
011 = | 60 | AEGOM-X-ND 1468 2620 6323 12195 22583 ШШ ЫШЫ 142 9.89 25001-0706 
(28)! В 64 | AE64M-X-ND 1565 2744 6743 13005 24083 М/М08-02-М0 70 6.14 25001-0802 
* Cable available in 300 ft reel. Please call for pricing. 8 WM08-04-ND 92 8.14 25001-0804 
Flex Cable WM08-06-ND 148 10.45 25001-0806 
No. of Dim. Gray Ribbon Cable* WM09-02-ND 72 6.32 25001-0902 
Con- Inch (mm) Digi-Key Pricing With Single Edge Red Strip For Pin One Orientation 9 WM09-04-ND .96 8.45 25001-0904 
tacts А Кап No: 500 rt: m ERE EN WMO9-06-ND 124 10.96 25001-0906 
ТТІ lo. lote: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
2 | 100 (2.54) .300 (7.62) | AF02-500-ND 247.50 Ge] mt Piu ИР ЕЯ asi 2500121003 
3 | .200(5.08) 400 (10.16) | AFO3-500-ND — 270.00 tacts | Part №. 5 10 25 50 100 10 |  WM10-04-ND 1.01 8.89 25001-1004 
4 | 300 (7.62) .500 (12.70) | AFO4-500-ND 285.00 9 | AE09G-X-ND 72 129 310 599 11.08 WM10-06-ND 131 1158 25001-1006 
5 | 400(10.16) .600 (15.24) | AFO5-500-ND 292.50 10 | AE10G-X-ND 72 — 129 310 599 1108 
6 |500 (12.70) 700(17.78) | AFO6-500-ND 315.00 14 | AE14G-X-ND — 108 184 — 443 855 — 1583 | 
15 | AEISG-X-ND 108 19 464 896 1658 
8 | 700(1778) .900 (22.86) | AFO8-500-ND 352.50 А д А 
9 | 8000039 1000549 Ш 405% 16 | AEIGG-X-ND 10 192 464 896 1658 Paladin Tools 
20 | AE20G-X-ND 144 256 618 1193 2208 ! 
10 | .900(22.86) — 1.100(27.94) | AF10-500-ND 420.00 м Шш ію 39 70 145 97% РС Cable Тесіег 
11 | 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) | AF11-500-ND 435.00 95  AESGXND 190 338 817 1575 2947 
12 | 1.100 (27.94) 1.300(33.02) | AF12-500-ND 450.00 26 | AE26G-X-ND 1.90 3.38 8.17 15.75 29.17 Tests continuity of PC cables. Identifies open, 
13 | 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) | AF13-500-ND 465.00 34 | AE34G-X-ND 25 450 1085 2093 3875 Ш. 
14 | 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) | AF14-500-ND 480.00 37 | AES7G-X-ND 2.90 517 1248 2408 4458 RJ45 and RJ11 telephone cables; D-Sub 9 Pin 
15 | 1400 (35.56) 1.600 (40.64) | AF15-500-ND 495.00 40 | AE40G-X-ND 2.93 5.22 12.60 24.30 45.00 (male/female); D-Sub 15 Pin (including H.D. 
50 | АЕ500-Х-М0 368 657 1587 3060 56.67 and male/female); D-Sub 25 Pin (male/female). 
16 | 1.500 (38.10) — 1.700(43.18) | AF16-500-ND 540.00 o BORN au 7m Ow um 688 Tests shield continuity. Battery included. 
18 | 1.700 (43.18) 1.900(48.26) | AF18-500-ND 622.50 64 | AEGAG-X-ND 471 841 2030 3945 7250 Now has USB connections. 
20 | 1900 (48.26) 2.100 (53.34) ШАО аз * Cable available іп 300 ft reel. Please call for ргісіпд. PAL1570-ND .. ...$179.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2 — Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 
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Fig. 5 — Serial Printer (Snap Hoods) IEEE 1284 Bi-Directional Printer 
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Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 10 — 25-Pin Interface Extension Fig. 12 — VGA Monitor Extension 
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Fig. 13 — Premium VGA Monitor Extension 
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AE1115-ND & AE1030-ND : 1-8, 2-3, 3- 
-4, 8-5, 9-22, AE1036-ND: 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 
AE1031-ND & AE1032-ND: 1-8, 2 AE1033-ND & AE1034-ND: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7- 13-3, 15-2, 25-25. 
-5, 8-4, 9- 8, 8-7, 9-9, shell-shell AE1037-ND: 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 7-7, 20-(6+8). 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 ft. (2m) " Bi AE1000-ND 12.38 10.88 9.75 AK155-2 
9.84 ft. (3m) | 36 2x Centronics 36-Pin Female to Female AE1001-ND 16.50 14.50 13.00 AK434-3 
6.56 ft. (2m) " LB AE1002-ND 10.73 9.43 8.45 AK138-2 
1 | ован, (зт) | 36 2х Centronics 36-Pin Male to Male AE1003-ND 15.02 13.20 11.83 AK426-3 
6.56 ft. (2m) " ері AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
984ft (3m) | 36 ?x Centronics 36-Pin Male to Female AE1005-ND 15.68 13.78 12.35 AK430-3 
Parallel Printer Cable, IBM PC & Compatibles 
5.90 ft (1.8m) AE1006-ND 4.79 4.21 8.77 AK101-1.8 
9.84 ft. (3m) Ж - Di ч pi т AE1007-ND 7.99 7.02 6.30 AK102-3 
2 16.40 ft. (5m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE1099-ND 7.06 621 557 AK103-5 
22.96 ft. (7m) AE1100-ND 8.94 7.86 7.05 AK104-7 
6.56 ft. (2m) AE1101-ND 4.59 4.04 3.62 AK108-2 
3 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1102-ND 5.81 5.11 4.58 AK127-3 
22.96 ft. (7m) AE1104-ND 9.47 8.33 7.47 AK159-7 
4 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male AE1008-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-2 
6.56 ft. (2m) D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male AE1009-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-L2 
Parallel Printer Cable, IBM PC & Compatibles 
5 9.84 ft. (3m) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1103-ND 3.27 2.88 2.58 AK150-3 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods 
5.90 ft. (1.8m) AE1105-ND 10.26 9.02 8.09 АК711-1.8 
6 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1106-ND 13.79 12.13 10.87 AK712-3 
16.40 ft. (Sm) AE1107-ND 18.65 16.39 14.69 AK713-5 
5.90 ft. (1.8m) AE1108-ND 10.82 9.52 8.53 AK733-1.8 
7 9.84 ft. (Sm) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1109-ND 14.59 12.82 11.50 AK734-3 
16.40 ft. (Sm) AE1110-ND 20.53 18.04 16.18 AK735-5 
5.90 ft. (1.8m) AE1112-ND 10.63 9.34 8.38 AK736-1.8 
8 9.84 ft. (Sm) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1113-ND 13.93 12.24 10.98 AK737-3 
16.40 ft. (Sm) AE1114-ND 20.66 18.16 16.28 AK738-5 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface 
9 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1111-ND 3.83 3.37 3.02 AK401-2 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) Із Pi AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
9.84 ft. (3m | 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1011-ND 8.58 754 676 AK162-3 
6.56 ft. (2m) T Pi AE1012-ND 7.06 6.21 5.57 AK135-2 
10 | ован. (am) | 25 2x D-Sub 25-Pin Male іо Ғетаіе AE1013-ND 8.58 754 676 AK166-3 
6.56 ft. (2m) Т Pi AE1014-ND 7.23 6.36 5.70 AK133-2 
9.84 ft. (3m | 25 2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE1015-ND 10.03 8.82 791 AK170-3 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) т D; AE1018-ND 5.35 4.70 4.22 AK129-2 
984 (3m | 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE1019-ND 6.01 528 474 AK174-3 
6.56 ft. (2m) T р; AE1020-ND 5.35 4.70 4.22 АК131-2 
11 | ован (зт) | 9 2x D-Sub 9-Pin'Male to Female AE1021-ND 6.01 528 474 AK178-3 
6.56 ft. (2m) B р; AE1016-ND 5.85 4.70 4.22 AK152-2 
оған (3m | 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE1017-ND 611 5.37 481 AK182-3 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 
12 6.56 ft. (2m) = 2x H/D D-Sub 15-Pin Male to Female AE1022-ND 6.01 5.28 4.74 AK322-2 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable 
= 6.56 ft. (2m) — HD D-Sub 15-Рт Male to 5 x BBNC Male AE1116-ND 17.23 15.14 13.58 AK553-2 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable 
18 5.90 ft. (1.8m) — HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE1117-ND 10.13 8.91 7.99 AK3220-1.8 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) Я E AE1023-ND 4.29 3.77 3.38 АКЗ06-2 
1^ | 16408. (5m | 5 5-Pin Standard Din Male to Female AE1024-ND 875 769 6.89 AK307-5 
Molded PS/2 Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) неная i AE1025-ND 5.84 5.14 4.61 AK323-2 
15 | 16.408. (5m) | Š 6-Ріп Mini Din Male to Female, Spiral AE1026-ND 1073 9.43 8.45 АК528-5 
16 6.56 ft. (2т) 6 MiniDIN 6-Ріп Male to MiniDIN 6-Ріп Female, Straight AE1118-ND 2.48 2.18 1.95 AK323/G-2 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 21— 
Р5/2 Keyboard Adapter 


Fig. 22 — D-Sub 
Adapter 


Fig. 23 — Р5/2 Mouse Adapter 


Adapter to assist in the installation of inter- 
face systems, using standard cables. 
Fig. 26 — Wiring Box Fig. 27 — CD-ROM Audio Cable 
Adapter for special matching 


of RS 232 interfaces, with the 
high quality contacts and wire 


bridges. This adapter can be 


= c 


used many times for the 
reconfiguration of cables with- 
out the need for soldering. 


Fig. 30 — CD-ROM Audio Cable Fig. 31 — Internal S/P - DIF Audio Cable 


Fig. 34 — Power Cord, Straight/Angled Fig. 35 — Power Cord, Straight/Straight 


Fig. 24 — PS/2 Mouse-Cable Adapter 


Fig. 28 — CD-ROM Audio Cable 
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Fig. 25 — Jumper Box 


Adapter for special matching of 
RS 232 interfaces. 

The link wires included give an 
easy economical way of 
permanently reconfiguring pin 
functions without rewiring cable 
assemblies. 


Fig. 33 — Y-Power Cord 
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Fig. 36 — Power Cord Single Ended, Straight 
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Fig. 37 — Power Cord Single Ended, Straight 


-50.8-4 
15.94 


| ск 


ID 


Drain Wire = 


White 
Green 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
PS/2 Keyboard Cable - Straight 
17 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE1119-ND 2.41 2.12 1.90 AK678-2 
PC Modem (AT Adapter Cable) 
18 .82 ft. (.25m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1115-ND 1.72 1.51 1.36 AK128-.25 
6.56 ft. (2m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1030-ND 4.72 4.15 3.72 AK125-2 
Null Modem Cables 
18 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1031-ND 5.05 4.44 3.98 AK149-3 
9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1032-ND 5.28 4.64 4.16 AK124-3 
Null Modem , Cross-Cables 
19 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE1033-ND 5.68 4.99 4.48 AK143-3 
9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE1034-ND 5.68 4.99 4.48 AK142-3 
Null Modem, Serial Cables 
9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
20 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1036-ND 7.49 6.59 5.91 AK250-3 
9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1037-ND 4.39 3.86 3.46 AK251-3 
PS/2 Keyboard Adapters 
21 = = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
— — 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
D-Sub Adapters 
— = 9-Pin Male to 25-Pin Male AE1048-ND 3.04 2.67 2.40 AB913 
22 <= = 9-Pin Female to 25-Pin Male AE1049-ND 3.04 2.67 2.40 AB914 
— = 9-Pin Male to 25-Pin Female AE1050-ND 3.04 2.67 2.40 AB914F 
= = 9-Pin Female to 25-Pin Female AE1051-ND 3.04 2.67 2.40 AB915 
PS/2 Mouse Adapters 
= = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1052-ND 3.00 2.64 2.37 AB401 
= = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1053-ND 6.01 5.28 4.74 AB450 
23 = = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Male AE1054-ND 6.30 5.54 4.97 AB402 
— — 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1055-ND 2T 2.44 2.19 AB405 
= = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.05 1.80 1.62 AB406 
= = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
.5 ft. (.15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.05 1.80 1.62 AB401K 
24 .5 ft. (.15т) = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1158-ND 2.05 1.80 1.62 AB450K 
.5 ft. (.15т) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.05 1.80 1.62 AB405K 
.5 ft. (.15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.05 1.80 1.62 AB406K 
Jumper Box 
25 — — 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1038-ND 7.39 6.50 5.83 AB972 
— — 1 x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1039-ND 7.82 6.88 6.17 AB973 
Wiring Box 
26 = = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1040-ND 14.12 12.42 11.13 AB946 
— — 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1041-ND 14.62 12.85 11.52 AB947 
Power Splitter Cables 
27 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1276-ND 1.29 1.14 1.02 AK2525 
28 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4-Fold AE1277-ND 2.77 2.44 2.19 AK615-.5 
29 1.64 ft. (0.5m) — Audio CD-ROM 3-Fold AE1278-ND 1.88 1.66 1.49 AK616-.5 
30 1.64 ft. (0.5m) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1275-ND 1,19 1.05 94 АК2524 
31 1.64 ft. (0.5m) = Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE1279-ND 2.01 1.77 1.59 AK2526DVD 
.66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 5 1/4" Drives AE1027-ND 1.98 1.74 1.56 AK319-.2 
32 .66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2" Drives AE1028-ND 1.98 1.74 1.56 AK520-.2 
.66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 3 1/2" and 5 1/4" Drives AE1029-ND 1.98 1.74 1.56 AK521-.2 
Y-Power Cord 
33 6.56 ft. (2m) == 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE1120-ND 6.40 5.63 5.05 AK500/Y-U-2 
Power Cords 
34 6.56 ft. (2m) — Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE1121-ND 4.52 3.98 3.57 AK500/U-1 
35 6.56 ft. (2m) — Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE1122-ND 4.95 4.35 3.90 AK500/U-2 
6.56 ft. (2m) — Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1325-ND 4.65 4.09 3.67 AK500-OE-5-2 
36 9.84 ft. (3m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1326-ND 5.97 5.25 4.71 AK500-OE-5-3 
6.56 ft. (2m) - Cord SJT 18AWG 3 Сопа Shielded AE1327-ND 4.98 4.38 3.93 AK500-OE-6-2 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 38 — Power Cord Single Ended, Angled 


Fig. 39 — Power Cord Single Ended, Angled 
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Fig. 42 — Power Cord Extension 
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Fig. 40 — Power Cord Single Ended, Straight 
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Fig. 41 — Power Cord, Straight/8-Device 


Fig. 45 — RCA Male to Male 


Чез] 


Fig. 49 — S Video Male to Male and ВСА Male 


to Male, High Quality 


olden. 
Silver. 


Fig. 51 —S Video Male to Male, High Quality 
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Fig. 55 — Stereo 3.5mm Male to Male 


em pum 


Fig. 52 — S Video Male to Female, High Quality 
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Fig. 56 — Stereo 3.5mm Male to Female 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
9.84 ft. (3m) — Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1328-ND 6.80 5.98 5.36 AK500-OE-6-3 
36 6.56 ft. (2m) — Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1329-ND 4.29 3.77 3.38 AK500-OE-7-2 
6.56 ft. (2m) — Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1330-ND 5.45 4.79 4.29 AK500-OE-8-2 
37 6.56 ft. (2m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1338-ND 4.52 3.98 3.57 AK500-OE-9-2 
9.84 ft. (3m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1339-ND 6.27 5.51 4.94 AK500-OE-9-3 
38 6.56 ft. (2m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1331-ND 4.55 4.01 3.59 AK500-RA-5-2 
9.84 ft. (3m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1332-ND 6.34 5:57 5.00 AK500-RA-5-3 
6.56 ft. (2m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1333-ND 5.64 4.96 4.45 AK500-RA-6-2 
39 6.56 ft. (2m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond AE1334-ND 4.39 3.86 3.46 AK500-RA-7-2 
9.84 ft. (3m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond AE1335-ND 6.11 5.38 4.82 AK500-RA-7-3 
6 ft. (1.83m) = Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1345-ND 2.01 1.77 1.59 AK500-OE-12-6F 
40 8.99 ft. (2.74m) — Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE1346-ND 3.07 2.70 2.42 AK500-OE-12-9F 
6 ft. (1.83m) — Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1347-ND 2.64 2.32 2.08 АК500-ОЕ-13-6Ғ 
ft. (2.44m) = Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1348-ND 3.23 2.84 2.55 АК500-ОЕ-13-8Ғ 
41 6.56 ft. (2т) — Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.92 2.57 2.30 AK500/U-3 
Power Cord Extension 
6.56 ft. (2m) = IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE1124-ND 5.05 4.44 3.98 AK500/U-4 
3.28 ft. (1m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1336-ND 3.56 3.13 2.81 AK500-JC-5-1 
3.28 ft. (1m) = Cord SJT 18AWG 3 Cond AE1337-ND 3.30 2.90 2.60 AK500-JC-6-1 
42 1.64 ft. (.5т) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1340-ND 2.54 2.24 2.01 АК500-ОЕ-11-.5 
3.28 ft. (1m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1341-ND 3.60 3.17 2.84 AK500-OE-11-1 
4.92 ft. (1.5m) == Cord SVT 18 АМ/@ З Cond Shielded AE1342-ND 4.08 3.54 3.18 AK500-OE-11-1.5 
6.56 ft. (2m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1343-ND 4.82 4.24 3.80 AK500-OE-11-2 
8.20 ft. (2.5m) = Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1344-ND 5.48 4.82 4.32 AK500-OE-11-2.5 
Multi Media Cables 
4.92 ft. (1.5m) — RCA Male to Male AE1308-ND 1.75 1.54 1.38 AK-AV200 
43 6.56 ft. (2m) — RCA Male to Male AE1044-ND 1.81 1.59 1.43 АКЗ02-2 
8.20 ft. (2.5т) ее ВСА Ма to Male AE1309-ND 2.27 2.00 1.80 AK-AV201 
44 8.20 ft. (2.5m) — RCA Male to Female AE1310-ND 2.34 2.06 1.85 AK-AV202 
4.92 ft. (1.5m) — 2RCA Male to Male AE1264-ND 2.84 2.50 2.24 AKCHMM-015 
45 6.56 ft. (2m) = 2RCA Male to Male AE1265-ND 2.21 1.95 1.75 AKCHMM-2 
8.20 ft. (2.5m) = 2RCA Male to Male AE1266-ND 2.94 2.59 2.32 AKCHMM-025 
16.40 ft. (Sm) = 2RCA Male to Male AE1267-ND 4.75 4.18 3.75 AKCHMM-050 
4.92 ft. (1.5m) = 2RCA Male to Female (Red and White) AE1260-ND 2.64 2.32 2.08 AKCHMF-015 
6.56 ft. (2m) — 2RCA Male to Female (Red and White) AE1261-ND 2.21 1.95 1.75 AKCHMF-2 
46 6.56 ft. (2m) — 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1045-ND 2.44 2.14 1.92 AK3030-2 
8.20 ft. (2.5m) — 2RCA Male to Female (Red and White) AE1262-ND 2.94 2.59 2.32 AKCHMF-025 
16.40 ft. (Sm) -- 2RCA Male to Female (Red апа White) AE1263-ND 5.25 4.62 4.14 АКСНМЕ-050 
47 4.92 ft. (1.5m) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1349-ND 18.61 16.36 14.67 AK-AV500 
16.40 ft. (Sm) == Audio ВСА High Quality, Male to Male AE1350-ND 29.34 25.79 23.12 AK-AV501 
48 4.92 ft. (1.5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1353-ND 26.66 23.44 21.01 AK-AV504 
16.40 ft. (Sm) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1354-ND 40.33 35.44 31.78 AK-AV505 
49 4.92 ft. (1.5m) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1359-ND 28.58 25.12 22.52 AK-AV510 
16.40 ft. (Sm) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1360-ND 43.89 38.57 34.58 AK-AV511 
50 4.92 ft. (1.5m) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1351-ND 8.81 7.75 6.95 AK-AV502 
16.40 ft. (Sm) = Audio RCA High Quality, Male to Male AE1352-ND 13.20 11.60 10.40 AK-AV503 
51 4.92 ft. (1.5m) = Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1355-ND 10.63 9.34 8.38 AK-AV506 
16.40 ft. (Sm) = Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1356-ND 18.35 16.13 14.46 AK-AV507 
52 4.92 ft. (1.5m) = Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1357-ND 12.77 11.23 10.07 AK-AV508 
16.40 ft. (Sm) == Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1358-ND 17.82 15.66 14.04 AK-AV509 
4.92 ft. (1.5m) — 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1269-ND 3.14 2.76 2.47 AK243-015 
6.56 ft. (2m) = 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE1042-ND 6.77 5.95 5.33 AK243-2 
53 8.20 ft. (2.5m) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1271-ND 3.96 3.48 3.12 AK243-025 
16.40 ft. (Sm) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1272-ND 5.74 5.05 4.53 AK243-050 
32.8 ft. (10m) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1273-ND 6.83 6.01 5.39 AK243-10 
54 | 1.18 in. (80mm) — 3.5mm Stereo Male to 2 RCA Female AE1274-ND 1.91 1.69 1.51 AK244-2 
55 6.56 ft. (2m) — 3.5mm Stereo Male to Male AE1268-ND 1.62 1.43 1.28 AK203/MM 
56 8.20 ft. (2.5m) = 3.5mm Stereo Male to Female AE1043-ND 3.60 3.17 2.84 AK203-2.5 
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ASSMANN SCSI, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — Internal Adapter, Molding Fig. 2 — Internal Adapter, Assembly Fig. 3 — Low Profile Adapter Fig. 4 — SCSI-3 M-F Adapter 


| 


Fig. 5 — SCSI-3 F-F Adapter Fig. 6 — SCSI-3 M-M Adapter Fig. 7 — SCSI-3 M-F Adapter Fig. 8 — Centronic 50 Male 


Fig. 10 — Box Header 50 M/F Fig. 11 — D-Sub 50 Male with Latch 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. Meters | Lines | Description Part No. 1 10 25 | Рагі No. 
SCSI Series, Internal Adapter 
1 — — | HP D-sub 68 Male to Box Header 50 Male AE1057-ND 13.86 12.18 10.92 | AB-Y1007 a 
2 — — |НР D-sub 68 Female to Socket 50 Female AE1058-ND 18.48 16.24 14.56 | AB-Y1008 
SCSI Series, Low Profile Adapter | 
3 — 50 |HPD68 Female to IDC 50 Female AE1059-ND 19.80 17.40  15.60| AB-Y1014 
SCSI-3 Series, Adapter ^J 
4 — 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Female AE1060-ND 2228 20.25 18.23 | AB-Y334 
5 — 50 | HP D-sub 50 Female to HP D-sub 68 Female AE1061-ND 21.31 19.38 17.44 | AB-Y335 Fig. 12 — D-Sub 68 Male with Latch Fig. 13 — SCSI 2 to SCSI 2 Round Cable 
6 — 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Male AE1062-ND 24.200 22.00 19.80 | AB-Y344 
7 — 50 | HP D-sub 68 Male to HP D-sub 50 Female AE1063-ND 23.10 21.00 18.90 | AB-Y345 а_ 
SCSI-1 Series, Terminator e 
8 — 50 |Centronic 50 Male, A Cable, Active AE1064-ND 15.18 13.34 11.96 | AB-Y102T 
9 — 50 |Box Header 50 Male, A Cable, Active AE1066-ND 16.17 1421 12.74 | AB-Y130T 
10] — 50 | Box Header 50 M/F, A Cable, Active AE1065-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y126T 
SCSI-2 Series, Terminator Ф; 
п — 50 |HP D-sub 50 Male with Latch, A Cable, Active AE1067-ND 19.80 17.40 15.60 | AB-Y201L 
SCSI-3 Series, Terminator 
12| — | 68 [HP D-sub 68 Male with Latch, P Cable, Passive | AE1068-ND 2211 1943 1742 | AB-Y315T - 14 — SCSI-2 Extension Cable 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 
13 | .90 | so |07500 50, HP, Male, Clip to D-Sub 50, AE1163-ND 1871 1645 14.75 АК579/Е-1 
HP, Male, Clip 
D-Sub 50, HP, Male, Clip to D-Sub 50, 
13| 20 50 HP, Male, Clip AE1164-ND 20.85 18395 17.06 | AK579/F-2 
SCSI-2 Series, Round Cable 
14| ат | зо |Half-pitch D-sub 50 Male to Gentronic AE1069-ND 1660 1459 13.08) АК-Ү1202 


50 Male, А Cable 


SCSI-3 Series, Round Cable 
15 | .91 | 68 |Half-pitch D-sub 68 Male X 2, A Cable AE1070-ND 24.67 2243 20.19 | AK-Y1301 
Half-pitch D-sub 68 Male to Centronic 


16) 91 | 80 | 50 Male, A Cable AE1071-ND 18.04 16.65 14.93 | AK-Y1302 
Half-pitch D-sub 68 Male to Half-pitch й T 
17| Э | 50 | БЕТІ Male, A Cable AE1072-ND 21.62 19.00 17.03 | AK-Y1303 
Half-pitch D-sub 68 Male to D-sub Т T 
18) 91 | 25 | 35 Male, A Cable AE1073-ND 15.94 14.01 12.56 | AK-Y1304 
SCSI Series, Flat Cable 
UL 2651, 50 pins, 1.27mm pitch, 
19| 2 50 AE1074-ND 7.06 621 5.57 | AK-Y2110 
IDC 50 X 8, P Cable ig. 18 — SCSI-3 Adapter Cable 
SCSI-3 Series, Flat Cable 
20] 45 | 68 |.635mm HP D-sub 68 Male X 2, P Cable AE1075-ND 13.33 11.72 10.51 | AK-Y2301 
21| 06 | 68 |.635mm HP D-sub 68 Male X 3, P Cable AE1076-ND 2132 18.74 16.80 | AK-Y2302 = 4 
22| 12 | 68 |.635mm HP D-sub 68 Male X 5, P Cable AE1077-ND 24.72 22.48 20.23 | AK-Y2303 T 
23| 20 | 68 |.635mm HP D-sub 68 Male X 8, P Cable AE1078-ND 30.59 2823 26.26 | AK-Y2304 П | 
.635mm HP D-sub 68 Female X 2 to .635mm š 
24] 16 | 68 | HP D-sub 68 Male x8 AE1079-ND 42.17 38.92 36.20 | AK-Y2310 2) d =F 
Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives 
25] 5 40 | (3) 40 Pin Socket Connectors AE1311-ND 267 2.35 2.11 | АК5430-.5 
ATA Ultra Flat Cables ig. 20 — SCSI-3 Internal Flat Cable 
26] 46 | 40 |Ultra ATA HDD 100Mbps AE1312-ND 6.53 575 5.15 | AK-ATA-100 
ІЕЕЕ1394 Cable Double Shielded 
18 6 |6-Ріп Male to 6-Pin Male AE1125-ND 18.25 16.04 14.38 | AK1394-18 
27 | 3.0 6 |6-Ріп Male to 6-Pin Male AE1128-ND 2402 2112 18.93 | AK1394-30 
5.0 6 |6-Ріп Male to 6-Pin Male AE1131-ND 2416 22.30 20.74 | AK1394-50 
1.8 4 |6-Ріп Male to 4-Pin Male AE1126-ND 21.81 19.17 17.19 | AK1394-184 
27А| 3.0 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1129-ND 2225 2023 18.21 | AK1394-304 
50 4 |6-Ріп Male to 4-Pin Male AE1132-ND 24.68 22.73 21.14 | AK1394-504 
18 4 |4-Ріп Male to 4-Pin Male AE1127-ND 23.38 21.25 19.13 | AK1394-1844 
278| 30 4 | 4-Pin Male to 4-Pin Male AE1130-ND 2745 2495 22.46 | AK1394-3044 Fig. 22 — SCSI-3 Internal Fig. 23 — SCSI-3 Internal 
5.0 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1133-ND 29.03 26.79 24.92 | AK1394-5044 RAID Flat Cable RAID Flat Cable 
IEEE 1394 & USB Connectors 
28| — | — [ІЕЕЕ 1394 Recept Horizontal SMT AE7348-ND 2.00 1.76 1.58| АЧЕ-5-5МТ 
29 | — | — [ІЕЕЕ 1394 Recept Horizontal PCB AE7347-ND 190 1.67 1.50 |А-Е-5-ПІР 
30| — | — | IEEE 1394 Recept Vertical PCB AE7346-ND 190 1.67 1.50 | A-IE-E-DIP 
3| — 4 | USB АР Recept Dip, Type A AE1083-ND 125 141 .99 | AU-Y1005 
31) — 4 | USB АР Recept SMT, Type А AE1084-ND 125 141 -99 | AU-Y1006 
32| — 4 | USB АР Recept Dip, Type В AE1085-ND 241 1.86 — 1.67 | AU-Y1007 
33| — 4 | USB АР Recept Dual Port, Type A AE1086-ND 241 1.86 1.67 | AU-Y1008 


(Continued) 
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Fig. 24 — SCSI-3 Internal RAID Flat Cable Fig. 25 — 40 Pin Socket Connectors Fig. 26 — Ultra ATA Flat Cables Fig. 27 — IEEE 1394 Cable 


Red stipe Black 


Ш IC] 


— = Fig. 31 — USB 4P Female Rt. Angle Fig. 32 — USB 4P Male Right Angle 
Length Digi-Key Price Each Assmann Dip Connector Connector 
Fig. | Meters Lines Description Part No. 1 10 25 | Part No. 
USB Plugs and Hoods 
— | — | USB A-Male, Solder Version AE1134-ND 92 8 73| A-USBPA ў 
34| — | — | USB B-Male, Solder Version AE1136-ND 1.06 93 84 A-USBPB SNF 
— | — | Hood for USB A Male AE1135-ND 43 38 .34|A-USBPA-H00D 
— | — | Hood for USB B Male AE1137-ND 43 38 34] A-USBPB-HOOD 
USB Cables 
1 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1280-ND 271 238 244 | AK670M-1 Fig. 33 — USB 4P Female Dual Port Fig. 34 — USB Plugs and Hoods 
2 | 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1281-ND 3.00 2464 2.37 AK670M-2 Right Angle Dip Connector 
3 | 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1282-ND 3.88 343 3.07 | AK670M-3 
35 5 | 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1283-ND 436 3.83 3.44 | AK670M-5 
1 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1288-ND 2.90 2.56  2.29| AK670M/2-1 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1289-ND 323 2.85 2.55 | AK670M/2-2 
3 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Ріп Male AE1290-ND 376 331  2.97| AK670M/2-3 
5 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1291-ND 479 421 3.77 | АК670М/2-5 
1 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1284-ND 271 238 244 | АК672М-1 
2 | 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1285-ND 3.00 2.64 2.37 AK672M-2 
3 | 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1286-ND 353 341 279 | AK672M-3 
a6 5 | 4 | Cable Mini USB 5-Pin Male AE1287-ND 436 3.83 3.44 | AK672M-5 
1 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1292-ND 290 2.56 229 AK672M/2-1 
2 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1293-ND 3.23 285 255 | AK672M/2-2 
3 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1294-ND 376 331  2.97| АК672М/2-3 
5 | 4 | Cable Mini USB 2.0, 5-Pin Male AE1295-ND 479 421 3.77 | АК672М/2-5 
15 | 4 | Cable USB А-А Male AE1081-ND 3.66 322 2.89 | AU-Y1001 
2 | 4 |Cable USB A-A Male AE1141-ND 482 424 3.80 | AK670-2 
5 | 4 | Cable USB А-А Male AE1142-ND 779 6.85 6.14 | AK670-5 
37| 1 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1296-ND 277 244 249 | AK670/2-1 
2 | 4 |Cable USB 2.0, A-A Male AE1297-ND 3.50 3.08 276 | AK670/2-2 
3 | 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1298-ND 422 372 3.33 | AK670/2-3 
5 | 4 | Cable USB 2.0, А-А Male AE1299-ND 574 5.05 4.53 | AK670/2-5 
2 | 4 | Cable USB B-B Male AE1151-ND 495 435 3.90 | AK673-2 
5 | 4 | Cable USB B-B Male AE1152-ND 795 6.99 6.27 | AK673-5 
HE 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1304-ND 277 244 219 AK673/2-1 
2 | 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1305-ND 3.50 3.08 276 | AK673/2-2 
3 | 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1306-ND 422 372 3.33 | AK673/2-3 
5 | 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1307-ND 574 5.05 4.53 | AK673/2-5 
15 | 4 | Cable USB A-B Male AE1082-ND 472 415 3.72] AU-Y1002A 
2 | 4 |Cable USB A-B Male AET144-ND 482 424 3.80 | AK672-2 
5 | 4 | Cable USB A-B Male AE1145-ND 726 6.38 5.72 | AK672-5 
1 | — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1300-ND 277 244 249 | AK672/2-1 
2 | — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1301-ND 3.50 3.08 276 | AK672/2-2 
3 | — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1302-ND 422 372 3.33 | АК672/2-3 : 
39! 5 | — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1303-ND 574 505 452 AK672/2-5 Fig. 38 — USB Cable, B-B Male 
2 | 4 | Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1146-ND 495 435 3.90 | AK672MB 
2 | 4 | Cable USB A-B Male, iMac Purple AE1147-ND 495 435 3.90 AK672MG 
2 | д | Cable USB A-B Male, iMac Green AE1148-ND 495 435  390| AK672ML 
2 | д | Cable USB A-B Male, iMac Red AE1149-ND 495 435 3.90 AK672MS 
2 | 4 | Cable USB A-B Male, iMac Orange AE1150-ND 495 435 3.90 | АК672МТ 
1.8 | 4 | USB A Male to USB A Female, Dbl. Shield AE1138-ND 5.28 4.64 4.16 | AK669-1.8 
40| 3 | 4 | USBAMale to USB A Female, Dbl. Shield AE1139-ND 650 572 5.13 АК669-3 т 
5 | 4 | USBA Male to USB A Female, Dbl. Shield AE1140-ND 762 670  601|AK669-5 Fig. 39 — USB Cable, A-B Male 
A 2 | 4 | USBAto Open End AE1143-ND 347 2.79 2.50 | AK670-0E 
2 | 4 | USBBto Open End AE1153-ND 323 2.85 2.55 | AK673-0E 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded 
2 x USB-A Female to 2 x 5-Pin, 
" 025 | — | 254mm Socket Conn. AE1161-ND 710 6.24 5.59 AK674 
2 x USB-A Female to 1 x 8-Pin 
0.25 | — ў AE1162-ND 749 659 5.91 АК674-8 
2.54mm Socket Conn. Fig. 40 — USB Extension Cable Fig. 41 — USB Cable, A to Open End 
USB Adapters — Molded 
— | 4 | USB Adapter, A Type, Female AE1080-ND 271 2.38 244 | AU-Y1000-A 
— | 4 | USB-A Female to USB-B Male AE1159-ND 4.95 435 3.90 | A-USB-2 X | 
— | 4 | USB-A Male to USB-B Female AE1160-ND 495 435 3.90 | A-USB-3 M 
43| — | 4 | USB-A Female to USB-B Female AE1318-ND 495 435  390|A-USB- му 
— | 4 | USB-A Female to USB-A Female AE1319-ND 495 435 3.90 | A-USB-4 
— | 4 | USB-A Male to USB-A Male AE1320-ND 495 4.35 3.90 | A-USB-5 
— | 4 | USB-B Male to USB-B Male AE1321-ND 4.95 4.35 3.90 | A-USB-6 
44 | 1.63 | — | Adapter USB-Serial 089/25 Male AE1324-ND 42.50 37.36 3349| DA-70119 
Modular Plugs 
— | — | АРАС, Unshielded, for Flat Cable AE1194-ND 47 45 43| A-MO-4/4-SF 
— | — | 6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1196-ND 47 45 — 43] А-М0-6/4-5Ғ 
45| — | — | 6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1198-ND 30 27 24|А-М0-6/6-5Ғ 
— | — | 8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1200-ND 36 32 — .29] A-MO-8/8-SF 
— | — | 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1201-ND 102.90 _.81 | A-MO-8/8-SFS 
— | — | 4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND 47 15 43] A-MO-4/4-SR 
— | — | 6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1197-ND 47 45 413] A-MO-6/4-SR 
45| — | — | 6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1199-ND 30 27 24| А-МО-6/6-58 
— | — | 8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1202-ND 36 32 .29] A-MO-8/8-SR 
— | — | 8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1203-ND 1.02  .90  .81| A-MO-8/8-SRS (Continued) 
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Fig. 43 — USB Adapters Fig. 44 — USB to Serial Adapter Cable Fig. 45 — Modular Plug 


Fig. 46 — CAT 5(e) Patch Cable 


a 


#4 > \ 
ETT й — 38s Ye 
Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Meter | Description Part No. 1 10 25 Part No. Part No. 1 10 25 Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5, RJ45 — Molded 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Gray — AE1098-ND 6.73 5.92 5.31 | A-MCS-80020-MPGRAY 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Green = AE1166-ND 4.93 434 3.8 | A-MCS-80020/G 
49 3.0 CAT 5, Patch Cable, Green = AE1171-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/G 
2.0 CAT 5, Patch Cable, Yellow == AE1168-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS-80020/Y 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ45 — Molded 
1.0 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1208-ND 2.05 1.80 1.62 A-MCUP-80010 AE1233-ND 2.84 2.50 2.24 | A-MCSP-80010 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1213-ND 2.90 2.56 2.29 A-MCUP-80020 AE1238-ND 3.99 3.51 3.15 | A-MCSP-80020 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1218-ND 3.66 3.22 2.89 A-MCUP-80030 AE1243-ND 5.12 4.50 4.03 | A-MCSP-80030 
5 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1223-ND 5.35 470 422 A-MCUP-80050 AE1248-ND 7.13 6.27 5.62 | A-MCSP-80050 
10 САТ .5e, Patch Cable, Gray AE1228-ND 9.64 847 7.60 A-MCUP-80100 AE1253-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100 
1.0 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1209-ND 2.05 1.80 1.62 A-MCUP-80010/R AE1234-ND 2.84 2.50 2.24 | A-MCSP-80010/R 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1214-ND 2.90 2.56 2.29 A-MCUP-80020/R AE1239-ND 3.99 3.51 3.15 | A-MCSP-80020/R 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1219-ND 3.66 3.22 2.89 A-MCUP-80030/R AE1244-ND 5.12 4.50 4.03 | A-MCSP-80030/R 
5 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1224-ND 5.35 470 422 A-MCUP-80050/R AE1249-ND 7.18 6.27 5.62 | A-MCSP-80050/R 
10 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1229-ND 9.64 8.47 7.60 A-MCUP-80100/R AE1254-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/R 
1.0 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1210-ND 2.05 1.80 1.62 A-MCUP-80010/B AE1235-ND 2.84 2.50 2.24 | A-MCSP-80010/B 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1215-ND 2.90 2.56 2.29 A-MCUP-80020/B AE1240-ND 3.99 3.51 3.15 | A-MCSP-80020/B 
46 3.0 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1220-ND 3.66 3.22 2.89 A-MCUP-80030/B AE1245-ND 5.12 4.50 4.03 | A-MCSP-80030/B 
5 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1225-ND 5.35 470 422 A-MCUP-80050/B AE1250-ND 7.13 627 5.62 | A-MCSP-80050/B 
10 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1230-ND 9.64 8.47 7.60 A-MCUP-80100/B AE1255-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/B 
1.0 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1211-ND 2.05 1.80 1.62 A-MCUP-80010/Y AE1236-ND 2.84 2.50 2.24 | A-MCSP-80010/Y 
2.0 САТ .5e, Patch Cable, Yellow AE1216-ND 2.90 2.56 2.29 A-MCUP-80020/Y AE1241-ND 3.99 3.51 3.15 | A-MCSP-80020/Y 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1221-ND 3.66 3.22 2.89 A-MCUP-80030/Y AE1246-ND 5.12 4.50 4.03 | A-MCSP-80030/Y 
5 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1226-ND 5.35 470 4.22 A-MCUP-80050/Y AE1251-ND 748 6.27 5.62 | A-MCSP-80050/Y 
10 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1231-ND 9.64 8.47 7.60 A-MCUP-80100/Y AE1256-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/Y 
1.0 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1212-ND 2.05 1.80 1.62 A-MCUP-80010/G AE1237-ND 2.84 2.50 2.24 | A-MCSP-80010/G 
2.0 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1217-ND 2.90 2.56 2.29 A-MCUP-80020/G AE1242-ND 3.99 3.51 3.15 | A-MCSP-80020/G 
3.0 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1222-ND 3.66 3.22 2.89 A-MCUP-80030/G AE1247-ND 5.12 4.50 4.03 | A-MCSP-80030/G 
5 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1227-ND 5.35 470 422 A-MCUP-80050/G AE1252-ND 748 6.27 5.62 | A-MCSP-80050/G 
10 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1232-ND 9.64 8.47 7.60 A-MCUP-80100/G AE1257-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/G 


Cable Testers 


PC Cable Tester, Standalone 


All suitable PC cable 
can be tested with 
this tester. 
* Checks: connection, 
pin allocation and 
shielding * Pin allocation 
shown by LEDs: transmit (25), 
receive (36), battery (1), shielding 
(2), number of wires (4) * 4 Buttons: Test, auto/ 
manual, speed, on/off * Automatic and manual test 
run * Connectors: DSub-9 M/F, DSub-15 M/F, 
DSub-15 HD M/F, DSub-25 M/F Centronics 36 
female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, 
IEEE 1394 female * Power supply by 9V block 
battery, 9V/150mA external power supply optional 
* Dimensions (WxDxH): 250mm x 130mm x 35mm 


AE1207-ND PC Cable Tester, Standalone 


Network Cable 
Tester RJ45, BNC 


ФӘ” — 
* Cable tester for Ф 
shielded апа ип- 
shielded САТ5 == 
cable with RJ45 plug 
as well as for BNC-coax 
cable * Test function for cable 
with RJ45 UTP/STP апа BNC plug, 
patch panels and modular wall plates * Fast test 
function by auto-scanning * Tests: connection, allo- 
cation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 
568B, Token Ring * Main device with one RJ45 
and one BNC female, remote unit with one RJ45 
female * With remote unit for testing of installed 
cable * LEDs for status display * Operation with 
9V block battery * Includes artificial leather bag 


AE1206-ND Network Cable Tester 


d 


(ACT-PC-SO) .... $175.88 


$69.30 


Modular Cable Tester 
RJ45 / RJ11 / RJ12 


* Modular cable 
tester for cable 
with RJ45, RJ12 
and RJ11 plug 

* Fast test function 
by auto-scanning 

* Test: connection, alloca- 
tion and pairs 

* Main device with two RJ45 female; remote unit 
with one RJ45 female 

* Installed cable can be tested with remote unit 

* LEDs for status display 

* Operation with 9V block battery 

* Includes artificial leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester 
(ACT-MN).................... $69.30 


Tester RJ45, BNC 


* Total of 18 
LEDs (for each 


жы ў 
ЧУ”, 
wire and for > Т 


shielding) show а ZA 
the allocation and give — 
= 


a fast, exact test result 

* Operation with 9V block 

battery * Test function for cable with RJ45/11 
UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular 
wall plates * Includes BNC cable adapter for coax 
cable test * Manual or automatic test run • Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 
two RJ45 female, remote unit with one RJ45 
female * Installed cable can be tested with remote 
unit e Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester 
(ACT-LAN) ....$114.63 


HIROSE 
ELECTRIC 
Co.,LTD. 


Features: Tested and certified by USB Association approved 
laboratory the connectors will perform at transmission speeds 
up to 480Mbps. Thin design of the plug assembly and the 
overmold section allows use in small spaces. The plug also 
incorporates a build-in snap-lock feature, providing tactile 
verification of the full and secure mating of plug and 
receptacle. Plating is lead-free in order to protect environment. 


Applications: Personal and mobile computer peripheral 
equipment, data terminals, digital cameras, MP3 players, 
PDA's, GPS and other devices utilizing standard USB 
protocols. 

Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 5V AC 
* Operating Temperature Range: -30°C to 75°C • Contact 
Resistance: 50то тах. * Insulation Resistance: 100MQ min. 
* Dielectric Withstanding Voltage: No Flashover or insulation 
break down; 100V AC/one minute 

Materials; Receptacles: * Insulator: Synthetic resin * Finish 
Color: Black * Contacts: Copper alloy * Contact Area: Gold 
plating * Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: 
Copper alloy * Finish: Tin alloy plating 

Materials; Plugs: * Insulator: Synthetic resin * Finish Color: 
Black * Contacts: Copper Alloy * Finish Contact Area: Gold 
plating * Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: 
Steel * Finish: Tin alloy plating * Over-mold compound: PVC 
* Finish: Black 


USB 2.0 Cable Assemblies and Connectors 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing| Hirose 
Fig. Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
Right Angle Receptacle, Metal Shield, SMT Type with Positioning Post 
1 H2959CT-ND 1.24 :90 74 H2959TR-ND 434.91 UX60-MB-5ST 
Right Angle Receptacle, Metal Shield, DIP Type with Positioning Post 
2 H2960CT-ND 1.10 :80 :66 H2960TR-ND 385.70 UX60-MB-5S8 
Right Angle Receptacle, Metal Shield, SMT Type without Positioning Post 
1 H2961CT-ND 1.24 .90 74 H2961TR-ND 434.91 UX60A-MB-5ST 
3 H2955-ND 1.56 1.13 .93 = — UX40-MB-5P 
H2958-ND 1.41 1.02 .84 = = UX40A-MB-5P 
Length Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
4 USB Type A to Mini-B 1,000 H2957-ND 5.39 4.19 3.35 UX40-MB-5PA-1000-2003 
5 USB Mini-B to Mini-B 500 H2956-ND 7.05 5.47 4.38 UX40-MB-5PP-500-1002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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USB Connectors 


USB Standard Features: • Broad industry support from computer and telecom leaders * 12 Mbit/sec low-cost data 
transfer rates • Provides PC/telephone integration and digital connectivity • Standard serial port connector for all devices 
* Supports daisy chaining and up to 127 devices * Windows '95 Operating Driver support Applications: « Desktop and 
Notebook PCs • Peripherals * Keyboard, Mouse • Telephony, ISDN, PBX's, Handsets 

PCB Receptacle Features (Series A): • Right-angle single, dual-stack * Positive polarization * 1,500 mating cycles • Met- 
al shielding * Four positions with gold-plated contacts: Two for signal on 2mm centerline and two for power on 2.5 mm 
centerline • Rated for 1.0 Amp max. per contact 

USB Receptacles: Electrical: Voltage: 30V Current: 1.0A Contact Resistance: 30MO max. Dielectric Withstanding 
Voltage: 750VAC Insulation Resistance: 1000MO min. Housing: Glass fiber-filled polyester, UL94V-0 Contact: 
Phosphor Bronze Metal Shell: Copper Alloy Plating: Gold Flash Temperature: 0°C ~ 40"C 

Міпі-В USB Connectors: “ Approximately 1/8th the size of standard USB-B connectors “ Fully compliant with current USB 
2.0 specifications * Compact and lightweight design meets various portable and mobile equipment needs * Operates at 
speeds up to 480 Mbps * Rugged durability up to 5,000 cycles 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 Type ‘A’ Single Upright Dual Stacked, 
Right Angle, White WM2496-ND 3.03 2.68 1.79 | 67298-4000 
2 Type 'B' Single Right Angle, Black WM17108-ND 2.09 1.85 1.24 | 67068-0000 
Type 'B' Single Right Angle, White WM17109-ND 243 1.89 1.26 | 67068-1000 
3 | Type 'Mini-B', Right Angle, PCB Mount WM5974-ND 3.61 2.89 1.93 | 54819-0511 
Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Вее!* | Molex 
Fig.| Description Part No. 1 10 25 800 Part No. 
4 | Type Міпі-В, USB OTG; WM2499CT-ND 182 146 122] 58240 | 54819-0578 


Right Angle, 5 Position SMD 
* For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


USB Cable Assemblies and Connectors 


Dim. in mm 


Fig. 1 and Fig. 2 Features: 

Fully-shielded and polarized plugs. Friction grip on over-molded 
body facilitates easy mating and unmating. 

Electrical: • Voltage: 30V “ Current: 1.0A • Contact 
Resistance: 30mO тах. * Dielectric Withstanding Volt: 750V 
AC * Insulation Resistance: 1000MQ min. Mechanical: 
* Mating Force: 35N max. * Withdrawal Force: 10N min. 
* Durability: 1500 cycles min. 


Fig. 3 Features: 

* Approximately 1/8 the size of standard USB-B 
connectors * Fully compliant with current USB 2.0 
specifications 

Specifications: • Voltage: 30V • Current: 1.0А • Con- 
tact Resistance: 50mQ max. * Dielectric With- 
standing Voltage: 100 AC/1 minute * Insulation 
Resistance: 100MO min. 


Dim. А Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| (mm) | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
1 2080 USB Type 'A-to-Pigtail' Full-Rated WM17104-ND 4.79 3.84 320 | 88728-3400 
2080 USB Type 'A-to-Pigtail' Sub-Channel | WM17105-ND 3.56 2.85 2.38 | 88738-8200 
2 2090 USB Type 'A-to-B' Full-Rated WM17103-ND 5.01 402 3.35 | 88732-9200 
3 1000 USB Type А to Міпі-В' WM5975-ND 16.41 1313 10.95 | 59204-9401 


DELPHI 


Connection Systems 


Lighted USB 2.0 Cable 
Assemblies 


Cable assemblies for USB 2.0 (Universal Serial Bus) with integrated 
illumination at the connectors. These cables add a distinctive glow 
to their normal job of connecting peripheral devices to computers. 
They are available in a variety of colors and are ideal for 
applications that benefit from improved aesthetics, peripheral 
discrimination, or visual confirmation that the cable is powered-up. 


LED Digi-Key Price Each Delphi 
Color Length Part No. 1 10 25 Part No. 
Lighted USB 2.0 Cable Assemblies 
White 1.8M 167-1015-ND 11.72 10.30 9.23 15430623-144 


Red 1.8M 167-1016-ND 11.72 10.30 9.23 15430623-244 
Green 1.8M 167-1017-ND 11.72 10.30 9.23 15430623-344 
Blue 1.8M 167-1018-ND 11.72 10.30 9.23 15430623-444 
Orange 1.8M 167-1019-ND 11.72 10.30 9.23 15430623-544 


Mini USB 2.0 Cable Assemblies 


Miniature cable assemblies for USB (Universal Serial Bus) based interfaces to small, handheld devices. Mini USBs are 
used to connect high-speed peripheral devices to computers. Mini USBs are ideal for applications that require small, 
lightweight connectors. 


Mini USB Type B Male Connector 
За 
7.0 (28) 


Cable Length 


Fig. 2 
Ë Mini USB Type B Male Connector USB Type A Male Connector 
Ü en S 0° Ріп #1 
17.0028) 94217) 120(47) О 
Cable Length 


Pin # 


Pin #1 


Ferrite Core 


Mini USB Type B Male Connector/ 242 (17) 


USB Type А Male Connector 
L 


Pin п + == reele ріп #1 
Pin #1⁄ М 30. 12.0 (47) ЇЇ 
( Рїп #4 
Cable Length 
Digi-Key Price Each Delphi 
Length Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 Mini B 2.0 Captive Cable Assemblies 
.3M 167-1007-ND 1.96 1.73 1.55 15431479-010 
5M 167-1008-ND 2.10 1.85 1.66 15431479-020 
1M 167-1009-ND 2.36 2.08 1.87 15431479-030 
Fig. 2 A to Mini B 2.0 Detachable Cable Assemblies 
25M 167-1010-ND 2.63 232 2.08 15431480-000 
1M 167-1011-ND 3.08 2.71 2.43 15431480-010 
1.8M 167-1012-ND 3.56 3.14 2.81 15431480-030 
Fig. 3 A to Mini B Detachable 2.0 Cable Assemblies with Ferrite Core 
1M 167-1013-ND 3.65 321 2.88 15431481-010 
1.8M 167-1014-ND 4.14 3.65 3.27 15431481-030 


Plated Through Hole and SMT Mini В 
Connectors 


The purpose of the Mini-B socket is to provide an interconnection between personal computers and peripheral products. 
The Mini-B receptacle is keyed to allow the device to act as a peripheral. The Mini-B socket is primarily used for high 
signal level (480 MB/s) data 1/0 applications. The mating contact surfaces of the connection system should be gold-to- 
gold. Benefits: * Meets the speed requirements of USB 2.0 * Meets preliminary requirements of USB OTG (On-The-GO) 
* SMT and through hole mounting styles are available * Allows for hot plugging of multiple devices * Full metal shields 
help protect contacts from physical and ESD (Electro Static Discharge) damage Features: Operating Voltage: 30VAC 
RMS Shell (Shield) Material: Brass Housing Color: Black Housing Material: Nylon GF Contact Base Material: 
Phosphor bronze Insulation Resistance: 100MO initial Withstanding Voltage: 100 VAC RMS Current Rating: 1 amp 
max. per contact Contact Resistance: 30mO Temperature Range: -25°C ~ 70°C Plating (Contact Area): Gold 
(thickness varies per Delphi spec.) over nickel underplating Approvals and Certifications: UL approved 


Firewire 1394 ИО Connectors (ға: Fig. 2 


Headers are offered in high temperature plastic for true SMT processing. Full | Right Angle | Right Angle 
metal shielding design supports ESD protection. Rugged gold plated leaf | Flat Header | Upright 
contacts withstands up to 1500 cycles. Header 
Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 WM17300-ND 10.07 8.89 5.93 53462-0611 
2 WM17301-ND 10.08 8.90 5.93 53460-0611 


Gold Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel | Delphi 
Content Part No. 1 10 100 Size | Pricing | Part No. 
Fig. 1 Plated Through Hole 5 Position , Right Angle, Mini-B Receptacles 
ЗО in. 167-1006-ND 1.04 92 61 — —  |15430384-300 
Fig. 2 Surface Mount 5 Position , Right Angle, Mini-B Receptacles 
Gold Flash 167-1001-1-ND 1.26 142 45 801 394.42 | 15430262-110 
15р in. 167-1002-1-ND 1.66 1.47 98 800 | 517.92 | 15430262-210 
ЗО in. 167-1003-1-ND 1.67 147 98 800 | 520.58 | 15430262-310 


“Рог Tape and Reel Part No. Change -1 to -2 


More Product Available Online: www.digikey.com 


48 (ross) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


fuco No.of | Length | Digi-Key Pricing No.of | Length | Digi-Key Pricing 
AMP Contacts| in.(mm) | Part Мо. 1 10 100 Contacts| in.(mm) | Part No. 1 10 100 
Electronics 2 (50.80) | A9BAA-0502E-ND 3.26 26.56 195.72 6(152.40)| A9CAA-0806E-ND 5.12 41.70 307.23 
m " 3 (76.20) | A9BAA-0508E-ND 341 27.73 204.33 8 8(203.20)| A9CAA-0808E-ND 5.43 44.20 325.71 
.050" (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies 5 |40160) ASBAAOSDAENND 355 2890 21294 
5 (127.00) | A9BAA-0505E-ND 3.69 30.07 221.55 2 (50.80) ЖЕЗОКШЕ 5.20 4235 312.06 
1050 (1.27mm) Flat Flex Cable Material: * Insulation: Flame 6(152.40)| A9BAA-0506E-ND 3.84 31.24 230.16 3 (76.20) | A9CAA-1003E-ND 5.36 43.66 321.72 
retardant polyester film Performance Characteristics: * Current 8 (203.20) | A9BAA-0508E-ND 4.12 33.57 247.38 10 4(101.60)| A9CAA-1004E-ND 5.52 44.97 331.38 
Rating: 1.5 amperes (30AWG equivalent) * Voltage Rating: 300 volts 5(127.00)| A9CAA-1005E-ND 5.68 46.28 341.04 
e Temperature Rating: -20°C to +105°C • Insulation Flammability: 2 (50.80) A9BAA-OGOPE-ND 4.62 37.65 277.41 6(152.40)| A9CAA-1006E-ND 5.85 47.60 350.70 
Polyester, self-extinguishing per UL Flame Test VW-1 * Dielectric 3 (76.20) | A9BAA-0603E-ND 4.77 38.85 286.23 8 (203.20) | A9CAA-1008E-ND 6.17 50.22 370.02 
Strength: 2500V/MIL 4(101.60)| A9BAA-0604E-ND 4.92 40.04 295.05 
6 5 (127.00) | A9BAA-0605E-ND 5.06 41.24 303.87 2 (50.80) | A9CAA-1202E-ND 5.92 48.22 355.32 
Solder Tab to Solder Tab 6(152.40)| A9BAA-0606E-ND 5.21 4244 312.69 3 (76.20) | A9CAA-1203bE-ND 6.09 49.62 365.61 
8 (203.20) | A9BAA-0608E-ND 5.51 44.83 330.33 12 5 (127.00) АЕ 627 2152 375.50 
=== 2 (50.80) | A9BAA-0702E-ND 393 31.98 235.62 6 (152.40) | A9CAA-1206E-ND 6.61 53.81 396.48 
== 3 (76.20) ШАВАД ООЗЕ: МР 4.08 33.20 244.65 8 (203.20) | A9CAA-1208E-ND 6.95 56.60 417.06 
z |4(101.60) A9BAA-O7O4E-ND 4.23 34.43 253.68 
5 (127.00) | A9BAA-0705E-ND 4.38 35.65 262.71 2 (50.80) | A9CAA-1702E-ND 8.17 66.49 489.93 
рең "ER 6(152.40)| A9BAA-0706E-ND 4.53 36.88 271.74 3 (76.20) | ASCAA-1703E-ND 8.37 68.17 502.32 
No. of | Length Digi-Key Pricing 
1 8 (203.20) | A9BAA-0708E-ND 4.83 39.33 289.80 4 (101.60) | A9CAA-1704E-ND 8.58 69.85 514.71 
Contacts ш атт) BHartiNo: У dp щй p ЕЕЕ 425 3171 25578 17 |5(127.00) | A9CAA-1705E-ND 879 71.54 527.10 
2 (50.80) | AQAAT-0402E-ND .94 7.64 56.28 . ч - : : . 6 (152.40) | A9CAA-1706E-ND 8.99 73.22 539.49 
3 (76.20) | A9AAT-0403bE-ND 1.08 8.78 64.68 Тл) `. ОВОЗЕ НО 2% 2327 215 8 (203.20) | ASCAA-1708E-ND 9.40 76.58 564.27 
4 (101.60) | A9AAT-0404E-ND 1.22 9.92 73.08 : 5 ў : . 
4 Sor 00) AS9AAT-0405E-ND 136 1106 8148 9 | 5 (127.00)| A9BAA-0805E-ND 4.73 38.48 283.50 2 (50.80) | A9CAA-2002E-ND 9.54 77.72 572.67 
6 (152.40) | АЭААТ-0406Е-М 1.50 1220 89.88 6 (152.40) | A9BAA-0806E-ND 4.88 39.73 292.74 3 (76.20) | A9CAA-2003bE-ND 9.78 79.66 586.95 
8 (20320) | A9AAT-0408E-ND 178 1448 10668 8 (203.20) | A9BAA-0808E-ND 5.19 42.24 311.22 го |4(101.60) | A9CAA-2004E-ND 10.02 81.60 601.23 
: : : : 5 (127.00) | A9CAA-2005E-ND 10.26 83.53 615.51 
2 (50.80) | ASAAT-0502E-ND 1.11 9.03 66.57 2 (50.80) | A9BAA-1002E-ND 4.95 40.30 296.94 ў $ 
6 (152.40) | A9CAA-2006E-ND 10.50 85.47 629.79 
3 (76.20) | A9AAT-0503E-ND 1.25 10.20 75.18 3 (76.20) | A9BAA-1003E-ND 5.11 41.61 306.60 8 (203.20) | A9CAA-2008E-ND 10.97 89.35 658.35 
5 |4(101.60) | AQAAT-O504E-ND 1.40 11.37 83.79 4o |4(101.60) | АОВАА-1004Е-М0 5.27 42.92 316.26 : ` : ` 
5 (127.00) | A9AAT-0505E-ND 1.54 12.54 92.40 5 (127.00) | A9BAA-1005E-ND 5.43 44.23 325.92 2 (50.80) | A9CAA-2202E-ND 10.47 85.22 627.90 
6 (152.40) | AQAAT-O506E-ND 1.68 13.71 101.01 6 (152.40) | A9BAA-1006E-ND 5.59 45.54 335.58 3 (76.20) | A9CAA-2203E-ND 10.72 87.32 643.44 
8 (203.20) | AQAAT-O508E-ND 1.97 16.05 118.23 8 (203.20) | A9BAA-1008E-ND 5.92 4817 354.90 22 |4(101.60) | A9CAA-2204E-ND 10.98 89.43 658.98 
2 (50.80) | ASAAT-0602E-ND 1.28 10.43 76.86 2 (50.80) | A9BAA-1202E-ND 5.65 46.03 339.15 ею ЕО Dex 21:24 67452 
3 (76.20) | A9AAT-0603E-ND 1.43 11.63 85.68 3 (76.20) | A9BAA-1203E-ND 5.82 47.42 349.44 8 (203.20) | A9CAA-2208E-ND 12.02 9787 72114 
6 4 (101.60) | A9AAT-0604E-ND 1.58 12.83 94.50 12 |4(101.60) | A9BAA-1204E-ND 6.00 48.82 359.73 й ы : : 
5 (127.00) | AQAAT-O605E-ND 1.72 14.02 103.32 5 (127.00) | A9BAA-1205E-ND 6.17 50.22 370.02 2 (50.80) | A9CAA-2502E-ND 11.87 96.64 712.11 
6 (152.40) | AQAAT-O606E-ND 1.87 15.22 112.14 6 (152.40) | A9BAA-1206E-ND 6.34 51.61 380.31 3 (76.20) | A9CAA-2503E-ND 12.17 99.09 730.17 
8 (203.20) | AQAAT-O608E-ND 2.16 17.61 129.78 8 (203.20) | AƏBAA-1208E-ND 6.68 54.41 400.89 25 |4(101.60) | A9CAA-2504E-ND 12.47 101.55 748.28 
2 (50.80) | A9AAT-0702E-ND 145 11.83 8745 2(5080) | А9ВАА-1702Е-МО 942 7669 56541 5 (127.00) | A9CAA-2505E-ND 12.77 104.00 766.29 
3 (76.20) | AQAAT-O703E-ND 1.60 13.05 96.18 3 (76.20) | A9BAA-1703E-ND 963 7838 577.50 S 20320) RECA Е АЕ 
7 4 (101.60) | ASAAT-0704E-ND 1.75 14.28 105.21 17 |21101.60) | A9BAA-1704E-ND 9.83 80.06 589.89 > È А г 
5(127.00)| A9AAT-0705E-ND 1.90 15.50 114.24 5 (127.00) | A9BAA-1705E-ND 10.04 81.74 602.28 
6 (152.40) | ASAAT-0706E-ND 2.05 16.73 123.27 6(152.40)| A9BAA-1706E-ND 10.24 83.42 614.67 
8 (203.20) | ASAAT-0708E-ND 2.36 19.18 141.33 8 (203.20) | A9BAA-1708E-ND 10.66 86.78 639.45 Receptacle Housing to Receptacle Housing 
0 ЕЕС 2 бово) | AOBARZNZEND 978 7420 54798 / 
1 (101.60) RO En 198 1573 11502 3 (76.20) | A9BAA-2003E-ND 9.37 76.27 561.96 Pin 1 
8 (101.60) -0804Е- : 5.7 5. go |4(101.60) | ASBAA-2004E-ND 9.60 78.20 576.24 
201270) NOUO USE ND 5. 19:93 1220 5 (127.00) | A9BAA-2005E-ND 9.84 8014 590.52 
Hr ЕЮ 255 2075 15288 6 (152.40) | A9BAA-2006E-ND 10.08 82.08 604.80 
(20320) - - = , - 8 (203.20) | 'A9BAA-2008E-ND 10.56 8596 633.36 Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
2 (50.80) | ASAAT-1002E-ND 1.97 16.02 118.02 : ud 
3 (76.20) | AQAAT-1003E-ND 243 1733 127.68 2 (50.80) | A9BAA-2202E-ND 10.01 81.51 600.60 retardant, 94\/-0 rated. Duplex plated contacts. ЗОр gold on mating 
4(101.60)| AQAAT-1004E-ND 229 1864 13734 3 (76.20) | A9BAA-2203E-ND 10.27 83.62 616.14 area. 
10 |5 (127200) | A9AAT-1005E-ND 245 19.95 147.00 22 | 4(101.60) | 'A9BAA-2204E-ND 10.53 85.73 631.68 
5 (127.00) | A9BAA-2205E-ND 10.79 87.84 647.22 igi 
6 (152.40) | AQAAT-1006E-ND 2.61 21.26 156.66 6(152.40)| A9BAA-2206E-ND 11.05 8995 66276 No.of | Length | Digi-Key Pri 
> d А Ë z а 2 2 Contacts| in.(mm Part No. 1 100 
8 (203.20) | ASAAT-1008E-ND 2.93 23.88 175.98 8 (203.20) | АЭВАА.2208Е №0 11:56 9416 693.84 (mm) 
2 (50.80) | AQAAT-1202E-ND 2.32 18.87 139.02 2 (50.80) | A9BBA-0402E-ND 4.91 39.99 294.63 
3 (76.20) | AQAAT-1203E-ND 249 20.26 149.31 2 (50.80) | A9BAA-2502E-ND 11.35 92.45 681.24 3(76.20) | A9BBA-0403E-ND 5.05 41.13 303.03 
12  |4(101.60)| AQAAT-1204E-ND 2.66 21.66 159.60 3 (76.20) | АЭВАА-2503Е-МО 11.66 94.91 699.30 4 4 (101.60) | A9BBA-0404E-ND 5.19 4227 311.43 
5 (127.00) | ASAAT-1205E-ND 2.83 23.06 169.89 25 |4(101.60) A9BAA-2504E-ND 11.96 97.36 717.36 5 (127.00) | A9BBA-0405E-ND 5.33 43.41 319.83 
6 (152.40) | AQAAT-1206E-ND 3.00 24.45 180.18 5 (127.00) | A9BAA-2505E-ND 12.26 99.81 735.42 6 (152.40) | A9BBA-0406E-ND 5.47 44.55 328.23 
8 (203.20) | AQAAT-1208E-ND 3.35 27.25 200.76 абза ОБАА ВОВЕ Мр 1526 10526 Ы 8 (203.20) | A9BBA-0408E-ND 5.75 46.83 345.03 
2 (50.80) | A9AAT-1702E-ND 3.21 26.16 192.78 - - _ I 2 (50.80) | АӘВВА-0502Е-МО 5.41 44.06 324.66 
3 (76.20) | AQAAT-1703E-ND 3.42 27.84 205.17 3(76.20) | A9BBA-0503E-ND 5.55 45.23 333.27 
17 4 (101.60) | A9AAT-1704E-ND 3.63 29.53 217.56 P . 4(101.60)| A9BBA-0504E-ND 5.70 46.40 341.88 
c AQAAT-1705E-ND 3.83 31.21 229.95 Receptacle Housing with Latch to Solder Tab 5 5(127.00)| A9BBA-0505E-ND 5.84 47.57 350.49 
6 (152.40) | AQAAT-1706E-ND 4.04 32.89 242.34 6 (152.40) | A9BBA-0506E-ND 5.99 48.74 359.10 
8 (203.20) | A9AAT-1708E-ND 4.45 36.25 267.12 > — L 8(203.20)| A9BBA-0508E-ND 6.27 51.07 376.32 
Я A Pin 1 
2 2250) АА O: nD n E d 2 (50.80) | A9BBA-0602E-ND 7.97 64.89 478.17 
(76.20) - А : : р = = 3 (76.20) | A9BBA-0603E-ND 8.12 66.09 486.99 
20 20100) ОЕ 222 и 06 в |4(101.60) | ASBBA-O604E-ND 8.26 67.29 495.81 
е (152 40) АВААТ epee NG 472 ph 28329 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 5 (127.00) | A9BBA-0605E-ND 8.41 68.49 504.63 
615240 ASAAT-2008E-ND 00 4232 3118 gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30и gold on 6(152.40)| A9BBA-0606E-ND 8.56 69.68 513.45 
(203.20) x2008E 5. : 85 mating area. 8 (203.20) | A9BBA-0608E-ND 8.85 72.08 531.09 
2 (50.80) | AQAAT-2202E-ND 4.14 33.72 248.43 
S 7050) ASAAT-2208END 440 3582 26397 — 2 (50.80) | A9BBA-0702E-ND 6.41 52.16 384.30 
4(101.60)| A9AAT-2204E-ND 466 3793 27951 No.of | Length | Digi-Key 3 (76.20) | A9BBA-0703E-ND 6.56 53.38 393.33 
22 |5 (12700)! ASAAT-2205E.ND 492 4004 29505 Contacts| іп(тт) | Part No. 10 100 ; |4(101.60) ASBBA-O7O4E-ND 6.71 54.61 402.36 
6 (152.40) | AQAAT-2206E-ND 5.18 42.15 310.59 2 (50.80) | АЭСАА-0402Е-МО 25.62 188.79 5 (127.00) L EBA SE ШОШ 6.80 5583 411.38 
( ) 
8 (203.20) | A9AAT-2208E-ND 5.69 46.37 341.67 3 (76.20) | A9CAA-0403E-ND 26.76 197.19 6 (152.40) SE E ЫШ 7.01 5706 42042 
( ) 
1 T 8 (203.20) | A9BBA-0708E-ND 7.31 59.51 438.48 
2 (60.80) | ASAAT-2502E-ND 4.72 зва? 283.08 4 (101.60)| A9CAA-0404E-ND 27.90 205.59 
3 (76.20) AQAAT-2503E-ND 502 40.87 301.14 5 (127.00) | A9CAA-0405E-ND 29.04 213.99 2 (50.80) | A9BBA-0802E-ND 6.00 56.20 414.12 
4 (101.60) | AQAAT-2504E-ND 532 4332 319.20 6 (152.40) | A9CAA-0406E-ND 30.18 222.39 3(76.20) | АӘВВА-0803Е-МО 7.06 57.46 423.36 
25 5 (127.00) | AQAAT-2505E-ND 562 4577 337.26 8 (203.20) | A9CAA-0408E-ND 32.46 239.19 8 4(101.60)| A9BBA-0804E-ND 7.21 58.71 432.60 
6 (152.40) | AQAAT-2506E-ND 5.92 48.22 355.32 2 (50.80) | A9CAA-0502E-ND 28.39 209.16 e 155.40) BER Goce МЕ 25 are peers 
8 (203.20) | AQAAT-2508E-ND 6.52 53.12 391.44 3 (76.20) | A9CAA-0503E-ND 29.55 217.77 : ч d : . + 
4 (101.60) | ASCAA-0504E-ND 3072 22638 8(203.20)| A9BBA-0808E-ND 7.83 63.73 469.56 
ае НИ Заба baa ce 2 (50.80) | A9BBA-1002E-ND 7.93 64.55 475.65 
г 52. -0506Е- А М 3 (76.20) | A9BBA-1003bE-ND 8.09 65.86 485.31 
Receptacle Housing to Solder Tab 8 (203.20)| A9CAA-0508E-ND 35.40 260.82 чо | 4101.60) | ASBBA-1004E-ND 8.25 6717 494.97 
с 2 (50.80) | A9CAA-0602E-ND 3115 22953 5 (127.00) | A9BBA-1005E-ND 8.41 68.49 504.63 
Pin 1 3 (76.20) | A9CAA-0603E-ND 3235 23835 6(152.40)| ASBBA-1006E-ND 8.57 69.80 514.29 
4 (101.60)| ASCAA-0604E-ND 3354 24717 8 (203.20) | ASBBA-1008bE-ND 8.89 72.42 533.61 
5 (127.00) | A9CAA-0605E-ND 34.74 255.99 2 (50.80) | A9BBA-1202E-ND 8.98 73.16 539.07 
i = i inish: 5 6 (152.40)| A9CAA-0606E-ND 35.94 264.81 3 (76.20) | A9BBA-1203E-ND 9.16 74.56 549.36 
fold Sublet or ТАН аа Duplex D аба а 8 (203.20) | ASCAA-0608E-ND 38.33 282.45 ч2 14001.60) A9BBA-1204E-ND 933 7595 559.65 
i Ё 5(127.00)| A9BBA-1205E-ND 9.50 77.35 569.94 
mating area. 2 (50.80) | A9CAA-0702E-ND 33.02 249.90 
6(152.40)| A9BBA-1206E-ND 9.67 78.75 580.23 
3 (76.20) ЖАШ ЕНЕ 3512: 25802 8 (203.20) | A9BBA-1208E-ND 10.01 81.54 600.81 
No. of | Length Digi-Key Pricing 4 (101.60)| A9CAA-0704E-ND 36.37 267.96 (203.20) a E а ё ы 
Contacts Ín (mm). | Part No. 1 10 100 5 (127.00) | A9CAA-0705E-ND 37.59 276.99 2(50.80) | A9BBA-1702E-ND 15.62 127.22 937.44 
6 (152.40)| A9CAA-0706E-ND 38.82 286.02 3 (76.20) | A9BBA-1703b-ND 15.83 128.91 949.83 
37620) ЕАО 202 2250 17585 8 (203.20)| A9CAA-0708E-ND 41.27 304.08 17 |41101.60)| A9BBA-1704E-ND 16.04 130.59 962.22 
a |40160) | A9BAA-0404E-ND 320 2608 19215 2 (50.80) | ASCAA-0802E-ND 36.68 27027 а за ао D EE i С 1645 18207 98700 
5 (127.00)| A9BAA-0405E-ND 3.34 27.22 200.55 3 (76.20) | A9CAA-0803E-ND 37.93 279.51 8 (203.20) AOBBA-1708E-ND 1686 13731 101178 
6(152.40)| A9BAA-0406E-ND 348 28.36 208.95 4 (101.60) | A9CAA-0804E-ND 39.19 288.75 : : : : 
8 (203.20) | A9BAA-0408E-ND 3.76 30.64 225.75 5 (127.00)| A9CAA-0805E-ND 40.44 297.99 (Gontnued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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tuco 


Electronics 


AMP 


.050" (1.27mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) 


Receptacle Housing to Receptacle Housing 


100" (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies 


-100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: « Conductors: Un-plated copper рег 
QQ-C-502 “ Insulation: Flame retardant polyester film Performance Char- 
acteristics: “ Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) * Voltage 
Rating: 300 volts e Temperature Rating: -20°C to +105°C e Insulation 
Resistance: 5000 megohms (min.) • Insulation Flammability: Polyester, self- 


Receptacle Housing to Solder Tab 


Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


Pin 1 


>= 


F> 


Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 
gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 


A9BAG - ПОПОЕ-МО 15р gold ог 30и gold on mating area. 


A9BAA — ПОППОЕ-МО = 30p gold 


No.of| Length | Digi-Key Pricing extinguishing per UL Flame Test VW-1 
Contacts| in.(mm) | Part Мо. 1 10 100 
Solder Tab to Solder Tab 
2 (50.80) | A9BBA-2002E-ND 14.49 117.96 869.19 
3 (76.20) | АОВВА-2003Е-МО 14.72 119.90 883.47 
го | 4(101.60)| ASBBA-2004E-ND 14.96 121.84 897.75 (026 
5 (127.00) | A9BBA-2005E-ND 15.20 123.78 912.03 (69) i 
6(152.40)| A9BBA-2006E-ND 15.44 125.71 926.31 Solder Tab pin 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 15.91 129.59 954.87 
2 (50.80) A9BBA-2202E-ND 15.88 129.30 952.77 No.of | Length | Digi-Key Pricing 
(76.20) | A9BBA-2208E-ND 16.14 131.41 968.31 Contacts| in.(mm) | Part No. 1 10 100 
oo | 4(101.60)| ASBBA-2204E-ND 16.40 133.52 983.85 2 (60.80) A9AAT-0202F ND 64 522 3843 
5 (127.00) | A9BBA-2205E-ND 16.66 135.63 999.39 3 (76.20) | A9AAT-0203F-ND 76 616 4536 
6 (152.40) | A9BBA-2206E-ND 16.92 137.74 1014.93 4(10160)| AQAAT-0204F-ND 87 710 5229 
8 (203.20) | A9BBA-2208E-ND 17.43 141.96 1046.01 2 5 (127.00) | ASAAT-0205F-ND 99 804 5922 
2 (50.80) | A9BBA-2502E-ND 17.99 146.49 1079.40 6 (152.40) | A9AAT-0206F-ND 1.10 898 66.15 
3 (76.20) | A9BBA-2503E-ND 18.29 148.94 1097.46 8 (203.20) | A9AAT-0208F-ND 1.33 10.83 79.80 
25 4(101.60)| A9BBA-2504E-ND 18.59 151.39 1115.52 2 (50.80) | ASAAT-0302F-ND .83 6.75 4977 
5 (127.00) | A9BBA-2505E-ND 18.89 153.84 1133.58 3 (76.20) | AQAAT-O303F-ND .95 772 56.91 
6 (152.40) | A9BBA-2506E-ND 19.19 156.29 1151.64 4 (101.60) | A9AAT-0304F-ND 1.07 872 64.26 
8 (203.20) | AƏBBA-2508E-ND 19.80 161.20 1187.76 З |5 (127.00) | ASAAT-0305F-ND 119 972 7161 
6 (152.40) | A9AAT-0306F-ND 1.31 10.69 78.75 
8 (203.20) | A9AAT-0308F-ND 1.56 12.68 93.45 
Receptacle Housing with Latch to 37620) | A9AATO403END 112 912 6720 
Receptacle Housing with Latch 4 4 (101.60) | ASAAT-0404F-ND 1.25 10.15 74.76 
5 (127.00) | A9AAT-0405F-ND 1.37 11.17 82.32 
Ре — —- 6 (152.40) | A9AAT-0406F-ND 1.50 12.20 89.88 
Pin 1 8 (203.20) | A9AAT-0408F-ND 1.75 14.25 105.00 
2 (50.80) | ASAAT-0502F-ND 1.14 9.32 68.67 
— P 3 (76.20) | A9AAT-0503F-ND 1.27 10.37 76.44 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 5 512700) АВААТ А МЫ 10 1142 3221 
retardant, 94У-0 rated. Duplex plated contacts. 30u gold on mating 6 (152.40) AQAAT-0506F-ND 1.67 1357 99.96 
area. 8 (203.20) | AQAAT-O508F-ND 1.93 15.70 115.71 
2 (50.80) | ASAAT-0602F-ND 1.30 10.57 77.91 
No.of | Length | Digi-Key Pricing 3 (76.20) | A9AAT-0603F-ND 1.45 1177 86.73 
Contacts| іп(тт) | Part No. 1 10 100 6 4 (101.60) | ASAAT-0604F-ND 1.59 12.94 95.34 
5(127.00)| A9AAT-0605F-ND 1.74 1414 104.16 
2 (50.80) | A9CCA-0402E-ND 5.35 43.58 321.09 6 (152.40) | A9AAT-0606F-ND 1.88 15.33 112.98 
3 (76.20) | АЭССА-0403Е-МО 5.49 44.72 329.49 8 (203.20) | A9AAT-0608F-ND 2.18 17.73 130.62 
4 | 4(101.60)| ASCCA-0404E-ND 5.63 45.86 337.89 2 (50.80) | ASAAT-0802F-ND 163 1328 97.86 
5 (127.00) | A9CCA-0405E-ND 5.77 47.00 346.29 3 (76.20) | ASAAT-0803F-ND 181 1476 108.78 
6 (152.40) | A9CCA-0406E-ND 5.91 4814 354.69 4(101.60)| ASAAT-O804F-ND 199 1622 119.49 
8 (203.20) | A9CCA-0408E-ND 6.19 5042 371.49 8  |s5(127.00)| ASAAT-0805F-ND 2.17 1767 13020 
2 (50.80) | A9CCA-0502E-ND 5.86 47.74 351.75 6 (152.40) | AQAAT-O806F-ND 2.35 1912 140.91 
3 (76.20) | A9CCA-0508E-ND 6.01 48.91 360.36 8 (203.20) | A9AAT-0808F-ND 2.71 22.06 162.54 
5 |4(101.60) | A9CCA-0504E-ND 6.15 50.07 368.97 2 (50.80) | ASAAT-0902F-ND 1.81 14.71 108.36 
5(127.00)| A9CCA-0505E-ND 6.29 51.24 377.58 3 (76.20) | ASAAT-0903F-ND 2.03 16.53 121.80 
6(152.40)| A9CCA-0506E-ND 6.44 5241 386.19 g |4(101.60) | AQAAT-O904F-ND 2.25 18.35 135.24 
8 (203.20) | A9CCA-0508E-ND 6.72 54.75 403.41 5 (127.00) | A9AAT-0905F-ND 2.48 20.18 148.68 
2 (50.80) | A9CCA-0602E-ND 6.37 51.84 381.99 6 (152.40) | A9AAT-0906F-ND 2.70 22.00 162.12 
3 (76.20) | АӘССА-0603Е-МО 6.51 53.04 390.81 8 (203.20) | A9AAT-0908F-ND — 3.15 25.65 189.00 
6 4(101.60)| A9CCA-0604E-ND 6.66 54.24 399.63 2 (50.80) | ASAAT-1002F-ND 1.89 15.42 113.61 
5 (127.00) | A9CCA-0605E-ND 6.81 55.43 408.45 3 (76.20) | A9AAT-1003F-ND 2.12 17.27 127.26 
6 (152.40) | A9CCA-0606E-ND 6.95 56.63 417.27 10 4(101.60)| A9AAT-1004F-ND 2.35 19.12 140.91 
8 (203.20) | A9CCA-0608E-ND 7.25 59.02 434.91 5 (127.00) | A9AAT-1005F-ND 2.58 20.98 154.56 
2 (50.80) | A9CCA-0702E-ND 6.88 56.00 412.65 91253 20) EIOS ND 281 2286 19225 
3 (76.20) | A9CCA-0703E-ND 7.03 57.23 421.68 : : : : 
4 (101.60) | A9CCA-0704E-ND 7.18 58.45 430.71 2 (50.80) БЫКШЫП ЕН 197 16.07 11844 
7 |5 (127.00) ASCCA-0705E-ND 7.33 59.68 439.74 3 (76:20) абша 221 1798 132.51 
ў à 4(101.60)| AQAAT-1104F-ND 2.44 19.86 146.37 
6 (152.40) | A9CCA-0706E-ND 7.48 60.90 448.77 11 | 5112700) | A9AAT-HO5END 267 2177 16044 
8 (203.20) | A9CCA-0708E-ND 7.78 63.36 466.83 6(15240)| ASAAT-MOGE-ND 291 2366 17430 
2 (50.80) | A9CCA-0802E-ND 7.39 60.14 443.10 8 (203.20) | AQAAT-1108F-ND 3.37 27.47 202.44 
3 (76.20) | A9CCA-0808E-ND 7.54 61.39 452.34 2 (50.80) | AQAAT-1202F-ND 2.27 1850 136.29 
в |4(101.60) A9CCA-0804E-ND 7.69 62.64 461.58 3 (76.20) | AQAAT-1203F-ND 259 2106 15519 
5 (127.00) | A9CCA-0805E-ND 7.85 63.90 470.82 4 (101.60) | ASAAT-1204F-ND 290 2360 173.88 
6 (152.40) | A9CCA-0806E-ND 8.00 65.15 480.06 12 |5(127.00) | A9AAT-1205F-ND 321 2616 19278 
8 (203.20) | A9CCA-0808E-ND 8.31 67.66 498.54 6 (152.40) | ASAAT-1206F-ND 352 2870 21147 
2 (50.80) | A9CCA-1002E-ND 8.44 68.69 506.10 8 (203.20) | AQAAT-1208F-ND 4.15 33.80 249.06 
3 (76.20) | A9CCA-1003bE-ND 8.60 70.00 515.76 2 (50.80) | AQAAT-1302F-ND 2.42 19.69 145.11 
10 4(101.60)| A9CCA-1004E-ND 8.76 71.31 525.42 3 (76.20) | ASAAT-1303F-ND 2.74 22.29 164.22 
5 (127.00) | A9CCA-1005E-ND 8.92 72.62 535.08 13 4(101.60)| ASAAT-1304F-ND 3.06 24.88 183.33 
6 (152.40) | A9CCA-1006E-ND 9.08 73.93 544.74 5(127.00)| ASAAT-1305F-ND 3.37 27.47 202.44 
8 (203.20) | A9CCA-1008E-ND 9.40 76.55 564.06 6 (152.40) | A9AAT-1306F-ND 3.69 30.04 221.34 
2 (50.80) | ASCCA-1202E-ND 9.52 77.55 571.41 8 (203.20) | A9AAT-1308F-ND 4.33 35.23 259.56 
3 (76.20) | A9CCA-1208E-ND 9.70 78.95 581.70 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 2.57 20.89 153.93 
42 | 4(101.60) A9CCA-1204E-ND 9.87 80.34 591.99 3 (76.20) | АЭААТ-140ЗЕ-МЮ 2.89 23.51 173.25 
5 (127.00) | A9CCA-1205E-ND 10.04 81.74 602.28 +4 | 4001.60) | AQAAT-1404F-ND 3.21 2613 192.57 
6(152.40) | A9CCA-1206E-ND 10.21 83.13 612.57 5 (127.00) | АФААТ-1405Е-МО 3.53 28.76 211.89 
8 (203.20) | A9CCA-1208E-ND 10.55 85.93 633.15 6 (152.40) | A9AAT-1406F-ND 3.86 31.41 231.42 
2 (50.80) | АӘССА-1702Е-МО 13.12 106.82 787.08 8 (203.20) | ASAAT-1408F-ND 4.50 36.65 270.06 
3 (76.20) | A9CCA-1703E-ND 13.32 108.50 799.47 2 (50.80) | A9AAT-1502F-ND 2.72 2212 162.96 
17 | 4001.60) | АЭССА-1704Е-МО 13.53 11018 811.86 3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 3.05 24.80 182.70 
5 (127.00) | ASCCA-1705E-ND 13.74 111.86 824.25 15 |4(101.60) | A9AAT-1504-ND 3.37 27.47 202.44 
6 (152.40) | ASCCA-1706E-ND 13.94 113.54 836.64 5 (127.00) | AQAAT-1505F-ND 3.70 3015 222.18 
8 (203.20) | A9CCA-1708E-ND 14.36 116.91 861.42 200 АЙЛАП БОВЕ МЭ 2:08 3283 26122 
2(50.80) | A9CCA-2002E-ND 15.32 124.77 919.38 2(50.80) | AQAAT-1602F-ND 286 2328 17157 
3(76.20) | A9CCA-2003E-ND 15.56 126.71 933.66 37620) | A9AAT-608E-ND 320 2602 19173 
20 | 4(101.60)) ASCCA-2004E-ND 15.80 128.65 947.94 4(101.60)| AQAAT-1604F-ND 353 2873 211.68 
5 (127.00) | A9CCA-2005E-ND 16.04 130.59 962.22 16 |5(12700) AQAAT-1605F-ND 386 3146 23184 
6 (152.40) | A9CCA-2006E-ND 16.28 132.53 976.50 6(152.40)| AQAAT-1606F-ND 420 3417 25179 
8 (203.20) | A9CCA-2008E-ND 16.75 136.40 1005.06 8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND 487 3962 29190 
2 (50.80) | ASCCA-2202E-ND 16.79 136.74 1007.58 2 (50.80) | ASAAT-1802F-ND 3.60 29.33 216.09 
3 (76.20) | АЭССА-2203Е-МО 17.05 138.85 1023.12 3(76.20) | ASAAT-1803F-ND 447 33.94 250.11 
22 4(101.60)| A9CCA-2204E-ND 17.31 140.96 1038.66 4(101.60)| ASAAT-1804F-ND 4.74 38.56 284.13 
5(127.00)| A9CCA-2205E-ND 17.57 143.07 1054.20 18 5(127.00)| ASAAT-1805F-ND 5.30 43.18 318.15 
6(152.40) | A9CCA-2206E-ND 17.83 145.18 1069.74 6 (152.40) | AQAAT-1806F-ND 5.87 4777 351.96 
8 (203.20) | A9CCA-2208E-ND 18.35 149.40 1100.82 8(203.20)| AQAAT-1808F-ND 700 5700 420.00 
2(50.80) | A9CCA-2502E-ND 19.02 154.87 1141.14 2 (50.80) | AQAAT-2002F-ND 3.90 31.75 233.94 
3 (76.20) | A9CCA-2508E-ND 19.32 157.32 1159.20 3 (76.20) | AQAAT-2003F-ND 4.48 36.45 268.59 
25 | 4(101.60)| ASCCA-2504E-ND 19.62 159.77 1177.26 20 |4(101.60) | AQAAT-2004F-ND 5.05 4115 303.24 
5(127.00)| A9CCA-2505E-ND 19.92 162.22 1195.32 5 (127.00) | AQAAT-2005F-ND 5.63 45.86 337.89 
6 (152.40) | A9CCA-2506E-ND 20.22 164.67 1213.38 6 (152.40) | AQAAT-2006F-ND 6.21 50.56 372.54 
8 (203.20) | АФССА-2508Е-МО 20.83 169.58 1249.50 8 (203.20) | AQAAT-2008F-ND 7.37 59.99 442.05 


50 (T053) 


Мо. of | Length Digi-Key Pricing 
Contacts| іп.(тт) | Part Мо. 1] 10 100 
2 (50.80) | A9BAG-0202F-ND 1.94 15.76 116.13 
3 (76.20) | АЭВАС-0203Е-МО 2.05 16.70 123.06 
2 4 (101.60) | A9BAG-0204F-ND 2.17 17.64 129.99 
5 (127.00) | A9BAG-0205F-ND 2.28 18.55 136.71 
6 (152.40) | A9BAG-0206F-ND 2.39 19.49 143.64 
8 (203.20) | A9BAG-0208F-ND 2.63: 21.38 157.50 
2 (50.80) | ABBAG-0302F-ND 2.23 18.15 133.77 
3 (76.20) | ASBAG-0303F-ND 2.35 19.15 141.12 
з 4 (101.60) | АЭВАС-0304Е-МО 2.47 20.12 148.26 
5 (127.00) | A9BAG-0305F-ND 2.59 21.12 155.61 
6 (152.40) | A9BAG-0306F-ND 2.71 22.09 162.75 
8 (203.20) | A9BAG-0308F-ND 2.06 24.08 177.45 
2 (50.80) | A9BAG-0402F-ND 2.52 20.49 150.99 
3 (76.20) | A9BAG-0403F-ND 2.64 21.52 158.55 
à 4(101.60)| A9BAG-0404F-ND 2.77 22.54 166.11 
5(127.00)| A9BAG-0405F-ND 2.89 23.57 173.67 
6(152.40)| A9BAG-0406F-ND 3.02 24.60 181.23 
8 (203.20) | A9BAG-0408F-ND 3.27 26.65 196.35 
2 (50.80) | A9BAG-0502F-ND 2.79 22.69 167.16 
3 (76.20) | ABBAG-0503F-ND 2.92 23.74 174.93 
5 4(101.60)| A9BAG-0504F-ND 3.05 24.82 182.91 
5 (127.00) | A9BAG-0505F-ND 3.18 25.88 190.68 
6 (152.40) | AƏBAG-0506F-ND 3.31 26.93 198.45 
8 (203.20) | A9BAG-0508F-ND 3.57 29.07 214.20 
2 (50.80) | A9BAG-0602F-ND 3.07 25.02 184.38 
3 (76.20) | ABBAG-0603F-ND 3.22 26.19 192.99 
6 4(101.60)| A9BAG-0604F-ND 3.36 27.39 201.81 
5(127.00)| A9BAG-0605F-ND 3.51 28.59 210.63 
6(152.40)| A9BAG-0606F-ND 3.66 29.78 219.45 
8 (203.20) | A9BAG-0608F-ND 3.95 32.18 237.09 
2 (50.80) | A9BAG-0802F-ND 3.66 29.81 219.66 
3 (76.20) | ABBAG-0803F-ND 3.84 31.26 230.37 
8 4 (101.60) | A9BAG-0804F-ND 4.02 32.75 241.29 
5 (127.00) | AƏBAG-0805F-ND 4.20 34.20 252.00 
6 (152.40) | A9BAG-0806F-ND 4.38 35.65 262.71 
8 (203.20) | A9BAG-0808F-ND 4.74 38.59 284.34 
2 (50.80) | A9BAG-0902F-ND 4.00 32.58 240.03 
3 (76.20) | A9BAG-0903F-ND 4.22 34.40 253.47 
9 4 (101.60) | A9BAG-0904F-ND 4.45 36.22 266.91 
5 (127.00) | A9BAG-0905F-ND 4.67 38.05 280.35 
6 (152.40) | A9BAG-0906F-ND 4.89 39.84 293.58 
8 (203.20) | A9BAG-0908F-ND 5.34 43.49 320.46 
2 (50.80) | ABBAG-1002F-ND 4.24 34.54 254.52 
3 (76.20) | ABBAG-1003F-ND 4.47 36.39 268.17 
10 4 (101.60) | A9BAG-1004F-ND 4.70 38.25 281.82 
5 (127.00) | A9BAG-1005F-ND 4.02 40.10 295.47 
6 (152.40) | A9BAG-1006F-ND 5.16 41.98 309.33 
8 (203.20) | A9BAG-1008F-ND 5.61 45.69 336.63 
2 (50.80) | AƏBAG-1102F-ND 4.48 36.48 268.80 
3 (76.20) | ABBAG-1103F-ND 4.71 38.39 282.87 
11 4(101.60)| A9BAG-1104F-ND 4.95 40.30 296.94 
5(127.00)| A9BAG-1105F-ND 5.48 4248 310.80 
6(152.40)| A9BAG-1106F-ND 5.41 44.09 324.87 
8(203.20)| A9BAG-1108F-ND 5.88 47.88 352.80 
2(50.80) | A9BAG-1202F-ND 4.93 40.13 295.68 
3 (76.20) | ABBAG-1203F-ND 5.24 42.66 314.37 
12 4(101.60)| A9BAG-1204F-ND 5.55 45.23 333.27 
5(127.00)| A9BAG-1205F-ND 5.87 47.77 351.96 
6(152.40)| A9BAG-1206F-ND 6.18 50.33 370.86 
8 (203.20) | A9BAG-1208F-ND 6.81 55.43 408.45 
2 (50.80) | A9BAG-1302F-ND 5.20 42.35 312.06 
3 (76.20) | ABBAG-1303F-ND 5.52 44.94 331.17 
18 4(101.60)| A9BAG-1304F-ND 5.84 47.54 350.28 
5 (127.00) | A9BAG-1305F-ND 6.16 50.13 369.39 
6 (152.40) | A9BAG-1306F-ND 6.48 52.73 388.50 
8 (203.20) | A9BAG-1308F-ND 7.11 57.01 426.72 
2 (50.80) | A9BAG-1402F-ND 5.47 44.57 328.44 
3 (76.20) | АЭВАС-1403Е-МО 5.80 47.20 347.76 
14 4 (101.60) | ASBAG-1404F-ND 6.12 49.85 367.29 
5 (127.00) | A9BAG-1405F-ND 6.44 52.47 386.61 
6 (152.40) | A9BAG-1406F-ND 6.77 55.09 405.93 
8 (203.20) | A9BAG-1408F-ND 7.41 60.36 444.78 
2 (50.80) | ABBAG-1502F-ND 5.96 48.56 357.84 
3 (76.20) | A9BAG-1503F-ND 6.29 51.24 377.58 
15 4(101.60)| A9BAG-1504F-ND 6.62 53.92 397.32 
5(127.00)| A9BAG-1505F-ND 6.95 56.60 417.06 
6(152.40)| A9BAG-1506F-ND 7.28 59.28 436.80 
8 (203.20) | A9BAG-1508F-ND 7.04 64.64 476.28 
2 (50.80) | ABBAG-1602F-ND 6.31 51.39 378.63 
3 (76.20) | A9BAG-1603F-ND 6.65 54.12 398.79 
16 4 (101.60) | A9BAG-1604F-ND 6.98 56.83 418.74 
5 (127.00) | AƏBAG-1605F-ND 7.32 59.57 438.90 
6 (152.40) | A9BAG-1606F-ND 7.65 62.27 458.85 
8 (203.20) | A9BAG-1608F-ND 8.32 67.72 498.96 
2(50.80) | A9BAG-1802F-ND 7.46 60.73 447.51 
3 (76.20) | ABBAG-1803F-ND 8.03 65.35 481.53 
18 4(101.60)| A9BAG-1804F-ND 8.59 69.07 515.55 
5 (127.00) | A9BAG-1805F-ND 9.16 74.58 549.57 
6 (152.40) | AƏBAG-1806F-ND 9.72 79.17 583.38 
8 (203.20) | A9BAG-1808F-ND 10.86 88.41 651.42 
2 (50.80) | A9BAG-2002F-ND 8.16 66.43 489.51 
3 (76.20) | ABBAG-2003F-ND 8.74 71.16 524.37 
20 4 (101.60) | A9BAG-2004F-ND 9.32 75.87 559.02 
5 (127.00) | A9BAG-2005F-ND 9.89 80.57 593.67 
6 (152.40) | A9BAG-2006F-ND 10.47 85.27 628.32 
8 (203.20) | A9BAG-2008F-ND 11.63 94.71 697.83 
Call for complete part number and pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


tuco Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Receptacle Housing with Latch to 
------ AMP А Receptacle Housing with Latch 

Pin i[: 

.100" (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) Le Pin 12 H 


Receptacle Housing to Receptacle Housing E . Е 
Mates with single row .025 (.64mm) square ріп, .100 (2.54mm) headers. 


Electronics 


ҚА Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 
Pin 1Г- * retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. retardant, 94\/-0 rated. Duplex plated contacts. 


A9CAG - ПООПЕ-ЮО = 15р gold, ASCAA — CICIDICIF-ND = З0џ gold A9CCG —ГЇСЇГЇЛЕ-МЮ = 15и gold, 
АӘССА-ГІПГІПЕ-Мр = 30и gold 


; Қ " š No.of | Length Digi-Key Pricing 
Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame i = = 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. (олса Min mma Ба ыо: d 10 109 ШЫ ы ШЕЛ БӨКӨ j слепе dd 
_ МО = E ND = 2 (50.80) | A9CAG-0202F-ND 2.11 1749 126.63 ontacts| іп.(тт) | Part No. 
A9BBG F-ND = 15р gold, АЭВВА F-ND = Зор gold 
Ыы POT БЕРЕ ss A OO VERUS EE > ШЕ 15346 2 (50.80) | ASCCG-0202F-ND 3.58 29.16 214.83 
No.of | Length | Digi-Ke' Pricin 2 . 41 : . Š 3 (76.20) | A9CCG-0203F-ND 3.70 30.10 221.76 
СВК fi (eni) Белді 7 EE onm 5(127.00)| A9CAG-0205F-ND 2.46 20.01 14742 з | 4(101.60)| ASCCG-O204F-ND 381 31.04 22869 
6 (152.40) | A9CAG-0206F-ND 2.57 20.92 154.14 5 (127.00) | A9CCG-0205F-ND 3.92 3195 23541 
2 (50.80) | A9BBG-0202F-ND 3.23 26.31 193.83 8(203.20)| ASCAG-0208F-ND 2.0 22.80 168.00 Ё 7 
3 (76.20) | ASBBG-0203F-ND 335 2725 20076 6 (152.40) | A9CCG-0206F-ND 4.04 32.89 242.34 
4 (101.60) | A9BBG-0204F-ND 346 2816 20748 2 (50.80) | A9CAG-0302F-ND 2.41 19.61 144.48 8 (203.20) | A9CCG-0208F-ND 4.27 34.77 256.20 
2 |5 (127.00) | A9BBG-0205F-ND 357 2910 214.41 3 (76.20) | ASCAG-0303-ND 2.53 20.61 151.83 2 (50.80) | A9CCG-0302F-ND 3.99 32.49 239.40 
6 (152.40) | A9BBG-0206F-ND 3.69 30.04 221.34 з | 4101.60) | A9CAG-0304F-ND 2.65 21.60 159.18 з (76.20) | A9CCG-0303F-ND 4.11 33.46 246.54 
8 (203.20) | A9BBG-0208F-ND 3.92 31.92 235.20 5 (127.00) | ASCAG-0305--ND 2.77 22.57 166.32 a | 4(101.60) | A9CCG-0304F-ND 423 34.46 253.89 
2 (50.80) | A9BBG-0302F-ND 3.62 29.55 217.77 6 (152.40) | A9CAG-0306F-ND 2.80 23.57 173.67 5 (127.00) | A9CCG-0305F-ND 4.35 35.45 261.24 
3 (76.20) | A9BBG-0303F-ND 3.75 30.55 225.12 8(203.20)| A9CAG-0308F-ND 344 25.54 188.16 6 (152.40) | A9CCG-0306F-ND 4.47 36.42 268.38 
з |4(101.60) | A9BBG-0304F-ND 3.87 31.52 232.26 2 (50.80) | A9CAG-0402F-ND 2.70 21.95 161.70 8 (203.20) | A9CCG-0308F-ND 4.72 38.42 283.08 
5 (127.00) | A9BBG-0305F-ND 3.99 32.52 239.61 3 (76.20) | ASCAG-0403F-ND 2.82 22.97 169.26 2 (50.80) | A9CCG-0402F-ND 4.40 35.80 263.76 
6(152.40)| A9BBG-0306F-ND 442 33.52 246.96 4 |4(101.60) | ASCAG-0404F-ND 2.95 24.00 176.82 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 4.52 36.82 271.32 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.36 35.48 261.45 5 (127.00) | A9CAG-0405F-ND 3.07 25.02 184.38 4  |4(101.60) A9CCG-O404F-ND 4.65 37.85 278.88 
2 (50.80) | ASBBG-0402F-ND 4.04 32.86 242.13 6 (152.40) | ASCAG-0406F-ND 3.20 26.05 191.94 5 (127.00) | A9CCG-0405F-ND 4.77 38.87 286.44 
3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 4.16 33.89 249.69 8 (203.20) | A9CAG-0408F-ND 3.45 28.10 207.06 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 4.90 39.90 294.00 
4  |4(101.60] A9BBG-0404F-ND 4.29 34.91 257.25 2 (50.80) | ASCAG-0802F-ND 2.98 2423 178.50 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 5.15 41.95 309.12 
5 (127.00) | A9BBG-0405F-ND 4.41 35.94 264.81 3 (76.20) | A9CAG-0503F-ND 3.10 25.28 186.27 2 (50.80) | ASCCG-0502F-ND 4.81 39.13 288.33 
6 (152.40) | A9BBG-0406-ND 4.54 3696 272.37 5 4 (101.60) | ASCAG-0504F-ND 3.24 26.36 194.25 3 (76.20) | A9CCG-0503F-ND 4.94 40.21 296.31 
8 (203.20) | A9BBG-0408F-ND 4.79 39.02 287.49 5(127.00)| ASCAG-0505F-ND 3.37 27.42 202.02 " 4(101.60)| ASCCG-0504F-ND 5.07 41.27 304.08 
2(50.80) | A9BBG-0502F-ND 4.43 36.08 265.86 6 (152.40) | ASCAG-0506F-ND 350 28.47 209.79 5 (127.00) | ASCCG-0505F-ND 5.20 42.35 312.06 
3 (76.20) | A9BBG-0503F-ND 4.56 37.14 273.63 8 (203.20) | A9CAG-0508F-ND 3.76 30.61 225.54 6 (152.40) | A9CCG-0506F-ND 5.33 43.41 319.83 
5 2010700) АВЕС 05005, МО 208 98:13 Це 2 (50.80) | ASCAG-0602F-ND 327 2659 195.93 8 (203.20) | ASCCG-0508F-ND 5.59 45.54 335.58 
ОЕ AOBBG-0506F-ND 495 4033 297.15 3 (76.20) | ASCAG-0603F-ND 3.41 27.79 204.75 2 (50.80) | A9CCG-0602F-ND 5.23 42.61 313.95 
| Š ў у 4 (101.60) | A9CAG-0604F-ND 3.56 28.96 213.36 3 (76.20) | ASCCG-0603F-ND 5.38 43.78 322.56 
8 (203.20) | A9BBG-0508F-ND 5.22 42.47 312.90 6 Š 3 
d] аа аы за. 20001 6015240) ABCAG-OGVEFND 388 3135 23100 Š |59790) | A9CCG0605E-ND 567 4617 34020 
4 (101.60) | ASBBG-OG04F-ND 544 4184 30828 8 (203.20) | A9CAG-0608F-ND 4.14 33.74 248.64 6 (152.40) | A9CCG-0606F-ND 5.82 47.37 349.02 
6  5(127.00) A9BBG-0605F-ND 5.29 43.04 317.10 2 (50.80) | ASCAG-0802F-ND 3.86 31.46 231.84 8 (203.20) | ASCCG-0608F-ND 611 49.76 366.66 
6 (152.40) | A9BBG-0606F-ND 5.43 44.23 325.92 3 (76.20) | ASCAG-0803F-ND 4.04 32.92 242.55 2 (50.80) | A9CCG-0802F-ND 6.09 49.62 365.61 
8 (203.20) | A9BBG-0608F-ND 5.73 46.63 343.56 8 4 (101.60) | A9CAG-0804F-ND 4.22 34.37 253.26 3 (76.20) | A9CCG-0803F-ND 6.27 51.07 376.32 
2 (50.80) | A9BBG-0802F-ND 5.69 46.34 341.46 5 (127.00) | A9CAG-0805F-ND 4.40 35.82 263.97 a | 4(101.60) | A9CCG-0804F-ND 6.45 52.53 387.03 
3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 5.87 47.79 352.17 6 (152.40) | АЭСАС-0806Е-МЮ 4.58 37.31 274.89 5 (127.00) | A9CCG-0805F-ND 6.63 54.01 397.95 
8 4 (101.60) | A9BBG-0804F-ND 6.05 49.25 362.88 8 (203.20) | A9CAG-0808F-ND 4.94 40.21 296.31 6 (152.40) | A9CCG-0806F-ND 681 55.46 408.66 
5 (127.00) | A9BBG-0805F-ND 6.23 50.73 373.80 2 (50.80) |A9CAG-0902F-ND 421 3426 252.42 8 (203.20) ASE SSSR D 717 5840 430.29 
6 (152.40) | A9BBG-0806F-ND 6.41 5218 384.51 3 (76.20) | A9CAG-0903F-ND 4.43 36.08 265.86 2 (50.80) | A9CCG-0902F-ND 6.61 53.81 396.48 
8 (203.20) | A9BBG-0808F-ND 6.77 55.12 406.14 о | 4001.60) | A9CAG-0904F-ND 4.66 3791 27930 3 (76.20) | A9CCG-0903F-ND 6.83 55.63 409.92 
2 (50.80) | A9BBG-0902F-ND 6.19 50.42 371.49 5 (127.00) | A9CAG-0905F-ND 488 3973 292.74 g | 4(101.60) | A9CCG-0904F-ND 7.06 57.46 423.36 
3 (76.20) | A9BBG-0903F-ND 6.42 52.24 384.93 6 (152.40) | A9CAG-0906F-ND 5.10 41.55 306.18 5 (127.00) | A9CCG-0905F-ND 7.28 59.28 436.80 
g |4(101.60) | A9BBG-O904F-ND 6.64 54.06 398.37 8 (203.20) | ASCAG-0908F-ND 555 4520 333.06 6 (152.40) | A9CCG-0906F-ND 7.50 61.08 450.03 
5 (127.00) | A9BBG-O905F-ND 6.86 55.89 411.81 8 (203.20) | A9CCG-0908F-ND 7.95 64.72 476.91 
2 (50.80) | ASCAG-1002F-ND 4.45 36.25 267.12 
6 (152.40) | A9BBG-0906F-ND 7.09 57.71 425.25 2 (50.80) | ASCCG-1002F-ND 7.01 57.11 420.84 
ў Š 3 (76.20) | ASCAG-1003F-ND 4.68 38.13 280.98 ч : : ў 
EIE AES couse Ар 754 61.28 452.13 4o | 4(101.60) | ASCAG-1004F-ND 4.91 39.99 294.63 З (76.20) PA OCCO TENDA 7.24 58.97 43449 
306.20 MAGEBORUOUIENDE 682 5552 40908 5 (127.00) | A9CAG-1005F-ND 5.14 41.84 308.28 10 | 4(101-60) cec oue 7.47 60.82 448.14 
(76.20) P к ў 55.5; А 6 (152.40) | ASCAG-1006F-ND 537 4369 321.93 5 (127.00) | A9CCG-1005F-ND 7.70 62.70 462.00 
іб сс deor D END p FER AE 8 (203.20) | A9CAG-1008F-ND 582 4742 34944 6 (152.40) | A9CCG-1006F-ND 7.93 64.55 475.65 
5 (127. -1005F-| 7.27 59. Я : ы : - 8 (203.20) | A9CCG-1008F-ND 8.38 68.26 502.95 
6 (152.40) | A9BBG-1006F-ND 7.50 61.10 450.24 2 (50.80) | A9CAG-1102F-ND 4.70 38.25 281.82 2 (S080) A9CCG-1102F-ND 7.42 60.42 445.20 
8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND 7.06 64.81 477.54 3 (76.20) | A9CAG-1103F-ND 4.03 40.16 295.89 3 (76.20) A9CCG-1103F-ND 765 62.33 459.27 
2 (50.80) | ASBBG-1102F-ND 6.99 56.91 419.37 4 (101.60) | ASCAG-1104F-ND 5.16 42.04 309.75 : : і | 
3 (76.20) | A9BBG-1103F-ND 7.22 58.80 433.23 11 | 5 (127.00) | A9CAG-1105F-ND 5.40 4395 323.82 11 210160) ECCO AED Таз 254% Mere 
4 (101.60) | A9BBG-1104F-ND 7.46 60.71 447.30 6 (152.40) | A9CAG-1106F-ND 5.63 45.86 337.89 (127.00) : | ў 
11 [5(127.00)] A9BBG-1105F-ND 769 6261 46137 8 (203.20) | ASCAG-1108F-ND 6.10 49.65 365.82 6 (152.40) Mee ОШ ЕЕН 835 6803 50127 
6(15240)| ASBBG-MOGF-ND 792 6450 47523 2 (6080) ЕЕ Е 8 (203.20) | ASCCG-1108F-ND 8.82 71.82 529.20 
ў ў ў ў j | ў d Я р ; ; 2 (50.80) | ASCCG-1202F-ND 8.03 65.38 481.74 
8 (203.20) | AƏBBG-1108F-ND — 8.39 068.29 503.16 А j 
( ) Е : 3 (76.20) | ASCAG-1203F-ND 5.46 44.49 327.81 3(7620) | A9CCG-1203F.ND 834 6794 50064 
2 (50.80) | A9BBG-1202F-ND 7.58 61.73 454.86 12 | 4101.60) | ASCAG-1204F-ND 5.78 47.05 346.71 4 (101.60) | A9CCG-1204F-ND 866 7051 519.54 
3 (76.20) | A9BBG-1203F-ND 7.90 64.30 473.76 5 (127.00) | A9CAG-1205F-ND 6.09 49.59 365.40 12 5 (127.00) ‘AQCCG-1205F-ND 897 7305 53823 
12 4(101.60)| A9BBG-1204F-ND 8.21 66.86 492.66 6 (152.40) | A9CAG-1206F-ND 6.41 52.16 384.30 6 (152.40) A9CCG-1206F-ND 929 7561 55713 
P (15040) BB адама BER 8940 31155 8 (203.20) | A9CAG-1208F-ND 7.03 57.26 421.89 8 (203.20) A9CCG-1208F-ND 991 8071 59472 
52. - Я i 71.96 530.25 Š s d а : . 
2 (50.80) | ASCAG-1302F-ND 5.43 44.23 325.92 7 J 
Модун атны иш ЖЫ 3620) | AQCAG-1309F-ND 575 4683 345.03 376.20) | ASCCGI0GFND 876 7136 525.4 
3(7620) | A9BBG-1303F.ND 831 67.63 49833 чз | 4(101.60) | ASCAG-1304F-ND 6.07 49.42 364.14 4 (101.60) | A9CCG-1304F-ND 908 7396 54495 
4 (101.60) | A9BBG-1304F-ND 8.62 7022 517.44 Aor ОИ ОВО ео s s: 50242 13 |5 (127200) | ASCCG-1305F-ND 940 76.52 563.85 
13 |5 (127.00) | A9BBG-1305F-ND 8.94 7282 536.55 (152.40) G-1306F- 70 54.5 45 6 (152.40) | ASCCG-1306F-ND 9.72 79.12 582.96 
6(15240)| A9BBG-1306F-ND 926 7541 55566 8 (203.20) | A9CAG-1308F-ND 7.34 59.76 440.37 8 (20320) | A9CCG-1308F-ND 1035 8430 62118 
8 (203.20) | ASBBG-1308F-ND 9.89 80.57 593.67 2 (50.80) | A9CAG-1402F-ND 5.71 46.48 342.51 2 (50.80) | ASCCG-1402F-ND 8.85 72.08 531.09 
2 (50.80) | AƏBBG-1402F-ND 8.39 68.29 503.16 3 (76.20) | ASCAG-1403F-ND 6.03 49.11 361.83 3 (76.20) | A9CCG-1403F-ND 9.17 74.70 550.41 
3(76.20) | A9BBG-1403F-ND 8.71 170.91 522.48 44 | 4101.60) | A9CAG-1404F-ND 6.35 51.73 381.15 14 |4(101.60) A9CCG-1404F-ND 9.50 77.32 569.73 
14 4 (101.60) | A9BBG-1404F-ND 9.03 73.53 541.80 5 (127.00) | A9CAG-1405F-ND 6.68 54.38 400.68 5 (127.00) | A9CCG-1405F-ND 9.82 79.97 589.26 
5 (127.00) | ASBBG-1405F-ND 9.35 76.15 561.12 een. s s rs ND. 20 HA 42000 6 (152.40) | A9CCG-1406F-ND 10.14 82.59 608.58 
6 (152.40) | A9BBG-1406F-ND 9.68 78.80 580.65 А P Ч : А I 8 (203.20) | ASCCG-1408F-ND 10.79 87.84 647.22 
8 (203.20) | ASBBG-1408F-ND 10.32 8405 619.29 2 (50.80) | A9CAG-1502F-ND 6.23 50.76 374.01 2 (50.80) | ASCCG-1502F-ND 975 79.40 585.06 
Jo а пова) жасыра бш пи зит пл  _ он 50 аи 
- P А - . н . -1504Е- А 56. А 4 (101.60) | A9CCG-1504F-ND 10.41 84.76 624.54 
15 4 (101.60) | A9BBG-1504F-ND 9.87 80.37 592.20 15 5 (127.00) | A9CAG-1505F-ND 7.22 58.80 433.23 15 5 (127.00) | ASCCG-1505F-ND 10.74 87.44 644.28 
5 (127.00) | A9BBG-1505F-ND 10.20 83.05 611.94 6 (152.40) | A9CAG-1506F-ND 7.55 61.47 452.97 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 11.07 90.12 664.02 
HE ЕО HE 920% 8 (203.20) | A9CAG-1508F-ND 8.21 66.83 492.45 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND 11.73 95.48 703.50 
- : = : 5 " 2 (50.80) | A9CAG-1602F-ND 6.60 53.72 395.85 2 (50.80) | ASCCG-1602F-ND 10.34 84.16 620.13 
ae pope ЕЦЕ EU 7925 20590 3 (76.20) | ABCAG-1603F-ND 6.93 56.43 415.80 3 (76.20) | ABCCG-1603F-ND 10.67 86.87 640.08 
4 (10160) | ASBBG-1604F-ND 1043 8493 625.80 16 | 4(101.60) | A9CAG-1604F-ND 7.27 59.17 435.96 4e | 4(101.60)| A9CCG-1604F-ND 11.00 89.58 660.03 
16 (5127000) | A9BBG-1605F-ND 1077 8767 64596 5 (127.00) | A9CAG-1605F-ND 7.60 61.87 455.91 5 (127.00) | A9CCG-1605F-ND 11.34 92.31 680.19 
6 (152.40) A9BBG-1606F-ND 11.10 9037 66591 6 (152.40) | A9CAG-1606F-ND 7.93 64.61 476.07 6 (152.40) | A9CCG-1606F-ND 11.67 95.02 700.14 
8 (203.20) AOBBG-1608F-ND 11.77 9582 706.02 8 (203.20) | A9CAG-1608F-ND 8.60 70.02 515.97 8 (203.20) | A9CCG-1608F-ND 12.34 100.46 740.25 
2 (50.80) | AQBBG-1802F-ND 11.32 92.14 678.93 2 (50.80) | A9CAG-1802F-ND 7.77 63.30 466.41 2 (50.80) | A9CCG-1802F-ND 11.95 97.30 716.94 
3 (76.20) | A9BBG-1803F-ND 11.88 96.76 712.95 3 (76.20) | ASCAG-1803F-ND 8.34 67.92 500.43 3 (76.20) | A9CCG-1803F-ND 12.52 101.92 750.96 
ів 4 (101.60) | A9BBG-1804F-ND 12.45 101.37 746.97 18 4 (101.60) | A9CAG-1804F-ND 8.91 72.53 534.45 18 4 (101.60) | A9CCG-1804F-ND 13.08 106.53 784.98 
5 (127.00) | A9BBG-1805F-ND 13.02 105.99 780.99 5 (127.00) | A9CAG-1805F-ND 9.47 77.15 568.47 5 (127.00) | A9CCG-1805F-ND 13.65 111.15 819.00 
6 (152.40) | A9BBG-1806F-ND 13.58 110.58 814.80 6 (152.40) | ASCAG-1806F-ND 10.04 81.77 602.49 6 (152.40) | A9CCG-1806F-ND 14.22 115.77 853.02 
8 (203.20) | A9BBG-1808F-ND 14.71 119.81 882.84 8(203.20)| A9CAG-1808F-ND 11.18 91.00 670.53 8(203.20)| A9CCG-1808F-ND 15.35 124.97 920.85 
2 (50.80) | A9BBG-2002F-ND 12.42 101.15 745.29 2 (50.80) | ASCAG-2002F-ND 8.51 69.28 510.51 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 13.12 106.85 787.29 
3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 13.00 105.85 779.94 3 (76.20) | ASCAG-2003F-ND 9.09 73.99 545.16 3 (76.20) | A9CCG-2003F-ND 13.70 111.55 821.94 
го |4(101.60)| AOBBG-2004F-ND 13.58 110.58 814.80 го |4(101.60) | ASCAG-2004F-ND 9.67 78.72 580.02 го | 4101.60) | ASCCG-2004F-ND 14.28 116.25 856.59 
5 (127.00) | A9BBG-2005F-ND 14.16 115.28 849.45 5 (127.00) | A9CAG-2005F-ND 10.24 83.42 614.67 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 14.85 120.95 891.24 
6 (152.40) | A9BBG-2006F-ND 14.74 119.99 884.10 6 (152.40) | A9CAG-2006F-ND 10.82 88.12 649.32 6 (152.40) | A9CCG-2006F-ND 15.43 125.66 925.89 
8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 15.89 129.39 953.40 8 (203.20) | A9CAG-2008F-ND 11.98 97.53 718.62 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 16.59 135.09 995.40 
Call for complete рай number and pricing. Call for complete part number and pricing. Call for complete part number and pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 51 


e Nortech Systems 
mn Custom Cable Assemblies and Wire Harnesses 


* Design Assistance * Prototypes 


е Custom Overmolds e Fiber Optic Assemblies 
UL, CSA, ISO, FDA Approvals 


Power/Signal Cables Custom Overmolded Cables Coax Cable Assemblies 
To 38 AWG 


Complex Cable Assemblies Wire Harnesses 


Bulk Cable--Ultra High-Flex EMI/RFI Shielded Cable Braided Cables/Harnesses 
High-Flex, High-Temp, Video 


For more information, call, fax or email: 
Toll Free: 1-888-671-1720; Fax: 218-681-3380; Email: cable @ digikey.com 


More Product Available Online: www.digikey.com 
52 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


CORPORATION Features: 
e Superior Mechanical and Shielding Performance • Meets FCC, CIS PR/VDE Rating: -55°C to 105°C • Dielectric Strength: 2500 volts/mil • U.L. Flame 
effectivity requirements for inter connects • High flexibility rating of 10 million Rating: VW-1 • U.L. Styles: 20890 & 20566 


0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of desired flex cycles on a .6" (15.24mm) radius with optimum design layout * Superior 


0.5mm Flat Flex Cable 


length, stripped at both ends. The insulation has been stripped from one side mechanical and abrasion resistance 
only, exposing one surface of the conductors. Conductors have been pre- Cable Characteristics: 
tinned for direct insertion into connectors. 


e Conductors: Cu., tin/lead plated • Current Rating: 0.5A (0.5mm); 1.50А 
(1mm) * Voltage Rating: 90 volts Insulation: polyester * Temperature 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim 
o| A Digi-Key Pricing Parlex of; A Digi-Key Pricing Parlex of | A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2" (5.08cm) Flat Flex Cable 22 |115 | HFF-22U-03-ND 405 3375 24750 | 050-22-58 | | 10 | 55 | — HFF-10U-05-ND 495 4125 302.50 | 050-10-1278 
4 | 25 HFF-04U-02-ND 360 30.00 220.00 | 050-04-51B 24 | 12.5 HFF-24U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-24-76B 12| 65 HFF-12U-05-ND 4.95 41.25 302.50 |050-12-127B 
5 | 3.0 HFF-05U-02-ND 360 30.00 220.00 | 050-05-51В 26 | 13.5 HFF-26U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-26-76В 13 | 7.0 HFF-13U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 050-13-127В 
6 | 35 HFF-06U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 050-06-51B 30 | 15.5 HFF-30U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-30-76В 15| 8 HFF-15U-05-ND 495 41.25 302.50 | 050-15-127B 
7| 40 HFF-07U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 050-07-518 Е 182 PERO ЮЗЮ a 5 ous 20:30:88 E 85, ОО 45 Mae 80250 eni 
8 | 45 |  HFF-08U-02-ND 3.60 3000 220.00 | 050-08-518 | -40U-03- { р : -40- ) -20U-05- - : : -20- 
10| 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 050-10-51В 50 | 25.5 HFF-50U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-50-76B 21| 11 HFF-21U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 050-21-1278 
12| 65 |  HFF-2U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 050-12-51B 4" (10.16cm) Flat Flex Cable AM осо 455 0125 30250 | 050221278 
13| 70 |  HFF-3U-02-ND 3.60 3000 22000 050-13-18 | | 4 | 25 |  HFFOAU-DLND — 405 3975 24750 [05004108 |24|125| неа 445 4125 30250 | (50241127 
15| 80 | HFF-15U-02-ND 360 3000 22000 | 0504558 | | 5 | 30 | HFF-O5U-04-ND 405 3375 24750 | 050-05-1028| | 26 (185) нез 495 4125 30250 |050-261278 
18| 85 | HFF-18U-02-ND 3.60 3000 22000 | 050-18-18 | | 6 | 35 | HFF-06U-04-ND 405 3375 24750 | 050-06-1028| | So [152 | нез 495 4125 30250 | (50-30:1278 
20 | 105| HFF-20U-02-ND 374 31.13 228.25 | 050-20-51В 7 | 40 | HFF-07U-04-ND 405 3375 247.50 | 050-07-1028 | 49 | 205 |  HFF-400-05-ND ЕЭ 
21| 11 | НЕ210-02-МО 374 3143 22825 | 050-21-518 | | 8 | 45 | HFF-08U-04-ND 405 3375 24750 | 050-08-1028| | 50/255 | HFESOUOSND 495 4125 30250 [05050-1278 
22 | 11.5 HFF-22U-02-ND 374 3143 228.25 | 050-22-51B 10 | 5.5 HFF-10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-10-1028 : 6" (15.24. Flat Flex Cable 
24 | 125 | — HFF-24U-02-ND 3.78 31.50 231.00 | 050-24-51В | | 12 | 65 HFF-12U-04-ND 4.28 3563 261.25 | 050-12-1028 (15.24cm] Flat Flex Cable 
26 135 |  HFF-26U-02-ND 374 31.13 228.25 | 050-26-51B | | 13 | 7.0 |  HFF-13U-M4-ND — 428 3563 26125 | 050-13-1028| | 4 | 25 |  HFF-O4U-06-ND 495 4125 302.50 | 050-04-1528 
30| 155 |  HFF30U-02-ND 383 31.88 23375 | 050-30-518 | | 15 | 80 |  HFF-5U-M4-ND — 428 35.63 26125 | 050-15-1028] | 5 | 30 | HFF-OSU-O6-ND 4,95 41.25 302.50 |050-05-1528 
36 | 18.5 |  HFF-36U-02-ND — 3.87 3225 236.50 | 050-36-51B | | 48 | 85 | HFF-18U-04-ND 428 3563 26125 | 050-18-1028| | 6 | 35 | HFF-OGU-O6-ND — 4.95 41.25 302.50 |050-06-1528 
40 | 205 | HFF-40U-02-ND — 392 3263 23925 | 050-40-51B | | 20 105 |  HFF-20U-04-ND 428 3563 26125 | 050-20-1028| | 7 | 40 |  HFF07U-0b-ND — 4.95 4125 302.50 |050-07-1528 
50 | 25.5 |  HFFS0U-02-ND — 405 3375 24750 | 0505058 | | 21| 11 |  HFF2IU-DM-ND — 428 3563 26125 05021-1028 |8 $5 |  HEFOBUOSND | 495 4125 30250 050081528 
55 |  HFF-100-06-ND 495 4125 302.50 |050-10-1528 
3" (7.62cm) Flat Flex Cable 22 115 | HFF-22U-04-ND 4.28 3563 261.25 | 050-22-1028 Я дүн 
PEE Шетен 437 3838 20875 080244008) | 12 [ 95 |  HFF-12U-06-ND 495 4125 302.50 |050-12-1528 
4 | 25 HFF-04U-03-ND 405 33.75 247.50 | 050-04-76B е Ў : 13 | 70 HFF-13U-06-ND 495 41.25 302.50 | 050-13-152B 
5 | 30 | HFF-05U-03-ND 405 3375 24750 | 050-05-768 | | 26 13.5 |  HFF-26U-02-ND 374 31.13 22825 |05026-1028| | 45 во |  prpi15U-.06-ND 459 4125 7302501050 1531528 
30 | 15.5 | HFF-30U-04-ND 4.80 37.50 275.00 | 050-30-1028 
6 | 35 | НЕР-060-03-М0 4.05 33.75 247.50 | 050-06-76B Ñ ў | К 18 | 85 |  HFF-18U-06-ND 495 4125 302.50 |050-18-1528 
7 | 40 | HFF07U-03-ND — 405 3375 24750 | 050-07-76B | | 36 | 185 | HFFS6U-04-ND 464 38.63 28325 |050-36-1028| | 20 | 40.5 | HFF-20U-06-ND — 495 4125 30250 |050-20-152B 
8 45 |  HEFOBU-03-ND 405 3375 24750 | 050.08.768 | | 40 20:5 |  HFF-40U-04-ND 473 3938 288.75 | 050-40-1028] | 54 | i ШЕШЕП dig» аго. 302 50 ЕМЕН 
10| 5.5 |  HFF-10U-03-ND — 4.05 3375 247.50 | 050-10-768 | | 50|255|  HFF-S0U-04-ND — 495 4125 3025005050028 | 22 115 | HFF-22U-06-ND 4:95 4125 30250 05022-1528 
12| 65 |  HFF-12U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-12-76B 5" (12.70cm) Flat Flex Cable 24 | 12.5 | — HFF-24U-06-ND 548 4343 316.25 | 050-24-152В 
13| 7.0 |  HFF-13U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-13-76B 4 | 25 |  HFF-04U-05-ND 495 41.25 302.50 |050-04-1278| | 26 | 13.5 |  HFF-26U-06-ND 548 43.13 316.25 |050-26-1278 
15| 80 |  HFF-15U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-15-76B 5 | 30 | HrFF-05U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 050-05-1278| | 30 | 155 | ^ HFF-30U-06-ND 540 4500 330.00 |050-30-1528 
18| 85 |  HFF-18U-03-ND 4.05 3375 247.50 | 050-18-76B 6 | 35 |  HFF-06U-05-ND 495 41.25 302.50 | 050-06-1278| | 36 | 18.5 | — HFF-36U-06-ND 5.54 4643 338.25 |050-36-1528 
20 | 10.5 | HFF-20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-20-76B 7 | 40 |  HFF-07U-05-ND 4.95 41.25 302.50 |050-07-127B| | 40 | 20.5 | ^ HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 |050-40-1528 
21| t HFF-21U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 050-21-76B 8 | 45 |  HFF-08U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 050-08-1278| | 50 | 25.5 | — HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 |050-50-1528 
1mm Flat Flex Cable 
No. | Dim. Мо. | Dim. Мо. | Dim. 
0! А Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Роз.) (mm) Part No. 1 10 100 | Part №. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Flat Flex Cable 
5 |615| НҒЮ5(-02-М0 225 18.75 13750 |100-05-518 5 | 615 |  HFO5U-05-ND 293 2428 17875 |100-05-1278| | 5 | 645] —HFOSU-10-ND 405 3375 247.50 |100-05-2548 
6 | 715 | — HFOGU-02-ND 225 1875 187.50 |100-06-51B 6 | 715 | — HFOGU-05-ND 293 2438 178.75 100-06-127B| | 6 | 7.15 | — HFOGU-10-ND 406 3375 247.50 |100-06-2548 
7 | 815 | HF07U-02-ND 225 1875 137.50 |100-07-51В 7 | 815 | HF07U-05-ND 293 2438 178.75 100-07-127B | | 7 | 8.5 | ^ HFO7U-10-ND 406 3375 247.50 |100-07-2548 
8 | 915] HF08U-02-ND 248 2063 151.25 | 100-08-51B 8 |915| HF08U-05-ND 3.15 2625 192.50 100-08-127B | | 8 | 915 | — HFOBU-10-ND 428 35.68 261.25 |100-08-2548 
10 11.15] HF10U-02-ND 270 2250 165.00 |100-10-51В 10 |1115| HF10U-05-ND 338 2813 206.25 100-10-127B | | 10 |1115| — HF10U-10-ND 450 3750 275.00 |100-10-2548 
12 1315| — HF12U-02-ND 293 2438 178.75 |100-12-51В 12 13.15| — HF12U-05-ND 3.60 3000 220.00 |100-12-127В | | 12 [13.15] — HFI2U-10-ND 473 3938 288.75 |100-12-2548 
14 115.151 — HF14U-02-ND 345 26.25 192.50 | 100-14-51B 14 |1545| — HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 100-14-127B | | 14 [1515] — HF14U-10-ND 495 4125 302.50 |100-14-2548 
15 |1616| HF15U-02-ND 345 26.25 192.50 | 100-15-51B 15 |1615|  HF15U-05-ND 3.83 31.88 233.75 100-15-127B | | 15 [1615] — HF15U-10-ND 495 4125 302.50 |100-15-2548 
16 |1715| — HF16U-02-ND 338 2813 206.25 | 100-16-51B 16 17.15] HF16U-05-ND 405 3375 247.50 |100-16-1278| | 16 [1715] HF16U-10-ND 518 4343 316.25 |100-16-2548 
17 |18145| — HF17U-02-ND 338 2813 206.25 |100-17-51В 17 |1815| НР170-05-МО 405 3375 24750 100-17-127B | | 17 | 18.15| — HF17U-10-ND 518 43.13 316.25 |100-17-2548 
18 119.151  HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 100-18-51B 18 |1915| HF18U-05-ND 428 3563 26125 |100-18-1278| | 18 | 19.15 | — HF18U-10-ND 540 46.00 330.00 |100-18-2548 
20 [2115] ^ HF20U-02-ND 383 3188 233.75 | 100-20-51B 20 [2115] HF20U-05-ND 4.50 37.50 275.00 |100-20-1278| | 20 |2115| HF20U-10-ND 563 4688 343.75 |100-20-2548 
22 [2315] HF22U-02-ND 406 3375 24750 | 100-22-51B 22 [2315] HF22U-05-ND 473 39.38 288.75 100-22-127B | | 22 [2315] НҒ220-10-М0 586 48.75 357.50 |100-22-2548 
24 [2515] HF24U-02-ND 428 35.63 261.25 |100-24-51В 24 [2515] HF24U-05-ND 495 4125 302.50 100-24-127B | | 24 [2515] — HF24U-10-ND 6.08 5063 371.25 |100-24-2548 
26 [27.15]  HF26U-02-ND 450 37.50 275.00 |100-26-51В 26 [2715] HF26U-05-ND 548 4313 316.25 |100-26-1278| | 26 [2715] HF26U-10-ND 6.30 5250 385.00 |100-26-2548 
28 [2915]  HF28U-02-ND 473 3938 288.75 | 100-28-51B 28 [2915] — HF28U-05-ND 5.40 4500 330.00 100-28-127B | | 28 [2915] — HF28U-10-ND 653 5438 398.75 |100-28-2548 
30 |3115| ^ HF30U-02-ND 4.95 41.25 302.50 |100-30-51В 30 |3115| ^ HF30U-05-ND 563 46.88 34375 [100-30-1278] | 30 31.15] — HF30U-10-ND 675 5625 412.50 | 100-30-2548 
3" (7.62cm) Flat Flex Cable 6" (15.24cm) Flat Flex Cable 12" (30.48cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |  HFOSU-03-ND 248 20.63 151.25 |100-05-76В 5 | 615 | HF05U-06-ND 3.15 26.25 19250 |100-05-1528| | 5 | 6.15 | — HFOSU-12-ND 450 3750 275.00 |100-05-3058 
6 | 715 | HF06U-03-ND 248 20.63 151.25 |100-06-76В 6 | 715 | — HFOGU-06-ND 345 2625 19250 |100-06-152B| | 6 | 715 | — HF0GU-12-ND 4.50 37.50 275.00 |100-06-3058 
7 |815| HF07U-03-ND 248 20.63 151.25 |100-07-76В 7 | 815 |  HFO7U-06-ND 345 2625 19250 |100-07-152B| | 7 | 8.15 | — HF07U-12-ND 4.50 3750 275.00 |100-07-3058 
8 [915] HF08U-03-ND 2.70 2250 165.00 |100-08-76В 8 | 915 | HF08U-06-ND 3.38 2843 206.25 |100-08-1528 | | 8 | 915 |  HF08U-12-ND 473 39.38 288.75 |100-08-3058 
10 |1115| HF10U-03-ND 293 2438 178.75 |100-10-76В 10 111.151 HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 |100-10-1528| | 10 [1115] HF10U-12-ND 495 4125 302.50 |100-10-3058 
12 1315| НР120-03-МО 345 26:25 192.50 |100-12-76В 12 113.151 HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 |100-12-1528 | | 12 [1315]  HF12U-12-ND 518 43.13 316.25 |100-12-3058 
14 115.151 HF14U-03-ND 338 28.13 206.25 |100-14-76В 14 | 15.151 — HF14U-06-ND 405 38.75 24750 |100-14-152В | | 14 [1545] HF14U-12-ND 540 45.00 330.00 |100-14-3058 
15 |16.15| HF15U-03-ND 338 2813 206.25 | 100-15-76B 15 16.15| — HF15U-06-ND 405 3375 24750 |100-15-152B | | 15 [1615] — HF15U-12-ND 540 45.00 330.00 |100-15-3058 
16 1745| — HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 |100-16-76В 16 17.15| — HF16U-06-ND 4.28 3563 26125 |100-16-152B| | 16 [1715] HF16U-12-ND 5.63 4688 343.75 |100-16-3058 
17 |18145| — HF17U-03-ND 3.60 3000 220.00 |100-17-76В 17 |1815| — HF17U-06-ND 428 35.63 261.25 100-17-152B | | 17 [1815] — HF17U-12-ND 563 4688 343.75 |100-17-3058 
18|1915|  HF18U-03-ND 3.83 31.88 233.75 | 100-18-76B 18 4945  HF18U-06-ND 4.50 37.50 275.00 100-18-152B | | 18 [1915] — HF18U-12-ND 585 4875 357.50 |100-18-3058 
20 [21-15] ^ HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 |100-20-76В 20 [2115] HF20U-06-ND 473 3938 28875 [100-20-1528] | 20 [21.15] HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 |100-20-3058 
22 [2315] HF22U-03-ND 428 35.63 261.25 | 100-22-76B 22 [2315] НЕ220-06-МО 495 4125 30250 |100-22-152B | | 22 [2315] HF22U-12-ND 6.30 5250 385.00 |100-22-3058 
24 [2515]  HF24U-03-ND 4.50 3750 275.00 |100-24-76В 24 [2515] — HF24U-06-ND 518 4343 316.25 |100-24-152B | | 24 [2515] — HF24U-12-ND 6.53 5438 398.75 |100-24-3058 
26 [27.15] ^ HF26U-03-ND 473 3938 288.75 | 100-26-76B 26 [2715]  HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 [100-26-1528] | 26 [27.15] HF26U-12-ND 675 5625 412.50 |100-26-3058 
28 [2915]  HF28U-03-ND 495 41.25 302.50 | 100-28-76B 28 [2915] HF28U-06-ND 563 4688 34375 |100-28-152B| | 28 [2915] — HF28U-12-ND 6.98 5843 426.25 |100-28-3058 
30 |3115|  HF30U-03-ND 518 4313 316.25 | 100-30-76В 30 |3115|  HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 |100-30-152B| | 30 [3115] НҒЗ00-12-М0 720 60.00 440.00 | 100-30-3058 
4” (10.16ст) Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Flat Flex Cable 18” (45.72cm) Flat Flex Cable 
5 |615| HF05U-04-ND 270 2250 165.00 [100-09-1028] | 5 | 645] НЕ050-08-МО 360 30.00 220.00 [100-05-2038] | 5 | 6.15 | HF05U-18-ND 586 4875 357.50 |100-05-4578 
6 | 735 | HF06U-04-ND 270 2250 165.00 100-06-1028| | 6 | 7.15 | НҒОбИ-08-М0 3.60 30.00 220.00 100-06-203B| | 6 | 7.15 | — HFOGU-18-ND 5.85 4875 357.50 |100-06-4578 
7 |815| HF07U-04-ND 270 2250 165.00 100-07-1028| | 7 | 8.15 | НҒОТИ-08-М0 3.60 3000 220.00 100-07-203B| | 7 | 8.5 | ^ HFO7U-18-ND 5.85 4875 357.50 |100-07-4578 
8 | 915] HF08U-04-ND 293 2438 17875 [100-08-1028] | 8 | 9.15 | — HFOBU-08-ND 3.83 31.88 23375 [100-08-2038] | 8 | 915 | HF08U-18-ND 6.08 5063 371.25 |100-08-4578 
10 11.15] HF10U-04-ND 315 2625 19250 100-10-1028 | | 10 | 11.15 | — HF10U-08-ND 405 3375 247.50 [100-10-2038] | 10111.15) — HFI0U-18-ND 6.30 5250 385.00 |100-10-4578 
12 13.15| — HF12U-04-ND 338 2843 20625 100-12-1028 | | 12 | 13.15 | — HF12U-08-ND 428 3563 261.25 |100-12-2098| | 12 [1315] ^ HF12U-18-ND 653 5438 398.75 |100-12-4578 
14 115.151 — HF14U-04-ND 3.60 3000 220.00 100-14-1028| | 14 [15-15] HF14U-08-ND 450 3750 275.00 [100-14-2038] | 14 [1515] — HF14U-18-ND 675 5625 412.50 |100-14-4578 
15 |1616|  HF15U-04-ND 3.60 30.00 220.00 100-15-1028| | 15 |16.15| — HF15U-08-ND 4.50 37.50 275.00 [100-15-2038] | 15 [1615] — HF15U-18-ND 6.75 56.25 412.50 |100-15-4578 
16 1745 HF16U-04-ND 383 3188 233.75 100-16-1028| | 16 |1715| HF16U-08-ND 473 3938 288.75 100-16-203B| | 16 [1715] HF16U-18-ND 6.98 5843 426.25 |100-16-4578 
17 |18145| — HF17U-04-ND 3.83 3188 23375 100-17-1028 | | 17 | 18.15 | — HF17U-08-ND 473 3938 28875 |100-17-203В | | 17 [1815] — HFI7U-18-ND 563 4688 343.75 |100-17-3058 
18|1915| HF18U-04-ND 4.05 3375 24750 100-18-1028| | 18 [19:15] — HF18U-08-ND 495 4125 302.50 [100-18-2038] | 18 [1915] — HFI8U-18-ND 720 6000 440.00 |100-18-4578 
20 [2115]  HF20U-04-ND 428 3563 261.25 100-20-1028| | 20 [21.15] HF20U-08-ND 518 4343 31625 |100-20-203B | | 20|21.15| HF20U-18-ND 743 6188 45375 |100-20-457B 
22 [2315] HF22U-04-ND 4.80 3750 275.00 |100-22-1028| | 22 |23.15| ^ HF22U-08-ND 5.40 4500 330.00 100-22-203B| | 22 [2315] — HF22U-18-ND 765 63.75 467.50 |100-22-4578 
24 [2515]  HF24U-04-ND 473 39.38 288.75 100-24-1028| | 24 [25.15] ^ HF24U-08-ND 5.63 4688 343.75 100-24-203B | | 24|25.15| — HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 |100-24-4578 
26 [27.15] ^ HF26U-04-ND 495 4125 302.50 100-26-1028| | 26 [27.15]  HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 100-26-203B | | 26 [2715] — HF26U-18-ND 810 6750 495.00 | 100-26-4578 
28 [2915]  HF28U-04-ND 518 4343 316.25 |100-28-1028 | | 28 [29.15] — HF28U-08-ND 6.08 5063 37125 [100-28-2038] | 28 [2915] — HF28U-18-ND 833 6938 508.75 | 100-28-457B 
30 |3115| — HF30U-04-ND 540 4500 330.00 |100-30-1028| | 30 31.15] — HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 [100-30-2038] | 30 [31.15] — HF30U-18-ND 855 7125 52250 |100-30-4578 
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Hes High Density FFC/FPC Connectors 
FH16, FH16H, FH16M and FH16P Series (0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch) 


Features: The FH16 Series is a fine pitch, zero insertion force (ZIF), right angle, bottom contact connector compatible with 
flat flex cables (FFC) or flexible printed circuits (FPC) with a pitch of 0.3mm, 0.4mm and 0.5mm. A recommended thickness 
of 0.295mm for single-sided or 0.306mm for double-sided. The flip-lock (one-touch rotating type) ZIF structure secures the 
FFC/FPC connection with a single and light force. This design helps simplify assembly and repair work. When locking the 
FFC/FPC, the audible click assures the assembly worker of a steady FFC/FPC connection resulting in improved customer 


service. Embossed tape packaging allows for automatic placement onto the PCB Applications: • Notebook computers, 
printers, PDAs, digital cameras and other compact devices for interconnecting the main circuit board with the LCD, 
PDP(Plasma Display), HDD or other device Specifications: • Operating Temperature: -40°C ~ 70°C • Insulation 
Resistance: 500MQ min. • Contact Resistance: 150т max. (including FFC/FPC conductor resistance) Materials: • Insu- 
lators: Polyamide and LCP — Beige, PPS — Deep Brown; UL94V-0 * Contacts: Phosphor Bronze — Solder plating 


Dim. in mm. 


Dim. Cut Tape Tape & Reel 
No. of | Contact | А Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
a Pos. | Pitch | (mm) Part No. 1 10 50 100 Part Number 1,000 5,000 10,000 Part Number 
A 60 03 | 219 | HFPO6OCT-ND 6.79 5.62 4.68 422 HFPOGOTR-ND 3042.00 2925.00M — 2866.50/М FH16-60S-0.3SHW 
ес й ў HFPI60CT-NDT — 6.47 5.36 446 4.02 HFP160TR-NDT 2899.00 2787.50/М  2731.75/М FH16-60S-0.3SHW(05) 
80 оз | 279 | HFPOBOCT-ND 771 6.39 5.32 4.79 HFPOBOTR-ND 3458.00 3325.00M — 3258.50/M FH16-80S-0.3SHW 
| D Ë | HFP180CT-NDt _ 6.58 545 454 4.09 HFP180TR-NDT 2951.00 — 2837.50/М  2780.75/М FH16-80S-0.3SHW(05) 
55-7 T m оз | зоо | HFP090CT-ND 5.74 4.76 3.96 3.57 HFPOSOTR-ND 2574.00 247500M — 2425.50/M FH16-90S-0.3SHW 
= 13:0 ў . HFPIS0CT-NDT — 3.92 324 2.70 2.43 HFP190TR-NDt 1755.00 1687.50/М 1653.75/M FH16-90S-0.3SHW(05) 
L—24—4 25 05 | 294 | НЕРОБОСТАМЮ 4.67 3.87 322 2.90 HFPOSOTR-ND 2093.00 2012.50/М 1972.25/M FH16H-50S-0.5SHW 
` š š HFP150CT-NDf _ 6.03 5.00 416 3.75 HFP150TR-NDT 2704.00  260000/М — 2548.00/M FH16H-50S-0.5SHW(05) 
Pitch [0.3mm [0.4mm [0.5mm 96 04 | 425 | HFPOSECT-ND 7.08 5.86 4.88 4.40 HFP096TR-ND 3172.00 305000M — 2989.00/M ЕН16М-965-0.45НМ/ 
Current š à HFP196CT-NDt _ 8.09 670 5.58 5.03 HFP196TR-NDT 3627.00 3487.50/М 341775/М ЕН16М-965-0.45НМ/(05) 
Ratings | Rating | 0-15А | 03А | 04A ы | os | зво | HFPOBCTND — 597 4.95 412 371 | HFPOGATR-ND 2676.00 — 257500M  252350М | FH16P-64S-0.5SHW 
Voltage} 30 50 | 60 i à HFPI64CT-NDf _ 6.61 548 4.56 411 HFP164TR-NDT 2964.00 — 2850.00M — 2793.00/M FH16P-64S-0.5SHW(05) 
Rating | VAC | VAC | VAC | Gold Plating 
FH23 Series (0.3mm Pitch) Dim. Cut Tape Tape & Reel 
B а x š No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Flexible Printed Circuit Connectors | pos. | (mm) | ран мо. 1 25 100 250 | Part Number 2,500 5,000 10,000 | Part Number 
Lead-less 
15 7.0 | HF015CT-ND 2.08 151 1.24 1.05 | HFQ15TR-ND 71240/M 69870/М 685.00/М | FH23-15S-0.3SHAW(51) 
17 7.6 | HFQ17CT-ND 1.90 1.46 1.17 .97 | HF017TR-ND 744.60/М 730.00/М 715.40/М | FH23-17S-0.3SHAW(51) 
27 | 10.6 | HFQ27CT-ND 2.28 1.75 140 1.17 | HFQ27TR-ND 892.50/M 875.00/М 857.50/М | FH23-27S-0.3SHAW(51) 
Dir 598 31 | 11.8 | HF031CT-ND 2.39 1.84 148 1.23 | HF031TR-ND 938.40/M 920.00/М 901.60/М | FH23-31S-0.3SHAW(51) 
` і 33 | 124 | HF033CT-ND 2.52 1.94 1.56 1.29 | HFQ33TR-ND 989.40/M 970.00/М 950.60/М | FH23-33S-0.3SHAW(51) 
39 | 142 | HFQ39CT-ND 277 2.13 1.71 1.42 | HF039TR-ND 1086.30/M 1065.00/М 1043.70/М | FH23-39S-0.3SHAW(51) 
45 | 16.0 | HF045CT-ND 3.07 2.36 1.89 1.57 | HFO45TR-ND 1203.60/M 1180.00/M 1156.40/М | FH23-45S-0.3SHAW(51) 
51 | 178 | HF051CT-ND 3.38 2.60 2.08 1.73 | HF051TR-ND 132600/М 1300.00/М 1274.00/М | FH23-51S-0.3SHAW(51) 
61 | 208 | HF061CT-ND 3.34 2.60 2.08 1.68 | HFQ61TR-ND 1468.80/M  1440.00/М 1411.20/М | FH23-61S-0.3SHAW(51) 
Leaded 
17 7.6 | HFQ117CT-ND 1.90 1.46 147 .97 | HFQ117TR-ND 744.60IM — 730.000M — 715.40/M | FH23-17S-0.3SHW(51) 
21 8.8 | HFQ221CT-NDt 2.39 1.84 148 1.23 | HFQ221TR-NDt 938.40/М 920.00/M 901.60/М | FH23-21S-0.3SHW(05) 
Specifications: 21 8.8 | HFQ121CT-ND 2.09 1.61 1.29 1.07 | HFQ121TR-ND 821.10/M 805.00/M 788.90/М | FH23-21S-0.3SHW(51) 
e Current Rating: 0.3A DC “ Voltage Rating: 50V АС “ Operating 25 | 10.0 | HFQ125CT-ND 221 1.70 1.36 1.13 | HF0125TR-ND 867.00/М 850.00/M — 833.00/M | FH23-25S-0.3SHW(51) 
Temperature: -55°C ~ 85°C • Insulation Resistance: 50M © min. 27 | 10.6 | HFQ127CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17 | HF0127TR-ND 892.50/M 875.00/М 857.50/М | FH23-27S-0.3SHW(51) 
* Contact Resistance: 100m © max. (Including FPC/FFC conductor 31 | 11.8 | HFO131CT-ND 2.39 1.84 148 123 | HFQ131TR-ND 938.40/М 920.00/M — 901.60/М | FH23-31S-0.3SHW(51) 
resistance) 33 | 12.4 | HFQ133CT-ND 2.52 1.94 1.56 1.29 | HFQ133TR-ND 989.40/M 970.00/М 950.60/М | FH23-33S-0.3SHW(51) 
Materials: 39 | 142 | HFQ139CT-ND 27 2.13 1.71 1.42 | HFQ139TR-ND  1086.30М 1065.00/М 1043.70/М | FH23-39S-0.3SHW(51) 
e Insulators: LCP, beige; LCP, black; UL94V-0 • Contacts: Phosphor 61 | 208 | HFQ161CT-ND 334 2.60 2.08 1.68 | HFQ161TR-ND — 1468.80/M — 1440.00/М 1411.20/М | FH23-61S-0.3SHW(51) 
bronze, pure tin plating Gold Plating 


Features: “ Contact spacing (pitch) 0.3mm = Flexible printed circuits (FPC) with contact spacing of 0.3mm are used with increased frequency (These connectors occupy less 
board space and are lighter than comparable connectors with contacts spaced at 0.5mm) Applications: Consumer electronics, portable equipment, cameras, PDA's and other 
devices where board space and component packaging requires ultra small interconnection. Specifications: « Current Rating: 0.15A * Temperature Range: -40°C ~ 70°C • Voltage 


FH18 Series (0.3mm Pitch) 
Flex Connectors Low Profile 


Rating: 30V AC Materials: • Insulators: LCP, Body - beige and Latch - Black; UL94V-0 • Contacts: Phosphor bronze, tin-lead plated; Metal Fitting: Bronze, tin-lead plated 


Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
PAST No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
> Dim. in mm. Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part Number 2,500 5,000 10,000 | Part Number 
ACTUATOR; 17 76 48 | HFM17CT-ND 1.96 1.42 147 99 | HFM17TR-ND 670.80/М 657.90/М 645.00/М | FH18-17S-0.3SHW 
T 21 88 60 | HFM21CT-ND 1.73 1.33 1.07 .89 | HFM21TR-ND 678.300M 665.00/М 651.70/М | FH18-21S-0.3SHW 
^ сү 25 |100 7.2 | HFM25CT-ND 1.92 148 1.19 .99 | HFM25TR-ND 754.80/М 740.00/М 725.20/М | FH18-25S-0.3SHW 
2 3.0 ер 8 27 |106 7.8 | HFM27CT-ND 1.92 1.48 1.19 .99 | HFM27TR-ND 754.80/М — 740.00/M 725.20/М | FH18-27S-0.3SHW 
« {ы Б.ү 39 |142 114 | HFM39CT-ND 220 1.69 1.36 1.13 | HFM39TR-ND 861.90/M — 845.00/M 828.10/М | FH18-39S-0.3SHW 
(Lead is included) 51 | 178 150 | HFM51CT-ND 248 191 1.53 127 | HFM51TR-ND 97410/M 955.00/М 935.90/M | FH18-51S-0.3SHW 
FH19 and FH19S Series Flex Connectors 
(0.5mm Pitch) Flat Flex Cable and Flat Printed Circuit 
Dim. in mm. Dim. Cut Tape Tape & Reel 
A 222; = No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
< 24 > Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 250 Part Number 5,000 10,000 Part Number 
ТЫ 109 9 65 | HFN09CT-ND 212 1.73 1.26 1.07 | HFNOSTR-ND 711.45/M 697.50/M FH19-9S-0.5SH(51) 
= 35 —l 13 | 85 | HFN13CT-ND 1.97 1.64 122 1.01 HFN13TR-ND 757.50/M 742.35/M FH19-13S-0.5SH(51) 
17 | 105 | HFN17CT-ND 2.07 1.72 1.28 1.06 | HFN17TR-ND 795.00/M 779.10/M FH19-17S-0.5SH(51) 
КОРЕЕ й я 20 | 120 | HFN20CT-ND 220 1.84 1.36 1.13 | HFN20TR-ND 847.50/M 830.55/M FH19-20S-0.5SH(51) 
шш к к шымы ии. 30 | 170 | HFN30CT-ND 259 215 160 133 | HEN3OTR-ND 995.00/M 975.10/M | FH19-305-055H(51) 
increased demand for a low profile, high density, and high reliability 9 65 | HFN109CT-NDT 1.96 1.63 121 1.00 | HFN109TR-NDT 752.50/M 737.45/M FH19-9S-0.5SH(05) 
салаа оғо Gonduciivs traces or the: POB:can be desldnied to Tin 13 | 85 | HFN113CT-NDT 218 1.81 1.34 142 | HFN113TR-NDI 837.50/M 820.75/M FH19-13S-0.5SH(05) 
Under tbe connscior All bottanivelirtaes ЭТЕ ть is Soli 17 | 105 | HFN117CT-NDT 234 1.95 144 1.20 | HFN117TR-NDI 900.00/M 882.00/M FH19-17S-0.5SH(05) 
ЖОШ, any exposure ofthe ontact = Accepts Зан arid 0.3mm ick 20 | 12.0 | HFN120CT-NDT 2.52 210 1.56 1.29 | HFN120TR-NDt 970.00/M 950.60/M FH19-20S-0.5SH(05) 
EPC and EFC, easly Inserta in іле connector” The connecter il аво 30 | 170 | HFN130CT-NDt 307 2.55 1.89 157 | HFN130TR-NDI 1180.00/M 1156.40/M FH19-30S-0.5SH(05) 
: t | н à 12 | 80 | HFN212CT-ND 1.89 1.58 147 97 | HFN212TR-ND 727.50/M 712.95/M FH19S-12S-0.5SH(51) 
terminate Success ШУ with ОБИ tick Fat НЕКЕ Gable (PFO) 17 | 105 | НЕМ217СТ-МО 207 12 128 106 | HFN217TR-ND 795.00/M 779.0/M | FH19S-17S-0.5SH(51) 
Applications: • Notebook PC's, PDA's, digital cameras and other 18 | 11.0 | HFN218CT-ND 213 1.78 132 109 | HFN218TR-ND 820.00/М 803.60/М FH19S-18S-0.5SH(51) 
compact devices requiring interconnection of the main circuit board 20 | 12.0 | HFN220CT-ND 1.95 1.62 1.20 1.00 | HFN220TR-ND 847.50/M 830.55/M FH19S-20S-0.5SH(51) 
with the LCD, plasma display (PDP), HDD or other devices 22 | 13.0 | HFN222CT-ND 228 1.90 141 117 | HFN222TR-ND 877.50/М 859.95/М FH19S-22S-0.5SH(51) 
Specifications: * Current Rating: 0.5A DC Voltage Rating: 50V AC 24 | 140 | HFN224CT-ND 2.36 1.96 146 121 HFN224TR-ND 907.50/M 889.35/M ЕН195-245-0.55Н(51) 
* Operating Temperature: -55°C ~ 80°C • Operating Humidity Range: 26 | 150 | HFN226CT-ND 2.45 2.04 1.51 1.26 | HFN226TR-ND 942.50/M 923.65/M FH19S-26S-0.5SH(51) 
relative humidity 90% max. (Мо condensation) * Insulation Resistance: 27 | 155 | HFN227CT-ND 251 2.09 1.55 1.29 | HFN227TR-ND 965.00/M 945.70/M FH19S-27S-0.5SH(51) 
500M Q min. Ф 100V DC • Contact Resistance: 100m © тах. Ф 1mA 50 | 270 | HFN228CT-ND 320 2.65 1.99 1.61 HFN228TR-ND 1408.00/M 1380.00/M FH19S-50S-0.5SH(51) 
(Including FPC/FFC conductor resistance) • ЕН19 Series: Thickness: = 12 | 80 | HFN3I2CT-NDf 2.09 174 1.29 1.07 | HFN312TR-NDI 802.50/M 786.45/M FH19S-12S-0.5SH(05) 
0.2 + 0.03mm tinned copper or pure tin plating* “ FH19S Series: 17 | 105 | HFN317CT-NDT 234 1.95 144 120 | HFN317TR-NDT 900.00/M 882.00/M FH19S-17S-0.5SH(05) 
Thickness: = 0.3 + 0.03mm tinned copper or pure tin plating* 18 | 11.0 | HFN318CT-NDT 242 2.02 1.50 1.24 | HFN318TR-NDI 932.50/M 913.85/M ЕН195-185-0.55Н(05) 
Materials: “ Insulators: LCP — beige; PPS — FH19 Series: Dark 20 | 12.0 | HFN320CT-NDf 2.52 210 1.56 1.29 | HFN320TR-NDf 970.00/M 950.60/M FH19S-20S-0.5SH(05) 
brown, FH19S Series: Black; all UL94V-0 = Contacts: Phosphor bronze, 22 | 13.0 | HFN322CT-NDt 2.63 2.19 1.62 1.35 | HFN322TR-NDt 1012.50/M 992.25/M FH19S-22S-0.5SH(05) 
pure tin plating* “ Metal fittings: Phosphor bronze, pure tin reflow 24 | 140 | HFN324CT-NDt 274 2.28 1.69 141 HFN324TR-NDT 1055.00/M 1033.90/M FH19S-24S-0.5SH(05) 
plating 26 | 150 | HFN326CT-NDf 2.87 2.39 1.77 147 | HFN326TR-NDI 1102.50/M 1080.45/M FH19S-26S-0.5SH(05) 
* Note: When FPC is gold plated, connector contacts should also be 27 | 155 | HFN327CT-NDt 294 2.45 181 151 HFN327TR-NDT 1130.00/M 1107.40/M FH19S-27S-0.5SH(05) 
gold plated 1 Gold Plating 
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0.5mm and 1.0mm Flex Connectors 


FH12, FH12A, FH12F and F12S Series — “Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form to the newly developed “flip-lock” 
concept and can be used with SMT (surface mount technology) to eliminate the problems of the contemporary 
slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 0.5mm, are suited to high density mounting, 
and are based on a single-action ZIF (zero insertion force) structure for easy connections. Types with top or 
bottom contacts, and vertical mounting are available to suit your applications. Materials/Finish: * Insulation: 


Polyimide Resin, beige; PPS Resin, dark brown (UL94V-0) * Contacts: Phosphor Bronze, solder plating 
Electrical: • Rated Current: 0.4A • Insulation Resistance: 500MQ or greater at 100V DC • With- 
standing Voltage: 150V AC for one minute * Contact Resistance: 50mQ or less 

(Note: When all conductors are to continuously carry the rated current, set the current to 70% of the rated cur- 
rent value.) 


4.25, 


ral 
Eu 


Dim. in mm. 


E в | 


(Fitting Dim.) 


Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
«5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type 

6 6.1 7.1 HFJ06CT-ND 1.88 1.36 1.12 .94 HFJ06TR-ND = 642.20/M = 629.85/M FH12-6S-0.5SH 
10 8.1 9.1 HFJ10CT-ND 2.09 1.52 1.24 1.05 HFJ10TR-ND — 715.00/M — 701.25/M FH12-10S-0.5SH 
11 8.6 9.6 HFJ11CT-ND 1.84 1.42 1.13 .94 HFJ11TR-ND = 720.38/M = 706.25/M FH12-11S-0.5SH 
12 9.1 10.1 HFJ12CT-ND 1.84 1.42 1.13 .94 HFJ12TR-ND = 720.38/M == 706.25/M FH12-12S-0.5SH 
13 9.6 10.6 HFJ13CT-ND 1.89 1.45 1.16 497 HFJ13TR-ND = 739.50/M = 725.00/M FH12-13S-0.5SH 
14 10.1 11.1 HFJ14CT-ND 1.93 1.49 1.19 .99 HFJ14TR-ND = 758.63/M = 743.75/M FH12-14S-0.5SH 
15 10.6 11.6 HFJ15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ15TR-ND = 777. 75/М — 762.50/M FH12-15S-0.5SH 
16 11.4 12.1 HFJ16CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ16TR-ND = 777.75/M = 762.50/M FH12-16S-0.5SH 
17 11.6 12.6 HFJ17CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ17TR-ND = 816.00/M = 800.00/M FH12-17S-0.5SH 
18 12.1 13.1 HFJ18CT-ND 2.18 1.64 1.31 1.09 HFJ18TR-ND = 835.13/М = 818.75/M FH12-18S-0.5SH 
19 12.6 13.6 HFJ19CT-ND 2.13 1.64 1.31 1.09 HFJ19TR-ND - 835.13/M — 818.75/M ЕН12-195-0.55Н 
20 13.1 14.1 HFJ20CT-ND 2.55 1.85 1.51 1.28 HFJ20TR-ND = 871.00/M = 854.25/M FH12-20S-0.5SH 

1 22 14.1 15.1 HFJ22CT-ND 2.26 1.74 1.39 1.16 HFJ22TR-ND — 886.13/M - 868.75/М ЕН12-225-0.55Н 
24 15:1 16.1 HFJ24CT-ND 2.36 1.82 1.45 1.21 HFJ24TR-ND == 924.00/M = 906.00/M FH12-24S-0.5SH 
26 16.1 17.4 HFJ26CT-ND 2.41 1.85 1.48 1.23 HFJ26TR-ND = 943.50/M = 925.00/M FH12-26S-0.5SH 
28 17.1 18.1 HFJ28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFJ28TR-ND = 981.75/M = 962.50/М FH12-28S-0.5SH 
30 18.1 19.1 HFJ30CT-ND 2.55 1.97 1.57 1.31 HFJ30TR-ND = 1000.88/M = 981.25/M FH12-30S-0.5SH 
32 19.1 20.1 HFJ32CT-ND 2.65 2.04 1.63 1.36 HFJ32TR-ND = 1039.13/M = 1018.75/M FH12-32S-0.5SH 
33 49.6 20.6 HFJ33CT-ND 2.73 2.10 1.68 1.40 HFJ33TR-ND - 1071.00/М - 1050.00/М ЕН12-335-0.55Н 
34 20.1 21.1 HFJ34CT-ND 2.73 2.10 1.68 1.40 HFJ34TR-ND = 1071.00/M = 1050.00/M FH12-34S-0.5SH 
36 21.1 22.1 HFJ36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFJ36TR-ND — 1166.63/M — 1143.75/M ЕН12-365-0.55Н 
40 23.1 24.1 HFJ40CT-ND 3.12 2.40 1.92 1.60 HFJ40TR-ND — 1224.00/M — 1200.00/M ЕН12-405-0.55Н 
45 25.6 26.6 HFJ45CT-ND 3.35 2.58 2.06 1.71 HFJ45TR-ND = 1313.25/М — 1287.50/M ЕН12-455-0.55Н 
50 28.1 29.1 HFJ50CT-ND 3.54 2.73 2.18 1.81 HFJ50TR-ND — 1389.75/M — 1362.50/M ЕН12-505-0.55Н 
53 29.6 30.6 HFJ53CT-ND 3.29 2.56 2.05 1.65 HFJ53TR-ND = 1447.13/M === 1418.75/M FH12-53S-0.5SH 

-5mm Horizontal Mount — Top Contact Type 

10 8.35 9.1 HFK10CT-ND 1.60 1.16 .95 .80 HFK10TR-ND == 547.30/M = 536.78/M FH12A-10S-0.5SH 
12 10.1 10.5 HFK12CT-ND 1.66 1.20 .99 .83 HFK12TR-ND = 566.80/M = 555.90/M FH12A-12S-0.5SH 
15 11.6 12.0 HFK15CT-ND 1.82 1.32 1.08 .92 HFK15TR-ND — 622.70/М — 610.73/M FH12A-15S-0.5SH 
16 11.35 12.1 HFK16CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFK16TR-ND = 642.20/M == 629.85/М FH12A-16S-0.5SH 
18 13.1 13.5 HFK18CT-ND 1.94 1.41 1.15 97 HFK18TR-ND = 663.00/M = 650.25/М FH12A-18S-0.5SH 
20 13.35 14.1 HFK20CT-ND 2.09 1.52 1.24 1.05 HFK20TR-ND = 715.00/M = 701.25/M FH12A-20S-0.5SH 
22 15.1 15.5 HFK22CT-ND 1.89 1.45 1.16 197 HFK22TR-ND — 739.50/M — 725.00/M FH12A-22S-0.5SH 
24 15.35 16.1 HFK24CT-ND 2.26 1.64 1.34 1.14 HFK24TR-ND = 773.50/M = 758.63/M FH12A-24S-0.5SH 

2 26 17.1 17.5 HFK26CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFK26TR-ND = 816.00/M = 800.00/M FH12A-26S-0.5SH 
29 18.6 19.0 HFK29CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFK29TR-ND = 854.25/M = 837.50/M FH12A-29S-0.5SH 
30 18.35 19.1 HFK30CT-ND 2.23 1.72 1.37 1.14 HFK30TR-ND == 873.38/М = 856.25/M FH12A-30S-0.5SH 
32 20.1 20.5 HFK32CT-ND 2.26 1.74 1.39 1.16 HFK32TR-ND = 886.13/М => 868.75/M FH12A-32S-0.5SH 
33 20.6 21.0 HFK33CT-ND 2.36 1.82 1.45 1.21 HFK33TR-ND = 924.38/M E 906.25/M ЕН12А-335-0.55Н 
34 21.1 21.5 HFK34CT-ND 2.41 1.85 1.48 1.23 HFK34TR-ND — 943.50/M - 925.00/М ЕН12А-345-0.55Н 
36 22.1 22.5 HFK36CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFK36TR-ND == 962.63/М = 943.75/M FH12A-36S-0.5SH 
40 23.35 24.1 HFK40CT-ND 2.70 2.08 1.66 1.38 HFK40TR-ND — 1058.25/M = 1037.50/M FH12A-40S-0.5SH 
42 25.1 25.5 HFK42CT-ND 2.78 2.14 1.71 1.42 HFK42TR-ND = 1090.13/M = 1068.75/M FH12A-42S-0.5SH 
45 26.6 27.0 HFK45CT-ND 2.93 2.25 1.80 1.50 HFK45TR-ND = 1147.50/M = 1125.00/M FH12A-45S-0.5SH 
50 28.35 29.1 HFK50CT-ND 3.12 2.40 1.92 1.60 HFK50TR-ND = 1224.00/M = 1200.00/M FH12A-50S-0.5SH 

-5mm Vertical Mount 

10 6.9 8.4 HFL10CT-ND 1.60 1.16 95 80 HFL10TR-ND 559.93 547.30/M 536.78/M = FH12-10S-0.5SV 
12 7.9 9.4 HFL12CT-ND 1.66 1.20 .99 .83 HFL12TR-ND 579.88 = 555.90/M m FH12-12S-0.5SV 
13 8.4 9.9 HFL13CT-ND 1.77 1.28 1.05 189 HFL13TR-ND 618.45 = 592.88/M = FH12-13S-0.5SV 
15 9.4 10.9 HFL15CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFL15TR-ND 657.02 == 629.85/М == FH12-15S-0.5SV 
16 9.9 11.4 HFL16CT-ND 1.88 1.36 142 .94 HFL16TR-ND 657.02 = 629.85/M = FH12-16S-0.5SV 
17 10.4 11.9 HFL17CT-ND 1.93 1.40 1.15 197 HFL17TR-ND 675.64 = 647.70/M — FH12-17S-0.5SV 
18 10.9 12.4 HFL18CT-ND 1.99 1.44 1.18 1.00 HFL18TR-ND 695.59 = 666.83/M — FH12-18S-0.5SV 
20 11.9 13.4 HFL20CT-ND 2.15 1.56 1.28 1.08 HFL20TR-ND 752.78 735.80/M 721.65/М = FH12-20S-0.5SV 
22 12.9 14.4 HFL22CT-ND 1.93 1.49 1.19 .99 HFL22TR-ND 791.35 = 743.75/M = FH12-22S-0.5SV 

3 24 13.9 15.4 HFL24CT-ND 2.32 1.68 1.38 1.16 HFL24TR-ND 811.30 793.00/M 777.75/M m FH12-24S-0.5SV 
26 14.9 16.4 HFL26CT-ND 2.10 1.62 1.29 1.08 HFL26TR-ND 857.85 == 806.25/M = FH12-26S-0.5SV 
30 16.9 18.4 HFL30CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFL30TR-ND 927.01 888.68/M 871.25/M == FH12-30S-0.5SV 
32 17.9 19.4 HFL32CT-ND 2.38 1.83 1.47 1.22 HFL32TR-ND 973.56 = 915.00/M = FH12-32S-0.5SV 
33 18.4 19.9 HFL33CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFL33TR-ND 1004.15 = 943.75/M = FH12-33S-0.5SV 
34 18.9 20.4 HFL34CT-ND 2.46 1.90 1.52 1.26 HFL34TR-ND 1008.14 = 947.50/M = FH12-34S-0.5SV 
36 19.9 21.4 HFL36CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFL36TR-ND 1024.10 = 962.50/M = FH12-36S-0.5SV 
40 21.9 23.4 HFL40CT-ND 2.79 2.15 1.72 1.43 HFL40TR-ND 1139.81 1092.68/M 1071.25/M = FH12-40S-0.5SV 
45 24.4 25.9 HFL45CT-ND 3.02 2.33 1.86 1.55 HFL45TR-ND 1235.57 == 1161.25/M — FH12-45S-0.5SV 
49 26.4 27.9 HFL49CT-ND 3.21 2.47 1.98 1.64 HFL49TR-ND 1312.71 = 1233.75/M = FH12-49S-0.5SV 
50 26.9 28.4 HFL50CT-ND 3.25 2.50 2.00 1.66 HFL50TR-ND 1330.00 1275.00/M 1250.00/M = FH12-50S-0.5SV 

.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with 0.18mm FPC End Thickness 

6 6.1 74 HFRO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 HFR06TR-ND = 642.20/M — 629.85/M ЕН12Ғ-65-0.55Н 
10 8.1 9.1 HFR10CT-ND 2.00 1.45 1.19 1.00 HFR10TR-ND — 682.50/M - 669.38/М FH12F-10S-0.5SH 

1 12 9.1 10.1 HFR12CT-ND 1.84 1.42 1.13 .94 HFR12TR-ND = 720.38/M = 706.25/M FH12F-12S-0.5SH 
13 9.6 10.6 HFR13CT-ND 1.89 1.45 1.16 .97 HFR13TR-ND = 739.50/M — 725.00/M FH12F-13S-0.5SH 
14 10.1 11.1 HFR14CT-ND 1.93 1.49 1.19 .99 HFR14TR-ND = 758.63/M = 743.75/M FH12F-14S-0.5SH 
45 10.6 11.6 HFR15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFR15TR-ND = 777.75/ М = 762.50/M FH12F-15S-0.5SH 


(Continued) 
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(ross) 55 


НО: с 0.5mm and 1.0mm Flex Connectors (cont) 


CO. 
Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
No. of (mm) Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pos. A B 1 25 100 250 Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
16 11.1 12.1 HFR16CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFR16TR-ND = 816.00/M - 800.00/М FH12F-16S-0.5SH 
18 12.1 13.1 HFR18CT-ND 2.13 1.64 1.31 1.09 HFR18TR-ND — 835.13/M — 818.75/M FH12F-18S-0.5SH 
20 13.1 14.1 HFR20CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFR20TR-ND = 854.25/M = 837.50/M FH12F-20S-0.5SH 
22 14.1 45.1 HFR22CT-ND 2.26 1.74 1.39 1.46 HFR22TR-ND - 886.13/М - 868.75/М ЕН12Ғ-225-0.55Н 
24 15.1 16.1 HFR24CT-ND 2.36 1.82 1.45 1.21 HFR24TR-ND = 924.38/M = 906.25/M ЕН12Ғ-245-0.55Н 
1 26 16.1 47.4 HFR26CT-ND 2.41 1.85 1.48 1.23 HFR26TR-ND = 943.50/M = 925.00/M FH12F-26S-0.5SH 
28 17.1 18.1 HFR28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFR28TR-ND => 981.75/M = 962.50/М FH12F-28S-0.5SH 
30 18.1 19.1 HFR30CT-ND 2.65 2.04 1.63 1.36 HFR30TR-ND — 1039.13/M — 1018.75/M FH12F-30S-0.5SH 
32 19.1 20.1 HFR32CT-ND 2.73 2.10 1.68 1.40 HFR32TR-ND = 1071.00/М = 1050.00/M FH12F-32S-0.5SH 
34 20.1 21.1 HFR34CT-ND 2.73 2.10 1.68 1.40 HFR34TR-ND = 1071.00/M = 1050.00/M FH12F-34S-0.5SH 
36 21.1 22.1 HFR36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFR36TR-ND = 1166.63/M >= 1143.75/M FH12F-36S-0.5SH 
40 23.1 24.1 HFR40CT-ND 3.12 2.40 1.92 1.60 HFR40TR-ND = 1224.00/M = 1200.00/M FH12F-40S-0.5SH 
-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever 
30 18.1 19.1 HFA30CT-ND 2.55 1.97 1.57 1.31 HFA30TR-ND = 1000.88/M - 981.25/М ЕН125-305-0.55Н 
40 23.1 24.1 HFA40CT-ND 3.12 2.40 1.92 1.60 HFA40TR-ND = 1224.00/M => 1200.00/M FH12S-40S-0.5SH 
1 45 25.6 26.6 HFA45CT-ND 3.35 2.58 2.06 1.71 HFA45TR-ND = 1313.25/M = 1287.50/M FH12S-45S-0.5SH 
50 28.1 29.1 HFA50CT-ND 3.54 2.73 2.18 1.81 HFASOTR-ND = 1389.75/M = 1362.50/M FH12S-50S-0.5SH 
53 29.6 30.6 НРАБЗСТ-МО 3.29 2.56 2.05 1.65 НРАБЗТВ-МО — 1447.13/M — 1418.75/M FH12S-53S-0.5SH 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type 
5 8.6 9.6 HFBOSCT-ND 1.21 88 72 :61 HFBOSTR-ND = 414.70/M = 406.73/M FH12-5S-1SH 
6 9.6 10.6 HFBO6CT-ND 1.27 .92 .76 .64 HFB06TR-ND = 434.20/M = 425.85/M FH12-6S-1SH 
7 10.6 11.6 HFB07CT-ND 1.33 .96 79 .67 HFB07TR-ND - 453.70/М - 444.98/М ЕН12-75-15Н 
8 11.6 12.6 HFB08CT-ND 1.44 1.04 .86 .72 HFBO8TR-ND - 491.40/М = 481.95/М ЕН12-85-15Н 
1 9 12.6 13.6 HFB09CT-ND 1.49 1.08 .89 .75 HFB09TR-ND = 509.60/M = 499.80/M FH12-9S-1SH 
11 14.6 15.6 HFB11CT-ND 1.60 1.16 95 .80 HFB11TR-ND - 547.30/М - 536.78/М FH12-11S-1SH 
16 19.6 20.6 HFB16CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFB16TR-ND — 604.50/M — 592.88/M FH12-16S-1SH 
22 25.6 26.6 HFB22CT-ND 2.00 1.45 1.19 1.00 HFB22TR-ND = 682.50/M — 669.38/M ЕН12-225-15Н 
26 29.6 30.6 HFB26CT-ND 1.89 1.45 1.16 197 HFB26TR-ND = 739.50/M = 725.00/M FH12-26S-1SH 
1.0mm Vertical Mount* 
6 8.4 9.9 HFCO6CT-ND 1.60 1.16 95 180 HFC06TR-ND 559.93 = 536.78/M — FH12-6S-1SV 
7 9.4 10.9 HFC07CT-ND 1.66 1.20 .99 .83 HFCO7TR-ND 579.88 = 555.90/M = FH12-7S-1.0SV 
8 10.4 11.9 HFC08CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFC08TR-ND 618.45 — 592.88/M = FH12-8S-1.0SV 
3 16 18.4 19.9 HFC16CT-ND 2.10 1.52 1.25 1.05 HFC16TR-ND 734.16 — 703.80/M = FH12-16S-1SV 
20 22.4 23.9 HFC20CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFC20TR-ND 811.30 же 762.50/М = FH12-20S-1.0SV 
22 24.4 25.9 HFC22CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFC22TR-ND 868.49 = 816.25/M = FH12-22S-1.0SV 
24 26.4 27.9 HFC24CT-ND 2.22 1.71 1.37 1.14 HFC24TR-ND 908.39 = 853.75/M = FH12-248-1.08V 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing. 


1mm Flex Connectors 


1mm Pitch Flexible Printed Circuit Connectors (Figures 1 and 2) 

Features: * High-density packaging achieved by 1mm pitch contacts * Dual-side contact 
construction allows FPC and FFC conductors to be inserted in either direction • Enhanced 
contact reliability through high contact pressure * Applicable to 0.25mm to 0.35mm thick 
flexible printed circuit boards * Uses PBT (UL94V-0) insulating materials which are highly resistant 
to solvents and high temperature * Kinked dip posts for board retention during wave soldering 
Material/Finish: * Insulator: Polybutylene Phthalate, black * Contacts: Phosphor Bronze, tin- 
lead plated Electrical: е Rated Current: 0.5A * Insulation Resistance: At 100V DC, 500M9 
min. • Withstanding Voltage: 150V AC for 1 minute * Contact Resistance: 40mQ max. Fig. 3 


SMT ZIF Type Flexible PCB Connectors (Figures 3 and 4) 

Features: * Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density 
packaging * Excellent workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact by 
only lightly inserting FPC/FFC and then pushing in the movable locking Пар • Recommended 
thickness of flexible circuit board is 0.25mm to 0.30mm • PPS (UL94V-0) with excellent solvent 
resistance and high temperature resistance is used for the insulation material * The SMT type 
connectors permit high density and automatic packaging on circuit boards Material/Finish: * In- 
sulator: PPS Resin, natural finish * Contacts: Phosphor Bronze, tin plating Electrical: « Rated 
Current: 0.5A * Insulator Resistance: 500MQ at 100VDC тт. * Withstanding Voltage: 150V 
AC for 1 minute at specified value * Contact Resistance: 25mQ max. 


Top Contact Type Fig.4 Top Contact Type 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | (mm) | Part No. it 10 100 250 |PartNo. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 |PartNo. 
Fig. 1 - Right Angle 14 | 16 | HFFIAT-ND — 76 62 45 38 |FH21-14S-1DSA 24 | 302 | HFEQ4F-ND 176 1.46 1.08 .90 |FH10A-24S-1SH 
5 7 | HFGOST-ND 60 42 29 24 |FH21-55-1DS 15 | 17 | HFFIBT-ND 91 75 .54 46 | FH21-15S-1DSA 26 | 322 |HFE26F-ND 306 254 1.88 1.57 |FH10A-26S-1SH 
6 8 |HFGOGT-ND 60 42 29 24 | FH21-6S-1DS 16 | 18 | HFFIGT-ND 87 72 52 44 | FH21-16S-1DSA 27 | 332 | HFE27F-ND 2.63 2.19 1.62 1.35 | FH10A-27S-1SH 
8 | 10 |HFGOBT-ND 75 53 .36 30 |FH21-8S-1DS 18 | 20 | HFFI8T-ND 1.03 84 61 52 | FH21-18S-1DSA 29 | 352 | HFE29F-ND 273 2.27 1.68 1.40 | FH10A-298-1SH 
10 12 | HFG10T-ND 68 56 41 35 | FH21-10S-1DS 20 22 | HFF20T-ND 110 86 66 56 | FH21-20S-1DSA 30 36.2 | HFE30F-ND 3.35 2.79 2.06 1.71 | FH10A-30S-1SH 
12 14 | HFG12T-ND 80 66 48 .40 | [421-125-108 22 24 | HFF22T-ND 1.14 89 68 .57 | FH21-22S-1DSA Fig. 4 - SMT Flex with Board Mount Boss 
14 | 16 | HFGI4T-ND 201 75 .54 46 |ҒН21-145-105 24 | 26 | HFF24T-ND 122 95 72 61 |ҒН21-245-105А 7 | 132] HFHO7T-ND 148 121 .88 175 |ЕН10А-75-15НВ 
15 | 17 ЭТА) 99 481 59 .50 | 7421155105 26 | 28 | HFF26T-ND 125 103 75 63 | FH21-26S-1DSA 8 | 14.2| HFHOBT-ND 1.84 144 140 .93 |FH10A-8S-1SHB 
16 | 18 Шаша 1.03 44 61 52 |FH21-165-1DS 28 | зо | HFF28T-ND 144 113 .86 73 | FH21-28S-1DSA 9 | 152 | HFHOST-ND 160 131 .95 .80 |FH10A-9S-1SHB 
18 | 20 | HRGIST-ND) 1.10 90 46 56 | FH21-188-1DS зо | 32 | HFF30T-ND 148 116 8 75 |ҒН21-305-105А 12 | 182 | HFHI2T-ND 141 110 .84 71 | FH10A-12S-1SHB 
з а келю 1а = и и mereme 7 рвать = pprt 
; 4 48 116 .88 175 | FHIOA-14S-1SHB 
24 | 26 | HFG24T-ND 137 107 41 .69 |FH21-249-1DS 7 | 132 uu] 148 121 46 75 | FHIOA-7S-ISH 16 | 222] HFHIGT-ND 262 2.04 156 1.32 | FHIOA-16S-1SHB 
26 | 28 |HFG26T-ND 148 146 .88 .75 | FH21-26S-1DS $ | 142 ME 118 52 70 58 | FHTOA-BS-18H 17 | 232| HFHI7T-ND 192 160 118 .98 | FHIOA-17S-1SHB 
28 | 30 | HFG2BT-ND 163 127 .97 .82 |FH21-285-1D8 12 | 182 ОС 146 1.14 87 74 |FH10A-125-1SH 19 | 252 HFHIST-ND 202 168 1.24 1.03 |ЕН10А-195-15Н8 
30 | 32 | HFG3OT-ND 167 130 .99 .84 | FH21-30S-1DS 14 | 202  HFEI4F-ND 239 1.86 142 1.20 | ЕН10А-145-15Н on | 2652 ОЛ 250. 208 154 428 |FH10A-205-1SHB 
Fig. 2 - Straight 16 | 222 ЖОШ 224 187 138 115 | FHIOA-16S-1SH 21 | 272 | НЕН21Т-МО 215 179 1.32 1.10 |FH10A-219-19HB 
HFFOST-ND — .60 42 29 24 | FH21-5S-1DSA 17 | 23.2 | HFEI7F-ND 146 122 90 .75 |ЕН10А-175-15Н 23 | 292] HFH23T-ND 224 187 138 1.15 |FH10A-23S-1SHB 
MM 90 0 29 24 |FH24-6S:4DSA 19 | 252  HFEI9F-ND 202 1.68 124 1.03 | ЕН10А-195-15Н 24 | 302| HFH24T-ND 176 146 108 90 |FH10A-24S-1SHB 
8 10 | HFFO8T-ND 35 53 36 .30 | FH21-8S-1DSA 20 | 262 | HFE20F-ND 1.63 1.35 1.00 .83 | FH10A-20S-1SH 26 | 322| HFH26T-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 |FH10A-26S-1SHB 
10 12 | HFFi0T-ND 65 53 39 .33 | FH21-10S-1DSA 21 27.2 | HFE21F-ND 2.15 1.79 1.32 1.10 | FH10A-21S-1SH 27 | 332] HFH27T-ND 263 2.19 1.62 1.35 | FH10A-27S-1SHB 
12 | 14 |HFFI2T-ND 68 56 41 35 |ЕН21-125-105А 23 | 292 | HFE28F-ND 224 187 1.38 1.15 |FH10A-23S-1SH 30 | 36.2| НЕНЗОТ-МО 218 181 1.34 1.12 |FH10A-30S-1SHB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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0.5mm-Pitch Slide-Lock 


OMRON. FPC Connector - XF2L 


Low Profile SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connectors Small Footprint 
Reduces Space on Circuit Boards 


Specifications: Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50 
VDC Withstand Voltage: 250 VAC for 1 min. Insertion Tol- 
erance: 20 times 

Features: • Low profile, measures 1.2 mm maximum above 
the board * Top and bottom contact styles have identical 
dimensions, utilize the same PCB layout for board design 
* Hold down terminal improves connection stability during 
soldering * Slide mechanism locks securely * Connectors 
supplied on tape reels for automatic insertion; color coded 
slide identifies top and bottom contact versions to avoid 
mix-ups during production. 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No.of] A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 3,000 6,000 | Part No. 
4 6.9 | OR675CT-ND 173 66 .58 .53 | OR675TR-ND 362.50/М 348.00/М | XF2L-0425-1 
5 7.4 |OR676CT-ND* 75 68 60 .54 | OR676TR-ND*  375.00/M 360.00/М | XF2L-0535-1 
6 7.9 | OR677CT-ND 78 70  .62 .56 | OR677TR-ND 387.50/М 372.00/М | XF2L-0625-1 
7 8.4 | OR678CT-ND 83 175 66 .60 | OR678TR-ND 412.50/М 396.00/М | XF2L-0725-1 
7 8.4 |OR679CT-ND* .88 80 71  .64 | OR679TR-ND* 441.63/М 423.96/М | XF2L-0735-1 
8 8.9 | OR680CT-ND 85 77  .68 .62 | OR680TR-ND 425.00/М 408.00/М | XF2L-0825-1 
8 8.9 | ORG81CT-ND* .85 77 .68 .62 | OR681TR-ND* 425.00/М 408.00/М | XF2L-0835-1 
10 | 9.9 | OR682CT-ND 9з 84 74  .67 | OR682TR-ND 462.50/М 444.00/М | XF2L-1025-1 
12 | 10.9 | OR683CT-ND* .98 88 78  .71 | OR683TR-ND* 487.50/М 468.00/М | XF2L-1235-1 
13 | 114 | OR684CT-ND 1.03 93 82 74 | OR684TR-ND 512.50/М 492.00/М | XF2L-1325-1 
13 | 11.4 | OR685CT-ND* 1.03 .93 .82  .74 | OR685TR-ND* 512.50/М 492.00/М | XF2L-1335-1 
15 | 124 | OR686CT-ND* 1.05 95 .84 .76 | OR686TR-ND* 525.00/М 504.00/М | XF2L-1535-1 
18 | 13.9 | OR687CT-ND* 1.23 1.11 .98 .89 | OR687TR-ND* 612.50/М 588.00/М | XF2L-1835-1 
20 | 14.9 | OR688CT-ND* 1.25 1.13 100 .90 | OR688TR-ND* 625.00/М 600.00/М | XF2L-2035-1 
21 | 154 | OR689CT-ND 1.80 117 1.04 .94 | OR689TR-ND 650.00/М 624.00/М | XF2L-2125-1 
22 | 15.9 | OR690CT-ND* 1.33 120 106 .96 | ORG90TR-ND* 662.50/М 636.00/М | XF2L-2235-1 
26 | 17.9 | OR691CT-ND 145 1.31 1.16 1.05 | OR691TR-ND 725.00/М 696.00/М | XF2L-2625-1 
30 | 19.9 | OR692CT-ND 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR692TR-ND 800.00/М 1768.00/М | XF2L-3025-1 
30 | 19.9 | OR693CT-ND* 1.60 1.44 1.28 1.16 | ORG93TR-ND* — 800.00/M 768.00/М | XF2L-3035-1 


* Bottom Contact Type 


0.5mm-Pitch Rotary-Lock FPC Connector - XF2H 


SMT ZIF (Zero Insertion Force) Improves 

Assembly Reliability and Manufacturing Efficiency 
Specifications: Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50 VDC Withstand Voltage: 250 
VAC for 1 min. Insertion Tolerance: 20 times 


Features: “ Rotary-lock at rear instead of front simplifies assembly, provides secure 
connection even if cable flexes upward * FPC housing design ensures reliable 


0.5mm-Pitch Vertical FPC Connector-XF2G 


SMT Non-ZIF (Zero Insertion Force) Connector Offers 
a Low-Cost Top Entry Alternative to Locking Type 
Specifications: Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50VDC Withstand Voltage: 250 VAC 
for 1 min. Insertion Tolerance: 10 times 

Features: • Enlarged top surface area makes automatic assembly easier • Low profile 
* Measures only 4.15mm above the circuit board * Hold-down terminal improves connection 
stability during soldering • Connectors supplied on tape reels for automatic insertion 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No.of] A | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 1,000 5,000 Part No. 
6 49 | OR672CT-ND 40 .36 .32 29 | OR672TR-ND 200.00 192.00/М | XF2G-0614-11 
14 8.9 | OR673CT-ND 60 54 48 .44 | OR673TR-ND 300.00 288.00/М | XF2G-1414-11 
16 9.9 | OR674CT-ND 70 63 .56 .51 | OR674TR-ND 350.00 336.00/M | XF2G-1614-11 
0.5mm-Pitch 
Reduced-Area 


Rotary Backlock 
FPC Connector-XF2M 


Specifications: Rated Current: 0.5A AC/DC Rated 
Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: -30°C 
~ 85°C 

Materials/Finish: Housing: LCP resin (UL94V- 
0)/natural Slider: LCP resin (UL94V-0)/black 
Contact: Spring copper allloy/nickel substrate (2um), 
tin-alloy plating (2um) Hold-down: Spring copper 
alloy/fused-tin plating (1.5m) 


Dim. | Dim. | Dim. Cut Tape 

No.of | A B C Digi-Key Price Each Tape and Reel | Omron 

Pos. | (mm) | (тт) | (mm) | Part №. 1 25 50 | Size | Pricing^ | Part No. 
10 6.1 95 | 45 OR698CT-ND 70 64 57 | 1,500 | 351.88/М | XF2M10151L 
20 111 | 145 | 95 OR699CT-ND 1.00 90 80 |1,500 | 498.88/М | XF2M20151L 
30 161 | 19.5 | 14.5 OR700CT-ND 1.23 142 99 | 1,500) 617.13/М | XF2M30151L 
34 18.1 | 21.5 | 16.5 OR701CT-ND 1.41 1.27 1.13 | 1,500 | 703.63/M | XF2M34151L 
40 211 | 24.5 | 19.5 OR702CT-ND 1.59 143 1.27 | 1,500 | 793.00/M | XF2M40151L 
45 23.6 | 27 22 OR703CT-ND 1.73 1.56 1.39 | 1,500 | 865.38/M | XF2M45151L 
50 26.1 | 29.5 | 24.5 OR704CT-ND 1.88 1.69 151 | 1,500 | 937.63/М | XF2M50151L 


* For Tape and Reel Part No. Change CT-ND to TR-ND 


0.3mm-Pitch Rotary Backlock 
FPC Connector-XF2B 


alignment of circuits during assembly, unaffected by rotary-lock * Double-sided contacts can be used wherever top or — A —— 
bottom connection is needed, reducing part numbers on bill of materials * Connector is supplied with rotary-lock in the Specifications: 0 0.3 
open position, eliminating a step during assembly, improving productivity * Low profile, measures only 2mm maximum Rated Current: 0.2A AC/DC Rated Voltage: 50V 6 MM 
above the circuit board AC/DC Insertion Tolerance: 10 times Operating 00000000 

Dim. Cut Tape Tape and Reel Temperature: -30°C ~ 85°C 

No.of] А Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron i — 

Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 1,800 — 6,000 Рай No. Materials/Finish: | 0.75 , 5.4 
10 | 91 | OC639CT-ND 45 77 68 62 OCG39TR-ND 425.00/M 408.00/M | XF2H-1015-1Lw| | Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider. LCP 0000000000 | 
12 | 10.1 | OC640CT-ND 63 57 .51 .46 OC64OTR-ND 31326/М 300.72/М | XF2H-1215-1LW resin (UL94V-0)/black Contact: Spring copper 1 D 
13 | 10.6 | OC641CT-ND 95 86 .76 .69 |OC641TR-ND 475.00/М 456.00/М | XF2H-1315-1LW allloy/nickel substrate (2um) gold-plated contacts B 
14 | 11.1 | OC642CT-ND 1.03 .93 .82  .74 |OC642TR-ND 512.50/М 492.00/М | XF2H-1415-1LW (0.15um) 

18 | 13.1 | OC643CT-ND 108 97  .86 .78 |OC643TR-ND 537.50/М 516.00/М | XF2H-1815-1LW 
20 | 14.1 | OC644CT-ND 113 1.02 .90 .81 |OC644TR-ND 562.50/М 540.00/М | XF2H-2015-1LW Dim. Dim Cut Tape 
21 | 14.6 | OC645CT-ND 1.18 1.06 .94 .85 |OC645TR-ND  587.50/M 564.00/М | XF2H-2115-1LW No.of| A B Digi-Key Price Each Tape and Reel Omron 
22 | 15.1 | OC646CT-ND 89 80  .71  .64 |OC646TR-ND 443.63/М 425.88/М | XF2H-2215-1LW Pos. | (mm) | (mm) Part No. 1 25 50 Size Pricing* | Part No. 
24 | 16.1 | OC647CT-ND 1.25 113 1.00 .90 |OC647TR-ND 625.00/М 600.00/М | XF2H-2415-1LW ü 
26 | 17.1 | OC648CT-ND 133 1.20 1.06 .96 |OC648TR-ND 662.50/М 636.00/М | XF2H-2615-1LW i “A АЁ AS MD sn 131 1,500 GU БЫЛШ Ды 
23 6.0 6.6 OR695CT-ND 1.95 176 1.57 1,500 976.63/M | XF2B234531A 
30 | 19.1 | OC649CT-ND 1.38 1.24 1.10 .99 |OC649TR-ND 687.50/М 660.00/М | XF2H-3015-1LW 4 
31 84 9.0 OR696CT-ND 241 217 1.93 1,500 | 1202.50/M | XF2B314531A 
32 | 20.1 | OC650CT-ND 1.43 129 1.14 1.03 |OC650TR-ND  712.50/M 684.00/М | XF2H-3215-1LW 33 90 96 ORG97CT-ND 252 227 202 1,500 | 1260.26/M | XF2B334531A 
33 | 20.6 | OC651CT-ND 1.62 1.46 1.30 1.17 |OC651TR-ND 807.63/М 775.32/М | XF2H-3315-1LW : : : : : a : 
34 | 21.1 | OC652CT-ND 1.20 1.09  .97 .87 |OC652TR-ND 600.50/М 576.48/М | XF2H-3415-1LW * For Tape and Reel Part No. Change CT-ND to TR-ND 
35 | 21.6 | OC653CT-ND 160 1.44 1.28 1.16 |OC653TR-ND 800.00/М 768.00/M | XF2H-3515-1LW 
36 |221 | OC654CT-ND 1.63 147 130 1.17 |OC654TR-ND 812.50/М 780.00/М | XF2H-3615-1LW š " 
38 | 231 | OC655CT-ND 1.65 1.49 1.32 1.19 |OC655TR-ND 825.00/М 792.00/М | XF2H-3815-1LW - - 
40 | 241 | OC656CT-ND 1.68 151 1.34 1.21 |OC656TR-ND 837.50/М 804.00/М | XF2H-4015-1LW 0.5mm Pitch Low profile Rotary Backlock 
50 | 291 | OC658CT-ND 1.85 1.67 1.48 1.34 |OC658TR-ND 925.00/М 888.00/М | XF2H-5015-1LW - 
FPC Connector-XF2N, XF2R 


0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock 
FPC Connector-XF2J 


SMT (Zero Insertion Force) Connector with Low Profile, Top Entry Ideal 
for Automated Assembly Processes 


Specifications: Rated Current: 0.5A Rated Voltage: 50 VDC Withstand Volt- 
age: 250VAC for 1 min. Insertion Tolerance: 30 times 

Features: “ Enlarged surface area on slide bar makes automatic assembly easier 
e Vertical slide mechanism locks flex circuit securely in place “ Low-profile, 
measures only 4.15 mm above the circuit board * Hold down terminal improves 
connection stability during soldering * Connectors supplied on tape reels for 
automatic insertion 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 

No.of| A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 1,000 5,000 Part No. 
6 7.5 | OR659CT-ND 58 52 46 .42 | OR659TR-ND 287.50 276.00/М | XF2J-0624-11 
8 8.5 | OR660CT-ND 68 61 .54 .49 | OR660TR-ND 337.50 324.00/М | XF2J-0824-11 
10 | 95 | OR661CT-ND 73 66 .58 .53 | OR661TR-ND 362.50 348.00/М | XF2J-1024-11 
12 | 10.5 | OR662CT-ND 180 .72 .64 .58 | OR662TR-ND 400.00 384.00/М | XF2J-1224-11 
14 | 11.5 | OR663CT-ND .88 79  .70 .63 | OR663TR-ND 437.50 — 420.00/M | XF2J-1424-11 
16 | 12.5 | OR664CT-ND 93 .84 .74 .67 | OR664TR-ND 462.50 444.00/М | XF2J-1624-11 
18 | 13.5 | OR665CT-ND 98 88 .78 .71 | OR665TR-ND 487.50 468.00/М | XF2J-1824-11 
20 | 14.5 | OR666CT-ND 1.03 93 .82 .74 | OR666TR-ND 512.50 492.00/М | XF2J-2024-11 
22 | 155 | OR667CT-ND 1.05 95 .84 .76 | OR667TR-ND 525.00 504.00/М | XF2J-2224-11 
24 | 16.5 | OR668CT-ND — 1.13 1.02 .90 .81 | OR668TR-ND 562.50 540.00/М | XF2J-2424-11 
26 | 17.5 | OR669CT-ND 1.20 1.08 .96 .87 | OR669TR-ND 600.00 576.00/М | XF2J-2624-11 
28 | 18.5 | OR670CT-ND 1.25 1.13 1.00 .90 | OR670TR-ND 625.00 600.00/М | XF2J-2824-11 
30 | 19.5 | OR671CT-ND 1.30 117 1.04 .94 | OR671TR-ND 650.00 — 624.00/M | XF2J-3024-11 


Specifications: Rated Current: 0.3A AC/DC 

Rated Voltage: 50V AC/DC 

Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials/Finish: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural 


Slider: LCP resin (UL94V-0)/black 

Contact: Spring copper allloy/nickel substrate (1.5рт) 
gold-plated contacts (0.15ym) 

Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5m) 


Pattern 
prohibited Area 


No. | Dim. | Dim. Dim. Cut Tape 
of A B C Digi-Key Price Each Tape & Reel |Omron 
Fig.| Pos. | (mm) | (mm) | (mm) Part No. 1 25 50 | Size | Pricing” |Part No. 


OR705CT-ND 179 161 144 
OR706CT-ND 1.41 127 1.13 
OR707CT-ND 157 1.42 1.26 
OR708CT-ND 2.06 1.86 1.65 
OR709CT-ND 238 215 1.91 
OR710CT-ND 2.93 2.64 2.34 
OR711CT-ND 325 293 2.61 


* For Tape and Reel Part No. Change CT-ND to TR-ND 


3,000 | 894.13/M |XF2N21153 
3,000) 704.00/M XF2R06154A 
3,000) 786.50/М |ХҒ2Һ09154А 
3,000 |1030.25/М |XF2R18154A 
3,000 |1192.38/М |XF2R24154A 
3,000 | 1462.50/M |XF2R34154A 
3,000 | 1626.63/M |XF2R40154A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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rolex Waldom 1mm FFC/FPC Connectors 


Features: 
Right Angle: 

H For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. Material: 4/6 nylon, 
0.5mm Pitch Standard Length Jumper UL 94V-0 Actuator: PPS, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Plating: Tin Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin Plating 
Temperature: -20°C ~ 85°C Electrical: Voltage: 125V Current: 1.0A Contact Resistance: 20MQ maximum Dielectric 
Withstanding Voltage: 500V AC/1 minute 


Specifications: 

Electrical: * Voltage: 30V • Current: 0.5A Physical: • Strip Length: 4.0mm (1.57") 
* Reinforcement Length: 6.00mm (.236") * Conductor Width: 0.30mm (.012") 
e Conductor Thickness: 0.10 mm (.004") • End Thickness: 0.30«0.05mm (.012 
3.002") • Temperature: -40°C ~ 80°C Reference Information: * UL Style No. 2896 
* Mates with any 0.50mm (.020") Pitch Molex FFC/FPC Connector 


* Vertical: 

For use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional cable retention 
barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper orientation to 
PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. Material: Housing 4/6 nylon, UL 94V-0 Actuator: 


Dimension LCP, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Alloy Plating: Tin/Lead, 90/10 Temperature: -20°С - 80°С Electrical: Voltage: 
No. of A Digi-Key Price Each Molex 125V Current: 1.0A Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC/1 minute 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Insulation Resistance: 100MQ minimum 
2.00" (51mm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 35 WM10200-ND 414 346 254 215 21020-0053 
10 55 WM10201-ND 444 345 254 215 21020-0097 
20 10.5 М/М10202-М0 430 358 263 222 21020-0207 
24 125 WM10203-ND 435 3.63 266 225 21020-0251 
30 15.5 WM10204-ND 441 367 270 228 21020-0317 
36 18.5 WM10205-ND 445 3.71 273 230 21020-0383 
40 20.5 WM10206-ND 4.50 376 276 233 21020-0427 
50 25.5 WM10207-ND 4.65 388 284 242 21020-0543 
4.00" (102mm ) Unshielded Flat Flex Cable 
6 35 WM10208-ND 4.66 389 285 242 21020-0057 
10 55 М/М10209-М0 4.65 389 286 242 21020-0101 
20 10.5 WM10210-ND 4.92 410 301 2.55 21020-0211 
24 125 WM10211-ND 5.02 419 307 261 21020-0255 
30 15.5 М/М10212-М0 517 431 317 2.69 21020-0321 Actuator 
36 18.8 WM10213-ND 534 445 327 2.76 21020-0387 | = 
40 20.5 WM10214-ND 543 453 333 2.82 21020-0431 
50 25.5 М/М10215-М0 5.69 4.74 3.48 2.95 21020-0547 725 Í 
6.00" (152mm) Unshielded Flat Flex Cable — 2 5.75 
6 35 WM10216-ND 5.70 475 348 2.95 21020-0061 (Rer р | | d 
10 5.5 WM10217-ND 5.69 475 349 2.95 21020-0105 Locked 
20 10.5 WM10218-ND 5.69 475 349 2.95 21020-0215 AGI 
24 125 WM10219-ND 5.96 497 365 3.08 21020-0259 чаг 
30 15.5 WM10220-ND 6.21 518 — 380 321 21020-0325 
36 18.5 М/М10221-М0 6.37 530 390 331 21020-0391 
40 20.5 WM10222-ND 6.46 540 3.96 3.36 21020-0435 No. Cut Tape T&R 
50 255 WM10223-ND 6.72 5.61 4.10 3.49 21020-0548 of | Dimension А | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
Fig. Pos. Inch (mm) Part No. 1 10 100 PartNo. 1,000 |Part No. 
Right Angle, SMT, ZIF Top Contact Style 
0.5mm FFC/FPC Connector 4 |.405(10.30) |WM7675CT-NDNEW! 121 1.04 .81 WM7675TR-ND NEW! | 470.61 52207-0485 
Specifications: Electrical: • Voltage: 50V * Current: 0.5A “ Contact Resistance: 20mQ maximum = Dielectric 4 |.405 (10.30) | WM5700CT-ND 115 .99 .77 WMS700TR-ND 448.18 52207-0490 
Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute • Insulation Resistance: 50MQ minute Physical: е Housing: 4/6 nylon, UL 6 | .484 (12.30) |WM7676CT-ND NEW! 1.02 .88 .69 WM7676TR-ND NEW! | 397.71 | 52207-0685 
94V-0 • Actuator: PPS, UL 94У-0 • Contact: Phosphor Bronze • Plating: Тіп • Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin 8 |562 (14.30) |WM7677CT-ND NEW! 1.34 115 .90 WM7677TR-NDNEW! | 520.33 52207-0885 
plating = Operating Temperature: -20*C ~ 85% 10 | .641 (16.30) |WM7678CT-ND* 181 155 121 |WM7678TR-ND* 702.00 | 52207-1085 
Vertical 12 | .720 (18.30) |WM7679CT-ND NEW! 1.92 1.65 1.29 |WM7679TR-ND NEW! | 747.76 | 52207-1285 
“А 14 | 799 (20.30) |WM7680CT-ND NEW! 2.19 1.87 1.46 |WM7680TR-ND NEW! | 849.78 | 52207-1485 
bw 16 | .877 (22.30) | WM7681CT-ND* 253 247 1.69 |WM7681TR-ND* 984.00 | 52207-1685 
a 18 | .956 (24.30) |WM7682CT-ND NEW! 2.66 2.28 1.78 |WM7682TR-ND NEW! | 1035.28 | 52207-1885 
| 1118 | -956 (24.30) |WM5707CT-ND 254 247 170 |WM5707TR-ND 986.13 | 52207-1890 
Open actuator 20 |1.035 (26.30) WM7683CT-ND NEW! 2.88 2.47 1.92 |WM7683TR-ND NEW! | 1118.93 | 52207-2085 
АС 9 овон actuator Open асінае”. irn 20 1.035 (26.30) WMS5708CT-ND 274 2.35 1.83 |WM5708TR-ND 1065.89 | 52207-2090 
ire s (Bez he Га. 22 |1.114 (28.30) WM7684CT-ND NEW! 3.08 2.64 2.06 |WM7684TR-ND NEW! | 1197.40 | 52207-2285 
++ i E locked 22 1.114 (28.30) WM5709CT-ND 273 2.34 1.83 WM5709TR-ND 1061.99 | 52207-2290 
24 1.192 (30.30)|WM7685CT-ND NEW! 3.25 2.79 2.17 |WM7685TR-ND NEW! | 1265.48 | 55207-2485 
E 0 am Піт. Бата Ies EUM T 24 1.192 (30.30) | WM5710CT-ND 310 2.66 207 |— — [52207-2490 
040 (5,1 (21 аре «неё вх 26 |1.271 (32.30) WM7686CT-ND NEW! 3.42 2.93 2.29 WM7686TR-ND NEW! | 1330.96 | 52207-2685 
Pos. Part No. 1 10 100 [Si Pricing” | Part No. ў ў И > pde: 3 ` 
0s: (mm) (тт) (mm) pato —— Style 5 ШЕ рае 26 |1271 (32.30) ММ5711СТ-МО 326 279 248 |— — | 52207-2690 
s ГГ 2? Газ ЕЯ 15 20 Toa T1000 60083 | 5746670 28 1.350 (34.30) | WM7687CT-ND* 3.96 3.39 2.64 WM7687TR-ND* 1540.00 | 52207-2885 
в |900 е аз ШОЛ Hu do 5| — Е 000 30 |1.430 (36.30) WM7688CT-ND NEW! 3.77 3.23 2.52 WM7688TR-ND NEW! | 1466.75 | 52207-3085 
10 [1140] 5.9 | 43 |WM7701CT-ND NEW! 247 1486 1.45 [1000] 843.66 | 52746-1070 Vertical, SMT, ZIF — Lead Free/RoHS Compliant 
10 |1110| 5.9 | 43 | WM5679CT-ND — — — [1000] 803.58 | 52746-1090 = = 
20 |1610| 59 | 43 |WM77O2CT-ND NEW! 3.36 2488 224 [1000] 1305.19 | 52746-2070 6 |.496 (12.60) | WM7633CT-ND 2.04 1.75 1.37 |WM7633TR-ND 795.00 | 52610-0671 
20 |1610| 5.9 | 43 |WM5680CT-ND 320 274 214 |1,000| 1242.66 | 52746-2090 8 | .575 (14.60) |WM7634CT-ND* 244 210 1.63 WM7634TR-ND* 950.00 | 52610-0871 
24 | 18.60) 6.1 | 45 |WM7703CT-ND NEW! 4.01 344 268 | 1,000) 1559.32 | 52746-2472 10 | .654 (16.60) | WM7635CT-ND* 281 241 1.88 WM7635TR-ND* 1094.00 | 52610-1071 
z mn 4 ú QA a RS A 255 а 52437:2491 12 | .732 (18.60) | WM7636CT-ND* 322 276 215 |WM7636TR-ND* 1252.00 | 52610-1271 
ao. lore Gi | 4 bus n "Pide E s а 14 | .811 (20.60) pone scales 358 307 239 ЕН 1392.00 |52610-1471 
36 |23501 655 | 50 |WM5683CT-ND 477 A408 318 | — — | 54132-3692 16 | .890 (22.60) | WM7638CT-ND 3.89 3.33 2.60 WM7638TR-ND 1511.00 52610-1671 
40 |25.50| 6.55 | 5.0 | WM5684CT-ND 5.65 484 377 | 1,500 |2198.00/М | 54132-4092 2 | 18 |.969 (24.60) |WM7639CT-ND* 415 3.56 2.77 |WM7639TR-ND* 1615.00 | 52610-1871 
50 |30.50| 6.55 | 5.0 | WM5685CT-ND 6.11 5.23 4.08 | 1,500 |2377.00/М | 54132-5092 20 1.047 (26.60) WM7640CT-ND* 439 3.76 2.93 WM7640TR-ND* 1706.00 | 52610-2071 
Top Contact Style 22 1.126 (28.60) WM7641CT-ND* 472 4.04 315 |WM7641TR-ND* 1835.00 | 52610-2271 
6 910 | 57 | 43 | WM7708CT-ND NEW! 098 184 66 |1,000 281.01 | 52745-0696 24 |1.205 (30.60) | WM7642CT-ND* 5.03 4.31 3.36 WM7642TR-ND* 1956.00 | 52610-2471 
а а 21 аа аа аа im 150 E 1000 38258 827150080 26 11.283 (32.60) WM7643CT-ND* 3.85 3.30 2.57 |WM7643TR-ND* 1499.00 |52610-2671 
20 [1640] 57 | 43 |WM77i0CTND NEW! 208 179 139 |1000| 81064 | 52745-2096 28 1.362 (34.60) WM7644CT-ND* 548 470 3.66 WM7644TR-ND* 2132.00 | 52610-2871 
20 |1640| 57 | 43 |WM5688CT-ND 199 170 133 |1000 | 77205 | 52745-2090 30 1.441 (36.60) WM7645CT-ND* 5.61 4.80 374 WM7645TR-ND* 2181.00 | 52610-3071 
24 |1860| 59 | 45 | WM7711CT-ND NEW! 3.03 260 203 [1,000 | 1179.05 | 52746-2472 Vertical, ZIF - No Pegs 
24 | 18.60) 5.9 | 45 |WM5689CT-ND 303 260 203 | — — | 52435-2491 
30 |2160| 59 | 45 | WM7712CT-ND NEW! 336 288 224 [1000] 1304.80 | 52435-3072 4 | -366 (9.30) |WMS300-ND 116 45 .73 — — [71226-0425 
30 |2160| 59 | 45 | WM5690CT-ND 320 274 214 | — — | 52435-3091 6 | .445 (11.30) |WM5301-ND 138 143 .87 — —] 71226-0625 
50 |30.50| 6.55 | 5.0 | WM5692CT-ND 451 386 301 | — — | 54104-5092 8 | .524 (13.30) |WM5302-ND 161 131 1.01 |— — |71226-0825 
Vertical Contact Style 10 | .602 (15.30) | WM5303-ND 184 150 116 |— — |71226-1025 
6 |870| — | — |WM7715CT-ND NEW! 158 136 1.06 | 1,000 614.74 | 52559-0672 12 |.681 (17.30) |WM5304-ND 208 1.70 131 — — |71226-1225 
10 [бю — | — |WMPTIGCTNDNEW? 232 199 155 1000 | 90395 | 52559-10/2 14 | 760 (1930) т ERE 215 
10 |1070| — | — [ммэвастмю — 221 190 148 [1000] 86091 | 52559-1092 3 | 18 |889 (21.30) ШАП 253 206 159 W о 
20 |1570| — | — |ММ7717СТ-МО NEW! 382 327 255 |1,000| 1484.93 | 52559-2072 18 | .917 (23.30) | WM5307-ND 2.77 225 178 — — |71226-1825 
20 |1570| — | — | WMS695CT-ND 3.82 327 255 |1,000| 1484.93 | 52559-2092 20 |.996 (25.30) |WM5308-ND 315 256 197 — — | 71226-2025 
24 | 17.70} — | — |WM7718CT-ND NEW! 443 380 296 | 1,000) 1723.10 | 52259-2472 22 |1.075 (27.30) | WM5309-ND 322 262 202 |— — |71226-2225 
24 [1770] — | — | WM5696CT-ND 422 361 282 | — — | 52559-2492 Т = = 7 
30 [2070] — | — |WM7719CT-ND NEW! 4.46 3.82 298 |1,000| 1732.94 | 52559-3072 2 2. uh TE а аа б. ded m 
30 |2070| — | — |WM5697CT-ND 424 363 2.83 |1,000| 1649.29 | 52559-3092 232 (31.30) WM5311- б 40 ¿31 шш — 71226-2625 
36 |2370| — | — |WM7720CT-ND NEW! 522 447 349 |1,000| 2031.23 | 52559-3672 28 11.311 (33.30) | WMS312-ND 392 319 245 — — |71226-2825 
40 |2570| — | — |WM7721CT-ND NEW! 5.08 435 3.39 |1,000| 1977.24 | 52559-4072 30 [1.390 (35.30)! WMS313-ND 415 3.38 260 |— — | 71226-3025 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. * Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A 
fox Waldom 4 00mm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: 

Molex introduces a complete line of 1.00 (.039") pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF or Non-ZIF FFC Connectors 
Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039") Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: Millimeters Electrical: Voltage: 30V, Current: 1.3A 
Physical: Strip Length: 4.0mm (.157"). Reinforcement Length: 8.00mm (.315"). Conductor Width: 0.70mm (.028"). Conductor Thickness: 0.10mm (.004"). End Thickness: 0.30+0.05тт 
(.012+.002”). Temperature: -40°C ~ 80° С • Contacts оп same side 


No. of Dim. А Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. А Digi-Key Price Each Molex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2" (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6" (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 М/М10000-М0 2.89 2.41 1.77 1.50 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND 3.11 2.60 1.91 1.62 | 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND 2.97 248 1.82 1.54 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND 3.09 2.58 1.89 1.60 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 3.19 2.67 1.96 1.66 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND 3.51 2.93 245 1.82 | 21039-0255 
12 13.15 WM10003-ND 3.38 2.82 2.07 1.76 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND 3.74 3.12 2.29 1.94 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND 3.64 3.04 2.23 1.89 | 21039-0291 14 15.15 WM10056-ND 3.93 3.28 241 2.04 | 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND 3.56 2.97 2.18 1.85 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND 4.14 3.46 2.54 2.15 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND 3.87 3.23 2.37 2.01 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND 441 3.68 2.70 229 | 21039-0343 
20 21.15 WM10007-ND 4.03 3.36 2.47 209 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND 4.53 3.78 2.77 2.35 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND 4.07 3.40 2.49 241 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND 4.60 3.84 2.81 239 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND 4.30 3.59 2.63 223 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND 5.32 4.44 3.26 2.76 | 21039-0409 
26 27.15 WM10010-ND 4.12 3.44 2.53 2.14 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND 5.39 4.50 3.30 2.80 | 21039-0431 
28 29.15 М/М10011-М0 4.36 3.64 2.67 2.26 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND 5.46 4.56 3.34 2.83 | 21039-0453 
30 31.15 WM10012-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND 5.53 4.62 3.39 2.87 | 21039-0475 
3" (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8" (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10013-ND 2.82 2.36 1.73 1.47 | 21039-0205 6 745 WM10065-ND 3.30 2.75 2.02 1.71 | 21039-0215 
8 9.15 WM10014-ND 315 2.63 1.93 1.63 | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND 3.55 2.96 247 1.84 | 21039-0237 
10 11.15 WM10015-ND 343 2.87 210 1.78 | 21039-0249 10 1115 WM10067-ND 3.78 3.16 2.32 1.96 | 21039-0259 
12 1315 WM10016-ND 3.76 3.14 2.30 1.95 | 21039-0271 12 1315 WM10068-ND 4.09 3.42 251 2.12 | 21039-0281 
14 15.15 WM10017-ND 370 3.09 2.26 1.92 | 21039-0293 14 15.15 WM10069-ND 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0303 
16 17.15 WM10018-ND 3.82 3.19 2.34 1.99 | 21039-0315 16 1715 WM10070-ND 4.61 3.84 2.82 239 | 21039-0325 
18 19.15 WM10019-ND 3.99 3.33 2.45 2.07 | 21039-0337 18 19.15 WM10071-ND 4.71 3.93 2.88 2.44 | 21039-0347 
20 21.15 WM10020-ND 4.21 3.51 2.58 248 | 21039-0359 20 21.15 WM10072-ND 5.39 4.50 3.30 2.80 | 21039-0369 
22 23.15 WM10021-ND 4.26 3.55 2.61 221 | 21039-0381 22 23.15 WM10073-ND 548 4.57 3.36 284 | 21039-0391 
24 25.15 WM10022-ND 4.55 3.80 2.79 2.96 | 21039-0403 24 25.15 WM10074-ND 6.12 5.10 374 317 | 21039-0413 
26 27.15 WM10023-ND 4.61 3.84 2.82 239 | 21039-0425 26 27.15 WM10075-ND 6.19 5.17 3.79 3.21 | 21039-0435 
28 29.15 WM10024-ND 4.65 3.88 2.84 241 | 21039-0447 28 29.15 WM10076-ND 6.28 5.24 3.84 3.26 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND 4.69 3.91 2.87 2.43 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND 6.37 5.31 3.90 3.30 | 21039-0479 
4" (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10" (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10026-ND 3.05 2.55 1.87 1.58 | 21039-0207 6 715 WM10078-ND 3.34 2.79 2.05 1.74 | 21039-0219 
8 915 WM10027-ND 3.20 2.67 1.96 1.66 | 21039-0229 8 9.15 WM10079-ND 3.63 3.03 2.22 1.88 | 21039-0241 
10 1115 WM10028-ND 3.35 2.80 2.05 1./4 | 21039-0251 10 11.15 WM10080-ND 3.90 3.26 2.39 203 | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND 3.52 2.94 2.16 1.83 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND 447 3.73 2.74 232 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND 3.67 3.06 2.25 1.90 | 21039-0295 14 15.15 WM10082-ND 4.53 3.78 277 2.95 | 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND 3.82 3.19 2.34 1.99 | 21039-0317 16 1715 WM10083-ND 5.09 4.25 3.12 2.64 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND 4.02 3.36 2.46 2.09 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND 5.51 4.59 3.37 2.86 | 21039-0351 
20 21.15 WM10033-ND 4.28 3.57 2.62 2.22 | 21039-0361 20 21.15 WM10085-ND 6.05 5.05 370 314 | 21039-0373 
22 2315 WM10034-ND 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND 6.16 5.14 377 319 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND 4.69 3.91 2.87 2.43 | 21039-0405 24 25.15 WM10087-ND 6.93 5.78 424 3.59 | 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 4.74 3.95 2.90 246 | 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND 7.04 5.87 431 3.65 | 21039-0439 
28 29.15 WM10037-ND 4.80 4.00 2.94 249 |21039-0449 28 29.15 WM10089-ND 744 5.95 4.37 3.70 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 | 21039-0471 30 31.15 WM10090-ND 7.24 6.04 443 3.76 | 21039-0483 
5" (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12" (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10039-ND 3.04 2.54 1.86 1.58 | 21039-0209 6 745 WM10091-ND 3.73 3.11 2.29 1.94 | 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND 3.20 2.67 1.96 1.66 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND 4.07 3.40 249 2.11 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND 321 2.68 1.96 1.67 | 21039-0253 10 11.15 WM10093-ND 441 3.68 2.70 229 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND 3.57 2.98 2.19 1.85 | 21039-0275 12 1315 WM10094-ND 4.61 3.85 2.82 239 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND 374 3.12 2.29 1.94 | 21039-0297 14 15.15 WM10095-ND 5.19 4.33 3.18 2.69 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND 3.92 3.27 2.40 2.04 | 21039-0319 16 1715 WM10096-ND 5.59 4.66 342 2.90 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND 4.15 3.46 2.54 2.15 | 21039-0341 18 19.15 WM10097-ND 6.08 5.07 372 3.15 | 21039-0353 
20 21.15 WM10046-ND 445 3.71 2.72 2.31 | 21039-0363 20 21.15 WM10098-ND 6.72 5.60 441 3.48 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND 451 3.77 2.76 2.34 | 21039-0385 22 23.15 WM10099-ND 6.85 5.71 419 3.55 | 21039-0397 
24 25.15 WM10048-ND 4.94 4.12 3.02 2.56 | 21039-0407 24 25.15 WM10100-ND 7.16 6.47 4.75 4.02 | 21039-0419 
26 27.15 WM10049-ND 4.99 447 3.06 2.59 | 21039-0429 26 27.15 WM10101-ND 7.88 6.57 4.82 4.09 | 21039-0441 
28 29.15 WM10050-ND 4.81 4.02 2.95 2.50 | 21039-0451 28 29.15 WM10102-ND 8.00 6.67 4.89 4.15 | 21039-0463 
30 31.15 WM10051-ND 541 4.26 3.13 2.65 | 21039-0473 30 31.15 WM10103-ND 8.12 6.77 497 421 | 21039-0485 


Panel Mate 1.25mm Connectors Ultra Low Profile 


Сіг- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle, SMT 1.90mm Profile Header — Lead Free 
2 7.65 125 WM7600CT-ND 1.81 1.60 1.07 53780-0270 
WM7600TR-ND 1057.50/1500 
3 8.90 2.50 WM7601CT-ND 1.96 1.73 1.16 53780-0370 
WM7601TR-ND 1147.50/1500 
Physical Specifications: « Housing: PBTP, UL 94V-0 • Temperature: -40°C ~ 85°С • Contact: Phosphor Bronze • Plating: 3 
Gold (Tin/Lead on SMT tails) “ Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 4 1015 275 МОСТА 212 187 125 | 59780-0470 
Electrical Specifications: • Voltage: 125V * Current: 1.0A ” Contact Resistance: 20mQ maximum • Dielectric ММО 1240:00/1500) 
Withstanding Voltage: 250V АС “ Insulation Resistance: 100MQ minute 5 1140 5.00 | WM7602CT-ND 2.59 2.29 1.53 | 58780-0570 
2 WM7602TR-ND 1516.50/1500 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex WM7603CT-ND 274 2.42 1.62 
Fig. it: A B Part No. 1 10 100 | Рам Мо. 6 12.65 6.25 ü й ` 53780-0670 
938 чы = = г н. Ura Low Profil Eu WM7603TR-ND 1603.50/1500 
t: ing - Ult, i 
SCOP AE S OUS ng CTA өне женге Р 1390 750 | WM7604CT-ND 3.03 288. 179 анодта 
2 5.72 1.25 WM5400-ND 49 44 .29 51146-0200 WM7604TR-ND 1773.00/1500 
3 6.97 2.50 WM5401-ND 61 54 .36 51146-0300 WM7605CT-ND 331 2.93 1.95 
4 8.22 3.75 WM5402-ND 72 64 43 51146-0400 9 16.40 10.00 i l 4 Š 53780-0970 
Р 5 | 947 500 | WM5403-ND 79 30 47 | 51146-0500 МВ REND) 19399504500 
6 |1072 625 | WM5404-ND 92 81 — за | 51146-0600 14 | 2265 16.25 | WMZ66ICT-ND) 36 323 236 | 53780-1470 
7 |1197 7.50 WM5405-ND 1.06 .94 .63 | 51146-0700 WM7661TR-ND 2143.47/1500 
9 14.47 10.00 WM5406-ND 1.27 1.12 175 51146-0900 Сгітр Terminal AWG 28-30...... WM5506-ND .49 44 .29 50641-8141 
14 20.72 16.25 WM5407-ND 1.86 1.65 1.10 51146-1400 Hand Crimper .................... WM9963-ND 636.00/1 57352-5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 59 


“N Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
molex Waldom Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 Part No. 
= SMT Straight Headers — Lead Free 
WM7606CT-ND 137 121 .81 65 
Mi Miniat 1.25 С t 2 | 765 125 | WM7606TR-ND 534.00/1,000 53398-0271 
Icro-Miniature 1.готт Connectors э | aoo зво | WM7607CT:-ND 188 145 9777 | 53398.0371 
1.25mm CONNECTORS: Physical Specifications: « Housing: PBTP, UL 94V-0 “ Temperature: -40°C ~ 85°C • UL File р. - 638.00/ А е Е 
No.: E29179 CSA File No.: 1819980 1.25тт CRIMP TERMINAL: Electrical Specifications: • Voltage: 125V • Current: 4 10.15 3.75 имя OBTR-ND T 673.00/1,000 z 53398-0471 
1.0А (0.8A for 32AWG) * Contact Resistance: 20mQ max. * Dielectric Withstanding Voltage: 250V AC/1 min. ® Insul- 76 с 73.00/1, 
ation Resistance: 100MQ min. Physical Specifications: • Contact: Phosphor Bronze • Plating: Tin • Wire Range: 26 ~ 5 | 1140 500 | WM7609CT-ND 1.91 1.69 1.13 -91 | 59398-0571 
32 AWG * Insulation Range: 1.00mm dia. max. • Strip Length: 1.40 ~ 1.90mm ` j WM7609TR-ND 747.00/1,000 
En en 625 | WM7610CT-ND 2.06 — 182 122 98 | ,3398-0671 
Fig. 1 — 1.25mm Receptacle Housing Fig. 2 - 1.25mm Straight Header WM7G10TR:ND 805:00/1:000 
> РЕТІ 750 | WM7611CT-ND 2з 197 122 105 | -3398.0771 
125- 005 i : WM7611TR-ND 871.00/1,000 i 
š bdo "an WM7612CT-ND 257 209 140 112 
21 es 875 | WM7612TR-ND 924.00/1,000 53398-0871 
WM7613CT-ND 256 226 151 121 
9 | 1640 1000 | wM7613TR-ND 1001.00/1,000 58998-0971 
WM7614CT-ND 272 240 1.60 128 
10 | 1765 1125 | WM7614TR-ND 1061.00/1,000 53398-1071 
WM7615CT-ND 289 255 170 136 
11 | 1890 12.50 | wM7615TR-ND 1127.00/1,000 59398-1171 
WM7616CT-ND 3.05 270 180 144 
12 | 2015 1375 | wM7616TR-ND 1193.00/1,000 53398-1271 
WM7617CT-ND 227 289 193 1.54 
18 | 2140 15.00 | wM7617TR-ND 1277.00/1,000 59998-1371 
WM7618CT-ND 240 300 200 1.60 
14 | 22.65 1625 | wM7618TR-ND 1328.00/1,000 53998-1471 
WM7619CT-ND 348 308 205 1.64 
F] 15 | 23.90 17.50 | wM7619TR-ND 1359.00/1,000 59998-1571 
беса” SMT Right Angle Headers — Lead Free 
osion. 
WM7620CT-ND 143 127 85 68 
2 | 755 125 | wM7620TR-ND 560.00/1,000 58261-0271 
WM7621CT-ND 1.64 1.45 97 78 
3 | 890 250 | wM7621TR-ND 642.00/1,000 58261-0371 
WM7622CT-ND 1.80 159 106 85 
4 | 1045 3.75 | WM7622TR-ND 702.00/1,000 58261-0471 
WM7623CT-ND — 198 175 147 94 
5 | 1140 500 | wm7623TR-ND 774.00/1,000 58261-0871 
WM7624CT-ND 213 188 126 101 
6 | 12.65 625 | WM7624TR-ND 832.00/1,000 58261-0671 
Fig. 5 – 1.25mm SMT Right Angle Header Fig. 6 - Crimp Terminal (Female) WM7625CT-ND 2.29 2.03 1.35 1.08 
А 7 | 13.90 750 | wM7625TR-ND 895.00/1,000 58261-0771 
3. WM7626CTND 243 245 144 115 
Goal s 5) 8 |1515 8.75 | wM7626TR-ND 950.00/1,000 53261-0871 
WM7627CT-ND 2.43 232 1.55 124 
( "EE 15s 9 | 1640 1000 | wM7627TR-ND 1027.00/1,000 58261-0971 
dis = I WM7628CT-ND 2.78 246 1.64 1.32 
A 10 | 1765 11.25 | WM7628TR-ND 1087.00/1,000 алына 
Р А 07 WM7629CT-ND 2.95 261 174 1.39 
Supplied on Strip Y 11 18.90 12.50 WM7629TR-ND 1154.00/1,000 53261-1171 
0.8 WM7630CT-ND 342 276 1.84 147 
12 | 20.15 1375 | wM7630TR-ND 1219.00/1,000 99261-1271 
WM7631CT-ND 347 306 204 164 
14 | 2265 1625 | wM7631TR-ND 1354.00/1,000 58261-1471 
WM7632CT-ND 3.62 319 243 171 
15 | 230 1750 | wM7632TR-ND 1412.00/1,000 58261-1871 
: WM1775-ND = 07 06 05 
Crimp Term., 28-32 AWG Y 50058-8000 
Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 6 ыш БЕ 575-00/25,000 on 
Fig.| cuits| А B Part No. йш 100 500 | PartNo. Crimp Term., 26-28 AWG | wM1142TR-ND 600.00/25,000 — ' 50079-8000 
Receptacle Housing Prototype Crimp Tool (Molex) | WM9931-ND 214.65/1 63811-0200 
2 4.25 125 | WM1720-ND 39 33 24 19 | 51021-0200 Production Crimp Tool (Molex) | WM9932-ND 528.37/1 63811-0000 
3 5.50 250 | WM1721-ND 44 37 27 21 | 51021-0300 Contact Ехігасіоп Tool (Molex) | WM9933-ND 140.15/1 57072-6000 
4 6.75 3.75 | WM1722-ND 49 44 30 24 | 51021-0400 Housing Extraction Тоо! (Molex) | WM9934-ND 145.01/1 11-03-0045 
5 8.00 5.00 | WM1723-ND 55 49 33 26 | 51021-0500 
6 9.25 6.25 | WM1724-ND 60 50 .36 29 | 51021-0600 
7 | 10.50 7.50 | WM1725-ND .65 .54 39 _.31 | 51021-0700 
8 | 1175 8.75 | WM1726-ND 70 62 42 .33 | 51021-0800 
1| e | 1300 1000 | WM1727-ND 75 67 4 336 | 51021-0900 Hes HIROSE с DF30 Surface Mount 
10 | 1425 11.25 | WM1728-ND .80 .66 48 38 | 51021-1000 А 
11 | 15.50 12.50 | WM1729-ND 85 70 50 40 | 51021-1100 Co.,LTD. Con nectors - 0.4m m Pitch 
1 1615 1315 MMI АНЬ 90 M 53 43 5102171 200 Applications: • Cellular Phones * PDA's • Mobile Computers * Digital 
14 | 19.25 16.25 WM17001-ND 1.00 88 159 47 51021-1400 Cameras * Digital Video Cameras * Devices demanding high reliability 
15 20.50 17.50 WM17002-ND 1.04 .92 .62 49 51021-1500 connections in extremely limited spaces Specifications: Operating 
Straight Headers Temperature Range: -35°C ~ 85°C • Voltage Rating: 30VAC “ Current 
2 4.25 125 WM1731-ND 49 41 29 23 | 53047-0210 Rating: 0.3A Electrical Characteristics: * Contact Resistance: 100то, 
3 5.50 2.50 WM1732-ND 59 53 35 28 53047-0310 max. • Insulation Resistance: 50Мо min. Mechanical Characteristics: 
4 6.75 3.75 WM1733-ND 70 62 42 .34 53047-0410 * Mechanical Operation: 50 times insertions and extractions Materials: 
5 8.00 5.00 | WM1734-ND 80 67 48 -38 | 53047-0510 Insulator: “ LCP, Black Finish, UL94V-0 Contacts: * Phosphor Bronze, 
6 9.25 6.25 WM1735-ND 92 76 55 44 53047-0610 Gold Plated Finish Metal Fittings: * Phosphor Bronze, Tin-Copper plated 
7 | 10.50 7.50 | WM1736-ND 142 93 66 53 | 53047-0710 Finish 
2| 8 | 11.75 8.75 | WM1737-ND 145 .95 .68 55 | 53047-0810 
9 13.00 10.00 WM1738-ND 1.26 1.11 74 .60 53047-0910 No.of |Dim. (mm) Price Each T&R Pricing| Hirose 
10 | 1425 11.25 | WM1739-ND 146 1.29 .86 69 | 53047-1010 бомаса А 1 10 50 1,000* | Part No. 
11 | 15.50 12.50 | WM1740-ND 141 1.25 .84 _ 67 | 53047-1110 Receptacios 
12 | 1675 1875 | WM1741-ND 160 142 95 76 | 53047-1210 
13 | 4800 1500 MANI CONO ER et Joi ‘Bit 5904734310 20 [6.22 | 3.6 | H3859CT-ND 1.54 1.26 1.02 539.98 | DF30FC-20DS-0.4V(82) 
14 | 1925 1625 | WM17004-ND 183 162 108 87 | 53047-1410 24 |702 44 | H3860CT-ND 1.61 1.32 1.06 562.59 | DF30FC-24DS-0.4V(82) 
15 | 20.50 17.50 | WM17005-ND 1.94 171 145 92 | 53047-1510 30 8.22 | 5.6 | H3861CT-ND 1.73 142 1.14 605.15 | DF30FC-30DS-0.4V(82) 
Right Angle Headers 34 |9.02 | 64 | H3862CT-ND 1.83 150 121 641.06 | DF30FC-34DS-0.4V(82) 
2 4.25 125 | WM1742-ND 56 50 зз 27 | 53048-0210 40 [10.22] 7.6 | H3855CT-ND 176 1.47 1.22 720.86 | DF30FC-40DS-0.4V(82) 
3 5.50 2.50 | WM1743-ND 67 60 40 .82 | 53048-0310 50  |12.22| 9.6 | H3868CT-ND 2.09 1.74 1.45 856.52 | DF30FC-50DS-0.4V(82) 
4 6.75 3.75 | WM1744-ND 78 70 47 37 | 53048-0410 60 114.22 | 11.6 | H3857CT-ND 235 1.96 1.63 962.92 | DF30FC-60DS-0.4V(82) 
5 8.00 5.00 | WM1745-ND .98 81 .58 46 | 53048-0510 Henders 
6 9.25 6.25 | WM1746-ND 1.02 90 60.48 | 53048-0610 
SEIT 750 ШОП GG. 600 Ey. A | 63048:О71б. 20 ]514]36 | H3864CT-ND 1.68 139 1.11 587.86 | DF30FC-20DP-0.4V(82) 
3. 8 | 1175 875 | WM1748-ND 124 110 73 Бә | 53048-0810 24  |5.94| 44 | H3865CT-ND 1.76 144 146 617.12 | ОЕЗОЕС-240Р-0.4\/(82) 
9 | 13.00 10.00 | WM1749-ND 136 1.20 во 64 | 53048-0910 30 |714 | 5.6 | H3866CT-ND 1.64 137 1.14 672.98 | DF30FC-30DP-0.4V(82) 
10 | 1425 11.25 | WM1750-ND 147 1.30 87 70 | 53048-1010 34  |7.94| 64 | H3867CT-ND 1.73 144 1.20 708.89 | DF30FC-34DP-0.4V(82) 
11 | 15.50 12.50 | WM1751-ND 160 141 :94 76 | 53048-1110 40 |914 | 7.6 | H3856CT-ND 1.88 1.57 1.31 768.74 | ОЕЗОЕС-400Р-0.4\/(82) 
12 | 1675 13.75 | WM1752-ND 179 158 1.06 .85 | 53048-1210 50 [11.14] 9.6 | H3868CT-ND 225 1.88 1.56 921.69 | DF30FC-50DP-0.4V(82) 
13 | 18.00 15.00 | WM17006-ND 171 1.51 1.01 81 | 53048-1310 60 |13.14| 11.6 | H3858CT-ND 2.48 2.06 1.72 | 1014.79 | DF3OFC-60DP-0.4V(82) 
14 | 1925 16.25 | WM17007-ND 2.02 179 119 96 | 53048-1410 
15 | 20.50 17.50 | WM17008-ND 195 1.72 1.15  .92 | 53048-1510 “For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
60 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Н: DF12 Surface Mount DF17 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch 

CO.,LTD. Connectors = 0.5mm Pitch Features: * Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment * Designed specifically for 
Features: • Connectors furnished with reinforcement fittings to prevent peeling of the solder joints mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and disconnection that can 
(due to mechanical stress) are also available and these can be mounted to FPC with confidence occur when subjected to drop impact. 

* A specification with convenient guide posts for manual work is available as well as one without Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature portable 
guide posts for automatic mounting. remote terminals, as well as portable telephones. 

Specifications: е Current Capacity: 0.3A/pin е Rated Voltage: 50VAC/pin * Insulation Resistance: Specifications: • Rated Current: 0.3A * Rated Voltage: AC50 * Temperature Range: -35°C ~ 85°C • Storage Tem- 
100VDC, 500M9 minimum * Withstand Voltage: 1 minimum at rated value, 150VAC • Contact perature: -10°С - 60°С * Humidity Range: 40% - 80% * Storage Humidity: 40% - 70% * Insulation Resistance: 
Resistance: 100 mA DC, 50m maximum 500МО or more * Contact Resistance: 50mQ or less * Vibration Resistance: No instantaneous electric dis- 


connection of 1 uS or more * Humidity Resistance: 50т or less for Contact, 250MQ or more for Insulation • Tem- 
perature Cycle: 50mQ or less for Contact Resistance, 500MQ or more for Insulation Resistance * Duration Against 
Plugging/Unplugging: Contact resistance 50mQ or less * Heat Resistance of Soldering: No fusion of resin section 
affecting performance. 


Material (receptacle/header): * Insulator: Nylon resin, white, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold plating 
* Metal Fittings: Copper Alloy, solder plating. 


Material (receptacle/header): * Insulation: Heat-resistant resin, beige (natural), UL94V-0 * Con- 
tacts: Copper alloy with gold plating * Fittings: Copper alloy with solder plating. 


Fig. 1 Fig. 2 


Shown with Shown with 
reinforced fittings reinforced fittings 


No. of Cut Tape T&R* 
Con- Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Pricing |Hirose 
Fig. | tacts Description A В | Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Receptacles 
No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 3mm Stacking Height 
Fig. | Cont. Description} А В Рай No. 1 25 100 | PartNo. 20 82 4.5 |H2354CT-ND 179 1.30 1.06 | 626.00 |DF17A(3.0)-20DS-0.5V(51) 
Receptacles 30 | with guide |07 70 |H2355CT-ND 189 146 147 | 773.00 |DF17A(3.0)-30D8-0.5V(61) 
3mm Stacking Height 40 | posts & without 32 З |H2356CT-ND 224 173 138 | 91800 |DF17A(3.0)-40D8-0.5V(61) 
: 1 | 5 | Rent j н [157 — 120 H2357CT-ND 260 201 161 | 1065.00 |DF17A(3.0)-50DS-0.5V(51) 
32 | With 101 75  H2735-ND 1.71 124 1.02 DF12A(3.0)-32DS0.5V(80) 60 PUR. 18.2 — 145 H2358CT-ND 296 228 1.82 | 1210.00 |DF17A(3.0)-60DS-0.5V(51) 
1 | 50 Guide 146 12.0 |Н2736-М0 211 1.63 1.30 DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 70 d 207 17.0 |Н2359СТ-МО 335 258 2.06 | 1370.00 |DF17A(3.0)-70DS-0.5V(51) 
60 Posts 171 14.5 |H2737-ND 231 1.78 1.42 |DF12A(3.0)-60DS-0.5V(80) 80 232  19.5|H2360CT-ND 331 257 2.06 | 1482.00 |DF17A(3.0)-80DS-0.5V(51) 
3mm Stacking Height 4mm Stacking Height 
32 [With Guide | 110 7.5  |H1508-ND 1.75 127 1.04 |DF12(3.0)-32DS-0.5V(80) 20 82 45|H2361CT-ND 173 126 1.03 | 606.00 |DF17A(4.0)-20DS-0.5V(51) 
з | 50 | Postsand | 155 120 |H1509-ND 2.1 1.68 1.30 |DF12(3.0)-50DS-0.5V(80) 30 | уро 107 — 70 H2362CT-ND 180 139 111 | 738.00 DFI7A(4.0)-30DS-0.5V(51) 
60 | Reinforced | 180 145 |H1510-ND 237 1.88 1.46 |DF12(3.0)-60DS-0.5V(80) 40 Basis я 13.2 95 |H2363CT-ND 213 1.64 131 | 871.00 |DF17A(4.0)-40DS-0.5V(51) 
80 | Fittings | 230 195 |H1581-ND 312 240 1.92 |DF12(3.0)-80DS-0.5V(80) 1 | 50 | ии |157 120 H2364CT-ND 288 209 171 | 1007.00 |DF17A(4.0)-50DS-0.5V(51) 
3.5 To 5.0mm Stacking Height 60 шце 18.2 14:5 H2365CT-ND 278 214 172 | 1138.00 |DF17A(4.0)-60DS-0.5V(51) 
20 Ti ав [РИО 156 таз 48 [0942005505480 ю 252 195 М0 зю 241 199 | 199100 ОРГАН 800805080) 
30 | With 96 70 |H2741-ND 1.86 1.35 1.11 |DF12A-30DS-0.5V(80) | : ЕПШШ “< : : D) SUIS 9: 
А 3mm Stacking Height 
1 | 36 | Guide | 113 85 |H2742-ND 179 1.38 1.10 DF12A-36DS-0.5V(80) 
40 Posts 121 95 |H2743-ND 1.95 1.50 1.20 |DF12A-40DS-0.5V(80) 20 10.0 4.5 |H2367CT-ND 1.84 1.34 1.09 644.00 |DF17(3.0)-20DS-0.5V(51) 
ш“ [xe ЕВЕ ан Е 
= u 2 Tae es in n cas cede 1 | 50 ан 175 120 H2370CT-ND 265 204 163 | 1083.00 DF17(3.0)-50DS-0.5V(51) 
with Guide | 105 7 т 66 128 1i -30DS-0.5V(80) 60 Bde 20.0 14.5 H2371CT-ND 300 231 185 | 1229.00 |DF17(3.0)-60DS-0.5V(51) 
36 | posisand | 120 85 H2747-ND 1.85 143 1.14 |DF12-36DS-0.5V(80) 70 9 225 170 H2372CT-ND 338 260 208 | 1383.00 DF17(3.0)-70DS-0.5V(51) 
3 | 40 | Reinforced | 130 95 |H2748-ND 195 1.50 1.20 DF12-40D$-0.5V(80) 80 25.0 19.5 | Н2373СТ-М) зза 2.59 207 | 1495.00 [DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 
ДІ ЕБ = Stacking Han 
б 395 4 Hi EO TD 9 3300 00/1000 Viper bev 20 10.0 45 |H2374CT-ND 1.78 129 1.06 | 624.00 |DF17(4.020D8-0.5V(51) 
| й š .5/(86) 30 "n 125 70 |H2375CT-ND 185 143 114 | 75700 /DF17(4.0)-30DS-0.5V(51) 
40 | ме [50 95 |H2376CT-ND 217 167 124 | 888.00 |DF17(4.0)-40D8-0.5V(51) 
3mm Stacking Height 1 | 50 ein I 175 12.0 |H2377CT-ND 250 193 1.54 | 1024.00 |DF17(4.0)-500S-0.5V(51) 
32 | with 102 75 |H2750-ND 1.66 1.28 1.02 |DF12D(3.0)-32DP-0.5V(80) 60 Віма. 20.0 145 H23780T-ND 283 218 174 | 1157.00 [DF17(40)-60DS-0.5V(51) 
2 | 50 | Guide | 147 120 |H2751-ND 241 163 130 |DF12D(3.0)-50DP-0.5V(80) 70 225 17.0 H2962CT-ND 348 245 1.96 | 1299.00 |DF17(4.0)-70DS-0.5V(51) 
60 | Poss |172 145 |H2752-ND 237 183 146 |DF120(3.0)-60DP-0.5V(80) 80 250  195|H2379CT-ND 343 243 1.95 | 1404.00 |DF17(4.0)-80DS-0.5V(51) 


4 | 50 | Postsand | 155 12.0 |H2754-ND 218 1.68 1.34 DF12(3.0)-50DP-0.5V(80) 2mm Stacking Height 
60 | Reinforced | 18.0 14.5 |H2755-ND 237 1.83 1.46 |DF12(3.0)-GODP-0.5V(80) 20 82 45 |H2380CT-ND 192 139 1.14 | 670.00 [DFI7A(2.0)-20DP-05V(51) 
80 | Fittings | 230 195 |H1580-ND 312 240 1.92 |DF12(3.0)-80DP-0.5V(80) 30 | теше |07 70 |H2381CT-ND 2.02 155 124 | 825.00 DFI7A(2.0)-30DP-O.SV(51) 
3.5mm Stacking Height 40 | posts & without (122 95 |H23820T-ND 240 485 148 | 980.00 DF17A(2.0)-40DP-0.5V(51) 
Е 72-745 ЕЕ 133 97 79 назаў DOOP-O VIED 2 | 50 | мне (157 120 H2383CT-ND 278 214 171 | 1136.00 DF17A(2.0)-50DP-0.5V(51) 
кеп 60 a 18.2 — 145|H2384CT-ND 3.16 243 1.95 | 1293.00 |DF17A(2.0)-GODP-0.5V(51) 
36 |WithGuide| 11.2 85  |H2757-ND 1.76 1.35 1.08 DF12D(3.5)-36DP-0.5V(80) Fittings 
2 70 207 17.0 |H2385CT-ND 316 246 1.97 | 1417.00 |DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
40 ров | 122 95 АШЫ 185 1.43 1.14 |0ғ120(3.5)-400Р-0.5/(80) 80 232 19.5 |Н2386СТ-МО 351 273 248 | 1573.00 |DF17A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
50 147 12.0 |H2759-ND 211 163 1.30 |DF12D(3.5)-50DP-0.5V(80) i - 
5 I 4mm Stacking Height 
“аце ROM ¿35 +06 Dr а 20 82 45 H2S87CT-ND 147 143 147 | 690.00 |DFI7A(4.0)-20DP-0.5V(51) 
4 Ost an аа N ME (3.5)-90DP-0.5V(80) 30 | уро |107 — 70 |H2388CT-ND 208 161 129 | 853.00 DFI7A(4.0)-30DP-.5V(51) 
40 | Reinforced | 18.0 95 27620 189 145 1.16 | DF12(3.5)-40DP-0.5V(80) 40 рыса 132 95 |H2389CT-ND 248 1.91 1.53 | 101500 DFITA(4.0)-40DP-0.5V(51) 
50 | Fittings | 155 120 Імша 218 168 1.34 |DF12(3.5)-50DP-0.5V(80) 2 | 50 Reinforced 157 12.0 H2390CT-ND 289 222 178 | 1181.00 DFI7A(4.0)-S0DP-O.5V(51) 
30 97 т EU = ao 1.08 |DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) m Fittings be 7 ium Em an а bee ТШ TD SV 
p | 36 [WihGude | 112 85 | Н2765-10 1.76 1.35 1.08 DF12D(4.0)-36DP-0.5V(80) 80 232  19.5|H23903CT-ND 3.68 2.86 229 | 1651.00 |DF17A(4.0)-80DP-0.5V(51) 
40 | Posts | 122 95 |H2766-ND 185 1.43 1.14 DF12D(4.0)-40DP-0.5V(80) 2mm Stacking Height 
50 147 120 |H2767-ND 211 1.63 1.30 |DF12D(4.0)-50DP-0.5V(80) 20 10.0 45 |H2394CT-ND 196 1.43 1.17 | 688.00 |DF17(2.0)-20DP-0.5V(51) 
30 105 70 |Н2768-М0 1.82 1.32 1.08 |DF12(4.0)-30DP-0.5V(80) 30 " i 12.5 7.0 |H2395CT-ND 171 1.32 1.06 700.00 |DF17(2.0)-30DP-0.5V(51) 
36 With Guide | 12.0 8.5 |H2769-ND 1.76 1.35 1.08 |DF12(4.0)-36DP-0.5V(80) 40 NE 15.0 95 |H2396CT-ND 244 1.88 1.50 | 998.00 |DF17(2.0)-40DP-0.5V(51) 
4 | 40 | Postsand | 130 95  |H2770-ND 1.88 145 1.16 |DF12(4.0)-40DP-0.5V(80) 2 50 Reinforced |175. 12.0 H2397CT-ND 2.82 2.17 174 | 1154.00 |DF17(2.0)-50DP-0.5V(51) 
50 | Reinforced | 155 120 |H2771-ND 218 1.68 1.34 |DF12(4.0)-50DP-0.5V(80) 60 Fittings 20.0 — 145] H2398CT-ND 3.20 2.47 1.97 | 1310.00 |DF17(2.0)-60DP-0.5V(51) 
60 | Fittings | 180 14.5 |H5002CT-NDf 2.90 2.40 2.00 |DF12(4.0)-60DP-0.5V(86) 70 22.5 17.0 H23990T-ND 322 250 2.00 | 1443.00 |DF17(2.0)-70DP-0.5V(51) 
60 18.0 445 |H5002TR-NDI 1300.00/1000 |DF1 2(4.0)-80DP-0.5V(86) 80 250 195 H2400CT-ND 357 277 222 | 1599.00 [DF17(2.0)-80DP-0.5v(51) 
5.0mm Stacking Height 4mm Stacking Height 
20 [With Guide | 72 45 |H2772-ND 156 113 93 |DF12D(5.0)-20DP-0.5V(80) 20 100 45 |Н2401СТ-МО 173 1.33 107 | 708.00 /DF17(4.0)-200P-0.5V(51) 
2 | 5o | Poss | 147 120 |H2773-ND 241 1.85 1.48 |DF120(5.0)-50DP-0.5V(80) 30 | теше 125 70 |H2402CT-ND 213 164 131 | 870.00 |DF17(4.0)-30DP-0.5V(51) 
IMS : : — : : 40 | possa with (150 95 |H24030T-ND 252 1.94 1.56 | 1032.00 |DF17(4.0)-40DP-0.5V(51) 
With Guide 2 | 50 Reinforced |175 120 H2404CT-ND 291 224 180 | 1192.00 DF17(4.0)-50DP-0.5V(51) 
4 | 20 | Postsand | 80 45 |H2774-ND 160 1.16 .95 DF12(5.0)-20DP-0.5V 60 pun 200 14.5 |Н2405СТ-МО 332 255 2.04 | 1357.00 |DF17(4.0)-60DP-0.5V(51) 
50 | Reinforced | 15.5 12.0 |H2775-ND 2.47 1.90 1.52 |DF12(5.0)-50DP-0.5V 70 9 225 17.0 | Н2406СТ-М0 336 2.61 2.09 | 1508.00 |DF17(4.0)-70DP-0.5V(51) 
Fittings 80 25.0 — 195|H2407CT-ND 371 2.88 231 | 1664.00 |DF17(4.0)-80DP-0.5V(51) 
t Cut Таре + Таре апа Reel * For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to “ТА-МО”. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 61 


HIROSE 
ELECTRIC 
Co.,LTD. 


FX10A Series - Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board Connectors 


Features: Transmission characteristics have been improved 
through a design that fixes ground plates to both sides of the 
header and receptacle. 

Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the 
ground plate SMT connected to the board. The ground stability 
achieved serves to reduce noise. Suited to high-density 
applications. The single contact pitch of 0.5mm produces a 
smaller connector utilizing less board area for mounting. Board- 
to-Board dimensions of 4mm and 5mm are available. 


tacts: Phosphor bronze * Header Engagement Area: Gold 
plating of 0.1um • Termination Area: Solder plating * Recep- 
tacle Engagement Area: Gold plating of 0.1m * Termination 
Area: Flash plating Ground plate: Phosphor bronze, solder 


plating * Reinforced fitting: Phosphor bronze, Tin plating 

: * Rated current: 0.ЗА • Operating temp. range: -55 
to +85°C * Rated voltage: 50 V AC * Operating humidity range: 
Relative humidity 95% or less (No condensation) 

Note: The thickness of the solder paste is not included in the 


Electric. 


Materials: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 е Con- stack height. 
Mounting | No. of Contacts Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing Hirose 
Fig. | Height Signal Ground A B Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 
With Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2476-ND 5.03 4.03 3.12 FX10A- 80P/8-SV H2476TR-ND 2184.00 FX10A- 80P/8-SV(21) 
Amin 100 10 37.1 29.5 H2477-ND 5.58 4.47 3.46 FX10A-100P/10-SV H2477TR-ND 2431.00 FX10A-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2478-ND 6.11 4.89 3.78 FX10A-120P/12-SV H2478TR-ND 2652.00 FX10A-120P/12-SV(21) 
1 140 14 49.1 41.5 H2479-ND 6.08 5.11 4.01 FX10A-140P/14-SV H2479TR-ND 2899.00 FX10A-140P/14-SV(21) 
80 8 31.1 23.5 H2484-ND 5.03 4.03 3.12 FX10A- 80P/8-SV1 H2484TR-ND 2431.00 FX10A- 80P/8-SV1(21) 
5mm 100 10 37.1 29.5 H2485-ND 5.58 4.47 3.46 FX10A-100P/10-SV1 H2485TR-ND 2431.00 FX10A-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 H2486-ND 5.55 4.67 3.67 FX10A-120P/12-SV1 H2486TR-ND 2652.00 FX10A-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 H2487-ND 6.08 5.11 4.01 FX10A-140P/14-SV1 H2487TR-ND 2899.00 FX10A-140P/14-SV1(21) 
Without Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2480-ND 5.03 4.03 3.12 FX10B- 80P/8-SV H2480TR-ND 2184.00 FX10B- 80P/8-SV(21) 
Amm 100 10 37.1 29.5 H2481-ND 5.58 4.47 3.46 FX10B-100P/10-SV H2481TR-ND 2431.00 FX10B-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2482-ND 5.55 4.67 3.67 FX10B-120P/12-SV H2482TR-ND 2652.00 FX10B-120P/12-SV(21) 
1 140 14 49.1 41.5 H2483-ND 6.08 5.11 4.01 FX10B-140P/14-SV H2483TR-ND 2899.00 FX10B-140P/14-SV(21) 
80 8 31.1 23.5 H2488-ND 5.03 4.03 3.12 FX10B- 80P/8-SV1 H2488TR-ND 2184.00 FX10B- 80P/8-SV1(21) 
5mm 100 10 37.1 29.5 H2489-ND 5.58 4.47 3.46 FX10B-100P/10-SV1 H2489TR-ND 2431.00 FX10B-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 H2490-ND 5.55 4.67 3.67 FX10B-120P/12-SV1 H2490TR-ND 2652.00 FX10B-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 H2491-ND 6.08 5.11 4.01 FX10B-140P/14-SV1 H2491TR-ND 2899.00 FX10B-140P/14-SV1(21) 
Receptacles 
With Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2468-ND 5.06 4.05 3.13 FX10A-80S/8-SV H2468TR-ND 2210.00 FX10A-80S/8-SV(21) 
2 _ 100 10 37.1 29.5 H2469-ND 5.67 4.54 3.51 FX10A-100S/10-SV H2469TR-ND 2457.00 FX10A-100S/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 H2470-ND 5.78 4.86 3.82 FX10A-120S/12-SV H2470TR-ND 2743.00 FX10A-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 H2471-ND 6.35 5.34 4.20 FX10A-140S/14-SV H2471TR-ND 3042.00 FX10A-140S/14-SV(21) 
Without Guideposts 
80 8 31.1 23.5 H2472-ND 5.06 4.05 3.18 FX10B- 805/8-5У H2472TR-ND 2210.00 ЕХ10В- 805/8-5У(21) 
= 100 10 37.1 29.5 H2473-ND 5.67 4.54 3.51 FX10B-100S/10-SV H2473TR-ND 2457.00 FX10B-100S/10-SV(21) 
2 120 12 43.1 35.5 H2474-ND 6.35 5.09 3.93 FX10B-120S/12-SV H2474TR-ND 2743.00 FX10B-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 H2475-ND 6.35 5.34 4.20 FX10B-140S/14-SV H2475TR-ND 3042.00 FX10B-140S/14-SV(21) 


HIROSE 
Hes ELECTRIC 
Co.,LTD. 


FX11L Series -Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for 2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating height 
of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved 
transmission efficiency between boards. Transmission 
characteristics have been improved through a design that fixes 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate 
SMT connected to the board. The ground stability achieved 
serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. The 
signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector 


Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 


electronic equipment. 


Material: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 * Contacts: 
Copper alloy * Header: Phosphor bronze 
Engagement area: Gold plating of 0.1 um Termination Area: 
Flash plating Ground plate: Phosphor bronze solder plating * Re- 
inforced fitting/plate: Phosphor bronze, Tin plating 


Electrical: * Rated current: 0.3 А * Operating temperature 


* Receptacle: 


utilizing less board area for mounting. 


range: -55 to 80°C • Rated voltage: 50 V АС * Operating 
humidity range: Relative humidity 95% or less (No condensation) 


No. of Contacts Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Signal Ground A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. ignal Ground A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Headers Receptacles 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 22.6 17.5 | H2517-ND 4.15 333 2.57 | FX11LA-60P/6-SV 60 6 25 17.5 | H2525-ND 4.32 3.46 2.67 | FX11LA-60S/6-SV 
2 80 8 28.6 23.5 | H2518-ND 4.59 3.68 2.84 | FX11LA-80P/8-SV 1 80 8 31 23.5 | H2526-ND 4.79 3.83 2.96 | FX11LA-80S/8-SV 
100 10 34.6 29.5 | H2519-ND 5.08 4.03 3.12 | FX11LA-100P/10-SV 100 10 37 29.5 | H2527-ND 5.28 4.23 3.27 | FX11LA-100S/10-SV 
120 12 40.6 35.5 | H2520-ND 5.50 4.40 3.40 | FX11LA-120P/12-SV 120 12 43 35.5 | H2528-ND 5.75 4.60 3.56 | FX11LA-120S/12-SV 
With Ground Plate, without Guideposts With Ground Plate, Without Guideposts 
60 6 22.6 17.5 | H2521-ND 4.15 3.33 2.57 | FX11LB-60P/6-SV 60 6 25 17.5 | H2529-ND 4.32 3.46 2.67 | FX11LB-60S/6-SV 
2 80 8 28.6 23.5 | H2522-ND 4.59 3.68 2.84 | FX11LB-80P/8-SV 1 80 8 31 23.5 | H2530-ND 4.79 3.83 2.96 | FX11LB-80S/8-SV 
100 10 34.6 29.5 | H2523-ND 5.03 4.03 342 | FX11LB-100P/10-SV 100 10 37 29.5 | H2531-ND 5.28 4.23 3.27 | FX11LB-100S/10-SV 
120 12 40.6 35.5 | H2524-ND 5.50 4.40 3.40 | FX11LB-120P/12-SV 120 12 43 35.5 | H2532-ND 5.75 4.60 3.56 | FX11LB-120S/12-SV 
Without Ground Plate, With Guideposts Without Ground Plate, With Guideposts 
68 E 22.6 16.5 | H2533-ND 3.27 2.62 2.03 | FX11LA-68P-SV 68 = 25 16.5 | H2541-ND 3.91 3.13 2.42 | FX11LA-68S-SV 
2 92 = 28.6 22.5 | H2534-ND 3.69 2.95 2.28 |FX11LA-92P-SV 1 92 = 31 22.5 | H2542-ND 4.35 3.48 2.69 | FX11LA-92S-SV 
116 = 34.6 28.5 | H2535-ND 4.04 3.24 2.50 | FX11LA-116P-SV 116 = 37 28.5 | H2543-ND 4.84 3.88 3.00 | FX11LA-116S-SV 
140 - 40.6 34.5 | H2536-ND 4.48 3.55 2.74 | FX11LA-140P-SV 140 = 43 34.5 | H2544-ND 5.31 4.25 3.29 | FX11LA-140S-SV 
Without Ground Plate and Guideposts Without Ground Plate and Guideposts 
68 = 22.6 16.5 | H2537-ND 3.27 2.62 2.03 | FX11LB-68P-SV 68 = 25 16.5 | H2545-ND 3.91 3.13 2.42 | FX11LB-68S-SV 
2 92 = 28.6 22.5 | Н2538-МО 3.69 2.95 2.28 | FX11LB-92P-SV 1 92 - 31 22.5 | H2546-ND 4.35 3.48 2.69 | FX11LB-92S-SV 
116 = 34.6 28.5 | H2539-ND 4.04 324 2.50 |FX11LB-116P-SV 116 = 37 28.5 | H2547-ND 4.84 3.88 3.00 | FX11LB-116S-SV 
140 - 40.6 34.5 | H2540-ND 4.48 3.55 2.74 | FX11LB-140P-SV 140 = 43 34.5 | H2548-ND 5.31 4.25 3.29 | FX11LB-140S-SV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


unos — FX8 Series Connectors - | Mtg. | No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
ELECTRIC : B Fig. Height | Pins | А B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
COLD. 0.6mm Pitch - Single Row (SMT) 
The FX8 Series of 0.6mm pitch board mounting SMT connectors can be used With Metal Fitting and Boss 
with 3mm or greater distance between the boards. They are designed with the 20 9.85 5.85 | H1732-ND 1.75 127 1.04 | DF15(3.2)-20DP-0.65V(50) 
objectives of miniaturization, space-saving, and multiple contacts for internal 1 32 30 131 941 H1733-ND 195 150 1.20 | DF15(3.2)-30DP-0.65V(50) 
mounting. mm | 40 | 1635 1235 | H1734-ND 27 143 146 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(50) 
Features: • 3mm stacking height • The engagement portion is designed to 50 19.6 15.6 | H1735-ND 2.80 245 1.72 | DF15(3.2)-50DP-0.65V(50) 
prevent erroneous insertion and a bellows structure that is not susceptible to 20 9.85 5.85 H1736-ND 175 127 1.04 | DF15(4.2)-20DP-0.65V(50) 
twisting has been used in the contacts * The SMT soldering lead portion 42 30 134 91 H1737-ND 195 150 120 DF15(4.2)-30DP-0.65V(50) 
protrudes about 0.7mm beyond the outer surface of the housing, enabling image р e 7 ° ў қ E й 
processing for automatic mounting and affording excellent repair qualities mm 40 1635 12.35 | H1738-ND 237 1.88 146 | DF15(4.2)-40DP-0.65V(50) 
* Connectors are equipped with board positioning bosses which prevent 2 50 | 196 15.6 | H1739-ND 2.80 215 1⁄2 | DF15(4.2)-50DP-0.65V(50) 
incorrect insertion to the board by means of boss position and boss diameter. 20 9.85 5.85 | H1740-ND 1.75 127 1.04 | DF15(6.2)-20DP-0.65V(50) 
Electrical: • Current Capacity: 0.4A per ріп = Rated Voltage: 100V AC “ Insu- 62 | 30 | 131 94 | H1741-ND 195 1.50 1.20 | DF15(6.2)-30DP-0.65V(50) 
lation Resistance: 100M2 or greater at 250V DC = Withstand Voltage: 300V AC mm | 40 | 1635 12.35 | H1742-ND 2.37 1.83 146 | DF15(6.2)-40DP-0.65V(50) 
r.m.s. for one minute at specified value * Contact Resistance: 45mQ or less at 50 19.6 15.6 | H1743-ND 2.80 245 1.72 | DF15(6.2)-50DP-0.65V(50) 
100mA DC With Metal Fitting and Without Boss 
Material and Finish: • Insulation: PPS resin, light brown, UL94V-0 * Header ў т й 
Contacts: Phosphor bronze, gold-plated contacts, solder-plated leads * Recep- 20 285 585 ИО 175. "her. 1.04; VDPISB(S:2-20DP-0.69V(50) 
tacle Contacts: Phosphor bronze, gold-plated contacts and leads 1 32 30 134 94 H1757-ND 1.95 1.50 1.20 | DF15B(3.2)-30DP-0.65V(50) 
mm 40 16.35 12.35 | H1758-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(50) 
NT Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hm 50 19.6 15.6 | H1759-ND 2.80 215 1.72 | DF15B(3.2)-50DP-0.65V(50) 
Fig. | Contacts А В Рай №. 1 2 100 Part No. 20 9.85 5.85 | H1760-ND 1.75 1.27 1.04 | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(50) 
Vertical Pin Headers 42 | 30 | 181 91 | H1761-ND 195 150 120 | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(50) 
275 H1202-ND 273 210 188 | FXY8-60P-SV21) mm | 40 | 1635 12.35 | H1762-ND 237 183 146 | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(50) 
345 H1208-ND 273 240 1.68 | FX8-60P-SV1(21) " 50 19.6 15.6 | H1763-ND 2.80 245 1.72 | DF15B(4.2)-50DP-0.65V(50) 
4.45 H1221-ND 3.83 2.97 238 | FX8C-60P-SV(21) 20 | 9.85 5.85 | H1764-ND 175 127 1.04 | DF15B(6.2)-20DP-0.65V(50) 
60 24.60 249 eee ND aed 21 228 ЕЕ 62 | 30 | 131 9.1 | H1765-ND 1.5 150 120 | DF15B(6.2)-30DP-0.65V(50) 
$45 РВ 383 н 258 ааш mm | 40 | 1635 12.35 | H1766-ND 237 1.83 146 | DF15B(6.2)-40DP-0.65V(50) 
1045 H1229-ND 383 297 238 FX8C-60P-SV6(21) 50 19.6 15.6 | H1767-ND 2.80 245 1.72 | DF15B(6.2)-50DP-0.65V(50) 
2.45 H1203-ND 3.15 243 1.94 FX8-80P-SV(21) Without Metal Fitting and With Boss 
3.45 H1209-ND 3.15 2.43 1.94 FX8-80P-SV1(21) 
4.45 H1222-ND 4.35 3.38 270 | FX8C-80P-SV(21) 20 9.85 5.85 | H1744-ND 1.71 1.24 1.02 | DF15A(3.2)-20DP-0.65V(50) 
80 30.60 5.45 H1230-ND 4.35 3.38 2.70 FX8C-80P-SV1(21) 1 32 30 13.1 9.1 H1745-ND 1.89 145 146 | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(50) 
6.45 H1231-ND 4.35 3.38 2.70 FX8C-80P-SV2(21) mm 40 16.35 12.35 | H1746-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15A(3.2)-40DP-0.65V(50) 
yd BEA 225 238 270 оо, 50 | 196 15.6 | H1747-ND 273 210 1.68 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(50) 
245 H1204-ND 341 283 — 210 | FX8-90P-SV(21) ) 20 | 985 545 | H1748-ND 171 124 102 | DF15A(4.2)-20DP-0.65V(50) 
90 | 3360 345 H1210-ND 341 263 210 | FX8-90P-SV1(21) 42 | 30 | 131 91 | H1749-ND 1.89 145 1.16 | DF15A(4.2)-30DP-0.65V(50) 
2.45 H1205-ND 3.25 2.52 2.02 FX8-100P-SV(21) mm 40 16.35 12.35 | H1750-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15A(4.2)-40DP-0.65V(50) 
р 345 БІЛ Í "b 325 252 20 ESAE] g ) " 50 | 196 156 | H1751-ND 273 210 1.68 | DF15A(42)-50DP-0.65V(50) 
100 | 8580 m BOND ia 378 303^ | Рес И t) 20 | 985 5.85 | H1752-ND 171 124 1.02 | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(50) 
645 H1235-ND 487 378 303 | FX8C-00P-SV2(21) 62 | 30 | 131 91 | H1753-ND 1.89 145 146 | DF15A(6.2)-30DP-0.65V(50) 
8.45 H1236-ND 4.87 3.78 3.03 FX8C-100P-SV4(21) mm 40 16.35 12.35 | H1754-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15A(6.2)-40DP-0.65V(50) 
1045 RED 447 378 303 ES IOS 50 19.6 15.6 | H1755-ND 273 240 1.68 | DF15A(6.2)-50DP-0.65V(50) 
45 - Е ў 25 -120P-SV( = терр ^ 
345 H1212-ND 363 2820 225 | FX8-120P-SV1(21) Without Metal Fitting and Without Boss 
445 H1224-ND 5.39 4.19 3.35 FX8C-120P-SV(21) 20 9.85 5.85 | H1768-ND 1.71 124 1.02 | DF15C(3.2)-20DP-0.65V(50) 
120 | 42.60 29 ШЕННЕН 258 HH Ed ЕЕ {| 32 | зо | 134 94 | H1769-ND 1.89 145 116 | DF15C(3.2)-30DP-0.65V(50) 
545 EINE 539 419 335 EG AUG] mm | 40 | 1635 1235 | H1770-ND 237 1.83 146 | DF15C(3.2)-40DP-0.65V(50) 
1045 H1241-ND 539 449 335 | FX8C-120P-SV8(21) 50 | 196 15.6 | H1771-ND 273 210 1.68 | DF15C(3.2)-50DP-0.65V(50) 
2.45 H1207-ND 4.03 3.13 2.51 FX8-140P-SV(21) 20 9.85 5.85 | H1772-ND 1.71 1.24 1.02 | DF15C(4.2)-20DP-0.65V(50) 
345 H1213-ND 4.03 343 251 | FX8-140P-SV1(21) 42 | 30 | 181 94 | H1773-ND 1.89 145 116 | DF15C(4.2)-30DP-0.65V(50) 
"IN 40 1225 00 2 18 у peca A mm | 40 | 1635 12.35 | H1774-ND 237 1.83 146 | DF15C(4.2)-40DP-0.65V(50) 
i EU TOLD 595 Ha 359; | Bati dU SET 2 50 | 196 156 | H1775-ND 273 210 1.68 | DF15C(4.2)-50DP-0.65V(50) 
8.45 H1244-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV4(21) 20 9.85 5.85 | H1776-ND 1.71 1.24 1.02 | DF15C(6.2)-20DP-0.65V(50) 
10.45 H1245-ND 5.95 4.62 3.69 FX8C-140P-SV6(21) 6.2 30 13.1 9.1 H1777-ND 1.89 145 146 | DF15C(6.2)-30DP-0.65V(50) 
Receptacles mm 40 16.35 12.35 | H1778-ND 2.37 1.83 1.46 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(50) 
2.25 H1215-ND 3.19 248 1.98 FX8-60S-SV(21) 50 19.6 15.6 | H1779-ND 273 240 1.68 | DF15C(6.2)-50DP-0.65V(50) 
eo | 260 | PE | мар 990 зы 248 | Pxeceos-sVen 
8.95 H1251-ND. 4.12 3.20 2.56 FX8C-60S-SV5(21) » "UA 
2.25 H1216-ND 3.80 2.95 2.36 FX8-80S-SV(21) With Metal Fitting and Boss 
80 | 30.60 1 VISA ND EE MEC To 20 | 985 585 | H1700-ND 135 127 1.04 | DF15(0.8)-20DS-0.65V(50) 
3j 3350 2% ИВ 112 320 255 D03509 БУО) ) 08 | 30 | 134 91 | H1701-ND 198 1.53 122 | DF15(0.8)-30DS-0.65V(50) 
Ñ 225 HT2T8-ND 411 342 274 | FX8-1008-SV(21) mm | 40 | 1635 12.35 | H1702-ND 250 1.93 1.54 | DF15(0.8)-40DS-0.65V(50) 
? | 400 36.60 3.95 H1248-ND 5.02 3.90 342 | FX8C-100S-SV(21) 3 50 | 196 15.6 | H1703-ND 2.96 228 1.82 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(50) 
rn SEE 542 421 337 ҒХ80:1005:5/5/21) 20 | 9.85 5.85 | H1704-ND 175 1.27 1.04 | DF15(1.8)-20DS-0.65V(50) 
on | 4580 229 BE 200 222 ӨЗДЕ СИИ 18 | 30 | 134 91 | H1705-ND 1.98 1.53 122 | DF15(1.8)-30DS-0.65V(50) 
^ 8.95 H1254-ND 6.06 47 377 FX8C-1208-SV5(21) mm 40 16.35 12.35 | H1706-ND 2.50 1.93 1.54 | DF15(1.8)-40DS-0.65V(50) 
225 H1220-ND 5.66 4.39 351 FX8-140S-SV(21) 50 19.6 15.6 | H1707-ND 2.96 228 1.82 | DF15(1.8)-50DS-0.65V(50) 
140 | 48.60 3.95 H1250-ND 6.15 477 382 | FX8C-140S-SV(21) With Metal Fitti d Without B. 
8.95 H1255-ND 673 522 418 | FX8C-140S-SV5(21) ыс orn ii olira е” 
20 9.85 5.85 | H1716-ND 1.75 1.27 1.04 | DF15B(0.8)-20DS-0.65V(50) 
0.8 30 13.1 9.1 H1717-ND 1.98 1.53 1.22 | DF15B(0.8)-30DS-0.65V(50) 
. mm 40 16.35 12.35 | H1718-ND 2.50 1.93 1.54 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(50) 
DF15 Series - SMT Connectors А 50 | 196 156 | HI719-ND — 296 228 182 | DF15B(0.8)-50DS-0.65V(50) 
0.65тт Pitch - Board їо Board 20 9.85 5.85 | H1720-ND 1.75 127 1.04 | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(50) 
1.8 30 13.1 9.1 H1721-ND 1.98 1.53 1.22 | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(50) 
Features: “ This series considers the service efficiency to mm 40 | 16.35 12.35 | H1722-ND 2.50 1.93 1.54 | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(50) 
set the pitch to 0.65mm, corresponding to the 0.5mm pitch 50 19.6 15.6 | H1723-ND 2.96 2.28 1.82 | DF15B(1.8)-50DS-0.65V(50) 
DF12 series. This connector widely covers the definition of Without Metal Fitting and Boss 
the mounting space or the board to board size together 
with the DF12 series. • The product is prepared to prevent 20 9.85 5.85 | H1708-ND 1.71 124 1.02 | DF15A(0.8)-20DS-0.65V(50) 
solder peeling, considering the mounting on FPC Note: 0.8 30 13.1 9.1 H1709-ND 1.95 1.50 1.20 | DF15A(0.8)-30DS-0.65V(50) 
The stacking height is determined by adding the header mm 40 16.35 12.35 | H1710-ND 2.47 1.90 1.52 | DF15A(0.8)-40DS-0.65V(50) 
and receptacle to the figures followed by the product name 3 50 19.6 15.6 | H1711-ND 2.93 225 1.80 | DF15A(0.8)-50DS-0.65V(50) 
DF15£. The stacking height doesn't include the soldering 20 | 985 546 | H1712-ND 171 124 1.02 | DF15A(1.8)-20DS-0.65V(50) 
paste thickness. 18 | 30 | 131 94 | H1713-ND 195 150 1.20 | DF15A(1.8)-30DS-0.65V(50) 
Applications: « Mobile phones * LCD (Liquid Crystal mm 40 16.35 12.85 | H1714-ND 2.47 1.90 1.52 | DF15A(1.8)-40DS-0.65V(50) 
с 50 19.6 15.6 | H1715-ND 2.93 2.25 1.80 | DF15A(1.8)-50DS-0.65V(50 
Display) * MO (Optical Disk) * Note PC - — - (18) (80) 
Specifications: • Current Rating: 0.3A • Voltage Rating: Without Metal Fitting and Without Boss 
50VAC “ Operating Temperature: -35°C to 85°C • Oper- 20 9.85 5.85 | H1724-ND 1.71 1.24 1.02 | DF15C(0.8)-20DS-0.65V(50) 
ating Humidity: 40% to 80% e Insulation Resistance: 0.8 30 13.1 9.1 H1725-ND 1.95 1.50 1.20 | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
100VDC, 500 MO min. * Withstanding Voltage: 1 min. at mm 40 16.35 12.35 | H1726-ND 2.47 1.90 1.52 | DF15C(0.8)-40DS-0.65V(50) 
rated value, 150VAC (no flashover or insulation break- 3 50 19.6 15.6 | H1727-ND 2.93 225 1.80 | DF15C(0.8)-50DS-0.65V(50) 
down) • Contact Resistance: 100mA DC, 50mQ max. 20 9.85 5.85 | H1728-ND 1.71 1.24 1.02 | DF15C(1.8)-20DS-0.65V(50) 
Material (receptacle/header): “ Insulator: Polyamide, 1.8 30 13.1 9.1 H1729-ND 1.95 1.50 1.20 | DF15C(1.8)-30DS-0.65V(50) 
beige, UL94V-0 “ Contacts: Phosphor copper with gold mm 40 16.35 12.35 | H1730-ND 2.47 1.90 1.52 | DF15C(1.8)-40DS-0.65V(50) 
plating « Metal Fittings: Brass with solder plating 50 19.6 15.6 | H1731-ND 2.93 225 1.80 | DF15C(1.8)-50DS-0.65V(50) 
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FX6 Series - Surface Mount Vertical Connectors 0.8mm Pitch 


Features: This small-sized, lightweight type has approximately one quarter the weight and one half the mounting volume compared to half-pitch connectors 
(1.27mm Pitch) available until now. Stacking height can be set from 5 to 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective length 
of engagement is long at 1.7mm, which affords a fit with leeway. Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation 
equipment. Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. Material: * Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 * Header/Receptacle pins: 
Phosphor bronze “ Contacts: Gold plating • Leads: Tin plating Electrical: • Current Capacity: 0.5A • Rated Voltage: 100VAC • Insulation Resistance: 250VDC, 


1,000MQ or more • Withstand voltage for 1 minute at specified value 300VAC * Contact Resistance: 100mA DC 40mQ or less 


Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose . |Height | No. of Dim.(mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins | A B | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| (mm) | Pins | А B | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
m 
а еге With Positioning Boss 
With Positioning Boss 20 | 158 72 | H2426-ND 248 168 134 | FX6-20S-0.8SV 
20 15.8 72 | H2408-ND 2.02 1.55 1.24 | FX6-20P-0.8SV 40 23.8 15.2 | H2427-ND 3.15 243 1.75 | FX6-40S-0.8SV 
40 | 238 152 | H2409-ND 289 223 178 | FX6-40P-0.85V 4 50 | 278 192 | H2428-ND 293 225 1.62 | FX6-50S-0.8SV 
4 50 | 278 19.2 | H2410-ND 2.99 2.32 1.86 | FX6-50P-0.8SV 80 au SE ЕКЕ 1 25) 251 ваў 
60 | 318 232 | H2411-ND 336 261 2.09 | FX6-G0P-0.85V i - j š - - -80S-0. 
1 ў be 100 | 478 392 | H2431-ND 537 417 333 | ҒХ6-1005-0.85У 
80 | 398 31.2 | H2412-ND 442 220 256 | FX6-80P-0.85V 2 
20 | 158 7.2 | H2432-ND 307 239 191 | FX6-20S-0.8SV2 
100 | 478 292 |H2413-ND 490 381 3.05 | FX6-100P-0.85V 40 238 152 | H2433-ND 368 — 286 229 І PX6-405.088V2 
5 60 318 232 | H2417-ND 4.15 3.22 2.58 | FX6-60P-0.8SV1 50 278 192 | H2434-ND 444 345 276 | FX6-50S-0.8SV2 
6 | 100 | 478 зе? | H2425-ND 5.80 450 3.60 | FX6-100P-0.8SV2 6 60 | 318 232 | H2435-ND 490 381 305 | FX6-605-0.85V2 
Without Positioning Boss 80 | 398 312 | H2436-ND 580 450 260 | FX6-80S-0.8SV2 
20 Т 158 72 | Ho438-ND 200 155 124 | FX5A20P-0.8SV 100 | 478 392 | H2437-ND 673 522 418 | ҒХ6-1005-0.85У2 
40 | 238 152 | H2439-ND 289 223 178 | FX6A-40P-0.8SV а = Without Positioning Bess. I EE 
a | 50 78 192 Бай 29 23 186 | PY6A-50P-0.89V 40 | 238 152 | H2457-ND — 345 243 175 | FX6A-40S-0.8SV 
60 | 318 23.2 |H2441-ND 336 261 2.09 | FX6A-60P-0.8SV 5 | 278 102 гір Soe. Gon. оо 
80 | 398 — 312 о 412 320 256 | FX6A-BOP-0.88V 60 | 318 232 | H2459-ND 365 284 227 | FX6A-60S-0.8SV 
1 100 47.8 39.2 H2443-ND 4.90 3.81 3.05 FX6A-100P-0.8SV 80 39.8 31.2 H2460-ND 4.52 351 281 FX6A-80S-0.8SV 
20 | 158 72 | H2444-ND 273 210 168 | FX6A-20P-0.8SV1 2 100 | 478 392 | H2461-ND 537 — 417 333 | FXGA-100S-0.8SV 
5 40 | 238 152 | H2445-ND 334 259 207 | FX6A-0P-O.8SV1 40 | 23.8 152 | H2463-ND 397 209 247 | ҒХБА-405-0.85/2 
60 | 318 232 | H2447-ND 415 322 258 | FX6A-60P-0.8SV1 6 50 | 278 192 | H2464-ND 444 345 276 | FX6A-505-0.85V2 
б | 5 278 192 | H2452-ND 374 291 223 | FX6A-50P-0.8SV2 60 |318 232 ОАО 420: 4817 23.05. КБ 605 8з 
60 | 318 232 | H2453-ND 415 322 258 | FX6A-60P-0.85V2 80 | 398 — 312 (ЕШ ре 
100 | 478 392 | H2467-ND 673 522 418 | FX6A-1005-0.85V2 


DF9 Series - Surface Mount Connectors 1mm Pitch, Center Line Board-to-Board (With Reinforced Hardware) 


Features: • 4.3mm mated height between PCBs • Insulator is manufactured from polyimide to withstand the high temperatures resulting from VPS, IR, and heat 
blow soldering * PCB contact is a “Gull-Wing” type design to ensure reliable performance * Designed to control and accept dimensional changes by thermo- 
elasticity * Reinforcement hardware is provided to eliminate mechanical stress to solder joints during mating and unmating cycles Electrical: * Rated Current: 0.5A 
e Rated Voltage: AC150V • Insulation Resistance: Condition: DC100V, Standard Value: Min. 500М0 * Withstanding Voltage: Condition: At standard value, Standard 
Value: 50m or less “ Contact Resistance: Condition: At 0.1 ADC, Standard Value: 50m or less • Operating Temperature Range: -45°C ~ 125°C Material and Finish: 
• Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, beige (natural), UL94V-0 • Receptacle and Header Contacts: Phosphor copper, tin, or gold plating * Receptacle and 


Header Fitting: Brass, tin plating. 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose No.of /Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins A Part No. 25 100 Part No.* Fig. Pins A Part No. 1 25 100 Part No.* 
Receptacle Headers 
Receptacle with Fitting; with Guideposts Header with Fitting; with Guideposts 
9 830 H2152-ND 114 2063 6750 | DF9-95-1V(20) 9 8.30 H2258-ND 110 1994 6525 | DF9-9P-1V(20) 
11 9.30 H2153-ND 122 2200 72.00 | DF9-119-1V(20) 11 9.30 H2165-ND 122 2200 7200 | DF9-11P-1V(20) 
13 10.30 H2154-ND 125 2269 74.25 DF9-13S-1V(20) 13 10.30 H2166-ND 1.25 2269 7425 | DF9-13P-1V(20) 
15 11.30 H2155-ND 144 2613 85.50 | DF9-159-1V(20) 15 11.30 H2167-ND 144 2643 85.50 | DF9-15P-1V(20) 
17 12.30 H2156-ND 156 28.19 92.25 DF9-17S-1V(20) 17 12.30 H2168-ND 148 2681 8775 | DF9-17P-1V(20) 
19 13.30 H2157-ND 1.60 2888 9450 | DF9-19S-1V(20) 2 19 13.30 H2169-ND 156 2849 9225 | DF9-19P-1V(20) 
| 21 14.30 H2158-ND 171 3094 101.25 DF9-21S-1V(20) 21 14.30 H2170-ND 1.7 3025 9900 | DF9-21P-1V(20) 
23 15.30 H2159-ND 175 31.63 103.50 | DF9-23S-1V(20) 23 15.30 H2171-ND 1.71 30.94 10125 | DF9-23P-1V(20) 
25 16.30 H2160-ND 1.86 3369 11025 DF9-25S-1V(20) 25 16.30 H2172-ND 1.82 3300 108.00 | DF9-25P-1V(20) 
31 19.30 H2161-ND 179 3438 11000 | DF9-319-1V(20) 81 19.30 H2173-ND 1.76 _ 3375 10800 | DF9-31P-1V(20) 
4 24.30 H2162-ND 241 4063 130.00 DF9-41S-1V(20) 41 24.30 H2174-ND 2.08 40.00 12800 | DF9-41P-1V(20) 
51 29.30 H2163-ND 312 60.00 19200 | DF9-51S-1V(54) 51 29.30 H2175-ND 3.07 59.63 190.80 | DF9-51P-1V(54) 
31 19.30 H2176-ND 179 3438 11000 (| DF9B-31S-1V(20) Header without Fitting; with Guideposts 
41 24.30 H2177-ND 2115 4063 130.00 | DF9B-419-1V(20) 9 830 H1625-ND 99 1748 5850 | DF9A-9P-1V(20) 
Receptacle without Metal Fitting; with Guideposts 1 9.30 H1626-ND 110 1994 6525 | DF9A-11P-1V(20) 
9 8.30 H1637-ND 1.06 1925 6300 | DF9A-9S-1V(20) 13 10.30 H1627-ND 1.14 2063 67.50 | DF9A-13P-1V(20) 
11 9.30 H1638-ND 110 1994 6525 DF9A-11S-1V(20) 15 11.30 H1628-ND 133 2406 7875 | DF9A-15P-1V(20) 
13 10.30 H1639-ND 122 2200 17200 | DF9A-138-1V(20) 17 12.30 H1629-ND 137 2475 8100 | DF9A-17P-1V(20) 
15 11.30 H1640-ND 138 2406 78.75 DF9A-15S-1V(20) р 19 13.30 H1630-ND 144 2643 8550 | DF9A-19P-1V(20) 
17 12.30 H1641-ND 144 2613 8550 | DF9A-17S-1V(20) 21 14.30 H1631-ND 1.56 28.19 9225 | DF9A-21P-1V(20) 
1 19 13.30 H1642-ND 148 2681 87.75 DF9A-19S-1V(20) 23 15.30 Н1632-М0 1.60 2888 9450 | DF9A-23P-1V(20) 
21 143 H1643-ND 156 2849 9225 DF9A-21S-1V(20) 25 16.30 H1633-ND 171 30.94 10125 | DF9A-25P-1V(20) 
23 15.30 H1644-ND 167 30.25 99.00 DF9A-23S-1V(20) 31 19.30 H1634-ND 1.66 31.88 — 102.00 | DF9A-31P-1V(20) 
25 16.30 H1645-ND 1.71 3094 101.25 DF9A-25S-1V(20) 41 24.30 H1635-ND 1.98 3813 122.00 | DF9A-41P-1V(20) 
31 19.30 H1646-ND 1.69 32.50 104.00 DF9A-31S-1V(20) 51 29.30 H1636-ND 3.05 59.06 189.00 | DF9A-51P-1V(54) 
4 24.30 H1647-ND 208 4000 12800 | DF9A-41S-1V(20) Header with Fitting; without Guideposts 
51 29.30 H1648-ND 3.06 58.75 188.00 DF9A-518-1V(54) 11 9.30 H1649-ND 114 20.63 67.50 | DF9B-11P-1V(20) 
Receptacle with Fitting; without Guideposts 13 10.30 H1650-ND 1.2 2200 7200 | DF9B-13P-1V(20) 
1 9.30 H1656-ND 114 2063 67.50 DF9B-11S-1V(20) 15 11.30 H1651-ND 144 2613 85.50 | DF9B-15P-1V(20) 
13 10.30 H1657-ND 125 2269 74.25 DF98-135-1V(20) 2 21 14.30 H1652-ND 167 3025 9900 | DF9B-21P-1V(20) 
15 11.30 H1658-ND 144 2613 85.50 DF9B-15S-1V(20) 25 16.30 H1653-ND 1.82 3300 10800 | DF9B-25P-1V(20) 
1 ?1 14.30 H1659-ND 1.71 30.94 101.25 DF9B-21S-1V(20) 31 19.30 H1654-ND 176 3375 10800 | DF9B-31P-1V(20) 
23 15.30 H1660-ND 1.71 3094 101.25 DF9B-238-1V(20) 41 24.30 H1655-ND 2.08 40.00 128.00 | DF9B-41P-1V(20) 
25 16.30 H1661-ND 1.86 3369 110.25 DF9B-255-1V(20) 
51 29.30 H1662-ND 3.12 60.00 192.00 | ПҒӘВ-515-1/(54) * (20) indicates tin plating; (54) indicates gold plating. 
No. of | Height | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Parlex 
H Positions, (mm) A Part No. 1 10 100 Part No. 
NEW! DF9 Flex Assemblies 51 PS563AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | Р5563-АҒ-0051-5 
i 102 PS563AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0102-S 
arlex (Standard Interface Connector Complying 31 5.08 152 PS563AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0152-S 
with VESA FPDI-1) " 203 PS563AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0203-S 
CORPORATION 254 PS563AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0254-S 
А i 305 PS563AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AF-0305-S 
Features: These comply, with the Standard 51 PS564AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0051-S 
Connector Specifications selected by the U S. Video 102 PS564AB01025-ND 45.00 30.00 1875 | PS564-AF-0102-S 
Electronics Standards Association as a Flat Panel " 5.08 152 PS564AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 | Р5564-АҒ-0152-5 
Display Interface. | 203 PS564AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0203-S 
Applications: Liquid Crystal Displays, Portable 254 PS564AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0254-S 
Terminals and Personal Computers 305 PS564AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AF-0305-S 
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HIROSE š 
Hes &ECINc FX2 Series - Connectors 127mm Pitch 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in board-to-board application * High performance PPS resin insulator is compatible to VPS, IR and hot air reflow * Gull wing-shaped lead is used for 
ease of checking soldered connection * Use of positioning boss for substrate packaging offers improved handling capability * Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/extracting stress, is 
available for optional specification. 

Electrical: е Rated Current: 0.5A • Rated Voltage: 125VAC • Insulation Resistance: More than 100MQ at 250VDC • Withstanding Voltage: 300VAC * Contact Resistance: Less than 45 то at 100mA DC * Dur- 
ability: 500 times mating cycles. 

Insulator Material and Finish: е Dip Type: Black polyimide resin, UL94V-0 • SMT Type: Light Brown PPS resin, UL94V-0 * Socket: Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material and Finish: е Receptacle and Socket: Phosphor bronze with selective gold plating • Header: Phosphor bronze or brass with selective gold plating. 


No.of Dim. (mm) Digi-Key Pricing Hirose No.of Dim. (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Pins A B Part Мо. 1 25 100 Part No. Fig.| Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Straight Type Receptacle (SMT) 60 |4815 — H4294-ND 5.48 10631 34020 | FX2-60S-1.27DS 
20 [275 — H2248-ND 380 73.69 23580 | FX2-20S-1.27SV 68 | 5323 — H4315-ND 5.80 11250 360.00 | ҒХ2-685-1.2705 
32 | 3037 - H4322-ND 441 8550 273.60 | FX2-32S-1.27SV 6 | 80 | 6085 — H4295-ND 6.82 13219 423.00 | ҒХ2-805-1.2705 
40 | 3545 — H2249-ND 484 9394 30060 | FX2-40S-1.27SV 100 | 7355 — H4316-ND 7.07 14280 448.80 | FX2-100S-1.27DS 
52 [4307 - H2250-ND 548 10631 34020 | FX2-52S-1.27SV 120 | 8625 — H4317-ND 8.24 16643 523.05 | ҒХ2-1205-1.2705 
1 60 | 4815 — H2251-ND 5.89 — 11419 36540 | FX2-60S-1.27SV Straight Header No Cleaning Lock Type 
Ei ETE xi ZS ND 632 аа 39240 ЕЕ ЕИ 20 |3033 — H4334-ND§ 342 6628 21240 | FX2B-20P-1.27DSA 
^s Ree = | 222 NS ет d n 51 He ео ашар ЖАН 3 | 3795 - H4335-ND§ 400 7763 24840 | FX2B-32P-1.27DSA 
| = ; Ñ з : 40 | 4303 — H4336-ND 438 8494 27180 | FX2B-40PA-1.27DSA 
120 | 8625 — H4325-ND 7.75 156.45 49170 | FX2-120S-1.27SV ‚| [вв — H4337-ND 464 9000 28800 | FX2B-52PA-1 27DSA 
Straight Header (SMT) 60 | 5573 — H4338-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2B-60PA-1.27DSA 
20 |2275 - H2253-ND 3.80 73.60 255.80 | ҒХ2-20Р-1.275/ 68 | 6081 — H4339-ND 513 99.56 318.60 | FX2B-68PA-1.27DSA 
32 3037 -- H4318-ND 441 85.50 273.60 | FX2-32P-1.27SV 80 64 — H4340-ND 5.2 105.19 336.60 | FX2B-80PA-1.27DSA 
30 pe A rm a M 20 e. p 100 | 8113 — H4341-ND 5.97 — 115.88 370.80 | FX2B-100PA-1.27DSA 
| = à ў А : See Straight Header Cleaning Lock T, 
2| 6 |4815 — H2256-ND 5.89 — 11419 _ 36540 | FX2-60P-1.27SV e cog ND 
68 | 5323 — H4319-ND 632 12263 39240 | FX2-68P-127SV 20 | 3033 — H4358-ND§ 342 7375 21240 | FX2BA-20P-1.27DSA 
80 | 6085 — H2257-ND 6% 13500 43200 | EX2-80P-1275V 32 | 37.95 — H4359-NDS 400 8625 24840 | FX2BA-32P-1.27DSA 
400°! ЕЕЕ РОМ бо. 44153 44385.  EOJQ0P-TOTSV 40 | 43080 — H4360-ND 438 8494 27180 | ҒХОВА-4ОРА-1.2705А 
100 | 8895 — H4321-ND 793 16013 50325 | PX2-420P-427SV „| 52 |505 — H4361-ND 464 9000 288.00 | FX2BA-52PA-1.27DSA 
- Right Angle Header (SMT) : : 60 | 5573 — H4362-ND 484 9394 300.60 | FX2BA-60PA-1.27DSA 
2 Газ EPIS C a r “AEA GO ТЕСТ 68 | 6081 — H4298-ND 513 99.56 318.60 | FX2BA-68PA-1.27DSA 
79. = i 5 ; 544 -20P-0.635 80 | 6843 — H4363-ND 5.42 10549 336.60 | FX2BA-80PA-1.27DSA 
Lm rum Em EE S воран too | 8113 — H4364-ND 597 11588 370.80 | FX2BA-100PA-1.27DSA 
3 | &) | 4815 — H2246-ND 3.88 7425 23760 | FX2-60P-0.635SH Straight Header No Cleaning Type 
80 | 6085 — H2247-ND 4.64 9000 288.00 | FX2-80P-0.635SH 20 | 2275 85 H4365-ND 334 6469 207.00 | FX2C-20P-1.27DSA 
100 | 7355 — H4304-ND. 9.61 198.55 668.80 | FX2-100P-0.635SH 32 | 3037 85 H4366-ND 357 69.19 221.40 | FX2C-32P-1.27DSA 
Straight Receptacle No Cleaning Type 40 | 3545 85 H4367-ND 3.97 7706 246.60 | FX2C-40P-1.27DSA 
Т Tm 52 | 4307 85 H4368-ND 473 91.69 29340 | FX2C-52P-1.27DSA 
zm [2% аз | Hamb зз 846 10800 | PX2C205-270SA & [isis 65 | Мом 510 8000 31680 | РОСЛА 
40 3545 95 H4301-ND 412 79.88 25560 | FX2C-40S-1.27DSA 68 5323 85 H4369-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2C-68P-1.27DSA 
52 4307 95 H4374-ND 4.84 93.94 300.60 | FX2C-52S-1.27DSA 80 6085 85 H4370-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C-80P-1.27DSA 
60 4815 95 H4375-ND 5.31 102.94 32940 | FX2C-60S-1.27DSA 100 73.55 85 H4371-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2C-100P-1.27DSA 
120 | 8625 85 H4372-ND 718 14490 45540 | FX2C-120P-1.27DSA 
68 |5323 95 Н4376-М0 566 109.69 351.00 | FX2C-68S-1.27DSA 
80 | 6085 95 H4302-ND 661 12825 41040 | ҒХОС-805-1.2705А 20 |2275 95 H4379-ND 3.71 17200 23040 | FX2C1-20P-1.27DSA 
100 | 7355 95 H4377-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2C-100S-1.27DSA 32 3037 95 H4380-ND 4.18 81.00 259.20  FX2C1-32P-1.27DSA 
4 | 120 | 8625 95 H4378-ND 7.54 15225 478.50 | FX2C-1208-1.27DSA 40 | 3545 95 H4381-ND 4.58 88.88 284.40 | FX2C1-40P-1.27DSA 
20 |2275 115 H4397-ND 389 7538 24120 | FX2C2-208-127DSA 52 | 4307 95 H4382-ND 531 102.94 32940 | FX2C1-52P-1.27DSA 
32 | 3037 115 H4398-ND 435 8438 270.00 | FX202-32S-127DSA 8 | 60 | 4815 95 H4383-ND 577 111.94 358.20 | FX2C1-60P-1.27DSA 
40 | 3545 115 H4399-ND 481 93.38 298.80 | ҒХ2С2-405-1.2705А 68 | 5328 95 H4384-ND 6.03 11700 374.40 | FX2C1-68P-1.27DSA 
52 | 43.07 115 H4400-ND 548 10631 34020 | FX2C2-52S-1.27DSA 80 | 6085 95 H4385-ND 6.96 13500 432.00 | FX2C1-80P-1.27DSA 
60 | 4815 115 H4401-ND 589 114.19 365.40 | FX2C2-60S-1.27DSA 100 | 7355 95 H4386-ND 7.07 14280 44880 | FX2C1-100P-1.27DSA 
68 |5323 115 H4402-ND 626 121.50 388.80 | FX2C2-68S-1.27DSA 120 | 8625 95 H4387-ND 770 15540 48840 | FX2C1-120P-1.27DSA 
80 6085 115 H4403-ND 650 13125 412.50 | FX2C2-80S-1.27DSA 20 2275 10.5 H4388-ND 3.42 66.38 212.40 | FX2C2-20P-1.27DSA 
100 | 7355 115 H4404-ND 736 148.58 466.95 | FX2C2-100S-1.27DSA 32 3037 105 H4389-ND 4.18 81.00 25920 | FX2C2-32P-1.27DSA 
120 | 8625 115 H4405-ND 8.00 — 16328 513.15 | FX2C2-120S-1.27DSA 40 | 3545 105 H4390-ND 4.58 88.88 28440 | FX2C2-40P-1.27DSA 
Straight Receptacle Cleaning Type 52 43.07 10.5 H4391-ND 5.81 102.94 329.40 | FX2C2-52P-1.27DSA 
20 | 2275 95 H4424-ND 319 6188 19800 | FX2CA-20S-127DSA 60 | 4815 105 H4392-ND 577 111.94 358.20 | FX2C2-60P-1.27DSA 
32 | 3037 95 H4425-ND 371 7200 23040 | FX2CA-328-1 27DSA 68 | 5323 105 H4393-ND 612 118.69 37980 | FX2C2-68P-1.27DSA 
40 | 3545 95 H4303-ND 442 7988 25560 | FX2CA-40S-1.27DSA 80 | 6085 105 H4394-ND 6.96 _ 135.00 432.00 | FX2C2-80P-1.27DSA 
52 | 4307 95 H4426-ND 484 9394 30060 | FX2CA-52S-1.27DSA 100 | 7355 105 H4395-ND 7.07 14280 44880 | FX2C2-100P-1.27DSA 
60 4815 95 H4427-ND 5.31 102.94 329.40 | ҒХОСА-605-1.2705А 120 86.25 105 H4396-ND 7.15 156.45 491.70 | FX2C2-120P-1.27DSA 
68 | 5323 95 H4428-ND 566 109.69 351.00 | ҒХОСА-685-1.2705А Straight Header Cleaning Туре 
80 6085 95 H4429-ND 6.61 128.25 410.40 | FX2CA-80S-1.27DSA 20 2275 85 H4406-ND 340 60.19 192.60 | FX2CA-20P-1.27DSA 
100 73.55 95 H4430-ND 6.79 137.03 430.65 | ҒХОСА-1005-1.2705А 32 3037 85 H4407-ND 357 69.49 22140 | FX2CA-32P-1.27DSA 
4 120 8625 95 H4431-ND 7.54 152.25 47850 | FX2CA-120S-1.27DSA 40 3545 85 H4408-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA 
20 2275 115 H4441-ND 3.89 75.38 241.20 | FX2CA2-20S-1.27DSA 52 4307 85 H4409-ND 4.64 90.00 288.00 | FX2CA-52P-1.27DSA 
32 | 3037 115 H4442-ND 435 8438 270.00 | ҒХОСА2-325-1.2705А 60 | 4815 85 H4410-ND 5.10 9900 31680 | FX2CA-60P-1.27DSA 
40 | 3545 115 H4443-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2CA2-40S-1.27DSA 68 | 5323 85 H4411-ND 542 10519 33660 | FX2CA-68P-127DSA 
52 | 43.07 115 H4444-ND 548 10631 34020 | FX2CA2-52S-1.27DSA 80 | 6085 85 H4412-ND 635 12319 39420 | FX2CA-80P-127DSA 
60 | 4815 115 H4445-ND 5.89 114.19 36540 | FX2CA2-60S-1.27DSA 100 | 7355 85 H4413-ND 650 13125 41250 | FX2CA-100P-1.27DSA 
68 | 5328 115 FAA6:ND 626 12150 — 38880 | FX2CA2-585-1.27DSÀ 120 | 8625 85 HA414-ND 748 14490 45540 | FX2CA-120P-1.27DSA 
80 6085 115 H4447-ND 6.50 131.25 412.50 | FX2CA2-80S-1.27DSA 8 20 2275 95 H4415-ND 3.71 72.00 230.40 | FX2CA1-20P-1.27DSA 
100 | 7355 115 H4448-ND 736 148.58 466.95 | ҒХОСА2-1005-1.2705А 
32 | 3037 95 H4416-ND 418 8100 25920 | FX2CA1-32P-1.27DSA 
120 | 8625 115 HA449-ND 809 16328 513.15 | РХФСА2-1205-1.2705А 40 | 3545 95 H4417-ND 458 — 8888 28440 | FXOCA1-40P-1.97DSA 
Straight Receptacle 52 | 4307 95 H4418-ND 531 100204 32940 | FX2CA1-52P-1.27DSA 
5 | 60 351 — H4452-ND 748 14490 455.40 | FX2M6A-60S-1.27DSAL 60 | 4815 95 H4419-ND 577 111.94 358.20 | FX2CA1-60P-1.27DSA 
60 11 - H4453-ND 718 144.90 455.40 | FX2M6B-60S-1.27DSAL 68 | 5323 95 H4420-ND 603 — 117.00 374.40 | FX2CA1-68P-1.27DSA 
Right Angle Receptacle 80 | 6085 95 H4421-ND 6.96 13500 432.00 | FX2CA1-80P-1.27DSA 
20 |2275 — H4313-ND 325 6300 201.60 | FX2-20S-1.27DS 100 | 7355 95 H4422-ND 7.07 14280 448.80 | FX2CA1-100P-1.27DSA 
5 | 3 |3037 — H4314-ND 3.83 7425 23760 | ЕХ2-325-1.2705 120 | 8625 95 H4423-ND 770 15540 48840 | FX2CA1-120P-1.27DSA 
40 | 3545 — H4292-ND 426 8269 26460 | FX2-40S-1.27DS 20 | 2275 105 H4432-ND 371 72.00 230.40 | FX2CA2-20P-1.27DSA 
52 | 4307 — H4293-ND 496 9619 30780 | FX2-52S-1.27DS S Contact Material: Phosphor bronze (Continued) 
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Наб FX2 Series - Connectors 1.27тт Pitch (Cont.) Loose Piece тав 
CO.,LTD. No.of | Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. Pins A Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
No.of Dim. (mm) Digi-Key Pricing Hirose Right Angle Pin Header SMT Reverse Offset Type 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 3 14 1755 Н31270Т-М00 4.99 4128 30960 | 2236.00 [DFISKR-T4P-TH(59)t 
32 | 3037 105 H4433-ND 418 8100 25920 | FX2CA2-32P-127DSA 20 23.55 H3128CT-NDO 557 4608 34560 | 2496.00 | DF19KR-20P-1H(59)+ 
40 | 3545 105 H4434-ND 4.58 8888 28440 | FX2CA2-40P-1.27DSA Single Row Socket Discrete Wire 
52 | 4307 105 H4435-ND 531 10294 32940 | FX2CA2-52P-1.27DSA 8 1150 H3101-ND 51 318 1825 — [579-856 
8 | 60 | 4815 105 H4436-ND 577 111.94 358.20 | FX2CA2-60P-1.27DSA 14 1750 H3102-ND 53 368 24.68 —  |DF19-149-1C 
68 | 5323 105 H4437-ND. 6.12 118.69 379.80 | FX2CA2-68P-1.27DSA 20 2851 FI D г ee = Pica 
80 | 6085 105 H4438-ND 6965 13500 432.00 | FX2CA2-80P-1.27DSA 4 ) Н : ў - = -30S- 
100 | 7355 105 H4439-ND 707 14280 44880 | FX2CA2-100P-1.27DSA 8 1150 H3105-ND 85 61 5018 — |DF196-89-1C 
120 | 8625 105 H4440-ND 775 15645 49170 |FX2CA2-120P-1.27DSA 14 17.50 H3106-ND 111 902 6548 — |DF196-145-1C 
Straight Header ЖЕСЕ ЕО 
60 309 = H4450-ND 699 14123 44385 |FX2M6A-60P-1.27DSAL А ; = ў е 
9 Single Row Socket for ЕРС Cable 
60 ца — H4451-ND 699 14123 44385 | FX2M6B-60P-1.27DSAL 14 1750 H3109-ND i194 1584 T1498 — TpriSe-Tae-iF 
Right Angle Header 5 20 23.50 H3110-ND 2.07 1723 127.60 —  |DF196-208-1F 
20 | 275 - H4305-ND 316 61941 19620 | FX2-20P-1.27DS 30 33.50 H3111-ND 257 2138 15840 — _[|DF196-30S-1F 
32 3037 - H4306-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2-32P-1.27DS Single Row Socket Fine Coaxial Cable 
40 3545 — H4291-ND 4.09 79.31 253.80 | FX2-40P-1.27DS 14 17.50 H3115-ND 202 1674 12400 = DF19G-14S-1SD 
52 | 4307 — H4307-ND 484 9394 30060 | FX2-52P-1.27DS 6 20 23.50 H3116-ND 241 1998 14800 — [ррі96-205-190 
10| 60 | 4815 — H4308-ND 5.34 10350 33120 | FX2-60P-1.27DS 
68 | 5328 = H4309-ND 571 11081 35460 | FX2-68P-1.27DS Ground Plates 
80 | 6085 — H4310-ND 670 12904 415.80 | FX2-80P-1.27DS m: zm 1 
ЗЕ — ER Ma "s І one HENCE NES 
Right Angle Header Lock Type 14 H3112-ND m 257 = = ва 4028 | DF19G-14S-1F-GND 
20 | 3033 = H4326-ND 365 7088 22680 | ҒХОВ-20РА-1.2705 20 ШЕНІ 9 ёва 4275: | ТЕС ЕЛЕСІ 
3 | 3795 — H4327-ND 397 7706 24660 | FX2B-32PA-1.27DS 30 И r^ НЙ 4095 | 092-305 16М0 
40 | 4303 — H4328-ND 476 9225 29520 | FX2B-40PA-1.27DS š = : 
| 9 | 5065 — H4329-ND 502 9731 31140 | FX2B-52PA-1.27DS Ground Plate for Coaxial Type 
60 | 5573 — H4330-ND 531 102.04 _ 329.40 | FX2B-60PA-1.27DS 14 H3117-ND 53 3.68 2468 | DF19G-145-1SD-GND 
68 | 6081 — H4331-ND 551 106.88 34200 | FX28-68PA-i.27DS 20 H3118-ND 62 431 28.01 | DF19G-20S-1SD-GND 
80 | 6843 — H4332-ND 5.89 11419 36540 | FX2B-80PA-1.27DS nem 
100 | 8113 — H4333-ND. 641 12431 39780 | ЕХ2В-100РА-1.2705 Socket Crimping Contacts 
Socket Lock Cable Type Cut Tape T&R 
20 | 2788 - H4342-ND 6.92 13955 438.90 | FX2B-20SA-1.27R Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
32 35.45 - H4343-ND 7.41 149.63 470.25 | FX2B-32SA-1.27R Description Part No. 100 500 1,000 |PartNo. 10,000 | Part No. 
40 | 4053 — H4344-ND 824 166.43 523.05 | FX2B-40SA-1.27R DF19 Series 
jo | 92 | 4815 — H4345-ND 845 170.663 53625 | FX2B-52SA-1.27R 28-30 AWG Gold Plating | Н31510Т-М0 6.82 23.10 35.20 |H3151TR-ND| 28.00/М | DF19-2830SCFA 
60 5323  — H4346-ND 8.05 166.25 56000 | FX2B-60SA-1.27R 30-32 AWG Gold Plating | H3132CT-ND 6.82 23.10 35.20 |H3152TR-ND | 1886.50/М | DF19-3032SCFA 
68 | 5831 = H4296-ND 833 17195 57920 | FX2B-68SA-1.27R Tools 
A = по тШ Жо DDR BUR Manual Crimper for DF19 Series... H3131-ND 1388.40/1 HT302/DF19S 
- Socket Unk k C. bi T - - Desk-Top Tool (for 14 core wires) .. H3122-ND 1888.90/1 DF19G-14S/PR-MD2 
оске NOON Gable Type Desk-Top Tool (for 20 core wires) .. H3123-ND 2303.60/1 DF19G-20S/PR-MD2 
20 18.05 -- H4349-ND 6.26 12150 388.80 | FX2BA-20SA-1.27R Desk-Top Tool (for 30 core wires) .. H3124-ND 2733.90/1 DF19G-30S/PR-MD2 
32 | 2567 — H4350-ND 6.82 13219 423.00 | FX2BA-32SA-1.27R 
40 | 3075 — H4351-ND 699 14123 443.85 | FX2BA-40SA-1.27R (59) indicates gold plating 9 For Tape & Reel change "CT" to “TR” 
з] 52 |3837 — H4352-ND 720 14543 457.05 | FX2BA-52SA-1.27R 
60 | 4345 — H4353-ND 7.85 15855 49830 | FX2BA-60SA-1.27R 
68 | 4858 - H4354-ND 816 16445 51810 | FX2BA-68SA-1.27R А 
80 | 5615 — H4297-ND 845 17063 53625 | FX2BA-80SA-1.27R Н5 7% DF20 Series - Connectors 
100 | 6885 — H4355-ND E ae 166.25 560.00 | FX2BA-100SA-1.27R CO.,LTD. 1mm Pitch 
ооіѕ 
7 Features: * Contact pitch: 1mm allows reliable solder and cable termination * Low Profile: Total mating 
Guide Plate H4356-ND 3276.00/1 FX2B(A)-GPA height above the board is 5.8mm for the straight type and 5.5mm for right angle type Applications: 
Connection Press. H4357-ND 990.60/1 HIFLEX CONNECTING PRESS HHP502 Notebook PC, small office automation equipment, small consumer devices, portable devices. Any 


8 Contact Material: Phosphor bronze 
Нате 0-19 Series - Connectors 

CO.,LTD. 1mm Pitch 
Features: * Ultra Low Profile; FPC type: Max. 1.7mm thick; Discrete wire and coaxial 1.5mm thick 
Applications: * LCD's, notebook personal computers, small OA machines, and small consumer products 
Specifications: * Current Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.5A, AWG#32: 0.ЗА, FPC: 0.5А * Voltage 
Rating: AC100V » Operating Temperature: -35°C - 859С * Operating Humidity Range: 20% - 80% 
* Insulation Resistance: 500MQ or more * Voltage Proof: No flashover or breakdown * Contact Resistance: 
ЗОто or less (50тО or less for FPC) Material: * Pin Header: Insulation Polyamide resin, grey, UL94V-0; 
Terminal: Phosphor bronze with selective gold; Ground: Phosphor bronze tin plated * Socket: Insulation 
Polyamide resin, grey, UL94V-0; Ground Plate: Stainless steel tin plated * Crimp Contact: Terminal: 
Phosphor bronze, gold plated * FPC Socket: Insulation: Polyamide resin, grey, UL94V-0; Terminal: 
Phosphor bronze with selective gold * Ground Plate for FPC: Stainless steel, tin plated * Socket for fine 
coaxial cables: Insulation: LCP resin, grey, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating; 
Ground Plate: Phosphor bronze, tin plated * Ground plate for fine coaxial cables: Phosphor bronze, tin 
plated • Recommended Wire: UL1571 * Tinning is Whisker free 


T&R 
No.of | Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins A Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
Right Angle Pin Header SMT On-Board Type 
8 11.55 H3119CT-NDO 421 3480 261.00 1885.00 | DF19G-8P-1H(59)+ 
1 14 17.55 H3152CT-NDO 447 36.06 27720 2002.00 | DF19G-14P-1H(59)t 
20 23.55 H3120CT-NDO 5.57 46.08 345.60 2496.00 | DF19G-20P-1H(59)t 
30 33.55 H3121CT-NDO 6.26 5184 38880 2808.00 | DF19G-30P-1H(59)+ 
Right Angle Pin Header SMT Offset Type 
20 23.55 H3125CT-NDO 5.57 46.08 345.60 2496.00 | DF19K-20P-1H(59)t 
30 33.55 H3126CT-NDO 6.55 5424 406.80 2938.00 | DF19K-30P-1H(59)t 
2 14 17.55 H3153CT-NDO 499 41.28 309.60 2236.00 | DF19L-14P-1H(59)t 
20 23.55 H3129CT-NDO 5.57 46.08 345.60 2496.00 | DF19L-20P-1H(59)t 
30 33.55 H3130CT-NDO 6.55 54.24 406.80 2938.00 | DF19L-30P-1H(59)t 


application requiring low profile reliable board-to-cable connection with a AWG# 28, AWG# 30, AWG# 32 
conductors Specifications: * Current Rating: AWG#28: 1А, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.7A  * Voltage 
Rating: AC100V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Humidity Range: 20% ~ 80% • Insulation 
Resistance: 500MQ minimum * Contact Resistance: 30mQ maximum • Mechanical Operation: Contact 
Resistance of 30mQ2 maximum Material: • Socket Insulator/Pin Header Insulator: Polyamide, beige, 
UL94V-0 * Socket Contact/Pin Header Contact: Phosphor bronze, gold plated * Pin Header Metal Fitting: 
Brass * V Type: Solder plating * H Type: Tin copper plating (Pb free) 


T&R 
No.of Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins A Part No. 1 10 100 1,000 | Part Мо. 
Double Row Socket 
10 7.20 H3143-ND 40 2.80 18.80 — DF20A-10DS-1C 
20 12.20 H3144-ND 46 3.19 21.39 — DF20A-20DS-1C 
1 30 17.20 H3145-ND 52 3.61 24.21 — DF20A-30DS-1C 
40 22.20 H3146-ND 57 3.99 26.79 — DF20A-40DS-1C 
50 27.20 H3147-ND .61 427 28.67 — DF20A-50DS-1C 
Double Row Straight Pin Header 
10 7.30 Н3133СТ-М019 138 1122 81.45 481.00 | DF20F-10DP-1V(59)t 
20 12.30 Н3134СТ-М019 1.88 1531 11115 657.00 | DF20F-20DP-1V(59)t 
30 17.30 H3135CT-NDTO 2.03 1690 125.20 833.00 | DF20F-30DP-1V(59)+ 
40 22.30 H3136CT-NDTO 2.47 2049 151.80 1009.00 | DF20F-40DP-1V(59)t 
2 50 27.30 Н31370Т-М019 2.88 23.05 17740 1180.00 | DF20F-50DP-1V(59)t 
10 7.30 H3138CT-ND*«0 1.38 1122 81.45 481.00 | DF20G-10DP-1V(59)t 
20 12.30 Н31390Т-М0%0 1.88 15.31 11115 657.00 | DF20G-20DP-1V(59)t 
30 17.30 H3140CT-ND*0 203 16.90 125.20 833.00 | DF20G-30DP-1V(59)t 
40 22.30 H3141CT-ND*0 247 2049 151.80 1009.00 | DF20G-40DP-1V(59)t 
50 27.30 H3142CT-ND*0 2.88 23.95 17740 1180.00 | DF20G-50DP-1V(59)t 
Socket Crimping Contacts 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 500 1,000 | PartNo. 10,000 | Part No. 
DF20 Series 
28-30 AWG Gold Plating | H3148CT-ND 5.27 17.85 27.20 | H3148TR-ND | 22.00/М | DF20F-2830SCFA 
30-32 AWG Gold Plating | H3149CT-ND 5.27 17.85 27.20 | H3149TR-ND | 22.00/M | DF20F-3032SCFA 
Tools 
Manual Crimper for DF20 Series................. H3150-ND 1388.40/1 HT302/DF20B-2830S 
(59) indicates gold plating * With Boss Т Without Boss 0 For Таре & Reel change "CT" to "TR" 
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DF13 Series Connectors 
1.25mm Pitch 


DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Con- 
nectors best suited for high density applications requiring reduced cost 
production, and light-weight. 

Electrical Specifications: * Current Capacity: 1A * Rated Voltage: 
AC150V • Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 
Minimum 500MQ • Withstanding Voltage: Condition: At specified value, 
Standard Value: AC500V. * Contact Resistance: Condition: At DC 0.1A, 
Standard Value: Мах. 30mQ. 

Material & Finish: е Pin Header Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V- 
0. • Pin Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. « Pin Header 


Hardware: Brass, tin plating and gold plating. • Crimp Socket Insulator: 11 
Polyimide resin, beige, UL94V-0. * Crimp Socket Contact: Phosphor Guide Post 
bronze, tin plating and gold plating. 
No.of] Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of] Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Риз | А B | Part №. 1 25 100 |PartNo. Pin| А B |PartNo. 1 25 100 |PartNo. Риз | А В | Part №. i 25 100 |PartNo. 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Posts Fig. 6 — Single Row, SMT 
2|415 125|H2179-ND 21 224 6.33] DF13-28-1.25C Vertical Pin Header — Gold Plating Right Angle Pin Header with Boss — Gold Plating 
3 | 540 2.50|H2180-ND 30 3.13 7.75 | DF13-3S-1.25C 2] 415 125 Н3336-М0 .72 13.06 42.75 | DF13-2P-1.25V(50) 2 [415 125|H3350-ND 72 13.06 42.75 |DF13-2P-1.25H(50) 
4| 6.65 375|H2181-ND 34 3.71 10.45 | DF13-4S-1.25C 3 | 5.40 250 H3337-ND .87 15.81 51.75 | DF13-3P-1.25V(50) 3 540 2.50|H3351-ND .87 15.81 51.75 | DF13-3P-1.25H(50) 
5 7.90 500 тш 20 335 1000 0218-251-250 ы 65 55 ase ND 105 1825 аю BAS E oven 4 | 6.65 3.5|H3352-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-4P-1.25H(50) 
.15 6.25 - 5 52 105 -65-1.25 : i - ; à . -5P-1. ў -5Р- 
7 [1040 750 H2184-ND 30 360 10.75 DF13-/S-125C 6 9.5 825 АШ 133 2406 7875 |DF13-6P-1.25V(50) 6 | $15 625 H33548D 133 2406 7875 РО] 
8 |11.65 8.75 Н2185-№0 47 5.61 16.75 | DF13-8S-1.25C 7 | 10.40  7.50|H3341-ND 1.37 24.75 81.00 | DF13-7P-1.25V(50) 7 |1040 750 H3355-ND 1.37 2475 81.00 | DF13-7P-1.25H(50) 
9 |12.90 10.00 |Н3300-№0 .55 6.53 19.50 | DF13-9S-1.25C 8 [11.65 875|H3342-ND 1.60 28.88 94.50 | DF13-8P-1.25V(50) 8 1165 875 H3356-ND 160 28.98 9450 DF13-8P-1.25H(50) 
10 |1415 11.25 | Н2186-М0 050 5.95 17.75 | DF13-10S-1.25C 9 |12.90 10.00 | Н3343-М0 1.75 31.63 103.50 | DF13-9P-1.25V(50) 9 1290 1000 H3357-ND 175 31 63 10350 DF13-9P-1.25H(50) 
11 [1540 12.50]H2187-ND 53 6.37 19.00 | DF13-11S-1.25C 10 | 14.15 1125|H3344-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-10P-1.25V(50) 2 ў ? i I : 
12 |1665 13.75 |H2188-ND 55 653 1950 DF13-12S-125C 11 1540 12.50 | Н3345-М0 166 31.88 102.00 | DF13-11P-1.25V(50) 10 (1415 11.25 ШЕ 1.86 33.69 110.25 нена 
14 |1915 1625 |H2189-ND 47 705 22.09 DF13-14S-125C 12 [16:65 13.75 H3346-ND 166 31.88 102.00 | DF13-12P-1.25V(50) М [1540 12.50 HSSSSENDU 1.66 31.88 102.00 | DF13-11P-1.25H(50 
15 |2040 1750 |H2259-ND 51 611 18.25 | 0Р13-155-1.25С 14 |1915 16.25 | H3347-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-14P-1.25V(50) 12 |1665 13.75 H3360-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-12P-1.25H(50 
Fig. 2 — Single Row, 15 |20.40 17.50|H3348-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13-15P-1.25V(50) 14 |1915 16.25 H3361-ND 1.98 38.13 122.00 DF13.14P-1 25850) 
Vertical Pin Header — Tin Plating Fig. 5 — Single Row, SMT 15 |20.40 17.50 |Н3362-М0 2.08 40.00 128.00 | DF13-15P-1.25H(50) 
2 415 125 |Н2191-М0 48 570 17.00 | DF13-2P-1.25DSA Vertical Pin Header with Boss — Тіп Plating а Fig.G —Single Row, МТ 
3 | 540 250 Н2192-\0 41 6.15 1927 | DF13-3P-1.25DSA 2] 415 125|H3393-ND 50 7.50 23.50 DF13B-2P-1.25V(20) Right Angle Pin Header without Boss — Tin Plating 
4 665 375 H2193-ND 54 803 25.15 | DF13-4P-1.25DSA 3 | 540 2.50|H3394-ND .60 9.00 28.20 | DF13B-3P-1.25V(20) 2| 415 1.25|H3367-ND 50 750 23.50 |DF13A-2P-1.25H(20) 
5 | 7.90 5.00 Н2194-№0 61 9.08 28.44 | DF13-5P-1.25DSA 4| 6.65 375|H3395-ND .57 10.31 33.75 | DF13B-4P-1.25V(20) 3 | 540 2.50 |Н3368-М0 .60 9.00 28.20 | DF13A-3P-1.25H(20) 
6 | 9.15 6.25 H2195-ND .68 10.20 31.96 | DF13-6P-1.25DSA 5| 7.90 500 H3396-ND .61 11.00 36.00 | DF13B-5P-1.25V(20) 4 | 6.65 3.75 H3369-ND 57 10.31 33.75 | DF13A-4P-1.25H(20) 
7 1040 7.50 H2196-ND 57 10.31 33.75 | DF13-7P-1.25DSA 6| 9.15 6.25 H3397-ND .65 11.69 38.25 | DF13B-6P-1.25V(20) 5 | 790 5.00|H3370-ND .61 11.00 36.00 | DF13A-5P-1.25H(20) 
8 1165 8.75 H2197-ND — 71 12.86 42.08 | DF13-8P-1.25DSA 7 [1040 7.50 H3398-ND .72 13.06 42.75 | DF13B-7P-1.25V(20) 6 | 9.5 6.25 |H3371-ND — .65 11.69 38.25 | DF13A-6P-1.25H(20) 
9 |12.90 10.00 H3302-ND .99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25DSA(20) 8 1165 8.75 H3399-ND .87 15.81 51.75 | DF13B-8P-1.25V(20) 7 [1040 7.50 H3372-ND .72 13.06 42.75 | DF13A-7P-1.25H(20) 
n ип; 1% [р аз nr 0 D ed: i " ne e ООО 25 ТЕН 2525 заб TDP 250) 8 1165 875|H3373-ND 87 1581 51.75 | DF13A-8P-1.25H(20) 
12 [16.65 13.75 |H2320-ND .87 15.81 51.75 DF13.12P-1 25088 11 [15.40 1250 H3402-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13B-11P-1.25V(20) Е WEE Mo ар ГА s бай BELA Нага В 
13 [1790 15.00 |H3304-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-13P-1.25DSA(20) 12 1665 13.75 H3403-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13B-12P-1.25V(20) 11 |1540 12.50|H3376-ND 106 19.25 63.00 | DF13A-11P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 H2321-ND — .97 17.53 57.38 | DF13-14P-1.25DSA 14 |1915 16.25 Н3404-М0 1.22 22.00 72.00 | DF13B-14P-1.25V(20) 12 [1665 1315 H3377-ND 110 1994 6525 DF13A-12P-125H(20) 
15 |20.40 17.50 | Н2322-М0 1.02 18.49 60.53 | DF13-15P-1.25DSA 15 [2040 17.50| Н3405-М0 1.33 24.06 78.75 | DF13B-15P-1.25V(20) 14 |1915 1625 H3378-ND 122 2200 7200 DF13A-14P-125H 
E - š: 5 ; | { у . .25H(20) 
, Fig. 2 — Single Row, || 0119. 5 — Single Row, SMT : 15 [2040 17.50|H3379-ND 1.25 22.69 74.25 |DF13A-15P-1.25H(20) 
Vertical Pin Header — Gold Plating Vertical Pin Header with Boss — Gold Plating Fig. 6 — Single Row, SMT 
2 | 415 125 |H3305-ND .61 11.00 36.00 |DF13-2P-1.25DSA(50 2] 415 1.25|H3406-ND 72 13.06 42.75 | DF13B-2P-1.25V(50) А бай г А " 
з | 540 250 H3306-ND 76 1375 45.00 ВА 3| 5.40 2.50 Н3407-\0 87 15.81 51.75 | DF13B-3P-1.25V(50) Fight Anglie Ein Header without Boss — Gold Plating 
4 | 665 3.75 H3307-ND 76 13.75 45.00 | DF13-4P-1.25DSA(50) 4| 6.65 375|H3408-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13B-4P-1.25V(50) 2 415 125 H3380-ND 72 1306 42.75 | DF13A-2P-1.25H(50) 
5 | 7.90 5.00 H3308-ND 84 15.13 49.50 | DF13-5P-1.25DSA(50) 5| 7.90 5.00 H3409-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13B-5P-1.25V(50) 3 | 540 250 U БАШ 47 1531 51.75 | DFTSA-GP-I 25H50) 
6 | 915 6.25 H3309-ND 114 20.63 67.50 | DF13-6P-1.25DSA(50) 6 | 9.15 625 H3410-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-6P-1.25V(50) 4| 665 3.75 H3382-ND 1.06 1925 63.00 | DFI3A-4P-1.25H(50) 
7 |1040 7.50 |Н3310-М0 1.06 19.25 63.00 | DF13-7P-1.25DSA(50) 7 | 10.40 7.50|H3411-ND 1.37 24.75 81.00 | DF13B-7P-1.25V(50) 5 | 7.90 5.00 |Н3383-М0 1.22 22.00 72.00 | DF13A-5P-1.25H(50) 
в |11.65 875 |H3311-ND 122 2200 72.00 DF13-8P-1.25DSA(50) 8 11.65 8.75 Н3412-М0 1.60 28.88 94.50 | DF13B-8P-1.25V(50) 6 | 915 6.25 |H3384-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13A-6P-1.25H(50) 
9 |1290 10.00|H3312-ND 125 22.69 74.25 | DF13-9P-1.25DSA(50) 9 |1290 10.00|H3413-ND 1.75 31.63 103.50 | DF13B-9P-1.25V(50) 7 |1040 7.50 H3385-ND 1.37 2475 81.00 | DF13A-7P-1.25H(50) 
10 |1415 11.25 |H3313-ND 137 2475 81.00 | DF13-10P-1.25DSA(50) 10 |1415 11.25 | H3414-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13B-10P-1.25V(50) 8 |11.65 8.75 |H3386-ND 1.60 28.88 94.50 | DF13A-8P-1.25H(50) 
11 [15.40 12.50 H3314-ND 1.44 26.13 85.50 | DF13-11P-1.25DSA(50) 11 |15.40 12.50 H3415-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13B-11P-1.25V(50) 9 [12.90 10.00|H3387-ND 1.75 31.63 103.50 | DF13A-9P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 H3315-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-12P-1.25DSA(50) 12 16.65 13.75 | H3416-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 10 14.15 11.25 H3388-ND 1.52 27.50 90.00 | DF13A-10P-1.25H(50) 
14 |1915 16.25 | Н3316-М0 1.67 30.25 99.00 | DF13-14P-1.25DSA(50) 14 |1915 16.25 H3417-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 11 |15.40 12.50 | Н3389-М0 1.66 31.88 102.00 | DF13A-11P-1.25H(50) 
15 |20.40 17.50 |Н3317-М0 1.75 31.63 103.50 | DF13-15P-1.25DSA(50) 15 |20.40 17.50| Н3418-М0 2.08 40.00 128.00 | DF13B-15P-1.25V(50) 12 |1665 1375 H3390-ND 176 33.75 108.00 | DF13A-12P-1.25H(50) 
Fig. 3 — Single Row, Fig. 5 — Single Row, SMT 14 |1915 16.25 H3391-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13A-14P-1.25H(50) 
Right Angle Pin Header — Tin Plating Vertical Pin Header without Boss — Tin Plating 15 |20.40 17.50|H3392-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13A-15P-1.25H(50) 
2 | 415 1.25]H2199-ND 50 750 23.50] DF13-2P-1.25DS(20) 2 ЕЕ 125 ТЕЛЕЗГІ 50 Ті 2350 e TEENE Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets 
3 540 250|H2260-ND .60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25DS(20 - : - . . : T -1055- 
4 | 680 375 H2201ND — 57 4031 3375 |DriadP-12808(0) 4| 665 375 H3421-ND 57 1031 3375 |DF13C-4P-125V(20) | |10 |1040 юын 33 394 175 DF13.2008-1 C 
5 | 7.90 5.00 H2202-ND .65 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25DS(20) 5| 790 500 H3422-ND .61 11.00 36.00 | DF13C-5P-1.25V(20) 30 |9290 1750 H2233-ND 48 570 1700 DF13-30DS-125C 
6 | 915 625 Н2203-№0 .72 13.06 42.75 | DF13-6P-1.25DS(20) 6 | 9.15 6.25|H3423-ND .65 11.69 38.25 | DF13C-6P-1.25V(20) 40 |2915 2375|H2234-ND 54 645 1925 DF13-40DS-125C 
7 1040 7.50 H2204-ND 76 13.75 45.00 | DF13-7P-1.25DS(20) 7 10.40 750 Н3424-М0 72 13.06 42.75 | DF13C-7P-1.25V(20) 8 23.75 | i 54 645 1925 -40DS-1.25i 
8 11.65 8.75 H2205-ND .95 17.19 56.25 | DF13-8P-1.25DS(20) 8 11.65 8.75 H3425-ND 87 15.81 51.75 | DF13C-8P-1.25V(20) Fig. 8 — Dual Row Sockets, SMT 
9 12.90 10.00 H3318-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-9P-1.25DS(20) 9 |1290 10.00| Н3426-М0 — .95 17.19 56.25 | DF13C-9P-1.25V(20) Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating 
10 |1415 11.25 H2206-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-10P-1.25DS(20) 10 |1415 11.25 H3427-ND — .99 17.88 58.50 | DF13C-10P-1.25V(20) 10 | 12.1 5.00 [Н3333-№0* 95 17.19 56.25 | DF13-10DP-1.25V(20) 
u e а үт а 2 s о n 1540 220 OE ND 2 s 2545 ИН 20 [18.35 11.25 |Н3334-М0* 1.33 24.06 78.75 | DF13-20DP-1.25V(20) 
14 [1915 1625 |Н2324-№0 186 33.69 110.25 | DF13-14P-1.25DS(20) 14 |1915 16.25|H3430-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-14P-125V(20) Я aH in ae ШІ E 1719 56.25 | DFT3A-10DP-1.25V(20) 
15 |20.40 17.50|H2325-ND 1.85 35.63 114.00 | DF13-15P-1.25DS(20) 15 [20.40 17.50|H3431-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-15P-1.25V(20) 495 11.25 | - - 06 78.75 | DF13A-20DP-1.25(20) 
Fig. 3 — Single Row, Fig. 5 — Single Row, SMT 2 Fig. 8 — Dual Row Sockets, SMT қ 
Right Angle Pin Header — Gold Plating Vertical Pin Header without Boss — Gold Plating Straight Pin Headers with Guide Posts — Gold Plating 
2 | 415 1.25 |Н3320-40 60 9.00 28.20|DF13-2P-1.25D5(50) 2] 415 1.25] Н3432-№0 72 13.06 42.75 | DF13C-2P-1.25V(50) 10 |1210 5.00 H2235-ND* .99 17.88 58.50 | DF13-10DP-1.25V(50) 
3 | 540 2.50|H3321-ND .57 10.31 33.75 | DF13-3P-1.25DS(50) 3| 5.40 2.50 H3433-ND .87 15.81 51.75 | DF13C-3P-1.25V(50) 20 1835 11.25 | Н2236-М0% 1.48 26.81 87.75 DF13-20DP-1 28V50) 
4 | 6.65 3.75 H3322-ND 72 13.06 42.75 | DF13-4P-1.25DS(50) 4| 665 3.75 Н3434-№0 1.06 19.25 63.00 | DF13C-4P-1.25V(50) 30 |24.60 17.50 H2237-ND* 1.69 32.50 104.00 | DF13-30DP-1.25V(50) 
5 | 7.90 5.00 H3323-ND 84 1513 49.50 | DF13-5P-1.25DS(50) 5| 7.90 5.00|H3435-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-5P-1.25V(50) 40 |30.85 23.75 | Н2238-М0% 2.11 40.63 130.00 | DF13-40DP-1.25V(50) 
6 | 915 6.25 H3324-ND — .95 17.19 56.25 | DF13-6P-1.25DS(50) 6 945 6.25|H3436-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-6P-1.25V(50) Fig. 8 — Dual Row Sockets, SMT 
7 |10.40 7.50 |Н3325-М0 1.06 19.25 63.00 | DF13-7P-1.25DS(50) 4 rre Т НЕТІП) te HE Hen DEC нЕ Straight Pin Headers without Guide Posts — Gold Plating 
8 11.65 8.75 H3326-ND 1.25 2269 74.25 | DF13-8P-1.25DS(50 65 875 - ў í 5 5V(5 т E 
9 |1290 10.00 H3327-ND 137 2475 81.00 | DF13- р 250550) 9 112.90 10:00 H3439-ND 1.75 31.63 103.50 | DF13C-9P-1.25V(50) 10 1210 500 _ Бе А нар ҮҮ 
10 |1415 11.25 H3328-ND 1.44 2613 85.50 | DF13-10P-1.25DS(50) 10 114.15 11.25 | H3440-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13C-10P-1.25V(50) 30 |2460 1750 ШОШО 169 325010400 И 
11 |15.40 12.50 |Н3329-М0 1.56 28.19 92.25 | DF13-11P-1.25DS(50) 11 | 15.40 12.50 | Н3441-М0 1.66 31.88 102.00 DF13C-11P-1.25V(50) | x т 4 Ч Ч -30DP-1.25V(50) 
12 [1665 13.75 |Н3230-М0 1.67 30.25 99.00 | DF13-12P-1.25DS(50) 12 |16.65 13.75 H3442-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13C-12P-1.25V(50) 40 [30.85 23.75 |Н2242-М0 2.11 40.63 130.00 | DF13A-40DP-1.25V(50) 
14 |1915 16.25 H3331-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-14P-1.25DS(50) 14 119.15 16.25 | Н3443-М0 1.98 38.13 122.00 DF13C-14P-1.25V(50) Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating 
15 |20.40 17.50 |H3332-ND 1.69 32.50 104.00 | DF13-15P-1.25DS(50) 15 [20.40 17.50|H3444-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13C-15P-1.25V(50) 20 |1540 11.25 [H3363-ND 273 52.50 168.00|DF13-20DS-1.25DSA(50) 
Fig. 4 — Single Row, SMT Fig. 6 — Single Row, SMT 40 [27.90 23.75 |H3364-ND 3.89 75.38 241.20|DF13-40DS-1.25DSA(50) 
Vertical Pin Header with Guide Posts — Tin Plating Right Angle Pin Header with Boss — Tin Plating Fig. 10 — Socket Crimp Contact 
2 | 415 125|H2207-ND 50 7.50 23.50 |DF13-2P-1.25V(20) 2] 415 125|H2219-ND 60 9.00 28.20 |DF13-2P-1.25H(20) HSS92CT-NDE — 310100 
3 | 540 2.50 H2208-ND 60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25V(20) 3| 540 2.50|H2220-ND .65 9.75 30.55 | DF13-3P-1.25H(20) Tin Рію., AWG 26-30 [новдэта-моў 130001000 | DF13-2630SCF 
4 | 6.65 3.75 H2209-ND 57 10.31 33.75 | DF13-4P-1.25V(20) 4| 6.65 375|H2221-ND 57 1031 33.75 | DF13-4P-1.25H(20) RUAN 
5 | 7.90 5.00 |Н2210-\0 61 11.00 36.00 | DF13-5P-1.25V(20) 5| 7.90 5400 H2222-ND 65 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25H(20) Gold Pitg., AWG 26-30 |1999101-40Ғ 5.49/100 DF13-2630SCFA 
p. 
6 | 9.15 6.25 H2211-ND .65 11.69 38.25 | DF13-6P-1.25V(20) 6| 9.15 6.25 |H2223-ND — 72 13.06 42.75 | DF13-6P-1.25H(20) H9991TR-NDO — 230.00/10,000 
7 1040 7.50 H2212-ND 72 13.06 42.75 | DF13-7P-1.25V(20) 7 |10.40 7.50 H2224-ND 76 13.75 45.00 | DF13-7P-1.25H(20) Hand Crimp Tools and Die Sets 
8 11.65 8.75 H2213-ND 87 15.81 51.75 | DF13-8P-1.25V(20) 8 111.65 8.75]H2225-ND 87 15.81 51.75 | DF13-8P-1.25H(20) ith Non- 
9 |1290 10.00|H3335-ND .95 1719 56.25 DF13.9P-1 ЖУО) 9 | 12.90 10.00|H3349-ND 95 17.19 56.25 | DF13-9P-1.25H(20) з л H9994-ND  1029.41/1 | DF13-TB2630HC 
10 |1415 11.25 H2214-ND — .99 17.88 58.50 | DF13-10P-1.25V(20) 10 |14.15 11.25 Н2226-МО 1.06 19.25 63.00 | DF13-10P-1.25H(20) - 
11 [1540 12.50 H2215-ND 1.06 1925 63.00 DF13-11P-125V ME 11 [1540 12.50|H2227-ND 140 1994 65.25 | DF13-11P-1.25H(20) Tool w/Die Set H9925-ND 832001 — | DF13-TB2630HC/US 
12 [16.65 13.75 |H2216-ND 110 1994 65.25 | DF13-12P-1.25V(20) 12 | 16.65 1375|H2228-ND 114 20.63 67.50 | DF13-12P-1.25H(20) ToolwioutDieSet (ШОБАН 332501 — | HRUS-HT-1 
14 19.15 16.25 H2217-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-14P-1.25V(20) 14 119.15 16.25 Н2229-№0 1.25 22.69 74.25 | DF13-14P-1.25H(20) Die Set for H9926-ND | H9929-ND 518.70/1 — | DF13-TB2630HC/US-DS 
15 |20.40 17.50 |Н2218-М0 1.33 24.06 78.75 | DF13-15P-1.25V(20) 15 |20.40 17.50| Н2230-М0 1.33 24.06 78.75 | DF13-15P-1.25H(20) * With Boss T Without Boss + Cut Tape 0 Tape & Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
Н: 
CO.LTD. 4.25mm Pitch 


Features: “ Super Low Profile: This is a connector special for right angle 
which has pursued a low profile on the board * Board mounting height: 
2.5mm = The header has the box structure to prevent from being twisted 
and has the perfect mis-insertion prevention method. Moreover the header 
has the wall on the board side and doesn't have any trouble resulted from 
the friction to board by socket. In addition, the metal fitting is attached to 
prevent the solder peel. 

Applications: “ LCD • Notebook PC • Mobile terminal small business 
equipment “ Video camera 

Specifications: • Current Rating: 1A • Voltage Rating: 150VAC • Operating 
Temperature Range: -25°С to 85°С * Operating Moisture Range: 40% to 
80% “ Insulation Resistance: 100VDC, 500МО min. • Withstanding Volt- 
age: 1 min. at rated value, 500VAC (no flashover or insulation breakdown) 
* Contact Resistance: 100mA, 30mQ max. * Operating Life: Contact 
resistance of 30mQ max. (tin plating: 30 cycles and gold plating: 50 cycles) 
Material: (socket/header): • Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 “ Con- 
tacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin plating Header: Brass with 
gold or tin plating * Header Fittings: Phosphor copper with tin plating 


DF14 Series Connectors 


DF4 Series Board-In Connectors 


2mm Pitch 


Features: * Extractable socket and board-in connector 
provided with the dual-sided harness eliminate one of the 
two headers required for a dual-sided socket harness, with 
the board separating function remaining unchanged * Com- 
pact and multicontact * Temporary board fixing structure 


Applications: • Notebook computers, compact OA equip- 
ment 


Specifications: * Rated Current: Crimping - 24AWG: ЗА, 
26AWG: 2A, 28AWG: 1A. ID Termination - wire size 
26/28AWG:1A * Operating Temperature: -30°C to 85°C • Rat- 
ed Voltage: Crimping - AC250V ID termination - AC100V 

Material: • Crimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, 
UL94V-0 * Crimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin- 
plated * ID Termination Plug: • Insulation: Polyimide resin, 
black, UL94V-0 • Terminal: Phosphor bronze, tin-plated 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. Contacts A B Part No. il 25 100 Part No. Single-Row Crimp Plug 
Crimping Sockets 2 45 20 H2582-ND 30 324 9.13 DF4- 2P-2C 
2 445 125 | H1563-ND 54 578 1810 | DF14-2S-1.25C 3 6.5 40 H2583-ND 31 3.36 949 DF4- 3P-2C 
3 5.70 250 | H1564-ND 40 600 1880 | 0Е14-35-1.25С 4 8.5 60 H2584-ND 32 346 9.76 DFA- 4P-2C 
4 6.95 3.75 H1565-ND 42 6.23 1951 DF14-4S-1.25C 5 10.5 8.0 H2585-ND 38 4.16 1174 DF4- 5P-2C 
5 8.20 5.00 H1566-ND 43 645 2021 DF14-58-1.25C 6 125 10.0 H2586-ND 34 372 10.51 DF4- 6P-2C 
6 9.45 625 | H1567-ND 45 668 2092 | DF14-6S-1.25C 7 145 12.0 H2587-ND 5 382 1078 DFA- 7P-2C 
7 10.70 7.50 H1568-ND 46 6.90 21.62 DF14-78-1.25C 1 8 16.5 14.0 H2588-ND 28 340 1015 DF4- 8P-2C 
1 8 11.35 875 | H1569-ND 48 713 2233 | DF14-8S-1.25C 1 - 9P- 
9 1320 10.00 | H1570-ND 49 735 2303 | DF14-99-1.25C 1 105 bn Herd 9 225 7022 МІНЕ 
10 1445 1125 | H1571-ND 5 846 2525 | DF14-10S-125C 11 225 200 H2591-ND 31 356 1093 DF4-11P-2C 
15 2070 17.50 | H1572-ND 55 _ 818 2562 | DF14-15S-125C р 245 220 НОВЗО НЕ, 3i 375 T120 DFA-T2P-2C 
20 26.95 2375 | H1573-ND ы 9.08 2844 | DF14-20S-1.25C 13 265 240 H2593-ND 32 385 1150 DF4-13P-2C 
25 33.20 2000 | H1574-ND 67 1005 3149 | DF14-25S-1.25C 14 285 250 Е 3 394 1178 DEAAdP.OC 
30 3945 36.25 | H1575-ND 59 — 1073 3540 | DF14-308-1.25C 15 an p SERIE 3 ы 1245 DAERA 
| outlet GER PRI- 
Tin Plating, With Boss 
2 745 125 | HI511-ND 125 2269 7425 | DFi4-2P-1.25H(20) 4 ба бб Par P я tees nor DLE 
3 8.70 2.50 | H1512-ND 133 2406 7875 | DFi4-3P-1.25H(20) 8 88 60 H2598-ND 46 554 1655 DFA- 8DP-2C 
4 9.95 375 | H1513-ND 144 2613 8550 | DFi4-4P-1.25H(20) 10 108 Е В pu 5 B5 1590 БЕ4-10ВР-2С 
5 11.20 500 | H1514-ND 148 2681 8775 | DF14-5P-1.25H(20) 19 128 100 БУСАНГ 8 578 1726 DFA-2DP-26 
6 12.45 625 | H1515-ND 1.56 28.19 9225 | DFi4-6P-1.25H(20) й Б Б Е B $35 Tae DFAT ADP. 
7 13.70 750 | H1516-ND 160 2888 9450 | DF14-7P-125H(20) 16 468 440 ОТТАН d 648 1028 DAEDRIC 
2 8 14.95 8.75 | H1517-ND 171 3094 10125 | DF14-8P-1.25H(20) ЕР iea 160 ОРОЗ (а ЫБ. 155 ОРС 
9 1620 1000 | H1518-ND 175 31.63 10350 | DF14-9P-1.25H(20) | | | | ) 
10 1745 — 1125 | H1519-ND 186 3369 11025 | DF14-10P-1.25H(20) 20 20.8 18.0 H2604-ND 44 6.66 20.87 DF4-20DP-2C 
15 23.70 17.50 | H1520-ND 211 4063 130.00 DF14-15P-1.25H(20) 22 22.8 20.0 H2605-ND AS 6.75 21.15 DFA4-22DP-2C 
20 29.95 2375 | H1521-ND 247 4750 15200 | DF14-20P-1.25H(20) 24 24.8 22.0 H2606-ND 46 6.86 21.50 DF4-24DP-2C 
25 36.20 3000 | H1522-ND 2.80 5375 172.00 | DF14-25P-1.25H(20) 26 26.8 24.0 H2607-ND 46 6.96 21.81 ОЕ4-260Р-2С 
30 42.45 36.25 | H1523-ND 3.02 5813 186.00 DF14-30P-1.25H(20) а a a eee 748 22 Re sane ae 
Tin Plating, Without Boss 32 328 30.0 H2610-ND 53 794 2486 | DF4-32DP-2C 
2 745 125 | H1524-ND 125 2269 7425 | DFI4A-2P-1.25H(20) 
3 8.70 2.50 | H1525-ND 133 2406 7875 | DF14A-3P-1.25H(20 А А 
4 9.95 375 | H1526-ND 144 2613 8550 | DF ЖАРАН, Crimp Terminal 
5 1120 5.00 | H1527-ND 148 2681 8775 | DFI4A-5P-1.25H(20) 7 = 
6 1245 625 | H1528-ND 156 2819 9225 | DFi4A-6P-1.25H(20) Digi-Key EDO men UE Pse t FS 
š Т 1970 750 т а аа ЕН HORE Description PartNo. — 100 | Part No. 10 — 50 100 | 10,000 Рап №. 
9 1620 1000 ШИШЕ 175 3163 10350 | DFIAA-9P-l25H(20) 24-28 AWG Tin РІО. | H2612-ND — 3.64 |DF4-2428PC | 71 193 314 | 1293/M  |DF4-2428PCF 
10 17.45 11.25 | H1532-ND 1.86 33.69 11025 | DF14A-10P-1.25H(20) Tool 
15 23.70 17.50 | H1533-ND 241 40.63 — 130.00 DF14A-15P-1.25H(20) Manual Crimper for Loose Contacts ............. H9993-ND 935.40/1 DF4-TA2428HC 
20 29.95 2375 | H1534-ND 247 4750 15200 | DF14A-20P-1.25H(20) Е — — 
25 36.20 30.00 | H1535-ND 2.80 5375 172.00 DF14A-25P-1.25H(20) For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) 
30 4245 2625 | H1536-ND 3.02 5813 18600 | DF14A-30P-1.25H(20) + For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) 
Gold Plating, With Boss 4 й 
p 745 125 | H1537-ND 125 2269 7425 | DF14-2P-125H(50) Termination Plugs 
3 8.70 2.50 | H1538-ND 137 2475 8100 | DFi4-3P-1.25H(50) 
4 9.95 375 | H1539-ND 148 2681 8775 | DFi4-4P-1.25H(50) 
5 1120 5.00 | H1540-ND 156 2819 9225 | DF14-5P-1.25H(50) 
6 12.45 625 | Н1541-М0 1.67 30025 9900 | DFi4-6P-1.25H(50) 
7 13.70 750 | H1542-ND 171 30.94 10125 | ПҒ14-ТР-1.25Ң(50) 
2 8 14.95 875 | H1543-ND 1.82 33.00 10800 | DF14-8P-1.25H(50) В 
9 16.20 10.00 | H1544-ND 166 31.88 10200 | DF14-9P-1.25H(50) : рр 
10 17.45 1125 | H1545-ND 169 3250 10400 | DF14-10P-125H(50) Applicable through hole throughinole 
15 2370 _ 1750 | H1546-ND 231 44.38 142.00 | DF14-15P-1.25H(50) diameter: 0.825 diameter: 0.85 } 
20 29.95 2375 | H1547-ND 270 5188 166.00 | DF14-20P-1.25H(50) 
25 3620 30.00 | H1548-ND 312 6000 192.00 | DF14-25P-1.25H(50) — = == 7 
30 4245 3625 | H1549-ND 3.07 5963 19080 | DF14-30P-1.25H(50) m ТЫ Dimensions ІШІ) ЫШ Key frena m Hira 
Gold Plating, Without Boss 
2 7.45 125 | H1550-ND 125 2269 7425 | DFI4A-2P-1.25H(50) 26 AWG 
3 8.70 250 | H1551-ND 137 2475 81.00 | DFI4A-3P-1.25H(50) 
4 9.95 375 | H1552-ND 148 2681 8775 DF14A-4P-1.25H(50) 2 6.0 2.0 H2613-ND 52 626 18.70 DF4- 2P-2R26 
5 11.20 5.00 | H1553-ND 156 2819 9225 DF14A-5P-1.25H(50) 3 8.0 40 H2614-ND 45 681 2134 DF4- 3P-2R26 
6 12.45 6.25 | H1554-ND 167 3025 99.00 DF14A-6P-1.25H(50) : 100 E ASIS ND 5 525 EP ubt ЖОЕ 
7 13.70 750 | H1555-ND 171 30.94 10125 | DF14A-7P-1.25H(50) д i Н - . : - 5P- 
2 8 14.95 875 | H1556-ND 1.82 3800 108.00 | DF14A-8P-1.25H(50) 6 140 10.0 H2617-ND 57 10.35 33.89 | DF4-6P-2R26 
9 16.20 10.00 | H1557-ND 1.66 3188 102.00 DF14A-9P-1.25H(50) 7 16.0 12.0 H2618-ND 63 1140 37.31 DF4- 7P-2R26 
10 17.45 11.25 | H1558-ND 1.69 32.50 104.00 DF14A-10P-1.25H(50) 1 8 18.0 140 H2619-ND 69 1251 4095 DF4- 8P-2R26 
15 23.70 17.50 | H1559-ND 2.31 4438 14200 DF14A-15P-1.25H(50) "n 200 En SEND 1 ns dn se 
20 29.95 2375 | H1560-ND 270 51.88 166.00 | DF14A-20P-1.25H(50) А - 3 1 + | -10Р- 
25 36.20 2000 | H1561-ND 342 6000 19200 | DF14A-25P-1.25H(50) 11 24.0 20.0 Н2622-М0 96 1745 5711 | DF4-11P-2R26 
30 42.45 3625 | H1562-ND 3.07 5963 190.80 DF14A-30P-1.25H(50) Т 230 En zum | no Е 8082 TE aa 
к 14 30.0 26.0 H2625-ND 145 20.80 6809 | DF4-14P-2R26 
Socket Crimping Contacts 15 | 320 280 H2626-ND 42 2187 7157 | DF4-15P-2R26 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Hirose 28 AWG 
Description Part No. 10 50 100 | PartNo. 10,000 | Part No. 2 6.0 20 H2627-ND 52 626 1870 | DF4-2P-2R28 
26-28 AWG Tin Plating | H1576CT-ND 56 152 248 | H1576TR-ND —— 10.20/M | DF14-2628SCF | Tm еб MEAE ND + pel 2181 ре: pen 
26-28 AWG Gold Plating | H1577CT-ND 1.47 399 6.51 | H1577TR-ND — 26.78/M | DF14-2628SCFA 5 120 80 H2630-ND %6 997 3123 | DFA-5P-2R28 
30-32 AWG Tin Plating H1578CT-ND 56 1.52 2.48 | H1578TR-ND 10.20/М | DF14-3032SCF 1 6 14.0 10.0 H2631-ND 57 10.35 33.89 DF4- 6P-2R28 
30-32 AWG Gold Plating | Н1579СТ-МО 1.47 399 6.51 | H1579TR-ND 26.78/М | DF14-3032SCFA 7 16.0 12.0 H2632-ND 63 1140 3731 | DF4-7P-2R28 
Tools 8 18.0 140 H2633-ND 69 1251 40.95 | DF4-B8P-2R28 
9 20.0 16.0 H2634-ND 75 13.51 4421 | DF4-9P-2R28 
Manual Crimper for 26-28 AWG . . H9949-ND 1218.09/1 DF14-2628/CR-HT 10 220 18.0 H2635-ND 81 14.69 48.08 | DF4-10P-2R28 
Manual Crimper for 30-32 AWG .. H9948-ND 1267.50/1 DF14-3032/CR-HT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IS DF4 Series Board-In Connectors (Cont.) No.of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
CO.,LTD. 2mm Pitch Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
EE" 30 26 H2294-ND 66 1196 3915 | DF3-14P-2DSA 
mal amansi Digi-Key Pricing Hirose 15 32 28 H2295-ND .68 12.38 4050 | DF3-15P-2DSA 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. Gold Plating 
11 240 20.0 H2636-ND 96 1745 5711 | DF4-11P-2R28 2 6 2 H3921-ND 48 720 2256 | DF3-2P-2DSA(01) 
12 26.0 220 H2637-ND 1.02 18.52 6062 | DF4-12P-2R28 3 8 4 H3922-ND ‘62 923 2801 | DF3-3P-2DSA(01) 
1| 13 28.0 24.0 H2638-ND 1.09 1973 6458 | DF4-13P-2R28 4 10 6 H3923-ND 73 10.88 3408 | DF3-4P-2DSA(01) 
14 300 26.0 H2639-ND 115 20.80 6809 | DF4-14P-2R28 5 12 8 H3924-ND ‘67 12.10 3960 | DF3-SP-2DSA(01) 
15 32.0 28.0 H2640-ND 1.21 21.87 71.57 DF4-15P-2R28 6 14 10 H3925-ND 75 13.61 44.55 DF3-6P-2DSA(01) 
7 | № i [ню м іза 4835 | DELIP2DSAQ) 
26 AWG i 8 18 14 H3927-ND 93 16.84 5513 | DF3-8P-2DSA(01) 
2 YT 25 APSR ENA 55 ЕЕЕ” ТӨБӨ | DEIPARAE 9 20 16 H3928-ND 1.03 1870 6120 | DF3-9P-2DSA(01) 
А BARE 10 22 18 H3929-ND 113 2042 6683 | DF3-10P-2DSA(01) 
3 80 40 H2642-ND 44 6.67 2089 | DF4-3PA-2R26 
d DA. 11 24 20 H3930-ND 128 2310 75.60 | DF3-11P-2DSA(01) 
4 100 6.0 H2643-ND 52 7.84 2456 | DF4-4PA-2R26 
1 ЕРА 12 26 22 H3931-ND 137 2475 8100 | DF3-12P-2DSA(01) 
5 120 80 H2644-ND 51 7.68 2406 | DF4-5PA-2R26 
6 140 10.0 H2645-ND 33 1102 5452 | DFA-GPA-2R26 13 28 24 H3932-ND 145 2626 8595 | DF3-13P-2DSA(01) 
2 "pA. 14 30 26 H3933-ND 1.55 2805 9180 | DF3-14P-2DSA(01) 
7 16.0 12.0 H2646-ND 61 1110 3632 | DF4-7PA-2R26 i 9 28 Е DER 2050: . (0875. РАО 
2| 8 18.0 140 H2647-ND 67 12.18 39.85 | DF4- 8PA-2R26 В š ; | à (01) 
9 | 200 160 | H2648-ND 78 1313 4298 | DF4-9PA-2R26 
10 220 18.0 H2649-ND 85 1540 5040 | DF4-10PA-2R26 Tin Plating 
11 240 20.0 H2650-ND 94 16.99 — 5560 | DF4-11PA-2R26 5 Е 2 EXER 7 1808 4275 | 0822200) 
12 26.0 22.0 H2651-ND 1.00 18.00 5807 | DF4-12PA-2R26 1 us 
3 10.5 4 H2117-ND 72 1306 42.75 | DF3-3P-2V(20) 
13 28.0 24.0 H2652-ND 1.05 19.04 6230 | DF4-13PA-2R26 і Б. 
4 125 6 H2118-ND 76 1375 4500 | DF3-4P-2V(20) 
14 30.0 26.0 H2653-ND 111 20.06 6566 | DF4-14PA-2R26 { ques 
15 | 320 280 |  H2654-ND 116 2107 6896 | DF4-15PA-2R26 2 Han а ШОО MEC NE M EE ЗН 
š г 5 5 : 6 16.5 10 H2148-ND. ЕЛ 1513 4950 | DF3-6P-2V(20) 
28 AwG 7 18.5 12 Н2121-М0 87 15.81 5175 | DF3-7P-2V(20) 
2 6.0 20 H2655-ND 51 6.4 1833 | DF4-2PA-2R28 " 8 205 14 H2122-ND .87 15.81 51.75 | DF3-8P-2V(20) 
3 80 40 H2656-ND 44 6.67 2089 | DF4-3PA-2R28 9 225 16 H2123-ND 99 17.88 5850 | DF3-9P-2V(20) 
4 10.0 6.0 H2657-ND 52 7.84 2456 | DF4-4PA-2R28 10 245 18 H2124-ND 1.06 1925 63.00 | DF3-10P-2V(20) 
5 12.0 80 H2658-ND 65 973 3048 | DF4-5PA-2R28 11 26.5 20 H2125-ND 110 19.94 6525 | DF3-11P-2V(20) 
6 14.0 10.0 H2659-ND 73 11.02 34.52 DF4- 6PA-2R28 12 28.5 22 H2126-ND 1.14 20.63 67.50 DF3-12P-2V(20) 
7 16.0 12.0 H2660-ND ы 1140 3632 | DF4-7PA-2R28 13 305 24 H2313-ND 122 2200 7200 | DF3-13P-2V(20) 
2| 8 18.0 140 H2661-ND 67 12.8 3985 | DF4-8PA-2R28 14 325 26 H2314-ND 125 2269 74.25 | DF3-14P-2V(20) 
9 20.0 16.0 H2662-ND 76 13.68 4478 | DF4-9PA-2R28 18 345 28 H2315-ND 137 2475 8100 | DF3-15P-2V(20) 
10 220 180 H2663-ND 82 1482 4851 | DF4-10PA-2R28 : 
11 240 200 H2664-ND 94 16.99 — 5560 | DF4-11PA-2R28 Я T т d P кше UW A RENE 
12 26.0 22.0 H2665-ND 1.00 18.00 5807 | DF4-12PA-2R28 | п | : | -2P- 
13 28.0 24.0 H2666-ND 1.05 19.04 6230 | DF4-13PA-2R28 3 10.5 a H3936-ND 84 1813 4950 | DF3-3P-2V(50) 
14 | 300 26.0 H2667-ND 108 4862 6093 | DF4-14PA-2R28 4 125 6 TED 95 1719 5825 | ПЕӘЧР-2/50) 
32.0 28.0 H2668-ND 116 2107 6896 | DF4-15PA-2R28 5 145 8 НЗЭЗВ 0 М6 1925 6300 | DFSHP-2W(50) 
6 16.5 10 H3939-ND 144 2063 6750 | DF3-6P-2V(50) 
Я 7 185 12 H3940-ND 1.22 2200 7200 | DF3-7P-2V(50) 
DF3 Seri стае Row Connector 8 205 14 H3941-ND 1.33 2406 7875 | DF3-8P-2V(50) 
9 225 16 H3942-ND 148 26.81 8775 | DF3-9P-2V(50) 
Б е es ше 10 О ectors 10 245 18 H3943-ND 1.60 28.88 9450 | DF3-10P-2V(50) 
2mm Pitch (interconnect wire available) 1 26.5 20 H3944-ND 175 31.68 _ 103.50 | DF3-11P-2V(50) 
DR у | | | 12 28.5 22 H3945-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-12P-2V(50) 
Specifications: « Maximum Current Capacity: ЗА * Rated Voltage: 250VAC • Insulation Resistance: Min. 1000MQ at 13 30.5 24 H3946-ND 1.66 31.88 102.00 DF3-13P-2V(50) 
500VDC • Withstand Voltage: 650VAC = Contact Resistance: Max. 30mQ at 0.1ADC 14 32.5 26 H3947-ND 1.76 33.75 108.00 DF3-14P-2V(50) 
15 345 28 H3948-ND 1.85 3563 114.00 | DF3-15P-2V(50) 


Vertical Without Boss, Surface Mount 


Tin Plating 


2 8.5 2 H3949-ND 72 1306 4275 | DF3D-2P-2V(20) 
3 10.5 4 H3950-ND 76 13.75 4500 | DF3D-3P-2V(20) 
4 125 6 H3951-ND 84 15.13 4950 | DF3D-4P-2V(20) 
5 145 8 H3952-ND 87 15.81 5175 | DF3D-5P-2V(20) 
6 16.5 10 H3953-ND 95 1719 5628 | DF3D-6P-2V(20) 
7 18.5 12 H3954-ND 99 1788 — 5850 | DF3D-7P-2V(20) 
2 8 205 14 H3955-ND 1.06 1925 63.00 | DF3D-8P-2V(20) 
9 225 16 H3956-ND 1.06 1925 63.00 | DF3D-9P-2V(20) 
10 245 18 H3957-ND 110 19.94 6525 | DF3D-10P-2V(20) 
11 26.5 20 H3958-ND 114 2063 _ 6750 | DF3D-11P-2V(20) 
12 285 22 H3959-ND 122 2200 7200 | DF3D-12P-2V(20) 
13 305 24 H3960-ND 125 2269 7425 | DF3D-13P-2V(20) 
14 325 26 H3961-ND 133 2406 7875 | DF3D-14P-2V(20) 
15 345 28 H3962-ND 137 2475 8100 | DF3D-15P-2V(20) 
Gold Plating 
2 8.5 2 H3963-ND 72 1306 4275 | DF3D-2P-2V(50) 
3 10.5 4 H3964-ND 84 1513 4950 | DF3D-3P-2V(50) 
4 125 6 H3965-ND 95 1719 56.25 | DF3D-4P-2V(50) 
5 145 8 H3966-ND 1.06 1925 6300 | DF3D-5P-2V(50) 
6 16.5 10 H3967-ND 144 2063 6750 | DF3D-6P-2V(50) 
7 18.5 12 H3968-ND 122 2200 72.00 | DF3D-7P-2V(50) 
A 8 20.5 14 H3969-ND 1.33 2406 7875 | DF3D-8P-2V(50) 
9 225 16 H3970-ND 148 26.81 8775 | DF3D-9P-2V(50) 
10 245 18 H3971-ND 1.60 28.88 9450 | DF3D-10P-2V(50) 
11 26.5 20 H3972-ND 175 31.63 10350 | DF3D-11P-2V(50) 
12 285 22 H3973-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3D-12P-2V(50) 
13 305 24 H3974-ND 1.66 31.88 — 102.00 | DF3D-13P-2V(50) 
14 325 26 H3975-ND 1.76 3375 108.00 | DF3D-14P-2V(50) 
15 345 28 H3976-ND 1.85 35683 114.00 | DF3D-15P-2V(50) 
A. Socket 155, Tin Plating (post plated contact) 
2 6 2 H2105-ND 50 595 1775 | DF3-2P-2DS 
3 8 4 H2106-ND 42 623 1951 | DF3-3P-2DS 
5.7 4 10 6 H2107-ND 46 683 2139 | DF3-4P-2DS 
5 12 8 H2108-ND 55 818 2560 | DF3-5P-2DS 
6 14 10 H2109-ND 58 870 2726 | DF3-6P-2DS 
7 16 12 H2110-ND ы 1100 3600 | DF3-7P-2DS 
8 18 14 H2111-ND 56 983 3079 | DF3-8P-2DS 
9 20 16 H2112-ND 75 11.18 3502 | DF3-9P-2DS 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 10 22 18 H2113-ND .60 10.79 35.33 DF3-10P-2DS 
Fig.| Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 11 24 20 H2114-ND 70 1265 4140 | DF3-11P-2DS 
PIN HEADERS 12 26 22 H2115-ND 73 1320 4320 | DF3-12P-2DS 
ate 13 28 24 H2310-ND 76 1375 4500 | DF3-13P-2DS 
14 30 26 H2311-ND 30 1444 4725 | DF3-14P-2DS 
Тіп Plating 15 32 28 H2312-ND 82 1492 4883 | DF3-15P-2DS 
2 H2094-ND 29 3.12 8.80 DF3A-2P-2DSA Tin Plating (pre-plated contact) 
4 H2095-ND 35 3.80 1073 | DF3A-3P-2DSA T 5 7 ШЕШЕП 32 351 990 | DRAAD 
4 НЕКЕЛІ 32 3.85 11.50 | DESA-4P-2DSA 3 8 4 H3894-ND 30 377 1125 | DF3A-3P-2DS 
7-ND 41 4.94 1475 | DFSA-SP-2DSA 4 10 6 H3895-ND 36 436 1300 | ОЕЗА-4Р-205 
10 H2098-ND 46 5.44 _ 1625 | DF3A-6P-2DSA | : i 
5 12 8 H3896-ND 48 570 1700 | ОЕЗА-5Р-205 
12 H2099-ND 55 6.53 19.50 DF3A-/P-2DSA 3 6 14 10 H3897-ND 50 603 1800 | DF3A-6P-2DS 
14 H2147-ND 43 645 2021 | DF3A-8P-2DSA 7 16 Е ТТ n5 653 — 1950 | DFM-7P-2DS 
16 H2101-ND A7 7.05 2209 | DF3A-9P-2DSA | і н 
8 18 14 H3899-ND 52 7.73 2421 | ОЕЗА-8Р-205 
18 H2102-ND 49 735 2308 | DF3A-10P-2DSA 
9 20 16 H3900-ND 56 833 2609 | DF3A-9P-2DS 
20 H2103-ND 51 765 2397 | DF8A-11P-2DSA 
10 22 18 H3901-ND 58 863 27.03 | DF3A-10P-2DS 
2 H2104-ND 53 7.95 2491 | DF3A-12P-2DSA 
24 H2293-ND 63 1134 9713 | DF3-13P-2DSA (Continued) 
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DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) 
2mm Pitch (interconnect wire available) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
11 24 20 H3902-ND .60 9.00 28.20 DF3A-11P-2DS 
12 26 22 H3903-ND 63 9.38 29.38 DF3A-12P-2DS 
3 13 28 24 H3904-ND 65 9.75 30.55 DF3A-13P-2DS 
14 30 26 H3905-ND 67 10.05 31.49 DF3A-14P-2DS 
15 32 28 H3906-ND 70 10.43 32.67 DF3A-15P-2DS 
Gold Plating 
2 6 2 H3907-ND .56 8.33 26.09 DF3-2P-2DS(01) 
3 8 4 H3908-ND 72 10.73 33.61 DF3-3P-2DS(01) 
4 10 6 H3909-ND 65 11.69 38.25 DF3-4P-2DS(01) 
5 12 8 H3910-ND .79 14.23 46.58 DF3-5P-2DS(01) 
6 14 10 H3911-ND .89 16.16 52.88 DF3-6P-2DS(01) 
7 16 12 H3912-ND 1.00 18.08 59.18 DF3-7P-2DS(01) 
3 8 18 14 H3913-ND 140 19.87 65.03 DF3-8P-2DS(01) 
9 20 16 H3914-ND 124 22.41 73.35 DF3-9P-2DS(01) 
10 22 18 H3915-ND 1.35 24.34 79.65 DF3-10P-2DS(01) 
11 24 20 H3916-ND 1.52 27.57 90.23 DF3-11P-2DS(01) 
12 26 22 H3917-ND 1.63 29.49 96.53 DF3-12P-2DS(01) 
13 28 24 H3918-ND 1.73 31.35 102.60 DF3-13P-2DS(01) 
14 30 26 H3919-ND 1.84 33.34 109.13 DF3-14P-2DS(01) 
15 32 28 H3920-ND 1.66 32.00 102.40 DF3-15P-2DS(01) 
Tin Plating 
2 85 2 H2127-ND 72 13.06 4275 DF3-2P-2H(20) 
3 10.5 4 H2128-ND 72 13.06 4275 DF3-3P-2H(20) 
4 425 6 H2129-ND 46 13.75 45.00 DF3-4P-2H(20) 
5 145 8 H2130-ND .84 15.13 49.50 DF3-5P-2H(20) 
6 465 10 H2131-ND .87 15.81 51.75 DF3-6P-2H(20) 
? 18.5 12 H2149-ND .87 15.81 51.75 DF3-7P-2H(20) 
4 8 20.5 14 H2133-ND 95 1719 56.25 DF3-8P-2H(20) 
9 22.5 16 H2134-ND .99 17.88 58.50 DF3-9P-2H(20) 
10 24.5 18 H2135-ND 1.06 19.25 63.00 DF3-10P-2H(20) 
11 26.5 20 H2136-ND 144 20.63 67.50 DF3-11P-2H(20) 
12 28.5 22 H2137-ND 1.14 20.63 67.50 DF3-12P-2H(20) 
13 30.5 24 H2316-ND 1.25 22.69 74.25 DF3-13P-2H(20) 
14 32.5 26 H2317-ND 1.33 24.06 78.75 DF3-14P-2H(20) 
15 34.5 28 H2318-ND 1.37 24.75 81.00 DF3-15P-2H(20) 
Gold Plating 
2 8.5 2 H3977-ND 1.95 37.50 120.00 DF3-2P-2H(50) 
3 10.5 4 H3978-ND 241 40.63 130.00 DF3-3P-2H(50) 
4 12.5 6 H3979-ND 2.31 44.38 142.00 DF3-4P-2H(50) 
5 145 8 H3980-ND 2.54 48.75 156.00 DF3-5P-2H(50) 
6 16.5 10 H3981-ND 2.73 52.50 168.00 DF3-6P-2H(50) 
7 18.5 12 H3982-ND 2.93 56.25 180.00 DF3-7P-2H(50) 
4 8 20.5 14 H3983-ND 3.15 60.63 194.00 DF3-8P-2H(50) 
9 22.5 16 H3984-ND 3.05 59.06 189.00 DF3-9P-2H(50) 
10 24.5 18 H3985-ND 3.19 61.88 198.00 DF3-10P-2H(50) 
11 26.5 20 H3986-ND 3.36 65.25 208.80 DF3-11P-2H(50) 
12 28.5 22 H3987-ND 3.57 69.19 221.40 DF3-12P-2H(50) 
13 30.5 24 H3988-ND 3.10 60.19 192.60 DF3-13P-2H(50) 
14 32.5 26 H3989-ND 3.92 75.94 243.00 DF3-14P-2H(50) 
15 34.5 28 H3990-ND 4.09 79.31 253.80 DF3-15P-2H(50) 
Right Angle Without Boss, Surface Mount 
Tin Plating 
2 85 2 H3991-ND 72 13.06 4275 DF3D-2P-2H(20) 
3 10.5 4 H3992-ND 46 13.75 45.00 DF3D-3P-2H(20) 
4 12.5 6 H3993-ND 84 15.13 49.50 DF3D-4P-2H(20) 
5 145 8 H3994-ND 87 15.81 51.75 DF3D-5P-2H(20) 
6 16.5 10 H3995-ND 95 17.19 56.25 DF3D-6P-2H(20) 
7 18.5 12 H3996-ND .99 17.88 58.50 DF3D-7P-2H(20) 
4 8 20.5 14 H3997-ND 1.06 19.25 63.00 DF3D-8P-2H(20) 
9 22.5 16 H3998-ND 1.06 19.25 63.00 DF3D-9P-2H(20) 
10 24.5 18 H3999-ND 140 19.94 65.25 DF3D-10P-2H(20) 
11 26.5 20 H4000-ND 144 20.63 67.50 DF3D-11P-2H(20) 
12 28.5 22 H4001-ND 122 22.00 72.00 DF3D-12P-2H(20) 
13 30.5 24 H4002-ND 125 22.69 74.25 DF3D-13P-2H(20) 
14 32.5 26 H4003-ND 1.33 24.06 78.75 DF3D-14P-2H(20) 
15 345 28 H4004-ND 137 24.75 81.00 DF3D-15P-2H(20) 
Gold Plating 
2 2 H4005-ND 1.95 37.50 120.00 DF3D-2P-2H(50) 
3 4 H4006-ND 241 40.63 130.00 DF3D-3P-2H(50) 
4 6 H4007-ND 2.31 44.38 142.00 DF3D-4P-2H(50) 
5 8 H4008-ND 2.54 48.75 156.00 DF3D-5P-2H(50) 
6 10 H4009-ND 2.73 52.50 168.00 DF3D-6P-2H(50) 
7 12 H4010-ND 2.93 56.25 180.00 DF3D-7P-2H(50) 
4 8 14 H4011-ND 3.15 60.63 194.00 DF3D-8P-2H(50) 
9 16 H4012-ND 3.05 59.06 189.00 DF3D-9P-2H(50) 
10 18 H4013-ND 3.19 61.88 198.00 DF3D-10P-2H(50) 
11 20 H4014-ND 3.36 65.25 208.80 DF3D-11P-2H(50) 
12 22 H4015-ND 3.57 69.19 221.40 DF3D-12P-2H(50) 
13 24 H4016-ND 3.74 72.56 232.20 DF3D-13P-2H(50) 
14 26 H4017-ND 75.94 DF3D-14P-2H(50) 
15 H4018-ND DF3 H(50) 
I 
(order contacts seperately) 
2 H4035-ND 38 4.52 DF3-2EP-2C 
3 H4036-ND 43 5.11 DF3-3EP-2C 
4 H4037-ND En 5.61 DF3-4EP-2C 
5 H4038-ND 51 6.11 DF3-5EP-2C 
6 H4039-ND 55 6.62 DF3-6EP-2C 
7 16 12 H4040-ND 45 6.68 20.92 DF3-7EP-2C 
5 8 18 14 H4041-ND 48 7.20 22.56 DF3-8EP-2C 
9 20 16 H4042-ND 50 7.50 23.50 DF3-9EP-2C 
10 22 18 H4043-ND 55 818 25.62 DF3-10EP-2C 
11 24 20 H4045-ND 56 8.40 26.32 DF3-11EP-2C 
12 26 22 H4046-ND 61 9.08 28.44 DF3-12EP-2C 
13 28 24 H4047-ND 64 9.53 29.85 DF3-13EP-2C 
14 30 26 H4048-ND 67 9.98 31.26 DF3-14EP-2C 
15 32 28 H4049-ND КА! 10.58 33.14 DF3-15EP-2C 
With Panel Lock 
2 11 2 H4051-ND 45 5.36 16.00 DF3AA-2EP-2C 
6 3 13 4 H4052-ND 51 6.11 18.25 DF3AA-3EP-2C 
4 15 6 H4053-ND 55 6.62 19.75 DF3AA-4EP-2C 
5 17 8 H4054-ND 44 6.53 20.45 DF3AA-5EP-2C 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part №. 

6 19 10 H4055-ND 47 7.05 22.09 DF3AA-6EP-2C 
7 21 12 H4056-ND .51 7.58 23.74 DF3AA-7EP-2C 
8 23 14 H4057-ND 54 8.10 25.38 DF3AA-8EP-2C 
9 25 16 H4058-ND .58 8.63 27.03 DF3AA-9EP-2C 

6 10 27 18 H4059-ND .61 9.15 28.67 DF3AA-10EP-2C 
11 29 20 H4060-ND 65 9.75 30.55 DF3AA-11EP-2C 
12 31 22 H4061-ND 69 10.28 32.20 DF3AA-12EP-2C 
13 33 24 H4062-ND 72 10.80 33.84 DF3AA-13EP-2C 
14 35 26 H4063-ND 57 10.38 33.98 DF3AA-14EP-2C 
15 37 28 H4065-ND 60 10.93 35.78 DF3AA-15EP-2C 


2 6 2 H2083-ND 23 2.38 5.89 DF3-28-2C 
3 8 4 H2084-ND 25 2.63 6.51 DF3-38-2C 
4 10 6 H2085-ND 26 2.75 6.82 DF3-48-2C 
5 12 8 H2086-ND 27 2.93 8.25 DF3-5S-2C 
6 14 10 H2087-ND .29 3.12 8.80 DF3-6S-2C 
7 16 12 H2088-ND 32 341 9.63 DF3-78-2C 
8 18 14 H2089-ND 34 371 10.45 DF3-8S-2C 
9 20 16 H2146-ND 29 3.43 10.25 DF3-9S-2C 
10 22 18 H2091-ND 30 3.60 10.75 DF3-10S-2C 
11 24 20 H2092-ND 32 377 11.25 DF3-11S-2C 
12 26 22 H2093-ND 33 3.94 11.75 DF3-12S-2C 
13 28 24 H2290-ND 34 440 12.25 DF3-13S-2C 
14 30 26 H2291-ND 36 427 12.75 DF3-14S-2C 
15 32 28 H2292-ND 36 4.36 13.00 DF3-15S-2C 


Tin Plating 


IN-LINE WITH PANEL LOCK 


2 6 2 H3865-ND 72 13.06 42.75 DF3-2S-2DSA(20) 
3 8 4 H3866-ND 84 15.13 49.50 DF3-3S-2DSA(20) 
4 10 6 H3867-ND 95 17.19 56.25 DF3-4S-2DSA(20) 
5 12 8 H3868-ND 1.06 19.25 63.00 DF3-5S-2DSA(20) 
6 14 10 H3869-ND 1.14 20.63 67.50 DF3-6S-2DSA(20) 
7 16 12 H3870-ND 1.25 22.69 74.25 DF3-7S-2DSA(20) 
8 8 18 14 H3871-ND 1.37 24.75 81.00 DF3-8S-2DSA(20) 
9 20 16 H3872-ND 1.56 28.19 92.25 DF3-9S-2DSA(20) 
10 22 18 H3873-ND 1.67 30.25 99.00 DF3-10S-2DSA(20) 
11 24 20 H3874-ND 1.75 31.63 103.50 DF3-11S-2DSA(20) 
12 26 22 H3875-ND 1.66 31.88 102.00 DF3-12S-2DSA(20) 
13 28 24 H3876-ND 1.69 32.50 104.00 DF3-13S-2DSA(20) 
14 30 26 H3877-ND 1.85 35.63 114.00 DF3-14S-2DSA(20) 
15 32 28 H3878-ND 2.31 44.38 142.00 DF3-15S-2DSA(20) 
Gold Plating 
2 6 2 H3879-ND .84 15.13 49.50 DF3-2S-2DSA(50) 
3 8 4 H3880-ND 1.06 19.25 63.00 DF3-3S-2DSA(50) 
4 10 6 H3881-ND 1.22 22.00 72.00 DF3-4S-2DSA(50) 
5 12 8 H3882-ND 1.44 26.13 85.50 DF3-5S-2DSA(50) 
6 14 10 H3883-ND 1.60 28.88 94.50 DF3-6S-2DSA(50) 
7 16 12 H3884-ND 1.82 33.00 108.00 DF3-7S-2DSA(50) 
8 8 18 14 H3885-ND 1.69 32.50 104.00 DF3-8S-2DSA(50) 
9 20 16 H3886-ND 1.89 36.25 116.00 DF3-9S-2DSA(50) 
10 22 18 H3887-ND 2.02 38.75 124.00 DF3-10S-2DSA(50) 
11 24 20 H3888-ND 2.21 42.50 136.00 DF3-11S-2DSA(50) 
12 26 22 H3889-ND 2.41 46.25 148.00 DF3-12S-2DSA(50) 
13 28 24 H3890-ND 2.54 48.75 156.00 DF3-13S-2DSA(50) 
14 30 26 H3891-ND 2.73 52.50 168.00 DF3-14S-2DSA(50) 
15 32 28 H3892-ND 2.90 56.25 180.00 DF3-15S-2DSA(50) 


ADAPTER 
1 


2 11 2 H4019-ND .68 .31 40. DF3-2EP-2A 
3 13 4 H4021-ND 76 13.75 45.00 DF3-3EP-2A 
4 15 6 H4022-ND .84 15.19 49.73 DF3-4EP-2A 
5 17 8 H4023-ND 92 16.64 54.45 DF3-5EP-2A 
6 19 10 H4024-ND 1.01 18.36 60.08 DF3-6EP-2A 
7 21 12 H4025-ND 1.10 19.87 65.03 DF3-7EP-2A 
9 8 23 14 H4026-ND 147 21.18 69.30 DF3-8EP-2A 

9 25 16 H4027-ND 1.25 22.62 74.03 DF3-9EP-2A 
10 27 18 H4028-ND 1.83 24.13 78.98 DF3-10EP-2A 
11 29 20 H4029-ND 1.41 25.58 83.70 DF3-11EP-2A 
12 31 22 H4030-ND 1.50 27.23 89.10 DF3-12EP-2A 
13 33 24 H4031-ND 1.59 28.74 94.05 DF3-13EP-2A 
14 35 26 H4033-ND 1.66 30.11 98.55 DF3-14EP-2A 
15 37 28 H4034-ND 174 31.56 103.28 DF3-15EP-2A 

Crimping Contacts 

Bulk Cut Tape* T&Rt 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose 
AWG Part No. 100 Part No. 100 500 10,000 | Part No. 
Plug Contacts - Fig. 10B 
Tin Plating 
24-28 H1502-ND 7.47 | DF3-EP2428PC I 372 12.60 15.30/M | DF3-EP2428PCF 
Gold Plating 
24-28 H1503-ND 21.50 | DF3-EP2428PCA 1 46.25/M | DF3-EP2428PCFA 
Socket Contacts 
Tin Plating 

22 H4066-ND 744 | DF3-22SC 3.72 12.60 15.30/M | DF3-22SCF 

24-28 H1500-ND 7.44 | 0Е3-24285С 2.48 8.40 10.20/M | DF3-2428SCF 

Gold Plating 

24-28 Н1501-М0 10.67 | DF3-2428SCC | 8.06 27.30 33.15/M | DF3-2428SCFC 
* For Cut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H1502CT-ND) 

T For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H1502TR-ND) 

Tools 

Digi-Key Price Hirose 
AWG | Description Part No. Each Part No. 

22 | Напа Ситр Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H4454-ND 772.20 | DF3-TA22-HC 
24-28 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H9997-ND 650.31 DF3-TA2428HC 
24-28 | Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 797.39 | DF3EP-TA2428HC 
24-28 | Hand Crimp Tool with Die Set H9923-ND 571.90 | DF3-TA2428HC/US 

— | Hand Tool without Die Set H9926-ND 332.50 | HRUS-HT-1 
24-28 | Die Set for H9926-ND H9927-ND 239.40 | DF3-TA2428HC/US-DS 
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2mm SMT Headers / Receptacles 


KINORCOMP 2mm Headers 


Features: * 15 microinches selective gold plating * Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94VO 
e Color: Black • Contact material is phosphor bronze * “Post plated" contacts; no bare edges. 


Single Row — Single Row — Dual Row — % 


Straight Header Right Angle Header , ,, Straight Header _ 2010 


00: == 
ТҮРІНЕ? 
о zie 50 sq. yp. X1 f 2200 
n 9.79 


sq. typ. 


200" 


| іне 2901) 
20 
1 
И іч: о it VT e Manufacturer's Full Length Headers and Receptacles Digi-Key's Cut Length to your 
20 |- 5.43 Available т Multiple Pin Versions Specification 
Specifications: * Housing Material: High | Specifications: * Housing Material: High n ТЫ ігі ET T 
temperature thermoplastic, UL flammability rating | temperature thermoplastic, UL flammability rating Din (пл) Dig! Ky 1 pacing 100 Norcomp ШІ Қау Вазе Е 
94 V-O. • Color: Natural * Contact Material: | 94 V-O. • Color: Natural • Contact Material: — " " з s 
Phosphor Bronze. Beryllium copper. Header Single Row Straight - 36 Pins 
70.0 2163S-36-ND 2.80 25.05 206.32 | 2163-36-01-P2 2163S-XX-ND 1.00 05 
Fig. 3 Header Single Row Right Angle - 36 Pins 
Ене 4 70.0 2163R-36-ND 2.84 25.41 209.26 | 2163-36-02-Р2 2163R-XX-ND 1.04 .05 
Наг J Е НЕНИН Header Dual Row Straight - 72 Pins 
Eun a 700 | 21649-36-ND 541 4841 398.63 | 2164-72-01-Р2 | | 2164SXXND 145 | 11 
ШЕ 


ганан наза 
LLN 
+ 
+20 


Specifications: * Housing Material: High | Specifications: * Housing Material: High 
temperature thermoplastic, UL flammability rating | temperature thermoplastic, UL flammability rating 
94 V-O * Color: Natural * Contact Material: | 94 V-O * Color: Natural * Contact Material: 
Phosphor Bronze. Phosphor Bronze. 


How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 


Q. How do l order an 2163S header with 16 pins? 


A. Call Digi-Key where you'll happily receive the price or determine 
the cost yourself. 


. Select needed "Digi-Key Part Number" and number of pins desired. 

. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to 
chart). 

. Multiply the number of pins you desire by "Pin Adder" of your selected Part 
Number (refer to chart). 

. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 


20000-Q00-ND 
Base Part Number Number of Desired Pins Per Row 


t4 
мо 204 = КОП 20 зро і 
mE 10 аль 
alll ` s 


Specifications: * Housing Material: High temp. thermoplastic, UL flammability rating 94 V-O * Color: 
Black * Pin Material: Phosphor Bronze, drawn wire. 


OUR EXAMPLE YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 
Step 1. 2163S-16-ND Step 1. 2____ -_—_—-ND 
No. of | Dim. Digi-Key Price Each Manufacturer Step 2. 1.00 Step 2. 
Fig.| Pos. | "A" | Finish | PartNo. 1 10 — 100 500 |PartNo. Step 3. 16 x.05 = 80 Step 3. xS 
Dual Row, Bottom Entry (Receptacle) Step 4. Your Cost = $1.80 Step 4. Your Cost = 
8 8.026 | 15р Gold | SPE1017-ND 1.31 1.18 97 77 |203-04-15-01 
12 |12.040| 15u Gold | SPE1018-ND 1.85 1.66 137 1.08 |203-06-15-01 NOTE: For Quantities of 10 or More, Call 1-800-DIGI-KEY 


16 16.053 | 15u Gold | SPE1019-ND 2.39 2.15 177 1.40 |203-08-15-01 
1 20 20.066 | 15u Gold | SPE1020-ND 2.91 2.61 2.15 1.70 |203-10-15-01 
24 24.079 | 15u Gold | SPE1021-ND 3.42 3.06 2.52 2.00 |203-12-15-01 
26 26.086 | 15u Gold | SPE1022-ND 3.71 3.32 2.73 2.16 |203-13-15-01 
30 30.099 | 15u Gold | SPE1023-ND 4.22 3.78 3.11 2.46 |203-15-15-01 
Dual Row, Bottom Entry, Ultra Low Profile (Receptacle) 
8 8.026 | 15u Gold | SPE1010-ND 1.11 1.00 .82 .65 |233-0433-01 
12 12.040 | 15р Gold | SPE1011-ND 1.51 1.36 1.12 .88 | 233-0633-01 
16 16.053 | 15р Gold | SPE1012-ND 1.50 1.35 1.11 .88 |233-0833-01 


2mm Receptacles 


Features: • Printed Circuit Board Mounted Receptacle • .079" (2mm) centers for real estate savings 
* Single and Dual Row Offerings * 15 microinches selective gold * Insulator, housing, material is glass filled 
thermoplastic, UL Rating 94VO • Color: Black * Contact material is phosphor bronze 


2 | го |20.066| 15р Gold | SPE1013-ND 188 168 139 1.10 |233-1033-01 Single Row — Vertical Receptacle | No. of] Digi-Key теле ei 
24 |24.079 | 15u Gold | SPE1014-ND 274 245 2.02 1.60 |233-1233-01 отап но: = ао 
26 |26.086 15u Gold | SPE1015-ND 296 2.66 2.19 1.73 |233-1333-01 А Ч 120 Receptacle Single Row Vertical 
30 | 30.099 | 15u Gold | SPE1016-ND — 3.36 3.01 248 1.96 |233-1533-01 UUHUBUHHH7 + 20635-03-40 143 128 1.05 | 2063-03-01-P2 
Single Row, Top Entry (Receptacle) -[H.00 "76 Hh 20635-04-М0 1.57 141 1.16 | 2063-04-01-P2 


° Dan 1u са ШЕН 80 2 52 47 2М544501 2063S-06-ND 185 166 — 137 | 2063-06-01-P2 
ў р боа | SPE1025-ND 108 97 .80 64 |204-06-15-01 ШОШ 1в 166 137 2000060052 
8 |16053 | 15u Gold | SPE1026-ND 134 1:20 99 79 |204-08-15-01 -07- Í А | -07-01- 


3 
4 
5 | 2063S-05-ND 171 1.53 1.26 | 2063-05-01-P2 
6 
7 
8 


20635-08-№0 2.19 1.97 1.62 | 2063-08-01-Р2 
9 | 20638-09-ND 2.34 210 1.73 | 2063-09-01-P2 
10 | 2063S-10-ND 2.51 2.25 1.85 | 2063-10-01-P2 
11 | 20638-11-ND 2.65 2.38 1.96 | 2063-11-01-P2 


3 10 | 20.066 | 15u Gold | SPE1027-ND 1.60 1.43 1.18 -93 |204-10-15-01 
12 | 24.079 | 15u Gold | SPE1028-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 |204-12-15-01 
13 |26.086 | 15u Gold | SPE1029-ND 2.00 1.79 1.47 1.17 |204-13-15-01 


15 30.099 | 15и Gold SPE1030-ND 1.30 1:47. .96 .76 |204-15-15-01 
коне так на ча Row —Verical Receptacle | 12 20851040 2m 28 гш | Zor 2012 
8 8.026 | 15u Gold SPE1031-ND 1.34 1.20 .99 .79 |205-04-1501 6 20648-03-ND 188 169 139 | 2064-06-01-P2 


12 | 12.040 | 15р Gold | SPE1032-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 |205-06-1501 > КЕРІ -08-01- 
16 |16.053 | 15u Gold | SPE1033-ND 2.39 2.15 177 1.40 |205-08-1501 ЕЕЕ НЕ Br 20 m ea 2 p | EHET ue 
4 | 20 |20.066 | 15р Gold | SPE1034-ND 291 2.61 2.15 1.70 |205-10-1501 141.00 |-2. 12 | 20645-06-М0 282 253 208 | 2064-12-01-P2 

24 |24.079| 15u Gold | SPE1035-ND 342 3.06 2.52 2.00 |205-12-1501 14 | 20648-07-ND 314 281 231 | 2064-14-01-P2 
26 |26.086 | 15u Gold | SPE1036-ND 3.71 332 273 2.16 |205-13-1501 16 | 20648-08-ND 345 309 255 | 2064-16-01-P2 
30 | 30.099 | 15u Gold | SPE1037-ND _ 2.60 2.34 192 1.52 |205-15-1501 18 | 20648-09-ND 379 340 280 | 2064-18-01-P2 
36 Position, Dual Row 20 | 20649-10-ND 410 3.68 — 3.03 | 2064-20-01-P2 
= [= бой | 6РЕ1211-40 234 240 173 1.37 |5М2М018515-01 22 | 2064S-11-ND 442 396 326 | 2064-22-01-Р2 
Тіп SPE1212-ND 1.62 1.46 SM2MD18S02-01 20649-12-ND 476 426 3.51 | 2064-24-01-Р2 


r-3.9-4 1.9r 4 [73.94 


11 Ө, rE 


З 


L— 3.40 — "200 — 3.40 — "20" = 10 


А . “Мо LOW PROFILE: * Housing Material: Glass filled STANDARD PROFILE: * Housing Material: 
ULTRA LOW PROFILE: * Housing Material: Glass filled | STANDARD PROFILE: * Housing Material: thermoplastic, UL flammability rating 94V-O * Color: | Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 
thermoplastic, UL flammability rating 94 V-O * Color: | Glass filled thermoplastic, UL flammability rating Black * Contact Material: High Performance 94V-O * Color: Black * Contact Material: High 
Black * Contact Material: Beryllium Copper 94 V-O * Contact Material: Phosphor Bronze Copper Alloy Performance Copper Alloy 


Digi-Key Price Each Manufacturer Digi-Key Pricing NorComp 
Fig. Finish Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. Finish Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1 Low Profile, Tin SPE1303-ND 26 23 20 19 | 2MS-19-02-01 1 Low Profile, Тіп LP1-006-ND .23 2.01 16.59 57.28 | 800-002-LP1-006 
Low Profile, Gold* SPE1304-ND .30 .27 23 .22 | 2MS-19-33-01 Low Profile, Gold* LP1-001-ND 51 4.59 37.80 130.50 | 800-002-LP1-001 
2 | Standard Profile, Gold* | SPE1302-ND 14 13 .11 .09 | 2JM-G 2 |Standard Profile, Gold* | SP2-001-ND 14 1.28 10.50 36.25 | 800-002-SP2-001 


*30u” gold plated *30u” gold plated 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 71 


HIROSE No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Hes ELECTRIC A3 & А4 Series C rim p Con nector Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Co.,LTD. 2mm Pitch 12 12.0 10.0 | H1842-ND 167 3025 9900 | АЗА-120А-251 
А А МН N й : й Я наба 14 14.0 12.0 H1843-ND 1.86 33.69 110.25 | A3A-14DA-2SV 
These connectors are designed in a miniature and light weight product, and mounted in the high density. The crimping 16 16.0 140 H1844-ND 176 3375 108.00 | АЗА-160А-25\ 
case is structured in the 2mm pitch grid. Specifications: • Current Rating: 1A * Voltage Rating: 200VAC • Operating 3 20 20.0 18.0 H1845-ND 2.08 40.00 128.00 | A3A-20DA-2SV 
Temperature: -55°C to 85°С • Operating Moisture Range: 40 to 80% • Insulation Resistance: 1000MQ min. at 500VDC 24 24.0 220 H1846-ND 247 4750 152.00 | A3A-24DA-2SV 
* Withstanding Voltage: 650VAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 15mQ тах. @ 28 28.0 26.0 H1847-ND 2.89 5563 178.00 | A3A-28DA-2SV 
ОЛА Applications: • VTR * Vehicle telephones • Various electronic equipment Material: * Insulator Pin Header: black 32 32.0 30.0 H1848-ND. 310 60.19 192.60 A3A-32DA-2SV 
polyamid, UL94V-0 • Insulator Receptacle: black PBT, UL94V-0 • Insulator Pin Header (SMT) and Receptacle (SMT): light 
brown PPS e Insulator Crimping Socket: black PBT » Pin Header Contact: Brass with selective gold plating • Receptacle No. of ТЕЛУ ПТ) Digi-Key Pricing m 
and Crimping Contact: phosphor bronze with selective gold plating саль] (ШЕН A B с Part No. 1 25 100 Part No. 
Pin Headers - Gold Plating 
4.0 2.0 3.0 H1849-ND 1.86 33.69 110.25 A3C-4DA-2DSA 
4 40 2.0 2.0 H1862-ND 1.86 3369 110.25 A3C-4DA-2DSC 
4.0 2.0 1.27 | H1878-ND .68 12.38 40.50 A3D-4DA-2DSE 
60 40 30 | H1850-ND 176 3375 108.00 | A3C-6DA-2DSA 
6 6.0 40 2.0 H1863-ND 1.76 33.75 108.00 A3C-6DA-2DSC 
6.0 4.0 1.27 | H1879-ND 87 15.81 51.75 A3D-6DA-2DSE 
8.0 6.0 3.0 H1851-ND 1.92 36.88 118.00 A3C-8DA-2DSA 
8 8.0 6.0 2.0 H1864-ND 1.92 3688 118.00 A3C-8DA-2DSC 
8.0 6.0 1.27 | H1880-ND 1.06 19.25 63.00 A3D-8DA-2DSE 
10.0 8.0 3.0 H1852-ND 2.08 40.00 128.00 A3C-10DA-2DSA 
10 10.0 8.0 2.0 H1865-ND 2.08 40.00 128.00 A3C-10DA-2DSC 
10.0 8.0 1.27 | H1881-ND 148 21.81 69.75 A3D-10DA-2DSE 
12.0 10.0 3.0 H1853-ND 2.11 40.63 130.00 A3C-12DA-2DSA 
12 12.0 10.0 2.0 H1866-ND 2.1 40.63 130.00 A3C-12DA-2DSC 
12.0 10.0 1.27 | H1882-ND 141 25.44 83.25 A3D-12DA-2DSE 
14.0 12.0 3.0 H1854-ND 2.21 42.50 136.00 A3C-14DA-2DSA 
14 14.0 12.0 2.0 H1867-ND 2.21 42.50 136.00 A3C-14DA-2DSC 
140 12.0 — 127 | H1883-ND 1.67 30.25 99.00 A3D-14DA-2DSE 
160 140 3.0 | H1855-ND 234 45.00 144.00 | A3C-16DA-2DSA 
16 16.0 14.0 2.0 H1868-ND 2.34 45.00 144.00 A3C-16DA-2DSC 
NE 4 16.0 140 127 H1884-ND 1.82 33.00 108.00 A3D-16DA-2DSE 
180 160 30 | H1856-ND 244 46.88 150.00 | A3C-18DA-2DSA 
18 18.0 16.0 2.0 H1869-ND 2.44 46.88 150.00 A3C-18DA-2DSC 
18.0 160 127 H1885-ND 1.85 35.68 114.00 A3D-18DA-2DSE 
20.0 18.0 3.0 H1857-ND 2.54 48.75 156.00 A3C-20DA-2DSA 
20 20.0 18.0 2.0 H1870-ND 2.54 48.75 156.00 A3C-20DA-2DSC 
20.0 180 127 H1886-ND 2.08 40.00 128.00 A3D-20DA-2DSE 
240 220 3.0 H1858-ND 2.70 51.88 166.00 A3C-24DA-2DSA 
— — — — - 24 240 220 20 | H1871-ND 270 5188 166.00 | A3C-24DA-2DSC 
А No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 240 220 127 H1875-ND 2.70 51.88 166.00 A3C-24DA-2DSE 
Fig. | Contacts | А B Part No. 1 25 100 | Part №. 280 260 30 | H1859-ND 2% 5688 182.00 | A3C-28DA-2DSA 
Pin Header 28 280 26.0 2.0 H1872-ND 2.96 5688 182.00 A3C-28DA-2DSC 
Low Profile - Gold Plating 280 260 127 | H1887-ND 2.89 55.63 178.00 | A3D-28DA-2DSE 
E -2p- 320 300 3.0 H1860-ND 3.15 60.63 194.00 A3C-32DA-2DSA 
F ae д US "UB RE УЕ 32 | 320 300 20 | H1873-ND 315 6063 194.00 | A3C-32DA-2DSC 
6 60 40 | H1809-ND м 1513 4950 | A3C-GP-2DSA 320 300 127 | H1876-ND 315 — 60.63 19400 | AGC-32DA-2DSE 
8 8.0 6.0 H1810-ND 1.03 18.56 60.75 | A3C-8P-2DSA 500 480 3.0 H1861-ND 3.42 66.38 212.40 A3C-50DA-2DSA 
10 10.0 8.0 H1811-ND 1.33 24.06 78.75 | A3C-10P-2DSA 50 500 480 2.0 H1874-ND 4.79 92.81 297.00 A3C-50DA-2DSC 
12 12.0 10.0 H1812-ND 1.63 29.56 96.75 | A3C-12P-2DSA 500 480 127 | H1877-ND 4.79 9281 297.00 A3C-50DA-2DSE 
14 14.0 12.0 H1813-ND 1.71 3094 101.25 | A3C-14P-2DSA 44 440 420 127 H1888-ND 3.05 59.06 189.00 A3D-44DA-2DSE 
16 16.0 14.0 H1814-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-16P-2DSA 62 620 600 127 H1889-ND 4.61 89.44 286.20 A3D-62DA-2DSE 
1 18 18.0 16.0 H1815-ND 1.85 35.63 114.00 | A3C-18P-2DSA 
20 20.0 18.0 H1816-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20P-2DSA = = === == = 
22 22.0 200 | H1817-ND 270 5188 166.00 | A3C-22P-2DSA a || Ш шшш) Digt Key шш Наза 
24 240 220 | H1818-ND 273 5250 16800 | A3C-24P-2DSA Шр ш; 5 B Бап Ноя 1 на! |с: 
26 26.0 24.0 H1819-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-26P-2DSA Dual Row Crimp Socket - A3B Series 
28 28.0 26.0 H1820-ND 2.83 54.38 174.00 | A30-28P-2DSA E -40- 
32 32.0 300 | H1821-ND 4.38 8494 271.80 | A3C-32P-2DSA ё a m CDD ND LEE NEUE a 
44 440 420 | H1822-ND 438 8404 271.80 | A3C-44P-2DSA 8 80 60 H2003-ND 53 698 18:75 | A3B-8D-2C 
48 48.0 46.0 | H1823-ND 438 8494 271.80 | A3C-48P-2DSA 10 100 80 H2004-ND 55 895 2585 |A3B-10D-2C 
50 50.0 48.0 | H1824-ND 4.38 8404 271.80 | АЗС-БОР-20$А 5 12 120 100 H2005-ND 55 825 2585 | A3B-12D-2C 
Without Boss - Gold Plating 14 140 12.0 H2006-ND .65 9.75 30.55 | A3B-14D-2C 
4 40 20 H1781-ND 118 21.31 69.75 | A3-4PA-2SV 18 18.0 16.0 H2007-ND 70 10.50 32.90 | A3B-18D-2C 
6 6.0 40 H1782-ND 1.33 24.06 78.75 | A3-6PA-2SV 20 20.0 18.0 H2008-ND 61 11.00 36.00 | A3B-20D-2C 
8 8.0 6.0 H1783-ND 1.48 26.81 87.75 | A3-8PA-2SV 24 24.0 22.0 H2009-ND 65 11.69 38.25 | A3B-24D-2C 
10 10.0 8.0 H1784-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-10PA-2SV 28 28.0 26.0 H2010-ND 172 13.06 42.75 | АЗВ-280-20 
12 120 100 | Н1785-М0 1.82 3300 108.00 | A3-12PA-2SV Single Row Crimp Socket - A4B Series 
14 14.0 12.0 H1786-ND 1.66 31.88 102.00 | АЗ-14РА-25/ 
2| 16 160 140 | HI787-ND 182 3500 11200 | A3-16PA-2SV с 20 m НӘТШЕН) EE cae 
20 20.0 18.0 H1788-ND 2.08 40.00 128.00 | A3-20PA-2SV ў I x Ў а 
24 240 220 | H1789-ND 247 4750 152.00 | A3-24PA-2SV & Е ёй ЕЯ ME MEL rene 
5 10.0 8.0 H2014-ND 48 5.70 17.00 | A4B-5S-2C 
28 28.0 26.0 H1790-ND 2.89 5563 178.00 | A3-28PA-2SV 6 6 120 100 H2015-ND 48 578 1725 | A4B-6S-2C 
32 32.0 30.0 H1791-ND 2.96 57.38 183.60 | A3-32PA-2SV 8 160 140 H2016-ND %2 737 22.00 | А48-85-2С 
44 44.0 42.0 H1792-ND 4.06 78.75 252.00 | A3-44PA-2SV " ў ү Ç ` 
50 500 480 H1793-ND 461 8944 28620 | A3-50PA-2SV 10 20.0 18.0 H2017-ND 52 6.20 18.50 | А4В-105-20 
: - - - —— - 12 24.0 22.0 H2018-ND 53 6.37 19.00 | А4В-125-20 
With Boss - Gold Plating 7 | crimp Terminal for АЗВ-А4В Type H9999-ND = = 5.45 | A3B-2630SCC 
: aa 50 Е EE 2101 EXE PANAPA DSV Crimp Tool for A3B-A4B Type H9998-ND 958.40 — — | АЗВ-ТА2630НС 
8 80 60 H1796-ND 148 26 B1 8775 | A3A-8PA-2SV 8 Polarizing Key for Socket Connectors H2000-ND 2.00/10 11.50 | A3-GPIN(A) 
10 10.0 80 H1797-ND 1.63 29.56 96.75 | АЗА-10РА-25У 
12 12.0 10.0 H1798-ND. 1.82 33.00 — 108.00 | A3A-12PA-2SV 
14 14.0 12.0 H1799-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-14PA-2SV i i 
2 16 16.0 14.0 H1800-ND 1.82 35.00 112.00 | A3A-16PA-2SV A3E Series Crimp Connector 
20 20.0 18.0 H1801-ND 2.08 40.00 128.00 | A3A-20PA-2SV š 
24 240 — 220 | H1802-ND 247 4750 15200 | A3A-24PA-2SV 2mm Pitch 
28 28.0 26.0 H1803-ND 2.89 5563 178.00 | A3A-28PA-2SV Specifications: • Current Rating: 0.5A • Voltage 
32 32.0 30.0 H1804-ND 2.96 57.38 183.60 | A3A-32PA-2SV Rating: 125VAC “ Operating Temperature: -55°C 
44 44.0 42.0 H1805-ND 4.06 78.75 252.00 | A3A-44PA-2SV їо 85°C • Operating Moisture Range: 40 to 80% 
50 50.0 48.0 H1806-ND 4.61 8944 286.20 | A3A-50PA-2SV * Insulation Resistance: 1000MQ min. at 
250VDC * Wihstanding Voltage: 300VACP 
" " minute (no flashover or insulation breakdown) 
Without Boss - Gold Plating - SMD * Contact Resistance: 40mQ max. @ 0.1A 
E 20 20 ШЕП ES ШІ 2525 ПР Material: “ Insulator Pin Header: black polyamid, 
y Ў К f Y UL94V-0 • Insulator Socket: black PBT, UL94V-0 
8 8.0 6.0 H1829-ND 1.83 24.06 78.75 | A3-8DA-2SV : ү ы 
10 10.0 80 H1830-ND 144 2613 8550 A3-10DA-2SV * Pin Header Contact: Brass with selective gold 
ў ч Ў Y б lating • Socket Contact: beryllium copper 
12 12.0 10.0 H1831-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-12DA-2SV p 
3 14 14.0 12.0 H1832-ND 1.86 3369 110.25 | A3-14DA-2SV д я == m р 
16 16.0 140 | H1833-ND 176 3375 108.00) A3-16DA-2SV , | No.of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
20 20.0 180 | H1834-ND 2.08 4000 128.00 | A3-20DA-25V Fig. | Pins A B Part No. 1 25 10 | Рам No. 
24 24.0 22.0 H1835-ND 247 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV Pin Header - Gold Plating 
28 28.0 26.0 H1836-ND 2.89 55.63 178.00 | A3-28DA-2SV 
44 52.0 42.0 H1825-ND 3.97 77.06 246.60 АЗЕ-44РА-205А 
32 320 300 ШӨ 310. 60.19 192.60 | A3-32DA-2SV 1 | so 58.0 48.0 | H1826-ND 502 9731 31140 | АЗЕ-50РА-205А 
With Boss - Gold Plating - SMD Socket 
4 4 40 m DISSE ND ES 1119 5825 NPO ACE mmn 49.0 42.0 H1891-ND 764 15435 48510 | A3E-44D-2R 
8 80 60 | H1840-ND 133 2406 7875 | A3A-8DA-2SV 50 55.0 48.0 H1892-ND 749 15120 475.20 | A3E-50D-2R 
10 10.0 80 | H1841-ND 148 26.81 87.75 | АЗА-100А-25/ — | Universal Guide Plate H9947-ND 1296.74 = - A3E-GPA 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


нозе с DF11 Series Dual Row Connectors wf Шаа” |77 т J 
ELECTRIC й . l : of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
CO,LTD. 2mm Pitch (interconnect wire available) Fig. | Pins | A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
pum | | | 14 | 185 120 H2142-ND 186 33.69 11025 | DF11-14DS-2V(20) 
Specifications: • Current Capacity: ЗА with AWG24 cable * Rated Voltage: 250VAC • Insulation 16 205 140 H2045-ND 176 3375 10800 | DF11-16DS-2V(20) 
Resistance: Min. 1000MQ at 500VDC * Withstand Voltage: 650VAC * Contact Resistance: Max. 30MQ 18 225 16.0 H2046-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11-18DS-2V(20) 
at 0.1ADC 20 | 245 18.0 H2047-ND 198 38.13 12200 | DFi1-200S-2V(20) 
22 | 265 20.0 H2048-ND 221 4250 13600 | DF11-22DS-2V(20) 
Fig. 3 — Surface Mount 3 | 24 | 285 22.0 H2049-ND 231 4438 14200 | DF11-24DS-2V(20) 
26 | 305 240 H2270-ND 254 4875 156.00 | DF11-26DS-2V(20) 
28 | 325 26.0 H2271-ND 270 5188 16600 | DF11-28DS-2V(20) 
30 | 345 28.0 H2272-ND 2.89 55.63 17800 | DF11-30DS-2V(20) 
32 | 365 30.0 H2273-ND 2.96 5688 18200 | DFii-32DS-2V(20) 
40 | 445 38.0 H2289-ND 328 6356 20340 | DFii-40DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket — Gold 
4 85 20 H2834-ND 144 2618 8550 | DF11-4DS-2V(50) 
6 105 40 H2835-ND 171 3094 101.25 | DFi1-6DS-2V(50) 
8 12.5 6.0 H2836-ND 176 3375 108.00 | DFi1-8DS-2V(50) 
10 | 145 8.0 H2837-ND 195 3750 120.00 | DFi1-100S-2V(50) 
12 | 165 10.0 H2838-ND 221 4250 13600 | DF11-12DS-2V(50) 
14 | 185 12.0 H2839-ND 247 4750 15200 | DF11-14DS-2V(50) 
16 | 205 140 H2840-ND 270 5188 166.00 | DFii-16DS-2V(50) 
з | 18 | 225 16.0 H2841-ND 293 5625 18000 | DFii-18DS-2V(50) 
20 | 245 18.0 H2842-ND 3.15 6063 19400 | DFi1-20DS-2V(50) 
22 | 265 20.0 H2843-ND 3.0 6019 19260 | DF11-22DS-2V(50) 
24 | 285 22.0 H2844-ND 334 6469 20700 | DF11-24DS-2V(50) 
26 | 305 240 H2845-ND 363 7031 22500 | DF11-26DS-2V(50) 
28 | 325 26.0 H2846-ND 3.88 7425 23760 | DF11-28DS-2V(50) 
30 | 345 28.0 H2847-ND 412 7988 25560 | DF11-30DS-2V(50) 
32 | 365 30.0 H2848-ND 4.29 8325 266.40 | DFii-32DS-2V(50) 
40 | 445 38.0 H2849-ND 534 10350 33120 | DF11-40DS-2V(50) 
Vertical Protected Header — Tin 
4 6.0 20 H2143-ND 57 1031 3375 | DF11-4DP-2DSA(20) 
6 8.0 40 H2051-ND 65 11.69 2825 | DF11-6DP-2DSA(20) 
8 10.0 6.0 H2052-ND 72 1306 4275 | DF11-8DP-2DSA(20) 
10 | 120 8.0 H2053-ND 76 13.75 45.00 | DF11-10DP-2DSA(20) 
12 | 140 10.0 H2054-ND 87 1581 5175 | DF11-12DP-2DSA(20) 
14 | 160 12.0 H2055-ND 95 1719 5625 | DF11-14DP-2DSA(20) 
16 | 180 140 H2056-ND 106 1925 63.00 | DF11-16DP-2DSA(20) 
4 | 18 | 200 16.0 H2057-ND 114 2063 6750 | DF11-18DP-2DSA(20) 
No. ИЕ 20 | 220 18.0 H2058-ND 125 2269 7425 | DF11-20DP-2DSA(20) 
of (тїї) Digi-Key Pricing Hirose 22 | 240 20.0 H2059-ND 137 2475 8100 | DF11-22DP-2DSA(20) 
Fig. | Pins | А B Part No. 1 25 100 | PartNo. 24 | 260 22.0 H2060-ND 144 2618 8550 | DF11-24DP-2DSA(20) 
Боске а тю 28 300 260 [ню 150 2888 — 9450 | DFI28DP.2DSAGO) 
4 6.0 20 H2019-ND 28 335 10.00 | DF11-4DS-26 30 | 320 28.0 H2277-ND 167 3025 9900 | DF11-30DP-2DSA(20) 
6 8.0 40 H2021-ND 30 360 10.75 | DF11-6DS-26 32 | 340 30.0 H2278-ND 175 31.63 103.50 | DF11-32DP-2DSA(20) 
8 10.0 6.0 H2022-ND 36 427 1275 | DFi1-8DS-2C қ 
10 | 120 8.0 H2023-ND 36 436 13.00 | DF11-10DS-2C Vertical Protected Header — Gold 
12 | 140 100 | H2024-ND 39 469 1400 | DF11-12DS-2C 4 6.0 20 H2850-ND 70 1265 4140 | DF11-4DP-2DSA(01) 
w | 160 20 МИ iT CANA Tae: ТЕТ 6 80 40 H2851-ND .88 1505 5220 | DF11-6DP-2DSA(01) 
ie | -A80 40 B DOSE PEE UN ore 8 10.0 6.0 H2852-ND 106 1925 63.00 | DF11-8DP-2DSA(01) 
de | 358 16500 160 unsi P6 BEN. AED. ЕНЕ 10 | 120 8.0 H2853-ND 126 2276 7448 | DF11-10DP-2DSA(01) 
МЕС PEE Rihm q sP шы 12 | 140 10.0 H2854-ND 146 2640 8640 | DF11-12DP-2DSA(01) 
2 | 240 200 | H2028-ND 51 — 611 1825 | DF11-22DS-2C 14 | 160 120 H2855-ND 164 2970 9720 | DF11-14DP-2DSA(01) 
3i. | 20 20 nos Wü ВЕР 1905. | РОС 16 | 180 14.0 H2856-ND 185 33.48 109.58 | DF11-16DP-2DSA(01) 
o І 580 20 эту с са Бақы 4 | 18 | 200 16.0 H2857-ND 174 33.50 10720 | DF11-18DP-2DSA(01) 
20 | 220 18.0 H2858-ND 192 3700 11840 | DF11-20DP-2DSA(01) 
qK 260 “22 DE CE S d gar 22 | 240 20.0 H2859-ND 242 4075 13040 | DF11-22DP-2DSA(01) 
30 | 320 28.0 | H2263-ND 47 705 2209 | DF11-30DS-2C à ` : : : 
32 34.0 30.0 H2264-ND 52 7.80 2444 | DF11-32DS-2C 24 26.0 22.0 H2860-ND 2.28 4381 14020 | DF11-24DP-2DSA(01) 
Vertical POB Socket = Tin 26 | 280 240 H2861-ND 244 4688 15000 | DF11-26DP-2DSA(01) 
28 | 300 26.0 H2862-ND 259 4988 15960 | DF11-28DP-2DSA(01) 
6 8.0 40 H2274-ND 100 1801 58.95 | DF11-6DS-2DSA 30 | 320 28.0 H2863-ND 26 5300 16960 | DF11-30DP-2DSA(01) 
8 10.0 6.0 H2030-ND 107 1939 6345 | DF11-8DS-2DSA 32 | 340 30.0 H2864-ND 2.2 5606 17940 | DF11-32DP-2DSA(01) 
10 | 120 8.0 H2031-ND 117 2148 6930 | DF11-10DS-2DSA : ^ 
12 | 140 100 | H2141-ND 127 2289 74.93 | DF11-120S-20SA Pignit Angie Protected Header TIn 
14 | 160 12.0 H2033-ND 136 2468 8078 | DF11-14DS-2DSA Ó 80 p. UTD e 200 sae FT ЕМЕНІ 
16 | 180 140 | H2034-ND 150 2709 8865 | DF11-16DS-2DSA 8 100 60 H2063-ND 57 109 3375 о. 
2 » A n ERI ү s DA А 10 | 120 80 H2145-ND 65 11.69 3825 | DF11-10DP-2DS(22) 
| | - : 4 12 | 140 10.0 H2065-ND 72 1806 4275 | 0Е11-120Р-205(22) 
2 | 240 200 | H2037-ND 183 3314 10845 | DF11-22DS-2DSA TAE 7 ОЕ Cw um 14700 ра 
24 | 260 220 | H2038-ND 165 3175 101.60 | DF11-24DS-2DSA je e Mo үзе ЕСЕР. 
26 | 280 240 | H2265-ND 174 33.38 106.80 | DF11-26DS-2DSA 5 | 18 | 200 160 H2068-ND 106 1925 6300 | DFiT-18DP-2DS(22) 
28 | 300 26.0 | H2266-ND 182 3500 11200 | DF11-28DS-2DSA 20 | 220 180 H2069-ND 144 2068 6750 | DF11-200P-208(22) 
30 | 320 28.0 | H2267-ND 190 36.63 117.20 | DFi1-30DS-2DSA 22 | 240 200 H2070-ND 125 2269 7425 | DF11-220P-208(22) 
32 | 340 300 | H2268-ND 199 3825 12240 | DF11-32DS-2DSA 3i |50 27 ГЕП 187 2475 8100 | DFIT-24DP-2DS(2) 
Vertical PCB Socket — Gold 26 | 280 240 H2280-ND 144 2618 8550 | 0Е11-260Р-205(22) 
6 80 40 H2820-ND 158 2867 9383 | DF11-6DS-2DSA(01) 28 | 300 26.0 H2281-ND 148 2681 8775 | 0Е11-280Р-205(22) 
8 10.0 6.0 H2821-ND 1.86 33.62 110.03 | DF11-8DS-2DSA(01) 30 | 320 28.0 H2282-ND 156 2819 92.25 | 0Е11-300Р-205(22) 
10 | 120 8.0 H2822-ND 184 3544 11340 | DF11-10DS-2DSA(01) 32 | 340 30.0 H2283-ND 171 3094 101.25 | 0Е11-320Р-205(22) 
12 | 140 100 | H2823-ND 2.09 4025 12880 | DF11-12DS-2DSA(01) Right Angle Protected Header — Gold 
14 | 160 120 | H2824-ND 234 4506 14420 | DF11-14DS-2DSA(01) i 57 Е ТЕЕ 5 1718 5625 | DFTT-4DP-2DS(52) 
16 | 180 140 | H2825-ND 262 5044 16140 | DFi1-16DS-2DSA(01) 6 80 40 H2866-ND 122 2200 7200 |DFii-GDP-2DS(52) 
> | 18 | 200 160 | H2826-ND 288 5531 177.00 | DFi1-18DS-2DSA(01) 8 10.0 6.0 H2867-ND 144 2643 8550 | DF11-8DP-2DS(52) 
20 | 220 180 | H2827-ND 317 6088 19480 | DFi1-20DS-2DSA(01) 10 | 120 8.0 H2868-ND 171 3094 10125 | 0Е11-100Р-205(52) 
2 | 240 200 | H2828-ND 3.05 5906 18900 | DFi1-22DS-2DSA(01) 12 | 140 10.0 H2869-ND 169 3250 104.00 | 0Е11-120Р-205(52) 
24 | 260 220 | H2829-ND 328 6356 20340 | DFii-24DS-2DSA(01) 4 | 160 120 H2870-ND 195 3750 12000 | DF11-14DP-2DS(52) 
26 | 280 240 | H2830-ND 351 6806 21780 | DFii-26DS-2DSA(01) 16 | 180 140 H2871-ND 248 4188 13400 | DFi1-16DP-2DS(52) 
28 | 300 260 | H2831-ND 371 7200 23040 | DFi1-28DS-2DSA(01) 5 | 18 | 200 16.0 H2872-ND 237 4563 14600 | DFi1-18DP-2DS(52) 
30 | 320 28.0 | H2832-ND 3.94 7650 24480 | DFii-30DS-2DSA(01) 20 | 220 18.0 H2873-ND 2.60 5000 160.00 | DFi1-20DP-2DS(52) 
32 | 340 300 | H2833-ND 418 8100 25920 | DF11-32DS-20SA(01) 22 | 240 20.0 H2874-ND 2.89 5563 17800 | DFii-22DP-2DS(52) 
Surface Mount Vertical Socket — Tin 24 | 260 22.0 H2875-ND 342 6000 19200 | DF11-24DP-2DS(52) 
5 45 50 FETSND 114 2063 6750 | DFI1-408-2V(20) 26 | 280 240 H2876-ND 2.9 5794 18540 | DF11-26DP-2DS(52) 
Ü 105 20 ООВ 133 2408 7875 | DF11-6DS-2V(20) 28 | 300 26.0 H2877-ND 816 6131 19620 | DF11-28DP-2DS(52) 
alla {25 ёй ТЫ 148 2681 8775 | 071-808-240) 30 | 320 28.0 H2878-ND 336 6525 20880 | DF11-30DP-2DS(52) 
io ЕРЕ аб [SERT 180 2888 9450 | DF11-40DS-2V(20) 32 | 340 30.0 H2879-ND 357 6949 22140 | DFi1-32DP-2DS(52) 
12 | 165 100 | H2043-ND 175 31.63 103.50 | DF11-12DS-2V(20) (Continued) 
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DF11 Series Dual Row Connectors (Cont.) 


Crimping Contacts 


2mm Pitch (interconnect wire available) Loose Piece Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Hirose Digi-Key Pricing Hirose 
No. Dimensions Fig. | AWG | PartNo. 100 Part No. Part No. 10,000 Part No. 
of Digi-Key Pricing Hirose Socket Contacts 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. " " 
- Tin Plating 
Surface Mount Frotected/Header Tin 22 | H2950-ND 734 |DF11-22SC H2950TR-ND — 17.00/M | DF11-22SCF 
4 8.5 20 H2072-ND 140 19.94 65.25 | DF11-4DP-2V(20) 9A | 24-28 | H1504-ND 7.13 DF11-2428SC H1504TR-ND 10.00/M | DF11-2428SCF 
6 10.5 40 H2073-ND 1.14 20.63 67.50 | DF11-6DP-2V(20) 30 H2954-ND 7.34 DF11-30SC H2954TR-ND 17.00/M | DF11-30SCF 
8 12.5 6.0 H2074-ND 1.25 22.69 74.5 | DF11-8DP-2V(20) Gold Plating 
10 14.5 8.0 H2075-ND 1.37 24.75 81.00 | DF11-10DP-2V(20) 22 H2953-ND 12.25 DF11-22SCA = = — 
12 16.5 10.0 H2076-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11-12DP-2V(20) 9A | 24-28 | H1505-ND 12.25 DF11-2428SCA H1505TR-ND 40.00/M | DF11-2428SCFA 
30 H2951-ND 10.34 DF11-30SCA H2951TR-ND 40.00/M | DF11-30SCFA 
6 14 18.5 12.0 H2077-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11-14DP-2V(20) 
18 22.5 16.0 H2079-ND 1.75 31.68 103.50 | DF11-18DP-2V(20) т " 
20 24.5 18.0 H2080-ND 1.86 33.69 110.25 | DFi1-20DP-2V(20) Tin Plating 
26 30.5 24.0 H2285-ND 1.98 3843 122.00 | DF11-26DP-2V(20) ов | 22 = — = | H2952TR-ND 18.00/M | DF11-EP22PCF 
28 32.5 26.0 H2986-ND 241 40.63 13000 | DFi1-28DP-2V(20) 24-28 | H1506-ND 8.80 DF11-EP2428PC H1506TR-ND 17.00/M | DF11-EP2428PCF 
32 36.5 30.0 H2288-ND 2.28 43.75 140.00 | DF11-32DP-2V(20) Gold Plating 
Surface Mount Protected Header — Tin 9B | 24-28 | H1507-ND 12.75 DF11-EP2428PCA | = — - 
4 8.5 2.0 H2881-ND 140 19.94 65.25 | DF11G-4DP-2V(20) T ! 
6 | 105 40 | H2882-ND 144 2068 6750 | DF11G-6DP-2V(20) ools 
8 125 6.0 H2883-ND 1.25 22.69 74.25 | DF11G-8DP-2V(20) Digi-Key Price Hirose 
10 14.5 8.0 H2884-ND 1.37 24.75 81.00 | DF11G-10DP-2V(20) Description Part No. Each Part No. 
12 16.5 10.0 H2885-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11G-12DP-2V(20) Hand Crimp Tools 
14 18.5 12.0 H2886-ND 160 2848 9450 | DF11G-14DP-2V(20) 24-28AWG, with Die Set H9924-ND 571.90 DF11-TA2428HC/US 
16 20.5 14.0 H2887-ND 1.71 30.94 10125 | DF11G-16DP-2V(20) 24-28AWG, without Die Set H9926-ND 332.50 HRUS-HT-1 
6 18 22.5 16.0 H2888-ND 1.75 31.68 103.50 | DF11G-18DP-2V(20) Die Set for #H9926-ND H9928-ND 239.40 DF11-TA2428HC/US-DS 
?0 | 245 18.0 H2889-ND 186 33.69 110.25 | DFiTG-20DP-2V(20) 22AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 102090 | DFii-TA22HC 
22 | 265 20.0 H2890-ND 176 3375 108.00 | DFi1G-22DP-2V(20) 24-28AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9995-ND 890.19 DF11-TA2428HC 
24 28.5 220 H2891-ND 1.85 35.68 114.00 | DF11G-24DP-2V(20) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 1020.90 DF11-TA30HC 
26 30.5 24.0 H2892-ND 1.98 38.13 122.00 | DF11G-26DP-2V(20) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 958.40 DF11EP-TA2428HC 
28 32.5 26.0 H2893-ND 241 40.63 13000 | DF11G-28DP-2V(20) Extraction Tool 
30 | 345 280 | H2894-ND 221 4250 13600 | DF11G-30DP-2V(20) Tool for DF11 Socket H9996-ND 299 | DF-C-PO(B) 
32 36.5 30.0 H2895-ND 2.28 43.75 140.00 | DF11G-32DP-2V(20) 
40 44.5 38.0 H2896-ND 2.80 5375 172.00 | DF11G-40DP-2V(20) 
Surf. M t Protected Header — Gold i 
аба аса Ec ceni Go MDF7 Series Bottom Entry Connector 
4 8.5 20 H2897-ND 1.56 28.19 92.25 | DF11G-4DP-2V(50) с 
6 10.5 40 H2898-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11G-6DP-2V(50) 2.54mm Pitch 
8 125 60 H2899-ND 1.76 33.75 108.00 | DF11G-8DP-2V(50) Features: “ Board-to-board distance can be freely set. Pass-through construction header pins and many header 
10 145 8.0 H2900-ND 1.98 38.13 122.00 | DF11G-10DP-2V(50) variations allow you set the board-to-board steplessly * Arrangement of components sides. Components sides of 
12 16.5 10.0 H2901-ND 218 4188 134.00 | DF11G-12DP-2V(50) two boards can be arranged on the same side, without facing each other. 
14 18.5 12.0 H2902-ND 2.41 46.25 148.00 | DF11G-14DP-2V(50) Applications: Telephones, internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards. 
16 205 140 H2903-ND 2.63 5063 162.00 | DFi1G-16DP-2V(50) Specifications: • Rated Current: ЗА * Rated Voltage: AC250V * Operating Temperature: -35°C to 85°C “ In- 
e | 18 22.5 16.0 H2904-ND 283 5438 17400 | DF11G-18DP-2V(50) sulation Resistance: 1,000MQ or more • Contact Resistance: 30 то or less * Insertion and withdrawals force: MIN 
20 24.5 18.0 H2905-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11G-20DP-2V(50) 0.4М (40gf), MAX 4.4М (45001) 
22 26.5 20.0 H2906-ND 2.99 57.94 18540 | DF11G-22DP-2V(50) Materials: • Receptacle: Insulation; Polyimide resin, black, UL94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold-plated 
24 28.5 22.0 H2907-ND 3.19 61.88 19800 | DF11G-24DP-2V(50) * Pin Header: Insulation; PBT resin, Main body - Black / Locator: Grey, UL94V-0 and Terminal; Brass with gold-plated 
26 30.5 24.0 H2908-ND 3.51 68.06 217.80 | DF11G-26DP-2V(50) 
28 32.5 26.0 H2909-ND 3.71 72.00 23040 | DF11G-28DP-2V(50) 
30 34.5 28.0 H2910-ND 3.92 7594 243.00 | DF11G-30DP-2V(50) 
32 36.5 30.0 H2911-ND 4.09 7931 253.0 | DF11G-32DP-2V(50) 
40 44.5 38.0 H2912-ND. 5.05 97.88 31320 | DF11G-40DP-2V(50) 
Connector Plug Housing 
4 11.0 20 H2913-ND 51 7.58 23.74 | DF11-4DEP-2C 
6 13.0 40 H2914-ND 53 7.88 24.68 | DF11-6DEP-2C 
8 15.0 6.0 H2915-ND 55 8.18 25.62 | DF11-8DEP-2C 
10 17.0 8.0 H2916-ND 57 8.48 26.56 | DF11-10DEP-2C 
12 19.0 10.0 H2917-ND 59 8.85 27.73 | DF11-12DEP-2C 
14 21.0 12.0 H2918-ND 61 9.15 28.67 | DF11-14DEP-2C 
16 | 230 140 | H2919-ND 64 953 2945 | DF11-16DEP-2C ТЕСІП marana | ИГО Price Each Em 
7 18 25.0 16.0 H2920-ND .65 9.75 30.55 | DF11-18DEP-2C Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part Мо. 
20 | 270 18.0 H2921-ND 68 1013 31.73 | DF11-20DEP-2C Receptacle - Straight Dip 
22 29.0 20.0 H2922-ND 70 10.43 32.67 | DF11-22DEP-2C Single Row 
24 31.0 22.0 H2923-ND 73 10.88 34.08 | DF11-24DEP-2C 3 7.62 5.08 H2549-ND 1.03 75 61 MDF7- 35-2.5405А 
26 33.0 24.0 H2924-ND 75 11.18 35.02 | DF11-26DEP-2C 5 12.70 10.16 H2550-ND 1.11 81 66 MDF7- 55-2.5405А 
28 35.0 26.0 H2925-ND 58 10.52 3443 | DF11-28DEP-2C 6 15.24 12.70 H2551-ND 147 .85 70 MDF7- 6S-2.54DSA 
30 37.0 28.0 H2926-ND .60 10.79 35.33 | DF11-30DEP-2C Ч 1275 1924 5. А0 | a 20 ^ ME А 
32 39.0 30.0 H2927-ND 61 11.07 36.23 | DF11-32DEP-2C : В H В а š = e. 
= 9 22.86 20.32 H2554-ND 1.38 1.00 .82 MDF7- 95-2.5405А 
In-Line Adaptor 10 | 2540 2286 | H2555-ND 165 113 92 | MDF7-109-2.54DSA 
4 92 20 H2928-ND 68 12.24 40.05 | DF11-4DEP-2A 11 27.94 25.40 H2556-ND 1.69 1.23 1.01 MDF7-11S-2.54DSA 
SEEN NER MIL 4 3 PRR eee 
8 13.2 6.0 H2930-ND 85 15.40 50.40 | DF11-8DEP-2A - > = В Е Б “Sore. 
10 152 8.0 H2931-ND 94 1698 5558 | DF11-10DEP-2A 1 14 35.56 33.02 H2559-ND 1.86 1.35 141 MDF7-14S-2.54DSA 
12 172 10 n H2932-ND 103 18.63 60.98 DF11-12DEP-2A 15 38.10 35.56 H2560-ND 1.77 1.29 1.05 MDF7-15S-2.54DSA 
E I £ I B E š: E 16 40.64 38.10 H2561-ND 1.86 1.35 1.10 MDF7-16S-2.54DSA 
14 19.2 12.0 H2933-ND 1.16 20.97 68.63 | DF11-14DEP-2A 17 43.18 40.64 H2562-ND 1.65 1.27 1.02 MDF7-178-2.54DSA 
š 16 21.2 14.0 H2934-ND 1.25 22.55 73.80 | DF11-16DEP-2A 18 45.72 43.18 H2563-ND 1.77 1.36 1.09 MDF7-18S-2.54DSA 
18 | 232 16.0 | H2935-ND 133 2406 7875 | DF11-18DEP-2A 2 E pp RESLAR T р 2 А 
20 | 252 180 АШ А 21 | 5334 — 5080 | H2560-ND 193 149 119 | MDF7-21S-2.54DSA 
22 | 272 200 МЕНА (55. 209859150. ВЕЕРА 22 | 5588 — 5334 | H2567-ND 198 153 123 | MDF7-22S-2.54DSA 
24 29.2 22.0 H2938-ND 1.63 29.56 96.75 | DF11-24DEP-2A 23 58.42 55.88 H2568-ND 2.04 1.58 1.26 MDF7-23S-2.54DSA 
26 31.2 24.0 H2939-ND 1.72 31.08 10170 | DF11-26DEP-2A 24 60.96 58.42 H2569-ND 240 1.62 1.30 MDF7-248-2.54DSA 
28 332 260 H2940-ND 1.81 3266 10688 | DF11-28DEP-2A 25 63.50 60.96 H2570-ND 2.45 1.89 151 MDF7-25S-2.54DSA 
30 35.2 28.0 H2941-ND 1.89 3417 111.83 | DF11-30DEP-2A Double Row 
32 37.2 30.0 H2942-ND 1.69 3250 104.0 | DF11-32DEP-2A 12 15.24 12.70 H2571-ND 2.80 2.16 1.73 MDF7-12D-2.54DSA 
" 14 17.78 15.24 H2572-ND 347 2.45 1.96 MDF7-14D-2.54DSA 
Connector Shorting Jumpers 16 | 2032 1778 | H2573-ND 288 231 179 | MDF7-16D-2.54DSA 
4 6.6 2.0 H2943-ND 65 11.83 38.70 | DF11-4DP-SP1 20 25.40 22.86 H2574-ND 3.30 2.65 2.05 MDF7-20D-2.54DSA 
6 8.6 40 H2944-ND КА 12.86 42.08 | DF11-6DP-SP1 2 22 27.94 25.40 H2575-ND 3.39 2.72 240 MDF7-22D-2.54DSA 
8 10.6 6.0 H2945-ND 78 14.03 45.90 | DF11-8DP-SP1 26 33.02 30.48 H2577-ND 3.88 3.11 2.40 MDF7-26D-2.54DSA 
— 30 38.10 35.56 H2578-ND 442 3.54 2.74 MDF7-30D-2.54DSA 
4 56 20 ЖОШ 70. 1272. 4144.) DEIPADESP2 34 | 4348 4064 | H2579-ND 506 405 313 | МОР7-340-2 5405А 
6 8.6 40 H2947-ND 79 1437 47.03 | DF11-6DP-SP2 40 | 5080 4826 | H2580-ND — 5.83 467 3.61 | MDF7-40D-2.54DSA 
8 10.6 6.0 H2948-ND 89 1609 52.65 | DF11-8DP-SP2 46 58.42 55.88 H2581-ND 6.65 5.32 441 MDF7-46D-2.54DSA 


ТД (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
ELECTRIC 
CO.,LTD. 


Features: * By using the ID contact and crimping contact together, different current capacity cables can 
be mixed in one case * After connection, the contact can be replaced in excellent maintainability * Be- 
cause the insulation displacement area is protected by the case, high reliability can be assured 
Applications: Business equipment, particularly including the copy machine and printer 

Specifications: « UL: E52653 and CSA: LR95109 * Current Rating: 20-22AWG: ЗА, 24-28AWG: 1A and 


DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 
2.5mm Pitch 


30AWG: 0.5A * Voltage Rating: 30VAC * Operating Temp. Range: -35°С to 85°С * Operating Moisture 
Range: 40% to 80% • Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ тіп. * Withstanding Voltage: 1 min. at 
rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 100mA, 30mQ max. 
Material: • Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 * Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin 
plating Header: Brass with gold or tin plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
VERTICAL PIN HEADERS Single Row for Potting 
Single Row TIn Plating 
Tin Plating 2 75 25 H3534-ND 106 1925 6300 | DFIBD-2P-2.5DSA 
2 75 25 H3500-ND 34 402 1200 | DFIB-2P-2.5DSA 3 10 5 H3535-ND 94 1705 5580 | DFIBD-3P-2.5DSA 
3 10 5 H3501-ND 41 — 486 — 1450 | DFIB-3P-25DSA 4 125 75 H3536-ND 1.22 2200 72.00 | DFIBD-4P-2.5DSA 
1 12.5 75 H3502-ND "48 553 1650 | DFB-4P-25DSA 5 15 10 H3537-ND 1.5 2269 7425 | DFIBD-5P-2.5DSA 
5 15 10 H3503-ND 53 627 1900 | DFIB-5P-25DSA 3 6 175 12.5 | H3538-ND 1.2 2035 66.60 | DFIBD-6P-2.5DSA 
6 175 125 | H3504-ND "5 675 2115 | DFIB-GP-25DSA 7 20 15 H3539-ND 144 2613 8550 | DFIBD-7P-2.5DSA 
7 20 15 H3505-ND 49 728 2280 | DFIB-7P-2 DSA 8 225 175 | H3540-ND 1.25 2255 7380 | DF1BD-8P-2.5DSA 
8 225 175 | H3506:ND =з тав 2468 | DFIB-3P-25DSA 9 25 20 H3541-ND 1.60 2888 9450 | DF1BD-9P-2.5DSA 
Ü Е 20 И бг: ваз: 22 ge Во 10 275 225 | H3542-ND 1.36 2468 8078 | DF1BD-10P-2.5DSA 
1| 10 275 225 | H3508-ND 57 1005 3149 | DF1B-10P-2.5DSA 
11 30 25 H3509-ND 22 1073 3361 | DF1B-11P-2.5DSA Tin Plating 
12 32.5 27.5 H3510-ND 57 10.31 33.75 DF1B-12P-2.5DSA 4 75 25 H3560-ND 44 6.53 20.45 DF1B-4DP-2.5DSA 
13 35 30 H3511-ND 60 10.79 35.33 DF1B-13P-2.5DSA 6 10 5 H3561-ND 55 818 25.62 DF1B-6DP-2.5DSA 
14 375 325 | H3512-ND 63 1134 3713 | DF1B-14P-2.5DSA 8 125 75 H3562-ND 65 968 3032 | DF1B-8DP-2.5DSA 
15 40 35 H3513-ND ле 1409 4613 | DF1B-15P-2.5DSA 10 15 10 H3563-ND 59 1073 35.10 | DF1B-10DP-2.5DSA 
16 425 375 | H3514-ND 81 1464 4793 | DFIB-16P-2.5DSA 12 175 12.5 | H3564-ND б? 1210 3960 | DF1B-12DP-2.5DSA 
18 47.5 425 | H3515-ND 86 1561 5108 | DFIB-18P-2.5DSA 14 20 15 H3565-ND 74 1348 4410 | DF1B-14DP-2.5DSA 
20 52.2 475 | H3516-ND 92 — 1664 5445 | DF1B-20P-2.5DSA 16 225 175 | H3566-ND .82 14:85 48.60 | DF1B-16DP-2.5DSA 
Gold Plating 18 25 20 H3567-ND 92 16.64 5445 | DF1B-18DP-2.5DSA 
4 20 275 225 | H3568-ND 1.01 1829 5985 | DF1B-20DP-2.5DSA 
xÇ ie 25 020 ал Е Bes end 22 30 25 | H3569-ND 115 20/6 6795 | DFIB-22DP-2.5DSA 
1 125 75 H3617-ND 03 945 2961 | DFIB4P-25DSA(01) 24 325 275 | H3570-ND 1.23 2228 72.90 | DF1B-24DP-2.5DSA 
5 18 10 H3618:ND 58 1045 3420 | DFIB-5P-2.5DSA(01) 26 35 30 H3571-ND 130 2358 7718 | DF1B-26DP-2.5DSA 
Е 475 25 Ж ош ЕЗДЕРІ ЕНЕ 28 37.5 325 | H3572-ND 135 2434 7965 | DF1B-28DP-2.5DSA 
7 20 5 Ст 77 —1id96 4568 | DA авар 30 40 35 H3573-ND 155 2805 91.80 | DF1B-30DP-2.5DSA 
8 225 175 | H3621-ND 86 1554 5045 | DFIB-8P-25DSA(01) 3 v ood aN 140 3072. 10058 штаты 
3 25 2 D S. {зз . 5788 „| "DEIBSFRESDSAQDI) 40 525 475 | H3576-ND 165 3181 10180 | DFIB-A0DP-2.5DSA 
1 10 27.5 225 | H3623-ND 1.08 1959 6413 | DF1B-10P-2.5DSA(01) г Š = - : : 
1 30 25 H3624-ND 147 2124 6953 | DFIB-I1P-2.5DSA(01) Gold Plating 
12 32.5 275 H3625-ND 126 2283 7470 | DF1B-12P-2.5DSA(01) 4 7.5 2.5 H3666-ND 87 1005 3149 | DFIB-4DP-2.5DSA(01) 
13 35 30 H3626-ND 135 2434 79.65 | DF1B-13P-2.5DSA(01) 6 10 5 H3667-ND 65 1183 3870 | DF1B-6DP-2.5DSA(01) 
14 375 325 | H3627-ND 143 2585 8460 | DF1B-14P-2.5DSA(01) 4. S 75 Brem ШЕ 1280 4540 m НИ 
15 40 35 H3628-ND 1.64 29.70 9720 | DF1B-15P-2.5DSA(01) à : : м -10DP-2. 
16 42.5 375 | H3629-ND 173 — 3121 10245 | DF1B-16P-2.5DSA(01) 12 175 125 LOTO ND 109 25 5138 05 а аца» 
18 475 425 | H3630-ND 190 3431 11228 | DFIB-18P-2.5DSA(01 Í ; | : шыла 
20 522 475 | H3631-ND 477 3400 10880 | DFIB-20P-2. FENA 16 225 175 | H3672-ND 1.36 2468 8078 | DF1B-16DP-2.5DSA(01) 
= š 18 25 20 H3673-ND 1.52 2750 9000 | DF1B-18DP-2.5DSA(01) 
4 | 20 | 275 225 | H3674-ND — 167 3025 9900 | DFIB-20DP-25DSA(01) 
Tin Plating 22 30 25 H3675-ND 1.66 _ 31.88 10200 | DFiB-22DP-25DSA(01) 
2 75 25 H3517-ND 43 5.19 15.50 DF1B-2P-2.5DS 24 32.5 27.5 H3676-ND 1.78 3431 109.80 DF1B-24DP-2.5DSA(01) 
3 10 5 H3518-ND 53 6.28 18.75 DF1B-3P-2.5DS 26 35 30 H3677-ND 190 3656 117.00 DF1B-26DP-2.5DSA(01) 
4 125 15 H3519-ND 71 615 1927 | DFIB-4P-2.5DS 28 375 325 | H3678-ND 2.02 3875 12400 | DF1B-28DP-2.5DSA(01) 
5 15 10 H3520-ND 48 — 720 2256 | DF1B-5P-25DS 30 40 35 H3679-ND 221 4250 13600 | DF1B-30DP-2.5DSA(01) 
6 175 125 | H3521-ND 56 — 833 2609 | DFIB-GP-2.5DS 34 45 40 H3680-ND 244 4700 15040 | DF1B-34DP-2.5DSA(01) 
д EY 36 47.5 425 | H3681-ND 2.66 5106 16340 | DF1B-36DP-2.5DSA(01) 
1 20. Аы m 00 yn 2197 ОЕ) EEG 40 52.5 475 | H3682-ND 280 5381 17220 | DF1B-40DP-2.5DSA(01) 
9 |08009 [ню 7з 1088 3408 | 0892505 
2 10 27.5 225 | H3525-ND 62 1114 3645 | DF1B-10P-2.5DS Tin Plating 
11 30 25 H3526-ND 65 — 11.69 3825 | DF1B-11P-2.5DS i 75 25 H3543-ND 30 750 32850 1 DFIB-ADP-25DS 
12 325 275 | H3527-ND .68 1224 4005 | ПҒІВ-І2Р-2.505 6 10 5 H3544-ND 63 945 2961 | DFIB-GDP-25DS 
13 35 30 H3528-ND Ti 1219 4185 | DFIB-13P-25DS 8 12.5 75 | H3545-ND 74 1110 3478 | DF1B-8DP-2.5DS 
14 37.5 32.5 H3529-ND 44 1334 43.65 DF1B-14P-2.5DS 10 15 10 H3546-ND ло 1258 41.18 DF1B-10DP-2.5DS 
15 40 35 H3530-ND 91 1650 5400 | DF1B-15P-2.5DS 12 17.5 125 | H3547-ND 178 14.03 4590 | ПҒІВ-І2ПР-2.505 
16 42.5 375 | H3531-ND 94 1706 5580 | DF1B-16P-2.5DS 14 20 15 H3548-ND 86 1547 5063 | DF1B-14DP-25DS 
18 47.5 42.5 H3532-ND 1.00 18.15 59.40 DF1B-18P-2.5DS 16 225 17.5 H3549-ND .94 16.98 55.58 DF1B-16DP-2.5DS 
20 52.2 47.5 H3533-ND 1.06 19.18 62.78 DF1B-20P-2.5DS 18 25 20 H3550-ND. 1.07 19.39 63.45 DF1B-18DP-2.5DS 
Gold Plating 5 20 275 225 | H3551-ND 117 2124 6953 | DF1B-20DP-2.5DS 
22 30 25 H3552-ND 132 2386 78.08 | DFÍB-22DP-25DS 
2 75 25 H3632-ND 49 728 2280 | DFIB-2P-2.5DS(01 
3 10 5 H3633-ND (64 — 953 2985 | DH и 24 325 275 | H3553-ND 141 2551 8348 | DFIB-24DP-2.5DS 
4 125 15 H3634-ND 58 1045 3420 | DF1B-4P-25DS(01) 26 35 30 H3554-ND 149 2695 8820 | DF1B-26DP-2.5DS 
5 15 10 H3635-ND 70 1265 4140 | DFIB-5P-25DS(01) 28 375 325 | H3555-ND 1.68 3046 9968 | DF1B-28DP-2.5DS 
5 : ў ; зо. 30 40 35 H3556-ND 1.84 3328 108.90 | DF1B-30DP-2.5DS 
6 175 12.5 | H3636-ND .82 14.85 4860 | DFIB-6P-2.5DS(01) 
34 45 40 H3557-ND 171 3294 10540 | DFIB-34DP-25DS 
7 20 15 H3637-ND 92 1657 5423 | DFIB-7P-2.5DS(01) 
ў aD. 36 475 42.5 | H3558-ND 183 3513 11240 | DFIB-36DP-2.5DS 
8 225 17.5 | H3638-ND 1.01 1836 60.08 | DF1B-8P-2.5DS(01) 30 ioe в ОЕ joo. “3700. 41840 ТЕН 
9 25 20 H3639-ND 115 2083 6818 | DF1B-9P-2.5DS(01) : s З š Š : 
2 10 27.5 225 | H3640-ND 128 2317 75.83 | DF1B-10P-2.5DS(01) Gold Plating 
1 30 25 H3641-ND 138 2406 8168 | DFIB-I1P-2.5DS(01) 4 75 25 H3649-ND 63 1134 3743 | DFIB-4DP-2.5DS(01) 
12 325 275 | H3642-ND 148 2674 8753 | DFIB-12P-2.5DS(01) 6 10 5 H3650-ND 86 1547 50.63 | DF1B-6DP-2.5DS(01) 
13 35 30 H3643-ND 149 2702 8843 | ПҒІВ-ІЗР-2.505(01) 8 125 75 H3651-ND 1.08 1946 63.68 | DFIB-8DP-2.5DS(01) 
14 37.5 325 H3644-ND 167 3018 98.78 | DF1B-14P-2.5DS(01) 5 10 15 10 H3652-ND 132 2393 78.30 | DFIB-TODP-2.5DS(01) 
15 40 35 H3645-ND 1.63 3144 100.60 DF1B-15P-2.5DS(01) 12 17.5 12.5 H3653-ND 1.54 27.91 91.35 DF1B-12DP-2.5DS(01) 
16 425 375 | H3646-ND 172 3300 105.60 | DFIB-16P-2.5DS(01) 14 20 15 H3654-ND 176 3183 10418 | DF1B-14DP-2.5DS(01) 
18 47.5 42.5 H3647-ND 188 3619 11580 | DFIB-18P-2.5DS(01) 16 225 175 H3655-ND 1.69 3256 10420 | DF1B-16DP-2.5DS(01) 
20 52.2 475 | H3648-ND 2.05 — 3938 126.00 | DFIB-20P-2.5DS(01) 
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DF1B Series Connectors - 2.5mm Pitch for Discrete Wire Connection (Cont) 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 3l 25 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
18 25 20 H3656-ND 190 3663 11720 | DFIB-18DP-2.5DS 10 15 10 H3813-ND 49 586 1750 | ОР18-1005-258С 
20 275 225 | H3657-ND 241 40.50 129.60 | DF1B-20DP-2.5DS\ 12 175 125 | H3814-ND 53 637 1900 | DF1B-12DS-2.5RC 
22 30 25 H3658-ND 235 45.13 14440 | DFIB-22DP-25DS| 14 20 15 H3815-ND 50 595 1775 | DF1B-14DS-2.5RC 
24 325 275 | H3659-ND 2.54 48.88 156.40 | DFIB-24DP-2.5DS 16 225 175 | H3816-ND 43 645 2021 | DFIB-16DS-2.5RC 
Ë 26 35 30 H3660-ND 273 5250 16800 | ОҒІВ-260Р-2 505 18 25 20 H3817-ND 46 _ 6.83 2139 | DF1B-18DS-2.5RC 
28 375 325 | H3661-ND 2.00 56.06 17940 | DFIB-28DP-2.5DS 20 27.5 225 | H3818-ND 50 743 2327 | DFIB-20DS-2.5RC 
30 40 35 H3662-ND 319 61.38 19640 | DF1B-30DP-2.5DS\ 2| 2 30 25 H3819-ND 52 780 2444 | DF1B-22DS-2.5RC 
34 45 40 H3663-ND 3.19 6188 19800 | ОРІВ-ЗАрР-2.505 24 32.5 275 | H3820-ND 56 840 2632 | DFIB-24DS-2.5RC 
36 475 42.5 | H3664-ND 348 6750 216.00 | DFiB-36DP-2.5DS 26 35 30 H3821-ND 59 878 2750 | DF1B-26DS-2.5RC 
40 52.5 47.5 H3665-ND 3.68 7144 228.60 DF1B-40DP-2.5DS 28 37.5 32.5 H3822-ND 62 9.30 29.14 DF1B-28DS-2.5RC 
30 40 35 H3823-ND 65 975 3055 | DFIB-30DS-2.5RC 
IN-LINE PLUGS (order contacts separately) 34 45 40 H3824-ND 70 1050 3290 | DFIB-3DS-2.5RC 
Single Row (simple lock type) 36 475 425 H3825-ND 57 1031 3375 | 0Р1В-3605-2.58С 
2 71 = H3683-ND 37 444 13.25 | DF1BA-2EP-2.5RC 40 52.5 475 | H3826-ND 59 1073 35.10 | DF1B-40DS-2.5RC 
d 9.6 — H3684-ND 41 4.86 14.50 DF1BA-3EP-2.5RC Double Row - In-Line (full lock type) 
: 121 - № 46. 544: 1633. | DFIBAHAEP-2.SRC 10 15 10 | H3754-ND 82 1485 4860 | DF1B-10DES-2.5RC 
5 146 — [38600 42 640 1974 | DFIBA-5SEP-2.5RC 12 175 125 | H3755-ND 86 1554 5085 | DFIB-I2DES-25RC 
6 174 - H3687-ND 44 653 2045 | DFIBA-6EP-2.5RC н : : 7 : š 
14 20 15 H3756-ND 90 1629 53.33 | DF1B-14DES-2.5RC 
7 19.6 = H3688-ND 47 105 2209 | DFIBA-/EP-2.5RC 16 225 175 | H3757-ND 94 1705 5580 | DF1B-16DES-2.5RC 
6 8 221 - H3689-ND 50 743 2327 | DFIBA-BEP-2.5RC 18 25 20 H3758-ND 400 1801 5895 | DF1B-18DES-25RC 
9 246 — | ШЕ Ji 1058 3314 | ШРІБАФЕР:2 580 20 275 225 | H3759-ND 105 1904 6233 | DF1B-20DES-2.5RC 
10 274 - H3691-ND 57 1031 33.75 | DF1BA-10EP-2.5RC à : | | | | 
13| 22 30 25 H3760-ND 1.00 1980 6480 | DF1B-22DES-2.5RC 
11 29.6 - Н3692-М0 59 1046 3488 | DF1BA-11EP-2.5RC 24 325 275 | H3761-ND 114 2056 6728 | DF1B.24DES-25RC 
12 32.1 - H3693-ND .63 1148 3758 | DFIBA-12EP-2.5RC 26 35 30 H3762-ND 118 2131 6975 | DFIB-26DES-2.5RC 
E 346 — о E ны ae 28 37.5 325 | H3763-ND 125 2269 7425 | DF1B-28DES-2.5RC 
39.6 - H3695-ND 1451 47.48 | DF1BA-14EP-2.5RC - : : x - | 
30 40 35 H3764-ND 130 2344 7673 | DFIB-30DES-2.5RC 
32 425 375 | H3765-ND 133 2413 7898 | DFIB-32DES-2.5RC 
2 H3733-ND 377 11.25 DF1B-2EP-2.5RC 34 45 40 H3766-ND 1.38 24.89 81.45 DF1B-34DES-2.5RC 
3 КУ - H3734-ND 2 444 1325 | DFIB-3EP-2.5RC 
4 139 - H3735-ND 42 503 15.00 | DF1B-4EP-2.5RC ID Contacts 
5 164 - Н3736-М0 46 58584 16.50 | DF1B-5EP-2.5RC 
6 189 - H3737-ND .50 — 6.03 1800 | DF1B-6EP-2.5RC Loose Piece Cut Tape* T&Rt 
7 h 214 = H3738-ND 45 6.68 20.92 DF1B-7EP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing |Hirose 
8 23.9 — H3739-ND 48 713 2233 | DFIB-8EP-2.5RC AWG | PartNo. 1 25 100 | Рам №. 1,000 3,000 5,000 | 10,000 | Рам No. 
9 26.4 - H3740-ND 51 7.58 23.74 | DF1B-9EP-2.5RC 
10 28.9 — | H3741-ND 54 воз 2515 | DF1B-10EP-2.5RC Plug Contacte 
11 314 — H3742-ND .57 848 2656 | DF1B-11EP-2.5RC Tin Plating 
12 33.9 - H3743-ND 5 8.85 2773 | DF1B-12EP-2.5RC 24 |H3835-ND 23 244 6.88 |DFIB-24PR | 42.00 3780М 31.50/М | 26.78/M | DF1B-24PRF 
364 - H3744-ND 9.38 2938 | DF1B-13EP-2.5RC 26 |H3839-ND 23 244 6.88 | ОР1В-26РВ | 42.00  37.80/M 31.50/М | 26.78/M | DF1B-26PRF 
28 H3843-ND .23 2.44 6.88 |DF1B-28PR 42.00 37.80/M 31.50/M 26.78/М | DF1B-28PRF 
H3696-ND 675 2115 | DFIBA-4DEP-2.5RC Gold Plating 
6 ia - Н3697-М0 5 750 23.50 | DF1BA-6DEP-2.5RC 24 |H3837-ND 35 3.80 1073 |DFiB-24PRB | 7200 6480М 54.00/М | 45.00/М | DF1B-24PRFB 
8 136 - H3698-ND 53 788 24.68 | DFIBA-BDEP-2.5RC 26 | H3841-ND .35 3.80 10.73 |DFiB-26PRB| 72.00 —64.80/M 54.00/М | 45.00/М | DF1B-26PRFB 
19 164 = Hoo 54 81 0 25.38 ШЫ ee 28 | H3845-ND 35 3.80 10.73 |DFiB-28PRB| 72.00 64.80/М — 54.00/M | 45.00/М | DF1B-28PRFB 
. — 700- 57 ) 5 - -2.51 
14 214 — | HS701-ND 59 845 2773 | DFIBA-14DEP-2.5RC socket Contacts 
16 23.6 — H3702-ND 62 923 2891 | DF1BA-16DEP-2.5RC Tin Plating 
8 18 26.1 = H3703-ND 63 945 2961 | DF1BA-18DEP-2.5RC 24 | H3836-ND 18 1.88 4.65 | DF1B-R24 2400 — 2160/M 18.00/М | 15.30/M | DF1B-R24F 
20 28.6 — H3704-ND 67 9.98 3126 | DFIBA-20DEP-2.5RC 26 | H3840-ND 19 2.00 4.96 |DF1B-R26 2400 2160M 18.00/М | 15.30/M | DF1B-R26F 
22 314 = H3705-ND 16 1375 4500 | DFIBA-22DEP-2.5RC 28 |H3844-ND 18 1.88 4.65 |DF1B-R28 2400 2160M 18.00/М | 15.30/M | DF1B-R28F 
24 33.6 - H3706-ND 78 1409 4613 | DFIBA-24DEP-2.5RC Gold Plating 
26 36.1 - Н3707-М0 79 14.30 46.80 | DF1BA-26DEP-2.5RC 
28 38.6 = H3708-ND .81 1471 48.15 DF1BA-28DEP-2.5RC 24 | H3838-ND .38 4.52 13.50 | DF1B-R24A 92.00 82.800M 69.00/М | 57.50/M | DF1B-R24FA 
30 414 = H3709-ND 183 15.06 4928 DF1BA-30DEP-2.5RC 26 | H3842-ND .38 4.52 13.50 | DF1B-R26A 92.00 82.800M 69.00/М | 57.50/М | DF1B-R26FA 
34 46.1 = H3710-ND .86 15.54 50.85 DF1BA-34DEP-2.5RC 28 | H3846-ND .38 4.52 13.50 | DF1B-R28A 92.00 82.800M 69.00/М | 57.50/M | DF1B-R28FA 
* For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (H3636CT-ND) 
10 172 - Н3711-М0 77 1396 4568 | DF1B-10DEP-2.5RC + For Tape 8; Reel, add “TR” to the Digi-Key Part Мо. (H3636TR-ND) 
12 19.7 - H3712-ND .81 1458 4770 | DF1B-12DEP-2.5RC 
14 222 — H3713-ND за — 1519 4973 | DF1B-14DEP-2.5RC ітпі 
16 247 - H3714-ND я 1581 51.75 | DF1B-16DEP-2.5RC Crimping Contacts 
18 272 E H3715-ND .92 1671 5468 | DF1B-18DEP-2.5RC Loose Piece Cut Tape* TARİ 
20 29.7 — H3716-ND .97 17.60 57.60 DF1B-20DEP-2.5RC Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
9 22 322 — H3717-ND 101 1829 5985 | DFIB-22DEP-2.5RC AWG | Part No. 1 25 100 | Part №. 1,000 3,000 | 10,000 |PartNo. 
24 347 - Н3718-М0 105 18.91 61.88 | DFIB-24DEP-2.5RC 
26 372 - H3719-ND 108 1953 6390 | DF1B-26DEP-25RC Piug Contacts 
28 39.7 E H3720-ND 1.15 _ 2076 6795 | DFIB-28DEP-2.5RC Tin Plating 
a0 H3721-ND 119 2145 7020 | DFIB-30DEP-2.5RC 20-22 H3827-ND 29 300 7.44 | DF1B-2022PC 40.00 3600/М | 25.50/M | DF1B-2022PCF 
H3722-ND 1.22 2207 72.23 | DF1B-32DEP-2.5RC 24-28 | H3831-ND .25 2.63 6.51 | DF1B-2428PC 3400 30.60/М | 22.00/M | DF1B-2428PCF 
H3723-ND 1.25 2269 7425 | DF1B-34DEP-2.5RC 30 | H3847-ND 28 2.88 7.13 | DF1B-30PC 36.00  3240/M | 23.00/M | DF1B-30PCF 
CKETS (order contacts separately) Gold Plating 
Single Row 20-22 | H3829-ND — 41 4.86 14.50 | DFiB-2022PCB | 100.00 90.00/М | 62.50/M | DF18-2022PCFB 
24-28 | H3833-ND .57 8.59 26.91 | DFi-PD2428SCB | 120.00 108.00/М | 75.00/M | DF1-PD2428SCFB 
; nezan m | 2 си i ЕМ 30 | H3849-ND — 44 5.28 15.75 | DF1B-30PCB 108.00 9720/М | 67.50/М | DF1B-30PCFB 
4 H3783-ND P 2.63 743 | ПҒІВ-45-2.5Ң Socket Contacts 
5 H3784-ND 26 283 798 | ПҒІВ-55-2.5Ң " н 
6 - RE 38.361. 1018 | 08652.58 20-22 | H3828-ND 22 225 5.58 | DFIB m T 00 2700/М | 19.13/M | DF1B-2022SCF 
А 175 в í 35 380 1073 | ОҒІВ-75-258 24-28 | H3832-ND 24 250 620 | ОЕІВ-24285С 28.00 2520/М | 17.85/M | ОЕ1В-24285СЕ 
5 Е 175° u ЕЕЕ 30 | H3848-ND 22 225 558 | DF1B-30SC 2800 2520/М | 17.85/M | DF1B-30SCF 
9 225 20 H3788-ND 34 440 1225 | DF1B-9S-25R : й : i š і 
10 10 25 225 | H3789-ND 36 — 427 12.75 | DF1B-10S-2.5R Gold Plating 
1 27.5 25 Н3790-М0 36 436 1300 | DF1B-11S-2.5R 20-22 | Н3830-М0 31 3.69 11.00 | DF1B-2022SCA 7400 66.60/М | 46.25/M | DF1B-2022SCFA 
12 30 27.5 H3791-ND 38 4.52 13.50 | DF1B-12S-2.5R 24-28 | H3834-ND .29 3.52 10.50 | DF1B-2428SCA 58.00 52.20/М | 36.25/М | DF1B-2428SCFA 
13 32.5 30 H3792-ND 39 469 14.00 | ПҒІВ-135-2.58 30 | H3850-ND .34 3.71 1045 | DF1B-30SCA 58.00 52.20/М | 36.00/M | DF1B-30SCFA 
14 35 325 | H3793-ND 41 — 486 1450 | DFIB-14S-2.5R = 
15 37.5 35 H3794-ND 51 611 1825 | DF1B-15S-2.5R For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (H3636CT-ND) 
16 40 37.5 H3795-ND 53 6.28 1875 | DF1B-16S-2.5R + For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H3636TR-ND) 
18 45 425 | H3796-ND 5 6.62 1975 | DF1B-18S-2.5R 
50 475 | H3797-ND 6.15 1927 | DF1B-20S-2.5R Tools 
Digi-Key Pricing Hirose 
2 25 H3798-ND 377 1125 | DFIB-2ES-2.5RC m 
3 © 5 H3799-ND % 444 1325 | DF1B-3ES-2.5RC Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
4 115 75 H3800-ND 43 541 15.25 | DFIB-4ES-2.5RC Manual ID Tools 
5 14 10 H3801-ND 47 561 1675 | DFIB-5ES-25RC 24-28AWG, Plug H9934-ND 1046.58 - — | DF1B-T2428HPR 
6 16.5 12.5 H3802-ND 51 6.11 18.25 DF1B-6ES-2.5RC 24-28AWG, Socket H9933-ND 825.19 = = DF1B-T2428HR 
Т 7 19 15 H3803-ND 46 690 2162 | DFIB-7ES-2.5RC Manüal'Crimping Төсі 
8 215 175 H3804-ND 49 7.35 2303 | DF1B-8ES-2.5RC Anua. Synod көші 
9 24 20 H3805-ND 52 7.80 2444 | DF1B-9ES-2.5RC 20-22AWG, Plug H9935-ND 818.48 = — | DFIB-TA2022PHC 
10 26.5 22.5 H3806-ND 55 8.18 25.62 | DF1B-10ES-2.5RC 24-28AWG, Plug H9937-ND 838.60 — — | DFIB-TA2428PHC 
1 29 25 H3807-ND 58 863 27.03 | DF1B-11ES-2.5RC 30AWG, Plug H9939-ND 838.60 = — _ | РІВ-ТАЗОРНС 
E 315 275 | H3808-ND Я 9.08 2844 | DF1B-12ES-2.5RC 20-22AWG, Socket H9936-ND 77756 - — | ҒІВ-ТА20225НС 
ЕЛ 30 H3809-ND 9.53 2985 | DF1B-13ES-2.5RC 24-28AWG, Socket H9938-ND 796.67 - — | DF1B-TA2428SHC 
SANG, Societ ШШЩ 50 - - оета 
25 H3810-ND .38 452 13.50 | DF1B-4DS-2.5RC Extraction Tools 
12 M ИЗ 5 H3811-ND Al — 494 1475 | DF1B-6DS-2.5RC ID Socket H9930-ND 2.99 5794 18540 | DF-C-PO(A) 
8 125 75 H3812-ND 46 544 16.25 | DF1B-8DS-2.5RC ID/Crimp Pin H9932-ND 12.00 - — | ЕС-РО(с) 
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HIROSE 1 No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Н 27% DF1E Series Connectors Fig. | Contacts | A B C | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
8 22.5 17.5 8.0 H3611-ND .62 11.21 36.68 DF1EG-8P-2.5DSA 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wire Connection A 9 | 250 200 80 | H3612-ND 67 1240 3980 | DFIEG-9P-25DSA 
07 Thei ИИ Е ha Thi hari вй i 10 27.5 22.5 8.0 H3613-ND 73 13.27 43.43 DF1EG-10P-2.5DSA 
eatures: * The inner lock system adopts a full lock mechanism. This mechanism prevents disengagemen 
to occur due to an а ил shock * The double lock is activated for the use о to give a Ш 300 250 ша ВВ D "i 191 2439 ВЕЕРА 
Stress to the cable, to increase crimping contact fixation force, and to prevent the semi-insertion of the In-Line Plugs 
crimping contact * Equipped with the mechanism to completely prevent reverse insertion and insertion 2 80 2.5 — H3724-ND 56 8.40 26.32 DF1EA-2EP-2.5C 
between dissimilar contacts 3 10.5 5.0 = H3725-ND .62 9.23 28.91 DF1EA-3EP-2.5C 
Applications: • Electronic equipment * Office machines * Industrial equipment * Consumer equipment dd 130 18 m ШЫ ОП 88 1013 31.73 ПРІЕА-ДЕР-2 20 
5 155 100 - | H3727-ND 73 1095 3431 | DFIEA-5EP-2.5C 
Specifications: « UL: E52653 * Current Rating: 20-22AWG: ЗА, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5А * Vol- 4 6 18.0 125 = H3728-ND 60 10.79 35.33 DF1EA-GEP-2.5C 
tage Rating: 30VAC • Operating Temperature Range: -35°C to 85°C • Operating Moisture Range: 20% to 
80% ° Ineulation Resistance: 500VDC, 1000MO min. . Withstanding Voltage: 1 min. at fated value, И 05 уы кй «ӨРЕЛІ a 1158 s DRIER Treat 
650VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 20mV max. and 1mA, 8 23.0 17.5 Е H3730-ND 68 12.38 40.50 DFIEA-BEP-2.5C 
30mQ max. 9 255 20.0 — | H3731-ND 73 1313 4298 | DFIEA-9EP-2.5C 
: А | ; 25 10 280 25 — | H3732-ND 27 13.89 4545 | DF1EA-10EP-2.5C 
Material: * Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 (header insulator: beige and retainer insulator: black) 
* Contacts: Crimping: Phosphor copper with tin plating Header: Brass with solder plating Panel Mount Lock Type 
2 8.0 2.5 15.0 H3745-ND 56 8.40 26.32 DF1E-2EP-2.5C 
3 10.5 5.0 17.5 H3746-ND .62 9.23 28.91 DF1E-3EP-2.5C 
4 13.0 7.5 20.0 H3747-ND .68 10.18 31.73 DF1E-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 22.5 H3748-ND 73 10.95 34.31 DF1E-5EP-2.5C 
5 6 18.0 12.5 25.0 H3749-ND :60 10.79 35.33 DF1E-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 27.5 H3750-ND 64 11.55 37.80 DF1E-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 30.0 H3751-ND .68 12.38 40.50 DF1E-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 32.5 H3752-ND 73 13.13 42.98 DF1E-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 35.0 H3753-ND a 13.89 45.45 DF1E-10EP-2.5C 
2 8.0 25 54 H3767-ND 32 3.51 9.90 DF1E-2S-2.5C 
3 10.5 5.0 79 H3768-ND 28 3.35 10.00 ОР1Е-35-2.5С 
4 13.0 75 10.4 H3769-ND 31 3.69 11.00 DF1E-48-2.5C 
5 15.5 10.0 12.9 H3770-ND 34 4.10 12.25 DF1E-5S-2.5C 
6 18.0 12.5 15.4 H3771-ND 50 5.95 17.75 DF1E-6S-2.5C 
7 20.5 15.0 17.9 H3772-ND 53 6.28 18.75 DF1E-7S-2.5C 
6 8 23.0 17.5 20.4 H3773-ND 40 6.00 18.80 DF1E-8S-2.5C 
9 25.5 20.0 22.9 H3774-ND 43 6.38 19.98 DF1E-9S-2.5C 
10 28.0 22.5 254 H3775-ND 45 6.68 20.92 DF1E-10S-2.5C 
11 30.5 25.0 27.9 H3776-ND .61 9.15 28.67 DF1E-118-2.5C 
12 33.0 27.5 30.4 H3777-ND 63 9.45 29.61 DF1E-128-2.5C 
13 35.5 30.0 32.9 H3778-ND .66 9.83 30.79 DF1E-138-2.5C 
14 38.0 32.5 354 H3779-ND .68 10.18 31.73 DF1E-148-2.5C 
15 40.5 35.0 37.9 H3780-ND 70 10.43 32.67 ОР1Е-155-2.5С 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
2 8.0 25 H3855-ND .34 410 1225 DF1E-2RS/P-2.5 
3 10.5 5.0 H3856-ND 36 427 12.75 DFIE-3RS/P-2.5 
4 13.0 75 H3857-ND 37 444 1325 DFIE-4RS/P-2.5 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 5 15.5 10.0 H3858-ND 39 4.61 13.75 DFIE-5RS/P-2.5 
Fig. | Contacts A B [8 Part No. 1 25 100 Part No. T 6 18.0 12.5 H3859-ND 40 4.77 14.25 DF1E-6RS/P-2.5 
7 | ms о (ню 4 4% 1475 | DME-TAGP-25 
Vertical 8 23.0 17.5 H3861-ND 43 511 15.25 DF1E-8RS/P-2.5 
2 75 25 — H3591-ND 38 452 13.50 DF1EC-2P-2.5DSA 9 25.5 20.0 H3862-ND 44 5.28 1575 DF1E-9RS/P-2.5 
3 10.0 50 - H3592-ND 45 5.36 16.00 DF1EC-3P-2.5DSA 10 28.0 22.5 H3863-ND 46 5.44 16.25 DF1E-10RS/P-2.5 
4 125 75 = H3593-ND 52 6.20 18.50 DF1EC-4P-2.5DSA 
5 15.0 10.0 ES H3594-ND 42 6.30 19.74 DF1EC-5P-2.5DSA Contacts 
6 175 12.5 = H3595-ND .55 8.18 25.62 DF1EC-6P-2.5DSA 
7 20.0 15.0 = H3596-ND .60 9.00 28.20 DF1EC-7P-2.5DSA Loose Piece Cut Tape* Тані 
1 8 225 15 — | H3597-ND 66 9.83 3079 | DFIEC-8P-2.5DSA Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
9 250 20.0 = H3598-ND 71 10.65 33.37 DF1EC-9P-2.5DSA AWG | Part No. 1 25 100 |PartNo. 1,000 3,000 10,000 | Part No. 
10 | 275 225 - | H3599-ND 59 1073 3510 | DFIEC-10P-2.5DSA Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire] 
11 30.0 25.0 = H3600-ND 74 13.48 44.10 DF1EC-11P-2.5DSA 
12 325 275 ES H3601-ND 78 14.16 46.35 DFIEC-12P-2.5DSA 20-22 | H3851-ND .24 2.63 7.43 | DF1E-2022PC 17.60 15.95/M | 14.03/М | DF1E-2022PCF 
13 35.0 300 — H3602-ND 82 14.85 48.60 DF1EC-13P-2.5DSA 24-28  H3853-ND .24 2.63 7.43 | DF1E-2428PC 17.60 15.95/M | 14.03/M | DF1E-2428PCF 
14 37.5 32.5 — H3603-ND .86 15.54 50.85 DF1EC-14P-2.5DSA 30 | H3854-ND .24 2.63 7.43 | DFIE-30PC 17.60 15.95/M | 14.03/M | DF1E-30PCF 
15 00у 5550 = ВЕН ш 1628 5310 DPIEG ISP 2.2084 Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) 
2 =" 2% ЕЕ = TET TET НЕЗ 20-22 | H3852-ND .23 2.44 6.88 | DF1E-2022SC 14.40 13.05/М | 11.48/М | DF1E-2022SCF 
3 100 50 Ni H3578-ND 50 6.03 18.00 DFIE-3P-2 505 20-22 | H3828-ND .22 2.25 5.58 | DF1B-2022SC 30.00 27.00/M | 19.13/M | DF1B-2022SCF 
4 125 25 _ H3579-ND 41 615 1927 DF1E-4P-2.5DS 24-28 | H3832-ND .24 2.50 6.20 | DF1B-2428SC 28.00 25.20/M | 17.85/M | DF1B-2428SCF 
5 15.0 10.0 = H3580-ND 46 6.90 21.62 DF1E-5P-2.5DS 30 | H3848-ND 22 2.25 5.58 | DF1B-30SC 28.00 25.20/M | 17.85/M | DF1B-30SCF 
6 17.5 12.5 — H3581-ND .60 8.93 27.97 DF1E-6P-2.5DS ея = 
7 | 200 150 | H3582ND — 65 968 3032 | DFIE-7P-25DS "FOL Gut apo add СТО te Digi АЙ Ne. (198510 T ND) 
8 8 225 175 Ех H3583-ND 72 10.73 33.61 DF1E-8P-2.5DS 1 For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (H3851TR-ND) 
9 25.0 20.0 = H3584-ND 59 10.59 34.65 DF1E-9P-2.5DS Tools 
10 27.5 22.5 — H3585-ND .66 11.96 39.15 DF1E-10P-2.5DS 
1 300 250 - | H3586-ND 2 1478 4838 | DF1E-11P-2.5DS Digi-Key Price mos 
12 32.5 27.5 = H3587-ND 86 15.47 50.63 DF1E-12P-2.5DS Description Part No. Each Part No. 
13 | 350 300 - | H3588-ND 89 1616 5288 | DFIE-13P-2.5DS Manual Crimping Tool 
«| = - ШЕГІР ЕШ ЕС некелі Wr | messen 
24-28AWG, Pin H9943-ND 1057.98 HT102/DF1BE-2028P 
Vertical for Potting 30AWG, Pin H9944-ND 1113.66 HT102/DF1BE-30P 
2 75 25 78 H3605-ND 42 6.23 19.51 DF1EG-2P-2.5DSA 20-22AWG, DF1E Socket H9941-ND 1013.36 HT102/DF1E-2022S 
3 10.0 5.0 78 H3606-ND 48 7.20 22.56 DF1EG-3P-2.5DSA 20-22AWG, DF1B Socket H9936-ND 777.56 DF1B-TA2022SHC 
3 4 125 75 7.8 | H3607-ND 54 810 25.38 | DFIEG-4P-2.5DSA 24-28AWG, Socket H9938-ND 796.67 DF1B-TA2428SHC 
5 150 100 во | H3608-ND 81 9.08 2844 | DFIEG-5P-2.5DSA 30AWG, Socket H9940-ND 796.67 DF1B-TA30SHC 
6 175 12.5 8.0 H3609-ND .68 10.13 31.73 DF1EG-6P-2.5DSA Extraction Tool 
4 20.0 15.0 8.0 H3610-ND 74 11.10 34.78 DF1EG-7P-2.5DSA Crimp Pin and Socket H9996-ND 2.99 DF-C-P0(B) 
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3.96mm Pitch Miniature Connectors for Secondary 


HIROSE 


ELECTRIC 


DF7 Series Connectors 


Power Supplies (UL, C-UL and TUV Approved Items) 


Features: • Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these connectors. 
This prevents release due to external shock * Usable at maximum current capacity. A maximum current carrying capacity of 
10A is permitted when 16AWG wire is used. 
Applications: « Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and consumer 


equipment. 


Specifications: • Rated Current: 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A • Rated Voltage: C-UL; AC600V 
TUV; 7.92mm pitch - AC600V, 3.96mm pitch - AC300V e File No. C-UL: E52653 TUV: R9750437 * Contact 
Resistance: 10mQ or less (initial) * Insulation Resistance: 1,000m © or greater * Single Unit Insertion and 
Withdrawal Life: 0.3 N minimum, 4.5 N maximum * Insertion/ Withdrawal Life: 20 то or less 
Materials: * Sockets: Insulation, polyimide resin, natural (white, UL94V-0) “ Headers: Insulation, polyimide (glass 
strengthened product), natural (beige), UL94V-0 • Contacts: copper alloy with tin or gold plating * In-Line Plugs: 
Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 e Retainers: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 • Crimp 
Terminals: Contacts, copper alloy with tin or gold plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Contacts| А B с Part Мо. 1 25 100 | Part Мо. 
Vertical — Тіп Plating 
1 — — — H3472-ND 52 6.20 18.50 |DF7-1P-3.96DSA 
2 10.40 3.96 — H2669-ND 46 683 21.39 |DF7-2P-3.96DSA 
3 1436 7.92 — H2670-ND 55 825 25.85 |DF7-3P-3.96DSA 
4 18.32 11.88 — H2671-ND 64 9.60 30.08 |DF7-4P-3.96DSA 
5 2228 15.84 — H2672-ND 60 10.93 35.78 |DF7-5P-3.96DSA 
1 6 26.24 19.80 — H2673-ND 67 12.17 39.83 |DF7-6P-3.96DSA 
7 3020 23.76 — H2674-ND 74 13.48 44.10 | DF7-7P-3.96DSA 
8 3416 2772 — H2675-ND 90 16.29 53.33 |DF7-8P-3.96DSA 
9 3812 31.68 — H2676-ND 98 17.67 57.83 |DF7-9P-3.96DSA 
10 [4208 35.64 — H2677-ND 1.00 1918 62.78 |DF710P-3.96DSA 
2« | 1436 7.92 — H2678-ND 55 825 25.85 |DF7-2P-7.92DSA 
3« |2228 15.84 — H2679-ND 75 1118 35.02 |DF7-3P-7.92DSA 
Vertical — Tin Plating; without Guide Posts 
2 1040 3.96 — H3463-ND 40 6.00 18.80 [DF7C-2P-3.96D5A 
3 1436 7.92 — H3464-ND 45 675 21.15 |DF7C-3P-3.96DSA 
4 18.32 11.88 — H3465-ND 64 9.60 30.08 | DF7C-4P-3.96DSA 
5 2228 15.84 — H3466-ND 60 10.93 35.78 |DF7C-5P-3.96DSA 
1 6 2624 19.80 — H3467-ND 57 1031 3375 | DF7C-6P-3.96DSA 
7 3020 23.76 — H3468-ND 561 1100 36.00 |DF7C-7P-3.96DSA 
8 3416 2772 — H3469-ND 90 1629 53.33 |DF7C-8P-3.96DSA 
9 38.12 31.68 — H3470-ND 180 14.44 4725 | DF7C-9P-3.96DSA 
10 [4208 35.64 — H3471-ND 1.00 1918 6278 |DF7C-10P-3.96DSA 
Vertical — Gold Plating 
2 1040 3.96 — H3454-ND 111 20.08 65.70 |DF7-2P-3.96DSA(01) 
3 1436 7.92 — H3455-ND 1.24 2234 7313 |DF7-3P-3.96DSA(01) 
4 18.32 11.88 — H3456-ND 1.36 24.61 80.55 |DF7-4P-3.96DSA(01) 
5 2228 15.84 — H3457-ND 1.57 2846 93.15 |DF7-5P-3.96DSA(01) 
1 6 2624 19.80 — H3458-ND 1.271 30.94 101.25 |DF7-6P-3.96DSA(01) 
7 30.20 23.76 — H3459-ND 1.84 3321 108.68 |DF7-7P-3.96DSA(01) 
8 3416 2772 — H3460-ND 1.83 35.13 11240 |DF7-8P-3.96DSA(01) 
9 38.12 31.68 — H3461-ND 1.94 37.25 119.20 |DF7-9P-3.96DSA(01) 
10 | 42.08 35.64 — H3462-ND 2.04 3931 125.80 |DF7-10P-3.96DSA(01) 
Right-Angle — Tin Plating 
2 3.96 1040 8.40 H2680-ND 53 7.95 2491 [|DF/-2P-3.96DS 
3 7.92 1436 1236 H2681-ND 63 945 29.61 |DF7-3P-3.96DS 
4 11.88 18.32 16.32 H2682-ND 74 1103 34.55 |DF7-4P-3.96DS 
5 15.84 2228 20.28 H2683-ND 80 12.51 40.95 |DF7-5P-3.96DS 
6 19.80 26.24 24.24 H2684-ND 177 13.89 45.45 |DF7-6P-3.96DS 
2 7 2376 3020 2820 H2685-ND 85 15.33 50.18 |DF7-7P-3.96DS 
8 2772 3416 3246 H2686-ND 1.04 1877 6143 |DF7-8P-3.96DS 
9 31.68 38.12 3642 H2687-ND 112 2021 6615 |DF7-9P-3.96DS 
10 | 35.64 4208 40.08 H2688-ND 1.20 21.66 70.88 |DF7-10P-3.96DS 
2+ 7.92 1436 12.36 H2689-ND 66 9.00 31.02 |DF7-2P-7.92DS 
зі |1584 2228 20.28 H2690-ND 69 1251 40.95 |DF7-3P-7.92DS 
Right-Angle — Gold Plating 
3 792 1436 12.36 H3446-ND 1.50 2723 8910 [|DF7-3P-3.96DS(01) 
4 11.88 18.32 16.32 H3447-ND 1.64 2970 9720 |DF7-4P-3.96DS(01) 
5 15.84 2228 2028 H3448-ND 1.85 33.48 109.58 |DF7-5P-3.96DS(01) 
2 6 19.800 2624 2424 H3449-ND 1.70 32.69 104.60 |DF7-6P-3.96DS(01) 
7 2376 3020 2820 H3450-ND 1.82 34.94 111.80 |DF7-7P-3.96DS(01) 
8 2772 3416 3246 H3451-ND 2.06 3956 126.60 |DF7-8P-3.96DS(01) 
9 31.68 38.12 3642 H3452-ND 217 4181 133.80 |DF7-9P-3.96DS(01) 
10 | 35.64 4208 40.08 H3453-ND 229 4406 141.00 |DF7-10P-3.96DS(01) 
In-Line — Panel Lock Type 
1 6.44 — 13.96 H3473-ND 31 3.69 11.00 |DF7-1EP-3.96C 
3 2 1040 3.96 17.40 H2691-ND 33 3.94 11.75 |DF7-2EP-3.96C 
3 1436 7.92 21.36 H2692-ND 38 4.52 13.50 | DF7-3EP-3.96C 
4 18.32 11.88 2532 H2693-ND 43 5.19 15.50 |DF7-4EP-3.96C 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Contacts} А B с Part Мо. 1 25 100 = | Part №. 
5 2228 1584 29.28 H2694-ND 63 11.34 3743 | DF7-5EP-3.96C 
6 26.24 19.80 3324 H2695-ND 68 12.31 40.28 |DF7-6EP-3.96C 
3 7 30.20 2376 3720 H2696-ND 172 13.06 42.75 |DF7-7EP-3.96C 
8 3416 2772 41416 H2697-ND 177 13.89 45.45 |DF7-8EP-3.96C 
9 3812 31.68 45.12 H2698-ND 81 14.64 47.93 |DF7-9EP-3.96C 
10 42.08 35.64 49.08 H2699-ND .86 1547 50.63 |DF7-10EP-3.96C 
In-Line 
1 644 — — H3474-ND 31 369 11.00 | DF7A-1EP-3.96C 
x 10.40 3.96 — H2700-ND 33 394 11.75 | DF7A-2EP-3.96C 
3 14.36 7.92 — H2701-ND .38 4.52 1350 | DF7A-3EP-3.96C 
4 18.32 11.88 — H2702-ND 43 549 15.50 | DF7A-4EP-3.96C 
4 5 2228 1584 — H2703-ND 63 1134 37.13 |DF7A-5EP-3.96C 
6 26.24 19.80 — H2704-ND 68 12.31 40.28 | DF7A -6EP-3.96C 
7 30.20 23.76 — H2705-ND 72 1306 42.75 |DF7A-7EP-3.96C 
9 3812 31.68 - H2707-ND 181 14.64 47.93 |DF7A-9EP-3.96C 
10 42.08 35.64 — H2708-ND NEW! 86 1744 56.25 |DF7A-10EP-3.96C 
2: 10.00 3.96 — H2709-ND 32 3.51 9.90 | DF7-2S-3.96C 
3 13.96 7.92 — H2710-ND 29 352 10.50 | DF7-3S-3.96C 
4 17.92 11.88 — H2711-ND 134 4.10 12.25 | DF7-4S-3.96C 
5 21.88 15.84 — H2712-ND 47 561 16.75 | DF7-5S-3.96C 
5 6 2584 19.80 — H2713-ND 52 6.20 18.50 |DF7-65-3.96C 
7 29.80 23.76 — H2714-ND NEW! 41 7.09 21.87 |ПЕТ-75-3.96С 
8 3376 27.72 — H2715-ND 59 8.85 27.73 | DF7-8S-3.96C 
9 37.72 31.68 -- H2716-ND .63 9.45 29.61 | DF7-9S-3.96C 
10 41.68 35.64 — H2717-ND 68 10.13 31.73 | DF7-10S-3.96C 
1 — — — H3475-ND 27 2.93 8.25 |DF7-1RS/P-3.96 
2 10.00 3.96 — H2718-ND 32 3.41 9.63 | DF7-2RS/P-3.96 
3 13.96 7.92 -- H2719-ND 35 380 1073 |DF7-3RS/P-3.96 
4 17.92 11.88 — H2720-ND .30 3.60 10.75 | DF7-4RS/P-3.96 
6 5 2188 1584 -- H2721-ND 46 553 16.50 |DF7-5RS/P-3.96 
6 25.84 19.80 — H2722-ND 50 5.95 17.75 | DF7-6RS/P-3.96 
7 29.80 23.76 -- H2723-ND NEW! 53 8.27 22.04 |DF7-7RS/P-3.96 
8 3376 2772 — H2724-ND 42 6.23 19.51 |DF7-8RS/P-3.96 
9 37.72 31.68 — H2725-ND 45 6.68 20.92 |DF7-9RS/P-3.96 
10 4168 3564 — H2726-ND NEW! 47 823 25.38 |DF7-10RS/P-3.96 


* DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 

T DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with Мо. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
DF7-3P-7.92DS is DF7-5P-3.96DS with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 


Crimp Terminals 


Loose Piece Cut Tape* 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Tape and Reel ¢ | Hirose 
Desc. |Рап Мо. 100 Part Мо. 100 500 1,000 | Size Pricing |Part №. 
Female — Тіп Plating 
16-18 |H2728-ND 9.35 DF7-1618SC 6.51 22.05 33.60 | 3,000 | 30.45/M DF7-1618SCF 
20-22 |H2730-ND 9.35 DF7-2022SC 6.51 22.05 33.60 | 3,000 | 30.45/M| DF7-2022SCF 
Female — Gold Plating 
16-18 |H3478-ND 18.33 DF7-1618SCA | 16.00 57.60 89.60 | 3,000 | 86.40/M| DF7-1618SCFA 
20-22 |H3479-ND 18.33 DF7-2022SCA | 16.00 57.60 89.60 | 3,000 | 86.40/M| DF7-2022SCFA 
Male — Tin Plating 
16-18 |H2732-ND 10.45 DF7-1618PC 6.88 23.75 37.50 | 3,000 | 35.00/M| DF7-1618PCF 
20-22 |H2734-ND 10.45 DF7-2022PC 6.88 23.75 37.50 | 3,000 | 35.00/M| DF7-2022PCF 
Male — Gold Plating 
16-18 |H3476-ND 19.98 DF7-1618PCA | 18.00 64.80 100.80 | 3,000 | 97.20/М| DF7-1618PCFA 
20-22 |H3477-ND 19.98 DF7-2022PCA | 18.00 64.80 100.80 | 3,000 | 97.20/М DF7-2022PCFA 
Tools 
Manual Crimper for DF7 Series 16-18AWG H9986-ND 1520.10/1 HT104/DF7-1618 
Manual Crimper for DF7 Series 20-22AWG H9987-ND 1482.00/1 HT104/DF7-2022 


* For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (H2728CT-ND) 
T For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H2728TR-ND) 


Power Supply Connectors - PX Series 


Features: • Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC тах. and 10A/contact (60A/6 
contacts) of rated current. “ Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed to prevent reverse 
insertion and mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent misalignment of plugs in parallel 
applications. • Reliable contact structure; three point contact, gold plated contacts (standard) with high-level 


environmental resistance, contact spring guard structure, structure prevents retainer deformation. 


Specifications: • Temperature Range: -55°C ~ 105°C • Voltage: AC600V • Current: 10A = Contact Resistance: 100. 
max. measured at 100mA * Insulation Resistance: 1000МО. min. measured at DC 500V Material: • Contacts: Copper 


alloy, gold plating • Insulator: PBT resin (UL94V-0) • Metal Fixture: Copper alloy, solder plating 


Fig. 1 - Receptacle 


Fig. 2 - Plug 


Note: Two plugs are needed 
for each receptacle. 


Fig. 3 - Plug Holder Cover 


22166 
Note: Cover holds two plugs. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits Part No. 4 10 50 Part No. 
1 8 H10068-ND 5.08 4.20 3.50 PX10-AD4WP 
12 H10069-ND 5.42 4.49 374 PX10-AF6WP 
2 4 H10071-ND 2.31 1.92 1.60 PX50-AD4S 
6 H10072-ND 244 2.03 1.69 РХ50-АҒ65 
3 4 H10070-ND 1.82 1.52 1.26 PX-AWS-CV 
6 H10074-ND 2.80 2.33 1.94 PX-6WS-CV 
Female Terminal, T EM РЕ 
— 16-18AWG H10073-ND 50 41 PX50-SC-131 
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HIROSE 


НА DF5 Series Connectors 


5mm Pitch Miniature Connectors for Secondary Power Supplies 


DF22 Series Connectors 


7.92mm Pitch Connectors for 
High-Current Internal Power Supplies 


Features: * Capable of potting 9mm maximum * Outer lock system employs full lock mechanism 


Feud й 2 % а 2 : i Features: * 20A maximum current capacity. The connector can 
Applications: • Business machines, industrial equipment, consumer appliances (hot water supply, washing carry a maximum current of 20A with 12AWG wire. « Complete Lock No. of Rated Current 
machines, refrigerator) etc. Я р : i н Function: Secure latch теспапізт the fully shrouded latch Con. |12AWG 14AWG|16AWG 
Specifications: • Insulation Resistance: 500VDC, 1000MO тт. • Withstanding Voltage: 1 min. at rated mechanism is resistant to accidental unlatching from shock, and 
value, 1500VAC (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 100mA, 30m. vibration. n 2 20A 18A 15A 
max. x 5 
Materials: • Crimping Socket Insulator: Polyamide, white, UL 94V-0 * Crimping Contact for Socket Contact: Applications: Consumer-electronics and power supplies for 3 20A 18А 15A 
Phosphor bronze, tin plating * Pin Header Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Pin Header Contact: electronic devices, business machines, and industrial machinery 4 18A 15A 13A 
Brass, tin leading Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C to 85°С 5 18A 15A 13A 

* Contact Resistance: 5mQ or less (initial) * Insulation Resistance: 


No. of 
Rows 


No of 
Contacts 


Operating Temperature 


Single Row 


2-10 


Range 


Current 
Rating 
Double Row 


Operating Moisture 


Range 


8 


—35°C ~ 85°C 


20% ~ 80% 


10 


12 


Storage Temperature 


14 


Range 


16 


Storage Humidity 


Voltage 
Rating 


500VAC 


ange 


-10°C ~ 60°C 


40% ~ 70% 


1,000МО or more 

Material: * Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 * Female Crimp Contact: 
Terminal, high conductivity copper alloy, tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass 
reinforced), natural (beige), UL94V-0 * Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 


Style C — L Type, Red 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts | А B с Part No. 1 25 100 |PartNo. 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose me E "y d шш 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. левое: 
Single Row Socket Right-Angle 
2 50 105 | H1900-ND 28 335 1000 | DF5A-2S-5C 2 | 1980 1500 792 H2776-ND 71 1298 4230 | DF22-2P-7.92DS 
3 10.0 155 | H1901-ND 42 5.03 1500 | DF5A-3S-5C a| 3 |202 2292 1584 | H2777-ND .97 1760 57.60 | DF22-3P-7.92DS 
4 15.0 205 | H1902-ND 57 678 2025 | DF5A-4S-5C 4 | 3564 3084 2376 | H2778-ND 117 2124 69.53 | 0Е22-4Р-7 9208 
5 20.0 255 | H1903-ND 63 754 2250 | DF5A-5S-5C 5 | 4356 3876 31.68 | H2779-ND 1.37 2482 81.23 | 0Е22-5Р-7 9208 
1 5 250 305 ШЗ с 76:00. E ЕВО ОБАВЕ 2 | 1980 1500 792 | H1613-ND 76 1382 4523 | DF22R-2P-7.92D5 
7 200 Е И ES 730 2450 ИЕН ip) 3 |2072 2292 1584 | H1616-ND 104 1877 61.43 | DF22R-3P-7.92DS 
9 205 42 n а Los. аБаБ: | PSS EOS 4 | 3564 3084 2376 | H1619-ND 1.26 2283 74.70 | ОР22В-4Р-7.9205 
i m #99 up E^ Roe. bees. | IDEA DS EC 5 | 4356 3876 3168 | H1622-ND 149 2688 87.98 | DF22R-5P-7.920S 
- - P = : : 2 |1980 1500 792 H1601-ND 76 1382 4523 |DF22L-2P-7.920S 
Single Row Pin Head 
5 57 DE наю о A750 | DF5AP:SDSA с 3 |272 2292 1534 | H1604-ND 104 1877 6143 | DF22L-3P-7.92DS 
3 100 7% ШШ n жЕр - 23503 | BESA 3PESBEA 4 | 3564 3084 2376 | H1607-ND 126 2283 7470 |DF22L-4P-7.92DS 
1 150 225 | шап %0 900 2820 | DFBA-4P-5DSA 5 | 4356 3876 31.68 | H1610-ND 149 2688 87.98 | DF22L-5P-7.92DS 
5 20.0 275 | H1912-ND .85 1275 3995 | DF5A-5P-5DSA Vertical 
? E at 223 D x 121 22 аа аса 2 (1722 78 = H2780-ND 72 1306 4275 | DF22-2P-7.92DSA 
I - d : І - а з |2514 1584  — H2781-ND .99 1788 58.50 | DF22-3P-7.92DSA 
| 290 oe Hosea e bp E А ?^| 4 | 3306 0376 | — H2782-ND 149 2159 70.65 | DF22-4P-7.92DSA 
Р ; 1 1 а | ae 5 | 4098 3168 — H2783-ND 1.39 2523 82.58 | DF22-5P-7.92DSA 
10 45.0 525 | H1917-ND 99 1788 5850 | DF5A-10P-5DSA 2— wm m ШІН 7E 1878 ae po Еа Эра, GODS 
4 аб 178 nud Row Socket 19 Эў T DIDS EC 3 |2514 15M — H1617-ND — 1.04 4884 61.65 | DF22R-3P-7.92DSA 
6 0 із ШС 52 509-1500. БЕ 28] 4 | 3306 0376 — H1620-ND 1.27 2289 74.93 | DF22R-4P-7.92DSA 
8 150 022 oon Е блы. 9145. DESALADSARG 5 | 4098 3168 — H1623-ND 149 2695 88.20 |DF22R-5P-7.92DSA 
3 10 20.0 255 | H1921-ND 50 750 2350 | DF5A-10DS-5C 2 | 122 792 - H1602-ND 1375 45.00 | DF22L-2P-7.92DSA 
12 25.0 305 | H1922-ND 70 1050 3290 | DF5A-12DS-5C 3 2514 1584  — H1605-ND 18.84 — 61.65 | DF22L-3P-7.92DSA 
14 30.0 355 H1923-ND 57 10.31 33.75 DF5A-14DS-5C 20 4 33.06 23.76 — H1608-ND 22.89 74.93 | DF22L-4P-7.92DSA 
16 350 405 | H1924-ND 61 1100 3600 | DF5A-16DS-5C 5 | 4098 3168 — H1611-ND 26.95 88.20  DF22L-5P-7.92DSA 
Double Row Pin Header Crimp Socket H. 
4 50 125 ШӘМ 40 900 2820 | DESA-ADP-SDSA 2 | 1550 792 — H2784-ND 4.86 — 14.50 | DF22-2S-7.92C(28) 
5 100 75 ап ТАСА Шалы з | 2342 1584 — | H2785-ND 743 23.27 | DF22-35-7.92C(28) 
8 15.0 225 | H1927-ND 80 1444 4725 | DF5A-8DP-5DSA ЗА а. Іа. аб | В 870 2726 | DE22-45-7 82C(28) 
4 10 20.0 275 | H1928-ND 95 1719 5625 | DF5A-10DP-5DSA EP E o О але. 3055 | DE22 SS у 0205 
12 250 325 | H1929-ND 122 2200 7200 | DF5A-12DP-5DSA — Ó—ÀÀ В UC ma браза о 
14 30.0 375 | H1930-ND 137 2475 8100 | DF5A-14DP-5DSA : : = H : ч "25-7. 
16 35.0 425 | H1931-ND 152 2750 9000 | DF5A-16DP-5DSA gp} 9 [232 154  — H1618-ND 8.33 26.09 ОР228-35-7.920(28) 
4 |3134 2376 — H1621-ND 10.13 — 31.73 | DF22R-4S-7.92C(28) 
Socket Crimping Contacts (18-22AWG 5 | 3926 3168 — H1624-ND 10.52 34.43 | DF22R-5S-7.92C(28) 
ping ( ) 2 | 1550 792 = H1603-ND 5.86 16.00 | DF22L-2S-7.92C(28) 
Е РЕВ Cut Tapes тіні с) 3 |292 15 — H1606-ND 833 26409 | DF22L-3S-7.92C(28) 
UL |Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 4 | 3134 2376 — H1609-ND 10.13 — 31.73 | DF22L-48-7 92C(28) 
Style | Part No. 1 25 100 |PartNo. 100 500 5,000 |Part No. 5 39.26 31.68 — H1612-ND 10.52 34.43 | DF22L-58-7.92C(28) 
Tin Plated (annealed copper wire) А 
011007 [Н1932-№0 27 2.89 8.14 [0Е5-18225С(51) | 672 2277 | 2929/M | DF5-1822SCF(51) Contacts апа Сгітр Tools 
UL1015 | Н1933-М0 24 264 745 |0РА5-18225С(51) | 672 2277 | 2929/M | DFA5-1822SCF(51) Dickey Cut Tape Pricing Tape & Reel* | Hirose 
* For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (H1932CT-ND) UL Style | AWG Part No. 1 10 50 100 Pricing — | Part No. 
+ For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H1932TR-ND) UL1430 | 14-16 | H2788CT-ND — 1⁄9 597 10.30 | 139.05/2,500 | DF22-1416SCF 
UL1015 | 14-16 | ^ H2789CT-ND — 191 638 11.00 | 118.80/2,000 | DF22A-1416SCF 
Crimp Tools UL1015 | 10-12 | HR1173CT-ND — зав 1088 18.75 | 202.50/2,000 | DF22A-1012SCF 
Tools 
Digi-Key Price Hirose UL1430 [14-16 | — HR1168-ND 130520 — = = - HT104/DF22-1416 
Description Part No. Each Part No. UL1015 |14-16 | — HR1169-ND 1305.20 — — — = HT104/DF22A-1416 
Crimp Tool UL1007 18-22AWG H9918-ND 1121.72 DF5-1822/CR-HT UL1015 | 10-12 HR1167-ND 198900 — — - = HT103/DF22A-1012 
Crimp Tool UL1015 18-22AWG H9919-ND 1253.40 DFA5-1822/CR-HT * For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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CONTACT SPECIFICATIONS: * Rated Current: DF3: 24AWG: 
3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: 
ТА * Operating Temperature: -30°C to +85°C » Rated Voltage: 
* Insulation Resistance: 1000 MQ or more * Contact 
Resistance: 30 mQ or less * Insertion / Withdrawals Force: Min. 
0.3 М (3091), Мах. 4.4 М (450gf) * Material (crimp terminal for 
socket): Phosphor bronze with tin or gold plating. 


AC250V 


Fig. 1 — Socket to Socket 


Safety Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109. 
WIRE SPECIFICATIONS: * Stranded tinned copper conductor 
* Color coded PVC insulation * Flammability: Passes UL VW-1 | 
flame test * Wire is ordered per ЕІА-359-А color specifications 
which allows for some variation in shade * Operating Temper- 
ature: -40°C to +90°C (CSA ТН-64), -40*C to +80°С (UL AWM 
1007) 


Fig. 2 — Socket Single End 


BS 


Pin to Pin 


наь] бе | “ець 


Available upon request 


Pin to Socket 


Available upon request 


<J 


Pin Single End 


Available upon request 


DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 


Hi WIRE GAGE 
irose SIZE 
Cable NO.OF | 7 =16 AWG 
Assembly CONDUCTORS 9=18 AWG 
FINISH 01-900 0=20 AWG 
SERIES T-Tin 2-22 AWG 
2 - DF3 Series G - Gold 4-24AWG 
5 - DF7 Series : - E C 
3 = DF11 Series LENGTH OF WIRE Е 
4 - DF13 Series FOR THE JUMPER 1=30 AWG 
6 = DF22 Series (Inch) 
2 02 = 2 Inches COLOR ОР WIRE 
CONTACT END 03 = 3 Inches A = Orange 
A - Male/Pin 04 = 4 Inches B - Black 
B - Female/Socket G - Green 
X = Single Ended L - Blue 
= EN 08 - 8 Inches N - Brown 
i 10 = 10 Inches 
1 = Single Row R = Red 
2 = Double Row 12-12 Іпсһез $ = Gray 
asi V = Violet 
W = White 
Y = Yellow 


ж Рог] in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: А = Orange В = Віаск G = Green L=Blue N-Brown R=Red S=Gray V-Violet М = White Y = Yellow 
Cable Cable Cable 
Length |Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length |Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTACTS РЕЗ - 15и GOLD PLATED CONTACTS DF7- TIN PLATED CONTACTS 
24 AWG WIRE 24 AWG WIRE 16 AWG WIRE 
2 Н2ВВТ-10102-Г4-40О (64 47 41 2 H2BBG-10102-[J4-ND 2 Н5ВВТ-10102-117-40 .63 47 40 
8 H2BBT-10103-D-ND (64 47 41 3 H2BBG-10103-[J4-ND 3 Н5ВВТ-10103-117-40 .64 47 4 
Fig. 1 4 Н2ВВТ-10104-ГИ-МО .65 48 41 Fig. 1 4 H2BBG-10104-[-4-ND Fig. 1 4 Н5ВВТ-10104-117-40 (64 48 4 
(Socketto| 5 Н2ВВТ-10105-ГИ-МО .65 48 42 (Socket to| 5 H2BBG-10105-(14-ND (Боба | Š H5BBT-10105-L]7-ND .65 48 42 
Socket) 6 Н2ВВТ-10106-ГИ-МО 66 49 42 Socket) 6 H2BBG-10106-(14-ND боскай 6 H5BBT-10106-7-ND 66 .49 42 
8 Н2ВВТ-10108-24-МО 67 .50 43 8 Н2ВВ0-10108-Г4-МО 8 Н5ВВТ-10108-17-40 67 49 43 
10 | Н2ВВТ-10110-Г4-40 .68 50 44 10 — |H2BBG-10110-[4-ND 10  |H5BBT-101430-[.17-ND вв  .50 44 
12 |Н2ВВТ-10112-Г4-40 .69  .51 44 12  |H2BBG-10112-[4-ND 12 |Н6ВВТ-10112-Г17-40 70 51 44 
2 H2BXT-10102-L4-ND 57 42 36 2 H2BXG-10102-[4-ND 2 HSBXT-10102]7-ND 57 42 36 
3 H2BXT-10102-LM4-ND 57 42 37 3 H2BXG-10103-(4-ND 3 H5BXT-10103-[17-ND 57 42 37 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-[]4-ND 58 43 37 Fig. 2 4 H2BXG-10104-4-ND Fig. 2 4 HSBXT-10104-[]7-ND 58 4з 37 
(Socket 5 НОВХТ-10105-74-40 59 43  .37 (Socket 5 H2BXG-10105-[4-ND (Socket 5 Н5ВХТ-10105- [7-ND 59 4з 37 
Single 6 H2BXT-10106-L14-ND 59 44  .38 Single 6 H2BXG-10106-[ 4-ND Single 6 Н5ВХТ-10106- 77-40 59 44 38 
End) 8 H2BXT-10108-14-ND 60 44  .38 End) 8 H2BXG-10108-[J4-ND End) 8 Н5ВХТ-10108- 77-40 61 45 39 
10 | Н2ВХТ-10110-Г4-40 — 61 45  .39 10 | Н2ВХС-10110-ГІ4-МО 10  |HSBXT-10110L]7-ND 62 46 40 
12 | H2BXT-10112-014-ND — .62 46 40 12  |H2BXG-10112-[4-ND 12 |Н5ВХТ-10112-017-М0 43 47 40 
26 AWG WIRE 26 AWG WIRE 18 AWG WIRE 
2 |Н2ВвТ-10102-16-40 64 47 41 2 |нәвва-10102-016-№0 г WEISE 63 4 4 
з | H2BBT-10103-6-ND 64 48 41 3 | H2BBG-10103-Ll6-ND з Mn 544 47 а 
Fig. 1 4 |Н2ВВТ-10104416-40 65 48 42 Fig. 1 4 |H2BBG-10104-[J6-ND Fig. 1 4 ioa ae us et j We 
(Socketto| 5 Н2ВВТ-10105-76-М0 66 48 42 (Socketio| 5 H2BBG-10105-[]6-ND (Socketto | 5 sss < ` 
Socket) | 6 |Н2ВВТ-10106-76-М0 66 49 42 Socket) | Š |Н2ВВС-10106-Г6-М0 Socket) 6 ЖӘНЕН 66 49 42 
8 H2BBT-01082]6-ND 67 50 43 8 H2BBG-10108-L16-ND 8 аа 67 49 43 
10 |Н2ВВТ-10110-16-40 69 51 44 10 | Н2ВВ0-10110-76-МО 10 SAR DE D ов 50 44 
12 |Н2ВВТ-10112-16-40 70 52 45 12 |H2BBG-10112-[J6-ND 2 ыт E ЕЩ 70 51 м 
2  |HeBXT-01021]6-ND 57 42 зв 2  |H2BXG-10102-]6-ND г |НБВХТ-1010279-40 57 42 .36 
3 | H2BXT-10103-6-ND 58 43 27 з | H2BXG-10103-L16-ND З | HSBXT-10103019-ND 57 42 37 
| | Fig. 2 4 HBBXT-10104-L]9-ND .58 43  .37 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-.]6-ND 58 43  .37 Fig. 2 4 H2BXG-10104-[16-ND odd : uem „у, 
(Socket 5 H2BXT-10105-L]6-ND 59 43 38 (Socket 5 H2BXG-10105-[16-ND инк 5 a о д m 
Single 6 H2BXT-10106-LI6-ND 59 44 38 Single 6 H2BXG-10106-[16-ND id N iE 5 om 
End) 8 H2BXT-10108-LI6-ND — .61 45  .39 End) 8 H2BXG-10108-[-16-ND о ooo o a 
10  |H2BXT-10110-L]6-ND — .62 46  .39 10 — |H2BXG-10110-[]6-ND o МИ] в д о 
12  |H2BXT-10112.[]6-ND 6з 47 40 12 | Н2ВХС-10112-ГІ6-МО 
20 AWG WIRE 
28 AWG WIRE 28 AWG WIRE 
= 2 Н5ВВТ-10102-10-40 63 47 40 
2 H2BBT-10102-L]8-ND (64 47 41 2 H2BBG-10102-[18-ND 3 — м д а 
3 H2BBT-10103-L18-ND 64 48 41 3 H2BBG-10103-(18-ND назі l ————" м о 4 
Fig. 1 4  |HBBBT-0104L]E-ND 6 48 41 Fig. 1 ^ |а uso (Socketto | 5 |НБВВТ-10105-10-40 65 48 42 
(Socketto| 5 H2BBT-10105-L]8-ND .65 .48 42 (Socketto | 5 H2BBG-10105-(18-ND Socket) К EM в ло ар 
Socket) | 6 |Н2ВВТ-10106-08-МО 6 49 аг Socket) | 6 |Н2ВВ0-10106-018-№0 8 | H5BBT-10108-0-ND 67 49 аз 
8 H2BBT-10108-L18-ND 67 .50 43 8 H2BBG-10108-(18-ND о КОЕН в ом 
10 |Н2ВВТ-10110-Г8-М0 вв 50 44 10 — |H2BBG-10110-[-]8-ND ME voco о ы м 
12 |Н2ВВТ-10112-Г8-М0 69 51 44 12 | H2BBG-10112-L18-ND 
2 Н5ВХТ-10102-10-40 57 42 36 
2 H2BXT-10102-[]8-ND 57 42  .36 2 H2BXG-10102-[18-ND 3 HSBXT-10103-ClO-ND 57 42 37 
3 H2BXT-10103-8-ND .57 .43 37 3 H2BXG-10103-18-ND Fig. 2 4 HSBXT-10104-Clo-ND 58 43 37 
Fig. 2 4 H2BXT-10104-L]8-ND .58 43  .37 Fig. 2 4 H2BXG-10104-[18-ND (Socket 5 HSBXT-10105-Clo-ND 50 43 37 
(Socket 5 H2BXT-10105-L]8-ND 59 43  .37 (Socket 5 H2BXG-10105-(18-ND Single 6 HSBXT-10106-Clo-ND 50 44 38 
Single 6 H2BXT-10106-L]8-ND 59 44 38 Single 6 H2BXG-10106-[-18-ND End) 8 HSBXT-10108-Clo-ND 61 45 39 
End) 8 H2BXT-10108-L]8-ND — .60 .45  .39 End) 8 H2BXG-10108-(18-ND 10 |HSBXT-10110-Clo-ND 62 46 40 
10  |H2BXT-10110-.]8&-ND — 61 45  .39 10 — |H2BXG-10110-[-]8-ND 12 оо єз ат ло 
12  |H2BXT-10112.[]8-ND — .63 46 40 12 |H2BXG-10112-[-]8-ND (Continued) 


80 (T053) 
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DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont.) 


ж For [ іп Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: А = Orange В = Віаск G = Green L=Blue N-Brown R=Red S=Gray V-Violet М = White Ү = Yellow 
Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
2 H5BBT-10102-L.12-ND 6з 47 40 24 AWG WIRE 2 H4BBT-10102-[]1-ND .57 42  .36 
3 Н5ВВТ-10103-Г2-40 (64 47 41 2 H3BBG-10102-L4-ND 78  .58  .50 3 Н4ВВТ-10103-Г1-40 .57 42 37 
Бен 4 H5BBT-10104-L]2-ND (64 48 41 3 H3BBG-10103-LM-ND 78 .58 .50 Fig. 1 4 ШЕРГЕ ЫБ 58 43 37 
болар 5 | HSBBT-10105-12ND 65 48 42 Fig. 1 4  |H3BBG-10104-L4-ND 79 .58 50 (Socketto| 5 ама 59 43 зв 
Boden 6 Н5ВВТ-10106-72-40 66 49 42 (Soketto| 5 НЗВВС-10105-Г4-40 80 .59 51 Socket) 6 БІНДЕ S D 59 44 38 
8 Н5ВВТ-10108-72-40 67 49 48 Socket) 6 H3BBG-10106-L4-ND 80 .59 51 8 Пава 61 45 .39 
10 | НБВВТ-10110-Г12-М0 68 50 44 8 H3BBG-10108-D4-ND 81 60 52 10 | Н4ВВТ-10110-Г1-40 .62 .46 40 
12 Н5ВВТ-10112-Г2-40 70 51 44 10 H3BBG-10110-L4-ND .82 61 53 12 HABBT-10112-[ ]T-ND — .63 47 41 
2 H5BXT-10102-[ J2-ND 57 42 36 12 HSBBG-10112-[ |4-ND .83 .62 53 2 H4BXT-10102-(]1-ND 154 40 134 
3 HS5BXT-10103-12-ND .57 42 37 2 H3BXG-10102-[4-ND 64 47  .41 3 Н4ВХТ-10103-Г1-М0 .54 — 40 35 
Fig.2 4 НБВХТ-10104-Г2-40 58 43 37 3 H3BXG-10103-LM4-ND 65 48 41 Fig. 2 4 H4BXT-10104-L]1-ND .55 41 .35 
(Socket 5 HSBXT-0105:]2-ND 59 43 37 Fig. 2 4 H3BXG-10104-L4-ND 65 48 42 (Socket 5 H4BXT-10105-[]1-ND 56 41 .36 
Single 6 Н5ВХТ-10106-02-МО 159 44 .38 (Socket 5 H3BXG-10105-[ )4-МО .66 4 42 Single 6 H4BXT-10106-L ]1-ND 56 42 36 
End) 8 H5BXT-10108-T2-ND 61 45  .39 Single 6 H3BXG-10106-[]4-ND .66  .49 42 End) 8 H4BXT-10108-L ]1-ND 57 .43 37 
10 НБ5ВХТ-10110-Г12-40 62 46 40 End) 8 H3BXG-10108-[4-ND 67  .50 43 10 HABXT-10110-[ ]1-ND .59 44 38 
PEE ЕС 63 4 о 10 | H3BXG-10110-C4-ND 68 5 44 12 Н4ВХТ-10112-Г1-40 .60 44 38 
РЕ11 - ТІМ PLATED CONTAC с mom ж 
26 AWG WIRE 28 AWG WIRE 
24 AWG WIRE 
2 H3BBG-10102-[]6-ND 78 .58 .50 2 H4BBG-10102-[]8-ND 60  .45  .39 
? Woo 63 47 ^ 3 | НЗВВ0-10103-16-40 79 .58 250 з | H4BBG-10103-8-ND 61 45 239 
з MR 6^ 47 л Fig.1 а | HƏBBG-10104- 6-ND 79 59 51 "P 4 | H4BBG-10104-.]8-ND (62 46 39 
Fig. 1 4 НЗВВТ-10104- 4-ND 64 47 M бай 5 H3BBG-10105-[ ]6-ND .80 89 451 5 рна 5 H4BBG-10105-[ ]8-ND .62 .46 .40 
(Socketto| 5 | НЗВВТ-10105-Г4-40 6 48 41 Socket) 6 | НЗВВО-10106-Г|6-40 80 59 51 (Socketto) D о d 4 
Socket) 8 i s 65 48 42 8 НЗВВ0-10108- 16-40 .82 60 .52 а 8 H4BBG-10108-[]8-ND 64 48 41 
8 O OO S 46 49 .42 10 | НЗВВ0-10110-76-М0 83 61 53 10 | H4BBG-10110-78-ND 66 49 42 
1o (ЫЗЫ вв 50 аз 12 | НЗВВС-10112-76-40 .84 62 54 12 | H4BBG-10112-L]8-ND (67 50 43 
12 | НЗВВТ-10112-14-40 69 515 44 5 аа ц т 4 E vases MET 
2 НЗВХТ-10102-Г74-40 .57 42  .36 3 H3BXG-10103-LI6-ND 65 48 41 3 H4BXG-10103-L]8-ND 56 41 36 
3 НЗВХТ-10103-Г4-40 .57 42  .37 Fig. 2 4 H3BXG-10104-[]6-ND .65 48 42 Fig. 2 4 HABXG-10104-F]8-ND 57 42 36 
Fig. 2 4 НЗВХТ-10104-Г4-40 58 .43 37 (Socket 5 H3BXG-10105-[]6-ND .66 49 42 (Socket 5 HABXG-10105-L]B-ND 57 42 37 
(Socket 5 НЗВХТ-10105-Г4-М0 .58 .43 37 Single 6 H3BXG-10106-[]6-ND .66 49 42 Single 6 H4BXG-10106-L]8-ND 58 43 37 
Single 6 НЗВХТ-10106-Г4-40 59 43  .38 End) 8 H3BXG-10108-[]6-ND .68 .50 43 End) 8 HABXG-10108-L]8-ND 59 44 зв 
End) 8 НЗВХТ-10108-Г4-40 60 44  .38 10 | H3BXG-10110-[]6-ND 69 .51 44 10 | H4BXG-10140-L8-ND 61 45 зә 
10 | НЗВХТ-10110-Г4-40 — 61 45 2.99 12 H3BXG-10112-[]6-ND .70 .52 45 12 H4BXG-10112-[L]8B-ND 62 46 40 
12 | НЗВХТ-10112-Г74-40 .62 46 40 28 AWG WIRE 30 AWGWIRE 
26 АМО WIRE 2 НЗВВ0-10102- 18-40 78 .58  .50 2 H4BBG-10102-C1-ND .60 45  .39 
2 НЗВВТ-10102-16-М40 63 47 40 3 НЗВВ0-10103- 78-40 79  .58 .50 3 H4BBG-10103-L]1-ND 61 45  .39 
3 НЗВВТ-10103-76-40 64 47 41 Fig. 1 4 H3BBG-10104L]6-ND 79 .58 51 Fig. 1 4 H4BBG-10104-[]1-ND (62 46 39 
Fig. 1 4 H3BBT-10104-[]6-ND (64 48  .4 (Socket to 5 НЗВВ0-10105- 18-40 .80 .59 051 (воено! 5 Н4ВВС-10105-Г1-40 .62 .46 40 
(Socketto 5 H3BBT-10105-LI6-ND .65 48 42 Socket) 6 ЗБВБ 10106 E9 ND 80 59 551 Socket) 6 H4BBG-10106-[]1-ND вз 47 40 
Socket) 6 H3BBT-10106-LI6-ND — .66 49 42 8 H3BBG-10108-[]8-ND .81  .60 .52 8 H4BBG-10108-CH-ND 64 48 41 
8 H3BBT-10108-.16-ND 67 49 43 10 НЗВВ0-10110- ]8-ND .83 61  .53 10 Н4ВВО-10110-Г1-М0 (66 49 42 
10 НЗВВТ-10110-76-40 .68  .50 43 12 H3BBG-10112.]8-ND 84  .62 253 12 H4BBG-10112-[]1-ND 67 .50 43 
12 Msz О 69 5! ^ 2 | HSBXG-10102-[18-ND 64 .47 4 2 | H4BXG-10102]-ND 55 41 25 
2 НЗВХТ-10102-16-М40 57 42  .36 3 H3BXG-10103-L]E-ND 65 48 4 3 H4BXG-10103-L]1-ND 56 41 .36 
3 H3BXT-10108-LI6-ND 57 42 37 Fig. 2 4 НЗВХ0-10104-78-40 .65 48 42 Fig. 2 4 H4BXG-10104-L]1-ND 57 442 36 
Fig. 2 4 | НЗВХТ-10104-Г16-М0 .58 43 37 (Socket 5 Ааа -66 49 42 (Socket | 5 | H4BXG-10105- H-ND 57 42 37 
(Socket | 5 | HSBXT-10105-LI6-ND 58 43 37 Singe | 6 НАНЫ) вв 49 42 Single | 6 | H4BXG-10106-[1-ND 58 43 37 
Single | 6 | НЗВХТ-10106:Г6-М0 59 44 зв End) с o EA. End) в  |H4BXG-10108[]i-ND 59 44 зв 
Епа) 8 | НЗВХТ-10108-76-М0 60 45 39 10 ШОРО 85 s л 10 | навха-10110-74-40 61 45 239 
10 | НЗВХТ-10110-16-40 61 45 239 12 EXC SI ВД 70 52 45 12 | НАВХб-10112-71-4М0 (62 46 40 
12 | НЗВХТ-10112-16-М0 .63 46 40 М PLATED CONTACTS N PLATED CONTACTS 
28 AWG WIRE 28 AWG WIRE 16 AWG WIRE 
2 НЗВВТ-10102- 78-40 6з 47 40 2 H4BBT-10102-[]8-ND .57 42  .36 2 Н6ВВТ-10102-Г7-40 .72 .53 46 
3 НЗВВТ-10103- 18-40 464 47 41 3 H4BBT-10103-LI8-ND .57 .42  .37 3 Н6ВВТ-10103-Г17-40 .73 .54 47 
Fig. 1 4 H3BBT-10104-[]B-ND (464 48 41 Fig. 1 4 Н4ВВТ-10104-Г8-М0 58 43  .37 Fig. 1 4 H6BBT-10104-[]7-ND 173 .54 47 
(Socketto| Š НЗВВТ-10105-78-40 6 48 .41 (воскено| 5 H4BBT-10105-[]8-ND .59 43 .38 (Socket to) 5 Н6ВВТ-10105-17-40 74 .55 447 
Socket) 6 НЗВВТ-10106- 18-40 6 48 .42 Socket) 6 H4BBT-10106-[]8B-ND 59 44 238 Socket) 6 Н6ВВТ-10106-/17-40 175 .55 48 
8 НЗВВТ-10108- 18-40 (67 49 43 8 Н4ВВТ-10108- 18-40 61 45 .39 8 Н6ВВТ-10108-Г17-40 76 .56 49 
10 | H3BBT-10110-18-ND .68 .50 43 10 | Н4ВВТ-10110-Г8-М0 62 .46 40 10 | Н6ВВТ-10110-Г7-40 77 57 49 
12 НЗВВТ-10112-18-40 6  .51 44 12 H4BBT-10112-[]8B-ND 6з 47 41 12 Н6ВВТ-10112-Г17-40 79 .58 .50 
2 НЗВХТ-10102- 18-40 57 42 .36 2 HABXT-10102-L]8-ND .54 40 234 2 H6BXT-10102-[]7-ND 61 45  .39 
3 НЗВХТ-10103- 78-40 57 42 37 3 HA4BXT-10103-L]8-ND .54 40  .35 3 Н6ВХТ-10103-Г7-40 .62 46 40 
Fig.2 4 H3BXT-10104-L]E-ND 58 43 .37 Fig. 2 4 H4BXT-10104-L18-ND .55 41 35 Fig. 2 4 H6BXT-10104-L]7-ND 63 46 40 
(Socket 5 НЗВХТ-10105- 18-40 58 43 .37 (Socket 5 H4BXT-10105-L18-ND 56 41  .36 (Socket 5 H6BXT-10105-[]7-ND 6з 47 40 
Single 6 НЗВХТ-10106- 78-40 59 44 38 Single 6 H4BXT-10106-LI8-ND .56 42 236 Single 6 H6BXT-10106-[]7-ND (64 47 41 
End) 8 НЗВХТ-10108- 78-40 .60 44 38 End) 8 H4BXT-10108-LI8-ND 57 .43  .37 End) 8 H6BXT-10108-L]7-ND 65 48 42 
10 НЗВХТ-10110-78-40 61 45 .39 10 H4BXT-10110-L18-ND .59 — 44 238 10 Н6ВХТ-10110-17-40 67 49 43 
12 H3BXT-10112]8-ND (62 46 40 12 H4BXT-10112-[]8-ND (60  .44 .38 12 H6BXT-10112-[]7-ND .68 .50 43 
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JST 
Part No. 


J 9 NEW! JMD Series эу @ 1. "p pn ьи ш ош 


Shrouded Header 
0.5mm Connectors Top Entry Type 


2 |10 4.0 | 455-1406-1-ND 486 43.51 191.94 | 1,500 307.50 | BM02B-SRSS-TB 
3 |20 5.0 | 455-1407-1-ND 571 51.12 225.54 | 1,500 361.50 | BM03B-SRSS-TB 
4 130 60 | 455-1408-1-ND 6.70 59.98 264.60 | 1,500 423.00 | BM04B-SRSS-TB 
5 |40 7.0 | 455-1409-1-ND 8.13 72.73 320.89 | 1,500 513.00 | ВМ05В-5855-ТВ 
6 
7 
8 


Features: « Smooth connection: The bellows type contacts, mating is very smooth • Distortion Prevention Construction: 
Box shaped plug housing has guide ribs on both ends which prevents distortion • Wide Range of Circuits: Number of 
circuits available are from 20 to 100, every 10 circuits 

Specifications: “ Current Rating: 0.5A AC, DC = Voltage Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
e Withstanding Voltage: 100V AC/minute 

Contacts: “ Gold Plated 


50 80 | 455-1410-1-ND 8.95 80.06 353.21 | 1,500 565.50 | BM06B-SRSS-TB 
60 9.0 | 455-1411-1-ND 9.78 87.49 385.99 | 1,500 618.00 | BM07B-SRSS-TB 
70 10.0 | 455-1412-1-ND 10.84 97.01 427.99 | 1,500 685.50 | BM08B-SRSS-TB 
9 |80 11.0 | 455-1413-1-ND 11.65 104.24 459.90 | 1,500 736.50 | BM09B-SRSS-TB 
10 |90 12.0 | 455-1414-1-ND 12.50 111.86 493.50 |1,500 789.00 | BM10B-SRSS-TB 
11 |100 13.0 | 455-1415-1-М0 13.35 119.48 527.10 | 1,500 843.00 | BM11B-SRSS-TB 
12 |110 14.0 | 455-1416-1-ND 12.16 108.77 479.89 | 1,500 768.00 | BM12B-SRSS-TB 
13 |120 15.0 | 455-1417-1-ND 15.05 134.61 593.89 | 1,500 949.50 | BM13B-SRSS-TB 
14 |130 16.0 | 455-1418-1-ND 16.51 147.70 651.60 | 1,500 | 1042.50 | BM14B-SRSS-TB 


- — — 15 |140 17.0 | 455-1419-1-ND 17.14 153.81 676.39 |1,500 | 1081.50 | BM15B-SRSS-TB 
Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Tape & Reel* | JST Side Entry Type 


Fig. Circuits| A B | Part No. 10 100 500 | Size | Pricing | Рай No. 
Top Entry Plug 10 40 | 455-1420-1-ND 4.70 42.08 185.64 |3,000 594.00 | SM02B-SRSS-TB 


4.5mm Stacking Height 20 5.0 | 455-1421-1-ND 5.60 50.07 220.91 |3,000 708.00 | 5М03В-5855-ТВ 
- У 9 30 60 | 455-1422-1-ND 6.44 57.60 254.10 | 3,000 813.00 | SM04B-SRSS-TB 


2 
3 
4 
20 |45  9.1|455-1458-I-ND 1692 151.42 668.04 |1,500| 1069.50 [20P-JMDSS-G-1-TF 
40 |95 141 455-1459-1-ND 1955 17493 77175 | 1,500 | 1234.50 | 40P-JMDSS-G-1-TF 5 40 70 шша 7.99 71.49 — 315.41 3,000 | 1008.00 |5М05В-5855-ТВ 
50 [120 16.6| 455-1460-1-ND 23.23 20787 917.08 | 1,500 | 1467.00 |50P-JMDSS-G-1-TF 6 |50 80 | 455-1424-1-ND 885 7921 349.44 |3,000 | 1119.00 | SMOGB-SRSS-TB 
1| 60 |145 19.1) 455-1461-1-ND 3144 278.65 1229.33 | 1,500 | 1966.50 | 60P-JMDSS-G-1-TF 7 |60 90 | 455-1425-1-ND 970 8682 383.03 3000 | 1227.00 | SM078-SRSS-TB 
70 [170 21.6| 455-1462-1-ND 3437 307.50 1356.60 | 1,500 | 2170.50 | 70P-JMDSS-G-1-TF 4| 8 |70 100 | 455-1426-1-ND 1055 9444 416.64 |3,000 | 1332.00 | SMO8B-SRSS-TB 
80 |195 24.1] 455-1463-1-ND 40.81 365.14 1610.93 | 1,500 | 2577.00 | 80P-JMDSS-G-1-TF 9 |80 110 | 455-4427-A-ND 834 7464 32931 |3000 | 1053.00 | SMO9B-SRSS-TB 


100 |24.5 29.1|455-1464-1-ND 49.21 440.33 1942.61 | 1,500 | 3108.00 |100P-JMDSS-G-1-TF 
5.0mm Stacking Height 


10 |9.0 120 | 455-1428-1-ND 1241 — 111.00 48971 |3,000 | 1566.00 |SM10B-SRSS-TB 
0 11.6] 455-1465-1-ND 1453 12996 573.36 [1,500] 918.00 |30P5.0-JMDSS-G-1-TF i 100 b IAE iene 11900 s ae eo Spencers 
5 141| 455-1466-1-ND 2291 20501 90444 | 1,500 | 1447.50 | 40P5.0-JMDSS-G-1-TF а ) : | 81 3; f 

13 |120 15.0 | 455-1431-1-ND 15.05 134.61 593.89 3,000 | 1899.00 |SM13B-SRSS-TB 


6.0mm Stacking Height 
50 [12.0 16.6] 455-1467-1-ND 2709 24239 1069.37 |1,500 | 1711.50 |50P6.0-JMDSS-G-1-TF 14 |180 160 АДА 1529 13643 60968 3,000 | 1932.00 | 5М14В-5855-ТВ 


7 
l| 40 |o 


1| 60 |145 19.1 455-1468-1-ND 3284 29383 1296.32 | 1,500 | 2074.50 |60P6.0-JMDSS-G-1-TF 15 |140 170 | 455-1433-1-М0 1462 13085 577.28 |3,000 | 1848.00 | SM15B-SRSS-TB 
70 |170 216 455-1469-1-ND 3634 32519 1434.66 |1500 | 2295.00 | 70P6.0-JMDSS-G-1-TF 20 |190 22.0 | 455-1434-1-М0 1986 — 177.69 783.92 |3,000 | 2508.00 | SM20B-SRSS-TB 

Contacts/Tools: 
20 |45 91| 455-1470-1-ND 13.24 11847 522.66 [1500] 837.00 | 20PS-JMDSS-G-1-TF 28-32 AWG Tin-Plated Contact | 455-1561-1-№0 3.53/100 23,000| 391.00 | SSH-003T-PO.2 


30 7.0 11.6|455-1471-1-ND 16.51 147.69 651.58 | 1,500 | 1042.50 
40 9.5 14.1|455-1472-1-ND 21.51 192.45 849.06 | 1,500 | 1359.00 
50 |12.0 1646 455-1473-1-ND 26.66 238.51 1052.23 | 1,500 | 1683.00 
60 |145 194 455-1474-1-ND 29.62 264.99 1169.06 | 1,500 | 1870.50 
70 |170 216 455-1475-1-ND 3449 308.55 1361.27 | 1,500 | 2178.00 
80 19.5 244 455-1476-1-ND 4918 440.05 1941.41 | 1,500 | 3106.50 6-1-ТІ 

100 |24.5 29.1} 455-1477-1-ND 65.68 587.62 2592.45 | 1,500 | 4147.50 100PS-JMDSS-G-1-TF 


20 [45 94 |466-14784-М0 18.83 16844 743.12 |1,500 | 1189.50 |20R-JMDSS-G-1- 
30 |70 11.6 455-1479-1-ND 2076 18577 819.56 | 1,500 | 1311.00 |30R-JMDSS- 
40 [95 14:11 455-1480-1-М0 2610 233.51 103018 | 1,500 | 1648.50 | 40R-JMDSS- 
3 50 |120 16.6 455-1481-1-М0 3110 27823 1227.47 | 1,500 | 1963.50 |50R-JMDSS-G-1- 

60 |145 19.1 455-1482-1-ND 4223 37783 1666.88 | 1,500 | 2667.00 |6OR-JMDSS-G-1- 
70 |170 216 455-1483-1-ND 38.15 34138 1506.08 | 1,500 | 2409.00 |70R-JMDSS-G-1-TF 
80 |195 244 455-1484-1-ND 4778 42748 1885.93 | 1,500 | 3018.00 |BOR-JMDSS-G-1-TF 
100 |245 291|455-1485-1-ND 48.09 43027 1898.25 | 1,500 | 3037.50 | 100R-JMDSS-G-1-TF 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Crimp Tool for 28-32 AWG 455-1376-ND 771.68/Each = — WC-SH2832 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


NEW! SHD Series 1.0mm Connectors ЭУ @ 


Features: • Ultra compact double row design * Low Profile with a mounting height of 6.3mm (.248") for top entry type 
and 5.5mm (.217") for side entry type, and a width of 5.0mm (.197") for top entry type and 5.1mm (.201") for side entry 
type * Reliable Contact: The same contact can be used for the single row SH connectors • Anti-Misinsertion Feature: 
Ribs and grooves on the header and receptacle prevent misinsertion and distortion during mating and unmating. 


Specifications: • Current Rating: 1.0A AC,DC = Voltage Rating: 50V AC,DC * Temperature Range: -25°C~ 85°C * Applicable 
Wire: AWG #32 to #28 • Color: Natural (White) 


NEW! SH Series 1.0тт Connectors w @ 


Features: “ The Worlds First 1.0mm (.039") Pitch Crimp Style Connector * Ultra Compact, Low Profile Design with a 
mounting height of 2.95mm (.116") for side entry type 

Specifications: Current Rating: 1.0А AC,DC * Voltage Rating: 50V AC,DC “ Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
* Applicable Wire: AWG #32 to #28 * Color: Natural (white) 


Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Tape & Reel* | JST 
Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST Fig. |cuits| А B | Part No. 10 100 500 | Size | Pricing | Part No. 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Е i 20 |90 13.0 |455-1436-ND 149 9.31 3962 | — | — |SHDR-20V-S-B 
; T а ae sss 530 TS 1130 |140 18.0 | 455-1437-ND 195 1629 65:4 | — | — |sHDR-30V-S-B 
; д 20 ежен P 2 Er spur 40 |190 23.0 455-1438-ND 1.98 1649 6597 | — | —  |SHDR-0V-S-8 
4 30 70 455-1379-ND 76 631 2523 | SHR-04V-S-B 50 |240 28.0 | 455-1439-ND 2.05 17.06 68.24 | — —  |SHDR-50V-S-B 
по Š а sas SENA 
7 60 100 | 455-1382-ND 66 554 2215 | SHR-O7V-S-B Тор Entry Туре 
8 70 110 455-1383-ND 1.28 10.70 4281 | SHR-08V-S-B 20 |90 12.3 | 455-1440-1-ND 20.53 183.66 — 81024 |1,500 | 1296.00 | BM20B-SRDS-G-TF 
1 9 8.0 12.0 455-1384-ND 97 8.05 32.19 | SHR-09V-S-B 1441-14 -SRDS-G- 
T 50 120 А55 1385. n 1103 ЕТІН НЕН 2130 [140 173 | 455-1441-1-ND 3041 27207 1200.32 |1,500 | 1920.00 | BM30B-SRDS-G-TF 
11 10.0 140 455-1386-ND 94 782 3128 | SHR-11V-S-B 40 |190 223 | 455-1442-1-ND 36.98 33088 1459.76 |1,500 | 2335.50 | BM40B-SRDS-G-TF 
12 11.0 150 455-1387-М0 97 8.09 3234 | SHR-12V-S-B 50 |24.0 27.3 | 455-1443-1-ND 45.99 41145 1815.21 |1,500 | 2904.00 | BM50B-SRDS-G-TF 
13 12.0 16.0 455-1388-ND 76 6.33 25.32 | SHR-13V-S-B Side Entry Type 
|. po 10:0 RETIA 138 pur 58 ned 20 |90 13.1 |455-1444-1-ND 2556 22871 1009.03 |1,250 | 1345.00 SM20B-SRDS-G-TF 
20 19.0 23.0 455-1391-ND 1.26 10.50 41.99 | SHR-20V-S-B з |30 [140 18.1 | 455-1445-1-ND 2159 193.19 85232 |1,250 | 1136.25 |SM30B-SRDS-G-TF 
Without Protrusions 40 |190 23.1 | 455-1446-1-ND 2977 26639 117523 |1,250 | 1567.50 |SM40B-SRDS-G-TF 
2 10 30 455-1392-ND 34 2.84 1137 | SHR-02V-S 50 |24.0 28.1 | 455-1447-1-ND 4336 387.98 1711.69 |1,250 | 2282.50 |SM50B-SRDS-G-TF 
3 2.0 40 455-1393-ND 64 5.35 21.39 | SHR-03V-S Top Entry Type with a Boss 
4 30 50 455-1394-ND .68 5.65 2258 | SHR-04V-S 
5 40 60 455-1395-М0 49 4.04 1617 | SHR-O5V-S 20 | 9.0 123 | 455-1448-1-ND 23.28 20833 919.09 |1,250 | 1225.00 | BM20B-SRDS-A-G-TF 
6 50 10 лш (5 549 a7 а 4 |30 [140 173 | 455-1449-1-ND 3041 27211 120051 |1,250 | 1601.25 | BM30B-SRDS-A-G-TF 
7 i T 55-1397- 47 i77 . -07V- -1450-1- -SRDS-A-G- 
; 4 80 ай OR AT т Tus ТЕДІ НЕН 40 [190 223 | 455-1450--М0 3820 34180 1507.95 |1,250 | 2010.00 | BM40B-SRDS-A-G-TF 
9 80 10.0 455-1399-ND 97 8105 3249 | SHR-09V-S 50 |24.0 27.3 | 455-1451-1-ND 4599 411.49 1815.39 |1,250 | 2420.00 | BM50B-SRDS-A-G-TF 
10 90 11.0 455-1400-ND 1.63 13.57 5428 | SHR-10V-S Contacts 
1 10.0 12.0 455-1401-ND .94 7.82 3128 | SHR-11V-S 28-32 AWG 
12 110 13.0 455-1402-ND 1.02 8.53 3412 | SHR-12V-S “ 455-1435-1-ND — .39 3.53 15.56 |23,000| 391.00 |SSH-003GA-P0.2 
13 12.0 140 455-1403-ND 14 613 2453 | SHR-13V-S Tin-Plated Contact 
14 13.0 15.0 455-1404-ND 1.04 8.63 3452 | SHR-14V-S 
15 14.0 16.0 455-1405-М0 1.53 12.72 50.87 | SHR-15V-S * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
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NEW! PA Family Series 2.0mm Connectors ял б 


PA Connector: Features: • Standard type * Highly Reliable Contact: The contact supplies stable performance even under 
conditions of vibration, distortion, low voltage or low current “ Insertion Guide Mechanism: The Header has housing 
insertion guides for easy and secure insertion • Flanged press pin Specifications: * Current Rating: ЗА AC, DC 
(AWG#22) • Voltage Rating: 250V AC, DC “ Temperature Range: -25°C ~ 85°C e Applicable Wire: AWG #28 to #22 
* Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063") 

PAL Connector: Features: The industry's first wire to wire 2.0mm (.078") pitch retainer mountable type connector. 
Specifications: • Current Rating: ЗА AC, DC (AWG#22) • Voltage Rating: 100V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C • Applicable Wire: AWG #28 to #22 * Applicable Panel Thickness: 0.5 to 2.0mm (.020" to .079”) 


1$ 2Н Ѕегіеѕ 
1.5mm Connectors эу @ 


Features: * This connector requires only about 45% of the installation space required by the standard JST 2.0mm 
connector. • Contact retention lances allow visual confirmation of contact lock-in • The dimple at the center of the 
contact ensures positive contact and low contact resistance at all times, even when the connector is subjected to 
vibration or distortion. 

Specifications: • Current Rating: 1.0A AC, DC • Voltage Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C • Ap- 
plicable Wire: AWG 32 to 26 * Color: Natural (white) 


A 
5.9 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
PA Series 
Housing 
2 20 6.0 455-1486-ND 54 448 17:93 | РАР-02/-5 
3 40 8.0 455-1487-ND 74 6.13 24.53 | PAP-03V-S 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 4 6.0 10.0 455-1488-ND 77 6.43 25.70 | PAP-04V-S 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 5 8.0 12.0 455-1489-ND 55 7.30 31.58 | PAP-05V-S 
Housing 6 10.0 14.0 455-1490-ND 1.05 8.78 35.13 | РАР-06У-5 
2 15 45 455-1366-ND 36 2.97 1187 | ZHR-2 7 12.0 16.0 455-1491-М0 1.01 8.41 33.63 | PAP-07V-S 
3 30 6.0 455-1160-ND 37 3.08 42.32 | ZHR-3 1 8 14.0 18.0 455-1492-ND 1.12 9.32 37.28 | PAP-08V-S 
4 45 75 455-1202-ND .54 4.54 1844 | ZHR-4 9 16.0 20.0 455-1493-ND 1.03 8.60 3441 | PAP-09V-S 
5 6.0 9.0 455-1201-ND 47 392 15.68 | ZHR-5 10 18.0 22.0 455-1494-ND 1.01 8.39 33.56 | PAP-10V-S 
ін ша ы nr d: DIE M (ШЕШ і і 28 mol 
ва ТҮ! 120 AS AMEND CBS E ES 13 240 28.0 455-1497-ND 114 953 3813 | PAP-13V-S 
9 120 150 455-1196-ND (04 8635 3450 | ZHR-9 14 26.0 30.0 455-1498-ND 142 937 3747 | PAP-14V-S 
10 135 165 455-4197-ND 15 874 3494 | ZHR-10 15 28.0 32.0 455-1499-ND 122 1021 40.83 | PAP-15V-S 
11 150 180 455-1191-ND 148 122 4928 | ZHR-M 16 30.0 34.0 455-1500-ND _ 4.27 10.57 4228 | PAP-16V-S 
12 165 19.5 455-1195-ND 146 1215 4861 | ZHR-12 Headers — Top Entry without Boss (Shrouded) 
13 18.0 210 455-1194-ND 151 1255 5018 | ZHR-13 2 20 eo foo SOUND E. 196 2152 РС БАСК 
z и Headers Top Entry Тһги-һо/е (shrouded) 5710 T ER 4 6.0 10.0 455-1503-ND 215 1794 7175 | BO4B-PASK 
3 30 С Eon йб алза. Есі 5 80 12.0 455-1504-ND 265 22209 88.34 | В05В-РА5К 
Í 45 5 КОРОШ Wan овы? 340. |-BABZR 6 10.0 140 455-1505-М0 245 2044 8174 | BOGB-PASK 
E 60 20 ОЛО б 126 548 “REBAR 7 12.0 16.0 455-1506-ND 338 2816 112.62 | BO7B-PASK 
я 75 105 ES EET T - 4473.» вот || BOB ZR 2| 8 140 18.0 455-1507-ND 245 2043 8170 | BOBB-PASK 
- - - - : 9 16.0 20.0 455-1508-ND 406 3379 135.17 | ВОЭВ-РАЗК 
9 T 90 120 45521034210) 220 1831 7325 | B7B-ZR 10 18.0 22.0 455-1509-ND 501 4178 16710 | В10В-РАЅК 
8 105 135 сво 235 1960 7840 | BBBZR 11 200 24.0 455-1510-ND 535 4454 17847 | B11B-PASK 
3 12.0 150 455-1224-ND 272 22.68 9072 | B9B-ZR 12 22.0 26.0 455-1511-ND 567 47.26 189.03 | B12B-PASK 
10 135 165 455-1216-ND 290 2419 9677 | BI0B-ZR 13 240 28.0 455-1512-ND 6.00 5003 20010 | B13B-PASK 
1" 150 18.0 455-1222-ND 376 3138 12544 | B11B-ZR 14 26.0 30.0 455-1513-ND 555 46.27 185.09 | B14B-PASK 
12 16.5 19.5 455-1208-ND 398 3321 13283 | B12B-ZR 15 28.0 32.0 455-1514-ND 6.67 55.62 222.46 | B15B-PASK 
13 18.0 21.0 455-1209-ND: 3.67 3058 12230 | B13B-ZR 16 30.0 34.0 455-1515-ND 7.14 59.50 _ 237.98 | B16B-PASK 
Headers — Side Entry Thru-hole (shrouded) Headers — Top Entry with Boss (Shrouded) 
2 15 45 455-1210-ND 89 739 2957 | S2B-ZR 2 20 6.0 455-1516-ND 145 1208 48.33 | В02В-РА5К-1 
3 30 60 455-1254-ND 116 9.63 3853 | S3B-ZR 3 40 80 455-1517-М0 166 13.83 55.32 | ВОЗВ-РАЗК-1 
4 45 75 455-1261-ND 143 1193 4771 | S4B-ZR 4 60 100 455-1518-М0 245 — 1794 7175 | BO4B-PASK-1 
5 6.0 9.0 455-1246-ND 171 1428 57.12 | S5B-ZR 5 8.0 12.0 455-1519-ND 244 20.36 8142 | BOSB-PASK-1 
6 75 105 455-1247-ND 2.07 1725 6899 | S6B-ZR 6 10.0 140 455-1520-М0 299 2401 99.63 | BOGB-PASK-1 
А 7 90 120 455-1248-ND 250 2083 8333 | 57878 7 12.0 16.0 455-1521-ND 3.38 2816 112.62 | BO7B-PASK-1 
8 10.5 135 455-1249-ND 2.72 2263 9050 | S8B-ZR 2| 8 140 18.0 455-1522-ND 372 31.03 12410 | BO8B-PASK-1 
9 12.0 15.0 455-1250-ND: 304 2537 10147 | S9B-ZR 9 16.0 20.0 455-1523-ND 406 3379 135.17 | ВО9В-РАЗК-1 
10 135 165 455-1251-ND 335 2795 111.78 | 5108-28 10 18.0 22.0 455-1524-ND 5.01 4178 16740 | B10B-PASK-1 
11 15.0 18.0 455-1245-ND: 368 3063 12253 | STIB-ZR 1 20.0 240 455-1525-ND 535 4454 17847 | B11B-PASK-1 
12 16.5 195 455-1253-ND 396 3304 13216 | 512878 12 220 26.0 455-1526-ND 567 4726 18903 | B12B-PASK-1 
13 18.0 210 455-1252-М0 426 _ 3551 14202 | S13B-ZR 13 24.0 28.0 455-1527-ND 6.00 5003 20010 | B13B-PASK-1 
14 26.0 30.0 455-1528-ND 634 5286 211.39 | B14B-PASK-1 
t Color: Natural (Ivory) 15 28.0 320 455-1529-М0 667 5560 22246 | B15B-PASK-1 
16 30.0 34.0 455-1530-ND 714 5950 23798 | B16B-PASK-1 
Dim.(mm) | Digi-Key Pricing Таре & Reel* |JST Headers — Side Entry (Shrouded) 
Fig. |Circuits A B Part No. 10 100 500 Size | Pricing |Part No. 2 20 6.0 455-1531-ND 127 10.55 1219 | 502В-РА5К-2 
Headers — Тор Entry 5МТ (shrouded) 3 4.0 8.0 455-1532-ND 2.84 23.63 94.51 | SO3B-PASK-2 
2 |15 60 | 455-1298-1-ND 626 55.98 246.96 | 1,000 | 263.00 |B2B-ZR-SM3-TF 4 6.0 10.0 455-1533-ND 28 — 2409 96.34 | S04B-PASK-2 
з |30 75 | 455-1299-1-ND 700 62.64 276.36 | 1,000 | 295.00 B3B-ZR-SM3-TF 5 8.0 12.0 455-1534-ND 231 19.27 77.08 | 505В-РА5К-2 
4 |45 9.0 | 455-1300-1-ND 7.59 67.88 299.46 | 1,000 | 319.00 |B4B-ZR-SM3-TF 6 10.0 14.0 455-1535-ND 3.65 3044 121.75 | S06B-PASK-2 
5 |60 10.5 | 455-1301-1-ND 840 75.11 331.39 | 1,000 | 353.00 |B5B-ZR-SM3-TF 7 12.0 16.0 455-1536-ND 4.27 35.55 142.20 | 507В-РА5К-2 
6 |75 120 | 455-1297-1-ND 924 82.63 364.56 1000 | 389.00 |B6B-ZR-SM3-TF 3| 8 140 18.0 455-1537-ND 3.31 27.60 110.39 | S08B-PASK-2 
4 | 7 90 135 | 455-1302-1-ND 983 8797 38809 1000 | 414.00 |В78-28-5М3-ТЕ m ME Apes SEND 802. 2180. лотар, |f BOAR FASES 
8 |105 150 | 455-1303-1-ND 1035 92.63 408.66 | 1,000 | 436.00 BBB-ZR-SM3-TF ў ў : ў | 
' 11 20.0 240 455-1540-ND 579 4826 193.04 | 511В-РАЅК-2 
9 |120 165 | 455-1304-1-ND 1094 97.86 431.76 | 1,000 | 461.00 |B9B-ZR-SM3-TF 12 220 260 455-1541-ND 6 5093 20371 | SI2B-PASK2 
10 |135 18.0 | 455-1305-1-ND 1202 107.58 474.60 | 1,000 | 506.00 | B10B-ZR-SM3-TF 13 240 280 455-1542-ND 643 5355 21420 | S13B-PASK-2 
11 |150 19.5 | 455-1296-1-М0 12.84 114.91 506.94 | 1,000 | 541.00 |B11B-ZR-SM3-TF 44 260 300 455-1543-ND 677 5641 22564 | S14B-PASK-2 
12 |165 210 | 455-1289-1-М0 1336 119.57 52751 | 1,000 | 563.00 |B12B-ZR-SM3-TF 15 28.0 32.0 455-1544-ND 708 5902 23607 | S15B-PASK-2 
13 |180 225 | 455-1295-1-М0 14.04 125.63 55427 [1000 | 591.00 | B13B-ZR-SM3-TF 16 30.0 34.0 455-1545-ND 732 6096 243.85 | S16B-PASK-2 
Headers — Side Entry SMT (shrouded) 
2 |15 60 | 455-1294--М0 599 53.60 236.46 |1,000 | 252.00 |S2B-ZR-SM3A-TF Digi-Key Pricing | Digi-Key T&R Pricing| JST 
з |30 7.5 | 455-1284-1-ND 699 6255 275.94 | 1,000 | 294.00 |S3B-ZR-SM3A-TF Description Part No. 100 500 | Part No. 8,000 |Рап No. 
4 |45 90 | 455-1285-1-ND 756 6769 298.61 | 1,000 | 319.00 |S4B-ZR-SM3A-TF Contacts for PA Series 
5 |60 105 | 455-1286-1-ND 8.15 172.92 321.71 | 1,000 | 343.00 | SSB-2R-SM3A-TF 26-22 AWG, Tin-Plated Contact | 455-1325-1-ND 3.57 15.75 |455-1325-2-ND 17.00/4 | SPHD-001T-P0.5 
6 | 75 120 | 455-1282-1-ND 8.64 7730 341.04 1,000 | 364.00 [S6B-ZR-SM3A-TF 28-24 AWG, Tin-Plated Contact |455-1313-1-ND 3.57 15.75 | 455-1313-2-ND 17.00/М |5РНП-002Т-Р0.5 
5 7 |90 135 | 455-1287-1-ND 945 8454 372.96 | 1,000 | 398.00 |S7B-ZR-SM3A-TF 
8 |105 15.0 | 455-1283-1-ND 4083 96.91 427.56 | 1,000 | 456.00 |S8B-ZR-SM3A-TF == IFTE 7mm 
9 |120 165 | 455-1288-1-ND 1145 10243 451.91 [1000 | 482.00 |S9B-ZR-SM3A-TF Fig. | Circuits аныи (mm 5 Dir Key En Pricing am pum 
10 |135 18.0 | 455-1290-1-ND 11.84 105.96 467.46 | 1,000 | 499.00 | S10B-ZR-SM3A-TF 
11 |150 195 | 455-1291-1-М0 12.41 111.00 489.71 | 1,000 | 522.00 |S11B-ZR-SM3A-TF mS. 
12 |165 21.0 | 455-1292-1-ND 1258 11253 496.44 [1000 | 530.00 |S12B-ZR-SM3A-TF Housing Without Panel Locks 
13 |180 225 | 455-1293-1-ND 12.70 113.65 50141 | 1,000 | 535.00 | S13B-ZR-SM3A-TF ` m d = T END аа сай 105 ATE 
- Contacts/Tools 4 | 60 134 — — | 455-1550-ND 7A 618 2470 | PALR-O4VE 
28-26 AWG, Tin-Plated Contact] 455-1130-1-ND — — 249 9.66 [13,000 |10.00/М | SZH-002T-P0.5 4 5 |80 154 — — |4554551-ND 77 642 2569 | PALR-OSVE 
32-28 AWG, Tin-Plated Contact | 455-1281-1-ND — 2.19 9.66 |16,000 |10.00/M | 52Н-003Т-Р0.5 6 100 174 — -- | 455-1552-ND 81 6.72 26.88 PALR-06VF 
Crimp Tool for 28-26 AWG 455-1131-ND 367.01/1 - — |WC-491 7 |120 194 - — | 455-1553-ND 1.06 8.80 35.20 | PALR-O7VF 
Crimp Tool for 32-28 AWG 455-1259-ND 367.01/1 - —  |WC-490 8 |140 214 — -- | 455-1554-ND 129 1072 4287 | PALR-O8VF 
* For Tape апа Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 83 


IS NEW! PA Family Series та Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
2.0mm Connectors  (Cont.) 68 Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 | Part No. 
6 10.0 13.8 455-1162-ND .58 4.87 19.49 | PHR-6 
eres pimensions mm) Dio Key m {ЧЫ ЕШ БТ i 7 12.0 15.8 455-1161-ND 75 622 2486 | PHR-7 
ig. | Circuits art No. art No. EE 5 
PAL Series Housing With Panel Locks 8 14.0 17.8 455-1189-ND 18 6.47 25.87 | PHR-8 
2 [20 94 98 134 | 455-1555-ND 61 508 2032 |PALR-02V 9 160 198 “ASAT М9. 18557 282 | (РНН 
3 40 114 118 154 | 455-1556-ND :64 5.30 21.20 PALR-03V 1 10 18.0 21.8 455-1151-ND 85 7.06 2822 | PHR-10 
ЙЕН j š s sz mw п [шо йв [ае ія га яе [нет 
7 [120 194 218 234 | 455-1559-ND 108 904 3615  |PALR-07V 12 22.0 25.8 455-1156-ND 164 1369 5477 | PHR-12 
8 140 214 23.8 254 | 455-1560-ND 1.32 10.99 43.95 PALR-08V 13 24.0 27.8 455-1155-ND 1.74 1453 5843 | PHR-13 
14 26.0 29.8 455-1154-ND 1.95 16.21 64.85 | PHR-14 
oe Digi-Key Pricing T&R Pricing* | JST 15 28.0 31.8 455-1153-ND 2.02 16.80 67.20 | PHR-15 
шы, кшш T — 16 30.0 338 455-1152-ND 269 2243 8971 | PHR-16 
Contacts for PAL Series 
22-28AWG, Tin Plated Contact | 455-1546-1-ND 35 3.16 13.95 15.00/M SPAL-001T-P0.5 Headers — Top Entry Thru-hole (shrouded) 
24-28AWG, Tin Plated Contact | 455-1547-1-ND 35 3.16 13.95 15.00/M SPAL-002T-P0.5 2 20 5.9 455-1262-ND .81 679 2745 | B2B-PH-K-S 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 3 40 79 455-1273-ND 145 954 38.17 | B3B-PH-K-S 
4 60 9.9 455-1279-ND 1.43 11.90 4758 | B4B-PH-K-S 
А 5 8.0 11.9 455-1278-ND 1.85 15.39 61.56 | B5B-PH-K-S 
JWPF Series 6 100 139 455-1277-ND 211 17.61 7043 | B6B-PH-K-S 
. А 7 12.0 15.9 455-1276-ND 2.49 2077 83.06 | B7B-PH-K-S 
2.0mm Waterproof Wire-to-Wire Connectors ka Ф 8 14.0 17.9 455-1275-ND 2.73 2271 90.85 | B8B-PH-K-S 
Features: “ Developed specifically for extreme moisture ог submersion applications * Seal ring is applied for complete 2 9 16.0 19.9 455-1274-ND 3.08 25.67 102.68 | B9B-PH-K-S 
sealing at mating side that is contained in the tab housing which protects from dust, moisture, etc. • Solid rubber seal is 10 18.0 219 455-1271-ND 3.36 28.02 112.09 | B10B-PH-K-S 
used for wire side sealing that makes the size compact. * The inter-housing lock secures the plug to the receptacles and u Я РНК 
prevents accidental disconnection. 11 20.0 23.9 455-1272-ND 3.63 30.24 120.96 | B11B-PH-K-S 
Specifications: + Current Rating: ЗА AC, DC • Voltage Rating: 100V AC, DC “ Temperature Range: -25°С ~ 85°C * Ap- 12 220 25.9 455-1264-ND 3.91 3259 130.37 | B12B-PH-K-S 
plicable Wire: AWG 26 to 22 | | | | А | 13 240 279 455-1280-ND 431 3595 14381 | B13B-PH-K-S 
наь e Tab Contact: Brass, tin-plated “ Receptacle Contact: Copper alloy, tin-plated • Housing Color: 14 26.0 29.9 455-1269-ND 46 3878 15510 | B14B-PH-K-S 
15 28.0 31.9 455-1268-ND 4.96 41.33 165.31 B15B-PH-K-S 
455-1166-ND 16 30.0 33.9 455-1267-ND 5.64 46.97 187.89 | B16B-PH-K-S 
455-1192-ND Headers — Side Entry Thru-hole (shrouded) 
2 2.0 5.9 455-1266-ND .81 672 26.88 | S2B-PH-K-S 
3 4.0 79 455-1265-ND 1.06 8.87 3548 | 53В-РН-К-5 
4 6.0 9.9 455-1263-ND 1.31 1089 4355 | S4B-PH-K-S 
5 80 11.9 455-1242-ND 1.60 1337 5349 | S5B-PH-K-S 
6 10.0 13.9 455-1243-ND 1.92 1599 63397 | S6B-PH-K-S 
7 12.0 15.9 455-1225-ND 2.14 1781 7123 | 57В-РН-К-5 
‚| „| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing JST 8 14.0 17.9 455-1241-ND 250 20.83 8333 | S8B-PH-K-S 
ыы. 8 PartNo: Ш LI 5008 Ранно 319 16.0 19.9 455-1221-ND 278 2319 9274 | S9B-PH-K-S 
Tab Housing 
2 70 81 45511660 1054 8786 35142 | O2T-JWPF-VSLE-S 10 18.0 21.9 poo aN 310 2581 10322 | S10B-PH-K-S 
1 3 9.0 8.1 455-1188-ND 11.70 97.53 390.12 | O3T-JWPF-VSLE-S 11 20.0 23.9 455-1219-ND 3.35 27.89 111.55 | 511В-РН-К-5 
4 11.0 8.1 455-1170-ND 12.16 101.35 405.40 | 04T-JWPF-VSLE-S т т PHK- 
8 11.0 12.1 455-1193-ND 15.71 130.88 523.53 | 08T-JWPF-VSLE-D 12 220 aa 10010 3.84 ЕЕ ан 
2 5 = = 455-1190-NDF — 2338 19492 779.68 | 05T-JWPF-HHLE-D 13 240 279 455-1217-ND 4.08 3403 13612 | S138-PH-K-S 
Receptacle Housing 14 26.0 29.9 455-1214-ND 4.28 35.68 142.73 | 514В-РН-К-5 
2 67 55 455-1205-ND 506 4213 168.50 | O2R-JWPF-VSLE-S 15 280 319 455-1215-ND 230 2246 8985 | S1SB-PH-K-S 
1 3 87 55 455-1198-ND 5.84 4863 194.51 | 03R-JWPF-VSLE-S 
4 107 55 455-1203-ND 591 4928 19713 | O4R-JWPF-VSLE-S 16 30.0 33.9 455-12075М0) S63 4891 18762 | S16B-PH-K-S 
8 10.7 9.5 455-1150-ND 7.94 66.17 264.67 | 08R-JWPF-VSLE-D 
2 5 — — 455-1192-NDt 12.92 107.67 430.67 | 05R-JWPF-HHLE-D Dim. (mm) Digi-Key Pricing Tape & Вее!* | JST 
+ Housing Color: Gray Fig. |Circuits| А В | Part No. 10 10 500 Size | Pricing | Part No. 
== = = Headers — Top Entry SMT (shrouded) 
Digi-Key Pricing Т & R Pricing* | JST 
Description Part No. 10 100 500 8,200 Part No. 2 2.0 7.95 | 455-1317-1-ND 5.89 52.67 232.35 | 1,000 | 248.00 | B2B-PH-SM3-TB 
Contacts/Tool 3 4.0 9.95 | 455-1316-1-ND 6.73 60.21 265.61 | 1,000 | 283.00 | ВЗВ-РН-5М3-ТВ 
26-22 AWG, Tab Contact 455-1320-1-ND 65 5.85 25.80 28.00/M SWPT-001T-025 й KE -PH-SM3- 
26-22 AWG, Receptacle Contact 455-1321-1-ND 80 715 31.56 34.00/M SWPR-001T-P025 1 60 1135 ай 849 75.97 33546 | 1,000 | 358.00 B4B-PH-SM3-IB 
Production Crimp Tool 455-1370-ND 65.9671 ——T¥RS-580 5 80 13.95 | 455-1314-1-ND 9.17 82.03 361.88 | 1,000 | 386.00 |B5B-PH-SM3-TB 
Crimp Tool for 26-22 AWG Contacts |455-1371-ND 367.01/1 = WC-JWPF 6 10.0 15.95 |455-1365-1-ND 9.95 89.00 392.63 | 1,000 | 419.00 | B6B-PH-SM3-TB 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 7 12.0 17.95 | 455-1306-1-ND 11.02 98.59 434.94 | 1,000 | 464.00 |B7B-PH-SM3-TB 
8 14.0 19.95 |455-1312-1-ND 11.76 105.21 464.18 | 1,000 | 495.00 | ВВВ-РН-5М3-ТВ 
А 4 9 16.0 21.95 |455-1311-1-ND 12.63 112.98 498.45 | 1,000 | 532.00 | B9B-PH-SM3-TB 
PH Series 2.0тт Connectors WE 10 | 18.0 23.95 | 455-1310-1-ND 15.02 134.35 59271 | 1,000 | 632.00 |BI0B-PH-SM3-TB 
Features: • Contact has long dimples near the center to ensure a good connection at all times * Square post is copper- H 20.0 25.95 |455-1307-1-ND 15.97 142.91 630.51 | 1,000 | 673.00 | B11B-PH-SM3-TB 
undercoated and tin/lead-plated for superior solderability and for whisker prevention * This connector is also available in 12 22.0 27.95 | 455-1309-1-М0 16.69 149.31 658.73 | 1,000 | 703.00 |B12B-PH-SM3-TB 
ошаш configuration. Its housing is made of heat resistant resin so that it is not adversely affected during reflow 13 240 2995 | 455-1308-1-ND 1722 154.11 679.89 | 1,000 | 725.00 | B13B-PH-SM3-TB 
Specifications: • Current Rating: 2A AC, DC • Voltage Rating: 100V AC, 0С “ Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Ap- 14 26.0 31.95 |455-1322-1-ND 17.76 158.91 701.06 | 1,000 | 748.00 |B14B-PH-SM3-TB 
plicable Wire: AWG 32 to 24 • Color: Natural (White) 15 28.0 33.95 | 455-1324-1-ND 18.30 163.71 722.23 | 1,000 | 770.00 | В15В-РН-5М3-ТВ 
16 30.0 35.95 | 455-1323-1-ND 18.83 168.50 743.40 | 1,000 | 793.00 | В16В-РН-5М3-ТВ 
Headers — Side Entry SMT (shrouded) 
2 20 7.9 | 455-1346-1-ND 6.19 55.41 244.44 | 1,000 | 261.00 |52В-РН-5М3-ТВ 
3 40 9.9 | 455-1332-1-ND 7.28 65.12 287.29 | 1,000 | 306.00 | 53В-РН-5М3-ТВ 
4 6.0 11.9 | 455-1333-1-ND 8.40 75.17 331.63 | 1,000 | 354.00 | 54В-РН-5М3-ТВ 
5 8.0 13.9 | 455-1326-1-ND 8.78 78.60 346.74 | 1,000 | 370.00 | 55В-РН-5М3-ТВ 
6 10.0 15.9 | 455-1335-1-М0 10.50 93.90 414.28 | 1,000 | 442.00 | 56В-РН-5М3-ТВ 
7 12.0 17.9 | 455-1334-1-М0 6.46 57.82 255.08 | 1,000 | 272.00 | 57В-РН-5М3-ТВ 
5 8 14.0 19.9 | 455-1337-1-М0 11.39 101.90 449.57 | 1,000 | 480.00 | 58В-РН-5М3-ТВ 
9 16.0 21.9 | 455-1338-1-ND 13.05 116.75 515.08 | 1,000 | 549.00 | S9B-PH-SM3-TB 
10 18.0 23.9 | 455-1339-1-ND 15.05 134.69 594.23 | 1,000 | 634.00 |S10B-PH-SM3-TB 
12 22.0 27.9 | 455-1340-1-ND 16.50 147.60 651.17 | 1,000 | 695.00 |S12B-PH-SM3-TB 
13 24.0 29.9 | 455-1341-1-М0 17.24 154.22 680.40 | 1,000 | 726.00 |S13B-PH-SM3-TB 
14 26.0 31.9 | 455-1342-1-ND 17.66 157.99 697.03 | 1,000 | 744.00 |S14B-PH-SM3-TB 
15 28.0 33.9 |455-1343-1-ND 18.08 161.76 713.66 | 1,000 | 761.00 |S15B-PH-SM3-TB 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 10 50 | Рам № Contacts/Tools 
Housing 30-24AWG, Tin-Plated Contact 455-1127-1-ND - 3.43 15.11 | 8,000 | 16.00/М | 5РН-002Т-Р0.55 
2 20 58 455-1165-ND 41 345 1378 | PHR-2 лид, Tin-Plated Contact 455-1318-1-ND  — 3.29 1449 |10,000 | 15.00/M | 5РН-004Т-Р0.55 
3 40 78 455-1126-ND 42 353 1411 |PHR3 Crimp Tool for 30-24AWG 455-1128-ND 367.01/1 —| | —|we-240 
1 4 60 98 455-1164-ND 51 429 1744 | PHR-4 Crimp Tool for 32-28AWG 455-1236-ND 792.081 = — | YRS-243 
5 8.0 118 455-1163-ND 58 445 1781 | PHR-S * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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JST PHD Series 2.0mm Connectors | a @ 


Features: “ This compact design meets the demand for high-density connection * The box contact supplies stable 
contact performance 

Specifications: • Current Rating: ЗА AC, DC = Voltage Rating: 250V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°С • Ap- 
plicable Wire: AWG 28 to 22 * Color: Natural (White) 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Housing 
10 8.0 11.9 455-1158-ND 214 17.87 7146 | PHDR-10VS 
12 10.0 13.9 455-1204-ND 218 18.20 72.80 | PHDR-12VS 
14 12.0 15.9 455-1172-ND 221 18.43 73.70 | PHDR-14VS 
16 14.0 17.9 455-1173-ND 2.37 19.71 78.85 | PHDR-16VS 
20 18.0 21.9 455-1174-ND 242 20.16 80.64 | PHDR-20VS 
1 22 20.0 23.9 455-1175-ND 4.19 34.95 139.78 | PHDR-22VS 
24 22.0 25.9 455-1177-ND 4.23 35.23 140.90 | PHDR-24VS 
26 24.0 27.9 455-1178-ND 427 35.62 142.46 | PHDR-26VS 
28 26.0 29.9 455-1171-ND 4.31 35.90 143.58 | PHDR-28VS 
30 28.0 31.9 455-1180-ND 4.36 36.35 145.38 | PHDR-30VS 
32 30.0 33.9 455-1179-ND 440 36.68 146.72 | PHDR-32VS 
34 32.0 35.9 455-1182-ND 444 37.02 148.06 | PHDR-34VS 
Headers — Top Entry (shrouded) 
10 8.0 11.9 455-1331-ND: 3.02 25.18 100.71 | B10B-PHDSS 
12 10.0 13.9 455-1330-ND 3.53 29.42 117.67 | B12B-PHDSS 
14 12.0 15.9 455-1329-ND 4.18 34.85 139.38 | B14B-PHDSS 
16 14.0 17.9 455-1328-ND: 4.30 35.83 143.31 | B16B-PHDSS 
18 16.0 19.9 455-1327-ND: 4.75 39.55 158.20 | B18B-PHDSS 
20 18.0 21.9 455-1344-ND 5.16 42.96 171.85 | B20B-PHDSS 
2 22 20.0 23.9 455-1336-ND 6.57 5475 219.00 | B22B-PHDSS 
24 22.0 25.9 455-1345-ND 7.13 59.40 237.61 | B24B-PHDSS 
26 24.0 27.9 455-1357-ND 743 61.89 247.54 | B26B-PHDSS 
28 26.0 29.9 455-1364-ND 7.16 64.68 258.71 | B28B-PHDSS 
30 28.0 31.9 455-1363-ND 8.11 67.62 270.49 | B30B-PHDSS 
32 30.0 33.9 455-1362-ND 8.45 70.42 281.66 | B32B-PHDSS 
34 32.0 35.9 455-1361-ND: 5.35 44.57 178.27 | B34B-PHDSS 
Headers — Side Entry (shrouded) 
10 8.0 11.9 455-1360-ND 3.29 27.45 109.81 | S10B-PHDSS 
12 10.0 13.9 455-1359-ND 3.86 32.16 128.63 | S12B-PHDSS 
14 12.0 15.9 455-1358-ND 4.57 38.05 15220 | S14B-PHDSS 
16 14.0 17.9 455-1355-ND 4.72 39.34 157.37 | S16B-PHDSS 
18 16.0 19.9 455-1356-ND 5.23 43.58 174.33 | S18B-PHDSS 
20 18.0 21.9 455-1347-ND 5.70 47.46 189.84 | S20B-PHDSS 
3 22 20.0 23.9 455-1354-ND 7.16 59.66 238.65 | S22B-PHDSS 
24 22.0 25.9 455-1353-ND 7.77 6478 25912 | S24B-PHDSS 
26 24.0 27.9 455-1352-ND 8.14 67.83 27132 | S26B-PHDSS 
28 26.0 29.9 455-1351-ND: 840 70.00 28001 | S28B-PHDSS 
30 28.0 31.9 455-1350-ND 8.90 7419 296.76 | S30B-PHDSS 
32 30.0 33.9 455-1349-ND 9.28 77.34 309.37 | S32B-PHDSS 
34 32.0 35.9 455-1348-ND 9.63 80.29 321.15 | S34B-PHDSS 
1 Color: Natural (Ivory) 
Digi-Key Pricing Digi-Key Т & В Pricing| JST 
Description Part No. 100 500 Part No. 8,000 Part No. 
Contacts/Tools 
26-22 AWG, Tin-Plated Contact 455-1325-1-ND 3.57 15.75 |455-1325-2-М№0 17.00/М | SPHD-001T-P0.5 
28-24 AWG, Tin-Plated Contact 455-1313-1-ND 3.57 15.75 |455-1313-2-ND 17.00/М | SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tool for 26-22 AWG Contacts | 455-1238-ND 367.01/1 - - М/С-610 
Crimp Tool for 28-24 AWG Contacts |455-1237-ND 792.08/1 — — YRS-620 
EH Series 2.5mm Connectors эу @ А 


Features: * Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures only 8.1mm 
(.319") high after mounting and is just 3.8mm (.150") wide. * Highly Reliable Contact: The contact has long dimples near 
the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all times, even under conditions of vibration and 
abusive prying. * Polarizing Guides: The header and housing have guides to prevent improper mating. * Whisker 
Prevention: The contact material is treated with a reflow process, and the square post is copper-undercoated and tin/lead- 
plated for whisker prevention. * Easy and Effective Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip 
length, 2.6 > 0.4mm (.102" + .016"). This long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded 
wires. 

Specifications: “ Current Rating: ЗА AC, DC (AWG 22). “ Voltage Rating: 250V AC, DC. * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C. e Applicable Wire: AWG 32 to 22. 

Material and Finish: • Contact: Phosphor bronze, tin-plated. • Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white). Posts for 
Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated. • Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white). 

Applicable PC Board Thickness: * 0.8 to 1.6mm (.031" to .063"). 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing 
2 25 7.0 455-1000-ND .38 3.16 12.63 | EHR-2 
1 3 5.0 9.5 455-1001-ND 42 3.50 13.98 | EHR-3 
4 7.5 12.0 455-1002-ND 43 3.56 1425 | EHR-4 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No 
5 10.0 14.5 455-1003-ND 48 3.97 15.86 | EHR-5 
6 12.5 17.0 455-1004-ND 52 4.30 1720 | EHR-6 
7 15.0 19.5 455-1005-ND .60 4.97 19.89 | EHR-7 
8 175 22.0 455-1006-ND 62 5.18 20.70 | EHR-8 
1 9 20.0 24.5 455-1007-ND .89 7.39 29.57 | EHR-9 
10 22.5 27.0 455-1008-ND 94 7.80 3118 | EHR-10 
11 250 29.5 455-1009-ND 1.16 9.68 3871 | EHR-11 
12 27.5 32.0 455-1010-ND 1.40 11.69 46.77 | EHR-12 
13 30.0 345 455-1011-ND 1.48 12.37 49.46 | EHR-13 
14 325 37.0 455-1012-ND 1.89 15.73 62.90 | EHR-14 
15 350 395 455-1013-ND 1.94 16.20 6478 | EHR-15 
Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) 
2 25 7.5 455-1014-МПе 66 5.49 21.95 | B2B-EH-A 
3 5.0 10.0 455-1015-NDe 89 745 29.79 | B3B-EH-A 
4 75 12.5 455-1016-№0* 1.18 9.80 39.20 | B4B-EH-A 
5 10.0 15.0 455-1017-№0* 1.40 11.71 46.82 | B5B-EH-A 
6 12.5 17.5 455-1018-М0е 1.69 14.06 56.22 | В6В-ЕН-А 
7 15.0 20.0 455-1019-№0* 1.92 15.96 63.84 | B7B-EH-A 
2 8 175 22.5 455-1020-№0* 247 18.09 72.35 | B8B-EH-A 
9 20.0 25.0 455-1021-№0* 2.41 20.11 80.42 | B9B-EH-A 
10 225 27.5 455-1022-№0• 2.81 23.41 93.63 | B10B-EH-A 
11 25.0 30.0 455-1023-ND* 3.10 25.82 103.26 | B11B-EH-A 
12 27.5 32.5 455-1024-№0* 3.23 26.88 107.52 | В12В-ЕН-А 
13 30.0 35.0 455-1025-№0* 3.82 31.87 127.46 | B13B-EH-A 
14 32.5 37.5 455-1026-№0* 4.14 34.50 137.98 | В14В-ЕН-А 
15 350 40.0 455-1027-ND* 4.37 36.40 145.60 | В15В-ЕН-А 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing) 
2 25 75 455-1028-ND 79 6.55 26.21 | S2B-EH 
3 5.0 10.0 455-1029-ND .94 7.84 3136 | S3B-EH 
4 7.5 125 455-1030-ND 1.12 9.30 37.18 | S4B-EH 
5 10.0 15.0 455-1031-ND 1.46 12.15 4861 | S5B-EH 
6 125 175 455-1032-ND 1.81 15.12 6048 | S6B-EH 
7 15.0 20.0 455-1033-ND 2.15 17.92 71.68 | S7B-EH 
8 17.5 22.5 455-1034-ND 2.52 21.00 84.00 | S8B-EH 
3 9 20.0 25.0 455-1035-ND 2.69 22.40 89.60 | S9B-EH 
10 225 27.5 455-1036-ND 3.31 27.61 110.43 | S10B-EH 
11 25.0 30.0 455-1037-ND 3.67 30.58 122.30 | S11B-EH 
12 27.5 32.5 455-1038-ND 3.88 32.37 129.47 | S12B-EH 
13 30.0 35.0 455-1039-ND 4.79 39.93 159.71 | S13B-EH 
14 32.5 37.5 455-1040-ND 5.09 42.45 169.70 | 514В-ЕН 
15 35.0 40.0 455-1041-ND 5.48 45.70 182.78 | S15B-EH 
Crimp Contact 30-22 AWG 455-1042-1-ND — 3.14 13.86 | 5ЕН-001Т-Р0.6 
Сгітр Contact 30-22 AWG 455-1042-2-ND 135.00/9,000 SEH-001T-P0.6 
Crimp Tool for 30-22 AWG Contacts 455-1043-ND 367.01/1 WC-260 
* Not TUV approved 
DB Series 2.5mm Board-In IDC Connectors “З Ф 


Features: « Compact and Low Profile: This is a low profile connector with a 
mounting height of 7.1mm (.280") and a width of 4.1mm (.161"). “Тиіп U- 
Slot Insulation Displacement Section: The insulation displacement section 
connected to the wire consists of two tin-plated slots (twin U-slot) for superb 
reliability. • Locking Solder Tail: The contact's compliant solder tail has two 
locking positions, both of which ensure stable connection once inserted into a 
printed circuit board. This makes insertion into printed circuit boards easy 
and reliable. Strain Relief: The strain relief feature prevents stress due to 
vibration, impact or bending from effecting the insulation displacement 
connection. This is accomplished by holding the outside of the wire with the 
insulation gripping device on the housing. 

Specifications: • Current Rating: 2A AC, DC (AWG 24) * Voltage Rating: 250V AC, DC “ Temperature Range: -25°C 
-85°С * Applicable Wire: UL1007 (Contact JST for details regarding other UL wires.) AWG 28, 26, 24. Conductor/7 
strands, tin-coated. Insulation 0.0/1.0 to 1.4mm (.039" to .055"). 

Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, copper-undercoated, tin/lead-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0 
Applicable PC Board Thickness: * 1.6mm ( .063") 


Dim. A Digi-Key Pricing JST 
Circuits Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2 7.5 455-1070-ND 47 1.31 10.92 020В-8М 
3 10.0 455-1071-ND .24 1.80 15.01 03DB-8M 
4 12.5 455-1072-ND .33 245 2039 040В-8М 
5 13.0 455-1073-ND .38 286 23.80 05DB-8M 
6 17.5 455-1074-ND 47 349 29.07 060В-8М 
i Green 28 20.0 455-1075-ND .54 402 33.52 07DB-8M 
8 22.5 455-1076-ND .61 4.56 37.97 080В-8М 
9 25.0 455-1077-ND .68 512 42.67 09DB-8M 
10 27.5 455-1078-ND 77 5.78 48.16 10DB-8M 
11 30.0 455-1079-ND .86 6.48 53.99 11DB-8M 
12 32.5 455-1080-ND 92 6.89 5740 120В-8М 
13 35.0 455-1081-ND 1.23 920 76.67 13DB-8M 
2 7.5 455-1082-ND 16 123 10.25 020В-65 
3 10.0 455-1083-ND 23 171 1428 030В-65 
4 12.5 455-1084-ND .31 233 1943 04DB-6S 
5 13.0 455-1085-ND 37 276 2296 05DB-6S 
6 17.5 455-1086-ND 45 339 28.28 06DB-6S 
7 White 26 20.0 455-1087-ND 52 3.92 3265 070В-65 
8 22.5 455-1088-ND .60 451 37.58 08DB-6S 
9 25.0 455-1089-ND 67 501 41178 090В-65 
10 27.5 455-1090-ND 74 558 4648 10DB-6S 
11 30.0 455-1091-ND .84 632 5264 11DB-6S 
12 32.5 455-1092-ND .90 673 56.06 12DB-6S 
13 35.0 455-1093-ND 1.22 913 76.11 1308-65 
2 7.5 455-1094-ND a7 1.31 10.92 02DB-4K 
3 Black 24 10.0 455-1095-ND 24 1.80 15.01 030В-4К 
4 12.5 455-1096-ND 33 245 2039 040В-4К 
5 13.0 455-1097-ND .38 286 2380 050В-4К 
(Continued) 
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А Dimensions (mm) Digi-Key Pricing JST 
DB Series 2.5mm Board-In IDC Connectors (Cont) AS @ Fig. | Circuits] А B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
F 23.76 27.66 455-1181-ND 1.59 13.27 53.09 VHR-7N 
Dim. A Digi-Key Pricing JST 1 8 27.72 31.62 455-1168-ND 1.65 13.72 54.88 VHR-8N 
Circuits| Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 9 31.68 35.58 455-1169-ND 1.92 15.96 63.84 VHR-9N 
6 17.5 455-1098-ND 45 3.37 28.11 06DB-4K 10 35.64 39.54 455-1167-ND 2.19 18.26 73.02 VHR-10N 
Т 20.0 455-1099-ND 53 3.96 33.04 | 07DB-4K Headers — Top Entry (locking) 
8 22.5 455-1100-ND 61 4.57 38.08 | 08DB-4K 2 3.96 7.86 455-1211-ND 143 9.41 37.63 B2P-VH 
9 Black 24 25.0 455-1101-ND .68 5.12 42.67 | O9DB-4K 3 7.92 11.82 455-1212-ND 1.43 11.91 47.62 B3P-VH 
10 an 275 455-1102-ND 37 5.78 48.16 10DB-4K 4 11.88 15.78 455-1213-М0 1.83 15.27 61.06 B4P-VH 
11 30.0 455-1103-ND .86 6.48 53.99 | 11DB-4K 5 15.84 19.74 455-1258-ND 2.25 18.77 75.07 B5P-VH 
12 325 | 455-1104-ND 92 689 5740 | 12DB-AK 2 6 1980 2370 | 455-1260-ND 2.57 2141 85.63 | B6P-VH 
13 35.0 455-1105-ND 123 9.20 76.67 | 13DB-4K 7 23.76 27.66 455-1244-ND 2.97 24.77 99.07 B7P-VH 
8 27.72 31.62 455-1206-ND 3.55 29.57 118.27 B8P-VH 
9 31.68 35.58 455-1257-ND 3.93 32.79 131.14 B9P-VH 
Я 10 35.64 39.54 455-1256-ND 4.29 35.76 143.04 B10P-VH 
HR Series 2.5mm IDC Receptacles зу @ 4\ Headers— Side Entry rIoeking] 
Features: “ Twin U-slot Insulation Displacement Section: The insulation 2 3.96 7.86 455-1255-ND 133 11.09 44.35 B2PS-VH 
displacement section has reliable twin U-slots like those of JST's other 3 7.92 11.82 455-1270-ND 1.67 13.92 55.68 B3PS-VH 
insulation displacement connectors. • Ultra Thin Design: The connector is 4 11.88 15.78 455-1233-ND 2.22 18.53 74.11 B4PS-VH 
very small, with a mounting height of 11.3mm (.445”) and a width of 5 15.84 19.74 455-1226-ND 274 22.80 91.20 B5PS-VH 
4.1mm (.161"). “ High Reliability: The contact has a dimple where it © Қ e 
mates with the post to ensure a continuous gas tight connection when 3 6 19.80 23.70 HioosI2SAsNp 323 26.93 107-714 B6PS-VH 
used for circuits requiring minute amounts of current and voltage. In ad- 7. 23.76 27.66 455-1231-ND 3.64 30.34 121.34 | B7PS-VH 
dition, it is built to withstand vibration and prevent deformation. Strain 8 27.72 31.62 455-1230-ND 4.34 36.15 144.58 B8PS-VH 
Relief: A metallic strain relief secures the wire so as to protect the 9 31.68 35.58 455-1229-ND 477 39.75 158.98 BOPS-VH 
insulation displacement connection against vibration, impact and other 10 35.64 39.54 455-1228-ND 5.25 43.73 174.91 B10PS-VH 
external forces. * Interchangeability: The shrouded header is - З Е - н 
interchangeable with the 2.5mm (.098") pitch crimp style EH connectors. 
Specifications: « Current Rating: 2A AC, DC (AWG 24) • Voltage Rating: Digi-Key Pricing Tape & Reel* JST 
250V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: Description Part No. 10 100 500 Size | Pricing | Part No. 
UL1007 (Contact JST for details regarding other UL wires.) AWG 26, 24. Conductor/7 strands, tin-coated. Insulation Contacts/Tools 
0.D/1.0 to 1.5mm (.039" to .059”.) m” іп E -1- -41Т- 
Material and Finish: • Contact: Phosphor Bronze, Tin-Plated • Housing: Nylon 66, UL94V-0 САНА Tired сапай аа 44 т E 2200 м ӘЛІНЕ 
Applicable PC Board Thickness: = 0 816 1:60 (091"to-069") Crimp Tool for 20-16 AWG Contacts | 455-1227-ND 366.33/1 = — | YC-630 
Dim. A Digi-Key Pricing JST Crimp Tool for 22-18 AWG Contacts | 455-1134-ND 367.01/1 = = WC-160 
Circuits | Color AWG (mm) Part No. 1 10 100 Part No. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
2 75 455-1044-ND 20 147 12.27 02HR-6S 
3 10.0 455-1045-ND 24 1.83 15.23 03HR-6S А 
4 125 455-1046-ND 30 224 1865 | O4HR-6S NEW! SIN Series Boara-in Crimp Termimals ww @ 
5 15.0 455-1047-ND .39 2.90 24.19 05НВ-65 Features: 
6 17.5 455-1048-ND 43 325 27.05 06НА-65 * Compliant board retention feature insures secure mounting before and during soldering * Wires can be machine 
Т White 26 20.0 455-1049-ND 49 3.69 30.75 07НВ-6$ secured to terminals “ Strain relief minimizes wires. 
8 22.5 455-1050-ND 56 4.18 34.83 O8HR-6S Specifications: 
9 250 455-1051-ND 63 470 3920 09HR-6S . Current Rating: Depends on applicable wires. * Temperature Range: -25°C ~ 85°C « Applicable Wire: AWG #30 to #12 
* Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063") 
10 27.5 455-1052-ND 170 527 43391 10HR-6S Material: « Tin-Plated 
11 30.0 455-1053-ND 76 569 4738 11НВ-65 ` 
12 32.5 455-1054-ND .80 602 5018 12HR-6S 
13 35.0 455-1055-ND 87 649 5410 13HR-6S 
15 40.0 455-1056-NDt 99 743 61.94 15HR-6S 
2 75 455-1057-ND 20 152 12.66 02HR-4K 
3 10.0 455-1058-ND 25 190 1579 ОЗНА-4К 
4 12.5 455-1059-ND 31 2.32 19.32 04HR-4K 
5 15.0 455-1060-ND 40 3.00 25.03 O5HR-4K 
6 17.5 455-1061-ND 45 338 2847 06HR-4K 
7 20.0 455-1062-ND 51 385 32.09 07НВ-4К 
8 Black 24 22.5 455-1063-ND .58 4.35 3629 O8HR-4K ШЇ РСЕ (тїт) 
9 25.0 455-1064-ND 65 449 4077 | O9HR-4K ШІ: mm 
10 275 455-1065-ND 73 548 4570 10НВ-4К Wire | A B Thick Hole | Digi-Key Pricing Tape & Reel* |JST 
А k 5 : Fig. | АМ # (тт) (mm) ness Dia. | Part No. 10 100 500 | Size | Pricing |Part No. 
11 30.0 455-1066-ND 79 5.93 49.39 11HR-4K 
12 325 455-1067-ND 84 627 5225 19HR-4K 1 |28-26 |58 34 16 1.0 | 455-1452-1-М0 29 2.64 11.63 | 9000 | 12.00/М |SIN-002T-1.0 
13 350 455-1068-ND .90 677 5639 13HR-4K 2 |22-18 126 36 | 16 1.80 |455-1453-1-ND .61 5.45 24.04 | 3000 | 26.00/M |SIN-21T-1.8 
15 40.0 455-1069-NDt 1.03 7.76 64.68 15HR-4K 22-18 | 76 41 | 16 1.80 |455-1454-1-ND 45 4.04 17.83 | 4500 | 19.00/M |SIN-21T-1.8S 
Pistol Grip Crimp Tool 45543720 13733 — — IDB-12 з |1816|83 43 16 24 |455-1455-I-ND за — 483 2132 3000 | 23.00/M |SIN-41T-2.48 
Head Adapter НВ багіез .................. 455-1373-ND** 30998 — — IDH-HR12 14 |83 43 16 25 |455-1456-1-ND 54 4483 21.32 |3000 | 23.00/M |SIN-61T-2.6S 
12 |92 4.5 | 1.6 3.55 | 455-1457-1-ND 170 6.22 27.45 | 2000 | 29.00/M SIN-81T-3.6S 


i ified ** i -1372- 
1 Not UL recognized nor С5А certified For use with 455-1372-ND * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


VH Series 3.96mm Connectors эу @ | Miscellaneous Crimp Contacts and Crimp Tools 
Features: • Reliable VH connector сап be used in a wide variety of applications • Mounting height of 16.5mm • Lock TT m 
mechanism which prevents the connector from coming loose and prevents misinsertion Specifications: « Current Contact Contact Digi-Key Pricing Tape & Reel* JST 
Rating: 10A AC, DC “ Voltage Rating: 250V AC, DC “ Temperature Range: -25°C ~ 85°C • Applicable Wire: AWG 22 Material | Finish | AWG | Part No. 1 100 500 Pricing | Part No. 
to 16 = Color: Natural (White) VH/NV Series Crimp Contacts 
Brass Tin-Plated | 22-18 | 455-1132-1-ND — 6.86 30.24 |144.00/4,500 | SVH-21T-1.1 
XH Series Сгітр Contacts 
Phosphor | _ 
Bronze Tin-Plated | 28-22 | 455-1135-1-ND — 5.00 22.05 |192.00/8,000 | 5ХН-001Т-Р0.6 
Сгітр Tool 28-22 AWG 
XH Contacts ................... 455-1136-ND 367.01 — -- — WC-110 
SAN Series Crimp Contacts 
Dimensions (mm) ШИ а! Key ШШШ) Er B Tin-Plated | 24-30 |455-1142-1-ND — — — 344 1386 [210.00/14,000 | SAN-002T-0.8K 
Fig. Circuits | А B Part No. 10 100 500 | PartNo. Я | š: EPUM 5 
Housing Crimp Tool 30-24 AWG 
SAN Contacts ................. 455-1143-ND 821.79 — — — YRS-220 
2 3.96 7.86 455-1183-ND E 4.93 19.71 | VHR-2N : Е 
3 7.92 11.82 | 455-1184-ND 69 571 2285 | VHR-3N Crimp Die Sets 
1 4 11.88 15.78 455-1185-ND .87 7.28 29.12 | VHR-4N Head Adapter KR Series .......... 455-1374-ND* * 291.66 — — — IDH-KR12 
5 15.84 19.74 455-1186-ND 146 9.63 38.53 | VHR-5N Head Adapter ZR Series .......... 455-1375-ND* * 668.72 — — — IDHZR(F)20 
6 19.80 23.70 455-1187-ND 1.24 10.36 4144 | VHR-6N 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND * * For use with 455-1372-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
86 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


Features: • 2-15 circuits * Standard with center 1000M minimum Physical: е Operating Temperature: 
polarizing ramp * Lead in chamfer facilitates mating -25°C ~ 85°C • Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 
Electrical: • Voltage: 250V e Current: 2.0A • Contact 94V-0 • Headers: Color beige glass filled 4/6 nylon, UL 
Resistance: 40mQ maximum = Dielectric With- 94\/-0 • Contact: Brass Alloy * Plating: Tin over 
standing Voltage: 500V • Insulation Resistance: 1.27рт minimum Nickel 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
cuits} A B Part No. 1 10 100 | Part Мо. 1,000 Part No. cuits} А B Part No. 1 10 100 | Part Мо. 1,000 Part No. 
Fig. 1 — Header - Vertical 7 |1180 9.00 | WM7651CT-ND 1.82 1.61 1.08 | WM7651TR-ND 750.00 | 87438-0743 
2 Газо 1.50 | WM2034CT-ND 87 71 52 | — — [87437-0233 8 [13.30 10.50] WM7652CT-ND 1.96 1.73 1.16 | WM7652TR-ND 805.00 | 87438-0843 
з |580 3.00] WM2035CT-ND 1.01 .89 .60 | WM2035TR-ND 414.79 |87437-0333 9 [14.80 12.00] WM7653CT-ND 2.00 1.77 148 | WM7653TR-ND 823.00 | 87438-0943 
4 [730 450] WM2036CT-ND 1.15 1.02 168 — — | 87437-0433 10 [16.30 13.50] WM7654CT-ND 2.17 1.92 1.28 | WM7654TR-ND 894.00 |87438-1043 
5 [880 6.00| WM18584CT-ND 1.42 1.25 .84 | WM18584TR-ND 583.00 | 87437-0543 11 17.80 15.00] WM7655CT-ND 2.34 207 1.38 | WM7655TR-ND 963.00 | 87438-1143 
6 |10.30 7.50 | WM2038CT-ND 1.43 1.26 .84 | WM2038TR-ND 587.67 |87437-0633 12 19.30 16.50| WM7656CT-ND 251 2.22 148 | WM7656TR-ND 1034.00 |87438-1243 
7 |11.80 9.00| WM2039CT-ND 1.56 138 .92 | WM2039TR-ND 641.73 |87437-0733 13 |20.80 18.00] WM7657CT-ND 2.68 2.37 1.58 | WM7657TR-ND 1104.00 |87438-1343 
8 [13.30 10.50] WM2040CT-ND 1.71 151 1.001 | WM2040TR-ND 70471 |87437-0833 14 |22.30 19.50| WM7658CT-ND 2.85 2.52 1.68 | WM7658TR-ND 1174.00 |87438-1443 
9 |14.80 12.00| WM2041CT-ND 1.83 1.62 1.08 WM2041TR-ND 752.57 87437-0933 15 [23.80 21.00] WM7659CT-ND 3.02 2.67 1.78 WM7659TR-ND 1244.00 | 87438-1543 
10 |16.30 13.50| WM2042CT-ND 1.95 1.73 145 | WM2042TR-ND 803.22 |87437-1033 
11 [17.80 15.00] WM2043CT-ND 2.07 1.83 122 | WM2043TR-ND 850.89 | 87437-1133 Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
12 [1930 1650] WM2044CT-ND 249 194 129 | — — [87437-1233 cuits A B Part No. 1 10 100 | Рам №. 
13 |20.80 18.00] WM2045CT-ND 233 206 1.38 | WM2045TR-ND 961.08 | 87437-1333 Fig. 3 Housing 
14 122.30 1950] WM2046CT-ND 243 2155 1.43 | WM2046TR-ND 999.85 | 87437-1433 2 4.10 1.50 WM2086-ND 28 26 47 | 87439-0200 
15 [23.80 21.000 WM2047CT-ND 255 2.26 1.51 | WM2047TR-ND 1050.30 | 87437-1533 3 5.60 3.00 WM2087-ND 31 27 18 | 87439-0300 
NEW! Fig. 1 — Header - Vertical — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 4 740 4.50 WM2088-ND 33 29 20 87439-0400 
2 |430 1.50 | WM7662CT-ND 47 77 52 | WM7662TR-ND 358.94 |87437-0243 5 8.60 6.00 ЕЕ 36 32 22 | 87439-0500 
з | 580 3.00 | WM7663CT-ND 1.01 89 .60 | WM7623TR-ND 77400 |87437-0343 6 10.10 750 WM2090-ND 39 35 24 | 87439-0600 
4 |730 4.50 | WM7664CT-ND 1.15 1.02 58 | WM7664TR-ND 473.22 |87437-0443 7 11.60 9.00 WM2091-ND 43 39 26 | 87439-0700 
6 10.30 7.50| WM7665CT-ND 1.43 1.26 .84 | WM7665TR-ND 587.67 |87437-0643 8 13.10 10.50 WM2092-ND 45 40 27 | 87439-0800 
7 |11.80 9.00| WM7666CT-ND 1.56 1.38 .92 | WM7666TR-ND 641.64 | 87437-0743 9 14.60 12.00 WM2093-ND 46 41 28 | 87439-0900 
8 |13.30 10.50] WM7667CT-ND 1.1 1.51 1.01 | WM7667TR-ND 704.71 | 87437-0843 10 16.10 13.50 WM2094-ND 47 42 28 | 87439-1000 
9 |14.80 12.00] WM7668CT-ND 183 162 1.08 | WM7668TR-ND 752.57 | 87437-0943 Ш 17.60 15.00 WM2095-ND 48 43 29 | 87439-1100 
10 [16.30 13.50| WM7669CT-ND 1.95 173 145 | WM7669TR-ND 803.22 | 87437-1043 12 19.10 16.50 WM2096-ND 51 46 31 87439-1200 
11 17.80 15.00| WM7670CT-ND 2.07 1.83 1.22 | WM7670TR-ND 850.89 87437-1143 13 20.60 18.00 WM2097-ND 52 46 1 87439-1300 
12 19.30 16.50| WM7671CT-ND 219 194 1.29 | WM7671TR-ND 901.53 | 87437-1243 14 22.10 19.50 WM2098-ND 53 48 .32 | 87439-1400 
13 20.80 18.00] WM7672CT-ND 233 206 1.38 | WM7672TR-ND 961.08 | 87437-1343 15 23.60 21.00 WM2099-ND 55 49 33 | 87439-1500 
14 2230 1950] WM7673CT-ND 243 2155 1.43 | WM7673TR-ND 999.85 | 87437-1443 
15 | 23.80 21.00] WM7674CT-ND 255 2.26 1.51 | WM7674TR-ND 1050.30 | 87437-1543 m Digi-Key Pricing Molex 
Fig. 2 — Header - Right Angle — Lead Free/RoHS Compliant НЕО IUUD: Ш ШІ Кана: 
Crimp Terminal 24-28 AWG М/М1112-М0 56 445 87421-0000 
2 |430 1.50 | WM7646CT-ND 93 83 55 | WM7646TR-ND 384.00 |87438-0243 
з [580 3.00 | WM7647CT-ND 147 — 104 то | WM7647TR-ND 483.00 [87438-0343 | | Hand Crimp Tool ШЕШЕНЕ 214.651 63811-3600 
4 [730 4.50 | WM7648CT-ND 1.32 147 178 | WM7648TR-ND 542.00 |87438-0443 Manual Wire Stripper WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 
5 | 8.80 6.00| WM7649CT-ND 1.34 119 80 | WM7649TR-ND 554.00 |87438-0543 Blade Replacement Straight WM9970-ND 37.22/1 63817-0070 
6 |10.30 7.50 | WM7650CT-ND 1.54 1.37 91 | WM7650TR-ND 635.00 |87438-0643 Blade Replacement V WM9971-ND 37.22A 63817-0071 


2mm Sherlock™ 
Connectors 


Features: 

* Positive locking provides secure mating retention * Four-wall shroud with 
guide plate protects pins and facilitates mating * Compact low-profile de- 
sign for space savings * Polarizing end walls prevent mismating 


Electrical: 
• Voltage: 125V • Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum 


* Dielectric Withstanding Voltage: 500V • Insulation Resistance: 1000MQ 
minimum 


Physical: 

* Housing: Polyamide, UL 94V-0 * Housing Contact: Brass • Plating: 
Tin/Lead * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 
* CSA File No.: LR19980 


Cir- Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A Part No. 1 10 100 Part No. 
Header - Vertical Crimp Housing 
3 9.70 WM5993-ND 49 44 29 | 35362-0310 2 7.20 WM5981-ND 25 22 15 | 35507-0200 
4 10.30 WM5994-ND 55 49 33 | 35362-0410 3 920 WM5982-ND 28 25 47 | 35507-0300 
| £ 1430 ВЕНА 72 44 43 | 95362-0610 4 10.30 WM5983-ND 31 27 18 | 35507-0400 
н | мы бо 142 +o ж | звено 5 1230 os MELLE туы 
12 26.30 WM6037-ND 119 105 70 | 35362-1210 5 14/90 БМ SÉ. BA + SET.) | 9559706090 
Header - Right Angle 3 7 16.30 WM5986-ND 38 134 23 | 35507-0700 
= = ЕЕ EZ 1 [3353050 8 18.30 WM5987-ND E 37 25 | 35507-0800 
А 5 Е Б ОБ] “34 | 25365050 9 20.30 WM5988-ND 43 38 26 | 35507-0900 
Б 32:36 НМ 72 бл? абу, |36369:0510 10 22.30 WM5989-ND 44 39 26 | 35507-1000 
6 14.30 WM6042-ND 27 вв 46 | 35363-0610 11 24.30 WM5990-ND 46 41 27 | 35507-1100 
7 16.30 WM6043-ND 87 — 77 51 | 35363-0710 12 26.30 WM5991-ND 48.44 29 | 35507-1200 
2 
8 18.30 WM6044-ND 97 86 .58 | 35363-0810 Crimp Terminal, 24-30 AWG 
9 20.30 WM6045-ND 1.04 92 .62 | 35363-0910 4 |Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND E 08 .06 | 50212-8100 
10 22.30 WM6046-ND 1.13 100  .67 | 35363-1010 Plating: Tin 
1 24.30 WM6047-ND 120 106 71 | 35363-1110 ORTOS RESP AWG CS wae р 
12 26.30 WM6048-ND 125 111 74 | 35363-1210 d od 279: 59 ME ` 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 87 


2mm Milli-Grid™ Connectors 


HEADERS: Electrical: • Current: 2.0A • Dielectric Withstanding Voltage: 500V (Shrouded Vertical, SMT, and Right Angle:  (Top/Bottom Entry: Black LCP, UL 94V-0, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) * Contact: Phosphor 
1000V) “ Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: • Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black glass- Bronze • Plating: 15” Select Gold • Temperature: -55°C ~ 105°C 

filled polyester, UL 94V-0) • Contact: Phosphor Bronze • Plating: 15р” Select Gold • Temperature: -55°C ~ 105°C CRIMP TERMINAL: Electrical: “ Voltage: 125V “ Current: 26AWG: 1.5, 28AWG: 1.0, and 30AWG: 0.5 “ Contact 
RECEPTACLE: Electrical: • Voltage: 125V e Current: 1.0A e Contact Resistance: 25mQ maximum (Side Entry, Side Resistance: 40mQ maximum Physical: • Contact: Phosphor Bronze • Plating: 15u” Select Gold * Temperature: -40°C ~ 
Entry SMT, and Top/Bottom Entry: 15mQ maximum) * Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC (Top/Bottom 105°C * Wire Range: 26-30AWG e Insulation Range: 1.40mm diameter maximum 

Entry: 1000V) • Insulation Resistance: 1000MO minimum Physical: • Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 CRIMP HOUSING: Physical: « Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 • Temperature: -55°C ~ 105°C 
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Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers — Lead Free/RoHS Compliant 20 22.65 18.00 | WM18564-ND 2.43 21.43 142.89 87831-2020 
4 3.90 2.00 |WM18833-ND .66 5.82 38.82 87758-0416 22 24.65 20.00 |WM18586-ND NEW! 2.55 22.53 150.20 87831-2220 
6 5.90 4.00 |WM18834-ND .89 7.84 52.26 87758-0616 24 26.65 22.00 |WM17470-ND 2.92 25.77 171.83 87831-2420 
8 7.90 6.00 |WM18835-ND 1.02 9.00 59.97 87758-0816 3 30 32.65 28.00 | WM18565-ND 3.65 32.18 214.55 87831-3020 
10 9.90 8.00 |WM18836-ND 1.14 10.04 66.97 87758-1016 40 42.65 38.00 | WM18566-ND 4.88 43.03 286.84 87831-4020 
12 11.90 10.00 'WM18837-ND 1.37 12.13 80.88 87758-1216 44 46.65 42.00 | WM18567-ND 5.36 47.32 315.48 87831-4420 
14 13.90 12.00 |WM18838-ND 1.43 12.63 84.19 87758-1416 50 52.65 48.00 |WM18568-ND 6.09 53.75 358.33 87831-5020 
16 15.90 14.00 | WM18839-ND 1.52 13.45 89.65 | 87758-1616 Shrouded Right Angle Headers — Lead Free/RoHS Compliant 
18 | 17.90 16.00 | WM18840-ND 172 1545 100.99 | 87758-1816 4 665 200 [WMi885END NEW! 113 955 66.36 | 87833-0420 
20 19.90 18.00 | WM18841-ND 2.02 17.84 118.91 87758-2016 | " 
6 8.65 4.00 |WM18859-ND 1.27 11.21 74.70 87833-0620 
22 21.90 20.00 |WM18842-ND 2.23 19.68 131.18 87758-2216 
8 10.65 6.00 |WM18860-ND 1.31 11.52 76.77 87833-0820 
24 23.90 22.00 | WM18843-ND 2.30 20.33 135.52 87758-2416 š $ 
10 12.65 8.00 | WM18861-ND 1.35 11.88 79.21 87833-1020 
26 25.90 24.00 |WM18844-ND 2.93 25.82 172.15 87758-2616 Ы р: 
12 14.65 10.00 | WM18862-ND 1.62 14.25 95.00 87833-1220 
28 27.90 26.00 | WM18213-NDT 2.56 22.59 150.63 87089-2816 я = 
14 16.65 12.00 |WM18863-ND 1.89 16.68 111.17 87833-1420 
28 27.90 26.00 |WM18845-ND NEW! 2.64 23.25 155.03 87758-2816 B * 
16 18.65 14.00 |WM18864-ND 2.16 19.04 126.91 87833-1620 
30 29.90 28.00 |WM18846-ND 2.88 25.39 169.26 87758-3016 | З 
18 20.65 16.00 | WM18865-ND 2.57 22.66 151.08 87833-1820 
1 32 31.90 30.00 | WM18215-NDT 2.68 23.64 157.57 87089-3216 
20 22.65 18.00 | WM18866-ND 2.70 23.78 158.55 87833-2020 
32 31.90 30.00 | WM18847-ND NEW! 2.77 24.45 162.98 87758-3216 4 
22 24.65 20.00 |WM18867-ND NEW! 2.83 25.00 166.66 87833-2220 
34 33.90 32.00 | WM18216-NDT 2.72 24.04 160.27 87089-3416 
24 26.65 22.00 |WM18868-ND 3.24 28.59 190.59 87833-2420 
34 33.90 32.00 | WM18848-ND NEW! 2.83 24.96 166.42 87758-3416 
30 32.65 28.00 |WM18869-ND 4.05 35.71 238.05 87833-3020 
36 35.90 34.00 | WM18217-NDT 2.88 25.40 169.31 87089-3616 
40 42.65 38.00 | WM18100-NDT 4.91 43.35 289.01 87333-4020 
36 35.90 34.00 | WM18849-ND NEW! 3.00 26.49 176.62 87758-3616 
40 42.65 38.00 | WM18870-ND NEW! 5.23 46.11 307.40 87833-4020 
38 37.90 36.00 | WM18218-NDT 3.04 26.83 178.85 87089-3816 
44 46.65 42.00 |WM18101-NDT 5.40 47.68 317.84 87333-4420 
38 37.90 36.00 | WM18850-ND NEW! 3.17 27.99 186.61 87758-3816 
44 46.65 42.00 |WM18871-ND NEW! 5.67 50.05 333.64 87833-4420 
40 39.90 38.00 | WM18219-NDT 3.20 28.19 187.97 87089-4016 
50 52.65 48.00 |WM18102-NDT 6.14 54.21 361.38 87333-5020 
40 39.90 38.00 | WM18851-ND NEW! 3.81 29.22 194.78 87758-4016 50 52.65 4800 |WM18872-ND NEW! 6.45 56.92 379.45 87833-5020 
42 41.90 40.00 |WM18220-NDT 3.42 30.19 201.30 87089-4216 à ~ = s М Вы 
42 | 41.90 40.00 |WM18852-ND NEW! 3.49 30.81 205.38 | 87758-4216 Shrouded SMT Headers — Lead Free/HoHS Compliant 
44 43.90 42.00 | WM18853-ND 3.87 34.12 227.45 87758-4416 4 6.65 2.00 |WM18636-ND 1.45 12.83 85.54 87832-0420 
46 45.90 44.00 |WM18854-ND NEW! 3.81 33.63 224.19 87758-4616 6 8.65 4.00 |WM18637-ND 1.74 15.32 102.13 87832-0620 
48 47.90 46.00 |WM18223-NDT 3.89 34.35 228.99 87089-4816 8 10.65 6.00 | WM18638-ND 1.90 16.74 111.62 87832-0820 
48 47.90 46.00 |WM18855-ND NEW! 3.97 35.06 233.73 87758-4816 10 12.65 8.00 |WM18639-ND 1.94 17.11 114.06 87832-1020 
50 49.90 48.00 |WM18856-ND 3.95 34.83 232.17 87758-5016 12 14.65 10.00 | WM18640-ND 2.17 19.13 127.52 87832-1220 
Right Angle Headers — Lead Free/RoHS Compliant 14 16.65 12.00 | WM18641-ND 2.34 20.67 137.80 87832-1420 
H F 16 18.65 14.00 | WM18642-ND 2.57 22.68 151.21 87832-1620 
1 20 200 ua sn бз NE ME sub 5 | 18 | 2065 16.00 | WM18643-ND 3.05 26.87 17914 | 87832-1820 
Ў y ы ү ў ў ў 20 22.65 18.00 | WM18644-ND 2.95 26.01 173.42 87832-2020 
8 8.00 6.00 | WM18614-ND .93 8.20 54.70 87760-0816 
ud © 22 24.65 20.00 |WM18645-ND 3.56 31.43 209.56 87832-2220 
10 10.00 8.00 |WM18615-ND 1.31 11.56 77.06 87760-1016 
12 12.00 10.00 |WM18616-ND 1.41 12.43 82.84 87760-1216 24 26.65 22.00 |WM18646-ND 3.62 31.94 212.90 87832-2420 
14 14.00 12.00 |WM18617-ND 1.48 13.08 8719 87760-1416 30 32.65 28.00 | WM18647-ND 4.33 38.18 254.51 87832-3020 
16 16.00 1400 |WM18618-ND 1.52 13.45 89.65 87760-1616 40 42.65 38.00 | WM18648-ND 5.41 47.73 318.21 87832-4020 
18 | 18.00 16.00 |WM18619-ND 1.76 15.54 103.59 | 87760-1816 44 | 46.65 4200 RITES 5.05 5249 349.93 | 87832-4420 
20 | 2000 18.00 |WM18620-ND 1.88 16.09 107.25 | 87760-2016 50 | 5265 48.00 (MWMIUSSOIND 6.76 5968 397.87 | 87832-5020 
22 22.00 20.00 | WM18621-ND 214 18.0 12601 | 87760-2216 Vertical SMT Headers — Lead Free/RoHS Compliant 
24 24.00 22.00 |WM18622-ND 2.11 18.58 123.86 87760-2416 8 7.90 6.00 |WM18651-ND 2.39 21.11 140.74 87759-0850 
2 26 26.00 24.00 |WM18623-ND 2.51 22.17 147.79 87760-2616 10 9.90 8.00 |WM18652-ND 1.94 17.08 113.87 87759-1050 
28 28.00 26.00 |WM18624-ND 2.71 23.92 159.45 87760-2816 12 11.90 10.00 | WM18653-ND 2.15 18.98 126.51 87759-1250 
30 30.00 28.00 |WM18625-ND 2.90 25.57 170.45 87760-3016 14 13.90 12.00 | WM18654-ND 2.31 20.37 135.79 87759-1450 
32 32.00 30.00 | WM18626-ND 2.82 24.89 165.92 87760-3216 16 15.90 14.00 | WM18655-ND 2.52 22.27 148.45 87759-1650 
34 34.00 32.00 | WM18627-ND 3.08 27.20 181.37 87760-3416 18 17.90 16.00 | WM18656-ND 2.71 23.89 159.24 87759-1850 
36 36.00 34.00 | WM18628-ND 3.15 27.77 185.16 87760-3616 20 19.90 18.00 | WM18657-ND 2.87 25.32 168.81 87759-2050 
38 38.00 36.00 | WM18629-ND 3.31 29.17 194.46 87760-3816 22 21.90 20.00 |WM18658-ND 3.16 27.92 186.16 87759-2250 
40 40.00 38.00 | WM18630-ND 3.38 29.80 198.67 87760-4016 24 23.90 22.00 |WM18659-ND 3.44 30.33 202.20 87759-2450 
42 42.00 40.00 |WM18631-ND 3.36 29.67 197.77 87760-4216 26 25.90 24.00 |WM18660-ND 3.73 32.88 219.21 87759-2650 
44 44.00 42.00 |WM18632-ND 3.44 30.88 202.51 87760-4416 6 28 27.90 26.00 |WM18661-NDT 4.01 35.41 236.09 | 87759-2850 
46 46.00 44.00 |WM18633-ND 3.59 31.68 211.21 87760-4616 30 29.90 28.00 |WM18662-ND 4.09 36.06 240.38 87759-3050 
48 48.00 46.00 |WM18634-ND 3.67 32.35 215.68 87760-4816 32 31.90 30.00 |WM18663-ND 4.36 38.45 256.34 87759-3250 
50 50.00 48.00 |WM18635-ND 3.22 28.38 189.21 87760-5016 34 33.90 32.00 | WM18664-ND 4.63 40.86 272.37 87759-3450 
Shrouded Vertical Headers — Lead Free/RoHS Compliant 36 35.90 34.00 WM18665-ND 4.90 43.26 288.37 87759-3650 
4 6.65 2.00 |WM18557-ND 1.04 9.14 60.95 87831-0420 38 37.90 36.00 | WM18666-ND 5.22 46.09 307.30 87759-3850 
6 8.65 4.00 WM18558-ND 1.14 10.03 66.86 87831-0620 40 39.90 38.00 WM18667-ND 11.12 98.16 654.39 87759-4050 
8 10.65 6.00 WM18559-ND 1.18 10.42 69.46 87831-0820 42 41.90 40.00 WM18668-ND 5.42 47.82 318.80 87759-4250 
10 12.65 8.00 |WM18560-ND 1.21 10.70 71.37 87831-1020 44 43.90 42.00 | WM18669-ND 5.67 50.07 333.82 87759-4450 
3 12 14.65 10.00 | WM18561-ND 1.46 12.84 85.60 87831-1220 46 45.90 44.00 | WM18670-ND 4.64 40.91 272.74 87759-4650 
14 16.65 12.00 | WM17469-ND 1.70 15.03 100.17 87831-1420 48 47.90 46.00 | WM18671-ND 4.91 43.32 288.82 87759-4850 
16 18.65 14.00 | WM18562-ND 1.83 16.16 107.75 87831-1620 50 49.90 48.00 | WM18672-ND 6.44 56.86 379.08 87759-5050 
18 | 20.65 16.00 |WM18563-ND 2.55 22.47 14981 | 87831-1820 ZLeaded *CT=CutTape {Т = Tape and Reel (Continued) 
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N gu “ 
боз Waldom 5mm Milli-Grid™ Connectors (Cont) 


Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole Fig. 10 — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 


Fig. 11 — Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry, SMT 
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Cir- | Dimension (тт) | Digi-Key Pricing Molex Cir- | Dimension (mm) |Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Board-to-Board Receptacle за | 3420 32.00 |WM19070-NDNEW! 848 7221 481.37 | 87368-3424 
Vertical, Dual Row Through-Hole — Lead Free/RoHS Compliant 36 | 36.20 34.00 |WM18193-ND 8.44 7450 496.66 | 87368-3620 
4 419 200 |WM18673-ND 180 15.88 105.90 | 79107-7001 36 | 36.20 34.00 |М/М19071-М0 NEW! 887 78.22 521.49 | 87368-3624 
6 619 400 |WM18674-ND 2.07 1828 121.85 | 79107-7002 зв | 38.20 36.00 |WM18194-ND 9.09 8022 534.77 | 87368-3820 
8 819 600 |WM18675-ND 225 1982 13213 | 79107-7003 38 | 38.20 36.00 |WM19072-ND NEW! 9.55 84.23 561.51 | 87368-3824 
10 | 1019 воо |WM18676-ND 2.57 2265 15100 | 79107-7004 40 | 40.20 3800 |WMi18195-ND 9.09 80.23 534.85 | 87368-4020 
12 | 1249 1000 |WM18677-ND 282 2488 165.86 | 79107-7005 40 | 40.20 3800 |WM19073-ND NEW! 9.55 8423 561.51 | 87368-4024 
14 | 1419 1200 | WM18678-ND 300 26.49 176.57 | 79107-7006 42 | 4220 40.00 |WM18196-ND 9.74 86.07 573.12 | 87368-4220 
16 | 16.19 14.00 |WM18679-ND 327 2887 192.44 | 79107-7007 9 42 | 42.20 40.00 |WM19074-ND NEW! 1023 9026 601.76 | 87368-4224 
7 18 | 1819 16.00 |WM18680-ND 3.52 21.02 206.83 | 79107-7008 44 | 4420 42.00 |WM19075-ND NEW! — 10.89 9609 640.59 | 87368-4424 
20 | 2049 18.00 |WM18681-ND 8.70 3262 21746 | 79107-7009 46 | 4620 4400 |WM18198-ND 11.65 102.70 685.29 | 87368-4620 
22 | 22.19 20.00 |WM18682-ND 3.86 3409 22724 | 79107-7010 46 | 46.20 4400 |М/М19076-МО NEW! 1223 107.93 719.56 | 87368-4624 
24 | 2449 2200 | WM18683-ND 4.22 3720 248.01 | 79107-7011 48 | 4820 46.00 |WM18199-ND 12.05 107.25 715.00 | 87368-4820 
30 | 3019 28.00 |WM18684-ND 5.28 46.60 310.66 | 79107-7014 48 | 48.20 46.00 |WM19077-ND NEW! 1276 11261 750.75 | 87368-4824 
40 | 4019 38.00 |WM18685-ND 7.01 61.88 412.55 | 79107-7019 50 | 50.20 48.00 |WM18200-ND 12.68 111.88 745.84 | 87368-5020 
44 | 4419 42.00 |WM18686-ND 775 68.38 455.88 | 79107-7021 50 | 50.20 48.00 |WM19078-ND NEW! 13.31 11747 78313 | 87368-5024 
50 50.19 48.00 WM18687-ND 8.81 77.72 518.13 79107-7024 Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) — Lead Free/RoHS Compliant 
Receptacle — Side Entry — Lead Free/RoHS Compliant 4 4.00 200 |WM18688-ND 1.25 11.00 73.85 | 87340-0424 
8 820 6.00 |WM18136-NDf 2.26 19.93 132.90 | 87264-0850 6 6.00 4.00 |WM18689-ND 1.69 1490 99.35 | 87340-0624 
8 820 6.00 |WM19036-ND NEW! 237 20.93 139.52 | 87264-0852 8 8.00 6.00 |WM18690-ND 211 18.58 123.89 | 87340-0824 
10 | 1020 800 |WM18137-NDf 2.47 2183 145.51 | 87264-1050 10 | 10.00 8.00 |WM18691-ND 271 23.91 159.40 | 87340-1024 
10 | 1020 8.00 |WM19037-ND NEW! 247 21.83 145.54 | 87264-1052 10 | 12 | 12.00 10.00 |WM18692-ND 3.25 _ 28.68 191.23 | 87340-1224 
12 | 1220 10.00 |WM18138-NDf 2.70 23.78 158.55 | 87264-1250 14 | 1400 12.00 |WM18693-ND 450 39.68 264.55 | 87340-1424 
12 | 1220 10.00 |WM19038-ND NEW! 2.83 24.98 166.50 | 87264-1252 16 | 16.00 14.00 |WM18694-ND 4.93 4351 290.07 | 87340-1624 
14 | 1420 12.00 |WM18139-NDf 2.99 26.38 175.88 | 87264-1450 18 | 18.00 16.00 |WM18695-ND 5.85 4722 31477 | 87340-1824 
14 | 1420 12.00 |WM19039-ND NEW! 2.84 2510 167.32 | 87264-1452 20 | 20.00 18.00 |WM18696-ND 5.80 — 51.15 34098 | 87340-2024 
16 | 1620 14.00 |WM18140-NDf 313 27.63 18423 | 87264-1650 Board-to-Board Receptacle 
16 16.20 14.00 | WM19040-ND NEW! 3.29 29.01 193.42 87264-1652 Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT — Lead Free/RoHS Compliant 
18 | 1820 16.00 | WM18141-NDT 8.85 29.53 196.84 | 87264-1850 4 419 200 | WM18697-ND 200 1764 11763 | 79109-1001 
18 | 1820 16.00 |WM19041-ND NEW! 3.51 31.01 20670 | 87264-1852 i - 
20 | 2020 18.00 |WM19042-ND NEW! 375 33.06 220.38 | 87264-2052 6 EUM 200 УМ и 227 РЕ 15397 ш 227100 
22 | 22.20 20.00 |WM18143-NDT 378 3337 222.47 | 87264-2250 10 | 1049 800 |WM18700-ND 2:82 2400 16602 | 79109-1004 
22 | 22.20 20.00 |WM19043-ND NEW! — 3.97 3504 233.60 | 87264-2252 19 | 1249 1000 |WM18701-ND 318 2803 18685 | 79109-1005 
24 | 2420 2200 |WM18144-NDT 4.00 35.83 235.56 | 87264-2450 14 | 1419 12.00 |WM18702-ND 330 29.09 193.90 | 79109-1006 
24 | 24.20 2200 |WM19044-ND NEW! 420 37.10 247.33 | 87264-2452 16 | 1649 1400 |WM18703-ND 359 3168 21123 | 79109-1007 
26 | 2620 2400 |WM19045-ND NEW! 469 41.37 275.79 | 87264-2652 41 | 48 | 18419 1600 |WM18704-ND 387 5415 22769 | 79109-1008 
28 | 2820 26.00 |WM18146-ND 4.68 41.30 275.31 | 87264-2850 i f 
8 28 | 28.20 26.00 |WM19046-ND NEW! — 4.91 4336 289.06 | 87264-2852 52 2019 18.00 we een 206 35:83 22890 721 09:1003 
30 | 30.20 28.00 |WM18147-ND: 4.90 43.25 288.32 | 87264-3050 24 [ 2419 2200 |WM18707 ND 462 — 40:80 — 27202 | 79109-1011 
30 | 30.20 28.00 |WM19047-ND NEW! 5.15 45.41 302.74 | 87264-3052 зо | 3019 2800 |WM18708ND 578 5102 34013 | 79109-1014 
32 | 32.20 30.00 | WM18148-ND: 512 45.14 300.96 | 87264-3250 40 | 4019 3800 |WM18709-ND 274 6833 45554 | 79109-1019 
32 | 32.20 30.00 |WM19048-ND NEW! 5.37 47.41 316.04 | 87264-3252 44 | 4419 4200 |WMI8710-ND 852 7519 50125 | 79109-1021 
за | 3420 3200 |WM18149-ND: 5.84 4710 31400 | 87264-3450 50 | 5019 4800 [WM18711-ND 887 7828 52184 | 79109-1004 
34 | 3420 3200 |WM19049-ND NEW! 5.0 49.45 329.69 | 87264-3452 Crimp Housing — Standard — Lead Free/RoHS Compliant 
36 | 36-20 34.00 |М/М19050-МО NEW! 5.83 51.44 342.96 | 87264-3652 P g p 
38 | 3820 3600 |WM18151-ND: 5.77 5095 339.68 | 87264-3850 4 420 200 (Мозор 87 $29 21.92 | 51110-0450 
38 | 3820 36.00 |М/М19051-МО NEW! 6.06 53.50 356.66 | 87264-3852 6 620 400 WMISOSTND 49 429 28.59 51110-0650 
40 | 4020 3800 |WM18152-ND: 5.99 _ 52.84 35229 | 87264-4050 8 820 воо  NMISOSAND 52 460 3069 | 51110-0850 
40 | 40.20 38.00 |WM19052-ND NEW! 6.29 5549 369.91 | 87264-4052 10 | 1020 воо (|WMISBOSSND 55 485 3236 | 51110-1050 
42 | 4220 4000 |WM18153-ND: 6.20 54.74 364.96 | 87264-4250 12 | 1220 1000  BWMISOSEND 57 504 9360 | 51110-1250 
42 | 4220 40.00 |WM19053-ND NEW! 651 57.48 28319 | 87264-4252 14 | 1420 12.00 |WM18035-ND 65 573 3819 | 51110-1450 
44 | 4420 4200 |WM19054-NDNEW! 6.72 5929 39528 | 87264-4452 16 | 16.20 14.00 |WM18036-ND 75 661 4410 | 51110-1650 
46 | 4620 4400 |WM18155-ND: 6.69 58.99 393.29 | 87264-4650 12 | 18 | 1820 16.00 |WM180837-ND 81 711 47.41 | 51110-1850 
46 | 46.20 44.00 [|WM19055-ND NEW! 7.02 61.95 412.98 | 87264-4652 20 | 20.20 18.00 |WM18038-ND 88 780 51.97 | 51110-2050 
48 | 48.20 46.00 |WM18156-ND 6.86 60.53 403.52 | 87264-4850 22 | 22.20 20.00 Ү/М18099-МО 96 849 5661 | 51110-2250 
48 | 4820 4600 |WM19056-ND NEW! 7.20 63.56 42371 | 87264-4852 24 | 2420 22.00 | WM18040-ND 1.04 918 61.19 | 51110-2450 
50 | 5020 48.00 |WM19057-ND NEW! — 7.34 6479 431.95 | 87264-5052 26 | 26.20 2400 |WM18041-ND 141 9.80 65.35 | 51110-2650 
Receptacle — Side Entry SMT — Lead Free/RoHS Compliant 28 | 2820 26.00 |WM18042-ND 119 10.50 69.99 | 51110-2850 
30 | 30.20 28.00 |WM18043-ND 127 1119 7457 | 51110-8050 
10 | 1020 8.00 |WM19058-NDNEW! 402 3546 23641 | 87368-1024 Cima Housing with Polerization Keys = Load Free/RoHS Compllant 
12 12.00 10.00 | WM18181-ND 459 40.53 27022 | 87368-1220 P KR екен серва 
12 12.20 10.00 |WM19059-ND NEW! 482 42.56 283.74 | 87368-1224 8 8.20 6.00 | WM18044-ND 52 4.60 30.69 | 51110-0851 
14 14.20 12.00 |WM18182-ND 4.84 4272 284.80 | 87368-1420 10 10.20 8.00 |WM18045-ND 55 4.85 32.36 | 51110-1051 
14 14.20 12.00 | WM19060-ND NEW! 5.08 4485 299.03 | 87368-1424 12 1220 10.00 |WM18046-ND 57 504 33.60 | 51110-1251 
16 16.20 14.00 |WM19061-ND NEW! 5.32 46.91 312.73 | 87368-1624 14 1420 12.00 |WM18047-ND 65 5.73 3819 | 51110-1451 
18 18.20 16.00 | WM18184-ND 5.36 47.25 315.01 | 87368-1820 16 1620 14.00 |WM18048-ND 75 6.61 44.10 | 51110-1651 
18 18.20 16.00 |WM19062-ND NEW! 5.62 4961 330.75 | 87368-1824 12 | 48 18.20 16.00 |WM18049-ND 81 7.11 47.41 | 51110-1851 
20 | 20.20 18.00 |WM19063-ND NEW! 5.76 50.82 338.80 | 87368-2024 20 | 20.20 18.00  WM18050-ND 88 7.80 51.97 | 51110-2051 
22 | 22.20 20.00 |WM18186-ND: 5.57 4915 32767 | 87368-2220 22 | 2220 20.00 | WM18051-ND 96 849 5661 | 51110-2251 
5 22 | 22.20 20.00 |WM19064-ND NEW! 5.85 51.61 34405 | 87368-2224 24 | 2420 22.00  WM18052-ND 1.04 918 6119 | 51110-2451 
24 | 24.20 2200 |WM18187-ND 6.08 53.68 357.88 | 87368-2420 26 |2620 24.00 Ү/М18053-МО 1.11 9.80 465.35 | 51110-2651 
24 2420 22.00 |WM19065-ND NEW! 6.39 5637 375.77 | 87368-2424 28 28.20 26.00 |WM18054-ND 119 10.50 69.99 | 51110-2851 
26 26.20 24.00 |WM18188-NDt 6.36 5615 37431 | 87368-2620 30 30.20 28.00 |WM18055-ND 127 1119 74.57 | 51110-3051 
26 |2620 24.00 |WM19066-ND NEW! 46.68 58.05 39302 | 87368-2624 Crimp Terminal WM1128-ND = 1.57 12.56 | 50394-8100 
28 | 2820 26.00 |WM18189-NDT 6.49 5730 382.00 | 87368-2820 13 (24-30 AWG) WM1128CT-ND* = — 12.56 | 50394-8051 
28 28.20 26.00 |WM19067-ND NEW! 6.82 6017 40111 | 87368-2824 WM1128TR-ND$ 450.00/10,000 
30 | 30.20 28.00 | WM18190-ND: 6.82 6017 401.16 | 87368-3020 Hand Tool for 2mm 
30 | 3020 2800 |М/М19068-МО NEW! 7.16 6318 42122 | 87368-3024 i Ситр Contacts ШАЛАДЫ 21465 5 = ШЫ 
32 | 3220 30.00 |WM19069-ND NEW! 752 66.32 442.15 | 87368-3224 
за | 3420 3200 |WM18192-ND: 7.79 68.77 458.45 | 87368-3420 t=Leaded *CT- CutTape #TR = Tape and Reel 
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ЖҮЛ 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1 Amp Contact Resistance: 20 milli Ohm Max. Dielectric Withstanding: 500 VAC Operating Temperature: -40°С to +105°С Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: 
Phosphor Bronze. Insulator Material: Polyester, UL 94V-0 Contact Finish: Selective Plating, Gold/Tin 
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P200, -0.50] m 
Быў бана 
Cir- Dimension (mm) Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Single Row Header, Straight 25 | 4800 50.00 $2106-25-ND 107 193  .79 | PRPN251PARN 
2 2.00 4.00 $2105-02-ND 44 38  .88 | РАРМО21РАЕМ 26 50.00 52.00 S2106-26-ND 140 .9  .81 | PRPN261PARN 
3 4.00 6.00 $2105-03-ND 46 40 .34 | PRPNO31PAEN 27 52.00 54.00 $2106-27-ND 1.13 .99  .84 | PRPN271PARN 
4 6.00 8.00 $2105-04-ND 48 40 36 | PRPNO41PAEN 28 54.00 56.00 $2106-28-ND 1.16 101 .86 | PRPN281PARN 
5 8.00 10.00 $2105-05-ND 50 44 337 | РАРМО51РАЕМ 29 56.00 58.00 $2106-29-ND 149 104 88 | PRPN291PARN 
6 10.00 1200 S2105-06-ND 52 45 .39 | PRPNOGTPAEN 30 58.00 60.00 S2106-30-ND 1.22 1.06 .90 | PRPN301PARN 
7 12.00 14.00 S2105-07-ND 154 47 40 | PRPNO71PAEN 81 60.00 62.00 S2106-31-ND 125 1.09  .92 | PRPN311PARN 
8 14.00 16.00 $2105-08-ND 156 49 .41 | PRPNO81PAEN 2 32 62.00 64.00 S2106-32-ND 1.28 142 95 | PRPN321PARN 
9 16.00 18.00 S2105-09-ND -58 51 43 | PRPN091PAEN 33 64.00 66.00 S2106-33-ND 1.31 144 .97 | PRPN331PARN 
10 18.00 20.00 S2105-10-ND 60 52 44 | PRPN101PAEN 34 66.00 68.00 $2106-34-ND 1.34 147 .99 | PRPN341PARN 
20:20:00 ` 2200 SAND 80: 284. 348.1 PRPNITIPAEN 35 | 6800 7000 $2106-35-ND 137 149 1.01 | PRPN351PARN 
12 22.00 24.00 S2105-12-ND 64 .56 .47 | РЕРМІ2ІРАЕМ 36 70.00 72.00 S2106-36-ND 140 1.22 1.03 | PRPN361PARN 
132 |72500; 525/00 SAC TEND) Е SEN 37 | 7200 74.00 S2106-37-ND 148 1.25 1.06 | PRPN371PARN 
14 | 2600 2800 EPRE s 58 59 50  PRPNIATPAEN 38 | 7400 76.00 S2106-38-ND 146 127 1.08 | PRPN381PARN 
15. | 228007 9000 ВАВ М0: 61 532 | PRENISIPAEN 39 | 7600 78.00 S2106-39-ND 149 130 140 | PRPN391PARN 
16:5. 590007 — 9209 2105418010) ТОЛ 209 59-1 .ЕНЕМІБІРАЕМ 40 | 7800 80.00 $2106-40-ND 141 128 1.04 | PRPNA401PARN 
17 32.00 34.00 $2105-17-ND ла 64 .55 | PRPN171PAEN Single Row Receptacle Straight 
18 3400 36.00 $2105-18-ND 76 66 .56 | PRPN181PAEN 
19 | звод 38.00 $2105-19-ND ле 68 58 | PRPN191PAEN 4 SA s Ses САП) ӨШ — 2907 92 ІРЕРМОТІВЕОИ 
20 | 3800 40.00 S2105-20-ND зо 70 259 | PRPN201PAEN ° 200. 7020 аны бз: аз се РЕБРОВ 
1 | 21 | 4000 4200 $2105-21-ND 32 — 71 61 | PRPN211PAEN 6 | 1000 1250 Gee en) 67 5 36 | PPPNOGIBFCN 
а | во шш | ешю NEN E го на Бәке 
23 | 4400 46.00 S2105-23-ND .86 75 .63 | PRPN231PAEN 
24 | 46.00 48.00 $2105-24-ND 88 77 .65 | PRPN241PAEN 9 16.00 18.50 S2103-09-ND 81 .67 .43 | PPPNOS1BFCN 
25 48.00 5000 S2105-25-ND 9 78 66 | PRPN251PAEN 10 18.00 20.50 $2103-10-ND 84 170 45 | PPPN101BFCN 
26 50.00 5200 $2105-26-ND 92 8  .68 | PRPN261PAEN Š 11 20.00 22.50 S2103-11-ND 91 76 .49 | PPPN111BFCN 
FE E3007» 5700 GONE А > 155. 65 | 'BRENSTIPAEN 12 | 22.00 2450 $2103-12-ND (98 82 .52 | PPPN121BFCN 
28 5400. «боб РН) зе... ті | PRPN281PAEN 15 | 28.00 3050 $2103-15-ND 1.23 102 .65 | PPPN151BFCN 
29 56.00 58.00 $2105-29-ND 98 185 72 | PRPN291PAEN 18 3400 36.50 $2103-18-ND 151 1.25 .80 | PPPN181BFCN 
30 58.00 60.00 $2105-30-ND 1.00 87 74 | PRPN301PAEN 22 | 42.00 44.50 $2103-22-ND 1.82 1.51 197 | PPPN221BFCN 
81 60.00 62.00 $2105-31-ND 1.02 89 75 | PRPN311PAEN 25 | 4800 50.50 S2103-25-ND 207 1.72 140 | PPPN251BFCN 
32 6200 6400 $2105-32-ND 104 90 77 | PRPN321PAEN 30 58.00 60.50 $2103-30-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPN301BFCN 
33 6400 6600 $2105-33-ND 106 әр 78 | PRPN331PAEN 36 | 7000 72.50 $2103-36-ND 2.98 247 1.58 | PPPN361BFCN 
34 66.00 68.00 52105-34-МО 1.08 .94 .80 | PRPN341PAEN 40 78.00 80.50 S2103-40-ND 329 273 1.74 | PPPN401BFCN 
35 68.00 70.00 S2105-35-ND 140 96 81 | PRPN351PAEN Single Row Receptacle, Right Angle 
36 70.00 72.00 $2105-36-ND 1.12 97 .83 | PRPN361PAEN 4 6.00 850 $2104-04-ND 4 70 45 | PPPNO4iFGGN 
37 72.00 74.00 $2105-37-ND 114.99 84 | PRPN371PAEN 5 8.00 10.50 $2104-05-ND 88 173 47 | PPPNOB1FGGN 
38 7400 76.00 $2105-38-ND 1.16 1.01 .85 | PRPN381PAEN 6 10.00 12.50 $2104-06-ND 55 79 50 | PPPNO61FGGN 
39 76.00 78.00 $2105-39-ND 1.18 1.03 .87 | PRPN391PAEN 7 12.00 14.50 S2104-07-ND 1.05 .87 .56 | PPPN071FGGN 
40 78.00 80.00 S2105-40-ND 141 .97 .82 | PRPN401PAEN 4 8 14.00 16.50 52104-08-МО 1.12 .93 .60 | PPPN081FGGN 
Single Row Header, Right Angle 9 16.00 18.50 S2104-09-ND 1.36 .96 .62 | PPPN091FGGN 
2 2.00 4.00 S2106-02-ND 38 за 29 | PRPNO21PARN 10 18.00 20.50 S2104-10-ND 1.19 .99 63 | PPPN101FGGN 
3 4.00 6.00 $2106-03-ND 41 36 .31 | РАРМОЗАРААМ 12 | 22.00 2450 S2104-12-ND 140 116 74 | PPPN121FGGN 
4 6.00 8.00 S2106-04-ND 44 -39 .33 | PRPNO41PARN 15 28.00 30.50 S2104-15-ND 179 148 .95 | PPPN151FGGN 
5 8.00 10.00 S2106-05-ND 47 41 35 | PRPN051PARN 17 32.00 34.50 $2104-17-ND 2.00 1.66 1.06 | PPPN171FGGN 
6 10.00 12.00 Бос Оон 50 44 .97 | PRPNOGTPARN Single Row Receptacle SMD Contacts, Pin 1 on Left Hand Side 
7 12.00 1400 $2106-07-ND 53 47 40 | PRPNO71PARN T 506 BED БЕТТЕН "CO! "BB . 37 | BRPNOAIBELE 
8 14.00 16.00 $2106-08-ND 56 49 42 | PRPNO81PARN Е воб 3059 н О) VT бї Ai | РРРМОБІВЕЇС 
a 1500 о z Е ps FA p са M 6 | 10.00 1250 |  S2101-06-ND .84 70 45 | PPPNOGIBFLC 
1 20.00 22.00 $2106-11-ND 65 57 .48 | PRPN111PARN d Te eee ОМ AR LGS aaan Ее 
2 50001 2100 РЯ ss А 8 14.00 16.50 S2101-08-ND 102 85  .54 | PPPN081BFLC 
2 13 2400 26.00 S2106-13-ND лі 629 .53 | PRPN131PARN M 1600. 1850 SAED 1.09 90" en | PPPN091BFIC 
da 5600. “2800 а LUND Si бё б | PRPNISIPARN 5A | 10 18.00 20.50 $2101-10-ND 1.12 93 .60 | PPPN101BFLC 
ds JD." 30.00 ЕЕ ЭЛ tev: БУ PRENIBIPAHN 12 | 22.00 2450 $2101-12-ND 1.33 111 71 | PPPN121BFLC 
16 ео S2106-16-ND аб 30: 256 | PRPNT61PARN 15 | 2800 3050 $2101-15-ND 1.68 1.40 89 | PPPN151BFLC 
18 3400 36.50 $2101-18-ND 2.03 1.69 1.08 | PPPN181BFLC 
17 32.00 34.00 $2106-17-ND 83.73.62 | PRPN171PARN 
18 3400 3600 $2106-18-ND 86 75 64 | PRPNI81PARN 20 38.00 40.50 $2101-20-ND 224 1.86 1.19 | PPPN201BFLC 
19 36.00 3800 $2106-19-ND вз 78 66 | PRPN191PARN 22 | 42.00 44.50 $2101-22-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPN221BFLC 
20 38.00 4000 $2106-20-ND 92 во 68 | PRPN201PARN 25 | 4800 5050 S2101-25-ND 2.80 232 148 | PPPN251BFLC 
21 40.00 42.00 S2106-21-ND .95 .83 .70 | PRPN211PARN Single Row Receptacle SMD Contacts, Pin 1 on Right Hand Side 
22 42.00 44.00 S2106-22-ND 98 86 78 | PRPN221PARN 5B 4 6.00 8.50 $2102-04-ND 70 58  .87 | PPPNO41BFLD 
23 | 4400 46.00 $2106-23-ND 1.01 88 75 | PRPN231PARN 5 8.00 10.50 $2102-05-ND 77 64 41 | PPPNOB1BFLD 
24 | 46.00 48.00 $2106-24-ND 104  .91 .77 | PRPN241PARN (Continued) 
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oullins 2mm Connectors (соп: 


H K H H H K 
P= Ded Ded фара фак 
Ы E2007, А Қ [one 
В ———— |-— 6.00 
Cir- Dimension (mm) Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
6 10.00 1250 $2102-06-ND .84 70 45 | PPPNO61BFLD 14 12.00 14.00 $2209-07-ND 1.68 140 .89 | PRPNO72MAMS 
7 | 1200 1450 $2102-07-ND 9 76 49 | PPPNO71BFLD 16 14.00 16.00 $2209-08-ND 179 1.48 .95 | PRPNO82MAMS 
8 14.00 16.50 52102-08-МО 1.02 .85 .54 | PPPN081BFLD 18 16.00 18.00 $2209-09-ND 1.86 1.54 .99 | РВРМО92МАМ5 
9 16.00 18.50 52102-09-МО 1.09 .90 58 | PPPNO91BFLD 20 18.00 20.00 S2209-10-ND 1.96 1.68 1.04 | PRPN102MAMS 
10 | 1800 2050 §2102-10-ND 142 9 60 | PPPN101BFLD 22 | 20.00 22.00 $2209-11-ND 244 177 1.13 | PRPN112MAMS 
sg | 12 | 2200 2450 S2102-12-ND 1.33 111 — 71 | PPPN121BFLD Е SI^ 220 НЕ i Е i. BERE 
18 | 2400 2650 $2102-13-ND 147 122 78 | PPPN131BFLD н s FUSH : | 
рамалары БЕКЕ ТЕ аб “ква sEBENISISFED 28 | 26.00 28.00 $2209-14-ND 273 227 1.45 | PRPN142MAMS 
18: алоб 3650 O END Бо ded sos -PPPNISIBELD 30 | 28.00 30.00 $2209-15-ND 2.91 241 1.54 | PRPN152MAMS 
20 | 38.00 40.50 $2102-20-ND 2.24 1.86 1.19 | PPPN201BFLD L z 2007 2207 о Tn = = I E ON р 
22, | 4609. 44.50 5210222 ND 249. 3208. 2182 | PPPN2AIBFLD 36 | 34.00 36.00 $2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMS 
29. 54809: 35050 За 2.80. 995. E48: SPEPN261BFED 38 | 3600 38.00 $2209-19-ND 371 308 1.97 | PRPN192MAMS 
Dual Row Headers, Straight 40 38.00 40.00 $2209-20-ND 3.89 322 2.06 | PRPN202MAMS 
4 2.00 4.00 $2210-02-ND 41 40 .09 | PRPNO22PAEN 42 | 40.00 42.00 $2209-21-ND 4.10 340 247 | PRPN212MAMS 
6 4.00 6.00 $2210-03-ND 17 15 13 | PRPNO32PAEN 44 | 4200 4400 $2209-22-ND 427 354 2.26 | PRPN222MAMS 
8 6.00 8.00 $2210-04-ND 956 83 71 | PRPNO42PAEN 46 | 44.00 46.00 $2209-23-ND 4.48 3.72 2.37 | PRPN232MAMS 
10 8.00 10.00 $2210-05-ND 1.00 87 74 | PRPNOS2PAEN 48 | 46.00 48.00 $2209-24-ND 4.69 389 248 | PRPN242MAMS 
12 10.00 12.00 $2210-06-ND 1.04 90 77 | PRPNOG2PAEN 50 | 48.00 50.00 S2209-25-ND 487 404 2.58 | PRPN252MAMS 
14 | 12.00 14.00 S2210-07-ND 1.08 9 80 | PRPNO72PAEN Dual Row Headers, Right Angle 
16 | 1400 16.00 $2210-08-ND 1.12 97 .82 | PRPNO82PAEN 4 2.00 4.00 $2200-02-ND 1.32 115 .97 | PRPNO22PARN 
18 | 1600 18.00 $2210-09-ND 1.16 1.01 .85 | PRPNO92PAEN 6 4.00 6.00 $2200-03-ND 1.38 120 1.01 | PRPNO32PARN 
20 | 1800 20.00 $2210-10-ND 120 104  .88 | PRPN102PAEN 8 6.00 8.00 $2200-04-ND 144 125 106 | PRPNO42PARN 
22 20.00 22.00 $2210-11-ND 1.24 1.08 191 | PRPN112PAEN 10 8.00 10.00 $2200-05-ND 1.50 1.30 1.10 | PRPN052PARN 
24 | 2200. 2400 S2210-12-ND 128: 444 94 | BRENTRZPAEN 12 10.00 1200 $2200-06-ND 1.56 135 1.15 | PRPNO62PARN 
26 24.00 26.00 $2210-13-ND 1.32 1.15 .97 | PRPN132PAEN 14 12.00 14.00 S2200-07-ND 1.62 1.41 1.49 | PRPN072PARN 
с | 28 2600 2800 S2210-14-ND 136 148 100 | PRPN142PAEN 16 14.00 16.00 $2200-08-ND 1.68 146 1.23 | PRPNOB2PARN 
зо | 2800 30.00 $2210-15-ND 140 122 1.03 | PRPN152PAEN 18 16.00 18.00 $2200-09-ND 174 151 1.28 | PRPNO92PARN 
зо | 3000 3200 $2210-16-ND 144 125 106 | PRPNI62PAEN 20 18.00 20.00 $2200-10-ND 1.80 1.56 1.32 | PRPN102PARN 
22 | 2000 22.00 $2200-11-ND 186 161 1.37 | PRPN112PARN 
36 | 3400 36.00 $2210-18-ND 1.52 1.32 1.12 | PRPN182PAEN 
35 23800: 23800 НЫ fees өр. AdE | PAENIOAPAEN 24 | 2200 2400 $2200-12-ND 1.92 1.67 1.41 | PRPN122PARN 
26 | 2400 26.00 $2200-13-ND 198 172 1.45 | PRPN132PARN 
AD 58007 75009 92210 20ND 160, "99. ЛЕНІ PHPNSOSPAEN 28 | 26.00 28.00 $2200-14-ND 2.04 1.77 1.50 | PRPN142PARN 
За 250003: 4200 АЗН 164 7142. 71,21 | РАРМЕЛЕРАЕМ 8 | so | 28.00 3000 $2200-15-ND 240 1.82 1.54 | PRPN152PARN 
бәл 4200: - «44:00 22100220010 109 9407 M24 | PHPN222PAEN 32 | 3000 3200 $2200-16-ND 246 187 159 | PRPN162PARN 
46. |) 48.00: 746,00 О 172149. «126 | PRENISSPAEN 34 | 3200 3400 $2200-17-ND 222 193 1.63 | PRPN172PARN 
48 | 4600 48.00 Варані 176. ^58; 429. | PRPN242PAEN 36 | 3400 36.00 $2200-18-ND 228 1.98 1.67 | PRPN182PARN 
50 48.00 50.00 S2210-25-ND 1.80 1.56 1.32 | PRPN252PAEN 38 36.00 38.00 $2200-19-ND 234 2.03 1.72 | PRPN192PARN 
60 58.00 60.00 $2210-30-ND 2.00 174 1.47 | PRPN302PAEN 40 38.00 40.00 S2200-20-ND 2.40 2.08 1.76 | PRPN202PARN 
72 70.00 72.00 S2210-36-ND 224 1.94 1.65 | PRPN362PAEN 42 40.00 42.00 $2200-21-ND 246 2.13 1.81 | PRPN212PARN 
80 | 7800 8000 S2240 20 ND 222 198 1.63 | PRPN402PAEN 44 | 4200 44.00 $2200-22-ND 252 249 1.85 | PRPN222PARN 
Dual Row Headers, SMD, with Locating Peg 46 | 4400 4600 $2200-23-ND 2.58 2.24 1.89 | PRPN232PARN 
4 2.00 4.00 $2208-02-ND 60 50 32 | PRPNO22MAMP 48 | 46.00 48.00 $2200-24-ND 2.64 2.29 1.94 | PRPN242PARN 
6 4.00 6.00 S2208-03-ND .88 173 47 | PRPNO32MAMP 50 48.00 50.00 S2200-25-ND 2.70 2.34 1.98 | PRPN252PARN 
8 6.00 8.00 S2208-04-ND 142 оз 60 | PRPNO42MAMP 60 | 58.00 60.00 $2200-30-ND 3.00 260 2.20 | PRPN302PARN 
10 8.00 1000 $2208-05-ND 130 108 69 | PRPNOS2MAMP 80 | 78.00 80.00 $2200-40-ND 3.33 2.89 2.45 | PRPN402PARN 
12 10.00 12.00 $2208-06-ND 147 122 78 | РАРМО62МАМР Dual Row Receptacle, Straight 
14 12.00 14.00 $2208-07-ND 1.68 1.40 .89 | PRPNO72MAMP 6 4.00 6.00 $2201-03-ND 88 — 73 .47 | PPWNOS2AFCN 
z | 16 | 14.00 16.00 $2208-08-ND 1.79 148 .95 | PRPNOB2MAMP 8 6.00 8.00 52201504510) 112 .93 .80 | PPWN042AFCN 
18 | 16.00 18.00 S2208-09-ND 186 154 .99 | РАРМОӘ2МАМР 10 8.00 10.00 EEEN VEND 119. .99. .69 | PPWNOSZAFCN 
эб. | 4800: 2000 S2208-10-ND 198 463 304 | PRENIOSMANIP 12 10.00 1200 S2201-06-ND 126 1.05 .67 | PPWNOG2AFCN 
эй. | 2391002 2400 ЗБС) бае: 4057 A24. JBHBNISZMAMP 14 12.00 14.00 $2201-07-ND 1.37 1.14 73 | PPWNO72AFCN 
ар. | 5800. “30:00 ВЕ ББТ Al ASA | PRPNISAMAMP 16 14.00 16.00 S2201-08-ND 147 122 78 | PPWN082AFCN 
18 16.00 18.00 $2201-09-ND 1.58 131 84 | PPWNO92AFCN 
98 |50007 900 Seen 3:90. "80. 1:85: PRPMISPMAMP 9 | 20 18.00 20.00 S2201-10-ND 161 134 86 | PPWN102AFCN 
4E- 34200 4200 SERED 42]; 855. 2226 | PRPN222MAMP 22 | 2000 2200 S2201-11-ND 179 148 .95 | PPWN112AFCN 
БОБ |34502 15000 SEU END) MOr -EO 22580 | РАРМЕЗЕМАМЕ 24 | 2200 2400 $2201-12-ND 1.96 1.63 104 | PPWN122AFCN 
Dual Row Headers, SMD, without Locating Peg 26 | 2400 2600 $2201-13-ND 240 174 1.11 | PPWN132AFCN 
4 2.00 4.00 $2209-02-ND 60 50 32 | PRPN022MAMS 30 2800 30.00 $2201-15-ND 2.45 2.03 1.30 | PPWN152AFCN 
6 4.00 6.00 $2209-03-ND 88 73 .47 | PRPNO32MAMS за | 32.00 34.00 $2201-17-ND 2.38 1.98 1.26 | PPWN172AFCN 
7 8 6.00 8.00 $2209-04-ND 1.12 93 .60 | PRPNO42MAMS 40 | 38.00 40.00 $2201-20-ND 2.98 247 1.58 | PPWN202AFCN 
10 8.00 10.00 $2209-05-ND 1.30 1.08 .69 | PRPNOS2MAMS 44 | 42.00 44.00 $2201-22-ND 3.29 273 1.74 | PPWN222AFCN 
12 10.00 12.00 $2209-06-ND 147 122 78 | PRPNO62MAMS (Continued) 
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Sullins 2mm Connectors (Cont) 


is He 
015] 100 
— 5.80 — 


|= 2.00 — 


Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Sullins Cir- | Dimension (mm) Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 48.00 50.00 S2201-25-ND 3.75 3.11 1.98 | PPWN252AFCN Dual Row Receptacle, SMD, Top Entry Low Profile without Locating Peg 
9 | во | 58.00 60.00 $2201-30-ND 448 372 237 | PPWN302AFCN 8 600 840 $2207-04-ND 151 125 80 | PPPNO42GFNS 
80 | 7800 80.00 $2201-40-ND 5.99 4.96 3.17 | PPWN402AFCN 10 800 10.40 $2207-05-ND 1.82 1.51 97 | PPPNOS2GFNS 
Dual Row Receptacle SMD without Locating Peg 12 | 1000 1240 $2207-06-ND 210 1.74 1.11 | PPPNO62GFNS 
z i0) 600 S220208 ND a S 32 | PEPN032EFKS 14 | 1200 1440 S2207-07-ND 238 198 126 | PPPN072GFNS 
8 Boo” 5% Е Жүз» а 16 | 1400 1640 $2207-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GFNS 
10 800 1000 $2202-05-ND 130 1.08 69 | PPPNOS2FFKS 18 | 1600 1840 $2207-09-ND 256 212 1.36 | PPPNO92GFNS 
12 | 10.00 12.00 S2202-06-ND 147 122 78 | PPPNO62FFKS 20 | 1800 2040 SLA AION) 259 215 137 | PPPN102GFNS 
ja | 3200 . 1400 РРР 488: 440° 88:  BEPNOTSEFKS 12 | 24 | 2200 2440 $2207-12-ND 3.12 2.59 1.65 | PPPN122GFNS 
30 | 2800 30.40 $2207-15-ND 3.89 322 2.06 | PPPN182GFNS 
16 | 1400 16.00 $2202-08-ND 1.88 1.57 1.00 | PPPNOB2FFKS EMI -3640 2207 END 469. В. 24s. | PPENTE2GENS 
18 | 1600 18.00 $2202-09-ND 244 177 1.13 | PPPNOS2FFKS 
10 | 20 | 1800 20.00 $2202-10-ND 2.24 186 119 | PPPN102FFKS аа | 22560. -4440 Башар) SUI, 7301302, | PPPNZ2SGFNS 
24 | 2200 24.00 $2202-12-ND 270 224 1.43 | PPPN122FFKS 56 | 5400 5640 s O А) 741 5489 3.76 | PPPN282GFNS 
26 | 2400 26.00 S2202-13-ND 291 241 184 | PPPN132FFKS 60 | 58.00 6040 EEEO Hi) 763 6.33 404  PPPNSOZGFNS 
70 | 6800 70.40 $2207-35-ND 8.89 737 4.70 | PPPN352GFNS 
30. | 2800: > 30.00 Басы $96. 279 тач -РЕРМІЗЕГЕКЕ 80 | 7800 8040 S2207-40-ND 1015 841 5.37 | PPPN402GFNS 
40 | 3800 40.00 $2202-20-ND 4.48 372 2.37 | PPPN202FFKS Dial Row Receptacia Rignt Angle 
44 | 4200 44.00 $2202-22-ND 4.94 409 261 | PPPN222FFKS 
50 | 48.00 50.00 $2202-25-ND 560 464 2.96 | PPPN252FFKS а 200. 890 SeenON С AT | RPWNOS2FJRN 
60 | 58.00 60.00 S2202-30-ND 672 557 3.56 | PPPN302FFKS 8 600. 2520 SEAT UAND 1:127, «98; 460: | PPWNOA42FJFN 
- - 10 8.00 10.50 $2204-05-ND 1.19  .99 .63 | PPWNOS2FJFN 
Dual How Receptacle SMD with Locating Peg 12 | 1000 12.50 $2204-06-ND 1.26 1.05 67 | PPWNOG2FJFN 
6 4.00 6.00 $2203-03-ND 98 (80 .52 | PPPNOS2FFKP 14 12.00 14.50 $2204-07-ND 137 114 73 | PPWNO72FJFN 
Š 800: 800 аа аа qe ма 16 | 1400 1650 $2204-08-ND 147 122 та | PPWNO82FJFN 
10 8.00 10.00 $2203-05-ND 1.30 1.08 .69 | PPPNOS2FFKP ЕТ Ses die. hat Val  PDWNOSOFIEN 
12 | 10.00 12.00 $2203-06-ND 147 122 78 | PPPNO62FFKP 20. ЕТЕГІ Gays unt AOI. аа. “аве РЕЯ 
14 | 1200 14.00 $2203-07-ND 1.68 140 89 | PPPNO72FFKP 28), «36007-13255 СЕРЕН та» ама «кав РЕ 
10 16 14.00 16.00 S2203-08-ND 1.89 1.57 1.00 | PPPNO82FFKP 24 22.00 24.50 52204-12-ND 1.96 1.68 1.04 | PPWN122FJFN 
18 | 1600 18.00 $2203-09-ND 244 1.77 148 | PPPNOg2FFKP 28 2400: 2650 РНЕ НО 12A 1T РРЛ ЕЕ 
24 | 2200 2400 $2203-12-ND 270 224 1.43 | PPPN122FFKP БЕН | 2600; - “28.50 EXER EEN) 298. 480°. 151 | PPWN142FJEN 
30 | 2800 30.00 S2203-15-ND 336 2.79 1.78 | PPPNIS2FFKP 13 | 30 | 2800 3050 $2204-15-ND 245 2.03 1.30 | PPWN152FJFN 
44 | 4200 44.00 $2203-22-ND 4.94 4.09 261 | PPPN222FFKP 32 | 3000 3250 $2204-16-ND 238 198 126 | PPWNI62FJFN 
50 | 48.00 50.00 $2203-25-ND 5.60 4.64 2.96 | PPPN252FFKP за | 3200 34.50 $2204-17-ND 2.86 242 136 | PPWN172FJFN 
60 | 5800 60.00 $2203-30-ND 672 5.57 3.56 | PPPN302FFKP 36 | 3400 2650 S2204-18-ND 270 224 143 | PPWN182FJEN 
Dual Row Receptacle, Bottom Entry, SMD, with Locating Peg 38 36.00 38.50 $2204-19-ND 2.84 2.35 1.50 | PPWN192FJFN 
10 8.00 10.00 S2205-05-ND 1.82 1.51 .97 PPPN052GHNP 40 38.00 40.50 S2204-20-ND 2.98 2.47 1.58 PPWN202FJFN 
12 10.00 12.00 S2205-06-ND 240 1.74 1.11 | PPPNOG2GHNP 42 40.00 42.50 $2204-21-ND 3.15 2.61 1.67 | PPWN212FJFN 
14 12.00 14.00 $2205-07-ND 238 1.98 1.26 | PPPNO72GHNP 44 42.00 44.50 S2204-22-ND 329 273 174 | PPWN222FJEN 
16 | 1400 16.00 $2205-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GHNP 46 | 4400 4650 $2204-23-ND 3.43 285 1.82 | PPWN232FJFN 
18 | 1600 18.00 $2205-09-ND 256 242 1.36 | PPPNO92GHNP 48 | 46.00 4850 $2204-24-ND 357 2.96 1.89 | PPWN242FJFN 
20 | 1800 20.00 $2205-10-ND 259 245 1.37 | PPPN102GHNP 50° e 22050 SEAT MASNE Тәр. BAN 198. | GEPWN2SAFJEN 
11 | 24 | 2200 24.00 $2205-12-ND 342 259 1.65 | PPPN122GHNP 60 | 5800 X 6050 S2204 20ND Вы зза ЖӨ. | PPYVNS02EJFN 
26 24.00 26.00 S2205-13-ND 336 279 1.78 | PPPN132GHNP Headers - Quad Row, Straight 
30 | 28.00 30.00 $2205-15-ND 3.89 322 2.06 | РРРМ152ОНМР 24 | 1000 1200 $2401-06-ND воб 699 5.01 | PRPNO64RCCN 
36 | 34.00 36.00 $2205-18-ND 4.69 3.89 2.48 | PPPN182GHNP 40 | 1800 20.00 $2401-10-ND 8.22 713 6.03 | PRPN104RCCN 
44 | 42.00 44.00 $2205-22-ND 571 473 3.02 | PPPN222GHNP 48 | 2200 24.00 52401-12-М0 8.30 7.19 6.09 | PRPN124RCCN 
56 54.00 56.00 $2205-28-ND 711 589 3.76 | PPPN282GHNP 14 | 60 28.00 30.00 S2401-15-ND 8.42 7.30 6.18 | PRPN154RCCN 
60 | 58.00 60.00 $2205-30-ND 7.68 6.33 404 | PPPN302GHNP 72 | 3400 3600 EXER 854. 740 826 | РАРМІВАВССМ 
Dual Row Receptacle, SMD, Тор Entry Low Profile with Locating Peg A SOR ра m аба па о. u оп 
10 5007 3040 522000221) 182 (del. 207. | PPPN0SSGFNE 120 | 5800 60.00 $2401-30-ND 9.02 782 6.62 | PRPN304RCCN 
12 | 1000 1240 $2206-06-ND 210 1.74 1.11 | PPPNOG2GFNP : 
14 | 1200 1440 $2206-07-ND 238 198 1.26 | PPPNO72GFNP Quad Row, Receptacle Straight 
16 | 14.00 16.40 $2206-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GFNP 24 | 1000 12.40 $2402-06-ND 273 227 1.45 | PPRNO64EFCN 
18 | 1600 1840 $2206-09-ND 256 242 1.36 | PPPNO92GFNP 40 | 18.00 2040 $2402-10-ND 4.55 377 2.41 | PPRN104EFCN 
20 | 1800 2040 $2206-10-ND 259 215 1.37 | PPPN102GFNP 48 | 2200 2440 се 546 453 289 | PPRNI24EFON 
24 | 2200 2440 $2206-12-ND 342 259 1.65 | PPPN122GFNP 15 | 90 | 2800 3040 5202 5ND 6:89. 75:6. „8:014 |-PPRNISAEFCN 
LS M лен НЕ 389. 825 22.06: || PPPNIE2GENP 72 | 3400 3640 S2402-18-ND 8.19 6.79 4.33 | PPRN184EFCN 
36 34.00 36.40 S2206-18-ND 469 389 248 | PPPN182GFNP 84 40.00 4240 S2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 | PPRN214EFCN 
44 42.00 44.40 S2206-22-ND 571 4.73 3.02 | PPPN222GFNP 96 46.00 48.40 S2402-24-ND 10.92 905 5.78 | PPRN244EFCN 
sa esos Жал НЕТ 17 0989. че |-PPPN28SGENP 120 | 5800 60.40 S2402-30-ND 13.65 11.31 7.22 | PPRN304EFCN 
60 | 58.00 60.40 $2206-30-ND 7.68 6.33 4.04 | PPPN302GFNP Shunt, Open Top 
то | 6800 7040 $2206-35-ND 8.89 737 470 | PPPN382GFNP 4% 2 Тіп S9003-ND 1.05/10 ^ 875/100 | STNO2SYBN 
80 | 7800 8040 $2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GFNP 2 Gold $9004-ND 1.05/10 — 8.75/100 | SPNO2SYBN 
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2mm x 2mm Vertical 2mm x 2mm Pin Strip Headers 
Socket 


Features: • Industry standard compatible * High temperature dielectric • IR, vapor and 
Dimensions in mm Dual Row - Straight Header wave solder compatible • Straight Solder Tail • Maximizes use of PC board space 
Ф Mates with boardmount and wiremount products • End stackable feature • Side 


A 2% stackable feature 
dE т Physical Specifications: • Contact Plating: * Wiping area: Gold - MIL-G-45204, 
point * 4.50 = Туре ІІ, Grade С • Solder Tails: 200” 90/10 Тіп Lead - MIL-P-81728 * Underplate: 
пппппппппппп 4 4 "720 "зі |: 100” nickel - QQ-N-290, Class 2 * Contact Material: Copper Alloy * Insulation 
Бесе 20u т Ріпѕ X 1mm Material: * Right Angle: Glass Filled Polyester (PCT) * Straight: Liquid Crystal 
“2mm 4.00 Polymer (LCP) * Flammability: UL 94V-0 * Color: * Natural 
. Я I 2. oo! LC 2.00 Electrical Specifications: е Current Rating: 1.5Amp • Insulation Resistance: >5х10° Q 
Features: • High temperature dielectric * IR, vapor and wave solder [150 2000! | -50 sq. typ. @ 250VDC * Withstanding Voltage: 500VDC @ Sea level 
compatible * Available in thru hole * Industry standard compatible А HEC . Я + BRO n " 
* Minimizes PC board stacking heights * End stackable feature » Side 1.50 Environmental Specifications: > Operating Temperature: 551C 1055C 
stackable feature = i iai i 
No. of Dim. A Digi-Kt Pi Each 3M 
Physical Specifications: * Insulation Material: High Temperature PO ЕВ Pat EU 1 mean 5 500 Part Мо. 
Glass Filled Polyester (РСТ) * Color: Natural • Marking: Molded rf. 1.0» Dual Row Straight Header 
orientation delta * Contact Material: Beryllium copper * Contact 4 12.00 i 8 295 (7.49) 3M1108-ND 96 78 66 151208-8422-TB 
Plating: ° Wiping area: 30р” gold plate • Solder Tails: 100p" 90/10 Dimensions in mm 10 | 374(950) | 3M1110-ND 156 119 108 | 151210-8422-TB 


SnPb plate * Underplate: 50y" nickel 

Electrical Specifications: е Current Rating: 1.5Amp • Insulation Re- 
sistance: 5000MO @ 250Volts min. * Withstanding Voltage: 500VDC 
@ Sea level 

Environmental Specifications: « Operating Temp.: -55°С - 105°С 


12 .453 (11.51) | 3M1112-ND 1.16 89 81 151212-8422-TB 
20 .768 (19.51) | 3M1120-ND 1.56 119 1.08 151220-8422-TB 
24 -925 (23.50) | 3M1124-ND 1.79 1.36 1.23 151224-8422-TB 
30 1.162 (29.51) | 3M1130-ND 2.06 1.57 1.42 151230-8422-TB 
40 1.556 (39.52) | 3M1140-ND 2.45 1.87 1.69 151240-8422-ТВ 
44 1.714 (43.54) | 3M1144-ND 2.64 2.01 1.82 151244-8422-ТВ 


No. of Dim.A | Digi-Key Price Each (ЗМ 50 | 1.950 (49.53) | 3M1150-ND 2.01 2.22 2.01 | 151250-8422-TB 
Pos. | Inch(mm) | Part No. 1 100 500 |PartNo. 60 | 2.344 (59.54) | 3M1160-ND — 3.37 2.56 2.32 | 151260-8422-TB 
Socket Vertical PC Mount Dual Row Right Angle Header 
8 | .310(7.87) | 3M1008-ND 1.91 1.46 1.32 |150208-6002-ТВ 8 .295 (7.49) | 3M1208-ND 62 48 43 | 151208-7422-TB 
10 | .389(9.88) | 3M1010-ND 2.00 1.52 1.38 | 150210-6002-ТВ 10 | .374(9.50 | 3M1210-ND 71 54 .49 | 151210-7422-TB 
12 | 467 (11.86) | 3M1012-ND 2.06 1.57 1.42 |150212-6002-TB 12 | .453 (11.51) | 3M1212-ND 77 59 53 | 151212-7422-TB 
20 | .782 (19.86) | 3M1020-ND 2.35 1.79 1.62 |150220-6002-ТВ ў © .79+.08 20 | .768 (19.51) | 3M1220-ND 1.04 79 .72 | 151220-7422-ТВ 
24 | .940 (23.88) | 3M1024-ND 2.50 1.90 1.72 |150224-6002-TB Ne 5-4 24 | .925(23.50) | 3М122440 1.21 92 з | 151224-7422-ТВ 
30 | 1.176 (29.87) | 3M1030-ND 2.70 2.06 1.86 | 150230-6002-ТВ Ç 7 +o o 30 | 1.162 (29.51) | 3M1230-ND 1.39 1.06 .96 | 151230-7422-TB 


) 
40 | 1.570 (39.88) | 3M1040-ND 3.06 2.33 2.11 |150240-6002-TB 40 | 1.556 (39.52) | 3M1240-ND 1.87 1.43 1.29 | 151240-7422-TB 
44 | 1.727 (43.87) | 3M1044-ND 3.20 2.44 2.21 |150244-6002-TB 44 |1.714(43.54) | 3M1244-ND 2.00 1.52 1.38 | 151244-7422-ТВ 
50 | 1.964 (49.88) | 3М1050-М0 3.41 2.60 2.35 |150250-6002-ТВ Dimensions inmm 50 | 1.950 (49.53) | 3M1250-ND 248 1.66 1.51 151250-7422-ТВ 
60 | 2.357 (59.87) | 3M1060-ND 3.79 2.88 2.61 |150260-6002-TB 60 | 2.344 (59.54) | 3M1260-ND 2.50 1.90 1.72 | 151260-7422-ТВ 


3M p M 
2mm 2mm Cable-to-Board “4-7 | 2mm Ribbon Connectors 
Wiremount 


Receptacle - "Lead Free" 


UL2651, UL2678 UL File No: Е29179 CSA File |— DIM B H- 


Polarized Non-polarized 


Socket 


_ _ Мо: LR19980 Mates With: Milli-Grid 2.00тт L—pima 
2mm Wiremount Socket — 1mm Pitch Cable Headers Electrical: Voltage: 125VDC Current: Position #1 io ў ^ 
Features: * Industry standard compatible * Mates with 2mm x 2mm 1.0A Contact Res.: 30mQ max. Dielectric Withstanding Volt.: г, ТЇПТЇЇ 


grid pin strips * Low profile • Preassembled covers * Available with 500VAC Insulation Res.: 5000МО min. Physical: Housing: High усе #1 


and without strain relief Physical Specifications: * Insulation о, Sorters Соррег ey Ріанла сопе: 

Material: Glass Filled Polyester (РВТ), Flammability: UL94 V-0 rea: (15р') Go perating Temp: = * ауе: 
š Ñ 1.00mm Flat Cable, 7 Strands, 28 AWG 

* Color: Gray * Contact Material: Beryllium copper * Contact 


Plating: * Underplate and U-slot: 50-150” Nickel, QQ-N-290, Class 2 No.of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex Dimensions in mm 

* Wiping area: Gold Mil-G-45204, Type Il, Grade С * Marking: Pos. A B | PartNo. 1 10 25 | PartNo. 

Orientation triangle and 3M logo Electrical Specifications: * Current Dual Row, IDT w/out Polarization and Locking Ramp The new 2.0 (.079) AMP-LATCH* receptacle connector family features 

Rating: 1Amp * Insulation Resistance: >1x10Q at 500 VDC • With- 10 | 16.65 8.00 |WM14210-ND 2.95 2.37 1.97 | 87568-1063 contacts on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating grid for 1.0 (.039) 

standing Voltage: 1000Vrms at Sea Level Environmental 12 | 18.65 10.00 WM14212-ND 3.20 2.57 2.14 | 87568-1263 pitch ribbon. These receptacles feature insulation displacement 

Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 12 208 Ен W MII NO a oe a Eus contacts (IDC) with a top/bottom single beam contact orientation. 

Rating: il Я il Я А А а А А ° £ i " i i 
ВЕ а ею 20 | 26.65 18.00 WM14220-ND 442 330 275 | 87568-2063 Contacts аге регушт copper, duplex plated SOLI gold in the mating 

1.0mm Round Conductor Flat Cable - 28AWG Stranded, PVC 22 | 2865 2000 WM14292-ND 453 363 303 | 87568-2263 area апа 100y min. tin lead on termination end all over 50” nickel 

Features: * Close spacing permits high signal density • 28AWG wire 24 | 30.65 22.00|WM14224-ND 4.94 3.96 3.30 | 87568-2463 PEN Сото meng ks M (061) fromthe ace orahe 

on 1mm centers permits mass termination to 2mm connectors * Zipp- 26 | 32.65 24.00 | WM14226-ND 5.04 4.03 3.36 | 87568-2663 using andihay accept о: отлить droundiorsquar|poste: 

able for branching or discrete termination * Stranded wire provides 30 | 36.65 28.00 | WM14230-ND 5.45 4.36 3.64 | 87568-3063 Product Facts: 

flexibility and extended product life Physical Specifications: • Insula- 34 | 40.65 32.00 | WM14234-ND 5.61 4.49 3.74 | 87568-3463 * True hard metric 2.0 x 2.0 mating grid for 1.0 pitch ribbon cable 


i н н š А 40 | 46.65 38.00 | WM14240-ND 6.19 4.96 4.13 | 87568-4063 
tion Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Gray • Marking: Red fi š * Insulation displacement (IDC), beryllium copper contacts, duplex 
Edge * Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 44 | 50.65 42.00 | WM14244-ND 6.35 5.08 4.24 | 87568-4463 


: ues Uis p 50 | 56.65 48.00 |WM14250-ND 7.00 5.61 4.67 | 87568-5063 plated gold-over-nickel 
Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V * Insulation Dual Row, IDT with Single Locking Ramp * U.L. 94V-0 rated thermoplastic components 
Resistance: sd x 10 xm (10 ft) se Characteristic Impedarice: 926) 10 | 16.65 8.00 |М//14310-40 2.72 2.18 1.82 | 87568-1073 Performance Data: 


Unbalanced, 1460 Balanced * Capacitance: 55.50 pF/m Unbalanced, H Ё ick 
32.77 pF/m Balanced “ Inductance: 0.47uH/m Unbalanced, 0.70uH/m 12 11665 10.00 IWMIBSUEMDE 320 2.57 2.14 | 87568-1273 * Durability: 150 cycles 
* Termination Resistance: 25mO max. 


Balanced * Propagation Delay: 4.95ns/m Unbalanced, 4.78ns/m 


Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
14 | 20.65 12.00 | WM14314-ND 3.69 2.96 2.47 | 87568-1493 


Balanced Environmental Specifications: * Temperature Rating * $ * Mating Force: 1.67N max. 
Operating: -20°C ~ 105°С • Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: ЕТІ 18 ae 100 ме "e 2 oo 872881888 * Unmating Force: 0.14N min. 
Rating: UL File No. E42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 22 | 28.65 20.00 WM14322-ND 4.53 3.63 3.03 | 87568-2293 * Operating Temperature: -65°С - 105°С 
(optional), * RoHS Compliant 24 | 30.65 22.00|WM14324-ND 4.94 3.96 3.30 | 87568-2493 
26 | 32.65 24.00|WM14326-ND — 5.04 4.03 3.36 | 87568-2693 No. of | Dimensions Digi-Key Price Each AMP 
No. of | Digi-Key Price Each 3M 30 | 36.65 28.00 | WM14330-ND 5.32 4.26 3.55 | 87568-3093 Pos. A B Part No. 1 25 Part No. 
Pos. | PartNo. 1 100 500 Part No. 34 | 40.65 32.00 | WM14334-ND 5.61 4.49 3.74 | 87568-3493 н 
40 | 46.65 38.00 WM14340-ND 6.19 4.96 4.13 | 87568-4093 Receptacie — Feed Thru Cover Polarized 


IDC Socket Gold 44 | 5065 42.00 WM14344-ND 6.00 4.80 4.00 | 87568-4493 10 |1516 1041 | AKMOKND 236 148 |1116234 


10 | MSAI0A-ND 344 239 242  |152210-0100-GB 50 | 5665 48.00 MMIOSOINDE 7.12 5.70 4.75 | 87568-5098 14 | 1918 1440 | AKAMKND — 241 152 [111623-2 
12 | MSAI2A-ND 3.18 242 249 |152212-0100-GB 16 |2148 1641 | AKAI6K-ND 279 175 |111623-3 


44 | MSA44A-ND 4.49 342 309 |152244-0100-08 1mm 20 | 2517 2040 | AKA20K-ND 257 161 |111623-4 
50 MSAS50A-ND 4.58 3.48 3.15 152250-0100-GB Ro nd Я 24 2918 2441 AKA24K-ND 336 241 |111623-5 
IDC Socket Gold with Strain Relief u = It. 26 | 31.17 2642 | AKA26K-ND 299 188 |111623-6 

10 | MSEIOA-ND 364 277 251  |152210-0103-GB Conductor 20 р n В a МЯ Bc 

12 | MSEI2A-ND 383 291 264  |152212-0103-GB Flat Cabl а i н 7 

44 | MSE44A-ND 505 384 348 152244-0103-6В at саре n 7 ы а АЕ = қ Net 

50 бар 514 31 354 |152250-0103-8B UL File No: E61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 ED = тте 

Electrical: Voltage: 150V Physical: Flammability: VW-1 Oper- Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
No. | (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) ating Temperature: -20°С - 105°С Insulation: Gray РУС Edge в (1318 ват | ASAOBK-ND 272 171 |1-111626-6 
of Digi-Key Price Per Meters 3M Mark: Black, 2AWG Stranded, Tinned 10 | 15.16 1041 | АЅАТОК-МО 266 167 |111626-1 
Pos. |Part No. 5 10 2 50 100 |PartNo. (NOTE: "X" in Part No. Represents No. of Feet) 14 |1918 1440 | ASA14K-ND 275 178 |111626-2 
Ribbon Cable Gray ir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Per Feet 16 [2148 1641 | ASAÍGK-ND 599 376 |111626-3 

10 |MCIOLX-ND 7.08 13.14 2932 5055 8088 | 3625/10 100M its ub | шшш ы d) gj EU 00 20 |2517 2040 | ASA20K-ND 2.54 160 |111626-4 
12 |МС121-Х-М) 8.49 1577 35.18 60.66 97.06 | 3625/12 100M 10.00 9.00 | WM11-X-ND 4.38 824 18.02 3089 5148 24 | 2918 2441 | ASA24K-ND 326 205 |111626-5 
44 |MC44L-X-ND 31.14 57.83 129.01 222.43 355.88 | 3625/44 100M Pi 742 1346 3055 5238 8727 26 |3117 2642 | ASA26-ND — 344 246 |111626-6 
50 |MCSOL--ND 35.39 65.72 146.60 252.75 404.40 | 3625/50 100M 20.00 3900 ШШЕ 4639 ange 6749 41570 49283 n 4519 1 пе йы = 2 оа 
ТЕТІН tain splices; Spit ition will b 44.00 43.00/WM15-X-ND 18.03 3394 7425 12728 21214 | a d 4 : š - 
тиге апу may contain цаны ацы 50.00 49.00 | М/М16-Х-М0 1863 3506 7670 13148 219.14 50 [55.17 5039 | ASASOK-ND — 396 249 |1-111626-1 
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Фи .1” (2.54тт) Female Headers 


Specifications: 
e Current Rating: 3 Amps • Insulator Resistance: 5000 MQ тіп. е Contact Resistance: 20mQ тах. * Operating Temperature: -40°C to 125°C * Contact Material: Phosphor Bronze * Plating: Тіп or Gold 


Insulator Material: PBT, UL94V-0 * Insulator Material: Polyester PBT, UL94V-0 * Insulator Material: Nylon, UL94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V * Dielectric Withstanding: AC 500V * Dielectric Withstanding: AC 500V 


* Insulator Material: PBT, UL94V-0 Insulator Material: Polyester PBT, UL94V-0 e Insulator Material: Nylon 6T, UL94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V * Dielectric Withstanding: AC 500V * Dielectric Withstanding: AC 500V 


No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish Pos. A B Part No. 1 10 100 | Рам Мо. Finish Pos. A B Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
Fig. 1 — Single Row Female Headers 34 |3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | S4134-ND 1.40 11.60 74.00 | PPPC341LFBN 
T Gold 35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4135-ND 1.44 11.88 75.85 | PPPC351LFBN 
2 | 100(254 .220 (5.58) | S4002-ND 21 174 11.10] РРТС0211ҒВМ 
3 200 (508) 220 (8.12) $4003-ND 20 247 185/73 | PPTCOSILFBN 36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4136-ND 1.49 12.33 _ 78.63 | PPPC361LFBN 
4 .300 (7.62 .420 (10.66) | S4004-ND .39 3.19 20.35 | PPTC041LFBN Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle 
5 | 400(10.16) | .520 (13.20) | S4005-ND 44 3.68 23.13 | PPTCOS1LFBN A 
6 | -500 (12.70) | .620 (15.74) | S4006-ND 47 3.92 24.98 | PPTC061LFBN а ЖОС) КЛ ТИ m ЯЯ 1851 PIO ави 
7 | .600(15.24) | .720(18.28) | S4007-ND 54 4.50 28.68 | PPTCO71LFBN 4 | .300(7.62) | .424 (10.76) | S4339-ND 46 377 24.05 | PPTCO41LGBN 
8 -700 (17.78) | .820 (20.82) | S4008-ND 61 5.08 32.38 | PPTCOB1LFBN 5 | 400(10.16) | .524 (13.30) | $4340-ND 48 4.00 25.53 | PPTCOS1LGBN 
En 00 (22.86 102 [25 9) SUID 0 2 УШ Кыч 6 |.500(1270) | .624 (15.84) | S4341-ND 55 4.58 2923 | PPTCOG1LGBN 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S4011-ND 51 4.21 26.83 PPTCITILFBN i зю (12:78) 454 9022) ЕНДІ 2 2 88 ИОВА 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4012-ND 56 4.64 29.60 | PPTC121LFBN 9 | .800 (20.32) | .924 (23.46) | S4344-ND .61 5.08 32.38 | PPTC091LGBN 
13 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S4013-ND 60 493 31.45 | PPTC131LFBN 10 | .900 (22.86) | 1.02 (26.00) | S4345-ND 64 5.31 33.86 | PPTC101LGBN 
n 140 (3556) 155 (88.80) SAOI END m рег oe FETC 1A TEON 11 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.54) | S4346-ND 82 679 4329 | PPTC111LGBN 
| ; ; { ў : : | 12 | 1.10 (27.94) | 1:22 (31.08) | S4347-ND .90 745 47.55 | PPTC121LGBN 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4016-ND 74 6.09 38.85 | PPTC161LFBN 13 | 120 (30.48) | 1.32 (3362) | S4348-ND 97 803 5125 | PPTC131LGBN 
IH 150 43.48] 105 (0288) 50017.00 19 651 4163 БЕТТЕН 14 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.16) | 54349-40 1.04 8.64 55.13 | PPTC141LGBN 
Тіп 19 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4019-ND 88 725 46.25 | PPTC191LFBN % Tao СЕН domm 5192010 Е 222 2455 pa. 
20 | 190(4826) | 2.02 (51.30) | $4020-ND 88 725 46.25 PPTC201LFBN : 4 : 5 : i : 
21 | 200(50.80) | 212 (53:84) | 84021-ND 91 754 4840  PPTC211LFBN 17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.78) | $4352-ND 118 974 6216 | PPTCI71LGBN 
22 |210 (5334) | 222 (56.38) | 54022-00 95 783 — 49.35] PPTC221LFBN 18 115014572] 185 (488 SE MD ie 1032 с588 ВОВА 
; ; ч . d ; Ë й 80 (45.7 i | 54-| \ E 75 
23 | 220(55.88) | 2.32 (58.92) | S4023-ND 98 812 51.80) PPTC231LFBN 20 |190 (48.26) | 2.02 (51.40) | S4355-ND 148 1143 72.89  PPTC201LGBN 
24 2309842) | 242(6146) ша 122 84 5365  PPTCAAILFBN Tin 21 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.94) | S4356-ND 145 1204 76.78 | PPTC211LGBN 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | 54025-40 1.05 8.70 55.50 | PPTC251LFBN 
26 |250(6350) | 2.62 (66.54) | $4026-ND 109 899 5735 | PPTC261LFBN 22 | 2.10(53.34) | 2.22 (56.48) | S4357-ND 1.52 1262 8048 | PPTC221LGBN 
: - : | : - : 23 | 2.20 (55.88) | 2.32 (59.02) | $4358-ND 1.60 1322 84.36 | PPTC231LGBN 
27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | 54027-40 112 928 59.20 | РРТС2711ҒВМ 24 | 2:30(5842) | 242(61.56) | 5435040 167 13:80 — 8806 | PPTC241LCBN 
28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4028-ND 1.16 9.57 61.05 | PPTC281LFBN 25 | 2.40(60.96) | 252 (6410) | $4360-ND 173 1430 9121 | PPTC251LCBN 
29 |2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | $4029-ND — 1.19 9.86 62.90 | PPTC291LFBN 26 |250(6350) | 262(6664) | SA361-ND 180 1491 9509  PPTC2GILGBN 
30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | 54030-40 1.23 10.15 64.75 | PPTC301LFBN - - - - - - - 
31 | 300(7620) | 3712 (79.24) | S4031-ND — 128 1059 ^ 6753 | PPTC311LFBN 27 | 2.60(66.04) | 2.72(69.18) | 54362-40 1.87 1549 9879 | PPTC271LGBN 
32 |310(7874) | 322(8178) | SA03-ND — 131 1093 баз "РРТСЗРЕВМ 28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.72) | $4363-ND 1.94 16.10 102.68 | PPTC281LGBN 
ЫЕ 78.4) xs SIDE 137 4131 7245 PPTCASILEBN 29 | 2.80(71.12) | 2.92 (7426) | S4364-ND 2.00 16.59 105.82 | PPTC291LGBN 
Е 3.30 (83.0) "E о оо 140 34607. 274 К БЕШ ТШ, 30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.80) | S4365-ND 2.08 1720 109.71 | PPTC301LGBN 
35 | 340(8636) | 352(8940) 540350 144 dip. УСЕ PPTCOISIUFBN 31 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.34) | S4366-ND — 2.15 1778 113.41 | PPTC311LGBN 
36 | 3.50(88.90) | 3.62 (91.94) | S4036-ND 149 1233 78.63 | PPTC361LFBN 32 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.88) | 54367-40 225 1862 11877 | PPTCS21LGBN 
2 10054) | 220 (5.58) | S4102-ND 21 174 — 1110 | PPPCO2ILFBN 33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.42) | $4368-ND 225 18.62 118.77 | PPTC331LGBN 
з | 200(508) | 320(812) | 54109-40 30 247 15:73 | PPPCOSILFBN 34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.96) | 54369-40 2.35 1949 124.32 | PPTC341LGBN 
4 3000762) | 420 (10.66) 5410440 39 319 29:35 | PPPCOATLFBN 35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.50) | S4370-ND 245 — 2033 129.69 | PPTC351LGBN 
5 | 40060.16) | 5201320) | 54106-10 74 363 2313 | PPPC051LFBN 36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (92.04) | S4371-ND 249) 20.65 131.72 | PPTC361LGBN 
6 | 500(12.70) | .620 (15.74) | S4106-ND 47 3.92 24.98 | РРРС0611ҒВМ 37 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.58) | 54372-40 2.57 21.26 135.61 | PPTC371LGBN 
7 | 6001524) | 720 (18.28) S4107-ND 54 450 — 2868] PPPCO7ILFBN 38 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.12) | 54373-40 2.63 2175 138.75 | PPTC381LGBN 
в | 70001778) | 820(2082) | S4108-ND " 508 3238 PPPCOBILFBN 39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.66) | S4374-ND 270 2236 142.64 | PPTC391LGBN 
9 | 80020.32) | .920 (2336) | 54109-10 70 580 3700 | PPPC091LFBN 40 |3.90(99.06) | 4.02 (102.20) | 54375-40 277 2294 146.34 | PPTCAO1LGBN 
10 | 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S4110-ND 46 377 24.05 | PPPC101LFBN 2 100 (2.54) | .224(5.68) | S4376-ND 26 2.12 13.51 | PPPC021LGBN 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S4111-ND 51 4.21 26.83 | PPPC111LFBN А NIU 44 (020) EE. p" 2А ЦЕ О 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S4112-ND 56 464 29.60| PPPC121LFBN ; : 4 | i 5 ў | 
18 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) S413-ND 60 49з 3145] PPPC131LFBN 5 | -400(10.16) | 524(1330) фа 48 4.00 25.53 | PPPCOSILGBN 
14 |130 (33.02) | 1.42 (36.06) | S4114-ND 66 5.37 34.23 | PPPC141LFBN 6 |5000270) | .624 (15.84) ЫШ 55 458 2923 PPPCOBILGBN 
15 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4115-ND .68 5.66 36.08 | PPPC151LFBN 7 | .600(15.24) | 724 (18.38) | S4381-ND 54 450 28.68 | PPPCO71LGBN 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4116-ND 74 6.00 38.85 | PPPC161LFBN Я ӨЛІ roped ASe ND 2 458 ваза СОВЫ 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4117-ND 79 6.53 41.63 | PPPC171LFBN : | : м т 1 М s 
ой 18 170 (43.18) 132 4622) 541840009 6.82 4348 | PPPCIBILFBN 10 | .900 (22.86) | 1.02 (26.00)  ЗАЗВАМ 64 521 3386 | PPPCIOILGBN 
19 | 180(4572) | 1.92 (48.76) | S4119-ND 48 725 46.25 | PPPC191LFBN Ti | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.54) ВВ 82 6.79 48:29] PPPCITILGBN 
20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $4120-ND 88 725 46.25 | PPPC201LFBN 12 | 1.10(27.94) | 1.22 (31.08) | S4386-ND 90 745 47.55 | PPPC121LGBN 
21 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | 54121-М0 .91 754 48.10 | PPPC211LFBN Gold n ор Mee Е й 803 3125 PPPC131LGBN 
22 | 2.10(5334) | 2.22 (56.38) | S4122-ND 95 7.83 49.95 | PPPC221LFBN . ) : 416) Í : | 55. 
23 220 (55.88) 2 32 5892) S4123-ND .98 812 51.80| PPPC231LFBN 15 | 1.40 (35.56) | 1.52(38.70) S4389-ND — 1.11 9.220 58.83 | PPPCISILGBN 
24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | 54124-40 1.02 841 53.65 | РРРС2411ҒВМ 16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.24) | 54390-40 1.10 9.14 58.28 PPPCIGILGBN 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4125-ND 1.05 8.70 55.50 | PPPC251LFBN 17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.78) | S4391-ND 1.18 974 6216 | PPPCI7ILGBN 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4126-ND — 1.09 8.99 57.35 | PPPC261LFBN 18 | 170(43.18) | 1.82 (46.32) | 54392-40 1.25 10.32 65.86 | PPPC181LGBN 
27 | 2.60(66.04) | 2.72 (69.08) | 54127-40. 1.12 9.28 59.20 | РРРС2711ҒВМ 19 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.86) | $4393-ND 1.32 10.95 69.75 | PPPC191LGBN 
28 |2.70(68.58) | 2.82(71.62) | 541280 1.16 9.57 61.05 | PPPC281LFBN 20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.40) | 54394-40 1.38 1143 72.89 | PPPC201LGBN 
29 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | 5412940 1.19 9.86 62.90 | РРРС2911ҒВМ 21 | 2.00 (50.80) | 2.12(53.94) 54395-40 145 1204 176.78 | PPPC211LGBN 
30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $4130-ND 123 10.15 64.75 | PPPC301LFBN 22 |210 (5334) | 2.22 (56.48) | S4396-ND 1.52 12.62 80.48 | PPPC221LGBN 
31 |3.00(76.20) | 3.12 (79.24) | S4131-ND — 1.28 10.59 67.53| PPPC311LFBN 23 | 2.20 (55.88) | 2.32 (59.02) | $4397-ND 1.60 1322 84.36 | PPPC231LGBN 
32 |310(7874) | 3.22 (81.78) | 54132-40 131 10.88 69.38 | PPPC321LFBN 24 | 2.30(58.42) | 2.42 (61.56) | S4398-ND 1.67 13.80 88.06 | PPPC241LGBN 
33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | 54133-40 137 11.31 _ 7215 | PPPC331LFBN (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
94 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


eullins Л” (2.54mm) Female Headers (Солі) 


No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish Pos. A B Part No. 1 10 100 | Part No. Finish Pos. A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.10) | 54399-40 173 1430 9121 | PPPC251LGBN 20 | .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $4210-ND 98 812 51.80 | PPTCIO2LFBN 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.64) | S4400-ND 1.80 1491 95.09 | PPPC261LGBN 22 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S4211-ND 1.02 841 5365 | PPTC112LFBN 
27 |2.60 (66.04) | 2.72 (69.18) | S4401-ND 187 — 1549 9879 | PPPC271LGBN 24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4212-ND 1.09 899 57.35 | PPTC122LFBN 
28 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.72) | $4402-ND 194 1610 102.68 | PPPC281LGBN 26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4213-ND 119 9.86 62.90 | PPTC132LFBN 
29 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.26) | $4403-ND 2.00 1659 105.82 | PPPC291LGBN 28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S4214-ND 128 1059 — 67.53 | PPTC142LFBN 
30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.80) | S4404-ND 2.08 17.20 10971 | PPPC301LGBN 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4215-ND 1347 1141 7245 | PPTCIS2LFBN 
31 | 3.00 (76.20) | 3.12(79.34) | 544050 215 1778 11341 | PPPC311LGBN 32 | 1.50 (38.10) | 1.62(41.14) | S4216-ND 147 1218 7770 | PPTC162LFBN 
бай 32 |310(7874) | 3.22(81.88) | S4406-ND 225 1860 118.77 | PPPC321LGBN 34 |160(4064) | 1.72 (43.68) | 54217-40 158 1305 8325 | PPTC172LFBN 
o! 33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.42) | $4407-ND 225 1869 11877 | PPPC331LGBN 36 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S4218-ND 1.65 — 1363 86.95 | PPTC182LFBN 
34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.96) | S4408-ND 235 1949 12432 | PPPC341LGBN 38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S4219-ND 1.73 14.36 9158 | PPTC192LFBN 
35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.50) | S4409-ND 2.45 2033 129.69 | PPPC351LGBN 40 |190 (48.26) | 2.02 (51.30) | S4220-ND 175 1450 92.50 | PPTC202LFBN 
36 |3.50(88.90) | 3.62 (92.04) | S4410-ND 249 20.65 131.72 | PPPC361LGBN 42 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $4221-ND 179 1479 9435 | PPTC212LFBN 
37 |3.60(91.44) | 3.72 (94.58) | S4411-ND 257 2126 13561 | PPPC371LGBN 44 |210 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4222-ND 1.82 1508 96.20 | PPTC222LFBN 
38 |3.70(93.98) | 3.82 (97.12) | S4412-ND 263 2175 13875 | PPPC381LGBN Tin 46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4223-ND 1.89 15.66 99.90 | PPTC232LFBN 
39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.66) | S4413-ND 270 22.36 142.64 | PPPC391LGBN 48 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4224-ND 1.96 1624 103.60 | PPTC242LFBN 
40 _| 3.90 (99.06) | 4.02 (102.20) | S4414-ND 2.77 22.94 14634 | PPPC401LGBN 50 |2.40(60.26) | 2.52 (64.00) | 54225-40) 2.05 1697 108.23 | PPTC252LFBN 
Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4226-ND 214 1769 112.85 | PPTC262LFBN 
54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | 54227-40 220 1842 11748 | PPTC272LFBN 
2 | -100 (2.54) | .200 (5.08) | S4493-ND 45 371 2368 | PPTCO2TKFXC 56 |270 (68.58) | 2.82 (71.62) | 54228-40 231 19.14 122.10 | PPTC282LFBN 
: 20008) pue SOS ND m zu PET ВЫЕ 58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | 542290 238 1972 125.80 | PPTC292LFBN 
т> ш ШҮ, 400 (1010) ЖЕНЕ ph ies SUO. анаң 60 |2.90(73.66) | 3.02(76.70) | 54230-40 — 245 2020 129.50 | PPTC3O2LFBN 
2 20 1010 о Saat 16 Е 0105 | PPLICOBIKEXC 62 |300(7620) | 3.12 (79.24) | S4231-ND 2.56 21.17 135.05 | PPTC312LFBN 
š - : š | 64 |310 (78.74) | 3.22 (81.78) | 54232-40 263 21.75 138.75 | PPTC322LFBN 
7 | .600(15.24) | .700(17.78) | 5449-М0 134 1111 7086 | PPTCO71KFXC 66 |3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S4233-ND 271 — 2248 143.38 | PPTC332LFBN 
а "800 (80:32) ‘300 (92 86 SD ioe ren 0100 EIE EC 68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4234-ND 280 2320 148.00 | PPTC342LFBN 
д у : ў 70 |3.40(86.36) | 3.52 (89.40) | S4235-ND 2487 2378 151.70 | PPTC352LFBN 
n 100 (95 4i ШО ОКАР ree 1522 10157 ТКС 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4236-ND 296 2451 15633 | PPTC362LFBN 
: : : 4 | 100(254) | .220(5.58) | $4302-ND 42 348 2220 | PPPCO22LFBN 
12 | 1.10(27.94) | 1.20 (30.48) | 54503-40 14902 — 15.92 101.57 | PPTC121KFXC d 
6 | 200(5.08) | .320(8.12) | $4303-ND 58 479 30.53 | PPPCO32LFBN 
13 |1.20(30.48) | 1.30 (33.02) | S4504-ND 208 1720 109.71 | PPTC131KFXC 8 300(762) | 420 (10.06) | $4304-ND 7 638 7070 | PPPCO42LFBN 
14 |130 (33.02) | 1.40 (35.56) | S4505-ND 2.24 1852 11822 | PPTC141KFXC Pen. i | ; | : 
10 | .400 (10.16) | .520 (13.20) | $4305-ND 82 6.82 43.48 | PPPC052LFBN 
15 |1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | S4506-ND 2.39 19.81 126.36 | PPTC151KFXC 12 | /500(1270) | .620 (15.74) | 54306-М0 03 769 — 4903 | PPPCOG2LFBN 
16 | 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S4507-ND 2.56 2117 135.05 | PPTC161KFXC i4 | 800(1524) | 720 (1828) | 5437-40 109 399 — 5735 | PPPCO72LFBN 
17 | 1.60 (40.64) | 170(43.18) | 54508-40 272 2253 14375 | PPTC171KFXC 16 | 7001778) | 28900082) | S4308-ND 124 1030 — 65/68 | PPPCOB2LFBN 
18 |1.70(4318) | 1.80(45.72) | S4509-ND 287 23.81 151.89 | PPTC181KFXC 18 | 800(2032) | 9202336) 5430910 140 1160 7400 | PPPCOS2LFBN 
19 |1.80(45.72) | 1.90 (48.26) | S4510-ND 303 25.14 16040 | PPTC191KFXC 20 | 900(2286) | 102(2590) | S4310-ND “98 812 5180 | PPPC102LFBN 
i 20 | 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | S4511-ND 220 2651 169.09 | PPTC201KFXC 22 | 10002540) | 11208.44) | S4311.ND — 102 841 — 5365 | PPPC112LFBN 
21 |2.00(50.80) | 2.10 (53.34) | S4512-ND — 343 25.93 16539 | PPTC211KFXC 24 1100794) | 122 (3098)  S4312ND — 109 S99 5735 | PPPCI22LEBN 
22 |210(53.34) | 2.20(55.88) | S4513-ND 228 2747 17335 | PPTC221KFXC 26 | 120(3048) | 132 (3352) | $4313-ND — 119 986 6290 | PPPCIS2LFBN 
23 |2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S4514-ND 242 2836 18093 | PPTC231KFXC 28 | 1:30(3302) | 142 (36.06) | $4314-ND 128 1059 — 6753 | PPPCIA2LFBN 
24 | 2.30 (58.42) | 240(6096) (МО 358 2864 188.07 | PPTC241KEXC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4315-ND — 137 1131 7245 | PPPC152LFBN 
25 |2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | 5451640 373 3001 19721 | PPTC251KFXC i 
25 | 2506350 | 20066.04, | SASIZND 387 3210 20480 | PPTOOSIKEXE 32 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $4316-ND 147 1218 7770 | PPPC162LFBN 
27 | 2.60 (66.04) | 2.70(68.58) | S4518-ND 4035 3335 21275 | PPTC271KFXC a 150 M3 18) Taz (4822) НЕШ 158 1305 Pe СИ 
28 |2.0(68.58) | 2.80 (7122) (МВА 417 3454 — 22034 | PPTC2BIKEXC Gold 38 |1.80(45.72) | 1.92 (48.76) | S4319-ND 173 14.36 91.58 | PPPC192LFBN 
29 |2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | 54520-10 4320 35.82 228.48 | PPTC291KFXC 40 |190 (48.26) | 2.02 (51.30) | S4320-ND 175 1450 92.50 | PPPC202LFBN 
30 |2.90(73.66) | 3.00 (76.20) | $4521-ND 448 37.09 236.62 | PPTC301KFXC 42 |2°00(5080) | 2712 (5384) | 84321-ND — 179 1479 9435 | PPPC212LFBN 
31 |3.00(7620) | 3.10 (78.74) 15452240] 4.62 3828 24420 | РРТОЗІІКРХС 44 |210(5324) | 2.22 (56.38) | S4322-ND 182 1508 9620 | PPPC222LFBN 
32 |310(7874) | 3.20(81.28) | 5452340 477 39.56 252.34 | PPTC321KFXC 46 |220(5588) | 2:32 (58.92) | S4323-ND — 189 1566 9990 | PPPC232LFBN 
33 |320(8128) | 3.30 (83.82) | 54524-40 492 4075 259.93 | PPTC331KFXC 48 230 (5842) 242 (1 ©) S4324-ND 1.96 1624 103.60 | PPPC242LFBN 
34 |330(83.82) | 3.40 (86.36) | S4525-ND 507 41.99 26788 | PPTC341KFXC 50 | 240(6096) | 252(6400) | S4325-ND 205 1697 10823 | PPPC2S2LFBN 
35 |3.40(86.36) | 3.50 (88.90) | S4526-ND 5.21 43.18 275.47 | РРТОЗ51КРХО 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | 54326-М0 214 17.69 112.85 | РРРС2621ҒВМ 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | 5457-07 537 4446 283.61 | PPTC361KFXC 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | 54927-40 222 1842 11748 | PPPC272LFBN 
37 | 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | 54528-40 552 4573 291.75 | PPTC371KFXC 56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4328-ND 2.31 19.14 122.10 | PPPC282LFBN 
38 | 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S4529-ND 566 4692 299.33 | PPTC381KFXC 58 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | $4329-ND 2238 19.72 125.80 | РРРС2921ҒВМ 
39 |3.80(96.52) | 3.90 (99.06) | 54530-40 5.81 48.17 307.29 | PPTC391KFXC 60 |2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | 54330-40 245 20.30 129.50 | PPPC302LFBN 
40 | 3.90 (99.06) | 4.00(101.60) | 5453-40 5.96 4936 314.87 | PPTCAO1KFXC 62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4331-ND 256 2117 135.05 | PPPC312LFBN 
2 100 (2.54) | .200 (5.08) | S4532-ND 45 3.71 23.68 | РРРСО21КЕХС 64 |3410(7874) | 3.22 (81.78) | 54332-40 2.63 2175 138.75 | PPPC322LFBN 
3 -200 (5.08) | .300(7.62) | S4533-ND 70 5.77 36.82 | PPPCO31KFXC 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $4333-ND 271 2248 143.38 | PPPC332LFBN 
4 -300(7.62) | .400(10.16) | 54534-М0 91 754 48.10 | PPPCO41KFXC 68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | 54334-40 280 23.20 148.00 | PPPC342LFBN 
5 | .400(1016) | .500(12.70) | S4535-ND 96 7.95 50.69 | PPPC051KFXC 70 |340(8636) | 3.52 (89.40) | S4335-ND 2.87 23.78 151.70 | PPPC352LFBN 
6 |.500(12.70) | .600 (15.24) | 54536-40 146 9.57 _ 6105 | РРРСО61КРХС 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4336-ND 2.96 2451 156.33 | PPPC362LFBN 
7 | 600(1524) | 700(1778) | S4537-ND 134 — 1111 70.86 | PPPC071KFXC Fi А 
ig. 5 — Dual Row Female Headers, Right Angle 
8 | .700(17.78) | .800 (20.32) | 54538-40 153 1270 81.03 | PPPCOBIKFXC 
9 ӘНДЕ, 00200 54539-40 1.73 1430 9121 | PPPCOS1KFXC 2 100 (2.54) | .224(5.68) | S4415-ND 51 421 26.83 | PPTCO22LJBN 
10 S00 (2286) 1.00 (25.40) | S4540-ND — 192 1500 101.57 | PPPC101KFXC 3 | 200(5.08) | .324(8.22) | S4416-ND 68 5.66 36.08 | PPTCO32LUBN 
11 11.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | S4541-ND 176 1456 92.87 | PPPC111KFXC E абое) зм 1820) А г Ta m PET 
12 1102794) | 120(3048) | S4542-ND 15 15.92 10157 | PPPC121KEXC : ‚ 1 д i ў 
13 | v20(3048) | 130 (8302) S4543ND 208 1720 10971 | РРРСІЗІКЕХС 6 | 500(1270) | .624(15.84) | S4419-ND 1.28 10.59 6753 | PPTCOG2LJBN 
14 | 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S4544-ND 224 18.53 118.22 | PPPC141KFXC И ҰНЫН oa 0.92) ЕДІН 1 1050 gaor ea 
15 | 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | S4545-ND 2.39 19.81 126.36 | PPPC151KFXC : ] 4 - . ў 
16 |150 (38.10) | 1.60 (40.64) | S4546-ND 2.56 2147 195.05 | РРРСІбІКЕХС 3 300 2032) 02 ae 00) 9142240 1 11:95 Ва Ra WE" 
12 160000) ШЕГІ ӨСИЕТІ 215 2254 ise ОС 11 100 (95.40) КЕШУ 54424-ND 1635 1354 86.40 | PPTC112LJBN 
19 15045) шага, 54549-40 303 2514 16040 | PPPC191KFXC 12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (31.08) | $4425-ND 1.79 14.82 94.54 | PPTC122LJBN 
20 |190(4826) | 200(5080) | $4550-ND 320 2651 16909 | PPPC201KFXC 13 | 120 (30.48) 130 (8362) S4426-ND 1.94 1610 102.68 | PPTC132LJBN 
Gold 21 | 2.00 (50.80) | 210 (53.34) | S4551-ND 313 25.93 165.39 | PPPC211KFXC i Tad dal Ede Ш 208 г 1028 PE TC ASLEN 
22 |210(53.34) | 2.20 (55.88) | S4552-ND 328 2717 17335 | PPPC221KFXC 16 150 (38-10) ейі ТІ S4429.ND 222 1839 11729 | PPTC162LJBN 
23 |220(55.88) | 2.30 (58.42) | S4553-ND 242 2836 180.93 | PPPC231KFXC SAN : : 
й 17 |1.60(40.64) | 1.72 (43.78) | S4430-ND 2.35 — 1949 12432 | PPTC172LJBN 
24 | 230(5842) | 2.40 (60.96) | S4554-ND 3.58 2964 189.07 | PPPC241KFXC 17 1500069 1.72 (1378) с. 2205 1848 13122 | borer UEN 
25 | 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S4555-ND 373 3001 19721 | PPPC251KFXC -70 (43.18) (46.32) 4 у 65 j 
d 19 |1.80(45.72) | 1.92 (48.86) | S4432-ND — 2.63 2175 138.75 | PPTC192LJBN 
26 _| 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4556-ND 3.87 32.10 204.80 | PPPC261KFXC 20 | t90 4826) | 202(5140) | SM3S-ND 277 — 2294 — 14634 | PPTC2O2LIEN 
27 |2.60(66.04) | 2.70 (68.58) | S4557-ND 4.03 33.35 21275 | PPPC271KFXC й 107507 i ў і ў 
Tin 21 | 2.00 (50.80) | 2.12(53.94) | 54434-40 290 — 2404 153.37 | PPTC212LJBN 
28 |2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4558-ND 417 3454 22034 | РРРСОВІКЕХС 
29 | 280(71.12) | 290 (7306) | SA559-ND 432 3582 228.48 PPPC291KFXC 22 |210(53.34) | 2.22 (56.48) | 54435-40 — 305 2523 160.95 | PPTC222LJBN 
30 |290(7366) | 3.00 (76.20) | 54560-40 448 — 37.09 236.62 | PPPC301KFXC m 200 (5548) a г) EPPEN a8 5888 16798 БЕТС2ЯД ЕН 
31 | 3:00 (7620) | 3.10 (7874) | S4561-ND 462 — 3828 24420 | PPPC311KFXC s: 240 (60.96) 250 [B4 10) REORUM 332 2752 11557 | РТС ДЫН 
32 |310(7874) | 3.20(81.28) | 54562-40 477 3956 252.34 | PPPC321KFXC 26 | 250(6350) |269(6664) | S4439-ND 360 2981 190.18 | PPTC2G2LJEN 
33 |320(81.28) | 3.30 (83.82) | S4563-ND 4.92 4075 259.93 | PPPC331KFXC MT : : : 
B 27 |2.50(66.04) | 2.72 (6918) | 54440-40 274 3100 19777 | PPTC272LJBN 
34 | 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | 54564-40 507 41.99 267.88 | PPPC341KFXC 
Е 28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.72) | S4441-ND 3.87 32.10 204.80 | PPTC282LJBN 
35 | 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S4565-ND 521 — 43.18 275.47 | PPPC351KFXC 
ў 29 |2.80 (71.12) | 2.92 (74.26) | S4442-ND 402 3329 212.38 | PPTC292LJBN 
36 | 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S4566-ND 537 4446 283.61 | PPPC361KFXC 
30 |2.90(73.66) | 3.02 (76.80) | 54443-40 415 3439 21941 | PPTC302LJBN 
37 |3.60(91.44) | 370 (93.98) | 54567-40 5.52 4573 29175 | PPPC371KFXC i 
31 _| 3.00 (76.20) | 3.12 (79.34) | 5444440 429 3555 226.81 | PPTC312LJBN 
38 | 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S4568-ND 566 4600 299.33 | РРРСЗВІКЕХС 
д 32 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.88) | 54445-40 442 3666 233.84 | PPTC322LJBN 
39 | 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S4569-ND 581 48.17 20729 | PPPC391KFXC 
40 | 390(9906) | 4.00(101.60) | 5487040 — 596 4996 31487 | PPPCADIKPXC 38 |3⁄20(8128) 332 (8440) S4446-ND 457 37.85 24143 | PPTC332LJBN 
2 Ё E : Е 34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.96) | S4447-ND 470 38:95 248.46 | PPTC342LJBN 
Fig. 4 — Dual Row Female Headers 35 |340(8636) | 3.52 (89.50) | 54448-40 444 40.14 256.04 | PPTC352LJBN 
4 100 (2.54) | .220(5.58) | $4202-ND 42 348 2220 | PPTCO22LFBN 36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (92.04) | 5444940 4.99 41.33 263.63 | PPTC362LJBN 
6 | .200(5.08) | .320(812) | S4203-ND 58 479 30.53 | PPTCO32LFBN 37 | 360(9144) | 3.72 (94.58) | 54450-40) 5412 4243 270.66 | PPTC372LJBN 
8 | .300(7.62) | 420 (10.66) | S4204-ND 77 6.38 40.70 | PPTCO42LFBN 38 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.12) | S4451-ND 5206 4362 278.24 | PPTC382LJBN 
Tin 10 |.400(1016) | 520 (13.20) | $4205-ND 82 6.82 43.48 | PPTCOS2LFBN 39 |380(9652) | 3.92 (99.66) | S4452-ND 540 4472 285.27 | PPTC392LJBN 
12 |.500(1270) | .620 (15.74) | S4206-ND 93 7.69 49203 | PPTCOG2LFBN 40 | 3.90(99.06) | 4.02 (102.20) | S4453-ND 554 4591 292.86 | PPTCAO2LJBN 
14 |.600(1524) | 720(18.28) | S4207-ND 109 899 57.35 | PPTCO72LFBN mv 2 | 100(254) | .224(6.68) | S4454-ND 51 421 26.83 | PPPC022LJBN 
16 | .700 (17.78) | .820(20.82) | S4208-ND — 1.24 10,0 65.68 | PPTCOB2LFBN 9 3 | 200(5.08) | .324(8.22) | 54455-М0 68 5.66 36.08 | PPPCO32LJBN 
18 | 800 (20.32) | .920 (23.36) | $4209-ND 1.40 1160 74.00 | PPTCO92LFBN (Continued) 
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eullins .1" (2.54mm) Female Headers (Солі) 


No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish Pos. A B Part No. 1 10 100 | Part Мо. Finish Pos. A B Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
4 | .300(7.62) | .424 (10.76) | $4456-ND .91 754 4840 | PPPC042LJBN 22 |210(53.34) | 2.22 (56.38) | S4591-ND 6.56 5438 346.88 | PPTC222KFMS 
5 | 400(1016) | 524 (13.30) | S4457-ND .96 792 50.51 | PPPC052LJBN 23 |2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4592-ND 6.86 56.81 36242 | PPTC232KFMS 
6 | 500(12.70) | .624(15.84) | S4458-ND 1.28 10.59 67.53 | PPPCOG2LJBN 24 |230(5842) | 2.42 (61.46) | 54593-40 7.15 59.28 378.14 | PPTC242KFMS 
7 | 600(1524) | .724(18.38) | SA459-ND 1.27 10.50 66.97 | PPPCO72LJBN 25 |2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4594-ND 7.45 61.74 393.87 | PPTC252KFMS 
8 | 700(17.78) | .824(20.92) | S4460-ND 1.28 10.59 67.53 | PPPCOS2LJBN 26 _ 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4595-ND 775 6418 409.41 | PPTC262KFMS 
9 | 800(2032) | .924 (23.46) | 54461-40 1.44 11.95 76.22 | PPPCO92LJBN 27 |2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4596-ND 8.05 66.73 425.69 | РРТС272КҒМ5 
10 | .900 (22.86) | 1.02 (26.00) | 54460-40 1.49 12.35 78.81 | PPPC102LJBN 28 |2170 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4597-ND 8.35 69.19 441.41 | PPTC282KFMS 
11 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.54) | 54463-40 1.63 13.54 86.40 | PPPC112LUBN 29 |2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4598-ND 865 71.63 456.95 | PPTC292KFMS 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (31.08) | S4464-ND 1.79 14.82 94.54 | PPPC122LJBN 30 |2.90(73.66) | 3.02 (76.70) | S4599-ND 894 7410 472.68 | PPTC302KFMS 
13 |1.20(30.48) | 1.32 (33.62) | 54465-40 1.94 16.10 — 102.68 | PPPC132LJBN Tin 31 _| 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4600-ND 574 47.56 303.40 | PPTC312KFMS 
14 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.16) | 54466-40 2.09 17.28 11026 | PPPC142LJBN 32 |310(78.74) | 3.22 (8178) | 54601-40 9.53 7900 503.94 | PPTC322KFMS 
15 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.70) | 54467-40 224 18.53 118.22 | PPPC152LJBN 33 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | 54602-40 9.84 81.55 520.22 | PPTC332KFMS 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.24) | 54468-40 222 1839 117.29 | PPPC162LJBN 34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | 54603-40 10.14 8401 535.95 | PPTC342KFMS 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.78) | 54469-40 2.35 1949 124.32 | PPPC172LJBN 35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | 54604-40 10.43 86.45 551.49 | PPTC352KFMS 
18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.32) | 54470-40 249 2065 131.72 | PPPC182LJBN 36 |3.50(88.90) | 3.62 (91.94) | S4605-ND 10.73 8891 567.21 | PPTC362KFMS 
19 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.86) | 54471-40 2.63 21.75 138.75 | PPPC192LJBN 37 |3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | 54606-40 11.03 9138 582.94 | PPTC372KFMS 
20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.40) | 54472-40 2.77 22.94 146.34 | PPPC202LUBN 38 |3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | 54607-40 11.32 93.82 598.48 | PPTC382KFMS 
21 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.94) | 54473-40) 2.90 2404 153.37 | PPPC212LJBN 39 |3.80(96.52) | 3.92 (99.56) | 54608-40 11.63 96.37 614.76 | PPTC392KFMS 
Gold 22 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.48) | 54474-40 3.05 25.23 160.95 | PPPC222LJBN 40 | 3.90(99.06) | 4.02 (102.10) | S4609-ND 11.93 98.83 — 630.48 | PPTC402KFMS 
23 | 2.20(55.88) | 2.32 (59.02) | SA475-ND 9318 2653 — 167.98 | PPPC232LJBN 2 | 100(254) | .220(5.58) | 5461040 — .91 754 4810 | PPPCO22KFMS 
24 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.56) | S4476-ND 3.32 27.52 175.7 | PPPC242LJBN 3 .200 (5.08) .320 (8.12) | S4611-ND 1.28 10.59 67.53 | PPPCO32KFMS 
25 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.10) | S4477-ND 347 2871 183.15 | PPPC252LJBN 4 200 (7.62) | .420 (10.66) | 54612-40 1.49 1235 78.81 | РРРС042КҒМ5 
26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.64) | 54478-40 3.60 29.81 19018 | PPPC262LJBN 5 | 400(10.16) | .520(13.20) | 54613-40 1.86 1540 98.24 | PPPC052KFMS 
27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.18) | 54479-40 3.74 31.00 197.77 | PPPC272LJBN 6 ] 500 (1270) | .620(15.74) | 5461440 218 18.04 115.07 | PPPCOG2KFMS 
28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (7172) | SA480-ND 3.47 3210 20480 | PPPC282LJBN 7  |.800(1524) | 720(1828) | S615-ND 2.53 2100 19294 | PPPCO72KFMS 
29 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.26) | $4481-ND 4.02 33.29 212.38 | PPPC292LJBN 8 | 700(17.78) | (820 (20.82) | S4616-ND 2.89 23.95 152.81 | PPPC082KFMS 
30 | 2.90 (73.66) | 3.02 (76.80) | 54482-40 4.15 3439 219.41 |PPPC302LJBN 9  |.800(20.32) | .920 (23.36) | S4617-ND 3.26 2700 17224 | PPPC092KFMS 
31 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.34) | 54483-ND 4.29 35.55 226.81 | PPPC312LJBN 10 | 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S4618-ND 3.62 29.99 191.29 | PPPC102KFMS 
32 | 3.10 (78.74) | 3.22 (81.88) | S4484-ND 4.42 36.66 233.84 | PPPC322LJBN 11 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | S4619-ND 3.39 2810 179.27 | PPPC112KFMS 
38 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.42) | SA485-ND 457 37.85 _ 241.43 | PPPC332LJBN 12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S4620-ND — 3771 3074 — 19610  PPPC122KFMS 
34 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.96) | 54486-40 470 3805 24846 | PPPC342LJBN 13 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | 54601-40 402 3329 212.38 | PPPC132KFMS 
35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.50) | 54487-40 4.84 4014 256.04 | PPPC352LJBN 14 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $4622-ND 432 35.82 22848 | PPPC142KFMS 
36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (92.04) | S4488-ND 4.99 41.33 263.63 | PPPC362LJBN 15 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4623-ND 463 3837 24476 | PPPC152KFMS 
37 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.58) | 544890 512 4243 270.66 | PPPC372LJBN 16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | 54624-40 494 4089 260.85 | PPPCI62KFMS 
38 | 3.70 (93.98) | 3.82(97.12) | 54490-40 526 4362 278.24 | PPPC382LJBN 17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | 54625-0 — 525 4353 27769 | PPPCI72KFMS 
39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.66) | 5444-47 540 4472 285.27 | PPPC392LJBN 18 | 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | 54626-40 5.56 4605 293.78 | PPPC182KFMS 
40 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.20) | 54492-40 554 45.91 292.86 | PPPC402LJBN 19 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | 54627-40. 587 4860 310.06 | РРРС192КҒМ5 
Fig. 6 — Dual Row Female Headers, 5МТ 20 |1.90(48.26) | 2.02 (51.30) | S4628-ND 617 5116 326.34 | РРРС202КҒМ5 
271100254) | 220558) | 54571-10 i 754 — 4810 |PPTCOZZKFMS Gold 21 _ 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | 54629-40 627 51.91 — 331.15 | PPPC212KFMS 
3 200 (5.08) | .320 (8.12) | S4572-ND 1.28 10.59 67.53 | PPTCO32KFMS 22 |2.0(53.34) | 2.22 (56.38) | 54630-40 6.56 54.38 346.88 | PPPC222KFMS 
4 | 300(762) | .420(10.66) | $4573-ND 149 1235 7881 | PPTCO42KFMS 23 |2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4631-ND 6.86 56.81 — 36242 | PPPC232KFMS 
5 400 (10.16) | .520(13.20) | 54574-40 1.86 1540 9824 | PPTCO52KFMS 24 |230(5842) | 2.42 (61.46) | 54632-40 7.15 59.28 37814 | PPPC242KFMS 
6 | 500(12.70) | .620(15.74) | S4575-ND 2.18 18.04 115.07 | PPTCOG2KFMS 25 |2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $4633-ND 7.45 61.74 393.87 | PPPC252KFMS 
7 | 600(1524) | 720(18.28) | 54576-40 253 2100 133.94 | PPTCO72KFMS 26 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4634-ND 775 64.18 — 409.41 | PPPC262KFMS 
в | 700(17.78) | .820(20.82) | $4577-ND 2.89 2395 15281 | PPTCOS2KFMS 27 |2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4635-ND 805 66.73 425.69 | PPPC272KFMS 
9 | .800 (20.32) 920 (23.36) $4578-№0 326 27.00 172.24 | PPTC092KFMS 28 |2.70(68.58) | 2.82 (71.62) | S4636-ND 8.35 6949 441.41 | РРРС282КҒМ5 
10 | .900(22.86) | 1.02 (25.90) | 54570-40 362 2999 19129 |PPTCIO2KFMS 29 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | S4637-ND 865 71.63 456.95 | PPPC292KFMS 
Tin 11 | 100(2540) | 1.12(28.44) | 54580-40 339 2810 179.27 | PPTC112KFMS 30 |2.90(73.66) | 3.02 (76.70) | 54638-40 8.94 7410 472.68 | PPPC302KFMS 
12 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S4581-ND 3.71 3074 19610 | PPTC122KFMS 31 _ 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4639-ND 574 4756 303.40 | PPPC312KFMS 
13 | 1.20(30.48) | 1.32(33.52) | $4582-ND 402 3329 21238 | PPTCI32KFMS 32 |310(78.74) | 3.22 (81.78) | 54640-40 9.53 79.00 503.94 | PPPC322KFMS 
14 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | 54583-40 4.32 35.82 228.48 | PPTCI42KFMS 33 |320(81.28) | 3.32 (84.32) | S4641-ND 9.84 81.55 520.22 | PPPC332KFMS 
15 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | 54584-40 463 38.37 24476 | PPTCI52KFMS 34 |3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | 54642-40 10.14 8401 535.95 | PPPC342KFMS 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4585-ND 4.94 40.89 260.85 | PPTC162KFMS 35 |3.40(86.36) | 3.52 (89.40) | 54643-40 10.43 8645 551.49 | PPPC352KFMS 
17 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | 54586-40 5.25 43.53 277.69 | РРТС172КҒМ5 36  |3.50(88.90) | 3.62 (91.94) | S4644-ND 10.73 88.91 567.21 | PPPC362KFMS 
18 | 1.70(43.18) | 1.82 (46.22) | 54587-10 556 46.05 293.78 | PPTC182KFMS 37 |3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | S4645-ND 11.03 91.38 582.94 | PPPC372KFMS 
19 | 1.80(45.72) | 1.92 (48.76) | S4588-ND 587 48.60 310.06 | PPTC192KFMS 38 |3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | 54646-М0 11.32 93.82 598.48 | PPPC382KFMS 
20 | 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S4589-ND 617 51.16 326.34 | PPTC202KFMS 39 | 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4647-ND 11.63 96.37 614.76 | PPPC392KFMS 
21 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | 54590-40 627 51.91 33115 | РРТС212КҒМ5 40 |3.90(99.06) | 4.02 (102.10) | 54648-40 11.93 98.83 630.48 | PPPC402KFMS 


HOW ТО ORDER: 
4 EASY STEPS 


How do l order an S1013 header 
with 16 pins? 
Call Digi-Key where you'll happily 
receive the price, 


Features 

* Available in 36-pin version or 1 to 35 size to 
meet your application 

* Temperature: -65%С - 125*C 

* UL Flammability Rating: 94\/-0 

* Current Rating: 3 amperes 


or 
Materials Determine the cost yourself. 
* Insulator Material: Black thermoplastic polyester = B => “і B | 5 ке -ND 
* Contact Material: CA510, phosphor bronze Number of 
“Contact Plating: Head: GTO —.00010 Tiny GZO Single Straight Single Right Angle Dual Straight Base Part mM 
— .000010" Gold; Tail: .00010" Tin Number LLL per Row 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... and number of pins desired. 
ЙБ ТЕЙ ETERENISTEEN Step 2. Begin with the appropriate "Base 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base | Pin Price" of your selected part number 
Finish A B Part No. 1 10 100 Part No. Part No: Price н Adder (refer to chart). 
Single Row Straight SMT (36 Pins) Eid Ce d Step 3. Multiply the number of pins you desire 
m | 02306.84) | 0.320(8.13) | S1013-36-ND 445 3978 32760 | GTC36SABN-M30 SED | DE CM by the "Pin Adder" of your selected 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1023-36-ND 3.96 _ 3545 291.90 | GTC36SFBN-M30 D 
$1023-XX-ND | 139 | .05 part number (refer to chart). 
бов | 0230(584) | 0.320(8.13) | $1033-36-ND 465 4157 34230 | GZC36SABN-M30 91033-ХХ-МО | 163 | 05 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | $1043-36-ND 393 35.19 28980 | GZC36SFBN-M30 51043-ХХ-МО | 138 | 06 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Single Row Right-Angle SMT (36 Pins) Single Row Right-Angle final cost! 
тт | 0230584) | .180(457) | S1113-36-ND 428 3825 31500 | GTC36SBSN-M89 —S: ui ims) н Our Example: 
0.318 (8.08) | .180(4.57) | S1123-36-ND 379 3392 27930 | GTC36SGSN-M89 orn 133 | W Step 1. S1013-16-ND 
бош | 0230(544)| .180(457) | S1133-36-ND 450 4029 33180 | GZC36SBSN-M89 $1133-XX-ND | 158 | 05 Step 2 1.56 
0.318 (8.08) | .180(4.57) | S1143-36-ND 878 3841 27510 | GZC368GSN-M89 $1143-XX-ND | 131 | .06 pa ` 
Dual Row Straight SMT (72 Pins) Dual Row Straight Step 3. 16 x .04 = .64 
m | 02306.84) | 0.420 (10.69) | S2331-36-ND 470 — 4284 35280 | GICSSDABNEMBD | түр í ы ше = Step 4. Your Cost = $2.20 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2341-36-ND 601 6981 44310 | GTC36DFBN-M30 SEM |n NOTE: For quantities of 10 or more, 
сой | 0230(544) | 0.420 (10.69) | S2351-36-ND 613 — 5483 45150 | GZC36DABN-M30 S235190CND | 215 | 08 call DIGI-KEY. 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2361-36-ND 678 6018 495.60 | GZC36DFBN-M30 S2361-0-ND | 236 | 08 
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си .025” (.64mm) Square Headers 


Features • Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C • UL 
Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes 
Materials • Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact 


Plating: Head: PTC — .00010” Tin; PZC — .000010" Gold; PXC — .000030" Gold; Tail: .00010" Tin 


Available in 
7 to 36 
Pin Varsions! 


TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... 
Dimensions STEP1 — [STEP2 | STEP3 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin 
Finish A B Part No. 1 10 100 | Part №. PONE e. [ar 
230 (6.84) | 120 um ие k 9187 7560 | PTCSGSAAN | ande Row Straight (36 Pins) 
230(5.84) | 230(5.84) | $1022-36-ND 177 1581 13020 | PTC36SABN | | ЗОРИ 39 | .0 HOW TO ORDER - 4 EASY STEPS 
1230 (5.84) | 320 (8:13) | $1032-36-ND 191 1709 14070 | PTC36SACN | | S1032XX-ND 98 | 03 
2230 (5.84) | .420 (10.67) | $1042-36-ND 208 1862 153.30 | PTC36SADN d i i 
230 (5.84) 0 (18 21 51052-36-ND 222 1980 16380 | PTC36SAEN | 51042200) 81 | 04 How do І order an $1012 header with 16 pins? 
2230 (5.84) | .620 (15.75) | S1062-36-ND 276 2474 20370 | РТОЗБЅАЕМ | | отоор xxND 128 | 15 M ; . | А 
Tin .230 (5.84) | .720 (18.29) | $1072-36-ND 294 2627 21630 | PTC36SAGN | | &4972.x-ND| 138 | 05 Call Digi-Key where you'll happily receive the price. 
1230 (5.84) | .820 (20.83) | 51082-36-М0 311 2780 22820 | РТОЗБЅАНМ | | олово мо 120 | 06 
318(8.08) | 120 (3.05) | S1212-36-ND 128 1148 9450 | PTC36SFAN | Fs1242:XX-ND| 66 | 702 or 
318 (8.08) | 2220 (5.59) | $1222-36-ND 211 1887 155.40 | PTC36SFBN S C | i 
318 (8.08) | 320 (8.13) | 51232-36-М0 228 0040 16800 тозбаған | 2122220000) 24 | 204 Determine the cost yourself 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $1242-36-ND 245 2193 18060 | PTC36SFDN | | S15429XND| 121 | 04 
318 (8.08) | 520 (13.21) | $1252-36-ND 331 2958 24360 | PIC36SFEN | | сузуу 141 | 06 сааао-ва - №9 
120 (3.05) | -120 (3.05) | $1083-36-ND NEW! 4.45 3978 32760  PXC36SZAN | S1083 XX ND T56 | 04 
230 (5.84) | .120 (3.05) |S1053-36-ND NEW! 239 2142 176.40 | PXC36SAAN | lS105390CND| B4 | 02 
230 (5.84) | 120 (3.05) | S1011-36-ND 128 1148 94.50  PZC36SAAN |  S101120CND| 6 | 02 Base Part Number Number of 
230 (5.84) | 230(584) | $1021-36-ND 214 1913  15750| PZC36SABN | |S102190XND| 87 | 04 Desired Pins 
1230 (5.84) | 320 (813) | $1031-36-ND 259 2349 19845 | PZC36SACN | |S10313XND| 105 | 04 
230 (5.84) | .420 (10.67) | S1041-36-ND 245 2193 180.60 | PZC36SADN | | S4041-XX-ND 121 ‘04 per row 
230 (5.84) | .520 (13.21) | $1051-36-ND 262 2346 19320 | PZC36SAEN | | 51051.ХХМО| 103 | 05 
"Ed БЕРІСІ EE 
old | 230 (5.84) |. 29 -36- ў | " ES “Digi » 
230 (5.84) | 820 (20.83) | $1081-36-ND 353 31.62 26040 | расзеванм | (ОХХ 147 | 08 Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of 
318 (8.08) | .120 (3.05) | 5103-36-00 NEW! 251 2244 18480 | PXC36SFAN | S1063 XX ND 88 Т 703 pins desired. 
1318 (8.08) | 120 (3.05) | $1211-36-ND 182 1454 11970 | PZC36SFAN | | s121190-ND| 67 | 03 
1318 (8.08) | .220 (5.59) | $1073-36-ND NEW! 362 3239 26670  PXC36SFBN | | S10730XND| 127 | 05 — ой Я 
1318 (8.08) | 220(559) | S1221-36-ND 259 2321 19110 | PZC36SFBN | | s1221-XXND| 100 | 05 Step 2. Begin with appropriate "Base Price" of your selected 
218 (8.08) | 320(8.13) | $1231-36-ND 276 2474 20370 | PZC36SFCN | | 51291. ХХМО| 118 | 05 Part Number (refer to chart). 
218 (8.08) | .420 (10.67) | S1241-36-ND 294 2627  21630| PZC36SFON | | &4241XX Мр 138 | 05 
1318 (8.08) | 520 (13.21) | S1251-36-ND 385 3443 28350 | PZC36SFEN | |&195190CND| 164 | 07 | | А ТЄ : 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single Row Right-Angle [36 Pins] Step 3. Multiply the number of pins you desire by "Pin Adder 
230 (5.84) | .100(2.54) | S1112-36-ND 151 1352 111.30 | PTC36SBAN | | S1112-XX-ND] 55 703 of your selected Part Number (refer їо chart). 
230 (5.84) | 200(5.08) | 51122-36-М0 194 1734 14280 | PTC36SBBN | | 54122XX-ND) 88 | 04 
230 (5.84) | 300(762) | $1132-36-ND 279 2499 205.80 | PTC36SBCN ХІ Я 
Tin | 230 (5.84) ЛІК | $1142-36-ND $76 3365 27720 | PTC36SBDN | | enon NDI 121 | 5 Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! 
1230 (5.84) | .500 (12.70) | 51152-36-М0 402 3596 29610 | PTC36SBEN | | $4152.XX-ND] 182 | 07 
318 (8.08) | 100 (2.54) | S1312-36-ND 194 1734 14280 | PTC36SGAN | FS131230€ND| 66 | 04 m 
1318 (8.08) | 200(508) | $1322-36-ND 348 31.11  25620| PTC36SGBN  S1322-XX-ND| 160 | 06 Our Example Your Digi-Key Part Number 
230(5.84) | .100 (2.54) |S1153-36-ND NEW! 319 2856 23520 | PXC36SBAN | [S1153-X€ND| 112 | 03 
230 (5.84) | 100 (2:54) | $1111-36-ND 182 1632 13440 | PZC36SBAN | | $1111-XX-ND| 89 | 03 
230(5.84) | 200 (5.08) | $1121-36-ND 228 2040  16800| PZC36SBBN | |S1121-XX-ND| 102 | 04 Step 1. S1012-16-ND $ £ - ND 
230 (5.84) | 300 (762) | $1131-36-ND 322 2882 23730 | PZC36SBCN | | 51131-XX-ND| 132 | 06 E 
Gold | 230 (5.84) | .400 (10.16) | $1141-36-ND 425 3800  31290| PZC36SBDN | | St141-XX-ND | 171 | 08 
230 (5.84) | .500 (12.70) | 51151-36-М0 4:50 — 4029 33180 | PZC36SBEN | | 51151-XX-ND| 198 | 08 
318 (8.08) | 100 (2.54) | S1311-36-ND 234 2091 172.20 | PZC36SGAN | [S1311-€ND| 109 | 04 Step 2 39 
1318 (8.08) | .200 (5.08) | $1321-36-ND 402 3596  296.10| PZC36SGBN | | 51321-XX-ND| 182 | 07 : | 
Dual Row Straight (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) 
230 (5.84) | .120 (3.05) | S2012-36-ND 185 1658 13650 | PTC36DAAN | | S2012-KX-ND] 92 | 03 
230(5.84) | 230(5.84) | S2022-36-ND 276 2474 20370 | PTC36DABN | | 52022-ХХ-М0| 118 | 05 Step 3 16 x .02 = 32 _ 
1230 (5.84) | 320 (8.13) | S2032-36-ND 396 3545 29190 PTC36DACN | | 52032-ХХ-МО| 176 | 07 ep 5. Х.Је =. X = 
2230 (5.84) | .420 (10.67) | S2042-36-ND 430 3851 31710 | PTC36DADN | | S2042-XX-ND| 176 | 08 
230 (5.84) | .520 (13.21) | $2052-36-ND 465 4157 34230 | PTC36DAEN | | S2052-XX-ND | 214 | 08 
230 (5.84) | .620 (15.75) | $2062-36-ND 596 5330 13890 | PTC3EDAFN | | 52062 ХХМО| 248 | 11 
Tin | 230 (5.84) | 720 (18.29) | $2072-36-ND 6.33 5661 46620 | PTC36DAGN | | S2072-XX-ND| 252 | 12 Step 4. Your Cost - $.71 Your Cost = $ 
1230 (5.84) | .820 (20.83) | S2082-36-ND 670 5993  49350| PTC36DAHN | | S2082-XXND| 292 | 12 EN 
318 (8.08) | .120(3.05) | $2212-36-ND 234 2091 17220 | PTC36DFAN | [82212-9XND| 109 | 04 
218 (8.08) | 220(5.59) | S2222-36-ND 365 3264  268.80| PTC36DFBN | | 52222-XX-ND| 142 | 07 : н 
318 (8.08) | .320 (8.13) | S2232-36-ND 399 3570 294.00 | PTC36DFCN | | 52232-0СМ0| 179 | 07 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $2242-36-ND 433 3876 31920 | PTC36DFON | | 52242-XX-ND| 180 | 08 call DIGI-KEY 
318 (8.08) | 520 (13.21) | $2252-36-ND 5.59 4998 41160 | PTC36DFEN | |52252-0СМ0| 244 | 10 š 
120 (3.05) | .120 (3.05) | $2411-36-ND NEW! — 641 5738 47250 | PZC36DZAN | | S2411-X-ND| 225 | 08 
230 (5.84) | 120(3.05) | S2371-36-ND NEW! 419 3749 30870 PXCSGDAAN | [S2371-XX-ND| 147 | 04 
230 (5.84) | 120(305) | $2011-36-ND 237 2117 17430 | PZC36DAAN | |52011-Х-М0| 112 | 04 
230 (5.84) | 230(5.84) | $2021-36-ND 348 31.11  25620| PZC36DABN | |S2021-0CND 160 | 06 
230 (5.84) | 320(8.13) | $2031-36-ND 482 4310 35490 | PZC36DACN | | 52031-ХХ-М0| 197 | 09 s 
2230 (5.84) | .420 (10.67) | $2041-36-ND 5.16 4616 38010 | PZC36DADN | | 52041-ХХ-МО| 233 | 09 070 (178) 
230 (5.84) | .520 (13.21) | $2051-36-ND 550 4922 40530 | PZC36DAEN | | 52051-ХХ-МО| 234 | 10 n 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S2061-36-ND 690 6171  50820| PZC36DAFN | | 52061-ХХ-МО| 277 | 13 
Gold | 230 (5.84) | 720 (18.29) | $2071-36-ND 727 6503 53550 | PZC36DAGN | | 52071-ХХ-МО| 317 | 13 А 
1230 (5.84) | .820 (20.83) | S2081-36-ND тб? 6860  56490| PZC36DAHN | | 52081-ХХ-МО| 324 | 14 
318(8.08) | 120 (3.05) | S2381-36-ND NEW! 4.36 39.02 321.30 | PXC36DFAN | | $2381-XX-ND| 153 | 26 —t 100 (2454) 
"318 (8.08) | 120 (3.05) | S2211-36-ND 302 2703 22260 | PZC36DFAN | |S2211-XX-ND | 146 | .05 | | 100659 лоо (2.54) 069" 
1318 (8.08) | .220 (5.59) | $2391-36-ND NEW! 752 6732 55440 | PXC36DFBN | | 52391-ХХ-МО| 264 | 08 1— L Ў (52 
218 (8.08) | 220 (5.59) | S2221-36-ND 462 4131 34020 | PZC36DFBN | |52221-Х-40| 211 | 08 B Tail | 100 (254) 
218 (8.08) | 320(8.13) | S2231-36-ND 496 4437 36540 | PZC36DFCN | | 52231-ХХ-МО| 242 | 09 у ñ fi) Y 
318 (8.08) | .420 (10.67) | S2241-36-ND 5.30 4743 39060 | PZC36DFON | |S2241-0CND 212 | 10 -Bi 
1318 (8.08) | 520 (13.21) | S2251-36-ND 667 5967 491.40 | PZC36DFEN | | 52251-ХХ-М0| 288 | 12 
230 (5.84) | .100 (2 = Гэтай 20580 | PTCSSDBAR ee Г, Single Single Dual oual 
1230 (5.84) | 200 (5.08) | S2122-36-ND 405 36:21 29820 | PTC36DBBN | | S2122-0-ND| 185 | 07 Straight Right Angle Straight Right Angle 
230(5.84) | 300 (7.62) | $2132-36-ND 6.10 5457 44940 | PTC36DBCN | | 52132-ХХ-МО| 263 | 11 
Tin | 230 (5.84) | 400 (10.16) | $2142-36-ND 670 5993  49350| PTC36DBDN | | 52142-ХХ-МО| 292 | 12 
1230 (5.84) | 500 (12.70) | S2152-36-ND 730 6528 53760 | РТСЗВОВЕМ | | S2452-XX-ND| 320 | 13 
318 (8.08) | 100 (2.54) | S2312-36-ND 533 4769 39270 | PTC36DGAN | | S2312-XX-ND| 216 | 10 050 (1.27) Typ. 1028 089 8a. 
.318(8.08) | .200(5.08) | S2322-36-ND 6.58 5891 485.10 | PTC36DGBN | | S2322-XX-ND| 2.79 12 Дод A Typ. 
2230 (5.84) | .100 (2.54) | $2421-36-ND NEW! 564 5049 415.80 | PXC36DBAN | | S2421-XX-ND| 198 | .06 
230 (5.84) | 100 (2:54) | S2111-36-ND 342 3060 252.00 | PZC36DBAN | |S2111-0CND 153 | 06 ЗЗА 
230(5.84) | .200 (5.08) | S2121-36-ND 479 4284 35280 | PZC36DBBN | |S2121-0CND | 193 | 09 ingle Row 
230 (5.84) | 300 (7:62) | S2131-36-ND 707 6324 52080 | PZC36DBCN | | 52131-ХХ-МО| 296 | 13 
Gold | 230 (5.84) | 400 (10.16) | $2141-36-ND 764 68.34 56280 | PZC36DBDN | |S2141-0CND | 321 | 14 
2230 (5.84) | .500 (12.70) | S2151-36-ND 824 7370 60690 | PZC36DBEN | [S2151-0€ND, 350 | 15 alfalfa alfalfa ILI 
1318 (8.08) | 100 (2.54) | $2311-36-ND 6.30 5636 46410 | PZC36DGAN | | S2311-XX-ND] 284 | 11 
1318 (8.08) | “200 (5.08) | $2321-36-ND тб? 68.60 56490 | PZC36DGBN | | 52321-ХХ-МО| 324 | 14 ojojo 925 
Shorting Jumpers үү 
Тїп = S9000-ND — g — l'STCOZSYAN Dual Row Боро те. "m 
Au Flash 1% S9001-ND — 16 — | SPC02SYAN 60 (81549) 
Gold F=255—Bpen end | $9002-ND — 131 — | SSC02SYAN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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боюу Waldom 100” KK* апа .100” C-Grid° Breakaway Headers 


Fig. 1 — КК® Breakaway Header - Right Angle 


Features: • 250V * 4.0А * Contact Resistance: 20mQ max. * Dielectric Withstanding Voltage: 1500V • Insulation Re- 
sistance: 50K MQ min. • Housing: Glass-filled nylon, UL94V-0 e Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025") 
square • Temperature Range: 0°C ~ 75°C • UL File No.: E29179 • CSA File No.: LR19980 
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Fig. 3 — .100” КК” Breakaway Header - Single 
Row, Unshrouded, SMT, Vertical 

Features: * 250V • 3.0A “ Contact Resistance: 30mQ 
max. • Withstanding Voltage: 1500VAC * Insulation 
Resistance: 50,000 МО min. * Housing: PA Polyamide 
(Nylon), High Temperature * Contact: Phosphor Bronze 
* Temperature Range: 0°С ~ 75°C * UL 94V-0 


Mating End PC Tail 
M (Inch) P (Inch) 


244 120 


Part No . 

22-28-8XX0* 
22-28-8XX2* 
22-28-8XX1* 
22-28-8XX3* 


324 120 


*Replace XX with no. of circuits, 02-36. 


Fig. 4 — C-Grid® Breakaway Header - Dual Row, 
Vertical 


Features: • 250V • 3.0A “ Contact Resistance: 15mQ 
max. • Dielectric Withstanding Voltage: 600V • In- 
sulation Resistance: 1000 MO min. * Housing: Glass- 
filled polyester, UL94V-0 * Contact: Phosphor Bronze 
* Temperature Range: -40°C ~ 105°C * UL File No.: 


Fig. 2 — КК” Breakaway Header - Vertical 


Features: • 250V * 4.0A • Contact Resistance: 20mQ тах. • Dielectric Withstanding Voltage: 1500V e Insulation 
Resistance: 50K MQ min. * Housing: Glass-filled nylon, UL94V-0 e Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025") 
square * Temperature Range: 0°C ~ 75°C • UL File No.: E29179 = CSA File No.: LR19980 


Fig. 5 — C-Grid® Breakaway Header - Low 
Profile, Dual Row, Right Angle 


Features: • 250V * 3.0А e Contact Resistance: 15mQ 
max. * Dielectric Withstanding Voltage: 600V • In- 
sulation Resistance: 1000 MQ min. * Housing: Glass- 
filled polyester, UL94V-0 • Contact: Phosphor Bronze 
e Temperature Range: -40°C ~ 105°C • UL File No.: 


Mating End PC Tail 
M (Inch) P (Inch) 


240 125 


Part Мо. 

22-28-4XX0* 
22-28-4XX3* 
22-28-AXX1* 
22-28-4XX4* 


“Replace XX with no. of circuits, 02-36. 


320 130 


Fig. 6 — C-Grid^ Header - Dual Row, SMT, 
Vertical 


Features: • 250V “ 3.0А • Contact Resistance: 15mQ 
max. * Dielectric Withstanding Voltage: 1500V * Insul- 
ation Resistance: 1,000 MO min. * Housing: High temp- 
erature thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor 
Bronze * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C • UL 


£29179 (G) • CSA File No.: LR19980A E29179 (H) File No.: Е29179 (H) * CSA File No.: LR19980A 
—.090 
Сіг- Dim. (Inch) Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Molex 
cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | Рай Мо. cuits A B Part No. 1 10 100 Part №. 
26 | 2600 2.500 | WMG226-ND 2.02 1.79 1.19 | 22-28-8261 14 | 1400 13300 | WM6514-ND 97 86 .58| 22-28-4143 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2700 | WM6228-ND 246 1.91 1.27 22-28-8281 16 | 1.600 1.500 | WM6516-ND 1.08 .96 .64 22-28-4163 
2 T 300 00 | WM6OO2-ND 35 3 21122288020 30 | 3.000 2.900 | WM6230-ND 2.30 2.03 1.36 |22-28-8301 18 | 1.800 1.700 | WM6518-ND 1.19 1.06 .71| 22-28-4183 
з | 300 200 | WMGO03-ND 42 38 25 22-28-8030 32 | 3.200 3.100 | WM6232-ND 243 2.15 1.44 | 22-28-8321 20 | 2.000 1.900 | WM6520-ND 1.30 1.15 .77| 22-28-4203 
4 | 400 300 | WM6004-ND 49 44 29 22-28-8040 34 | 3.400 3300 | WM6234-ND 2.57 2.28 1.52 |22-28-8341 22 | 2.200 2100 | WM6522-ND 1.41 1.25 .83| 22-28-4223 
5 500 ‘400 | WM6005-ND 56 50 .33 22-28-8050 36 | 3.600 3.500 | WM6236-ND 2.71 2.40 1.60 | 22-28-8361 24 | 2.400 2.300 | WM6524-ND 1.52 1.34 .90] 22-28-4243 
6 600 500 | WM6006-ND 63  .56 .38 22-28-8060 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15и Select Gold 26 | 2.600 2.500 | WM6526-ND 1.63 1.44 .96| 22-28-4263 
7 | 70 600 | WMG007-ND 70 62 42 [22-28-8070 2 | 200 100 | WM6302-ND 39 34 .23|22-28-8023 28 | 2.800 2700 | WM6528-ND 1.73 1.54 1.03| 22-28-4283 
8 | 80 700 | WMG008-ND 77 68 46 22-28-8080 3 | 300 200 | WM6303-ND 47 42 228 | 22-28-8033 30 | 3.000 2.900 | WM6530-ND 1.84 1.63 1.09| 22-28-4303 
9 | 90 800 | WM6009-ND 84 74 50 22-28-8090 4 | 400  .300 | WM6304-ND 56 .50 233 22-28-8043 32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 1.95 1.73 1.15 22-28-4323 
10 | 1.000  .900 | WM6010-ND 91 .80 .54 22-28-8100 5 | 500 400 | WM6305-ND .64 .57 .38 | 22-28-8053 34 | 3.400 3.300 | WM6534-ND 2.06 1.82 1.22] 22-28-4343 
11 | 4.100 1.000 | WM6011-ND — 98 87 .58|22-28-8110 6 | .600 .500 | WM6306-ND .73  .65 .43 22-28-8063 36 | 3.600 3.500 | WM6536-ND 217 1.92 1.28| 22-28-4363 
12 | 1200 1.100 | WM6012-ND 105 .93 .62 22-28-8120 7 | 700 600 | WM6307-ND 82 .73 .49 22-28-8073 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 
14 | 1400 1.300 | WM6014-ND 1.18 1.05 170 22-28-8140 8 | 800 .700 | WM6308-ND .90 .80 .54 22-28-8083 2 | 20 100 | М/М6602-410 32 29 .19| 22-28-4021 
16 | 1.600 1.500 | WM6016-ND 1.32 117 .78 |22-28-8160 9 | 900 800 | WM6309-ND 99 .88 .59122-28-8093 з | 30 200 | WM6603-ND 38 за 223 22-28-4031 
18 | 1.800 1.700 | М/М6018-М0 1.46 1.30 .87 22-28-8180 10 | 1.000 .900 | WM6310-ND 1.08 .95 .64 22-28-8103 4 | .400 300 | WM6604-ND 43 38 226 22-28-4041 
20 2.000 1.900 | WM6020-ND 1.60 142 .95 [22-28-8200 11 1.100 1.000 | WM6311-ND 1.16 1.03 .69 |22-28-8113 5 .500 .400 | WM6605-ND 48 43 29| 22-28-4051 
22 | 2200 2.100 | WM6022-ND 1.74 1.54 1.03 |22-28-8220 12 120 1100 wes ND 125 m М о 6 | .600 _ 500 | WM6606-ND 54 48 .32|22-28-4061 
24 | 2.400 2.300 | WM6024-ND 1.88 1.66 1.11 [22-28-8240 - : Я 42 126 . -28- 7 | 700  .600 | WM6607-ND 59 .53 335 22-28-4071 
26 | 2.600 2.500 | WM6026-ND 2.02 1.79 1.19 | 22-28-8260 16 | 1.600 1.500 | WM6316-ND 1.59 141 .94 22-28-8163 8 | .800 700 | WM6608-ND 65 58 .39| 22-28-4081 
28 | 2.800 2.700 | WM6028-ND 216 1.91 1.27 |22-28-8280 18 | 1.800 1.700 | WM6318-ND 1.77 1.56 1.04 22-28-8183 9 | 90 800 | WM6609-ND 70 62 42| 22-28-4091 
30 | 3.000 2900 | WM6030-ND 2.30 2.03 1.36 |22-28-8300 20 | 2.000 1.900 | WM6320-ND 1.94 1.72 1.15 | 22-28-8203 10 | 1.000  .900 | М/М6610-М0 76  .67 .45 22-28-4101 
32 | 3200 3100 | WMGO32-ND 243 215 144 [22-28-8320 22 | 2200 2.100 | WM6322-ND 241 1.87 1.25 22-28-8223 tt | 1400 1000 | WMee11-ND 81 72 48 22-28-4111 
34 | 3400 3.300 | WM6034-ND 2.57 2.28 1.52 22-28-8340 24 | 2.400 2.300 | WM6324-ND 229 2.02 1.35 22-28-8243 12 | 1200 1.100 | WM6612-ND 86 77 51| 22-28-4121 
36 | 3.600 3.500 | WM6036-ND 2.71 2.40 1.60 | 22-28-8360 26 | 2.600 2.500 | WM6326-ND 2.46 2.17 1.45 22-28-8263 14 | 1400 1300 | WM6614-ND 97 86 58| 22-28-4141 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15и Select Gold 28 | 2.800 2.700 | WM6328-ND 2.63 2.33 1.55 22-28-8283 18 | 1800 1700 ШМОТ 119 106 71122284181 
30 | 3.000 2.900 | WM6330-ND 2.80 2.48 1.65 | 22-28-8303 А : M Е 
2 | 200 100 | WM6102-ND 39 34 23 22-28-8022 9-3 31 "WHMESEND 29€ ve 100 OPENS 20 | 2.000 1900 | WM6620-ND 1.30 1.15 77| 22-28-4201 
3 p" 200 MS ee ay = E: 225-4032 34 | 3400 3300 | WM6334-ND 315 278 186 22.28.8343 22 | 2.200 2400 | WM6622-ND 141 125 .83| 22-28-4221 
- : Я 56 50. -28- а ү | UE 24 | 2.400 2.300 | WM6624-ND 1.52 1.34 .90| 22-28-4241 
5 | 500 400 | WM6105-ND 64 57 38 22-28-8052 Е 332 254 106 22-28-8363 26 | 2600 2:500 | WM6626-ND 163 144 96] 22-28-4261 
6 | .600 .500 | WM6106-ND 73 «65 443 22-28-8062 19. 2 — Single Чом, кеи nn 28 | 2.800 2700 | WM6628-ND 1.73 1.54 1.03] 22-28-4281 
7 | 170  .600 | WM6107-ND 82 73 49 22-28-8072 2 | 200  .100 eM 29 26 .18 22-28-4020 30 | 3000 2900 | WM6630-ND 184 1.63 1.09 22-28-4301 
8 | 800 700 | WM6108-ND 90 80 54 22-28-8082 3 | -300 20 рамей 33 30 .20 22-28-4030 32 | 3200 3.100 | WM6632-ND 1,95 1.73 1.15| 22-28-4321 
9 | .900 800 | WM6109-ND 99 88 59 22-28-8092 4 | 400  .300 (МЫП 37 233 .22 22-28-4040 за | 3400 3300 | WM6634-ND 206 182 122| 22-28-4341 
10 | 1.000 .900 | WM6110-ND 1.08 .95 .64|22-28-8102 5 -500 .400 | WM6405-ND 41 .37 .25 22-28-4050 36 | 3.600 3500 | WM6636-ND 217 192 128| 22-28-4361 
11 | 1.400 1.000 | М/М6111-М0 1.16 1.03 .69 | 22-28-8112 6 | 600 .500 | WM6406-ND .45 40 .27 22-28-4060 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15и Select Gold 
12 | 1200 1400 | WM6112-ND 125 111 74 22-28-8122 7 | 00 600 | WM6407-ND .49 .43 .29 22-28-4070 I = 
14 | 1400 1300 | WM6114-ND 1.42 1.26 .84 22-28-8142 8 | 800 .700 | WM6408-ND .53 47 .31 22-28-4080 а 2200 100 имела ТІ) P a 21 EET 
16 | 1.600 1.500 | WM6116-ND 1.59 1.41 .94|22-28-8162 9 | .900 .800 | WM6409-ND .57 .50 234 22-28-4090 ` ; : DE 
18 | 1.800 1.700 | WM6118-ND 1.77 1.56 1.04 | 22-28-8182 10 | 1.000 .900 | WM6410-ND .61 .54 .36 22-28-4100 4 | 40 300 МПА 48 48 29 2228404 
20 | 2.000 1.900 | WM6120-ND 1.94 1.72 1.15 | 22-28-8202 11 | 1100 1.00 | WM6411-ND 64 .57 .38 | 22-28-4110 5 | 500 40 ама 55 49 33 22-28-1054 
22 |2200 2400 | WM6122-ND 241 1.87 125 22-28-8222 12 | 1.200 1100 | WM6412-ND 68 .61 41 [22-28-4120 6 ш 500 ШОКЫ 62 5 37) 2228-4064 
24 | 2400 2.300 | WM6124-ND 229 2.02 1.35 |22-28-8242 14 | 1400 1.300 | WM6414-ND .76 .68 .45 22-28-4140 7 | 700 800 D 68 61 41 22-08-4074 
26 | 2600 2500 | WM6126-ND 246 217 145 22-28-8262 16 | 1.600 1.500 | WM6416-ND 84 .75 .50|22-28-4160 8 | 800 700 ОНИ 75 87 45 2228404 
28 | 2800 2700 | WM6128-ND 263 233 1.55 22-28-8282 18 | 1.800 1700 | WM6418-ND 92 .82 .55 22-28-4180 9 | 900 800 шамана 22 73 4922284034 
30 | 3000 2:900 | WM6130-ND 280 248 1.65 | 22-28-8302 20 | 2.000 1.900 | WM6420-ND 100 89 .59 | 22-28-4200 10 | 100 20 амада 40 79 .53/22284104 
32 | 3200 3.100 | WM6132-ND 298 2.63 1.76 22-28-8322 22 | 2.200 2100 | WM6422-ND 108 .95 .64 22-28-4220 п [1:00 1000 ма 05 85 57 2228-4114 
34 | 3400 3300 | WM6134-ND 315 2.78 1.86 22-28-8342 24 | 2400 2300 | WM6424-ND 116 1.02 .68 22-28-4240 12 | 1200 1.100 Мед 102 91 61) 22-28-4124 
36 | 3600 3.500 | WM6136-ND 332 2.94 1.96 |22-28-8362 26 | 2.600 2.500 | WM6426-ND 1.23 1.09 .73/ 22-28-4260 14 | 1400 1.300 EAMON 1.16 1.03 69 22-28-4144 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6428-ND 1.31 1.16 .78|22-28-4280 16 | 1.600 1.500 | WM6716-ND 129 1.14 .76 22-28-4164 
2 | 200 400 TWMG202ND 35 31 21 [22-28-8021 30 | 3.000 2.900 | WM6430-ND 1.39 1.23 .82 22-28-4300 18 | 1.800 1.700 | WM6718-ND 1.43 1.26 .84 22-28-4184 
3 300 900 WM6203-ND 42 38 25 22-28-8031 32 3.200 3.100 | WM6432-ND 1.47 130 .87 | 22-28-4320 20 2.000 1.900 | WM6720-ND 1.56 1.38 .92|22-28-4204 
4 | 400 2300 С 49 м 29 2222904 34 | 3400 3.300 | WM6434-ND 155 137 92 22-28-4340 22 | 2.200 2.100 | WM6722-ND 170 1.50 1.00|22-28-4224 
5 | зю 400 М 5 50 33 22-28-8051 36 | 3.600 3.500 | WM6436-ND 163 144 96 22-28-4360 24 | 2.400 2.300 | WM6724-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-4244 
6 “600 500 | WM6206-ND %3 56 38 [22-28-8061 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15и Select Gold 26 2.600 2.500 | WM6726-ND 1.97 1.74 1.16] 22-28-4264 
7 | 700 800 Иа 70 в 42 25288071 2 | 200 100 | WM650-ND 3 29 19 22-28-4008 28 | 2.800 2700 | WM6728-ND 240 1.86 1.24| 22-28-4284 
a | зо 700 гр; 77 6 4622268051 з | 300 200 | WMe503ND 38 34 23 22-28-4033 30 | 3.000 2.900 | WM6730-ND 224 1.98 1.32 22-28-4304 
9 | оо 800 | WMe209-ND 84 74 50 2228-8091 4 | 400 300 | WM6504-ND 43 38 26 22-28-4043 32 | 3200 3100 | WM6732-ND 2.37 2.10 1.40| 22-28-4324 
10 | 1000 900 | WM6210-ND 91 80 54 22-28-8101 5 | 50 400 | WM6505-ND 48 43 29 29-08-4053 34 | 3.400 3.300 | WM6734-ND 2.51 2.22 1.48 | 22-28-4344 
11 | 1100 — 1.000 | WMG211-ND — .98 .87 58 22-28-8111 6 | 60 .500 | WM6506-ND 54  .48 .32 22-28-4063 36 | 3.600 3.500 | WM6736-ND 2.64 2.33 1.56] 22-28-4364 
12 | 1200 1.100 | WM6212-ND 105 93 .62 [22-28-8121 7 | 700  .600 | WM6507-ND .59 .53 .35 22-28-4073 Fig. 3— Single Row, Vertical Тіп 
14 | 1400 1.300 | WM6214-ND 118 105 70 22-28-8141 8 | .800 .700 | WM6508-ND 65 .58 .39 22-28-4083 2 | 200 100 | WM17435-ND 32 29 19] 68301-1054 
16 1.600 1.500 | WM6216-ND 132 117 178 |22-28-8161 9 .900 .800 | WM6509-ND ло .62 .42|22-28-4093 3 .300 200 | WM17436-ND .46  .41 .28| 68301-1014 
18 | 1.800 1.700 | WM6218-ND 146 1.30 .87 22-28-8181 10 | 1.000  .900 | WM6510-ND 76 .67 .45 22-28-4103 4 | 400  .300 | WM17437-ND 56 .50 .33| 68301-1015 
20 | 2.000 1.900 | WM6220-ND 1.60 142 .95 22-28-8201 11 | 1400 1000 | WM6511-ND 815 72 .48 22-28-4113 5 | 500 400 | WM17438-ND 70 862 42| 68301-1016 
22 | 2200 2400 | WM6222-ND 1.74 1.54 1.03 |22-28-8221 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15и Select Gold 6 .600 -500 | WM17439-ND .83  .74 .49 68301-1017 
24 | 2.400 2.300 | WM6224-ND 1.88 1.66 1.11 |22-28-8241 12 | 1.200 1.100 | WM6512-ND .86 77 .51 22-28-4123 (Continued) 
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(od Waldom 100" KK* and .100" C-Grid" Breakaway Headers (Cont.) 


Cir- Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Molex Сіг- Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Molex 
cuits A B Part No. 1 10 100] Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
7 | 700 600 | WM17440-ND 98 87 .58| 68301-1018 30 | 1490 1.400 | WM6930-ND 1.74 1.54 1.03 10-88-1301 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 150p 
8 | .800 700 | WM17441-ND 1.14 1.01 .67| 68301-1019 32 | 1590 1.500 | WM6932-ND 1.84 1.63 1.09 10-88-1321 Tin/Lead, Nickel Overall 
Fig. З — Single Row, Vertical - 15и Select Gold за | 1.690 1.600 | WM6934-ND 1.95 1.72 1.15 | 10-88-1341 4 | 190 100 | WM7104-ND 46 41 28] 10-88-1045 
2 .200 100 | WMi7442-ND 38  .34 .23| 68301-1055 36 | 1790 1.700 | WM6936-ND 2.05 1.81 1.21 | 10-88-1361 6 290 200 | WM7106-ND 58 .52 35 | 10-88-1065 
3 .300 200 | WM17443-ND 54 48 .32| 68301-1009 38 | 1.890 1.800 | WM6938-ND 2415 1.90 1.27 | 10-88-1381 8 -390 -300 | WM7108-ND ті  .63 .42 | 10-88-1085 
4 .400 300 | WM17444-ND .69  .61 .41| 68301-1010 40 | 1.990 1.900 | WM6940-ND 2.25 1.99 1.33 | 10-88-1401 10 490 400 | WM7110-ND 83 .74 .49 10-88-1105 
5 500 400 | WM17445-ND 84 74 .50| 68301-1006 42 | 2.090 2.000 | WM6942-ND 2.35 2.08 1.39 | 10-88-1421 12 .590 -500 | WM7112-ND 95 .85 .57 10-88-1125 
6 600 500 | WM17446-ND 98  .87 .58| 68301-1011 44 | 2190 2.100 | WM6944-ND 2.46 2.17 1.45 | 10-88-1441 14 .690 .600 | WM7114-ND 1.08 .95 .64 10-88-1145 
7 700 600 | WM17447-ND 113 100 .67| 68301-1012 46 | 2.290 2.200 | WM6946-ND 2.56 2.26 1.51 | 10-88-1461 16 190 1700 | WM7116-ND 1.20 1.06 71 | 10-88-1165 
8 800 700 | WM17448-ND 129 114 .76| 68301-1013 48 | 2.390 2.300 | WM6948-ND 2.66 2.35 1.57 | 10-88-1481 18 890 800 | WM7118-ND 1.32 1.17 178 | 10-88-1185 
= Е 50 | 2490 2400 | WM6950-ND 2.76 2.44 1.63 10-88-1501 20 | .990 .900 | WM7120-ND 1.45 1.28 .86 10-88-1205 
-100" C-Grid® Breakaway Header 52 | 2.590 2500 | WM6952-ND 286 253 1.69 | 10-88-1521 22 | 1090 1.000 | WM7122-ND 157 139 93 10-88-1225 
4 — Dual How, Vertical - 15и min. Select Gold 54 | 2.690 2.600 | WM6954-ND 2.97 2.62 1.75 | 10-88-1541 24 | 1490 1.100 | WM7124-ND 1.69 1.50 1.00 10-88-1245 
4 190 .100 | WM6804-ND 44 40 .27| 10-89-1041 56 | 2790 2.700 | WM6956-ND 307 2.71 1.81 | 10-88-1561 26 | 1290 1.200 | WM7126-ND 1.82 1.61 1.07 | 10-88-1265 
6 | 290 200 | WM6806-ND .56 .50 .33| 10-89-1061 58 | 2.890 2.800 | WM6958-ND 317 2.80 1.87 | 10-88-1581 28 | 1.390 1.300 | WM7128-ND 1.94 1.72 1.15 | 10-88-1285 
8 | .390 .300 | WM6808-ND 68 .60 .40| 10-89-1081 60 | 2.990 2.900 | WM6960-ND 327 2.89 1.93 10-88-1601 30 | 1490 1400 | WM7130-ND 2.06 1.83 1.22 10-88-1305 
10 | .490 400 | WM6810-ND 79 70 .47| 10-89-1101 62 | 3.090 3.000 | WM6962-ND 3.37 2.98 1.99 | 10-88-1621 32 | 1.590 1.500 | WM7132-ND 219 1.94 1.29 10-88-1325 
12 | 590 500 | WM6812-ND о 81 54 10-89-1121 64 | 3.190 3.100 | WM6964-ND 348 3.07 2.05 10-88-1641 34 | 1.690 1.600 | WM7134-ND 2.31 2.04 1.36 | 10-88-1345 
14 | 690 600 | WM6814-ND 1.03  .91 .61| 10-89-1141 66 | 3290 3.200 | WM6966-ND 3.58 3.16 2.11 10-88-1661 36 | 1790 1.700 | WM7136-ND 244 2.15 1.44 | 10-88-1365 
16 | 790 700 | WM6816-ND 114 1.01 .68| 10-89-1161 68 | 3.390 3300 | WM6968-ND 3.68 3.25 2.17 10-88-1681 38 | 1.890 1.800 | WM7138-ND 2.56 2.26 1.51 | 10-88-1385 
18 | .890 800 | WM6818-ND 1.26 141 .74| 10-89-1181 70 | 3490 3400 | WM6970-ND 3.78 3.34 2.23 10-88-1701 40 | 1.990 1.900 | WM7140-ND 2.68 2.37 1.58 | 10-88-1405 
20 | 990 .900 | WM6820-ND 1.37 122 .81|10-89-1201 72 | 3590 3.500 | WM6972-ND 3.88 3.43 2.29 10-88-1721 42 | 2.090 2.000 | WM7142-ND 2.81 2.48 1.66 10-88-1425 
22 | 1.090 1000 | WM6822-ND 1.49 1.32 .88| 10-89-1221 74 | 3.690 3.600 | WM6974-ND 3.99 3.52 2.35 10-88-1741 44 | 2.090 2.100 | WM7144-ND 2.93 2.59 1.73 | 10-88-1445 
24 | 1190 1.100 | WM6824-ND 1.61 1.42 .95| 10-89-1241 76 | 3790 3.700 | WM6976-ND 4.09 3.61 2.41 | 10-88-1761 46 | 2.290 2.200 | WM7146-ND 3.05 2.70 1.80 | 10-88-1465 
26 | 1290 1.200 | WM6826-ND 1.72 1.52 1.02) 10-89-1261 78 | 3.890 3.800 | WM6978-ND 419 3.70 247 10-88-1781 48 | 2390 2.300 | WM7148-ND 318 2.81 1.87 | 10-88-1485 
28 | 1390 1.300 | WM6828-ND 1.84 1.63 1.09| 10-89-1281 80 | 3.990 3.900 | WM6980-ND 429 3.79 2.53 10-88-1801 50 | 2.490 2400 | WM7150-ND 3.30 2.92 1.95 | 10-88-1505 
30 | 1.490 1400 | WM6830-ND 1.95 1.73 1.15) 10-89-1301 Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Tail - 52 | 2.590 2.500 | WM7152-ND 342 3.02 2.02 10-88-1525 
32 | 1.590 1500 | WM6832-ND 207 1.83 1.22| 10-89-1321 150p Tin/Lead, Nickel Overall 54 | 2690 2.600 | WM7154-ND 3.55 3.13 2.09 10-88-1545 
34 1.690 1.600 ТІЛЕРІ 219 1.93 m ои 4 Г 496 100 | WM7404-ND 71 63 22175102-0079 56 | 2790 2.700 | WM7156-ND 3.67 3.24 2.16 | 10-88-1565 
Т 7 - | .04 1. -89- Й , 58 | 2.890 2.800 | WM7158-ND 3.79 3.35 2.24 10-88-1585 
38 | 1.890 1.800 | WM6838-ND 242 2.14 1.43| 10-89-1381 B E^ En wae ND 12 із > 1802-0080 60 | 2.990 2.900 | WM7160-ND 392 3.46 2.31 10-88-1605 
40 | 1.990 1.900 | WM6840-ND 2.53 2.24 1.50 10-89-1401 10 | 490 700 | WM7410-ND 146 129 86 75102-0082 62 | 3.090 3.000 | WM7162-ND 4.04 3.57 2.38 10-88-1625 
42 | 2.090 2000 | WM6842-ND 2.65 234 1.56| 10-89-1421 12 | 59 500 | WM7412-ND 171 151 1.01| 75102-0083 64 | 3.190 3.100 | WM7164-ND 4.16 3.68 2.45 | 10-88-1645 
44 | 2.190 2100 | WM6844-ND 2.77 245 1.63 10-89-1441 14 | 60 600 | WM7414-ND 196 173 1.16 75102-0084 66 | 3290 3.200 | WM7166-ND 429 3.79 2.53 | 10-88-1665 
46 | 2290 2.200 | WM6846-ND 2.88 2.55 1.70 10-89-1461 16 | 790 700 | WM7416-ND 221 195 130 | 75102-0085 68 | 3.390 3.300 | WM7168-ND 441 3.90 2.60 10-88-1685 
48 | 2390 2.300 | WM6848-ND 3.00 2.65 1.77 10-89-1481 18 | .890 800 | WM7418-ND 246 2.17 145 75102-0086 70 | 3490 3400 | WM7170-ND 4.53 4.01 2.67 | 10-88-1705 
50 | 2.490 2.400 | WM6850-ND 342 2.75 1.84| 10-89-1501 20 | 990 900 | WM7420-ND 270 239 1.60|75102-0087 72 | 3590 3.500 | WM7172-ND 466 441 2.74 10-88-1725 
52 | 2590 2.500 | WM6852-ND 3.23 2.86 1.91] 10-89-1521 22 | 1090 1000 | WM7422-ND 295 261 174 | 75102-0088 74 | 3.690 3.600 | WM7174-ND 4,78 4.22 2.82 | 10-88-1745 
54 | 2.690 2.600 | WM6854-ND 3.35 2.96 1.97| 10-89-1541 24 | 1190 1100 | WM7424-ND 320 283 189 75102-0089 76 | 3790 3.700 | WM7176-ND 4.90 4.33 2.89 | 10-88-1765 
56 | 2790 2.700 | WM6856-ND 3.46 3.06 2.04| 10-89-1561 26 | 1290 1200 | WM7426-ND 345 205 2.04 | 75102-0090 78 | 3.890 3.800 | WM7178-ND 5.03 4.44 2.96 | 10-88-1785 
58 2.890 2.800 | WM6858-ND 3.58 3.16 2.11| 10-89-1581 28 1.390 1.300 | WM7428-ND 3.70 327 2.18 75102-0091 80 3.990 — 3.900 | WM7180-ND 5.15 4.55 3.04 | 10-88-1805 
60 2.990 2.900 | WM6860-ND 3.70 3.27 2.18] 10-89-1601 30 1490 1.400 | WM7430-ND 3.95 349 2.33 | 75102-0092 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - Tin 
62 | 3.090 3000 | WM6862-ND 3.81 3.37 2.25 10-89-1621 32 | 1.590 1.500 | WM7432-ND 420 3.71 2.48 | 75102-0093 6 | 300 200 | WM17449-ND 126 1.11 74 15-91-2060 
64 | 3.190 3400 | WM6864-ND 3.93 3.47 2.32| 10-89-1641 34 | 1690 1.600 | WM7434-ND 4.45 3.93 2.82 | 75102-0094 8 | 400 .300 | WM17450-ND 1.60 1.41 .94|15-91-2080 
66 | 3.290 3.200 | WM6866-ND 4.04 3.57 2.38| 10-89-1661 36 | 1790 1.700 | WM7436-ND 4.70 4.15 2.77 | 75102-0095 10 | 500 400 | WM17451-ND 1.79 1.59 1.06 | 15-91-2100 
68 | 3.390 3300 | WM6868-ND 4.16 3.68 2.45 10-89-1681 38 | 1.890 1.800 | WM7438-ND 4.95 4.37 2.91 | 75102-0096 12 | (600 .500 | WM17452-ND 2.30 2.03 1.36 15-91-2120 
70 | 3.490 3.400 | WM6870-ND 4.28 3.78 2.52) 10-89-1701 40 | 1.990 1.900 | WM7440-ND 5.20 4.59 3.06 | 75102-0097 14 | .700 “600 | WM17453-ND 2.73 242 1.61 | 15-91-2140 
72 | 3.590 3500 | WM6872-ND 4.39 3.88 2.59 10-89-1721 42 | 2090 22000 | WM7442-ND 5.45 4.81 3.21 | 75102-0098 16 | .800 700 | WM17454-ND 2.87 2.53 1.69 15-91-2160 
74 3.690 3.600 | WM6874-ND 4.51 3.98 2.66| 10-89-1741 44 2190 2100 | WM7444-ND 5.69 503 3.35 | 75102-0099 18 .900 .800 | WM17455-ND 3.04 2.69 1.79 | 15-91-2180 
76 | 3790 3.700 | WM6876-ND 4.63 4.09 2.73| 10-89-1761 46 | 2290 2.200 | WM7446-ND 5.94 5.25 3.50 | 75102-0100 20 | 1.000  .900 | WM17456-ND 3.60 3.18 2.12 | 15-01-2200 
78 3.890 3.800 | WM6878-ND 4.74 4.19 2.79) 10-89-1781 48 2.390 2.300 | WM7448-ND 6.19 5.47 3.65 | 75102-0101 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - 15р Select Gold 
80 | 3.990 3.900 | WM6880-ND 4.86 4.29 2.86| 10-89-1801 50 | 2.490 2.400 | WM7450-ND 6.44 5.69 3.79 | 75102-0102 6 | 300 200 | WM17457-ND 1.57 139 .93 | 15-91-0060 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Tail - 52 | 2.590 2.500 | WM7452-ND 6.69 5.91 3.94 | 75102-0103 8 | 400 300 | WM17458-ND 1.87 1.65 1.11 | 15-01-0080 
15и min. Select Gold 54 | 2.690 2.600 | WM7454-ND 6.94 6.13 4.09 | 75102-0104 10 | 500 400 | WM17459-ND 2.15 1.90 1.27 15-91-0100 
4 | 490  .100 | WM7504-ND 89 79 .53| 75102-0040 56 | 2790 2.700 | WM7456-ND 7.19 6.35 4.23 | 75102-0105 12 | .600 500 | WM17460-ND 2.73 2.41 1.61 15-91-0120 
6 |290 200 | WM7506-ND 1.22 1.08 .72 75102-0041 58 | 2.890 2.800 | WM7458-ND 744 6.57 4.38 | 75102-0106 14 | 700 “600 | ММ17461-МО 323 2.85 1.91 15-91-0140 
8 | .390 300 | WM7508-ND 1.56 1.38 .92 75102-0042 60 | 2.990 2.900 | WM7460-ND 7.69 6.79 4.53 | 75102-0107 16 | .800 700 | WM17462-ND 3.44 3.04 2.03 15-91-0160 
10 | 490 400 | WM7510-ND 1.90 1.68 1.12| 75102-0043 62 | 3.090 3.000 | WM7462-ND 7.94 7.01 4.67 | 75102-0108 18 | .900 .800 | WM17463-ND 410 3.62 2.42 15-91-0180 
12 | 590  .500 | WM7512-ND 223 1.98 1.32| 75102-0044 64 | 3.190 3.100 | WM7464-ND 8.19 7.23 4.82 | 75102-0109 20 | 1.000  .900 | WM17464-ND 4.31 3.80 2.54 | 15-91-0200 
14 | 690 500 | WM7514-ND 2.57 2.27 1.52| 75102-0045 66 | 3290 3.200 | WM7466-ND 8.44 745 4.97 | 75102-0110 
16 | 790 700 | WM7516-ND 2.91 2.57 1.72| 75102-0046 68 | 3.390 3.300 | WM7468-ND 8.68 7.67 5.11 | 75102-0111 
18 | .890 800 | WM7518-ND 3.24 2.87 1.91| 75102-0047 70 | 3.490 3.400 | WM7470-ND 8.93 7.89 5.26 | 75102-0112 ” 
20 | .990 .900 | WM7520-ND 3.58 3.16 241| 75102-0048 72 | 3.590 3.500 | WM7472-ND 918 8.11 5.41 | 75102-0113 .100 KK? PC Board 
22 | 1.090 1000 | WM7522-ND 392 3.46 2.31| 75102-0049 74 | 3.690 3.600 | WM7474-ND 943 8.33 5.55 | 75102-0114 R t | T d 
24 | 1190 1.100 | WM7524-ND 4.26 3.76 2.51| 75102-0050 76 | 3790 3700 | WM7476-ND 9.68 8.55 5.70 | 75102-0115 
26 | 1290 1.200 | WM7526-ND 4.59 4.06 2.71| 75102-0051 78 | 3.890 3.800 | WM7478-ND 10.18 8.99 5.99 | 75102-0116 ecep ac es, op an 
28 | 1390 1.300 | WM7528-ND 4.93 4.35 2.90| 75102-0052 80 | 3.990 3.900 | WM7480-ND 10.18 8.99 5.99 | 75102-0117 1 
30 | 1490 1.400 | WM7530-ND 5.27 4.65 3.10| 75102-0053 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - Bottom Entry, Low Profile 
32 | 1.590 1.500 | WM7532-ND 5.60 4.95 3.30| 75102-0054 15и min. Select Gold алы: 
34 | 1.690 1.600 | WM7534-ND 5.04 5.25 3.50| 75102-0055 4 | 190 100 | WM7004-ND 70  .62 2 10-89-1046 | «Housing: High temperature 
36 | 1790 1.700 | WM7536-ND 6.28 5.54 3.70| 75102-0056 6 | 20 200 | WM7006-ND 95 84 .56 10-89-1066 | ` nylon ав Шен ОУ 
38 | 1.890 1.800 | WM7538-ND 6.61 5.84 3.90| 75102-0057 8 | .390 300 | WM7008-ND 119 1.05 .70|10-89-1086 | Color: Black ў š 
40 | 1.990 1.900 | WM7540-ND 6.95 6.14 4.09] 75102-0058 10 | 490 400 | WM7010-ND 143 1.27 .85 10-89-1106 | «Terminal: Modified Tin/Brass 
42 | 2.090 2000 | WM7542-ND 7.29 6.43 4.29] 75102-0059 12 | 590 500 | WM7012-ND 168 1.49 .99 10-89-1126 | aloy ^ 
44 | 2490 2.100 | WM7544-ND 762 6.73 4.49| 75102-0060 14 | .690 600 | М/М7014-40 1.92 1.70 1.14 10-89-1146 | |... 
46 | 2.290 2200 | WM7546-ND 7.96 7.03 4.69| 75102-0061 16 | .790 700 | М/М7016-М0 247 1.92 128 10-89-1166 | Finish: Я 
48 | 2390 2300 | WM7548-ND 830 733 489] 75102-0062 18 | 890 800 | WM7018-ND 241 2.13 142 10-89-1186 | *Tin:200u Min. — 
50 | 2490 2400 | WM7550-ND 8.64 7.62 5.08| 75102-0063 20 | 990 900 | WM7020-ND 2.66 2.35 1.57 10-89-1206 | * Select Gold: 15u Min. 
52 | 2.590 2.500 | WM7552-ND — 8.97 7.92 5.28| 75102-0064 22 | 1090 1.000 | WM7022-ND 290 2.56 1.71 | 10-89-1226 - - — - 
54 | 2.690 2600 | WM7554-ND 9.31 8.22 5.48| 75102-0065 24 | 1190 1.100 | WM7024-ND 3.14 2.78 1.85 [10-89-1246 біг- Dim. А Digi-Key Price Each | Molex 
56 | 2790 2.700 | WM7556-ND 9.65 8.52 5.68| 75102-0066 26 | 1290 1.200 | WM7026-ND 3.39 2.99 2.00 | 10-89-1266 cuits | Inch (mm) | Рап No. 1 10 100 | Part No. 
58 | 2.890 2.800 | WM7558-ND 9.98 8.81 5.88 75102-0067 28 | 1.390 1.300 | WM7028-ND 3.63 3.21 2.14 | 10-89-1286 Tin 
60 | 2.990 2.900 | WM7560-ND 10.32 9.11 6.08| 75102-0068 30 | 1490 1.400 | WM7030-ND 3.88 3.43 2.29 | 10-89-1306 Y Я 
62 | 3.090 3.000 | WM7562-ND 10.66 9.41 6.27| 75102-0069 32 | 1.590 1.500 | WM7032-ND — 4.12 3.64 2.43 | 10-89-1326 А EO RUND pa a A pier 
64 | 3190 3.100 | WM7564-ND 10.99 9.70 6.47| 75102-0070 34 | 1690 1.600 | WM7034-ND 437 3.86 2.57 [10-89-1346 4 430 (10.92) | WM18592-ND 68 61 41 | 44812-0004 
66 | 3.290 3.200 | WM7566-ND 11.33 10.00 6.67| 75102-0071 36 | 1790 1.700 | WM7036-ND 461 4.07 2.72 | 10-89-1366 5 | 5301346) | WM18593-ND 85 76 51 | 44812-0005 
68 | 3.390 3.300 | WM7568-ND 11.67 10.30 6.87) 75102-0072 38 | 1.890 1.800 | WM7038-ND 4.85 4.29 2.86 | 10-89-1386 6 | 50600) | WM18594-ND ^ 1.03 9 61 44812-0006 
70 | 3.490 3400 | WM7570-ND 12.00 10.60 7.07| 75102-0073 40 | 1.990 1.900 | WM7040-ND 5.10 4.50 3.00 | 10-89-1406 430 (16.00) ML 
72 | 3.590 3.500 | WM7572-ND 12.34 10.89 7.26| 75102-0074 42 | 2.090 2.000 | WM7042-ND 5.34 4.72 3.15 | 10-89-1426 7 | .130(18.54) | WM18595-ND 1.19 1.06 .71 | 44812-0007 
74 | 3.690 3.600 | WM7574-ND 12.68 11.19 7.46| 75102-0075 44 | 2.090 2.100 | WM7044-ND 5.59 4.93 3.29 10-89-1446 8 | .830(21.08) | WM18596-ND 1.37 121 .81 | 44812-0008 
76 | 3790 3700 | WM7576-ND 13.02 11.49 7.66| 75102-0076 46 | 2290 2200 | WM7046-ND 5.83 5.15 3.44 | 10-89-1466 9 | .930(23.62) | WM18597-ND 1.54 1.36 .91 | 44812-0009 
78 | 3.890 3.800 | WM7578-ND 13.35 11.79 7.86| 75102-0077 48 | 2.390 2.300 | WM7048-ND 6.08 5.37 3.58 | 10-89-1486 10 | 1.030 (26.16) | WM18598-ND 1.71 1.51 1.01 | 44812-0010 
80 | 3.990 3.900 | WM7580-ND 13.69 12.08 8.06| 75102-0078 50 | 2.490 2400 | WM7050-ND 6.32 5.58 3.72 | 10-89-1506 11 | 1.130 (28.70) | WM18599-ND — 1.88 1.67 1.11 | 44812-0011 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - 150p Tin/Lead, 52 | 2.590 2.500 | WM7052-ND 6.56 5.80 3.87 |10-89-1526 12 | 1.230 (31.24) | WM18600-ND 205 181 121 | 44812-0012 
Nickel Overall 54 | 2.690 2.600 | WM7054-ND 6.81 6.01 4.01 [10-89-1546 
4 | 190 100 | WM6904-ND 42 37 .25| 10-88-1041 56 | 2790 2.700 | WM7056-ND 7.05 6.23 4.15 | 10-89-1566 Select Gold. 
6 | .290 200 | WM6906-ND .52 46 .31| 10-88-1061 58 | 2.890 2.800 | WM7058-ND 7.30 6.44 4.30 | 10-89-1586 2 230 (5.84) | М/М18601-М0 66 .59 .39 | 44812-0020 
8 | .390  .300 | WM6908-ND 62 .55 .37| 10-88-1081 60 | 2.990 2.900 | WM7060-ND 7.54 6.66 4.44 | 10-89-1606 3 -330 (8.38) | WM18602-ND .99 88 .59 | 44812-0021 
10 | 490 400 | WM6910-ND 72  .64 .43| 10-88-1101 62 | 3.090 3.000 | WM7062-ND 7.79 6.87 4.58 | 10-89-1626 4 | 430(10.92) | WM18603-ND 1.32 1.17 .78 | 44812-0022 
12 | 590 500 | WM6912-ND 82 73 49 10-88-1121 64 | 3.190 — 3.100 | WM7064-ND — 8.03 7.09 4.73 |10-89-1646 5 | .530(13.46) | WM18604-ND 1.65 1.46 .98 | 44812-0023 
14 | 690 600 | WM6914-ND .93 82 .55| 10-88-1141 66 | 3290 3.200 | WM7066-ND 827 7.31 4.87 [10-89-1666 6 | .630(16.00) | WM18605-ND 1.98 175 1.17 | 44812-0024 
18 | 490 зю | имеено 113 100 5710881181 | | 70 | 2490 3400 | WMO7OND ae 774 516 0:96 | 7 | 190085 | WMIGGDEND 297 209 137 ДЕТ 
20 | .990 900 | WM6920-ND 123 1.09 .73| 10-88-1201 72 | 3.590 3.500 | WM7072-ND 9.01 7.95 5.30 | 10-89-1726 5 00 зава ОО ND и 2 158 nies 
22 | 1.090 1000 | WM6922-ND 133 1.18 .79| 10-88-1221 74 | 3.690 3.600 | WM7074-ND — 9.25 8.17 5.45 | 10-89-1746 10 | 1030(26.16) | WM8609-ND 330 292 195 | 44812-0028 
24 | 1.190 1.100 | WM6924-ND 1.44 127 .85| 10-88-1241 76 | 3.790 3.700 | WM7076-ND 9.50 8.38 5.59 [10-89-1766 11 | 1130 (2870) | WM18610.ND — 363 321 214 | 44812-0029 
26 | 1290 1.200 | WM6926-ND 1.54 1.36 .91| 10-88-1261 78 | 3.890 3.800 | WM7078-ND 9.74 8.60 5.73 | 10-89-1786 : | - — 
28 | 1.390 1.300 | WM6928-ND 1.64 145 .97| 10-88-1281 80 | 3.990 3.900 | WM7080-ND 9.98 8.81 5.88 |10-89-1806 12 | 1.230 (31.24) | WM18611-ND 3.96 3.50 2.33 | 44812-0030 
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(x Waldom 


.100” (2.54mm) Center Headers 


025” (.64mm) Square Р 


contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (File 229179), CSA 
Recognized (File 19980) Voltage Rating: 250 VAC max. Current Rating: Up to 2.5 
Amps (with 22 AWG wire) Resistance: 20mO max. Dielectric Withstanding Voltage: 


1500 VAC for 60 seconds Stor: 
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Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header 


ins The Molex KK° Concept utilizes a double cantilever 


age Temp.: -40°С to 105°С Material: 94V-0 
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Fig. 1 - Straight Header 
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Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header 
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Fig. 2 - Right Angle Header 
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Fig. 5 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 
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Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex cir- Dim. А Digi-Key Pricing Molex 
Fig. |cuits| In. (mm) Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. Fig. |cuits| Іп. (mm) Part No. 1 10 100 500 1,000 |Part No. 
.100" (2.54mm) Center Headers Тіп Plating 4 |.890(9.91) | WM2735-ND 1.13 10.00 66.65 266.59 442.54 |22-12-2041 
2 | .190 (4.83) WM4000-ND 28 247 16.48 65.93 109.44 | 22-03-2021 5 |.490(12.45) | WM2736-ND 1.89 12.25 81.67 326.69 542.31 | 22-12-2051 
з | 290(7.37) | WM4001-ND 41 366 2438 9752 16188 | 22-03-2031 6 |.590(14.99) | WM2737-ND 1.65 1457 9712 388.49 644.89 |22-12-2061 
4 | .390(9.91) | WM4002-ND 51 454 3026 12105 200.94 | 22-03-2041 2 | 7 |.690(17.53) | WM2738-ND 1.91 1682 112.15 448.50 744.66 | 22-12-2071 
5 | 490 (12.45) | WM4003-ND 61 541 3609 14437 23965 | 22-03-2051 8 | 790 (20.07) | WM2739-ND 2.17 19.12 12747 509.86 846.37 | 22-12-2081 
6 | .590 (14.99) | WM4004-ND лі 6.30 4198 16790 27871 | 22-03-2061 9 | .890 (22.61) | WM2740-ND 2.43 21.40 142.65 570.60 947.20 | 22-12-2091 
1 | 7 | .690(17.53) | WM4005-ND 82 7.23 4823 192.92 32025 | 22-03-2071 10 |.990(25.15) | WM2741-ND 2.67 23.59 157.28 629.11 1044.32 | 22-12-2101 
8 | 790 (20.07) | WM4006-ND 82 7.23 4823 192.92 32025 | 22-03-2081 11 |1.090 (27.69) | WM2742-ND 2.93 25.84 17228 689.11 1143.92 | 22-12-2111 
9 | 890 (22.61) | WM4007-ND 91 8.03 5353 214.12 35544 | 22-03-2091 12 |1.190 (30.23) | WM2743-ND 3.13 27.68 184.20 736.81 1223.10 | 22-12-2121 
10 | .990 (25.15) | WM4008-ND 91 805 5366 214.65 356.32 | 22-03-2101 2 | 200 (5.08) | WM2700-ND 68 604 4028 16112 267.46 | 22-11-2022 
11 |1.090 (27.69) | WM4009-ND 1.00 884 58.94 235.74 391.33 | 22-03-2111 з | .300(7.62) | WM2701-ND 1.05 924 61.59 246.34 408.92 | 22-11-2032 
12 |1.190 (30.23) | WM4010-ND 1.08 955 63.68 25472 422.84 | 22-03-2121 4 | .400 (10.16) | WM2702-ND 1.08 949 63.28 253.13 420.20 | 22-11-2042 
2 | (190 (4.83) | WM4100-ND 34 208 19.85 79.39 13179 | 22-05-2021 5 |.500(12.70) | WM2703-ND 1.48 13.06 87.08 348.32 578.21 | 22-11-2052 
3 | .290(7.37) | WM4101-ND 44 391 2605 10420 172.97 | 22-05-2031 6 |.600(15.24) | WM2704-ND 1.62 14.32 95.45 381.81 633.80 | 22-11-2062 
4 | .890(9.91) | WM4102-ND 56 491 3276 18102 21749 | 22-05-2041 з | 7 |.700(17.78) | WM2705-ND 1.87 16.51 110.06 440.22 730.77 | 22-11-2072 
5 | .490 (12.45) | WM4103-ND 67 592 39.46 157.83 262.00 | 22-05-2051 8 | .800 (20.32) | WM2706-ND 1.95 17.20 114.69 45877 761.56 | 22-11-2082 
6 | 590 (14.99) | WM4104-ND 178 6.92 46.14 184.55 306.35 | 22-05-2061 9 | .900 (22.86) | WM2707-ND 2.18 19.27 128.47 513.89 853.06 | 22-11-2092 
2 | 7 | .690 (17.53) | WM4105-ND 89 786 52.42 209.67 348.05 | 22-05-2071 10 |1.000 (25.40) | WM2708-ND 2.41 2127 141.83 567.31 941.73 | 22-11-2102 
8 | 790 (20.07) | WM4106-ND 1.01 8.93 59.52 238.08 395.21 | 22-05-2081 11 |1.100 (27.94) | WM2709-ND 2.65 23.34 155.61 622.43 1033.23 | 22-11-2112 
2 890 E и 1.18 1357 66.49 285.95 44 48 22-05-2091 12 |1.200 (30.48) | WM2710-ND 2.87 25.35 168.09 675.96 1122.09 | 22-11-2122 
; 5.15 - ; \ .65 5 5 -05- 2 | 200 (5.08) | WM2711-ND 146 10.24 68.29 273.16 453.45 | 22-12-2024 
11 |1.090 (27.69) | WM4109-ND 1.24 10.94 72.90 291.61 484.07 | 22-05-2111 .300 (7.62) WM?2712-ND 146 12.87 85.81 343.23 569.76 | 22-12-2034 
12 | 1.190 (30.23) | WM4110-ND 1.33 1175 78.31 31323 519.96 | 22-05-2121 4 |.400 (10.16) | WM2713-ND 1.71 15.07 100.49 401.95 667.24 | 22-12-2044 
2 | 200(5.08) | WM4200-ND за 2.08 19.85 тэзе 13179 | 22-23-2021 5 |.500(12.70) | WM2714-ND 1.87 16.51 110.06 440.22 730.77 | 22-12-2054 
3 | .300(7.62) | WM4201-ND АЗ 378 25.23 10091 167.51 | 22-23-2031 6 | .600 (15.24) | WM2715-ND 2.03 17.89 119.28 477.11 792.00 | 22-12-2064 
4 | .400 (10.16) | WM4202-ND 51 454 3026 121.05 200.94 | 22-23-2041 4 | 7 |.700(17.78) | WM2716-ND 2.20 19.43 129.58 518.13 860.10 | 22-12-2074 
5 | .500 (12.70) | WM4203-ND 59 5.24 3490 139.60 231.74 | 22-23-2051 8 | .800 (20.32) | WM2717-ND 229 20.22 13478 539.12 894.94 | 22-12-2084 
6 | .600 (15.24) | WM4204-ND 66 5.86 39.06 156.24 259.36 | 22-23-2061 9 | .900 (22.86) | WM2718-ND 2.56 2263 150.87 603.46 1001.74 | 22-12-2094 
з | 7 | .700 (17.78) | WM4205-ND 76 673 4489 179.56 298.07 | 22-23-2071 10 |1.000 (25.40) | WM2719-ND 2.84 25.03 166.90 667.59 1108.20 |22-12-2104 
8 | .800 (20.32) | WM4206-ND 86 7.62 5078 203.10 337.15 | 22-23-2081 11 |1.100 (27.94) | WM2720-ND 3.11 27.46 183.09 732.35 1215.70 |22-12-2114 
9 | .900 (22.86) | WM4207-ND 95 842 5645 22461 372.85 | 22-23-2091 12 |1.200(30.48) | WM2721-ND 3.39 29.90 199.33 797.33 1323.57 | 22-12-2124 
10 1:000 rary SEND Ped 849 pH 22642 37586 22232101 .100" (2.54тт) Center Crimp Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) 
е м А a м ç ç 5 жср With Locking Ramp and Polarizing Ribs 
12 |1.200 (30.48) | WM4210-ND — 1.13 10.00 66.65 266.59 442.54 | 22-23-2121 2 | 220559) | WM2000-ND 5 25 2 252: 7 "B1 2 9257—0838; ЕРТЕСІ; 
2 .200(5.08) | WM4300-ND .55 485 3236 12943 214.85 | 22-05-3021 з | .320(8.13) | WM2001-ND 32 278 1855 7420 123.17 | 22-01-3037 
3 .300(7.62) | WM4301-ND — .71 630 4198 167.90 278.71 | 22-05-3031 4 |.420(10.67) | WM2002-ND .39 3.41 2274 9095 150.98 | 22-01-3047 
5 | 30001270) | мар — 95 ва? 5615 22461 37285 | 22.05.3051 ІН БӘЖ 
: : H : ; . - : -05- . 5.75 Я 5 à | : 1 -01-3067 
6 | .600(15.24) | WM4304-ND 1.05 9.30 6201 248.04 411.75 | 22-05-3061 5 | 7 |.720 (829) WM2005-ND 60 5.29 35.27 141.09 234.21 | 22-01-3077 
4 | 7 | .700(17.78) | WM4305-ND 1.22 10.73 7152 286.09 474.91 | 22-05-3071 в | 820 (20.83) | WM2006-ND бе 602 4012 16048 26640 | 22-01-3087 
8 | -800 (20.32) | WM4306-ND 1.26 11.12 7415 296.59 492.34 | 22-05-3081 9 | .920 (23.37) | WM2007-ND 73 648 43.22 172.89 287.00 | 22-01-3097 
9 | .900 (22.86) | WM4307-ND 1.30 1150 76.64 306.55 508.87 | 22-05-3091 10 |1.020 (25.91) | WM2008-ND 81 7.17 47.83 191.33 317.61 | 22-01-3107 
n I 2000. EN ОВ Таз es 7146 50924 ep 22052. 0 11 |1.120 (28.45) | WM2009-ND 88 774 51.60 20638 342.59 | 22-01-3117 
. - H : 4 4 : : -05- 12 |1.220 (30.99) | WM2010-ND 194 8.30 5531 22122 367.23 | 22-01-3127 
12 |1.200(30.48) | WM4310-ND 1.47 13.00 86.68 346.73 575.57 | 22-05-3121 (80.99) With Locking Ramp 
:1007 (2.54mm) Center Header Gold Plating 2 | 220(5.59) | WM2011-ND 23 203 1354 5417 89.92 |22-01-2027 
2 | 190 (4.83) | WM2722-ND 62 5.48 3652 14607 242.48 | 22-10-2021 3 | 1320 (8.13) | WM2012-ND 29 260 1731 6922 11491 | 22-01-2037 
3 | .290(7.37) | WM2723-ND 86 7.55 5032 20129 334.14 | 22-10-2031 i Pu 
4 | .420 (10.67) | WM2013-ND 35 340 20.67 8268 137.25 | 22-01-2047 
4 | .390(9.91) | WM2724-ND 1.10 975 6498 259.91 431.45 | 22-10-2041 i ok 
5 | .520(13.21) | WM2014-ND 41 3.66 24.38 97.52 161.88 | 22-01-2057 
5 | .490(12.45) | WM2725-ND 1.35 11.94 79.61 318.42 528.58 | 22-10-2051 Í pus 
6 | .620 (15.75) | WM2015-ND 47 416 2775 110.98 184.23 | 22-01-2067 
6 | .590 (14.99) | WM2726-ND 1.59 14.07 93.81 375.24 622.90 | 22-10-2061 ij e 
5 | 7 |.720(18.29) | WM2016-ND 54 477 31.83 12731 211.33 | 22-01-2077 
1 | 7 | .690(17.53) | WM2727-ND 1.77 15.57 103.83 415.31 689.41 | 22-10-2071 Í pt 
8 | .820 (20.83) | WM2017-ND 60 529 3527 141.09 23421 |22-01-2087 
8 | .790 (20.07) | WM2728-ND 2.01 17.70 118.03 47212 783.72 | 22-10-2081 у dw 
9 | .920 (23.37) | WM2018-ND 66 580 38.64 154.55 256.55 | 22-01-2097 
9 | 890 (22.61) | WM2729-ND 2.25 19.81 13208 528.30 876.98 | 22-10-2091 
10 |1.020 (25.91) | WM2019-ND 173 640 42.69 17077 283.48 | 22-01-2107 
10 | .990 (25.15) | WM2730-ND 2.48 21.85 145.65 580.58 967.08 | 22-10-2101 
11 1.120 (28.45) | WM2020-ND 78 690 46.01 18402 30547 | 22-01-2117 
11 | 1.090 (27.69) | WM2731-ND 2.73 24.06 16043 641.72 1065.26 | 22-10-2111 12 |1220 (30:99) | WM2021-ND 85 746 4974 19806 39027 | 22.01-2427 
12 |1.190 (30.23) | WM2732-ND 2.96 26.08 173.87 69547 1154.48 | 22-10-2121 : : : : : : | 
2 2 | .190 (4.83) WM2733-ND .66 5.80 38.64 154.55 256.55 | 22-12-2021 Polarizing Key for 100” Housings WM2400-ND 1.91/10 12.72/100 50.88/500 15-04-9209 
3 | .290 (7.37) WM2734-ND 191 7.99 53.24 212.95 353.50 | 22-12-2031 Polarizing Peg for .100” Housings WM2401-ND 1.9110 12.72/100 50.88/500 15-04-9210 


оу Waldom Crimp Terminals For .100” 
= (2.54тт) Center Housings 


Material: Brass, Plating: 200-300) inch Hot-Tin Dip tin plating. 


N 


V 


Conductor 


V 


Insulation 


CrimpArea Crimp Area 
Wire | Insulation Digi-Key Pricing Molex 
Description | Size | Dia. (Inch) | Finish Part No. 10 100 500 | Part No. 
Selective. WM2312-ND 280 22.39 93.28] 08-55-0102 
Crimp 22-30 | .062 Мах. Gold WM?2312CT-ND * — 2239 93.28 | 08-55-0101 
Terminals WM2312TR-ND 690.00/10,000 — | 08-55-0101 
For 100 WM1129-ND 573 4586 191.06 | 08-56-0110 
Housing | 22:30] .062 Max. | Gold WM1129CT-ND* — 4586 191.06] 08-56-0109 
WM1129TR-ND 2550.00/10,000 | 08-56-0109 
WM1114-ND 74 5.88 24.51 | 08-50-0114 
22-30 | .062 Мах. Тіп WM1114CT-ND* — 5.88 2451 08-50-0113 
WM1114TR-ND 250.00/10,000 
Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Production Tool (Molex) WM9915-ND 214.65/1 11-01-0185 
Extraction Tool (Molex) WM9927-ND 10.15/1 11-03-0022 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 


“СТ = Cut Таре. ТТВ = Tape and Reel. 


100 (тоз) 


Я к.05 (1.32) 


|-.08 (1.93) 


‘0 material 


Standard with locking ramp 
* 94V- 
* Mates with .025” (0.64mm) Pins 


-100” (2.54mm) High Pressure 
Terminal Housings 


* Multiple contacting points 

e Patented double cantilever with box 
shroud 

* Accepts #22 to 30 AWG wire, .062" 


08 (193) [i 
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ty 


12 (3.05) 


100 
(2.54) 


ag 


--А 


100 (2.54) 


* Up to 425 grams normal force insulation dia. 
Dim. A Digi-Key Pricing Molex 

Circuits | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 | Part №. 
1 .120 (3.05) | WM2600-ND 29 242 17.31 | 10-11-2013 
2 .220 (5.59) | WM2601-ND. 24 2.09 13.97 | 10-11-2023 
3 .320 (8.13) | WM2602-ND 30 248 17.73 | 10-11-2033 
4 .420 (10.67) | WM2603-ND 137 3.29 21.92 | 10-11-2043 
5 520 (13.21) | WM2604-ND 44 3.85 25.68 | 10-11-2053 
6 .620 (15.75) | WM2605-ND 50 441 29.42 | 10-11-2063 
7 .720 (18.29) | WM2606-ND 56 4.98 33.23 | 10-11-2073 
8 .820 (20.83) | WM2607-ND 63 5.55 36.97 | 10-11-2083 
1 9 .920 (23.37) | WM2608-ND :69 6.11 40.73 | 10-11-2093 
10 11.020 (25.91) | WM2609-ND 76 6.73 44.89 | 10-11-2103 
11 1.120 (28.45) | WM2610-ND .83 7.30 48.66 | 10-11-2113 
12 1.220 (30.99) | WM2611-ND 89 7.86 52.42 | 10-11-2123 

Crimp Terminal, 22-30, 

Tin/Copper Plating WM2612-ND — 196 15.71 | 08-50-0005 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Lix Waldom 
WO. gramme 045” 


The Molex КК® Concept utilizes a double cantilever 
contact design in mating with P.C. board pins. UL 
Recognized (File #29179), CSA Recognized (File 
19980). 


* Voltage Rating: 250 VAC Max. * Current Rating: 
Up to 7 Amps (w/18 AWG wire) * Resistance: 20 
milliohms max. * Dielectric Withstanding Voltage: 
1500 VAC for 60 seconds * Storage Temperature: 
-40°С to 105°C * Material: 94\/-0 


Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp only 
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Square Pins 


Fig. 1 - Straight Header 


Fig. 5 - Straight Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp & Polarizing Ribs 


.050 


.156" Center Headers 


Fig. 2 - Right Angle Header 
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ig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp & Polarizing Ribs 


ра .075 jut [201 
PT IR" 


Dimensions 
Shown in Inches 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp only 


-40 Min. Insert. Depth 
E 
-100 Lock Ramp 
4r! 


Fig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 


4 
T 045 п 
бім зм варам" 
Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.|cuits| А B | Part No. 1 10 100 | Part Мо. Fig.|cuits| А B | Part No. 1 10 100 | Part №. Figjcuits) А В | Part №. 1 10 100 |Раг No. 
.156" Center Headers 5 | 624  774|WM4643-ND 64 567 3779 | 26-60-5050 8 |1092 1.242 | WM5230-ND 3.65 3248 214.52 |26-61-4080 
2| 267 — JWN4400-ND 35 306 2043 [26-48-1021 6 | 780  .930 WM4644-ND 83 7.30 48.66 | 26-60-5060 9 [1248 1.398 WM5231-ND 4.09 36.06 240.41 |26-61-4090 
3 | 423 — |WM4401-ND 41 366 2439 |26-48-1031 7 | 936 1.086 | WM4645-ND .86 7.55 50.32 | 26-60-5070 5 | 10 |1404 1.554 | WM5232-ND 4.53 40.01 266.72 26-61-4100 
4 |.579 — |WM4402-ND 48 425 2836 | 26-48-1041 6 8 1.092 1.242 WM4646-ND 96 849 56.61 [26-60-5080 11 [1.560 1.710 | WM5233-ND 4.97 43.90 292.64 [26-61-4110 
5 | 735 — |WM4403-ND 55 445 32.32 | 26-48-1051 9 11.248 1.398 |WM4647-ND 107 943 62.89 |26-60-5090 12 |1.716 1866 | WM5234-ND 5.43 47.94 319.62 |26-61-4120 
6 | 891 — |WM4404-ND 62 544 3628 | 26-48-1061 10 [1.404 1.554 | WM4648-ND 1.17 1037 69.11 | 26-60-5100 2 |7156 306 | WM5235-ND 148 1040 6935 26-61-5020 
1|7 |1047 — |WMA405-ND 68 6.04 40.25 | 26-48-1071 11 |1.560 1.710 | WM4649-ND 1.28 11.31 75.39 | 26-60-5110 3 | 312 462 | WM5236-ND 169 1494 99.61 |26-61-5030 
8 120 — |WM4406-ND 75 6463 4421 | 26-48-1081 12 11.716 1.866 | М/М4650-М0 1.39 12.25 81.67 | 26-60-5120 4 | 468 .618 | WM5237-ND 216 19.08 127.17 |26-61-5040 
9 [1.359 -- |WM4407-ND .82 7.23 48.17 | 26-48-1091 :156" Center Headers - Gold 5 | 624 774 | WM5238-ND 2.67 23.52 156.83 |26-61-5050 
10 |1.515 — |WMA4408-ND 89 7.82 5214 | 26-48-1101 2 | 26  — | WM5002-ND 87 7.66 51.05 | 26-48-2021 6 | 780 930 WM5239-ND 319 28.11 187.38 |26-61-5060 
MES ER: Е DIE Ме PEL IC 
Е = E Е . . -48- : = i : - - -48- 8 |1092 1.242 | WM5241-ND 420 37.09 24730 |26-61-5080 
7 48 МАР 0 37 2479 [2548-1092 б имер 218 1922 12813 | 26482061 9 01.248 1.398 АБО 471 4156 277.19 [29-61-5090 
4 | 579 — |WM4502-ND 49 433 28.89 | 26-48-1042 4 |7 1047. — |WM5007-ND 251 22.11 14740 | 26-48-2071 " Иық 12% И 25 Er а жанр 
5 | 735 — |WM4503-ND 56 495 32.99 |26-48-1052 8 [1.203 — |WM5008-ND 2.83 25.00 166.68 26-48-2081 12 1716 1866 | WM5245-ND 624 5505 36697 26-61-5120 
6 | 391 — |WM4504-ND 63 556 37.08 | 26-48-1062 9 [1.359 — |WM5009-ND 346 27.89 185.95 | 26-48-2091 ` 186" Center Crimp Terminal Housin 
2|7 1047 — |WM4505-ND 70 618 4148 | 26-48-1072 101515 — | WM5010-ND 349 30.78 205.22 |26-48-2101 а р л 9 
(Contacts Sold Separately Below] w/Locking Ватр - 94V-2 Nylon 
8 120 — |WM4506-ND 77 6.79 45.28 |26-48-1082 11 1671 — | WMS011-ND 3.82 3367 22449 | 26-48-2111 
9 |1359  — |WM4507-ND 84 741 49.37 |26-48-1092 12 |1827 — |WM5012-ND 4.14 36.56 243.76 | 26-48-2121 2 3100 — | WM2100-ND 25 222 1481 |09-50-3021 
10 1.515 — |WM4508-ND 91 802 5347 26-48-1102 2 | 267 — |WM5102-ND 101 887 59.16 | 26-48-2022 3 460 — | WM2101-ND 32 2.85 19.00 09-50-3031 
111.671 — |WM4509-ND 98 8.63 5757 |26-48-1112 3 | 428  — | WM5103-ND 140 1237 82.48 | 26-48-2032 4 | 620  — | WM2102-ND 39 348 23.19 09-50-3041 
12 1.827 — |WM4510-ND 105 925 61.66 | 26-48-1122 4 | 579 — |WM5104-ND 180 15.87 105.81 | 26-48-2042 5 | 780  — |ММ2103-0 46 410 27.35 [09-50-3051 
2 | 310 = |WNM600-ND  .37 331 2205 [26-48-1025 5 | 735 — | WMS105-ND 220 19.37 129.14 | 26-48-2052 6 | 930 — |WM2104-ND 54 473 31.54 09-50-3061 
3 | 466  — |WM4601-ND 46 402 26.82 | 26-48-1035 6 | 891 — | WM5106-ND 259 22.87 152.46 | 26-48-2062 7|7 1090  — |WM2105-ND 61 536 35.72 [09-50-3071 
4 | 622  — |WM4602-ND 54 474 31.59 26-48-1045 2 |7 1047  — |WM5107-ND 299 2637 175.79 |26-48-2072 8 |1240. — |WM2106-ND 68 598 39.88 [09-50-3081 
5 | 778  — |WM4603-ND 62 545 36.37 | 26-48-1055 8 |1202 — | ММ5108-МО 3.39 29.87 199.12 | 26-48-2082 9 |1400 — |WM2107-ND — 75 661 4410 [09-50-3091 
6 | 934  — |WM4604-ND 70 617 4114 |26-48-1065 9 |1359 — | ММБ109-40 3.78 33.37 22245 | 26-48-2092 10 (1.560 — | WM2108-ND 84 744 4958 |09-50-3101 
3|7 [1.090  — |ММ4605-М0 78 689 4591 |26-48-1075 10 1515 — | WM5110-ND 4.18 36.87 245.77 | 26-48-2102 11 [1710 - |WM2109-ND 80 786 5242 [09-50-3111 
o 1409 — МО 94 аз? 8546 2648-4095 12 |1807 З [WMSHZAD 487 4330 20243 | 26-48-2120 ML E ата A REP REC CSS шен 
ў - 7- | 32 55. -48-1095 %7 — 5112- 97 43. | -48- й n izing Ribs - 94V- 
10 |1558 — — |WM4608-ND 102 903 6023 | 26-48-1105 2 | 310 — | WMS200-ND 89 7.45 5226 | 26-48-2025 wae hocking Ramp and Poleriziva Ribs. 84У-0 Telvester 
11 1714 — |WM4609-ND 141 975 65.00 | 26-48-1115 3 | 466 — | WM5201-ND 1.23 10.84 72.29 | 26-48-2035 з 50 — MON 5 316 2110 [09.20.8033 
12 1.870 -- |WM4610-ND 119 1047 69.78 | 26-48-1125 4 | 622 — |WM5202-ND 1.57 1383 9221 | 26-48-2045 ‘ . , : 
2 | 310 — |WWA4700-ND 40 350 2332 [26-48-1026 5 | 78 — | WM5203-ND 1.91 1682 112.14 | 26-48-2055 4 6580 — |WM2113-ND 44 385 2568 |09-50-8043 
3 | 466 — |WM4701-ND 49 431 2873 | 26-48-1036 6 | 934  — |WMS204-ND 225 19.81 132.07 | 26-48-2065 5 | 810 — |ММ21441 0 52 460 30.69 09-50-8053 
4 |.622  — |WM4702-ND 58 512 3414 [26-48-1046 3 |7 |1090  — |WM5205-ND 258 2280 152.00 | 26-48-2075 6 970 -- |ММ2115-40 60 529 3527 |09-50-8063 
5 | 778 -- |WM4703-ND 67 593 39.55 | 26-48-1056 8 |1244 — | WM5206-ND 292 25.79 171.93 | 26-48-2085 7| 7 1420 -- [|WM2116-ND 468 604 4028 |09-50-8073 
6 | 934  — |WM4704-ND 76 674 44.96 |26-48-1066 9 1402  — |WM5207-ND 326 28.78 191.85 | 26-48-2095 8 |1280  — |ММ2117-40 76 667 44.47 |09-50-8083 
4 |7 11.090  — |WM4705-ND 86 755 50.37 |26-48-1076 10 [1.558 — | WM5208-ND 3.60 3177 211.78 | 26-48-2105 9 [1.430 — |WM2118-ND 84 742 4948 (09-50-8093 
8 |1246: — |WMA706-ND 95 837 55.78 |26-48-1086 11 [1.714 — | WM5209-ND 3.94 3476 23171 | 26-48-2115 10 1.600 -- |WM2119-ND 92 812 5441 |09-50-8103 
9 [1.402 — |WMA707-ND 1.04 948 61.19 |26-48-1096 12 |1470 — |WMS210-ND 4.28 37.75 251.64 | 26-48-2125 11 1.750 — | WM2120-ND 101 887 5915 09-50-8113 
10 1.558 — |WM4708-ND 143 999 66.60 |26-48-1106 2 | 30 - |WM5212-ND 143 9.09 66.58 26-48-2026 12 |1.900 — |WM2121-ND 109 962 6416 |09-05-8123 
41 [1714 — |ММ4709-40 122 1080 72.00 |26-48-1116 3 | 466 — |WM5213-ND 1.59 1404 93.62 | 26-48-2036 With Locking Натр - 94/-0 Polyester 
12 1870 — — |WM4710-ND 132 1161 77.41 |26-48-1126 4 | 622  — |WM5214-ND 205 18.10 120.66 | 26-48-2046 21 34  — ]WM2122-ND 26 228 1521 [09-50-8021 
2 | 156 306 |WM4620-ND 31 273 18.18 [26-60-4020 5 | 778 — | WMS215-ND 251 2245 147.70 | 26-48-2056 3 50 — |WM2122-ND 34 303 2022 [09-50-8031 
3 | 312 462 |WM4621-ND 41 360 24.01 | 26-60-4030 6 | 934 — | WMS216-ND 297 2621 17474 | 26-48-2066 4 | 50 . |WM224-ND 41 366 2438 (09.50.8041 
4 | 468 .618 WM4622-ND 51 448 2987 | 26-60-4040 4 |7 11.090 — | WM5217-ND 343 3027 201.78 | 26-48-2076 5| 80 — маем 49 435 290 [009508051 
5 | .624 774 | WM4623-ND .61 5.36 35.72 | 26-60-4050 8 1246 — | WM5218-ND 3.89 34.32 228.82 | 26-48-2086 & | 970 — ООП se лав 3323 [0950-8061 
6 | 780 .930 WM4624-ND 71 623 41.55 | 26-60-4060 9 [1.402 — | WM5219-ND 435 38.38 255.86 | 26-48-2096 717 090 Й s 573 3849 09508071 
5| 7 | 936 1.086 WM4625-ND — 81 7411 4741 | 26-60-4070 10 1558 — | WMS5220-ND 481 4243 282.90 | 26-48-2106 : у с ў 
в |1092 1242 | WM4626-ND 91 799 5324 | 26-60-4080 11 1714 — — | WM5221-ND 527 4649 309.94 | 26-48-2116 8 [1.280  — | WM2128-ND 72 636 4240 |09-50-8081 
9 |1248 1.398 | WM4627-ND 101 887 5945 |26-60-4090 12 |1.870 — — |WM5222-ND 573 5055 336.98 | 26-48-2126 з |1430 — | WM2129-ND 80 7.05 47.01 09-50-8091 
10 |1404 1.554 | WM4628-ND 110 — 975 64.98 |26-60-4100 2 | 156 306 |WM5224-ND 1.03 942 60.79 | 26-61-4020 10 [1600  — | WM2130-ND 87 767 51.15 |09-50-8101 
11 1.560 1.710 | WM4629-ND 120 10.62 70.81 26-60-4110 3 | 312 462 WM5225-ND 149 1313 87.50 | 26-61-4030 11 1750  — | WM2131-ND 95 837 55.78 [09-50-8111 
12 [1.716 1.866 | WM4630-ND 1.30 11.50 76.64 |26-60-4120 5 |4 | 468 618 WM5226-ND 189 16.64 110.90 | 26-61-4040 12 [1900 -- | WM2IS2-ND 1.03 905 60.34 |09-50-8121 
2 | 156 306 | WM4640-ND 32 285 19.00 26-60-5020 5 | 624 774 WM5227-ND 2.34 20.62 137.48 | 26-61-4050 Polarizing Key for 156” Housings WM2402-ND 271 2.41/10 [15-04-0219 
6 | 3 | 312 462 |WM4641-ND 43 378 2523 |26-60-5030 6 | 780 .930 | WM5228-ND 2.78 24.50 163.35 | 26-61-4060 Polarizing Peg for .156" Housings WM2403-ND .27/1 2.41/10 | 15-04-0220 
4 | 468  .618 |WM4642-ND 54 473 31.54 [26-60-5040 7 | 936 1.086 | WM5229-ND 3.22 28.45 189.69 | 26-61-4070 Polarizing Key for .156" Friclock Housings | WM2404-ND 26/1 2.28/10 |15-04-0297 
H H Plating: 100p" tin plating ог 20,” of Selective Gold 
Crimp Terminals for 1 и 3 
77 C t H i Fig Material БЕ TEE Finish SUD 10 ЖШС 500 EE. 
.156 enter ousings 18-24 110 Мах. Тіп WM2300-ND * 70 563 2345 | 08-50-0106 
Brass 18-24 110 Тіп WM2300CT-ND*+ — 563 2345 | 08-50-0105 
м и 18-24 110 Tin М/М2300ТВ-М0%0 175.00/7,000 08-50-0105 
А B Brass 22-26 065 Max. Tin WM2301-ND 56 4.45 1855 | 08-50-0108 
Conductor Insulation 18-24 110 Tin WM2302-ND* 95 757 3154 | 08-52-0072 
Srimp Ares. бар Area Bronze 18-24 110 Тіп WM2302CT-ND * — 757 31.54 | 08-52-0071 
Fig.2 " 18-24 110 Тіп WM2302TR-ND*0 175.00/7.000 08-52-0071 
шал Tritürcot 1 Bronze 22-26 .065 Tin WM2303-ND 70 557 2319 | 08-50-0134 
e» Brass 18-24 110 Gold WM2305-ND* 751 6007 25029 | 08-56-0106 
кл Brass 22-26 .065 Gold WM2306-ND 751 6007 250.29 | 08-56-0108 
Е 18-24 110 Gold WM2304-ND * 777 6217 259.04 | 08-58-0122 
= ° BIO 18-24 110 Gold WM2304CT-ND * — 6247 25904 | 08-58-0121 
Digi-Key Price Molex ronze 18-24 110 Gold WM2304TR-ND *0. 2359.00/7,000 08-58-0121 
Description Part No. Each Part No. Bronze 22-26 .065 Gold WM2307-ND 777 6217 25904 | 08-58-0126 
Hand Tool (Waldom) WM9903-ND 14.55 W-HT-1919 Phosphor 18-20 110 Тіп WM2313-ND* 1.01 8.08 3365 | 08-52-0113 
Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75 63811-1000 Bronze 22-26 .065 Tin WM2314-ND: 1.03 8.21 34.19 | 08-52-0125 
Extraction Tool (Molex) WM9928-ND 10.15 11-03-0016 2 | WM17403-ND* 1.03 8.21 34.19 | 08-50-0189 
Production Tool (Molex) WM9926-ND 214.65 63811-2200 Brass 18-20 110 Тіп WM17403CT-ND*+ — 8.21 34.19 | 08-50-0187 
Production Tool (Molex) WM9914-ND 214.65 63811-2300 WM17403TR-ND*0 238.00/7,000 08-50-0187 
Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 95.16 63817-0000 | *For use with WM9926-ND crimp tool. 1 For use with WM9914-ND crimp tool. Í Cut Tape. 9 Tape and Reel. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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бое Waldom рс, Board Connectors 


.100 (2.54mm) P.C. Board Connectors .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
94V-O Material, Mates with .025" (.64mm) square pins, end-to-end stackable. 94V-2 Nylon Housing. Mates with .045" (1.14mm) pins. 


Fig. 1 - Side Entry Fig. 4 — Side Entry 
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Fig. 2 — Bottom Entry Fig. 5 - Bottom Entry 
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Cir- Dim.A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Pricing Molex 
Fig. cuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. cuits Inch (mm) 1 10 100 Part No. 
.100 (2.54тт) P.C. Board Connectors 6 .596 (15.14) | | WM3237-ND 1.06 9.36 62.38 22-18-2061 
2 .196 (4.98) WM3000-ND .39 3.45 23.00 22-15-2026 di .696 (17.68) WM3238-ND 1.23 10.89 72.61 22-18-2071 
3 .296 (7.52) WM3001-ND 42 378 24.86 22-15-2036 8 1796 (20.22) | — WM3239-ND 141 1243 8289 22-18-2081 
4 | 396 (10.06) | М/М3002-МО 66 5.86 39.06 22-15-2046 з ә | .896(22.76) | WM83240-ND 1.57 1382 9214 22-18-2091 
5 | .496(12.60) | WM3003-ND 71 6.29 4192 22-15-2056 10 | .996(25.30) | | WM3241-ND 176 1550 103.32 22-18-2101 
6 | .596 (15.14) | | WM3004-ND .86 758 50.54 22-15-2066 11 | 1.096 (27.84) | | WM3242-ND 1.94 1710 113.98 22-18-2111 
1 7 | .696(17.68) | WM3005-ND 198 867 5777 22-15-2076 12 | 1.196 (30.38) | WM3243-ND 212 1874 124.92 22-18-2121 
8 | .796 (20.22) | WM3006-ND 148 9.98 66.54 22-15-2086 .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
9 | .896(22.76) | | WM3007-ND 126 1112 74.15 22-15-2096 3 26 (11.68) WM3300-ND 61 536 3572 09-52-3081 
10 | .996(25.30) | | WM3008-ND 140 12.39 82.58 22-15-2106 á 62 (15.75) WM3301-ND ‘69 606 4039 09-52-3041 
11 | 1.096 (27.84) | | WM3009-ND 1.63 1438 9585 22-15-2116 5 78 (19.81) WM3302-ND 86 755 5035 09-52-3051 
12 | 1.196 (30.38) |  WM3010-ND 1.70 15.04 100.28 22-15-2126 в `93 (23.62) WM3303-ND 101 вәз 5952 09-52-3061 
2 -196 (4.98) WM3100-ND 40 3.54 23.59 22-14-2024 2 7 1.09 (27.69) WM3304-ND 120 10.61 70.76 09-52-3071 
3 -296 (7.52) WM3101-ND 42 3.69 24.62 22-14-2034 8 1.24 (31.50) WM3305-ND 138 12.14 80.96 09-52-3081 
4 -396 (10.06) WM3102-ND 69 6.11 40.73 22-14-2044 9 1.40 (35.56) WM3306-ND 1.55 13.72 91.45 09-52-3091 
5 -496 (12.60) WM3103-ND 83 7.37 49.11 22-14-2054 10 1.56 (39.62) WM3307-ND 173 15.25 101.66 09-52-3101 
6 -596 (15.14) WM3104-ND 98 8.68 57.85 22-14-2064 11 1.71 (43.43) WM3308-ND 1.87 1647 109.79 09-52-3111 
2 d 696 (17.68) |  WMS105-ND 113 9.93 66.20 22-14-2074 12 1.87 (47.50) | WM3309-ND 2.04 18.04 120.26 09-52-3121 
8 | 796(2022) |  WM3106-ND 119 1053 70.23 22-14-2084 3 46 (11.68) ПЕРЛ 6з ЕЕ 0855-5085 
9 | 896 (22.76) | | WM3107-ND 142 1250 83.32 22-14-2094 A 2 (1575) Е p a yas ЕЕ 
10 | 996 (25.30) | WM3108-ND 147 13.01 86.76 22-14-2104 5 78 (19.81) И СЕ 25. 70 а 
11 | 1.096 (27.84) |  WM3109-ND 1.62 14.29 95.24 22-14-2114 
12 | 1.196 (30.38) |__ WM3110-ND 178 15.72 10481 22-14-2124 В 83 (2502) ОВ T Ode. 8747 09-52-8062 
: 5 : : : ГА 1.09 (27.69) | WM3404-ND 146 1287 85.81 09-52-3072 
2 196 (4.98) RMS 200 NE 28 250 1670 22-02-2025 8 8 | 124(31.50 | WM3405-ND 150 1325 88.35 09-52-3082 
3 296 (7.52) | WMS201-ND 42 3973 2488 22-02-2085 9 | 140(35.56) | WM3406-ND 1.67 1475 98.34 09-52-3092 
4 | -396 (10.06) ШАЛЫС АДЫ г "9947 25 0222045 10 | 1.556 (39.62) | М/М3407-40 177 1562 10412 09-52-3102 
5 D» peni МАСЫН A 2-2 e Е 12 | 1.87 (47.50) | М/М3409-40 — 243 1884 125.58 09-52-3122 
з 7 | .696 (17.68) | WM3205-ND 99 875 58135 22-02-2075 3 | 46(11.68) MALO ӨШ 2590. 2852 0952-3093 
в | 796(20.22) | М/М3206-40 112 991 6607 22-02-2085 Ы 62 (15.75) RO 70 615 41.00 09-52-3043 
9 | .896 (22.76) | WM3207-ND 128 1126 7508 22-02-2095 ° 78 (19.81) MENOS 78 692 А4614 09-52-3053 
10 | .996(25.80) | М/М3208-40 142 1253 83.50 22-02-2105 $ :93 (23.62) NDE 101 — 892 50.44 09-52-3063 
11 |1.096(27.84)| М/М3209-40 1.56 1374 9161 22-02-2115 6 7 | 1.09 (27.69) БАЛЛДЫ 127 1122 7484 08:5252079 
12 | 1.196 (30.38) | М/М3210-410 1.69 1495 9964 22-02-2125 8 ! p ped EE Í EH ieee Hos аа 
:100 (2:54mm) P.C: Board:Connectors «Gold 10 | 1.56 (39.62) | М/М3507-40 1.68 1482 98.82 09-52-3108 
а 196 (4.98) УУ р 46 404 2693 22-16-2020 11 | 171 (43.43) | WM3508-ND 1.87 1646 109.76 09-52-3113 
й о ша. SD Pa ка ys Е 12 | 1.87 (47.50) | М/М3509-40 2.05 1806 120.39 09-52-3123 
5 | 4496 (12.60) | WM3214-ND 97 855 56.98 22-16-2050 2156 [3:96mm] P.C. Board Connectors Gold 
6 .596 (15.14) | | WM3215-ND 1.07 9.41 62.73 22-16-2060 3 46 (11.68) WM3510-ND 92 8.12 54.11 09-62-3031 
1 7 .696 (17.68) | WM3216-ND 1.82 11.66 77.78 22-16-2070 4 -62 (15.75) WM3511-ND 1.09 9.63 64.21 09-62-3041 
8 .796 (20.22) |  WM3217-ND 141 1242 82.81 22-16-2080 5 78 (19.81) WM3512-ND 147 1294 86.26 09-62-3051 
9 .896 (22.76) WM3218-ND 1.66 14.63 97.55 22-16-2090 4 6 -93 (23.62) WM3513-ND 1.66 14.63 97.52 09-62-3061 
10 .996 (25.30) WM3219-ND 1.84 16.24 108.28 22-16-2100 T 1.09 (27.69) WM3514-ND 2.00 17.68 117.87 09-62-3071 
11 1.096 (27.84) | | WM3220-ND 2.01 17.70 118.03 22-16-2110 8 1.24 (31.50) WM3515-ND 228 20.08 133.88 09-62-3081 
12 1.196 (30.38) | | WM3221-ND 2.40 1856 12373 22-16-2120 10 1.56 (39.62) WM3517-ND 2.82 24.91 166.08 09-62-3101 
2 196 (4.98) WM3222-ND 46 220 2801 22:17:3022 12 1.87 (47.50) | _WM3519-ND 329 2907 193.82 09-62-3121 
3 -296 (7.52) WM3223-ND 65 5.73 38.19 22-17-3032 3 -46 (11.68) WM3520-ND 96 8.49 56.61 09-62-3032 
4 .396 (10.06) WM3224-ND .83 7.87 49.11 22-17-3042 4 62 (15.75) WM3521-ND 125 11.00 73.33 09-62-3042 
5 -496 (12.60) WM3225-ND 1.01 8.93 59.52 22-17-3052 5 6 -93 (23.62) WM3523-ND 1.82 16.05 106.98 09-62-3062 
6 | .596(15.14) | | WM3226-ND 141 979 65.27 22-17-3062 7 1.09 (27.69) | WM83524-ND 240 1852 123.44 09-62-3072 
2 7 | .696(17.68) | WM3227-ND 128 11.44 7558 22-17-3072 8 1.24 (31.50) | М/М3525-МО 238 21.02 140.16 09-62-3082 
в | .796(20.22) | WM3228-ND 156 1375 91.69 22-17-3082 10 1.56 (39.62) | WM3527-ND 2.96 2610 173.97 09-62-3102 
9 | .896(22.76) | WM3229-ND 174 1532 102.16 22-17-3092 3 46 (11.68) WM3530-ND 92 812 54.11 09-62-3033 
10 | .996(25.30) | | WM3230-ND 1.92 16.95 113.00 22-17-3102 4 .62 (15.75) WM3531-ND 119 10.50 69.99 09-62-3043 
11 | 1.096 (27.84) | | WM3231-ND 244 1893 126.17 22-17-3112 5 78 (19.81) WM3532-ND 1.37 1242 80.83 09-62-3053 
12 | 1.196 (30.38) |_ WM3232-ND 2.28 2015 134.30 22-17-3122 ë 6 .93 (23.62) WM3533-ND 1.64 1450 96.70 09-62-3063 
2 196 (4.98) WM3233-ND 43 3.81 25.39 22-18-2021 8 1.24 (31.50) | | WM3535-ND 228 2008 13388 09-62-3083 
й 8 .296 (7.52) WM3234-ND 53 467 31.17 22-18-2031 10 1.56 (39.62) | М/М3537-МО 2.82 2491 166.08 09-62-3103 
4 | 396 (10.06) | М/М3235-МО 71 6.22 41.47 22-18-2041 1 1.71 (43.43) | | WM3538-ND 8.87 3445 227.64 09-62-3113 
5 | .496(12.60) | | WM3236-ND 97 8.59 57.27 22-18-2051 12 1.87 (47.50) | WM3539-ND 3.24 2861 190.72 09-62-3123 
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Со Waldom 
N 2 


wmm. “Toy Car" Battery Connector 


Fig. 2 - Socket 


Fig. 1 – Plug 
" 


1.3342 


* 15 Amp current rating per circuit 

* 300V voltage rating 

* 14-20 AWG wire range 

* Nylon 6/6 housing 94V-2 

e Industry standard product for radio controlled 
toy cars 


боюу Waldom | 


Fig. 3 - Receptacle Fig. 4 — Pin Crimp Terminal 
L E1054 а — И 
ipeum === " (LIT РЕ о Соппесюг Kits 
M CE PME 2 128-002 
Я WM9803 Kit Qty. Item WM9804 Kit Qty. 
= 6.0 20.5 45% sl 36 Crimp Terminal Housings 48 
15HLIS2 |. 18 Straight Headers 24 
p 18 Right Angle Headers 24 
10 Shunts = 
100 Crimp Term (22-30 AWG — 
— Crimp Term (18-24 AWG 100 
ваза не was оет Ц 
Eig [Вато i 5 ИШЕ RF rio 1 Extractor Tool HT-1884 1 
1 WM2308-ND 48 423 1974 2820  351-43-0201 
2 WM2311-ND 11 97 4.51 6.44 | 357-28-0201 "en ^ 
3 | WM2309-ND 46 110 1913 2732 | 351-41-0201 T JURA Lik ШШ} 
4 |WM2310-ND 42 — 140 544 734 | 357-27-0201 Description Part No. Fach Part No 
w Н 100” Connector Kit WM9803-ND 42.26 KK-100 
WMS9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom) .. " " É ў 
WM9969-ND Manual Wire Stripper (Waldom) .. .156" Connector Kit WM9804-ND 42.55 KK-156 


kox Waldom с-сгіа® SL™ .100 


e Plating: 15” min. gold or 150p" min. tin/lead. MATERIAL: * Pins: .025"square, phosphor bronze. * Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible. 
ELECTRICAL: * Current Rating: 3 amps. * Insulation Resistance: 1,000 megaohms. * Dielectric Strength: 600 VAC r.m.s for 1 minute. ENVIRONMENTAL: * Operating Temperature: -40°C to 


105*C. * UL Listed & CSA Certified. 


Fig. 1 — “G” Version, End-to-End 
Stackable (Use C-Grid 
Crimp Terminals sold separately) 
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Fig. 4 — Right Angle Header 
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Fig. 2 — "A" Version 
(Use C-Grid Crimp 
Terminals sold separately) 


Fig. 5 - Right Angle Header SMT 
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Fig. 3 - Straight Header 
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Fig. 6 — Straight Header 5МТ 
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Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Сіг- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 4 300 (7.62) — .420 (10.67) WM2535-ND 1.02 8.15 67.89 271.57 | 70107-0003 
2 | 1000954)  .199 (505) TU Ыз дф. 38860 о 5 | 400(10.16) 520 (13.21) WM2536-ND 116 930 7746 309.84 | 70107-0004 
3 | 200650 — 299 (759) WIENER DEC E 50:57 9408 6 | .500(12.70) .620 (15.75) WM2537-ND 1.51 12.06 100.49 401.95 | 70107-0005 
4 | .300(7.62) 399 (10.13) WM2902-ND 51 409 34.05 13621 [50-57-9404 2 | 7 | 600(15.24) .720 (18.29) WM2538-ND 1.53 4220 101.68 406.72 | 70107-0006 
5 | .400 (10.16) 4499 (12.67) WM2903-ND .63 504 41.98 167.90 [50-57-9405 8 | 700(17.78) .820 (20.83) WM2539-ND 1.57 12.52 104.36 417.43 | 70107-0007 
6 | .500 (12.70) 599 (15.21) WM2904-ND 72 579 4823 192.92 [50-57-9406 9 | .800 (20.32) .920 (23.37) WM2540-ND 1.59 12.76 106.32 425.27 70107-0008 
т | 60524) 699 (1775) ШЕТІ a GBA БАГ бИ. OETA 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) WM2541-ND 1.66 1326 110.53 442.13 | 70107-0009 
8 | 700(1778) 799 (20.29) WM2906-ND .88 704 58.67 234.68 [50-57-9408 15и” Min. Gold 
9 | .800(20.32) .899 (22.83) WM2907-ND 89 714 59.52 238.08 | 50-57-9409 2 | 100(254) .290 (7.37) WM4800-ND .98 783 6527 261.08 | 70543-0001 
10 | .900(22.86) .999 (25.37) WM2908-ND 90 720 5997 239.88 [50-57-9410 3 | 200(508)  .400(10.17) WMA801-ND 97 780 6498 259.91 | 70543-0002 
11 | 1.00 (25.40) 1.099 (27.91) WM2909-ND аз 764 63.63 254.51 [50-57-9411 4 | .300(7.62) 500 (12.71) WM4802-ND 1.05 842 70.17 280.69 | 70543-0003 
12 | 1.10 (27.94) 1.199 (30.45) | — WM2910-ND 83 663 5523 220.90 [50-57-9412 5 | .400(1016) .800 (15.25) MIMÁSOSND 121 971 8091 323,62 | 70543-0004 
4 | 18 | 12068048) 1.299 (32.99) | WM2911-ND 117 934 7781 31122 | 50-57-9413 6 | 500(127) 700(17.79) (ЫП 123 тен. ВВ: 827221 70549 0005 
14 | 1.30 (33.02) 1.399 (35.53) WM2912-ND 127 1014 8454 338.14 |50-57-9414 7 | .600 (15.24) .800 (20.33) WM4805-ND 151 4240 100.81 403.22 | 70543-0006 
15 | 1.40 (35.56) 1.499 (38.07) WM2913-ND 1.32 10.60 88.30 353.19 |50-57-9415 8 | 700(17.78) .900 (22.87) WM4806-ND 1.62 12.96 108.02 432.06 | 70543-0007 
16 | 1550 (38.10) 1.599 (40.61) WM2914-ND 139 1114 9286 37142 |50-57-9416 9 | .800(20.32) 1.000 (25.41) WM4807-ND 173 1383 115.22 460.89 | 70543-0008 
17 vene вец | имею мм нн 625 жин leosan | | | 12 80028) 1140748 | имен 184 Té) 12248 48427545008 
18 | 170(43.18) 1.799 (45.69) WM2916-ND 1.52 1215 101.28 405.13 50-57-9418 3 в : : ` : : š š 
19 | 1.80(45.72) 1.899 (48.23) WM2917-ND 1.86 14.87 123.89 495.55 |50-57-9419 12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) WM4810-ND 224 17.93 14941 597.63 | 70543-0011 
20 | 1.90(48.26) 1.999 (50.77) WM2918-ND 1.93 15.42 12847 513.89 |50-57-9420 13 | 1.20(30.48) 1.400 (35.57) WM4811-ND 2.35 18.83 156.88 627.52 | 70543-0012 
21 | 2.00(50.80) 2.099 (53.31) WM2919-ND 1.98 15.87 13224 528.94 |50-57-9421 14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) WM4812-ND 2.48 19.83 165.26 661.02 | 70543-0013 
15 | 140(35.56) 1.600 (40.65) WM4813-ND 2.60 2079 173.26 693.03 | 70543-0014 
22 | 2.10(53.34) 2.199 (55.85) | — WM2920-ND 204 1832 13603 54410 [50-57-9422 16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) | — WM4814-ND 272 2176 181.37 725.46 | 70543-0015 
23 | 2.20(55.88) 2.299 (58.39) WM2921-ND 240 1677 139.79 559.15 |50-57-9423 
24 | 2.30 (58.42) 2.399 (60.93) WM2922-ND 247 17.33 144.40 577.59 |50-57-9424 17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) WM4815-ND 2.82 2259 188.28 753.13 | 70543-0016 
25 | 2440 (60.96) 2.499 (63.47) WM2923-ND 223 1783 14856 59424 |50-57-9425 18 | 170(43.18) 1.900 (48.27) WM4816-ND 2.94 23.50 19584 783.34 | 70543-0017 
Pia Housing (Contact Sold Separately) 19 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) WM4817-ND 299 2395 199.57 798.29 | 70543-0018 
20 | 190(4826) 2.100 (53.35) WM4818-ND 346 25.31 210.89 843.55 | 70543-0019 
2121 100(254) — 220(559) WM2533-ND 98 7.84 6535 261.40 | 70107-0001 21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) WM4819-ND 331 2647 22061 88245 | 70543-0020 
3 | .200(5.08) 320 (8.13) WM2534-ND 99 794 6620 26479 | 70107-0002 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Сіг- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
22 | 240(5334) 2.300 (58.43) WM4820-ND 339 2713 226.07 904.29 | 70543-0021 23 | 2.20 (55.88) 2.400 (60.97) WM4921-ND 354 2833 236.09 944.35 | 70553-0022 
з | 23 | 220(5588) 2.400 (60.97) WM4821-ND 3.54 2833 236.06 944.25 | 70543-0022 4| 24 | 230 (58.42) 2.500 (63.51) WM4922-ND 364 29.08 24237 969.48 | 70553-0023 
24 | 2.30(58.42) 2.500 (63.51) WM4822-ND 3.64 2908 242.34 969.37 | 70543-0023 25 | 240(60.96) 2.600 (66.05) WM4923-ND 377 3019 251.57 1006.26 | 70553-0024 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) WM4823-ND 377 3049 251.57 1006.26 | 70543-0024 150p" Tin/Lead 
150p" Tin/Lead 2 | 100(254)  290(737) WM4924-ND 97 7.73 6442 257.69 | 70553-0036 
2 | 100(254)  .290(737) WM4824-ND 97 773 6442 257.69 | 70543-0036 3 | .200(5.08) .400(1017) WM4925-ND 1.04 829 6906 276.24 | 70553-0037 
3 | 200(5.08) 400 (10.17) WM4825-ND 1.04 829 69.06 276.24 | 70543-0037 4 | .300(7.62)  .500(1271) WM4926-ND 94 753 6275 251.01 | 70553-0038 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) WM4826-ND 142 894 7447 297.86 | 70543-0038 5 | .400(1016) .600 (15.25) WM4927-ND 118 944 7865 31461 |70553-0039 
5 | .400(10.16) .600 (15.25) WM4827-ND 1.18 944 7865 314.61 | 70543-0039 6 | .500(12.70) 700 (17.79) WM4928-ND 1.25 10.03 83.61 33443 | 70553-0040 
6 | 500(1270) .700(17.79) besi 102 815 6795 27178 | 70543-0040 | | , | 7 600(15.24) 800 (20.33) WM4929-ND 132 1060 8833 35330 | 70553-0041 
3 | 7 | .600(15.24) .800 (20.33) WM4829-ND 1.32 10.60 88.33 353.30 | 70543-0041 8 | .700(17.78)  .900 (22.87) WM4930-ND 1.38 11.05 92.09 368.35 | 70553-0042 
8 | .700(17.78)  .900 (22.87) WM4830-ND 1.38 11.05 92.09 368.35 | 70543-0042 9 | .800(20.32) 1.00 (25.41) WM4931-ND 145 1157 9643 38573 | 70553-0043 
9 | .800(20.32) 1.000 (25.41) WM4831-ND 145 11.60 96.65 386.58 | 70543-0043 10 | .900 (22.86) 1.10 (27.95) WM4932-ND 1.53 1225 102.08 408.31 | 70553-0044 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) WM4832-ND 1.53 1225 102.08 408.31 | 70543-0044 11 | 1.00 (25.40) 1.20 (30.49) WM4933-ND 1.60 12.77 106.40 425.59 | 70553-0045 
11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) WM4833-ND 1.60 1277 10640 425.59 | 70543-0045 12 | 1.10 (27.94) 1.30 (33.03) М/М4934-М0 1.66 13.25 110.43 441.70 | 70553-0046 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) WM4834-ND 1.66 13.25 110.43 441.70 | 70543-0046 15и” Gold 
15и” Min. Gold 2 | .340(8.63) 100 (2.54) WM1340-ND 296 2365 19711 788.43 | 15-91-2025 
2 | .100(2.54) .290 (7.37) WM4900-ND 83 661 55.09 220.37 | 70553-0001 3 | .450(11.43) .200 (5.08) WM1341-ND 3.01 24.06 200.47 801.89 | 15-91-2035 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) WM4901-ND 108 864 7203 288.11 | 70553-0002 4 | .550(13.97) .300 (7.62) WM1342-ND 309 24.71 205.93 823.73 | 15-91-2045 
4 | 300(7.62) .500(12.71) WM4902-ND 112 898 74.86 299.45 | 70553-0003 5 | .650(16.51) .400 (10.16) WM1343-ND 3.16 25.26 21052 842.06 | 15-91-2055 
5 | .400(1016) .600 (15.25) WM4903-ND 130 1041 86.74 346.94 | 70553-0004 6 | .750(19.05) .500 (12.70) WM1344-ND 321 2571 21428 857.12 | 15-91-2065 
6 | .500(12.70) 700 (17.79) WM4904-ND 1.30 1043 86.89 347.57 | 70553-0005 5 | 7 | 8500159) 600 (15.24) WM1345-ND 328 2621 21844 87376 | 15-91-2075 
7 | .600(1524) .800 (20.33) WM4905-ND 151 1210 100.81 403.22 | 70553-0006 8 | .950 (24.13) .700 (17.78) WM1346-ND 333 26.66 22220 888.81 | 15-91-2085 
8 | 700(1778) .900 (22.87) WM4906-ND 1.62 12.96 108.02 432.06 | 70553-0007 9 | 1.050 (26.67) .800 (20.32) WM1347-ND 339 2742 22599 903.7 |15-91-2095 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) WM4907-ND 178 1383 11522 460.89 | 70553-0008 10 | 1.150 (29.21) .900 (22.86) WM1348-ND 347 2777 23145 925.80 15-91-2105 
10 | .900(22.86) 1.100 (27.95) WM4908-ND 1.84 14.69 122.46 489.83 | 70553-0009 11 | 1.250 (31.75) 1.00 (25.40) WM1349-ND 4.07 32.55 271.26 1085.02 | 15-91-2115 
11 | 1.00(25.40) 1.200 (30.49) WM4909-ND 242 16.94 14114 564.56 | 70553-0010 12 | 1.350 (34.29) 1.10 (27.94) WM1350-ND 4.71 37.67 313.92 1255.68 | 15-91-2125 
4 | 12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) WM4910-ND 224 1798 14941 597.63 | 70553-0011 15и” Gold 
13 | 1.20 (30.48) 1.400 (35.57) WM4911-ND 235 1883 15688 627.52 | 70553-0012 3 | .320(8.13) 200 (5.08) WM7203-ND 245 1961 16340 653.60 | 74099-1003 
14 | 130(3302) 1.500 (38.11) WM4912-ND 248 1983 16528 661.12 |70553-0013 4 | 420(10.67) 300 (7.62) WM7204-ND 303 2421 201.72 806.87 | 74099-1004 
15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) WM4913-ND 2.60 2079 173.26 693.03 | 70553-0014 5 | 520(1321) .400(1016) WM7205-ND 3.61 2886 24052 962.06 | 74099-1005 
16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) WM4914-ND 272 2176 18137 72546 | 70553-0015 6 | .620 (15.75) 500 (12.70) WM7206-ND 420 33.61 28011 1120.42 | 74099-1006 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4915-ND 282 2260 18821 75324 | 70563-0016 | | 6 | 7 | 20182) .600(15.24) |  WM7207-ND A 3836318097 JAAN 74099 100 
18 | 1.70 (43.18) 1.900 (48.27) WM4916-ND 2.94 2350 19584 783.34 | 70553-0017 8 | .820(20.83) 700 (17.78) WM7208-ND 534 4271 355.95 1423.79 | 74099-1008 
19 | 1.80(45.72) 2.000 (50.81) WM4917-ND 3.08 2460 205.01 820.02 | 70553-0018 9 | .920(23.37) .800(20.32) WM7209-ND 5.05 4762 396.81 1587.24 | 74099-1009 
20 | 1.90(48.26) 2.100 (53.35) WM4918-ND 346 25.31 210.89 843.55 | 70553-0019 10 | 1.020 (25.91) .900 (22.86) WM7210-ND 656 5252 437.65 1750.59 | 74099-1010 
21 | 2.00(50.80) 2.200 (55.89) WM4919-ND 3.30 2644 22032 881.28 | 70553-0020 11 | 1.120 (28.45) 1.000 (25.40) М/М7211-М0 7.09 5672 472.66 1890.62 | 74099-1011 
22 | 240(5334) 2.300 (58.43) WM4920-ND 3.39 2713 226.07 904.29 | 70553-0021 12 | 1.220 (30.99) 1.100 (27.94) М/М7212-М0 7.68 61.47 512.25 2048.98 | 74099-1012 


боку Waldom C-Grid® Crimp 
N / emm Connector Housings 


Кошу Waldom C-Grid® | 
VA == Вох Crimp Terminals 


Terminal Material: 


Fig. 1 – “А” Version Fig. 2 — “A” Version Phosphor Bronze. 
*A" Version, Non-Polarized, End-to- н s AW) g EET 
End & Side-by-Side Stackable. КЫ Amps 5 P 
Mates w/ Unshrouded Headers. 30°C Rise Over -507 (12.88) (etre Crimp) 1 
Ambient. Год S TET Олд > 
i .003 (.08 | Tin Plate | 
UL Listed and CSA 1003 (09 Area 
Certified. 
Wire Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
É Fig. | Range Inch (mm) | Plating Part No. 10 100 500 1,000 |Part No. 
099 (2.51) Мах Ref. WM2510-ND 99 8.22 3286 54.55 16-02-0102 
22-24 | (064 (1.63) | Тіп WM2510CT-NDeoo — 8.22 32.86 5455 16-02-0086 
WM2510TR-NDO 820.00/20,000 |16-02-0086 
Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 24-30 .060 (1.52) | Tin WM2511-ND 99 8.22 3286 54.55 16-02-0096 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 10 50 Рап. No. WM2512-ND 148 1230 4918 81.64 [16-02-0103 
2 | 100(254) 199 (5.05) | WM2800-ND ва 5.60 3737 14946 | 50-57-9002 1 | 22-24 | .064(1.63) | Goldt WM2512CT-NDe- — 12.30 49.18 81.64 |16-02-0087 
200(5.08) — .299(759) | WM2801-ND 79 698 46.56 186.24 |50-57-9003 WM2512TR-NDO 1320.00/20,000 |16-02-0087 
4 | .300 (7.62) .399(1013) | WM2802-ND 82 728 4823 192.92 | 50-57-9004 24-30 | .060 (1.52) | Goldt WM2513-ND 148 1230 4918 81.64 16-02-0097 
5 | .400(1016) .499 (12.67) | WM2803-ND 86 757 5048 201.93 [50-57-9005 22-24 | 1064 (1.63) | Тіп WM2556-ND* 131 1095 4378 72.67 16-02-1114 
1 | 6 | .500(1270) .599(15.21) | WM2804-ND 90 793 5284 211.36 | 50-57-9006 24-30 | 060 (1.52) | Тіп WM2557-ND* 131 1095 4378 72.67 16-02-1116 
7 | .600(15.24) .899 (17.75) | WM2805-ND .95 837 5578 223.13 | 50-57-9007 22-24 | 1064 (1.63) | Goldt WM2554-ND* 2.08 17.33 69.32 115.07 16-02-1125 
8 | 700(17.78) .799(20.29) | WM2806-ND 1.00 880 5867 234.68 | 50-57-9008 24-30 | .060(1.52) | Goldt WM2555-ND* 2.08 17.33 69.32 115.07 |16-02-1109 
9 .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2807-ND 1.06 9.37 62.46 249.84 | 50-57-9009 WM2517-ND 0 822 3286 5455 16-02-0114 
10 | .900(22.86) .999 (25.37) | WM2808-ND Tt 9.80 65.35 261.40 |50-57-9010 22-24 .064 (1.63) | Тіп WM2517CT-NDee — 822 3286 54.55 16-02-0107 
4 | .100(254) .199(5.05) |WM2519-ND 218 1921 128.05 512.19 | 22-55-2041 WM2517TR-NDO 820.00/20,000 |16-02-0107 
6 | .200(5.08) .299 (7.59) |WM2520-ND 1.89 16.64 110.90 443.61 | 22-55-2061 2 | 2430 | 080.52) | Tin WM2518-ND 99 822 3286 5455 16-02-0108 
8 | 300(7.62)  .399(10.13) |WM2521-ND 2.38 21.02 14046 560.63 | 22-55-2081 Т = 
10 | .400(10.16) .499(12.67) | WM2522-ND 2.49 21.96 146.39 585.54 | 22-55-2101 2224 | ови (1.63) | вош UE ion 15 ша М. 2. 
12 | .500(12.70) .599(15.21) |WM2523-ND 2.59 22.84 15227 609.08 | 22-55-2121 ў à ШЕТТЕН "800090000: 16-00-0084 
14 | .600(15.24) 699 (17.75) |WM2524-ND 269 23.78 15852 634.09 22-55-2141 —— 
о | 16 | 700(17.78) .799(20.29) | WM2525-ND 2.79 2460 163.98 655.93 | 22-55-2161 - Е ч 60 (1.52) | Goldt ЕО 1S7 1942 624r 18710: (6020199 
18 | .800 (20.32)  .899(22.83) | WM2526-ND 2.89 2547 16981 679.25 | 22-55-2181 Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.751 63811-1000 
20 | .900(22.86) .999 (25.37) | WM2527-ND 2.99 2642 17612 704.48 | 22-55-2201 C-Grid Hand Crimper 22-24 & 32-36 AWG) — WM9917-ND 214.65/1 11-01-0208 
22 | 1.000(25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 3.09 2729 18195 727.80 | 22-55-2221 C-Grid Hand Сгітрег 24 - 30 AWG WM9919-ND 214.65/1 11-01-0209 
24 | 1.100 (27.95) 1.199 (30.45) |WM2529-ND 3.20 2823 18823 752.92 | 22-55-2241 .. vim и Md Шар 
30 | 1.400 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2530-ND 347 30.61 20408 816.31 | 22-55-2301 - pper ( - = — - 
40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 401 3537 23582 94329 |22-55-2401 * High pressure type for low pin count. — 41501” tin/lead over 50y" nickel overall. 
ы г ` i i w ў i + 15y" min. gold in select area over 50p” min. nickel overall with 75и” min. tin/lead in select area. 
50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 4.51 39.83 265.50 1062.01 | 22-55-2501 = СТ = Сш Таре. ó TR = Tape and Reel. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AY Cir- Dim. "A" Digi-Key Pricing AMP 
tyco в Fig. | Description cuits| Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Electronics AMP Closed End ИӨК 8 | .800 (20.32) 123779-ND 4i 913 | 643816-8 
i A I 10 | 1.00(25.4) A23780-ND 51 11.47 1-643816-0 
” 1A | with Polarizing Tabs, 
MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 28 AWG Green Tinted | 12 | 12008048) 0378140 18 Мп ree? 
IDC RECEPTACLES: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts • Connectors and headers are end-to- 2 200 (5.08) A19132-ND 21 255  640623-2 
end stackable • Connectors preloaded with IDC contact * All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 3 .300 (7.62) A19133-ND 20 282 640623-3 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the material requirements of Table 23.1 of 4 | 400 (10.16) A19134-ND 22 310 640623-4 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the 5 | .500 (12.70) A19135-ND 29 3.95 640623-5 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 • Certified by Canadian Standards Association 6 | -600 (15.24) A19136-ND 31 422 640623-6 
PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 vac. Current Rating: 4 amp тах. Low-Level Resistance: 5 то max. initial Feed-Thru with Lock, 7 | .700 (17.78) A19137-ND 36 4.93 640623-7 
Dielectric Withstanding Voltage: 750 vac./1 min. Insulation Resistance: 5000 МО min. initial. Operating Temperature: 1 w/out Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) A19138-ND 41 5.61 640623-8 
-55°C ~ 105°C. MATERIAL AND FINISH: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28 AWG - 28 AWG Green, 9 | .900 (22.86) A19139-ND 1.01 22.64 640623-9 
Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red). Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30p. Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) A19140-ND 51 7.05 1-640623-0 
REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30p. Ш 1: 100 б E Rn 124 27-68 и 
CST-100 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: “ High current rating * Mates with MTA and similar competitive notched 13 | 1.300 (33.02) A19143-ND 145 3271 | 1-640623-3 
headers • Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. Е28476 • Certified by 14 | 1.400 (35.56) A19144-ND 157 3522 | 1-640623-4 
Canadian Standards Association, File No. LR7189. PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 vac. Current Rating: 4 amp 15 | 1.500 (38.1) A26194-ND 107 2443 | 1-640623-5 
max. Low-Level Resistance: 6 то max. initial, 10 то max. final. Insulation Resistance: 1000 МО min. initial, 100 MO 2 | 200 (5.08) A23783-ND 18 415 | 644565-2 
min. final. Operating Temperature: -55°C ~ 105°C. MATERIAL AND FINISH: Selective gold, 30и gold over 127y nickel or 3 | .300 (7.62) A23784-ND 20 459 | 644565-3 
bright tin-lead on entire contact. Wire Range: 22-26 AWG. Max. Ins. Diameter: .065 4 | 400 (10.16) A23785-ND 22 5.04 | 644565-4 
KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color Feed-Thru with Lock, 5 | .500 (12.7) A23786-ND 29 6.42 | 644565-5 
LED CONNECTORS: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads. MATERIAL AND FINISH: 1A ann Polarizing Tabs, $ 800 15. E AD zi 6.06 ear 
Receptacles: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red). Contacts: Tin Plated Ы 8 | 800 e A23789-ND P 913 644565-8 
Phosphor bronze, post tin plated, 30p. 10 | 1.00 (25.4) A23790-ND 51 1147 | 1-644565-0 
REPLACEMENT LED CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 300. 12 |1.200 (30.48) A23791-ND 65 1471 | 1-644565-2 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester UL94V-0 rated, natural. Posts: Tin plated copper alloy. 15 | 1.500 (38.1) A23792-ND 107 2413 | 1-644565-5 
2 .200 (5.08) A19030-ND 13 1.54 640442-2 
= 3 .300 (7.62) A19031-ND 14 1.87 640442-3 
Fig. 1 Receptacle № 520 (1321) Fig. 2 IDC & LED Contacts 4 | .400 (10.16) A19032-ND 22 3.10 | 640442-4 
. S A .075 (1.91) ors (ion 5 | .500 (12.70) A19033-ND 29 3.95 640442-5 
Discrete с“ г s (191) у. 6 | .600 (15.24) A19034-ND .31 4.22 640442-6 
Wire IDC = T$) Ее рае 7 | 100 (17.78) A19035-ND 36 4.98 | 640442-7 
|ë |= 458 (11.51) | ® eut 5 ў hs TE 7 8 | .800 (20.32) A19036-ND 41 5.61 | 640442-8 
1 1 Аи 905; 9 | 900 (22.86) A19037-ND 101 2264 | 640442-9 
Tin Plated ue, 10 | 1.000 (25.40) A19038-ND 51 7.05 1-640442-0 
With Polarizing Tabs mee 11 | 1.100 (27.94) A19039-ND 123 27.68 | 1-640442-1 
12 | 1.200 (30.48) A19040-ND .65 9.04 1-640442-2 
Fig. 3 CST-100 Housing Fig. 4 CST-100 Crimp Contact | Fig.5 Keying Plug 18 1300030) хор ПАБ. ec 
IA 927 (69) sq 14 | 1.400 (35.56) A19042-ND 157 3522 | 1-640442-4 
— 5102.95} 1. 4 зо & 15 | 1.500 (38.1) A26196-ND 107 2413 | 1-640442-5 
м Š 2. 11.18). .62) Кү 2 .200 (5.08) A23793-ND 43 2.50 643815-2 
280 үң- 120(3 7197) 3 | 300(7. e A23794-ND 46 304 | 643815-3 
(6.60) (095 (1.65) 4 | 400 (10. 19) A23795-ND 22 504 | 643815-4 
z я " 5 .500 (12.7 A23796-ND 29 6.42 643815-5 
19004-83 
89) Сова! zn Ир 6 | 600 (15. 2% A23797-ND 31 686 | 643815-6 
1А Е AWE Bü abs, 7 | 700 (17.78) A23798-ND 36 8.02 | 643815-7 
Fig. 6 Strain Relief Cover - Fig. 7 Dust Cover - Fig. 8 Strain Relief Cover - Tin Plated 8 | .800 (20.32) A23799-ND 41 943 | 643815-8 
Closed End 345 _ Closed End Feed-Thru 127 360 10 | 1.00 (25.4) A23800-ND 51 1147 | 1-643815-0 
- Ён : E JT I SER: 
с (3.23) TL Е E - ji Б - Ё g 
ET a 5 15 | 1.500 (38.1) A23803-ND 1.07 24.13 1-643815-5 
аха 2 2200 (5.08) A19112-ND 22 2.65 640622-2 
3 .300 M Wn A19113-ND 21 2.92 640622-3 
(| 4 | 400 (10.16) A19114-ND 22 3.10 640622-4 
5 | .500 (12.70) А19115-М0 29 3.95 640622-5 
Fig. 9 Dust Cover - 6 | .600 (15. 24) A19116-ND 31 4.22 640622-6 
Feed-Thru : 7 | 700 (17.78) A19117-ND 36 493 | 6406227 
De res nn with Lon 8 | 800 (20.32) M9118-ND М 561 | 640622-8 
| 4 Жооп Tabs, 9 | 900 (22.86) A19119-ND 101 2264 | 640622-9 
395 26 AWG Blue, 40 | 1.000 (25.40) A19120-ND 142 2546 | 1-640622-0 
(10:08) Тіп Plated 11 | 1:100 m 94) A19121-ND 123 2768 | 1-640622-1 
12 | 1.200 (30.48) A19122-ND 65 9.04 1-640622-2 
13 | 1.300 (33.02) A19130-ND 1.45 32.71 1-640622-3 
13 | 1.300 (33.02) A26197-NDt 82 18.41 1-644577-3 
14 | 1.400 (35.56) A19131-ND 1.57 35.22 1-640622-4 
15 | 1.500 (38.1) A26198-ND 1.07 24.13 1-640622-5 
aio cran) 2 | 200 (5.08) A23804-ND 19 425 | 644564-2 
LA 3 | 300 (7.62) A23805-ND 2 475 | 644564-3 
(5.72) 4 | 400 (10. 19) A23806-ND 22 5.04 644564-4 
Post #1, А 140 (3.56)|<=| Feed-Thru with Lock, 5 .500 (12.7) A23807-ND .29 6.42 644564-5 
1A | With Polarizing Tabs, 6 | .600 (15.24) A23808-ND .31 686 | 644564-6 
B 26 AWG Blue, 7 | 700( tie 78) A23809-ND 36 8.02 | 644564-7 
Тіп Plated 8 | .800 М 32) А23810-М0 41 913 | 644564-8 
а 12 | 1.200 (30.48) A23811-ND .65 1471 1-644564-2 
(7.49) 140 (8.58 [ 13 | 1.300 (33.02) A23812-NDt .82 1841 | 1-644497-3 
Pye лао (88) er] ^ 15 | 1.500 (38.1) A23813-ND 1.07 2413 | 1-644564-5 
2 .200 (5.08) A1901-ND 13 1.54 640441-2 
3 .300 (7.62) A19020-ND 44 1.87 640441-3 
4 | 400 (10.16) A1902-ND 14 1.89 640441-4 
5 | .500 (12.70) А19021-М0 29 3.95 640441-5 
| 6 | .600 (15.24) A1903-ND .31 4.22 640441-6 
4 .200 Closed End with Lock. 7 | .700 (17.78) A19022-ND .36 4.93 640441-7 
|4 (5.08) pe ul e , 8 | .800 (20.32) A1904-ND 41 561 | 640441-8 
| Шау- 1 24 AWG White: 409, 9 | .900 (22.86) ^19023-ND 101 2264 | 640441-9 
(8.56). 100 (2.54) (2.34) 1,130 (3.30) Тіп Plated "n. 10 | 1.000 (25.40) A1905-ND 51 7.05 1-640441-0 
Rear ай Front Bend тае 11 | 1.100 (27.94) A19024-ND 1.28 27.68 | 1-640441-1 
12 | 1.200 (30.48) A19025-ND .65 9.04 1-640441-2 
13 | 1.300 (33.02) A19026-ND 1.45 32.71 1-640441-3 
Cir- Dim. "A" Digi-Key Pricing AMP 13 | 1.300 (33.02) A26199-NDt 82 18.41 1-644574-3 
Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. 25 Part No. n 000550 AUS ND 157 322 НЕ 
В tacles, .100” (2.54 t 5 [| 15 767- 07 : ч 5 
es (254mm) Centers = 2 | 200 (5.08) A23814-ND d3 250 | 643814-2 
2 -200 (5.08) A19050-ND KE] 1.54 640443-2 3 300 (76 A23815-ND 16 304 643814-3 
3 -300 (7.62) A19051-ND 14 1.87 640443-3 4 400 M 2) В 2 04 6438144 
4 | 400 (10.16) A19052-ND 222 840 | 640443-4 400 (10.16) H : 5. Й 
5 500 (12.70 A19053-ND 29 395 640443-5 Я 5 .500 (12.7) A23817-ND 29 6.42 643814-5 
-500 (12.70) : 5 Closed End with Lock, ў Ë 
6 | 600 (15.24 M19054-ND 31 — 422 | 6404436 | » 6 | .600 (15.24) A23818-ND 31 6.86 | 643814-6 
| 600 (15.24) : : 1A | With Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78 A23819-ND 35 802 | 643814-7 
Closed End with Lock, 7 | 700 (17.78) A19055-ND 36 493 | 640443-7 24 AWG White, -700 (17.78) і - 
w/out Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) A19056-ND 41 561 | 640443-8 Tin Plated 8 | .800 (20.32) A23820-ND 4 9.13 | 643814-8 
1 3 Ë 10 | 1.00(25.4) A23821-ND 51 11.47 1-643814-0 
28 AWG Green, 9 | .900 (22.86) A19057-ND 1.01 22.64 640443-9 
i Я d E 12 | 1.200 (30.48) A23822-ND .65 1471 1-643814-2 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) А19058-М0 51 7.05 1-640443-0 
| А В 13 | 1.300 (33.02) A23823-NDT .82 18.41 1-644312-3 
11 | 1.100 (27.94) A19059-ND 1.23 27.68 1-640443-1 
- p = 15 | 1.500 (38.1) A23824-ND 1.07 24.13 1-643814-5 
12 | 1.200 (30.48) A19060-ND 65 9.04 1-640443-2 
d Ë - 16 | 1.600 (40.64) A29108-ND 2.12 44.26 1-643814-6 
13 | 1.300 (33.02) A19061-ND 1.45 32.71 1-640443-3 
Қ ы В 2. 2200 (5.08) A19091-ND 21 2.52 640621-2 
14 | 1.400 (35.56) А19062-М0 1.57 35.22 1-640443-4 
Y ў В 3 .300 (7.62) A19092-ND 20 2.81 640621-3 
15 | 1.500 (38.1) A26193-ND 1.07 24.13 1-640443-5 
H = Қ i 4 | 400 (10.16) A19093-ND 22 3.10 640621-4 
2 .200 (5.08) A23773-ND KE] 2.50 643816-2 Feed-Thru with Lock, 
р 9 1 үн 5 | .500 (12.70) A19094-ND 29 3.95 640621-5 
i 3 .300 (7.62) A23774-ND 16 3.04 643816-3 w/out Polarizing Tabs, 
Closed End with Lock, i Š i 6 | .600 (15.24) А19095-М0 31 422 | 640621-6 
i 4 | 400(10.16) A23775-ND 22 5.04 643816-4 24 AWG White, Tin Plated 
1A | with Polarizing Tabs, 5 500 (12.7) A23716-ND 29 642 643816-5 7 | 700 (17.78) A19096-ND 36 4.93 640621-7 
28 AWG, Green, Tin Plated р ; : 9 8 | 800 (20.32) A19097-ND 41 561 | 640621-8 
6 | .600 (15.24) A23777-ND .31 6.86 643816-6 
7 | .700 (17.78) A23778-ND .36 802 | 643816-7 + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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tuco 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Electronics AMP 
Cir- Dim. "A" Digi-Key Pricing АМР Сіг- Dim. "А" Digi-Key Pricing АМР 
Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. 25 Part No. Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. 25 Part No. 
9 | .900 (22.86) A19098-ND 194 43.56 | 640621-9 Feed-Thru with Lock, т я 
10 | 1.000 (25.40) | — A19099-ND 51 705 | 1-640621-0 1 | w/out Polarizing Tabs, ME Gan AS ah ЕТІНЕН 
Е 11 | 1.100 (27.94) A19100-ND 1.23 27.68 | 1-640621-1 26 AWG Blue, Tin Plated à : 3 й 
1 | wo Polarizing Tabs.” 12 | 1.200 (30.48) A19101-ND 65 904 | 1-640621-2 Closed End w/Lock, w/Po- 
24 AWG White, Tin Plated |-13 | 1.300 (33.02) A19110-ND 145 3271 | 1-640621-3 1A | larizing Tabs, 24 AWG 2 | .200(5.08) ^23922-ND 43 250 | 644795-2 
| 13 | 1.300 (33.02) A23768-NDT 82 1841 | 1-644576-3 White, Tin Plated 
14 | 1.400 (35.56) A19111-ND 157 35.22 | 1-640621-4 Feed-Thru w/ Lock, 
15 | 1.500 (38.1) A23769-ND 107 2443 | 1-640621-5 w/out Polarizing Tabs, 2 200 508) АТ9200 Ар 16 110 ӨЫ 
2 | .200 (5.08) A23826-ND 48 414 | 644563-2 24 AWG White, Tin Plated 300 (7.62) ` à 
3 | 300 (7.62) A23827-ND 20 450 | 644563-3 Closed End w/ Lock, 2 | .200 (5.08) A19150-ND RE 250 | 6415342 
4 | 400 (10.16) A23828-ND 22 504 | 644563-4 1 | w/out Polarizing Tabs, 3 | .300 (7.62) A19151-ND 44 — 304 | 641534-3 
СЕ 5 | 500 (12.7) A23829-ND 29 642 | 644563-5 22 AWG Red, Tin Plated | 8 | .800 (20.32) A23923-ND 41 913 | 641534-8 
РИО Tabs." 6 | .600 (15.24) A23830-ND 31 6.86 | 644563-6 Feed-Thru w/ Lock, 2 | .200 (5.08) A19190-ND 22 2.54 | 6416532 
ТА | РҮҮ MS ў 7 | 700(17.78) A23831-ND 36 8.02 | 644563-7 w/out Polarizing Tabs, 3 | -300 (7.62) A19191-ND 21 473 | 641653-3 
кы ы НАШЫ 8 | .800 (20.32) A23832-ND 41 913 | 644563-8 22 AWG Red, Tin Plated | 8 | .800 (20.32) A23924-ND 41 913 | 641653-8 
Шы 10 | 1.00 (25.4) ^23833-ND 51 1147 | 1-644563-0 Replacement LED Contacts 
12 | 1.200 (30.48) A23834-ND 65 1471 | 1-644563-2 28 AWG, Tin Plated - - A19317-ND 177/25 314/50 | 641646-1 
13 | 1.300 (33.02) | — A23835-NDt 82 1841 | 1-644579-3 2 | 26 AWG, Tin Plated = = A19316-ND 177/25 31450 | 641645-1 
15 | 1.500 (38.1) A23836-ND 1.07 2413 | 1-644563-5 24 AWG, Tin Plated - - A19315-ND 1.77/25 314/50 | 641644-1 
2 | 200(5.08) A1906-ND 13 154 | 6404402 22 AWG, Tin Plated - - A19314-ND 1.77/25 314/50 | 641643-1 
3 | .300(7.62) A19010-ND 44 187 | 640440-3 Keying Plugs with Carrier Strip 
| pon 1018) АТЛАП. [^ 220 HUE 5 | 10 Plugs per Strip = = A19310-ND 57 22 | 641994-1 
6 600 (520) A1908-ND 31 422 640440-6 Accessories, .100” (2.54mm) Centers 
cl А : - - : 2 | 200 (5.08) A19230-ND 33 457 | 6430752 
osed End with Lock, 7 | 700 (17.78) A19012-ND 36 4,23 | 640440-7 з | 300 (762) A19231-ND 105-9460. | B430753 
1 | Wout Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) A1909-ND 41 5.61 | 640440-8 4 | 400 (10.16) A19232-ND б. doy [6430754 
22 AWG Red, 9 | .900 (22.86) A19013-ND 1.01 22.64 | 640440-9 5 | 500 (12 70) A19233-ND 3310. 9278 -| 4307515 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) A1910-ND 51 7.05 | 1-640440-0 : i | | 
6 | .600 (15.24) A19234-ND 37 545 | 643075-6 
11 | 1.100 (27.94) A19014-ND 1.23 27.68 | 1-640440-1 7 |-700 (17 78) A19235-.ND TIT 2495 T 6430757 
12 | 1.200 (30.48) A19015-ND 65 904 | 1-640440-2 Closed End в | 800 (20.32) A19236.ND (41 2504 | 6430758 
13 | 1.300 (33.02) A19016-ND 145 3271 | 1-640440-3 6 | Strain Relief Covers, 9 | 900 (22.86) A19237-ND 112 2513 | 6430759 
14 | 1.400 (35.56) A19017-ND 1.57 35.22 | 1-640440-4 White 10 | 1.000 (28.40) A19238-ND 112 — 2521 | 1-643075-0 
15 | 1.500 (88.1) A23770-ND 107 2413 | 16404405 11 [1:100 (27.94) A19239-ND 142 2530 | 1-643075-1 
2 | .200 (5.08) A23837-ND 13 250 | 6438132 12 | 1200 (30.48) A19240-ND 113 2539 | 1-643075-2 
2 | .200(5.08) A29084-NDt 35 7.96 | 6440832 13 | 1.300 (33.02) M9241-ND 108 2421 | 1-643075-3 
3 | -300 (7.62) A29085-NDT 89 1997 | 644083-3 14 | 1.400 (35.56) A19242-ND 114 2557 | 1-643075-4 
4 | 400 (10.16) A23838-ND 22 5.04 | 643813-4 15 | 1.500 (38.1) A23892-ND 114 2565 | 1-643075-5 
Closed End with Lock, 5 | .500 (12.7) A23839-ND 29 642 | 643813-5 24 —— 19250-10 42 230 | 640550-2 
4A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) A23840-ND 36 802 | 6438137 3 MS M9251-ND 32 334 | 640550.3 
22 AWG Red, 8 | .800 (20.32) A23841-ND 41 913 | 643813-8 4 = M9252-ND 37 449 | 6405504 
Tin Plated 10 | 1.00 (25.4) 23842-ND 51 11.47 | 1-643813-0 5 = A19253-ND "2 477 | 640550-5 
11 | 1.100 (27.94) A23843-ND 237 5324 | 1-643813-1 6 = A19254-ND "M 538 | 640550-6 
12 | 1.200 (30.48) A23844-ND 65 — 1471 | 1-643813-2 7 = A19255-ND 4T — 601 | 6405507 
13 | 1.300 (33.02) A23845-NDT 82 1841 | 1-644083-3 Closed End 8 = A19256-ND 50 672 | 6405508 
15 | 1.500 (38.1) A23846-ND 1.07 2413 | 1-643813-5 7 | Dust Covers, 9 = A19257-ND 54 729 | 640550-9 
2 | .200 (5.08) A19070-ND 22 2.64 | 640620-2 white 10 = A19258-ND 58 — 787 | 1-640550-0 
3 | 300 (7.62) A19071-ND 21 2.88 | 640620-3 m = A19259-ND 63 — 845 | 1-640550-1 
4 | .400 (10.16) A19072-ND 22 310 | 640620-4 12 = A19260-ND 70-- 940 16405502 
5 | .500 (12.70) A19073-ND 29 3.95 | 640620-5 13 = A19261-ND 73 988 | 1-640550-3 
6 | .600 (15.24) A19074-ND 31 4.22 | 640620-6 m = A19262-ND 79 1061 | 1-640550-4 
НОС 7 | 700 (17.78) A19075-ND 36 493 | 640620-7 15 = A23893-ND 50 1121 | 1-640550-5 
w/out Polarizing Tabs 8 | -800 (20.32) A19076-ND 41 561 | 640620-8 2 | 200 (6.08) A19270-ND 50 1120 | 6430772 
1 | oo AWG Bad g Tans, 9 | .900 (22.86) A19077-ND 1.01 22.64 | 640620-9 3 | 300 (762) A19271-ND 37 380 | 643077-3 
Tin Plated ” 10 1000 (25.40) A19078-ND 5 7.05 | 1-640620-0 4 | 400 (10.16) A19272-ND 44 1001 | 643077-4 
-100 (27.94) A19079-ND 123 2768 | 1-640620-1 5 | .500 (12.70) A19273-ND 56 12.51 | 643077-5 
12 | 1.200 (30.48) A19080-ND 65 9.04 | 1-640620-2 6 | .600 (15.24) A19274-ND .61 — 13.65 | 643077-6 
13 | 1.300 (33.02) A19081-ND 1.45 32.71 1-640620-3 7 | .700 (17.78) 119275-М0 63 1415 | 643077-7 
13 | 1.300 (33.02) A23771-NDT 82 1841 | 1-644575-3 Feed-Thru 8 | 800 (20.32) A19276-ND 72 1617 | 643077-8 
14 | 1.400 (35.56) | A19090-ND 157 3522 | 1-640620-4 8 | пап Balla Covers, 9 | .900 (22.86) | A19277-ND 120 2698 | 643077-9 
15 | 1.500 (38.1) A23772-ND 1.07 2413 | 1-640620-5 White 10 | 1.000 (25.40) A19278-ND 142 2521 | 1-643077-0 
2 | 200(5.08) A23847-ND 19 427 | 644540-2 11 [1.100 (27.94) A19279-ND 1.12 2530 | 1-643077-1 
3 | -300 (7.62) A23848-ND 21 473 | 644540-3 12 [1.200 (30.48) A19280-ND 113 25.39 | 1-643077-2 
4 | 400 (10.16) A23849-ND 22 504 | 644540-4 13 | 1.300 (33.02) A19281-ND 143 2548 | 1-643077-3 
Feed-Thru with Lock. 5 | 500(127) A23850-ND 29 642 | 644540-5 14 | 1.400 (35.56) A19282-ND 144 — 2557 | 1-643077-4 
with Polarizing Tabs. 6 | -600 (15.24) A23851-ND 31 6.86 | 644540-6 15 | 1.500 (38.1) A23894-ND 144 — 25.65 | 1-643077-5 
1A 22 AWG Red 9 * 7 | .700 (17.78) A23852-ND .36 8.02 644540-7 3 = A19291-ND 17 192 640642-3 
T Plated. 8 | 800 (20.32) A23853-ND 41 943 | 644540-8 4 = A19292-ND 48 — 237 | 640642-4 
10 | 1.00 (25.4) A23854-ND 51 1147 | 1-644540-0 5 = A19293-ND 20 274 | 640642-5 
12 | 1.200 (30.48) A23855-ND 65 1471 | 1-644540-2 6 = A19294-ND 40 538 | 640642-6 
13 | 1.300 (33.02) A23856-NDt 82 1841 | 1-644578-3 7 - A19295-ND 45 601 | 640642-7 
15 | 1.500 (38.1) A23857-ND 1.07 2413 | 1-644540-5 Feed-Thru 8 - A19296-ND 50 6.72 | 640642-8 
Replacement IDC Contacts 9 Dust Covers, 9 = A19297-ND 54 7.29 640642-9 
Std. 28 AWG, Tin Plated | — - A19313-ND 1.57/25 279/50 | 640639-1 White 10 = A19298-ND 58 787 | 1-640642-0 
2 | Std. 26 AWG, Tin Plated — - A19290-ND 1.77/25 34450 | 640638-2 11 = A19299-ND 63 845 | 1-640642-1 
Std. 24 AWG, Tin Plated | — - A19312-ND 1.77/25 34450 | 640637-1 12 — A19300-ND J0 940 | 1-640642-2 
Std. 22 AWG, Tin Plated | — - A19311-ND 177925 314/50 | 640636-1 13 = A19301-ND 73 988 | 1-640642-3 
CST-100 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) 14 = A19302-ND 79 10.61 1-640642-4 
2 | .220 (6.59) A19490-ND 30 309 | 770602-2 15 == A23895-ND -50 11.21 | 1-640642-5 
3 .320 (8.13) A19491-ND 31 4.64 770602-3 Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (.200” (5.08mm) Wide Base) 
4 | 420 (10.67) ^19492-ND 32 619 | 770602-4 2 | .200 (5.08) A1911-ND 25 488 | 640452-2 
5 | .520 (13.21) A19493-ND 34 773 | 770602-5 3 | .300 (7.62) ^19330-ND 26 498 | 640452-3 
6 | .620 (15.75) A19494-ND A 9.28 | 770602-6 4 | 400 (10.16) А1912-М0 30 6.64 | 640452-4 
7 | .720 (18.29) A19495-ND 48 1082 | 770602-7 Straight Post 5 | 500 (12.70) A19331-ND 37 830 | 640452-5 
а asas QN 8 | .820 (20.83) A19496-ND 55 1237 | 770602-8 10 | 64 (025) Square 6 | -600 (15.24) A1913-ND 40 9.06 | 640452-6 
9 | .920 (23.37) A19497-ND 62 13.92 | 770602-9 Tin Plated i 7 | .700 (17.78) A19332-ND 47 1057 | 640452-7 
10 | 1.020 (25.91) A19498-ND 69 1546 | 1-770602-0 8 | .800 (20.32) A1914-ND 54 12.08 | 640452-8 
11 | 1.120 (28.45) A19499-ND. 176 17.01 | 1-770602-1 9 | .900 (22.86) A19333-ND 60 13.59 | 640452-9 
12 | 1.220 (30.99) A19500-ND 82 18.56 | 1-770602-2 10 | 1.000 (25.40) A1915-ND 67 1510 | 1-640452-0 
13 | 1.320 (33.53) A19510-ND 89 20.10 | 1-770602-3 15 | 1.500 (38.1) A24931-ND 1.26 28.50 | 1-640452-5 
14 | 1.420 (36.07) A19511-ND 96 21.65 | 1-770602-4 2 | .200 (5.08) A1916-ND 23 345 | 6404532 
15 | 1.520 (38.61) A23961-ND 1.08 2320 | 1-770602-5 3 | 300 (7.62) A19340-ND 27 518 | 640453-3 
887180 ышын IT EMT 
Gente [=| = | AE EK mee | | a amager WES UM ТЕ 
4 + т ; 11 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) A19342-ND 49 10.99 | 640453-7 
| A23962CT-ND 25.57/100 117.19/500 4 
Gold Plated, Strip = = A23962TR-ND 703.15/5.500 770601-2 Tin Plated 8 | .800 (20.32) A1919-ND 56 1256 | 640453-8 
ню Receptacles m with .36 - .51mm diameter posts), .100” (2.54mm) centers m 1000 (25 40) ^ ЕШ E ТЕ вай 
BUE Polarizing Toke 2 | 200 (5.08) A19180-ND 43 154 | 6415372 12 | 1.200 (30.48) A23927-ND .84 18.84 | 1-640453-2 
28 AWG Green. Tin Plated 3 .300 (7.62) A19181-ND 44 1.87 641537-3 15 | 1.500 (38.1) A23896-ND 3.62 81.40 1-640453-5 
Feed-Thru with Lock Narrow Base Post Headers, .100" (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base) 
w/out Polarizing Tabs 2 | 2200 (5.08) A19220-ND 18 444 | 641656-2 2 | .188(4.78) A19350-ND 24 4.04 | 644456-2 
9895; 3 | .300 (7.62) A19221-ND 20 458 | 641656-3 3 | .288(7.32) A19351-ND 26 4.98 | 644456-3 
Р — AG бтееп. Tn ы Straight Post 4 | 388 (9.86) M9352-ND 30 664 | 644456-4 
ed 2 | 200 (5.08) А19170-№0 43 154 | 641536-2 64 (025) Square 5 | 488 (12.40) A19353-ND 37 830 | 644456-5 
w/out Polarizing Tabs, 3 | 300 (7.62) M9171-ND 14 187 | 641536-3 10; Ais Retentive'Legs 6 | 588 (14.94) A19354-ND 40 906 | 644456-6 
26 AWG Blue, Tin Plated ў і ` i Tin Plated 95, 7 | .688 (17.48) A19355-ND 47 1057 | 644456-7 
Closed End with Lock, z .200 (5.08) A19160-ND 11 250 | 641535-2 8 | 788 (20.02) A19356-ND 54 12.08 | 644456-8 
w/out Polarizing Tabs, 3 | 300 (7.62) A19161-ND 44 187 | 641535-3 9 | .888 (22.56) A19357-ND 60 13.59 | 644456-9 
24 AWG White, 5 | .500 (12.7) A23920-ND 29 642 | 641535-5 10 | .988 (25.10) A19358-ND 67 1510 | 1-644456-0 
Tin Plated 6 | -600 (15.24) A23921-ND 31 6.86 | 641535-6 T UL94V-0 — Black Housing (Continued) 
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ТИСЕ, ope МТА .100" (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Electronics 


Cir- Dim. "A" Digi-Key Pricing АМР Сіг- Dim. "A" Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description cuits} Inch (mm) Part No. it 25 Part No. 
Straight Post 11 | 1.088 (27.64) A19359-ND 74 1661 | 1-644456-1 12 | 1.200 (30.48) A19475-ND 41 5.65 | 1-640456-2 
.64 (.025) Square 12 | 1.188 (5018) A19360-ND 81 1811 | 1-644456-2 13 | 1.300 (33.02) A19476-ND .96 21.59 | 1-640456-3 
w/o Retentive Legs, 13 | 1.288 (32.72) A19361-ND .87 1963 | 1-644456-3 Straight Post 14 | 1.400 (35.56) A19477-ND 1.03 2325 | 1-640456-4 
Tin Plated 14 | 1.388 (35.26) A19362-ND 94 2113 | 1-644456-4 12B | .64 (.025) Square, 15 | 1.500 (38.1) A24930-ND 138 3114 | 1-640456-5 
2 | 200 (5.08) A19370-ND 23 444 | 644695-2 Tin Plated 16 | 1.600 (40.64) A29106-ND 148 30.75 | 1-640456-6 
3 | 2300 (7.62) A19371-ND 21 476 | 644695-3 20 | 2.000 (50.80) A29104-ND 185 3844 | 2-640456-0 
4 400 (030) A19372-ND 32 731 | 6446954 24 |2.4000 (60.96) A29105-ND 221 46.13 | 2-640456-4 
5 | -500 (12.70) A19373-ND 41 943 | 644695-5 2 | .200 (5.08) A24932-ND 51 1144 | 641215-2 
30: | ec ahtiPast 6 | .600 (15.24) A19374-ND 44 996 | 6446956 3 | .300(7.62) A24933-ND 77 1723 | 6412153 
ва (025 % 7 | 700 (17.78) A19375-ND 52 1162 | 644695-7 4 | .400 (10.16) A24934-ND 95 2128 | 641215-4 
ў A 5) ЕТЕ 8 | .800 (20.32) A19376-ND 59 13.29 | 644695-8 5 | .500(127) A24935-ND 124 27.43 | 641215-5 
u БО Ме Legs, 9 | .900 (22.86) A19377-ND 66 1495 | 644695-9 6 | .600 (15.24) A24936-ND 138 3111 | 641215-6 
паш 10 | 1.000 (25.40) A19378-ND 74 1661 | 1-644695-0 Straight Post 7 | ./00 (17.78) A24937-ND 158 34.38 | 641215-7 
11 | 1.100 (27.94) A19379-ND 81 1827 | 1-644695-1 12B | .64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) A23941-ND 91 2040 | 641215-8 
12 | 1.200 (30.48) A19380-ND 245 5510 | 1-644695-2 30и Gold Plated 9 | .900 (22.86) A24938-ND 182 4093 | 641215-9 
13 | 1.300 (33.02) A19381-ND 96 21.59 | 1-644695-3 10 | 1.00 (25.4) A24939-ND 1.93 43.39 | 1-641215-0 
14 | 1.400 (35.56) A19382-ND 1.03 23.25 | 1-644695-4 11 | 1.100 (27.94) A24940-ND 2.22 — 4994 | 1-641215-1 
2 | .200 (5.08) A19390-ND 23 345 | 6444572 12 | 1.200 (30.48) A24941-ND 233 5239 | 6412152 
3 | 300 НЕ A19391-ND 23 450 | 644457-3 14 | 1.400 (35.56) A24942-ND 273 6140 | 1-641215-4 
4 | .400 (10.16) A19392-ND 31 691 | 644457-4 15 | 1.500 (38.1) A24943-ND 2.98 6713 | 1-641215-5 
5 | 500 (12.70) A19393-ND 38 864 | 644457-5 2 | 200 (5.08) A1926-ND Ai 123 | 640457-2 
Right Angle Post 6 | .600 (15.24) A19394-ND 42 942 | 644457-6 3 | .300(7. 62) A19480-ND 140 141 | 640457-3 
64 (.025) Square 7 | .700 (17.78) A19395-ND 135 3039 | 644457-7 4 | 400 (10.16) А1927-М0 14 188 | 640457-4 
а 8 | -800 (20.32) A19396-ND 56 12.56 | 644457-8 5 | .500 (12.70) A19481-ND 147 229 | 640457-5 
Tin Ped! a 9 | .900 (22.86) A19397-ND 63 1443 | 644457-9 6 | .600 (15.24) A1928-ND 19 259 | 640457-6 
шше 10 | 1.000 (25.40) A19398-ND ло 15.70 | 1-644457-0 Right Angle Post 7 | .700 (17.78) A19482-ND 21 2.94 | 6404577 
11 | 1.100 (27.94) A19399-ND 77 1727 | 1-644457-1 .64 (.025) Square, 8 | .800 (20.32) A1929-ND 22 310 | 640457-8 
12 | 1.200 (30.48) AT9400-ND 84 1884 | 1-644457-2 Tin Plated 9 | .900 (22.86) A19483-ND 66 14.95 | 640457-9 
13 | 1.300 (33.02) A19401-ND 91 2041 | 1-644457-3 10 | 1.000 (25.40) A1930-ND 27 373 | 1-640457-0 
" HE E sma. " m EGG а 
3 | 2300 (7.62) A19411-ND 22 496 | 644694-3 13 | 1.300 (33.02) A19486-ND .96 21.59 | 1-640457-3 
4 | 400 (10.16) A19412-ND 34 760 | 644694-4 14 | 1.400 (35.56) A19487-ND 1.03 — 2325 | 1-640457-4 
5 | .500 (12.70) A19413-ND 42 950 | 644694-5 138 2 200 Ра 12 P 1728 pn д 62 
{ 6 | .600 (15.24) A19414-ND 46 10.36 | 644694-6 .300 (7. 5- Í 7 - 
Right Angie Post 7 | 700 (17.78) A19415-ND 54 1209 | 644694-7 4 | 400 (10.16) 23943-ND 128 2878 | 641216-4 
: na 5) up 8 | .800 (20.32) A19416-ND 61 13.82 | 644694-8 5 | .500(12.7) A24946-ND 153 34.38 | 641216-5 
Tí Plated ive Legs, 9 | .900 (22.86) A19417-ND 69 15.54 | 644694-9 6 | .600 (15.24) A24947-ND 167 37.66 | 641216-6 
Trete 10 | 1.000 (25.40) A19418-ND 77 3727 | 1-644694-0 Right Angle Post 7 | -700 (17.78) A24948-ND 175 39.30 | 641216-7 
НЕНІЛ o ИИН ЕБІ: 
13 | 1300 0. 02) A19421-ND 1.00 2245 | 1-644694-3 3 Gola Plated 10 | 1.00 (254) A24950-ND 215 4830 | 1-641216-0 
14 | 1400 (386) | тосор 107 2418 | 16446944 11 |1.00(2754)| — A24051-ND 233 — 5230 | 164121641 
SEND OU сана ЕНЕ БЕЛІК 
E 20 82) ДЕНІ lt ТЫ Е 14 | 1.400 (35.56) A24954-ND 295 6631 | 1-641216-4 
4 | 400 (10.16) A19431-ND 44 188 | 640454-4 15 | 1.500 (38.1) A24955-ND 3.01 — 67.83 | 1-641216-5 
5 | 500 (12.70) A19432-ND 17 229 | 640454-5 Shrouded Headers, .100” (2.54тт) 
6 | .600 (15.24) A19433-ND 19 259 | 640454-6 2 = A23945-ND 42 945 | 644486-2 
Бо 7 | 700 (17.78) A19434-ND 21 294 | 640454-7 3 = A23946-ND 48 1072 | 644486-3 
d (025 HS 8 | -800 (20.32) A19435-ND 22 340 | 640454-8 4 - А23925-М0 82 18.34 | 644486-4 
m a quare, 9 | .900 (22.86) A19436-ND 66 1495 | 640454-9 5 = A23926-ND 1.02 2292 | 644486-5 
тае 10 | 1.000 (25.40) A19437-ND 27 373 | 1-640454-0 6 = A23928-ND 111 2500 | 644486-6 
11 | 1.100 т 94) A19438-ND 81 1827 | 1-640454-1 Straight Post 64 (025) И = хз ND 1 30 5 í np 
12 | 1.200 (30.48) A19439-ND 41 5.45 | 1-640454-2 Square w/ Pegs, 8 = x 296. ТАЗ бей 
13 | 1.300 (33.02) A19440-ND 96 21.59 | 1-640454-3 Tin Plated | А 
14 | 1.400 (35.56) A19441-ND 1.03 23.25 | 1-640454-4 10 - А23935-М0 2.64 59.33 | 1-644486-0 
ii 15 | 1.500 (38.1) A23929-ND 138 125 | 1-640454-5 11 = A23936-ND 204 — 45.84 | 1-644486-1 
2 | 200 (5.08) A23897-ND 50 1117 | 6412132 12 = A23937-ND 222 5001 | 1-644486-2 
3 | 2300 (7.62) A23898-ND 77 1727 | 641213-3 13 = A23938-ND 2.41 5447 | 1-644486-3 
4 | 400 (10. 1 A23899-ND 96 2149 | 641213-4 14 14 = 23939-ND 259 58.34 | 1-644486-4 
5 | .500 (12.7) A23900-ND 91 2047 | 641213-5 2 = A23958-ND 50 1117 | 644861-2 
6 | .600 (15.24) ^23901-ND. 131 2947 | 641213-6 3 = A23959-ND 71. 15.95 | 644861-3 
абре 7 | .700 (17.78) A23902-ND 146 3275 | 641213-7 4 = A23940-ND 82 18.34 | 644861-4 
64 (025 Suida 8 | .800 (20.32) A23931-ND 91 2040 | 641213-8 5 — A23825-ND 102 2292 | 644861-5 
30u Gol 5) За d^ 9 | .900 (22.86) ^23903-ND 1.83 4126 | 641213-9 6 = A23858-ND 111 25.00 | 644861-6 
зок 10 | 1.00(25.4) ^23904-ND 191 4298 | 1-641213-0 Straight Post 64 (025) | 7 = A23859-ND 123 2771 | 6448617 
11 | 1.100 (27.94) A23905-ND 222 49.86 | 1-641213-1 Square w/out Pegs, A _ m аба ae т 2 
12 | 1.200 (30.48) A23906-ND 233 5243 | 1-641213-2 Tin Plated : ) 
13 | 1.300 (33.02) A23907-ND 256 5759 | 1-641213-3 10 = A23861-ND 2.64 59.33 | 1-644861-0 
14 | 1.400 (35.56) A23908-ND 271 61.03 | 1-641213-4 11 = A23862-ND 2.04 4584 | 1-644861-1 
15 | 1.500 (38.1) A23909-ND 279 62.76 | 1-641213-5 12 = A23863-ND 222 5001 | 1-644861-2 
2 | .200 (5.08) A19450-ND RE 1.03 | 640455-2 Е = hea 21 ри ШЕЕ 
3 | .300(7.62) A19451-ND 10 141 | 640455-3 А : . ш » 
ITO EMI I a: EBD. 
6 | 600 (15.24) A19454-ND 19 259 | 640455-6 4 | 484 (12.29) A23868-ND 84 18.98 | 644488-4 
| 7 | 700 (17.78) A19455-ND 21 2.94 | 640455-7 5 | -584 (14.83) A23869-ND 112 25.22 | 644488-5 
i ШО. ud в | 800 (20.32) A19456-ND 92 310 | 640455-8 Right-Angle Posts 6 | .684 (17.37) A23870-ND 115 25.88 | 644488-6 
Тарава о ам 0; 50 1495 850 | | ma | £84 (025) Square. з | моду | ^ NEECENEUIES 
10 | 1.000 (25.40) A19458-ND 27 3.73 | 1-640455-0 Front Bend w/out Pegs, | 9 | 884 [2499 кыы E | Mog 
11 | 1.100 (27.94) A19459-ND 81 1827 | 1-640455-1 Tin Plated ) | - : а 4 
12 | 1.200 (30.48) A19460-ND 41 5.65 | 1-640455-2 10 | 1.084 (27.53) A23874-ND 273 6141 | 1-644488-0 
d а па doen EE 
35A 15 | 1.500 (38.1) A23932-ND 138 — 3144 | 1-640455-5 P 1481 (5545) ЖӨНДІ F ae НЫ 
2 | 200 (5.08) A23910-ND 84 1891 | 6412142 -484 (37.69) 7 7 . 
3 | 300 (7.62) A23911-ND 115 2579 | 641214-3 А E n НЕДІ БЕ 105 Шо 
Ы жш) het cen ia 31 h Ms 4 | 484 (5 Б) A23881-ND за 1808 | 644803-4 
6 | 600 (524 5.24) A23914-ND 1.87 4212 | 641214-6 Ы Я 11445) MUSAE ND 5i 1518 6124059 
Right Angle Post 7 | -700 (17.78) РЕЛЕНІ» UE os ЫН ОТ Right-Angle Posts 7 | 784 ЭЗ A23884-ND 176 2961 | 644803-7 
.64 (.025) Square aede араба ND 2i . 12040: | 612148 158 | 94 (025) Square, 8 | 884 (2245) A23885-ND 138 2097 | 644803-8 
30y Gold Plated ` 1 100 (254) fase (СІП 222 ED FUSE "n Rear Bend w/out Pegs, | g | ова (24.99) A23886-ND 233 5241 | 644803-9 
11 | 1.100 (27.94) A23918.ND 23 5415 | 164121441 Tin Plated 10 | 1.084 (27.53) 23887-ND 273 6141 | 1-644803-0 
12 | 1:200 (30.48) 123919-ND 260 — 5845 | 16412142 11 | 1.184 (30.07) A23888-ND 2.11 47.45 | 1-644803-1 
43 | 1300 (33.02) A24927-ND 287 6447 | 1-641214-3 12 | 1284 (32.61) A23889-ND 230 5176 | 1-644803-2 
14 | 1:400 (35.56) 2498-ND 298 6705 | 16412144 13 | 1.384 (35.15) A23890-ND 249 56.07 | 1-644803-3 
15 | 1500 (38.1) A24929-ND 301 6783 | 1-641214-5 14 | 1.484 (37.69) A23891-ND 270 60.68 | 1-644803-4 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header A9982-ND Т-Напйе Tool for MTA .100" (2.54mm) . $17.93 /1 | 59803-1 
2 | 200 (5.08) A1921-ND 11 1.03 | 640456-2 A9973-ND Crimp Die for MTA .100" (2.54mm) Feed Thru Receptacles . . $435.00 /1 | 58442-1 
1 400 (036) Ary in ШЫ! биз A1998-ND Crimp Die for MTA .100" (2.54mm) IDC Closed End Receptacles 
E - . E Q (Must be used with handle A2031-ND) use with Ғі0.1....................... $103.74 /1 | 58246-1 
| 5 | 500 (12.70) A19471-ND 17 229 | 640456-5 A2031-ND Manual Pistol Grip Handle for Metal and All-Plastic Shell 
12в | Straight Post 6 | .600 (15.24) A1923-ND 19 2.59 | 640456-6 Connectors. (Must order сгітр die separately) use with Fig. 1 . .. $55.50 /1 | 58074-1 
64 (025) Square, 7 | -700 (17.78) А19472-М0 21 294 | 640456-7 A19530-ND Crimp Tool for CST-100 with Die...... $208.50 /1| 58517-1 
Ша 8 | 80042032) Шарыш 22 10 | 640456-8 A19531-ND Die Set for CST-100 (use with A9996) $166.50/1| 58517-2 
9 | .900 (22.86) A19473-ND 66 14.95 | 640456-9 н F 
10 | 1.000 (25.40) A1925-ND 27 373 | 1-640456-0 A9996-ND Crimp Tool Handle for CST-100... $66.00 /1 | 354940-1 
11 | 1.100 Gr 94) A19474-ND B1 1827 | 146404561 | + UL94V-0- Black Housing 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers Aw @ 


IDC CONNECTORS: • Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers are end-to-end 
stackable ” Connectors preloaded with IDC contacts “ All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the material requirements of Table 23.1 of UL1410 
Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the Component 
Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 • Certified by Canadian Standards Association, File Мо. LR7189 
PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 7A Low-Level Resistance: 3 mQ max. initial Dielectric 
Withstanding Voltage: 1250VAC/1 min. Insulation Resistance: 5000М0 min. initial Operating Temperature: -55°C ~ 
105°C MATERIAL AND FINISH — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24AWG - White; 22AWG - Red: 20AWG - Yellow; 
18AWG - Orange) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30u 


REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30u 


SL-156 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: • High current rating • Mates with MTA and similar competitive notched 
headers • Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers * Housing made of flame 
retardant 6/6 nylon • Connectors are end-to-end stackable * Wire-to-board system offers polarization with friction lock for 
positive mating • Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 • Certified 
by Canadian Standards Association, File No. LR7189 PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 10A 
max. @ 250VAC Low-Level Resistance: 3.0mO max. initial Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC/1 min. Insulation 
Resistance: 1000MQ min. initial Operating Temperature: -55°C ~ 105°C MATERIAL AND FINISH (CONTACTS): Bright tin 
plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30p over nickel Wire Range: 18-24AWG Max. Insulation Diameter: 
110 (2.79mm) 


KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): MATERIAL: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white Posts: Copper alloy 
Fig. 1— 
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Fig. 9 — Strain Relief Cover, 
Closed End 


Fig. 10 — Dust Cover, 
Closed End 


Fig. 11 — Strain Relief Cover, 
Feed Thru 
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Digi-Key Price АМР 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool w/Die for SL-156 Contacts 
.060”-.100” Insulation Diameter .. A30703-ND 535.50 91597-1 
Crimp Tool w/Die for SL-156 Contacts 
.043"-.075" Insulation Diameter .............................. A30704-ND 535.50 91598-1 
T-Handle Tool Prototype Tool 
for MTA .156" (3.96mm) IDC Connectors. .................... A9981-ND 17.93 59804-1 
Crimp Die for MTA .156" (3.96mm) IDC, Closed End 
Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ........... A1999-ND 103.74 58247-1 
Feed-Through Pistol Grip Terminating Head Assembly 
for Discrete MTA .156 Connectors ............................. A30528-ND 388.50 58443-1 
Manual Pistol Grip Tool IDC 
(Must order crimp die зерагаіеіу).............................. A2031-ND 55.50 58074-1 
Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacles, .156" (3.96mm) centers 
2 :312 (7.92) A23988-ND .60 54 | 640430-2 
3 .468 (11.89) A23964-ND 28 15 | 640430-3 
4 .624 (15.85) A23965-ND 29 .26 | 640430-4 
5 .780 (19.81) A23995-ND 58 .53 | 640430-5 
Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A23966-ND 37 .34 | 640430-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24019-ND 74 .67 | 640430-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A24131-ND .85 .77 | 640430-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24132-ND .95 .86 | 640430-9 
10 1.560 (39.62) A24133-ND 1.06 .96 | 1-640430-0 
11 1.716 (43.59) A24134-ND 116 1.05 | 1-640430-1 
12 1.872 (47.55) A24135-ND 1.27 1.15 | 1-640430-2 
17 2.652 (67.36) A23967-ND .85 .77 | 1-640430-7 
2 :312 (7.92) A24136-ND 23 21 | 643821-2 
3 .468 (11.89) A23968-ND .28 .15 | 643821-3 
4 .624 (15.85) A23969-ND .30 .27 | 643821-4 
5 .780 (19.81) A24137-ND .58 .53 | 643821-5 
Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A23970-ND 37 134 | 643821-6 
1 with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24138-ND 74 67 | 643821-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A26135-ND .85 .77 | 643821-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24829-ND 1.22 1.11 | 643821-9 
10 1.560 (39.62) A26041-ND 1.06 .96 | 1-643821-0 
11 1.716 (43.59) A26042-ND 1.16 1.05 | 1-643821-1 
12 1.872 (47.55) A26043-ND 127 1.15 | 1-643821-2 
17 2.652 (67.36) A23971-ND .85 т | 1-643821-7 
2 :312 (7.92) A24044-ND 46 Л5 | 640435-2 
3 .468 (11.89) A23972-ND .28 .15 | 640435-3 
4 .624 (15.85) A23973-ND 29 .26 | 640435-4 
5 .780 (19.81) A26045-ND 58 .53 | 640435-5 
Closed End w/out Lock 6 .936 (23.77) A23974-ND 37 134 | 640435-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26046-ND 74 .67 | 640435-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A26048-ND .85 .77 | 640435-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26049-ND .95 .86 | 640435-9 
10 1.560 (39.62) A26050-ND 1.06 .96 | 1-640435-0 
11 1.716 (43.59) A26051-ND 116 1.05 | 1-640435-1 
12 1.872 (47.55) A26052-ND 1.27 1.15 | 1-640435-2 
17 2.652 (67.36) A23975-ND .84 .76 | 1-640435-7 
2 :312 (7.92) A24098-ND 16 15 | 640595-2 
3 .468 (11.89) A24045-ND 27 .25 | 640595-3 
4 .624 (15.85) A24046-ND .30 .27 | 640595-4 
5 .780 (19.81) A24099-ND .58 .53 | 640595-5 
Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A24047-ND 37 134 | 640595-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24100-ND 74 .67 | 640595-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A24101-ND .85 .77 | 640595-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24102-ND .95 .86 | 640595-9 
10 1.560 (39.62) A24103-ND 1.06 .96 | 1-640595-0 
11 1.716 (43.59) A24104-ND 1.16 1.05 | 1-640595-1 
12 1.872 (47.55) A24105-ND 127 1.15 | 1-640595-2 
17 2.652 (67.36) A24048-ND .85 .77 | 1-640595-7 
2 .312 (7.92) A24106-ND 16 15 | 640608-2 
3 .468 (11.89) A24049-ND 27 .25 | 640608-3 
4 .624 (15.85) A24050-ND .30 .27 | 640608-4 
5 .780 (19.81) A24107-ND 58 .53 | 640608-5 
Feed-Thru w/out Lock 6 .936 (23.77) A24051-ND 37 .34 | 640608-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24956-ND 74 .67 | 640608-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A24957-ND .85 .77 | 640608-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24958-ND .95 .86 | 640608-9 
10 1.560 (39.62) A24959-ND 1.06 .96 | 1-640608-0 
11 1.716 (43.59) A24960-ND 116 1.05 | 1-640608-1 
12 1.872 (47.55) A24961-ND 1.27 1.15 | 1-640608-2 
17 2.652 (67.36) A24052-ND .85 .77 | 1-640608-7 
2 :312 (7.92) A19630-ND 23 21 | 640429-2 
3 .468 (11.89) A19631-ND 28 .09 | 640429-3 
4 .624 (15.85) A19632-ND 29 16 | 640429-4 
5 .780 (19.81) A19633-ND 140 1.26 | 640429-5 
Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A19634-ND 37 .21 | 640429-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19635-ND 74 .67 | 640429-7 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) A19636-ND 112 1.01 | 640429-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19637-ND .95 .86 | 640429-9 
10 1.560 (39.62) A19638-ND 1.06 .96 | 1-640429-0 
11 1.716 (43.59) A19639-ND 1.16 1.05 | 1-640429-1 
12 1.872 (47.55) A19640-ND 1.27 1.15 | 1-640429-2 
17 2.652 (67.36) A23976-ND .84 .76 | 1-640429-7 
(Continued) 
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fuco wu» МТА.156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Соле) 


Electronics 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 |Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 |Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) centers (Cont.) 2 .312 (7.92) A26077-ND 23 .21 |643819-2 
3 .468 (11.89 A23991-ND 28 15 |643819-3 
: S (7-92) PURUS ND 22.2 SET DISSE 4 .624 heey A23992-ND 29 26 [643819-4 
SES КЕ Пи — (40 то виз 
5 pepe УКТОО са > 54 [6435205 Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A23993-ND 37 34 |643819-6 
Е wih Lane С "986 (2377) TERREA) PME |643820:6 1 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A23994-ND 1.27 1.15 |643819-7 
$ * | ; | | 22 AWG Red, 8 1.248 (31.7) A26079-ND .85 тт |643819-8 
4 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26055-ND 74 :67 |643820-7 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26080-ND 95 86 | 643819-9 
24 AWG White, 8 1.248 (31.7) A26056-ND .85 тт |643820-8 10 | 1560(3962) (ORIEN РЕТ 
Тіп Plated 9 1.404 (35.66) A26057-ND .95 .86 |643820-9 11 | 1716 (4359) A26082-ND i46 105 1-643819-1 
10 | 1560096) | А26058-М0 106 .96 | 1-643820-0 12 | 1.872 (47.55) |  A26083-ND 127 1.15 |1-643819-2 
1 | 1716 (43.59) A26059-ND 1.16 105 |1-643820-1 17 | 2652 (6736) A23996-ND %6 78 |1-643819-7 
12 | 1.872 (47.55) A26060-ND 1.27 145 |1-643820-2 
17 | 2652(6736) |  A23980-ND 44 76 |1-643820-7 2 312 (/.92) FER SEE Esa 
3 468 (11.89) A23997-ND 28 115 |640433-3 
2. ЕЕ МІЗ) SEES Lies 4 | .624(15.85) | A23998-ND 29 26 |640433-4 
3 | 468(11.89) ШАЛЫП 28 Л5 6404943 5 | .780(19.81) | A26085-ND 58 53 |640433-5 
4 | (15.85) Шор 29 226 640434-4 Closed End w/out Lock 6 | .936(23.77) |  A23999-ND 37 34 |640433-6 
5 780 (19.81) A26062-ND 58 .53 |640434-5 1 | without Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | А26086-М0 74 — 67 |640433-7 
Closed End w/out Lock 6 936 (23.77) A23983-ND з? 334 | 640434-6 22 AWG Red, 8 1248 (31.7) A24000-ND 144 103 |640433-8 
4 | Wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26063-ND 178 1.61 |640434-7 Тіп Plated 9 1.404 (35.66) A26087-ND 95 .86 | 640433-9 
24 AWG White, 8 1.248 (31.7) A26064-ND .85 77 | 640434-8 10 1.560 (39.62) A24001-ND 131 148 |1-640433-0 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26065-ND 95 .86 | 640434-9 11 1.716 (43.59) A26088-ND 1.16 1.05 |1-640433-1 
10 | 1.560 (39.62) A26066-ND 1.06 .96 |1-640434-0 12 | 1.872 (47.55) A24002-ND 153 1.38 |1-640433-2 
n oS ЕЕ 116 1 peream 17 2.652 (67.36) A24003-ND 1.41 1.27 |1-640433-7 
.872 (47.55 - 27 145 |1- - 
17 | 2.652 (67.36) A23984-ND .84 176 |1-640434-7 Я ЕП о - A ЗН 
2 312 (7.92) A26069-ND 23 — 21 [644464-2 4 624 (15.85) A24005-ND 29 26 | 644463-4 
3 468 (11.89) A23985-ND 26 24 |644464-3 5 1780 (19.81) A26090-ND 58 53 |644463-5 
4 .624 (15.85) A23986-ND 29 26 |644464-4 1 Шы 6 1936 (23.77) A24006-ND 37 34 |644463-6 
Closed End w/out Lock 5 780 (19.81) A26070-ND 58 .53 |644464-5 22 AWG Red, 7 1.092 (27.74) A26091-ND 74 67 |644463-7 
1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A23987-ND 37 — 34 | 644464-6 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26092-ND 85 тт |644463-8 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A26071-ND 74 — 67 |644464-7 9 1.404 (35.66) A26093-ND 95 .86 | 644463-9 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26072-ND 85 тт |644464-8 10 | 1.560 (39.62) A26094-ND 1.06 .96 |1-644463-0 
9 1.404 (35.66) A26073-ND .95 .86 |644464-9 11 | 1716 (43.59) A26096-ND 1.16 105 | 1-644463-1 
10 | 1.560 (39.62) A26074-ND 1.06 .96 | 1-644464-0 12 | 1.872 (47.55) A26097-ND 127 145 | 1-644463-2 
11 | 1716 (43.59) A26075-ND 146 105 |1-644464-1 2 312 (7.92) A19700-ND 72 65 640601-2 
12 | 1.872 (47.55) A26076-ND 127 145 | 1-644464-2 3 468 (11.89) M9701-ND 27 15 |640601-3 
2 312 (7.92) A19720-ND 19 117 [640602-2 4 -624 (15.85) A19702-ND 30 .17 [640601-4 
3 .468 (11.89) A19721-ND 27 15 | 640602-3 5 780 (19.81) A19703-ND 144 103 |640601-5 
4 .624 (15.85) A19722-ND 29 16 | 640602-4 Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A19704-ND 37 .21 | 640601-6 
5 .780 (19.81) А19723-М0 58 153 | 640602-5 1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19705-ND 74 .67 | 640601-7 
Feed-Thru with Lock 6 -936 (23.77) A19724-ND 187 21 |640602-6 22 AWG Red, 8 1.248 (31.70) A19706-ND 85 .77 |640601-8 
1 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19725-ND 74 67 |640602-7 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19707-ND 95 .86 | 640601-9 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) A19726-ND 85 77 |640602-8 10 1.560 (39.62) A19708-ND 1.54 1.39 | 1-640601-0 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19727-ND 95 .86 |640602-9 1 1.716 (43.59) A19709-ND 116 1.05 [1-640601-1 
10 1.560 (39.62) A19728-ND 1.06 .96 | 1-640602-0 12 1.872 (47.55) A19710-ND 127 1.15 |1-640601-2 
11 1.716 (43.59) A19729-ND 116 1.05 |1-640602-1 17 | 2.652 (67.36) A24064-ND 86 .78 |1-640601-7 
12 | 1.872 (47.55) A19730-ND 1.27 1.15 |1-640602-2 2 .312 (7.92) A24984-ND 23 21 |644467-2 
17 | 2.652 (67.36) A24053-ND 83476 | 1-640602-7 3 468 (11.89) A24065-ND 27 25 [644467-3 
2 312 (7.92) A24962-ND 23 21 |644468-2 4 | 624 (15.85) Wan 30 228 6444674 
з | 68(11.89) | A24054-ND 26 224 |644468-3 Feed-Thru with Lock 5 | 780098) ПН 8i. 55. [DAMES 
4 | .624(15.85) | A24055-ND 29 27 |644468-4 1 | with Polarizing Tabs, б | 802377) сс S ESL Шы 
Thru wi 5 | .780(19.81) |  A24963-ND 58 53 6444685 22 AWG Red, 7 | 10820774) usu МЕ. Фен 
Feed-Thru with Lock я 8 1.248 (31.7) A24987-ND 85 тт |644467-8 
1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24056-ND 37 34 |644468-6 Tin Plated | 1404 6688) AGAR ӘЛЕГІ кеін 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A24964-ND 74 67 |644468-7 10 | 15609962) US SEG pe. oB кенен 
Tin Plated 8 | 1248017) Wo 85 77 |644468-8 11 | 1716(4359) | A24990-ND 146 105 |1-644467-1 
9 1.404 (35.66) A24966-ND .95 .86 |644468-9 12 | 18724755) А ior r 
10 | 1.560 (39.62) A24967-ND 1.06 .96 | 1-644468-0 : š : | 
11 1.716 (43.59) A24968-ND 116 1.05 |1-644468-1 2 312 (7.92) A24992-ND 19 .17 |640606-2 
12 1.872 (47.55) A24969-ND 127 1.15 |1-644468-2 | P 1 Аз ШЕП 2 P куры 
5 ce) pL aM SES 5 | 780981) | A24993-ND 58 53 |640606-5 
И ва (18.85) AS a Белін Feed-Thru w/out Lock 6 .936 (23.77) A24070-ND 37 34 |640606-6 
c i : à : : н 1 | wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24994-ND 74 .87 | 640606-7 
eed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) A24971-ND 58 53 | 640607-5 22 AWG Red 8 1248 (31.7) A24995.ND 75 — 77 6406068 
4 | wout Polarizing Tabs, 6 1936 (23.77) A24059-ND 37 34 | 640607-6 Tin Plated — 9 1.404 (35.66) A24996-ND 5 86 |640606-9 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A24972-ND 74 67 |640607-7 10 | 1.560 (39.62) 24997-ND 106 96 |1-640606-0 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A24973-ND .85 77 |640607-8 м | 1716 (4359) A24998-ND 116 105 |1-640606-1 
10 | 1560(39.62) Шар 1052 ТӘНІ 12 | 1.872 (47.55) | A24999-ND 202 1.82 |1-640606-2 
12 | 1.872 (47.55) A24975-ND 1.27 1.15 | 1-640607-2 17 | 2652 (67.36) A24071-ND '86 78 |1-640606-7 
17 | 2.652 (67.36) A24060-ND .84 76 |1-640607-7 3 312 (7.92) IEEE АЕ ино 
2 312 (7.92) A24976-ND 23 .21 6444722 3 468 (11.89) А24072-М0 әт 25 |644471-3 
3 468 (11.89) A24061-ND 27 25 |644472-3 4 624 (15.85) 24073-ND 30 28 |644471-4 
М po (Шо) ЕН Pn A bp Feed-Thru w/out Lock 5 .780 (19.81) A24139-ND 58 — .53 |644471-5 
Feed-Thru w/out Lock - : : : 1 | with Polarizing Tabs, 6 1936 (23.77) A24074-ND 37 34 |644471-6 
1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24063-ND 37 34 |644472-6 22 AWG Red 7 1.092 (27.74) A24140-ND 74 67 |644471-7 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A24978-ND 74 67 |644472-7 TinPlated — 8 1.248 (31.7) A24141-ND 85 тт |644471-8 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) ^24979-ND 85 — 77 |644472-8 9 1.404 (35.66) A24142-ND 95 .86 |644471-9 
9 1.404 (35.66) A24980-ND 95 .86 |644472-9 10 | 1.560 (39.62) A24143-ND 106.96 |1-644471-0 
10 | 1.560 (39.62) A24981-ND 106 .96 |1-644472-0 11 | 1716 (43.59) A24144-ND 146 105 |1-644471-1 
11 | 1.716 (43.59) A24982-ND 146 105 |1-644472-1 12 | 1.872 (47.55) A24145-ND 127 1.15 |1-644471-2 
12 | 1.872 (47.55) A24983-ND 1.27 145 | 1-644472-2 2 212 (7.92) 119500240 28 21 6404272 
2 312 (7.92) A19610-ND 21 19 |640428-2 3 468 (11.89) A19591-ND 28 09 |640427-3 
3 468 (11.89) A19611-ND 28 .09 |640428-3 4 .624 (15.85) A19592-ND 29 116 |640427-4 
4 624 (15.85) A19612-ND 29 16 | 640428-4 5 780 (19.81) A19593-ND 58 53 |640427-5 
5 1780 (19.81) A19613-ND 58 53 |640428-5 Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A19594-ND A1 23 |640427-6 
Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A19614-ND 37 21 |640428-6 1 | wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19595-ND 74 67 |640427-7 
1 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19615-ND 1.78 161 | 640428-7 20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.70) A19596-ND .85 77 |640427-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.70) A19616-ND .85 тт |640428-8 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19597-ND 1.22 110 |640427-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19617-ND .95 86 |640428-9 10 | 1.560(39.62) A19598-ND 1.06 .96 | 1-640427-0 
10 | 1.560 (39.62) A19618-ND 1.06 .96 | 1-640428-0 м | 1716 (43.59) A19599-ND 1.16 105 | 1-640427-1 
11 1.716 (43.59) A19619-ND 116 1.05 | 1-640428-1 12 | 1.872 (47.55) A19600-ND 127 1.15 |1-640427-2 
12 1.872 (47.55) A19620-ND 127 1.15 |1-640428-2 17 2.652 (67.36) A24007-ND 86 .78 |1-640427-7 
17 | 2.652 (67.36) A23990-ND 186 178 |1-640428-7 (Continued) 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 


Electronics AMP 
Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 3 25 | Part №. Fig. | Description Circuits | Inch (mm) Part No. 1 25 |Раг Мо. 
Receptacles, .156" (3.96mm) centers (Cont.) 2 312 (7.92) A26122-ND A 21 | 643817-2 
2 212 (7.92) A26098-ND 28 21 [6438182 3 468 (11.89) A24021-ND 28 115 |643817-3 
3 .468 (11.89) A24008-ND 28 15 |643818-3 : 2 dee E E veda 
4 .624 (15.85 A24009-ND 29 26 |643818-4 : ў Н : : - 
5 780 ЖП A26099-ND 58 53 |643818-5 Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A24023-ND 37 34 |643817-6 
Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A24010-ND 37 34 |643818-6 4 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24024-ND 125 143 | 643817-7 
1 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26100-ND 74 67 |643818-7 18 AWG Orange, 8 1.248 (31.7) A26124-ND 85 77 | 643817-8 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26101-ND 85 .77 |643818-8 Тіп Plated 9 1.404 (35.66) A24025-ND 149 1.08 | 643817-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26102-ND 95 86 | 643818-9 10 1.560 (39.62) A26125-ND 1.06 .96 | 1-643817-0 
10 | 1.560 (39.62) A26103-ND 131 149 |1-643818-0 11 | 1.716 (43.59) A26126-ND 461 146 |1-643817-1 
11 | 1716 (43.59) A26104-ND 1.16 1.05 |1-643818-1 12 | 1872(4755) A24026-ND 151 136 16438172 
12 | 1.872 (47.55) A26105-ND 127 145 |1-643818-2 17 | 2652 (6736) ЧТ as — 7711-6438177 
17 | 2.652 (67.36) A24011-ND 109 99 |1-643818-7 : : : : 
2 312 (7.92) A24012-ND 72 65 |640432-2 : И м. a г 4. 
3 .468 (11.89 A26106-ND 28 115 |640432-3 і i à г : а 
4 .624 es A24013-ND 29 26 |640432-4 м A rn dm s x 2 
5 1780 (19.81) A26107-ND 58 53 |640432-5 : \ 4 ; 4 - 
Closed End w/out Lock 6 .936 (23.77) A24014-ND 37 34 |640432-6 Closed End w/out Lock 6 936 (23.77) A1958-ND 37 21 | 640431-6 
1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26108-ND 74 67 |640432-7 1 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19652-ND ла 47 |640431-7 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26109-ND .85 т? |640432-8 18 AWG Orange, 8 1.248 (31.70) A1959-ND .85 — 77 |640431-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26110-ND .95 .86 |640432-9 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19653-ND 195 186 | 640431-9 
10 | 1.560 (39.62) А26111-М0 106 96 |1-640432-0 10 | 1.560 (39.62) A1960-ND 106 .96 |1-640431-0 
11 | 1716 (43.59) A26112-ND 1.16 1.05 |1-640432-1 м | 1716 (4359) A19654-ND 146 105 | 1-640431-1 
12 | 1.872 (47.55) A26113-ND 127 145 |1-640432-2 12 | 1872 (4755) A19655-ND 127 115 16404312 
H == m аю = 2 — 17 | 2.652 (67.36) | A24028-ND 85 тт | 1-640431-7 
3 468 адва A24016-ND 27 25 [644462-3 2 -312 (7.92) A26127-ND 23 21 |644461-2 
4 | 624(585) | A24017-ND 29 26 |644462-4 3 | 48016 ШАШ eh Маб 
Closed End w/out Lock 5 780 (19.81) A26115-ND 58 53 |644462-5 4 624 (15.85) A24030-ND 29 26 |644461-4 
1 | with Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) A24018-ND 37 34 |644462-6 Closed End w/out Lock 5 780 (19.81) A26128-ND 58 53 |644461-5 
20 AWG Yellow, 7 1.092 (27.74) A26116-ND ла 867 |644462-7 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24031-ND 37 34 | 644461-6 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26117-ND .85 77 |644462-8 18 AWG Orange, 7 1.092 (27.74) A26129-ND 74 — 867 |644461-7 
9 1.404 (35.66) A26118-ND 95 .86 |644462-9 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26130-ND 85 т? |644461-8 
10 1.560 (39.62) A26119-ND 1.06 .96 |1-644462-0 9 1.404 (35.66) A26131-ND 195 186 | 644461-9 
1 1.716 (43.59) A26120-ND 116 1.05 |1-644462-1 10 | 1.560 (39.62) A26132-ND 1.06 .96 | 1-644461-0 
12 | 1.872 (47.55) A26121-ND 127 115 | 1-644462-2 М | 1716 (43.59) A26133-ND 146 105 |1-644461-1 
2 .312 (7.92) A19680-ND 72 65 |640600-2 12 | 1.872 (47.55) A26134-ND 127 1.15 |1-644461-2 
BET EET 2 | запад | mesono а г шаг 
5 780 (1981) A19683-ND 58 53 |640600-5 3 .468 (11.89) A19661-ND 27 115 | 640599-3 
Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A19684-ND 37 21 |640600-6 4 624 (15.85) A19662-ND 30 17 [6405994 
1 | Wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19685-ND 74 67 |640600-7 5 780 (19.81) A19663-ND 58 53 |640599-5 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.70) A19686-ND .85 .77 | 640600-8 Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A19664-ND 37 .21 | 640599-6 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19687-ND 146 132 |640600-9 1 | Wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19665-ND 125 1.13 | 640599-7 
10 | 1.560 (39.62) A19688-ND 1.06 .96 |1-640600-0 18 AWG Orange, 8 1.248 (31.70) A19666-ND 85 77 | 640599-8 
11 | 1716 (43.59) A19689-ND 146 1.05 |1-640600-1 Тіп Plated 9 1.404 (35.66) A19667-ND 55 86 640599-9 
12 | 1.872 (47.55) A19690-ND 127 1,5 |1-640600-2 10 | 1.560 (39.62) A19668-ND 106 .96 |1-640599-0 
17 | 2.652 (67.36) A24075-ND (86 78 | 1-640600-7 NM | 1716 (43.59) A19669-ND 161 145 |1-640599-1 
2 .312 (7.92) A24146-ND 23 21 |644466-2 12 | 1.872 (47.55) A19670-ND 127 1.15 |1-640599-2 
3 «468 (11.89) A24076-ND 27 25 |644466-3 17 2.652 (67.36) A24086-ND 85 77 | 1-640599-7 
2 | Se) со ay ee | 2 | 312092) | A26017-ND 28 21 |644465-2 
Feed-Thru with Lock > ben | Е 2 3 468 (11.89) A24087-ND 27 25 |644465-3 
1 | with Polarizing Tabs, 6 1936 (23.77) A24078-ND 37 34 |644466-6 | 624 (15.88) км <. 
20 AWG Yellow. 7 1.092 (27.74) A24148-ND ла 867 |644466-7 ; й | à 
Tin Plated — 8 1.248 (31.7) A24149-ND 85 77 |644466-8 Feed-Thru with Lock 5 780 (19.81) A26018-ND 58 .53 | 644465-5 
9 1.404 (35.66) A24150-ND 95 86 |644466-9 1 | with Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) A24089-ND 137 34 | 644465-6 
10 | 1.560 (39.62) A24151-ND 1.06 .96 |1-644466-0 18 AWG Orange, 7 1.092 (27.74) A26019-ND 74 67 | 644465-7 
11 | 1716 (43.59) A26000-ND 146 1.05 |1-644466-1 Тіп Plated 8 1.248 (31.7) A26020-ND .85 77 | 644465-8 
12 | 1.872 (47.55) A26001-ND 127 1.15 |1-644466-2 9 1.404 (35.66) A26021-ND 95 486 | 644465-9 
2 1312 (7.92 A26002-ND 19 17 |640605-2 10 1.560 (39.62) A26022-ND 1.06 .96 | 1-644465-0 
3 .468 аа A24079-ND 27 25 |640605-3 11 | 1716 (43.59) A26023-ND 146 1.05 |1-644465-1 
4 624 (15.85) A24080-ND .30 28 [640605-4 12 | 1.872 (47.55) A26024-ND 127 1.15 | 1-644465-2 
5 780 (19.81 A26003-ND 58 53 |640605-5 
Feed-Thru w/out Lock 6 1936 АТ? A24081-ND 37 34 |640605-6 2 За ОООО ge “БШ 
ih 3 468 (11.89) A24090-ND 27 25 | 640604-3 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26047-ND 74 67 |640605-7 4 624 (15.85) A24091-ND 30 27 | 640604-4 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26004-ND .85 т? |640605-8 i ў ў 3 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26005-ND 95 86 |640605-9 5 780 (19.81) A24092-ND 112 1.02 6406045 
10 | 1560 (39.62) A26006-ND 106 96 |1-640605-0 Feed-Thru w/out Lock 6 .936 (23.77) A24093-ND 37 34 | 640604-6 
11 1.716 (43.59) A26007-ND 116 1.05 |1-640605-1 1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26026-ND 74 .67 | 640604-7 
12 | 1.872 (47.55) A26008-ND 127 145 |1-640605-2 18 AWG Orange, 8 1.248 (31.7) A26027-ND 1.35 1.22 | 640604-8 
17 | 2.652 (67.36) A24082-ND .86 178 | 1-640605-7 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26028-ND 95 .86 | 640604-9 
2 1312 (7.92 A26009-ND 23 21 1644470-2 10 1.560 (39.62) A26029-ND 1.06 .96 | 1-640604-0 
8 .468 ша A24083-ND 26 1224 |644470-3 11 1.716 (43.59) A26030-ND 116 1.05 | 1-640604-1 
4 .624 (15.85) A24084-ND 29 27 |644470-4 12 | 1.872 (47.55) A26031-ND 1.72 155 |1-640604-2 
Feed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) A26010-ND 58 53 [644470-5 17 | 2.652 (67.36) A24094-ND 85 77 | 1-640604-7 
1 | with Polarizing Tabs, 6 1936 (23.77) A24085-ND 37 34 |644470-6 2 312 (792) A26032-ND эз 21 [6444692 
20 AWG Yellow, 7 1.092 (27.74) A26011-ND 74 87 |644470-7 
Tin Plated 8 | 1248012) | A26012-ND 35 тт |644470-8 3 | 48801.89) W 27 — 25 |64446%5 
9 1.404 (35.66) A26013-ND Q5 ав |644470-9 4 .624 (15.85) A24096-ND 30 27 |644469-4 
10 | 1.560 (39.62) 26014-ND 106 96 |1-644470-0 Feed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) A26033-ND 58 .53 644469-5 
11 1.716 (43.59) A26015-ND 1.16 105 |1-644470-1 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24097-ND з? — .34 | 644469-6 
12 1.872 (47.55) A26016-ND 127 1.15 |1-644470-2 18 AWG Orange, 7 1.092 (27.74) A26034-ND 44 .67 | 644469-7 
2 | 312092 A1951-ND 23 — 21 [640426-2 Tin Plated ; ыты NE ys a аа 
Я к (о) кер P i» HIS 10 | 1.560 (39.62) A26037-ND 1.06 .96 |1-644469-0 
5 780 (19.81) A19581-ND 58 53 |640426-5 11 | 1716 (43.59) A26038-ND 1.16 1.05 |1-644469-1 
Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A1953-ND 37 21 |640426-6 12 | 1.872 (47.55) A26039-ND 127 1.15 |1-644469-2 
4 | wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19582-ND ла 67 |640426-7 Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers 
18 AWG Orange, 8 1.248 (31.70) A1954-ND 85 т? |640426-8 
Тіп Plated 9 1.404 (35.66) A19583-ND 95 86 |640426-9 Tin Plated, 18 AWG = = A19820-ND 28 1 |640631-2 
10 1.560 (39.62) A1955-ND. 1.06 196 |1-640426-0 2 Tin Plated, 20 AWG — — A19825-ND 28 ЛЯ | 640632-2 
11 | 1716 (43.59) A19584-ND 116 1.05 |1-640426-1 Тіп Plated, 22 AWG - - A19830-ND 28 11 | 640633-2 
12 | 1.872 (47.55) A19585-ND 127 145 |1-640426-2 Tin Plated, 24 AWG - - A19835-ND 28 11 | 640634-2 
17 | 2.652 (67.36) A24020-ND .85 77 |1-640426-7 - 
(Continued) 
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k a MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 


Electronics 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) А Tx SIN 7 ан ИЕ 
2 308 (7.82) A19970-ND 35 14 64025122 à Е AED S Бан 
465 (11.81) A19971-ND 32 17 | 640251-3 5 = ЕТ 28. - 00 ¿405516 
4 | .620(1575) A19972-ND 36 22 | 640251-4 = й d 
5 | 777974) |  A19973-ND 40 28 | 640251-5 рала раша, д Е АКР PA {р 
6 .933 (23.70) A19974-ND 31 15 | 640251-6 8 = A19766-ND 34 132 |640551-8 
Without Lock Ramp 7 | 1090(27.69) | Al9975-ND 49 38 | 640251-7 9 = A19767-ND 38 35 |640551-9 
3 | Without Polarizing Tabs, 8 1.246 (31.65) A19976-ND 58 .44 | 640251-8 10 = A19768-ND 41 138 |1-640551-0 
UL94V-0 White ә | 1402 (35.61) | A19977-ND 54 49 | 640251-9 11 - A19769-ND 44 — 40 |1-640551-1 
10 | 1.558 (39.57) | А19978-М0 60 — .55 | 1-640251-0 12 = A19770-ND 47 43 | 1-640551-2 
11 1.715 (43.56) A19979-ND .66 -60 | 1-640251-1 2 .312 (7.92) ^19780-ND 26 24 |643071-2 
12 1.871 (47.52) A19980-ND 143 1.02 | 1-640251-2 3 468 (11.89) A19781-ND 139 135 |643071-3 
13 | 2027(5149) | A24128-ND 28 ті |1-640251-3 4 624 (15.85) A19782-ND 52 47 |643071-4 
14 | 2183(55.45) | A24129-ND 84 176 | 1-640251-4 5 .780 (19.81) A19783-ND 97 88 |643071-5 
16 | 2496(6340) | A24130-ND 96 — .87 | 1-640251-6 6 936 (23.77) A19784-ND 63 57 |643071-6 
Feed-Thru 7 | 1092 (27.74 A19785-ND 128 141 |643071-7 
2 308 (7.82) A19950-ND 28 1 |640250-2 11 | Strain Relief Covers, 8 1248131 70) A19786-ND 78 ті |643071-8 
465 (11.81) A19951-ND 20 .07 | 640250-3 white 9 | 1.404 (35.66) |  A19787-ND 82 75 |643071-9 
4 620 (15.75) A19952-ND 36 .22 640250-4 10 | 1.560 (39.62) A19788-ND 128 146 |1-643071-0 
5 -777 (19.74) A19953-ND 24 11 | 640250-5 11 1.716 (43.59) A19789-ND 120 1.08 |1-643071-1 
6 | -933 (23.70) A19954-ND 26 3 | 640250-6 12 | 1872(4755) | А19790-М0 129 147 |1-643071-2 
With Lock Ramp 7 | 1.090(27.69) | — A19955-ND 26 13 | 640250-7 15 | 2340(5944) | A24110-ND 130 1.18 |1-643071-5 
4 | Without Polarizing Tabs, 8 | 1246(31.65) | — A19956-ND 33 17 | 640250-8 17 | 2.652(67.36) | А26040-М0 122 111 |1-643071-7 
UL94V-0 White 9 | 1.402 (35.61) |  A19957-ND 54 49 | 640250-9 3 m A19801-ND 29 16 |640643-3 
10 1.558 (39.57) A19958-ND -60 -55 | 1-640250-0 4 = A19802-ND 31 19 | 640643-4 
11 1.715 (43.56) A19959-ND 66 .60 | 1-640250-1 5 ==; A19803-ND .35 .22 |640643-5 
12 | 1.871 (47.52) | — A19960-ND 44 25 | 1-640250-2 6 = A19804-ND 21 15 |640643-6 
13 | 2.027(51.49) |  A28761-ND 78 71 |1-640250-3 42 | Feed-Thru Dust Covers, 7 - A19805-ND 41 28 |640643-7 
14 | 2.183 (55.45) | A24126-ND 4 176 | 1-640250-4 White 8 = A19806-ND 26 18 |640643-8 
16 | 2496(63.40 | A24127-ND 96 87 1-640250-6 9 - A19807-ND 51 35 |640643-9 
2 .308 (7.82) A24111-ND 28 11 |770849-2 i Е RE = p: RT 
3 465 (11.81) A24112-ND 27 17 | 770849-3 12 ВЕ A19810-ND (63 аз |1-640643-2 
4 | .620(1575) A24113-ND 24 22 | 770849-4 - 
5 | Z70974 | A24114-ND 20 18 |770849-5 Keying Plugs 
6 .933 (23.70) A24115-ND 36 33 |770849-6 із | Loose Piece, Flush Д Б m"— 285 du бе 
үй Loek Pamp а | teers) | маню аз 44 roses АА 
Е di 246 (31.65 4 a .44 | 770849- === 
d т 9 | 1.402 (35.61) | — A24118-ND 4i — 37 |770849-9 14 м.” Flush, - - A19840-ND 285 133 |641623-1 
10 | 1.558 (39.57) |  A24119-ND 60 .55 | 1-770849-0 
1 | 1715(43.56) | А24120-М0 66 — .60 |1-770849-1 15 | Long Nose m Е NUM PEUT 
12 | 1.871 (47.52) | — A24121-ND 72 66 |1-770849-2 Used with Staked Post а : 
13 | 2.027(51.49) | A24122-ND лё ті |1-770849-3 
14 | 2183(55.45) | A24123-ND 84 176 |1-770849-4 Panel Mount End Сара 
16 | 2.496 (63.40) A24124-ND 96 .87 | 1-770849-6 16 | Black Nylon 2 = A19860-ND 52 47 |641533-1 
17 | Black Nylon 3-24 = A19855-ND 72 65 |641440-1 
Loose Pc. Cut Strip Flat Post Headers, .156" (3.96mm) Centers 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing Amp 2 .312 (7.92) A1961-ND 28 16 1640383-2 
Fig.| Description Part No. 1 25 | PartNo. | Part No. 100 500 | Part No. 3 468 (11.89) A19870-ND 60 46 |640383-3 
SL-156 Crimp Contacts (24-18 AWG) 4 624 (15.85) A1962-ND 35 32 |640383-4 
Straight Post 5 .780 (19.81 A19871-ND 44 40 |640383-5 
Brass, Tin Plated, 6.5.4 [шщ 35 25 24070671 ШЫ 466 2134 540252-1 "O45" (114mm) Square, 6 eh A1963-ND 48 44 |640383-6 
6 = — —| — | ОТЫНЫ 162.96/7,000 4g | Standard UL94V-0, 7 | 1.092 (27.74) | — M9872-ND 56 51 640383-7 
Brass Pre-Tin Pita, 65 | 1991-40 30 19 | 640706-2 | AI9991CT-ND 373 1709 40252. Tin Plated, 8 | 1248(3170) | Al964-ND 64 58 |640383-8 
) e = —  —| — |atgs91TR-ND 130527000 125” (3.18тт) Soldertail, | 9 | 1.404 (35.66) | А19873-МО 72 66 |640383-9 
white 10 | 1.560 (39.62 A1965-ND 80 173 |1-640383-0 
Brass, Tin Plated, 65А І 35 24 6407074 DIS ШШ 466 21.34 350950-1 1 j| Gss A19874-ND 88 — 80 |1-640383-1 
== — =] = |А19992ТА-МО 139.68/6,000 12 | 1872(4755) | А19875-М0 96 — 87 | 1-640383-2 
1 m = = —| — |A20CT-ND 373 17.09 | -0980.2 17 | 2652(6736) | A26167-ND 171 154 |1-640383-7 
Hos Pres n nese = = —| —  [AAM208TR-ND 111.87/6,000 2 312 (7.92) A26168-ND 34 31 |640384-2 
A24205-ND .66 45 | 770258-1 | A24205CT-ND 22.66 103.85 3 -468 (11.89) A26169-ND 27 24 |640384-3 
Brass, Gold Plated, 6.5 А = — — — |ATRND 6797/6000 | 29098 Straight Post 4 | 624(1585) | A24152-ND 68 62 |640384-4 
- 045” (1.14mm) Round, 5 2780 (19.81) A26170-ND 44 40 640384-5 
Phosphor Bronze, Tin A19993-ND 35 24 | 770522-1 | A199930T-ND 542 2344 | | qg | standard UL94V-0, 6 936 (23.77) 26171-ND 3 84 6403846 
в | Plated, Hooded, 10А _ = —| - |A999TR-ND 140.66/5,500 Tin Plated, 7 | 1.092 (27.74) | A26172-ND 56 — .51 [6403847 
Phosphor Bronze, Gold | A24208-ND -- — | 770522-2 | A24208CT-ND 1457 — 6677 | -70476-2 125” (3.18mm) Soldertail, | 8 1:248 (31.7) A24153-ND 124 142 |640384-8 
Plated, Hooded, 10 A za —  — | — | A24208TR-ND 4008625500 White 9 | 1404 (35.66) | — A26173-ND 1.39 126 |640384-9 
10 | 1.560 (39.62) | A24154-ND 155 140 |1-640384-0 
— P — 12 | 1.872 (47.55) | A26174-ND 105 95 1-640384-2 
1 € d ШЫН ШЫ neo car 2 .312 (7.92) A1966-ND A1 (05 |640385-2 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 4 25 Part No. 3 pod M9876-ND 11 107 |640385-3 
51-156 Keying Plugs and Pins Right Angle Post 4 .624 (15.85) A1967-ND 16 09 |640385-4 
— | Plug, Keying = = A19994-ND 28 05 |640254-1 045° (114mm) Square, | 5 | 78098) | А19877-00 AE ышы 
— | Pin, Keying = = A19995-ND 25 09 640255-1 Standard UL94V-0. e | 96037) а 24 44 6403856 
i - | : 19 | Tin Plated 1 7 | 1092(2774) | — A19878-ND 25 15 |640385-7 
Accessories, .156" (3.96mm) Centers аа i 8 1.248 (31.70) A1969-ND 33 -19 |640385-8 
25'(3.18mm)Solderal, | 9 | 1404 (3566) | 10870-00 96 87 |640385-9 
2 312 (7.92) M19740-ND 37 21 |643067-2 White : - : 
3 468 (11.89) A19741-ND 4.17 105 |643067-3 10 | 1.560 (39.62) | Al970-ND 38 21 |1-640385-0 
11 | 1716(4359) | A19880-ND 1149 1.07 |1-640385-1 
4 .624 (15.85) A19742-ND 137 106 |643067-4 v | 107200720 | ОЛШЕП ы е 
5 780 (19.81) A19743-ND 137 106 |643067-5 | | : 
6 .936 (23.77) A19744-ND 118 106 |643067-6 2 312 (7.92) A24155-ND 10 .08 6447512 
Closed End 7 | 1.092 (27.74) | A19745-ND 118 107 |643067-7 Right Angle Post 3 | 46018) Won n JL 0 [6475153 
9 | Strain Relief Covers, в | 1248(3170) | — A19746-ND 149 107 |643067-8 .045" (1.14mm) Square, с 1. О i 2 нны 
white 9 | 1404(3566) | A19747-ND 149 108 |643067-9 qg | Standard UL94V-0, Е 296 (2377) Е PNE de 
10 | 1.560 (39.62) | А19748-М0 149 1.08 | 1-643067-0 Тіп Plated, 7 | 1092(974) | A24160-ND 25 23 [6447517 
M | 1716 (43.59) A19749-ND 129 1.16 |1-643067-1 175" (4.45mm) Soldertail, | — 1248 (31.7) A24161-ND 33 30 |644751-8 
12 | 1.872 (47.55) A19750-ND 120 1.09 |1-643067-2 Mite 10 | 1.560 (39.62) A24162-ND 38 .34 1-644751-0 
13 | 2.028 (51.51) | A24108-ND 129 1.47 |1-643067-3 12 | 1872(4755) | — A24163-ND 45 — A1 |1-644751-2 
17 | 2.652 (67.36) | — A24109-ND 122 141 |1-643067-7 : 
(Continued) 
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Electronics 


Ame MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim. "A" Digi-Key Price Each | АМР 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 |Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 |Part No. 
Straight Post Headers, .156" (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 2 .312 (7.92) A24176-ND 10 .08 |644753-2 
2 312 (7.92) A1971-ND 11 105 |640445-2 Round Post 3 .468 (11.89) A24177-ND 11 ЛО |644753-3 
3 .468 (11.89) A19890-ND 211 .07 |640445-3 045" (1.14mm) Square 4 624 (15.85) A24178-ND 16 15 |644753-4 
5 Post 4 .624 (15.85) A1972-ND 16 .09 |640445-4 St d d UL94V-0 ' Б .780 (19.81) А24179-МО 21 19 |644753-5 
045" (114mm) Square 5 | .780(19.81) |  AT9891-ND 21 — 12 [640445-5 20: [ры 6 | .986(2377) | A24180-ND 24 22 6447536 
Standard UL94V-0. 6 -936 (23.77) A1973-ND 24 14 |640445-6 ind. Í 7 1.092 (27.74) A24181-ND 25 28 |644753-7 
20 | 5! ] 7 1.092 (27.74) A19892-ND 25 15 |640445-7 175” (4.45mm) Soldertail, 4 ó 
Tin Plated M 8 1.248 (31.7) A24182-ND 93 -30 |644753-8 
125" (3.16 P 8 1.248 (31.70) A1974-ND .33 19 |640445-8 White Š Ë ў 
125" (3.18mm) Soldertail, Ы + 10 1.560 (39.62) A24183-ND .38 .94 |1-644753-0 
i 9 1.404 (35.66) A19893-ND .96 .87 |640445-9 
White 10 | 1560 (39.62) | A1975-ND 38 21 1.640445-0 12 | 1.872 (47.55) |  A24184-ND 45 — 41 |1-644753-2 
11 1.716 (43.59) A19894-ND 118 107 1-640445-1 Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
12 1.872 (47.55) А19895-М0 45 .25 |1-640445-2 
2 312 (7.92) A24164-ND A1 0 6447522 2 312 (7.92) ИН 35 32 |640389-2 
3 468 (11.89) A24165-ND Ate 40 |644752-3 | 3 -468 (11.89) A19920-ND 53 .48 [640389-3 
Square Post 4 .624 (15.85) A24166-ND 46 15 |644752-4 Right Angle Post 4 624 (15.85) A1977-ND лі 64 640389-4 
.045" (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) A24167-ND 21 19 |644752-5 045” (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) A19921-ND 88 .80 |640389-5 
20 Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) A24168-ND 24 22 |644752-6 Front Bend, 6 .936 (23.77) A1978-ND .96 .87 |640389-6 
pt ver i 1 а) к 25 a ӨНЕДІ 21 | Standard UL94V-0, 7 | 1.092 (27.74) | Al9922-ND 142 102 |640389-7 
E .45mm) soldertail, ы М -! E Г. x in-l -| - 
White 9 1.404 (35.66) A26175-ND 96 "87 |644752-9 Tin Plated, | 8 1.248 (31.70) А1979 up 1.29 146 603808 
10 1.560 (39.62) A24171-ND 38 34 |1-644752-0 125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) А19923-М0 145 1.31 |640389-9 
12 1872 (47.55) A24172-ND 75 41 |1-644752-2 White 10 1.560 (39.62) A1980-ND 161 1.45 |1-640389-0 
2 312 (7 92) A24173-ND 107 37 641208-2 11 1.716 (43.59) A19924-ND 1.77 1.60 |1-640389-1 
3 | 3680189 A26176-ND 420 109 |641208-3 12 | 1.872 (47.55) | А19925-М0 193 174 |1-640389-2 
4 .624 (15.85) A26177-ND 1.56 1.41 |641208-4 2 .312 (7.92) A24174-ND 1.19 1.08 |641210-2 
ppp js ТЕ) p Pea 210 12 база Right Angle Post 3 .468 (11.89) A24175-ND 138 125 |641210-3 
Б <14mm) Square, : E Ë 5 5 à .045" (1.14 S 4 .624 (15.85 A26187-ND 1.78 1.61 |641210-4 
Standard UL94V-0, 7 | 10922774) | A26180-ND 276 249 |641208-7 (1-14mm) Square, (15.85) i - 
20 Front Bend, 5 .780 (19.81) A26188-ND 215 1.94 |641210-5 
30y Gold Plated, 8 1.248 (31.70) A26181-ND 3.20 2.89 |641208-8 
М " Ы $ 21 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) A26189-ND 2.62 2.36 |641210-6 
125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) A26182-ND 3.60 3.25 |641208-9 
White 10 | 1560(3962) | A26183-ND 397 357 1-641208-0 30y Gold Plated, 8 | 1.248 (31.70) | A26190-ND 335 3.02 |641210-8 
11 1.716 (43.59) A26184-ND 437 3.93 |1-641208-1 125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) A26191-ND 3.71 3.34 |641210-9 
12 1.872 (47.55) A26185-ND 477 4.29 |1-641208-2 White 10 1.560 (39.62) A24186-ND 3.94 3.55 |1-641210-0 
17 2.652 (67.36) A26186-ND 6.88 6.19 |1-641208-7 12 1.872 (47.55) А26192-М0 498 4.49 |1-641210-2 
Straight Post Headers, .156” (3.96тт) Centers, Friction Lock Header 2 — A19930-ND 68 :62 |640387-2 
2 .312 (7.92) А19900-М0 E .05 |640388-2 3 — A19931-ND 53 48 |640387-3 
3 .468 (11.89) А19901-М0 п .07 |640388-3 Right Angle Post 4 = A19932-ND 71 .64 |640387-4 
Round Post 4 .624 (15.85) A19902-ND 16 -09 |640388-4 .045" (1.14mm) Square, 5 — A19933-ND 88 .80 |640387-5 
.045" (1.14mm) Square, 5 780 (19.81) A19903-ND 21 12 [640388-5 Rear Bend, 6 — A19934-ND 96  .87 |640387-6 
Standard UL94V-0 6 -936 (23.77) A19904-ND 24 14 |640388-6 22 | Standard UL94V-0, 7 = A19935-ND 1.12 1.02 |640387-7 
20 |°! , 7 1.092 (27.74) A19905-ND 25 15 |640388-7 nd - 5 ү 
тїп Plated, 8 1248 (31.70) M9906-ND 33 19 |640388-8 Tin-Plated, 8 A19936-ND 1.29 1.16 |640387-8 
125” (3.18mm) Soldertail, 9 1404 (35.66) ^19907-ND 06 287 |640388-9 -125" (3.18mm) Soldertail, 9 — A19937-ND 145 1.31 |640387-9 
White 10 | 1560 (39.62) | A19908-ND 38 — 21 1-640388-0 White 10 — ^19938-ND 161 1.45 |1-640387-0 
11 1.716 (43.59) А19909-№0 227 2.04 |1-640388-1 11 = A19939-ND 1.77 1.60 |1-640387-1 
12 1.872 (47.55) А19910-М0 45 .25 |1-640388-2 12 Ee A19940-ND 1.93 1.74 |1-640387-2 
ша š Material: “ Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated » Contact: Beryllium copper or phosphor bronze 
2- Positi 0 n у Low Profi | e Post S h u nts * Finish: (50и) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall 
Housing Digi-Key Price Each АМР 
Fig.| Description Color Part No. 10 50 Part No. 
Economy, .100 (2.54) Centerline 
Strip of 10, Gold Flash, (5и) over Nickel Black A26228-ND 10 08 382811-8 
Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Blue A26226-ND 36 29 382811-2 
1A Strip of 10, Gold Plate, (15и) over Nickel Black A26227-ND Лі .09 382811-6 
Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Red A26230-ND 43 10 382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26231-ND 37 30 1-382811-6 
Strip of 10, Tin Plate, (100и) over Nickel Black A26229-ND 11 09 382811-5 
Standard Housing, .200 (5.08) Centerline 
Strip of 10, Gold Plate, (15и) over Nickel Black A26232-ND 54 44 531230-2 
200 1B | Strip of 10, Gold Plate, (30и) over Nickel Black A26233-ND .62 50 531230-3 
(5 08) < 429 55 Strip of 10, Tin Plate, (100и) over Nickel Black A26234-ND 46 37 531230-1 
Eu (10.90) 2 > Handle, .100 (2.54) Centerline 
й 2 Open Top & Gold Plate, (30и) over Nickel Black A26242-ND 43 s 881545-2 
Open Тор & Tin Plate, (100и) over Nickel Black A26853-ND 21 AT 4-881545-2 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00) Centerline 
3 Strip of 10, Gold Plate, (150) over Nickel Black A26244-ND .29 23 382575-2 
Есопоту Power (EP) Wire-to-Board Dimensions No. of Digi-Key Price Each АМР 
Fig. A B Pos. Part No. 1 25 Part No. 
C 0 n n e cto r S ste m Plug Housing (66 Nylon, UL94V-0, Natural) 
y 2 62 — 1 A30525-ND .58 .53 1-1123823-1 
FEATURES: • .156 (3.96) and .312 (7.92) centerlines = Positive locking • Vertical headers are end-to-end stackable • UL 786 360 2 A30501-ND 12 MH 1-1123722-2 
File No. E28476 • CSA File No. LR7189 “ Use .156 (3.96) receptacles for .312 (7.92) headers SPECIFICATIONS: • Voltage ne 120 | ТЕДІ in “а и 
Rating: 250V VAC * Current Rating: 8 amp max. (1 pos.); 7.5 amp max. (2 to 11 роз.) * 22 - 18AWG • Contacts: 2 Я Ü E 
Phcsehar romen s Durshilitv: SQ mana and unmet алашаны На 1974 750 5 A30504-ND 26 24 1-1123722-5 
osphor Bronze/Tin • Durability: 50 mating and unmating cycles * Operating Temperature: 0 Ріта 4 23.70 750 6 A30505-ND 531 98 1-1123722-6 
27.66 7.50 7 A30506-ND .36 .33 1-1123722-7 
31.62 7.50 8 A30507-ND 41 37 1-1123722-8 
| 1.5 35.58 750 9 A30508-ND 47 43 1-1123722-9 
0 а + 13.8 39.54 7.50 10 A30509-ND .54 AQ 1-1123722-0 
весовое # + [5.7 43.50 7.50 11 A30510-ND .65 59 1-1123722-1 
p- i Headers (Glass Reinforced PBT, UL94V-0, Natural) 
1.0 4 6.2 — 1 A30708-ND * .60 54 1-1123824-1 
7.86 - 2 A30511-ND 14 413 1-1318300-2 
11.82 — 3 A30512-ND 19 18 1-1318300-3 
15.78 - 4 A30513-ND 26 24 1-1318300-4 
19.74 - 5 A30514-ND 29 .26 1-1318300-5 
5 23.70 = 6 A30515-ND 32 30 1-1318300-6 
27.66 - 7 A30516-ND .36 33 1-1318300-7 
31.62 - 8 A30517-ND 39 .36 1-1318300-8 
35.58 - 9 A30518-ND .56 51 1-1318300-9 
5 у 39.54 - 10 A30519-ND 48 44 1-1318300-0 
66 Муюп й 4350 — 11 A30520-ND 64 58 1-1318300-1 
11.82 — 2 A30521-ND 21 19 1-1318301-2 
L P 6 19.74 — 3 A30522-ND 27 25 1-1318301-3 
" pose 6. "m 2766 — 4 A30523-ND 33 30 1-1318301-4 
7 ӨН || BER ати | Bun DigiKey deR | en 3558 — — 5 A30524-ND 38 30 1-1318301-5 
Fig.| Description | Part No. 1 25 Part No. Part No. 4,000 Part No. Tool 
1 | Contact A30499-ND 15 14 1318912-1 A30499TR-ND 71.80/М | 1123721-1 Hand Crimp Tool, ЕР A30527-ND 535.50 — 91579-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Board Mount Interconnect Products 


Finish Options: * 10” selective gold over 50p" nickel on contact post; 100p” 90/10 solder plate on tail 


portion * 100p” 90/0 solder plate on posts and tails 


2400 Series: * Material: Glass filled polyester е Flammability: UL94V-O * Color: Gray * Phosphor bronze 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male 
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Fig. 2 — Straight, Dual Row Male 
(1” x .1” Matrix) 
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Fig. 3 — Right Angle, Single Row Male 
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Fig. 6 — Straight, Single Row Female 
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Fig. 7 — Straight, Dual Row Female 
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plating * 100” nickel underplating * Gold wiping area ” 200p” 60/40 tin on solder tails * Current Rating: З 
Amps * Withstanding Voltage: 100VAC * Temperature Rating: -55°С to 105°С * UL File No. E88080, CSA 
File No. LR 40971 


Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x 4” Matrix) 
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Fig. 8 - Shorting Jumpers 
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36 Pin Headers 1-35 Pin Headers 


Dimensions Step 1 Step2 Step 3 
No. of (Inch) Digi-Key Price Each Digi-Key Base Pin 
Fig. | Plating | Pins Е A(ref) B [H D Part No. 1 10 100 Part No. * Price Adder 
Straight, Single Row Male Straight, Single Row Male H О W TO OR D E, R аі 
235 545 210  — — | 929834-02-36-ND 1.80 161 1.33 929834-02-XX-ND 86 03 4 EASY STEPS 
235 745 410 — -- |929834-03-36-ND 217 1.94 1.60 929834-03-XX-ND 1.25 03 
Solder | 36 |235 845 510 — -- | 929834-04-36-М0 239 215 177 929834-04-XX-ND 143 .04 How do l order a 929834-02 header 
235 245 610 — -- |929834-05-36-М0 242 217 179 929834-05-XX-ND 147 04 with 16 pins? 
235 1245 910 — -- | 920834-07-36-ND 276 248 2.04 929834-07-XX-ND 1.53 04 uu p зт. I 
235 480 15 — — | 929647-09-36-ND 305 273 225 929647-09-XX-ND | 148 05 Call Digi-Key where you'll happily 
1 235 545 .210 -- — | 929647-02-36-ND 331 2.96 244 929647-02-XX-ND 141 6 receive the price, 
Gold | зе |235 745 410  — — | 929647-03-36-ND 410 3.68 3.03 929647-03-XX-ND 1.90 17 ог 
235 845 510 -- -- | 929647-04-36-ND 527 472 3.89 929647-04-XX-ND 2.44 09 Determine the cost yourself. 
235 945 610 — -- | 929647-05-36-ND 487 437 3.60 929647-05-XX-ND 2.36 08 
235 1245 910  — -- | 929647-07-36-ND 567 5.08 4.18 929647-07-XX-ND 2.86 09 929 - - - ND 
Solder | 36 |.295 535 .130  — -- | 929400-01-36-ND 180 1.61 1.33 929400-01-XX-ND .86 .03 
Gold | 36 |295 535 130 — -- | 929450-01-36-ND 3.19 2.86 2.36 929450-01-XX-ND 1.63 05 Base Part Number of 
Straight, Dual Row Male Straight, Dual Row Male Number раве 
235 480 145 -- — |929836-09-36-М0 339 3.04 250 929836-09-XX-ND 1.49 06 
235 545 210  — — |929836-02-36-М0 294 263 2.17 929836-02-XX-ND 1.37 05 - 
Solder | 72 |2355 .645 .310 — — | 929836-08-36-ND 379 340 2.80 929836-08-XX-ND | 192 06 Step 1. Select needed Digi-Key Part Num- 
285 845 510  — -- | 929836-04-36-ND 288 347 2.86 929836-04-XX-ND 1.66 07 ber and number of pins desired. 
235 .945 610  — -- | 929836-05-36-ND 368 329 271 929836-05-XX-ND 1.80 06 Step 2. Begin with the appropriate “Base 
235 480 145 -- — |929665-09-36-М0 493 442 3.64 929665-09-XX-ND 2.43 08 Da? 
235 545 210  — -- |929665-02-36-М0 536 480 3.95 929665-02-XX-ND 2.53 09 Price” of your selected part number 
2 | Goa | р [235 645 30 — — | 929665-08-36-ND 579 548 427 929665-08-XX-ND 2.64 10 (refer to chart). 
235 745 410  — — | 929665-03-36-ND 661 5.92 4.88 929665-03-XX-ND 3.16 M Step 3. Multiply the number of pins you 
235 845 510  — -- |929665-04-36-М0 849 7.60 6.26 929665-04-XX-ND 410 14 ; «р; ^ 
235 945 610 — -- |929665-05-36-М0 915 8.19 6.75 929665-05-XX-ND 410 16 4. е ары 
Solder | 72 | 318 593 175  — -- | 929710-10-36-№0 308 276 227 929710-10-XX-ND 1.51 05 p u ( )- 
.318 .828 410 — — | 929710-03-36-ND 4.39 3.93 324 929710-03-XX-ND 2.20 07 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
Gold | 72 |318 593 45 -- -- | 929715-10-36-ND 5.64 505 446 929715-10-XX-ND 2.83 .09 final cost! 
318 828 410 — — |929715-03-36-М0 735 658 542 929715-03-XX-ND 324 ЕЕ 
Right Angle, Single Row Male Right Angle, Single Row Male Our Exam, p le: 
3 | Solder | 36 |235 185 .110 .070 .075 | 929835-01-36-ND 182 1.64 1.35 929835-01-XX-ND 88 03 
Right Angle, Dual Row Male Right Angle, Dual Row Male Step 1. 929834-02-16-ND 
Solder | 72 |235 220 145 070 .075 | 929838-04-36-ND 376 337 278 929838-04-XX-ND 1.89 06 Step 2. .86 
й 235 480 405 .070 .075 | 929838-02-36-ND 3.79 340 2.80 929838-02-XX-ND 1.92 06 Step 3 16 x .03 = 48 
Gold | 72 |235 220 .145 070 .075 | 929667-04-36-ND 707 633 521 929667-04-XX-ND 3.29 42 He ies 
235 480 405 070 .075 | 929667-02-36-ND 849 7.60 6.26 929667-02-XX-ND 410 14 Step 4. Your Cost = $1.34 
Right Angle, Single Row Polarized Male Right Angle, Single Row Polarized Male 
5 | Solder | 36 |29 3600 — - -- 929500-01-36-ND 200 179 147 929500-01-XX-ND 1.07 .03 Your Digi-Key Part Number: 
Gold | 36 |295 360 — — — |929550-01-36-М0 3.96 355 2.92 929550-01-XX-ND 1.75 07 
Straight, Single Row Female Straight, Single Row Female Step 1. 929 Ë Ë -ND 
6 | Solder | 36 | — — 45  — — | 920974-01-36-ND 257 230 1.89 929974-01-XX-ND 1.32 04 Step 2. -a 
Gold | 36 | — — 125 — — |929850-01-36-ND 331 296 244 929850-01-XX-ND 141 06 Step 3. x = 
Straight, Dual Row Female Straight, Dual Row Female Step 4 Your Cost = $ 
7 | Solder | 72 | — — — - - | 929975-01-36-ND 445 3.98 328 929975-01-XX-ND 2.27 07 
God | 72 | — — — - - | 929852-01-36-ND 633 567 4.67 929852-01-XX-ND 2.86 E 
Shorting Jumpers * Replace XX in the Digi-Key part number with NOTE: For quantities of 10 or more, 
Solder Plated 929950-00-ND 2.29 per 10 your desired number of pins per row. call DIGI-KEY. 
8 | 10р Gold Plated . 929955-06-ND 2.70 per 10 
30и Gold Plated 929957-08-ND 3.12 per 10 
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Res.: 10mQ max. Dielectric Withstanding Volt: 1500VAC Insulation Res.: 1,000MQ min. Physical: Housing: UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Plating: Tin 
f iecmonmcs RR or Gold BMI Features and Benefits: Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050') in any direction. Use standard Micro-Fit terminals. Innovative panel 
= Con nectors mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


М Waldom M icro-Fit 3.0" Features: “ Fully isolated contacts • Fully polarized to mating receptacle * Integral pull tabs for ease in unmating Electrical: 250V Current: 5.0A max. Contact 
molex 


Fig. 5 - Blind Mate Fig. 6 - Blind Mate Fig. 7 - Blind Mate 
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Circuit 1 


Cir- Dim. (mm) -Key Price Each Molex Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 

Plug Housing — Panel Mount (uses male terminal) 6 12.65 6.00 Gold, Зор” WM1821-ND 3.37 2.98 1.99 | 43045-0602 
2 385  — = WM1777-ND “57 51 34 43020-0200 8 | 1565 9.00 | Gold, 30" | WM1822-ND 4.10 362 2.42 | 43045-0802 
4 [| 685 300 _ WM1778-ND 65 5в 39 |43020-0400 10 | 18.65 12.00 | Gold, 30.7 | | WM1823-ND 4.82 4.26 2.84 | 43045-1002 
6 985 600 = WM1779-ND 76 67 45 |43020-0600 12 | 21.65 15.00 | Gold, 30” | ММ1824-МО 5.57 4.92 3.28 | 43045-1202 
8 12.85 9.00 = WM1780-ND .84 75 -50 | 43020-0800 4 14 24.65 18.00 | Gold, Зор” WM4729-ND 6.25 5.52 3.68 | 43045-1402 
10 15.85 12.00 = WM1781-ND .97 .86 .57 |43020-1000 16 27.65 21.00 | Gold, Зор” WM4730-ND 6.98 6.16 4.11 | 43045-1602 
12 18.85 15.00 = WM1782-ND 1.12 .99 .66 | 43020-1200 18 30.65 24.00 | Gold, Зор” WM4731-ND 7.85 6.93 4.62 | 43045-1802 

1 14 2185 18.00 = WM?2483-ND 126 141 74 |43020-1400 20 33.65 27.00 | Gold, Зор” WM4732-ND 8.72 7.70 5.14 | 43045-2002 
16 2485 2100 = WM?2484-ND 144 128 185 |43020-1600 22 36.65 30.00 | Gold, Зор” WM4733-ND 9.60 8.47 5.65 | 43045-2202 
18 27.85 24.00 = WM?2485-ND 1.61 142 195 |43020-1800 24 39.65 33.00 | Gold, Зор” WM4734-ND 10.46 9.24 6.16 | 43045-2402 
20 | 30.85 27.00 — WM2486-ND 1.78 1.58 1.05 | 43020-2000 Right Angle Header — SMT with Fitting Nail 
22 33.85 30.00 — WM2487-ND 1.95 1.72 1.15 | 43020-2200 2 6.65 = Tin WM1825-ND 3.00 2.65 177 | 43045-0209 
24 36.85 33.00 = WM2488-ND 2.13 1.88 1.26 | 43020-2400 4 9.65 3.00 Tin WM1826-ND 3.61 3.19 2.13 | 43045-0409 

Receptacle Housing (uses female terminal) 6 12.65 6.00 Tin WM1827-ND 4.17 3.68 2.46 | 43045-0609 
P 385  — = WM1783-ND 57 51 34 [430250200 8 | 15.65 9.00 Tin WM1828-ND 4.87 4.30 2.87 | 43045-0809 
4 | 685 300 _ WM1784-ND 65 58 29 |43025-0400 10 | 18.65 12.00 Тіп WM1829-ND 542 478 3.19 | 43045-1009 
6 985 600 = WM1785-ND 76 67 45 |43025.0600 12 | 21.65 15.00 Tin WM1830-ND 5.96 5.27 3.51 | 43045-1209 
8 12.85 9.00 — WM1786-ND .84 175 .50 | 43025-0800 4 2 6.65 mE Gold, Зор” WM1831-ND 387 3.42 228 | 43045-0211 
10 15.85 12.00 — WM1787-ND .97 .86 .57 |43025-1000 4 9.65 3.00 Gold, Зор” WM1832-ND 4.80 424 2.83 | 43045-0411 

2 12 18.85 15.00 — WM1788-ND 1:12: .99 .66 |43025-1200 6 12.65 6.00 Gold, Зор” WM1833-ND 5.66 5.00 3.34 | 43045-0611 
14 2185 18.00 = WM2489-ND 126 141 74 |43025-1400 8 15.65 9.00 Gold, Зор” WM1834-ND 6.70 5.92 3.95 | 43045-0811 
16 24.85 21.00 x= WM2490-ND 144 128 .85 |43025-1600 10 18.65 12.00 | Gold, Зор” WM1835-ND 7.56 6.68 4.45 | 43045-1011 
18 27.85 24.00 = WM2491-ND 1.61 142 195 |43025-1800 12 21.65 15.00 | Gold, Зор” WM1836-ND 8.46 7.47 4.98 | 43045-1211 
20 3085 27.00 = WM2492-ND 1.78 1.57 1.05 | 43025-2000 BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 

22 | 33.85 30.00 = WM2493-ND 194 1.72 1.15 |43025-2200 4 12.00 3.00 Тіп WM1953-ND 262 232 1.55 | 44769-0401 
24 | 36.85 33.00 = WM2494-ND 213 1.88 1.26 |43025-2400 6 | 1500 6.00 Tin WM1954-ND 333 294 1.96 | 44769-0601 

Vertical Header — Through-Hole with Offset Terminal Retention 8 18.00 9.00 Tin WM1955-ND 4.04 357 2.38 | 44769-0801 
2 6.65 = Tin WM1789-ND 1.02 .90 .60 |43045-0212 10 21.00 12.00 Tin WM1956-ND 4.74 418 2.79 | 44769-1001 
4 9.65 3.00 Tin WM1790-ND 140 1.24 .83 | 43045-0412 12 24.00 15.00 Tin WM1957-ND 5.43 4.79 3.20 | 44769-1201 
6 12.65 6.00 Tin WM1791-ND 1.77 1.57 1.05 |43045-0612 14 27.00 18.00 Tin WM1958-ND 6.15 5.43 3.62 | 44769-1401 
8 15.65 9.00 Tin WM1792-ND 215 1.90 1.27 |43045-0812 5 16 30.00 21.00 Tin WM1959-ND 6.84 604 4.03 | 44769-1601 
10 18.65 12.00 Tin WM1793-ND 252 2.23 1.49 |43045-1012 4 12.00 3.00 Gold WM1960-ND 3.27 2.89 1.93 | 44769-0402 
12 21.65 15.00 Tin WM1794-ND 2.92 2.58 1.72 |43045-1212 6 15.00 6.00 Gold WM1961-ND 415 3.67 2.45 | 44769-0602 
14 2465 18.00 Tin WM4711-ND 3.32 293 196 |43045-1412 8 18.00 9.00 Gold WM1962-ND 503 4.45 2.97 | 44769-0802 
16 | 2765 2100 Tin WM4712-ND 370 327 248 |43045-1612 10 | 21.00 12.00 Gold WM1963-ND 5.92 5.23 3.49 | 44769-1002 
18 | 3065 2400 Tin WM4713-ND 446 367 245 |43045-1812 12 | 2400 15.00 Gold WM1964-ND 6.78 5.99 3.99 | 44769-1202 
20 | 3365 2700 Tin WM4714-ND 462 408 272 | 43045-2012 14 | 27.00 18.00 Gold WM1965-ND 7.67 6.77 4.52 | 44769-1402 
22 | 3665 3000 Tin WM4715-ND 508 449 299 |43045-2212 16 | 3000 2100 Gold WM1966-ND 8.58 7.53 5.02 | 44769-1602 
24 39.65 33.00 Tin WM4716-ND 5.54 489 3.26 | 43045-2412 BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 

3 2 6.65 oed Gold, Зор” WM1795-ND 159 141 .94 |43045-0214 4 6.70 3.00 Tin WM1981-ND 3.14 2.78 1.85 | 44764-0401 
4 9.65 3.00 Gold, Зор” WM1796-ND 220 1.95 1.30 |43045-0414 6 9.70 6.00 Tin WM1982-ND 3.98 3.51 2.34 | 44764-0601 
6 12.65 6.00 Gold, Зор” WM1797-ND 2.80 2.47 1.65 |43045-0614 8 12.70 9.00 Tin WM1983-ND 4.86 4.29 2.86 | 44764-0801 
8 15.65 9.00 Gold, Зор” WM1798-ND 3.88 2.99 1.99 |43045-0814 10 15.70 12.00 Tin WM1984-ND 5.70 5.03 3.36 | 44764-1001 
10 18.65 12.00 | Gold, Зор” WM1799-ND 403 3.56 2.38 |43045-1014 12 18.70 15.00 Tin WM1985-ND 6.54 5.78 3.85 | 44764-1201 
12 21.65 15.00 | Gold, 30y" WM1800-ND 4.55 4.02 2.68 |43045-1214 14 21.70 18.00 Tin WM1986-ND 7.39 6.53 4.35 | 44764-1401 
14 24.65 18.00 Gold WM4717-ND 519 459 3.06 |43045-1414 6 16 24.70 21.00 Tin WM1987-ND 8.25 7.28 4.86 | 44764-1601 
16 27.65 21.00 Gold WM4718-ND 5.78 5.10 3.40 | 43045-1614 4 6.70 3.00 Gold WM1988-ND 392 3.46 2.31 | 44764-0402 
18 3065 24.00 Gold WM4719-ND 6.50 5.74 3.83 | 43045-1814 6 9.70 6.00 Gold WM1989-ND 4.97 439 2.93 | 44764-0602 
20 33.65 27.00 Gold WM4720-ND 8.01 7.07 4.72 | 43045-2014 8 12.70 9.00 Gold WM1990-ND 6.07 5.36 3.57 | 44764-0802 
22 36.65 30.00 Gold WM4721-ND 794 701 4468 |43045-2214 10 15.70 12.00 Gold WM1991-ND 711 6.27 4.19 | 44764-1002 
24 39.65 33.00 Gold WM4722-ND 8.65 7.64 5.09 | 43045-2414 12 18.70 15.00 Gold WM1992-ND 8.18 7.22 4.82 | 44764-1202 

Vertical Header — SMT with Fitting Nail 14 21.70 18.00 Gold WM1993-ND 9.22 8.14 5.43 | 44764-1402 
2 6.65 = Tin WM1801-ND 3.09 273 182 |43045-0218 16 24.70 21.00 Gold WM1994-ND 10.29 9.09 6.06 | 44764-1602 
4 9.65 3.00 Тіп WM1802-ND 357 345 240 |43045-0418 BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 
6 12.65 6.00 Тіп WM1803-ND 447 395 2.64 |43045-0618-P 4 13.00 3.00 Tin WM1967-ND 1.88 1.66 1.11 | 44432-0401 
8 15.65 9.00 Tin WM1804-ND 4.61 4.07 2.71 |43045-0818 6 16.00 6.00 Tin WM1968-ND 2.39 241 1.41 | 44432-0601 
10 18.65 12.00 Tin WM1805-ND 5.06 447 2.98 | 43045-1018 8 19.00 9.00 Tin WM1969-ND 2.90 2.56 1.71 | 44432-0801 

3 12 21.65 15.00 Tin WM1806-ND 5.52 4.87 3.25 [43045-1218 10 22.00 12.00 Tin WM1970-ND 3.40 3.00 2.00 | 44432-1001 
2 6.65 = Gold, Зор” WM1807-ND 3.81 3.36 2.24 | 43045-0220 12 25.00 15.00 Tin WM1971-ND 389 343 2.29 | 44432-1201 
4 9.65 3.00 Gold, Зор" WM1808-ND 4.56 403 2.69 |43045-0420 14 28.00 18.00 Tin WM1972-ND 4.41 3.90 2.60 | 44432-1401 
6 12.65 6.00 Gold, Зор” WM1809-ND 5.29 4.67 3.12 |43045-0620 7 16 31.00 21.00 Tin WM1973-ND 4.91 4.33 2.89 | 44432-1601 
8 15.65 9.00 Gold, Зор” WM1810-ND 613 5.42 3.61 |43045-0820 4 13.00 3.00 Gold WM1974-ND 2.84 2.07 1.38 | 44432-0402 
10 18.65 12.00 | Gold, Зор” WM1811-ND 6.86 6.05 4.04 | 43045-1020 6 16.00 6.00 Gold WM1975-ND 2.97 2.68 1.75 | 44432-0602 
12 21.65 15.00 | Gold, Зор” WM1812-ND 7.57 6.69 4.46 |43045-1220 8 19.00 9.00 Gold WM1976-ND 3.61 3.19 2.13 | 44432-0802 

Right Angle Header — Through-Hole 10 | 22.00 12.00 Gold WM1977-ND 424 8.5 2.50 | 44432-1002 

- 12 25.00 15.00 Gold WM1978-ND 4.85 429 2.86 | 44432-1202 

2 65 ОО та we а! амр 122 115 E 23045-0200 14 | 28.00 18.00 Gold WM1979-ND 5.50 4.85 3.24 | 44432-1402 

6 12.65 6.00 Tin WM1815-ND 243 1.88 126 43045-0600 16 31.00 21.00 Gold WM1980-ND 6.11 5.40 3.60 | 44432-1602 
8 | 15.65 9.00 Tin WM1816-ND 2.60 2.30 1.54 |43045-0800 Right Angie Header (Blind Mate) 

10 18.65 12.00 Tin WM1817-ND 305 2.69 1.80 |43045-1000 4 13.00 3.00 Tin WM1995-ND 2.27 2.00 1.34 | 44428-0401 

12 21.65 15.00 Tin WM1818-ND 3.50 3.09 2.06 | 43045-1200 6 16.00 6.00 Tin WM1996-ND 2.86 2.53 1.69 | 44428-0601 

4 14 | 2465 18.00 Tin WM4723-ND 3.99 3.53 2.35 | 43045-1400 8 19.00 9.00 Tin WM1997-ND 3.49 309 2.06 | 44428-0801 
16 27.65 21.00 Tin WM4724-ND 446 3.94 2.63 | 43045-1600 10 22.00 12.00 Tin WM1998-ND 410 3.62 2.41 | 44428-1001 
18 3065 24.00 Tin WM4725-ND 5.02 4.43 2.96 | 43045-1800 8 12 25.00 15.00 Tin WM1999-ND 4.70 415 2.77 | 44428-1201 
20 33.65 27.00 Tin WM4726-ND 5.58 4.93 3.29 | 43045-2000 14 28.00 18.00 Tin WM2025-ND 5.31 4.69 3.13 | 44428-1401 
22 36.65 30.00 Tin WM4727-ND 6.13 5.42 3.61 | 43045-2200 16 31.00 21.00 Tin WM2026-ND 5.92 5.23 3.49 | 44428-1601 
24 | 39.65 33.00 Tin WM4728-ND 669 5.90 3.94 |43045-2400 4 18.00 3.00 Gold WM2027-ND 2.88 2.50 1.67 | 44428-0402 
2 6.65 = Gold, Зор” WM1819-ND 1.98 1.71 1.14 |43045-0202 6 16.00 6.00 Gold WM2028-ND 3.57 3.16 2.11 | 44428-0602 
4 9.65 3.00 Gold, Зор” WM1820-ND 2.65 2.34 1.56 |43045-0402 (Continued) 
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Circuit 1 


(2 ples) 
ө [= 
ва 
Сіг- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
8 19.00 9.00 Gold WM2029-ND 436 3.85 2.57 | 44428-0802 6 18.85 15.00 Gold WM1879-ND 289 2.55 1.70 | 43650-0604 
10 | 22.00 12.00 Gold WM2030-ND 5.10 4.51 3.01 | 44428-1002 7 | 2185 1800 Gold WM2441-ND 3.54 3.13 2.09 | 43650-0704 
8 12 | 2500 15.00 Gold WM2031-ND 5.86 547 3.45 | 44428-1202 8 | 2485 21.00 Gold WM2442-ND 3.57 345 2.10 | 43650-0804 
14 | 28.00 18.00 Gold WM2032-ND 6.62 5.84 3.90 | 44428-1402 18 9 | 2785 2400 Gold WM2443-ND 3.86 3.41 2.27 | 43650-0904 
16 | 31.00 21.00 Gold WM2033-ND 7.38 6.52 4.35 |44428-1602 10 | 30.85 27.00 Gold WM2444-ND 414 8.66 2.44 | 43650-1004 
Micro-Fit Receptacle Housing 11 | 33.85 30.00 Gold WM2445-ND 443 3.91 2.61 | 43650-1104 
2 бз эй = ВИТКЕ ZI BI 4 435450200 12 | 3685 33.00 бой |  WM2446-ND 4.71 4.16 278 | 43650-1204 
3 9.85 6.00 = WM1846-ND 61 51 .36 | 43645-0300 Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Retention Clip 
4 12.85 9.00 — WM1847-ND .65 .58 .39 | 43645-0400 2 6.85 3.00 Tin WM1880-ND 2.85 2.52 1.68 | 43650-0209 
5 15.85 12.00 = WM1848-ND 71 “63 42 | 43645-0500 3 9.85 6.00 Tin WM1881-ND 3.16 279 1.86 | 43650-0309 
6 1885 1500 = WM1849-ND 76 67 45 | 43645-0600 4 12.85 9.00 Tin WM1882-ND 3.46 306 2.04 | 43650-0409 
б 7 a B00 — РЕ 78: 187^. 451435450700 5 15.85 12.00 Тіп WM1883-ND 374 330 2.20 | 43650-0509 
a | 2485 12100 = ИР й. іг 48. | 43645:0800 6 18.85 15.00 Tin WM1884-ND 402 355 2.37 | 43650-0609 
7 | 2185 1800 Tin WM2447-ND 3.81 336 2.24 | 43650-0709 
9 Рез. 42200 = ӨТ АҚ» ЗБ 477 у хочет ОПО 8 | 2485 21.00 тїп WM2448-ND 339 299 200 | 43650-0809 
10 | 3085 27.00 - WM2408-ND 92 .82 .55 | 43645-1000 : : : : : : 
11 | 3385 3000 = WM2409-ND 100 89 50 436451100 9 | 2785 2400 Tin WM2449-ND 4.60 4.14 2.76 | 43650-0909 
i" | 3685 33.00 _ РИ 108 ‘95 “ea | 43645-1900 10 | 30.85 27.00 Tin WM2450-ND 5.48 4.84 3.23 | 43650-1009 
ы _ 5 М 11 | 33.85 30.00 Tin WM2451-ND 576 5.08 3.39 | 43650-1109 
Micro-Fit Plug Housing without Panel Mounts 12 | 3685 33.00 Tin WM2452-ND 6.03 5.32 3.55 | 43650-1209 
2 6.85 3.00 = WM1855-ND 57 .51 .34 | 43640-0201 14 2 6.85 3.00 Gold WM1885-ND 3.24 2.86 1.91 | 43650-0210 
3 9.85 6.00 = WM1856-ND 61 54 .36 | 43640-0301 3 9.85 6.00 Gold WM1886-ND 3.61 3.19 2.13 | 43650-0310 
4 12.85 9.00 = WM1857-ND 65 58 .39 | 43640-0401 4 12.85 9.00 Gold WM1887-ND 4.00 3.54 2.36 | 43650-0410 
5 15.85 12.00 = WM1858-ND лі .63 .42 | 43640-0501 5 15.85 12.00 Gold WM1888-ND 433 3.82 2.55 | 43650-0510 
6 18.85 15.00 E WM1859-ND 176 .67 45 | 43640-0601 6 18.85 15.00 Gold WM1889-ND 468 444 2.76 | 43650-0610 
10 7 | 21.85 18.00 — WM2417-ND 76 .67 .45 | 43640-0701 7 | 2185 18.00 Gold WM2453-ND 4.50 3.97 2.65 | 43650-0710 
8 | 2485 21.00 - WM2418-ND 80.71 48 | 43640-0801 8 | 2485 21.00 Gold WM2454-ND 411 3.68 2.42 | 43650-0810 
9 | 2785 2400 - WM2419-ND 86 77  .51 | 43640-0901 9 | 2785 2400 Gold WM2455-ND 5.26 4.64 3.10 | 43650-0910 
10 | 30.85 27.00 — WM2420-ND 92 .82 _.55 | 43640-1001 10 | 30.85 27.00 Gold WM2456-ND 6.40 5.66 3.77 | 43650-1010 
11 | 33.85 30.00 — WM2421-ND 1.00 89 .59 | 43640-1101 11 | 33.85 30.00 Gold WM2457-ND 6.76 5.97 3.98 | 43650-1110 
12 | 3685 33.00 - WM2422-ND 1.08 95  .64 | 43640-1201 12 | 3685 33.00 Gold WM2458-ND 712 6.28 4.19 | 43650-1210 
Micro-Fit Plug Housing with Panel Mounts Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Fitting Nail 
2 685 300 = WM1850-ND 57 51 34 | 43640-0200 2 6.85 3.00 Tin WM1890-ND 3.00 2.65 1.77 | 43650-0212 
3 985 600 = WM1851-ND 61 55 37 | 43640-0300 Š 9.85 6.00 Tin WM1891-ND 3.80 2.92 1.95 | 43650-0312 
4 1285 900 = WM1852-ND 65 58 зә | 43640-0400 4 12.85 9.00 Tin WM1892-ND 3.68 321 244 | 43650-0412 
5 15.85 12.00 zs WM1853-ND 71 63 42 |43640-0500 5 15.85 12.00 Тіп WM1893-ND 3.88 343 2.29 | 43650-0512 
6 18.85 1500 a WM1854-ND 76  .67 45 | 43640-0600 6 18.85 15.00 Tin WM1894-ND 4.16 3.67 2.45 | 43650-0612 
11 7 | 2185 1800 = WM2411-ND 76 67 45 | 43640-0700 7 | 2185 18.00 Tin WM2459-ND 471 416 2.78 | 43650-0712 
в | 2485 2100 = WM2412-ND 30 71 48 | 43640-0800 8 | 2485 21.00 Tin WM2460-ND 506 447 2.98 | 43650-0812 
9 | 2785 2400 = WM2413-ND 86 — 77 51 | 43640-0900 9 | 2785 2400 Tin WM2461-ND 5.84 472 3.15 | 43650-0912 
ZEE ию = | шр ж 32 шею A daa кка 
11 | 33.85 30.00 - WM2415-ND 1.00 .89 .59 | 43640-1100 : а n 1 Š р р Я 
12 | 36.85 33.00 = WM2416-ND. 1.08 95 64 | 43640-1200 15 12 36.85 3.00 an р 917 545 363 436501212 
" Я z E i. je] т! Ë 5 E a 
Micro-Fit Header — Right Angle 3 | 985 600 Gold WM1896-ND 3.76 3.32 2.22 | 43650-0313 
2 685 3.00 Tin WM1860-ND 1.23 1.09 .73 | 43650-0200 4 12.85 9.00 Gold WM1897-ND 442 3.64 2.43 | 43650-0413-P 
3 985 6.00 Tin WM1861-ND 1.47 1.30 .87 | 43650-0300 5 15.85 12.00 Gold WM1898-ND 448 8.95 2.64 | 43650-0513 
1 езе 000. m ММ Төбе р 121 11 уу 22252500 6 18.85 15.00 Gold WM1899-ND 482 426 2.84 | 43650-0613 
| ў n Я : й ү Š 7 | 2185 18.00 Gold WM2465-ND 5.45 481 3.21 | 43650-0713 
6 | 1885 15.00 Tin WM1864-ND 216 1,91 1.28 | 43650-0600 8 | 2485 21.00 Gold WM2466-ND 587 5.19 3.46 | 43650-0813 
7 21.85 18.00 Tin WM2423-ND 2.4. 2.14 1.43 | 43650-0700 9 27.85 24.00 Gold WM2467-ND 6.21 5.49 3.66 | 43650-0913 
8 24.85 21.00 Tin WM2424-ND 2.59 2.29 1.53 | 43650-0800 10 30.85 27.00 Gold WM2468-ND 6.55 578 3.86 | 43650-1013 
9 | 2785 24.00 Tin WM2425-ND 289 2.55 1.70 | 43650-0900 11 | 33.85 30.00 Gold WM2469-ND 690 6.10 4.07 | 43650-1113 
10 | 30.85 27.00 Tin WM2426-ND 3.12 2.75 1.84 | 43650-1000 12 | 3685 33.00 Gold WM2470-ND 7.26 6.41 4.27 | 43650-1213 
11 33.85 30.00 Tin WM2427-ND 3.85 2.96 1.98 | 43650-1100 Micro-Fit Header — Right Angle, SMT with Retention Peg 
42 | 12 | 3686 3300 Tin WM2428-ND 3.58 346 2.11 | 43650-1200 3 935 600 Tin WM1901-ND 269 237 1.59 | 43650-0306 
2 6.85 3.00 Gold WM1865-ND 1.55 1.37 .92 | 43650-0201 4 12.85 9.00 Tin WM1902-ND 2.96 2.62 1.75 | 43650-0406 
3 9.85 6.00 Gold WM1866-ND 1.83 1.62 1.08 | 43650-0301 16 6 18.85 15.00 Тіп WM1904-ND 347 8.06 2.04 | 43650-0606 
4 12.85 9.00 Gold WM1867-ND 2.11 1.86 1.24 | 43650-0401 3 9.85 6.00 Gold WM1906-ND 310 2.74 1.83 | 43650-0307 
5 15.85 12.00 Gold WM1868-ND 240 242 1.42 | 43650-0501 4 1285 9.00 Gold WM1907-ND 321 2.84 1.89 | 43650-0407 
6 18.85 15.00 Gold WM1869-ND 2.72 2.40 1.60 | 43650-0601 Місғо-Ей Header — Vertical, Wire-to-Board 
7 | 2185 18.00 Gold WM2429-ND 3.00 2.66 1.77 | 43650-0701 2 6.85 3.00 Тіп WM1917-ND 101 .90  .60 | 43650-0215 
8 | 2485 2100 Gold WM2430-ND 330 2.92 1.95 |43650-0801 3 9.85 6.00 Tin WM1918-ND 1.40 1.24 .83 | 43650-0315 
9 | 2785 24.00 Gold WM2431-ND 359 3.17 2.11 | 43650-0901 4 12.85 9.00 Tin WM1919-ND 141 1.25 .83 | 43650-0415 
10 | 30.85 27.00 Gold WM2432-ND 3.87 342 2.28 | 43650-1001 5 15.85 12.00 Тіп WM1920-ND 1.59 141 .94 | 43650-0515 
11 | 33.85 30.00 Gold WM2433-ND 416 3.68 2.45 | 43650-1101 6 18.85 15.00 Tin WM1921-ND 178 1.57 1.05 | 43650-0615 
12 | 3685 33.00 Gold WM2434-ND 445 3.93 2.62 | 43650-1201 7 |2185 18.00 Тіп WM2471-ND 202 179 1.19 | 43650-0715 
Micro-Fit Header — Right Angle with Retention Clip 8 | 2485 21.00 Tin WM2472-ND 2.22 1.96 1.31 | 43650-0815 
2 685 300 Tin WM1870-ND 154 136 Эт | 43650-0203 9 | 2785 24.00 Tin WM2473-ND 242 2.4 1.43 | 43650-0915 
3 985 600 Tin WM1871-ND 177 156 104 | 43650-0303 10 | 30.85 27.00 Tin WM2474-ND 2.61 2.30 1.54 | 43650-1015 
ч 11 | 33.85 30.00 тїп WM2475-ND 280 2.48 1.65 | 43650-1115 
4 |1285 900 Тіп WM1872-ND 192 1.70 1.13 | 43650-0403 12 | 36.85 33.00 Tin WM2476-ND 298 264 176 | 43650-1215 
5 15.85 12.00 Тіп WM1873-ND 2.14 1.89 1.26 | 43650-0503 17 - - = : : E 
6 J35- ME 06 Tin EERE) БОРМЕН 438500509 2 6.85 3.00 | Gold, 15р WM1922-ND 127 113 75 | 43650-0216 
3 Н : d Š 3 9.85 6.00 | Gold, 15u” | WM1923-ND 1.52 1.34 .90 | 43650-0316 
7 21.85 18.00 Tin WM2435-ND 2.63 2.32 1.55 | 43650-0703 4 12.85 9.00 | Gold, 15p” WM1924-ND 1.75 1.55 1.03 | 43650-0416 
8 | 2485 21.00 Tin WM2436-ND 2.87 2.54 1.69 | 43650-0803 5 15.85 12.00 | Gold, 15” | | WM1925-ND 2.0 178 1.19 | 43650-0516 
18 9 | 2785 2400 Tin WM2437-ND 3.10 2.74 1.83 | 43650-0903 6 18.85 15.00 | Gold, 15u” | WM1926-ND 2.24 1.98 1.32 | 43650-0616 
10 | 30.85 27.00 Tin WM?2438-ND 3.83 2.94 1.96 | 43650-1003 7 21.85 18.00 Gold WM2477-ND 251 2.22 1.48 | 43650-0716 
11 33.85 30.00 Tin WM2439-ND 3.56 3.15 2.10 | 43650-1103 8 2485 21.00 Gold WM2478-ND 2.75 2.43 1.62 | 43650-0816 
12 | 36.85 33.00 Tin WM?2440-ND 3.79 3.35 223 | 43650-1203 9 27.85 24.00 Gold WM2479-ND 3.00 2.65 1.77 | 43650-0916 
2 685 3.00 Gold WM1875-ND 1.75 1.55 1.03 | 43650-0204 10 | 3085 27.00 Gold WM2480-ND 345 2.78 1.86 | 43650-1016 
3 9.85 6.00 Gold WM1876-ND 204 1.81 1.21 | 43650-0304 11 | 33.85 30.00 Gold WM2481-ND 3.49 3.08 2.06 | 43650-1116 
4 12.85 9.00 Gold WM1877-ND 234 2.07 1.38 | 43650-0404 12 | 3685 33.00 Gold WM2482-ND 3.72 329 2.19 | 43650-1216 
5 15.85 12.00 Gold WM1878-ND 269 238 1.59 | 43650-0504 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 115 
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Fig. 18 — Blind Mate 


Fig. 19 — Blind Mate 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
BMI Receptacle — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
4 24.60 3.00 = WM3712-ND 77 .68 .46 | 44133-0400 
6 27.70 6.00 = WM3713-ND .92 .82 .55 | 44133-0600 
8 30.70 9.00 s WM3714-ND 1.05 .93 .62 | 44133-0800 
10 33.80 12.00 = WM3715-ND 1.22 1.09 .73 | 44133-1000 
12 36.80 15.00 = WM3716-ND 1.45 1.28 .86 | 44133-1200 
18 14 39.90 18.00 = WM3717-ND 1.70 1.50 1.00 | 44133-1400 
16 42.90 21.00 = WM3718-ND 1.96 1.74 1.16 | 44133-1600 
18 46.00 24.00 = WM3719-ND 2.20 1.94 1.30 | 44133-1800 
20 49.00 27.00 = WM3720-ND 2.45 2.17 1.45 | 44133-2000 
22 51.80 30.00 = WM3721-ND 2.69 2.38 1.59 | 44133-2200 
24 54.90 33.00 = WM3722-ND 2.95 2.60 1.74 | 44133-2400 
BMI Plug — Panel-to-Panel (Blind Mate) 

4 22.84 3.00 = WM3608-ND 77 .68 .46 | 44300-0400 
6 25.84 6.00 — WM3609-ND .92 .82 .55 | 44300-0600 
8 28.84 9.00 = WM3610-ND 1.05 .93 .62 | 44300-0800 
10 31.84 12.00 = WM3611-ND 1.22 1.09 .73 | 44300-1000 
12 3484 15.00 = WM3612-ND 1.45 1.28 .86 | 44300-1200 
19 14 37.84 18.00 = WM3613-ND 1.70 1.50 1.00 | 44300-1400 
16 40.84 21.00 = WM3614-ND 1.96 1.74 1.16 | 44300-1600 
18 43.84 24.00 = WM3615-ND 221 1.95 1.30 | 44300-1800 
20 4684 27.00 = WM3616-ND 2.45 2.17 1.45 | 44300-2000 
22 49.84 30.00 = WM3617-ND 2.69 2.38 1.59 | 44300-2200 
33.00 WM3618-ND 2.95 2.60 44300-2400 


боюу Waldom 


MicroCross™ DVI (Digital Visual Interface) 
Connector System 


The MicroCross DVI 1/О Connectors from Molex аге 
leading the way in support of the DDWG (Digital 
Display Working Group) DVI interface standard. 
MicroCross DVI has been chosen by the DDWG as 
the standard digital interface for connecting a host 
device and display device to support high-resolution 
video applications. Supporting one or two digital 


360° Fully shielded 
RFI/EMI can 
Cable crimp 
ferrule for 
Grounding |0 ае 
indents — < diameters 
а retention 


Plug key 
ensures 


channels driven by TMDS (Transition Minimized polarization a jackscrews 
Differential Signaling) and/or a high bandwidth — oobis (РН (491) 


analog interface, the MicroCross was chosen by the 
DDWG for its size, performance and cost. No other 
interface in the industry compares. The innovative crossing ground blade design and LFH™ (Low Force 
Helix) contact interface design provides the industry with a video interface design that will support over 
1.65Gb/s per differential pair (for a total 9.9Gb/s over a dual link implementation) and 2.5GHz support for the 
analog interface. This provides the industry the performance head room it needs for future growth and 
development of video products.This innovative approach addresses the problem of an industry in transition. 
By providing a single high performance interface, precious board 1/О space is saved and lower system costs 
are achieved. The interface provides added benefits of a high cycle life interface for mobile applications and 
the improved EMI performance needed for high speed links. The EMI performance is achieved through the 
360° shielding of the MicroCross DVI cable and connector design. The MicroCross DVI connector system 
and the DVI standard are moving the graphics industry to the next level by providing unmatched electrical 
and mechanical performance while allowing for low cost implementation. 


signal contact 


ЖЕНІС) 


*CutTape T Tape and Reel 


Plug, Dual Row, 
SMT, Vertical 
Stacking 


Receptacle, 
Dual Row, SMT, 
Vertical Stacking 


Electrical: Voltage: 250V Current: 0.5A Contact Resistance: 30mQ max. Dielectric Withstanding 
Voltage: 250V Insulation Resistance: 1000 MO min. 

Mechanical: Contact Retention to Housing: 0.4kgf min. Mating Force: 60g max. per contact Unmating 
Force: 35g min. per contact Durability: 100 cycles 

Physical: Housing: Glass-filled LCP, UL 94V-O Contact: Phosphor bronze Plating: 0.76um (30p") Gold 
min. Temperature: -15°C to +85°С 

Feature: Mated height on these parts are only 10 millimeters. 


Wire Size | Insul. Dia. Digi-Key Price Each Molex 
Description AWG (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Digi-Key Price Each Molex 
А WM1837-ND 18  .12 .09 | 43030-0007 Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 

Femiale-Tin 20-24 1.85 Mir cA шы аба mur 2209 18020000 1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM18509-ND 25744 3432 3120 | 88741-8000 

F ТЕП 26-30 127 WM1838-ND 18 - 12 : 09 | 43030-0010 2 |DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 37.206 3416 3106 | 88741-8200 

Female-30u" ET 5124 155 КОШО оа 10 [33050.0009 3 |DVI-Analog to VGA WM18511-ND 30.50 27.96 25.42 | 88741-8300 

Еетаіе 30и" Gold 28.30 фа? баран) 2B. Av 49430300012 4 | DVI-Digital to ОЕР WM18512-ND — 40.52 37.15 3377 | 88741-8600 
WM1841-ND 18 12 09 | 43031-0007 5 DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 10.62 9.74 8.85 | 88741-8700 

Male-Tin 2024 185 WM1841CT-ND* — — 12 09 | 43031-0001 6 [DVI-Digital Plug to DFP Receptacle WM18514-ND — 17.10 15.68 1426 | 88741-8800 
WM1841TR-ND: 504.00/12,000 | 43031-0001 7 |DVI-l-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug WM18515-ND 19.69 18.05 1641 88741-9100 

Male-Tin 26-30 1.27 WM1842-ND 18 412  .09 | 43031-0010 8 |DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND 22.95 21.04 19.13 | 88741-9300 

Male-30y" Gold 20-24 1.85 WM1843-ND .29 19  .15 | 43031-0009 9 | DVI-I R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5600-ND 5.21 4.78 4.35 74320-1004 

Male-30y" Gold 26-30 1.27 WM1844-ND 29 .19 .15 | 43031-0012 10 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5601-ND 4.91 4.50 410 | 74320-4004 

pem I WM1125CT-ND* 12 10 .08 Я 
Female-15y" Gold 20-24 1.27 WM1125TR-ND 552.00/12,000 43030-0002 
"E _ WM1127CT-ND* 13 11 09 т П H 

Male-15y” Gold 20-24 1.85 STER Go0.00/12,000 | 49031-0002 “осу Waldom NEW?! Serial ATA 

Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75/1 | 63811-1000 NI AES 

Crimp Tool . WM9935-ND 214.65/1 | 63811-2800 XZ Con nectors 

Extraction Tool WM9937-ND 19.08/1 | 11-03-0043 

Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 95.16/1 | 63817-0000 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Circuits Part No. ii 10 100 Part No. 
1 64 WM17201-ND 7.34 6.48 4.32 71439-0164 
64 WM17200-ND 8.01 7.07 4.72 71436-2164 


Digi-Key Pricing Molex 

Fig.| Pos. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
- WMH9O21CT-ND* 160 1415 9431 | 47080-1005 
аре | Header Right Angle ӨМГ WM19021TR-NDf. 316.80/480 47080-1005 
2 | 7 | Header Vertical Through Hole | WM19022-ND 151 1325 8899 | 67800-4005 
3 | 7 | Header Vertical SMT WM19023-ND 212 1869 124.58 | 67800-1005 
4 | 15 | Plug Latching IDT WM19024-ND 142 1255 83.64 | 67926-0001 
5 | 107 Feed Through Cover WM19025-ND 25 224 14,95 | 67926-0041 
IDT Feed To Cover WM19026-ND 25 224 14.95 | 67926-0040 
5] 7 | Cable Assembly WM19027-ND 340 29.98 199.86 | 68561-0014 
6 | 15 | Cable Assembly WM19028-ND 163 1448 96.17 | 68561-0019 


*CutTape f Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Lix Waldom 


Mini-Fit Jr.™ Connectors 
Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Current Carrying Capabilities: The Mini-Fit, Jr. can handle 
standard equipment 1/0 currents despite its small size. For 
example, the 2 circuit PCB connector can handle up to 9 
amps at 250 volts. 


Features: е UL recognized, CSA certified, and TUV licensed 
e Up to 9 amperes/circuit • 250 volt rating Specifications: 
* Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL 94V-2 
nylon 6/6 • Voltage Current: 250V (Vertical Header with 


Fig. 1 - Dual Row Receptacle 
(Female Contacts Sold 
Separately) 

ж 


Fig. 6 — Right Angle 
Dual Row 


Fig. 2 — Dual Row Plug 
(Male Contacts Sold Separately) 


Fig. 3 - Single Row Receptacle 
(Female Contacts Sold 


Separately) 


Fig. 8 - Vertical Header 


with Pegs 


Fig. 4 - Single Row Plug 


(Male Contacts Sold 


Separately) 


with Pegs 


Fig. 5 - Vertical Header 
Assembly 


Fig. 9 - Right Angle Header 


Fig. 10 — Strain Relief use 
with Fig. 1 


Pegs: 600V) • Contact Resistance: 10m max. • Insulation 
Resistance: 1,000MQ min. “ Dielectric Strength: 1,500V АС 
Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each ir Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | Amps A B Part No. 10 100 | Part No. Fig.| cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part №. 
2 9 .213 (5.40) - WM3700-ND 46 41 28 | 39-01-2020 12 6 1.089 (26.40) | .827 (21.00) | WM1356-ND 291 257 172 | 39-30-1120 
4 8 378 (9.60) | .165(4.20) | WM3701-ND 51 46 31 | 39-01-2040 14 6 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM1357-ND 320 283 1.89 | 39-30-1140 
6 8 543 (13.80) | 331 (840) | WM3702-ND 61 55 37 |39-01-2060 16 6 1.370 (3480) | 1.158 (29.40) | WM1358-ND 371 327 218 | 39-30-1160 
8 7 709 (18.00) | .496 (12.60) | WM3703-ND 68 60 40 | 39-01-2080] | 6 | 18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND 399 353 235 | 39-30-1180 
10 7 874 (2220) | 661 (16.80) | WM3704-ND 79 70 471 39-01-2100 20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND 459 405 270 | 39-30-1200 
, | 2 6 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3705-ND зе 78 52 | 39-01-2120 22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND 516 456 3.04 | 39-30-1220 
14 6 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3706-ND 105 93 62 | 39-01-2140 24 6 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1362-ND 576 509 339 | 39-30-1240 
16 6 1.370 (3480) | 1.158 (29.40) | WM3707-ND 106 94 63 | 39-01-2160 30 Gold Plated 
18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 122 108 72 | 39-01-2180 2 9 213 (5.40) = WM1363-ND тэт 174 116 | 39-30-1021 
20 6 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM3709-ND 132 110 78 | 39-01-2200 4 8 .378 (9.60) | .165(4.20) | WM1364-ND 251 2.22 1.48 | 39-30-1041 
22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 248 193 129 | 39-01-2220 6 8 543 (13.80) | .331(8400 | WM1365-ND 310 274 183 |39-30-1061 
24 6 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM3711-ND 145 1.29 86 | 39-01-2240 8 7 709 (18.00) | .496 (12.60) | WM1366-ND 375 331 221 | 39-30-1081 
2 9 213 (5.40) — WM3600-ND 55 49 33 | 39-01-2021 10 7 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1367-ND 446 394 263 |39-30-1101 
: à 278 (360) 165 (420) ТІН 8) 58 36 39-01-2041 5 | 2 6 1.039 (26.40) | 827 (21.00) | WM1368-ND 523 462 3.08 | 39-30-1121 
г E 549 (1380) E (8.40) VOTAR Е 56 38 | 39-01-2061 14 6 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM1369-ND 615 543 362 | 39-30-1141 
2] 3 7 709 (18.00) due (12.60) D CH и 16 6 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1370-ND 740 627 418 | 39-30-1161 
AEN NEP 1 J2 48 | 39-04-2121 20 | & | 17016320) | 1486 (37800 |WMISIZND 824 833 556 [3930-10 
14 6 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3606-ND 108 96 .64 39-01-2141 22 6 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND 1064 940 627 |39-30-1221 
16 6 аа) яа аланы E Ма 83 39-01-2161 24 6 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1374-ND 11.90 1051 7.01 | 39-30-1241 
Е 4 ç з i 3 + I qe Tin Plated 
3 | 4 8 709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18435-NDS 63 56 37 | 39-01-4040 — Я -29- 
5 8 874 (2220) | .661(16.80) | WM18436-ND§ 67 60 0 | 39-01-4050 | _ PEN, 165 (420) RUD p EC E. ет 
3 9 543 (13.80) | .331 (8.40) | WM18437-ND*t — 59 52 35 | 39-01-4032 6 8 037 (23.80) | 331 (2380) | WM3902-ND (54 145 97 | 39-09-1068 
3 9 543 (13.80) | .331(840) | WM18439-ND*§ 58 52 35 | 39-01-4036 ; | і А ў і " | HE 
8 7 1.102 (28.00) | 12.60(496) | WM3903-ND 198 175 1.17 | 39-29-1088 
4| 4 8 709 (18.01) | .496 (12.60) | М/М18440-М05 62 55 37 | 39-01-4046 Í EE 
10 7 1.268 (32.20) | .661(16.80) | WM3904-ND 235 208 139 | 39-29-1108 
а E 4742230) | 861 1680) ВАННЫ т ЕИ ЕЕГ. 6 | 1433 (36.40) | 827 (21.00 | WM3905-ND 276 244 163 | 39-29-1128 
-874 (22.20) | 661( 80) E 8 ' Б Е 14 6 1.598 (40.60) | 992 (25.20) | WM3906-ND 324 286 191 | 39-29-1148 
[з | 2064) | =, [WNGNOND — 3 № 55 3928-1023 18 | в | 1929900) | 1303 5350) |WNMGOOND — 433 333 255 38291188 
4 8 380 (9.60) | .170(420) | WM3801-ND 117 104 — 70 | 39-28-1043 562 4420): 1:323 (39.60) | i | 
А 8 $40 05.80) 380 8.40) т и кы 20 6 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND 496 438 2.92 | 39-29-1208 
е 7 [об] Ға MESE NEC | | 22 е гаю ыо) ЕН 499 333 39284028 
10 7 1870 (22.20) | .660(16.80) | WM3804-ND 224 198 132 | 39-28-1103 425 (61.60) | 1: Be ELLE - - - 
5 | 12 6 1.040 (26.40) | .825 (20.96) | WM3805-ND 217 192 128 | 39-28-1123 = = BOE (150j — шей тт = 
14 6 1.200 (31.60) | .990(25.20) | WM3806-ND 288 255 170 | 39-28-1143 
4 8 1772 (19.60) | .165(420) | WM3921-ND 262 231 154 | 39-29-5043 
16 6 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3807-ND 319 282 188 | 39-28-1163 
6 8 .937 (23.80) | 331 (8.40) | WM3922-ND 362 320 2.13 | 39-29-5063 
18 6 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3808-ND 402 355 237 | 39-28-1183 
i 7627 8 7 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | WM3923-ND 429 379 253 | 39-29-5083 
20 6 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3809-ND 440 389 259 | 39-28-1203 
Я 7595 10 7 1:268 (32.20) | 661 (16.80) | WM3924-ND 505 446 297 |39-29-5103 
22 6 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-ND 478 423 2482 | 39-28-1223 р Ú 1:433 (3640) | .827 (2100) | WM3925-ND "EC MEUM e 
24 6 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3811-ND 473 418 279 | 39-28-1243) | 7 у x | і | й i 
30 Gold Plated 14 6 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WM3926-ND 681 601 401 | 39-29-5143 
16 6 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | WM3927-ND 7.81 690 460 | 39-29-5163 
H 9 210 (5.40) = WM3820-ND 211 187 1.25 | 39-29-0023 18 6 1:929 (49.00) | 1.323 (33.60) | WM3928-ND 897 792 528 | 39-29-5183 
4 8 380 (9.60) | .170 (4.20) | WM3821-ND 329 2.90 1.94 | 39-29-0043 20 6 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3929-ND 1024 904 6.03 | 39-29-5203 
6 8 540 (13.80) | .330(840) | WM3822-ND 449 396 264 | 39-29-0063 d ЫЯ 
22 6 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3930-ND 11.50 1015 677 | 39-29-5223 
8 7 710 (18.00) | .500(12.60) | WM3823-ND 566 500 333 | 39-29-0083 24 б 2495 (61.60) | 1819 (4620) | WM3931-ND 1981 “4431 2 754 |20:29:5243 
10 7 870 (22.20) | .660 (16.80) | WM3824-ND 677 597 3.98 | 39-29-0103 : : — Tin Plated : : : 
5 | 2 6 1.040 (26.40) | .880(21.00) | WM3825-ND 780 696 464 | 39-29-0123 3 5 а | 331040) | WWIS422:ND а аа сарна 
14 6 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | WM3826-ND 920 842 541 | 39-29-0143 
i CH 3 9 543 (13.80) | 331 (8.40) | WM18443-ND 117 104 70 | 39-30-2035 
16 6 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3827-ND 1038 916 6.11 | 39-29-0163 | 8 
° ыа 4 8 709 (18.01) | 496 (12.60) | WM18444-ND 186 164 1.10 |39-30-2045 
18 6 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3828-ND 1161 1025 6.83 | 39-29-0183 
ў З 5 8 :874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18445-ND 205 181 121 | 39-30-2056 
20 6 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3829-ND 1284 1133 756 | 39-29-0203 
22 6 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND 1407 1242 828 | 39-29-0223 3 9 543 (13.80) | .331 (8.40) | WM18446-ND 140 124 .83 39-30-3035 
24 6 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3831-ND 15.30 1350 920 | 39-29-0243) 9 | 4 8 109 (18.01) | .496 (12.60) | WM18447-ND 1.64 145 .97 | 39-30-3045 
Tin Plated 5 8 :874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18448-ND 189 167 1.11 | 39-30-3055 
= = wm Strain Relief (use with Fig. 1) 
2 9 .213 (5.40) WM1351-ND 91 — 81 — за | 39-80-1020 z = = Rel eerie = 
4 8 378 (9.60) | .165 (4.20) | WM1352-ND 138 118 79 39-30-1040) | | $ MS TOS ND HU EET 
6| 6 8 543 (13.80) | .331(840) | WM1353-ND 163 144 296 | 39-30-1060 D = = MM REND au г pepe 
8 7 709 (18.00) | .496 (12.60) | WM1354-ND 196 174 1.16 39-30-1080 = = = 705- А — — [15-04-0345 
10 T .874 (22.20) 661 (16.80) WM1355-ND 2.33 206 1.38 | 39-30-1100) + 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications T Panel Mount $ Free-Hanging 
ini-Ei ™ П Wire | Material/ | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Mini Fit Jr. Terminals Description | Size Plating Inch (mm) Part No. it 10 100 | Part No. 
Contact Макапа Райт Female |80) А | (30-340) | WMI91ND 37 з И 
А: Tin-plated copper alloy over nickel С: Gold-plated brass over nickel Esmal 060 120 > : : 
B: Gold-plated phosphor bronze over : Tin-plated brass over copper етае Female 18-24 B 1.52 3.05 WM18523-ND 1.08  .89  .64 | 44485-1212 
nickel E: Tin-plated phosphor bronze. (1.52 - 3.05) т 
i ЕСЕТ! D .051-.122 | WM3940-ND 32 26 19 | 30490-2012 
C (130-3.10) | WM6049-ND 67 56 40 |39-00-0054 
Т ; EN m Т Female С .051-.122 | WM5959-ND 68 56 40 | 39-00-0164 
кеша ЕДЕН ЕТ ЫЛЫ ЕТ Ы e e | булш | waea аы EE Dy 
: : .051-.122 | WM1137CT-NDO — 44 36 | 39-00-0055 
Мае 16 А .071-.122 | WM1911-ND 37 31 22 | 44478-3112 Female | 18-24 C (130-210) | WM1137IR-NDO 776.004,06 
Female (180-3.10) | WM1913-ND 37 зі 22 | 44476-3112 Gat 122 ШАШПОО а" 18 392020059 
Male .071-.122 | WM18520-ND 100  .83 59 | 39-00-0224 Female | 18-24 E (130.340) | WM1138TR-NDO 208,00/4 000 
Female 16 8 (1.80-3.10) | WM18517-ND 10083 59 | 39-00-0186 = — 
- i Б ТЕР СЕР .051-.122 | WM1139CT-NDO — 39 зі [39-00-0153 
Female | 9 | © | (180.330) | ММВ АО 8 S7 аі | 39-00-0168 00-31) UU 684.094,00 
80-3. і Қ К Мае | 2.28 Р .085-.071 | WM2502-ND = 08 6 | 39-00-0049 
051-122 | WM2500-ND — 48  .06 | 39-00-0041 Female (90-180) | WM2503-ND — 08 06 |39-00-0047 
Male [18-24 D (130-30) | WM2500CT-NDO — — 06 | 39-00-0040 Мае | 55 58 8 035-.071 | WM18522-ND 96 80  .57 | 39-00-0222 
adis М/М2500Т8-М0 124.00/4,000 | 39-00-0040 Female (90-180) | WM18519-ND 87 т 52 | 39-00-0184 
р 051-22 | WM2501-ND — 40 Q7 | 39-00-0039 Мае | 2.28 ч .035-.071 | WM5962-ND 74 62  .44 | 39-00-0088 
Female | 18-24 D (1302310) | WM2501CT-NDO .07 | 39-00-0038 Female (90-180) | WM5960-ND 68 56 40 |39-00-0166 
39-9. WM2501TR-ND 160.00/4.000 — | 39-00-0038 | [Universal Crimp Tool (Molex) .. 7 М/М9999-М0 5075 — -- | 63811-1000 
051 - 122 x mo Mini-Fit Jr. Crimp Tool, 16 AW WM9964-ND 21465 — — | 11-01-0199 
Mae [1824] В (130-310) [WMI8S2LND 100 43 59 | 39-00-0220 | |Wini-Fit Jr. Crimp Tool, 18-24 AW WM9912-ND 21465 — — — | 11-01-0197 
WM18518-ND 87 72 52 | 39-00-0182 | |Mini-Fit Jr. Crimp Tool, 22-28 AWG WM9913-ND 21465 — — — | 11-01-0198 
Female [1824] В (130. RE М/М18518СТ-М00 — — 5? | 39-00-0181 | | Extraction Tool ..| WM9918-ND 2028 — - |11-0-0044 
Ñ ў WM18518TR-NDO 1372.00/4,000 39-00-0181 * Grounding pin ОСТ = Cut Tape; TR = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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ТАЙҒА Waldom  Mini-Fit BMITM 
w-—— Connectors 


Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears 
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Fig. 3 - Vertical Receptacle Header 


Fig. 5 - Right Angle Header 


Features and Benefits: * Blind mating * Will mate with Mini-Fit, Jr. * Fully isolated terminals to protect 
contacts from damage * Uses standard Mini-Fit series terminals • UL File No.: E29179 » CSA File No.: 
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РСВ Thickness: .070 (1.78) 
Layout: Component Side 


.555 (14.10) 


LR19980 * TUV License No.: R75142 


Specifications: * Voltage: 600V * Current: 9.0A ” Contact Resistance: 10mQ min. * Dielectric With- 


Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears 


Сіг- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| cuits| A B C D E Part No. 1 10 100 Рай №. 
Vertical Header 
4 | 14 |1.512 (38.40) .990 (25.15) 1.362 (34.59) - — |WM17902-ND 3.99 3.52 2.35 15-24-6146 
Right Angle Header 
4 | 165 (4.19) |.590 (14.99) _ _ — |WM17800-ND 1.89 1.67 1.12 |15-24-6040 
5 760 (19.30) | .331 (8.41) - - — |WM17801-ND 2.64 2.33 1.56 |15-24-6060 
0 1.090 (27.69) .661 (16.79) - - — |WM17802-ND 3.72 3.29 2.19 15-24-6100 
4 1.420 (36.07)| .992 (25.20) _ _ — |WM17803-ND 4.28 3.78 2.52 |15-24-6140 
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PCB Thickness: .063 (1.60) 
PCB Cutout 


Fig. 4 - Vertical Header 
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Layout: Component Side 


2U. Pres (4.19) 
(5.51) раў 0071 (1.80) 
Padi. o- #1 
.287 (7.29) 
—L-$9— e- 0.118 (3.0) 
PCB Thickness: .070 (1.78) 
Layout: Component Side 


standing Voltage: 1500V * Insulation Resistance: 1000 то min. 
Physical: е Housing: 6/6 nylon, UL 94V-2 * Temperature: -40*C to 105°С 
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Mini-Fit, HCS™ Connectors 


Dual Row, Vertical, Without Pegs 


Веда 


380 * | 
(9.60), 


= д.а 


-165 
(4.20) 
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i 
0000—15 
Ø .055(1.40) #1 (5.50) 


PCB Thickness: .070" (1.78 тт) 


Dimensions 
Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
cuits| Amps A B Part No. 3] 10 100 | Part No. 
2 12 .210 (5.40) — WM18449-ND 1.29 1.14 .76 | 44472-0254 
4 11 :380 (9.60) .170 (4.20) WM18450-ND 1.94 1.72 1.15 | 44472-0454 
6 11 ‚540 (13.80) .330 (8.40) WM18451-ND 2.59 2.29 1.53 | 44472-0654 
8 10 .710 (18.00) .500 (12.60) WM18452-ND 3.68 325 2.17 | 44472-0854 
10 10 .870 (22.20) .660 (16.80) WM18453-ND 3.87 3.42 2.28 | 44472-1054 
12 9 1.040 (26.40) .830 (21.00) WM18454-ND 4.20 3.71 2.48 | 44472-1254 
14 9 1.200 (30.60) .990 (25.20) WM18455-ND 5.17 4.56 3.04 | 44472-1454 
1.370 (34.80) | 1.160 (29.40)| WM18456-ND 5.81 5.13 3.42 | 44472-1654 


Mini-Fit, SMC'" Connectors 


Surface Mount Compatible Headers, Dual Row 


Fig. 2 — Vertical 
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Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B C Part No. 1 10 100 | Рам №. 

4 740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18457-ND 4.24 3.75 2.50 | 43810-0001 
1 6 -906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18458-ND 5.32 4.69 3.13 | 43810-0002 
10 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18459-ND 7.57 6.69 4.46 | 43810-0004 
4 -740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18460-ND 3.83 3.38 2.26 | 44068-0001 
2 6 -906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18461-ND 4.80 4.24 2.83 | 44068-0002 
10 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18462-ND 6.83 6.03 4.02 | 44068-0004 


Fig. 2 - Vertical Header 


Cir- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. |cuits A B с D Part No. 1 10 100|PartNo. 
Receptacle with Panel Mount Ears 
4 [1.583 (40.21)| 165 (4.19) | 1.150 (29.21) | .693 (17.60) [.508 (12.90) | WM17500-ND .93 .82 .55 [15-06-0040 
| | 5 [1.748 (4440) 391 (841) | 1.315 (33.40) |858 (21.79) | 873 (17.09) WM17501-ND 91 80 .54 | 15-06-0060 
10 |2.078 (52.78) .661 (16.79) 1.645 (41.78) 11.189 (30.20) 1.004 (25.50)! WM17502-ND 1.37 1.21 .81 |15-06-0100 
14 |2.409 (61.19)| .992 (25.20) 1.976 (50.19) |1.520 (38.61)/1.335 (33.91) | WM17503-ND 1.83 1.62 1.08 | 15-06-0140 
Plug with Panel Mount Ears 
Cir- Digi-Key Price Each Molex 
4 |.622 (15.80) | 1165 (4.19) | .779 (19.79) | 642 (16.31) - WM17700-ND .73 .65 .44 |15-06-0045 Fig. | cuit Description Part No. 1 40 100 | PartNo. 
" 6 |.787 (19.99) | .331 (8.41) | .945 (20.50) | .807 (20.50) - М/М17701-М0 .83 .73 .49 |15-06-0065 Я 
10 1.118 (5278) 581 (16.79) 1.276 (28.91) 1.138 (2891) — | WM17702-ND 97 86 .57 |15-06-0105 1 4 | Receptacle Housing WM6982-ND 87 177  .52 15-24-4048 
14 |1.449 (36.80)| .992 (25.20)] 1.606 (38.61) |1.469 (37.31) = WM17703-ND 1.32 1.17 .78 | 15-06-0145 2 4 Vertical Header WM6986-ND 226 2.00 1.33 | 15-24-4157 
Vertical Receptacle Header 
4 |615(1562)| 165(419)| 5351350] — —  |WMi7600-ND 2.14 1.89 1.26 [15-24-7040 Power Connection Terminals 
з | 5 | 780198) | 331 (84) 701 (17.81) | — —  |WM17601-ND 2.53 2.24 1.49 |15-24-7060 NIIS 
10 11.111 (28.22) .661 (16.79) 1.031 (26.19) = = WM17602-ND 3.49 3.08 2.06 | 15-24-7100 Wire Diameter Digi-Key Price Each Molex 
14 |1.442 (36.63) .992 (25.20) 1.362 (34.59) - - WM17603-ND 4.03 3.56 2.38 | 15-24-7140 Description Size Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vertical Header Female AWG 14-20 1133 (3.39) WM6983-ND .29 .26 .18 | 02-08-1202 
Male AWG 14-20 .133 (3.39) WM6984-ND 29 .26  .18 | 02-08-1235 
1 885 (17.40) | 170 (4.32) | 535 (1359) |  — — |WM17900-ND 1.96 1.73 1.16 |15-24-6046 Universal Crimp Tool (Мох)... WMg9999-ND 50.75/1 63811-1000 
1.181 (30.00) .660 (16.76)| 1.031 (26.19) — — WM17901-ND 3.10 2.74 1.83 |15-24-6106 Manual Wire Stripper (Molex) ... WM9969-ND 50.75/1 63817-0000 
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бос Waldom  Mini-Fit, Sr." Connectors 


Features: • High current (50 amp) * Fully polarized • Positive locks * Low engagement force * Wire-to-wire, wire-to- 
board. Electrical: Voltage: 600V Current: 50A max. Physical: Housing: Polyester Contact: Copper alloy Plating: Tin/lead 
over nickel Temperature: -40°С to 105°С Approvals: UL File No.: E29179, CSA File No.: LR19980, TUV License №.: 


ие (50 Amps) 89751144 
Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits А B Plating Part No. 100 Part No. 
Мі it, Sr. Receptacle Housing 
2 23.50 10.00 WM1927-ND 1.82 1.61 1.08 42816-0212 
3 33.50 20.00 WM1928-ND 2.03 1.80 1.20 42816-0312 
1 4 43.50 30.00 WM1929-ND 2.25 1.99 1.33 42816-0412 
5 53.50 40.00 WM1930-ND 246 2.18 1.45 42816-0512 
6 63.50 50.00 WM1931-ND 2.70 2.38 1.59 42816-0612 
Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount 
M 2 31.30 10.00 Tin WM1932-ND 1.84 1.63 1.09 42818-0212 
бі 3 41.30 20.00 Tin WM1933-ND 2.03 1.79 1.20 42818-0312 
2 4 51.30 30.00 Tin WM1934-ND 2.25 1.99 1.33 42818-0412 
5 61.30 40.00 Тіп WM1935-ND 246 2.18 1.45 42818-0512 
6 71.30 50.00 Tin WM1936-ND 2.67 2.36 1.57 42818-0612 
Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount, SMC 
2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.92 3.47 2.31 42819-2212 
3 33.82 20.00 Tin WM1938-ND 5.22 4.61 3.07 42819-3212 
3 4 43.82 30.00 Tin WM1939-ND 5.98 5.28 3.52 42819-4212 
5 53.82 40.00 Tin WM1940-ND 6.77 5.98 3.99 42819-5212 
6 63.82 50.00 Тіп WM1941-ND 7.99 7.06 471 42819-6212 
Mini-Fit, Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount, SMC 
2 23.82 10.00 Tin WM1942-ND 5.34 471 3.14 42820-2212 
3 33.82 20.00 Tin WM1943-ND 7.22 6.37 4.25 42820-3212 
4 4 43.82 30.00 Тіп WM1944-ND 8.68 7.67 5.11 42820-4212 
5 53.82 40.00 Tin WM1945-ND 10.20 9.00 6.00 42820-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1946-ND 11.91 10.51 7.01 42820-6212 
Wire Size Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG A B Plating | Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Female 
Tin WM1915-ND .78 .69 46 42-815-0031 
1 8 m с Gold WM1949-ND 1.29 1.14 .76 42-815-0032 
Tin WM1947-ND .78 .69 .46 42-815-0011 
1012 5.90 5:60 Gold WM1951-ND 1.29 1.14 .76 42-815-0012 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
Tin WM1916-ND .78 .69 .46 42-817-0031 
й B S00 З Gold _ | WM1950-ND 129 114 76 42-817-0032 
Тіп WM1948-ND .78 .69 .46 42-817-0011 
1918 SU 7056 Gold | WM1952-ND 129 — 144 76 42-817-0012 
Сгітр Tool, 8 AWG WM9960-ND 405.99 = = 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12 AWG.. WM9962-ND 405.99 = = 63811-1600 
Extraction ТӨ... л. зэкке казна заа WM9961-ND 72.50 = = 63813-0400 
i TM Dimensions 
7.50 Pitch SabreTM Connectors m ШІ PAR EE 
Features and Benefits: • Patented new integral Terminal Position Assurance (ТРА) on mated male and female terminal Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
* Virtually eliminates terminal backout * Wire-to-wire and wire-to-board connector system * Polarized housing assures Single Row Receptacle 
proper mating * Terminals are fully isolated in housing * Positive latch reduces accidental disengagement from plug 2 .623 (15.82) .295 (7.49) WM18463-ND 1.02 91 61 | 44441-2002 
Electrical Specifications: • Voltage: 1000V * Current: 18A = Contact Resistance: 10то max. “ Dielectric Withstanding 3 .918 (23.32) .590 (14.99) WM18464-ND 119 1.06 лі | 44441-2003 
Voltage: 5000V AC, 1 minute • Insulation Resistance: 1000 то min. Mechanical: • Contact Insertion Force: 2 Ib. max. 1 4 1.213 (30.81) 885 (22.48) WM18465-ND 136 120 .80 | 44441-2004 
* Contact Retention to Housing: 20 Ib. min. * Wire Pull-Out Force: 20 Ib. min. * Mating Force: 3 Ib. max. * Unmating 5 1.508 (38.30) 1.180 (29.97) WM18466-ND 159 140 94 | 44441-2005 
Force: 1 10. min. “ Normal Force: 3 Ib. nominal * Durability: 25 cycles Physical: е Housing: Nylon, 94V-0 6 1.803 (45.80) 1.475 (37.47) WM18467-ND 179 1.58 106 | 44441-2006 
* Temperature: -40°C to 75°C • Approvals: UL File No.: E29179 and 011950; CSA File No.: LR19980 Single Row Plug 
2 .745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 1.02 90 60 | 43680-2002 
Fig. 1- Receptacle Fig. 2 - Wire-to-Wire Plug 3 1.040 (26.42) -590 (14.99) WM18469-ND 120 1.06 171 | 43680-2003 
6 A54 2 4 1.335 (33.91) .885 (22.48) WM18470-ND 137 121 81 | 43680-2004 
24) (11.53) 5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) WM18471-ND 159 140 94 | 43680-2005 
6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) WM18472-ND 179 1.58 1.06 | 43680-2006 
Vertical Header, SMC — Without Board Lock 
2 -830 (21.08) «295 (7.49) WM18473-ND 2.00 1.7 1.18 | 43160-0102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18474-ND 274 242 1.62 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) WM18475-ND 287 2.54 1.69 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18476-ND 3.32 2.93 1.96 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18477-ND 375 3.32 221 | 43160-0106 
Vertical Header, SMC — With Board Lock 
2 830 (21.08) «295 (7.49) WM18478-ND 2.21 196 1.31 | 43160-2102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18479-ND 2.67 2.36 1.58 | 43160-2103 
3 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) WM18480-ND 3.24 2.86 1.91 | 43160-2104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18481-ND 371 328 2.19 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18482-ND 413 365 244 | 43160-2106 
eee Right Angle Header, SMC — Without Board Lock 
Cip т 2 830 (21.08) 295 (7.49) WM18483-ND 220 194 1.30 | 43160-1102 
(Optional) | 3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18484-ND 267 236 158 | 43160-1103 
4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) WM18485-ND 314 278 185 | 43160-1104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18486-ND 362 320 243 | 43160-1105 
B B 6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18487-ND 409 3.62 241 | 43160-1106 
[ 2950.49 = 289079) Right Angle Header, SMC — With Board Lock 
T — T T 01—454 2 .830 (21.08) .295 (7.49) WM18488-ND 250 221 148 | 43160-3102 
1000000) (11.58) ПИ ОООО J (n5 3 1425 (28.58) | .590(14.99) | WM18489-ND 299 2.65 177 | 43160-3103 
и — "m 4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) WM18490-ND 351 3.10 2.07 | 43160-3104 
a " ; " " | 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18491-ND 3.95 3.49 2.33 | 43160-3105 
002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock .002" (.062mm) PCB thickness on headers with board lock 6 2.010 (51.05) 1475 (37 A7) WM18492-ND 449 396 264 | 43160-3106 
7.50 Pitch Sabre'" Terminals m Sabre™ Tools 
= Digi-Key Price Molex 
Wire | Max. Insul. а 
f i ini. А Description Part No. Each | Part No. 
sem Al | ИШЕ йе Моеса Crimp Tool for Power Connectors - Female... | WM9907-ND 357.75 | 63811-0400 
Female WM18493-ND 46 15 40 43-375-0001 Crimp Tool for Power Connectors - Male .... | WM9908-ND 311.09 | 63811-0600 
Male |1418 | -130 (3-30) | WmM18495-ND 20 48 12 | 43-178-1002 | Extraction Tool - Female ...| WM9909-ND 33.84 | 63813-0500 
Female WM18494-ND 16 15 410 | 43-375-1001 ШҚ. Extraction Tool - Male.. - | WM9910-ND 100.49 | 63813-0800 
Male | 1418 |.180(4.57) уумава9в-М 20 48 12 | 43-178-2002 Plating Manual Wire Stripper-(Molex) . .| WM9969-ND 95.16 | 63817-0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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осу Waldom 
боюу _ Power Connectors 
.062” Diameter Connectors 


Plug Receptacle Cable Connector Designer Kit 
WM9800-ND — Contains all parts needed to assemble male and female 


2 2 "nr . "m connectors from single-circuit to 36-circuit designs (250V and up to 5Avcircuit); 
* UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 • Up to 5 amperes per circuit • 250 Volt. rating • Friction lock totals 56 connectors. All have pin terminal size .062" dia. with crimping tool, pin 
* Standard color is natural (Ratings are per circuit and based on fully loaded housings.) terminal ejector and case ..................................... $40.17 
Grid Patterns 
аа sold A Grid | Grid Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
separately) A jo Space| No. | Type Amp V.| А В C D F |ParNo. 1 10 100 |Раг №. 
Ах е Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging 
@ 9 © 1 Plug 5 250 — - 750 - —J]WM1201-ND 29 2.36 16.88 | 03-06-2011 
Recept.| 5 250| — — 780  — 183 | WM1200-ND 30 2.51 17.94 | 03-06-1011 
1 2 3 4 2 Plug 5 250] 609 .318  .780 .300 .440 | WM1220-ND .31 2.55 18.23 | 03-06-2023 
Recept | 5 250] 505 .265 .810 .192 .340 | WM1230-ND .39 3.24 23.11 | 03-06-1023 
3 Plug 5 250] 754 .318 750 .300 .590 | WM1221-ND .46 3.77 26.93 | 03-06-2032 
Recept | 5 250] 650 .265 .780 192 .484 | WM1231-ND .48 3.92 27.99 | 03-06-1032 
4 Plug 5 250] 865 .312 750 .295 .730 | WM1222-ND .60 4.94 35.27 | 03-06-2042 
Recept | 5 250] 785 .260 780 192 .630 | WM1232-ND .60 4.94 35.27 | 03-06-1042 
4 Plug 5 250] 615 .465 .750 .442 .442 | WM1223-ND .60 4.94 35.27 | 03-06-2044 
ii Recept.| 5 250] 506 .400 750 .339 .339 | WM1233-ND .60 4.94 35.27 | 03-06-1044 
.145" 5 Plug 5 250 1.044 318 750 .310 .890 | WM1224-ND .60 4.97 35.51 | 03-06-2055 
Recept | 5 250] 940 .265 .780 .192 .775 | WM1234-ND .74 6.06 43.28 | 03-06-1056 
6 Plug 5 250] 615 .607 .750 .600 .450 | WM1225-ND .75 6.17 44.10 | 03-06-2061 
Recept | 5 250] 552 .505 80 .494 .344 | WM1235-ND .75 6.17 44.10 | 03-06-1062 
» : i Ider Tail Plug 5 250] 752 .615  .750 .590 .590 | WM1226-ND .76 6.30 44.97 | 03-06-2092 
.062" Terminals | Mate СТР. ырды 9 [recept] 5 250 650 552 780 404 480 | WM1236-ND 76 630 44:97 03-06-1092 
* Use with .062" housings «.008' stock 9, Т Э &ë&?'Q =, 42 | Plug | 5 250|.908 614 750 590 .740 | WMI227-ND 78 6.41 45.77 |03-06-2122 
70/30 brass Temp. Range: -40*C - 105°С .062 Conductor Ú Insulation .062 Recept | 5 250] 795 .563 .780 .494 .634 | WM1237-ND .78 6.41 45.77 | 03-06-1122 
High Volt. Test: Withstands 1500V RMS 15 Plug 5 250|1.042 .614 .750 .590 .880 | WM1228-ND .92 7.58 54.11 | 03-06-2152 
for 60 seconds Current Rating: Amp- Crimp Area Crimp Area Female Recept.| 5 250] 934 .563 780 .487 .776 | WM1238-ND .92 7.58 54.11 | 03-06-1152 
erage rating 5A Storage Temp. Range: Female 4 ! б. к==@=—- З 24 Plug 5 250 |1.182 .765  .750 .740 1.040 | WM1229-ND 2.17 17.88 127.70 | 03-06-2242 
-40%0 - 125*C Plating: 200-300р Hot-Tin еж Sa 2 T = Connector Housings - with Mounting Ears & Detent, Panel Mount 
Dip tin plating 082 082 В Plug | 5 250|.609 318 780 .300 .440 | WM1203-ND 39 3.18 22.74 [03-06-2024 
Wire T Insulation | Digi-Key Pricing Molex Recept.| 5 250] 505 .265 .810 .192 .340 | WM1202-ND .39 3.18 22.74 | 03-06-1022 
Te T i Plug 5 250] .754 .318 .750 .300 .590 | WM1205-ND .46 3.77 26.93 | 03-06-2033 
Description Sem Dia ncn КЕПЕ i) ШО ы [шш 3  |mecept| 5 250] 650 265 780 192 484 | WM1204-ND 48 392 27.99 | 03-06-1038 
Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1000-ND 99 7.92 32.99 02-06-2103 Plug 5 250| 865 312 750 295 730 | WM1207-ND 60 494 3527 [03-06-2041 
Female, Сгітр Type 18-24 | .060/.120 | WM1001-ND .85 6.80 28.35 02-06-1103 4 Recept.| 5 250| 785 260 780 192 .630| WM1206-ND 62 509 3633 | 03-06-1041 
Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1002-ND 81 6.46 26.90 02-06-2132 РІ pt 5 250! 615 465 750 442 442 | WM1209-ND 60 494 3527 03-06-2043 
Female, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1003-ND 81 6.46 26.90 02-06-1132 4a ug Г : Ё h P ү ў ў 
Male, PCB Solder-Tail — = WM1004-ND 161 1288 53.66 02-06-8103 Recept | 5 250] 506 .400 750 .339 .339 | WM1208-ND .60 4.94 35.27 | 03-06-1043 
Female, PCB Solder-Tail c = WM1005-ND 161 1288 53.66 02-06-7103 145" 5 Plug 5 250 1.044 .318 .750 .310 .890 | WM1240-ND .74 6.06 43.28 | 03-06-2054 
Male, Crimp Type 18-24 | 060/120 | WM1006-ND* 594 4754 19809 02-06-6103 Recept | 5 250] 940 .265 780 192 .775 | WM1241-ND .74 6.06 43.28 | 03-06-1055 
Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1007-ND* — 5.94 4754 198.09 | 02-06-6135 в | Plug з 250 615 807 250 500 .450 ШШ 75 617 4410 03-06-2062 
Female, Crimp Type 18-24 | 060/120 | WM1008-ND* 594 4754 19808 | 02-06-5103 Recept| 5 250] 552 .505 .780 .494 заа | WMI210-ND _75 6.17 44.10 | 03-06-1061 
Female, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1009-ND* 5.94 4754 19809 | 02-06-5135 9 | Plug | 5 250|.752 615 750 .590 .590 | WM1213-ND .76 6.30 44.97 | 03-06-2091 
Male, PCB = —  -|WMMOiO-ND* 733 5861 24420 | 02-06-6122 Recept| 5 250] 650 .552 0.780 494 489 | WMI212-ND .76 6.30 44.97 | 03-06-1091 
Female, PCB = = WM1011-ND* 7.33 58.61 244.20 | 02-06-7104 12 Plug | 5 250] 903 .614  .750 .590 .740 | WM1215-ND .78 6.41 45.77 | 03-06-2121 
Hand Tool (Waldom) зій = WM9900-ND 14.55/1 W-HT-1921 есері | 5 250] 795 .563 .780 .494 .634 | WM1214-ND .78 6.41 45.77 | 03-06-1121 
Universal Crimp Tool (Моех)| — - WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 15 Plug 5 250|1.042 614  .750 590 .880 | WM1217-ND .92 7.58 54.11 | 03-06-2151 
Production Tool (Molex) 24-30 — WM9915-ND 214.65/1 11-01-0185 24 Plug 5 250 1.182 765 .750 .740 1.040 | WM1219-ND 2.17 17.88 127.70 | 03-06-2241 
Production Tool (Molex) 18-24 — WM18585-ND 243.27/1 63811-3300 Recept| 5 250|1.079 .715 .750 .634 .918 | WM1218-ND 2.10 17.29 123.52 | 03-06-1241 
Extraction Tool (Molex) - — | WM9929-ND 19.08/1 11-03-0002 151 Select Gold Finish 
» i 
.084" Power Connectors Gria Potter @ 55 255 500 
а Ye] oo 
Features: • Intermateable, intermountable and interchangeable with industry standard versions * Cross tested to assure le! if |5521 959] ооо 
industry compatibility • UL recognized, CSA certified ” Up to 13.5 amperes per circuit (30°C rise)* * 600 Volt (D О ООО, OQ, 509 
rating* • Positive locks • Fully isolated contacts • Circuit 1.0. grooves to reduce assembly errors * Anti-stress OO6 
positioning tabs to reduce breakage 2 3 4 6 9 12 БЕН 15 
Я E " " i Amperes/ | Voltage 
Fig. 1 - Plug Fig. 3 - Vertical Descrip- | Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Header Pos. tion (Max)* | (Max)*| A в Cft D E F G | Part No. 1 10 100 500 | Part Мо. 
Fig. 1 - Plug 
2 Plug 13.5 600 300 .550 WM1242-ND .59 5.24 34.90 139.60 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 .300 .800 WM1244-ND .61 5.36 35.72 142.89 | 50-84-1030 
4 Plug 18.5 600 300 1.050 WM1246-ND .64 5.67 37.79 151.16 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 .800 .550 WM1248-ND .75 6.61 44.10 176.38 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 .800 .800 WM1250-ND .88 7.74 51.60 206.38 | 50-84-1090 
12 Plug = 600 -800 1.050 WM1252-ND 1.45 12.82 85.44 341.74 |50-84-1120 
45 Plug = 600 -800 1.300 WM1254-ND 1.52 13.38 89.20 356.80 | 50-84-1150 
Fig. 2 - Сар 
2 Cap 13.5 600 .300 550 .340 (095 .250 530 .565 | WM1243-ND .67 5.92 39.46 157.83 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 .300 .800 .340 .095 .250 530 .815 | WM1245-ND .66 5.80 38.64 154.55 | 50-84-2030 
4 Сар 13.5 600 300 1.050 .340 (095 .250 .530 1.065 | WM1247-ND 1.09 9.59 63.02 255.67 | 50-84-2040 
6 Сар 11.0 600 800 .550 .340 275 .250 1.030 .565 | WM1249-ND 1.09 9.62 64.16 256.63 | 50-84-2060 
9 Сар 11.0 600 800 800 .480 (1275 .250 1.030 .815 |WM1251-ND .98 8.61 57.43 229.70 | 50-84-2090 
12 Сар = 600 .800 1.050 .480 275. .350 1.030 1.065 | WM1253-ND 1.67 14.69 97.95 391.78 | 50-84-2120 
15 Сар = 600 .800 1.800 .480 .275 .350 1.030 1.315 | WM1255-ND 1.77 15.64 104.25 417.00 | 50-84-2150 
Сар Panel Cutout Fig. 3 - Vertical Header 
=j G 2 Male = = 1300 .550 WM1256-ND 1.03 9.12 60.79 243.16 | 10-84-4020 
475 | 1 2 Female = = 300 .550 WM1263-ND .89 7.84 52.29 209.14 | 10-84-4022 
3 Male = = .300 .800 WM1257-ND 1.17 10.37 69.11 276.45 | 10-84-4030 
110 Г^ 4 Мае E = -300 1.050 WM1258-ND 1.39 12.25 81.67 326.69 |10-84-4040 
Uy - 4 Female == = .300 1.050 WM1265-ND 1.35 11.87 79.13 316.52 |10-84-4042 
TE E 6 Male — = .800 .550 WM1259-ND 1.82 16.05 106.98 427.92 |10-84-4060 
о tona Д, ШЕ 6 Female = == .800 .550 WM1266-ND 1.89 16.64 110.90 443.61 | 10-84-4062 
Polarizing Max Panel 9 Male = — |800  .800 WM1260-ND 2.31 20.40 135.97 543.89 10-84-4090 
Key -100 Thickness: 090 9 | Female — — .800 .800 WM1267-ND 2.67 23.53 156.85 627.41 | 10-84-4092 
12 Male = = .800 1.050 WM1261-ND 2.74 24.16 161.07 644.27 |10-84-4120 
A - Circuit #1 location when using polarizing key option 12 Female — — .800 1.050 WM1268-ND 3.38 29.80 198.67 794.68 | 10-84-4122 
with 2, 3 and 4 circuit housing. 15 Male = == .800 1.300 WM1262-ND 3.39 29.90 199.36 797.44 | 10-84-4150 
© . Circuit #1 location when using polarizing key option 15 Female — — .800 1.300 WM1269-ND 2.79 24.64 164.27 657.09 |10-84-4152 
with 6, 9, 12 and 15 circuit housing. Я NE г 
* Ratings are per circuit, based on fully loaded housings m р 
2, 3 and 4 Position 6,9,12 and 15 tt Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched. 
Vertical Header Position Header Р " 
P.C. Board Assemblies .084" Terminals Wire Size | Insulation 
Layout Dim. e AWG Dia.(Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
i Split Pin (Male) Socket (Female) Description Тіп Plated | Min. Мах. | Part No. 10 100 500 1,000 | PartNo. 
.250 Male Crimp 14-20 (060 .130 | WM1270-ND 1.07 8.59 35.78 57.24 | 02-08-2004 
оо - Female Сгітр 14-20 .060 .130 | WM1271-ND 1.09 875 36.44 58.30 | 02-08-1002 
Ø .070 Hand Tool 14-20 — — | WM9925-ND 311.09/1 63811-3500 
t .790 760 Extraction Tool 14-20 — — | WM9921-ND 59.21/1 11-01-0168 
SS Se Manual Wire Stripper (Molex) ................. WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“N W. Id Grid | Grid Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
molex a om C Space) No.) Type |AmpsVolis| А B c D F |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
YY WIE. = Powe r o n necto rs Connector Housings — With Detent Only, Free Hanging 
» š 1 Plug | 12 5000 — — 2.250 437 — |WM1301-ND 46 410 27.32 | 03-09-2014 
„093 Diameter Connectors Recept.| 12 5000 | — — 1.859 312 -- |WM1300-ND .47 441 27.43 | 03-09-1014 
2 Ы Plug |12 250 — — 1.000 .358 -- |М/М1303-М0 .25 222 14.81 | 03-09-2011 
* UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 1 
* Up to 12 amperes per circuit, (ratings are per circuit and based on fully loaded housings) Recept. | 12 250 — - 100 234 — МЕ 25 222 1481 03-09-1011 
+ 250 Volt. rating for 03-09 series; 600 Volt. rating for 19-09 series 2 Plug | 12 250] .800 .375 1.000 .352 .639 |WM1324-ND 37 3.24 21.60] 03-09-2022 
Fiction lock for 05:08 serisa; Poaitive:lock for 19-09 /serlas Recept| 12 250] 725 .312 1.080 .250 .536 |WM1331-ND 39 348 2319 | 03-09-1022 
3 Plug | 12 250] .933 .375 .970 .340 .770 | М/М1325-40 .47 416 27.75 | 03-09-2032 
Receptacle Recept.| 12 250] .840 .312 1.015 .236 .670|WM1332-ND .49 4.35 29.02 | 03-09-1032 
4 Plug | 12 250] 1131 .375 1.000 .338 .971 | М/М1326-М0 .52 4.60 30.69 | 03-09-2042 
198" Recept.| 12 250] 1.038 .312 1.000 .236 .868 |WM1333-ND .53 4.66 31.09] 03-09-1042 
` 4a Plug | 12 250] .555 .695 1.024 .538 .538 |WM1327-ND .77 6.77 45.16] 03-09-2049 
Recept | 12 250] .500 .600 1.000 .434 .434|WM1334-ND .74 6.55 43.65 | 03-09-1049 
5A Plug | 12 250 — — .969 .350 1.170|WM1315-ND .83 7.37 4911 | 03-09-2057 
РЕ Recept.| 12 250 — — 1.000 .240 1.070| WM1314-ND .80 7.08 47.17 | 03-09-1057 
anel Cutout e | Pus | 9 250 750 695 1000 733 596 WM1328-ND 69 611 4076 | 03-09-2062 
Recept.| 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434|WM1335-ND .69 6.11 40.76 | 03-09-1064 
90 Plug 9 250| .937 .660 .970 .730 .770|WM1329-ND .82 7.24 48.28 | 03-09-2092 
Recept| 9 250] .828 .725 1.015 .625 .666 |WM1336-ND  .88 7.75 51.65 | 03-09-1094 
Receptacle 12 Plug |75 250] 1.155 .760 1.000 .737 .770 | М/М1330-М0 .97 8.57 5711 | 03-09-2121 
Весері. | 7.5 250| 1.050 .655 1.015 .633 .871|WM1337-ND .91 8.00 53.32 | 03-09-1126 
Соппесіоғ Housings — With Positive Lock, Free Hanging 
ll 2 Plug | 12 600 — = 1.031 .359 .656|WM1401-ND .63 5.55 36.97 | 03-09-2028 
(с 248" Recept. | 12 600 — == 1063 .265 .531|WM1400-ND .60 5.29 35.27 | 03-09-1028 
d H ` 48 Plug 9 600 — — 1.081 .359 1.156|WM1405-ND .76 6.73 44.89 | 03-09-2048 
{ср 5555 ОООО Recept. | 9 600 — — 1.063 .265 1.032| WM1404-ND 74 6.55 43.65 | 03-09-1047 
5959 5052 Connector Housings — With Mounting Ears & Detent, Panel Mount 
5 RENE 5 M 3 Plug | 12 250] .933 .375 .970 .340 .770|WM1307-ND .54 4.73 31.54] 03-09-2031 
198” x 198” Grid -198" x 198" Grid Recept.| 42 250] 840 .312 1.015 .236 .670|WM1338-ND 51 454 30.26 | 03-09-1081 
4 Plug | 12 250] 1.131 .375 .969 .338 .971 | М/М1309-М0 .55 4.85 32.36 | 03-09-2041 
Grid Patterns Recept.| 12 250] 1.038 .312 1.000 .236 .868|WM1308-ND .53 4.66 31.09 03-09-1041 
(Contacts sold Л да | Plug | 12 250 555 695 969 .538 538 WM1311-ND 76 6.73 44.89 | 03-09-2040 
separately) А О Весері. 12 250| .500 600 1.000 434 .434|WM1310-ND 74 6.55 43.65|03-09-1040 
ДУ [0] [0] 198” 6 Plug 9 250| 750 .695 .969 .733 .536 |WM1317-ND .72 6.36 42.43|03-09-2061 
LN O O OO Recept.| 9 250| 718 .600 1.015 .632 .434|WM1316-ND 72 6.36 42.43 | 03-09-1061 
O O OO 90 Plug 9 250) .937 .660 .970 .730 .770|WM1319-ND .84 7.43 49.53|03-09-2091 
© O O OO Recept| 9 250] .828 .725 1.015 .625 .666 |WM1318-ND .84 7.43 49.53 | 03-09-1091 
12 Plug |7.5 250] 1.155 .760 .969 .737 .975 |WM1321-ND 89 7.87 52.47 | 03-09-2122 
1 2 3 4 4a 5 6 Recept|7.5 250| 1.050 .665 1.015 .633 .871 | WM1320-ND 91 8.00 53.32|03-09-1125 
15 |Recept. 7.5 250] 1.240 .655 1.015 .632 1.066| WM1322-ND 1.21 10.69 71.29 | 03-09-1154 
з 1 * Plug | 12 250] .800 .375 .968 .352 .639|WM1305-ND .41 3.66 24.38 | 03-09-2021 
.093 Terminals ганы Recept.| 12 250] .725 .312 1.000 .250 .536 |WM1304-ND .39 348 23.19] 03-09-1027 
e Use with .093" housing * Temperature Range: 40°C to 105°C • .010" stock 70/30 brass * High Voltage 3 Plug | 11 600] 1.022 .365 1.100 .350 .862 WM1501-ND 83 7.37 49.11|19-09-2031 
Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds min. applied between adjacent terminals * Current Rating: Recept. | 11 600| .920 .310 1.140 .250 .760 |М/М1776-М0 .76 6.24 44.60 | 19-09-1030 
Amperage rating up to 12 amps on some sizes • Storage Temperature Range: -40°C to 125°С • Plating: 4 |Весері | 9 600) 1.168 .311 1.140 .250 .760 | WM1502-ND .88 7.80 51.97 | 19-09-1043 
200-300, Inch Hot-Tin Dip tin plating 6 Plug 9 600| 1.048 .658 1.100 .640 .886 |WM1505-ND .95 8.42 56.15 | 19-09-2061 
Recept.| 9 600] .946 .608 1.140 .540 .790|WM1504-ND .95 8.42 56.15|19-09-1061 
250” 9 Plug 8 600) 1.048 .910 1.100 .890 .890 | WM1507-ND 1.28 11.28 75.21 | 19-09-2091 
Crimp Solder Tail Recept| 8 600| .948 .850 1.140 .790 .790|WM1506-ND 127 1124 74.94|19-09-1091 
093 Male 093 Ма!е 12 Plug 6 600| 1.300 .910 1.100 .890 1.140| WM1509-ND 1.35 11.94 79.61 | 19-09-2122 
о esso] Ф ==. › Recept| 6 600 1.004 .850 1.140 .790 1.034| М/М1508-М0 1.91 16.87 112.49 | 19-09-1121 
T ] T Solder Tail ag | Plug | 6 600| 1552 910 1.100 890 1388 WM1511-ND 243 21.46 143.07 | 19-09-2153 
Recept.| 6 600 | 1.422 .850 1.140 .790 1.282| WM1510-ND 2.43 21.40 142.65 | 19-09-1151 
120 Female .120 Female Housing Positive Lock Panel Mount 
Ж, + = 1 Plug | 12 600] .485 .343 .320 .320 .320|WM1601-ND .42 3.73 24.86 | 19-09-2018) 
(е) +E j e = Recept.| 12 600| — — - 300 400 |WM1600-NDe 42 3.73 24.86 19-09-1019 
2 Plug | 12 600] .800 .365 .635 .320 .580 WM1603-ND .61 5.41 36.09] 19-09-2028 
Recept.| 12 600 — — -- 300 .560|WM1602-NDe .61 5.41 36.09 | 19-09-1029 
3 Plug | 11 600] 1.022 .365 862 .320 .848 |WM1605-ND .58 5.11 34.05 | 19-09-2038 
Wire | Insulation Digi-Key Pricing Molex Recept | 11 600 — — -- 300 .830|WM1604-NDe .60 5.29 35.27|19-09-1039| 
Description Size | Dia.(Inch)| Part No. 10 100 500 Part No. 4 Plug 9 600] 1270 .365 1.109 .321 1.110) WM1607-ND .69 6.11 40.73 | 19-09-2048 
WM1100-ND 87 6.03 28.89 | 02-09-2103 264" Recept| 9 600 — — -- 300 1.090 | \/М1606-№0» 70 6.18 41.18] 19-09-1049 
Male, Crimp Type 14-20 | .065/.160 WM1100CT-NDt — 6.93 28.89 | 02-09-2101 6 Plug 9 600] 1.048 .658 .888 .604 .850 WM1609-ND 77 6.84 45.58 | 19-09-2068 
WM1100TR-NDt 231.00/7,000 02-09-2101 Recept.| 9 600 — — -- 560 .830|WM1608-NDe 75 6.65 44.36 | 19-09-1069 
WMIHOT-ND d5 644 2849 | 02-09-1104 о | Plug | 8 600| 1048 909 883 .868 850 WMIGII-ND 86 7.62 50.78 | 19-09-2098 
Female, Crimp Type 14-20 | .065/160 | WM1101CT-NDT — 684 28.49 | 02-09-1102 Recept.| 8 600| — — -- 5560 430 |WMI610-NDe 87 7.66 51.04 19-09-1099 
WM1101TR-ND£ 224.00/7,000 02-09-1102 12 Plug 7 600] 1.100 .910 1.140 .668 1.112|WM1613-ND 1.15 10.12 67.47 | 19-09-2128 
Male, Crimp Type 18-22 | 060/120 | WM1102-ND 90 719 29.95 | 02-09-2118 Recapt. 7 60] — = m 20 ОТЫ 97 855 5709 18-08-1129 
Female, Crimp Type 18-22 | 060/120 WM1103-ND 85 684 2849 | 02-09-1119 15 Plug 6 600 1.552 .910 1.392 .868 1.380) WM1615-ND 1.36 11.99 79.95 | 19-09-2158 
Recept.| 6 600 — — -- .868 1.380) WM1614-NDe 1.35 11.91 79.40 | 19-09-1159 
Male, Solder-Tail — — WM1104-ND 1.98 15.84 65.99 | 02-09-2133 Shrouded Male Pin Header 
Female, Solder: Tall Z| ~ МОНО ТВ 1587. 0611. 020813 3 [Header] 5 250] 770 30 — — — |ММ1625-М0 231 2040 135.97 | 10-18-1032 
Male, Crimp Type 18-22 | .060/.120 WM1106-ND* 10.37 8294 345.56 | 02-09-6123 4 |Header| 5 250] 970 330 — —  — |WM1626-ND 2.64 23.25 155.03 | 10-18-1041 
Female, Crimp Type 18-22 | .060/.120 WM1107-ND* 10.37 82.94 345.56 | 02-09-5142 198"! 6 |Header| 5 250| 740 540 —  —  — |WM1627-ND 2.79 24.66 164.41 | 10-18-1061 
Male, Crimp Type 24-30 | .030/.060 WM1108-ND* 11.72 93.75 390.61 | 02-09-6145 9 |Header| 5 250] 770 730 — — — |WM1628-ND 3.59 31.68 211.21 | 10-18-1090 
Female, Crimp Type 24-30 | .030/.060 WM1109-ND* 11.72 9375 390.61 | 02-09-5147 12 |Header[ 5 250] .980 740 —  —  —  ([WM1629-ND 5.24 46.20 307.98 | 10-18-1120 
Male, Solder-Tail = = WM1110-ND* 1445 115.56 48150 | 02-09-6132 + These Receptacles do not have mounting ears. 
Female, Solder-Tail — — WM1111-ND* 15.47 12380 515.83 | 02-09-5132 
Hand Tool (Waldom) = = WM9903-ND 14.55/1 W-HT-1919 8 Center spacing .248" (6.30mm) will accommodate: А Has positive lock rather than detent lock. 
Hand Tool (Molex) iod ee double + S вай аа 0 Mounting ears аге molded flush with back edge of 
= 16- ouble crimp), each wi i i 
(14:22 AWG) — = ШАШ) 248210 63811-3200 (.79mm) insulation WM1400-WMT405 housing pee ene on eue 
Universal Crimp Tool (Molex) | — am WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 have positive locking rather than detent lock. 
Production Tool 
(24-30 AWG) (Molex) — — WM9967-ND 214.65/1 63811-3400 Cable Connector Designer Kits 
Extraction Tool (Molex) — = WM9930-ND 19.08/1 11-03-0006 
Manual Wire Stripper (Molex)  — = WM9969-ND 95.16/1 63817-0000 Contains same as WM9800-ND but covers from single to 15-circuit designs (250V and up to 12A/circuit. 45 


ж 15р Select Gold Finish t CT = Cut Таре t TR = Tape and Reel 


complete connectors with .093" (2.36mm) dia. pin size. Crimping tool, pin terminal ejector and case included. 
WM9BDIND —————— $35.14 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 121 


HIROSE с Miniature IO and Power Connectors 
CO.,LTD. [Fig 1— 3500 Series SMT 
есерїасіе 
3200 Series SMT Fig. 1 — Forward Fig. 2 — Reverse Fig. 3 — SMT Plug Fig. 4 — Plug 


Receptacle 


Receptacle 


Applications: Portable personal computers, 
electronic notebooks, various OA equipment, 
and portable mobile communication 
equipment. Specifications: Rated Current: 
500тА. Rated Voltage: AC125V. Insulation 
Voltage: 250 МО or more at DC100V. With- 
standing Voltage: At AC300V rms for 1 
minute. Materials: Receptacle: Insulation: 
Synthetic resin, Black. Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated. Shell: Stainless steel, Solder-plated. Plug: 
Insulation: Synthetic resin, Black. Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated. Shell: Copper alloy, Solder-plated. Cover: 
Synthetic resin, Black color. 


Applications: Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, office 
automation equipment, measuring instruments. Specifications: Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A. Operating 
Temp.: -40°C ~ 85°C. Insulation Resistance: 1,000 MQ or greater/ 250VDC. Withstand Voltage: 350 VAC for 1 minute. 
Contact Resistance: 40 mQ or less. Insertion/Removal Life: 20,000 times. Materials: Receptacles: Insulation: Synthetic 
resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2m over palladium plating. Shell: Stainless 


x No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose steel, Solder plating. Plug: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 
Fig. | Contacts A L Part No. 1 10 50 | Рам №. 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black color. 
8 0.5 12.6 H10011-ND 2.99 248 2.06 |3260-8S1 
8 1.0 12.6 H10012-ND 2.99 248 2.06 | 3260-8S2 No. of Dim. A Digi-Key Price Each Hirose 
8 15 12.6 H10013-ND 2.99 248 2.06 |3260-8S3 Fig. Contacts (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 10 0.5 142 H10007-ND 328 272 226 |3260-1051 1 10 20.8 H10015-ND 6.00 4.97 4.14 3560-108 
10 1.0 142 H10008-ND 3.74 310 2.58 | 3260-1052 16 25.6 H10018-ND 7.37 6.10 5.08 3560-165 
10 15 142 H10009-ND 328 272 226 |3260-10S3 10 20.8 H10016-ND 6.00 4.97 444 3560-1058 
12 15 142 H10010-ND 260 216 1.80 |3260В-1253(01) 2 16 25.6 H10019-ND 6.64 5.50 4.58 3560-1658 
8 18 154 H10006-ND 464 384 320 |3240-8P-C 3 15 256 ат аи ËD 208 | e 
2 10 ?1 167 H10004-ND 510 423 352 |3240-10P-C T 53 ERE 242 132 6597  S540-10P-CV. 
12 21 167 H10005-ND 528 437 364 |3240-12P-T0-C 4 18 262 ООР 9:96 m И 


і P:10.: 
ST Series EE 
Applications: 24Р:17.5 


• Hand-held terminals • PDA equip- 
ment • Notebook computers * Mo- 
bile communications equipment • Of- 
fice automation equipment • Meas- 
uring instruments 


10Р:Ї1.5 
18Р: 15.5 Vs 
24Р:18.5 


Specifications: Digi-Key Price Each Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Hirose 

* Rated voltage: 100VAC “ Rated Fig. Description Part No. 1 10 50 100 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
current: 0.5А • Operating temp- Plug, 10 Pos. Solder H1959-ND 3.22 2.68 2.23 1.98 — -- — = = = ST40-10S-CV 
erature: -30°C ~ 80°C * Insulation 1 |Plug, 18 Pos. Solder, Shielded H1951-ND 421 3.48 2.90 2.61 = — — — — — ST40X-18S-CV 
resistance 100МО «Ф 250 VDC “ Con- Plug, 24 Pos. Solder, Shielded H1950-ND. 4.70 3.89 324 2.92 -- — -- -- — ST40X-24S-CV 
tact resistance: 60mQ max. 2 |Cable Clamp 5.8mm H1952-ND 65 46 :36 :31 — — — — — — ST40X-CM (5.8) 
Materials: 3 |Cable Bushing 5.8mm Н1953-М) .84 .69 .55 50 — = — = — — ST40X-BS (5.8) 
. Insulator: Glass reinforced Receptacle, 10 Pos. Rt. Angle SMD | H1958CT-ND 1.76 1.36 1.09 H1958TR-ND 1,500 722.00/M ST60-10P 
Thermoplastic, black color, UL94V-0 4 Receptacle, 18 Pos. Rt. Angle SMD | H1955CT-ND 2.22 1.71 1.37 H1955TR-ND 1,500 909.72/M ST60-18P 

» Contacts: Copper alloy, selective Receptacle, 24 Pos. Rt. Angle SMD | H1954CT-ND 2.18 1.68 1.35 H1954TR-ND 1,500 892.44/M ST60-24P 

gold plating * Shell: Stainless steel 5 |Plug, 18 Pos. Vertical Cradle SMD H1956CT-ND 4.32 3.36 2.69 H1956TR-ND 400 864.78 5Т80Х-185 
solder plated ' [8 |Plug, 10 Pos. Vertical Cradle SMD | H1957CT-ND 323 251 201 | HI957TR-ND | 400 64560 | ST80X-10S 
MQ172 Series SMT Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 

Features: Ultra Miniature/Low Profile РЕЙ Digi-Ke ТТЕ HS 
ШЕ Зэт x Fig. | Contacts | Description Part No. AA 10 50 100 | Part No. 

type, this series is ideal for today's 1| 3  |PlugUnshielded H2790-ND 2.23 243 2.07 1.80 | MQ172-3SA-CV 
miniature, lightweight electronic 2 | 4 |Plug, Shielded — H2791-ND 2.81 245 204 174 | MQ172X-4SA-CV 
products. Applications: Portable re- 3 3 Receptacle, Unshielded, Loose. H2792-ND 2.05 171 145 126 | MQ172-3PA 
mote terminals, portable telephones, = 

PHS (personal handy phone system), N Bd ГоозаРівсе Cut Tapes Tape & Reel 1 |ре 

Notebook PCs, Electronic measuring х о. ої | Digi-Key Price Each | Hirose Price Each Pricing Hirose 
instruments. Ratings: Rated Current: Fig. | Contacts | Part No. 100 Part No. 10 50 100 1,000 Part No. 

ЗА (4-contact type, rated current is 2A, Shielded — Receptacle 

or ЗА for optional 2 terminals and 0.5A 4| 4 [H2794-ND 158 |М0172Х-РА| 223 186 165 93100 | М0172Х-4РА(11) 


for other 2 terminals.) Temp. Range: 
-30°С - 75°C. Rated Volt: DC 30V ог 
less AC 40V or less. 


RP34 Series Compact Plastic Connector for AC Adapter 


A compact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for 
notebook type personal computers. Plug is available in either straight type or right-angle type. Receptacle 


is very compact with a 10mm sq. mating 


* Snap-lock locking and D-shaped mating section for easy insertion and disconnection * One of the three 
poles is designed for grounding terminal * Snap-fit assembling method for plug eliminates use of 


surface and 11.3mm depth. 


screws • External appearance is simplified cubical shape and fits well to any equipment. 


Materials: « 


lain Frame and Insulator: Polycarbonate resin containing glass, and PBT resin UL94V-0, black 


* Male Terminal: Brass with silver plating * Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


Straight Plug 


Right Angle Plug 


Receptacle 


ж For Cut Tape, add “СТ” to the Digi-Key Part No. (H2794CT-ND) 
T For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H2794TR-ND) 


=; 


singlë-core 
shielde 


E^ 1:5 
Bushing 
AWG #18 


cable 
core conductor: 


shielded cable: AWG #18-equivalent 


RP34L Series Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of conventional RP34 series, 
such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type). Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment. 


cans Digi-K Price Each Hi No. of Digi-Key Price Each Hirose 
ns Description РИ ў 4 ШР 100 РЫМА Fig.| Pos. | Description Part No. 25 100 |Part No. 

3 [Plug with Socket, Straight HRT70-NDT 560 464 348 RP34-8SP-38C 1 2 |Receptacle, Dip-Solder Male Terminal H2348-ND. 3.02 2.34 1.88 | RP34L-5R-2PD 

4 | Plug with Socket, Straight HR171-NDT 296 246 1.82 |RP34-8SP-4SC 2 | 3 | Receptacle, Dip-Solder Male Terminal H2349-ND 3.22 2.50 2.00 | RP34L-5R-3PD 

з Pu sm Soci ун Angle UM eas 28 218 ie шыша s 2. | 2. H2350-ND 1554 1422 12.80 |RP34L-5PA-2SC(1857) 

eceptacle with Pin, ount 73- [ к 7 -8R- = 

4 кү with Pin, PC Mount HR174-ND 241 200 148 |RP34-8R-4PDL 4 | 3 | Assembled Str Plug, Crimp-Style Female Terminal H2810-ND 3.86 300 240 | RP34L-5PA-3SC 

— | Contact, Female Term, Crimped, Tin | HR175-ND 65 54 779 |RP34-SC-112 5 3 | Assembled Rt Angle Plug, Crimp-Style Female Terminal | H2352-ND 3.66. 2.93 2.27 | RP34L-5LP-3SC 

— T Hand Crimp Tool — “Чем 37240 ^ — — —TRP34-TC-01 — | — | Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND 20.09/100  72.32/500 | RP34L-SC1-212(01) 

- Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND 819.67/8,000 RP34L-SC1-212(01) 

+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND). — | — | Hand Crimp Tool H9946-ND 1274.68 — — | HT-102/RP34L-SC1-212 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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HAS Connectors - он/Р Series 
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Features: “ The selective plating sexless contact is used for both plug and receptacle housings. * Two pairs of contacts at 
both ends are sequenced for power circuits. They are longer than the others. The molding material is UL94V-0 glass- 
reinforced polyester. • The guide ріп is made of steel nickel plated to be strong enough against accidental coupling 
shock. * The connectors have passed UL, CSA and TUV standards. Applications: • PPC, Data Communications, 
Vending machines, Instrument, Automatic equipment, etc. Specifications: • Operating Temperature Range: -10°C ~ 
60°C • Contact Resistance: 10m or less at ОСТА * Insulation Resistance: 5000то or less at DC 500V • Withstand 
Voltage (1 min): Power: AC 3000V; Signal: AC 1000V • Current Rating: Power. 13A Max. (AWG #14 use) Signal: 7A 
Max. (AWG #14 use) • Voltage Rating: Power. AC600V Signal: AC250V Material: • Insulator: PBT (UL94V-0), blue 
* Contact: Phosphor bronze, selective gold over nickel plating 


Plug Housing 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Circuits A B с Рап Мо. 1 10 50 Part No. 
4 41 5 18.5 H3246-ND 4.67 3.87 3.22 QR/P-4P-C(01) 
8 52 5 18.5 H3248-ND 5.02 4.16 3.46 QR/P-8P-C(01) 
1 12 61 5 18.5 H3240-ND 5.37 4.44 3.70 QR/P-12P-C(01) 
16 70 5 18.5 H3242-ND 6.06 5.02 4.18 QR/P-16P-C(01) 
24 86.5 55 18 H3244-ND 6.53 5.53 4.65 QR/P-24P-C(01) 
4 4 — — H3247-ND 5.19 4.30 3.58 QR/P-4S-C(01) 
8 52 — — H3249-ND 5.37 4.44 3.70 QR/P-8S-C(01) 
2 12 61 — = H3241-ND 5.71 4.73 3.94 QR/P-12S-C(01) 
16 70 — — H3243-ND 6.41 5.81 442 QR/P-16S-C(01) 
24 86.5 — = H3245-ND 6.68 5.66 4.76 QR/P-24S-C(01) 
Loose Piece Cut Tape» 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Tape & Reelt | Hirose 
AWG | Part No. 1 10 Part No. 10 50 Size | Pricing | Part No. 


Sexless Crimp Contacts 
14-16 | H3250-ND 120 9.81 | QR/P-XC-111(12) 8.00 32.50 | 3,500 |338.00/М| QR/P-XC-211(12) 
18-24 | H3251-ND 1.05 8.59 | QR/P-XC-121(12) 7.97 3213 | 5,000 |327.68/M| QR/P-XC-221(12) 


* For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (H3250CT-ND) 
Т For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (H3250TR-ND) 


Connectors - QR/P4 and Рб Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular size version of 
the QR/P and QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Wires are connected to the connectors without 
solder for easier connection and higher reliability. 

QR/P6 series are miniaturized versions of the QR/P and QR/P1 series. Rectangular multi-contact rack and panel 
connectors for plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 contacts for highly efficient and reliable crimp 
termination. 

Features: “ Offers smooth insertion/extraction and stable contact pressure through point-blade contact, and allows for 
the deviations in contact length specific to plug-in connection * Miniaturized by separating power contacts from signal 
contacts • Miniaturized using guide pins integral with the insulator * The connectors of the series have passed UL, 
CSA and TUV standards Applications: « PPC * Transmission, automation, reception and data communication 
equipment * Vending machines • Measuring instruments * Switch boards QR/P4 Specifications: • Operating 
Temperature: -10°C ~ 60°С * Rated Voltage: Power: AC 300V; Signal: АС 250V * Rated Current: Power: ЗА; Signal: 1A 
* Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: AC 500V е Insulation Resistance: Min. 5000MQ at DC 500V • Contact 
Resistance: Power. Max. 15mQ at DC1A; Signal: Max. 15mQ at DC1A • Material: /nsulator: PBT resin (UL94V-0), Black; 
Contact: Phosphor bronze, Selective gold plated over nickel QR/P6 Specifications: е Operating Temperature: -10°C ~ 
60°C * Rated Voltage: AC 120V * Rated Current: Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A * Withstand Voltage (for 
1 min.): Power Unit: АС 1000V; Signal Unit: АС 500V • Insulation Resistance: 5000MQ or less at DC 500V • Contact 
Resistance: Power Terminal: 10mQ or less at СТА: Signal Terminal: 15mQ or less at ОСТА • Materials: /nsulator: PBT 
resin (UL94V-0), Black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel underplating 


Fig. 2 - QR/P4 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


Fig. 1 - QR/P4 
Male Housing 
use with QR/P1 
Male Contacts 


Fig. 3 - QR/P6 
Male Housing 
use with QR/P1 
Male Contacts 


Fig. 4 - QR/P6 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Hand Crimp Tool, 14-16AWG H9913-ND 695.55 TC-2100-111 
Hand Crimp Tool, 18-24AWG H9914-ND 695.55 TC-2100-121 
Extraction Tool H9915-ND 11.68 TC-2100-21 


Connectors — QR/P1 Series 


QR/P1 series connectors are small and compact high 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimp terminals assure density versions 
of original OR/P series. Available in positive and reliable termination with minimum labor. 

Features: * The coupling mechanism assures stable and reliable contact pressure through point and blade contact, in 
addition to smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations in the coupling length specific to the 
plug-in connection * One opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 contacts), and 3 pairs (in 32 contacts) 
can be used as power supply contacts. They are spaced further apart than the others so as to have enough creeping 
distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of 
steel nickel plated to be strong enough against accidental coupling shock. • The mount of a receptacle housing is done 
through floating bushes. Thus, they may help to give more smooth coupling of connectors by self-adjusting function. 
Specifications: * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C * Voltage: Power Terminal: AC 250V; Signal Terminal: 
AC 125\/ • Current: Power Unit: 13A max. (AWG 14 use); Signal Unit. ЗА • Withstand Voltage: Power Terminal: AC 
1000V; Signal Terminal AC 500V • Insulation Resistance: 5000MQ higher at DC 500V • Contact Resistance: Power 
Unit: 10mQ or less at DC1A; Signal Unit: 15mQ or less at DC1A “ Material: /nsulator. Polyethylene terephtalate, 
black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel underplating 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
QR/P4 Series 
8 34.68 H10103-ND 328 272 226 | QR/P4-8P-C(01) 
12 39.8 H10093-ND 4.67 3.87 3.22 | QR/P4-12P-C(01) 
1 16 44.84 H10095-ND 4.96 411 342 | QR/P4-16P-C(01) 
24 55 H10097-ND 5.57 461 3.84 | QR/P4-24P-C(01) 
32 67.7 H10099-ND 5.77 478 3.98 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 618 542 426 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 368 3.05 2.54 | QR/P4-8S-C(01) 
12 39.8 H10094-ND 3.97 3.29 2.74 | QR/P4-12S-C(01) 
2 16 44.84 H10096-ND 574 476 3.96 | QR/P4-16S-C(01) 
24 55 H10098-ND 7.51 6.22 5.18 | QR/P4-24S-C(01) 
32 67.7 H10100-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P4-328-C(01) 
40 71.86 H10102-ND 702 581 484 | QR/P4-40S-C(01) 
QR/P6 Series 
6 32.67 H10111-ND 3.16 262 2.18 | QR/P6-6P-C(01) 
3 12 41.47 H10105-ND 3.81 274 2.28 | QR/P6-12P-C(01) 
16 46.55 H10107-ND 2.99 249 2.07 | QR/P6-16P-C(01) 
24 56.71 H10109-ND 3.288 272 226 | QR/P6-24P-C(01) 
6 32.67 H10112-ND 3.89 322 2.68 | QR/P6-6S-C(01) 
4 12 41.47 H10106-ND 3.94 327 2.72 | QR/P6-12S-C(01) 
16 46.55 H10108-ND 4.35 3.60 3.00 | QR/P6-16S-C(01) 
24 56.71 H10110-ND 412 341 2.84 | QR/P6-24S-C(01) 


Connectors - QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular size version of 
the QR/P and QR/P1 series. Electrodes available are 8, 12 and 20. Wires are connected to the connectors without solder 
for easier connection and higher reliability. 

Features: “ The connector of this series is about 20% smaller in length than that of the QR/P4 series with the same 
number of electrodes * Wires of AWG 20-28 can be connected with the two pairs of terminals on the two sides, while 
wires of AWG 24-28 can be connected with the terminals for signals * The pins give stable contact pressure because of 
their point contact with the receptacle blades, and have a larger allowance for the variation of connection length • Тһе 
connectors have passed UL, CSA and TUV standards Applications: • РРС * Transmission, automation, reception and 


Plug Housing data communication equipment * Vending machines * Measuring instruments * Switchboards Specifications: * Op- 
erating Temp.: -10°C ~ 60°С • Withstand Voltage (for 1 min.): Power Supply. АС 2000V; Signal Unit: AC 500V • In- 
- - — - - sulation Resistance: 1000MQ or less at DC 500V » Contact Resistance: 30mQ or less at ОСТА • Material: Insulator: 
д No. of Dimension | Digi-Key Price Each Hirose Polycarbonate resin UL94V-0, Black; Contact: Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
8 46.4 H10083-ND 4.52 3.75 3.12 | QR/P1-8P-C(01) i Е i i з і 
12 51 H10075-ND 612 507 422 | QR/P1-12P-C(01) 79.1 Маје Housing Fig: 2 Female Housing 
1 16 57.6 H10077-ND 5.34 4.42 3.68 | QR/P1-16P-C(01) 
24 68.8 H10079-ND 653 540 450 | QR/P1-24P-C(01) BN 19 72 L 
32 85.5 H10081-ND 6.81 571 4.85 | QR/P1-32P-C(01) с 6 
8 46.4 H10084-ND 5.25 4.35 3.62 | QR/P1-8S-C(01) E ANA 1 
12 51 H10076-ND 5.77 4.78 3.98 | ОН/Р1-125-С(01) ¿£ Ø y 
2 16 57.6 H10078-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P1-16S-C(01) VOS > 
24 68.8 Н10080-М0 6.70 5.55 4.62 | QR/P1-24S-C(01) a 
32 85.5 H10082-ND 7.62 6.45 5.43 | QR/P1-32S-C(01) 
Contacts 
14-16AWG, Male H10086-ND = 87 70 | QR/P1-PC1B-121(12) i No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
14-16AWG, Female H10090-ND — .95 17 | QR/P1-SC1B-121(12) Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 | Part №. 
18-24AWG, Male H10085-ND = 62 50 | QR/P1-PC1A-111(12) 8 27 H10116-ND 3.19 2.65 2.21 | QR/P8-8P-C(01) 
18-24AWG, Female H10089-ND — 58 47 | QR/P1-SC1A-111(12) 1 12 31 H10002-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P8-12P-C(01) 
20-24AWG, Male H10088-ND = :67 .54 | QR/P1-PC2B-121(12) 20 39 H10114-ND 3.42 2.84 2.36 | QR/P8-20P-C(01) 
20-24AWG, Female H10092-ND - .69 55 | OR/P1-SC2B-121(12) 8 27 H10117-ND 334 276 230 | ОВ/Р8-85-С(01 
24-28AWG, Male H10087-ND — 50 39 | QR/PI-PC2A-111(12) 2 12 31 H10113-ND 3208 272 226 и 
24-28AWG, Female H10091-ND - 48 __ 38 | ОВ/Р1-5С2А-111(12) 20 39 H10115-ND 383 317 264 | OR/P8-20S-C(01) 
Tools Contacts 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 110.06 = — | TC-QR/P1-PC1B 20-24AWG, Male H10118-ND = 24 20 | QR/P8-PC-111 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 742.05 = — | TC-QR/P1-PC1A 20-24AWG, Female H10119-ND = 24 20 | QR/P8-SC-111 
Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 710.06 = — | TC-QR/P1-SC1B я x — РГ 
Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 73797 — — - | TC-OR/P1-SC1A БЕЛІНДЕ ШУАР SEED E Ioan 
Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 770.06 — — | TC-QR/P1-PC2B - - - 
Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 587.29 = — | TC-QR/P1-PC2A Tools 
Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 770.06 — — | TC-QR/P1-SC2B Hand Crimp Tool, 20-24AWG HR1170-ND 764.40 = — | TC-QR/P8-111 
Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 587.29 — — | TC-QR/P1-SC2A Hand Crimp Tool, 24-28AWG HR1171-ND 764.40 — — | TC-QR/P8-121 
Extraction Tool H10121-ND 10.65 — — | TC-QR/P1-21 Extraction Tool HR1172-ND 10.00 Б — | TC-0R/P8-21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“а, we Micro MATE-N-LOK° Connectors 


Electronics 
Features: Characteristics: Approvals: е 
* Wire-to-wire and wire-to-board pin and receptacle connector system * Voltage Rating: 250VAC “ Current Rating: 5 Amp тах. оп 20 AWG  * Underwriters Laboratories Inc. ЗУ 
* Contacts аге on 3mm (.118in.) centerline spacing wire * Operating Temperature: -40*C to 105°С * File No. E28476 Ы "s 


.152 (3.86) 
< 


A= 
(9.24) Ref. LOS, 
L 0.236 (6.0) 


364 (9.24) 
Pick up button 7 


Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel АМР Cir- | (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | АМР 
Fig. | cuits A  Plating | Part No. 1 100 1,000 | Рам No. Size Price |Part No. Fig. | cuits A | Plating | Part No. 1 100 1,000 Part No. Size Price |Part No. 
Plug Housing — Single Row, Free Hanging 12 |18.85 — A30286-ND 44 60 51|- — --|1-794615-2 
2 6.85 = A30236-ND 29 24 20|— = — |1445049-2 14 |21.85 — A30287-ND 8 666 58|- - — |1-794615-4 
3 9.85 - ^30237-ND 3 97 23 № = — |1445049-3 16 | 24.85 = A30288-ND 100 .81 69 [= - — |1-794615-6 
4 |1285 = A30238-ND 38 31 26 S = — |1445049-4 5 18 |27.85 — A30289-ND 1.09 89  .76|— — — |1-794615-8 
5 |1585 - ^30239-ND 42 3 30|- = — |1445049-5 20 |30.85 — A30290-ND 119 .97 .83|— = —|2-794615-0 
6 | 18.85 — A30240-ND 4 38 .33|— — — |1445049-6 22 |33.85 = A30291-ND 119 .97 .83|— — — |2-794615-2 
1 7 |2185 = A30241-ND 51 42 36 |— = — |1445049-7 24 |36.85 — A30292-ND 128 1.04.89 |— — —|2-794615-4 
8 | 24.85 — A30242-ND 56 46 39 |— — — |1445049-8 Receptacle Housing — Dual Row 
9 [27.85] — | A30243-ND 60 49 42 |— — — |1445049-9 2 4.00 — | A30293-ND 27 2 19 = = — [794617-2 
10 |3085) — | A30244-ND (65 53 45 | — — |1-1445049-0 4 7.00 — | A30294-ND 30 24 21 Ж = --|794617-4 
11 [33.85] -- | A30245-ND 45 6 52|- -= — |1-1445049-1 6 [1000] — |A30295-ND 32 27 23 EE = --|794617-6 
12 |3685] -- | A30246-ND 74 40 51|- = — [1-1445049-2 8 [1300] —  |A30296-ND 36 29 25 — == — |794617-8 
Plug Housing — Single Row, Panel Mount 10 |16.00 — A30297-ND 19 3 28 |— — — |1-794617-0 
2 6.85 — A30247-ND 29 274 20 |= — — 445048-2 6 12 |19.00 — A30298-ND 43 3 30/- - --|1-794617-2 
3 9.85 — A30248-ND 33 27 23 |— — -- |1445048-3 14 |22.00 = A30299-ND 4 39 33 — — — |1-794617-4 
4 [1285 — A30249-ND 38 .31 26 |- — — |1445048-4 16 | 25.00 = A30300-ND 52 43 37 — - --|1-794617-6 
5 |15.85 — A30250-ND 4 .35 30 |— — — |1445048-5 18 |2800 = A30301-ND 58 47 40 — — — |1-794617-8 
6 |1885 — A30251-ND A7 38 3|- — — |1445048-6 20 |31.00 — A30302-ND 63 5 44 |— — — |2-794617-0 
2 7 |2185 — A30252-ND 51 42 36 — — — |1445048-7 22 | 34.00 = A30303-ND 0 .57 49 — — — |2-794617-2 
8 [2485 — A30253-ND 56 46 39 |— - — |1445048-8 24 |37.00 = A30304-ND 47  .62 .53 |= = — |2-794617-4 
9 | 27.85 — A30254-ND 60 49 42 |— — — |1445048-9 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
10 | 30.85 — A30255-ND 65 53 45 |= — — |1-1445048-0 2 7.00 Tin A30314-ND 96 79 6 [= p —]1445050-2 
11 3385] — oa 75 ol 52 — = = | 1501871 3 [1000] Tin |A308315-ND 144 93 79 |— - — |1445050-3 
12 |3685 | — (ИИ 34 40 51 шш = — [1714450482 4 |1300) Tin |A308316-ND 19 107 92 |— - — |1445050-4 
Receptacle Housing — Single Row 5 [16.00] Tin A30317-ND 150 122 1.04 — = — |1445050-5 
2 7.00 == A30258-ND 29 24 20 — — -- |1445022-0 6 11900) Tin A30318-ND 1.68 136 116 |— — — |1445050-6 
3 |10.00 = A30259-ND 3 27 24|- = — |1445022-3 7 7 [2200] Tin A30319-ND 1.86 1.51 1.29 |= — — |1445050-7 
4 [13.00 = A30260-ND 38 31 27 [бы == — |1445022-4 8 [2500] Tin A30320-ND 2.03 1.65 1.41 |— - — |1445050-8 
5 [16.00 = A30261-ND 42 35 30|— = — |1445022-5 9 [2800] Tin A30321-ND 221 1.80 1.53 |— — — |1445050-9 
6 [19.00 = A30262-ND 4 39  33|— = — |1445022-6 10 |3100) Tin A30322-ND 2.39 1.94 1.66 |— — — |1-1445050-0 
3 7 |2200 = A30263-ND 52 42 36 — — — |1445022-7 11 [3400] Tin A30323-ND 257 209 1.78 |— - — |1-1445050-1 
8 [25.00 — A30264-ND 56 46 .39 — -- -- |1445022-8 12 [37.00] Tin A30324-ND 275 223 190|— — —|1-1445050-2 
9 | 28.00 — A30265-ND .61 50  42|— — — |1445022-9 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
10 |3100 — A30266-ND 65 5 46 — -- -- |1-1445022-0 2 7.00 | Gold | A30325-ND 96 79 67 — prs —[1445093-2 
И [8400 | — ЕВЕ 0 57 49 W - — 1442502251 3 [1000] Gold |A30326-ND 114 93 79 |— = — |1445093-3 
12 [37.00 |_— (ШИ 44 081 зг = = — 12144502212 4 [1300] Gold |A30327-ND 1.32 107 92 |— = — |1445093-4 
Plug Housing — Dual Row, Free Hanging 5 [16.00] Gold | A30328-ND 150 122 1.04 — = — |1445093-5 
2 3.85 = A30269-ND 29 24 220 |— — — |794616-2 6 [1900] Gold | A30329-ND 1.68 1.36 1.16 |— - -- |1445093-6 
4 6.85 = A30270-ND 38 3 26 E = — |794616-4 7 7 | 22.00) Gold | A30330-ND 1.86 1.51 1.29 — — — |1445093-7 
6 9.85 = A30271-ND 4 38 33|— = — |794616-6 8 |2500| Gold | A30331-ND 2.03 1.65 141 |— — — |1445093-8 
8 [12.85 = A30272-ND 56 46 .39|— = — |794616-8 9 | 28.00) Gold | A30332-ND 2.21 1.80 1.53 |— - — |1445093-9 
10 |15.85 = A30273-ND 65 53  45|— = — |1-794616-0 10 31.00| Gold | A30333-ND 2.39 1.94 1.66 |— - — |1-1445093-0 
4 12 |18.85 = A30274-ND 44 480 .51|— — — |1-794616-2 11 |34.00| Gold | A30334-ND 257 2.09 178 |= - — |1-1445093-1 
14 [21.85 = A30275-ND 8 68 58 — — — |1-794616-4 12 |37.00| Gold | A30335-ND 275 223 1.90 |— — — |1-1445093-2 
» E = ЖҰЛЫН Nn 13 EM = = — ЕЕЕ Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
Е — Hu 0 82 5m = — E810: 2 [1000] Tin ]A30336CT-ND* 254 153 — [A30336TR-ND| 210 | 258.67|1445053-2 
20 13085 — БАЛЫН 1-10 0 5 ы = = 2936160 з [1300] Tin |A30337CT-ND' 3.00 1.81 —|A30337TR-ND| 210 | 30643|1445053-3 
22 |3385| — |А30279-М0 129 105  .90|— = — |2-794616-2 4 [1600] Tin |A30338CT-ND* 347 2.09 — |A30338TR-ND| 210 | 354.20 1445053-4 
24 |36.85| — |A30280-ND 139 113  .96 |— = — 12-794616-4 5 |1900| Tin |A30339CT-ND* 3.94 237 — |A30339TR-ND| 210 | 401.97 1445053-5 
Plug Housing — Dual Row, Panel Mount 8 6 [2200] Tin | A30340CT-ND* 441 2.65 — | A30340TR-ND| 210 | 449.73|1445053-6 
2 3.85 — A30281-ND 29 274 20 |= = — |794615-2 7 [2500] Tin |АЗ03410Т-М0“ 488 2.93 — | A30341TR-ND | 210 | 497.50|1445053-7 
4 6.85 — A30282-ND 38 .31 26 |= — — |794615-4 8 |2800) Tin A30342CT-ND* 5.35 321 — | A30342TR-ND | 210 | 545.27|1445053-8 
5 6 9.85 = A30283-ND 4 38 333 |— = — [794615-6 9 [31.00] Tin A30343CT-ND* 5.81 349 — | A30343TR-ND | 210 | 593.04|1445053-9 
8 | 12.85 = A30284-ND 56 46 .39 |— = — |794615-8 10 |3400| Tin | A30344CT-ND* 6.28 3.77 — | A30344TR-ND | 210 | 640.81) 1-1445053-0 
10 | 15.85 — A30285-ND 88 53 45 = — — |1-794615-0 7 n 
* Cut Tape ** Loose Piece (Continued) 
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tuco |, Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) 


Electronics 


No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- |(mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |АМР Cir- |(mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | A  |Plating | Part No. 1 100  1,000|Part No. Size Price [Рай No. Fig. | cuits | A | Plating |Part №. 1 100 1,000 Part No. Size Price |Part No. 
8 11 |37.00 | Tin | АЗ03450Т-М0“ 6.75 4.06 — | A30345TR-ND| 210 | 688.57 1-1445053-1 16 | 28.00) Tin  |A30433CT-ND* 6.04 3.63 — | A30433TR-ND | 175 | 513.48|1-794636-6 
12 |40.00| Tin | A30346CT-ND' 722 434 — | A30346TR-ND| 210 | 736.34 |1-1445053-2 18 31.00] Tin |A30434CT-ND* 671 4.03 — | A30434TR-ND| 175 | 570.24|1-794636-8 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 12 5 и m С 755 p = jene. Ше Hon 21091080 
* А іп -ND* 7. А — - 44|2- - 
š 1000 E АСТА ae Es = PAIS EAD 20 2-1 Е 24 |40.00| Тіп |АЗ04370Т-М0“ 8.32 5.00 — |A30437TR-ND| 175 | 707.13 | 2-794636-4 
4 |1600| Gold | A30349CT-ND* 347 209 — |A30349TR-ND 210 | 354.20 1445096-4 Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
5 |19.00| Gold | A30350CT-ND* 3.94 2.37 — |A30350TR-ND| 210 | 401.97 |1445096-5 2 7.00 | Gold |A30438CT-ND* 3.06 1.84 — |A30438TR-ND| 250 | 372.13 |794638-2 
6 |2200] Gold | A30351CT-ND* 4.41 2.65 — | A30351TR-ND| 210 | 449.73 |1445096-6 4 |10.00| Gold |A30439CT-ND* 424 2.55 — |A30439TR-ND| 175 | 360.06 |794638-4 
8 | 7 25.00 Gold | A30352CT-ND* 4.88 2.93 -- |A30352TR-ND| 210 | 497.50 1445096-7 6 [1300] Gold |А304400Т-М0% 4.94 2.97 -- |A30440TR-ND| 175 | 419.82 |794638-6 
8 28.00 Gold | A30353CT-ND* 5.35 321 — | A30353TR-ND| 210 | 545.27 1445096-8 8 |16.00| Gold |А304410Т-0% 494 297 — | A30441TR-ND| 175 | 419.82 |794638-8 
9 |3100| Gold | A30354CT-ND* 5.81 3.49 — | A30354TR-ND| 210 | 593.04 |1445096-9 10 |19.00| Gold |A30442CT-ND' 6.44 3.87 — | A380442TR-ND| 175 | 547.22 1-794638-0 
10 |34.00| Gold | A30355CT-ND* 6.28 3.77 — |A30355TR-ND| 210 | 640.81 |1-1445096-0 12 12 |22.00| Gold |A30443CT-ND* 7.12 4.27 — |A30443TR-ND| 175 | 604.86 |1-794638-2 
11 |37.00| Gold | A30356CT-ND' 6.75 4.06 — | A30356TR-ND| 210 | 688.57 1-1445096-1 14 |25.00| Gold |A30444CT-ND* 7.82 4.70 — |A30444TR-ND| 175 | 664.78 |1-794638-4 
12 |40.00| Gold | A30357CT-ND' 7.22 4.34 -- |A30357TR-ND| 210 | 736.34 |1-1445096-2 16 |28.00| Gold |A30445CT-ND* 8.50 5.11 — |A30445TR-ND| 175 | 722.77 1-794638-6 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 18 |31.00| Gold |A30446CT-ND* 9.48 5.69 — | A30446TR-ND| 175 | 805.89 1-794638-8 
2 11044] Tin | A30858-ND 96 79 67 = —= — H445055-2 20 |34.00| Gold |A30447CT-ND* 10.32 6.20 — |A30447TR-ND| 175 | 877.06 |2-794638-0 
3 |1314| Tin | A30359-ND — 114 93 79 = = — H445055-3 22 |37.00| Gold |A30448CT-ND' 1116 670 -- |A30448TR-ND| 175 | 948.75 |2-794638-2 
4 |1614| Tim | Aa30360-ND 132 107 92 = = — H445055-4 24 [40.00] Gold |A30449CT-ND* 11.96 7.18 — | A30449TR-ND| 175 | 1016.41 |2-794638-4 
5 [1914] Tin | A30361-ND 1.50 1.22 1.04 -- — — [1445055-5 Right Angle Thru-hole Header — Dual Row 
6 |2214) Tin | A30362-ND 1.68 1.36 1.16 = — — |1445055-6 2 7.00 Tin | А30450-№0 .51 4 .36[— = --|794618-2 
9 7 [2514] Тіп | A30363-ND 186 1.51 129 — — — |1445055-7 4 [1000] Tin  |A30451-ND 141 90 77|— — — | 794618-4 
8 |2814| Tin | A30364-ND 203 165 141 — — — |1445055-8 6 [13.00] Tin  |A30452-ND 140 144 97 — — — | 794618-6 
9 [3114] Tin | A30365-ND 2.21 1.80 1.53 — — — |1445055-9 8 [1600] Tin  |A30453-ND 171 139 1.18 | — — — | 794618-8 
10 |3414| Tin | A30366-ND 239 1.94 1.66 — — — |1-1445055-0 10 |19.00| Tin  |A30454-ND 200 163 1.39 |— — --|1-794618-0 
11 |3714| Тіп | A30367-ND 257 2.09 1.78 — — — |1-1445055-1 12 [2200] Tin  |A30455-ND 2.30 1.86 1.59 — — --|1-794618-2 
12 |4014| Tin | A30368-ND 275 223 1.90 -- — — |1-1445055-2 13 14 [2500] Tin | A30456-ND 2.59 2.11 1.80 — = —|1-794618-4 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 16 [2800] Tin | A30457-ND 2.90 2.35 2.00 |— — — |1-794618-6 
Я = = = Я 18 [3100] Tin |A30458-ND 325 264 225 — — — |1-794618-8 
Е UM саа дзор Үү 13 PA = = = sss 20 [3400] Tin |A30459-ND 3.62 294 250|— — — |2-794618-0 
4 [1614] Gold | A30371-ND 132 107 92 = = — |1445098-4 22 [3700] Tin |A30460-ND 398 323 275 — — — |2-794618-2 
5 |1914| Gold | A30372-ND 150 122 104 - - — |1445098-5 24 |40.00| Tin  |A30461-ND 434 352 3.00 |— = --|2-794618-4 
6 |2214| Gold | A30373-ND 1.68 1.36 1.16 — — — |1445098-6 Right Angle Thru-hole Header — Dual Row 
9 | 7 |2514| Gold | A30374-ND 186 151 129 m - — |1445098-7 2 [700 | Gold |A30462-ND 127 104 88 |— - — [794620-2 
8 |2814| Gold | A30375-ND 2.03 165 14 — = — |1445098-8 4 |10.00| Gold | A30463-ND 174 141 1.21 |— = — |794620-4 
9 [3114] Gold | A30376-ND 221 1.80 1.53 — — — |1445098-9 6 |13.00| Gold |A30464-ND 220 179 1.53 |-- = — | 794620-6 
10 |3414| Gold | A30377-ND 2.39 1.94 1.66 — = — |1-1445098-0 8 | 16.00} Gold |A30465-ND 269 218 1.86 — — — |794620-8 
11 |37.14 | Gold | A30378-ND 257 2.09 1.78 — = — |1-1445098-1 10 |19.00| Gold | АЗ0466-М) 315 255 248 |-- = —|1-794620-0 
12 [4014] Gold | A30379-ND 275 223 1.90 -- — — |1-1445098-2 12 |22.00| Gold |A30467-ND 362 294 250|— = — |1-794620-2 
Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 18 14 [25.00] Gold | A30468-ND 408 331 2.82 |— — — |1-794620-4 
2 [1000] Tin |A303800T-ND* 201 121 — |A30380TR-ND| 215 | 210.09 |1445057-2 16 [28.00] Gold |А30469-40 4.56 370 315 — = — |1-794620-6 
3 [1300] Tin | A30381CT-ND* 2.38 144 -- |A30381TR-ND| 215 | 248.94 1445057-3 18 | 31.00} Gold |A30470-ND 513 416 355 | — = —|1-794620-8 
4 [1600] Tin | A30382CT-ND* 3.87 2.33 -- |A30382TR-ND| 215 | 404.30 |1445057-4 20 [34.00] Gold |A80471-ND 570 462 3.94 | — = —|2-794620-0 
5 |1900| Tin | A30383CT-ND* 3.13 1.88 — | A30383TR-ND| 215 | 326.62 1445057-5 22 |37.00| Gold | A30472-ND 6.27 508 433 — - — |2-794620-2 
6 |2200] Tin | A30384CT-ND* 3.50 210 — | A30384TR-ND| 215 | 365.46 1445057-6 24 |40.00| Gold |A30473-ND 685 555 4.73 |— — — |2-794620-4 
10 7 25.00 Tin A30385CT-ND* 3.87 2.33 — | A30385TR-ND| 215 404.30 |1445057-7 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
8 |28.00| Tin A30386CT-ND* 424 2.55 — | A30386TR-ND| 215 | 443.15 |1445057-8 2 7.00 Tin A30474CT-ND* 275 165 — | A30474TR-ND| 150 | 200.33 |794627-2 
9 31.00 | Tin | A30387CT-ND* 4.62 2.77 — |A30387TR-ND| 215 | 481.99 |1445057-9 4 [1000] Tin |A30475CT-ND* зза 201 -- |A30475TR-ND | 150 | 243.41 |794627-4 
10 |34.00 | Tin | A30388CT-ND* 4.99 3.00 — |A30388TR-ND| 215 | 520.83 1-1445057-0 6 |13.00| Tin  |A30476CT-ND* 3.87 2.33 — | A30476TR-ND| 150 | 281.81 |794627-6 
11 | 37.00) Tin A30389CT-ND* 5.36 322 — | A30389TR-ND| 215 | 559.67 |1-1445057-1 8 |1600| Tin A30477CT-ND* 452 272 — | A30477TR-ND| 150 | 329.11 [794627-8 
12 |40.00| Tin A30390CT-ND* 5.73 344 — | A30390TR-ND| 215 | 598.51 |1-1445057-2 10 |19.00| Тіп A30478CT-ND* 505 304 — | A30478TR-ND| 150 | 368.28 |1-794627-0 
Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 12 |22.00| Tin |A30479CT-ND* 558 3.36 -- |A30479TR-ND 150 | 406.83 1-794627-2 
2 [10.00] Gold | A30891CT-ND* 2.54 1.53 -- | A30391TR-ND| 215 | 264.83 1445100-2 14 | 44 [2500] Tin [A30480CT-ND* 6.11 367 — |A3048OTR-ND| 150 | 445.25 1-794627-4 
3 [13.00] Gold | A30392CT-ND* 3.00 1.81 — | A30392TR-ND| 215 | 313.73 1445100-3 16 [2800] Tin |A30481CT-ND* 6.65 3.99 — |A30481TR-ND | 150 | 484.40 |1-794627-6 
4 |16.00| Gold | A30393CT-ND* 3.47 2.09 -- | A30393TR-ND| 215 | 362.63 |1445100-4 18 |31.00| Tin  |A30482CT-ND* 7.57 454 — |A30482TR-ND| 150 | 551.28 |1-794627-8 
5 |1900| Gold | A30394CT-ND* 3.94 2.37 — | A30394TR-ND| 215 | 411.54 1445100-5 20 |3400) Tin  |A30483CT-ND* 822 494 — |A30483TR-ND| 150 | 599.18 |2-794627-0 
6 |2200] Gold | A30395CT-ND* 4.41 2.65 — | A30395TR-ND| 215 | 460.44 1445100-6 22 |37.00| Tin  |A30484CT-ND' 8.87 5.33 — |A30484TR-ND| 150 | 646.25 |2-794627-2 
10 7 [2500] Gold | A30396CT-ND* 4.88 2.93 — |A30396TR-ND| 215 | 509.35 1445100-7 24 [4000] Tin |А304850Т-М0“ 9.52 5.71 — [А30485ТВ-№ | 150 | 693.32 |2-794627-4 
8 |28.00| Gold | A30397CT-ND* 5.35 3.21 -- |A30397TR-ND| 215 | 558.25 1445100-8 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
9 [31.00] Gold | A30398CT-ND* 5.81 349 — | АЗОЗОВТВ-МО | 215 | 607.16 1445100-9 2 17.00] Gold lA3O486CLND* 358 216 — |A30486TA-ND| 150 | 261.18 7946292 
10 |34.00 | Gold | A30399CT-ND* 6.28 3.77 — | A30399TR-ND| 215 | 656.07 |1-1445100-0 4 110.001 Gold  A3O487CT-ND* 447 269 — | A0487TR-ND| 150 | 325 80 794629-4 
11 |37.00 | Gold | A30400CT-ND* 6.75 4.06 — | A30400TR-ND] 215 | 704.97 [1-1445100-1 6 113.001 Gold  A30488CT-ND* 529 318 — |A30488TR-ND| 150 | 38575 794629-6 
12 |40.00 | Gold | A30401CT-ND* 7.22 4.34  — | A30401TR-ND| 215 | 753.87 |1-1445100-2 8 [1600] Gold |A30489CT-ND* 6.28 377 -- | A30489TR-ND| 150 | 457.75 794629-8 
Vertical Thru Hole Header — Dual Row 10 |19.00| Gold | АЗ04900Т-М0“ 7.10 427 -- |A30490TR-ND| 150 | 517.55 |1-794629-0 
2 7.00 Тіп | A30402-ND 66 54 46 — — — |794630-2 14 12 [2200] Gold |АЗ04910Т-М0“ 7.96 4.78 — |A30491TR-ND| 150 | 579.60 |1-794629-2 
4 [1000] Tin | A30403-ND 92 75 64 — — — |794630-4 14 |25.00| Gold |A30492CT-ND* 8.79 5.28 -- |A30492TR-ND | 150 | 640.15 |1-794629-4 
6 |13.00| Tin | A30404-ND 1.16  .95  .81 — — — |794630-6 16 [28.00] Gold |A30493CT-ND* 9.63 5.78 — | A30493TR-ND | 150 | 701.75 1-794629-6 
8 |16.00| Tin | A30405-ND 141 1.15 .98 — — — |794630-8 18 |31.00| Gold |A30494CT-ND* 10.92 6.56 — |A30494TR-ND| 150 | 795.60 |1-794629-8 
10 |19.00| Tin | A30406-ND 165 1.34 1.15 — — — |1-794630-0 20 |34.00| Gold |A30495CT-ND* 11.94 7417 — | АЗ0495ТВ-М№ | 150 | 870.00 |2-794629-0 
11 12 |22.00| Tin | A30407-ND 1.89 1.54 1.31 — — — |1-794630-2 22 |37.00| Gold |A30496CT-ND* 12.97 7.79 — |A30496TR-ND| 150 | 945.31 |2-794629-2 
14 |25.00| Tin | A30408-ND 245 174 1.49 — — — |1-794630-4 24 |40.00| Gold |A30497CT-ND* 14.00 8.40 — | A30497TR-ND | 150 | 1019.72 |2-794629-4 
16 |28.00| Tin | A30409-ND 2.38 1.94 1.65 — — — |1-794630-6 
18 |31.00| Tin | A30410-ND 2.60 2.18 1.86 — -- -- |1-794630-8 
20 [3400] Tin | A30411-ND 298 2.42 2.06 -- — — |2-794630-0 Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel АМР 
22 [3700] Tin | A30412-ND 3.29 2.67 227 = — — |2-794630-2 Description Part No. 1 100 1,000 | Part No. Size | Price | Part No. 
24 [4000] Tin [AG0413-D 358 290 248 - - — |2-794630-4 Receptacle Contacts, Crimp, Snap-in 
Vertical: ThruiHole Header Dual How Tin, 20-24AWG ...... ce A30305TR-ND [15,000] 35.12/M | 794606-1 
2 | 7.00 бой |A30414-ND 104 85 72 = = — |794632-2 Tin, 20-24AWG .. .|A30305-ND** .09 7.30 6223|— - — | 794610-1 
4 [1000] Gold |A30415-ND 144 1.17 1.00 = E — [794632-4 Gold, 20-24AWG . A30306TR-ND |15,000| 60.78/М | 794606-3 
5 то 200 CIAM ee т ne = = = Еи Gold, 20-24AWG. .[A30306-ND'* 16 1272 108.50 — - — | 794610-3 
S + ў ç а = m m д Тіп, 26-30AWG .. А A30309TR-ND | 15,000} 35.12/М | 794607-1 
10 |19.00| Gold | A30418-ND 261 242 1.81 -- — — |1-794632-0 Tin, 26-30AWG А30309-№0 09 7.30 6223 — zt — | 794611-1 
11 | 12 |22.00 | Gold | A30419-ND 299 243 207 = == — [1-794632-2 | | Gold, 26-30AWG . Я A30310TR-ND | 15,000) 60.78/М | 794607-3 
14 |25.00| Gold | A30420-ND 3.38 2.74 2.34 = = — |1-794632-4 | | Gold, 26-30AWG. .[A30310-ND 16 1272 108.50 |— - — |794611-3 
16 |28.00| Gold | A30421-ND 376 3.05 2.60 — — — |1-794632-6 Plug Contacts, Crimp, 5па 
18 |31.00| Gold | A30422-ND 423 343 2.93 - - — |1-794632-8 9 кышлар 
20 |3400 | Gold | A30423-ND А70 381 325 = = — |2-794632-0 Tin, 20-24AWG E A30307TR-ND |10,000! 35.12/M | 1-794608-0 
22 [37.00 | Gold | A30424-ND 547 449 3.58 - - — 2-794632-2 |_| Tin, 20-24AWG [БОШ 09 730 62.23 ны E — 17946120 
24 |4000| Gold |A30425-ND 565 458 390 = = — 2-794632-4 | | Gold, 20-24AWG. " A30308TR-ND 10000 60.78/M | 794608-3 
" n Gold, 20-24AWG . .|A30308-ND** 16 12.72 108.50 — = — | 794612-3 
Vertical Surface мош — Dual Row, Mechanical Holddowns Tin, 26-30AWG .. ` A30311TR-ND |10,000| 35.12/M | 794609-1 
2 [700 | Tin | A30426CT-ND* 248 149 — |A30426TR-ND| 250 | 300.72 [794636-2 Тїп, 26-30AWG A30311-ND 09 730 6223 — p — | 794613-1 
4 [1000] Tin | A30427CT-ND* 3.30 1.98 — |A30427TR-ND| 175 | 280.46 |794636-4 Gold, 26-30AWG A30312TR-ND |10,000| 60.78/М | 794609-3 
6 [13.00] Tin | A30428CT-ND* 3.74 2.25 -- |A30428TR-ND| 175 | 318.24 |794636-6 Gold. 26-30AWG . B A30312-ND** 16 1272 108.50|— Ee у 794613-3 
12 8 |16.00| Tin | A30429CT-ND* 429 2.58 -- |A30429TR-ND| 175 | 364.99 |794636-8 —— — — —— Е й ; 
10 [1900] Tin | A30430CT-ND' 472 2.84 — | A30430TR-ND| 175 | 401.54 |1-794636-0 | |Certi-Crimp Tool, 20-24AWG ..... | A30498-ND 444.00/1 = — —| 91501-1 
12 |2200| Tin | A30431CT-ND* 516 3.10 -- |A30431TR-ND| 175 | 438.44 1-794636-2 | LCerti-Crimp И Tool, 26-30AWG ...| A30313-ND 621.60/1 = E — |91502-1 
14 |25.00 | Tin | A30432CT-ND' 5.61 3.37 — | A30432TR-ND| 175 | 476.93 |1-794636-4 * Cut Tape ** Loose Piece 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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тусо No. of Dimension А | Digi-Key Pricing Amp 
ANP Fig. | Contacts Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Electronics 
š Vertical With Pegs 
NEW! 4.2 mm PE Series Connectors 2 | aea | мел зо — 4199 16785 | 15860392 
Description: * Low cost, wire-to-wire and wire-to-board connectors with 4.2mm x 4.2mm centerline 4 38 (9.6) A30669-ND 54 44-66 178.63 1586039-4 
6 .54 (13.8) A30670-ND 56 46.32 185.28 | 1586039-6 
Features: * Easy mate and unmate with positive latch design * UL 94V-2 * Products are lead free 8 171 (18.0) A30671-ND 74 61.45 245.80 1586039-8 
* Intermateable and interchangeable with Molex Mini-Fit, Jr. and intermateable AMP-DUAC connectors 10 87 (22.2) A30672-ND 82 68.15 272.60 1-1586039-0 
Ratings: * Voltage Rating: 600VAC * Current Rating: 9 Amps Мах. іп 2-position applications ” Dielectric 4 12 1.04 (26.4) A30673-ND 1.07 89.38 357.52 | 1-1586039-2 
Withstanding Voltage: 1500VAC minimum  * Component recognized by UL and Certified by CSA * UL File 14 1.21 (80.6) A30674-ND 1.15 96.08 384.32 1-1586039-4 
No. E28476 and СЗА File No. 208567 16 1.37 (34.8) | A30675-ND 1.23 10279 411.14 | 1-1586039-6 
18 1.54(89.0) | A30676-ND 1.80 108.38 433.50 | 1-1586039-8 
20 1.70(43.2) | A30677-ND 145 12066 482.64 | 2-1586039-0 
22 1.87 (47.4) | A30678-ND 1.58 127.36 509.45 | 2-1586039-2 
24 2.03 (51.6) | A30679-ND 1.62 135.18 540.73 | 2-1586039-4 
Vertical Without Pegs 
2 .21 (5.4) A30602-ND 55 4572 182.89 | 1586037-2 
4 138 (9.6) A30603-ND 66 5528 221.13 | 1586037-4 
6 .54 (13.8) A30604-ND 69 5775 231.01 | 1586037-6 
8 171 (18.0) A30605-ND 84 7023 280.91 | 1586037-8 
10 .87 (22.2) A30606-ND 93 7789 311.54 | 1-1586037-0 
4 12 1.04 (26.4) | A30607-ND 1.23 102.15 408.59 | 1-1586037-2 
14 1.21 (30.6) | A30608-ND 1.32 109.81 439.23 | 1-1586037-4 
16 1.37 (34.8) | A30609-ND 1.41 117.47 469.87 | 1-1586037-6 
18 1.54 (39.0) | A30610-ND 149 123.85 495.41 | 1-1586037-8 
20 1.70 (43.2) | A30611-ND 1.65 137.90 551.59 | 2-1586037-0 
22 1.87 (47.4) | A30612-ND 175 145.56 582.24 | 2-1586037-2 
24 2.03 (51.6) | A30613-ND 1.85 154.50 617.98 | 2-1586037-4 
Right Angle Without Pegs 
2 .21 (5.4) A30614-ND .80 6704 268.14 | 1586041-2 
4 .38 (9.6) A30615-ND 88 7373 294.93 | 1586041-4 
6 .54 (13.8) A30616-ND 98 81.566 326.23 | 1586041-6 
8 .71 (18.0) A30617-ND 1.07 8938 357.52 | 1586041-8 
(Dim. A is measured : 10 .87 (22.2) A30618-ND 1.15 96.08 384.32 | 1-1586041-0 
from center to center x 12 1.04 (26.4) | A30619-ND 143 119.55 478.18 | 1-1586041-2 
of screw hole) 5 
14 1.21 (30.6) | A30620-ND 153 127.36 509.45 | 1-1586041-4 
16 1.37 (34.8) | A30621-ND 1.62 135.18 540.73 | 1-1586041-6 
‚| © EbDImension | шну Pricing Amp 18 1.54(39.0) | A30622-ND 1.60 183.70 534.81 | 1-1586041-8 
Fig BContacts) шаса (пип) MN Расм: у 00 50004 рано: 20 1.70 (43.2) | A30623-ND 1.86 155.29 621.17 | 2-1586041-0 
22 1.87 (47.4) | A30624-ND 1.96 103.11 65245 | 2-1586041-2 
Plugs - Panel Mount 24 2.03 (51.6) | A30625-ND 2.06 17205 688.20 | 2-1586041-4 
2 .21 (5.4) A30578-ND A7 18.96 55.85 | 794953-2 Right Angle With Flange 
4 .38 (9.6) A30579-ND 48 15.36 61.43 | 794953-4 
2 135 (9.0) A30626-ND 80 6630 265.20 | 1586043-2 
6 .54 (13.8) A30580-ND 20 16.90 67.58 | 794953-6 
4 .52 (13.2) A30627-ND 76 6323 252.90 | 1586043-4 
8 171 (18.0) A30581-ND 22 18.59 74.84 | 794953-8 
6 .69 (17.4) A30628-ND 82 68.56 274.24 | 1586043-6 
10 87 (22.2) A30582-ND 25 20.45 81.78 | 1-794953-0 
8 .85 (21.6) A30629-ND 1.80 108.58 43412 | 1586043-8 
12 1.04 (26.4) | A30583-ND 27 2249 89.95 | 1-794953-2 
1 10 1.02 (25.8) | A30630-ND 140 116.67 466.68 | 1-1586043-0 
14 1.21 (308) АЗОБ SUE cie 96:94: 7949594 12 1.18 (30.0) | A30631-ND 1.74 145.16 580.63 | 1-1586043-2 
16 1.37 (84.8) | A30585-ND 33 27.21 108.84 | 1-794953-6 6 
14 1.35 (34.22 | A30632-ND 1.86 154.66 618.63 | 1-1586043-4 
18 154 (880 ЫЫ e q Su а 16 1.51 (38.4) | A30633-ND 1.80 157.84 631.34 | 1-1586043-6 
20 170452) ВАЗОВ MO. 9292 19168 |27049590 18 1.68 (42.6) | A30634-ND 1.91 15904 63615 | 1-1586043-8 
22 1:87 (974) Вам м0 158490 15979 2949525 20 1.84 (46.8) A30635-ND 1.91 159.566 638.24 | 2-1586043-0 
24 2.08 (51.6) (ШАЙЫ ДАР 91 ¿32285 IOBAN | 52:7948594 22 2.01 (51.0) | A30636-ND 238 198.07 79226 | 2-1586043-2 
Plugs - Free Hanging 24 2.17 (55.2) | A30637-ND 251 20892 835.69 | 2-1586043-4 
2 .21 (5.4) A30654-ND A7 18.96 55.85 | 1586000-2 
4 .38 (9.6) A30655-ND 18 15.36 61.43 1586000-4 Wire Size Material and Digi-Key Loose Piece Pricing | Amp 
6 .54 (13.8) A30656-ND 20 16.90 67.58 | 1586000-6 (AWG) Finish Part No. 1 100 500 | Part No. 
8 71 (180) | A30657-ND 22 1859 7434 | 15860008 k6ww—sssO —sss<rFan h 
10 .87 (22.2) A30658-ND 25 2045 81.78 | 1-1586000-0 Plug Contacts 
2 12 1.04 (26.4) | A30659-ND 27 2249 89.95 | 1-1586000-2 Brass, Pre-Tin A30646-ND 06 5.39 21.54 | 1586316-1 
14 1.21 (30.6) A30660-ND .30 24.74 98.94 | 1-1586000-4 25-55 Phos. Brz., Pre-Tin A30648-ND A0 848 32.73 1586316-3 
16 1.37 (34.8) A30661-ND .33 27.21 108.84 | 1-1586000-6 Brass, Gold A30647-ND 41 34.40 137.59 | 1586316-2 
18 1.54 (39.0) A30662-ND .36 29.93 119.73 | 1-1586000-8 Phos. Brz., Gold A30649-ND 44 36.69 146.77 1586316-4 
20 1.70 (43.2) | A30663-ND 40 32.92 131.68 | 2-1586000-0 Brass, Рге-Тіп A30650-ND 06 5.39 21.54 | 1586314-1 
22 1.87 (47.4) A30664-ND .46 38.43 153.73 | 2-1586000-2 22-48 Phos. Brz., Рге-Тіп A30652-ND 10 848 3273 1586314-3 
24 2.03 (51.6) A30665-ND 51 42.28 169.11 | 2-1586000-4 Brass, Gold A30651-ND 41 34.40 137.59 | 1586314-2 
Racoptacies« Fros Hanging Phos. Brz., Gold A30653-ND .44 36.69 146.77 | 1586314-4 
2 .23 (5.8) A30590-ND 47 1396 5585 | 794954-2 Heceptacie Contacts 
4 .39 (10.0) A30591-ND 48 1536 6143 | 794954-4 Brass, Pre-Tin A30638-ND 06 5.39 21.54 | 1586317-1 
6 56 (14.2) A30592-ND 20 1690 67.58 | 794954-6 26.55 Phos. Brz., Pre-Tin | A30640-ND 10 8.18 32.73 | 1586317-3 
в 72 (18.4) A30593-ND 20 1859 7434 | 794954-8 Brass, Gold A30639-ND 64 53.21 212.85 | 1586317-2 
16 89 (22.6) Жататын PE 8178 | 1704954 Phos. Brz., Gold A30641-ND 172 59.61 238.43 | 1586317-4 
а 12 1.06 (268) | A30595-ND 27 2249 89.95 | 1-794954-2 Brass, Pre-Tin. A30642-ND 06 5.39 21.54 | 1586315-1 
14 1.22 (31.0) | АЗ0596-МО 30 2474 98.94 | 1-794954-4 25 12 Phos. Brz., Pre-Tin | A30644-ND 10 8.18 32.73 | 1586315-3 
16 1.39 (35.2) | A30597-ND 33 2721 108.84 | 1-794954-6 Brass, Gold A30643-ND 64 53.21 212.85 | 1586315-2 
48 155 (39.4) | A30598-ND ав. 2903. 143975: || 4.794051:8 Phos. Brz., Gold A30645-ND 172 59.61 238.43 | 1586315-4 
20 1.72 (43.6) | A30599-ND 40 32.92 131.68 | 2-794954-0 Тоо15 
22 1.88 (47.8) | A30600-ND 43 3622 144.86 | 2-794954-2 Tool Crimp, 4.2 mm РЕ, 22-26AWG | A30666-ND 855.00/1 91387-1 
24 2.05 (52.0) | A30601-ND 48 39.84 159.34 | 2-794954-4 Tool Crimp, 4.2 mm РЕ, 18-22AWG | A30667-ND 855.00/1 91388-1 
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fuco ғи»  Metrimate Pin and Socket Connectors @ @ 


Electronics 


Product Facts: е Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File Мо. outlined in VDE Test Report No. 4751-1431-1029/А11 3544 • Designed to meet IEC (440 V) requirements 
E28476 * Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 * Tested to VDE requirements Polarized housings * Housings made of UL rated 94V-0 thermoplastic 


Number of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Type A B Part No. 1 100 Part No. 
Square Grid Housings 
4 .829 (21.06) .703 (17.86) A29192-ND 73 59 207016-1 
6 1.024 (26.01) .703 (17.86) A29198-ND 83 .68 207153-1 
9 Receptacle .976 (24.79) .937 (23.80) A29200-ND 1.07 187 207440-1 
1 12 (Use Pin Contacts) 1.173 (29.79) .937 (23.80) A29194-ND 1.34 1.09 207018-1 
18 1.592 (40.44) .937 (23.80) A29202-ND 1.53 1.25 207443-1 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) A29204-ND 1.77 1.44 207305-1 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) A29196-ND 2.23 1.81 207020-1 
4 .829 (21.06) .703 (17.86) A29191-ND 67 55 207015-1 
6 1.024 (26.01) .703 (17.86) A29197-ND 76 .62 207152-1 
9 Plug .981 (24.92) .937 (23.80) A29199-ND 1.02 .83 207439-1 
2 12 (Use Socket Contacts) 1.173 (29.79) .937 (23.80) A29193-ND 1.34 1.09 207017-1 
18 1.592 (40.44) .937 (23.80) A29201-ND 1.53 1.25 207442-1 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) A29203-ND 1.76 1.43 207304-1 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) A29195-ND 2.11 1.71 207019-1 
In-Line Housings 
3 1.033 (26.25) .485 (12.32) A29206-ND 74 .60 207359-1 
3 6 Receptacle 1.625 (41.30) .485 (12.32) A29208-ND .96 .78 207376-1 
10 (Use Pin Contacts) 2.413 (61.30) .485 (12.32) A29190-ND 2.46 2.00 207397-1 
16 3.413 (86.70) .459 (11.65) A29211-ND 1.84 1.50 207543-1 
3 .933 (23.70) = A29207-ND 76 .62 207360-1 
4 6 Plug 1.524 (38.70) = A29209-ND 1.16 194 207377-1 
10 (Use Socket Contacts) 2.311 (58.70) — A29210-ND 1.24 1.01 207396-1 
16 3.535 (89.79) = A29212-ND 1.44 1.17 207542-1 
Hermaphroditic Housing (Uses both Pin and Socket Contacts ) 
5 1 = = = A29205-ND .84 68 211076-1 
Number of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Plating Type A B Part No. ul 100 Part No. 
Square Grid Vertical Headers 
4 Tin .890 (22.61) .500 (12.70) A30061-ND 3.97 3.22 207119-1 
4 Gold .890 (22.61) .500 (12.70) A30062-ND 4.52 3.66 207119-3 
6 Tin 1.090 (27.69) .Б00 (12.70) A30063-ND 2.79 2.27 207158-1 
6 Gold 1.090 (27.69) .500 (12.70) A30064-ND 3.86 3.13 207158-3 
9 Tin 1.090 (27.69) .737 (18.72) A30065-ND 3.89 3.15 207441-1 
9 Gold 1.090 (27.69) .737 (18.72) A30066-ND 5.92 4.80 207441-3 
6 12 Tin Pin 1.280 (32.51) .737 (18.72) A30067-ND 4.60 3.73 207120-1 
12 Gold 1.280 (32.51) .737 (18.72) A30068-ND 6.62 5.36 207120-3 
18 Tin 1.863 (47.32) .737 (18.72) A30069-ND 6.66 5.39 207444-1 
18 Gold 1.863 (47.32) .737 (18.72) A30070-ND 11.15 9.03 207444-3 
24 Tin 1.863 (47.32) .941 (23.90) A30071-ND 8.48 6.87 206763-1 
24 Gold 1.863 (47.32) .941 (23.90) A30072-ND 12.37 10.02 206763-3 
36 Tin 2.453 (62.31) .941 (23.90) A30073-ND 12.56 10.17 207121-1 
36 Gold 2.453 (62.31) .941 (23.90) A30074-ND 18.46 14.95 207121-3 
4 Tin .890 (22.61) .610 (15.49) A30075-ND 5.48 4.44 207496-1 
4 Gold .890 (22.61) .610 (15.49) A30076-ND 7.20 5.84 207496-3 
6 Tin 1.090 (27.69) .610 (15.49) A30077-ND 3.53 2.86 207524-1 
6 Gold 1.090 (27.69) .610 (15.49) A30078-ND 4.28 3.47 207524-3 
9 Tin 1.090 (27.69) .840 (21.34) A30079-ND 4.26 3.46 207526-1 
9 Gold 1.090 (27.69) .840 (21.34) A30080-ND 9.45 7.65 207526-3 
7 12 Tin Socket 1.280 (32.51) .840 (21.34) A30081-ND 4.87 3.95 207528-1 
12 Gold 1.280 (32.51) .840 (21.34) A30082-ND 7.08 5.73 207528-3 
18 Tin 1.863 (47.32) .840 (21.34) A30083-ND 7.10 5.75 207530-1 
18 Gold 1.863 (47.32) :840 (21.34) A30084-ND 12.60 10.20 207530-3 
24 Tin 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) A30085-ND 9.03 7.31 207532-1 
24 Gold 1.863 (47.32) 1.006 (25.55) A30086-ND 13.46 10.90 207532-3 
36 Tin 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) A30087-ND 13.31 10.78 207534-1 
36 Gold 2.453 (62.31) 1.006 (25.55) A30088-ND 19.99 16.19 207534-3 
In-Line Vertical Headers 
3 Tin 1.451 (36.86) = A30089-ND 2.67 2.16 207365-1 
3 Gold 1.451 (36.86) = A30090-ND 3.28 2.66 207365-3 
6 Tin 2.042 (51.87) = A30091-ND 3.51 2.84 207583-1 
8 6 Gold Pin 2.042 (51.87) = A30092-ND 4.60 3.73 207583-3 
10 Tin 2.829 (71.86) = A30093-ND 5.06 4.10 207584-1 
10 Gold 2.829 (71.86) - A30094-ND 6.74 5.46 207584-3 
16 Tin 4.041 (102.64) м A30095-ND 6.72 5.44 207599-1 
16 Gold 4.041 (102.64) — A30096-ND 9.49 7.69 207599-3 
3 Tin 1.439 (36.55) = A30097-ND 2.79 2.27 207609-1 
3 Gold 1.439 (36.55) = A30098-ND 3.51 2.84 207609-3 
6 Tin 2.031 (51.59) = A30099-ND 3.74 3.03 207611-1 
9 6 Gold Socket 2.031 (51.59) = A30100-ND 5.00 4.05 207611-3 
10 Tin 2.819 (71.60) = A30060-ND 6.01 4.87 207613-1 
10 Gold 2.819 (71.60) = A30101-ND 7.33 5.94 207613-3 
16 Tin 4.007 (101.78) — A30102-ND 11.74 9.51 207615-1 
16 Gold 4.007 (101.78) — A30103-ND 10.86 8.79 207615-3 
Wire Loose Pc. Cut Strip Strip 
Size Ins.Dia. | Cont. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Desc. AWG Inch Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
Crimp 
Pin A A1324-ND .36 25 66107-2 | A1324CT-ND 26.32 120.64 A1324TR-ND 4,000 131.61/М | 66106-6 
Socket | обод | 035-055 | ^ A1654-ND  .65 46 | 66109-2 | A1654CT-ND 41.55 190.44 A1654TR-ND 4,000 207.75/M | 66108-6 
Pin аб В A1344-ND .54 138 | 66107-4 | A1344CT-ND 44.58 204.31 A1344TR-ND 4,000 222.89/M | 66106-8 
Socket B A1345-ND 64 45 66109-4 | A1345CT-ND 55.40 253.91 A1345TR-ND. 4,000 276.99/M | 66108-8 
Pin A A1322-ND :36 25 66103-2 | A1322CT-ND 26.90 123.28 A1322TR-ND 4,000 13449/M | 66102-7 
Socket | 04.20 | 040-080 | ^ A1323-ND | 42 130 | 66105-2 | A1323CT-ND 33.66 154.26 A1323TR-ND 4,000 168.29/M | 66104-7 
Pin сач В A1342-ND 54 138 | 66103-4 | A1342CT-ND 44.62 204.52 A1342TR-ND 4,000 223.11/M | 66102-9 
Socket B A1343-ND 64 .45 66105-4 | A1343CT-ND 52.47 240.47 A1343TR-ND. 4,000 262.94/M | 66104-9 
Ріп А A1649-ND .36 25 66099-2 | A1649CT-ND 26.90 123.28 A1649TR-ND 4,000 134.49/M | 66098-7 
Socket | 1846 | 080-100 | ^ A1665-ND | 42 130 | 66101-2 | A1665CT-ND 29.80 136.59 A1665TR-ND 4,000 149.01/М | 66100-7 
Pin 2774 В A1340-ND 54 138 | 66099-4 | A1340CT-ND 4470 204.89 A1340TR-ND 4,000 223.52/M | 66098-9 
Socket B A16080-ND__.64 45 66101-4_| A16080CT-ND 52.25 239.47 A16080TR-ND | 4,000 261.24/M | 66100-9 
Tools 
A Bright tin-lead on entire contact Contact Extraction Tool A1329-ND 16.80/1 305183 
B Selective gold with 30y gold on Pro-Crimper II Tool with Dies . A9920-ND 145.50/1 58495-1 
Е о Е в n 
T i erti-Crimp Tool, 24- Ки -l 504. 523- 
BOL nickellon архе сапай Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG. A9841-ND 454.501 91505-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 127 


tuco 
mans AMP  Mini-Universal MATE-N-LOK® and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK? Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK®: Features: « Compact * Contacts are fully protected in the housings. Both pins and sockets can be used on the power supply wiring Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating incorporating a positive 
locking mechanism to prevent accidental disengagement of mated connectors. Also facilitates panel mounting * Contacts accept wire size range 30-16AWG * .163" (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program of UL, Inc 
File No. E28476 • Certified by Canadian Standards Association File No. LR 38721 * Passed test by VDE under their Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Characteristics: • Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC 
between adjacent circuits Insulation Resistance: 1000 megohms min. between adjacent circuits • Voltage Rating: 600VAC or DC • Contact Retention: 816. min. per contact * Durability: 20 cycles, mating and unmating 


Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK®: Features: « Compact * Wire-to-Wire and Wire-to-Board connector system that provides the advantages of using a proven product technology in a splash-proof environment. * Mates with all standard Mini- 
Universal MATE-N-LOCK connector housings * Uses existing Mini-Universal MATE-N-LOK application toolings and contacts * Product has been tested to IP Level 5/7 for .040" - .083" [1.02 - 2.11 mm] insulation diameter wire Performance Char- 
acteristics: “ Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC • Insulation Resistance: 1000 megohms max. between adjacent circuits * Voltage Rating: 600VAC or DC • Current: 9A maximum e Contact Retention: 8lb. min. per contact • Durability: 20 
cycles, mating and unmating 


Fig. 1 
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Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors NEW! Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP Dimensions may vary slightly - see the Digi-Key? Website for manufacturer's drawings. 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
.163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon _ | No. of M Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
; 2 "Un .386 (9.80) A25587-ND 45 зі 172165-1 
3 9 .551 (14.00) A25588-ND 50 134 172166-1 +163 (4.14тт) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon 
al 2 Cap In-Line 386 (9.80) AM MEE 117223971 1 2 Plug In-Line .386 (9.80) |  A30709-ND 59 39 | 794894-1 
3 .551 (14.00) A25653-ND 51 35 172234-1 
m 2 men 386 (9.80) A25697-ND 40 28 1721574 1B 2 Cap In-Line .386 (9.80) A30714-ND .68 45 794896-1 
ар In-Line К : й р 
3 551 (14.00) A25688:ND 51 35 172158-1 4 Plug Dual Row | 486 (12.34) | A30710-ND 59 39 | 794805-1 
4 Plug Dual Row 386 (9.80) Б АЛДЫН 52 36 17215751 4 Сар Dual Row .386 (9.80) A30715-ND 32 47 | 794939-1 
5 Cap Dual Row A25572-ND 60 41 172159-1 
6 Plug Dual Row 551 (14.00) A25573-ND 62 49 172168-1 6 Plug Dual Row .651 (16.54) A30711-ND .85 56 794895-1 
Cap Dual Row ` ` A25574-ND .63 43 172160-1 š 6 Cap Dual Row .386 (9.80) A30716-ND .94 62 794940-1 
Plug Matrix A25702-ND 67 45 172169-1 
9 551 (14.00 , Е 
Cap Matrix (14.00) КЕБЕТЕ Е p 1291611 8 Plug Dual Row .814 (20.68) A30712-ND 93 61 794821-1 
| u Plug Matrix uam ISTUD 7 а 1721764 8 Cap Dual Row .714 (8.14) A30717-ND 103 .68 794941-1 
Сар Matrix A25700-ND 74 50 172162-1 10 Plug Dual Row .977 (24.82) A30713-ND 101 87 794781-1 
15 Plug Matrix .882 (22.40) A25704-ND 99 67 172171-1 10 Сар Dual Row .877 (22.28) A30718-ND 144 75 794942-1 
Cap Matrix A25701-ND 94 .64 172163-1 
8 714 (18.4) A25575-ND 54 37 770579-1 2 Interface Seal — A30719-ND 47 31 794772-2 
10 877 (22.28) А25576-М0 60 41 770580-1 4 Interface Seal - A30720-ND 50 33 794772-4 
12 Plug Dual Row 1.040 (26.42) A25577-ND .65 44 770581-1 = 6 Interface Seal = A30721-ND 52 135 794772-6 
14 1.203 (30.56) A25578-ND 1.45 .98 770582-1 i араба Seal _ m ПЕ РЕ Е 
4 16 1.366 (34.70) A25579-ND 1.01 .68 770583-1 n hias sai ANA К " жул 
18 1529 (38.84) | A25580-ND 114 7 770584-1 Шы. T š | 
20 Plug Dual Row 1.692 (42.98) A25581-ND 1.26 85 770585-1 - - Cavity Plug Seal = A30724-ND 27 18 794995-1 
22 1.855 (47.12) A25582-ND 1.39 .94 770586-1 —— 
24 2.018 (51.26) | A25583-ND 152 102 770587-1 — | — | Cavity Wire Seal = ВЕНА 21 24 | 79475841 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: • Material: Brass • Stock Thickness: .008" (.20mm) Connector Connector 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030" (.000762mm) min. gold in mating area and 
-000100" (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Socket 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing АМР Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
Y " Е А A25667-ND 14 9.37 794059-1 A25667CT-ND - 52.43 A25667TR-ND 10,000 28.31/M 770835-1 
oe 095 - 050 (889-127) B 671 (17.04) A25671-ND AT 31.54 794059-3 A25671CT-ND — 270.90 A25671TR-ND 10,000 146.29/M 770835-3 
А A25675-ND 14 9.37 770985-1 A25675CT-ND — 52.43 A25675TR-ND 7,000 31.46/M 770901-1 
кылы (1191378) В 671 (17.04) | A25679-ND 47 3154 | 7709853 | A25679CT-ND - 27090 | A25679TR-ND | 7000 | 16254/M | 770901-3 
22-18 .059 - 110 or .133 max. A 671 (17.04) A25683-ND 14 9.37 710987-1 A25683CT-ND 28.83 52.43 A25683TR-ND 4,500 31.46/M 770903-1 
ог 22(2) (1.50-2.79 ог 3.38) B ў Ё A25687-ND AT 31.54 770987-3 A25687CT-ND 141.52 257.30 A25687TR-ND 4,500 154.38/M 770903-3 
20-16 1079 - 126 or .094(2) p i т i n ° 
or 20 (2) (2.01 - 3.20 or 2.79) A .689 (17.50) A25691-ND .09 5.82 171638-1 A25691CT-ND 48.05 A25691TR-ND 4,000 28.83/M 171636-1 
Socket Contacts 
A A25668-ND 14 9.37 794058-1 A25668CT-ND = 52.43 A25668TR-ND 10,000 28.31/M 770834-1 
30:26.. | 088-050 ай а, B 859 (16.74) | A25672-ND 47 3154 | 7940583 | A25672CT-ND = 28448 | A25672TR-ND | 10000 | 153.62/M_| 770834-3 
т E т А A25676-ND 14 9.37 710986-1 A25676CT-ND = 52.43 A25676TR-ND 7,000 31.46/M 770902-1 
2422 :047 22069119173) B 659 (16.74) A25680-ND AT 31.54 710986-3 A25680CT-ND — 282.03 A25680TR-ND 7,000 169.22/M 770902-3 
22-18 .059 - 110 or .133 max. A 659 (16.74) A25684-ND 44 9.37 770988-1 A25684CT-ND 28.83 52.43 A25684TR-ND 4,500 31.46/M 770904-1 
ог 22(2) (1.50-2.37 or 3.38) B : ў A25688-ND AT 31.54 710988-3 A25688CT-ND 141.52 257.30 A25688TR-ND 4,500 154.38/M 770904-3 
20-16 .079 - 126 
or 20 (2) (2.01 - 3.20 or 2.79) A .689 (17.50) A25692-ND .09 5.74 171639-1 A25692CT-ND E 48.38 A25692TR-ND 4,000 29.03/M 171637-1 
Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK® 
nd НЕТ A25693-ND 18 12.00 174670-1 
Contact Extraction Tool... * А25695-МО 18.90 - 189727-1 
Contact Insertion Tool .... A1444-ND 2174 - 455830-1 
PRO-CRIMPER II Hand Tool, w/Die, 22-26AWG. A25584-ND 145.50 = 90758-1 
PRO-CRIMPER II Hand Tool, w/Die, 18-22 or 22(2)AWG . A25585-ND 145.50 = 90759-1 
PRO-CRIMPER ІІ Hand Tool, w/Die, 16-20 or 20(2)AWG . A25586-ND — 216.00 - 90760-1 — = - - - - - 


More Product Available Online: www.digikey.com 
128 (ro53) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


тусо 
Electronics AME MATE-N-LOK2? Connectors 


Mini-Universal MATE-N-LOK2®: Features: • Pins and sockets can be intermixed in the same housing although they cannot be intermixed with standard Mini Universal Mate-N-Lok® housings * Contacts accept wire size range 30-16AWG • .163" 
(4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program of UL Inc File No. E28476 Performance Characteristics: “ Dielectric Withstanding Voltage: 1500V AC or DC between adjacent circuits at sea level • Insulation Resistance: 100 
megohms minimum between adjacent circuits • Voltage Rating: 600V AC or DC * Contact Retention: 2016. min. per contact • Durability: 25 cycles, mating and unmating * Current Rating: Up to 10.5 amps per circuit: 2 position 
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.679 
(17.25): 2 Circuit | š T азбаассавсаеі 
.844 | ; : - (@lelolelelelolelƏ[olele] 
(21.44): 3 Circuit 
Жыл б) 
, А _ 
PLUG š PLUG 
1 — ара] 
571 
(14.50): 2 Circuit P (4. СВЕ) 
736 ба” J ЕТ [- 163 (4. 
J (18.69): З Circuit 4 z н) 
САР | САР 
Mini-Universal MATE-N-L0K2° Connectors: 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Рап Мо. 
.163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon 16 Plug, Dual Row 1.551 (39.40 A25716-ND 1.18 .80 794206-1 
2 Plug, In-Line — A25654-ND 57 39 794184-1 Сар, Dual Row 551 (39.40) | A25717-ND 144 77 794207-1 
1 Cap, In-Line A25655-ND 1.12 76 794185-1 18 Plug, Dual Row | i714 (43.54 A25718-ND 132 89 794208-1 
3 Plug, In-Line — A25656-ND 60 41 794186-1 Cap, Dual Row 714 (43.54) | A25719-ND 1.53 1.04 794209-1 
Cap, In-Line A25657-ND 96 65 794187-1 a 50 Plug, Dual Row | 577 (47.68) | A25720-ND 147 1.00 794210-1 
4 ШУ Row .571 (14.50) 12565610 га P: D Cap, Dual Row š i A25721-ND 1.70 145 794211-1 
2 к Plug, Dual Row | 6 нато A25660-ND $i 42 | 794190-1 22 Plug, Dual Row | 04045182) E ne DE 
Cap, Dual Row «736 (18.70) A25661-ND 1.43 .76 794191-1 Plug. Dual Row A25724-ND 147 1:00 794214-1 
" Plug, Dual Row 899 A25662-ND 1.05 Л 794192-1 24 4 2.203 (55.96) қ i 
.899 (22.24) 4 а Сар, Dual Row A25725-ND 2.04 1.38 794215-1 
Cap, Dual Row A25705-ND 1.19 .80 794193-1 Play, Matrix Е 120 T 7941914 
o | берар, | 1.062 (26.97) | хр 0 NES 9 Сар, Matrix | 1738 (18.69) | A25707-ND 127 46 | 794195-1 
й Plug, Dual Row A25711-ND 54 64 | 794198-1 4 12 Plug, Matrix .901 (2289) | A25709-ND 1.09 74 | 794200-1 
12 Сар. Dual Row | 1229 (31.12) | A25712-ND 1.08 73 | 7941994 Cap, Matrix A25710-ND 132 89 | 7942014 
Plug, Dual Row A25664-ND 1.09 74 794202-1 Plug, Matrix A25714-ND 2.89 1.95 794204-1 
14 Cap, Dual Row | 1-388 (35.26) | A25713-ND 1.08 73 | 794203-1 1 Cap, Matrix 1067 (27.10) | A25715-ND 1.35 91 | 794205-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK2? Contacts 


Specifications: * Material: Brass • Stock Thickness: .010" (.25mm) 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030" (.000762mm) min. gold in mating area 
and .000100" (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050" (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


|— 775 (19.69) — 
Pin (1989) Socket I— .775 (19.69) — 


А ИЯ 
Connector ІН Connector ЕЁ 


Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 1 100 Part No. (AWG) Inch (mm) Plating Part No. 1 100 Рап Мо. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Socket Contacts 
A A28800-ND 14 9.37 794224-1 А A28808-ND 44 9.37 794225-1 
30-26 :035-.050 (8.89-1.27) B A28801-ND 47 3154 794224-3 30-26 :035-.050 (8.89-1.27) B A28809-ND AT 31.54 794225-3 
A A28802-ND 14 9.37 794226-1 А A28810-ND 44 9.37 794227-1 
26-22 -047-.069 (1.19-1.75) B A28803-ND 47 3154 | 7942263 26:22 - M72069 1119415) B A28811-ND 47 3154 | 794227-3 
А A28804-ND 14 9.37 794228-1 А A28812-ND 14 9.37 794229-1 
22-18 059-110 (1.50-2.79) B A28805-ND 47 3154 | 7942283 22-18 -059-.110 (1.50-2.79) B A28813-ND AT 31.54 794229-3 
А A28806-ND .18 12.18 794230-1 А A28814-ND 18 1218 794231-1 
20-16 079.126 (2.01-3.20) B A28807-ND AT 31.54 794230-3 20-16 -079-.126 (2.01-3.20) B A28815-ND 47 31.54 794231-3 
Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2® 
Digi-Key Price AMP Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Pro-Crimper III with Die Set, 30-26 AWG .. A9819-ND 162.00 90870-1 Die Se,t 30-24 AWG (use with A9996-ND).... A9956-ND 105.00 90870-2 
Pro-Crimper III with Die Set, 26-22 AWG.. A25584-ND 145.50 90758-1 Die Set, 26-22 AWG (use with A9996-ND) . A30039-ND 111.00 90758-2 
Pro-Crimper III with Die Set, 22-18 AWG .. A25585-ND 145.50 90759-1 Die Set, 22-18 AWG (use with A9996-ND) . A30040-ND 111.00 90759-2 
Pro-Crimper III with Die Set, 20-16 AWG A30726-ND NEW! 561.00 58707-1 Die Set, 20-16 AWG (use with A9996-ND) . A30727-ND NEW! 495.00 58707-2 
Certi-Crimp Hand Tool, 22-18 AWG A9916-ND 454.50 91522-1 Pro-Crimper ІІ Hand Tool (without Die Set) .. A9996-ND 66.00 354940-1 
Mini-Universal MATE-N-LOK® Specifications: • Contact Material: Brass • Solder Tail Diameter: .039" (1.00mm) • Housing: UL94V-0 White Nylon Contact Plating: A: Tin-Lead Finish- Plated with .000150" 
U ersa m 0 (.00381mm) min. tin-lead over .000050" (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact. B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) min. gold in mating area and 
and MATE-N-LOK2? Headers 000100” (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050" (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Fig. 1 .220 (5.58) 


F 
A 
+ 


No. of Contact Dimension A Digi-Key Price Each АМР No. of Contact Dimension A Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | PartNo. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part Мо. 1 100 | Part No. 
.163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) 2 12 Dual Row B 1.039 (26.39) A25612-ND 3.15 213 | 794066-2 
A A25589-ND 57 39 | 770166-1 n m A pum A25606-ND 125 85 | 770182-1 
2 icing A 387 (9.83) A25590-NDT 62 42 | 770872-1 S B 581 (14.00) | 425607-ND 3.67 2.47 | 770182-2 
В Ы A25591-ND 95 .65 | 770166-2 ' A A25613-ND 154 104 | 770186-1 
, B A25592-NDT 1.06 72 | 770872-2 $ | oe Matrix B 713 (1811) | A25614-ND 415 320 | 770186-2 
A A25593-ND 62 42 | 770170-1 : A A25617-ND 186 126 | 770190-1 
Я бла А 550 (13.97) | A25594-NDf 76 52 | 770873-1 15 Matrix B 877 (2228) | A25618-ND 5.89 397 | 770190-2 
B j : A25595-ND 1.46 98 | 770170-2 A A25615-ND 133 90 | 794067-1 
B A25596-NDT 146 99 | 770873-2 14 | Dual Row B 1202(8053) | A25616-ND 3.68 248 | 794067-2 
A A25597-ND 70 48 | 770174-1 A A25619-ND 148 1.00 | 794068-1 
A A25598-NDT .94 .64 | 770874-1 16 | Dual Row B 1.365 (34.67) | A25620-ND 407 274 | 794068-2 
4 Dual Row .387 (9.83) Š й й 2 
В азза 118 B0: | :710174-2 А A25621-ND 1.66 1.12 | 794069-1 
B A25601-NDT 178 121 | 770874-2 4 18 | Dual Row B 1.528 (38.81) | A25622-ND 46 212 | 794069-2 
А A25602-ND 72 49 | 770178-1 H Я 
© -If Dual Row B 550 (18.97) | д25603-М0 168-114 | 770178-2 20 | DulRow | А 1.691 (42.95) | ЗМ CERES ші 
2 А A25604-ND 122 83 | 794065-1 д д 
8 | DualRow | в 713 (18.11) | 25605-М0 218 147 | 794065-2 22 | DulRow | в 18544709) | 72562510 CES AME р 
A A25608-ND 137 93 | 770743-1 т E 
рыно 25 в 877 (22.28) | A25609-ND 265 179 | 770743-2 24 |DulRow | в 2.017 (51.23) | 2362710 CEN. JE 
A A25610-ND 131 88 | 794066-1 
12 | DualR 1.039 (26.39 
bd A (26.39) A25611-NDT 1.61 1.09 | 770621-1 1 These part numbers are without drain holes (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 129 
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Electronics 


MATE-N-LOK2® Connectors (Cont) 


AMP 


Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-L0K2° Headers 


.500 (12.70) 
e 5 


.500 (12.70) 
|= | 
Pe E: BERGE 
(3.68) У LJ 1236 (5.99) ЕВ ай 
.270 (6.86) 
No. of Contact Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Dimension A Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 Part No. 
«163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 6 12 Dual Row A 1.040 (26.42) A25641-ND 2.02 1.36 770972-1 
; imi A — A25629-ND 74 50 | 770966-1 B А25642-М0 5.93 399 | 770972-2 
5 Шыде B 388 (9.86) | A25630-ND 1.54 1.04 | 770966-2 do ie A 1.203 (вове) | A25643-ND 299 202 | 770973-1 
я А A25631-ND 107 73 | 770967-1 B ` й A25644-ND 8.02 540 | 770973-2 
3 In-Line .551 (14.00) 

B A25632-ND 2.54 172 | 770967-2 7 P 

"Emm A 1366 (34.70) | A25645-ND 1.99 134 | 770974-1 
4 | DualRow A .388 (9.86) A25633-ND 1.00 68 | 770968-1 B ` i A25646-ND 9.14 6.15 | 770974-2 

2 == =! E D ; [18 | Dual Row A 1.529 (3884) | A25647-ND 336 226 | 794105-1 

© 1] Dual Row E 551 (14.00) | A25636-ND 353 2.38 | 770969-2 20 | Dual Row А 1.692 (42.98) | 25648-10 310 243. | 7941067 
B A25649-ND 11.69 787 | 794106-2 

Š Я баі А ТҮЛЕГІ A25637-ND 1.52 103 | 770970-1 

us Row. B 714 (18.14) A25638-ND 4.65 3.13 | 770970-2 22 Dual Row A 1.855 (47.12) A25696-ND 440 2.77 | 794107-1 

A A25639-ND 177 149 | 770971-1 A A25650-ND 4.48 3.02 | 794108-1 

24 | Dual Row 2.018 (51.26 

10. |; DualRow B 1877 (22.28) | A25640-ND 577 389 | 770971-2 B (9126) | A25651-ND 14.02 944 | 794108-2 


Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Fig. 1 


3 & 4 Circuits, In Line 
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Socket Housing (Plug) 


Pin Housing (Cap) 


J Ee 


Socket Housing 


Socket Housing (Plug) 


Mate with Free Hanging Socket Connectors 
Housing Material: Natural nylon 

Pin Material: Copper alloy. 

Note: Use standard pin for .062" (1.57 mm) 


thick PC board. Use long tail for .125" 
(3.18 mm) thick PC board. 


No. of Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension — Inch Digi-Key Pricing AMP 
Cir. | Description A B с D E Е Part No. 1 100 | Part No. Cir. | Description Part No. Part No. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing 
з |Ріп Housing .890 645 123 123 810 —]  A1400-ND 20 15.78] 1-480305-0 Pre-Tin with Detent Lock 515 — A1208-ND .36 28.14 | 350209-1 
Socket Housing | 890 645 123 423 -- 630 Al401-ND 23 18.32 1-480304-0 Gold with Detent Lock 515 — A1209-ND 1.20 97.42 | 350209-2 
4 [Pin Housing 1.000 845 123 123 1010 —|  A1402-ND 24 19.16|1-480426-0 Рге-Тіп Positive Lock 55 — A14364-ND AT 37.08 | 350539-1 
Socket Housing | 1.090 845 123 423 — .830|  A1403-ND 52 — 41.83| 1-480425-0 2 | Gold Positive Lock 55 - A14365-ND 1.4 116.68 | 350539-2 
6 [Pin Housing 850 575 138 138 655 -|  A1404-ND 40 31.64 1-480276-0 Pre-Tin with Positive 
Socket Housing | .850 —.575 138 1398 -- .565| Al405-ND .66 — 53.03| 1-480273-0 Lock Long Tail 55 - A14366-ND 1.02 82.25 | 350540-1 
g |Ріп Housing 1.085 815 .135 135 .905  —|  A1406-ND 70 56.28) 1-480277-0 Pre-Tin Detent | 
Socket Housing | 1.085 815 435 .135 — —  .805|  A1407-ND 178 63.11| 1-480274-0 В гок Long Таб — = TUE 62 ш ied 
Pin Housi 1320 1050 135 135 1145  —| А1424-0 .83 67.25| 1-480278-0 re-Tin with Detent Loc : = Я . ] d 
12; пото. T ў 8 ў Gold with Detent Lock 75 | A1211-ND 183 14836 | 350210-2 
Socket Housing |1.320 1.050 135 135 1.045| — A1425-ND .90 —72.83| 1-480275-0 Wit OB 
Pin Housin 1555 1290 .133 .133 1382 -|  AM26-ND 117 9494 1-480324-0 Pre Tin Positiva Lock 75 — Ep D 107 87.00 | 350541-1 
15 0, j i : : : : : 3 | Gold Positive Lock ns - A14369-ND 2.07 167.57 | 350541-2 
Socket Housing |1555 1290 133 133 -- 1280]  A1427-ND 1.32 106.76| 1-480323-0 Pre-TIm ТЕГТІ 
Fig. 2 - Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Tek Long Tail 715 ES A14370-ND 81 65.47 | 350423-1 
Pin Housing Pre-Tin with Detent Lock 95 = A1212-ND 53 4193 | 350211-1 
Detent Lock 300 1200 — - - -! A1204-ND 11. 840|1-480350-0 Gold with Detent Lock 915 — A1213-ND 1.46 115.75 | 350211-2 
Pin Housing 300 1240 = = | Абв 09 6.22 1-480351-0 Pre-Tin Positive Lock 915 — A14371-ND 1.03 8149 | 350543-1 
1 [Socket Housing | — -- — 260 870 —|  A1409-ND .09 — 6.92|1-480349-0 Gold Positive Lock 935 - A14372-ND 2.84 230.18 | 350543-2 
Pin Housing 4 Pre-Tin Positive 
Detent Lock 300 135 - | — - —  A25388-ND* 27 21.63 1-480401-0 Lock Long Tail 935  — A14373-ND 1.82 14722 | 350544-1 
Socket Housing | — = — 20 59% A25389-ND* 11 9.04 1-480400-0 Pre-Tin Detent | 
Pin Housing .610 .930 30 - - -) Al40-ND At 8.80| 1-480319-0 Lock Long Tail 915 - A14374-ND 95 76.58 | 350424-1 
Socket Housing — — — 530 860 .295 A1411-ND 11 8.76| 1-480318-0 Gold Detent Lock Long Tail .915 — A14375-ND 4.84 391.52 | 350424-2 
2 |Pin Housing Pre-Tin Positive 
Detent Lock 610 990 30  — - —|  A25756-ND' 49 39.86 1-480498-1 Lock Dual Row 105$ - А1214-М0 73 57.49 | 1-380999-0 
Socket Housing | — — — 530 4860  295|  A25757-ND' 47  3840|1-480393-1 6 | Gold Positive 
Pin Housing 810 330 35 — —  —|  A1400-ND 20  1578|1-480305-0 E Dual Row 75 - | A1215-ND 3.08 24942 | 2-380999-0 
Socket Housi —  — — 85 850 20]  A1429-ND 21 16.56 | 1-480303-0 i 
А НОНО 119 Lock Long Tail Dual Row | 705 — |  A14376-ND 1.14 91.88 | 350425-1 
Detent Lock 810 .930 .325  — — —|  A25414-ND* 43  35.04|1-480387-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — —  — 405 450 29]  A25415-ND* 47  38.09|1-480388-0 pk Du Row 900 - ШОШ 84 66.78. [:3502124 
Pin Housing 1010 .930 30 —  — -) A1lM0-ND 24 1916] 1-480426-0 8 j Я = 7 Т 
Socket Housing | — —_ — 1.080 450 310]  A1431-ND 20  16.14| 1-480424-0 cade Long Tall 800 (АБЫЛДАУ 120 U10395: 599042651 
4 Pin Housing E T й 
Detent Lock [1010 930 30 — — —|  A25416-NDR 119  9635|794132-1 gi Dur Ro 900 АТАШ 3.54 — 28690 | 350212-2 
Socket Housing | — — — 1030 .850 310| А25417-М0} 34  2772|770827 Lack Dual our 4105 — A1218-ND 100 7873 | 1-380991-0 
6 [Pin Housing 5 = = = - -)| MND 58 4684 14803400| | |. | Gold Positive : - г 
Socket Housing 610 A1413-ND 41 32.30 1-480270-0 Lock Dual Row 1095  — | A1219-ND 4.68 378.69 | 2-380991-0 
в [Pin Housing 90 = = = - -)| А .63 51.37 1-480345-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing 805 A1207-ND 43 33.86 1-480283-0 Lock Long Тай 1095 — |  AM378-ND 184 _ 14927 | 350219-1 
чо [PinHousing 110% = = — — | №414 73 58.89 1-480339-0 
Socket Housing 1.00 A1415-ND .82 — 6628|1-480285-0| + UV Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated (Continued) 
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Fig. 7 


Mating parts include socket housings, a vertical PC Board socket 
header and the insulation displacement connectors (IDC) 
Specifications: е Рге-Тіп Solder Tail: width .052" (1.32mm) • Hous- 
ing Material: Nylon, black * Flammability Rating: UL94V-2 * Con- 
tact: Phosphor bronze * Pin Material: Copper alloy 
Recommended PC Board Layout: .061" (1.57mm) thick PC 
Board. 


No. of Dimension-nch| Digi-Key Pricing АМР No. of Dimension - Inch Digi-Key Pricing AMP 
Cir. | Description A B Part No. 1 100 Part No. Cir. | Description A B Part No. 1 100 Рап Мо. 
Pre-Tin Positive Lock 1.290 = A14379-ND 1.87 151.09 | 350213-1 4 UL94V-2, Nylon, Natural, 
12 Pre-Tin Positive Surface Mount Compatible 1.000 = A25431-ND 141 113.91 | 770846-1 
Lock Long Tail 1290  — A14380-ND 1.95 157.63 | 350220-1 4 | UL94V-0, Nylon 1000 = ^25432-ND 132 106.75 | 1-641737-1 
" пети mE Lock 1680  — A14381-ND. 2.65 214.16 | 350214-1 Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header 
Lock Long Tail 1680 — |  A14382-ND 3.01 243.39 | 350427-1 4 | Pin Header, In-Line =  — | Ага 126 10220 | 770829-1 
Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate with Socket Housing - UL94V-2 Fig. 8 - Insulation Displacement Connector (IDC) 
Pre-Tin, with Detent Lock 945 — | A25420-ND 68 5540 | 770328-1 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 A14383-ND 53 4210 | 770156-2 
ашон Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-0 A25433-ND 76 6157 | 794036-3 
4 Pre-Tin, with Detent Lock 
Housing Material UL94V-0 915 — A25422-ND 58 46.86 | 794236-1 Pre-Tin Pin Finish 20AWG, Yellow, UL94V-2 A14384-ND 53 42.10 | 770156-4 
12 | Gold, with Positive Lock 1290 = A25423-ND 5.38 435.76 | 350213-2 Бес Тп, Ne ee ING MEME 23 a 1310382 
5 - x - p = ғас Ж re-Tin Pin Finis! , Orange, - 5- 5 A 770156- 
паз 26 Board Vertical Socket Header - Mate with Pin Housing – UL94V-2 Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-0 A25435-ND 94 7633 | 794036-1 
re-Tin, In-Line i 
4 Ч Ad Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-2 A25436-ND 82 66.71 | 770156-5 
5 BM 1000 = ШАШ 110 1209 M Pre-Tin, 16AWG, Blue, Ш1 94Г\-0 A25437-ND 76 61.57 | 794036-4 
9 | Pre-Tin, Matrix 960 — | A25764-ND 137 110.71 | 350642-1 = Dust Covers for ЮС Рана -UL94V 2 
12 Pre-Tin, Matrix 1.200 = A25426-ND 262 21242 | 350643-1 For Standard Wiring, Polyester, White — = A25438-ND 46 13.04 | 770232-1 
15 Pre-Tin, Matrix 1.440 = A25765-ND 3.21 259.64 | 350644-1 For Standard Wiring, Polyester, White = == A25439-ND A7 13.51 | 770233-1 
Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing Fig. 9 - Commoning Tabs - Use With Pin Housing 
2 Socket Housing (Plug) 435 == A14357-ND .35 28.01 | 1-480720-0 2 Holes, Brass, Tin Plated 377 .203 A25427-ND 05 4.15 | 60843-1 
3 Socket Housing (Plug) .630 = A14358-ND 74 59.96 | 1-480721-0 3 Holes, Brass, Tin Plated 579 203 A25428-ND .06 4.55 | 60842-1 
4 | Socket Housing (Plug) 830 — A14359-ND 81 65.43 | 1-480722-0 Tools 
Fig. 5 - Motor Mount Housing (Positive Lock) Certicrimp Crimp Tool, 20-24AWG, .060”-.100” Insulation Diameter A9974-ND 426934 | 91512-1 
6 Pin Housing (Cap) 705 = A14361-ND .60 48.96 | 1-480271-0 Certicrimp Crimp Tool, 30-22AWG, .035"-.055" Insulation Diameter A9951-ND 446.88/1 91515-1 
6 Socket Housing (Plug) = 610 A1413-ND 41 32.30 | 1-480270-0 Certicrimp Crimp Tool, 20-24AWG, .043"-.100" Insulation Diameter A9948-ND 535.50/1 91528-1 
8 Pin Housing (Cap) 900 = A25410-ND 1.02 82.20 | 1-480284-0 Certicrimp Crimp Tool, 14-20AWG, .100”-.130” Insulation Diameter A9908-ND 393.68/1 91504-1 
10 Pin Housing (Cap) 1.095 = A25411-ND 1.16 94.15 | 1-480286-0 Pro-Crimper ІІ Crimp Tool Without Dies A9996-ND 66.00/1 354940-1 
12 Pin Housing (Cap) 1.290 — A25413-ND 1.27 102.92 | 1-480288-0 Pro-Crimper II Die Set 18-24AWG A9940-ND 105.00/1 90574-2 
12 Socket Housing (Plug) — 1.195 A25412-ND .90 72.83 | 1-480287-0 Pro-Crimper 11 Die Set 14-20AWG A9939-ND 105.00/1 90575-2 
16 Pin Housing (Cap) 1.680 — A14363-ND 1.01 82.04 | 1-480439-0 Contact Extraction Tool A1419-ND 14.36/1 465644-1 
16 Socket Housing (Plug) — 1.585 A14362-ND 1.33 107.40 | 1-480438-0 Contact Insertion Tool A9998-ND 18.16/1 91002-1 
Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing Contact Insertion Tool (Tweezer Type) A1444-ND 21.741 455830-1 
7 — S w Pro-Crimper 11 Crimp Tool, With Dies, 18-24AWG A25418-ND 158.40/1 90574-1 
2 | UL94V2, Nylon, Natural 600 FEE ШЕ сЕ Pro-Crimper II Crimp Tool, With Dies, 14-20AWG A25419-ND — 158401 | 90575-1 
3 UL94V-0, Nylon .800 — A25429-ND 1.58 128.06 | 643488-1 
4 UL94V-2, Nylon, Natural 1.000 = A25430-ND 87 70.25 | 641737-1 * UV Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated 
Contacts 
Insulation Dia. Digi-Key Pricing АМР Digi-Key Tape & Reel* АМР 
Description Range Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. Size Pricing | Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 
Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 1.70 11.42 61174-1 A25547TR-ND 8,000 27.93/M | 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 1.70 11.42 61173-1 A25548TR-ND 6,500 27.94/М | 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG A25549TR-ND 8,000 62.42/M | 350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin .040 - .075 A25550-ND 2.69 18.10 61173-4 A25550TR-ND 6,500 57.65/M | 350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 13.30 89.50 61174-5 A25552TR-ND 8,000 411.36/M | 350079-5 
5 : Socket, Brass, Gold A25767-ND 13.30 89.50 61173-5 
. earns UD to 13 aps maximum (based Pin, Brass, Pre-Tin M422-ND 1.15 774 | 60618-1 
on 30°C temperature rise) Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 114 7.64 60617-1 
e Low insertion/extraction forces Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 251 1686 | 60618-4 | A25554TR-ND 8,000 | 57.65/М | 61116-4 
* UL recognized for 250 volts, AC/DC Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 2418AWG A25555-ND 2.51 16.86 60617-4 A25555TR-ND 7,000 43.14/M | 61314-4 
* CSA certified Pin, Brass, Gold 060 - 100 A1432-ND 10.87 65.59 | 60618-5 
Socket, Brass, Gold а й A1433-ND 10.87 7310 60617-5 A1433TR-ND 7,000 411.86/M | 61314-5 
Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 13.12 88.25 60618-6 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 11.20 75.94 60617-6 A25559TR-ND 7,000 353.67/M | 61314-6 
Pin, Brass, Select Gold A25560TR-ND 8,000 232.50/М | 61116-7 
Ріп, Вга55, Рге-Тіп A1420-ND 1.14 7.64 60620-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.14 7.64 60619-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 2.51 16.86 60620-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 100 - 130 A25562-ND 2.51 16.86 60619-4 
Pin, Brass, Gold i Ë A1434-ND 13.30 89.50 60620-5 A1434TR-ND 5,000 411.36/M | 61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 10.87 65.59 60619-5 
N i Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 12.47 83.89 60619-7 A25565TR-ND 5,000 489.48/М | 61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin A25568-ND 1.70 11.42 350639-1 A25568TR-ND 3,000 4440/M | 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin 115 Max. A25567TR-ND 3,000 4440/M | 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Bronze, Pre-Tin (stacked) A25769TR-ND 3,000 83.04/M | 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 2.51 16.86 350638-4 A25570TR-ND 3,000 83.04/M | 350557-4 
Fig. 2 - PC Board Contacts 
Socket Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin — A24727-ND 2.05 18.03 61518-1 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin — A24728-ND 216 19.01 61320-1 
For PC board with the following Keying Plug 
specifications: 
* Board Thickness: .062" (1.57mm) Nylon, Natural UL94V-2 — A16066-ND — 12.65 200821-1 


* Board Hole Size: .057" (1.45mm) 


Gold Finish - Plated with .000030 min. gold in mating area and inside wire barrel over .000050 min. nickel Select Gold Finish - Plated with .000030 min. gold in mating area over .000050 min. 
nickel * The TR are also available in CT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 131 
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* Pins and sockets can be intermixed in the same housing 
° Positive polarization * Pin or socket contact can be hot 
° Positive locking housings • Removable, crimp snap-in 
contacts * Low contact mating force “ Dual locking 
lances provide optimum contact stability ” Panel-mount 
or free-hanging * Harness to PC board capability using 
pin or socket header assemblies Features: * Rated to 
600V e Insulation capacity to .200" (5.08 mm) diameter 


Universal MATE-N-LOK? Connectors - Soft Shell 


Fig. 2 


HEADER 


* Circular design allows the 
connector to pass through 
7/8 inch knock-out holes in 
electrical fixtures and boxes 
Features: * Voltage: 600 
VAC or DC * Current: 20A 
maximum per UL-1977 


Dim. in inch (mm) 


* Special flanged universal MATE-N- 
LOK cap housing Features: • Voltage: 
600V * Current: 15.5A max. 


* Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing 


Fig.4 


* Mating Connectors: 
Housings and headers 
having the same num- 
ber of circuits. * Pins 
and sockets can be 
intermixed in the same 
housing * Test probes 
have 5A max. current 


Fig. 4A — 


2-5 Circuits 6 Circuits 


@ .084 (2.13) Pin- 
Mates with Universal 
<-МАТЕ-М-.ОК 


Sockets 


rating * 1,000,000 
cycles * Test connec- 
tor housings are of the | 
same configuration as (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Неай | < (2) #6х5/8 Lg Type B Pan Head 
standard housings sheet metal screws (not supplied) 4 sheet metal screws (not supplied) 
Connectors No. of Digi-Key Price Each AMP 
TIT Digi-Key Pricing АМР Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. 
" kits m ў Test Connectors (with spring loaded contacts) 
Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. Ж Plug In-Line A25328-ND 2831 22.92 350848-2 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Connectors Cap In-Line A25331-ND 29.80 24.13 350849-2 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) 3 Plug In-Line A25731-ND 40.85 33.07 350848-3 
1 Plug In-Line A14276-ND 27 2163 | 350865-1 m Сар pum REND Be 4,42 3906493 
Сар In-Line A14277-ND 27 21.63 350866-1 ug In-Line ў | й š 
P ble esent Е DE ш Cap In-Line A25329-ND 49.37 39.97 350849-4 
2 И ИТ 3 2019 35077841 5 Plug In-Line A25733-ND 63.23 51.19 350848-5 
ар In-Line 79- 37 . 50778- Сар In-Line A25734-ND 63.36 5129 250849-5 
3 Plug In-Line A14280-ND 31 24.65 350766-1 4B " Plug Matrix A25735-ND 76.55 61.97 350848-6 
Cap In-Line A14281-ND 38 29.71 350767-1 Сар Matrix A25736-ND 76.63 62.04 350849-6 
Plug In-Line A14282-ND .33 25.71 350779-1 . : Я i Š В 
4 Сар In-Line A14283-ND 41 32.55 250780-1 Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 
5 Plug In-Line A14284-ND 35 27.47 350809-1 No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each AMP 
Cap In-Line A14285-ND 42 33.19 350810-1 Fig. | Circuits | Description Supplied | Size (Inch) | Part Мо. 1 100 Part No. 
Plug In-Line A14286-ND 74 58.37 640581-1 Enclosed Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
1 6 Cap In-Line A14287-ND* 1.92 155.37 926307-3 2 In-Line Yes 140-190 | A14338-ND 1.02 82 |640713-1 
Plug Matrix A14288-ND 47 36.89 350715-1 No .200-.350 | A25162-ND 1.02 .83 | 640713-2 
Cap Matrix A14289-ND 41 32.50 350781-1 3 In-Line Yes .040-.190 A14339-ND .95 45 640714-1 
Plug In-Line A14290-ND 63 48.08 | 640582 No 200-350 | A25163-ND 82 67 641945-1 
8 CoD УБЕ рТ» 232 18746 ЕНЕ i = Yes .040-.190 | A14340-ND 1.04 .85 | 6417761 
ар ИВ : š neang No .200-.350 | A25164-ND 89 173 _ | 641776-2 
9 Plug Matrix A14292-ND 40 31.99 350720-1 5 й Yes .040-490 | A14341-ND 1.05 .86 |643030-1 
Cap Matrix A14293-ND 50 39.48 350782-1 5 cud No .200-.350 | A25165-ND 1.05 .86 | 643030-4 
12 Plug Matrix A14294-ND 52 40.85 350735-1 6 In-Line ЦЕ р 2) 81454221) 106 ІШ тое 
Cap Matri A14295-ND 61 48.36 350783-1 0 :200-. d : Е d 
PI MES AYER - кы | "9073851 8 In-Line Yes | 040-190 | Al4343-ND 109 — 88 [6433141 
15 Lg : у 6 .120-650 | A14344-ND 98 78 | 640715-1 
Cap Matrix УЕ 1.02 8231 | 350784-1 9 ай : 120-650 | A14345-ND 1.01 81 | 640716-1 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 12 ашк 88, 150-750 | A14346-ND 144 93 | 640717-1 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 15 .200-.850 A14347-ND 1.13 .90 640718-1 
1 Plug In-Line A14270-ND л 8.32 1-350867-0 Enclosed Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
Cap In-Line A14271-ND м 878 770421-1 2 пад i 27 x RENT E: 73 ІШ 92 
-Li Я " w" 0 P am is A а ы. E 
2 Plug In-Line КЕШЕ 19 Таз 174806900 : Yes | 040-190 | A14349-ND 98 75 | 1-640720-0 
Сар In-Line A1449-ND 17 13.59 1-480699-0 3 In-Line No 200-350 | A14350-ND 12 427 |64176341 
3 Plug In-Line A1450-ND 18 14.21 1-480700-0 1 ТЕ Yes .040-190 | A25168-ND .94 46 | 641775-1 
Cap In-Line A1451-ND 49 14.90 1-480701-0 Mais No .200-350 | A14351-ND 152 137 |641775-2 
" Plug In-Line A1452-ND 49 15.27 1-480702-0 5 5 umm Yes .040-.190 | A25169-ND 95 77 | 643030-3 
Cap In-Line A1453-ND 49 15.12 1-480703-0 No .200-.350 | A14352-ND 95 77 643030-2 
Plug In-Line A1454-ND 24 1898 | 1-480763-0 6 In-Line Yes | 040-190 ООН Е 78. | 6095851 
5 баскі и 2 19 3 480784:0 No .200-350 | A25325-NDf 96 178 | 643585-2 
ap In-Line 55° 27 : -480764- 6 .120-650 | A14353-ND 96 76 | 1-640721-0 
1 Plug Matrix A1456-ND 23 18.50 1-480704-0 9 Matrix Yes .120-650 | A14354-ND 99 .81 |1-640722-0 
© Cap Matrix A1457-ND 22 17.64 1-480705-0 12 150-750 | A14355-ND 1.03 .84 | 1-640723-0 
Plug In-Line A14272-ND 48 87.67 640585-1 15 .200-.850 A14356-ND 1.06 .86 1-640724-0 
Cap In-Line A14273-ND .80 64.59 926307-1 - EXER ; 
Plug In-Line A14274-ND 72 5801 640586-1 Т Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 
" г | 
Сар In-Line A14275-ND 1.22 98.49 926308-1 Digi-Key Price Each AMP 
9 Plug Matrix A1458-ND 27 21.00 1-480706-0 Fig.| Description Part No. 1 100 Part No. 
ae ue IW E eS DET Open Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
12 Gin "a КҮКЕ а 2141 1487000 в | 2,3,4, 5, 6and 8, In-Line.. . | A14336-ND 56 46 350811-1 
| а 6, 9, 12 and 15, Matri . | M4337-ND .65 53 350812-1 
1 Plug Matrix A1462-NDT 45 35.24 1-480710-0 ш ele ғ г n 
5 Cap Matrix A1463-ND 70 2145 1-480711-0 Open Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
Plug Circul А30576-№0 68 55.36 794911-1 2, 3, 4, 5, бапа 8, In-Line. . A25326-ND 51 41 1-350589-0 
2 6 dms ШЫ. Е Hà а | r dt 6 | & 9, 42 and 15, Matrix A25327-ND 58 48 | 1-350590-0 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Flanged Cap Housings i 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) Cap Housing Adapters 
6 Matrix A30555-ND 1.33 107.70 794760-1 Digi-Key Price Each AMP 
3 9 Matrix A30556-ND 1.61 129.97 794761-1 Fig. | Description Part No. 10 Part No. 
12 Matrix A30557-ND 1.94 156.84 794762-1 Adapters for UL94V-0 Strain Reliefs — White Color 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Flanged Cap Housings For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24724-ND 53 47 | 64177841 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 7 | Adapter Without NIBS For All Positions 
6 Matrix A30558-ND 1.16 93.65 794714-1 Ехсер! 2, 6 and 8 Сисий Сар Housings A24725-ND .53 47 | 641778-2 
3 9 Matrix A30559-ND 1.40 113.01 794715-1 8 | For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only . A24726-ND 52 46 | 643182-2 
T әш TET Matrik == E ца D г Adapters for UL94V-2 Strain Reliefs — Natural Color 
bs bus ыў» р > - abi 7 | For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Сар Housings... | A24903-ND 51 45 | 6417771 
eying Plug, Š à f i -640415- 8 | For2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only ...... A24904-ND 68 60 | 643182-1 
Black * Brick Red (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco 
Electronics AMP 


Splash Proof Seals 


Universal MATE-N-LOK° Connectors - Soft Shell (Cont.) 


Interface Seal 


Wire Seal 


Contacts 
Contact Plating: 


Pin Connector 


Socket Connector 


Split Pin 


No. of Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP Fig. 9 А 

Fig. | Circuits Part No. 1 100 Part No. Part No. 1 1 Part No. * Economical splash proof and 
2 A25390-ND 23 19 794269-1 | A25397-ND 30 24 794270-1 пака Susa Wiro Seat 
3 A25391-ND 32 26 794271-1 A25398-ND А1 .34 794272-1 system » One Interface seal an 
4 A25392-ND 57 47 794273-1 A25399-ND .84 .68 794274-1 two wire seals required рег 

9 6 A25393-ND 46 38 794275-1 A25400-ND 68 56 794276-1 mated assembly Material: > ntertaco Seal 
9 A25394-ND 75 .62 794277-1 A25401-ND 1.06 .86 794278-1 Silicone rubber, blue color Wire Seat, 
12 A25395-ND 1.04 85 794279-1 A25402-ND 1.93 157 794280-1 
15 A25396-ND 1.75 1.43 794281-1 A25403-ND 2.51 2.04 794282-1 

Keying Plug, Nylon, UL94V-0 .................... aaa nennen A25156-ND 3.62/10 770377-1 


Programmable Connector 
Contact 


A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Gold Finish: Plated with .000030" 
(.000762mm) min. gold in mating area and inside wire barrel over .000050" (.00127mm) min. 
nickel underplate on entire contact D: Select Gold Finish: Plated with .000030" (.000762mm) 
min. gold in mating area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


— 


9.048 
= (1.22) 


.805 (20.45) 


Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP | Digi-Key Digi-Key Strip Tape & Reel АМР 
(AWG) | Inch (mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 100 Part No. Part No. 100 1,000 Part No. | Size | Pricing | PartNo. 
Pin Contacts 
30-26 .032 - .057 Brass B .790 (20.06) A25405-ND 1.32 8.90 770672-1 A25405CT-ND - = 80.50 A25405TR-ND 8,000 48.30/M | 350924-1 
(.813-1.45) | Phos. Brz. | C A25353-ND 13.20 88.82 710672-6 — — =| - 
Brass B A14298-ND 1.01 6.07 350690-1 — — —|— 
24-18 .040 - .100 Brass C .790 (20.06) A14299-ND 8.40 50.72 350690-2 A14299CT-ND — = 580.10 A14299TR-ND 7,000 348.06/M | 350561-2 
(1.02-2.54) Brass D A25359-ND 5.12 34.42 350690-7 A25359CT-ND - - 287.08 A25359TR-ND 7,000 172.25/М | 350561-7 
Phos. Brz. | А A25362-ND 1.40 9.39 350690-3 A25362CT-ND = = 60.33 A25362TR-ND 7,000 36.20/М | 350561-3 
Brass B A14300-NDS .98 6.62 350547-1 — — --|- 
060 - 130 Brass C A14301-ND§ 8.94 60.13 350547-2 A14301CT-ND§ — = 580.10 A14301TR-ND§ 5,000 348.06/M | 350218-2 
1 52-3 30) Brass D | .790 (20.06) | A25341-ND§ 5.13 34.48 350547-7 — — —|— 
— Phos. Brz.| А A25343-ND§ 1.40 9.39 350547-3 — — --| - 
20-14 Phos. Brz. | D A25346-NDS 10.15 68.25 350547-6 A25346CT-NDS - = 437.83 A25346TR-ND§ 5,000 262.70/M | 350218-6 
Brass B A14303-ND 1.24 8.32 350552-1 — — —|-— 
430 - 200 Brass C A25368-ND 8.15 54.83 350552-2 A25368CT-ND — 332.45 604.45 A25368TR-ND 2,500 | 483.56/M | 350538-2 
(3.30-5.08) Brass D | .810 (20.57) | A25371-ND 6.63 44.57 350552-7 A25371CT-ND - 219.42 398.95 A25371TR-ND 2,500 319.16/M | 350538-7 
Phos. Brz.| А A25374-ND 1.82 12.27 350552-3 A25374CT-ND — 50.74 92.25 A25374TR-ND 2,500 73.80/M | 350538-3 
Phos. Brz. | D A25408-ND 12.34 83.01 350552-6 A25408CT-ND - 312.99 569.08 A25408TR-ND 2,500 | 455.26/M | 350538-6 
18-14 130 - .200 Brass B 810(2057) | = — — = A25378CT-ND 6.69 28.47 50.63 A25378TR-ND 2,500 43.46/M | 350873-1 
(3.30-5.08) |Phos.Brz.| А A25380-ND 1.70 11.47 350918-3 — — --| - 
.200 max. А A25382-NDT 2.74 18.42 640309-3 — - --|- 
1 (5.08) Phos- Brz, D 810 (20.57) A25386-NDt 12.29 82.69 640309-6 A25386CT-NDT = = 652.50 A25386TR-NDT 3,000 522.00/M | 350922-6 
Socket Contacts 
30-26 ae ed Brass | B | .760(19.30) | A25352-ND 150 1006 | 770673-1 A25352CT-ND - - 56.03 | A25352TR-ND 8,000 | 33.62/М | 350925-1 
Brass B A1437-ND* 1.07 7.18 350689-1 — -- -| - 
Brass C A25357-ND 8.26 55.57 640347-2 A25357CT-ND - 32717 594.85 A25357TR-ND 7,500 356.92/M | 350851-2 
24-18 .040 - .100 Brass C .760 (19.30) A1439-ND* 8.61 51.96 350689-2 A1439CT-ND * = 310.83 565.15 A1439TR-ND* 7,500 339.10/M | 350570-2 
(1.02-2.54) Brass D A25360-ND * 5.19 34.88 350689-7 A25360CT-ND - 159.75 290.45 A25360TR-ND 7,500 | 174.28/M | 350851-7 
Phos.Brz | A A25363-ND * 1.32 8.86 350689-3 A25363CT-ND * — 31.54 57.35 A25363TR-ND * 7,500 34.42/M | 350570-3 
Phos.Brz | D — — — = A25364CT-ND * 55.62 236.57 352.15 A25364TR-ND * 7,500 270.89/M | 350570-6 
Brass B A1441-ND§ 94 6.35 350550-1 — — БЫ — 
060 - 130 Brass C A1443-ND§ 9.10 61.23 350550-2 A1443CT-ND§ - = 551.60 A1443TR-ND§ 5,000 330.96/M | 350536-2 
ü 52-3 30) Brass D | .760 (19.30) | А25342-М08 5.13 34.48 350550-7 — — —-|-— 
ай Phos.Brz | A A25344-ND§ 1.27 8.55 350550-3 = — --| - 
20-14 Phos. Ві?.| D A25347-ND§ 8.91 59.96 350550-6 A25347CT-ND§ = = 462.13 A25347TR-ND§ 5,000 277.28/M | 350536-6 
Brass B A14302-ND 140 9.40 350551-1 — — —|— 
130-200 Brass G A25369-ND 9.11 61.26 350551-2 A25369CT-ND - 379.79 690.53 A25369TR-ND 2,500 55242/M | 350537-2 
(3.30-5.08) Brass D | .780(19.81) | A25372-ND 6.72 45.22 350551-7 A25372CT-ND — 215.31 391.48 A25372TR-ND 2,500 313.18/M | 350537-7 
Phos.Brz | A A25375-ND 1.82 12.27 350551-3 A25375CT-ND - 47.27 85.95 A25375TR-ND 2,500 68.76/M | 350537-3 
Phos.Brz | D A25409-ND 12.44 83.66 350551-6 A25409CT-ND к= 237.01 430.93 A25409TR-ND 2,500 344.74/М | 350537-6 
18-14 130 - .200 Brass B 780 (19.81) | — = — = A25379CT-ND 6.69 28.47 46.72 A25379TR-ND 2,500 43.46/M | 350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz | А |` й A25381-ND 1.70 11.47 350919-3 = = =| - 
.200 max. А A25383-NDT 2.74 18.42 640310-3 — 
1219 (5.08) Е D 780 (19.81) A25387-NDT 12.46 83.83 640310-6 A25387CT-NDT = 363.81 661.48 A25387TR-NDT 2,500 529.18/M | 350923-6 
Split Pin Contacts 
140-100 В A1436-ND 115 7.72 350706-1 — — -| - 
24-18 (1.02-2.54) Brass C | .790(20.06) | A1438-ND 8.01 53.87 350706-2 A1438CT-ND = ES 625.50 A1438TR-ND 7,000 375.30/M | 350699-2 
D A25334-ND 5.83 39.22 350706-7 A25334CT-ND - = 301.13 A25334TR-ND 7,000 180.68/M | 350699-7 
060 - 130 B A1440-ND§ 1.07 7.18 350705-1 — — —-|-— 
(1.52-3.30) Brass С | .790(20.06) | A1442-ND§ 8.01 53.87 350705-2 - — —-|-— 
20-14 ed D A25336-ND§ 5.83 39.22 350705-7 A25336CT-ND§ = — 319.90 A25336TR-ND§ 5,000 191.94/M | 350687-7 
130- 200 B A25338-ND 1.44 9.67 350707-1 A25338CT-ND = 31.16 56.65 A25338TR-ND 2,500 45.32/M | 350700-1 
(3 30-5 08) Brass С | .810 (20.57) | A25694-ND 8.06 54.22 350707-2 — — --| - 
> D A25730-ND 7.05 47.42 350707-7 — — =| - 
Grounding Pin 
20-14 | 060-130 | Brass | В = A25339-ND§ 140 940 | 350691 | — = =i 
(1.52-3.30) 
Keying Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon A25156-ND 362 2434 [770771 | = = == 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | А25340-М0 3.11 20.93 350877-1 — — —|— 


T There is no insulation barrel on this contact. Insulation max. diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. * Socket Contact - .010 ( .254 ) stock thickness 
Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) 
A1445-ND (318851-1) 


8 Can be used with Splash Proof Seals 


CERTI-CRIMP Hand tool with Die for 24-18AWG 
CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG.... 


Latch Disengaging Tool .. 
Contact Extraction Tool. 


A9947-ND (91510-1) 
A9945-ND (91508-1) 


A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool .. A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG. 

A9907-ND (91500-1) Universal Mate-N-Lok Crimp. A28006-ND (69710-1) СЕВТІ-САІМР Hand Tool without Die . 

A9996-ND (354940-1) — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies A25349-ND (58380-1) СЕВТІ-САІМР Die Set for 12AWG. . 

A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 24-18AWG . A25350-ND (58380-2) СЕВТІ-СВІМР Die Set for 10AWG.. 

A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia.) A25159-ND (90548-1) — PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG . 

A9924-ND (90547-2) ^ PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (130" A25160-ND (90546-1) — PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130” Ins. Dia.) 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 12-10AWG. A25161-ND (90547-1) РВО-САІМРЕА with Die for 20-14AWG (.130"-.200" Ins. Dia.) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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U ABB Universal MATE-N-LOK ІІ? Connectors - Soft Shell 


Housing Kits 


Product Facts: • Ultimate reliability * Pins and sockets can be intermixed іп the same housing • Available in 2 thru 15 Circuit sizes for free hanging Performance Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between 
or panel mount wire-to-wire connection • Polarized housings available іп UL94V-0 flammability rated material • Contacts are on .250" (6.35mm) adjacent circuits • Insulation Resistance: 1000 megohms minimum between adjacent circuits 
centerline spacing • UL Recognized: E28476 * Certified CSA: LR 16455-113 • Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431- • Voltage Rating: 600V AC or DC * Contact Retention: 35 Ib. min. per contact • Durability: 50 
4016/A8E cycles, mating and unmating 


Plug (includes these 2 pieces) Plug (includes these 2 pieces) 


i a 
7 (3) | (Front) [ k= (Front) Í 


580, Le 
(14.73) ( 


| | „845 „| 
) (21.46) 


.845 
21.46 


Сар (includes these 2 pieces) Cap (includes these 2 pieces) 


t oy гы 

.550 
(Front) (13.97) 
1 


Fig. 3 Plug (includes these 2 pieces) 


t [3 EI 1 = 
(Rear) 029 E (Front) 2800 :080 


| 


< 845 „| E 590: — 845 
н (21.46) | x x "(21 E 


Cap (includes these 2 pieces) 


No.of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each АМР No.of | Descrip- | Dimension А Digi-Key Price Each АМР 
Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
р Plug - A14240-ND 52 42 | 770017-1 Г з 
і | Tina 2 Es kai т а POM 9 Plug 800 (20.32) A14244-ND 78 .62 | 770021-1 
9 Сар 800 (20.32) A14251-ND 77 .62 | 770028-1 
3 Plug -800 (20.32) A14241-ND 57 46 | 770018-1 5 Е 305005 SEXES 135 135 0224 
3 Сар 800 (20.32) A14248-ND 63 51 | 770025-1 4 | Matrix ug 050 (26.67) 5 : : 770022- 
2 | In-Line 4 Plug | 1.050 (26.67) A14242-ND 85 52 | 770019-1 12 Cap 1.050 (26.67) A14252-ND 1.34 109 | 770029-1 
4 Сар | 1.050 (26.67) A14249-ND 69 55 | 770026-1 15 Plug | 1.300 (33.02) A14246-ND 144 аі | 770023-1 
5 Plug | 1.300(33.02) A25155-ND 92 75 | 770016-1 15 Cap | 1.300 (33.02) A14253-ND 1.09 .86 | 770030-1 
E 6 Plug - A14243-ND 74 59 | 770020-1 
atrix Cap m A14250-ND 72 58 | 770027-1 Keying Plug, Nylon Ш194\-0............................... A25156-ND 3.62/10 24.34/100 | 770377-1 
Contacts 
ing: Аз — IBI 
Crus Connector Connector 


A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) min. gold in 
mating area and .000050" (.00127mm) min. tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire 
contact 


| 


Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
(AWG) | Inch (mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 | Part №. Part №. 100 500 1,000 Part №. Size Pricing Part No. 
Split Pin Contacts 

24-18 .040-.100 Brass B 1.005 (25.53) A14254-ND 1.65 11.08 | 770252-1 | A14254CT-ND = = 67.78 A14254TR-ND 5,000 40.67/M | 770009-1 
(1.02-2.54) C ` ` A14255-ND 7.55 50.80 | 770252-2 | A14255CT-ND — = 364.98 A14255TR-ND 5,000 | 218.99/M | 770009-2 

20-14 .060-.130 Brass B 1.005 (25.53) A14256-ND 1.65 11.08 |770250-1 — - — — 
(1.52-3.30) C ; ` A14257-ND 7.55 50.80 |770250-2 | A14257CT-ND = — 368.48 A14257TR-ND 4,000 | 221.09/M | 770007-2 

130-200 Brass B A14258-ND 247 14.59 |770248-1 | A14258CT-ND - 54.97 99.95 A14258TR-ND 2,500 79.96/M | 770005-1 
20-14 6 аб 08) Brass С | .995 (25.27) | A14259-ND 9.15 61.59 |770248-2 | A14259CT-ND - 256.59 466.53 A14259TR-ND 2,500 | 373.22/M | 770005-2 
ae Phos. Brz. | C — — — - A25181CT-ND 64.43 274.04 522.98 A25181TR-ND 2,500 | 418.38/M | 770005-4 

12-10 200 тах. t Phos. Bu: A 1.005 (25.53) A14260-ND 3.47 23.35 | 770246-3 | A14260CT-ND == — 190.08 A14260TR-ND 3,000 | 152.06/M | 770003-3 

(5.08 max.) C A14261-ND 16.47 110.79 | 770246-4 | A14261CT-ND = — 796.25 A14261TR-ND 3,000 | 637.00/M | 770003-4 
Socket Contacts 

24-18 .040-.100 Phos. Brz. A .980 (24.90) A14262-ND 1.91 12.83 | 770253-3 | A14262CT-ND - — 89.80 A14262TR-ND 5,000 53.88/M | 770010-3 
(1.02-2.54) C A14263-ND 11.78 79.26 | 770253-4 | A14263CT-ND — — 524.98 A14263TR-ND 5,000 | 314.99/M | 770010-4 
.060-.130 Phos. Brz A 980 (24.90) A14264-ND 2.01 13.49 | 770251-3 — 

20-14 (1.52-3.30) ME EIE ў A14265-ND 12.40 83.43 | 770251-4 | A14265CT-ND — — 538.55 A14265TR-ND 4,000 | 323.13/М | 770008-4 
.130-.200 Phos. Brz. A 970 (24.64) A14266-ND 2.62 17.65 | 770249-3 | A14266CT-ND - 70.36 127.93 A14266TR-ND 2,500 | 102.34/M | 770006-3 
(3.30-5.08) TEST АШ ` A14267-ND 15.08 101.42 | 770249-4 | A14267CT-ND — 362.93 659.88 A14267TR-ND 2,500 | 527.90/M | 770006-4 

12-10 200 тах. t Phos. Вг. A .980 (24.90) A14268-ND 3.47 23.35 | 770247-3 | A14268CT-ND = = 190.08 A14268TR-ND 3,000 | 152.06/M | 770004-3 
(5.08 max.) C A14269-ND 16.70 112.32 | 770247-4 | A14269CT-ND = =a 793.68 A14269TR-ND 3,000 | 634.94/M | 770004-4 

Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 

.060-.130 B A25188-ND 2.51 16.89 | 770254-1 — 

20-14 Brass — 
(1.52-3.30) C A25443-ND 15.02 101.02 | 770254-2 = 

20-14 .130-.200 Brass B _ A25737-ND 2.51 16.89 | 770255-1 = 
(3.30-5.08) C A25738-ND 15.02 101.02 | 770255-2 — 

T There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. (Continued) 
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tuco AMP Universal MATE-N-LOK ІІ? Connectors - Soft Shell (Cont.) 


Electronics 
Strain Relief and Adapters — UL94V-0 White Nylon 
No. of | Descrip-| Insert Wire Bundle Digi-Key Price Each AMP Fig. 1 
Fig. | Circuits | tion | Supplied Size - Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. d 
Enclosed Plug Housing Strain Relief (Two strain reliefs required per housing) (Enclosed) 
2 niis Yes .040-.190 (1.02-4.83) A14338-ND 1.02 .83 | 640713-1 
No .200-.350 (5.08-8.89) A25162-ND 1.02 .83 | 640713-2 
3 In-Line Yes .040-.190 (1.02-4.83) A14339-ND 95 175 | 640714-1 
Мо .200-.350 (5.08-8.89) A25163-ND 82 67 | 641945-1 (2) #6х3/8 Lg Туре В Pan Head __ 
4 ТЕТІН Yes .040-.190 (1.02-4.83) A14340-ND 1.04 .85 | 641776-1 sheet metal screws (not supplied) & 
1 No A25164-ND 89 73 | 641776-2 
5 ining | Ye | 040-190 (1.02-4.83) A14341-ND 1.05 .86 | 643030-1 Digi-Key Price Each AMP 
No | 200-350 (5.08-8.89) A25165-ND 105 86 | 643030-4 Fig. | Description Part No. 10 100 | PartNo. 
6 120-650 (3.05-16.51)| — A14344-ND 98 лв | 640715-1 = Cap Housing Adaptere 
9 Й 120-660 (3.05-16.51) A14345-ND 101 81 | 640716-1 For all Positions except 2, 6, and 8 Circuits Cap Housing | A24724-ND 53 AT 641778-1 
Matrix Yes 2A Adapter w/out NIBS for all Positions 
12 .150-.750 (3.81-19.05) A14346-ND 144 93 | 640717-1 except 2, 6, and 8 Circuits Сар Housings A24725-ND .53 47 | 641778-2 
15 .200-.850 (5.08-21.59) A14347-ND 143 90 | 640718-1 2B For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only A24726-ND 52 46 643182-2 


Tools and Die Sets 
A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Тоо1......................................................2. $84.36 A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG ...................................... $454.50 


A1445-ND (318851-1) Contact Extraction Tool A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG .. ..$504.00 
A1444-ND (455830-1) Contact Insertion Tool (Larger Than .090” Ins. D A9946-ND (91506-1) СЕАТІ-САІМР Hand Tool with Die for 16-14AWG .. .. $457.50 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool (.090" Max. Ins. Dia.) . A28006-ND (69710-1) СЕАТІ-СВІМР Hand Tool without Die ..$358.50 
A9996-ND (354940-1) | PRO-CRIMPER ІІ Hand Tool without Dies. . A25349-ND (58380-1) СЕВТІ-САІМР Die Set for 12AWG ... ..$445.50 
A9944-ND (90548-2) ^ PRO-CRIMPER II Die Set for 24-18AWG ... A25350-ND (58380-2) СЕВТІ-СВІМР Die Set for 10AWG ... ..$445.50 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia.) .$100.50 A25159-ND (90548-1) | PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG. ..$133.50 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 20-14AWG (130"-.200"Ins. Dia. .$100.50 A25160-ND (90546-1) ^ PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130" Ins. Dia.) .... ..$133.50 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER II Die Set for 12-10AWG .$127.50 A25161-ND (90547-1) | PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200" Ins. Dia.) .... ..$133.50 


.140" (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 


• .240 Centerline spacing Fig. 1 _ 1.180 

* Nylon, natural color and flammability rating 7. [.(29.97) Ë 
UL94V-2 1.180... j зво ft 1990 (1473) А 

* Recognized under the component program of UL (28.70) (14.35), jQ (14.73), = E (GÀ s) 
File No. E28476. Certified by Canadian Standards (14: 1.350 i 
Assoc. File No. LR 7189A-381 р (84.29) 


Performance Characteristics: Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) 


* Dielectric Withstanding Voltage: 3.0KVAC between 
adjacent circuits. 


e Insulation Resistance: 1000 megohms minimum 1515 6 
initial between adjacent circuits = (13.08) Я d E 
А 275 950 . ош 
* Voltage Rating: 250V АС or DC 950 | E= (6.98) (24.13) pr © (19.17) 


* Durability: 25 cycles, mating and unmating вазоў (24.13) l 


* Thermal Shock: -55° C to +85° C 
e Wire Size: 20-10 AWG 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Free Hanging Housing Panel Mount Housing 

Cap A25468-ND 41 32 .26 1-350345-0 

T poma Й Cap A25464-ND 164 — 127 105 | 1-480512-0 "pee 2 Plug A25469-ND ^ E 26 | 13503440 
Plug A25465-ND 1.75 1.36 142 1-480510-0 3 Cap A25470-ND 49 38 32 1-350347-0 

Plug A25471-ND AQ 38 32 1-350346-0 

š Ci A25466-ND 1.88 1.46 1.20 1-480586-0 

2 | Matrix 9 ер ; Сар A25472-ND 1.04 81 87 | 1-480673-0 
Plug A25467-ND 1.89 1.47 121 1-480585-0 4 Matrix 9 Plug A25473-ND 1.04 .81 67 1-480672-0 


Contacts 
Pin = 995 (25.27) — Socket 


Specification: • Pin diameter: .140” (3.57mm) • Stock thickness: .014" (.357mm) Connector << Connector 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated еттен 


Wire Size | Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing АМР Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch (mm) | Material Plating Part No. 10 50 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
Pin Contacts 
20-14 .100-.180 Brass B A25454-ND 2.55 9.90 1628 |350389-1 | A25454CT-ND — 52.55 95.55 A25454TR-ND 2,500 76.44/M | 61627-1 
(2.54-4.5) | Phos.Brz. A — — - = - A25456CT-ND 21.57 91.73 136.54 A25456TR-ND 2,500 140.04/M | 61627-2 
44-10 .100-.180 Brass B A25460-ND 2.55 9.90 1628 |350391-1 | A25460CT-ND — 53.06 96.48 A25460TR-ND 2,500 77.18/M | 350201-1 
(2.54-4.5) | Phos.Brz. A A25751-ND 3.94 15.30 25.16 |350391-2 | A25751CT-ND = 96.28 175.05 A25751TR-ND 2,500 140.04/M | 350201-2 
Socket Contacts 
20-14 .100-.180 Brass B A25455-ND 2.27 8.79 14.45 |350388-1 | A25455CT-ND — 43.53 79.15 A25455TR-ND 2,500 63.32/M | 61626-1 
(2.54-4.5) | Phos.Brz. A A25457CT-ND 18.38 78.18 116.38 A25457TR-ND 2,500 119.36/M | 61626-2 
44-10 .100-.180 Brass B A25461-ND 2.27 8.79 1445 |350390-1 | A25461CT-ND — 42.79 77.80 A25461TR-ND 2,500 62.24/M | 350200-1 
(2.54-4.5) | Phos.Brz. A A25752-ND 3.50 13.58 22.33 |350390-2 | A25752CT-ND = 82.06 149.20 A25752TR-ND 2,500 119.36/M | 350200-2 
Tools 
CERTI-CRIMP w/out Die Set for 14-10AWG A28006-ND 358.50/1 69710-1 = 
CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG A9915-ND 2217.60/1 58374-1 = 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG A9914-ND 3507.53/1 58373-1 = 
Contact Extraction Tool A25474-ND 103.50/1 318845-1 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 (T053) 135 


tuco Universal Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II? Connectors) 
Electronics AMP 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

Housing: 94V-2 rating, nylon natural color. 94V-0 rating, white unless noted otherwise Housing: 94V-2 rated, natural nylon. Housing: PBT, black 

Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated В: .000030” | Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” | Contact: Copper alloy, plated with tin-lead 
(0.000762mm) min. gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050" | (0.000762 mm) min. gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050" | over nickel on entire contact 


(0.00127mm) min. nickel underplate on entire contact (0.00127 mm) min. nickel underplate on entire contact 
Fig. 1A Fig. 1B 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
ч = П к а 200-4 |5630 
s) (5.08) (16.00) 
Max. 
For MATE-N-LOK® Connectors No. of Contact Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1l 100 Part No. 
No. of Contact Digi-Key Price Each АМР Right Angle Pin Header A. blies - PCB M t 
Fig. | Circuits | Plating | Material Part No. 1 100 Part No. = i uide T көмді 08 = ош TI 
Vertical Pin Headers— PCB Mount 6 B A25211-ND 574 4.65 640583-2 
Standard Tail (for .062" (1.57mm) thick PC board) 2 а A UL94V-0 AIEO E Тат end 
1А 6 А UL94V-0 A25287-ND 1.46 119 | 641831-1 4 A A25210-ND 140 114 | 1-350948-0 
; А м алар 18 18 Ed Right Angle Socket Header Assemblies - PCB Mount 
2 B A1467-ND 128 104 350428-2 6 A A25220-ND 3.86 343 643234-1 
3 A ULOAV-2 | Al468-ND 36 29 | 350429-1 2 н В UL94V-0 КО ps TNI ne 
3 B ^25286-ND 1.70 138 350429-2 1 ў : i 
m 4 A A1470-ND a 38 350430-1 8 B A25223-ND 9.30 7.54 643236-2 
4 B A1471-ND 2.24 1.82 350430-2 
5 A UL94V-2 A14317-ND 72 58 640466-1 For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II? Connectors 
6 A A14319-ND 2.59 2.33 641832-1 = ; 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
8 A A14320-ND 1.85 1.50 641825-1 Fig. | Circuits | Plating | Material Part No. 1 100 Part No. 
6 A A1472-ND 46 37 350431-1 7 ө 
6 B A1473-ND 346 257 | 3504312 
9 А UL94V-2 A1474-ND .85 67 350432-1 Standard Тай (for .062” (1.57тт) thick РС board) 
1B 9 B A1475-ND 444 3.60 350432-2 2 A14314-ND 46 37 350786-1 
12 А A1476-ND 1.02 81 350433-1 3 A14315-ND 56 45 350789-1 
12 B А1477-М0 6.62 5.36 350433-2 Шы 4 i Dg A14316-ND 67 53 350792-1 
15 A UL94V-2 A1478-ND 141 88 350434-1 5 A14318-ND 1.07 .85 640900-1 
15 B A1479-ND 742 5.77 350434-2 6 А A14322-ND 140 87 350711-1 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 6 B A14323-ND 3.13 2.48 350711-2 
6 A25293-ND 153 125 | 643408-1 ві 5 ^ UL9AV-O Nee AU 102 MISES 
1A 8 A UL94V-0 АЕ 159 445 643410: 12 A A14325-ND 1.24 98 350713-1 
Е : 12 B A14326-ND 4.23 3.35 350713-2 
2 A25288-ND 47 38 641963-1 15 A A14327-ND 1.55 1.23 350714-1 
3 A25289-ND 52 42 641965-1 I : _ 
1А 4 А UL94V-2 A25290-ND .53 44 641967-1 Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
5 A25291-ND 147 95 643405-1 2 A25230-ND 74 60 641964-1 
6 A25292-ND 1.39 143 643407-1 2 A25284-NDT .88 72 1-641964-1 
6 A25294-ND 89 72 641969-1 1A 3 A UL94V-0 A25231-ND .81 .66 641966-1 
1B 9 A UL9AV-2 A25296-ND 1.09 .89 641971-1 3 A25285-NDT .63 51 1-641966-1 
12 A25297-ND 1.05 86 641973-1 4 A25232-ND 95 78 641968-1 
15 A25298-ND 1.64 1.33 641975-1 5 A25233-ND 1.27 1.03 643406-1 
Long Тай — (for .125” (3.18 тт) thick PC board) 6 A A25234-ND 1.18 96 641970-1 
6 В A25235-ND 4.08 3.31 641970-2 
2 А A25299-ND 48 39 350582-1 i 9 A TEN A25236-ND 1.54 125 | 641972-1 
2 В А25300-МІ) 122 39 350582-2 9 В A25237-ND 5.16 418 | 641972-2 
1A à a шодо Ë Y м 150 | 3809832 s ‘ nd ЕШ ыша 
Í А AGERE p гай EO 15 A A25239-ND 1.60 1.30 641976-1 
4 B A25304-ND 247 1.76 350584-2 Long Tail (for .125" (3.18mm) thick PC board) 
8 A A25307-ND 1.52 1.24 770143-1 2 A A25240-ND 70 58 350787-1 
6 A A25305-ND .86 70 350585-1 2 B A25241-ND 1.62 1.31 350787-2 
6 B A25306-ND 345 2.79 350585-2 ik 3 A КІЛІ A25242-ND 78 63 350790-1 
1B 9 A viša A25308-ND 1.06 .86 350586-1 3 B A25243-ND 2.09 1.69 350790-2 
9 B A25309-ND 4.82 3.91 350586-2 4 A A25244-ND 92 75 350793-1 
12 А A25310-ND 1.52 124 350587-1 4 B A25245-ND 2.61 242 350793-2 
15 A A25311-ND 1.59 1.29 350588-1 6 A ‘A25246-ND 1.14 93 350732-1 
б | 8 105047-ND 46 29 |20722 
7 = n 9 A UL94V-0 A25248-ND 1.34 1.09 350742-1 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) ñ 9 B A25249-ND 497 403 350742-2 
2 A UL94V-2 A1490-ND 39 32 350759-4 12 А A25250-ND 1.85 1.50 350737-1 
B AS IND О 894: (450/599 12 В A25251-ND 736 596 | 350737-2 
3 A A1492-ND 50 41 350760-4 15 А UL94V-0 A25252-ND 1.88 1.52 350738-1 
1A 3 B A1493-ND 2.01 1.63 350760-3 15 B A25253-ND 7.83 6.34 350738-2 
: MERE с te NE e 
4 B А1495-№0 257 233 350761-3 Vertical Socket Headers— PCB Mount 
5 A A25312-ND 195 78 640467-1 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
6 A A1496-ND 69 55 350762-4 1А 3 А UL94V-0 A14328-ND 58 43 350825-1 
6 B A1497-ND 3.85 3.12 350762-3 4 A14329-ND 72 57 350826-1 
1B 9 A UL94V-2 A1498-ND 79 63 350763-4 6 А A14330-ND .98 78 350827-1 
12 A A1200-ND 144 91 350764-4 9 A A14331-ND 1.09 .86 350828-1 
12 В А1201: 626 507 | 350764-3 ві 2 A TET A14332-ND 145 115 | 350829-1 
15 A A1202-ND 1.78 1,45 350765-4 12 В A14333-ND 6.65 5.39 350829-2 
Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 15 A A14334-ND 1.76 1.40 350830-1 
2 ЕТ 74 50 ЛҮҮ 15 В A14335-ND 7.00 5.67 350830-2 
1A 3 A UL94V-2 A25314-ND 154 45 643413-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
4 РАЕН 89 87 | 643415-1 2 25262-ND т 58 | 643412-1 
6 A25316-ND 73 59 643423-1 1А 3 A UL94V-0 A25263-ND 82 67 643414-1 
1B 9 A UL94V-2 A25317-ND 97 ла 643425-1 4 A25264-ND .93 76 643416-1 
Е SDUD 187 SR :.| 8494291 6 A A25265-ND 1.06 86 | 6434241 
Long Tail (for .125" (3.18mm) thick PC board) 6 B A25266-ND 4.46 3.62 643424-2 
m 2 7 пауз | “!25319-ND 50 41 | 350986-4 18 9 A UL94V-0 ий 1.20 В: | 6484264 
4 - A25320-ND 70 5 350988-4 9 B A25268-ND 3.41 2.76 643426-2 
12 A A25269-ND 2.14 1.74 643428-1 
6 A25321-ND 117 95 350989-4 15 А A25270-ND 2.25 1.82 643430-1 
1B 9 A UL94V-2 A25322-ND 1.34 1.09 350990-4 
15 A25323-ND 1.87 1.52 350992-4 + Black in color (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
136 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


tuco Universal Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (Cont.) 


Electronics AMP 
For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors (Cont.) 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
Long Tail (for .125" (3.18mm) thick PC board) А 2 А UL94V-0 RT n т ` 
а ^ лоз Ар E sl E 6 A UL94V-2 A25212-ND 248 2.01 640587-1 
1A ? B UL94V-0 Dr ND E 10 3300377 Right Angle Socket Header Assemblies - PCB Mount 
4 B A25275.ND 2.65 215 | 3508332 2 РЕНИ 1% 150 | 5М432251 
в | A 02527610 E ЕНЕСІ з | B | шоло | asn 368 298 | 6432282 
6 B A25277-ND 3.54 2.87 350834-2 ; à 
9 A UL94V-0 A25278-ND 149 121 350835-1 2 4 А A25216-ND 2.16 1.75 643230-1 
Е 9 В A25279-ND 4.84 3.92 350835-2 B A25217-ND 4.85 3.93 643230-2 
12 A A25280-ND 2.07 168 350836-1 5 A TEENS A25218-ND 340 2.76 643232-1 
12 B A25281-ND 7.28 5.90 350836-2 5 B A25219-ND 5.92 4.80 643232-2 
15 A UL94V-0 A25282-ND 2.08 1.69 350837-1 
15 B A25283-ND 773 627 | 350837-2 | For MATE-N-LOK II? Connectors 
Right Angle Pin Header Assemblies - PCB Mount Fig ОТЕ style Gale ) nan 1 Price а га 
2 А A14306-ND 116 92 1-350942-0 : : : 
2 В A1481-ND 2.03 1.61 2-350942-0 Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
2 3 A UL94V-0 А14307-М0 1.18 94 1-850943-0 (Install in PC Board with arbor press) 
3 B A14308-ND 3.54 287 2-350943-0 
2 .750 (19.05) A25207-ND 544 441 | 173924-1 
4 A A1484-ND 1.21 96 1-350944-0 3 3 In-Line | 1.000 (25.40) | A25208-ND 6.01 487 | 173925-1 
4 B UL94V-0 A14309-ND 3.07 243 2-350944-0 4 1.250 (31.75) A25209-ND 6.41 5.19 173926-1 
55 H H 
tuco poe" .062" (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 
Electronics 


Product Facts: * Polarized • Cavity Identification • Low contact-mating force * Detent and positive locking * Tin 
plating * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File Мо. E28476 * Certi- 


General Specifications: « Thermal Shock: -55°C ~ 105°C • Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90 ~ 
95% RH * Durability: 50 mating cycles • Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC ” Insulation Resistance: 


fied by Canadian Standards Association, File No. LR7189 000 megohms minimum initial • Voltage Rating: 250VAC • Contact Rating: • Connector: 24 ~ 30AWG: .5 ~ 1.5 
АМР .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical Amps, 18 ~ 24AWG: 1.5 ~ 6 Amps • Contacts may be used in either plug or receptacle housings. 
commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 
Fig. 1 — 1 Circuit, In-line No of Dimension (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
° Receptacle Fig. | Circuits | Description A B C | Part №. 10 50 Part Мо. 
Free-Hanging Housings 
1 1 Receptacle, with Detent, In-line — — .785 | A14001-ND 1.08 4.18 | 770277-1 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 — .199 .820 | A14002-ND 1.68 4.81 | 770342-1 
2 2 Receptacle, Positive, In-line .940. 199 .820 | A25484-ND 4.46 17.31 | 770419-1 
I "orn 7 2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 .199 .785 | A14003-ND 243 9.41 | 770333-1 
Fig. 2 — 2, 3, and 4 Circuit, In-line 2 | 4 | Receptacle, with Detent, In-line | 635 199 785 | A14004-ND 790 3063 | 770274-1 
Receptacle 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 .345 .878 | A14005-ND 3.71 14.39 | 770442-1 
Panel-mount a 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 .495 .785 | A14006-ND 3.48 13.50 | 770356-1 
Panel-Mount ч flange 
Flange 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 | A14007-ND 3.93 15.26 | 770429-1 
1 1 Plug, with Detent, In-line — — 750 | A14008-ND 1.25 4.84 | 770278-1 
2 2 Plug, with Detent, In-line .440 .300 .780 | A14009-ND 1.26 3.62 | 770340-1 
2 3 Plug, with Detent, In-line 590 .300 .750 | A14010-ND 2.28 8.85 | 770331-1 
2 4 Plug, with Detent, In-line 1733 .300 .750 | A14011-ND 7.96 30.87 | 770275-1 
3 4 Plug, with Detent, Matrix 445 445 .868 | A14012-ND 3.71 14.39 | 770433-1 
3 6 Plug, with Detent, Matrix .445  .600 .750 | A14013-ND 2.98 11.56 | 770355-1 
3 9 Plug, with Detent, Matrix 1590 .600 .750 | A14014-ND 3.46 13.42 | 770428-1 
Panel Mount Housings — UL94V-2 
2 2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 .199 .820 | A25485-ND 4.53 17.58 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 .199 .785 | A25486-ND 5.43 21.07 | 770326-1 
2 4 Receptacle, with Detent, In-line | .635 .199 .785 | A25487-ND 7.90 30.63 | 770335-1 
Digi-Key Price AMP 3 4 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 .345 .878 | A25488-ND 3.71 14.41 | 770441-1 
Description Part No. Each Part No. 3 6 | Receptacle, with Оеіепі, Matrix | 345 495 785 | A25489-ND 809 3139 | 770854-1 
Tools 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 | A25758-ND 3.93 15.24 | 770427-1 
Contact Insertion Tool A9999 ND 18.16 91002-1 2 | 2 [| Plug, with Detent, In-line 440 300 780 | A25490-ND — 442 1600 | 770341-1 
Contact Extraction Tool A25483-ND 82.50 318831-1 2 К P и 50 зш 756 ОТ 255 aas || жан 
Crimp Tool 24-30AWG with Die A9819-ND 162.00 90870-1 HO ree n | M. S { б а г 
Crimp Tool 18-24AWG with Die A9820-ND 15840 90869-1 2 | 4 | Plug, with Detent, In-line 733 .300 750 | A25759-ND 796 3087 | 770334-1 
PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 35494041 з | 4 | Plug, with Detent, Matrix 445 445 868 | A25492-ND 10.18 3951 | 770443-1 
PRO-CRIMPER Die Set 18-24AWG, Use with A9996 A9957-ND 105.00 90869-2 3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 600 750 | A25760-ND 8.13 31.52 | 770353-1 
PRO-CRIMPER Die Set 24-30AWG, Use with A9996 A9956-ND 105.00 90870-2 3 9 Plug, with Detent, Matrix .590 .600 .750 | A25761-ND 346 13.42 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel АМР 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. T Size Pricing Part No. 
.062” (1.57тт) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14016-ND 4.56 19.72 794018-1 A14016TR-ND 10,000 20.03/M | 640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14048-ND 4.56 19.72 794019-1 A14048TR-ND 10,000 15.27/M | 640392-1 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin .050 - 110 (1.27 - 2.794) A14015-ND 4.56 19.72 794017-1 A14015TR-ND 6,000 27.20/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass Pre-tin .050 - 110 (1.27 - 2.794) A14049-ND 4.56 19.72 794016-1 A14049TR-ND 6,500 16.97/M | 350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin .050 - 110 (1.27 - 2.794) = = = = A25480TR-ND 6,500 26.24/M | 350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 - 110 (1.27 - 2.794) — — — - A25481TR-ND 6,000 153.06/M | 350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold .050 - .110 (1.27 - 2.794) — - — — A25482TR-ND 6,500 146.56/M | 350628-5 


1 Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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tuco .093" (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 
Electronics AMP 


Product Facts: General Specifications: 
* Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force * Detent and positive locking * Tin plating * Thermal Shock: -55°C to +105°C • Temperature-Humidity Cycling: +25°C to +65°C at 90-95% RH • Durability: 


* Free-hanging styles * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. Po manng cycles Fe tne tees vonage IAS А от пезізапса: і 000 ма mih: 
ds 6 ты initial • Voltage Rating: * Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14- * Housing Material: Nylon, 
авале = Conifiod Бу Canadian standards Associatif; Fila No: M7189 natural color. Flammability Rating: UL94V-2 • Contacts: .010" (0.25mm) stock thickness. Select Gold is Зор” 


AMP.093" (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical minimum gold over nickel. Phosphor bronze contact should be used in high-temperature/humidity cycling 


commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 


applications. 
Š жүл š No. of Inch Digi-Key Pricing АМР 
Fig. 1 = T'Circuit In-Line Fig. | Circuits | Description (mm) Part No. 10 50 |Рап Мо. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
LIL 1 1 Receptacle, with Detent — A14050-ND 1.04 402 |770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent 540 (13.72) A14051-ND 1.55 442 | 770065-1 
1.00 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 269 1045 |770070-1 
Явсерівае 2 4 Весеріасіе, with Оеіепі .870 (22.10) A14053-ND 307 11.92 |770075-1 
P 4 4 Receptacle, Square with Detent -443 (11.25) A14054-ND 6.12 2374 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 3.10 8.88 | 770083-1 
Fig. 2 — 2, 3, and Е] 4 6 Receptacle, with Detent «435 (11.05) A14056-ND 3.59 13.91 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 6 Receptacle, without Detents «435 (11.05) A25538-ND 359 13.91 | 770088-1 
© 4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 452 17.52 | 770092-1 
О 4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25528-ND 4.66 18.06 | 770098-1 
|9) 4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 710 27.55 | 770105-1 
= 1 1 Plug, without Mount Ears — А14058-М0 1.33 5.16 | 770064-1 
EJ VEL NEC 2 2 | Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14059-ND 276 7.89 |770069-1 
.240 Receptacle 2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14060-ND 262 10.17 |770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A14061-ND 292 11.32 |770078-1 
Fig. 3 — 5 Circuit, In-Line 4 4 Plug Square, without Mount Ears .540(13.71) A14062-ND 10.06 39.02 | 770842-1 
198? | 3 5 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A14063-ND 2.38 6.82 |770084-1 
` t] 4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A14064-ND 405 15.72 |770090-1 
п 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 444 17.24 | 770096-1 
4 12 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 4.64 18.00 | 770102-1 
4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 6.41 24.85 | 770107-1 
| 400 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
Receptacle 2 2 Receptacle, with Detents 540 (13.72) A14386-ND 2.02 7.84 | 770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 284 11.00 | 770071-1 
Fig. 4 — 4, 6, 9, 12, and Р Panel-mount fet 2 4 Receptacle, with Detents 870 (22.10) ^14389-ND 3.07 11.92 | 770076-1 
15 Circuit, Matrix flange] 3 i 4 6 Receptacle, with Detents .435 (11.05) A25524-ND 11.77 45.66 | 770087-1 
4 9 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A25525-ND 474 1840 |770093-1 
4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 989 3836 |770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 710 27.55 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-ND 642 2490 |770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 278 1078 | 770073-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25531-ND 2.92 11.32 | 7700771 
4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A25532-ND 3.65 1416 | 770089-1 
w 4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End | .770 (19.56) A25533-ND 1247 47.21 | 770095-1 
- Panel t 
pan count flange S 4 | 12 | Plug, without Mount Ears 970 (24.64) AD5534-ND 1125 4365 |770101-1 
| 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 10.96 4251 | 770106-1 
бы j Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line — A25771-ND 4.29 16.64 | 770339-1 
Е] 6 4 Receptacle, In-line = A25519-ND 620 2404 |770337-1 
—1.140— J 6 Receptacle, Matrix — A25772-ND 9.97 38.69 | 770360-1 
Receptacle 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25513-ND 2.35 9.11 | 770424-1 
8 3 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25514-ND 448 1738 |770785-1 
Fig. 6 — 4 Circuit, In-Line Panel-mount panel mount 8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25754-ND 823 31.93 | 770784-1 
| , flanges е 5 3 | Plug, In-line = A25774-ND 323 1255 |770276-1 
| zs 6 | 4 | Plug, In-line = A25522-ND 6.03 2327 |770336-1 
1005187 [в 7 | 6 | Plug, Matrix — A25523-ND 435 1688 |770361-1 
i | 8 2 Plug, Positive Lock, In-line — A25515-ND 3.07 11.91 | 770425-1 
(е) 2] 8 3 Plug, Positive Lock, In-line — A25516-ND 470 1821 |770783-1 
Ls — 1.140 8 4 Plug, Positive Lock, In-line — A25755-ND 9.91 38.44 | 770810-1 
.255 Receptacle 3507 Panel-Mount — .250" (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Весеріасіе, In-line — А25770-М0 317 12.28 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line — A25517-ND 6.20 24.04 | 770329-1 
7 6 Receptacle, Matrix - A25518-ND 536 20.79 | 770372-1 
5 3 Plug, In-line — A25773-ND 8.71 33.80 | 770338-1 
6 4 Plug, In-line - A25520-ND 603 23.37 | 770330-1 
7 6 Plug, Matrix — A25521-ND 4.52 17.54 | 770373-1 
Гь — 1.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die 14-20AWG A9818-ND 158.40 90871-1 
248 Crimp Tool with Die 18-24AWG A9817-ND 162.00 90872-1 
h Е: | PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
+ Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 105.00 90871-2 
н 1.073 — Die Set 18-24AWG use with А9996 A9952-ND 105.00 90872-2 
Receptacle Contact Insertion Tool A9998-ND 18.16 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 38.60 318837-1 
Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range In. (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. T Size Pricing Part No. 
.093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin .110 (2.79) A14098-ND 4.61 19.93 770147-1 = 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin -110 (2.79) A14096-ND 4.61 19.93 770146-1 = = = == 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold .110 (2.79) A25775-ND 22.55 97.53 770147-5 — 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold -110 (2.79) A25776-ND 19.84 85.81 770146-5 = = a= = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin .140 (3.56) A14099-ND 4.61 19.93 770145-1 A14099TR-ND 4,000 21.48/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin .140 (3.56) A14097-ND 4.61 19.93 770144-1 A14097TR-ND 4,000 21.48/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold .140 (3.56) A25778-ND 22.55 97.53 770145-5 A25778TR-ND 4,000 240.48/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold .140 (3.56) A25779-ND 19.84 85.81 770144-5 A25779TR-ND 4,000 232.14/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin .140 (3.56) = = = = A25509TR-ND 4,000 40.36/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) = = — — A25510TR-ND* 3,750 24.68/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) — == = = A25511TR-ND* 3,750 24.68/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) = md — == A25512TR-NDt 1,200 71.99/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin .180 (4.57) = = = = A25780TR-NDt 1,200 71.99/M 770383-1 
1 Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. * Contact length is .875. + 0.013" (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180" insulation diameter 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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тусо ini 
pud ANP (MR) Miniature Rectangular Connectors 


Product Facts: * Housings positively lock to prevent accidental Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 Performance Characteristics: 

disengagement ” Either cap or plug housing can be mounted in same • Certified by Canadian Standards Association File No. LR 7189 * Comm-  , Dielectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
rectangular panel cutout without additional hardware • Brick red UL94V- oning bars can be used to common adjacent pin contacts іп any column Nus й š i ЖА EE 
0 housings * Plug and cap design includes molded-in polarizing feature or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing to circuits: `s Insulation Resistance: 1500 megohms minimum initial 
to assure proper mating * High density achieved through .165" assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper between adjacent circuits * Voltage Rating: 250V AC * Contact 
(4.19mm) contact centerline spacing * Recognized under the insertion of the Commoning Bar. Rating: AWG 26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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Fig. 16 
800 | 4 E Keying I——.970 —| 
QT | Plug EETL] 
No.of Dim. A Digi-Key Pricing AMP No.of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Pos. Type (Inch) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Plating A B Part No. it 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) 9 Tin .620 120 A14208-ND 2.50 53.92 640501-1 
2 Cap 455 A14100-ND 53 11.43 1-640507-0 9 Gold .620 120 A14209-ND 6.99 150.65 640501-2 
1 3 Cap .620 A14101-ND .78 16.81 1-640508-0 10 12 Tin .785 .120 A14210-ND 3.22 69.30 640502-1 
2 Plug .455 A14110-ND 43 9.55 1-640517-0 i Вой T 120 ТО 210 208070 6115022 
4 d b ІП ў Я d А. V » 
3 Plug 2620. _ МШЕ A. 1656 16405180 15 | Gold 950 120 M14213-ND. 1232 27580 640503-2 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) 20 | Tin 950 120 A14214-ND 511 110.05 640504-1 
4 Cap 455 A14102-ND 84 18.15 1-640509-0 20 | Gold 950 420 A14215-ND 1450 312.43 640504-2 
2 6 Cap 620 A14103-ND 95 20.52 1-640510-0 24 Tin 1115 — 120 M14216-ND 5.68 122.49 640505-1 
4 Plug 455 A14112-ND 80 17.93 1-640519-0 1 24 | Gold 1415 — 120 M4217-ND 16.09 346.76 640505-2 
6 Plug 620 A14113-ND 70 15.59 1-640520-0 36 Tin 1610 120 A14218-ND 921 198.43 640506-1 
9 Cap 620 A14104-ND 1.02 21.98 1-640511-0 36 | Gold 1610 .120 A14219-ND 3423 _ 76612 640506-2 
is eee 2785 АӘБ ЕП 155 247 16405120 РСВ Board Vertical Headers, .120” (3.05тт) Board Thickness 
ap ) я : ) i à 2 Tin 455 180 A14220-ND 160 3442 640497-3 
3 9 Plug 620 A14114-ND 1.03 23.16 1-640521-0 2 Gold 455 480 A14221-ND 1.98 4274 640497-4 
12 Plug 785 A14115-ND 143 24.35 1-640522-0 3 Tin 900 180 A14222-ND 1.68 36.31 640498-3 
15 Plug 950 A14116-ND 1.21 26.12 1-640523-0 9 3 Gold .620 180 A14223-ND 2.94 63.35 640498-4 
20 Cap 950 A14107-ND 1.98 42.59 1-640514-0 4 Tin 455 480 A14224-ND 1.97 4243 640499-3 
4 | 24 Cap 1415 A14108-ND 210 45.29 1-640515-0 4 Gold 455 480 A14225-ND 3.67 79.12 640499-4 
20 Plug .950 A14117-ND 1.98 42.63 1-640524-0 6 Tin ‘620 180 A14226-ND 1.93 41.52 640500-3 
24 Plug 1415 A14118-ND 241 45.42 1-640525-0 6 Gold 620 180 A14227-ND. 5.04 — 108.60 640500-4 
5 | 8 Cap - A14109-ND 2.63 56.76 1-640516-0 9 Tin .620 .180 A14228-ND 2.50 53.92 640501-3 
36 Plug = A14119-ND 248 47.04 1-640526-0 9 Gold 900 180 A14229-ND 644 — 14421 640501-4 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing АМР 4172 Тіп 785 180 A14230-ND 3.22 69.30 640502-3 
uama Án | OR Xo nme X Tr [nen 
г 7 In а $ "| 2. » z 
I Strain Ненет (Grommet ; Sold Separately ) ae Т GER 15 | Gold 950 180 A14233-ND 1103 23779 640503-4 
а 220 КҮР ТЕН 2325 | 20 Tin 950 .180 A14234-ND 541 110.05 640504-3 
M pn ИН 191 т ЕЕ 20 | Gold 950 480 A14235-ND 1450 31243 640504-4 
6 у 20 A OS ND 25 M ЕЕ 410% Тіп 1415 — 180 A14236-ND 5.68 122.49 640505-3 
5 | 1 95 | 50523- 24 | Gold 1415 180 A14237-ND 16.32 385.39 640505-4 
20 560 A14124-ND 3.05 65.79 480634-1 36 Tin 1610 180 A14238-ND 9.21 198.43 640506-3 
24 560 A14125-ND 3.12 67.23 350524-1 36 | Gold 1610 180 A14239-ND 34.23 76612 640506-4 
36 560 A14126-ND 4.10 88.38 480594-1 ins. Dia. Digi-Key Pricing | AMP 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) Fig. |Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
156 A14130-ND 143 24.46 1-850377-0 й 
7 6 218 A14131-ND 134 28.98 1-350376-0 Contacts (Pins and Sockets) 
296 M4132-ND 108 2337 1-350375-0 12 [Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .025-050 | A25440-ND 6.06 14.95 | 640579-1 
7 9.12.15 218 A14133-ND 141 23.92 1-850378-1 13 |Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 025-050 | A25441-ND 582 14.35 | 794001-1 
Ма 250 A14134-ND 140 2371 1-350379-1 12 [Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .025-050 | A25444-ND 23.95 59.07 | 640579-2 
437 A14136-ND 121 26.00 1-380935-0 13 |544. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | .025-050 — |A25445-ND. 2303 56.80 | 794001-2 
7 20, 24, 36 375 A14137-ND 1.16 24.90 1-380936-0 12 |Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Рге-іл | .050-115 | A14199-ND 6.06 14.95 | 640545-1 
312 uem 1.65 FIRE ам 13 |Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 050-115 | M4197-ND 571 14.07 | 641300-1 
й m 12 [Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | 050-115 | A14198-ND 12.92 31.86 | 640545-2 
Шъ Description Length ME = i 25 paniko: 43 (Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Select Gold | 050-115 | A14196-ND 11.89 29.4 | 641300-2 
— = 14 |Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pre-tin = A25447-ND* 6.40 15.79 | 350838-1 
ao a reun Brose Preni ар А8 М a ТЫ 0050-1 15 Grounding Pin, Phos. Brz., Pre-tin 050-115 [ A25442-ND 6.06 1495 | 640580-1 
s Я К К J 5 а і 
4 Circuit, Brass, Pre-tin 635 A25451-ND 40 2.05 350022-1 Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold .050-.115 A25446-ND 24.22 59.75 | 640580-2 
No.of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP Keying Plug 
Fig. Pos. Plating A B Part No. 1 25 Part No. 16 = A14195-ND 47.42 | 350591-1 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) Board Thickness Tools 
2 Tin 455 120 A14200-ND 70 15.17 640497-1 Die Set MR, Use with А9996........................................... A9949-ND 120.00/1 58514-2 
а E 255 ой . О Wee .. Hr Pro-Crimper Hand Tool . A9996-ND 66.00/1 | 354940-1 
s cold 52019 ш AV EGE ben e 040498. Extraction Tool..... A9954-ND 16.73/1 455822-2 
9 і у ` š Certi-Crimp Tool M A9938-ND 535.50/1 91526-1 
4 Tin 455 1120 A14204-ND 1.93 41.68 640499-1 ) 
4 Gold .455 120 A14205-ND 367 79.12 640499-2 Contact Insertion Tool .. A1444-ND 21.74 455830-1 
6 Tin .620 120 A14206-ND 1.93 41.52 640500-1 Pro-Crimper ІІ Hand Tool . A25448-ND 178.20/1 58514-1 
6 Gold 620 120 A14207-ND 5.04 108.60 640500-2 * Recommended for use with MR Socket Housings. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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pc m amp AMPMODU MT Connectors ме 


IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: * Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers * Hous- RECEPTACLE HOUSING FEATURES: * Choice of three contact mating pressures ” Receptacles mate with .025" 
ings preloaded with standard and high pressure contacts * Insulation Diameter: .050" (1.27mm) * Mating Post  (.64mm) square or round posts * Capable of connecting up to 100 wires simultaneously * Black thermoplastic or glass- 
Length: .222" to .273" (5.64mm to 6.94mm) max. * Housing and Cover: Black thermoplastic, flame retardant * Con- filed nylon * Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing * Stamped: Cavity ID, 
tacts: Copper alloy AMP part number and date code stamped on housing where size permits. Unstamped: No marking on housing 


Strain Relief Locator 


Detent 
Latching 


No. of Digi-Key Pricing АМР No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing АМР 
Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. 1 25 Part No. 
IDC CRIMP TYPE — HOUSING AND COVERS 10 A28737-ND 35 791 | 102536-3 9 A26988-ND 55 12.34 | 102241-7 
P 12 A28738-ND 1.06 2390 | 102536-4 10 A26989-ND 62 14.10 | 102241-8 
fs eO AM Hone 14 A28739-ND 106 2401 | 102536-5 12 A26990-ND 70 1587 | 1-102241-0 
With Standard Contacts — Fig. 1 16 A28740-ND 96 21.74 | 102536-6 14 A26991-ND 78 17.63 | 1-102241-2 
6 A25789-ND 2.04 46.20 | 102393-1 18 A28741-ND 89 2020 | 102536-7 15 A26992-ND 90 2027 | 1-102241-3 
8 A25790-ND 2.60 58.80 | 102393-2 20 A28742-ND 50 1122 | 102536-8 16 A26993-ND 1.09 2468 | 1-102241-4 
10 A25791-ND 2.99 67.80 | 102393-3 24 A28743-ND 1.07 2433 | 1-102536-0 18 A26994-ND 143 2556 | 1-102241-6 
12 A25793-ND 3.60 81.60 | 102393-4 26 A28744-ND 64 14.59 | 1-102536-1 20 A26995-ND 138 3120 | 1-102241-8 
14 A25795-ND 4.16 94.20 | 102393-5 28 A28745-ND 1.07 2413 | 1-102536-2 22 A26996-ND 121 2738 | 2-102241-0 
16 A25797-ND 5.72 129.60 | 102393-6 30 A28746-ND 1.08 2444 | 1-102536-3 DOUBLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED 
18 A25799-ND 7.58 171.60 | 102393-7 34 28747-ND 113 25.68 | 1-102536-5 FIG. 6 (order contacts separately) 
20 A25801-ND 5.91 13380 | 102393-8 40 A28748-ND 1.64 3741 | 1-102536-8 n PUT: = 
24 A28321-ND 716 162.00 | 1-102393-0 50 28749-ND 176 3974 | 2-102536-3 Stamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
26 A28697-ND 6.15 139.20 | 1-102393-1 60 A28750-ND 1.87 42.36 | 2-102536-8 4 A26998-ND 143 25.56 | 5-87456-0 
28 A28700-ND 1177 266.40 | 1-102393-2 64 A28751-ND 1.92 4341 | 3-102536-0 м NS | 1 7 “ч Shee 
30 A28702-ND 8.93 202.20 | 1-102393-3 Standard Profile Covers — Fig. 4 12 3035-ND 13 25 HAE 
34 A28705-ND 10.07 228.00 | 1-102393-5 (2 required per connector) i ў 
40 A28706-ND 885 — 20040 | 1-102393-8 е ЕТ 2047. 5275071900296 14 A3036-ND 136 2134 | 1-87456-0 
50 A28708-ND 10.76 243.60 | 2-102393-3 8 A3063-ND 2402 5439/50 | 102396-2 16 A3037-ND 144 2256 | 1-87456-2 
60 A28710-ND 12.67 286.80 | 2-102393-8 i ` 18 A3038-ND 2.06 3231 | 1-87456-4 
m : 10 A3064-ND 121/2 2745/50 | 102396-3 20 A3039-ND 171 2683 | 1-87456-6 
22-26 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 12 A3065-ND 1.83/2 41.32/50 | 102396-4 24 A3040-ND 2.22 3475 | 2-87456-0 
6 A3047-ND 2.20 49.80 | 102398-1 14 A3066-ND 4.31/2 97.58/50 | 102396-5 26 A3041-ND 202 3170 | 2-874562 
8 A3048-ND 340 70.20 | 102398-2 16 A3067-ND 1822 4129/50 | 102396-6 28 A3042-ND 222 3475 | 2-87456-4 
10 A3049-ND 2.99 67.80 | 102398-3 18 A3068-ND 1.13/2 2562/50 | 102396-7 30 A25819-ND 265 5994 | 2-87456-6 
12 A3050-ND 3.60 81.60 | 102398-4 20 A3069-ND 3.31/2 74.85/50 | 102396-8 34 A3043-ND 269 42.07 | 3-87456-0 
14 A3051-ND 416 94.20 | 102398-5 24 A3070-ND 3682 8342/50 | 1-102396-0 40 A3044-ND 304 4756 | 3-87456-6 
16 A3052-ND 4.20 93.61 | 102398-6 26 A28752-ND 2.84/2 64.35/50 | 1-102396-1 50 A3045-ND 3.66 57.31 | 4-87456-0 
20 | Қар 891 19980 102398: з | AND — 2380 528780 | 1023965 50 = 0 sons Ban 
4 i f - 72- 53.87/50 | 1- -5 " "ht T » 
24 A3055-ND 716 16200 | 1-102398-0 40 A3073-ND 2802 6331/50 | 1-102396-8 Unstamped; Housing Height 1:600" (15:26009) 
26 A28698-ND 423 95.82 | 1-102398-1 50 A3074-ND 4962 112.23/50 | 2-102396-3 2 A26997-ND 70 15.87 | 5-87456-3 
28 A28701-ND 8.32 18840 | 1-102398-2 64 A3076-ND 3172 7183/50 | 3-102396-0 5 SOS ND i 97 na 8569 
30 A28703-ND 8.93 20220 | 1-102398-3 Keying Plug | ^ A3077-ND 155/10 484/50 | 86286-1 8 3033-ND 113 1768 | 87456-3 
34 SOOO END 10.07 22800 | 1-102398-5 SINGLE ROW HOUSING — NON-POLARIZED і | 
40 A3058-ND 885 20040 | 1-102398-8 ТЕТЕ Е iL eS aD 180 2044. |: 0745059 
50 A3059-ND 1076 _ 243.60 | 2-102398-3 nig. (ordon Contacts separately) 12 A25806-ND 121 27.33 | 87456-7 
60 12060-10 1267 28680 | 2-102398-8 Stamped М ien 1 rU bond 
64 A3061-ND 19.03 430.80 | 3-102398-0 2 A3011-ND 93 14.63 | 87499-3 18 RESP 157 riora 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts 3 A3012-ND 66 10.37 | 87499-5 Я і ў ы ў 
М ИВ 56 ЕЕЕ 20 A25812-ND 1.64 37.02 | 1-87456-5 
6 A28711-ND 220 49.80 | 102694-1 5 A3014-ND т 732 | 87499-9 22 A25814-ND 1.99 4496 | 1-87456-7 
8 A28712-ND 2.60 58.80 | 102694-2 6 A3015-ND 58 915 | 1-87499-1 24 A25815-ND 179 40.55 | 1-87456-9 
10 A28713-ND 2.84 6420 | 102694-3 7 ШЕТТЕТІП ú ТЕШЕТ 26 A25816-ND 191 43.19 | 2-87456-1 
12 A28714-ND 3.60 81.60 | 102694-4 j И ГЕ ЕТЕ 28 A25818-ND 2.02 45.84 | 2-87456-3 
14 A28715-ND 5.86 13260 | 102694-5 Š КЕШЕ 5 Қаға ЕЕЕ 30 A25820-ND 241 5465 | 2-87456-5 
16 A28716-ND 477 108.00 | 102694-6 10 A3019-ND 00 1409 | 1-87499-7 34 A25821-ND 237 5377 | 2-87456-9 
20 A28717-ND 5.31 133.80 | 102694-8 11 A3020-ND 175 2744 | 1-87499-9 38 A25822-ND 273 6170 | 3-87456-3 
20-22 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 12 ^3021-ND .84 1321 | 2-87499-1 M ED ae a 22/22 
10 A25792-ND 2.99 67.80 | 102448-3 13 A3022-ND 1.05 16.46 | 2-87499-3 S DOES 25 абаб, ВЕ 
12 A25794-ND 3.60 81.60 | 102448-4 14 A3023-ND өз 14.63 | 2-87499-5 Е UN 109 Е 
14 A25796-ND 4.16 94.20 | 102448-5 15 A3024-ND 97 15.24 | 2-87499-7 | : : 
16 A25798-ND 477 108.00 | 102448-6 16 A3025-ND 1.01 15.85 | 2-87499-9 Keying Plug A25829-ND 11 2.58 | 87077-2 
18 A25800-ND 5.35 12120 | 102448-7 20 A3029-ND 1.21 1890 | 3-87499-7 Stamped, Housing Height is .645" (16.38mm) 
20 25762-ND 5.91 133.80 | 102448-8 Unstamped 26 A25817-ND 4.93 111.60 | 861774 
24 IA2BCOD-ND 716 16200 | 1-102448-0 1 A26962-ND зі 705 | 7-87499-2 Unstamped, Housing Height is .645" (16.38mm) 
26 A28699-ND 6.15 13920 | 1-102448-1 2 PES 35 72. 4504 
30 A28704-ND 8.93 20220 | 1-102448-3 i Е p lat. [атаве 6 A25802-ND 4.19 94.80 | 1-86177-8 
40 A28707-ND 10.65 241.20 | 1-102448-8 4 A26965-ND үз 970 | 87499-8 10 A25805-ND 4.29 97.20 | 1-861772 
50 A28709-ND 10.76 243.60 | 2-102448-3 5 A26966-ND a 1058 | 1-87499-0 14 A25808-ND 4.37 99.00 | 1-86177-4 
— Ë В 16 A25810-ND 451 102.00 | 1-86177-5 
A2031-ND | Man. Pistol Grip Tool - use w/ Head Assy. $55.50 each 6 126967-М0 51 1146 | 1-87499-2 20 A25813-ND 461 10440 | 86177-1 
A2040-ND Head Assembly Tool for AMP MT Con. $218.12 each 7 A26968-ND 62 1410 | 87499-2 40 БВ 670 151.80 | 1-861771 
A28718-ND | Head Assembly Tool $972.00 each 8 A26969-ND 62 1440 | 1-87499-4 Е d š 
Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 9 A26970-ND 70 15.87 | 1-87499-6 Keying Plug A25828-ND 16 3.63 | 87077-1 
Fig. 2 (designed for shielded connectors) 10 A26971-ND 70 15.87 | 1-87499-8 DOUBLE ROW HOUSING — POLARIZED 
6 A28719-ND 31 742 | 102541-1 " A26972-ND 1.56 3526 | 2-87499-0 FIG. 6 (order contacts separately) 
8 A28720-ND 55 1237 | 102541-2 12 A26973-ND 78 17.63 | 2-87499-2 Stamped 
10 A28721-ND ET 742 | 102541-3 13 A26974-ND 90 20.27 | 2-87499-4 - - 
12 A28722-ND 52 1181 | 102541-4 14 A26975-ND .86 19.39 | 2-87499-6 6 + | 2240 87972 
14 A28723-ND 53 12.02 | 102541-5 15 A26976-ND 93 2116 | 2-87499-8 10 A25834-ND 128 2909 | 87977-3 
16 A28724-ND 40 8.98 | 102541-6 16 A26977-ND 2.06 4672 | 3-87499-0 12 A25836-ND 132 2097 | 87977-4 
ў f MD Hee co Ш x 18 КУО, ra he Pes 20 A25841-ND 2.86 6480 | 87977-8 
Я : : Я Г ; | :87499- 24 A25843-ND 2.02 45.84 | 1-87977-0 
24 A28727-ND 59 13.47 | 1-102541-0 22 A26979-ND 1.25 2821 | 4-87499-2 % CED 249 8641 | 48797741 
26 28728-ND 91 2057 | 1-102541-1 26 A26980-ND 1.52 3438 | 5-87499-0 Unsiampad : 
28 A28729-ND 1.07 2444 | 1-102541-2 30 SEND 1.75 3967 | 5-87499-8 Р 
30 A28730-ND 74 16.83 | 1-102541-3 SINGLE ROW HOUSING — POLARIZED 6 A2583 1ND] 97 2204 | 2-87977-8 
34 A28731-ND 93 21.07 | 1-102541-5 FIG. 5 (order contacts separately) 8 25822-11) 1.64 37.02 | 2-87977-9 
40 A28732-ND 177 40.18 | 1-102541-8 Stamped with Detent Latching 10 A25835-ND 171 38.79 | 3-87977-0 
50 A29145-ND 1.53 34.59 | 2-102541-3 12 RUAN) 179 4055 | 3-87977-1 
60 A28733-ND 198 4475 | 2-102541-8 3 A26982-ND 31 705 | 102241-1 14 A25838-ND 1.87 4231 | 3-87977-2 
ш Оо GEM WE ERI 
Shielding & Non-Shielding - Back Cover — Fig. 3 6 A26985-ND 43 970 | 102241-4 20 A25842-ND 195 4407 | 3-87977-5 
6 A28735-ND 31 7.2 | 102536-1 7 A26986-ND AT 10.58 | 102241-5 24 A25844-ND 1.99 4496 | 3-87977-7 
8 A28736-ND 1.05 23.69 | 102536-2 8 A26987-ND 51 1146 | 102241-6 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco AMPMODU MT Connectors (cont) WG 
Electronics AMP 
No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions Part No. 1 25 Part No. Positions Part No. ЛІ 25 Part Мо. Positions Part No. 1 25 Part No. 
26 A25846-ND 2.30 5201 | 3-87977-8 10 A25853-ND 147 2644 | 87631-5 24 A25873-ND 3.50 7933 | 87733-3 
40 А25847-М0 2.80 63.47 | 4-87977-5 12 A25856-ND 125 2821 | 87631-7 26 A25876-ND 3.54 8021 | 87733-4 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief 14 A25859-ND 1.28 29.09 | 87631-9 30 A25881-ND 4.11 93.00 | 87733-6 
^ РАН 143 ase area 16 A25862-ND 1.48 33.50 | 1-87631-1 32 A25884-ND 446 9420 | 87733-7 
Š PER 32 9733 | 8/6314 18 A25865-ND 1.44 32.70 | 1-87631-3 34 A25887-ND 419 9480 | 87733-8 
i [Eo IS 158 Е 20 A25868-ND 1.83 4143 | 1-87631-5 40 A25890-ND 445 100.80 | 1-87733-1 
а И Ый та as 22 A25870-ND 1.99 44.96 | 1-87631-7 50 A25894-ND 4.98 112.80 | 1-87733-4 
14 (MERON 148 3350 тано 24 A25872-ND 2.02 45.84 | 1-87631-9 60 A25897-ND 5.49 124.20 | 1-87733-7 
; = 26 A25875-ND 2.06 46.72 | 2-87631-1 A25899-ND | Strain Relief, 10 thru 18 $59/1 | 87921-1 
A pos. i 
16 A25861-ND 1.64 37.02 | 1-87631-2 28 A25878-ND 2.30 5201 | 2-87631-3 A25900-ND | Strain Relief, >20 positions $1.30/1 | 87710-1 
18 A25864-ND 1.75 3967 | 1-87631-4 30 A25880-ND 234 5289 | 2-87631-5 = = сі 
20 A25867-ND 1.91 4349 | 1-87631-6 32 A25883-ND 245 55.53 | 2-87631-7 Unstamped, Center Polarized — Fig. 7 
24 A25871-ND 248 4936 | 2-87631-0 34 A25886-ND 2.58 5730 | 2-87631-9 10 A25901-ND 1.32 29.97 | 102387-1 
26 A25874-ND 2.22 50.25 | 2-87631-2 40 A25889-ND 2.80 63.47 | 3-87631-5 14 A25902-ND 1.40 3173 | 102387-2 
28 A25877-ND 237 5377 | 2-87631-4 44 A25891-ND 3.04 68.76 | 3-87631-9 16 A25903-ND 1.64 37.02 | 102387-3 
30 A25879-ND 249 5641 | 2-87631-6 50 A25893-ND 3.98 90.00 | 4-87631-1 20 A25904-ND 1.87 42.31 | 102387-4 
32 A25882-ND 257 5848 | 2-87631-8 60 A25896-ND 416 9420 | 5-87631-1 24 A25905-ND 2.02 45.84 | 102387-5 
34 A25885-ND 276 6258 | 3-87631-0 66 A25898-ND 443 100.20 | 5-87631-3 26 A25906-ND 2.06 46.72 | 102387-6 
40 A25888-ND 3.04 68.76 | 3-87631-6 Stamped with Detent Latching and Strain Relief 30 A25907-ND 2.37 53.77 | 102387-7 
50 A25892-ND 374 8462 | 4-87631-2 10 A25854-ND 249 5641 | 87922-1 34 ОНТ 25] 59106: | 1029878 
60 A25895-ND 419 9480 | 5-87631-2 12 A25857-ND 253 5730 | 87922-2 40 FERRE 2.88 EN 1024679 
= I 5 : : 14 A25860-ND 3.55 80.40 | 87922-3 44 A25910-ND 3.15 71.40 | 1-102387-3 
Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25863-ND 284 6435 | 87922-4 50 A25911-ND 3.54 80.21 1-102387-0 
6 A25849-ND 97 2204 | 87631-1 18 A25866-ND 451 102.00 | 87922-5 60 A25912-ND 3.90 88.20 | 1-102387-1 
8 A25851-ND 1.13 25.56 | 87631-3 20 A25869-ND 327 7404 | 87733-1 64 A25913-ND 429 9720 | 1-102387-2 
тусо 
ЧСО amp Contacts жб 
Electronics 


Ф 


SPECIFICATIONS: » Contact Current Rating: 3 amperes * Termi- 15р gold on contact area, 100р to 200p tin-lead in crimp end, 
nal Resistance: 12 milliohms max. (beryllium copper) and 20 milli- with entire contact underplated 50 nickel 

ohms max. (copper-tin-phosphor bronze) C: ЗОр gold on contact area, with gold flash over 50р nickel on 
FEATURES: Available in a variety of platings and contact pres- entire contact 

sures; Dual cantilever contact beam with built-in overstress D: 15р gold on contact area, with gold flash over 50р nickel on 


assures reliable connection. entire contact 
Contact Plating: E: 100p to 200p bright tin over 30p nickel on entire contact 
A: З0р gold on contact area, 100p to 200и tin-lead on crimp Р: Gold flash over nickel, 15р gold on contact area 
area, with entire contact underplated 50p nickel G: Gold flash over nickel, 30u gold on contact area 
Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing АМР Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-In (No-strip) Receptacles 
1 055 (1.40) BeCu C A25943-ND 3.60 30.63 102348-2 - — — — — 
:055 (1. Е A25944-ND 4.73 41.65 102348-3 A25944CT-ND. 211.48 A25944TR-ND 114.20/М | 87107-6 
АШИ (ӨШИ ШИШ НИ Toal ШИ RecepitaclBS., зонирование set DO cU а bb mt Ee ОНО иное S AER Вента ы беден re AE EE ане $156.29 
Віт. Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | АМР Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig.| A | (AWG) | Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-In Pins with Insulation Support 
C A25948-ND 549 48.33 | 102107-2 A25948CT-ND — 130.60 237.45 A25948TR-ND 128.23/М |102095-3 
2 | — | 22-26 | .061 (1.55) Ph Bz D A25950-ND 4.66 40.97 | 102107-1 A25950CT-ND — 104.50 190.00 A25950TR-ND 102.60/M | 102095-2 
E A25952-ND 2.14 18.87 | 102107-3 A25952CT-ND — 53.86 97.93 A25952TR-ND 52.88/M | 102095-4 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure 
Cu-Sn-Ph Bz A A25953-ND 2.12 18.02 | 1-102316-4 — — 
Cu-Sn-Ph Bz B A25955-ND 3.54 31.17 | 1-102316-3 A25955CT-ND - 87.73 159.50 A25955TR-ND 86.14/M |102316-6 
445 | 27-32  |.040 (1.02) BeCu C A25957-ND 5.65 49.71 | 102917-2 A25957CT-ND — 139.26 253.20 A25957TR-ND 136.73/M |102917-1 
BeCu D — — — — A25958CT-ND 27.16 115.53 171.97 A25958TR-ND 119.06/M |102917-5 
Cu-Sn-Ph Bz E -- - - - A25959CT-ND 18.69 79.50 118.35 A25959TR-ND 81.94/M |102316-5 
Cu-Sn-Ph Bz A A25966-ND 212 18.02 | 1-87756-8 - - 
BeCu A A25973-ND 4.12 35.03 | 87667-1 — — 
Cu-Sn-Ph Bz B A25968-ND 2.02 17.20 | 1-87756-6 — — 
BeCu C A3001-ND 5.14 45.19 | 87667-2 — — 
.445| 22-26 |061 (1.55) BeCu D A25972-ND 2.62 22.25 | 87667-5 - - 
3 Cu-Sn-Ph Bz E A25970-ND 127 10.77 | 87756-7 — — 
BeCu E A3000-ND 3.61 31.79 | 87667-3 A3000CT-ND — 98.20 178.55 A3000TR-ND 96.42/M | 87666-3 
Cu-Sn-Ph Bz F A25969-ND 371 32.64 | 87756-5 A25969CT-ND — 91.23 165.88 A25969TR-ND 89.58/М | 87756-4 
Cu-Sn-Ph Bz G — - - - A25967CT-ND 23.61 100.42 149.49 A25967TR-ND 103.50/М | 87756-2 
Cu-Sn-Ph Bz A A25984-ND 3.71 32.65 | 1-87523-9 A25984CT-ND — 85.64 155.70 A25984TR-ND 84.08/М | 1-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz В A25986-ND 3.54 31.17 | 1-87523-6 A25986CT-ND — 84.60 153.83 A25986TR-ND 83.07/М |1-87523-5 
BeCu C A25988-ND 4.07 34.60 | 86016-1 — — 
470 | 20-24 | 069 (1.75) BeCu D A25991-ND 5.10 44.91 | 86016-5 A25991CT-ND — 131.45 239.00 A25991TR-ND 129.06/М | 85969-6 
j ` Cu-Sn-Ph Bz D A25996CT-ND 20.44 86.92 129.38 A25996TR-ND 89.58/М | 87523-4 
Cu-Sn-Ph Bz É A25993-ND 247 19.13 | 87523-6 A25993CT-ND — 5213 94.78 A25993TR-ND 51.18/М | 87523-5 
BeCu E A25995-ND 3.61 31.79 | 86016-3 A25995CT-ND — 98.20 178.55 A25995TR-ND 96.42/M |85969-9 
BeCu G A25989-ND 2.93 24.94 | 86016-2 — — 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure 
445| 27-32 | 040 (1.02 Cu-Sn-Ph Bz A A25961-ND 3.71 32.65 | 102920-2 A25961CT-ND — 167.06 303.75 A25961TR-ND 164.03/М | 102920-1 
d -040 (1.02) BeCu C A25963-ND. 8.53 75.03 | 102918-2 A25963CT-ND — 135.56 246.48 A25963TR-ND 133.10/M | 102918-1 
Cu-Sn-Ph Bz A A25976-ND 3.71 32.65 | 103171-5 A25976CT-ND — 90.79 165.08 A25976TR-ND 89.15/М |103171-4 
445 | 22-26 | 061 (1.55) Cu-Sn-Ph Bz B A25977CT-ND 19.65 83.58 124.41 A25977TR-ND 86.14/M | 103171-1 
ў 2 š BeCu C A25979-ND 5.68 49.95 | 102548-6 A25979CT-ND — 139.26 253.20 A25979TR-ND 136.73/M |102548-5 
3 BeCu D A25981-ND. 4.58 40.32 | 102548-3 A25981CT-ND — 131.45 239.00 A25981TR-ND 129.06/M |102548-1 
Cu-Sn-Ph Bz A A25998-ND 3.71 32.65 | 2-87195-1 A25998CT-ND — 85.66 155.75 A25998TR-ND 84.11/M |2-87195-0 
Cu-Sn-Ph Bz B A28315-ND 3.54 31.17 | 1-87195-8 A28315CT-ND — 87.73 159.50 A28315TR-ND 86.14/М |1-87195-7 
470 | 20-24 | 069 (1.75) BeCu C A28319-ND 7.18 63.17 | 87046-2 A28319CT-ND — 176.54 320.98 A28319TR-ND 173.33/М | 86492-4 
А j ` Веби D A28317-ND 5.20 45.77 | 87046-1 A28317CT-ND — 131.45 239.00 A28317TR-ND 129.06/M | 86492-2 
BeCu E A3005-ND 4.32 37.99 | 87046-4 A3005CT-ND — 104.93 190.78 A3005TR-ND 103.02/M | 86492-9 
BeCu G A3006-ND 3.31 28.13 | 87046-3 — — — 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - High Pressure 
445 | 27-32 | .040 (1.02) Ph Bz C A25965-ND 6.18 54.37 | 103455-2 A25965CT-ND — 124.75 226.83 A25965TR-ND 12249/M |103455-1 
C A3004-ND 2.53 20.97 | 102128-1 — — 
з |445| 2226 |.061 (1.55) Ph Br E A3003-ND 278 2446 | 102128-2 A3003CT-ND - 51.37 93.40 A3003TR-ND. 8044/M | 87809-2 
с A3008-ND 2.58 21.42 | 1-87309-4 — — 
470 | 20-24 | .069 (1.75) Ph Bz E A3007-ND 159 1350 | 1-87309-3 m m - 
A99114-ND (91541-1) Crimp Tool MT Connectors 27-32AWG ................................................... $535.50 A9903-ND (91517-1) Crimp Tool MT Connectors 22-26AWG ................................................... $535.50 
A9840-ND (91516-1) Crimp Tool MT Connectors 20-24AWG ................................................... 5477.00 A3077-ND (86286-1) Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts ...................................... $1.55/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings эу @ 


Electronics AMI 
FEATURES: PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 
* Mates with .025" (.64mm) square posts * Contact Current Rating: 3 Amp. 
* Modular design permits end-to-end stacking * Termination Resistance: 12 milliohms max. (gold plated contacts) or 


* Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester 16 milliohms max. (tin plated contacts) 


* Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped оп MATERIAL: 


housing where size permits. Unstamped: no marking on housing Glass-filled polyester, 94V-0 
No.of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. Fig. Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Row (order contacts separately) 11 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 2.82 2.56 2-87175-3 
1 108 (2.74) Unstamped A26920-ND 93 85 87175-2 12 1.216 (30.89) Unstamped A26937-ND 2.67 242 2-87175-6 
2 216 (5.49) Unstamped | A26921-ND 66 ‘et | 871756 12 | 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 2.68 243 | 2-871755 
3 -316 (8.03) Unstamped | A26922-ND 1.60 145 | 87175-8 1 | 18 | 1.316 (33.43) | Unstamped | A26939-ND 2.79 2.54 | 2-87175-8 
4 416 (10.57) Unstamped A26923-ND 89 Bi 1-87175-0 14 | 1.416 (35.97) | Unstamped A26940-ND 2.90 2.68 | 3-87175-0 
5 .516 (13.11) Unstamped A26924-ND 92 84 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped A26941-ND 2.61 2.37 87175-4 
6 .616 (15.65) Unstamped A26925-ND 2.01 1.83 1-87175-4 15 1.516 (38.51) Stamped A26942-ND 3.54 3.21 87175-3 
6 .616 (15.65) Stamped A26926-ND 2.30 2.00 | 1-87175-3 Double Row (order contacts separately) 
1 7 716 (18.19) Unstamped A26927-ND 2.06 1.87 1-87175-6 
7 716 (18.19) Stamped A26928-ND 2.85 2.13 | 1871755 2 116 (2.95) Unstamped | A26943-ND 1.55 141 | 87176-2 
8 816 (20.73) Unstamped A26929-ND 2.38 2.16 1-87175-8 4 216 (5.49) Unstamped A26944-ND 2.00 182 | 87133-1 
8 .816 (20.73) Stamped A26930-ND 2.40 248 | 1-87175-7 6 316 (8.03) Unstamped |А ШЫ 1.95 1-18. 8197 
9 1916 (23.27) | Unstamped | A26931-ND 2.44 221 | 2-87175-0 2 | 6 316 (8.03) Stamped A6946 ND 2.30 209 | 87139-8 
9 916 (23.27) Stamped A26932-ND 245 222 | 1-87175-9 10 | .516(1311) | Unstamped | A26947-ND 2.19 199 | 87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped A26933-ND 2.19 1.99 2-87175-2 10 516 (13.11) Stamped A26948-ND 2.50 2.27 87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 2.50 2.27 2-87175-1 12 .616 (15.65) Unstamped A26949-ND 2.88 2.61 1-87133-1 
11 1.116 (28.35) Unstamped A26935-ND 3.88 3.51 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped A26950-ND 3.23 2.93 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 
Clip Contacts Contact Plating: A: ЗОр gold on contact area, with gold flash over 50р nickel on the entire contact B: 100p - 200p. bright tin over 50p nickel on entire сай 
contact С: 100и - 200p bright tin-lead over 50p nickel on entire contact 
Wire Size} Dim. A Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip T & R| АМР 
(AWG) | Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. 1 10 25 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 7,000 Part No. 
A A26951-ND 49 = 11.21 31.75 | 87191-1 A26951CT-ND 46.84 214.67 A26951TR-ND 234.18/M | 87190-1 
28-30 | .550 (13.97 .029-.039 (.74-.99) 
( ) ( ) с A26952-ND .37 = 8.43 23.87 | 87191-2 A26952CT-ND 49.09 224.98 A26952TR-ND 245.43/M | 87190-2 
A A26954-ND — 5.74 — 50.52 | 87165-1 A26954CT-ND 2840 130.19 A26954TR-ND 142.02/M | 87124-1 
22:28: | 684 (14.83)|.,038.062 697: аЛ) B A26956-ND — 4.92 = 43.26 | 87165-2 A26956CT-ND 19.94 91.37 A26956TR-ND 99.68/M | 87124-2 
A A26957CT-ND 32.40 137.79 A26957TR-ND 157.77/M | 867052-2 
20 [98 1483) І 98:085. 09/5197) C = A26958CT-ND 22.77 96.86 A26958TR-ND 110.91/M | 867052-1 
.$.12/1, $2.80/25 A30043-ND Crimp Tool for 22-26 AWG сопійсів............................................. $535.50/1 


A26960-ND Keying Plug for .025” (.64mm) sq. post contacts .. 


A26961-ND Extraction Tool.... ....$21.90/1 


tuco AMPMODU Short Point Wire-Applied Connectors and Contacts эу б 


Electronics 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A |Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. | inch(mm) |Рагі Мо. 1 25 |Part No. Fig.| Pos. | inch(mm) Part Мо. 1 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized 36 1.798 (45.67) | A25929-ND .89 .81 | 1-104482-6 
(order contacts separately) 38 1.898 (48.21) |A25930-ND .90 82 | 1-104482-7 
4 198 (5.03) | А25914-МО (69 (63 | 104482-1 1 40 11.998 (50.75) | A25931-ND 91 83 | 1-104482-8 
6 .298 (7.57) | А25915-МО 170 .64 | 104482-2 44 [2198 (55.83) | A25932-ND 1.56 1.42 | 1-104482-9 
8 .398 (10.11) | A25916-ND 171 .65 | 104482-3 52 2.598 (65.99) | A25933-ND 1.67 1.52 | 2-104482-0 
10 | .498 (12.65) |A25917-ND .72 .65 | 104482-4 Double Row, Polarized 
FEATURES: 12 |.598 (15.19) |A25918-ND — .72 .66 | 104482-5 (order contacts separately) 
* Short point of contact mates with .169" to .259" (4.29mm to " m 
6.58mm) o ped 2. eee AS pa pi Маа Б 8 |398 (10.11) |A25934-ND — 71 .65| 104483-1 
* Double row housings are end-to-end and side-to-side stackable 1 18 898 (22.81) | A25921-ND 74 68 | 104482-8 14 .698 (17.73) | A25935-ND 71 .64 | 104483-9 
* Terminates 20-32 AWG discrete wire • Mates with .025" (64mm) 20 .998 (25.35) |A25922-ND 75 .68 | 104482-9 18 | .898 (22.81) |A25936-ND .72 66 | 104483-2 
square posts * Dual cantilever contact beams for reliable matings 22 1.098 (27.89) | A25923-ND 77 .70 | 1-104482-0 20 .998 (25.35) | A25937-ND 73 .66 | 104483-3 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 26 |1.298 (32.97) | A25924-ND 78 71 | 1-104482-1 2 26 |1.298 (32.97) | A25938-ND 78 .71 | 104483-4 
* Contact Current Rating: 3 Amp. 28 |1.398 (35.51) | A25925-ND 79 .72 | 1-104482-2 30 1.498 (38.05) |A25939-ND .83 .76 | 104483-5 
* Termination Resistance: 12 milliohms max. 30 1.498 (38.05) A25926-ND .83 .76 | 1-104482-3 38 1.898 (48.21) A25940-ND .87 .80 | 104483-6 
MATERIAL: 32 1.598 (40.59) | A25927-ND .84 .77 | 1-104482-4 54 2.698 (68.53) | A25941-ND 1.58 1.43 | 104483-7 
* Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 34 1.698 (43.13) | A25928-ND 88 .80 | 1-104482-5 64 3.198 (81.23) | A25942-ND 1.64 1.49 | 104483-8 
Short Point Crimp Snap-In MATERIAL: Copper alloy C7025 .460 
Contact Plating: A: 30u gold on contact area, with tin-lead over 50 nickel on the crimp area B: 15и gold (11.68) | + 
Receptacle Contacts on contact area, 50u min. tin-lead in crimp area, with entire post underplated 50р nickel C: 100p - 2000 -060 
bright tin-lead over 50 nickel оп entire contact — t 52) 
Wire Size Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 15,000 Part No. 
A A28323-ND 90 7.68 104481-8 A28323CT-ND 79.45 A28323TR-ND 42.91/M 104481-4 
28-32 .025-.060 (.64-1.52) B A28325-ND .80 6.77 104481-7 A28325CT-ND 70.00 A28325TR-ND 37.80/M 104481-3 
с A28326-ND 63 5.36 104481-6 = = = = = 
A A28327-ND .90 7.68 104480-9 == == = = — 
22-26 .025-.060 (.64-1.52) B A28328-ND .80 6.77 104480-8 = — = = = 
с A28329-ND .63 5.36 104480-7 = = = = = 
A A28331-ND 1.58 13.92 104479-7 A28331CT-ND 79.45 A28331TR-ND 42.91/M 104479-4 
20-24 .025-.060 (.64-1.52) B A28333-ND 1.39 12.27 104479-6 A28333CT-ND 70.00 A28333TR-ND 35.00/M 104479-3 
с A28335-ND 1.98 17.44 104479-5 A28335CT-ND 55.33 A28335TR-ND 29.88/M 104479-2 


A29087-ND Crimp Hand Tool for 28-32 AWG and 22-26 AWG. 
A99101-ND Crimp Hand Tool for 20-24 AWG 
A29088-ND Extraction Tool 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 | 
= =. pem AMPMODU MTE Interconnection System WE 


The AMPMODU® MTE Interconnection System offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors | Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Receptacle 
using .025" (0.64mm) square post technology. FEATURES: * Insulation displacement technology 
* Plain housings are end-to-end and/or back-to-back stackable for open pin field applications 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Contact Current Rating: 3amp * Contact Termination 
Resistance: 15mQ (maximum) * Dielectric Withstanding Voltage: 600 VAC, rms at sea level * Oper- 
ating Temperature: -65°C ~ 105°С MATERIAL: * Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Con- 
tacts: Phosphor bronze 

Contact Plating: 

A: З0р gold on contact area, 50р min. tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50р nickel 
B: 15и gold on contact area, 50џ min. tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50p nickel 
C: .100р bright tin-lead over 50џ nickel on entire contact 


Housing Housing 
No. of | Qty. / Strip Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Qty. / Strip Dimension À Digi-Key Price Each АМР 
Pos. Segment Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Segment Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
RECEPTACLE ASSEMBLIES A A28414-ND 1.24 142 | 103958-7 
" D т B A28415-ND 1.06 96 | 103957-7 
Single ном .100” (2. ашшы 22 AWG 8 2 C 798 (20.27) A28416-ND 06 88 103956-7 
Strip Form Plain — Fig. 1 Unloaded Housings A28417-ND 40 136 | 104257-7 
А A28349-ND 51 46 | 103976-1 A A28418-ND 134 122 | 103958-8 
B A28350-ND 127 115 | 103975-1 B A28419-ND 5.27 478 | 103957-8 
2 10 C 198 (5.03) | A28351-ND 5? 47 | 103974-1 9 2 c 898 (22.81) | A28420-ND 103 94 | 103956-8 
Unloaded Housings A28352-NDT 20 19 | 103688-1 Unloaded Housings END E е. вач 
А A28353-ND 56 51 | 103976-2 - . . 58- 
t ў В A28423-ND 124 113 | 103957-9 
B A28354-ND 1.92 1.75 | 103975-2 10 2 998 (23.35) 
3 8 .298 (7.57) ў i C A28424-ND 142 1.02 | 103956-9 
c Roco 61 35, | 1009742 Unloaded Housi A28425-ND: 48 44 | 104257-9 
Unloaded Housings A28356-NDt 68 .62 | 103688-2 Toad: Housings | : 
А ЗИ 67 62 | 4039763 A A28426-ND 159 145 | 1-103958-0 
у н В A28427-ND 2.89 262 | 1-103957-0 
B A28358-ND 2.30 208 | 103975-3 11 2 1.098 (27.89) а : й 
4 5 й 398(10.11) [ЖА СИНЬ m Ten | 1039723 C A28428-ND 121 140 | 1-103956-0 
з p E Unloaded Housings A28429-ND 147 1.07 | 1-104257-0 
Unloaded Housings A28360-NDT 67 61 103688-3 A A28430-ND 172 156 | 1-103958-1 
A A28361-ND a 65 | 103976-4 B A28431-ND 1.45 132 | 1-103957-1 
5 4 B .498 (12.65) A28362-ND 70 .64 | 103975-4 12 2 C 1.198 (30.43) A28432-ND 1.31 119 | 1-103956-1 
C A28363-ND 70 .64 | 103974-4 Unloaded Housings A28433-ND 57 52 | 1-104257-1 
A A28364-ND 85 78 | 103976-5 14 Unloaded Housings | 1.398 ( A26854-ND 72 56 | 1-104257-3 
4 Я В ов (15.19) | A28365-ND 83 76 | 103975-5 15 Unloaded Housings | 1.498 ( A26855-ND 92 .84 | 1-104257-4 
C 3 ^ A28366-ND 74 .68 | 103974-5 16 1 Unloaded Housings | 1.598 ( A26856-ND .98 .89 | 1-104257-5 
Unloaded Housings A28367-ND 93 .84 | 103688-5 17 Unloaded Housings | 1.698 ( A26857-ND 1.01 92 | 1-104257-6 
A A28368-ND 127 146 | 103976-6 20 Unloaded Housings 1.998 (50.75) A26858-ND: .99 .91 1-104257-9 
7 2 B 698 (17.73) A28369-ND 1.34 122 | 103975-6 PIN ASSEMBLIES (contacts sold below for unloaded pin housing) 
б ? s A28370-ND 1.20 1.09 | 103974-6 Single Row .100" (2.54тт), 26-22 AWG 
Unloaded Housings A28371-ND AT 43 103688-6 Strip F. Pol ‘d/Latch Fig. 3 
A A28372-ND 126 115 | 103976-7 ро Ене Iri a ae 
8 А B 798 (2027) | A28373-ND 1.48 135 | 103975-7 ^ а 5 ra И 
c u й A28374-ND 1.33 121 | 103974-7 2 8 C 295 (7.49) A28436-ND 69 (63 | 1039441 
Unloaded Housings A28375-ND 49 45 | 103688-7 1 д E 
Unloaded Housings A28437-ND 46 .39 | 103653-1 
А A28376-ND 137 125 | 103976-8 
9 2 C 898 (22.81) | A28377-ND 142 129 | 103974-8 A A28438-ND 2.00 1.82 | 103946-2 
: 4 s | р В A28439-ND 75 .69 | 103945-2 
Unloaded Housings A28378-ND 50 45 | 103688-8 8 5 C 395 (10.03) | A28440-ND 72 65 | 1039442 
A NEN 139 12 та Unloaded Housings A28441-ND 48 41 | 103653-2 
10 ? C 498 (23.35) | A28381-ND 380 345 | 103974-9 А елп 218 379 1080164 
Unloaded Housings A28382-ND 52 48 | 103688-9 4 4 C 495 (12.57) | A28444-ND 81 74 | 103944-3 
В A28383-ND 1.51 1.38 | 1-103975-0 Unloaded Housings A28445-ND 59 49 | 103653-3 
11 2 C 1.098 (27.89) | A28384-ND 1.67 1.52 | 1-103974-0 A A28446-ND 795 287 | 103946-4 
Unloaded Housings A28385-ND .59 154 | 1-103688-0 4 B 95 (15.11 A28447-ND .89 .81 103945-4 
А A28386-ND 176 160 | 1-103976-1 9 C 595 (15.11) | A28448-ND 382 346 | 103944-4 
1 2 B 4.198 (30.43) | A28387-ND 1.63 148 | 1-103975-1 Unloaded Housings A28449-ND 49 41 | 103653-4 
C 7198 (3043) | A28388-ND 3.97 3.60 | 1-103974-1 A A28450-ND 482 437 | 103946-5 
Unloaded Housings A28389-ND: 62 57 | 1-103688-1 B A28451-ND 97 .88 | 103945-5 
6 2 695 (17.05) i Š 
Strip Form Polarized atchi FG C A28452-ND 90 182 | 103944-5 
гір Form Polarized/Latching — Fig. Unloaded Housings A28453-ND .49 41 | 103653-5 
: TR p x 1. А A28454-ND 128 147 | 103946-6 
d ў i 57- B A28455-ND 3.65 3.34 | 103945-6 
? 10 C 198(543) | A28392-ND 37 За | 103956-1 7 3 C 795 (20.19) | A28456-ND 335 304 | 103944-6 
Unloaded Housings A28393-ND 18 17 | 104257-1 Unloaded Housings A28457-ND 2.29 1.64 | 103653-6 
A A28394-ND 55 50 | 103958-2 A A28458-ND 197 179 | 103946-7 
В A28395-ND 44 40 | 103957-2 B A28459-ND 1.82 1.65 | 103945-7 
3 8 C 298 (7.57) | A28396-ND 4 41 | 103956-2 8 2 c 895 (22.73) | A28460-ND 1.66 151 | 103944-7 
Unloaded Housings A28397-ND: 26 24 | 104257-2 Unloaded Housings A28461-ND 1.08 .90 | 103653-7 
A A28398-ND 56 50 | 103958-3 ^ 124621) 121 115 ИЕ 
B A28399-ND 57 152 | 103957-3 - : : М 
4 5 398 (10.11) d 1 М 2 C 995 (25.27) | A28464-ND 120 110 | 103944-8 
0 A28400-ND 52 48 | 103956-3 ; 
Unloaded Housings A28401-ND: 30 28 104257-3 Unloaded Housings A28465-ND 216 1.55 103653-8 
A A98402-ND `1 741 103958-4 A A28466-ND 158 143 | 103946-9 
B A28403-ND 70 64 | 103957-4 10 2 B 1.095 CERES ATO ob Mec 
- : j - .095 (27.81) ў š 
5 4 C 498 (12.65) | 4404) 64 Ba || D39554 C A28468-ND 1.45 1.32 | 103944-9 
U А ; * Unloaded Housings A28469-ND 1.55 141 103653-9 
nloaded Housings A28405-ND 38 30 | 104257-4 n 28470-00 410 281 | 1-103946-0 
5 ОВА Е 288; || (10295859 и 2 B 1.195 (30.35) | A28471-ND 1050 953 | 1-103945-0 
B A28407-ND 83 76 | 103957-5 Unloaded Housings A28472-ND 240 191 | 1-103653-0 
6 4 C 598 (15.19) | A28408-ND 188 171 | 103956-5 
| А | 12 Unloaded Housings | 1.295 (32.89) | A28754-ND 245 223 | 1-103653-1 
Unloaded Housings A28409-ND 34 131 | 104257-5 14 Unloaded Housings | 1.495 (37.97) | A28755-ND 2.78 2.53 | 1-103653-3 
A A28410-ND 111 101 | 103958-6 15 i Unloaded Housings | 1.595 (40.51) | A28756-ND 1.00 .91 | 1-103653-4 
7 2 B ов (1773) | A28411-ND .96 .87 | 103957-6 16 Unloaded Housings | 1.695 (43.05) | A28757-ND 3.95 3.58 | 1-103653-5 
с ў ` A28412-ND 87 79 | 103956-6 17 Unloaded Housings | 1.795 (45.59) | A26852-ND 234 213 | 1-103653-6 
Unloaded Housings A28413-ND 38 35 | 104257-6 20 Unloaded Housings | 2.095 (53.21) | A28792-ND 1.08 .98 | 1-103653-9 


t+ For Female contacts see “Short Point Contacts" bottom of prior page. 


Interchangeable Contacts Wire Material: Phosphor bronze Specification: Contact: standard pressure 


: ñ Contact Plating: A: ЗОр gold on contact area, ЗОр minimum tin-lead in crimp area, with entire contact 
Crimp (Snap-In) Pins underplated 50р nickel B: 15u gold on contact area, ЗОр тт. tin-lead in crimp area, with entire post 
underplated 50p nickel C: 100p min. bright tin-lead over 50p nickel on entire contact 


.810 (20.57) 


Wire Size Insulation Dia. Range Digi-Key Loose Piece Pricing АМР Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A A28336-ND 2.44 20.78 104506-7 — — — = — — 
28:82 025054 аі, B A28337-ND 227 1933 | 104065 |— = = = = = 
A A28339-ND 4.28 37.65 104505-7 A28339CT-ND 139.44 253.53 A28339TR-ND 136.91/M 104505-6 
22-26 .036-.054 (.91-1.37) B A28341-ND 3.98 35.02 104505-5 A28341CT-ND 108.31 196.93 A28341TR-ND 106.34/M 104505-4 
C A28343-ND 2.02 17.78 104505-3 A28343CT-ND 102.27 185.95 A28343TR-ND 100.42/M 104505-2 
ASKPO2-ND Keying Plug - 10 Сотб........................................ $1.01  A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) ......... $55.50 А28718-МП Head Assembly Tool 
A28345-ND Crimp Hand Tool for 28-32AWG (loose piece product)...... $616.46 — A30575-ND Certi-Crimp Hand Tool Assembly for 22-26AWG............ $504.00 use with A2031-ND for loaded housing................................ $972.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


AMP 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: * In- 

sulation Resistance: 5,000 megohms min. 

initial • Withstanding Voltage: 750V rms at sea 

level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 

* Current: 3 amp max. per contact 

MATERIAL: Black thermoplastic, 94V-0 

rated * Posts: Copper alloy 

Contact Plating: 

A: Selectively plated 30p gold on contact area, 
with gold flash over 50p nickel 


318 .139 


(8.08) (3.53) 


Lh 


AMPMODU Unshrouded Profile Headers - .100” (2.54mm) Centers 


T 
x 110 548” 
B: Selectively plated 15p gold on contact area, Н 2.79 MER ) .918 
with gold flash over 50 nickel =e) (8.08) (3.99) (2.54) 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each АМР No. of Dimension A Digi-Key Price Each АМР 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Fig. 1 — .025" (.64тт) Square Straight Post 8 PERSONE 1.86 168 8722753 
А A26570-ND 2.88 2.60 87215-1 
Т Я 8 .384 (9.75) 
1 А .084 (2.13) ASS SAID 54 49 8722041 B A26571-ND 222 2.00 87227-4 
B A26541-ND 42 38 87224-1 Я NETS е m SO 
10 484 (12.29) й š й i 
2 А 1184 (4.67) A26542-ND 99 90 87220-2 B A26573-ND 2.88 2.60 87227-5 
ЗМ 94 up M " A "— A26574-ND 411 370 872153 
3 A 284 (721) A26544-ND 1.32 1.19 87220-3 B | | A26575-ND 3.24 2.92 87227-6 
Ë габ JA 87 87224-3 т А 684 (1737) A26576-ND 465 419 87215-4 
4 А 384 (975) A26546-ND 174 157 87220-4 B A26577-ND 3.60 3.24 87227-7 
B A26547-ND 141 127 87224-4 16 А 784 (19.91) A26578-ND 5.25 473 87215-5 
Т T B A26579-ND 4.20 3.78 87227-8 
š A ава (1229) A26548-ND 1.95 176 87220-5 
B A26549-ND 1.56 141 87224-5 4 А 984 (24.99) A26580-ND 474 427 87215-7 
Т ы В | i A26581-ND 5.16 4.65 1-87227-0 
6 A зва (14.83) A26550-ND 2.22 2.00 87220-6 
B A26551-ND 1.92 173 87224-6 24 A 1.184 (30.07) A26582-ND 7.74 6.97 87215-8 
: x PUN ЗЕДІ 295 TA E B A26583-ND 5.97 5.38 1-87227-2 
B A26553-ND 213 192 87224-7 % А 1284 (32.61) A26584-ND 846 7.62 87215-9 
B A28694-ND 6.57 5.92 1-87227-3 
Я А 784 (1991) A26554-ND 297 268 87220-8 
B A26555-ND 237 214 87224-8 34 А 1.684 (42.77) 526385 ND 10:92 9:83 178721557 
B A28695-ND 8.61 7.75 1-87227-7 
A A26556-ND 3.60 324 1-87220-0 
10 * -984 (24.99) т 297 268 3472044) Е А 2484 (63.09) A26586-ND 16.08 1448 2-87215-5 
: й В ` | A26587-ND 12.51 11.26 2-87227-5 
20 А 1.984 (50.39) REGE ds 621 2872205) m A барам A26588-ND 1923 1731 3-87215-0 
8 FEST 532 m 22875244) B | | A26589-ND 1545 1364 3-87227-0 
40 А 3.984 (101.19) ТЫШ 1856 1221 4-87220-0 5 A 3984 (101.19) A26591-ND 2547 2298 4-87215-0 
8 A26561-ND 10.88 975 4-87224-0 B A26590-ND 19.80 1782 4-87227-0 
Fig. 2 — .025” (.64mm) Square Right Angle Post Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
" A .084 (2.13) A28762-ND 57 52 87232-1 2 A 084 (2.13) A28782-ND 1.08 .98 1-86479-3 
B A28763-ND 54 49 87233-1 B MEE A28783-ND 99 90 87230-1 
2 A 184 (467) A28764-ND 1.05 95 87232-2 4 А 184 (4.67) A28784-ND 1.62 146 1-86479-4 
В A28765-ND .99 .90 87233-2 B A28785-ND 141 1.27 87230-2 
3 A 284 (721) A28766-ND 141 127 87232-3 6 A 284 (7.21) A26592-ND 2.04 1.84 1-86479-5 
8 A28767-ND 132 149 87233-3 8 A26593-ND 1.62 146 87230-3 
А А dons A28768-ND 177 160 87232-4 8 A .384 (9.75) SAAD a T9041 
Б аа ds 115 ОА В A26595-ND 243 1.92 87230-4 
A A28770-ND 2.07 187 87232-5 10 A ава (12.29) ЕН kea oat Ө 
5 484 (12.29) В A26597-ND 2.85 2.57 87230-5 
B A28771-ND 177 1.60 87233-5 
A A28786-ND 4.02 3.62 86479-4 
Т F 12 .584 (14.83) 
6 А 584 (14.83) Шш 258 б аса B A28787-ND 360 324 87230-6 
B A28773-ND 237 244 87233-6 
Т А 684 (17.37) A26598-ND 483 4.35 86479-5 
7 А 684 (17.37) DPD, 200. а и B A26599-ND 420 378 87230-7 
à SRM ze 280 bond i A 784 (19.91) A26600-ND 5.49 4.95 86479-2 
8 A 784 (19.91) A28776-ND 3.21 2.89 87232-8 B A26601-ND 4.32 3.89 87230-8 
B A28777-ND 249 225 87233-8 і " "o TES mem ёй "ym 
i A ава (24.99) A28778-ND 3.72 3.35 1-87232-0 B A26603-ND 5.25 4.73 1-87230-0 
B A28779-ND 3.57 3.22 1-87233-0 24 А 1.184 (30.07) A28788-ND 8.13 7.32 86479-7 
T -87232- B ` | A28789-ND 6.90 6.21 1-87230-2 
T A 4.984 (50.39) A28780-ND 747 6.73 2-87232-0 
B A28781-ND 6.90 6.21 2-87233-0 p A 1284 (32.61) A26604-ND 8.82 7.94 1-86479-0 
Т -87232- B A26605-ND 6.78 6.11 1-87230-3 
4 А 3.984 (101.19) A26562-ND 1425 1283 4-87232-0 
B A26563-ND 1119  — 1008 4-87233-0 Е А 1484 (37.69) A26606-ND 10.17 9.16 1-86479-9 
| BENE 7 тт 
A A26608-ND 1419 1278 2-86479-9 
Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post 50 2.484 (63.09) 
B A26609-ND 1320 11.88 2-87230-5 
2 A .084 (2.13) ава 1.08 98 1-87215-0 o A мт A28790-ND 2028 1826 3-86479-4 
B A26565-ND 99 90 87227-1 B | | A28791-ND 16.62 14.96 3-87230-0 
4 A 1184 (4.67) A26566-ND 1.86 1.68 1-87215-1 Е А 3.984 (101.19) A26610-ND 26.64 23.98 4-86479-4 
B A26567-ND 1.56 141 87227-2 B A26611-ND 2004 1804 4-87230-0 
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MATERIAL: * Housing: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor 
bronze 

Contact Plating: A: 30p gold on contact 
area, 100y to 200и tin-lead on solder 
area, with entire post underplated 50u 
nickel B: 15р gold on contact area, 1000 
to 200и tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50 nickel С: 
100и to 200и tin-lead over 50р nickel on 
entire post 


40 Pin Headers 


AMPMODU Unshrouded Breakaway Headers - .100” Centers 


1-39 Pin Headers 


Dimensions 
No. of Inch (mm) 


Pos. 


Digi-Key 
Part No. 


Plating A B 


Price Each 


1 


10 


AMP 
Part No. 


Single Row 


Step 1 Step 2 Step 3 
Digi-Key Base Pin 
Part No. Price Adder 


Fig. 1 — .025” (.64тт) Square Straight Post .025" (.64mm) Square Straight Post 
A A26508-40-ND 180 161 | 4-103747-0 A26508-XX-ND 56 02 
с | 080(229) | 230(594 | A26509-40-ND 115 103 | 4-103741-0 A26509-XX-ND 28 02 
A A26512-40-ND 188 1.69 | 4-103239-0 A26512-XX-ND 56 02 
go | B | 120(805) 230654) | A26513-40-ND 172 154 | 4-403185-0 A26513-XX-ND 33 02 
C A26514-40-ND — 123 110 | 4-103327-0 A26514-XX-ND 28 02 
А A26518-40-ND 2.04 1.83 | 4-102976-0 A26518-XX-ND 65 02 
B | .125(3.18) | .318(8.08) | A26519-40-ND 180 161 | 4-102972-0 A26519-XX-ND 53 02 
C A26520-0-ND 131 118 | 4-103321-0 A26520-XX-ND 28 02 
Fig. 2 — .025" (.64mm) Square Right Angle Post .025" (.64тт) Square Right Angle Post 
A A26510-0-ND 159 143 | 4-103765-0 A26510-XX-ND 80 02 
c | 090(229) | 230(584) | A26511-40-ND 115 104 | 4-103759-0 A26511-XX-ND 37 02 
А A26515-40-ND 181 1.63 | 4-103148-0 A26515-XX-ND 1.03 02 
ao | B | 270845) | 230(584) | А26516-0-М0 142 127 | 41033250 A26516-XX-ND 53 02 
C A26517-40-ND 115 144 | 4-103329-0 A26517-XX-ND 37 02 
A A26521-40-ND 181 163 | 4-102978-0 A26521-XX-ND 1.03 02 
B | .110(2.79) | 318(8.08) | А06522-40-40 151 136 | 4-102974-0 A26522-XX-ND 73 02 
C A26523-40-ND 115 104 | 4-103323-0 A26523-XX-ND 37 ‘02 


Double Row 


Double Row 


Fig. 3 — .025" (.64mm) Square Straight Angle Post .025" (.64mm) Square Straight Angle Post 
А A26524-40-ND 2.68 240 | 4-103783-0 A26524-XX-ND 103 02 
c | 090(229) | 230(584) | A26525-40-ND 190 170 | 4-103777-0 A26525-XX-ND 40 02 
А A26528-40-ND 278 249 | 4-103240-0 A26528-XX-ND 55 02 
go | B 120805) 290684) | A26520-40-ND 245 220 | 4-103186-0 A26529-XX-ND 48 ‘02 
C A26530-40-ND _ 196 176 | 4-103328-0 A26530-XX-ND 40 ‘02 
A A26534-40-ND 294 2.64 | 4-102977-0 A26534-XX-ND 103 02 
B | 125(318) | .318(8.08) | A26535-40-ND 262 235 | 4-102973-0 A26535-XX-ND 48 02 
C A26536-40-ND 213 191 | 4-103322-0 A26536-XX-ND 40 ‘02 
Fig. 4 — .025" (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A 126526-40-40 422 378 | 4-103801-0 A26526-XX-ND 1.86 03 
c | 090(229) | 230(5.84) | 426527400 264 237 | 4-103795-0 A26527-XX-ND 1.06 ‘02 
A A26531-40-ND — 291 2.61 | 4-103149-0 A26531-XX-ND 134 02 
go | В | 120805 | 2800684) | А2653240-40 277 248 | 41033260 A26532-XX-ND 120 02 
C A26533-40-ND 264 237 | 4-103330-0 26533-XX-ND. 1:06 ‘02 
A A26537-40-ND 2.01 261 | 4-102979-0 A26537-XX-ND 134 02 
B | 110(279) | .318(8.08) | A26538-40-ND 277 248 | 4-102975-0 A26538-XX-ND 120 02 
C A26539-40-ND 264 237 | 431033240 A26539-XX-ND 106 02 


AMPMODU PCB Connectors - .100" (2.54mm) Centers 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: * Current 
Rating: 3 amp max. for single contact: 2 amp max. per 
contact for fully energized connector * Voltage Rating: 
250 VAC * Dielectric Rating: 750 VAC rms between 
contacts for one min. * Insulation Resistance: 1000 
megohms after temp./humidity cycling * Temperature 
Rating: Headers; -65°С - 105°С Receptacle Assem- 
blies; -65°C ~ 125°C • Durability: 200 cycles for 30u 
gold plating (75 cycles for 15и gold plating) 

MATERIAL: Headers: * Housing: Black thermo- 
plastic, 94У-0 rated * Posts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: 


A: З0р gold on contact area, 100p to 200p bright tin- 
lead on termination end, with entire post under- 


plated 50p nickel 


: 15р gold on contact area, 100p to 200p bright tin- 
lead on termination end, with entire post under- 


plated 50p nickel 


Б0р nickel 


: 80p gold on contact area, 50џ to 100p bright tin- 
lead on solder area, with entire contact underplated 


HOW TO ORDER: 


4 EASY STEPS 


How do l order an A26508 header 
with 16 pins? 
Call Digi-Key where you'll happily 
receive the price, 
or 

Determine the cost yourself. 

A - ND 
Number of 


Base Part Desired Pins 
Number per Row 


Select needed Digi-Key Part Number 
and number of pins desired. 
Begin with the appropriate "Base 
Price" of your selected part number 
(refer to chart). 
Multiply the number of pins you desire 
by the “Pin Adder” of your selected 
part number (refer to chart). 
Add Step 2 and Step 3 together for 
final cost! 
Our Example: 

A26508-16-ND 

.56 


Step 1. 


Step 2. 


Step 3. 


Step 4. 


Step 1. 

Step 2. 

Step 3. 16 x .02 = .32 

Step 4. Your Cost = $.88 

NOTE: For quantities of 10 or more, 
call 1-800-DIGI-KEY. 


Standard 
Solder 
Tails 


Retention 
Tails 


Receptacles: * Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 D: 15р gold on contact area, 50u to 100p bright tin- 
rated, high temperature compatible * Contacts: lead on solder area, with entire contact underplated 115 (2.92) -115 (2.92) 
Phosphor bronze 50и nickel 
No. of | Plat- | DimensionA | Digi-Key Price Each | АМР No. of | Plat- | DimensionA | Digi-Key Price Each | АМР No. of | Plat- | Dimension А | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 |PartNo Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 |PartNo. 
258 (57.35) 57- | .81 | 532955-7 
Straight Post with Standard Solder Tails 12 ,980 (24.89) И 347.321 153986 С | 2758 (70.05) |A26359-ND 970 8.97 | 532956-8 
20 1.380 (35.05) |A26381-ND 342 3.17 | 534978-3 50 |р | 275800 ы со 640 | 5320553 
о | ^ | -980(24.89) [A26375-ND 233 2.16 |102692-1 24 | a | 1:580(4013) |A26384-ND 358 331 | 534978-4 -758 (70.05) Н š 40 | 532955- 
B | .980(24.89) |A26376-ND 209 1.94 | 102567-1 30 1.880 (47.75) |A26387-ND 323 2.99 | 534978-5 60 қ ЕЗІНЕ И 1124 1048 212554 
Я 5 Я 36 2.180(55.37) | А26390-40 477 4.41 | 534978-6 - а - Ë . - 
K А pepe rue s Hs ees 40 2.380 (60.45) |A26393-ND 517 4,78 | 534978-7 70 | D | 3758 (95.445) |A26365-ND 928 8.58 | 1-532955-0 
n T 80 4013 TONG m 329 3000900 50 2.880 (73.15) | A26395-ND 625 579 |534978-8 12 C 3.858 (97.99) | A28693-ND 10.39 9.61 | 1-532956-1 
24 -580 (40.13) -l 55 3. š 60 д | 3380 (85.85) | A26398-ND 525 486 |534978-9 80 С | 4.258 (108.15) |A26367-ND 11.53 10.66 | 1-532956-2 
B | 1.580 (40.13) | А26383-40 307 2.85 | 102567-2 70 3.880 (98.55) |A26400-ND 641 5.93 |1-5349785 | 4, | С | 5.258 (133.55) |A26360-ND 13.99 12.94 | 1-532956-6 
зо | A | 188004775) |A26385-ND 323 2.99 |1-102692-7| | 110 5.880 (149.35) |A26378-ND 12.83 11.86 | 1-534978-2 D |5.258 (133.55) | A26370-ND 16.88 15.61 | 1-532955-6 
B | 1.880(47.75) |A26386-ND 276 2.55 | 1-102567-3 22 Hecepisules 120 | С | 6.258 (158.95) A26373-ND 2181 2017 | 1-532056-8 
зб | ^ 218006537) | 42638-40 477 441 | 102692-3 Horizontal Mount, Closed Entry D | 6.258 (158.95) | A26374-ND 20.06 18.55 | 1-532955-8 
B 2.180 (55.37) | A26389-ND 811 17.50 | 102567-3 Standard Solder Tails Board Retention Tails 
A 2.380 (60.45) | A26391-ND 519 4.81 | 1-102692-3 12 858 (21.79) | A26342-ND 387 3.58 | 534204-2 
40 C | .858(2179) |A26340-ND 2.84 2.63 | 532956-1 4 - ` м 
B | 2.380 (60.45) |A26392-ND 3.36 3.11 | 1-102567-2 12 | р | 8580179) |A26341-ND 268 248 [5329551 20 А 1258 (31.98) ст 453 ale а 
50 | B | 2.880(73.15) |A26394-ND 527 4.88 | 102567-6 16 | C | 1058 (26.87) |A26343-ND 574 346 | 532956-2 а (3708) i | РАР I 
30 1.758 (44.65) |A26352-ND 4.96 4.59 | 534204-4 
go | ^ | 3:380 (85.85) | 26396-40 7.26 6.72 | 102692-5 20 | C | 1.258 (31.95) | А26344-10 4.53 “449 |532956-3 36 2.058 (52.27) |A26355-ND 845 7.82 | 534204-3 
B | 3.380 (85.85) |A26397-ND 599 5.54 | 102567-4 D | 1.258 (31.95) |A26345-ND 3.25 3.01 | 532955-3 40 2258 (57.35) А26358:00 — 62 566 1-534204-2 
70 B | 3.880(98.55) | A26399-ND 5.30 4.90 | 1-102567-0 24 С | 1.458 (37.03) | А26347-4/ 4.05 3.75 | 532956-4 50 2.758 (70.05) |A26361-ND 721 647 | 534204-1 
80 В |4.380(111.25) | A26401-ND 7.92 7.33 | 102567-8 D | 1.458 (37.03) |A26348-ND 4.96 4.59 | 532955-4 60 3.258 (82.75) | A26364-ND 872 8.07 | 534204-5 
А |5.380 (136.65) | A26402-ND 11.79 10.91 | 102692-8 С | 1.758 (44.65) | A26350-ND 4.96 4.59 | 532956-5 70 C | 3.758(95.45) |A26366-ND 1012 9.36 | 1-534204-3 
100 | в 3195.85) СООП 983 909 1005679 30 | p | 1758 (44.65) |A26351-ND 596 552 | 5329555 80 4.258 (108.15) | A26368-ND 11.53 10.66 | 534204-8 
: : : : ao | C | 2.058 (5227) [2635310 739 6.84 | 532056-6 100 5.258 (133.55) |A26371-ND 18.39 17.01 | 534204-6 
120 | А | 6.380 (162.05) | A26404-ND 13.99 12.94 | 102692-9 D | 2.058 (52.27) |A26354-ND 694 6.42 | 532955-6 110 5.758 (146.25) | A26372-ND 2011 18.60 | 1-534204-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS: 

* Durability: 200 cycles * Operating Temperature: -65°C ~ 
105°C (-65*C - 125%С for horizontal mount) * Current Rating: 
3 amp max. for single contact (2 amp max. per contact when 
connector is fully energized) * Insulation Resistance: 5000 
megohms minimum between adjacent contacts 


MATERIAL: 

* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal mount 
- high temperature compatible) * Contacts: Phosphor bronze 
Contact/Post Plating: 


A: ЗОр gold on contact area, 50и to 100p bright tin-lead on 
solder area, with entire contact underplated 50и nickel 

В: ЗОр gold on contact area, 100и to 200и bright tin-lead on 
solder area, with entire contact underplated 50 nickel 


AMPMODU Mod. Il and IV Receptacles Assemblies 


wg 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Single Row 28 1.400 (35.56) A26442-ND 5.14 4.76 2-535512-1 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 30 1.500 (38.10) A26443-ND 419 3.88 2-535512-2 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 32 A 1.600 (40.64) A26444-ND 445 412 2-535512-3 
Р 300 (5.08) TTE is p Е 34 1.700 (43.18) A26445-ND 6.20 574 535512-4 
40 2.000 (50.80) A26447-ND 721 6.67 2-535512-5 
3 300 (7.62) A26406-ND 74 69 535676-2 
4 A 400 (10.16) A26407-ND 90 m 535676-3 50 2.500 (63.50) A26448-ND 8.96 8.29 535512-7 
5 500 (12.70) A26408-ND 80 74 535676-4 60 А 3.000 (76.20) A26449-ND 10.71 9.90 3-535512-0 
6 .600 (15.24) A26409-ND 93 86 535676-5 70 3.500 (88.90) A26450-ND 9.49 8.78 1-535512-0 
8 800 (20.32) A26410-ND 1.59 1.47 535676-7 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End 
10 1.000 (25.40) A26411-ND 1.46 1.35 535676-9 Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
12 A 1.200 (30.48) A26412-ND 2.23 2.06 1-535676-1 2 100 (2.54) A26451-ND 61 57 534206-1 
14 1.400 (35.56) A26413-ND 2.54 2.36 1-535676-3 4 200 (5.08) A26452-ND т 72 534206-2 
16 1.600 (40.64) A26414-ND 2.86 2.65 1-535676-5 6 B 300 (7.62) ^26453-ND 93 86 534206-3 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 8 -400 (10.16) A26454-ND 1.09 1.01 534206-4 
End Stackable with Single Tine Contacts 10 -500 (12.70) A26455-ND 1.30 121 534206-5 
3 .300 (7.62) A26415-ND .69 64 534237-1 12 -600 (15.24) A26456-ND 1.46 1.35 534206-6 
4 «400 (10.16) A26416-ND 74 69 534237-2 14 -700 (17.78) A26457-ND 1.64 1.52 534206-7 
5 A 500 (12.70) A26417-ND 82 76 534237-3 16 B 800 (20.32) A26458-ND 1.80 1.67 534206-8 
6 .600 (15.24) A26418-ND 187 81 534237-4 18 .900 (22.86) A26459-ND 1.96 1.82 534206-9 
7 700 (17.78) A26419-ND 98 .91 534237-5 20 1.000 (25.40) A26460-ND 2.15 1.99 1-534206-0 
8 .800 (20.32) A26420-ND 1.06 98 534237-6 24 1.200 (30.48) A26461-ND 2.49 2.31 1-534206-2 
10 1.000 (25.40) A26421-ND 127 118 534237-8 26 1.300 (33.02) A26462-ND 2.65 2.45 1-534206-3 
12 A 1.200 (30.48) A26422-ND 1.40 1.30 1-534237-0 28 B 1.400 (35.56) A26463-ND 2.84 2.63 1-534206-4 
13 1.300 (33.02) A26423-ND 146 1.35 1-534237-1 30 1.500 (38.10) A26464-ND 3.02 2.80 1-534206-5 
14 1.400 (35.56) A26424-ND 1.56 1.45 1-534237-2 32 1.600 (40.64) A26465-ND 348 2.94 1-534206-6 
15 1.500 (38.10) A26425-ND 1.64 1.52 1-534237-3 34 1.700 (43.18) A26466-ND 3.34 3.09 1-534206-7 
16 1.600 (40.64) A26426-ND 1.70 1.57 1-534237-4 36 1.800 (45.72) A26467-ND 3.50 3.24 1-534206-8 
18 A 1.800 (45.72) A26427-ND 1.86 1.72 1-534237-6 40 B 2.000 (50.80) A26468-ND 3.87 3.58 2-534206-0 
20 2.000 (50.80) A26428-ND 201 1.87 1-534237-8 44 2.200 (55.88) A26469-ND 419 3.88 2-534206-2 
30 3.000 (76.20) A26429-ND 281 2.60 2-534237-8 50 2.500 (63.50) A26470-ND 472 4.37 2-534206-5 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 60 B 3.000 (76.20) A26471-ND 5.57 5.15 3-534206-0 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts 64 3.200 (81.28) A26472-ND 5.94 5.49 3-534206-2 
3 .300 (7.62) A26473-ND .61 57 535541-1 Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
4 -400 (10.16) A26474-ND .69 .64 535541-2 .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
5 А -500 (12.70) РИ i 72 535541-3 8 .400 (10.16) A26485-ND 1.03 96 534998-4 
8 800 (15.24) ГАЗА 85 79 535541-4 10 500 (12.70) A26486-ND 127 1.18 534998-5 
8 -800 (20.32) БОЛЫН 98 A 535541-6 12 B .600 (15.24) A26487-ND 143 1.33 534998-6 
10 1.000 (24.40) A26478-ND 144 1.06 535541-8 14 1700 (17.78) A26488-ND 1.59 147 534998-7 
12 1.200 (30.48) A26479-ND 1.35 1.25 1-535541-0 16 800 (20.32) A26489-ND 1.75 1.62 534998-8 
M A 1.400 (35.56) кага 140. 239 Tegner ie 20 1.000 (25.40) A26490-ND 209 — 194 1-534998-0 
16 1:600 (40,64) АЗЫП) К T 193564174 24 1200 (30.48) A26491-ND 244 2% 1-534998-2 
18 18004572) FERE 160 17 1595546 26 8 1.300 (33.02) A26492-ND 260 241 1-534998-3 
20 А 2.000 (50.80) A26483-ND 1.96 1.82 1-535541-8 28 1.400 (35.56) A26493-ND 2.76 2.55 1-534998-4 
30 3.000 (76.20) A26484-ND 2.76 2.55 2-535541-8 30 1.500 (38.10) A26494-ND 2.94 2.72 1-534998-5 
2 1804004) | мыю зю га 5349956 
Fig. 4 — Mod. ІІ, Horizontal Mount, End Stackable, 34 1.700 (43.18) A26496-ND 3.26 3.02 1-534998-7 
Short Point-of-Contact with Standoffs 36 B 1.800 (45.72) A26497-ND 3.42 8.17 1-534998-8 
4 200 (5.08) A26430-ND 35 r 6-535512-1 40 2.000 (50.80) A26498-ND 3.82 3.53 2-534998-0 
6 300 (7.62) A26431-ND 133 123 6-535512-2 50 2.500 (63.50) A26499-ND 4.66 4.32 2-534998-5 
8 А 400 (10.16) A06432-ND 130 121 6-535512-3 60 3.000 (76.20) A26500-ND 5.51 5.10 3-534998-0 
10 -500 (12.70) A26433-ND 1.54 143 6-535512-4 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
12 -600 (15.24) A26434-ND 1.80 1.67 535512-1 Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
14 1700 (17.78) A26435-ND 270 2.50 1-535512-7 14 1700 (17.78) A26501-ND 1.70 1.57 534267-1 
16 800 (20.32) A26436-ND 2.33 2.16 1-535512-8 20 1.000 (25.40) A26502-ND 223 2.06 534267-2 
18 А 900 (22.86) A26437-ND 2.60 241 1-535512-6 30 B 1.500 (38.10) A26503-ND 3.05 2.82 1-534267-2 
20 1.000 (25.40) A26438-ND 2.84 2.63 535512-2 36 1.800 (45.72) A26504-ND 3.58 3.31 1-534267-5 
22 1.100 (27.94) A26439-ND 4.08 3.78 1-535512-9 40 2.000 (50.80) A26505-ND 3.95 3.66 534267-7 
24 А 1.200 (30.48) A26440-ND 445 442 535512-3 48 B 2.400 (60.96) A26506-ND 461 427 1-534267-1 
26 1.300 (33.02) A26441-ND 3.66 3.39 2-535512-0 60 3.000 (76.20) A26507-ND 5.62 5.20 534267-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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pos Amp AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers т 


MATERIAL: Housing: Black thermo- 
plastic, 94V-0 rated Posts: Copper 
alloy 


Contact Plating: 


A: ЗОр gold on contact area, 100p to 
200и tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50p nickel 


B: 15p gold on contact area, 100p to 
200и tin-lead on solder area, with 


entire post underplated 50и nickel Қ L + | Е | | Ll Я y — 
. 7 330 .219 .130 .330 . 318 .125 : ) .320 .250 
С: 100u to 200u tin-lead over 50u (8.38) (5.56) (3.30) (8.38)(3.84) (8.08) (3.18) | ў (8.13) (6.35) 
nickel оп entire post 
No. of | Plat- | DimensionA | Digi-Key Price Each | АМР No. of | Plat- | Dimension А | Digi-Key Price Each | АМР No. of | Plat- | DimensionA | Digi-Key Price Each | АМР 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 |Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 |Раг No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Single Row м | ^ | авио 45.02) 26789-0 543 — 489 | 1-103166-5 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post, Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post, B A26790-ND 441 3.97 | 1-102617-5 
with Standoffs with Detent Windows A A26791-ND 620 5.67 | 1-103166-8 
40 | B | 2112 (53.64) |A26792-ND 510 4.59 | 1-102617-8 
A A26612-ND 1.11 1.00 | 103414-1 A A26708-ND 1.17 1.06 | 103168-1 C A26793-ND 417 376 | 1-87579-7 
3 | B | .420(10.67) |A26613-ND 1.17 1.06 | 3-102202-4 6 | B | .412(10.46) |A26709-ND — .96 47 | 102618-1 А 1267947 777 — 7.00 [2-103166-3 
C A26614-ND 1.08 98 | 103080-1 C A26710-ND 261 2.35 | 3-87589-6 50 | B | 2612(66.34) |A26795-ND 621 559 | 2-102617-3 
n A26615-ND 123 141 | 103414-2 ñ E БЕТТ RETE 12 138 1021682 C A26796-ND 510 459 | 2-87579-2 
4 | B | .520(13.21) |A26616-ND 1.22 1.10 | 102202-1 : i H ) . - ig 
C A26617-ND 114 — 1.03 | 103080-2 C A26713-ND 1.08 — .98 3-87589-5 ава ваннаў udare Siraiohi Poit 
A A26618-ND 1.71 1.54 | 103414-3 A A26714-ND 1.80 1.62 | 103168-3 with Detent Windows й 
5 | B | .620(15.75) |A26619-ND 1.48 1.34 | 102202-2 10 | B | .612(15.54)  А26715-М0 1.50 1.35 | 102618-3 
b Ё C A26716-ND — 2.85 257 |87589-1 6 412 (10.46) |A26690-ND 627 5.23 | 102699-2 
С аш 1.0 — 1.26 | 103080-3 8 12 (13.00) |A26692-ND 29 6.08 | 102699-3 
А A26621-ND 162 146 [103414-4 А A26717-ND 243 1.92 | 103168-4 512 (13.00) - T. А É 
f ў ` ў 12 В | 712 (18.08) |A26718-ND 1.57 1.41 | 102618-4 10 | A | .612(15.54) |A26694-ND 909 17.58 | 102699-4 
6 | B | .720(18.29) |A26623-ND 1.56 1.41 102202-3 С A26719-ND — 141 118 | 87589-2 16 .912 (23.16) |A26696-ND 1095 9.13 | 102699-7 
б 20624440 150 — 135 1030804 А A26720-ND 240 216 [103168-5 20 1112 (28.24) |A26698-ND 13.50 11.25 | 102699-9 
A A26625-ND 1.68 1.52 | 103414-5 14 | B | .812(20.62) |A26721-ND 1.86 1.68 | 102618-5 26 1.412(35.86) |A26700-ND 1281 11.53 | 1-102699-2 
7 | B | .820(20.83) |A26626-ND 1.62 1.46 102202-4 C A26722-ND 1,56 141 | 87589-3 30 1.612 (40.94) |A26702-ND 13.50 11.25 | 1-102699-4 
C A26627-ND 1.56 1.41 | 103080-5 A A26723:ND 267 2.41 1031686 40 | ^ |2112(5364) |A26704-ND 1548 13.94 | 1-102699-9 
A A26628-ND 1.80 1.62 | 103414-6 16 B .912 (23.16) | A26724-ND 243 1.92 | 102618-6 60 3.112 (79.04) |A26706-ND 19.29 16.08 | 2-102699-8 
8 B .920 (23.37) | A26629-ND 171 1.54 | 102202-5 C A26725-ND 174 1.57 | 87589-4 Double R 150" (3.81тт) Pin to Shroud End ension 
C A26630-ND 1465 1.49 | 103080-6 A A26726-ND 294 2.65 | 103168-7 I : 
9 | B | 1.020(25.91) |A26631-ND — 1.83 1.65 | 102202-6 18 | B | 1012(2570) |A26727-ND 234 211 |102618-7 Fig. 3 — .025" (.64mm) Square Straight Post, 
A A26632-ND 201 1.81 | 103414-8 C A26728-ND 408 3.68 |87589-5 with Detent Windows 
10 | B | 1120(2845) |A26633-ND 1.86 1.68 | 102202-7 A A26720-ND 318 2.87 | 103168-8 6 | ^ | 5800473) | A26815-ND 117 — 98 1081691 
C A26634-ND 1.80 1.62 | 103080-8 20 | B | 1.112(28.24) |A26730-ND 2.52 227 |102618-8 B |` : А26816-М0 2.85 2557 | 102619-1 
11 | B | 1220 (30.99) |A26635-ND 201 1.81 | 102202-8 C A26731-ND 4,35 3.92 | 87589-6 в | ^ | egoazan |A26817-ND 153 128 [1031692 
A A26636-ND — 2.34 2.1 | 1-103414-0 A A26732-ND 348 3.14 | 103168-9 B -680 (17.27) | A26818-ND 1.26 1.14 | 102619-2 
12 | B | 1.320 (33.53) |A26637-ND 216 1.95 | 102202-9 22 | В | 1212(3078) | А26733-10 2.76 249 102618-9 А A26819-ND 1.80 1.50 | 103169-3 
C me A26638-ND 204 184 | 1-103080-0 С A26734-ND 216 1.95 | 87589-7 10 | g | 7800981) —A26820-ND 150 1225 10261933 
Я Е Е А A26735-ND 375 3.38 |1-103168-0 А 26821-40 213 1.78 | 103169-4 
А A26639-ND 2.40 216 1-103414-1 12 880 (22.35 
18 | B | 1420(3607) A26640-ND 225 208 1-102202-0 | | 24 | B | 1.812 (9832)  А26736М0 204 265 11026180 в | 990235) |a26822-ND_ 366 330 | 102619-4 
с A26641-ND 2.19 1.98 | 1-103080-1 : : A 26823-40 2.40 2.00 |103169-5 
А A26738-ND 4.08 3.68 | 1-103168-1 14 | в | 980248) |да р 186 155 | 102619-5 
A A26642-ND — 249 2.25 1-103414-2 26 | B | 1412(35.86) |A26739-ND 3.09 279 | 1-102618-1 : : 
14 | B | 1520(3861) |A26643-ND 234 241 | 1-102202-1 се “У | 267400 252 227 875899 16 | А | ово (27.43) / 22682500 278 — 232 |103169-6 
C A26644-ND 228 2.06 | 1-103080-2 UD 1:5 419 12031683 B. [^ 5) | А26826-М0 — 2.13 1.78 |102619-6 
A A26645-ND 276 249 |1-109414-4 | | зо | В | 1612(4094) |A26742-ND 360 324 |1-1026183 | | 18 | А | 1180(2997) |А26827-40 294 — 245 1081697 
16 | B | 1720(43.69) |A26646-ND 2.58 2.33 | 1-102202-3 С A26743-ND 288 260 | 1-87589-1 20 | ^ | 1280251, |A26828-ND 331 2.16 1031698 
C A26647-ND 2.55 230 | 1-103080-4 А A26744ND 529 — 470 1-103168-5 в | 1280 (3251) |A26829-ND — 252 240 | 102619-8 
A A26648-ND 2.97 2.68 | 1-103414-6 34 В 1.812 (46.02) | A26745-ND 402 362 | 1-102618-5 24 А 1.480 (37.59) A26830-ND 6.51 5.43 | 1-103169-0 
18 | B | 1.920(48.77) |A26649-ND 2.80 2.54 | 1-102202-5 C A26746-ND 318 287 | 1-87589-3 B |^ 39) | А26831-М0 294 2.45 | 1-102619-0 
с А26650-М0 2.64 2.38 | 1-103080-6 A A26747-ND 6.06 5.46 | 1-103168-8 26 A 1.580 (40.13) A26832-ND 4.08 3.40 | 1-103169-1 
A A26651-ND 3.33 3.00 1-103414-8 40 | В |2412(5364) |A26748-ND 4.68 4.22 | 1-102618-8 B |` 19) |A26833-ND 3.09 2.58 | 1-102619-1 
20 | B | 24120 (53.85) | А26652-4М0 306 276 | 1-102202-7 с A26749-ND 372 3.35 | 1-87589-6 30 | ^ | уво авот) |A26834-ND 465 — 388 1-103169-3 
C A26653-ND 2.85 2.57 | 1-103080-8 А A26750-ND 7.53 6.78 2-103168-3 B | 1780 (45.21) A26835-ND 357 298 | 1-102619-3 
Fig. 2 — .025" (.64mm) Square Right Angle Post, 50 | B | 2.612(66.34) |A26751-ND 573 — 5.16 |2-102618-3 A A26836-ND 522 4.35 |1-103169-5 
with Standoffs C A26752-ND 4.62 4.16 | 2-87589-1 34 | в | 1980 (50.29) "55:2 ND 402 335 | 1-102619-5 
A А26753-\0 801 8.02 |2-108168-8 A A26838-ND — 6.06 5.05  1-103169-8 
А A2GCSEND 114 1.03 | 103361-1 60 | B | 3.112(79.04) |A26754-ND 6.90 621 |2-102618-8 40 | в | 2280 (57.91) |A26839-ND 468 390 | 1-102619-8 
3 | B | 420(10.67) |A26655-ND 122 1.10 |3-102203-4 С AO6755-ND 543 489 |2-87589-6 
C A26656-ND 99 90 [1025232 : i so | А 2780008) | 22581010 789 658 21031693 
А "26657-40 1417 127 [1033612 Fig. 4 — .025" (.64тт) Square Right-Angle Post, B A26841-ND 5.73 4.78 | 2-102619-3 
а - : E ith Detent Wind H E " 
4 | B | .520(13.21) |A26658-ND 135 122 | 102203-1 me ап: CRNS 60 А 3280 (83.31) ЖЕ ТЕ НЫ 78 2405169 
с A26659-ND 1.11 1.00 | 102523-1 A A26756-ND 1.20 1.08 | 103166-1 а : ELLE x 
n A26660-ND 156 141 |103361-3 6 B 412 (10.46) В 1.05 95 10261741 Fig. 4 — .02: " (.64mm) Square Right-Angle Post, 
C A26758-ND 2.28 2.06 |3-87579-5 with Detent Windows 
5 | B | .620(15.75) |A26661-ND 150 1.35 | 102203-2 А т 159 144 4031662 
C A26662-ND — 123 111 | 102523-3 8 | B | 5120300 |A26760ND 135 122102172 10 | ^ | звоцеві |A26797-ND — 186 155 1091672 
A A26663-ND 1.62 1.46 | 103361-4 cl ` A26761-ND 330 297 [8757041 в | ° р A26798-ND 1.59 1.33 | 102570-3 
6 | B | .720(18.29) |A26664-ND 1.56 1.41 102203-3 А AOB762:ND- 186 168 1031563 то | ^ | вво оо зв) | A26799-ND 213 18 1091673 
C A26665-ND — 123 111 | 102523-4 10 | B | 612(1554) |A26763-ND — 159 144 |102617-3 в | 9900235) |A26800-ND 177 1.60 | 102570-4 
A A26666-ND 1.80 1.62 | 103361-5 C A26764-ND 135 122 |87579-2 м | А | ово рава) | 426801-ND 246 — 205 103167-4 
7 | B | .820(20.83) |A26667-ND 171 1.54 | 102203-4 A AO6765-ND 213 192 | 108166-4 в | 99004. A26802-ND — 201 1.81 | 102570-5 
C A26668-ND 141 127 | 102523-5 12 | B | .712(18.08) |А26766-М0 177 1.60 |102617-4 16 | ^ | 4.080 (27.43) | 26803-40 474 — 3.95 103167-5 
A A26669-ND 192 1,73 |103361-6 C A26767-ND 1.53 1.38 | 87579-3 в | 1080 (27.43) | A26804-ND 225 1.88 | 102570-6 
8 В | .920(23.37) |A26670-ND 1.80 1.62 | 102203-5 А A26768-ND 2.46 2.22 | 103166-5 20 | ^ | 12803251) |A26805-ND 339 2.83 103167-7 
с A26671-ND 144 1.30 102523-6 14 | B | 812(2062) |A26769-ND 201 1.81 | 102617-5 в | 1280 (3251) | A26806-ND 267 223 | 102570-8 
A A26672-ND 219 1.98 | 103361-8 C A26770-ND 1.68 1.52 | 87579-4 А A26807-ND 435 3.63 | 103167-9 
10 | B | 1.120 (28.45) |A26673-ND 201 1.81 | 102203-7 A (06771-40 2.70 243 |103166-6 24 | в | 1480 (3759) A26808-ND — 378 341 |1-102570-0 
C А26674-М0 1.56 1.41 | 102523-8 16 B .912 (23.16) | A26772-ND 222 2.00 | 102617-6 A A26809-ND 423 3.53 | 1-103167-0 
A A26675-ND 243 2.419 | 1-103361-0 C A26/73-ND 1.83 1.65 | 87579-5 26 | в | 1580 (4013) | A26810-ND — 339 2383 | 1-102570-1 
12 | B |1.320(33.53) |A26676-ND 2.31 2.08 | 102203-9 A A26774-ND 297 2.68 | 103166-7 A AD6811-ND — 567 473 11031674 
C A26677-ND 1.68 1.52 | 1-102523-0 18 B | 1.012 (25.70) |A26775-ND 246 2.22 | 102617-7 34 в | 1:980 (50.29) | A26813-ND 441 297 | 1-102570-5 
А A26678-ND 2.64 2.28 |1:103361-2 с DM 201 1.81 875796 40 | B | 2280(5791) |A26814-ND 540 425 | 102570-1 
14 | B | 1.520(38.61) |A26679-ND 2.49 2.25 | 1-102203-1 A A26777-ND 3.30 2.97 | 103166-8 I 
C A26680-ND — 1.80 162 |1-102523-2 20 | B | 1.112(28.24) |A26778-ND 267 241 |102617-8 Fig. 5 — ACTION PIN 
т - C A26779-ND 222 2.00 | 87579-7 +025” (.64тт) Square Straight Post, 
15 | C | 1620(4115) |A26681-ND — 345 341 [1-102203-2 with Detent Windows 
Сш 297 26811033614 A A26780-ND 447 3.76 | 1-103166-0 
в | B «rousse E 225 1302033 24 | B | 1312(33.32) |A26781-ND 3.66 3.30 | 1-102617-0 6 580 (14.73) |A26691-ND 705 6.35 | 1-102557-0 
я (43.69) eun 27а тюш С A26782-ND 348 344 | 87579-9 8 .680(17.7) |A26693-ND 7.68 6.92 | 1-102557-1 
- - А A26783-ND 423 3.81 | 1-103166-1 10 | A | 780(1981) |A26695-ND 9.09 7.58 | 102557-9 
18 | B | 1.920(48.77) |A26685-ND 297 2.68 1-102203-5 26 | В | 1412(35.86) |A26784-ND 3.39 3.06 | 1-102617-1 16 1.080 (27.43) |A26697-ND 10.95 9.86 | 1-102557-4 
A A26686-ND 3.63 327 |1-103361-8 C A26785-ND — 2.82 254 | 1-87579-0 20 1.280 (32.51) |A26699-ND — 11.79 9.83 | 102557-2 
20 | B | 2.120 (53.85) | A26687-ND 3.33 3.00 1-102203-7 А A26786-ND 507 4.57 1-103166-3 30 1:780 (45.21) |A26703-ND 13.50 1215 |102557-4 
с A26688-ND 213 1.92 | 1-102523-8 30 | B | 1.612 (40.94) |A26787-ND 3.87 3.49 |1-102617-3 40 | ^ | 2280(5791) |A26705-ND 1548 1290 | 102557-1 
24 | А | 2520(6400) |A26689-ND 4.68 4.22 | 2-103361-2 с A26788-ND 315 2484 |1-87579-2 60 3.280 (83.31) |A26707-ND 1929 17.37 | 102557-7 
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Electronics 


amp AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers 


MATERIAL: * Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Posts: 
Copper alloy 


Contact Plating: 


A: ЗОр gold on contact area, 100џ min. tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50p nickel 


B: 15р gold on contact area, 100p min., tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50и nickel 


C: 100p Tin-lead over 50р nickel on entire post 


Retention Tail 


No. of | Plat- Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | АМР No. of | Plat- | Dim. Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing A Part No. 1 25 |Part No. Pos. | ing A Part No. 1 25 |Part No. Pos. | ing A Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row, .025" (.64mm) A A28645-ND 1.20 1.08 | 1-103906-0 A A28526-ND .53 .48 | 103735-2 
Square Right Angle Post, with Holddown 11 B 1.200(30.48) | A28646-ND 1.04 94 | 1-103635-0 3 B .400 (10.16) | A28527-ND 47 43 | 103638-2 
А A28574-ND 55 50 | 103904-1 t ШЫНЫ 235 212 1-103634-0 C A28528-ND 45 441 | 103639-2 
2 | B | .300(7.62) | A28575-ND 52 — 47 | 103673-1 A A28648-ND 138 125 | 1-103906-1 A A28529-ND 60 БЕ [1037353 
C A28576-ND — 41 338 | 103672-1 12 | B | 1.300 (33.02) | A28649-ND 110 1.00 | 1-103635-1 4 | B | 5000270) | A2B530-ND 55 — 50 | 1036383 
A A28577-ND 155 1.40 |103904-2 2 P = m m C A28531-ND 50 45 | 103639-3 
з | B | 400(1016) | A28578-ND 53 48 | 1036732 53- ; 28 |1- z 
C du A28579-ND 49 46 | 103672-2 14 | B | 1500 (38.10) | A28654-ND 5462 5.06 | 1-103635-3 А аа 57 50 1027954 
^ т то % TE с ЕИ {о оз |1-403634-3 B | .600(15.24) | A28533-ND .60 55 | 103638-4 
4 B | .500(12.70) | A28581-ND 460 103673-3 15 | В | 1600404) | 2805840 589 5.30 | 1-103635-4 ш ШОЛЫП -64 58 1036394 
C A28582-ND — 55 103672-3 C A28657-ND 1.07 .97 | 1-103634-4 ^ A28535-ND 1.15 1.04 | 103735-5 
x ПОШ 79 71 [1039044 в | Ë | іле |A28858ND 816 555 [11035355 B | .700(17.78) | A28536-ND 66 0 | 103638-5 
5 | B | .600(1524) | A28584-ND 71 64 | 103673-4 C A28659-ND 543 4.62 | 1-103634-5 с A28537-ND 68 62 | 103639-5 
C A28585-ND 1.65 1.49 | 103672-4 17 А | 1.800 (45.72) | A28557-ND 7.46 6.72 | 1-103906-6 А A28538-ND .86 78 | 103735-6 
А A28586-ND 1.94 1.75 | 103904-5 аў | А 59400 (53.34) A28661-ND 1.99 1.80 | 1-103906-9 7 B | .800(20.32) | A28539-ND .77 .69 |103638-6 
6 | B | .700(17.78) | A28587-ND 71 64 | 103673-5 B A28662-ND 332 2.99 | 1-103635-9 с A28540-ND .67 61 | 103639-6 
C A28588-ND 1.66 1.50 | 103672-5 A A28541-ND эз 84 | 103735-7 
А A28589-ND 207 1.86 | 103904-6 Fig. 3 — Single Row, .025" (.64mm) 8 | B | .900(22.86) | A28542-ND 82 4 | 103638-7 
7 | B | .800(2032) | A28590-ND 77 69 | 103673-6 Square Straight Post, with Swage Retention Tail C A28543-ND — .66 — 59 | 103639-7 
C A28591-ND 1.75 1.58 | 103672-6 А A28473-ND 47 .42 | 103908-1 A A28544-ND 245 1.94 | 103735-8 
A A28592-ND 2.19 103904-7 2 B | .300(7.62) |A28474-ND 44 40 | 103670-1 В | 1.000 (25.40) | A28545-ND .88 .80 | 103638-8 
8 | B | .900(22.86) | А28593-40 82 103673-7 C A28475-ND 42 338 | 103669-1 C A28546-ND 1.62 1.46 | 103639-8 
С ООШ 183 1036727. A A28476-ND 53 48 | 103908-2 A AQ8547-ND 127 1.15 | 103735-9 
3 B | 1.000 (25.40) ЛАН 46 1036798 3 B 400 (10.16) | A28477-ND 49 .45 | 103670-2 В | 1.100 (27.94) | A28548-ND 1.03 .93 | 103638-9 
A A28596-ND 4,98 103904-9 c A28478-ND 45 41 | 103669-2 C A28549-ND 80 73 | 103639-9 
10 : 1400 (21-94) p. гы а А A28479-ND 60 .55 | 103908-3 A A28550-ND 128 146 | 1-103735-0 
4 B | .500(12.70) | A28480-ND .55 .50 | 103670-3 В | 1.200(30.48) | A28551-ND 458 443 | 1-103638-0 
и |8 | 12000.48) RZ 0879 © ШЫН 50 45 | 103669-3 с A28552-ND 89 81 | 1-103639-0 
с АЗОО 49 1-103672-0 А A28482-ND 67 60 | 103908-4 ; = 
A A28601-ND 1.27 1-103904-1 5 | B | .600(15.24) | A28483-ND 60 55 | 103670-4 А КЕЕ 585 527 | 111037354 
1:2 | B | 1300(33.02) | A28602-ND 110 1-103673-1 Е ann ы хо 10904 B | 1.300 (33.02) | A28554-ND 110 1.00 | 1-103638-1 
C A28603-ND 431 1-103672-1 A т з 66 | 1090086 C A28555-ND 445 4.01 | 1-103639-1 
14 | ^ 15003810) | A28605-ND 1.50 1-103904-3 6 | B | .700(17.78) | A28486-ND 66  .60 | 103670-5 A ЕЙ 154 1.39 |1-103735-3 
B A28606-ND 1.33 1-103673-3 C A28487-ND 58 53 | 103669-5 B | 1.500(38.10) | A28559-ND 1.22 — 1.10 | 1-103638-3 
15 В | 1.600 (40.64) | A28607-ND 1.28 1-103673-4 n A28488-ND 86 78 | 103908-6 с A28560-ND 472 4.26 | 1-103639-3 
в | 8 | 1700043489) | A28608-ND 646 1-103673-5 7 | B | .800(20.32) | A28489-ND 83 76 | 103670-6 B | 160044064) | A28561-ND 589 520 | 1-1036384 
C A28609-ND 5.13 1-103672-5 C A28490-ND 67 61 | 103669-6 C A28562-ND 508 4.58 | 1-103639-4 
v | B | 4800 45.72) | A28522-ND 637 1-103673-6 n A28491-ND 93 84 | 1039087 B | +700 43.19) A28563-ND 616 — 555 | 1-103638-5 
C A28556-ND 1.15 1-103672-6 8 | B | .900(22.86) | A28492-ND 82 — 74 | 103670-7 C A28564-ND 141 1.01 | 1-103639-5 
20 | ^ | 210065334 | A28612ND 183 1-103904-9 с М 71 54 | 103669-7 А | 1.800 (45.72) | A28520-ND 746 672 | 1-103735-6 
B A28613-ND 3.32 1-103673-9 A A28494-ND эз 84 | 103908-8 A Tn 183 165 | 14037350 
Fig. 2 — Single Row, .025” (.64mm) 9 | B | 1000 (25.40) аша 98 во 1036704 20 | B | 2100(53.34) | A28569-ND 332 299 | 1-103638-9 
Square Right Angle Post, without Holddown й — — 27 nes C A28570-ND 437 3.94 | 1-103639-9 
2 б 300 (7.62) . 4 p 2. 10 | B | 1.100 (27.94) | A28498-ND 103 93 | 103670-9 коес a Shien erate, 
C A28620-ND — 45 — 41 | 103634-1 C A28499-ND 74 67 | 103669-9 Fig. 1 — Single Row, .025" (.64mm) 
A A28621-ND 63 -57 | 1089062 A A28500-ND 552 497 | 1-103908-0 Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
3 | B | 400(1016) | A28622-ND 49 45 |103625-2 11 | B | 1200(3048) | A28501-ND 4.81 — 4.34 | 1-103670-0 2 300 (7.62) |A28675-ND 57 52 |104361-1 
C A28623-ND 49 45 1036242 C A28502-ND 80 81 | 1-103669-0 3 400 (10.16) | A28676-ND 195 1.77 | 104361-2 
A A28624.ND — 65 59 [1030063 A A28503-ND 127 1415 | 1-103908-1 4 | B | .500(1270) | A28677-ND 58 53 | 104361-3 
4 | B | 5000270) |A28625-ND 55 50 |109635-3 12 | В | 1300(33.02) | A28504-ND 110 1.00 | 1-103670-1 5 .600 (15.24) | A28678-ND 63 58 | 104361-4 
C A28626-ND 59 54 | 103634-3 C A28505-ND 4.31 3.89 | 1-103669-1 6 1700 (17.78) | A28679-ND .69 63 | 104361-5 
A A28627-ND 79 71 | 103906-4 A A28508-ND 6.72 6.05 | 1-103908-3 7 800 (20.32) | A28680-ND 74 68 | 104361-6 
5 B | .600(15.24) | A28628-ND .60 55 | 103635-4 14 В | 1.500 (38.10) | A28509-ND 5.80 5.22 | 1-103670-3 8 1200 (22.86) | A28681-ND 80 73 | 104361-7 
с A28629-ND 58 53 | 103634-4 C A28510-ND 102 .93 1-103669-3 9 | B | 1000(2540) | A28682-ND — 86 78 | 104361-8 
А A28630-ND 1.70 1.54 | 103906-5 А A28511-ND 1.48 1.34 | 1-103908-4 10 1.100 (27.94) | A28683-ND 422 3.83 | 104361-9 
6 | B | 7000778) | A28631-ND 66 60 | 103635-5 15 | B | 160044054) БОРАЙ 589 530 | 1-1036704 | | 45 1.300 (33.02) | A28684-ND 107 .97 |1-104361-1 
C A28632-ND 68 62 1036345 C A28513-ND 493 4.44 | 1-103669-4 Fig:3 — Single How; er ro 
A A28633-:ND 185 167 |108906-6 A A28514-ND 157 142 | 1-103908-5 ё w d Қ 
Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
7 | B | 80032) | A28634-ND 77 69 [1036356 16 | B | 1.700 (43.18) | A28515-ND 1.33 1.21 | 1-103670-5 
C A28635-ND 147 132 |103634-6 C A28516-ND 5392 5.33 | 1-103669-5 2 -300 (7.62) | A28665-ND 46 43 | 104362-1 
Я Í 02 м зме? v | Ë | 1800679) 2879400 138 125 | 14096706 3 400 (10.16) | A28666-ND 1.80 1.63 | 104362-2 
8 B 900 (22.86) | A28637-ND 76 69 | 103635-7 C A28517-ND 1.15 1.04 | 1-103669-6 4 B .500 (12.70) | A28667-ND 1.64 1.49 | 104362-3 
С КООШ п ы 103697 ж | ^ | 2100683 A28518-ND 148 145 [141039089 5 .600 (15.24) | A28668-ND 63 58 | 104362-4 
А 28639440 140 99 | 103906-8 B A28519-ND 1.69 1.52 | 1-103670-9 6 .700 (17.78) | A28669-ND 2.09 1.90 | 104362-5 
9 B | 1.000 (25.40) | A28640-ND .88 80 | 103635-8 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64тт) Square Straight Post, 7 800 (20.32) | A28670-ND 3.44 3.12 | 104362-6 
C A28641-ND 1.62 1.47 | 103634-8 without Holddown and without Swage Retention Tail 8 -900 (22.86) | A28671-ND 3.68 3.34 | 104362-7 
A A28642-ND 1.08 198 | 103906-9 A A28523-ND 47 42 | 103735-1 9 B 1.000 (25.40) | A28672-ND 83 .76 | 104362-8 
10 | B | 1.100(27.94) | A28643-ND 94 85 | 103635-9 2 | B | .300(762) | A28524-ND 43 39 | 103638-1 10 1.100 (27.94) | А28673-МО .91 83 |104362-9 
C A28644-ND 80 73 | 103634-9 с A28525-ND 42 .38 | 103639-1 12 1.300 (33.02) | A28674-ND 4.94 4.48 | 1-104362-1 
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Interconnection System Connectors 


RITS Series No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 
Voltage Rating: 32VDC Current Rating: 0.5A - ЗА Temperature Rating: -30°C ~ 75°C Fig.| Роз. A B C | Keying | Plating Part No. 1 100_| Part No. 
6 10.2 — — X — A29785-ND 68 .56 |1-1318115-3 
No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each Tape & Reel  |Amp 6 10.2 — — Y — A29786-ND 1.95 1.58 | 2-1318115-3 
Fig.| Pos. A с Plating Part No. 1 100 | Size | Pricing |Part No. 8 12.7 — — X - A29787-ND 242 1.72 | 1-1318115-4 
Plug, IDC (Insulation Displacement Contact) 13 8 127 чт = Y еі A29788-ND 1.89 153 |2-1318115-4 
з ра = Yelow | A29146-ND 140 130| — | — [1473562-3 1 т к= x - Шын 233 149 1113181156 
зім — Blue | A29148-ND 145 148 — | — |2-1473562-3 de | ARP <= = Y = 29790-11) 233 1.89 |2-1318115-6 
EN ij — = т М 20 277 — — X — A29791-ND 6.28 5.09 | 1-1318115-9 
3 141 Green A29158-ND 1.95 1.59 4-1473562-3 
з | 14 = Orange | A28162-ND 441 357 — | — |3-1473562-3 20 | 227 = =i. Y = A29792-ND 426 3.46 | 2-1318115-9 
4 16.1 = Yellow A29149-ND 1.89 1.53 -- = 1473562-4 D2100 Receptacle Housing 
1 4 16.1 — Blue A29151-ND 1.89 1.53 = = 2-1473562-4 14 3 — — — X — A29805-ND 42 .94 | 1-1318120-3 
4 16.1 — Green A29159-ND 2.44 1.65 - — |4-1473562-4 3 = = = Y — A29806-ND 94 .77 |2-1318120-3 
4 16.1 — Orange A29163-ND 204 1.65 — — 3-1473562-4 [] 8.9 — — x — A29801-ND AQ AO | 1-1318119-3 
4 16.1 — Red A29150-ND 1.89 1.53 — — 1-1473562-4 6 8.9 — — Y - A29802-ND 1.32 1.07 | 2-1318119-3 
6 20.1 — Green A29160-ND 242 1.72 — —  |4-1473562-6 8 114 — — X — A29803-ND .78 :63 | 1-1318119-4 
8 24.1 = Yellow A29155-ND 242 1.96 = = 1473562-8 15 8 11.4 — — Y — A29804-ND 1.28 1.04 |2-1318119-4 
Header Vertical Thru Hole 12 164 — == X = A29797-ND 1.30 1.05 | 1-1318118-6 
3 13.8 = = A29166-ND 122 99 = — . |1473565-3 12 | 16.4 — — Y — A29798-ND 1.64 1.33 |2-1318118-6 
4 15.8 = = A29167-ND 1.66 1.35 = —  |1473565-4 20 | 26.4 — — X - A29799-ND 1.32 1.08 | 1-1318118-9 
2| 5 19.8 — — A29168-ND 391 317) — — |1473565-5 20 | 264  — = Y = A29800-ND 68 .56 | 2-1318118-9 
6 19.8 - - А29169-М0 2.44 1.65 — — 1473565-6 D2100 Header Straight 
8 | 238 — ES A29171-ND 185 150| — — 11473565-8 1|[3|]— — = X  [t5j'Gold| A29807-ND 393 318 | 1318123-1 
Header Vertical 4Row 6 |102 — = X |15” Gold | A29808-ND 449 364 [13181241 
3 3 — 13.8 — A29173-ND 3.86 3.13 - — 1473567-3 8 127 — — Y 15р” Gold | А29810-№0 3.55 2.88 |1318125-2 
4 = 15.8 = A29172-ND 3.86 3.13 — — 1473567-4 17 12 17.7 — — X 15р” Gold | А29811-№0 4.87 3.95 | 1318126-1 
Header Horizontal $МТ (Surface Mount) 12 | 177 — — Y 15р” Gold | А29812-№0 4.62 3.74 | 1318126-2 
20 27.7 — — X 15р” Gold | А29813-№0 10.61 8.59 | 1318127-1 
3 13.8 — — A29174TR-ND — — | 250 | 62475 |1565994-3 P 
4 3 13.8 = = A29176TR-ND = — | 250 | 62475 |1-1565994-3 20 27.7 — — Y 15u” Gold | A29814-ND 8.21 6.65 | 1318127-2 
4 15.8 — — A29175TR-ND — --| 200 571.20 |1565994-4 р2100 Header Right Angle 
4 15.8 -- = A29177-ND 353 2.86 = = 1-1565994-4 18 3 — — - X 15р” Gold | A29855-ND 4.52 3.66 | 1376135-1 
Junction Box Panel Mount 3 — — = Y 15u” Gold | A29863-ND 2.16 1.76 | 1376135-2 
5 3 13.8 = = A29178-ND 456 3.69 = —  |1473571-3 6 10.2 — 20.19 M 15р” Gold | A29856-ND 6.03 4.88 | 1376136-1 
6 3 13.8 = = A29186-ND 231 1.87 = — |1473574-3 6 10.2 — 2019 Y 15р” Gold | A29857-ND 3.49 2.83 | 1376136-2 
5 4 15.8 = = A29179-ND 221 1.79 = — |1473571-4 8 12.7 — 20.19 M 15р” Gold | A29822-ND 7.50 6.07 | 1376009-1 
6| 4 15.8 un = A29187-ND 544 441 = — |1473574-4 19 8 12.7 — 2049 Y 15у” Gold | A29823-ND 4.35 3.52 | 1376009-2 
5 6 19.8 = — A29180-ND 6.47 524| — — . |1473571-6 12 | 177 — 2049 X 15u” Gold | A29824-ND 7.85 6.36 | 1376020-1 
5 8 23.8 — — A29181-ND 349 2.83 — — 1473571-8 12 17.7 -- 2019 Y 15р” Gold | A29825-ND 5.90 4.78 | 1376020-2 
UU 2 | 277 — зме ў [Isk God| әм _ 1201 93 |18761372 
5| 3 | 138 = ER A29182-ND — 162 131| — | —  [5-1473571-8 E кыо а Š : š 
6 3 13.8 — - А29188-М0 5.00 4.05 — — 5-1473574-3 
5| 4 15.8 = = A29183-ND 470 3.81) — — |5-1473571-4 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel Amp 
6 4 15.8 = = A29189-ND 347 281) — — |5-143574-4 AWG Plating Part No. 1 100 | Size Pricing | Part No. 
5 6 19.8 — — A29184-ND 3.07 2.49 — — 5-1473571-6 2000 Series Receptacle Contacts 
5 8 23.8 — — A29185-ND 601 4.87 — — 5-1473571-8 Р 
18-22 15u” Gold A29318-ND 28 23 — - 1318107-1 
: : 18-22 15у” Gold A29318TR-ND — — | 10,000 | 250.29/М |1318105-1 
Dynamic Series 24-28 15и” Gold A29319-ND 237 193 | — - 1318108-1 
24-08 15у” Gold A29319TR-ND == — |10,000 | 159.56/М | 1318106-1 
D-2000 
дыны m A „шы 2000 Series Tab Contacts 
Material: Black GF Polyester Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5А Temperature 18-22 15)" Gold 129322-ND 22 48] — Z 13181111 
Rating: -55°C ~ 105°C 18-22 15u” Gold A29322TR-ND — | 9,000 | 187.72/M_|1318109-1 
Я E n 24-28 15у” Gold A29323-ND .30 24 == = 1318112-1 
No. of Dim (mm) Digi-Key Price Each | Amp fe й Т Fas v < 
igh pos A B (Call Шегініп Part №. 1 100 | Part No. 24-28 15у” Gold A29323TR-ND 9,000 | 195.23/М | 1318110-1 
D2100 Digi-Key Price Amp 
7] 50 | — - | Receptacle Housing Panel Mount | A29815-ND 7.08 5.73 [13185771 Description Part No. Each Part No. 
8| 50 — — — | Tab Housing Panel Mount A29816-ND 6.20 5.02 |1318578-1 D2000 Crimp Tool, 24-28 AWG ... A30050-ND 535.50 91567-1 
8| 50 — — | — | Tab Housing Panel Mount A29817-ND 13.13 10.63 |1318578-2 D2000 Crimp Tool, 18-22 AWG ... A30051-ND 535.50 91595-1 
9] 50 | 685 1535 21.1 | Header R/A A29818-ND 27.32 22.12 |1318579-1 
D-3000 
Но 01 Dim. (mm) Bony DigiKey, Price Each Amp Material: Black GF Polyester (Orange in part) Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250V AC/DC (for 3.81mm pitch 
Fig. | Pos. A B Keying | Plating Part No. 1 100 |Раг No. 2 n Қ p Кб а h 
D2100 Tab Housing Panel Mount connector), 600V AC/DC (for 5.08mm pitch connector) Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
10 3 5 = = x E A29793-ND 146 194 1-1318116-3 No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 
- a x - ee 1 08 ана Fig. Pos. | А B C | Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
6 |1638 — — Y = A29778-ND 162 132 |2-1318114-3 D3100 Tab Housing Single Keyed 
8 | 1888 — = X == A29779-ND 237 193 |1-1318114-4 3 |2162 127 336 X — A29848-ND 99 .81 |1-177648-3 
8 18.88 — - Y — A29780-ND 2.4 1.79 |2-1318114-4 3 |2162 127 336 Y — A29849-ND 145 1.18 |2-177648-3 
n 12 |2388  — — K — A29781-ND 2.46 1.99 |1-1318114-6 20| 5 |2924 127 336 X — A29850-ND 1.37 1.11 |1-177648-5 
12 [238 — Г ү = A29782-ND 246 199 [21318114-6 8 |4067 127 336] X - A29851-ND 254 2.06 | 1-177648-7 
2 38 — —| x m 29783-ND 559 453 |1-4318114-9 10 |4829 127 336] X - A29852-ND 2.60 — 241 |1-177648-8 
20 | 33.88 = = Y s= A29784-ND 3.21 261 |2-1318114-9 D3100 Tab Housing Single Row Panel Mount Keyed 
D2100 Tab Housing Free Hanging 21 3 40.00 127 336 x — A29527-ND 1.00 .81 |1-178802-3 
" 3 102 = = X EE A29795-ND 173 140 |1-1318117-3 3 |4000 127 336 hd — A29528-ND 1.00 .81 |2-178802-3 
3 10.2 — - x — A29796-ND 1.73 140 |2-1318117-3 (Continued) 
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No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each Атр No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 
Fig.| Pos. A B C | Keying| Plating Part No. й) 100 [Рай No. Fig.| Pos. A B с Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
5 |4700 127 336 M = A29529-ND 1.17 95 |1-178802-5 03100 Header Single Row Straight 
21 8 |5900 127 336 M = A29530-ND 1.48 1.20 |1-178802-7 27] 5 = = = —  |i5y"Gold| A29352-ND 4.73 3.83 | 1-177665-2 
ю (ўю 127 336 | Y | 2 [мер 250 203 21788028 VIE, и — ете 
D3100:Receptacia-Housing Single Row Keyed, io lai п ael — = КОП 188 {st | 1789045 
3 |246 715 2328 | X - (Eun 78 (11782682 25| 12 |3700 1778 336| — | — | A29540-ND 214 — 173 | 178964-6 
3° 02676 415 228. Y - IA 482 94217525823 16 |4462 1778 336) — — | 09541-00 287 233 | 178964-7 
HEP Кк E КЕ - |, x ШЕТЕН ЫШ сар 20 |5224 1778 336| — — | A29542-ND 267 2117 | 178964-8 
57 715 ў - - Í .69 |2-178288- - 
го] 5 |3498 745 228 | X = A29425-ND 132 1.07 |1-178288-5 D3100 Tab Housing Dual Row Panel Mount 
6 [3819 715 228 | X - A29426-ND 144 192 |1-178288-6 6 [4000 1778 336] — = A29533-ND 1.64 1.33 | 178803-3 
6 |3819 745 228 | Y - A29427-ND 134 1.09 |2-178288-6 10 |4700 1778 336] — - A29534-ND 1.86 1.51 | 178803-5 
8 |4581 715 228 X = A29428-ND 1.19 197 |1-178288-7 30| 12 |5100 1778 33.6 — — A29535-ND 2.59 2.10 | 178803-6 
10 |5343 715 228 | X - A29429-ND 183 1.49 |1-178288-8 16 |5900 1778 336| — = A29536-ND 2.87 2.33 | 178803-7 
10 |5343 715 228] Y - A29430-ND 1.70 138 |2-178288-8 20 |6700 1778 336 | — = A29537-ND 2.67 _ 247 | 178803-8 
D3100 Header Right Angle Single Row Keyed D3100 Receptacle Housing Dual Row 
з [2162 — — | X [15° вош | A29437-ND 298 242 |1-178293-2 6 |2436 1223 228] — = A29431-ND 110 90] 178289-3 
з |212 — = | Y | 15y"Gold | A29438-ND 317 257 |2-178293-2 8 [2817 1223 228| — = A29432-ND 133 1.08 | 178289-4 
3 |212 — . — | X | 30y"Gold | A29439-ND 317 257 |1-178293-3 з1| 10 |3198 1223 228) — - A29433-ND 1.29 105 | 178289-5 
з |212 — — | Y |30"God | A29440-ND 342 278 |2-178293-3 12 |3579 1223 228| - - 29434-ND 1.68 136 | 178289-6 
з |2165 — |х Tin A29441-ND 258 210 |1-178293-5 16 [4271 1223 228] — = A29435-ND 152 1.24 | 178289-7 
3 21.62 — — Y Tin A29442-ND 2.94 2.38 |2-178293-5 20 | 51.03 1223 228 — — A29436-ND 1.6: 1.34 | 178289-8 
4 |53 — = | X | 15y"Gold | A29443-ND 288 233 |1-178294-2 D3100 Header Right Angle Dual Row 
4 |2543 — = | Y | 15p"Gold | A29444-ND 347 2.81 |2-178294-2 6 [2162 1443 2591] — |15/”бо/4| A29467-ND 395 320 | 178303-2 
4 |2543 - - | X |30” Gold | A29445-ND 302 2.45 |1-178294-3 6 |2162 1443 2591] —  |30j"Gold| A29468-ND 443 359 | 178303-3 
4 |2543  — - | Y |30CGod | A29446-ND 3.89 3415 [2-178294-3 6 |2162 1443 2591] — Тіп A29469-ND 347 281 | 178303-5 
4 |53 — — | X Tin A29447-ND 2.65 2.15 1-178294-5 10 |2924 1443 2591| -- | 15y"Gold | A29470-ND 5.06 410 | 178305-2 
4 [23543 — — | Y Tin A29448-ND 208 1.69 |2-178294-5 10 |2924 1443 2591| -- |30” 6010 | A29471-ND 5.99 4.85 | 178305-3 
$ |294 - - | X | Gl (200450 359 2.01 |1-178295-2 10 |2924 1443 2591| — Tin 129472-ND 449 — 364 | 178305-5 
5 |294 — — | X | 30y"Gold | A29450-ND 372 3.01 |1-178295-3 = й Í ў 
23 ; 12 |3305 1443 2591 15р" Gold | A29473-ND 3.93 348 | 178306-2 
5 10804 — — | X Тп (ШЕП) 338 2.74 |1-178205-5 9 12 |3305 1443 2591| — |30u"Gold| A29474-ND 674 546 | 178306-3 
6 [33.05 - — | X | 15и" Gold | A29452-ND 361 2.93 1-178296-2 12 |3305 1443 2591| — Tin A29475-ND 479 388 | 178306-5 
6 |345 — = | Y | 15u"Gold | A29453-ND 5.63 456 |2-178296-2 16 |4067 1443 2591| —  |15y"Gold| A29476-ND 6.09 4.93 | 1783072 
6 |335 — = | X |30" God | A29454-ND 876 709 |1-178296-3 7 
6 36 — |х Tin A29456-ND 279 631 | L178396:5 16 [4067 1443 2591 — [307609 | A29477-ND 788 6.38 | 178307-3 
6 306 — — | Y Tin A29457-ND 529 429 |2:174206-5 16 |4067 1443 2591] — Tin A29478-ND 5.86 475 | 178307-5 
в T4081 —  — | X Со ШОО 319 — 259 TI - 20 |4829 1443 2591] — |15y"Gold| A29479-ND 5.86 475 | 178308-2 
і Маб | 1901-17820 E 20 |4829 1443 2591) — |30; - E 
d р { | u” Gold | А29480-М0 706 5.72 | 178308-3 
8 |4607 — Х зовон | ДП 989. 915. ашалы 20 |4829 1443 2591| — | тп | A29481-ND 464 376 | 178308-5 
8 407 — — | X Tin A29460-ND 410 332 |1-178297-5 : | : 2 : : 
10 |4829 — — X | 15р" бой | A29461-ND 405 329 |1-178298-2 03100 Header Straight Dual Row 
jo |4820 — — | X |30600 | A29462-ND 496 402 |1-178298-3 6 |2162 216 1443] — ]15y"Gold] A29512-ND 298 242 | 178323-2 
10 [829 — — | X Tin A29463-ND 344 279 |1-178298-5 6 |2162 216 14.43] —  |30j"Gold| A29513-ND 347 281 | 178323-3 
10 |4829 — = | Y | 15ш"бо@ | A29464-ND 3.89 3.15 |2-178298-2 6 |2162 216 1443| — Tin A29514-ND 307 2.49 | 178323-5 
10 |4822 — - | Y |30600 | A29465-ND 414 — 335 |2-178298-3 10 |2924 216 1443] — |15y"Gold| A29515-ND 464 3.6 | 178325-2 
D3100 Header Straight Single Row Keyed 10 |2924 216 1443] - |30” боі0| A29516-ND 477 3.86 | 178325-3 
3 21.62 = =, X 15и” Gold | A29482-ND 277 225 [1-178313-2 10 |2924 216 1443] — Tin A29517-ND 4.03 3.27 | 178325-5 
3 21.62 = == X 30и” Gold | A29483-ND 313 254 |1-178313-3 12 |3305 216 1443] — |15” боја | A29518-ND 4.60 3.73 | 178326-2 
3 |82 = = X Tin A29484-ND 242 172 |1-178313-5 32 12 |3305 216 1443] —  |30j"Gold| А29519-№0 5.48 4.44 | 178326-3 
3 12162 = == ү 15р” Gold | A29485-ND 341 252 |2-178313-2 12 |3305 216 1443] — Тіп А29520-М0 3.61 2.93 | 178326-5 
3 |216 — = y 30u” Gold | A29486-ND 3.32 2.69 |2-178313-3 16 |4067 216 14.43] — |15y"Gold| A29521-ND 5.69 4.61 | 178327-2 
з 212 = — | Y Тіп A29487-ND 239 194 |2-178313-5 16 |4067 216  1443| - |30u"Gold| A29522-ND 688 5.53 | 178327-3 
4 |53 — — | X | 15y"Gold | A29488-ND 337 273 |1-178314-2 16 |4067 216 1443] — Тіп A29523-ND 5.52 448 | 178327-5 
4 |53 — — | X | 30y"Gold | A29489-ND 294 2238 |1-178314-3 20 |4829 216 1443] — 15ü"Gold| A29524-ND 5.00 4.05 | 178328-2 
4 2543 — — | X Tin ^29490-ND 310 264 |1-178314-5 20 |4829 216 1443] — |30u"Gold| A29525-ND 6.05 4.90 | 178328-3 
4 |2543 —  — | Y ]i5u Gol | A29491-ND 267 — 246 |2-178314-2 20 |4829 216 1443] — Tin A29526-ND 3.68 2.98 | 178328-5 
4 25.43 — — Y 30и” Gold A29492-ND 2.04 1.65 |2-178314-3 D3100 Receptacle Housing Dual Row Keyed 
4 |2543 — — | Y Тіп A29493-ND 315 2.55 |2-178314-5 6 [2476 1477 228] XX - A29354-ND 151 123 | 1-178127-6 
5 |294 - — | X | i5w'Gold | A29494-ND 294 238 |1-178315-2 31| 6 |2476 1477 228| YY - A29355-ND 138 143 | 2-178127-6 
5 |294 - = | X |30601 | A29495-ND 321 261 |1-178315-3 6 |2476 1477 228 | XY E A29356-ND 107 _87 | 3-178127-6 
Д = = | рт К T ates D3100 Header ight Ange Dual Row Koved 
6 |3305 — — | X | зор" бов | A29498-ND 351 284 |1-178316-3 6 |2591 1697 21.62] XX |15y"Gold] A29376-ND 401 325 | 1-178137-2 
6 305 — — | x Tin A29499-ND 342 278 [14783165 6 |2591 1697 2162] XX |30j"Gold| A29377-ND 445 3861 | 1-178137-3 
6 305 — — | Y [157609 | A29500-ND 292 237 21783162 6 |2591 1697 2162| XX Tin ^29378-ND 351 2.84 | 1-178137-5 
6 |3305 — | Y | 30y"Gold | A29501-ND 273 221 |2-178316-3 9-6 |2591 1697 21.62) YY |15y" Gold | A29379-ND 361 293 | 2-178137-2 
6 33.05 = = Y Tin A29502-ND 223 1.81 |2-178316-5 6 2591 1697 2162] YY Тіп A29381-ND 3.51 2.84 | 2-178137-5 
8 40.67 = = X 15и” Gold | A29503-ND 3.86 343 |1-178317-2 6 25.91 16.97 2162] XY |15p” Gold | A29382-ND 4.01 3.25 | 3-178137-2 
8 40.67 = == X 30и” Gold | A29504-ND 4.56 3.69 |1-178317-3 6 25.91 16.97 21.62] XY |30p” Gold | A29383-ND 4.87 3.95 | 3-178137-3 
8 40.67 = = X Tin A29505-ND 292 237 |1-178317-5 6 25.91 1697 2162] XY Tin A29384-ND 3.51 2.84 | 3-178137-5 
10 | 48.29 — -- Х 15u” Gold | A29506-ND 3.38 2.74 |1-178318-2 D3100 Header Straight Dual Row Keyed 
10 |429 — - X | 30,” Gold | A29507-ND 351 2.84 |1-178318-3 6 |2162 216 1697] XX |i5u"Gold| А29411-М0 344 279] 1-178141-2 
10 |4429 — - x Tin A29508-ND 277 225 |1-178318-5 6 |2162 216 1697] ХХ |304 бой! A29412-ND 349 283 | 1-178141-3 
10 |429 - - Y | 15" Gold | A29509-ND 3.38 274 |2-178318-2 зэ] 6 [2162 216 1697) XX Тіп A29413-ND 307 2.49 | 1-178141-5 
10 14829 - — | Y Tin A29511-ND 277 225 |2-178318-5 6 [2162 216 1697] XY |15u"Gold| A29414-ND 305 2.47 | 3-178141-2 
D3100 Header Right Angle Single Row 6 |2162 216 16.97 XY |30j"Gold| A29415-ND 357 2.89 | 3-178141-3 
ж|5|94 — = | — [t5w'Gold | A29853-ND 302 245 |1-177662-2 6 |2162 216 1697] XY Tin ^29416-ND 2.65 245 | 3-178141-5 
8 |4067 — = | — | 30и" 6018 | A29544-ND 1558 12.62 |1-179188-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
150 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


tuco Interconnection System Connectors (Солі) 


Electronics 


No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp . |No. of Dim. (mm) ў Body Digi-Key Price Each | Amp 
Fig.| Pos. | A B C ] Keying | Plating | Part No. 1 100 | Part No. Fig. Pos. | A B C |Keying | Plating | PartNo. 1 100 | Part No. 
D3100 Tab Housing 3Row 4 |2924 — — | Y |30 воа | A29697-ND 2.08 169 | 2-917338-3 
4 29242 — — | Y Tin A29698-ND 3.15 255 | 2-917338-5 
го] 18 аа үш 1370071 5 |3432 — — | X |16: бош | A29628-ND 248 — 177 | 1-316132-2 
р : 5 [343 — — | X | 30y"Gold | A29629-ND 2.42 1.96 | 1-316132-3 
5 [343 — — | Х Tin A29630-ND 315 _ 2.55 | 1-316132-5 
No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 24 5 3432 — — Y 15u” Gold | A29631-ND 2.18 1.77 | 2-316132-2 
Fig.| Pos. | А B C | Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. 2 15 = - M s ns 515 x ко 
й й i - - іп -I i E - š 
D3200 Tab Housing Free Hanging Keyed 6 34 — — | X [157609 | A29634-ND 237 1.93 | 1-316133-2 
2 |1908 127 33.6 X - A29557-ND 1.09 .89 | 1-179552-2 Ë 39.4 = — X 30u” Gold | A29635-ND 269 248 | 1-316133-3 
2 [1908 127 336| Y - A29558-ND 96 — 78| 2-179552-2 6 |394 = ГУ [157609 | А29637-М0 290 235 | 2-316133-2 
wI 429 56 E EO ор НЕЕ ШЕ 6 | 304  — — | Y |307600| A29638-ND 2.00 1.62 | 2-316133-3 
(юн й mel x | MEL. т MEE 
4 ç Y й d ў ў .97 н” Gol - А $ - - 
4 |2924 127 36| Y - A29562:ND 1.95 158] 21795524 6 |2416 216 1697] XX Тїп A29403-ND 212 — 172 |1-178140-5 
6 |2811 2032 336] XX - A29569-ND 1.63 1.32 | 1-179554-3 6 [2416 216 16.97 YY |15y"Gold | A29405-ND 248 201 | 2-178140-2 
6 [2811 2032 336] YY - A29570-ND 1.97 1.60] 2-179554-3 6 [2416 216 1697] YY | 30y"Gold | A29406-ND 281 228 | 2-178140-3 
25| 6 |2811 2032 336) XY = A29571-ND 163 1.32] 3-179554-3 6 |2416 216 1697] YY Tin A29407-ND 212 172 | 2-178140-5 
12 | 43.35 2032 336 | ХХ — A29572-ND 2.33 1,89) 1-179554-6 6 |2416 216 16.97 | XY |l5u"Gold | A29408-ND 2.48 201 | 3-178140-2 
12 | 43.35 2032 336) YY = A29573-ND 269 248 2-179554-6 6 |2416 216 1697] XY | 30u"Gold | A29409-ND 281 228 | 3-178140-3 
12 | 43.35 2032 33.6 | XY = A29574-ND 3.65 296, 3-179554-6 6 |2416 216 1697] XY Tin A29410-ND 2.06 — 1.67 | 3-178140-5 
D3200 Panel Mount 10 |3432 216 1697] ХХ |15" Gold | A29715-ND 332 _ 2.69 | 1-917657-2 
за] 6 A29686-ND 1.74 1.41 | 1-917266-3 10 | 3432 216  1697| ХХ |30u"Gold | A29716-ND 3.74 3.03 | 1-917657-3 
= 10 |3422 216 1697] XX тїп A29717-ND 273 221 | 1-917657-5 
ЕТ 09200 Tab Housing P: Mer ere ЕТТ ТЕТІ 10 |3492 216 1697| YY |t5u'Gold | A29718-ND 332 2.69 |2-917657-2 
S laee iar В Е и 123. 4/00 '2:3/0553:2 32| 10 |3432 216 1697] YY |30y"Gold | A29719-ND 3.68 2398 | 2-917657-3 
r A s E: акі Eos C TE р: 10 |3432 216 16.97 | YY Tin A29720-ND 2.65 215 | 2-917657-5 
о S ста Үү Z D КЕРЕК 10 |3422 216 1697] XY |15" Gold | A29721-ND 3.32 269 | 3-917657-2 
ГЕНЕ = М i9T- Е 10 | 3432 216 1697] XY |305" бой | A29722-ND 5.02 4.07 | 3-917657-3 
4 |4668 Зэль aap |. Y ED НМ 160: 330. 2347905534 10 |3432 216 1697] XY Tin A29723-ND 273 221 | 3-917657-5 
3 г : - : 12 | 394 216 16.97 | ХХ | 15у" бой | A29724-ND 374 3.03 | 1-917658-2 
6 |4191 2032 33.6 | XX = A29575-ND 1.98 161 1-179555-3 12 | 394 216 1697] ХХ |30u"Gold | A29725-ND 6.22 _ 5.04 | 1-917658-3 
5 us 2142 254 уу — D Ts На жан 12 | 394 216 1697] XX Tin A29726-ND 3.07 2.9 | 1-917658-5 
+ - - сай - р 33) 3- i 12 | 394 216 1697] YY |15" бош | A29727-ND 3.74 3.03 | 2-917658-2 
30| 12 | 5791 2032 336 ХХ = A29578-ND 2.5 175) 1-179555-6 12 | 394 216 1697] YY |30u"Gold | A29728-ND 6.05 490 | 2-917658-3 
12 [5791 2032 336 YY = A29579-ND 2.65 215 2-179555-6 12 | 394 216 1697] YY Tin A29729-ND 3.07 — 2.49 | 2-917658-5 
12 [5791 2032 33.6) XY = A29580-ND 215 175 3-179555-6 12 | 394 216 1697] XY |15y"Gold | A29730-ND 347 2481 | 3-917658-2 
20 | 7823 2032 336| XX = A205 81ND) 2.73 221) 1-179555-8 12 | 394 216 1697| XY [30и бой | A29731-ND 449 3.64 | 3-917658-3 
D3200 Receptacle Housing Keyed 12 | 394 216 1697| XY Tin A29732-ND 3.15 — 255 | 3-917658-5 
2 2462 745 228 X — A29357-ND 79 64 | 1-178128-2 D3200 Header Right Angle Keyed 
2 |2462 715 228] Y = A29358-ND 79 .64 2-178128-2 2 [1908 —  — | X ]15y"Gold | A29545-ND 246 176 | 1-179276-2 
3 | 297 745 228 X i A29359-ND 83 68 1-178128-3 2 |1908 — — | X |30 Gol | A29546-ND 223 1.81 | 1-179276-3 
з [297 745 28| Y = A29360-ND .83 .68 | 2-178128-3 24908 — =| x Tin 29547-ND 204 165 | 1-179276-5 
op | 4 |3478 715 28| X = A29361-ND 100 81] 1-178128-4 2 |1908 — — | Y | t5y"Gold | A29548-ND 197 160 | 2-179276-2 
а [3478 745 228] Y - ^29362-ND 100 81] 2-178128-4 2 11908 — | Y |30 6010 | A29549-ND 2.04 1.65 | 2-179276-3 
5 [3986 715 228| X = A29363-ND 1.23 1.00| 1-178128-5 3 [2416 —  — | X |15w'Gold | A29385-ND 242 1,6 | 1-178138-2 
5 [3986 715 228| Y = A29364-ND 139 143 2-178128-5 з |2416 — — | X |30 God | A29386-ND 2.60 2.11 | 1-178138-3 
6 [4494 715 228] X = A29365-ND 183 149] 1-178128-6 з [еб = =| X Tin A29387-ND 225 1.82 | 1-178138-5 
6 |44944 745 228| Y - A29366-ND 1.28 _ 105| 2-178128-6 3 2416 — = | Y | 15y"Gold | A29388-ND 242 1.96 | 2-178138-2 
6 |273 1477 228] XX - A29367-ND 1.18 96 | 1-178129-6 3 |2416 - = Y  |S0j" Gold |  A29389-ND 2.63 2413 | 2-178138-3 
6 |273 1477 228| YY = A29368-ND 134 109 | 2-178129-6 3 [24186 — — | Y Tin A29390-ND 225 182 | 2-178138-5 
6 |273 1477 228| XY - ^29369-ND 148 96 | 3-178129-6 4 |2924 — = | X |15" 60 | A29551-ND 2.60 241 | 1-179277-2 
10 |3746 1477 228| XX - A29733-ND 246 176| 1-917659-5 зі 4 |294 — — X | 30и" боа | A29552-ND 418 339 | 1-179277-3 
51 10 [8746 1477 228 | ҮҮ = A29734-ND 233 1.89| 2-917659-5 4 |2924 — — | X Tin A29553-ND 237 1.93 | 1-179277-5 
10 |3746 1477 228] XY — A29735-ND 242 1.72 | 3-917659-5 4 94  — — | Y бр" бом MERZGSOSND 242 1.98 | 2-792772 
12 |4254 1477 228] XX = A29736-ND 147 119] 1-917659-6 4 [2924 - = | Y [307608 | A29555-ND 2.60 211 |2-179277-3 
12 |4254 1477 228| YY = ^29737-ND 2.06 1.67| 2-917659-6 ^ |9824: — omm | Y Tin A29556-ND 2.18 177 | 2-179277-5 
12 |4254 1477 228 XY = A29738-ND 191 155 3-917659-6 5 |3432 — = X |15p"Gold| A29616-ND 4.31 3.49 1-316130-2 
20 |6286 1477 228| XX = A29739-ND 2.50 203 | 1-917659-8 5 |342 — = | X | 30u" Gold | A29617-ND 435 3.52 | 1-316130-3 
D3200 Honder Straight Keyed 5 |342 — = | X Tin A29618-ND 2.65 215 | 1-316130-5 
5 |342 — — | Y |300" бой | A29620-ND 311 2.52 | 2-316130-3 
- 1208 e = I ТЕСТІ AD 212 Ня пае 6 |394 — — | X | 15y"Gold | А29622-М0 5.04 — 4.08 | 1-316131-2 
Д = s= у” Gol - : .84 | 1- - 6 | 394 — = | X 30/609 | A29623-ND 2.4 238 | 1-316131-3 
IERE БЕ: IEEE" ӨНЕГЕ: 
Д =. = у” Gol - : 27 | 24 - 6 |394 — = | Y | 15y"Gold | A29625-ND 5.38 436 | 2-316131-2 
2 19.08 — — Y 30” Gold} | A29691-ND 2.96 2.40 | 2-917337-3 6 39.4 = = Y gs A29627-ND 3.32 2.69 | 2-316131-5 
2|10 — —| Y Tin A29692-ND 256 208] 2-917337-5 6 |2718 1697 2416| ХХ | 15р" Gold | A29391-ND 3.07 2.49 |1-178139-2 
з |2416  — | — | X | боа] | A29370-ND 236 1.92| 1-178136-2 6 [2718 1697 2416 | YY | 15y"Gold | A29392-ND 328 266 | 2-178139-2 
з 246 — — | X |300" 604] А29371-М0 197 1.60| 1-178136-3 6 [2718 16.97 2446| XY | 15y"Gold | A29393-ND 321 261 | 3-178139-2 
з [2415 — —| x Tin A29372-ND 221 — 19] 1-178136-5 6 [2718 1697 2416 | XY | 15y"Gold | A29394-ND 2.50 203 | 4-178139-2 
24) з |2446 — = Y |150" бо0| A29373-ND 236 1.92| 2-178136-2 o 6 |2718 1697 2416] ХХ |304" Gold | A29395-ND 340 276 | 1-178139-3 
3 |2416 — = Y 30u” Gold| A29374-ND 2.63 243 | 2-178136-3 6 |2718 1697 2416] YY !З0џ” боа | A29396-ND 3.59 2.91 | 2-178139-3 
3 2416 — = Y Tin A29375-ND 221 1.79 | 2-178136-5 6 |2718 1697 2416] XY 30%” Gold A29397-ND 3.40 2.76 | 3-178139-3 
4 |2924 — = X 15р" Gold| A29693-ND 3.89 3.15 | 1-917338-2 6 |2718 16.97 24.16) XX Tin A29398-ND 2.71 2.20 | 1-178139-5 
4 |2924 — = X 30u” Gold| A29694-ND 378 3.06 | 1-917338-3 6 |2718 1697 2416] YY Tin A29399-ND 2.90 2.35 | 2-178139-5 
4 |2924 — S= xX Tin A29695-ND 3.57 289 | 1-917338-5 6 |2718 1697 2416] XY Tin A29400-ND 2.69 2.18 | 3-178139-5 
4 [29274 — — | Y |15!"бо0| A29696-ND 23 2.21| 2-917338-2 (Continued) 
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Interconnection System Connectors (Солі) 


> 
Body Digi-Key Price Each | Amp No. of Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Fig. | Pos. A B C |Keying| Plating Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Pos. A B б Plating Part No. 1 400 | Part No. 
9 | — — [ХХХ |1u Gold | A29768-ND 628 5.09 | 1-1123624-2 ng | 20 |720 — - - A29675-ND 3.62 294 | 917241-8 
9 — — - [ххх Tin A29769-ND 6.09 4.93 | 1-1123624-5 20 |720 — — - A29677-ND 3.02 2.45 | 3-917241-8 
9 | — = — |x | lU Gold | A29770-ND 744 5.78 | 3-1123624-2 
9 |— — - Ху Tin A29771-ND 5.06 4.83 | 3-1123624-5 
3 o | — — уух | 150Gold | A29772-ND 468 3.80 | 4-1123624-2 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel Amp 
9 = = = ҮҮХ Тіп A29773-ND 5.25 4.25 | 4-1123624-5 AWG Plating Part No. al 100 | Size Pricing Part No. 
9 — — — XYX | 15u" Gold | A29774-ND 6.05 4.90 | 5-1123624-2 D3000 Receptacle Contacts 
9 |— - - ХХ Тіп A29775-ND 6.00 4.93 | 5-1123624-5 14-16 15и” Gold A29283TR-ND - — | 3,000 | 731.82/M | 353715-2 
10 |3432 1697 27.18 | XX | 15y"Gold | A29598-ND 5.96 4.83 | 1-316080-2 14-16 15и” Gold A29285TR-ND = — | 3,000 | 630.88/M | 1-353715-2 
10 [3432 1697 27.18 | XX | 30u"Gold | A29599-ND 449 364 | 1-316080-3 14-16 15и” Gold A29283-ND 91 яа — | 353717-2 
10 |3432 1697 2718 | XX Tin A29600-ND 349 283 | 1-316080-5 14-16 15р” Gold A29299TR-ND = — | 3,000 | 710.70/М | 917484-2 
10 |3432 1697 2718] YY |15” боі | A29601-ND 235 1.91 | 2-316080-2 14-16 15" Gold A29301TR-ND — — | 3,000 | 927.00/М | 1-917484-2 
10 |3432 1697 27.18 | YY | 30y"Gold | A29602-ND 235 1.01 | 2-316080-3 14-16 15р” Gold A29299-ND 5 45 | — — |917511-2 
10 | 34.32 1697 2718] YY Tin 29603-ND 779 6.31 | 2-316080-5 14-16 15у” Gold A29301-ND 94 т — | 1-917511-2 
10 [3432 1697 27.18 | XY |15 Gold | A29604-ND 393 3.18 | 3-316080-2 14-16 301” Gold A29284TR-ND = = J 3,000 | 1118.38/M | 353715-3 
10 |3432 1697 2718] XY |30” бой | A29605-ND 439 356 | 3-316080-3 an 3017 боп _ р 
9 | 10 |3432 1697 2718 | XY Tin A29606-ND 340 276 | 3-316080-5 y S0 : Б 
12 | 394 1697 2718] XX | 15" Gold | A29607-ND 693 _ 561 | 1-316081-2 tae 30у 800 ОА = уша 3000 M oia 
12 | 394 1697 27.18 | XX | 30u"Gold | A29608-ND 525 425 | 1-316081-3 14-16 301" Gold 29300-ND ы | Ш TUS | 917511-3 
12 | 394 1697 2718 | XX Tin A29609-ND 401 325 | 1-316081-5 14-16 30р" Gold A29302-ND 2 591 — = 1-917511-3 
12 | 394 1697 2718] YY | 5u"Gold | A29610-ND 395 320 | 2-316081-2 14-16 Tin A29287TR-ND L — V. | 3000 | 33990M | 1-253715-5 
12 | 394 1697 27.18 | YY | 30u"Gold | A29611-ND 525 425 | 2-316081-3 14:16 Tin A29287-ND 70 31-— s 1:853717-5 
12 | 394 1697 2718 | YY Tin A29612-ND 458 371 | 2-316081-5 14-16 Tin A29303TR-ND — — |300 | 39368М | 1-917484-5 
12 | 394 16.97 27.18 | XY | 15” 604 | A29613-ND 4.58 3.71 | 3-316081-2 14-16 Tin A29303-ND 38 31 Man == 1-917511-5 
12 39.44 16.97 27.18 ХҮ 30u” Gold | A29614-ND 5.15 4.17 | 3-316081-3 16-20 15и” Gold A29225TR-ND — — | 3,000 483.60/M | 175196-2 
D3200 Header Right Angle Surface Mount Keyed 16-20 15р” Gold A29225-ND -55 45 — — 175218-2 
26 3 [2416 — — X |15" Gold | A29699-ND 6.05 4.90 | 1-917389-2 1620 18р ӨЛІ o E a 3,000 | 483.60/M 11221069 
x у” бо -l Я К — — - - 
16-20 30и” Gold A29226TR-ND - — | 8,000 | 571.56/М | 175196-3 
No.of | Dim.(mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 16-20 30р” Gold A29226-ND 64 52] — = 175218-3 
Fig. | Pos. А Plating Part No. 1 100 | Part No. 16-20 30и” Gold A29228TR-ND - — | 3,000 | 571.56/М | 1-175196-3 
D3400 Hocoptaclo Housin 16-20 30и” Gold ^29228-ND 64 5 | — - 1-175218-3 
Р g 16-20 Tin A29229TR-ND — — |3000 | 32276/M | 1-175196-5 
35 12 1222 - A29417-ND 174 141 [17821441 16-20 Tin A29229-ND 3 3| — = 1-175218-5 
20 19.84 == A29682-ND 148 1.21 | 917249-1 20-24 15р" Gold A29220TR-ND = — | 8,500 | 483.60/М | 175195-2 
D3400 Header Right Angle 20-24 15и” Gold A29220-ND 4 o 39| — — _ |175217-2 
12 15.02 15и” Gold A29418-ND 1033 8.37 | 178216-2 20-24 15” Gold A29222TR-ND - — | 3,500 | 483.60/М | 1-175195-2 
12 15.02 30и” Gold A29419-ND 7.60 6416 | 178216-3 20-24 15и” Gold A29222-ND 55 45| — - 1-175217-2 
36 12 15.02 Tin A29420-ND 754 611 | 178216-5 20-24 30и” Gold A29221TR-ND - — | 8,500 | 88374/M | 175195-3 
20 22.64 15и” Gold A29683-ND 1100 8.91 | 917251-2 20-24 30u” Gold A29221-ND 98 80| — - 175217-3 
20 22.64 30” Gold A29684-ND 13.00 10.53 | 917251-3 20-24 30” Gold A29223TR-ND — — | 3,500 | 571.56/M | 1-175195-3 
20 22.64 Tin A29685-ND 987 7.99 | 917251-5 20-24 30и” Gold A29223-ND 6 52| — — 1-175217-3 
20-24 тїп A29224TR-ND — — [8500  32276/M | 1-175195-5 
20-24 Tin A29224-ND 3  31| — - 1-175217-5 
No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 24-28 15у” Gold A29215TR-ND — — | 4,000 | 732.30/M | 175194-2 
Fio, | Pos. | A В 5 Patin Part No. — Part No. 2428 ET ІІІ s s 4000 тазам T4751942 
" 2 ы у” Gol = — == jl Я k š 
D3500 Tab Housing Free Hanging 24-28 15у" Gold ^29217-ND 55 45| — — | 44752162 
12 | 3643 — - = A29678-ND 372 3.01 | 917242-6 24-28 30р" Gold A29216TR-ND — — 4000 | 649.26/M | 175194-3 
37 | |368 — — - A29680-ND 2.60 248 | 3-917242-6 2428 30р" Gold 29216-ND 5 al де 175216-3 
20 | 56.75 — — = A29679-ND 449 3.64 | 917242-8 24-28 30p" Gold A29218TR-ND —  — | 4,000 | 964.08/М | 1-175194-3 
20 5.5 - - — A29681-ND 212 1.2 | 3-917242-8 24-28 304" Gold A29218-ND s 52|— — 11752163 
D3500 Receptacle Housing 24-28 Tin A29219TR-ND — — | 4,000 | 401.70/М | 1-175194-5 
ЗЕ 10 — — - A29334-ND .88 .72 | 175362-1 24-28 Tin A29219-ND 38 31| — — [1-1752165 
2 40 — — - A29839-ND 1.22 .99 | 175362-2 D3000 Tab Contacts 
8141210 = - = A29840-ND 1.05 85 | 175363-1 14-16 15р” Gold A29288TR-ND — -- [4000 | 529.94 | 353716-2 
4 wa {= = = A29841-ND 1.11 .90 | 175363-2 14-16 15р" Gold A29288-ND 47 38| — - 353718-2 
р3500 Header Straight 14-16 15р” Gold A29304TR-ND - — | 3,000 | 365.18/M | 917485-2 
12 | 3248 1817 216 15р” боі | A29640-ND 3.63 2.95 | 316516-2 14-16 15у” Gold A29304-ND 4 3| — — [9175122 
12 | 3248 1817 216 30и” Gold A29641-ND 420 340 |316516-3 14-16 30” Gold A29289TR-ND — — 14.000 | 681.34/М | 353716-3 
м | 12 | 3248 1817 216 Tin A29642-ND 2.08 2.42 | 316516-5 14-16 Зор” Gold A29289-ND 91 EN — | 353718-3 
20 528 1817 216 15” Gold A29643-ND 9.14 7.40 | 316517-2 14-16 30y" Gold A29305TR-ND = — | 3,000 | 529.94/M | 917485-3 
20 528 1817 216 30y" Gold A29644-ND 6.05 4.90 | 316517-3 14-16 30y" Gold A29305-ND 54 4 | — = 917512-3 
20 528 1847 21.6 Tin A29645-ND 744 5.78 | 316517-5 ds Ш e E Em E 4,000 | 378.52/М 3527168 
" = in d 3 8 — = - 
D3500:Header Hight Angie 14-16 Tin A29306TR-ND —  — |3,00 | 35330M | 917485-5 
4 | 2748 1817 1216 15и” Gold A29854-ND 193 1.57 | 1376133-2 14-16 Tin 29306-ND 5 Pr kos - | 9175125 
12 | 3248 1817 2748 15и” Gold A29845-ND 5.63 456 | 177555-2 16-20 15u” Gold A29251TR-ND > — A [300 | 40256M | 175286-2 
12 | 3248 1817 2748 30и” Gold A29846-ND 473 3.83 | 177555-3 1620 ОВ A29251-ND 46 3 | — бы 175289-2 
9 | 12 | 3248 1817 2748 Tin A29847-ND 349 283 | 177555-5 16.20 ЖУКП A29252TR-ND — “` |зооо | 47394M | 1752863 
20 | 528 1817 2718 15и” Gold A29842-ND 796 6.45 | 175365-2 16-20 ET | à 
- - у” Gold ^29252-ND 54 44] — - 175289-3 
20 | 528 1817 2718 30и” Gold A29843-ND 945 7.65 | 175365-3 x й Е э, oe š 
20 | 528 1817 2748 Tin A29844-ND 628 _ 5.09 | 175365-5 16:20 Tin Бен 3000 | 29338 | 175286-5 
Š : z : š 16-20 Tin A29253-ND 3 2] — - 175289-5 
D3500 Tab Housing Dual Row 20-24 15и” Gold A29248TR-ND - — | 8,500 | 402.56/M | 175285-2 
o3 | 12 |520 — - - A29674-ND 236 1.91 | 917241-6 20-24 15и” Gold A29248-ND 46 38| — - 175288-2 
12 | 520 - - - A29676-ND 279 227 | 3-917241-6 (Continued) 
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Electronics 


Interconnection System Connectors (Cont.) 


Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel Amp No. of Dim. (mm) Body Digi-Key Price Each | Amp 
AWG Plating Part No. 1 100 | Size Pricing Part No. Fig.| Pos. A B с Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. 
20-24 30и” Gold A29249TR-ND == — | 3,500 | 473.94/М | 175285-3 D5200 Tab Housing Panel Mount Dual Row Keyed 
20-24 30” Gold A29249-ND M Мр =, | 175288-3 4 Гато 267 470| XX = A29753-ND 241 171| 1-917809-2 
20-24 Tin A29250TR-ND — — | 3,500 | 293.38/M | 175285-5 ры ij ў ў 
! 4 |470 267 ато] YY A29754-ND 21 171| 2-917809-2 
20-24 Tin A29250-ND 3 29| — — | 175288-5 kal 7 i í 
й 4 |470 267 470! XY A29755-ND 311 252 3-917809-2 
24-28 15и” Gold A29245TR-ND —  — | 4,000 | 766.98/M | 175284-2 ао Бо 26 azo |) x T AGRESTIS M 
24-28 15u" Gold | A29245-ND 88 20) — — | 175287-2 6 |570 267 470| ҮҮ E A29757-ND 317 257] 2-917809-3 
24-28 30и” Gold A29246TR-ND — — | 4000 | 944.00/M | 175284-3 a [zo 2262 2470: lc XY = раста 34? 2207) 30178002 
24-28 30и” Gold A29246-ND 5 44| — — | 175287-3 - - - _ | : 
24-28 Tin A29247TR-ND — — | 4000 | 441.88/M | 175284-5 D5200 Tab Housing Dual Row Keyed 
24-28 Tin A29247-ND 3 25| — —  |175287-5 4 |3344 267 470] ХХ = A29747-ND 257 208] 1-917808-2 
Digi-Key Price Amp 4 |3344 267 470! ҮҮ = A29748-ND 445 361| 2-917808-2 
Description Part No. Each Part No. 5 4 |3344 267 470| XY = A29749-ND 445 3.61] 3-917808-2 
D3000 Crimp Tool, 24-28 AWG ............................. A30052-ND 504.00 91565-1 6 |436 267 470| XX - A29750-ND 811 — 657 1-917808-3 
D3000 Crimp Tool, 20-24 AWG .. A30053-ND 454.50 91559-1 6 |436 27 47.0) ҮҮ = A29751-ND 317 257 2-917808-3 
03000 Crimp Tool, 16-20 AWG .. A30054-ND 454.50 91558-1 6 | 436 267 470) XY — A29752-ND 5.33 4.32) 3-917808-3 
D3000 Crimp Tool, 14-16 AWG 2 A30055-ND 504.00 91560-1 D5200 Receptacle Housing Dual Row Keyed 
03000 Crimp Tool, 14-16 AWG 3L .. A30056-ND 535.50 91561-1 аз разве 1906 ОГ — — И 2987 —UB4 Оо 
4 |3336 1996 290] XX E A29741-ND 231 187 1-917807-2 
D-5000 4 [3336 1996 290] ҮҮ - A29742-ND 231 187 2-917807-2 
5% ame Tm um. зі] 4 |3336 1996 290 | XY - A29743-ND 231 187| 3-917807-2 
Material: Black GF Polyester Flammability: UL 94V-0 Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 5A T t 
Rating: ыы o m шаны Шы ыы 6 |4352 1996 290] XX — | A29744-ND 233 189] 1-917807-3 
6 |4352 1996 290] YY - A29745-ND 233 1.89| 2-917807-3 
NES ПЕ ШЕЙ Body | DigiKey Price Each | Amp 6 | 4352 1996 290] XY = A29746-ND 2.33 1.89 3-917807-3 
Fig.| Pos. A B C | Keying | Plating Part No. 1 100 | Part No. D5200 Header Right Angle Dual Row Keyed 
D5200 Tab Housing Panel Mount Single Row Keyed 4 29.36 22.56 42.16) XX |15р”бо9 | A29759-ND 11.09 8.98 | 1-1123309-2 
2 Гато 1654 40| X um A29650-ND 252 204 |1-353047-2 4 |2936 2256 4246 YY |15” бо!| A29761-ND 774 631) 2-1123309-2 
2 |470 1654 470 | Y = A29651-ND 206 167 | 2-353047-2 42| 4 |2936 2256 4216] ҮҮ |301" 600) A29762-ND 817 — 6.62] 2-1123309-3 
21] 3 [570 1654 470| X = A29652-ND 267 216 | 1-353047-3 4 [2936 2256 4246 XY |l5u"Gold| A29763-ND 643 521 3-1123309-2 
з |570 1654 470| Y = A29653-ND 147 149 | 2-353047-3 4 [2936 2256 4216] XY |30j"Gold| A29764-ND 859 _ 696| 3-1123309-3 
D5200 Tab Housing Free Hanging Single Row Keyed 4 = = = XX Silver A29819-ND 949 7.69| 1-1318983-6 
2 |3344 1654 470] X - A29646-ND 2.00 1.64 | 1-353046-2 43) 4 |— = — Y | Sive | A29820-ND 964 781 2-1318983-6 
ж) 2 |3344 1654 470| Y m A29647-ND 2.02 1.64 | 2-353046-2 4 | == c = |: XY Silver | A29821-ND 10.82 8.76) 3-1318983-6 
3 |436 1654 470| X — A29648-ND 256 208 | 1-353046-3 42| 8 [4968 248 320| — |15y"Gold| A29776-ND 1367 11.07| 1123829-1 
3 | 436 1654 470| Y E A29649-ND 2.56 _ 2.08 | 2-353046-3 D5200 Cable Clamp Receptacle Single Row 
D5200 Receptacle Housing Single Row Keyed 4| з A29862-ND 1149 930] 1473668-1 
2 [3576 98 290] X = A29582-ND 136 140 | 1-179958-2 
2 [3576 98 290 = A29583-ND 247 — 176 | 2-179958-2 
3 4592 98 29.0 X — A29584-ND 1.54 1.25 | 1-179958-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape & Reel Amp 
a| 9 [4592 98 290 | Y = A29585-ND 154 125 | 2-179958-3 AWG Plating Part No. 1 100 | Size | Pricing | PartNo. 
4 [5368 98 290| X = A29586-ND 240 — 171 | 1-179958-4 D5000 Receptacle Contacts 
4 [5368 98 290| Y = A29587-ND 173 141 | 2-179958-4 P 157" Gold НИЕ — = =| ТТІ Оо? 
6 |740 98 290| X - A29588-ND 281 228 |1-179958-6 й 
8 15р” Gold 29326-ND 200 162 | — — | 1818697-2 
6 |740 98 290| Y E A29589-ND 2.90 235 | 2-179958-6 I Eis аа LES жаа Есе БЕТТ ЕЕЕ 
D5200 Header Straight Single Row Keyed 8 Silver A29327-ND 24 20 | — — | 1318697-6 
5 8 = > : by a а FR M ENS 10-12 150" Gold A29272TR-ND —  — | 1,200 | 1620.00/m | 179956-2 
» = = р Gol -! А А ^ l^. w ^ | Был = x 
2 |2936 — — | Y Gold A29660-ND 340 276 | 2-353080-2 1012 15р” Gold Ж 223? MEE. 9160412 
2 23 — — | ү (30 Gold| A29661-ND A “ane 2353080 3 10-12 30р” Gold A29273TR-ND — — | 1200 | 1960.00/М | 179956-3 
з |3955 — — | X |i5u"God| A29668-ND 4.07 330 | 1-353082-2 10:12 30y Gold 20278210 100 82] — — | 316041-3 
3 3952 = = X 30 Gold | A29669-ND 458 — 37i 1353082-3 10-12 Tin A29274TR-ND —  — | 1,200 | 2000.00/M | 179956-6 
з |3952 — — | Y |15" 08| A29670-ND 449 364 | 2-353082-2 10-12 Tin A29274-ND 208 169  — — | 316041-6 
4| з |3952 —  — | Y 130609 | A29671-ND 454 3.68 | 2-353082-3 14-16 15р” Gold A29269-ND 8 5857] — — | 316040-2 
4 [4968 — — | X | Gl A29709-ND 571 463 | 1-917542-2 14-16 30” Gold A29270TR-ND — — | 1,500 | 2020.00/M | 179955-3 
4 [4968 — — — | X |300" 6010 | A29710-ND 3.2 — 310 | 1-917542-3 14-16 15р" Gold A29269TR-ND — — | 1,500 | 812.00M | 179955-2 
4 [4968 — — | Y 5и" воа | A29711-ND 351 2.84 | 2-917542-2 14-16 30” Gold A29270-ND 195 159] — — | 316040-3 
6 |700 — = | X [Gl A29594-ND 6.87 5.56 | 1-179960-2 14-16 Tin A29271TR-ND —  — | 1500 | 2020.00/М | 179955-6 
6 |700 — = | X 3 G| A29595-ND 6.99 5.67 | 1-179960-3 1426 Тіп 29271-10 228 181) — — | 316040-6 
6 |700 — = | Y |15u"Gold| A29596-ND 5.86 475 | 2-179960-2 16-20 Silver A29333TR-ND —  — | 1,800 | 880.00/M | 1318985-6 
6 [700 - — | Y |30/бо/0 ЕЖЕ 605 5.55 |2-179960-3 16-20 Silver A29333-ND 195 159] — — | 1318986-6 
2 | 29.36 = T mer И ОООО Ш TÉ 3.74 | 1-353079-2 09000 Tab Contacts 
E “= n EM UU "ME dee 10-12 15и” Gold | A29313TR-ND —  —|41⁄20] 59740M | 917803-2 
2 |2936 — — | Y [307609 | A29657-ND 3.89 3115 | 2-353079-3 10:12 1p" Gold (ӘБЕЙ) Бесін Бес — | 9178052 
з 35  — — | X | Gold A29662-ND 545 447 | -353081-2 10-12 301" Gold A29314TR-ND —  —| 1200 | 847.55/М | 917803-3 
3 |3952 — — | X |300" 6010 | A29663-ND 5.38 4.32 | 1-353081-3 10-12 Зор” Gold РЕНИ НЕСІ — — | 817805-3 
3 3952 = — | Y 1 15y" Gold] A29664-ND 462 — 374 |2-353081-2 14-16 15р” Gold A29311TR-ND —  — | 1500 | 1100.00/M | 917802-2 
sl 3 |3952 — = | Y 30604 | A20665-ND 477 3.86 | 2-353081-3 14-16 15и” Gold A29311-ND Л м — — | 917804-2 
4 |4968 — — | X [157604 | A29703-ND 11.82 958 | 1-917541-2 14-16 30” Gold A29312TR-ND —  — | 1,500 | 1540.00/M | 917802-3 
4 [4968 — — | X [307604 | A29704-ND 487 395 |1-917541-3 14-16 30и” Gold A29312-ND 248 177 | — — | 917804-3 
4 [4968 — — | Y |15” бо/0 | A29705-ND 407 — 330 | 2-917541-2 = - 
4 498 —  — | Y 30 Gold A29706-ND 365 2.96 | 2-917541-3 EE Ped Раве АЙ 
6 |700 — — | Y [157604 | A29592-ND 643 521 | 2-179959-2 р : Д 
6 70.0 — — x 15у” Gold | A29590-ND 11.40 9.24 | 1-179959-2 D5000 Crimp Tool, 16-20 AWG .. A30057-ND 535.50 91596-1 
6 | 700 — — | X |307600| A29591-ND 11.87 961 | 1-179959-3 05000 Crimp Tool, 14-16 AWG A30058-ND 1314.00 234170-1 
6 |700 — = | Y [307604 | A29593-ND 6.62 5.36 | 2-179959-3 05000 Crimp Tool, 10-12 AWG .. A30059-ND 975.00 234171-1 
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amp AMPMODU System 50 Cable to Board Connectors — .050” Spacing 


Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 


SMT Headers and Receptacles — 


.050” X .100" 


Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 


Vertical Dual Row Surface Mount Header 


= 057 
(1.45) 


284 (7.21) 
AAAAAAAAAA 


Receptacle 


.050” X .050” Board to Connectors 


Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in mating area. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. = A 
Dual Row Receptacle, .025 "Ribbon Cable” |a == sa 216 
10 0.510 A29136-ND 4.58 4.08 111196-1 вуніі. (6.25) 
20 0.760 A29133-ND 5.10 4.59 111196-4 — 
24 0.860 ^29132-ND 873 786 | 111196-5 ОЕ uo 
26 0.910 A29129-ND 9.00 8.10 111196-6 (2.54) 
1 Receptacle IDC 30 1.010 A29128-ND 7.02 6.32 111196-7 - - - 
40 1.260 A29127-ND 8.73 7.86 111196-9 (Figures 2 & 3 mate with Figure 4) 
50 1.510 A29135-ND 14.79 13.32 1-111196-1 
60 1.760 A29134-ND 1718 15.42 1-111196-2 .050 (1.27) 
80 2.260 A29131-ND 15.12 13.61 1-111196-5 г 
100 2.760 A29130-ND 18.03 16.23 1-111196-6 
Dual Row (Figures 2 and 3 Mate with Figure 4) 
24 .730 (18.54) A24196-ND 4.32 3.88 1-104069-2 
30 .880 (22.35) A3205-ND 5.36 4.81 104069-5 
40 1.130 (28.70) A3206-ND 745 6.38 104069-6 
2 Protected, Right Angle Header 50 1.380 (35.05) A3207-ND 8.97 8.04 104069-2 
60 1.630 (41.40) A3208-ND 10.76 9.64 104069-7 
80 2.130 (54.10) A24197-ND 14.30 12.81 104069-3 -050 (1.27) -| 
100 2.630 (66.80) A3209-ND 17:91 16.04 1-104069-7 ‘ea 
16 .580 (13.46) A24198-ND 2.60 2.33 1-104068-0 
20 -630 (16.00) A3210-ND 3.25 2.91 104068-1 
24 .730 (18.54) A24832-ND 3.90 3.50 1-104068-1 — —A 
30 .880 (22.35) A3211-ND 4.91 4.38 104068-3 
3 Protected, Vertical Header 40 1.130 (28.70) A3212-ND 6.50 5.82 104068-4 
? 50 1.380 (35.05) A3213-ND 8.16 7.31 104068-5 
60 1.630 (41.40) A3214-ND 9.75 8.73 104068-6 
68 1.830 (46.48) A24833-ND 11.05 9.90 1-104068-8 
80 2.130 (54.10) A24834-ND 13.00 11.64 1-104068-6 
100 2.630 (66.80) A3215-ND 16.28 14.58 1-104068-7 
20 .544 (13.82) A3216-ND 3.18 2.88 104078-1 
24 .644 (16.36) A28758-ND 4.68 4.20 104078-9 
30 .794 (20.17) A3217-ND 4.77 4.32 104078-4 
" Vertical Haceptacia 40 1.044 (26.52) A3218-ND 6.36 5.76 104078-2 
P 50 1.294 (32.87) A3219-ND 7.95 7.20 104078-5 
60 1.544 (39.22) A3220-ND 9.54 8.64 104078-6 
80 2.044 (51.92) A28759-ND 15.67 14.03 104078-7 
100 2.544 (64.62) A3221-ND 15.93 14.43 104078-8 
Single Row 
4 .330 (8.38) A0105-ND .78 71 104074-7 
8 .630 (16.00) A0106-ND 1.56 1.41 1-104074-0 .060 
5 Protected, Right Angle, 10 .530 (13.46) A0107-ND 1.95 1.76 104074-1 (1.52)-2 Ples. 
Thru-Hole Header 12 .730 (18.54) A0108-ND 2.37 2.14 1-104074-1 
15 .880 (22.35) A0109-ND 2.91 2.62 104074-3 
20 1.130 (28.70) A0110-ND 3.93 3.54 104074-4 
4 :330 (8.38) A0100-ND .69 63 104071-7 
i 6 -430 (10.92) A0101-ND 1.08 98 104071-8 
6 козден, мелка! 12 7730 (18.54) A0102-ND 216 195 | 1-104071-1 
20 1.130 (28.70) A0103-ND 3.60 3.24 104071-4 
25 1.380 (35.05) A0104-ND 4.53 4.08 104071-5 


.028 (0.71) 
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187 (4.75) 


(1.12) m 
р um 
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ңе 


4 |. озо (1.27) 


№. of Dimension А Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. al 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers No. of Dimension - Inch (mm) Price Each AMP 
20 630 (16.00) A3250-ND 3.45 3.09 | 104549-2 і 
30 .880 (22.35) | A3252-ND 547 463 | 104549-5 Bos: А BiMatedielght) 1 25 paro: 
40 1.130 (28.70) A3254-ND 6.89 6.17 104549-6 Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
50 1.380 (35.05) A3256-ND 8.65 7.75 | 104549-7 20 .622 (15.80) .250 (6.35) A3107-ND 4.77 4.82 104655-3 
100 2.630 (66.80) A3260-ND 1407 12.75 1-104549-0 50 1.372 (84.85) .250 (6.35) A3108-ND 7.79 7.06 104655-6 
70 1.872 (47.55) .250 (6.35) A3109-ND 8.85 8.02 104655-8 
3 100 2.622 (66.60) .250 (6.35) A3110-ND 718 6.51 1-104655-1 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacle 20 .622 (15.80) 320 (8.13) A3111-ND 477 4.32 104656-2 
30 .872 (22.15) .320 (8.13) A29138-ND 4.04 3.64 104656-3 
А = 40 1.122 (28.50) .320 (8.13) A29137-ND 7.95 7.16 104656-4 
рч 50 1.372 (34.85) .320 (8.13) A3112-ND 7.79 7.06 104656-5 
370 70 1.872 (47.55) .320 (8.13) A3113-ND 5.49 4.97 104656-7 
0000000000 103 "| [125 (3.18) 100 2.622 (66.60) .320 (8.13) A3114-ND 11.63 10.54 1-104656-0 
Д (2.62) КЕНЕГЕ Н | ' 20 622 (15.80) 390 (9.91) АЗ115-МО 477 4.32 104693-2 
E: Ei — 50 1.372 (34.85) .390 (9.91) A3116-ND 4.80 4.85 104693-5 
.050(127) 198 (6.03) 70 1.872 (47.55) .390 (9.91) A3117-ND 8.85 8.02 104693-7 
" : 100 2.622 (66.60) .390 (9.91) A3118-ND 8.81 7.89 1-104693-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
- s = _ 10 266 (6.75) — A29089-ND 4.68 3.90 104652-1 
мо сн накрый fe ns АМР Чо. 20 516 (13.11) - A3103-ND 3.67 3.29 104652-2 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 30 ‚766 (19.46) Е де) TES mE 1046558 
20 544 (13.82) ae aad EDS Н 50 1.266 (32.16) - A3104-ND 7.64 6.84 104652-5 
30 794 (20.17) A3253-ND 504 456 104550-4 60 1.516 (38.51) - A29091-ND 7.56 6.30 104652-6 
40 1.044 (26.52) A3255-ND 6.68 6.05 104550-5 70 1.766 (44.86) - A3105-ND 9.26 8.33 104652-7 
50 1.294 (32.87) A3257-ND 8.35 7.56 104550-6 80 2.016 (51.21) = A29092-ND 9.27 7.73 104652-8 
100 2.544 (64.62) A3261-ND 16.72 15.46 104550-9 100 2.516 (63.91) = A3106-ND 11.28 10.10 1-104652-0 
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Electronics 


Specifications: е Temperature Rating: -55°C -150°С • Flammability Ratings: UL94V-O * Dielectric • Durability (Mating/Unmating): Types ІІ and 111+ Contacts, Gold Plated: 500 cycles; Types ІІ and 111+ 
Withstanding Voltage (at sea level): Type ІІ Contacts, 1500VAC, RMS Туре Ш+ Contacts, 900VAC, RMS Contacts, Bright Tin-Lead Plated: 50 cycles 


с 2 
А (Assembled)g > 
с меде д 
Я A f 
f f < 
= (Short 
Assembled; 
tandard H in No. of Body Dimensions (mm Digi-Key Price Each | AMP 
S a da d ous gs Fig.| Pos. Material Style A B с D Part No. 1 100 | Part No. 
No. of | Housing Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | AMP 50 шаа | Long | 21.03 | 65.86 | 62.69 | 5004 | A30119-ND 21.63 1751 | 201443-2 
Fig.| Pos. | Material А В с Part Мо. 1 100 | PartNo. 50 Pine] | Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77 | A30159-ND 1151 932 | 200532-2 
ра носа 75 sued | Long [3035 |6927 |8451 | 71.04 | A30225-ND 2482 2010 | 202713-2 
g g 75 Short | 30.35 | 69.27 | 67.44 | 53.98 | A30224-ND 1957 15.85 | 202713-1 
6 ЕЕ т 538 438 | 20758 26 Long | 16.26 |4128 | 6231 | 50.04 | A30122-ND 3745 30.49 | 201576-1 
| : | I | | É 8 | 34 | Anodized | Long | 21.03 |5080 [6231 | 492 | A30199-ND 995 806 | 201571-1 
20 39.62 1118 | 2324 A30114-ND — 464 376 | 201356-1 | 
d E 34 | Aluminum | Short | 21.03 | 50.80 |4483 | 31.75 | A30156-ND 995 8.06 | 200517-1 
Ads i; aa HU 1422 | 2324 Шы 529 429 | 201359-1 50 Short | 21.03 | 65.86 [4562 | 3277 | A30158-ND 4106 33.24 | 200532-1 
1| 34 | Phenolic | 508 1905 | 2324 A30185-ND 519 420 | 1-201357-1 — o ' | š 4 В : a z 
41 68.25 1148 | 2324 A30132-ND — 1321 1070 | 202135-2 ickel Plate 4 Я 
E Pam 1908. || 354 екен oo, — 1070 2011852 104 | "Cast Alum. | Short | 4326 | 70.23 [4681 | 3277 | A30175-ND 57.67 46.69 | 201131-1 
75 65.91 2819 | 2324 A30181-ND — 11.95 9568 | 201310-1 Two-Piece Shields, 90° Cable Exit 
193 m ——— CERA ШЫНЫН 1611 1304 | 201345-1 50 Long | 22.86 | 65.84 | 78.69 | 71.04 | A30143-ND 151.64 122.76 | 203975-2 
Receptacle Housing 50 | Nickel Plated| Short | 22.86 | 65.84 | 7869 | 53.98 | A30142-ND 6531 5287 | 203975-1 
6 254 9.65 23.24 A30226-ND 557 451 | 202757-1 9 | 75 Steel | Long | 30.35 | 69.34 | 8280 | 7104 | A30138-ND 3977 32.20 | 202711-3 
14 31.75 1118 | 2324 A30170-ND 365 2596 | 201298-1 75 eel | Short | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 53.98 | A30137-ND 43.70 35.38 | 202711-1 
20 39.62 1148 | 2324 A30151-ND 565 — 458 | 200346-2 104CF* Short | 29.08 | 72.26 | 85.73 | 6033 |  A30135-ND* 97.48 78.92 | 202395-1 
26 | Black 414 1422 | 2324 A30154-ND 559 453 | 200512-2 Pi i ° i 
1| 34 | Phenolic | 508 19.05 | 2324 | A30164-ND 538 436 | 200838-2 One-Piece Shields, 360^ Cable Exit 
I 5 14 Long | 13.49, 33.32 | 62.69 | 50.01 | A30191-ND 827 6.70 | 201378-2 
4 68.25 1148 | 2324 A30180-ND 943 764 | 201302-1 
50 6591 1905 | 2324 ABOIBU-ND — 956 774 | 200277.2 14 Short | 13.49 | 33.32 | 45.62 | 33.02 | A30187-ND 1040 842 | 201360-2 
25 65.91 2849 | 2324 A30482-.ND — 951 — 771 | 2013111 10 20 |Niokel Plated] Short | 13.08 | 4166 | 45.62 | 3302  A30109-ND 42.95 3477 | 201227-2 
104 69.85 2222 | 2394 A30104.ND — 1840 1490 | 201037-1 26 Steel | Short | 16:26 | 42:85 | 45.62 | 32.92 | A30108-ND 2480 20.08 | 201169-2 
CE Position with С. Е = 34 Long | 21.03 | 5237 | 62.69 | 50.01 | A30117-ND 33.05 26.76 | 201384-2 
ТИЛГЕ ое Шот эш Center eei чә! — 34 Short | 21.03 | 52.37 | 45.24 | 3254 | A30107-ND 3843 3141 | 201165-2 
ac = = = E 7. 7 - 5 Е = Е 
3 | 160 | Phenolic - - - A30228-ND 2444 1979 | 202799-2 - One-Piece. Shields, 90: Cable Exit 
— 14 [Nickel Plated] Shot | — | — | — | — | A30120-ND 4620 37.40 | 201467-2 
CF Position with Center Fasteners (Receptacle) = 34 Steel Short = E = = A30197-ND 2573 20.83 | 201469-2 
2] 104 | Black = = = A30198-ND 19.49 1578 | 201532-4 т Я z Е 
3 | 160 | Phenolic = = = A30229-ND 2997 2426 | 202800-2 Two-Piece Shields, 49 Cable Ext 
тис viet patea St | = | — | — | — | М00740% 3119 2525 | 202169-1 
š = MOACF* Shot | — | — | — | — | A30215-ND* 31.92 2584 | 202110-1 
Protective Hardware it60cF| Ste! | Shot | — | — | — | — | A30227-ND* 5767 4669 | 202798-1 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP H H 
Fig.| Pos. | Material A B c Part No. 1 qm | Patno, | Strain Relief Hardware 
Pin Hoods, Internal Open-End No. of Cable Opening Body Digi-Key Price Each AMP 
6 254 127 1824 A30234-ND 1808 1464 | 204258-6 Pos. LxW (mm) Style Part No. 1 100 Part No. 
14 | Nickel Plated} 3175 | 1397 1824 | A30188-ND 697 565 | 201363-4 
4 | 96 Steel 4145 | 1842 | 1824 |  A30125-ND 949 769 | 201785-4 Cable Clamps 
34 508 2235 1824 |  A30202-ND 1056 856 | 2017864 6 775х3.94 Short A30230-ND 13.80 1117 203432-1 
В 14 13.46 x 851 Long A30205-ND 6.55 531 201843-1 
Pin Hoods, Internal Closed-End 14 13.46 x 851 Short A30160-ND 10.54 8.54 200686-1 
34 541 22.35 1745 A30136-ND 1090 883 | 202434-4 20 19.81 x 851 Short A30178-ND 15.65 12.67 201237-1 
50 Nickel 7302 | 2418 1745 A30223-ND 712 577 | 202394-2 26 19.81 x 12.83 Long A30206-ND 8.27 6.70 201845-1 
5 | 75 Plated 7023 | 3327 17.45 A30190-ND 538 436 | 201369-4 26 19.81 x 10.92 Short A30110-ND 10.65 8.62 201229-1 
104 Steel 75.57 442 1745 A30116-ND 1781 1442 | 201364-4 34 19.81 x 12.7 Long A30207-ND 9.26 7.50 201846-1 
160СЕ* 7557 | 5182 17.45 A30231-ND* 1287 1043 | 203743-4 й 1981 x 108 Shot хай Шш ку m 201 2241 
= 1х9. ong - К А - 
Pin Hoods, External Closed-End 50 28.58 x 17.15 Long A30208-ND 7.92 6.41 201847-1 
26 | Aluminum | 4775 | 2062 1745 A30112-ND 1523 1233 |201349-2 50 28.58 x 13.97 Short A30176-ND 11.36 9.20 201182-1 
34 lridite 57.15 25.4 1745 A30113-ND 1331 1078 |201350-2 75 28.58 x 23.5 Long A30209-ND 945 7.65 201848-1 
50 72.26 254 1745 A30118-ND 10.98 8.90 | 201390-5 75 28.58 x 20.32 Short A30161-ND 9.07 7.35 200730-1 
6 | 75 Nickel 7226 | 3454 1745 A30189-ND 8.67 7.03 |201368-4 104 28.58 x 31.37 Long A30126-ND 31.40 25.42 201849-1 
104 | Plated 7684 | 4572 17.45 A30111-ND 1191 964 |201346-4 
104CF*| Steel 77.22 | 3404 1824 A30216-ND* 748 606 | 202119-2 i 
160СЕ* 7684 | 5334 17.45 A30140-ND* 2589 2097 | 203744-4 Fastening Hardware 
Pin Hoods, External Open-End with Flanges Standard Digi-Key Price Each Amp 
34 Nickel 73.02 | 2263 1745 A30130-ND 1940 1871 | 202095-5 Style Connectors Used Part No. 1 100 Part No. 
7|4 Plated 8573 | 1435 17.45 A30133-ND 15.37 1245 |202165-5 Turnable Jackscrews, 6-32 Double Lead Thread 
50 Steel 8809 | 2263 1745 A30131-ND 1537 1245 |202096-5 
ай Long-Long Male 50, (90° shield A30211-ND0 424 344 201911-1 
mm Ei i m UT Ее | АР Long-Long Female only) 75 and 104 A30210-NDO 6.57 5.33 201910-1 
0. 0! jody imensions (mm 101-Кеу rice Eaci 
Fig. Pos. | Material | Style | А B с D Part No. 1 100 | PartNo. Long Male 20, 26, 34, A30168-ND 2.54 2.06 200871-1 
Pong VETT ET Long Female 41 and 50 A30165-ND 237 193 200867-1 
20 Short ET ETT ES n) m] "ss ND 5945 48.13 | 204087-1 етші Male 5 12026 81, АЯЛ ӨСІП au 248 2008881 
26 Long | 1626 | 41.28 | 62.31 | 50.04 | A30123-ND 3259 26.39 | 201576-2 злой отав 41,50, 75 апа 104  WEASOIGIEND m а "ше 
26 Nickel | Short | 16.26 | 41.28 | 4524 | 33.02 | A30155-ND 3431 27.78 | 200514-2 Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30192-ND 3.30 267 201388-1 
8| 34 Plated Long | 21.03 |50.80 | 62.31 | 492 | A30200-ND 930 7.54 | 201571-2 Short-Short Female | 41, 50, 75 and 104 A30193-ND 2.25 1.82 201389-1 
34 Steel Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 A30157-ND 9.95 8.06 | 200517-2 | «ср. Center Fastener 9 Long-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece Shields on the connector 
41 Long | 13.08 | 68.25 | 62.31 | 49.99 | A30222-ND 36.46 29.52 | 202383-2 | sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly. 5 Without Spacers 1 Two long pins 
4 Short | 13.08 | 68.25 | 45.24 | 32.77 | A30134-ND 33.05 26.76 | 202383-1 | are to be installed іп a diagnolal corners. Use without guide sockets. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 155 


tyco M Series Pin and Socket Connectors (Солі) 
mou AMP 
lectronics 
Standard Digi-Key Price Each Amp Guide Hardware 
Style Connectors Used Part No. 1 Part No. 
Fixed Jackscrews Standard Digi-Key Price Each Amp 
Male - A30169-ND 1.37 1.11 200874-1 Туре Connectors Used Part No. 1 100 Part No. 
Female = GEMMAE. 2.08 15921 12008751 Center Pin 6,142026 34, A30152-ND 248 2.01 200389-2 
Turnable Jackscrews, 6-32 Single Lead Thread Center Socket 41, 50, 75 and 104 A30153-ND 248 2.01 200390-2 
Long-Long Male 50, (90° shield A30145-ND0 5.12 4.15 207234-1 | т " 
Long-Long Female only) 75 and 104 A30146-NDO 487 2.95 207235-1 Ва сіз ЕЗІН ЕРІ, 248 a 206352 
Long Male 20, 26, 34, A30194-ND 271 2.20 201413-1 КУРУ Е КУЛЫ ЫЗ 55 209908 
Long Female 41 and 50 A30195-ND 271 220 201414-1 : | 
Short Male 6,14, 20, 26, 34, A30105-ND 6.34 5.14 201087-1 Corner Pin 75, 104 A30171-ND 2.48 2.01 201046-2 
Short Female 41,50,75and 104 | A30106-ND 483 3.91 201088-1 Corner Socket падара ая A30172-ND 233 1.89 201047-2 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30203-ND 342 2.78 201827-1 Corner Socket A30232-ND 10.12 8.20 203966-1 
Short-Short Female | 41,50,75and 104 | A30204-ND 271 220 201828-1 GarierPin A30219-ND 674 546 202173-5 
Fixed Jackscrews Corner Pin A30218-NDS 443 3.59 202173-1 
Male - 30174-ND 1.64 1.33 201092-1 Corner Socket 104CF* A30220-ND 4.54 3.68 202174-1 
Female = A30173-ND 1.68 1.36 201089-1 Corner Socket A30221-NDS 431 249 202174-4 
Assembly Tool for Roll Рїп$.... A30149-ND 472.50 91016-2 Corner Socket A30144-ND 9.05 733 204099-2 
Locking Springs Long Pin A30121-NDt 9.81 7.94 201540-1 
ae Р di n i RAOS TEND т НЕ 201 A Tool, Nut Driver (4-40) A30147-ND 59.22 - 811262-1 
emale СШ z : С а Tool, Nut Driver (6-32) A30148-ND 97.57 = 811262-2 
Male % A30128-ND 6.03 4.88 201923-1 
Female А30127-М0% 2.29 1.86 201918-1 * CF = Center Fastener 0 Long-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece Shields on the connector 
Male 34 A30214-ND 2.60 241 201925-1 sizes listed. + Single female latch, two must be ordered per assembly. 8 Without Spacers + Two long pins 
Female and 50 A30129-ND 2.98 242 201926-1 are to be installed in a diagnolal corners. Use without guide sockets. 
Contacts Wire Loose Pc. Cut Strip Strip 
Size | Ins. Dia. | Cont. Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel АМР 
CONTACT FINISH: Desc. | AWG Inch Fin. Part No. 10 100 | PartNo. | Part No. 100 500 | Part No. Size Pricing | Part No. 
A Selective gold with 30p gold on electrical engagement Series 1 — Crimp 
area over 50y nickel on entire contact. Pin F = == = A25084CT-ND 38.29 175.48 | A25084TR-ND | 4,000 | 191.43/M | 66425-6 
Socket F = I A25085CT-ND — 49.41 226.45 | A25085TR-ND | 4,000 |247.04/M | 66424-6 
in mati і | Socket | 30-26 | 040-060 : 
isse dar d S аа | pin A | A25092-ND 9 .66 | 66429-4 | A25092CT-ND — 5206 238.59 | A25092TR-ND | 4,000 | 260.28/M | 66425-8 
9n contact body; bright tin-lead'on solder tab. Socket A A25093-ND 1.48 1.04 |66428-4 | A25093CT-ND 6468 296.45 | A25093TR-ND | 4,000 | 323.40/M | 66424-8 
F Bright tin-lead on entire contact. Pin Е | A1824-ND 36 25 [661072 | AT324CT-ND 2632 12064 | AT324TR-ND | 4,000 | 131.61/M | 66106-6 
Socket | обод | 035-055 F | A1654-ND 65 46 | 66109-2 | AT654CT-ND — 4155 190.44 | A1654TR-ND | 4,000 | 207.75/М | 66108-6 
Tools Pin жн А | Al344-ND 54 38 |66107-4 | A1344CT-ND — 4458 20431 | A1344TR-ND | 4,000 |222.89/M | 66106-8 
Socket A | A1345-ND .64 45 |66109-4 | A1345CT-ND — 5540 253.91 | A1345TR-ND | 4,000 | 276.99/М | 66108-8 
= Е Ріп F | Al322-ND 36 25 |66103-2 | A1322CT-ND — 2690 12328 | A1322TR-ND | 4,000 |134.49/M | 66102-7 
on Digi-Key Price | AMP Socket | 24.20 | 040-00 F | A1323-ND «42 30 | 66105-2 | A1323CT-ND — 33.66 154.26 | A1323TR-ND | 4,000 | 168.29/М | 66104-7 
Description PartNo. — Each | Part No. Pin us A | A1842-ND 54 38 |66103-4 | AT342CT-ND — 4462 204.52 | A1342TR-ND | 4,000 |223.11/M | 66102-9 
po fae ees Socket A | A1343-ND .64 45 |66105-4 | A1343CT-ND — 5247 240.47 | A1343TR-ND | 4,000 |262.34/M| 66104-9 
певт OAM Pin F | A1647-ND 36 25 |66400-1 | A1647CT-ND 3119 142.97 | AT647TR-ND | 4,000 | 155.97/M | 66332-5 
Hand Tool, Pro-Crimper, Socket | 54.09 | 080-100 — E 1 Al656-ND 42 30 |66399-1 | AT656CT-ND — 3366 154.26 | A1656TR-ND | 4,000 | 168.29/ | 66331-5 
і Pin А | A1648-ND 54 38 |66400-4 | AT648CT-ND — 4470 204.89 | A1648TR-ND | 4,000 |223.52/M | 66332-8 
Handle Only, w/o Dies..... A9996-ND 66.00 | 354940-1 | | socket A | M661-ND .64 45 |66399-4 | A1661CT-ND 55.43 254.07 | A1661TR-ND | 4,000 | 277.17/M| 66331-8 
- Рїп F | A1649-ND 36 25 |66099-2 | AT649CT-ND — 2690 12328 | A1649TR-ND | 4,000 | 134.49/M | 66098-7 
Die Set CPC Conn... -| A9919-ND 103.0 58495-2 | | Socket Е | A1665-ND 42. 30 | 66101-2 | A1665CT-ND 29.80 136.59 | A1665TR-ND | 4,000 | 149.01/М| 66100-7 
| Pin |18-16 |.080-100 | А | A1340-ND 54 38 |66099-4 | AT340CT-ND — 4470 204.89 | A1340TR-ND | 4,000 |223.52/M | 66098-9 
Contact Extraction Tool ..... A1329-ND 16.80 305183 Socket A | A6080-ND — .64 45 |66101-4 | A16080CT-ND — 5225 239.47 | A16080TR-ND | 4,000 | 261.24/М | 66100-9 
' Pin Е | Al320-ND 36 25 |66361-2 | AT320CT-ND 2690 12328 | A1320TR-ND | 4,000 | 134.49/M | 66359-6 
Crimp Tool, Socket | 15.44 | 080-100 F A1321-ND 42 29 | 66360-2 | A1321CT-ND 33.66 15426 | A1321TR-ND | 4,000 | 168.29/М | 66358-6 
Pro-Crimper II with Dies... A9920-ND 145.50 | 58495-1 Pin BRL A | A1650-ND 54 38 |66361-4 | AT650CT-ND — 4262 195.36 | A1650TR-ND | 4,000 |213.12/M | 1-66359-0 
Socket A | A1341-ND .80 56 |66360-4 | A1341CT-ND — 5547 25424| A1341TR-ND | 4,000 |277.35/M| 1-66358-0 
Crimp Tool, 26-24 AWG Pin Е | A25129-ND 36 25 66602 | A25129CT-ND 2690 123.28 | A25129TR-ND | 4,000 | 134.49/M | 66597-1 
Certified — Crimp..........—. A9951-ND 446.88 | 91515-1 Socket | 18-14 | 110-150 | Е | A25130-ND 42 30 | 666011 | A25130CT-ND 33.66 154.26 | A25130TR-ND | 4,000 | 168.29/M| 66598-1 
Pin A | A25181-ND 54 зв | 66602-2 | A25181CT-ND 4477 205.19 | A25131TR-ND | 4,000 |223.85/M | 66597-2 
Crimp Tool, 24-20 AWG Socket A | A25012-ND .61 43 |66601-2 | A25012CT-ND — 5487 251.50 | A25012TR-ND | 4,000 | 274.37/M| 66598-2 
Certified — Cri A9839-ND 504.00 | 91523-1 Series, Solder. Tab 
Шы араны : Pin В | A16081-ND 143 100 | 202236-1 
ИИ Socket B | A1668-ND 159 1.12 |202237-1 
p. 90% 9, Pin Е | A1629-ND 81 57 [202236-2 
18-16 АМС ................ A9841-ND 454.50 | 91505-1 Socket F A1631-ND .89 .62 |202237-2 
fuco » 
TCO шы» .050”(1.27тт) Connectors 
Electronics 


Right-Angle Headers - Shielded 
Slimline Connectors 


Plug - Shielded Slimline 
Cable Connectors 


Connector shown partially assembled. Given 
dimensions reflect full assembly. 


Fig. 2 


803 
(20.40) 


Housing: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Contact Footprints: .100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered centerlines 
Bracket: Zinc, plated 200p min. tin or tin-lead over 200 min. copper Metal-Shell: Carbon steel, plated 200j min. 
tin over 50u min. copper Boardlocks: Copper alloy, tin-lead plated Contacts: Phosphor bronze, duplex plated Зор 


(14.94) Covers: UL 94V-0 

rated thermoplastic, 

black Shell: Steel, plated 

200 min. bright tin-lead over 50p 


min. copper Contacts: Phosphor bronze, 


min. gold on mating end, tin-lead plated 120 min. on solder end, all over 50 min. nickel 


duplex plated 30и min. gold on mating end, 50p min. 
bright tin-lead on termination end, all underplated 50u 
nickel Bracket: Zinc, plated 200и min. nickel over 


Backshells: Copper-nickel alloy Jackscrews: Steel, 
plated 100џ min. tin over 50u min. copper, handles 
covered with ABS, gray Inserts: Zinc, plated 200 min. 


No. of Digi-Key Price Each AMP 200) min. Copper Recommended Wire Size: 28 AWG, tin over 200р min. copper Outside Covers: Gray and 
Fig.| Pos. | Description Part No. 1 25 Рап Мо. PVC or polyolefin insulation black 
1 26 | Receptacle A23760-ND 14.83 11.99 | 750823-1 
26/26 | Stacked Receptacle w/o Rear Contact Shield, Unkeyed | A23761-ND* 33.32 26.95 | 786200-1 Cable Dia. Digi-Key Price Each AMP 
2 | 26/26 | Stacked Receptacle with Rear Contact Shield, Keyed A23762-NDT 19.98 16.15 | 750821-1 Fig. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
26/26 | Stacked Receptacle with Rear Contact Shield, Unkeyed | A23763-ND* 19.55 15.81 | 750820-1 1 |Plug Connector w/max. 0.0. .032 (0.813) | A23764-ND 1048 848 750833-1 
2 Backshell Kit, Unkeyed .250-.280 (6.35-7.11) A23765-ND 1173 949 750850-1 
* Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes. Backshell Kit, Unkeyed .280-.310 (7.11-7.87) A23766-ND 1187 9.60 750850-3 
T Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed іп keying position 1. (Continued) 


156 (тоз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


tyco 


Electronics 


.050" (1.27mm) Connectors (Cont) 


Fig. 5 I f Fig. 7 


№ у Housing: 
Housing: ц ; f EN Glass-filled 
Glass-filled / J polyester, 
polyester, i ўн | 
rated 94\/-0, s. lack Contacts: 
black Contacts: М Phosphor bronze, “р 
Phosphor bronze, selectively plated with e ДД. selectively plated with min. 
Housing & Tine Plate: Glass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LCP, rated 94V-0, black | min. of 30и gold in mating area and tin- | Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: of 30и gold in mating area and tin-lead 


for High Temp. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with min. of 30y gold in mating area | lead in solder tail area Retention Leg | Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless Steel ° | in solder tail area Retention Leg 
and tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated (Board Lock): Brass, tin-lead plated (Use with Fig. 5) (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


Housing: LCP, rated 94V- Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 
0 black Contacts: Phos- Е rated, black ог gray Contacts: Phosphor 
phor bronze selectively Housing: Glass < € bronze, duplex plated 30u gold on mating 
plated with min. of 30u filled nylon, rated ту 22 Қ end; 50и tin-lead on termination end; all 
gold in mating area and 94V-0, black Contacts: У underplated 50р nickel Shell: Steel, plated 


ўр і і Phosphor bronze, selectively PR A 5 20y bright tin-lead over 50u copper 
D? Shield: Carbon stel tin: | plated with min. of 12y gold in SN Retommended Wire Size: 28 AWG or 30 
cobalt plated ў mating area and tin-lead іп solder tail AWG, solid or stranded, with a .029-.036 


area Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated (0.74-0.89) insulation diameter 


Housing and Covers: 


Thermoplastic, 94V-0 ] ya: 5 d Š Backshell: Zinc, plated nickel 

rated, black Contacts: h ы « Over copper Jackscrews: Stainless 
steel or steel, black electroless nickel 
plated Jackscrew Caps: Polyolefin ог PVC, 


end; all underplated 50y nickel! Shell: - Zi i і ы ‚Суд " " black 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief Staple: 
Steel, plated 200y bright tin-lead over 50р copper Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless steel 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief Steel, plated tin-lead over nickel (Use with Fig. 12) 


Staple: Steel, plated tin-lead over nickel (Use with Fig. 12) 


Fig. 17 š ig. Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
Backshells: Zinc Boot: PVC, w: Shell: Steel, plated 200u bright tin over 
Black Jackscrews: Stainless à 50u copper Bracket: Zinc, plated nickel 
steel and PVC, black Staple: pua НГ опара: Phosphor Mons. 
Carbon steel, plated 50и tin-lead uplex plated З0р gold on mating end; 50р 

bright tin-lead in termination area, all 


steel (Use with Fig. 12) 4 > underplated 50џ nickel 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each | АМР No. of Dim. A Digi-Key Price Each | АМР 
Fig.| Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig.| Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 | Part №. 
26 | му Wire Lacing Term. Covers Gray | .979 (24.87) | A26136-ND 2058 1646 | 1-750913-2 
20 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard .949 (24.05) A26151-ND 472 382 | 5-475473-1 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers Black | 1.579 (40.11) A23678-ND 715 5.72 | 750913-5 
40 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. 1.447 (36.75) A26152-ND 204 1.66 | 557102-5 10 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers Gray 1.579 (40.11) A3302-ND 748 6.70 | 1-750913-5 
50 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard 1.697 (43.10) A26153-ND 825 667 | 5-475473-6 68 wi Wire Lacing Term. Covers Black 2.029 (51.54) A23679-ND 5.98 4.78 | 750913-7 
68 | Vertical Plug 2.147 (54.58) A15022-ND 3n 331 | 1-557102-7 68 we Wite acing) толп Covers Gray 2.029 (51.54) A3305-ND 777 6.96 | 1-750913-7 
1 80 | vert. Plug, w/ Locks, Standard 2.447 (62.15) A26154-ND 877 709 | 5-175473-9 100 | w/ Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.829 (71.86) A23676-ND 18.53 14.82 | 1-750913-9 
80 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. 2.947 (74.85) A15020-ND 374 335 | 2-557102-1 26 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | .965 (24.51) A23680-ND 1.18 94 | 1-750877-2 
100 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard 2.947 (74.85) A26155-ND 10.88 8.80 | 6-175473-0 50 | Replacement Lacing Term. Cover ВІК | 1.565 (39.75) A23684-ND 45 60 | 750877-5 
100 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. — | 2.947 (74.85) — A26156-ND 3.53 2.85 | 2-557102-5 35 50 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 1.565 (39.75) ЙЕ 88 170 | 1-750877-5 
80 | Vert. Recept., w/ Locks, High Temp. | 2.447 (62.15) | A26157-ND 237 192 | 2-557103-1 68 | Replacement Lacing Term. Cover Bik | 2.015 (51.18) / ШАП з 700777 
2 | 100 | Vert. Recept., w/ Locks, Standard | 2.947 (74.85) | А26158-М0 12.38 10.02 | 6-175475-0 68 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.015 (51.18) Wasa Mp cde 
| 100 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.815 (71.50) A23683-ND .88 70 | 1-750877-9 
100 | Vert. Recept., w/ Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) A26159-ND 2.96 2.40 | 2-557103-5 
40 | Right Angle Plug, High Temp. 1.391 (35.33) A26160-ND 324 263 | 5571005 20 | w/ Assembled Terminal Covers .829 (21.06) A23687-ND 4.83 3.86 | 749111-1 
50 | Right Angle Plug, High Temp. 1.641 (41.68) A26149-ND 345 255 | 557100-9 26 | w/ Assembled Terminal Covers .979 (24.87) A23686-ND 6.58 5.26 | 1-749111-0 
ў Т : й 10 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) А15029-М0 4.51 3.65 | 749111-4 
з | 68 | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) MEO Sen TAS ашаны 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54)| — A3303-ND 670 536 |749111-6 
68 | Right Angle Plug, High Temp. 2.091 (53.11) M S41 305.  FS571007 80 | w/ Assembled Terminal Covers 2.329(59.16)| A23688-ND — 1725 13.80 | 749111-7 
80 | Right Angle Plug, High Temp. 2.391 (60.73) ШШ ЫШ О 100 | му Assembled Terminal Covers 2.829 (71.86)|  A23680-ND — 1853 1482 | 749111-8 
100 | Right Angle Plug, High Temp. 2.891(73.43)| — A24229-ND 407 329 | 2-557100-5 
26 | w/ Unassembled Terminal Covers .979 (24.87) A23690-ND 4.83 3.86 | 749621-2 
40 | Right Angle Recept, High Temp. — 1.391 (35.33) Шаты 209" рае 28 | w/Unassembled Terminal Covers  |1.029 (26.14) | A23691-ND 770 616 | 749621-3 
50 | Right Angle Recept., High Temp. — | 1.641 (41.68) Ў 228 145 |:557101-9 40 | w/Unassembled Terminal Covers  |1.329 (33.76)| A23692-ND 498 398 | 749621-4 
4 | 50 [Right Angle Recept, Standard 1.641 (41.68) Q em 305. 592. а 10| 50 | w Unassembled Terminal Covers |1.579 (40.11) | — A3301-ND 579 518 |749621-5 
80 | Right Angle Recept., High Temp. 2.391 (60.73) | ил 289. 234 | 265710151 68 | w/ Unassembled Terminal Covers | 2.029 (51.54)| A3304-ND 627 560 | 749621-7 
100 | Right Angle Recept., High Temp. 2.891 (73.43) Ж ШЦ 881 268. 25571015 80 | w/ Unassembled Terminal Covers | 2.329 (59.16)| — A23603-ND 1448 1158 | 749621-8 
СНАМРФ .050” (1.27mm) Series ІІ (Wire-To-Board) 100 | w/ Unassembled Terminal Covers 2.829 (71.86) A23694-ND 12.85 1028 | 749621-9 
5 | 26 | Plug Cable Connector 1.024 (26.00)| ^ A26163-ND 552 447 | 2-175677-4 +1 | 50 | 050" Ribbon Cable Plug 1579 4011)| — A23695-ND 330. eie | 1400258 
50 [Plug Cable Connector 1.626 (41.30) | — A26164-ND 841 — 681 | 2-175677-7 68 | .050" Ribbon Cable Plug 2.029 (51.54)| — A23696-ND 8.0 7.04 | 749925-5 
6 | 26 | Enclosure Kits 1.319 (33.50)| — A26138-ND 463 375 | 176793-4 Shielded Receptacles 
14 | Right Angle Recept., Board Lock | 1.163 (29.54) | A26139-ND 5.88 — 475 | 2-178238-1 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | — A23697-ND 770 646 |749210-5 
20 | Right Angle Recept., Board Lock |1.313(33.35/| A26140-ND 442 3.58 | 2-178238-2 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | А23698-№0 955 764 | 7492107 
7 | 26 Right Angle Recept., Board Lock 1463(37.16)| — A26141-ND 531 430 | 2-178238-4 40 | w/Unassembled Terminal Covers | 1.329 (33.76) | — A23699-ND 985 788 |749699-4 
50 | Right Angle Recept., Board Lock 2.063(52.40)| А26142-М0 874 707 | 2-178238-7 12| 50 | w/Unassembled Terminal Covers | 1.579 (40.11) | — A23700-ND 31.83 2546 | 749699-5 
68 |Right Angle Recept., Board Lock 2.513(63.83)| — A26143-ND 10.32 8.35 | 2-178238-8 68 | w/Unassembled Terminal Covers | 2.029 (51.54) | — A23701-ND 793 6.34 | 749699-7 
8 | 14 | Right Angle Recept., High Temp. 1.163 (29.54) A26144-ND 5.33 4.32 | 557153-3 100 | w/ Unassembled Terminal Covers 2.829 (71.86) A23702-ND 19.98 15.98 | 749699-8 
— | 68 | Right Angle Header, Board Lock | 2.515 (63.90) — A29093-ND 21.42 17.85 | 2-174225-5 68 | w/ Lacing Terminal Covers 2.029 (51.54) | A23703-ND 740 5.92 | 786860-7 
Straight and Angled Exit RFI/EMI Shielded Backshell Kits 
80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (9.70) | 2.453 (62.30)| А26146-М0 11.00 8.92 | 176372-3 20 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | ^ A23546-ND 8.48 6.78 | 749190-1 
9 | 80 | Vert. Recept., 13mm, В=.42 (10.70) | 2.453 (62.30) | — A26147-ND 11.00 — 8.92 | 176373-3 40 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | — A23547-ND 9.75 7.80 | 749192-1 
100 | Vert. Recept., 16mm, В=.54 (13.70) | 2.953 (75.00) | A26148-ND 14.59 11.80 | 176376-4 43 | 90 | Straight w Spring Latches, 0.355 (9.02) 1.395 (35.43) | — A23548-ND 705 5.64 | 749193-1 
ЕЕ ЛЕСІНЕ 50 | Straight w Spring Latches, 0.400 (10.16) 1.395 (35.43) | — A3306-ND 637 571 | 749193-2 
68 | Straight with Spring Latches 1.405(35.69)| A3308-ND 1131 1043 | 749195-2 
Cablo;Plug Connectors 80 | Straight with Spring Latches 1.600 (40.64) | А23549-МО — 11.65 922 | 7491962 
10| 26 |w/Wire Lacing Term. Covers Black .979 (24.87) A23677-ND 7.23 5.78 | 750913-2 (Continued) 
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Fig. 21 


AMP 


Covers: Thermoplastic, 

94V-0 rated, black 

Contacts: Phosphor 

bronze, duplex plated 306 “9 

gold on mating end; 50 bright 

tin-lead in termination area, all underplated 50и nickel 
Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 AWG 
solid or stranded, PVC, flat ribbon cable 


.050" (1.27mm) Connectors (Солі) 


Bru 
апара unas; 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, 

SMT compatible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 
50р copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30и gold on 
mating end; tin-lead on solder end; all underplated 50u 
nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, Маск Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 30j gold on contact 
area; tin-lead on solder area; all underplated 50и nickel 


з 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50р 
copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30u gold on 
mating end; tin-lead on solder end; all underplated 50u 
nickel 


A 
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КЕЕ 
Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, 
plated 200p bright tin over 50u copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30и gold on mating end; 120p tin- 
lead on solder end; all underplated 50у nickel 


High density interface PCB mount connectors meet 
the requirements of Versa Module Europe (VME) 
bussing per SBus standards. Available in 
configurations for parallel board stacking as required 
by SBus specifications. 

Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor bronze, plated; 30u gold on 
mating end, 150) tin-lead on solder tail, all over 50 
nickel underplating 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200p bright tin 
over 50u copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30и gold on mating end, 120и (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all 
underplated 50у nickel 


No. of Dim. А Digi-Key Price Each | АМР No. of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig.| Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
13 | 100 |Straight with Spring Latches 1.725 (43.82) | A23550-ND 13.80 11.04 | 749197-1 28 | Without Rails, with Boardlocks, 
20 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77)| А23551-М0 820 656 | 749199-1 100 (2.54) Solder Tails 1.515 (38.48) | A23731-ND 718 5.74 | 787082-3 
26 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) A23590-ND 9.60 7.68 | 749609-1 50 | Without Rails, with Boardlocks, 
50 | Angled with Spring Latches 1.395 (35.43) | — A23552-ND 1043 834 | 749202-2 -100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | А3316-М0 432 3.90 | 787082-5 
14| 68 |Angled with Spring Latches 1.405 (35.69)| A23585-ND 1220 976 | 749204-1 50 | Without Rails, with Boardlocks, 
68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69)| A23586-ND 12.35 9.88 | 749204-2 23 1100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3317-ND 735 658 | 787394-5 
80 |Angled with Spring Latches 1.600 (40.64) | — A23587-ND 13.45 10.76 | 749205-1 50 | Without Rails, with Boardlocks 
100 | Angled with Spring Latches 1.725 (43.82)| A23588-ND 15.18 1244 | 749206-1 1100 (2.54) Solder Tails, 
45 | 26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23589-ND 523 418 | 749608-1 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A23732-ND 5.20 416 | 787395-5 
50 | Straight with Spring Latches 1.800 (45.72) A3307-ND 8.35 7.51 | 749889-3 68 | Without Rails, with Boardlocks, 
Shielded Backshell Kits .100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A3321-ND 6.88 6417 | 787082-7 
50 | Straight w/ Male 92-56 Jackscrews | 1.270(32.26)| a23543-ND 1208 9.66 | 749080-1 68 Without Rails, without Boardlocks, 
16 | 100 | Straight w/ Male 2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05) | — A23544-ND 15.38 12.30 | 749081-1 21002 54) solder alls 2.515 (63.88) |“ “А9920-М0 875 700 | 787394-7 
100 | Straight му Male #2-56 Jackscrews | 2.082 (52.88)| — A23545-ND 15.38 12.30 | 749854-1 26 With Rails, with Boardlocks 1.465 (37.21) | A23733-ND 5.98 478 | 787171-2 
: 40 | With Rails, with Boardlocks 1.815 (46.10) | | A23734-ND 705 5.64 | 787171-4 
17 68 Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.887 (47.93) A3309-ND 16.71 15.01 | 750752-1 50 |With Rails, with Boardlocks 2.065 (52.45) A3318-ND 77 696 | 787171-5 
68 | Straight w/ Female 44-40 Jackscrews| 1.887 (47.93) A23591-ND 1420 11.36 | 750752-2 26 |With Rails, without Boardlocks 1.465 (37.21) A3315-ND 493 394 | 787190-2 
Panel Mount Receptacle Assemblies 50 | With Rails, without Boardlocks 2.065 (52.45) | A3319-ND 754 678 | 787190-5 
26 | Мин Rails, 2-56 Threaded Holes | 1.465 (37.21) | — A23619-ND — 1028 822 | 749611-1 24 | 80- | Witt Ralls, without Beardllocks 2.815 (71-50) WEMDILGNDNEM 1452 1255 | 787190-8 
18 | во [With Rails, 2-56 Threaded Holes 2.065 (52.45)| A3310-ND 1245 9.96 | 749611-5 50 With Rails, with Boardlocks, 
Е 4-40 Threaded Holes 2.065(52.45) | A23735-ND 743 5.94 | 787266-5 
50 w/o Rails, 2-56 Threaded Holes : - - 
Assembled Standard 2.065 (52.45) A3312-ND 1812 1444 | 749656-5 68 With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) A23736-ND 9.20 7.36 | 787190-7 
68 | With Rails, with Boardlocks 2.515(63.88) | A3323-ND 884 792 | 787171-7 
E 50 wo Ralls, 4940 (headed Holes 50/50 | Right Angle Stacked with Rails. 
Assembled Standard 2.065 (52.45)| A3313-ND 1245 9.96 | 750640-1 B: 906 (23.01) 2065 (52.45) | 097740 — 2198 1754 | 7876564 
68 “10 Ralls, 2-56 Threaded Holes 68/68 | Right Angle Stacked with Rails, 
Assembled Standard 2.515 (63.88)| A23624-ND 15.00 12.00 | 749656-7 > В: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) | A23738-ND — 3593 2874 | 787678-1 
20 68 |Without Rails and Latch Blocks 2.515 (63.88) A26137-ND 15.00 12.00 | 749877-7 68/68 | Right Angle Stacked with Rails, 
100 | Without Rails and Latch Blocks 3.315 (84.20)} A23724-ND 23.95 19.16 | 749877-9 Flat Top, B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) | A23739-ND 3820 30.56 | 787679-1 
— | 50 |Without Rails and Latch Blocks, Plug | 2.065 (52.45) A23725-ND 17.48 13.98 | 749879-5 Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 
Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) A23740-ND 6.98 5.58 | 749070-5 
Tere 50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 933 746 | 786555-5 
2л. зва: [278188101 68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23742-ND 6.93 5.54 | 749070-7 
.025 (0.64) Centerline Ribbon Cable | 2.023 (51.30) | A23711-ND 238 190 | 786090-7 pud | ` і 4 
0,64) белегіпеніМет Cable (130) 26 | 68 |173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23743-ND 980 784 | 786555-7 
Right Angle Receptacle Headers 68 |280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | А23744-М0 18.55 14.84 | 786557-7 
до [Without Rails, with Boardlocks, 100 |.125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | | A23745-ND 1393 11.14 | 749070-9 
.100 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10) A23726-ND 6.08 4.86 | 787170-4 100 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) A23746-ND 26.85 2148 | 786555-9 
50 Without Rails, without Boardlocks, Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45)| A3320-ND 6.58 526 | 787169-5 28 |125 (3.18) Solder Tail 1.515 (38.48) | A23747-ND 5.88 470 | 749721-3 
st ash os . C MEET ЕЕ 
7100 (2:54) Solder Та 2.005 (52.45) | АЕ Бабр 7:940. | 7874705 68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 883 7.06 | 786155-7 
50 Without Rails, with Boardlocks, Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 
.120 (3.05) Solder Tails 2.065 (52.45)| A23728-ND 10.33 8226 | 787362-5 
22 - — 20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 6.13 — 490 | 786554-1 
68 [Without Rails, without Boardlocks, 26 |.125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 553 442 | 749069-2 
100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | — A23729-ND 548 4.38 | 787169-7 26 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 6.33 5.06 | 786554-2 
gg Without Rails, with Boardlocks, 50 |.125 (3.18) Solder Тай 2.065 (52.45) | A23754-ND 6.60 5.28 | 749069-5 
.100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) A3324-ND 6.96 623 | 787170-7 28 50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) A23755-ND 8.15 6.52 | 786554-5 
Winay Rais atot bordig 68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | | A23756-ND 7.60 6.08 | 749069-7 
100 4 : i 68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | | A23757-ND 11.85 948 | 786554-7 
100 2:54) Solder Tails 3.315 (84.20) (БЫ 1573 14.09 | 78710959 68 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23758-ND 21.38 1740 | 786556-7 
чоо | Without Rails, with Boardlocks, 80 |.125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A29112-ND 13.86 11.55 | 749069-8 
1120 (3.05) Solder Tails 3.315 (84.20) | — A23730-ND 12.93 10.34 | 787362-9 100 |.125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 1393 11.14 | 749069-9 
23 | 26 Without Rails, with Boardlocks, SBUS Connectors 
-100 (2.54) Solder Tails 1.465 (37.21) | — A3314-ND 6.76 6.06 | 787082-2 29 | 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) A23618-ND 975 7.80 | 174683-8 
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DXM series high-density 1/О connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive 
locking, effortless coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. 
DXM series offer one of the most varied and complete lines of High-Density connectors in the world. 
Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control 
equipment, and other commercial applications needing high density interconnections. 

Features: * 1.27mm (0.050") contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density 
designs * Bellow contacts create smooth and precise mating * Unique shell design assures first make/last 


High Density I/O Connectors 


Fig. 3 — Board Lock Pin 
Harpoon Type 


Fig. 1 — Plug Discrete IDC Fig. 2 — Plug Solder Type 


Fig. 7 — Board Lock Pin Harpoon Type | Fig. 8 — Receptacle Straight Type 


break grounding and overall noise protection * IDC termination allows quick and low cost termination to 
AWG #28 wires * Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc alloy or stainless steel to reduce 
the penetration of external EMI noise * Overmold backshell provided for EDS protection is available in *one- 
touch" locking and "screw" locking * Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, 
straight dip and SMT 

Specifications: е Current capacity: 0.5A * Rated voltage: AC125V * Insulation resistance: 250MQ min. @ 
100V DC * Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


Fig. 4 — Receptacle Straight Fig. 5 — Board Screw on Type 


Fig. 6 — Board Lock Pin, Round 


Туре 46; N 


Fig. 10 — Backshell Plastic, Beige 
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No. Dimension Digi-Key Price Each Hirose No. Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts L (mm) Part No. 1 10 50 Рагі No. Fig. | Contacts L (mm) Part No. 1 10 50 |Рагі Мо. 
14 17.09 H10049-ND 9.07 7.68 5.76 |DX30AM-14P 14 29.54 H10042-ND 8.50 720 5.40 |DX20M-14S 
20 20.90 H10050-ND 8.11 6.87 5.15 | DX30AM-20P 20 33.35 H10043-ND 851 7.40 5.92 |DX20M-20S 
26 24.71 H10001-ND 887 7.51 5.63 | DX30AM-26P 26 37.16 H10044-ND 902 7.84 6.28 |DX20M-26S 
+ 36 31.06 H10051-ND 918 7.98 6.39 | DX30AM-36P 4 36 43.51 H10045-ND 952 828 663 |DX20M-36S 
50 39.95 H10052-ND 10.86 944 7.56 |DX30AM-50P 50 52.40 H10046-ND 1051 944 732 |DX20M-508 
68 51.38 H10053-ND 18.50 12.49 10.47 |DX30AM-68P 68 63.83 H10047-ND 1060 981 822 |DX20M-68S 
80 59.00 H10054-ND 14.31 13.48 11.79 |DX30AM-80P 68 63.83 H10025-ND 1394 1290 1081 |DX10BM-68S 
100 71.70 H10048-ND 14.69 13.88 1210 |DX30AM-100P 5 80 7145 H10026-ND 1321 1244 1088 |DX10BM-808 
20 20.90 H10063-ND 9.84 8.56 6.85 |DX40M-20P 
100 84.15 H10023-ND 1445 13.60 11.90 |DX10BM-100S 
26 24.71 H10064-ND 10.70 9.30 7.44 |DX40M-26P 
100 — H10024-ND 14.69 13.83 12.10 |DX10BM-100SE 
2 36 31.06 H10065-ND 10.60 9.81 8.22 |DX40M-36P 
100 84.15 H10022-ND 11.32 1048 8.78 |DX10AM-100SE2 
50 39.95 H10066-ND 12.34 11.42 9.57 | DX40M-50P 7 
100 84.15 H10021-ND 11.32 10.48 878 |DX10AM-100SE1 
100 71.70 H10062-ND 18.45 17.84 15.99 |DX40M-100P 
14 29.54 H10027-ND 4.64 3.84 2.88 |DX10G1M-14S 68 63.83 CO UND 1336 1236 10.36 |DX20BM-68S 
20 33.35 H10035-ND 505 448 344 |DX10GM-20S 8 80 7145 H10041-ND 13.21 12.44 10.88 |DX20BM-80S 
26 37.16 H10029-ND 505 418 314 |DX10G1M-268 100 84.15 H10039-ND 14.45 13.60 11.90 |DX20BM-100S 
36 43.51 H10031-ND 5.28 437 3.28 | DX10G1M-36S 9 100 = HADOSSIND 11:32 10.48. 878 |DXSOM-100-CV1 
50 52.40 H10033-ND 589 4.88 3.66 |DX10G1M-50S 14 25.79 H10056-ND 505 4.18 3.14 |DX30M-14-CV(10) 
3 68 63.83 H10037-ND 793 6.71 5.04 |DX10GM-68S 20 29.60 H10057-ND 464 3.84 2.88 |DX30M-20-CV(10) 
14 29.54 H10028-ND* 4.00 3.32 249 |DX10G1M-14SE 10 26 33.50 H10058-ND 528 437 3.28 |DX30M-26-CV(10) 
20 33.35 H10036-ND 505 448 344 |DX10GM-20SE 36 39.80 H10059-ND 528 437 3.28 |DX30M-36-CV(10) 
26 37.16 H10030-ND* 400 3.32 2.49 |DX10G1M-26SE 50 48.70 H10060-ND 6.26 5.19 3.89 |DX30M-50-CV(10) 
36 43.51 H10032-ND* 421 348 2.61 |DX10G1M-36SE 68 60.13 H10061-ND 6.64 5.50 4.13 |DX30M-68-CV(10) 
50 52.40 H10034-ND* 5.28 4.37 3.28 |DX10G1M-50SE 11 50 = H10067-ND 18.15 17.55 15.73 |DX70M-50P(TB)CV 
68 63.83 H10038-ND 7.93 671 5.04 |DX10GM-68SE * With Board Locks 


HI Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: 


* UL Recognized * Plug and receptacle in 20, 38, 56, 90 or 120 
contact sizes * Contact termination options include crimp, P.C. tail, 
wire hole and wire wrap * Mating and unmating simplified with use of 


actuating screws * Contacts suitable for either plug or receptacle 


Fig. 1 – 20 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Specifications: 


• Insulator Material: Diallyl Phthalate, Color: Green, or Polycarbonate 
Color: Grey * Contact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510 * Con- 
tact Plating: Gold over nickel for entire contact * Cover Material: Die- 


cast zinc, finished with grey enamel paint * Current Rating: 8.5 


Fig. 5 — 120 Pin Plug and Receptacle, Green 


Fig. 2 — 38 Pin Plug and Receptacle, Grey 


F 42.88 ——. 


i ———50.80 — 


Fig. 3 — 56 Pin Plug and Recepta 


Amperes * Contact Resistance: 10 Milliohms maximum * Dielectric 
Withstanding Voltage: 2000 V AC rms at sea level * Insulation 
Resistance: 5000 Megohms minimum * Operating Temperature: 
-65*C to +125°C * Insertion and Withdrawal Force: 2 to 16 oz. (0.56 to 


4.45 N) per contact position 


cle, Grey 


Fig. 7 — Contacts 


Fig. 4 — 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


A. 
ар = Dimensions VA 
р 3 c | D лл 
И $ 5 23.01 [17.42 
39.78 [22.23 
14839 39.78 | 22.23 
ын 45.09|31.34 
51.31 |38.89 
№. №. 
Соп- Digi-Key Price Each EDAC Con- Digi-Key Price Each EDAC 
Fig.| tacts | Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | tacts | Description Part No. 1 25 Part No. 
20 | Plug with Screw 151-1024-ND 8.63 6.47 | 516-020-000-301 120 |Plug with Screw 151-1040-ND 19.85 14.90 | 516-120-000-101 
1 20 | Plug with Nut. 151-1025-ND 6.26 470 |516-020-000-302 5 | 120 |Plug with Nut 151-1041-ND 10.28 771 | 516-120-000-102 
20 | Receptacle with Screw 151-1026-ND 8.20 6.15 | 516-020-000-401 120 | Весеріасіе with Screw 151-1042-ND 20.25 15.19 | 516-120-000-201 
20 | Receptacle with Nut 151-1027-ND 6.16 4.63 | 516-020-000-402 120 | Receptacle with Nut 151-1043-ND 10.66 8.00 | 516-120-000-202 
38 | lug with Screw 15171028FND 844. 7:686. | 316-098-000-901 — | Cover for 20 Position 151-1044-ND 14.08 10.57 | 516-230-520 
2 38 Pug with Nut. 151-1029-ND 6.15 4.63 |516-038-000-302 — | Cover for 38 Position 151-1045-ND 15.11 11.34 | 516-230-538 
eceplacie with Screw T REONE $59. 61б 21603800001 6 | — | Cover for 56 Position 151-1046-40 — 16.55 1242 | 516-230-556 
38 | Receptacle with Nut 151-1031-ND 5.95 _ 4.46 | 516-038-000-402 Cover foro Position Е deas: Чара 1230500 
56 | Plug with Screw 151-1032-ND 8.87 6.66 | 516-056-000-301 i : і 
5 56 Plug with Nut 151-1033-ND 6.36 4.78 | 516-056-000-302 = Cover for 120 Position 151-1048-ND 18.72 12.89 | 516-230-512 
56 | Receptacle with Screw 151-1034-ND 8.74 6.56 | 516-056-000-401 7A — | Solder Eyelet 151-1049-ND = 4.00 | 516-290-500 
56 | Receptacle with Nut 151-1035-ND. 6.17 4.64 | 516-056-000-402 7B —  |Soldertail 151-1050-ND = 3.55 | 516-290-520 
90 | Plug with Screw 151-1036-ND 16.95 12.72 | 516-090-000-301 7C | — | Wirewrap 151-1051-ND = 4.30 | 516-290-541 
à 90 | Plug with Nut 151-1037-ND 7.71 5.79 | 516-090-000-302 7D | — | Crimp Туре 151-1052-ND = 4.00 | 516-290-590 
90 | Receptacle with Screw 151-1038-ND 16.66 12.50 | 516-090-000-401 = — | Crimp Tool 151-1058-ND 164.47 — | 516-280-201 
90 | Receptacle with Nut 151-1039-ND 7.50 5.62 | 516-090-000-402 — | — | Extraction Tool 151-1059-ND 51.04 — | 516-280-300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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fuco No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each АМР 
ANP Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Electronics 90° Snap-On 
® 14 .185 - .230 (4.70 - 5.84) A24275-ND 2.82 246 | 552412-1 
CHAMP Parallel Interface Connectors .250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-ND 1.50 1:15 1-552412-1 
^ Fem 24 .250 - .300 (6.35 - 7.62) A1538-ND 1.17 90 | 552413-1 
2 И .305 - .360 (7.75 - 9.14) A24277-ND 3.15 242 1-552413-1 
For Discrete Wire 36 -305 - 360 (7.75 - 9.14) A1539-ND 1.01 78 | 552414-1 
Termination = = .330 - .380 (8.38 - 9.65) A24278-ND 2.31 1.78 | 3-552414-1 
5 = A қ .340 - 400 (8.64 - 10.16) A24279-ND 1.05 81 552014-1 
180° Strain Rellef 90° Strain Relief 50 315 - 415 (8.00 - 10.54) A24280-ND 74 57 | 1-552011-1 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 4415 - 465 (10.54 - 11.81) A1549-ND 55 44 552011-1 
Pos. | Inch (тт) | Description Part No. 1 25 | Part No. i Ы an арат Е а 2242810 = 73 5527311 
2 -410 - 475 (10.41 - 12.07 -| А 177 55 - 
22 AWG, Solid or Stranded 64 “475 - 540 (12.07 - 13.72) A24283-ND 141 149 | 1-552496-1 
14 | 1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24234-ND 329 252 | 552300-1 -540 - .605 (13.72 - 15.37) A24284-ND 141 1.09 2-552496-1 
24 |2475 (55.25) Plug, Screw Lock A24235-ND 5.63 4.32 | 552301-1 No. of Digi-Key Price Each AMP 
Plug, Bail Lock A24236-ND 376 2.89 | 552317-1 Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
36 |2.685 (68.20) | Plug, Bail Lock 124237-ND 302 232 | 552318-1 Cable to Panel Mount (2 required per assembly) 
Plug, Screw Lock A24238-ND 258 198 | 552173-1 т = - = 
50 |3280 (83.31) | Plug, Bail Lock A24239-ND — 1031 791 | 552319-1 24 Snap-On ео ENE Pr Imas 
Я 50 Зпар-Оп A24291-ND 29 23 1-552027-1 
Receptacle, Screw ог Bail Lock A24240-ND 671 5.15 | 552064-1 64 Snap-On A24292-ND 62 48 | 1-552296-1 
64 |3876 (98.43) | Plug. Screw Lock 124241-ND 4.44 348 | 552303-1 : : 
b : Receptacle, Screw or Bail Lock A24242-ND 3.88 2.95 | 552307-1 
Large Insulation Wire Connectors, 22 AWG Solid or Stranded Vertical Mount Edge Mount Right Angle 
36 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24257-ND 3.76 2.89 | 5-555037-1 1 4 B 
50 |3.280 (83.31) Plug, Screw Lock A24258-ND 4.55 3.49 | 556039-1 End View, 
: ^^ Receptacle, Screw ог Bail Lock A24259-ND 396 3.04 | 555227-1 Fid View ae, 
64 |3.671 (93.24) | Plug, Bail Lock A24260-ND 5.74 4.40 | 555753-1 Mount Ü 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock A24261-ND 7.67 5.89 | 555151-1 PCB- РСВ 
24-26 AWG, Solid or 24 AWG Stranded 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Plug, Screw Lock A24243-ND 3.20 2.45 | 552282-1 Ns. 
14 |1.750 (44.45) | Plug. Вай Lock A24244-ND 590 452 | 552270-1 Eros атто (mm ПОЗЕ Кано, 005 
` ў Receptacle, Screw ог Вай Lock —— A24245-ND 2.88 221 | 552312-1 Vertical Mount Connectors 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24246-ND 6.50 — 4.99 2-552271-1 14 [1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 10.38 8.30 [552212-1 
Plug, Screw Lock A24247-ND 3.94 3.02 | 552283-1 24 | 2.175 (55.25) | Plug. Screw Lock A24350-ND 875 700 |552221-1 
24 |2175 (55.25) | Plug, Bail Lock | A1502-ND 350 2.84 | 552272-1 : 7" | Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 9.26 8.30 |552224-1 
Receptacle, Screw orBailLock = A24248-ND 4.34 333 | 552313-1 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1511-ND 8.65 6.92 |552235-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock A1508-ND 3.64 2.95 | 2-552273-1 50 3.280 (83.31) Plug, Screw Lock A1550-ND 6.18 553 |552116-1 
Plug, Screw Lock A24249-ND 2.97 2.28 | 552284-1 N ` Receptacle, Screw or Bail Lock A1552-ND 6.24 5.59 |552118-1 
зв |2685 (68.20) | Plug. Bail Lock | A1503-ND 472 4.23 | 552274-1 64 | 3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24351-ND 1195 956 |552243-1 
[ ) Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-ND 6.03 4.63 | 552314-1 ( ) Receptacle, Screw or Bail Lock A24352-ND 10.30 8.24 |552246-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock A1509-ND 3.62 2.93 | 2-552275-1 Edge Mount Connectors 
Plug, Screw Lock, Thick Flange A1540-ND 2.99 2.68 | 229974-1 T 
ёў |806 Receptacle, Screw Lock, Thick Flange A1541-ND 291 261 | 229975-1 36 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 18.88 15.10 |552241-1 
-280 (83.31) Plug, Bail Lock A1542-ND 298 268 | 552032-1 50 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1553-ND 9.30 7.44 |552130-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock A1543-ND 3.41 3.06 | 2-552001-1 Edge Mount With ACTION PIN Connectors 
Plug, Screw Lock A24252-ND 3.56 2.73 | 552285-1 36 2 685 (68.20) Plug A24388-ND 12.58 10.06 |553444-3 
64 |3.875 (98.43) Plug, Bail Lock | A24253-ND 3.83 2.94 | 552276-1 i ў Receptacle A24389-ND 9.50 7.60 |553443-3 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 4.41 3.39 | 552315-1 Receptacle A24390-ND 5.03 4.02 |553443-4 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock A24255-ND 385 2.95 | 2-552277-1 Plug A24392-ND 5.03 4.02 |553444-4 
26-28 AWG, Stranded 50 3.280 (83.31) | Recept., Self-Retained Terminals A24393-ND 5.70 4.56 |554753-1 
т Е Plug, Self-Retained Terminals A24394-ND 6.40 5.12 |554758-1 
РЕР ina ы SD E Een Receptacle, Shielded for Screw Lock| — A24395-ND 1038 830 |557984-1 
^__^ Аесеріасіе, Panel Mt, Screw or Вай Lock | A1533-ND 41.48 772 | 2-552474-1 64 | 3.875 (98.43) | Plug т 1963 71095 [S559 1 
Plug, Screw Lock A1534-ND 587 451 | 55244431 Receptacle A24397-ND 10.68 8.54 |553443-5 
36 |2.685 (68.20) | Plug, Bail Lock A1535-ND 6.08 4.66 | 552470-1 Right-Angle Mount Connectors 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock A1537-ND 644 4.94 | 2-552475-1 14 | 1.750 (44.45) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A24353-ND 10.80 8.64 |552738-1 
50 Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-ND 2.83 2.27 | 552390-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A1514-ND 9.33 7.46 |552740-1 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange A1545-ND 2.80 224 | 552391-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A24354-ND* 9.33 7.46 |552791-1 
64 |3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24256-ND 749 515 | 552488-1 24 2.175 (55.25) Ne T So Tapping | ЕО Br re я y 
ü eceptacle, Reverse, Self-Tapping - . ў - 
Integral Locking Latch, Preassembled Receptacle, Standard, EMI A27167-ND 860 688 |553121-1 
50 3.280 (83.31) | Receptacle, Black A24262-ND 217 1.67 | 553921-1 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A1515-ND 8.85 708 |552742-1 
50 3.280 (83.31) | Receptacle, Gray A24251-ND 3.22 247 | 553921-2 Plug, Standard, Self-Tapping A1555-ND 8.62 6.41 |552726-1 
64 3.875 (98.43) | Receptacle A24263-ND 414 3.18 | 554381-2 Receptacle, Standard, Self-Tapping A1554-ND 8.61 741 |552725-1 
Accessories 50 3.280 (83.31) | Receptacle, Reverse, Self-Tapping A24357-ND 5.93 4.74 |552725-3 
Plug, Reverse, Self-Tapping A24358-ND 740 5.92 |552726-3 
- Dust Covers Receptacle, Standard, Thru-Bolt A24359-ND 8.23 658 |552725-2 
| = . реа i oer En ve p 64 | 3.875 (98.43) | Receptacle, Standard, Self-Tapping | A24360-ND 985 788 |552744-1 
= , ] 4 “ = g ` ` Plug, Standard, Self-Tappini A24361-ND 18.80 15.04 |552745-1 
50 — Position, Receptacle, Red A24287-ND 15 112 | 229969-1 9 Рато FR x 
64 — ` |Position, Receptacle, Red 24289-ND ‘65 50 | 229969-2 No. of | Cable Range ча Digi-Key Price Each | АМР 
24 — Position, Plug, Blue A24192-ND 89 72 | 229968-4 Eos | ш) [шоч Fan Ng: Кано: 
36 e Position, Plug, Blue A24193-ND .60 49 | 229968-3 90% Slide-On Strain Relief Cover Kits & Accessories 
50 = Position, Plug, Blue A24194-ND 14 12 | 229968-1 .425-.500 | Tapered Cover Kit A24341-ND 1.99 160 |552560-5 
64 = Position, Plug, Blue A24288-ND 65 50 | 229968-2 (10.80 - 12.70)| Cable Clam A24342-ND 22 18 |1-229910-1 
Hardware Kits .350-.425 | Standard Cover Kit A24343-ND 1.59 1.28 |552960-2 
Screw Lock Hardware Kit 11525-10 230 176 | 5595681 (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A24344-ND 51 41 |552560-1 
Bail Lock Hardware Kit 11526210 246 166 | 5525671 во | .500-.550 | Standard Cover Kit A24345-ND 453 3.63 552960-5 
Bent Вай Lock Hardware Kit use w/90° Strain Relief Cover A24224-ND 1.98 1.52 | 552567-2 (12.70 - 13.97)| Cable Clam A24346-ND 50 41 | 4-229910-1 
CHAMP-LOK Hardware Kit for 36 & 50 Pos. Thin Flange A24226-ND 2.61 2.01 | 553359-1 баб ` TA 90° Slide-On Cover A24347-ND 60 .48 |552617-1 
- Tools 425 Мах. | Cover Slide-on Strain Relief A24348-ND 69 55 |552760-1 
Insertion Tool for CHAMP IDC Connector A1528-ND 174.90 — | 229764-2 (10.80) Adjustable Cable Clamp, A24349-ND .39 131 |552763-1 
T-Handle Wire Insertion Tool A1529-ND 8.82 — | 229384-1 = 
Portable Hand Operated Tool (MI-1) A24382-ND 823.27 — | 229378-1 Hardware Kits 
Palm Grip Tool A24383-ND 196.00 — | 229451-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1523-ND 3.60 2.88 |552563-1 
Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1520-ND 1.95 1.56 |552562-1 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each АМР J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A24364-ND 4.63 3.70 |552690-1 
Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount A1521-ND 718 5.74 |552675-1 
Strain Relief Covers Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount A1524-ND 1.73 1.38 |552631-1 
180% Snap-On Metric Front Mount Kit, Right Angle A24362-ND 4.28 3.42 |552633-3 
75 - 220 (4.45 - 5.59) A94564-ND 149 109 | 5520791 Metric Rear Mount Kit, Right Angle A24363-ND 428 342 |552633-4 
M 2265 - 310 (6.73 - 7.87) A24265-ND 2.30 177 | 2-552079-1 Bent Bail Lock, use with 90? Strain Relief A24340-ND 3.97 3.22 |552561-4 
280- 280(5 84-711 h24266-ND 169 — 130 T 552076-1 Bail Lock, with Hex Nut 4-40 24232-ND 136 1.09 [552561-6 
24 .280 - .320 Gat - $13) A1506-ND 448 344 | 1-552076-1 Bail Lock, 90° Bail Clip A24233-ND 223 1.78 |552561-8 
320 - 380 (8.13 - 9.65) А24267-М0 197 151 | 2-552076-1 Accessories 
.290 - .360 (7.37 - 9.14) A24268-ND 1.80 1.39 | 552073-1 i E x 
Е 360 430 (914 - 10.92) EUM lí ШЕ Ед Metric Standoff Studs A24381-ND 212 170 [552634-3 
430 - 500 (10.92 - 12.70 A24269-ND 360 276 | 552073-6 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A24398-ND .62 50 | 229995-2 
> 330 5 04 8.38 9 65 ) 124270-10 232 178 3-552008-1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40) A24399-ND .82 66 |552113-1 
380 _ 430 (83; 70. Б) A24271-ND 143 110 2-552008-1 4-40 Pan Head Screw - Length .425" (10.80) A26166-ND 11 106 |229996-2 
25 430 -490 ( ЕИ p: ERAS 204. 2483. 5520084 4-40 Pan Head Screw - Length .350" (8.89) A24385-ND 13 107 | 229996-3 
480 - 550 (12.19 213. 97) A24272-ND 165 127 4-552008-1 J-Hook Latch for Panel Mount Recpt. to 90° Cable A24386-ND 55 АД |552655-1 
430 - .500 (10.92 - 12.70) A24273-ND 226 174 | 552003-1 440 Mounting Screw, ЕСА 99/10 20891141 
64 480 - 540 (12.19 - 13.72) A24274-ND 204 157 | 552082-1 * For IEEE-488 applications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cable Range Digi-Key Price Each | АМР 
усо 
ANP Inch (mm) Description Part No. 1 25 |Раг №. 
Electronics Back-to-Back Connector Assembly 
СНАМР? L h P llel 1 f d Ribb .380 - 400 (9.65 - 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A24373-ND 2569 20.77 |553257-1 
300 - .375 (7.62 - 9.53) | Back to Back Kit, 24 Pos. A24374-ND 2545 20.58 | 555182-1 
atc arallel Interface an Ibbon .300 - .375 (7.62 - 9.53) | Snap-on-Cover, 24 Pos. A24375-ND 573 464 |554831-1 
Cable Connectors Interface Bus Connector 
— 24 Position with 2 Jackscrews A24376-ND 16.59 13.42 | 554815-1 
50 Positions Gender Menders 
— Receptacle with J-Hook Hardware A24377-ND 15.96 12.91 | 554875-1 
= Receptacle w/out J-Hook Hardware | A24378-ND 3417 27.63 | 554875-2 
Shielded — Plug with J-Hook Hardware A24379-ND 31.63 25.58 | 554876-1 
Recoptacla Receptaele ANS Plug - Plug w/out J-Hook Hardware A24380-ND 33.75 2729 | 554876-2 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each АМР 
Pos. Inch (mm) | Description Part No. 1 25 Part No. š 
СНАМР” Latch Low Profile Connectors - Plastic CHAMPS Shielded Connectors 
Screw Lock Terminals: Selectively plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. Housing & 
14 | 1.750 (44.45) | Plug A24213-ND 875 7.95 553596-1 Cover Material: Thermoplastic, black 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 8.84 8.03 553597-1 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 8.35 7.59 553598-1 Я 
24 |2.175 (55.25) | Receptacle M561-ND 9.50 864 | 553599-1 Screw-Lock Bail Lock Cable Connector Kits 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 1359 1235 553600-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 9.67 8.78 553601-1 | 
50 | 3.280 (83.31) | Plug A1567-ND 10.37 9.29 | 553602-1 Groove Sida 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 6.50 5.91 553603-1 < 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 62.62 56.89 552838-1 
Bail Lock k 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 8.66 7.87 554084-1 Beet 180* ЕМІ 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 6174 56.09 552933-1 w ; Shield 
Tongue Side қо 
Panel Mount 180° Cover Ñ ў» гд 
24 [275 (55.25) | Plug A24215-ND 826 7.51 554103-1 Tepe к 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 9.50 8.64 554088-1 Gable Braid S 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 8.77 7.97 554089-1 Ferrule PAK Contact 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle А1570-М0 8.65 7.72 554090-1 1 ET 
64 |3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 44.60 3568 552843-1 фай 
Shielded CHAMP” Latch Panel Mount Connectors - Plastic 
Screw Lock, Preassembled 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A1556-ND 9.35 9.05 554434-1 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 19.73 17.67 554436-2 No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Bail Lock, Preassembled Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | PartNo. 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A1575-ND 9.88 8.98 554346-2 Right Angle, Preassembled Screw Lock 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 А24218-№0* 9.88 8.98 555983-1 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A15016-ND 1170 1044 | 553811-1 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A24219-ND* 5.60 5.09 554902-1 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A24294-ND 3158 2526 | 553811-2 
s Lock, L Pi 50 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 9.20 7.36 | 553813-4 
crew LOCK, -со56 Feces 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15001-ND 988 8.85 | 553813-3 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A1558-ND 9.95 9.05 554349-1 Я = 
36 | 2.380 (60.45) | Receptacle A24217-ND 10.06 9.44 | 554348-1 PEE ТЕТІ Fight Angle, А reassembled Eal Lock Е Гея 
50 | 3.475 (88.27) | Receptacl A1574-ND 9.59 8.72 554350-1 ү М leceptacle, Standard, 4- д s ә й 
ИЕ [ШШЩ зю 176 siti 
Bail Lock, 4-40 UNC x .625"(15.88) A24384-ND 2.20 2.00 | 552567-3 Right Angle, Board Lock Grounding 
Ball Lock, 4-40 UNC x .500"(12.70) M517-ND 211 176 552561-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A24299-ND 875 7.00 | 554923-2 
- - 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 1148 948 | 554923-1 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A24222-ND 2.90 2.64 | 5536362 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A24301-ND 1373 10.98 | 555139-1 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A24223-ND 3.76 3.42 553636-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 3523 2848 | 555139-2 
Shielded Screw Lock, Rear Mount 4-40 A1578-ND 1.84 1.67 554272-1 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A24303-ND 748 5.98 | 555119-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount Metric A1579-ND 3.18 2.85 554808-1 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A15004-ND* 7.25 5.80 | 555520-2 
аддавала 50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard A15003-ND 1023 8.18 | 555057-1 
КЕ : 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 12.50 10.00 | 557932-2 
Latch Cable Strain Relief Clip, 50 Pos. for Low Profile | A24227-ND 2.14 1.95 554099-1 50 | 3310 (84.07) | IBM Compatible, Вай Lock, 4-40 A15005-ND 1183 1060 | 555149-1 
* Does not have boss feature. Boss is a .040" (1.02) shoulder on front of shield. Vertical Mount 
24 | .150(381) [Screw Lock, 6-32 A24305-ND 1320 10.56 | 554501-1 
@ 24 | 215(546) |Screw Lock, 6-32 A24306-ND 18.88 1510 | 554501-2 
CHAMP® Connector 36 | .215(5.46) | Bail Lock, 4-40 A24307-ND 1138 9.06 | 554145-4 
Kits 50 | .135(343) Bail Lock, 4-40 A15008-ND 1433 1284 | 554216-3 
50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 1158 926 | 554217-4 
Hardware Kits 
Modular Adapter - - Вай Lock, Short, 4-40UNC-2Ax.50" | A24297-ND 428 342 | 554818-1 
= = Vert. Mt., Pan Head Screws (2 req.) | A24309-ND 3.38 2.70 | 554043-2 
Cable Range ОБ Digi-Key Price Each | AMP - - Vert. Mt., Metric Standoff Screws | A24310-ND 955 764 | 554858-1 
Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. (panhead screw & standoff) 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits * Has drawn metal shield 
0.550 max. (13.97) Plug, Black A24324-ND 3.64 295 | 552382-1 нета Cable Range Digi-Key Price Each ТАМР 
0.550 max. (13.97) Receptacle, Black A24325-ND 8.88 7.19 | 552383-1 Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 | Part No. 
350 - .425 (8.89 - 10.80) Plug, Black A1571-ND 3.61 330 | 229912-1 === murm 
во - 425 (889-1080) |Recoptacle, Black A1572-ND 365 333 | 229913-1 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) Plug, Gray A24326-ND 2.96 240 | 229912-4 Plug — Solid or Stranded 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Receptacle, Gray A24327-ND 2.96 240 | 229913-4 24 | 250. 500 (6.35 - 12.70) | Screw Lock, 26-28 AWG A15009-ND« 1690 1352 |554948-3 
‚350 - 425 (8.89 - 10.80) [Plug with Dust Cover, Black A24328-ND 284 230 1-229912-1 зБ эва. О, ТОС За 26 ААС ПИ 2053 1550 [5549512 
.350 - 425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Black A24329-ND 284 230 | 1-229913-1 aie ў | | j с ` 
425 - 500 (10.80 - 12.70) Plug Black ЕР ыва» 1940 [2.929519 36 |.250- 500 (6.35 - 12.70) | Bail Lock, 24-26 AWG A24314-ND* 930 7.44 |554950-2 
“425 - 500 (10:80 - 12.70) Receptacle, Black Doom) 295. 240/|/2:22001341 36 |.250-.500 (6.35 - 12.70) | Вай Lock, 26-28 AWG А15010-№0* 833 6.66 |554950-1 
425 - 500 (10.80 - 12.70) |Plug with Dust Cover, Black A24334-ND 310 251 | 3-229912-1 50 |.350-.025(8.89- 15.88) Screw Lock, 24-26 AWG PRESSO 710 5.68 [5549542 
425 - .500 (10.80 - 12.70) |Receptacle with Dust Cover, Black | A24335-ND 348 282 | 3-229913-1 50 |.350-.625 (8.89 - 15.88) | Screw Lock, 26-28 AWG A15012-NDe 678 5.42 |554954-1 
1350 - 425 (8.89 - 10.80) |Plug, Black A24336-ND 400 323 | 552402-1 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 26-28 AWG А15011-№0* 676 6.06 |554953-1 
‚350 - 425 (8.89 - 10.80) |Receptacle, Black A24337-ND 541 437 | 552403-1 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 24-26 AWG A24316-ND» 633 5.06 |554953-2 
z 50 |.350-.625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 26-28 AWG A29102-ND« 12.56 10.47 | 5-554953-1 
50 Position CHAMP System 5`Connectors 50 370 max. (9.40) Вай Lock, 90° Exit, Gray A24319-ND» 953 7.62 |5-555012-2 
51 (12.95) Plug, 24 AWG Solid, Red A24365-ND 1575 1273 | 1-558693-1 Receptacle — Solid or Stranded 
.350 - .680 (8.89 - 17.27) |120° Strain Relief, Light Almond A24366-ND 3.92 348 | 569336-1 - 
1350 - 680 (889-1727) |120 Strain Relief, Black 24367-ND 226 183 | 569336-3 50 |.350-.625 (8.89 - 15.88) | Screw or Bail Lock, 26-28 AWG | А24318-№0* 745 5.96 |554955-1 
650 - 750 (16.51 - 19.05) |90° Strain Relief, Lt. Almond Cvr. | A24368-ND 463 3.75 | 569335-1 Cover Kits & Accessories 
50 Position CHAMP Connector With Crimp Cable Clamp 24 — 180? Cover A15013-ND 12.18 9.74 |554944-1 
- Plug , 24-26 AWG Solid or Stranded | A24369-ND 267 216 | 553213-3 36 = 180° Соуег A15014-ND 373 2.98 |554945-1 
— Recept., 24-26 AWG Solid or Strand. | A24370-ND 267 — 2.16 | 553212-3 50 = 180° Cover - Cab. dia. < 500 (12.70) | A15015-ND 3.54 3.17 |554946-1 
- Wear Adapter (Plug to Recept. Assy.) | A24372-ND 18.66 15.09 | 552705-1 50 = E s йа ТО Roads ps E deci 
2 == = ap. Pan Head Screw, 4~ req., 4) ^ % - 
CHAMP-LOK Hardware Kits = = Inner Ferrule 350 (8.89) Inside Dia. | A24322-ND 36 29 |554725-3 
Locking Latch, 36 or 50 Positions A24338-ND 40 33| 552723-1 = = Inner Ferrule 500 (12.7) Inside Dia. | A24323-ND 34 28 |554725-6 
Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 1.08 .87 | 552723-2 + Cover sold separately 
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pon Кож 
oe AMP 1mm Card Edge Connectors siot 1 / AGP / NLX @ o 


1mm Standard Edge Connectors have been developed specifically to meet the interconnection requirements for the latest technological advances in personal computers. 


These include Intel's Pentium ИТМ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port (АСР), and the new МЕХ Form Factor motherboard. 
FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest interconnection technology for Slot 1, AGP and NLX * High temperature housings suitable for surface mount reflow processes * Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter pc board holes • Certified by Canadian Standards Association to Canadian and United States Requirements * Produced under a Quality Management System certified to ISO 9001 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: • Operating Temperature: 0°C ~ 85°C е Voltage: 250 VAC * Characteristic Impedance: 35<20<80 ohms * Termination Resistance: 20mQ maximum (initial) * Insulation 
Resistance: 1000MO minimum * Dielectric Withstanding Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles minimum * Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum average per contact pair * Separating Force: 
1.98 - .35 oz. (.550 to .097N) per contact pair 


Solder Tail Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 Part No. 


1mm Standard Edge Connector 


242 Position Slot 1 Connector for Pentium ІІ 


1 


апа Celeron Processors .100 (2.54) A15102-ND 588 525 | 145251-2 
2 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) A15103-ND 4.23 3.77 | 145263-1 
Brings high performance 3-D З Я 
Fully compatible with Intel Pentium graphics and full motion video to the | Riser Card Interconnect for new Connector for AGP Card 100 (2.54) ВИНЧИ 423 3.79 | 1452632 
ІІ processor module desktop NLX Form Factor motherboard 3 |340 Position NLX Riser Card Interconnect .100 (2.54) А15106-М0 8.81 7.86 | 145275-2 


Celeron Retention Modules 


4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 


(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) А15108-М0 17.46 873 | 145342-1 
5 Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud 
Assembly Required for Each Retention Module A15109-ND 3.86 233 | 145312-1 
Universal Retention Modules (URM) 
Complete 2 module kit. Required Housing: Nylon, black е 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with 
for one processor. Hardware: Brass, copper alloy finish 1159" (4.04mm) Holes, 2 pieces A15115-ND 270 155 | 145417-2 
7 URM with Clearance Hole for #6 Screw. Customer Supplies 
Fastener Hardware, 2 pieces А15117-М0 2.38 1.37 | 145419-2 
Integrated Retention Modules 
8 Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 670 3.35 | 145327-1 
Pentium 11 Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 7.98 3.99 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit 
9 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with 


Integrated Retention Module #145327-1 A15114-ND 757 3.79 | 145308-1 


D-Sub Mounting | Fig.2 


Hardware c Меке 
= 
Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 |Part No. 
(6-83) Kit includes 2 screws and 2 flat 
1 | Jack Screw Kit MDVS22-ND 1.04 .79 72 |3342-1 Kit includes 2 screws and 2 clips. washers. 
2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND 1.25 95 .86 |3342-2 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND .83 :64 .58 |3342-4 Y 19(4.83) 
4 | Screw Mount Kit |MDSMK1-ND 89 68  .62 3342-3 ЛЗ = 19(4.83) (Ж i n 
А (4.83)! 50. 

5 | Jack Socket Kit |MDVS44-ND 177 1.35 1.22 |3341-15 1 б = E (27) 4-40x 
6 |Jack Socket Kit |MDVS73-ND 1.60 1.22 1.11 |3341-2 .09(2.29) DP Ё 26 DP L .15(3.81) DP ў -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit |MDVS5O-ND 1.77 1.35 1.22 |3841-1L Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit |MDVS81-ND 185 141 128 |3341-4 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 


2 CERTIFIED MANUF 


K EYSTONE Con n ector Ha rdwa re Mata: P Zinc Plate and Gold Iridite. 


7230-5K-ND* — 27 25 17 | 7230-5 
7232K-ND 147 133 96 | 7232 


Jack Screws 4/40 x .312" (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector... 
Jack Screws 4/40 x .625" (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector... 
Jack Screws 4/40 x .625" (1pkg. - 2 screws) 2 pc. required per connector. 7232-5К-М0% 1.47 1.33 .96 | 7232-5 
Jack Screws 4/40 x .250" (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7229K-ND AT 43 26 | 7229 
Jack Screws 4/40 x .250" (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack 5сгем5).... | 7229-5K-ND* 94 85 .62 | 7229-5 
) 
) 


Digi-Key Price Each Keystone 
НО. | Description Part №. 1 5 50 | Part No. Fig. 1 

Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ................. 2073K-ND 6.22 5.60 4.05 | 2073 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25", (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector...... 2069K-ND 4.81 433 3.13 | 2069 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75", (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector...... 2071K-ND 5.06 456 3.29 | 2071 (250, eu 0% Я I 
Jack Screws 4/40 x .250" (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector .. 7228K-ND 72 .66 48 | 7228 | = * l 7 Ls P 1 VI ТА 
Jack Screws 4/40 x .250" (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector .. 7228-5К-№0* 72 .66 48 | 7228-5 зна GA “аа зё у Ë (5.54) 
Jack Screws 4/40 x .312" (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector .. 7230K-ND .55 .50 .36 | 7230 (9.53) 71.80 (45.72) "6195 (15.88) к Ed 

( 

( 


Jack Screws 4/40 x .312" (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ...| 7231K-ND .38 35 21 | 7231 
Jack Screws 4/40 x .312" (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack 5сгем5).... | 7231-5K-ND* 417 .69 .50 | 7231-5 
Jack Screws 4/40 x .625" (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ....| 7233K-ND 1.69 1.52 1.40 | 7233 
Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ....| 7233-5K-ND* 1.69 1.52 1.10 | 7233-5 
Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ....| 7235K-ND .38 35 23 | 7235 
"U" Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2062K-ND 92 83 .60 | 2062 
Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips; 2063K-ND 1.04 .94 .68 | 2063 
4/40 х .250" Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). 2060K-ND 1.15 1.04 75 | 2060 
4/40 x .562” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) . 2061K-ND 1.27 1.14 .83 | 2061 


ж 


о [Ф Ф m + оз оз оз оз c оз| оз оз оз со Cc оз го го = 


lear Chromate 
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tuco AMPLIMITE? Fig. 1 


Electronics МАМИ D-Sub Connectors "e 
All connectors are preloaded with size 20 DF posted contacts; plugs “Zinc Plated Shell HDP-20 Series Crimp Snap (Fig. 2): * Contact .318 (8.08) Mount 
with pin contacts and receptacles with socket contacts. Mating Area Plating: Gold Flash • Grounding Indents: Without • Re- 
j Ë " " n й Я Д. 7.318 (8.00) 
Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): * Contact Mating commended PCB Thickness: 062 (1.57mm) Eyelet 
Area Plating: З0р gold • Eyelets: Brass, Tin Plated * Threaded Steel Tin Plated Shell HD-20 Series Solder Сир (Fig. 2): • Contact Ë (3.18) 
Inserts: Zinc • Female Screwlock: Zinc • Boardlocks: Copper Alloy, Mating Area Plating: 30u gold * Grounding Indents: On Male Plug И 
Tin-Lead Plated * Pin Contacts: Brass * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) аты 
No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each | АМР No. of Digi-Key Price Each | АМР 
Fig.| Pos. | Sex Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. | Sex Part No. 1 25 |PartNo. Fig.| Pos. | Sex Part No. 1 25 | PartNo. 
Steel, Tin Plated Shell, .318" (8.08mm) Mount, Steel, Tin Plated Shell, .318" (8.08mm) Mount, All-Plastic .590" (14.99mm) Mount, 
without Boardlocks, with Threaded Inserts With Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks without Boardlocks, with Threaded Inserts 
9 Male A2096-ND* 286 257 | 747250-4 9 Male A23279-ND* 245 2.04 | 747840-6 9 Male A23375-ND* 5.73 4.78 | 747467-4 
9 Female A2100-ND* 253 227 | 745781-4 9 Female A23305-ND* 207 173 | 747844-6 9 Female A23359-ND* 6.60 5.50 | 747459-4 
9 Male A23272-ND$ 558 465 | 747250-3 9 Male A23278-ND$ 597 4.98 | 747840-5 1 9 Female A23358-ND¥ 6.45 5.38 | 747459-3 
9 Female A23292-ND£ 280 234 | 745781-3 9 Female А23304-М0% 2.13 1.78 | 747844-5 15 | Female A23371-ND£ 5.85 4.88 | 747460-3 
15 Male A2097-ND* 615 492 747236-4 15 Male A23282-ND* 2.24 1.87 | 747841-6 25 Male A23381-ND* 9.69 808 | 748873-1 
1 15 | Female A2101-ND* 303 272 745782-4 15 | Female A23309-ND* 7.88 6.53 | 747845-6 25 | Female A23366-NDt 6.36 5.30 | 747461-3 
25 Male A2098-ND* 5.09 4.56 747238-4 1 15 | Female А23308-М0% 6.36 5.30 | 747845-5 AII-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 | Female A2102-ND* 359 322 745783-4 25 Male A23287-ND* 9.12 7.60 | 747842-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 
| 4 25 | Female | — A28314-ND* 370 309 | 747846-6 9 [Female | — A23370-ND* 12.81 10.68 | 747459-6 
25 | Female A23297-NDł 6.60 5.50 | 745783-3 25 Male A23286-ND$ 7.14 5.95 | 747842-5 
з ы 9 Female A23360-ND¥ 6.12 5.10 | 747459-5 
37 | Male A2099-ND* 1223 9.78 | 747252-4 25 | Female А23313-МОФ 259 216 | 747846-5 М 
А s й 1 15 Male A23382-ND 885 7.38 | 748952-1 
37 |Ғетаіе A2103-ND 518 — 414 | 745784-4 37 | Male A23290-ND* 1320 1100 | 747843-6 25 | Female A23368-ND* 789 658 | 747461-6 
Steel, Tin Plated Shell, .318" (8.08mm) Mount, 37 | Female | А23316-№0 621 5.18 | 747847-6 25 | Female | _ A23367-ND£ 738 615 | 747461-5 
without Boardlocks, with Standard Mounting Holes _All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
9 Female A23291-ND* 6.66 5.55 | 745781-2 1 25 жүнін Баяғыдан cis m ss inserts 748901-1 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 
" 15 | Female A23294-ND* 810 6.75 | 745782-2 All-Plastic .318" (8. 08mm) Mount, 9 Female A23357-ND* 492 410 | 747459-2 
* " 9и "" 4 m А 
25 Маје A23271-ND 5.58 4.65 | 747238-2 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 9 Male PERI pon ME е 
25 |Female A23296-ND* 9.66 8.05 | 745783-2 -ND* и 15 | Male A23376-ND 558 4.65 | 747468-2 
1 9 Female A23343-ND 864 720 | 748979-1 Мр» Ж 
Я 5 1 25 Male A23379-ND 717 5.98 | 748826-1 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 | Female A23365-ND* 591 493 | 747461-2 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks without Boardlocks, with Threaded Inserts т Y 
1 9 Female 123338-ND* 573 478 | 7453040 25 | Female A23364-NDt 555 463 | 747461-1 
9 | Male A23273-ND* 6.36 5.30 | 747250-6 = > - - 37 | Male A23378-ND* 879 733 | 747470-2 
9 [Female |  A23293-ND 627 523 | 745781-6 : AllPlastio 3167 (9:08) Mount; 37 |Female | — A23369-ND* 852 710 | 747462-2 
15 Female A23295-ND* 729 6.08 | 745782-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks = мы 
1 lene р 9 A23339-ND* 6.42 535 | 745395-2 Steel, Tin Plated Shell, .454" (11.53mm) Mount 
25 |Female A23299-ND 8.58 745 | 745783-6 Й 9 Male A23386-ND 18.60 15.50 | 745434-8 
25 | Female A23298-ND$ 269 225 | 745783-5 1 15 | Female A23340-ND 7.26 6.05 | 745396-2 й k 
37. ТЕШ ЕНОТ 053 5238 7457866 25 A23341-ND* 9.33 778 | 745397-2 2 25 | Female A23391-ND 26.82 22.35 | 745440-4 
emale - - All-Plastic .318" (8.08mm) Mount, 37 | Female | A23392-ND 31.44 2620 | 745441-4 
Steel, Tin Plated Shell, .318" (8.08mm) Mount without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 37 | Male A23388-NDt 2919 2433 | 745437-3 
with Boardlocks, with Standard Mounting Holes 1 9 F | А23334-М0% 528 440 | 745131-1 Zinc Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount 
9 | ме N23275-ND* 636 520 | 7478402 25 | °Т@° | A23335-ND* 1182 — 985 | 745132-2 9 [Female | А1021-М0 13.00 10.40 | 205866-1 
9 Female A23301-ND* 208 174 | 747844-2 Steel, Tin Plated .590" (14.99mm) Mount, 25 Male A1024-ND* 19.20 15.36 | 205857-1 
1 25 Male A23283-ND* 8.91 743 | 747842-2 without Boardlocks, with Threaded Inserts 2 25 | Female A1025-NDT 18.05 14.44 | 205858-1 
* і ; 9 Male A2104-ND* 923 17.38 | 745990-4 25 | Female А29094-М0% 2550 21.25 | 205858-2 
25 | Female A23310-ND 3.90 325 | 747846-2 
37 Male A23288-ND* 897 748 | 747843-2 9 Female A2108-ND* 13.33 10.66 | 745988-4 37 Male A1026-NDT 19.88 15.90 | 205859-1 
астары Shel, ісі аа T Е 1 1 Pus xm Du 22 2. гара 37 | Female | — A1027-ND 2490 19.92 | 205860-1 
eel, Tin Plated Shell, .. .08mm) Mount, 5 lale -ND* 5 f 745994- " > 
with Boardlocks, with Threaded Inserts 25 | Female A23349-NDt 17.70 14.75 | 745992-3 тіне), арстан а богы теу 
9 Male A23277-ND* 172 144 | 747840-4 Steel, Tin Plated .590" (14.99mm) Mount, 15 | Female 123399-ND 1896 15.80 | 745113-2 
9 Female А23303-№0* 2.03 1.70 | 747844-4 with Boardlocks, with Threaded Inserts 37 Male A23394-ND 30.90 2575 745354-4 
9 | Male А23276-М0% 214 179 | 747840-3 9. | Мае UN зв ma Ше ? | 50 | Male A23395-ND 3282 2735 | 745355-4 
9 | Female | A23302-ND 243 178 | 747844-3 9 | Female т 733 049 7416464 50 | Female | A23404-ND 3525 2938 | 745116-2 
Қ 9 Male А23345-М0% 1437 11.98 | 747832-3 " 
15 | Male A23281-ND 224 1487 | 7478414 1| 15 | Male A2105-ND* 713 570 | 747833-4 Steel, Tin Plated Shell, .545" (13.84mm) Mount, 
15 | Female A23307-ND 1.76 147 | 747845-4 25 Male А23348-№0* 516 430 | 747834-4 with Female Screwlocks 
1 15 Male А23280-№04 648 540 | 747841-3 25 | Female А23354-№0* 441 3.68 | 747838-4 9 Мае A23397-ND 29.31 2443 | 747197-4 
15 | Female А23306-М0% 1.68 1.40 | 747845-3 25 | Female A23353-ND$ 1803 1503 | 747838-3 9 | Female A23406-ND 2343 19.28 | 747020-2 
25 Male A23285-ND* 3.91 3.26 | 747842-4 37 Male A2107-ND* 823 6.58 | 747835-4 25 Male A23396-ND 25.38 21.15 | 747022-2 
25 | Female A23312-ND* 313 2.61 | 747846-4 Steel, Тіп Plated .590” (14.99тт) Mount, 2 25 | Female A23405-ND 24.54 20.45 | 745536-2 
25 Male A23284-ND¥ 7.14 5.95 | 747842-3 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 50 Male A23398-ND 3552 29.60 | 747497-4 
25 |Female A23311-ND¥ 2.80 2.33 | 747846-3 9 Male A23347-ND* 17.31 14.43 | 747832-6 50 | Female A23409-ND 36.69 30.58 | 747193-2 
37 Male A23289-ND* 4.38 3.65 | 747843-4 1 9 Female A23352-ND* 7.23 6.03 | 747836-6 50 | Female А23408-М0% 34.38 28.65 | 747193-1 
37 | Female A23315-ND 6.21 5.18 | 747847-4 25 | Female A23355-ND 2049 17.08 | 747838-6 * 30u Gold f Тіп һе! $ Gold flash on mating end 


SCSI Terminators 


SCSI TYPES: to 25 meters * Requires more powerful drivers than single-ended 
Single-Ended: Allows up to 5 megabytes per second A. Passive: "deal impedance match, 1220 

220/3300; for lower data transmission rates * Termination of each Force Perfect: Use with near non-SCSI applications wherein the larger 
signal consists of 2200 to Term Power Line and 3300 to ground +36 bandwidth and faster risetimes create special problems; compensates 
resistors “ Ideal impedance match, 1320 B. Active: Also referred to for variances by averaging the impedance mismatches through diode 
as “Regulated” or “Boulay.” These terminators include a voltage switching and biasing techniques. Circuitry: Thick film resistors and/or 
regulator along with resistors and capacitors. They support app- discreet components on aluminum substrate or plastic laminate 
lications requiring longer cable lengths and faster data transmission Active Negation: Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in 
rates. • Eighteen 1100 resistors “ Three or more capacitors * TWO single ended active applications to help ensure clean, noise-free 
voltage reference resistors • One voltage regulator transitions of the signals. These terminators can source as well as sink 
Differential: Allows up to 10 megabytes per second, cable lengths up current, thereby maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each АМР No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Ended Passive Differential 
4 | во | CHAMP° Style Plug, Mate with 0857 (2.16mm) 2 | so | AMPLIMITE® 050" (1.27mm) Series Plug; 
Saqi SGS ООО us oui [sena А” Cable SCSI-2 A15038-ND _ 5758 4655 | 869545-1 
enter-ine - : : 3 | gg | AMPLIMITE" 050" (127mm) Series Plug; 
2 | 50 | AMPLIMITE" 050 (1.27mm) Series Plug; "P&Q" Cable SCSI-3 A15040-ND — 3998 35.80 | 869515-1 
"A" Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15036-ND — 3260 2919 | 750881-1 2 | go | AMPLIMITE® .050" (1.27mm) Series Plug; 
2 50 AMPLIMITE? .050" (1.27mm) Series Plug; "A" Cable SCSI-2 A23539-ND 57.72 46.67 749541-1 
“А” Cable SCSI-2, Zinc A23538-ND 4580 37.04 | 749535-2 3 | өв | AMPLIMITE" .050" (1.27mm) Series Plug; 
- N “P&0” Cable SCSI-2 A23542-ND 4594 37.15 | 750897-1 
Single Ended Active 
a Force Perfect 
2 | во | АМРЫМІТЕ” 050" (1.27mm) Series Plug; з | 68 | 050" (127mm) Series Plug A23541-ND 4677 3781 | 869867-1 
"A" Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15037-ND — 52.03 46.59 | 869546-1 Active Negation Compatible 
4 | 68 | Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle A15043-ND 8740 170.67 | 869684-1 3 | 68 | .050" (1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3 | A24211-ND 4411 35.67 | 869725-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tyco 
Feces AMP 
lectronics 


AMPLIMITE® 
D-Sub Connectors 


HD-20 All-Plastic 
Straight Posted 


А | 
Material and Finish: Housing: 94\/-0 rated thermoplastic, black 


HD-20 Full Metal-Shell 


ТТА 


Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Insert: 94\/-0 rated 
thermoplastic, black Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on 
termination end, with entire contact 50u (min.) nickel underplated 


No.of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos.| Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 [Рай No. 


Without Grounding Indents 


Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Brass, 9 Male |.125 (3.18) | A23139-NDt 4.38 3.65 | 745182-2 

nickel plated Pin Contacts: Brass plated, tin-lead оп termination 25 Male |.125 (3.18) | А23140-М0% 7.32 6.10|745186-2 
end, with entire contact 50р (min.) nickel underplated With Grounding Indents 

9 Male |.125 (3.18) | A23141-ND* 5.19 4.33| 745410-1 

No.of Dim.A Digi-Key Price Each | AMP 9 Male |.188 (4.78) A23142-ND* 6.18 _5.15| 745410-7 

Pos.| Sex | In. (mm) | Part No. 1 25 |Part No. 25 Male |.125 (3.18) | A23143-ND* 5.58 4.65) 745412-1 

25 | Male |.188 (4.78) | A23144-ND* 8.61 7.18 745412-7 

With Standard Mounting Holes 37 | Male | 125 (3.18) | A23145-ND* 14.55 12.13| 745413-1 

50 | Male |.125 (3.18) | A23146-ND* 16.71 13.93) 745414-1 

Male |.125(3.18)| A23218-ND* 4.14 3.45] 208006-2 50 | Male |.188 mE A23147-ND* 15.96 13.30| 745414-7 


9 

9 |Female|.125 (3.18) | A23238-ND* 4.29 3.58 207826-4 
9 Male |.125 (3.18) | A23217-ND$ 3.93 3.28 208006-1 
9 |Ғетаів|.125 (3.18) | А23237-40% 3.09 3.33 207826-3 


15 | Male |.125 (3.18) | А23220-40% 5.01 4.18 208007-2 
15 |Female|.125 (3.18) | A23240-ND* 5.46 4.55 207827-4 


25 | Male |.125 (3.18) | A23222-ND* 6.60 5.50| 208008-2 
25 |Female|.125 (3.18) | A23243-ND* 6.93 5.78|207828-4 
25 | Male |.125 (3.18) | A23221-ND: 5.73 4.78 | 208008-1 
25 |Female|.125 (3.18) | A23242-ND: 6.36 5.30 207828-3 


With .120” (3.05тт) Mounting Holes 


9 |Female | .125 (3.18) | A23149-ND$ 5.04 4.20|745183-2 
9 |Ғетаіе | .188 (4.78) | A23150-ND* 5.28 4.40| 745183-7 


15 [Бетаіе].188 (4.78) | A23148-ND* 7.65 6.38] 745185-7 


25 |Female|.125 (3.18) | А23151-М0% 8.79 7.33 | 745187-1 
25 |Female| .188 (4.78) | А23152-М0% 8.82 7.35 745187-7 
25 |Female|.188 (4.78) | А23153-М0% 8.07 6.73|745187-8 


37 |Female|.125 (3.18) | A23154-ND* 13.14 10.95 745189-1 
37 |Female|.188 (4.78) | A23155-ND* 12.87 10.73 | 745189-7 


50 |Female|.125 (3.18) | A23156-ND* 16.41 13.68 | 745191-1 
50 |Ғетгаіе | .188 (4.78) | A23157-ND* 16.44 13.70| 745191-7 


With Сііпсһ Миі5 


37 |Female|.125 (3.18) | A23245-ND* 11.88 9.90|207829-4 
37 | Male |.125 (3.18) | A23223-ND: 8.43 7.03 208009-1 


50 | Male |.125 (3.18) | A23225-ND* 12.60 10.50 | 208010-2 


With Threaded Inserts 


9 |Female|.125 (3.18) | A23248-ND* 5.85 4.88 207841-4 
9 |Female|.125 (3.18) | A23247-ND: 5.55 4.63 207841-3 


15 |Female|.125 (3.18) | А23250-М0% 8.25 6.88 745057-4 


25 | Male |.125 (3.18) | A23228-ND* 8.52  7.10|745053-2 
25 |Female|.125 (3.18) | A23252-ND* 10.26 8.55 | 745058-4 
25 |Female|.125 (3.18) | A23251-ND: 8.04  6.70|745058-3 


With Fixed Female Screwlocks 


9 Male |.125 (3.18) | A23230-ND* 6.36 5.30 745071-2 
9 |Ғетаіе|.125 (3.18) | A23255-ND* 5.85 4.88 745076-4 
9 Male |.125 (3.18) | A23229-ND: 6.27 5.23 745071-1 
9 |Female|.125 (3.18) | A23254-ND: 5.10 4.25|745076-3 
9 Male |.170 (4.32) | A23231-ND* 6.36 5.30 745071-4 
9 |Female|.170 (4.32) | A23256-ND* 6.57 5.48 | 745076-6 


15 |Female|.125 (3.18) | A23258-ND* 7.50 6.25 745077-4 
15 |Ғетаіе|.125 (3.18) | A23257-ND: 7.23 6.03 |745077-3 
15 | Male |.170 (4.32) | A23232-ND* 8.58 7.15 745072-4 


Female] .125 (3.18) | A23164-ND* 7.23 6.03 |747190-2 
Female | .125 (3.18) | A23163-NDt 7.17 5.98 |747190-1 
9 [Female .188 (4.78) | A23165-ND* 8.79 7.33|747190-4 


15 |Female|.125 (3.18) | A23158-ND* 8.91  7.43|745820-1 
15 |Female|.125 (3.18) | А23159-М0% 8.52 7.10| 745820-2 


25 |Female|.125 (3.18) | A23161-ND* 10.08 8.40|745886-1 
25 |Female|.125 (3.18) A23162-NDt 10.41 8.68 | 745886-2 


37 |Female|.125 (3.18) | A23167-ND* 14.55 12.13] 747315-1 


* ЗОр gold on mating end 
+ Gold flash on mating end 


HD-20 Front Metal-Shell Straight 
Posted 


Male 


Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated 
thermoplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female 
Screwlocks: Zinc Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on 
termination end, with entire contact 50р (min.) nickel underplated 


No.of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos.| Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 |Рагі No. 


With Standard Mounting Holes 


25 | Male |.125 (3.18) | A23234-ND* 8.91 7.43|745073-2 
25 |Female|.125 (3.18) | A23261-ND* 8.94  7.45|745078-4 
25 | Male |.125 (3.18) | A23233-ND: 8.31 6.93 745073-1 
25 |Female|.125 (3.18) | A23260-ND: 7.71 6.43 745078-3 
25 |Female|.170 (4.32) | A23264-ND* 9.33 7.78|745078-6 
25 |Female|.170 (4.32) | A23263-NDt 10.14 8.45 | 745078-5 


37 |Female|.125 (3.18) | A23265-ND* 12.51 10.43|745079-4 
37 | Male |.170 (4.32) | A23236-ND* 15.84 13.20 | 745074-4 


37 |Female|.170 (4.32) | A23266-ND* 14.37 11.98 | 745079-6 


* ЗОр gold on mating end 
£ Gold flash on mating end 


HD-20 All-Plastic ein 


Е 396 (1003) 
Straight Posted 95 (7 65 
гад тл, Ө 
with ACTIONPIN „ЇЇ 
(5.79) 
No.of Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | Sex Profile. Part Мо. 1 25 Part No. 


With Fixed Female Screwlocks 


Male |.125 (3.18) | A23183-ND* 3.84 3.20|747871-2 
Female | .125 (3.18) | A23206-ND* 3.96 3.30|747150-2 
Female | .170 (4.32) | A23207-ND* 9.39 7.83 |747150-4 


Female | .125 (3.18) | A23211-ND* 6.45 5.38 |747299-2 
Male |.170 (4.32) | A23185-ND* 4.62 3.85 747872-4 


Male |.125 (3.18) | A23177-ND* 5.97 4.98 |745968-2 
Female | .125 (3.18) | A23203-ND* 6.48 5.40 |745967-2 
Male |.170 (4.32) | A23178-ND* 7.08 5.90 |745968-4 


No.of Dim.A  |Digi-Key Price Each | АМР 
Pos.| Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 |Рагі No. 
9 |Ғетаіе | .170 (4.32) | A23194-ND* 6.78 5.65 |1-747150-6 
9 Male |.170 (4.32) | A23173-ND* 5.76 4.80 |1-747871-6 
15 |Ғетаіе | .125 (3.18) | A23196-ND* 5.34 4.45 |1-747299-4 
15 Male |.170 (4.32) | A23174-ND* 6.54 5.45 1-747872-6 
15 |Female| .170 (4.32) | А23197-М0% 6.60 5.50|1-747299-6 
25 Male |.125 (3.18) | A23169-ND* 7.89 6.58 1-745968-4 
25 |Female|.125 (3.18) | A23189-ND* 6.27 5.23 1-745967-4 
25 Male |.125 (3.18) | A23168-ND 7.26 6.05 |1-745968-3 
25 Male |.170 (4.32) | A23170-ND* 8.04 6.70 |1-745968-6 
25 |Ғетаіе | .170 (4.32) | A23191-ND* 7.38 6.15|1-745967-6 
25 |Ғетаіе | .170 (4.32) | A23190-NDt 8.94 7.45 |1-745967-5 
37 |Ғетаіе | .170 (4.32) | A23198-ND* 16.11 13.43|1-747301-6 
With Retention 4-40 Screwlocks (for .062" [1.58mm] РСВ) 
25 Male |.125 (3.18) | A23187-ND* 9.60 8.00|748027-1 
ж Зор gold on mating end 
3 Gold flash оп mating end 


HD-20 Front Metal-Shell Straight 
Posted with ACTION PIN 


Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated therm- 
oplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Zinc 
Action Pin Contacts: Copper alloy duplex plated Plating (except 749892-1): 
30и gold on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 
50и (min.) nickel underplated; Plating for 749892-1 only: Gold flash on mating 
end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 50р (min.) nickel 
underplated 


$ 
ш--2?) 
і 
+ 
Female w/Std. Male w/Threaded Male w/Fixed (258 
Мід. Holes Insert Female Screwlock ` 
Мо. ої Digi-Key PriceEach | AMP 
Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. 
With Standard Mounting Holes 
9 Female A23116-ND 6.39 5.33 | 747089-2 
15 Female A23119-ND 921 7.68 | 747140-2 
37 Female A23125-ND 16.38 13.65 | 747713-2 
50 Female A23122-ND 29.61 24.68 | 747143-2 
With Threaded Inserts 
9 Female A23117-ND 5.61 4.68 | 747090-2 
9 Male A23132-ND 13.80 11.50 | 786830-1 
15 Female A23120-ND 8.46 7.05 | 747141-2 
25 Female A23114-ND 8.28 6.90 | 745925-2 
25 Male A23128-ND 28.53 23.78 | 748146-4 
37 Female A23126-ND 14.94 12.45 | 747714-2 
37 Male A23131-ND 37.89 31.58 | 786534-1 
50 Female A23123-ND 17.22 14.35 | 747144-2 
50 Male A23130-ND 67.20 56.00 | 749892-1 
With Fixed Female Screwlocks 
9 Female A23118-ND 8.25 6.88 | 747091-2 
15 Female A23121-ND 9.12 7.60 | 747142-2 
15 Male A23133-ND 14.81 11.93 | 787177-1 
25 Female A23115-ND 8.85 7.38 | 745928-2 
25 Male A23129-ND 13.11 10.93 | 748146-6 
37 Female A23127-ND 14.70 12.25 | 747715-2 
50 Female A23124-ND 18.57 15.48 | 747145-2 


HDJ-20 All Plastic Jacketed 
Cable Connector 


Use with HDP-20 Crimp Snap-In Contacts A 
(sold separately) 


Standard 
Cord Guard 


[642 Relief 
(16.31) 


No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | Description Part No. 1 25 | Рай No. 


Plug (7.87) 


Male | .125 (3.18) | A23181-ND* 9.30 7.75|747375-2 
Female] .125 (3.18) | A23214-ND* 11.40 9.50 |747301-2 


9 Receptacle A23471-ND* «84 70 | 207752-3 
9 Plug A23472-ND 2.67 2.28 | 745018-1 


Female|.125 (3.18) | A23213-ND* 5.34 4.45 |747299-8 
Female] .125 (3.18) | A23212-ND: 6.78 5.65 |747299-7 


Male |.125 (3.18) | A23180-ND* 7.29 6.08 |745968-8 
Female | .125 (3.18) | A23205-ND* 7.62 6.35 |745967-8 

Male |.125 (3.18) | A23179-ND: 6.54 5.45 |745968-7 
Female | .125 (3.18) | A23204-ND: 6.36 5.30 |745967-7 
Female | .170 (4.32) | A23188-ND* 8.49 7.08 |1-745967-0 


Male |.125 (3.18) | A23182-ND* 12.60 10.50 |747375-8 
Female | .125 (3.18) | A23216-ND* 11.34 9.45 |747301-8 
Female | .125 (3.18) | А23215-МО$ 10.14 8.45 |747301-7 


With Retention 4-40 Inserts (for .062" [1.58mm] РСВ) 


Male |.125 (3.18) | A23176-ND* 4.50 3.75 |2-748003-0 
Female|.125 (3.18) | A23199-ND* 4.92 4.10 |2-747706-0 


Female | .125 (3.18) | A23200-ND* 6.45 5.38 |2-747707-0 


Male |.125 (3.18) | A23175-ND* 6.18 5.15 |2-747704-0 
Female|.125 (3.18) | A23201-ND* 7.17 5.98 |2-747708-0 


Female|.125 (3.18) | A23202-ND* 11.55 9.63 |2-747709-0 


With 4-40 Threaded Inserts — | Steel Stain Relief | A23464-ND 46 — 4 | 61831-1 
Male [.125 (3.18)| А23184-40% 5.22 4.35 |747871-8 
Ғетаіе | .125 (3.18) | A23209-ND* 4.92 4.10 |747150-8 No.of| Dim.Inch (mm) | Digi-Key Price Each | AMP 
Female|.125 (3.18) | A23208-NDt 5.43 4.53 |747150-7 Pos. A Part No. 1 25 | PartNo. 
Female | .170 (4.32) | A23210-ND: 5.01 4.18|747150-9 HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic 
Male |.125 (3.18) |A23186-ND* 5.91 4.93 |747872-8 9 .234 (5.94) A23465-ND 1 —76| 207753-1 


HDJ-20 Squeeze-to-Release Cord Guards - Black Thermoplastic 
9 .200 (5.08) A23466-ND 1.23 1.03 | 745002-1 
9 .265 (6.73) A23467-ND .91 .76 | 745002-2 


* 94V-0 rated thermoplastic black 


Plug 
Assemblies 
HDJ-20 All-Plastic Plug 


Assemblies with Right- 
Angle Posted Contacts 


Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 
rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated as follows: A: Gold flash on 
mating end, tin-lead on solder posts, entire contact nickel underplated 


9 |Female| Low | A23136-ND 7.44 6.20| 745454-2 With Fixed Female Screwlocks 
Male |.125 (3.18) | A23172-ND* 5.70 4.75|1-747871-4 No.of | Plating | Digi-Key Price Each | AMP 

25 | Ретае | Low | А23137-МО 12.09 10.08| 745458-2 Female|.125 (3.18) | А23193-М0% 5.94 4.95 |1-747150-4 Positions | Type | Part No. 1 25 | Рай No. 
Male |.125 (3.18) | A23171-ND 5.52 4.60 |1-747871-3 

37 | Ғетае| Low | A23138-ND 15.00 12.50 | 745459-2 Female | .125 (3.18) | А23192-40% 5.64 4.70 |1-747150-3 9 А A23474-ND 771 6.43 745001-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HDP-20 Pins and Sockets Crimp Type Pin Dia.: .040" (1.02mm) 


-—-———— AMP 
Electronics 
x А With Insulation 
Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 Plated: A: Select - Gold flash over nickel on Without Insulation p» 
entire contact, with additional Зор gold on mating end; B: Duplex — 30p gold on mating end, tin-lead on Support 6 ud 
termination end, with entire contact nickel underplated; C: Gold flash over nickel on entire contact; Socket „АУ, Socket 
D: Duplex — Gold flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
Ins. Dia. Cont. Digi-Key Loose Piece Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
Desc. | AWG In. (mm) Fin. Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
With Insulation Support 
Pin 28-24 .040 (1.02) A A1630-ND 21 15 66507-9 A1630CT-ND 12.45 51.86 A1630TR-ND 10,000 56.02/M 66507-3 
Socket 28-24 .040 (1.02) A A1632-ND .23 .17 66505-9 A1632CT-ND 11.32 47.16 A1632TR-ND 10,000 50.94/M 66505-3 
Pin 28-24 .040 (1.02) B A23039-ND 19 ла 5-66507-7 A23039CT-ND 7.75 32.28 A23039TR-ND 10,000 34.86/M 3-66507-0 
Socket 28-24 .040 (1.02) B = = зегі = A23024CT-ND 10.14 42.24 A23024TR-ND 10,000 45.62/M 6-66505-0 
Pin 28-24 .040 (1.02) с A23004-ND 19 ла 1-66507-0 A23004CT-ND 10.34 43.09 A23004TR-ND 10,000 46.54/M 66507-4 
Socket 28-24 .040 (1.02) с A23003-ND .22 15 1-66505-0 A23003CT-ND 14.15 58.95 A23003TR-ND 10,000 63.67/M 66505-4 
Pin 28-24 .040 (1.02) D = = — = A25000CT-ND 6.49 27.03 A25000TR-ND 10,000 29.19/M 3-66507-1 
Socket 28-24 .040 (1.02) D = = = = A23040CT-ND 10.34 43.09 A23040TR-ND 10,000 46.54/M 5-66505-7 
Pin 28-24 .060 (1.52) A = = == = A23027CT-ND 8.49 35.36 A23027TR-ND 10,000 38.20/M 66682-2 
Socket 28-24 .060 (1.52) A A23031-ND 24 17 66683-4 A23031CT-ND 16.03 66.80 A23031TR-ND 10,000 72.15/M 66683-2 
Pin 28-24 .060 (1.52) B — — = — A23029CT-ND 12.95 53.95 A23029TR-ND 10,000 58.27/M 66682-9 
Socket 28-24 .060 (1.52) B = = = = A23005CT-ND 18.85 78.54 A23005TR-ND 10,000 84.83/M 1-66683-0 
Pin 28-24 .060 (1.52) D = = = = A23028CT-ND 11.15 46.44 A23028TR-ND 10,000 50.16/M 66682-6 
Socket 28-24 .060 (1.52) D = = — = A23053CT-ND 13.57 56.53 A23053TR-ND 10,000 61.05/M 66683-7 
Pin 26-22 .050 (1.27) A A24209-ND 22 15 745254-6 A24209CT-ND 13.24 55.18 A24209TR-ND 10,000 59.59/M 745254-2 
Socket 26-22 .050 (1.27) A A23722-ND 23 -17 745253-6 A23722CT-ND 18.82 78.43 A23722TR-ND 10,000 84.70/M 745253-2 
Pin 26-22 .050 (1.27) B - = — = A23015CT-ND 22.52 93.85 A23015TR-ND 10,000 | 101.36/M 1-745254-4 
Socket 26-22 .050 (1.27) B = = = = A23011CT-ND 17.64 73.49 A23011TR-ND 10,000 79.37/M 1-745253-4 
Socket | 26-22 .050 (1.27) с = = = = A23036CT-ND 19.25 80.19 A23036TR-ND 10,000 86.61/M 745253-3 
Pin 26-22 .050 (1.27) D A23013-ND 18 12 1-745254-3 A23013CT-ND 11.15 46.44 A23013TR-ND 10,000 50.16/M 1-745254-1 
Socket 26-22 .050 (1.27) D — = = = A23008CT-ND 18.79 78.28 A23008TR-ND 10,000 84.54/M 1-745253-1 
Pin 24-20 .060 (1.52) A A1679-ND 19 17 66506-9 A1679CT-ND 8.42 35.06 A1679TR-ND 10,000 37.87/M 66506-3 
Socket 24-20 .060 (1.52) A A1680-ND .20 .18 66504-9 A1680CT-ND 13.02 54.24 A1680TR-ND 10,000 58.58/M 66504-3 
Pin 24-20 .060 (1.52) B A23042-ND 19 14 5-66506-7 A23042CT-ND 7.46 31.09 A23042TR-ND 10,000 33.58/M 2-66506-4 
Socket 24-20 .060 (1.52) B A23023-ND 21 15 6-66504-0 A23023CT-ND 8.52 35.49 A23023TR-ND 10,000 38.33/M 5-66504-9 
Pin 24-20 .060 (1.52) с A1008-ND 19 17 1-66506-0 A1008CT-ND 12.41 51.70 A1008TR-ND 10,000 55.84/M 66506-4 
Socket 24-20 .060 (1.52) с A1009-ND 21 18 1-66504-0 A1009CT-ND 8.00 33.33 A1009TR-ND 10,000 36.00/M 66504-4 
Pin 24-20 .060 (1.52) D = == = =» A23043CT-ND 7.03 29.30 A23043TR-ND 10,000 31.65/M 2-66506-5 
Socket 24-20 .060 (1.52) D = = = = A23606CT-ND 7.71 32.11 A23606TR-ND 10,000 34.69/M 5-66504-6 
Ins. Dia. |Cont| Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP Digi-Key Price | АМР 
Desc. | AWG In. (mm) |Fin. Part No. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. Description Part No. Each |Part No. 
Without Insulation Support Crimp Tool for D-Sub КЕРІ ЕРІТЕ 
Socket | 28-24 |.068 (1.73) | А A23055CT-ND 33.12 138.00 A23055TR-ND | 10,000 |149.04/M 205311-3 Contacts w/Die й й й 
Pin 24-20 |.068 (1.73) | А A23017CT-ND 15.82 65.93 A23017TR-ND | 10,000 | 71.20/М 205202-2 i Ж 
Die Set for D-Sub Contacts, A9814-ND 111.00 |58448-3 
Socket | 24-20 |.068 (1.73) | C A5805CT-ND 18.94 78.90 А5805ТВ-МО 10,000 | 85.22/М 205201-6 use w/A9996 
Pi 22-18 |.068 (1.73; А A5802CT-ND 15.82 65.93 A5802TR-ND 10,000 | 71.20/M 745229-2 -Crii 
in (1.73) ы /I Pro-Crimper ІІ Hand Tool A9996-ND 66.00 |354940-1 
Socket | 22-18 | .068 (1.73) | А A5804CT-ND 14.19 59.14 A5804TR-ND 10,000 | 63.87/M 745230-2 w/o Die 
Pin 22-18 | .068 (1.73) | B A5801CT-ND 12.16 50.65 A5801TR-ND 10,000 | 54.71/M 1-745229-1 Pin Insertion/Extraction A1010-ND 682 | 91067-2 
Socket | 22-18 |.068 (1.73) | B A23007CT-ND 19.02 79.25 A23007TR-ND | 10,000 | 85.59/M 1-745230-1 Tool for Snap-In Contacts ў 
® . 
AMPLIMITE HDP-20 Solder Post Pins & 
Cont. Post Digi-Key Price Each | AMP 
D-Sub Connectors Sockets Stabilizer — Desc. | Fin Length* Part No. 10 100 |PartNo. 
HDP-20 Zinc and 025" (0.64mm) Square Е Socket | А | .125"(3.18mm) | A23048-ND .53 .37 | 745288-4 
E 9 in 
H Posted, Snap-in, m i " H б 
Tin Plated Metal Shell sonda Stabilizer Pin |А | 427 (1085mm) | A23058-ND 30 24 | 745287-8 
Pin Dia.: .040” (1.02mm) Socket | A 427" (10.85mm) | A23050-ND 39 .27 | 745288-8 
Crimp Type Pins and Sockets i Я 
Sold Separately Socket Socket | B 427" (10.85mm) | A23049-ND 61 43 | 745288-6 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V-0 Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Pin A .651" (16.54mm) | A23059-ND 37 26 |1-745287-2 
rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120" Plated: A: Dupl lated 30 1а ti d with enti " 
(8.05mm) Dia. Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking feature ated: А: Duplex plated зор gold on mating end with entire Socket | А | .651" (16.54mm) | A23046-ND 68 .48 | 1-745288-2 


contact 50u тт. nickel underplated; B: Duplex plated gold flash 


Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut оп mating end with entire contact 50u min. nickel underplated 


* Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector. 


No. of Mtg. | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Sex |Meth.| Part No. 1 25 Part No. 
Zinc Plated Shell HDP-20 Solder Cup Type HD-20 Solder Cup 
9 | Male | 1 |A1000-ND 108 97 12052041 i 
9 |Female| 1 |A1001-ND 123 — 111  |205203-1 Pins & Sockets — Е Соппесіог comes complete with 
15 Male 1 A1002-ND 1.53 1.38 205206-1 Pin Di ter: .040” A > pins and sockets. 
15 | Female | 1 | A1003-ND 1.36 122  |205205-1 Іп ате.» 2 Accepts 20 AWG or smaller 
(1.02mm) i = k р 
25 | Male | 1 | A1004-ND 138 124  |205208-1 E Pin — Socket Solid or sirandad wire: ERE. маі 
25 | Female | 1 ООО 1.18 1.06 205207-1 Material: Pin — Brass per MIL-C-50; Socket — Phosphor bronze per QQ-B-750 . - N i 
37 Male 1 A1006-ND 1.91 1.65 205210-1 Finish: Selective gold, 309 gold over 30и nickel Material and Finish: Shell: Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 
37_| Female | 1 |A1007-ND 191 1.65 |205209-1 I B rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze; duplex 
20 Male | MIND T 200 2022122 Digi-Key Price Each | АМР plated with gold flash on mating end, tin-lead on solder cup, with 
d ы š а ipti ti tact nickel underplated 
Tin Plated Shell Without Grounding Indents Description, Parn No, 5 - 19 Bart Но. entire contact nickel underplate 
9 | Male | i |A1030-ND 141 126 |205204-3 : - 26 . š mm 7 
9 | Female | 1 | А1031-№0 89 80 |205203-3 Socket, 18 AWG A1029-ND зі 28 | 66569-3 pot Digi-Key Price расай AME 
= = = os. Sex Part No. 1 25 Part No. 
9 | Female | 2 | А23416-М0 426 3.58 |745907-1 Pin Insertion/Extraction Tool 
15 | Male | 1 | A1032-ND 165 1.43 |205206-2 for Snap-In Contacts A1010-ND 6.821 | 91067-2 Тіп Plated Shell 
15 | Female | 1 | A1033-ND 97 вт 205205-2 9 Male | A2043-ND 185 166 [7479042 
15 Female | 2 1 42211710 te — 2159081 9 | Female | A2047-ND 2.54 227 |747905-2 
25 | Female | 1 | A1035-ND 142 100 | 207463-1 HDP-20 Front 15 Мае A2044-ND 3.02 271  |7479082 
25 | Female | 2 | A23411-ND 406 3.38 |207516-3 : 15 | Female | A2048-ND 325 280  |747909-2 
37 | Mas | | [АБО — 181 185 |26702 Connector Pins PED IE 25 | Мае |A2045ND 354 38 [7479122 
37 | Female | 2 |A23412-ND — 585 488 |207661-3 Ins. Dia. | Amp Precision Formed 25 | Female РШ 445 399 7479192 
50 | Male | Т | A2038-ND 5.19 448 12052122 AWG | In. (mm) | Part No. Material: Brass Finish: Duplex plated 37 Male |22046) 510 440 7479162 
50 | Female | 1 | A2042-ND 2.32 2.00 |205211-2 ы - 10u min. gold іп the mating area, 30н 37 Female | A2050-ND 6.24 5.38 747917-2 
Тіп Plated Shell With Grounding Indents 24-20].060 (1.52) | 6-66506-2 min. tin in the termination area, all Zinc Plated Shell 
9 T Male | i ]A1038-ND 94 84 2052044 ) over 301 min. nickel underplating cilii iia 
9 | Male | 2 |A23415-ND 397 332  |745906-2 9 Male | A23108-ND 1.86 1.55 |747904-4 
15 | Male | 1 | A1039-ND 112 100 205206-3 Digi-Key Cut Strip Pricing [Strip Tape & Reel*| AMP 9 | Female бя 240 208 7479054 
5 Male 1 АШУ E: ie 211045 Part Мо. 100 500 | Size | Pricing | Part No. 15 Male | A23110-ND 249 2.08 |747908-4 
ale E Ё F, ж 
25 Мае |А23111-40 3.48 290 747912-4 
EH НЕЕ | АШ i do EP A23051CT-ND 5.44 22.65 | 10,000 | 24.47/М | 6-66506-2 25 | Female | A23112-ND 456 380 |747913-4 
50 | Male | 1 |A2039-ND 197 177 |205212-3 *For Tape and Вее! part number, change "CT" to "TR". 37 Male |А23113-40 5.28 440 [747916-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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AMPLIMITE® 


D-Sub Connectors 
HDE-20 IDC Discrete Wire Type, 
Metal/Plastic Shell 


Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 
rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze 


High Density D-Sub Connectors 
HD-22 Right Angle 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: • Single Contact Current Rat- 
ing: 2.0 amperes * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC min. 


MATERIAL AND FINISH: * Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 
94 V-0 rated * Socket Contacts: Phosphor bronze * Contact 
Finish: Duplex Plated: 30u gold mating end, tin-lead on termination 
end, with entire contact nickel underplated 


4-40 Threaded Insert 


HDP-22 Pins and Sockets 


CRIMP TYPE Pin Diameter: .030" (.76mm) 


Pin Socket 


Material: Pin — Brass Socket - Phosphor bronze Finish: 30p 
Gold - Duplex plated 30u gold on mating end, tin-lead on crimp 
barrel, with entire contact nickel underplated Gold Flash — Duplex 
plated gold flash on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire 
contact nickel underplated 


| ооо) | d Digi-Ke Price Each [АМР 
Plastic Housing: 94У-0 rated th lastic, black Contacts: Phos- | © ШАУ 
hor branes” s аканне канца Eel Description Part No. 10 100 [рай No. 
Contact Finish: Duplex plated; А: ЗОр gold on mating end, tin-lead Pin (22-28 AWG), 30) Gold A2088-ND 15 10 748333-4 
on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold N k ` 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact Bourdieck Socket (22-28 AWG), ЗОр Gold | A2089-ND 4801 748610-4 
nickel underplated; C: 50u gold on mating end Е F q т 
ТЕГІСЕЕГ . Ea ЕЕЕ 
No. of Cont.) Digi-Key Price Each | AMP Pos. | Sex |PartNo. 1 25 Part No. ocket ( ). Gold Has Ë 5 : 
Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 Part Мо. Threaded Inserts With Boardlocks 
2 26 Female | A2092-ND 3.86 3.33 748481-5 
Metal Shell for 30-26 AWG Wire 44 | Female | A2093-ND 481 415 |748482-5 Cut Strip 
9 Male A | A23081-ND 3.00 2.50 745492-1 62 Female | A2094-ND 19.37 16.70 748394-5 Digi-Key Pricing АМР 
9 [Бетае] А | A23095-ND 378 315  |745491-1 8 Fema aoe 1856 1630 сыс Description Part No. 100 500 рам No. 
ale Е р . - 
15 | Male A | A23085-ND 5.19 4.33 745494-1 62 Male | A23069-ND 15.03 12.53 749639-1 Socket (22-28 AWG), Gold Flash| A2090CT-ND 1333 58.05 | 748610-5 
15 |Female | А | A23099-ND 8.58 715 |745493-1 Screwlocks With Boardlocks Socket (22-28 AWG), Gold Flash| A2090TR-ND 1253.88/20,000 |748610-5 
25 | Male A | A23088-ND 5.19 4.33 745496-1 26 Female | A23066-ND 11.04 9.20 748481-6 
25 |Female| A | A23101-ND 6.96 5.80 745495-1 62 Female | А23065-М0 17.43 14.53 748394-6 
37 | Male | А | A23093-ND 9.68 803  |745498-1 x meam зо инно Boardiocke- анн P Digi-Key Price |АМР 
37 |Female| A | A23105-ND 891 743 |745497-1 emae 2 г Е disci Description рано Each Ratio: 
Metal Shell for 26-22 AWG Wire * 1257 (3.18mm) diameter holes Insertion/Extraction Tool for High xn вз [9128541 
9 Мае А | A1042-ND 3.32 2.98 745492-2 Density D-Sub Crimp Contacts i 
9 |Ғетае| А | A1043-ND 3.28 2.94 745491-2 Ж ы 
9 Male B | A23083-ND 2.76 2.30 745492-5 HD 22 Front Metal Shell Crimp Tool for High Density D-Sub w/Die | A9815-ND 174.75 |90800-1 
9 |Female| B |A23097-ND — 3.57 298  |745491-5 Straight Posted e 
ro-Crimper II Hand Tool w/o Die 
15 | Male | A | A1044-ND 452 404  |745494-2 = Shell: steel, tin plated • Housing: 94V-O rated thermoplastic, а : КЕННЕДИ A9996-ND 66.00 |354940-1 
15 |Female| А | A1045-ND 4.52 4.04 745493-2 black * Pin Contacts (Posted) Brass: .ЗОр gold оп mating end, tin- гітр Tool for High Density 
15 | Male В | A23086-ND 447 348 745494-5 lead, with entire contact 50џ min. nickel underplated 
15 !Female| B | A23100-ND 4.59 3.83 745493-5 
25 |Female| А | A1047-ND 7:99: 6.47 745495-2 : 
25 | Male | B | A23091-ND 492 410  |745496-5 Series 109 Connectors for 
-ND* Я . 
ЕЕЕ Crimp, Snap-In Contacts 
ale -l А ў - ый 
37 |Female| А | A1049-ND 792 683 |745497-2 (Par MIL-C-24308 Qualified Cónneetors) 
" Class G steel shell has cadmium 
Metal Shell for 22-20 AWG Wire Елі plating per ASTM-B633. 
9 Male A | A23082-ND 3.69 3.08 745492-3 Pins and Sockets Sold Separately 
9 |Female| А | A23096-ND 4.14 345 745491-3 (12.17) Only use sockets for Series 109 Connectors 
Plastic Shell for 26-22 AWG Wire П No. of Digi-Key Price Each | AMP 
9 Male A | A2000-ND 3.07 2.75 745203-2 12503" 8) Роз. Ѕех Рагї №. 1 25 | Part Мо. 
9 |Ғетае| А | A2001-ND 3.10 2.68 745201-2 ` ü Crimp Type 
15 Male A | A2002-ND 6.09 5.25 745207-2 9 Male A2150-ND 3.83 3.30 | 205162-1 
15 |Еетае | А | A2003-ND 4.06 3.50 745205-2 Digi-Key Prica Each АМР 9 Female A2155-ND 3.83 3.30 | 205161-1 
25 |Female| A | A2005-ND 5.77 4.98 745209-2 Part Мо. 1 25 Part No. 15 Male A2151-ND 4.47 3.85 | 205164-1 
37 | Male | A | A2006-ND 749 620 |745215-2 4-40 Threaded Inserts 15 Female A2156-ND 447 3.85 |205163-1 
A23071-ND 13.71 11.43 749798-1 
* 20) gold on mating end A23073-ND 1752 1460 | 749030-1 25 Male S 481 415 | 205166-1 
A23072-ND 26.73 22.28 747786-6 25 Female A2157-ND 4.81 4.15 | 205165-1 
Digi-Key Price | АМР 37 Male A2153-ND 6.26 5.40 | 205168-1 
Description Part No. Each | Part No. Hi P 37 Female | A2158-ND 6.26 5.40 | 205167-1 
igh Density D-Sub Connectors 
Manual Pistol Grip Tool for Metal A2031-ND 55.50 | 58074-1 g y 50 Male A2154-ND 7.71 6.65 |205170-1 
and All-Plastic Shell Connectors ! HDP-22 Crimp Type Tin Plated Shell 50 Female A2159-ND 771 6.65 | 205169-1 
Head Assembly Топ or A2032-ND 175.56 | 58063-2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Contact Rating: 5.0 am- - - 
D-Sub IDC Connectors peres * Dielectric Strength: 1000 VAC min. * Insulation Resist- Series 109 Sc rew-Machined 


HDE-20 Socket 


Interchangeable Contacts, 
Crimp Snap-In Precision Formed 


Material: Phosphor bronze 

Finish: Duplex plated 30u gold on 
mating end, tin-lead on termination 
end, with entire contact nickel 
underplated 

Wire Size: 22-18 AWG 


Insulation Diameter: Single Wire: Socket 
.075" (1.91mm), Two Wire: .054" 
(1.37mm) 
Digi-Key Cut Strip Pricing AMP 
Desc. | Part No. 100 500 Part No. 
Sod A23002CT-ND 86.64 360.99 745270-2 
909 A23002TR-ND 3898.67/10,000 745270-2 


ance: 5000 megohms min. 
MECHANICAL CHARACTERISTICS: • Contact Insertion Force: 3 Ibs. 
max. * Durability: ЗОр gold — 500 cycles; Gold Flash - 100 cycles 


Digi-Key Price Each 
Sex Part No. 1 25 
Male A2076-ND 2.64 2.36 

Female A2081-ND. 2.85 2.56 
Male A2077-ND 5.30 4.75 

Female A2082-ND 5.92 5.30 
Male A2078-ND 5.92 5.30 

Female A2083-ND 6.67 5.75 
Male A2079-ND 5.69 5.10 

Female A2084-ND 7.98 6.88 
Male A2080-ND 6.60 5.91 

Female A2085-ND 8.15 7.03 


Part No. 
748364-1 
748565-1 
748365-1 
748566-1 
748366-1 
748567-1 
748367-1 
748568-1 
748368-1 
748569-1 


Pins and Sockets 
CRIMP TYPE 28 
Pin Diameter: .040" (1.02mm) Pin Socket 


MATERIAL: * Pin Body - Copper Alloy * Socket Body - 
Beryllium Copper * sh: 50u Gold * Contact Size: 20 DM * Pin 
Diameter: .040" (1.02mm) * Test Current: 7.5 amperes 


Digi-Key Price Each AMP 
Description Part No. 10 100  |Part No. 
50p Gold 
Pin (24-20 AWG) A2160-ND 1.06 65 |205089-1 
Socket (24-20 AWG) A2161-ND 1.58 97 |205090-1 
Digi-Key Price |АМР 
Description Part No. Each [Рай No. 


Insertion/Extraction Tool for 
Series 109 D-Sub Crimp Contacts 


Hand Crimping Tool for 
Screw-Machined Contacts (20DM) 
Positioner (Use with A9977-ND) 


A9979-ND 14.63 |91285-1 


A9977-ND 551.95 |601966-1 


A9797-ND 156.00 |601966-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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тусо 
— AMP 
Electronics 
ANPLIMITE° Die Sets and Ferrules for 
Shielding Hardware Kits 
Stepped Straight 
.020 
(0.51) 
Material and Finish: 
Steel (annealed), tin plated 
Cable Diameter Dimension - Length | Digi-Key Price Each АМР 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Part No. 
Stepped Ferrules 
.165 - .246 (4.19 - 6.25) 440 (11.18) A23558-ND 34 29 747579-8 
.230 - .265 (5.84 - 6.73) .625 (15.88) A23557-ND 1.38 1.15 1-747580-0 
.246 - .324 (6.25 - 8.23) 440 (11.18) A23553-ND 25 21 1-747579-0 
.324 - .375 (8.23 - 9.53) 440 (11.18) A23554-ND 27 23 1-747579-1 
-375 - .432 (9.53 - 10.97) .625 (15.88) A23559-ND -51 43 747580-4 
Straight Ferrules 
-375 - 435 (8.53 - 11.05) 440 (11.18) A23555-ND 57 48 1-747579-2 
.480 - .562 (12.19 - 14.28) .625 (15.88) A23561-ND .87 73 747580-6 
Cable Diameter Dimension - Length | Digi-Key Price AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets 
.217 - .246 (5.51 - 6.25) 440 (11.18) A23579-ND 455.85 543424-8 
.246 - 284 (6.25 - 7.21) 440 (11.18) A23580-ND 455.85 543424-1 
Crimp Tooling Straight Ferrule Die Sets 
Hand Crimping Tool (for above die ѕеїѕ)......................... A23576-ND 672.00 543344-1 


Shielding Hardware Kits 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits: 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield 
(ferrules must be purchased separately). Material and Flnish: * Con- 
nector Shell: Steel, tin plated * Connector Insert: 94V-0 rated thermo- 
plastic, black * Shield: Steel, tin plated * Contacts: Phosphor bronze * Con- 
tact Finish-Duplex Plated: A: 30u gold on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated. B: Gold flash on 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 


underplated. 


Max. Cable 

No. of | Diameter Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | АМР 

Pos. |Inch (mm)t | Sex | Finish | AWG A B Part No. 1 25 | Part №. 
9 .350 (8.89) | Male 26-22 | 1.520 (38.61) .678(17.22) | A23518-ND 5.34 4.45 |747515-2 
9 -350 (8.89) | Female 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A23522-ND 5.70 4.75 | 747516-2 
25 |.350(889) | Male 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23520-ND 8.37 6.98 | 747547-2 
25 |.350(8.89) | Female 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23523-ND 9.06 7.55 | 747548-2 
25 |.350 (8.89) | Male 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23521-ND 9.09 7.58 | 747547-5 
37  |.450 (11.43) | Female B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) | A23525-ND 13.53 11.28 | 747564-5 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits: 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield, 
enclosure, two jackscrews (ferrules must be purchased 
separately). Material and Finish: е Connector Shell: Steel, tin 
plated * Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc alloy 
* Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish - Duplex Plated: A: 
30p gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated. 


HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits: 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield, enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must 
be purchased separately). Material and Flnish: е Connector 
Shell: Steel, tin plated * Connector Insert: 94У-0 rated 
thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated * Enclosure: PVC, 
black * Jackscrews: Zinc alloy. 


No. of | Max. Cable Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

Pos. Inch (mm) t Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
9 -350 (8.89) Male | 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23488-ND 6.45 5.38 | 747952-1 
9 .350 (8.89) Female | 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23487-ND 7.08 5.90 | 747951-1 
15 .350 (8.89) Male | 1.685 (42.80) .630 (16.00) | A23490-ND 6.45 5.88 | 747954-1 
15 .350 (8.89) Female | 1.685 (42.80) .630 (16.00) | A23489-ND 6.96 5.80 | 747953-1 
25 .350 (8.89) Male | 2.210 (56.13) .630 (16.00) | A23492-ND 8.49 7.08 | 747956-1 
25 .350 (8.89) Female | 2.210 (56.13) .630 (16.00) | A23491-ND 8.67 7.28 | 747955-1 
37 «450 (11.43) Male | 2.865 (72.77) .730 (18.54) | A23494-ND 10.14 8.45 | 747958-1 
37 «450 (11.43) Female | 2.865 (72.77) .730 (18.54) | A23493-ND 10.20 8.50 | 747957-1 
50 -450 (11.43) Male | 2.775 (70.49) .730 (18.54) | A23496-ND 11.61 9.68 | 747960-1 
50 -450 (11.43) Female | 2.775 (70.49) .730 (18.54) | A23495-ND 16.17 1348 | 747959-1 


HDP-20 Basic Shielding Hardware Kits: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield (contacts and ferrules must be purchased separately). 
Material and Finish: е Connector Shell: Steel, tin plated • Con- 
nector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: Steel, tin 
plated. 


Max. Cable 

No.of| Diameter Mounting Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 

Роз. |Inch (mm) ў | Sex | Method A B Part No. 1 25 Part No. 
9 .350 (8.89) | Male | Standard | .700(17.78) 1.535 (38.99) | A23475-ND 1.82 1.52 | 747522-1 
8 .350 (8.89) | Female | Standard | .700 (17.78) 1.535 (38.99) | A23476-ND 1.62 1.35 | 747523-1 
9 .350 (8.89) | Male | Clinch Nut} .700 (17.78) 1.535 (38.99) | A23485-ND 7.20 6.00 | 748526-1 
15 | .350 (8.89) | Male | Standard | 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) | A23477-ND 1.94 1.62 | 747538-1 
15 | .350 (8.89) | Female | Standard | 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) | A23478-ND 2.03 1.70 | 747539-1 
25 | .350 (8.89) | Male | Standard | 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23479-ND 2.02 1.69 | 747554-1 
25 | .350 (8.89) | Female | Standard | 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23480-ND 2.02 1.69 | 747555-1 
25 | .350 (8.89) | Female | Clinch Nut) 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23486-ND 7.50 6.25 | 749763-1 
37 |.450(11.43)| Male | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) | A23481-ND 324 2.71 | 747570-1 
37 |.450 (11.43) | Female | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) | A23482-ND 4.83 4.03 | 747571-1 


HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - 
Crimp Snap-In Contact Connectors: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield, 
enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must be pur- 
chased separately). Material and Flnish: * Connector Shell: Steel, tin 
plated * Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc alloy. 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 22 
DF socket contacts. 


Max. Cable 

No. of | Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | АМР 
Pos. |Inch (mm) t| Sex A B Part No. 1 25 |PartNo. 
15 |.350 (8.89) | Male | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23506-ND 10.50 8.75 | 748473-1 
15 | .350 (8.89) | Female | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23510-ND 11.31 9.43 | 748639-1 
26 |.350 (8.89) | Male | 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) | A23507-ND 11.34 9.45 | 748474-1 
26 |.350 (8.89) | Female | 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) | A23511-ND 12.27 10.23 | 748640-1 
62 |.450 (11.43) | Male | 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) .730 (18.54) | A23508-ND 14.79 12.33 | 748476-1 
62 |.450 (11.43) | Female | 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) .730 (72.64) | A23512-ND 18.27 15.23 | 748642-1 
78 |.450 (11.43) | Male | 2.010 (51.05) 2.770 (70.36) .730 (18.54) | A23509-ND 16.08 13.40 | 748477-1 


HDP-22 Basic Shielding Hardware Kits - 
Crimp Snap-In Contact Connectors: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield 
(contacts and ferrules must be purchased separately). Material 
and Finish: е Connector Shell: Steel, tin plated * Connector Insert: 
94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated. 

Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 


No. of | Max. Cable Dia. Contact Dimension А | Digi-Key Price Each | АМР 22 DF socket contacts. 

Pos. Inch (mm) t Sex Finish | AWG Inch (mm) Part No. 1 25 | Part №. 

9 | 350 (8.89) Male A | 26-22 | 1.355 (34.42) | A23526-ND 9.63 8.03 |747944-2 No. of | Max. Cable Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | АМР 

9 | .350(8.89) Male B | 26-22 | 1.355 (34.42) | A23527-ND 1095 — 9.13 | 747944-5 zum | ШЕШЕЙ; | Spy В B ШОШ íl B5 R 
9 | 350(8.89) | Female | А | 30-26 | 1.355 (3442) | A23533-ND 987 8.23 | 747943-1 15 .350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) .700(17.78) | A23498-ND 1.95 1.63 | 748468-1 
9 | 350(8.89) | Female | А | 26-22 | 1.355 (34.42) | A23534-ND 987 823 | 747943-2 15 .350 (8.89) | Female | 1.535 (38.99) .700(17.78) | A23503-ND 272 227 | 748634-1 
15 | .350 (8.89) Female A 30-26 | 1.685 (42.80) | A23535-ND 11.01 9.18 | 747945-1 26 .350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) | A23499-ND 7.65 6.38 | 748469-1 
25 | 350 (8.89) Male А | 30-26 | 2210(56.13) | A23530-ND 6.03 5.03 | 747948-1 26 350 (8.89) | Female | 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) | A23504-ND 8.64 7.20 | 748635-1 
25 | 350(8.89) Male А | 26-22 | 2.210 (56.13) | A23531-ND 12.51 10.43 747948-2 4 .350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) 1.576 (40.03) | A23500-ND 870 7.25 | 748470-1 
25 | 350 (8.89) Male В |2622 | 2.210 (56.13) | A23532-ND 10.59 8.83 | 747948-5 

25 | 350880) | Female | А 26:22 | 2210(5643) | A23536-ND 1308 1090 | 747947-2 62 | 450(1143) | Male | 1.892 (48.06) 2.215 (56.26) | A23501-ND 1047 873 | 748471-1 
25 | 350 (8.89) | Female | В | 26-22 | 2.210 (56.13) | A23537-ND 1449 12.08 | 747947-5 78 | 450(1143) | Male | 1.876 (47.65)  2.120(53.85) | A23502-ND 1092 910 | 748472-1 


T Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 


1 Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated 


nickel over copper. Plastic Shield: Thermoplastic, bla 


Fig. 5 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Clamp, 2-Retention Screws, 2-Retention Clips, 1- 
Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self Tapping 
Screws, 1-Connector and Contacts. Material and 
Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/Self- 
Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention 
Clips/Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate 
Plug: Polypropylene. 


Plastic Shield w/ Connector: Each kit contains: 1- 
Hinged Plastic Clamp, 2-Self Tapping Screws, 1- 
Strain Relief Clip, 1-Cable exit gate plug (used to 
close unused exit). Material and Finish: Cover: 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 
steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon 
steel, zinc plated. 


Fig. 8 


Straight/45° Exit Cable Clamps can be 
used on either a plug or receptacle 
and will not interfere with commonly 
used hardware, such as Male Screw 
Retainers, Female Screw-locks or 
Spring Latches and Latching Blocks. 
Their hinged construction allows easy 
assembly to a harness. Also, the 
straight or 45° angle of the cable exit 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Flat Head Screws: 


ck. Steel, black, zinc plated. 


CABLE GATE 


700; 
(17.78) 


Cable Clamp Housing: Polyester, black. 4-40 
Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, 
clear zinc plated. Jack Screws: Steel, black 
zinc plated 


Fig. 9 
Straight Exit Z 
D < 


90° Exit 


ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RFI/EMI die cast 
shields. Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 


Plug or receptacle 
(Shown for reference only) 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Screws: Steel, zinc plated. Flat 4-40 Housing Screws: 
Steel, zinc plated. 


(Straight Cable Exit Shown) 


Straight/90° Exit Cable Clamps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 
commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black. 


Fig. 10 

1.290 
(32.77) HDE Plug or receptacle 
(supplied by customer) 

ER Cover halves 

latch here and 


Low Profile Cable Clamps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 


SA 


is achieved by merely positioning the Cable Support Gate for the desired angle 
prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. 

Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 
Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only). 


snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 
and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 
Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 
wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black. 

Note: To be used with HDE connectors only. 


436 .565 
О 


Material: Thermoplastic, black. 


168 (тоз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. A B с Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. Fig.| Pos. A B с Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) (8.89) Metal Plated | A23652-ND 4.56 3.80 745833-7 
g| 125 1910 зю .320 Die Cast |A2061-NDt — 621 558 |748676-1 430 Die Cast | 42022-10 692 622 | 745173-3 
(80.86) (4851) (13.97) | (8.13) | Metal Plated | A2066-ND} 4% 382 | 748677-1 1|% зіў т rs (10.92) | Metal Plated ц 48 56 | 7458335 
| 155 190 820 .320 Die Cast | A2062-NDT 634 570 | 748676-2 d Die Cast | A23640-ND 846 705 | 7451732 
(39.24) (48.51) (15.75) | (813) | Metal Plated | A2067-NDT 615 530  |7486772 (219) 
.530 (13.46) | Metal Plated | A23649-ND 6.21 5.8 | 745833-1 
1 | 95 2090 1920 вво 470 | Metal Plated | A2068-NDt 428 384  |7486773 
(53.09) (48.77) (17.27) (11.94) Die Cast |А2063-№0+ 6.60 5.93 748676-3 Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) cont. 
ат] 2738 1920 800 470 Die Cast | A2064-NDT 933 836 | 748676-4 1350 Diecast | ШРОТ бй сёй. Зе 
(69.55) (48.77) (20.32) | (11.94) | Metal Plated | A2069-NDT 9.80 845 |748677-4 (8.89) 
' 425 
go | 294 1920 900 470 Die Cast |A2065-NDt 10.53 9.08 |748676-5 Die Cast | A2029-ND 933 836 | 745174-4 
(67.16) (48.77) (22.86) | (11.94) | Metal Plated | A2070-NDt 16.21 13.98 | 748677-5 (10.80) 
500 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 2.738 1.920 800 Die Cast | A2030-ND 547 490 | 745174-3 
- 37 |(6955) (4877) (2032)| (12.70) 
200 Die Cast | A2008-ND 735 658 7451712 .530(13.46)| Die Cast |A23639-ND 1107 923 | 2-745174 
(5.08) | Metal Plated | A23656-ND 438 365 | 745854-5 575 Die Cast | A23642-ND 855 713 | 745174-2 
| 125 190 — 550 .250 Die Cast | A2009-ND 653 585 |745171-І i (14.61) | Metal Plated | A23664-ND 915 763 | 747100-3 
(30.86) (48.51) (13.97) (6.35) | Metal Plated | A23655-ND 3.95 3.30 745854-3 650 Die Cast | A23641-ND 8.61 718 745174-1 
370 Die Cast | A23637-ND 771 643 | 745171-5 (16.51) | Metal Plated | A23663-ND 627 523 | 747100-1 
(9.40) | Metal Plated | A23654-ND 435 363 |745854-І 450(11.43)| Die Cast | A23647-ND 894 745 | 745175-5 
225 Die Cast | A2012-ND 757 676 |745172-3 go | 2944 1920 900 | 525 (13.34)| DieCast |A23646-ND 879 733 | 7451754 
(5.72) | Metal Plated | A23662-ND 6.6 505 | 747099-7 (67.16) (48.77) (22.86) | .600 (15.24)| Die Cast | A23645-ND 894 745 | 7451753 
.300 Die Cast | A2013-ND 8.35 7.51 745172-2 .675 (17.15) | Die Cast | A23644-ND 8.85 7.38 745175-2 
1545 1910 820 (7.62) Metal Plated | A23661-ND 6.00 505 | 747099-5 1750 (19.05)| Die Cast | A23643-ND 870 725 | 7451751 
15 (39.24) (48.51) (15.75) 375 Die Cast | A2014-ND 7.22 6.44 745172-1 Straight Shield with Grommets (Hardware Included) 
1 (9.53) | Metal Plated | A23660-ND 429 358  |747099-3 fois ЧИШ 50 
p Diecast ETERNI zu a Е 9 барваў ds SIE Дай 1320 (8.13) | Plastic, Black] A2071-NDt 335 301 | 748678-1 
(10.92) | Metal Plated | A23659-ND 6.06 505 | 747099-1 
15 | 1545 1910 — 620 | 3204343) Plastic, Black! A2072-NDt 458 395 | 7486782 
аран 375 (9.53) | Die Cast |A23673-ND 816 6.80  |7459192 (0990. 85020519) 
Ы Ë те Casi E Қ d |. 
(39.24) (45.85) (15.75) 059) 1 2.090 1.920 .680 Т 
25 470 (11.94) | Plastic, Black| A2073-NDt 358 321 | 748678-3 
280 Die Cast | A2020-ND 878 786 |745173-5 (53.09) (4877) (1727) 
25 En um ёю) (7.11) | Metal Plated | A23653-ND 3.95 330 |745833-9 зт | 2738 190 800 | 479 (44.94) Plastic, Black| А2074-М04 seo сая |тақта 
š ` ` 350 Die Cast |A2021-ND 692 622 |1745173-4 (69.55) (48.77) (20.32) 
Т Sold as a КИ; complete with Ferrule and Grommets. (Continued) 


tuco AMP Hoods (Cont.) 


Electronics 
No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter Descrip. | Digi-Key Price Each | АМР of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each |АМР 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 |Part No. Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Straight / 90% Shield (Hardware Included) Unshielded Dataphone 
9 | .755(1918) .635 (16.13) 1160 (4.06) Plastic | A9001-ND 2.90 2.60 | 207467-1 в | 15 | 1.575 (4001) 1.312 (33.32) | 400 (10.16) | Straight |A23603-ND 990 825 |7451222 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13 .320 (8.13) Plastic | A9002-ND 3.56 320 | 207470-1 А 
2 | 25 | 1.620 (41.15) 770 (19.56) | .390(991) Plastic | A9003-ND 245 3.28 | 207345-1 25 |24115 (53.72) 1.421 (36.09) | .500(127) | Straight [(А2380290] 882 735 7451212 
37 | 2.268 (5761) 770 (19,56) 940 (16.26) Straight | practic | 190440 249 1.99 | 207473-1 7 [gg | 1906 (48.4) 1.672 (4247) | 550(13.97) | Straight |), іі) 585 — 488 745306-1 
405 (10.29) 90 2.066 (52.48) 1.396 (35.46) | .550 (13.97) 90% 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) .490 (12.45) Plastic | A2060-ND 3.36 2.90 | 207476-1 


Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) 


- No. Dimensions Max. Cable 
9| .755 (19.18) .635 (16.13) .160 (4.06) Plastic | A23621-ND 3.09 258 | 207908-1 of enm) ШЕШ Descrintion |DIGEKeY Price Each AMP 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13 320 (8.13) Plastic | A23622-ND 3.88 324 | 207908-4 Fig. Pos.) А B c  |Inch(mm) | (Туре) | Part No. 1 25 Part No. 


2 | 25 | 1.620 (41.15) 770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A23623-ND 3.51 2.93 | 207908-7 
.640 (16.26) Straight 


Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 


37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) Plastic | A23617-ND 4.11 3.43 | 1-207908-0 


405 (10.29) 90% 1.625 .750 .620 .256 
(029) 9 Plastic | A23627-ND 247 206 | 205729-1 
(41.28) (1905) (15.75) | (6.50) 
No. | Dimension Max. Cable 1.250 1.073 580 320 
of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each AMP 15 Plastic | A23632-ND 3.87 3.23 206393-1 
Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 Part No. (81.75) (2725) (1473)| (843) 
90^ Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) 15 1.625 1.073 .620 .320 Plastic | A23628-ND 3.00 250 205730-1 
225 (5.72) DieCast | A2015-ND 1357 1214 745652-4 8 (41.28) (27.25) (1575) (8.13) | | 
15 | 2310 (58.67) | -300 (7.62) Die Cast | A2016-ND 847 7.59 745652-3 1625 161 620 A20 | 
.375 (9.53) Die Cast | A2017-ND 8.49 7.60 745652-2 25 (41.28) (41.02) (1575) | (1067) Plastic | A23626-ND 226 1.89 205718-1 
430 (10.92) Die Cast | A2036-ND 8.27 7.40 745652-1 ` à : ` 
3 280 (7.11) Die Cast | A2023-ND 10.07 9.01 745653-5 зт | 1625 2268 20 490 Plastic | A23629.ND 369 308 | 205731-1 
355 (9.02) Die Cast | A2024-ND 10.11 9.05 745653-4 (41.28) (5748) (15.75) | (12.45) 
25 | 2.850 (72.39) | .430 (10.92) Die Cast | A2025-ND 1706 1528 745653-3 esas” dee Em @ 
«480 (12.19) Die Cast | A23672-ND 18.03 15.03 745653-2 50 " ай ББ 07 18 Ёй » 54 Plastic | A23630-ND 3.48 290 | 205732-1 
.530 (13.46) Die Cast | A23671-ND 1590 1325 745653-1 Ure М) (азу 0529) 
Straight / 45^ Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
НІ: T. аал саше g ЧК en ino Plastic | A23633-ND 2.60 247 | 206478-1 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each АМР astic М : a š 
Fig. Роѕ. А B C [Іпеп(тт) | (Type) | Part No. 1 25 Part No. (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) в эе] 120 185 80) 420 Plastic | A23625-ND 1104 920 | 1-206478-2 
(31.75) (41.02) (14.73) | (10.67) 
15 | 1550 406 1.750) 350 расне, Gray | A2055-ND 351 303 |206471-1 
(39.37) (20.98) (44.45)| (8.89) 1.625 1615 (620 420 А 
ZW. ЕЕ. AED 335 25 Plastic | A23635-ND 267 223 | 206478-3 
й à ; ў Plastic, Gray | A2056-ND 351 303 206472-1 (4128) (41.02) (15.75) | (10.67) 
25 | (83.09) (20.98) (4445)| (851) 
am Dua uid (i Plastic, Gray | A2057-ND —— 348 — 300 |745134-1 "m TEES NETS 
E PETS ТР 7750 675 of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each АМР 
712 й у н Plastic, Gray | A2058-ND 371 320 745081-1 Fig. | Pos. A B Inch T Part No. 1 25 | Part №. 
(69.55) (20.98) (4445)| (1745) y ES unu | (eet) нано idus: 
50 аба 2. на а Plastic, Gray | A2059-ND 3.80 328 745082-1 Unshielded Low Profile for Jacketed Cable 
(6716) (2383) : цен) g | -732 (18.59) 1.582 (40.18) | .330 (8.38) Straight | A23592-ND¢ 720 6.00 | 745547-1 
ЕЛЕНЕ МЕТ ДЕ š - - 330 (8.38) 90% A23594-ND¢ 315 2.63 | 745550-1 
of Inch (mm Diameter Description Digi-Ke Price Each AMP 
Fig. Pos. ^ ) Inch (mm) (Type) СЕЛ me 1 25 Part No. 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | .425 (10.80) | Straight | A23595-NDt 9.54 7.95 | 745553-1 
Plastic Shield (Hardware Included) 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | .550 (13.97) | Straight | A23596-NDt 3.00 2.50 | 745560-1 
9 | .782(19.86) | 250 (635) w/Screws | A2051-ND 1.86 1.60 749914-2 $ To be used with HDE connectors only. 
w/outScrews | A23608-ND 249 208 750100-1 
5 | 15 | 1.105 (28.07) | .380 (9.65) w/Screws | A2052-ND 1.77 1.53 749915-2 No. Dimension 
of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
25 | 1.650 (41.91) | 460 (11.68) w/Screws | A2053-ND 1.86 1.60 749626-2 Fig Em А CERTE 1 o ERN 
Plastic Shield with Connector (Hardware Included) Unshielded Plastic Slide-On Back Covers 
5 |25 | 1.650 (41.91) | .460 (11.68) | Plug/HDE-20 |A23614-ND 6.15 5.13 749809-3 10 25 1.482 (37.64) A23600-ND 4.53 3.78 745530-3 


AMPLIMITE? Ferrules For Metal Shell Hoods SPLIT RING FERRULE CRIMP FERRULE 


Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield 
e Material: Aluminum 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield 
e Material and Finish: 
Outer Ferrule: Copper, plated 100p min. tin 


Outer Ferrule 


Foil or braid- to be folded 
back over ferrule and 
ground wire 


Ground wire 


Inner Ferrule: .023" (0.58mm) thick brass, plated 50p tin over copper Split Ping Ferrule 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Split-Ring Ferrules Outer Crimp Ferrules 
9/15 .225 - 240 (5.72 - 6.10) A2011-ND 23 21 745508-3 " s 
91550 | 370- 375 (9.40 - 9.53) A2019-ND 23 21 745508-6 9/50 240 (6.10) A23573-ND 85 n 745130-8 
Inner Crimp Ferrules 9/15/37 .280 (7.11) A23569-ND 1.04 87 1-745130-6 
950 ЭЛЕТ анн 126 Б T745129-8 9/50 365 - 370 (9.27 - 9.40) A23566-ND 198 162 1-745130-0 
9 .280 (7.11) A23572-ND 145 1.21 3-745129-4 15/37 .350 (8.90) A23574-ND .58 48 745130-9 
9/50 .365 - 370 (9.27 - 9.40) A23563-ND 148 124 1-745129-7 15/37/50 430 (10.92) AD3567-ND 75 £3 14-745130-1 
15/37 .350 (8.90) A23570-ND 63 53 2-745129-0 
15/37 430 (10.92) A23565-ND 131 110 1-745129-9 37 240 (6.10) A23562-ND 51 43 747580-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 169 
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Connector Used Dim.-A Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | w/ АМР Series Finish Thread Inch (mm) | Part No. 1 25 Part No. 
Female Screw Locks - Steel, Zinc Plated 
1 HD Plastic | Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A9005-ND 1.65 148 | 207952-1 
HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A23427-ND 1.85 1.55 | 745563-1 
HDE Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A23428-ND 1.65 138 | 745563-3 
HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) | A9006-ND 1.77 1.59 | 205817-1 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) | A23422-ND 1.57 131 | 205817-3 
2 HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 1312 (7.92) | A24835-ND 83 69 | 205817-8 
HD/HDF Yellow Chromate 4-40 .560 (14.22) | A9007-ND 1.78 1.60 | 207719-1 
HD/HDF Clear Chromate 4-40 -560 (14.22) | A23423-ND 1.57 131 | 207719-3 
HD/HDF Clear Chromate 2-56 Male (4-40 Female) -560 (14.22) | A23429-ND 2.73 228 | 747223-3 
Individual Screwlocks - Steel, Zinc Plated (washers and nuts not included) 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A23426-ND 1.44 1.20 | 207952-3 
HDP/HDF Clear Chromate | M2.6 (Metric), Female (4-40 Male) | .312 (7.92) | A23432-ND 1.00 .83 | 749765-3 
2 HDP/HDF | Yellow Chromate 4-40 .312 (7.92) | A23430-ND .95 179 | 748270-2 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 .312 (7.92) | A23431-NDt 514.60/500 | 748558-4 
Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
3 HDE Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A1236-ND 95 87 | 745647-1 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A9008-ND .62 56 | 205980-1 
3 HDE/ Yellow Chromate 4-40 .200 (5.08) | A23420-ND ч 93 | 745136-1 
ШЕ Clear Chromate 4-40 .220 (5.59) | A23418-ND 70 59 | 205980-4 
Male Jack Screw - Steel, Zinc Plated 
4 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 — A23593-NDt 2.67 2.23 | 747784-3 
Locking Post Assembly - Steel, Zinc Plated (2 complete assemblies) 
HD/HDE Yellow Chromate 4-40 410 (10.41) | A23439-ND 247 2.06 | 206514-1 
Š HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 -560 (14.22) | A23440-ND 2.63 2.20 | 206514-6 
T Bulk packed and with captivated star washer. No additional hardware included. 
No. Of Dim.-A Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Positions Description Thread Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc 
9-37 Rear-Panel Latching — -160 (4.06) A23453-ND 419 3.50 747080-2 
6 9-37 Rear-Panel Latching — .190 (4.83) A23451-ND 1.00 .84 745245-2 
9-37 Front-Panel Latching — .250 (6.35) A23452-ND .80 .67 745286-2 
Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 -190 (4.83) A23449-ND 2.54 212 745403-8 
7 9-37 Rear-Panel Latching 4-40 .220 (5.59) A23450-ND 6.73 5.61 747717-2 
9-37 Front-Panel Latching M3 .250 (6.35) A23447-ND 1.23 1.03 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) A23448-ND 1.23 1.03 208101-8 
No. Of Digi-Key Price Each АМР 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
Spring Latches - Stainless Steel 
8 — With Mounting Ears A23445-ND 3.63 3.03 745255-2 
9 9-37 Spring Latch A23446-ND 1.64 1.38 745779-2 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
10 - Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) A23441-ND 2.22 1.85 206942-1 
No. Of Thread Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Positions | Style # Size A B Part No. 1 25 Part No. 
Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
9 1 4-40 1.397 (35.48) 490 (12.45) A23433-ND 3.09 2.58 745404-1 
15 2 2-56 1.725 (43.82) 470 (11.94) A23436-ND 4.53 3.78 745583-1 
11 25 2 2-56 2.265 (57.53) 470 (11.94) A23437-ND 7.47 6.23 745584-1 
25 3 4-40 2.265 (57.53) 470 (11.94) A23438-ND 441 343 745584-3 
50 3 4-40 2.819 (71.60) 5175 (14.61) A23435-ND 7.53 6.28 745578-3 
No. 0f Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each АМР 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 Part No. 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated 
9 -984 (24.99) 1.220 (30.99) A23457-ND 1.23 1.03 747024-3 
15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A23458-ND 1.26 1.05 747025-3 
12 25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A23455-ND 1.38 115 745716-3 
37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A23456-ND 1.53 1.28 745777-3 
13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND* 1.89 1.58 749087-2 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-ND 2.59 2.16 750644-1 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-ND 2.57 2.15 786585-2 
15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-ND 3.93 3.28 750831-1 
- Grommet Set (4 рег set), 9-15 positions A23668-ND 75 63 747746-1 
— Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-ND .84 .70 747973-1 


* Recommended for right-angle board mount connectors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins Type Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
H . h D Я D S b C Solder Cup with .250" Clinch Nuts, Board Side 
i ensit -Su onnectors 15 Male 5815M-ND 3.28 2.83 1.93 164 142 | 180-015-102-021 
g y 15 | Female 5815F-ND 3.63 313 213 182 157 | 180-015-202-021 
180 бегіев: 26 Male 5826M-ND 1151 9.93 6.75 576 4.97 | 180-026-102-021 
* Compatible with new generation systems from several computer manufacturers * Shells have bright tin 26 Female 5826F-ND 9.11 7.85 534 4.56 3.93 180-026-202-021 
finish for EMI/RFI shielding * Male connector shells have grounding indents * Reliable crimp snap-in 44 Male 5844M-ND 1021 8.80 5.99 541 440 180-044-102-021 
contacts feature insulation grip for increased holding power * Contacts compatible with industry standard 44 Female 5844F-ND 11.69 10.08 6.86 5.85 5.04 180-044-202-021 
crimp tools. 62 Male 5862M-ND 1253 10.80 735 627 540 | 180-062-102-021 
Materials: Shell: Steel, with bright tin over nickel. Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0. Male 62 Female 5862F-ND 17.63 1520 10.34 8.82 7.60 180-062-202-021 
Pin: Brass. Female Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: gold over nickel (gold flash on entire contact 78 Male 5878M-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 180-078-102-021 
for solder cup and dip solder) 78 | Female 5878F-ND 1842 1588 1080 921 794 | 180-078-202-021 
n i Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
older Di 
Crimp “Cup Solar 15 | Мае |  6815M-ND 328 283 193 164 142 | 180015-102-081 
га 15 | Female 6815F-ND 3.63 3.13 2.13 1.82 157 | 180-015-202-031 
rS 26 Male 6826M-ND 11.51 9.93 6.75 576 497 | 180-026-102-031 
= | 157 26 | Female 6826F-ND 9.1 7.85 534 4.56 _ 3.93 | 180-026-202-031 
[Мах m 44 Male 6844M-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 440 | 180-044-102-031 
Бі u Em 44 | Female 6844F-ND 1169 1008 6.86 5.85 5.04 | 180-044-202-031 
m 62 Male 6862M-ND 1253 10.80 7.35 627 540 | 180-062-102-031 
— 62 | Female 6862F-ND 17.63 1520 1034 8.82 7.60 | 180-062-202-031 
Shell Dimensions (Inch) 78 Male 6878M-ND 17.63 1520 1034 8.82 7.60 | 180-078-102-031 
Stamped Contacts Size A B С D 78 | Female 6878F-ND 1842 1588 1080 921 7.94 | 180-078-202-031 
гог High penalty 15 |089 | 1213 984 496 422 Dip Solder High Density 
Pin Da es us 26 [08-15 | 1543 1312 496 422 15 | Male 180-15M-ND 238 205 140 149 103 | 180-015-112-001 
(76mm) Р 44 [08-25] 2087 1852 496 42 15 | Female 180-15F-ND 2.00 1.73 148 1.01 .87 | 180-015-212-001 
j 8 ЕЧ 0837 ЕЙ m 458 422 26 | Male 180-26М-40 — 368 318 216 185 159 | 180-026-112-001 
Wire Size: 22-26 AWG. Ц Е | | - 58 26 | Female 180-26F-ND 418 3.60 245 209 180 | 180-026-212-001 
Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type. 44 Male 180-44M-ND 6.55 5.65 3.85 328 2.83 | 180-044-112-001 
— - 44 | Female 180-44F-ND 6.53 5.63 383 327 282 | 180-044-212-001 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 62 Male 180-62M-ND 8.90 7.68 522 446 384 | 180-062-112-001 
Pins | Type Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 62 | Female 180-62F-ND 9.02 778 529 451 3.89 | 180-062-212-001 
Crimp 78 Male 180-78M-ND 1305 1125 7.65 653 563 | 180-078-112-001 
15 Male 815M-ND 1.91 1.65 1.43 .96 183 | 180-015-172-000 78 | Female 180-78F-ND 1276 1100 748 638 5.50 | 180-078-212-001 
15 | Female 815F-ND 1.91 1.65 113 .96 .83 | 180-015-272-000 Dip Solder High Density with .065" Clinch Nuts, Board Side 
26 | Male АННА 50 509 346 295 255 | 180-026-172-000 15 | Male 7815M-ND 348 зо 204 174 150 | 180-015-112-011 
26 | Female 826F-ND 6.39 551 375 320 276 | 180-026-272-000 іё | Email TARE 307 255 ІН 154 133 | 180015212011 
44 | Male 844M-ND 687 593 403 344 247 | 180-044-172-000 emae : 2 : : - 
44 | Female 844F-ND 6.99 6.03 410 350 302 | 180-044-272-000 26 | Male 7826M-ND 4.90 4.23 288 246 2412 | 180-026-112-011 
$ Мае И 375 755 54 — 438 — 378 | 180082-172-000 26 | Female 7826F-ND 5.45 470 320 273 235 | 180-026-212-011 
62 | Female 862F-ND 8.35 720 490 418 360 | 180-062-272-000 ^4 | Male 7844M-ND 8.06 6.95 473 404 зав | 180-044-112-011 
78 Male 878M-ND i885 1349 9148 783 875 | 180-078-172-000 44 | Female 7844F-ND 8.03 6.93 471 4.02 347 | 180-044-212-011 
78 | Female 878F-ND 10.72 9.25 629 5.37 4.63 | 180-078-272-000 62 Male 7862M-ND 10.64 918 6.24 533 4.59 | 180-062-112-011 
Crimp with .065” Clinch Nuts, Board Side 62 | Female 7862F-ND 10.79 9.30 6.33 540 _ 4.65 | 180-062-212-011 
15 Mal 7875M-ND 3.02 2.60 177 151 130 T 180-015172-010 78 Male 7878M-ND 1523 13.13 8.93 762 657 | 180-078-112-011 
Қа 1815F-ND 302 260 177 151 — 130 | 180-015-272-010 78 | Female 7878F-ND 1488 1283 8.73 7.44 642 | 180-078-212-011 
26 Male 1826M-ND 748 6.45 439 375 323 | 180-026-172-010 Бір Solder High Density with .250” Сііпсһ Nuts, Board Side 
26 | Female 1826F-ND 774 6.68 454 388 334 | 180-026-272-010 15 Male 8815M-ND 348 3.00 2.04 174 150 | 180-015-112-021 
44 Male 1844M-ND 827 713 485 414 357 | 180-044-172-010 15 | Female 8815F-ND 307 2.65 181 154 133 | 180-015-212-021 
44 | Female 1844F-ND 827 713 485 _ 414 357 | 180-044-272-010 26 Male 8826M-ND 4.90 4.23 2.88 246 2.12 | 180-026-112-021 
62 Male 1862М-М0 10.21 8.80 5.99 5.11 440 | 180-062-172-010 26 | Female 8826F-ND 545 4.70 3.20 2.73 235 | 180-026-212-021 
62 Female 1862F-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 4.40 180-062-272-010 44 Male 8844M-ND 8.06 6.95 473 4.04 3.48 180-044-112-021 
78 Male 1878M-ND 1839 1585 1078 920 7.93 | 180-078-172-010 44 | Female 8844F-ND 8.03 6.93 471 402 — 347 | 180-044-212-021 
78 Female 1878F-ND 14.09 12.15 827 7.05 6.08 | 180-078-272-010 62 Male 8862M-ND 10.64 918 624 533 459 | 180-062-112-021 
Crimp with .250” Clinch Nuts, Board Side 62 | Female 8862F-ND 10.79 9.30 6.33 540 _ 4.65 | 180-062-212-021 
15 Male 2815M-ND 3.02 2.60 147 151 130 | 180-015-172-020 78 Male 8878M-ND 15.23 13.13 8.93 7.62 657 | 180-078-112-021 
15 | Female 2815F-ND 3.02 2.60 1.77 1.51 1.30 | 180-015-272-020 78 | Female 8878F-ND 14.88 12.83 873 744 642 | 180-078-212-021 
2 ман ОМ un ER He Е En 180025 172.020 Dip Solder High Density with .250" Clinch Nuts, Mating Side 
emake Е : : Ñ : 15 Male 9815M-ND 348 3.00 2.04 174 150 | 180-015-112-031 
44 Male 2844M-ND 8.27 713 485 4414 357 | 180-044-172-020 1 pred 
15 | Female 9815F-ND 3.07 2.65 1.81 154 133 | 180-015-212-031 
44 | Female 2844F-ND 827 713 485 414 357 | 180-044-272-020 T Wale СӘТІ PET 423 288 248 ООЛО [51б 026-172-001 
62 Male 2862M-ND 10.21 8.80 5.99 541 440 | 180-062-172-020 26 | Female 9826F-ND 545 470 320 273 235 | 180-026-212-031 
62 | Female 2862F-ND 10.21 8.80 599 511 440 | 180-062-272-020 : : š š = 
m Male 9844M-ND 8.06 6.95 473 404 348 | 180-044-112-031 
78 Male 2878M-ND 18.39 1585 1078 920 793 | 180-078-172-020 23: арэна GRIS Bo 693 4 бә “ат, тераа В 
78 | Female 2878F-ND 1409 1215 827 705 _ 6.08 | 180-078-272-020 5 Mas. SSS2M-ND 04 $18 s т 
5 z ey Е 2 ale - Й А Ñ Қ Я -062-112- 
15 TW Sem with 250 Clinch Nuts, Mating Side 901 180:015:179:037 62 | Female | 9862F-ND 1079 _ 930 633 540 465 | 180-062-212-031 
15 | Female |  3815F-ND 302 260 177151 130 | 180-015-272-030 78 | Male 9878M-ND 1528 1313 8093 762 657 | 180-078-112-031 
26 Male 3826M-ND 748 645 139 375 — 323 | 180-026-172-030 78 | Female 9878F-ND 14.88 1283 873 744 642 | 180-078-212-031 
26 | Female 3826F-ND 774 6.68 454 388 334 | 180-026-272-030 
44 Male 3844M-ND 8.27 713 485 414 357 | 180-044-172-030 
44 | Female 3844F-ND 827 713 485 414 357 | 180-044-272-030 
62 Male 3862M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-062-172-030 OR( MP 
62 | Female 3862F-ND 1021 8.80 599 511 440 | 180-062-272-030 
78 Male 3878M-ND 1839 1585 1078 920 793 | 180-078-172-030 i i o ы 
78 | Female 3878F-ND 1409 1215 827 7.05 6.08 | 180-078-272-030 High Density 90% PC Mount D-Sub Connector 
і Сопіасіз 181 Series: 
= ЫЙ PSR ND = ig v 08 w 1800014 ШЕНІ SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -55°C to 150°С 
Insertion/Removal * Contact Rating: 5 Amps * Shell Material: Steel, Tin Plated 
Tool T2020-ND 8.76 7.55 514 438 378 | 180-901-170-000 * Dielectric Strength: 1000V AC RMS + Insulations Material: Glass-Filled Polyester (UL 
High Density Crimp * Insulation Resistance: 1000 meg ohms 94V-0) 
Tool T3030-ND 199.50 — — — — | 180-701-170-000 * Contact Material: Phosphor Bronze * Gender: Ri tacle (f le) 
Solder Cup * Contact Finish: Gold flash over Nickel i нана 
15 Male T815M-ND 2.13 184 125 1.07 92 | 180-015-102-001 | ваз (16.33) — 
"E (16.33) а 
15 | Female T815F-ND 2.45 212 144 123 106 | 180-015-202-001 —— А - 045 (1.14) (889) 
26 Мае T826M-ND 6.92 5.97 4.06 347 299 | 180-026-102-001 . " 095 (2.41) 4L | ТУР Х| 078 
26 | Female T826F-ND 735 634 431 3.68 3.17 | 180-026-202-001 а 189 Тур. | | (1.98) 
44 Male T844M-ND 835 720 490 448 3.50 | 180-044-102-001 E ee Е SH $. | 
44 | Female T844F-ND 9.67 8.34 5.67 484 417 | 180-044-202-001 Recommended PCB Layout ыы Нор ©.125 (790) |9 > ЕТ | 
62 Мае T862M-ND 10.40 8.97 6.10 5.20 449 | 180-062-102-001 ёг e — (3:8) Veron (948) — — 
62 | Female T862F-ND 1174 10.13 6.89 5.88 50 | 180-062-202-001 ES ES. M dy 1.213(30.81) Я Г. “зо @.s0yTyp. 
Solder Cup with .065" Clinch Nuts, Board Side od, ОО “ingen сіне Pex a | 
15 Male 4815M-ND 3.28 283 1.93 164 142 | 180-015-102-011 в — os (1.14) Typ. (1.19)Typ. 2 Places | _ Ne NEM Pel 
15 | Female 4815F-ND 3.63 3.13 2.13 1.8 1.57 | 180-015-202-011 — 1090 (2.29) Typ. i “ 
26 Male 4826M-ND 11.51 9.93 6.75 576 497 | 180-026-102-011 No. of Digi-Key Pris Each [Temm 
26 | Female 4826F-ND 9.11 7.85 534 456 393 | 180-026-202-011 Em] om Гроно 1 10 100 500 4,000 | Part No 
44 Male 4844M-ND 10.21 8.80 5.99 541 440 | 180-044-102-011 : - - : : 
44 | Female 4844F-ND 1169 10.08 6.86 585 _ 5.04 | 180-044-202-011 181 Series (.350" Footprint) 
62 Male 4862M-ND 12.58 10.80 7.35 6.27 5.40 | 180-062-102-011 15 Female | 815RF-ND 2.98 2.57 175 149 129 181-015-212-171 
62 Female 4862F-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 180-062-202-011 26 Female 826RF-ND 8.45 7.28 4.96 423 3.65 181-026-212-171 
78 Male 4878M-ND 1763 1520 1034 882 7.60 | 180-078-102-011 44 Female | 844RF-ND 9.13 788 536 4.57 3.94 |181-044-212-171 
78 | Female 4878F-ND 1842 1588 1080 921 794 | 180-078-202-011 62 Female | 862RF-ND 1217 1050 7.14 6.09 525 |181-062-212-171 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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íMNORCOMP Right Angle D-Sub Connectors 


173, 174, 175 and 176 Series 177 Series 182 Economy Series 


Materials: Materials: Materials: 
* Shell: Steel, zinc plated with yellow chromate *Shell: Steel, zinc with tin - - * Shell: Steel, tin plating 
plating; or plastic Dimensions (Inch) О СВЧ ССОО 
* Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94\/-0 «Insulator: Glass-filled thermo- Connector n B С nsulator: Glass-filled thermoplastic, UL rate Ë 
* Machined Contacts: Male: Brass; Female: Phosphor bronze plastic, UL rated 94V-0 9 1228 984 436 ° Stamped Contacts: Brass 
* Stamped Contacts: Cupro- - - - * Plating: Gold flash on entire contact 
* Plating: Gold flash on entire contact nickel alloys 15 1.556 1312 .763 Е 
* Plating: Gold over nickel on 25 2100 14852 1.308 
mating area, tin/lead оп solder 
tails Э 37 2.740 2500 1.962 Connector Dimensions (Inch) 
Connector Dimensions (Inch) А Size A B с 
біге А B с Ер к 9 1213 984 494 
110% 
9 1.213 .984 .494 2456 G7 999) e| x 15 1.541 1.312 .494 
15 1.541 1.312 494 “гел шт 25 2.088 1.852 .494 
25 2.088 1.852 .494 X= .452-Plastic shell — e112 37 2.729 2.500 .494 
37 2.729 2.500 494 .496-Metal shell 
Hole 109 
Ф0.120 Pattern OF 275 sis Ц = p> 7500 
|2109 - Poor 112 275 |° GL 2279 С 
ЕЕ] с RES de К о 247109 Рт LE 
R че ПТ Шыға Li 
= A E No. of Digi-Key Price Each NorComp A 318 
Pins | Туре | Рай №. 1 10 100 | PartNo. 
та EN Е Ws .590" Footprint 
о. 0! igi-Key Tice Eac orGomp (Metal Shell with Inside Ground Straps and No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part №. .120" Diameter Hole) Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
173 Series (.283” Footprint) - Yellow Chromate, 9 Male | 177-709M-ND 12.70 10.95 7.45 | 177-009-112-161 .318" Footprint 
Short Bracket with 4-40 Screw Lock* 9 |Female|177-709F-ND 7.83 6.75 4.59 | 177-009-212-161 (Metal Shell with Inside Ground Straps and 
15 | Male |177-715M-ND 14.50 12.50 8.50 | 177-015-112-161 22 
9 | Male |173-09М-М0 560 4.83 329 | 173-009-111-141 15 | Female | 177-715F-ND 14.91 12.85 8.74 | 177-015-212-161 :120" Diameter Hole) 
25 | Male |177-725M-ND 928 800 544 177-025-112-161 
-09F- -009-211- 9 | Male |182-709M-ND 1.83 1.58 108 |182-009-112-161 
8 | Female аа ват 593 403 |173-009-211-141 25 |Female|177-725F-ND 14.79 1275 8.67 | 177-025-212-161 
15 | Male |173-15M-ND 737 635 4,32 |173-015-111-141 37 | Male |177-737M-ND 19.02 16.40 11.16 | 177-037-112-161 9 Female | 182-709F-ND 1.91 1.65 1.13 | 182-009-212-161 
45 Female ОШОО 945 845 555 17801520141 37 | Female | 177-737F-ND 17.57 15.15 10.31 | 177-037-212-161 15 | Male | 182-715M-ND 2.12 1.83 1.25 | 182-015-112-161 
v UE -590" Footprint 15 | Female | 182-715F-ND 2.29 1.98 1.35 | 182-015-212-161 
25 | Male |173-95M-ND 1012 873 5.94 |173-025-111-141 {Metal Sheil With Inside Ground Straps and 
4-40 Flush Insert) 25 | Male | 182-725M-ND 2.61 225 1.53 | 182-025-112-161 
25 | Female |173-25F-ND 13.78 11.88 8.08 | 173-025-211-141 25 [рэпа P это 333 459 |182-025:912-461 
9 | Male |309M-ND 644 555 3.78 | 177-009-112-171 5 | Female | 182-725F- J0 2. 5 -025-212- 
37 | Мае ШОШ 1328 1145 779 | 173-037-111-141 9 | Female | 309F-ND 931 803 546] 177-009-212-171 37 | Male | 182-737M-ND 3.65 345 2.15 |182-037-112-161 
37 | Female 173-37F-ND 18.85 1625 11.05 | 173-037-211-141 15 | Male | 315M-ND 5.80 5.00 3.40 | 177-015-112-171 37 | Female | 182-737F-ND 380 328 223 |182-037-212-t61 
' : : 15 | Female | 315F-ND 638 5.50 3.74 | 177-015-212-171 
173 Series (.283" Footprint) - Тіп 25 | Male |325M-ND 6.99 6.03 4.10 177-025-112-171 318" Footprint 
25 |Female | 325F-ND 771 6.65 4.53 | 177-025-212-171 : : 
-109М- -009-112- Metal Shell with Inside Ground St а 
9 | Male |173-109M-ND 5.22 4.50 3.06 | 173-009-112-141 э? | Mae DOR Bod X7 os | сананы (Metal Shell with Inside Ground Straps an 
9 | Female | 173-109Ғ-М0 6.38 5.50 374 | 173-009-212-141 37 | Female | 337F-ND 12.18 10.50 7.14 | 177-037-212-171 4-40 Flush Insert) 
15 Male |173-115M-ND 6.87 5.93 4.03 | 173-015-112-141 .590" Footprint 9 Male | 182-909M-ND 1.83 1.58 1.08 | 182-009-112-171 
15 | Female |173-115F-ND 873 753 542 |173-015-212-141 (Metal Shell with Inside Ground Straps and: 9 | Female | 182-909F-ND 1.91 1.65 1.13 | 182-009-212-171 
10 чел tendon) 15 | Male | 182-915M-ND 2.12 1.83 1.25 | 182-015-112-171 
E -| Я А Я ale = š * М n x a P 
25 | Male |173-125M-ND 934 805 548 | 173-025-112-141 9 | mae ШЕИ 52 450 206 177061018 
ИИ. ох тас 4930524944, 9 Female | 177-809-ND 574 495 337| 177-009-212-181 15 | Female | 182-915F-ND 229 198 1.35 | 182-015-212-171 
'emale аі мі ^ К y а - е 
15 | Male |177-815M-ND 626 540 3.68 | 177-015-112-181 25 | Mas ПОШИ 261 225 453 | 182-025-112-471 
37 Male |173-137M-ND 12.21 10.53 7.16 |173-037-112-141 15 | Female | 177-815F-ND 6.67 5.75 3.91 | 177-015-212-181 25 | Female | 182-925F-ND 270 233 159 | 182-025-212-171 
25 | Male |177-825M-ND 719 620 422 177-025-112-181 emale | 182-925F- : : : -025-212- 
37 [Female ШАШЫНА 1725 14.90 1044 | 178-037-212-141 25 |Female|177-825F-ND 7.95 6.85 4.66 177-025-212-181 зт | Male | 182-937M-ND 365 315 2.15 | 182-037-112-171 
174 Series (.370" Footprint) - Tin 37 | Мае ТЫШЫМ 870 750 510 177-037-112-181 37 | Female | 182-937F-ND 380 228 223 | 182-037-212-171 
37 |Female|177-837F-ND 1015 875 5.95 | 177-037-212-181 
9 | Male |174-109M-ND 516 445 3.03 | 174-009-112-141 590" Footprint .318" Footprint 
9 | Ғетаіе | 174-109F-ND 6.32 545 3.71 |174-009-212-141 (Plastic Shell with .120" Diameter Hole) (Metal Shell with Inside Ground Straps and 
15 | Male |174-115M-ND 815 7.03 478 |174-015-112-141 9 | Male |177-509M-ND 276 2.38 1.62 | 177-009-110-061 4-40 Hex Standoff) 
9 |Female|177-509F-ND 1090 940 6.40 | 177-009-210-061 
25 | Male |174-125M-ND 1061 9.15 6.23 | 174-025-112-141 15 | Male |177-818M-ND 351 303 2.06 | 177-015-110-061 9 | Male |182-809M-ND 1.83 1.58 1.08 | 182-009-112-181 
37 | Male |174-137M-ND 11.98 10.33 7.03 |174-037-112-141 15 | Female | 177-515F-ND 4.58 3.95 2.69 | 177-015-210-061 9 | Female | 182-809F-ND 1.91 1.65 1.13 | 182-009-212-181 
25 | Male |177-505М-М0 519 448 3.05 | 177-025-110-061 
15 | Male |182-815M-ND 2.20 190 1.30 | 182-015-112-181 
37 |Female|174-137F-ND 14.73 1270 8.64 |174-037-212-141 25 | Female | 177-525F-ND 9.57 8.25 5.61 | 177-025-210-061 
37 | Male |177-537M-ND 641 553 376 177-087-10-061 15 | Female | 182-815F-ND 247 243 1.45 | 182-015-212-181 
175 Series (.454" Footprint) - Ti -537F- -037-210- 
eries (. ootprint) - Tin 37 |Female|177-537F-ND 1218 10.50 7.14 | 177-037-210-061 25 | Male |182:828M:ND 278 240 164 | 182-025-112-181 
15 | Male |175-115М-М0 6.53 563 3.83 | 175-015-112-151 2-2 5590" Footprint 25 | Female | 182-825F-ND 2.87 248 1.69 | 182-025-212-181 
15 | Female |175-5F-ND 1575 1358 924 |175-015-212-151 [гене Shel With 4:40 Flush insert) 37 Мае | 182-837M-ND 3.94 240 222 | 182-037-112-181 
| | ` 9 | Мае | 409M-ND 406 3.50 2.38 | 177-009-110-071 ` ў i 
25 | Male |175-125M-ND 8.03 693 471 |175-025-112-151 9 | Female | 409F-ND 461 398 271 177-009-210-071 37 | Female | 182-837F-ND 3.97 343 2.33 | 182-037-212-181 
37 | Male |175-137M-ND 937 8.08 5.50 | 175-037-112-151 15 | Male | 415M-ND 496 428 291 177-015-110-071 " " 
15 | Female | 445F-ND 548 473 322 | 177-015-210-071 7312" Footprint 
37 | Female |175-137F-ND 1717 14.80 10.07 | 175-037-212-151 25 | Male | 425M-ND 629 543 3569 | 177-025-110-071 (Metal Shell Fork Board Locks in Front Hole and 
176 Series (.545" Footprint) - Tin 25 | Female | 425F-ND 6.93 5.98 4.07 | 177-025-210-071 4-40 Flush Insert) 
37 | Male |437M-ND 7.60 6.55 4.46 | 177-037-110-071 
9 | Male |176-109M-ND 4.96 4.28 2.91 | 176-009-112-151 37 |Female | 437F-ND 838 723 4.92 | 177-037-210-071 9 | Male |182-09М-М0 1.60 138 .94|182-009-112-531 
9 |Female 176-109F-ND 1137 980 667 |176-009-212-151 -590" Footprint 9 | Female а 158 145 99 | 182-009-212-581 
Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff] -15М- -015-112- 
15 | Male |176-115M-ND 612 528 3.59 |176-015-112-151 ; at PEERY ss UTE 15 | Мае аа 145 158 108 182-015-112-531 
ale -609M- [ 40 3. -009-110- 15 | Female | 182-15F-ND 1.97 170 1.16 | 182-015-212-531 
15 | Female 176-115F-ND 12.30 1060 7.21 |176-015-212-151 9 | Female | 177-609F-ND 502 433 295 177-009-210-081 
25 | Female |176-125F-ND 15.89 1370 9.32 |176-025-212-151 15 | Male | 177-615М-МО 522 450 3.06 | 177-015-110-081 25 | Male шагам 212 1.83 125 182-025-112-581 
15 |Female|177-615F-ND 1137 9.80 6.67 | 177-015-210-081 25 | Female | 182-25F-ND 223 1.93 131 | 182-025-212-531 
37 | Male |176-137M-ND 848 7.05 4.80 |176-037-112-151 25 | Male [177-625M-ND 6.55 5.65 3.85 | 177-025-110-081 37 | Male |182-37M-ND 351 3.03 2.06 | 182-037-112-531 
25 | Female |177-625F-ND 7.05 6.08 4.14 | 177-025-210-081 iB bed 
37 |Female|176-137F-ND 15.92 13.73 934 | 176-037-212-151 эт | ме ШОХ 763 658 448| 177-037-110-081 37 | Female | 182-37F-ND 3.65 315 245 | 182-037-212-531 
* Short mounting bracket attached with 4-40 female screw lock. 37 Female | 177-637F-ND 879 7.58 5.16 | 177-037-210-081 (Continued) 


172 (тоз) 
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(М МОВСОМР (cont) 


Right Angle D-Sub Connectors (cont. i 
" т ined 7. 22. и Dual-Port D-Sub Connector 
183 Economy Series 1325-0... ео 
178, 179 and 189 Series $745.28/100 


Materials: | (178-025-512-451) 
* Shell: Steel, tin plating | Materiala: Conn. Dim. (Inch) 
* Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 5 š КҮЗІ " n 
Stamped Contacts: Brass * Shell: Steel, zinc with tin plating Size A B с 
* d * Contacts: Gold flash over 9 1.204 .984 494 
* Plating: Gold flash on entire contact brass plating. 15 [1535 1312 494 Surface Mount 
* Insulator: Glass-filled thermo- 
р 25 |2078 1850 494 
plastic, UL 94V-0 rated, black. S | 27M 2500 ам D-Sub Connectors 
Connector Dimensions (Inch) 190 and 200 Series 
Size A B с «1.000 >= Materials: 
9 1.213 .984 .494 | m A * Shell: Steel, zinc or tin plating 
15 1.541 1.312 .494 с — p = * Insulator: Nylon 6T, UL rated 94V-0 
25 2.088 1.852 494 | lo * Contacts: Phosphor bronze 
- - - І Li 4-40 * Plating: Gold flash on mating area, 
37 2.729 2.500 .494 a 4129 Center | Female tin/lead on terminating area 
p Emme 
1318 — 4 Connector Dimensions (Inch) 
584 Size A B с 
9 1.188 _ 0.984 0.494 
15 1.188 0.984 0.494 
25 2.089 — 1.852 0.494 
No. of Digi-Key Price Each NorComp NW Digi z 
й E igi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Рам №. 1 10 100| PartNo. 
178 Series - .750 Centers Series 190 - Right Angle 
99 | MM | 1109MM-ND 548 — 473 322 |178-009-612-571 (210 атете Hole ang 440 UNC Трое Meer 
ale - Ë: 8 К E -( 4 x 
15/15 | M/M | 1115MM-ND 824 740 483 |178-015-612-571 9 female ШОЛ 215 185 426] 190-009262-001 
— - 25/25 | M/M | 1125MM-ND 8.85 7.63 5.19 | 178-025-612-571 25 Male | 190-25M-ND 3.57 308 240| 190-025-162-001 
No: ot Dig! Key Шс taon БОПТЫ 37/37 | MM | 1137MM-ND 13.40 1155 7.86 | 178-037-612-571 25 | Female | 190-25-40 357 308 2.10| 190-025-262-001 
Pins | Type |Part №. 1 10 100 Рап №. Series 200 - High Density 
.590" Footprint 9/9 | M/F | 1109MF-ND 548 4.73 3.22 | 178-009-412-571 (.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 1545| M/F | THSMF-ND 824 740 483 | 178-015-412-571 15 |Female | 200-15F-ND 293 2.53 1.72 | 200-015-262-001 
-120" Diameter Hole) 25/25 | M/F | 1125MF-ND 885 763 549 |178-025-412-571 
9 Male |183-709M-ND 1.62 1.40  .96 | 183-009-112-161 37/37 | M/F | 1137MF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-412-571 
9 |Female|183-709F-ND 171 1.48 1.01 | 183-009-212-161 99 | FF | MOSFF-ND 548 — 473 322 |178-009-512-571 Press Fit 
15 | Male |183-715M-ND 2.32 200 1.36 | 183-015-112-161 1515] НЕ ШШШ 824 710 483 |178-015-512-571 D-Sub Connectors 
15 |Female|183-715F-ND 241 208 142 | 183-015-212-161 2505 НЕ Mu 885 753 519 [1160255120871 Я 
37/37 | F/F | 1137FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-512-571 191 Series 
25 | Male |183-725M-ND 278 240 1.64 | 183-025-112-161 DM 
25 |Female 183-725F-ND 287 248 1.69 | 183-025-212-161 of) FM аа 5% 473 322 178409-112571 е |, nickel or tin plated 
An еи 15/15 | РАМ | 1115FM-ND 8.24 7.10 4.83 |178-015-312-571 ССр Д И 
37 | Male |183-737M-ND 421 3.63 2447 | 183-037-112-161 : р үкі 
25/25 | F/M | 1125FM-ND 8.85 7.63 5.19 |178-025-312-571 * Contacts: Male - Brass; Female - Phosphor bronze 
37 |Female|183-737F-ND 4.35 3.75 2.55 | 183-037-212-161 37/37 | Е/М | 1137FM-ND 13.40 11.55 786 | 178-037-312-571 * Plating: Gold flash on mating area, tin/lead on terminating area 
.590" Footprint 179 Series - .900 Centers = д 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and Connector Dimensions (Inch) 
4-40 Flush Insert) 9/9 | МММ | 1209ММ-МО 548 473 322 | 179-009-612-571 Size A B с 
ў -015-612- 9 1.214 .984 .494 
о | mae o іс? ш 9 |433-009-412-471 15/15 | ММ | 1215ММ-МО 824 740 4.83 | 179-015-612-571 
25/25 | M/M | 1225MM-ND 885 7.63 549 |179-025-612-571 15 1.545 1.312 .494 
8 | Female НАША 171 1.48 1.01 | 183-009-212-171 37/37 | M/M | 1237MM-ND 1340 1155 7.86 | 179-037-612-571 25 208 1.852 494 
15 | Male |183-9315M-ND 232 200 1.36 | 183-015-112-171 oo | ме uo 544 ата 32 | 79-009-412-571 37 2.730 2.500 .494 
15 |Female /183-915F-ND 241 208 142 183-015-212-171 15/15 | МЕ | 1215MF-ND 824 710 4.83 | 179-015-412-571 [a A. 
25 | Male |183-925M-ND 278 240 1.64 | 183-025-112-171 25/25 | M/F | 1225MF-ND 885 763 5.19 | 179-025-412-571 wes B =) ial 
25 [рыпае 183-025F-ND 287 248 1.69 | 183-025-212-171 37/37 | M/F | 1237MF-ND 1340 11.55 7.86 | 179-037-412-671 ЕЕК NEUE 
37 | Male |183-937M-ND 421 3.63 2.47 | 183-037-112-171 9/9 | F/F | 1209FF-ND 548 473 322 | 179-009-512-571 | 
37 Female |183-937F-ND 4.35 375 2.55 | 183-037-212-171 15/15 | F/F | 1215FF-ND 824 710 4.83 | 179-015-512-571 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
.590" Footprint 25/25 | F/F | 1225FF-ND 8.85 763 5.19 |179-025-512-571 Pins | Type (PartNo. 1 10 100 PartNo. 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 37/37 | F/F | 1237FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-512-571 Series 191 - (.125 Fastening Hole Size) 
4-40 Hex Standoff) 
9/9 | F/M | 1209FM-ND — 548 473 322 | 179-009-312-571 9 | Male |191-09M-ND 2.78 240 1.64 191-009-122-001 
9 | Male |183-809M-ND 1.94 1.68 1.14 | 183-009-112-181 15/15 | FIM | 1215ЕМ-МО — 824 710 483 | 179-015-312-571 9 |Female |191-09F-ND 2.84 245 1.67| 191-009-222-001 
9 |Female|183-809F-ND 203 1.75 1.19 | 183-009-212-181 25/25 | F/M | 1225FM-ND 885 7.63 549 | 179-025-312-571 Hs iud ee nis n са s 
15 | Male |183-815M-ND 252 218 148 | 183-015-112-181 37/37 | F/M | 1237FM-ND 13.40 1155 786 | 179-037-312-571 5 | Male MEN 501 458 3142 191005192001 
15 |Female|183-815F-ND 264 228 1.55 | 183-015-212-181 189 Series - .625 Centers 25 Female |191-25F-ND 5.74 495 3.37| 191-025-222-001 
25 | Мае |183-825M-ND 290 250 170 | 183:025-112-181 9/9 |MM|1000MM-ND 548 473 322 | 189-009-612-571 EM 5 ото ss 355 19007120 
emale ^ зі и К Е n k a 
25 |Female|183-825F-ND 299 258 1.76 | 183-025-212-181 15/15 | M/M | 1015MM-ND 824 7.10 4.83 | 189-015-612-571 
ar | Mate ОЛА лш ззз оет |+вз-озт112-1в1 25/25 | M/M | 1025ММ-МО 885 7.63 5.19 | 189-025-612-571 
ў | ` 37/37 | MM | 1037MM-ND 1340 11.55 786 | 189-037-612-571 i i 
37 |Female|183-837F-ND 464 400 2.72 | 183-037-212-181 эз МЕ . saa 22 am ег High Density over (2)PS/2 
.590" Footprint \ i 5 S: Ш š bed 999 Series 4-40 
(Metal Shell Fork Board Locks in Front Hole and 15/15 | МЕ | 1015MF-ND 8245 7.10 4.83 | 189-015-412-571 Threaded 
4-40 Flush Insert) 25/25 | M/F | 1025MF-ND 885 763 5.19 | 189-025-412-571 Materials: i | Serewlock 
е ell: ее! ГЕ 
9 | Mae oo іс 128 57 | 483-009-112-531 37/37 | M/F | 1037MF-ND 13.40 1155 786 | 189-037-412-571 “Insulator: PBT UL rated 94v-0 d : 
* Contacts: Brass É 
9 |Female|183-09F-ND 148 1.28 47 | 183-009-212-531 “а E preise "ui Е pes . * Platings: Gold Flash contacts, || TC 
15 | Male |183-15M-ND 1.94 1.68 1.14 | 183-015-112-531 5/5 SIR i : | зо Nickel platedisnells 1.244 
25/25 | F/F | 1025FF-ND 8.85 763 5.19 | 189-025-512-571 = ----- : 
15 | Female | 183-15F-ND 2.20 1.90 1.30 | 183-015-212-531 37/87 | F/F | 1037FF-ND 1340 1155 786 | 189-037-512-571 = Dimensions (inch) I 
25 | Male Маа 226 125 133 | 183-025-1253 99 | Е/М | 1009FM-ND — 5.48 473 3.22 | 189-009-312-571 15 |1213 984 1284 585 | 30+ 
25 |Female |183-25F-ND 240 245 1.47 |183-025-212-531 15H45 FM | 1015FM-ND 824 710 483 | 189-015-312-571 
37 | Male |183-37М-М0 3.63 3.13 2.13 | 183-037-112-531 25/25 | F/M | 1025FM-ND 8.85 7.63 5419 | 189-025-312-571 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
37/37 | F/M | 1037FM-ND 1340 11 86 | 189-037-312-571 ing | Тура: Рап Na: sss Case Poft NOS 
37 |Female|183-37F-ND 3.63 3.13 2.13 | 183-037-212-531 7/37 | FI 7FM- i 55 7. -037-312-57 5 Female ЕЗБЕ 799 688 468 999-H15-PS2-571 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 173 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
OR( MP Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. Pins | Туре | Part №. 1 10 100 | Рам №. 
Е Tin Shell Crimp with .065" Clinch Nuts, Yellow Chromate Crimp with .065" Clinch Nuts, 
Crimp and Poke Board side Board Side 
D-Sub Connectors 9 T Mus [ШЇ 171 148 101 117010927200 9 | Male |2709M-ND 2.12 1.83 1.25 |170-009-171-010 
е д Female ЕТІН їз чот. |470-009272:010 9 | Female 2709F-ND 223 1.93 1.31 | 170-009-271-010 
170 Series | ai ТШ (us 158 408 | 170.016-179-010 15 | Male |2715M-ND 2.26 1.95 1.33 | 170-015-171-010 
5 ale o і ee. ar 15 | Female [2715F-ND 203 1.93 1.31 | 170-015-271-010 
15 | Female | 5715F-ND 1.94 1.68 114 | 170-015-272-010 25 | Male 2725M-ND 232 200 136 170-025-171-010 
— 433 25 | Malo ROCA Ds 183 158 108 | 170-025-172-010 25 | Female 2725F-ND 238 2.05 1.40 | 170-025-271-010 
pom. Жител (телі == 25 | Female | 5725F-ND 189 163 141 | 170-025-272-010 37 | мае DONE 276 238 152 |470-037-471-010 
9 [128 984 496 37 | Male |5737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-010 37 | Female |2737F-ND 287 248 1.69 | 170-037-271-010 
15 [1541 1319 496 — 37 | Female | 5737F-ND 273 2.35 1.60 | 170-037-272-010 50 Male |2750M-ND 2.61 225 1.53 | 170-050-171-010 
25 | 2.087 1852 496 © 7 Ио) ФС 50 | Male | 5750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-010 50 | Female |2750F-ND — 276 238 1.62 | 170-050-271-010 
37 | 2.732 2500 496 50 | Female | 5750F-ND 319 2.75 1.87 | 170-050-272-010 Yellow Chromate Crimp with .250" Clinch Nuts, 
50 | 2.638 2406 .602 В, Z Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, Board Side 
Board Side 9 | Male |3709М-40 2.12 1.83 1.25 | 170-009-171-020 
9 | Female |3709F-ND 223 1.93 1.31 | 170-009-271-020 
Uses Snap-In Contacts (sold separately) " 9 Male | 6709M-ND 1.71 1.48 1.01 | 170-009-172-020 15 Male |3715M-ND 226 195 133 | 170-015-171-020 
Features: . Available in 5 industry sizes/positions * Low cost 9 Female | 6709F-ND 171 148 1.01 170-009-272-020 15 Female |3715F-ND 223 198 1.31 | 170-015-271-020 
кнын La i en = D d 15 | Male | 6715M-ND 183 158 1.08 | 170-015-172-020 25 | мае |3725M-ND 232 200 1.36 | 170-025-171-020 
shells * Allows for easy loading of only the positions required using J 45-979. 
Crimp and Snap-in contacts * Tin-plated connector shells have 2 Ps eas in ae a ids а i. E 25 | Female |3725F-ND 238 205 140 | 170-025-271-020 
indents to provide grounding and additional retention * Nylon 5 ale  6725Msl Ы 5 Ы 70-025-172- 37 Male |3737M-ND 276 2.38 1.62 | 170-037-171-020 
insulator has a minimum contact retention of 10 Ibs. * Contact 25 | Female | 6725F-ND 1.89 163 1.11 | 170-025-272-020 37 | Female |3737F-ND 2.87 2.48 1.69 | 170-037-271-020 
current rating: 5 атрз 37 | Male | 6737M-ND 276 2.38 1.62 | 170-037-172-020 50 | Male |3750M-ND 261 2.25 1.53 | 170-050-171-020 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate ог bright 37 | Female | 6737F-ND 2.73 2.35 1.60 | 170-037-272-020 50 | Female |3750F-ND 276 2.38 1.62 | 170-050-271-020 
tin plating * Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94\/-0 50 Male | 6750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-020 Yellow Chromate Crimp with .250" Clinch Nuts, 
50 | Female | 6750F-ND 319 275 1.87 | 170-050-272-020 oe Mating эме — 
" " š AH ale h К 5 E -009-171- 
Snap-In Contacts for Tin She — ng Side Cinch Nuts, 9 | Female |4709F-ND 223 193 1.31 | 170-009-271-030 
Crimp D-Sub Connectors 15 | Male |4715M-ND 2.26 1.95 1.33 | 170-015-171-030 
p 9 Male | 7709M-ND 171 148 1.01 | 170-009-172-030 15 | Female |4715F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-015-271-030 
9 Female | 7709F-ND 171 148 1.01 | 170-009-272-030 25 Male |4725M-ND 232 2.00 1.36 | 170-025-171-030 
aoi ете? 15 | Male | 7715M-ND 1.83 1.58 1.08 | 170-015-172-030 25 | Female |4725F-ND 238 2.05 1.40 | 170-025-271-030 
4 Ріп € Socket 15 | Female | 7715F-ND 1.94 1.68 1.14 | 170-015-272-030 37 | Male |4737M-ND 2176 2.38 1.62 | 170-037-171-030 
| 25 | Male | 7725M-ND 183 158 108 | 170-025-172-030 37 | Female |4737F-ND 287 2.48 1.69 | 170-037-271-030 
Feature: Low сой and gh peormancesampedconact features | [5 [Feral НАД 168 16: 111 |70020) | | 0 | wae sommo 201 220 152 72050171000 
28 AWG “ Contacts are commercial quality stamped and are 37 Male | 7737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-030 50 | Female ОЕМ LE 1.62 | 170-050-271-030 
compatible with industry tooling. 37 | Female | 7737F-ND 273 2.35 1.60 | 170-037-272-030 —= тасы CHASSE 
Material: * Male Pins: Brass * Female Pins: Phosphor bronze 50 Male | 7750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-030 Socket |825-ND ЕН ad 170:005:170:002 
н е 50 | Female | 7750F-ND 319 2.75 1.87 | 170-050-272-030 — | боска =Z : 
No. of Digi-Key Price Each NorComp " Pin |82PSFCT-ND* — 42 .08 | 170-001-170-001 
Pins | Type | Part No. 1 — 10 100 | Part No. Yellow. Chromate = Crimp D-Sub Standard — | Pin |82PSFTR-ND* — 575.000,000  |170-001-170-001 
Tin Shells - Crimp D-Sub Standard 9 Male | 1709M-ND 1.25 1.08 — 74 | 170-009-171-000 — | Socket |B2SSF-ND* — 14 10 | 170-002-170-001 
9 Male | 709M-ND 67 58 40 |170-009-172-000 9 Female | 1709F-ND 1.36 118 .80 | 170-009-271-000 Tools 
9 | Female | 709F-ND 67 .58 40 |170-009-272-000 15 | Male | 1715M-ND 139 1.20 .82 | 170-015-171-000 Digi-Key Price | NorComp 
15 | Male | 715M-ND 78 468 46 |170-015-172-000 15 | Female | 1715F-ND 1.36 118 — .80 |170-015-271-000 Desciption Part No. Each | Part No. 
15 | Female | 715F-ND 86 175 .51 |170-015-272-000 25 | Male | 1725M-ND 145 1.25 85 | 170-025-171-000 Insertion/Removal Tool | T1010-ND 2.93 | 170-901-170-000 
25 | Male | 729M-ND — 78 — .68 46 170-025-172-000 25 | Female | 1725F-ND 1.51 130 89 | 170-025-271-000 Hand Crimp Tool For 
25 | Female | 725F-ND .44 72 49 | 170-025-272-000 Т PEU Screw Machined Contacts | 11000М-4М0 452.20 | 170-702-170-000 
37 | Male |1737M-ND 189 1.63 1.11 | 170-037-171-000 crew Machined Contacts 
37 | Male | 737M-ND 154 133  .91 |170-037-172-000 37 Female Ë P 200 173 148 | 170-037-271-000 Hand Crimping Tool for 
37 | Female | 737F-ND 162 140 .96 | 170-037-272-000 етае à й : iain cad Contacts T1000S-ND 199.50 | 170-701-170-000 
50 | Male | 750M-ND 208 179 122 |170-050-172-000 50 | Male | 1750M-ND 174 1.50 1.02 | 170-050-171-000 p 
50 | Female | 750F-ND 212 1.83 125 | 170-050-272-000 50 | Female | 1750F-ND 1.89 1.63 1.11 | 170-050-271-000 * Pins and Sockets are selectively gold plated 


Parallel Interface Connectors (Centronics Type) 


Material: Insulator: Glass filled thermoplastic, UL rated 94V-0. Shell: Nickel plated steel. Contacts: No. of 
Copper alloy, 10р gold over 30y nickel. Con- Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. tacts Type Part No. 1 10 100 Part No. 
14 Male T1501-ND 3.48 3.00 2.04 110-014-103-001 
1 36 Male T1503-ND 3.56 3.07 2.09 110-036-103-001 
50 Male T1504-ND 6.30 5.44 3.70 110-050-103-001 
14 Female T1507-ND 4.00 3.45 2.35 110-014-203-001 
Ë 36 Female T1509-ND 4.66 4.02 2.74 110-036-203-001 
50 Female T1510-ND 7.00 6.04 4.41 110-050-203-001 
14 Male 1014M-ND 2.51 2.16 1.47 111-014-103-001 
Male Cable Plug: Female Cable Receptacle: 24 Mal 1024M-ND. 2.69 2.33 1.58 111-024-103-001 
* Compatible with industry standard * Solder | * Compatible with industry standard * Complete 3 se й ы I 
Cup * Complete with cable boot, shell and | with spring latches and cable boot * Solder Cup 36 Male 1036M-ND 2.61 2.26 1.54 111-036-103-001 
hardware * Can be used as panel mount 50 Male 1050M-ND 3.96 3.42 2.33 111-050-103-001 
14 Female 1014F-ND 2.64 2.28 1.55 111-014-203-001 
24 Female 1024F-ND 4.26 3.68 2.50 111-024-203-001 
2 36 Female 1036F-ND 3.05 2.63 1.79 111-036-203-001 
50 Female 1050F-ND 4.93 4.25 2.89 111-050-203-001 
14 Male 1014PM-ND 2.97 2.57 1.75 111-014-113-001 
24 Male 1024PM-ND 4.52 3.90 2.66 111-024-113-001 
36 Male 1036PM-ND 4.88 4.21 2.86 111-036-113-001 
Panel Mount Male Plug: Panel Mount Female Receptacle: 50 Male 1050PM-ND 5.39 4.65 3.17 111-050-113-001 
* 0.103" (2.62mm) Mounting hole accepts ЯЗ | е Compatible with industry standard * Complete 5 14 Female 1014PF-ND 275 237 1.61 111-014-213-001 
screw (not included) * Compatible with industry | with spring latches * Solder Cup * Insulator К “ у 
standard * Solder Cup * Insulator color: Blue color: Blue 24 Female 1024PF-ND 2.97 2.57 1.75 111-024-213-001 
36 Female 1036PF-ND 4.38 3.78 2.57 111-036-213-001 
50 Female 1050PF-ND 6.78 5.85 3.98 111-050-213-001 
14 Male 1014RM-ND 3.18 2.74 1.87 112-014-113-001 
24 Male 1024RM-ND 3.58 3.09 2.10 112-024-113-001 
36 Male 1036RM-ND 5.31 4.58 3.12 112-036-113-001 
50 Male 1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 112-050-113-001 
6 
Discrete Wire 14 Female 1014RF-ND 3.69 319 247 112-014-213-001 
IDC Solderless : 24 Female 1024RF-ND 3.66 3.16 2.15 112-024-213-001 
Straight DIP Solder: Right Angle PCB Mount: * Compatible with standard 36 Female 1036RF-ND 4.66 4.02 274 112-036-213-001 
* For standard .062" (1.57mm) | • Compatible with industry | terminating tools * Quick 
PC mount * Latch locks | standard • Metal shell for | solderless termination for #24 50 Female 1050RF-ND 6.68 5.76 3.92 112-050-213-001 
standard * Insulator color: | EMI/RFI shielding * Insulator | or #26 AWG • Insulator color: 36 Male 1036CM-ND 10.18 8.78 5.97 110-036-193-001 
Blue color: Blue Gray i 36 Female | 1036CF-ND 8.53 735 500 110-036-293-001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IMNORCOMP 


D-Sub Connectors [o£ е 
Series 171 - Stamped Contacts B 
Series 172 — Machined Contacts 


Features: “ Available іп 5 industry sizes/positions 


* Non-removable contacts “ Tin or Yellow Chromate bnn: A иа), 


shells available * Tin shells have indents to 9 [1213 984 496 


provide grounding and additional retention • Screw 15 |1543 1312 496 


machine contacts offer high reliability. Materials: 25 |2087 1.852 496 


* Shell: Steel, zinc plated with yellow chromate or 47 |2732 2500 496 


bright tin over nickel • Insulator: Glass-filled 50 [2.638 2.406 .606 


thermoplastic, UL rated 94V-O * Contacts: Brass 
male pins; Phosphor bronze female pins = Plating: Gold flash on entire contact 


Original D-Subminiature 

| 
Ц Low 
Dip Solder 


[1-110 


2-Level 
Wire Wrap 
ІП | | 
7 лі 7 


Solder Cup High Profile 


J 


.225"Board Side/ 
.197" Mating Side 


Clinch Nut Hardware 
Clinch Nuts: Brass, clear zinc plating with 4-40 threads 


.098° Board Side 
.065" (172 Series) 


.250" Mating Side .250” Board Side 


Hole Patterns 
0.120 


420; 
3.05) 


.05 
оле и, 0% E Jo iya ase SSS) 
ë MASS dog bio mon 


Footprint юг” ло Тур. 


109 Typ. 
9, 15, 25, 37 Ра 


Footprint for 50 


Series 171 — Stamped Contacts 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part Мо. 1 10 100 | Part No. 


Tin Shells - Solder Cup 


9 Male | 209M-ND 63 55 -38 | 171-009-102-001 
9 Female | 209F-ND 67 58 40 | 171-009-202-001 
15 Male | 215M-ND 92 79 -54 | 171-015-102-001 
15 Female | 215F-ND 1.13 -98 :67 | 171-015-202-001 
25 Male |225M-ND 1.08 93 :64 | 171-025-102-001 
25 |Female | 225F-ND 1.26 1.09 75 | 171-025-202-001 
37 Male |237M-ND 194 1.68 1.14 | 171-037-102-001 
37 | Female | 237F-ND 2.29 1.98 1.35 | 171-037-202-001 
50 Male |250M-ND 407 3.51 2.39 | 171-050-102-001 
50 | Female | 250F-ND 442 381 2.60 | 171-050-202-001 


Тіп Shells with .098” Clinch Nuts, 
Board Side - Solder Сир 


9 Male | 1209М-М0 1.57 1.35 :92 | 171-009-102-011 
9 Female | 1209F-ND 1.62 140 :96 | 171-009-202-011 
15 Male | 1215М-М0 1.91 1.65 1.13 | 171-015-102-011 
15 Female |1215F-ND 2.15 1.85 1.26 | 171-015-202-011 
25 Male | 1225М-М0 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-011 
25 |Female | 1225F-ND 232 2.00 1.36 | 171-025-202-011 
87 Male | 1237М-М0 3.05 2.63 1.79 | 171-037-102-011 
37 |Female | 1237F-ND 3.48 3.00 2204 | 171-037-202-011 
50 Male | 1250М-М0 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-011 
50 | Female | 1250F-ND 5.83 503 3.42 | 171-050-202-011 


Tin Shells with .250" Clinch Nuts, 
Board Side - Solder Cup 


9 Male | 2209М-М0 1.57 1.35 92 | 171-009-102-021 
9 Female | 2209F-ND 1.62 140 :96 | 171-009-202-021 
15 Male | 2215M-ND 1.91 1.65 1.13 | 171-015-102-021 
15 | Female |2215F-ND 2.15 1.85 1.26 | 171-015-202-021 
25 Male | 2225М-М0 209 1.80 1.23 | 171-025-102-021 
25 | Female | 2225F-ND 232 200 1.36 | 171-025-202-021 
37 Male |2237M-ND 3.05 263 1.79 | 171-037-102-021 
37 | Female | 2237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 
50 Male | 2250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-021 
50 | Female | 2250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-021 


Tin Shells with .250" Clinch Nuts, 
Mating Side - Solder Cup 


9 Male | 3209М-М0 1.57 1.35 :92 | 171-009-102-031 
9 Female | 3209F-ND 1.62 1.40 96 | 171-009-202-031 
15 Male | 3215М-МО 1.91 1.65 1.13 | 171-015-102-031 
15 | Female |3215F-ND 215 1.85 1.26 | 171-015-202-031 
25 Male | 3225М-М0 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-031 
25 |Female | 3225F-ND 232 2.00 1.36 | 171-025-202-031 
37 Male | 3237М-М0 305 2.63 1.79 | 171-037-102-031 
37 | Female | 3237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-031 
50 Male | 3250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-102-031 
50__| Female | 3250F-ND 583 5.03 3.42 | 171-050-202-031 


Tin Shells - Dip Solder 


9 Male | 4209М-М0 1.13 .98 :67 | 171-009-112-001 
9 Female | 4209F-ND 1.28 1.10 .75 | 171-009-212-001 
15 Male | 4215М-М0 1.80 1.55 1.06 | 171-015-112-001 
15 | Female | 4215F-ND — 1.39 1.20 :82 | 171-015-212-001 
25 Male | 4225М-М0 2.52 2.18 148 | 171-025-112-001 
25 | Female | 4225F-ND 177 1.53 1.04 | 171-025-212-001 
37 Male | 4237М-М0 4.32 3.73 2.54 | 171-037-112-001 
37 | Female | 4237F-ND 287 2.48 1.69 | 171-037-212-001 
50 Male | 4250М-М0 4.55 3.93 2.67 | 171-050-112-001 
50 | Female | 4250F-ND 4.38 3.78 2.57 | 171-050-212-001 


50 Male |4150M-ND 1018 8.78 5.97 | 172-050-102-031 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Tin Shells with .098” Clinch Nuts, Yellow Chromate - Solder Cup 
Board Side - Dip Solder 
3 | wae RER 200 173 148 171008312211 15 | Female|115F-ND 374 323 220 | 172-015-201-001 
9  |Female | 5209F-ND 215 1.85 1.26 | 171-009-212-011 25 | Мае |125M-ND 328 283 1.93 | 172-025-101-001 
15 | Male |5218M-ND 267 230 1.57 | 171-015-112-011 25 |Female|125F-ND — 4.50 3.88 2.64 | 172-025-201-001 
15 Female т 226 195 133 0171015212011 37 | Мае 437M-ND 548 473 3.22 |172-037-101-001 
25 [Female |5225F-ND 264 228 1.55 | 171-025-212-011 37 Female 137FND 7.68 6.58 4.48 |172-037-201-001 
37 Male |5237M-ND 549 448 3.05 | 171-037-112-011 50 | Male |150M-ND 9.14 7.88 5.36 | 172-050-101-001 
37 Female 5237FND 374 323 220 | 171-037-212-011 50 |Female|150F-ND 1378 1188 8.08 | 172-050-201-001 
50 | Male |5250M-ND 542 468 3.18 | 171-050-112-011 I cc 
50 |Ғетдів |5250F-ND 525 453 3.08 | 171-050-212-011 Yellow Chromate with .065" Clinch Nuts, 
Tin Shells with .250" Clinch Nuts, Board Side - Solder Cup 
Board Side - Dip Solder 9 | Male |5109M-ND 322 278 1.89 | 172-009-101-011 
" Шы БАРМЕН fae HE 118 аи 9 |Female|5109F-ND 3.54 3.05 2.08 | 172-009-201-011 
в | Mae КО 262 230 157 тава 15 | Male |5115M-ND 3.86 333 227 [172-015-101-011 
15 [Бетае |6215F-ND 226 195 1.33 | 171-015-212-021 15 |Female|5115F-ND 479 413 2481 | 172-015-201-011 
25 | Мае |6225M-ND 339 293 1.99 | 171-025-112-021 25 | Male |5125M-ND 435 375 2.55 | 172-025-101-011 
25 Гепа ССА EM "s T ed 37 | Male |5137M-ND 655 5.65 3.85 | 172-037-101-011 
37 | Еетаіе | 6237F-ND 374 323 220 [171-037-212-021 37 |Female|5137F-ND 867 748 5.09 |172-037-201-011 
50 | Male |6250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-112-021 50 | Male |5150M-ND 1018 878 5.97 |172-050-101-011 
50 [Female | 6250F-ND 525 453 3.08 | 171-050-212-021 50 |Female|5150F-ND 1485 1280 871 | 172-050-201-011 
тіп yd са e- Dip Saldo тне Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 
9 | Male |7209M-ND 200 173 148 | 171-009-112-031 Board Side Solder Cup 
9  |Female | 7209F-ND 245 1.88 1.26 | 171-009-212-031 9 | мае |6109M-ND 322 278 1.89 | 172-009-101-021 
Ë ш TD и pid nd ои 9 |Female|G109F-ND 3.54 3.05 2.08 |172-009-201-021 
5 | Mae ОП 339 293 199 Ен 15 | Male |6115M-ND 3.86 333 227 |172-015-101-021 
25 Female | 7225F-ND 264 228 155 | 171-025-212-031 15 |Female|6115F-ND 479 413 2481 | 172-015-201-021 
37 | Male |7237M-ND 549 448 3.05 | 171-037-112-031 25 | Male |6125M-ND 435 375 2.55 | 172-025-101-021 
а "апае ани ч "m En ss 25 |Female|6125F-ND 554 478 325 |172-025-201-021 
50 Female |7250F-ND 525 453 3.08 | 171-050-212-031 37 | Male ВДВ 555 565 385 |172-037-101-021 
Tin Shells with .225 Spacer/Board 37 |Female|6137F-ND 867 748 5.09 | 172-037-201-021 
Lock - Dip Solder 50 | Male |6150M-ND 10.18 878 5.97 | 172-050-101-021 
9 | Male |9209M-ND 2.09 180 123 |171-009-112-911 50 |Female|6150F-ND 1485 1280 8.71 | 172-050-201-021 
9 | Ғетаје | 9209F-ND 261 225 153 | 171-009-212-911 - э 
15 | Мае |9215M-ND 340 268 1.82 | 171-015-112-911 Yellow Chromate with -250” Clinch: Nuts; 
15 | Female | 9215F-ND 325 280 1.91 | 171-015-212-911 Mating Side - Solder Cup 
25 | Male |9225M-ND 3.31 285 1.94 | 171-025-112-911 9 | Male оо 32 278 140 172-009-101-081 
= гота HORAM 20 50% s. а 9 |Female|7109F-ND 3.54 3.05 2.08 | 172-009-201-031 
37 | Female | 9237F-ND 4.73 408 278 | 171-037-212-911 15 | Маје |7115M-ND 3.86 3.33 2.27 | 172-015-101-031 
50 | Male | 9250М-МО 560 4.83 329 | 171-050-112-911 15 |Female|7115F-ND 479 413 241 | 172-015-201-031 
50 [Female | 9250F-ND 589 5.08 346 | 171-050-212-911 95 | мае ОИ 435 375 255 |472-005-407-031 
А : 25 |Female|7125F-ND 5.54 478 325 |172-025-201-031 
Series 172 — Machined Contacts 37 | Мае |7137M-ND 655 565 3.85 | 172-037-101-031 
NN Digi-Key meten NUUS 37 |Female|7137F-ND 867 748 5.09 | 172-037-201-031 
Pins | Туре | Part №. 1 10 100 | PartNo. 50 |Female|7150F-ND 1485 1280 8.71 | 172-050-201-031 
Tin Shells - Solder Cup Yellow Chromate - Dip Solder 
15 | Male |1115M-ND 2.93 253 1.72 | 172-015-102-001 9 |Fomale 5090 290 250 170 |172-009-211-001 
15 |Female|t115F-ND 354 305 2.08 | 172-015-202-001 45 | Fomala PR 445—358 244 |172-015-211:001 
25 Мае HON 380 328 223 | 172-025-102-001 25 |Female|525F-ND 568 490 324 |172-025-211-001 
25 | Female 1125F-ND 522 450 306 | 172-025-202-001 a7 | Mae o 55—45 323 472-09411201 
37 | Male |1137M-ND 510 440 300 | 172-037-102-001 M 1 А 4 
50 | мае И ОМ ом тав 536 |472-050-109-001 37 |Female|537F-ND 821 708 4482 |172-037-211-001 
50 | Female |1150F-ND 1378 1188 8.08 | 172-050-202-001 50 | Мае |550МШПРИ 914 788 5.36 | 172-050-111-001 
Tin Sheile alih ОБЕ GilschNuts 50 | Female|550F-ND 11.57 9.98 6.79 | 172-050-211-001 
Board Side - Solder Cup Tin Shells - Dip Solder 
з | mae |2109М40 339 293 1.99 |172-009-102-011 ә | Female |1509FN-ND 299 258 1.6 | 172-009-212-001 
Female 2109-ND 371 320 2.18 172-009-202-011 15 | Male |1515MN-ND 322 278 1.89 | 172-015-112-001 
> ies КМШ Eos p» dn 22. 15 | Female|1515FN-ND 4.18 360 245 |172-015-212-001 
ale -l id s K - ж З 
25 | Female | 1525ЕА-МО 6.24 538 3.66 | 172-025-212-001 
25 |Female|2125F-ND 629 5.43 3.69 | 172-025-202-011 bn 
зт | ме ММ 645 530 361 |172-037-402-011 37 | Мае |1537MN-ND 548 473 322 |172-037-112-001 
37 | Female ЛИШИ 815 тоз 118 |472-037-202-011 37 |Female|1537FN-ND 879 758 5.16 | 172-037-212-001 
50 | Male |2450M-ND 10.18 878 597 172-050-102-011 50 | Male |1550MN-ND 9.14 7.88 5.36 | 172-050-112-001 
50 | Female|2150F-ND 14.85 12.80 8.71 | 172-050-202-011 50 | Гета | 1550ЕМ-МО 11.66 10.05 6.84 | 172-050-212-001 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 
Board Side - Solder Cup Board Side - Dip Solder 
8 | Male (ЗІ09М:МО 339 293 1.99 | 172-009-102-021 9 | Male |2509M-ND 3.45 298 2.03 [172-009-112-011 
ія Pos а 6 2. 25 | Male |2525M-ND 505 435 2.96 | 172-025-112-011 
i ‘aie x ЖЕМ A58. 395. 269 172:015-502:021 25 Female 2525F-ND 728 628 4.27 |172-025-212-011 
os | мае RETE 484 ate 284 17240502401 37 | Мае |2537M-ND 655 5.65 3.85 |172-037-112-011 
25 |Female|3125F-ND 629 543 3.69 | 172-025-202-021 50 | Male |2550M-ND 1018 878 5.97 | 172-050-112-011 
37 | Male |3137M-ND 645 530 361 | 172-037-102-021 Tin Shells with .250" Clinch Nuts, 
37 |Female|3137F-ND 815 7.03 478 | 172-037-202-021 Board Side - Dip Solder 
50 | Male |3150M-ND 1018 878 — 5.97 | 172-050-102-021 о | mae os зб 298 ооз |1372.009-412-021 
50 |Female|3150F-ND 1485 12.80 871 | 172-050-202-021 id $ à ў i ана, 
Е гаравала 15 | Male |3515M-ND 426 3.68 2.50 |172-015-112-021 
d а а cw 15 | Female 3545F-ND 522 450 3.06 |172-015-212-021 
25 | Male |3525M-ND 505 435 2.96 | 172-025-112-021 
Е ias Picus Ws раў а .. 25 |Female |3525ЕМ0 728 628 427 |172-025-212-021 
25 | Female|4125F-ND 629 543 369 | 172-025-202-031 37 Мае аа 555 565 3.85 |172-037-112-021 
37 | Мае АПШ 615 530 361 | 472-037-402-031 37 |Female|3537F-ND 983 848 5277 |172-037-212-021 
37 Female 4137F-ND 845 7.03 4.78 | 172-037-202-031 50 | Male |3550M-ND 10.18 8.78 5.97 | 172-050-112-021 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WINORCOMP D-Sub Connectors (Cont.) No. of Digi-Key Price Each NorComp Series 172 
— - ШӘ |р [кщ п Шш | High Profile — Machined Contacts 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Yellow Chromate with .250" Clinch Nuts, 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part №. Mating Side - Wire Wrap No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Tin Shells with .250" Clinch Nuts, 9 | мае |7609M-ND 377 325 221 |172-009-141-031 Pin dA Түрө Barnes ID м; 
Mating Side - Dip Solder 9 |Female}7609F-ND 444 3.83 2.61 |172-009-241-031 Yellow Chromate 
9 | Мае |4509M-ND 345 2.98 2.03 | 172-009-112-031 15 | Male |7615M-ND 5.86 505 344 |172-015-141-031 9 | Male [8609M-ND 377 3.25 221 |172-009-181-001 
9 |Female|4509F-ND 4.06 350 2.38 | 172-009-212-031 15 |Female|7615F-ND 635 548 3.73 |172-015-241-031 9  |Female|8609F-ND 441 3.80 2.59 |172-009-281-001 
15 | Male |4515M-ND 426 3.68 2.50 | 172-015-112-031 25 | Male |7625M-ND 7.48 645 4,39 172-025-141-031 15 | Male |8615M-ND 542 4.68 3.18 |172-015-181-001 
15 |Female|4515F-ND 522 450 3.06 | 172-015-212-031 25  Female|7625F-ND 922 — 7.95 541 172-025-241-031 15 [Female 8615F-ND 690 5.95 4.05 |172-015-281-001 
25 Male |4525M-ND 505 435 296 |172-025-112-031 37 Male |7637M-ND 10.38 8.05 6.09 |172-037-141-031 25 Male |8625M-ND 8.03 6.93 471 |172-025-181-001 
25 [рете с; тв бов 427 172.025.212.031 37 |Female|7637F-ND 1308 11.28 7.67 |172-037-241-031 25 Female 8625F-ND 1067 920 626 |172-025-281-001 
50 | Male |7650M-ND 13.49 1163 7.91 | 172-050-141-031 37 | Male |8637M-ND 1148 990 674 172-037-181-001 
37 | Мав рашы 655 565 385 172-037-112-031 50 | ғетаіе | 7650FND 17.08 1473 10.02 | 172-050-241-031 з? кете ЧТ 1508 1218 806 |472-037-281-001 
37 | Fomele КИШИН 9853 848 517 |172-037-212-031 Yellow Chromate with .225" Board Side and 50 | Male |8650M-ND 1465 1263 859 | 172-050-181-001 
50 | Male |4550M-ND 1018 878 5.97 | 172-050-112-031 didis Я 4 ae 7 " ; " абы 
197 Mating Side Clinch Nuts - Wire Wi ч -050-281- 
50 Female ИЛЫШ?) 1095 — 745 172050212021 рая Mating Si е pune "мив не Мар = 50 | Female| 8650F-ND 1995 1720 11.70 | 172-050-281-001 
ale - : ў Д -009-141- " Cli; i 
Tin Shells with .225" Board Side and j раса Yellow Chromate w/ .065" Clinch Nuts, Board Side 
9 |Ғетді | 3909-40 510 448 3.05 | 172-009-241-911 9 | Mae TOQUE 464 40 272 |172-009-181-011 
:197” Mating Side Clinch Nuts - Dip Solder 15 | Male [3915M-ND 618 533 — 3.63 | 172-015-141-911 29 > ў ў е piso 
| н ` 9  |Female|9609F-ND 528 455 340 |172-009-281-011 
15 | Male |2915M-ND 499 430 2.93 | 172-015-112-911 15 |Female|3915F-ND 6.99 6.03 410 | 172-015-241-911 
15 | Male |9615M-ND 629 5.43 3.69 |172-015-181-011 
15 |Female|2915F-ND 595 513 3.49 | 172-015-212-911 25 | Male |3925M-ND 827 713 4.85 | 172-025-141-911 
15  |Female|9615F-ND 777 670 4.56 |172-015-281-011 
25 Male |2925M-ND 5.74 4.95 3.37 | 172-025-112-911 25 Female /3925F-ND 12.41 10.70 7.28 | 172-025-241-911 25 Male |9625M-ND 890 768 522 |172-025-181-011 
37 | Мае [2937M-ND 725 625 425 |172-097-112-911 37 | Male |3937M-ND 1248 10.50 744 |172-037-141-911 25 | Fema йпм до 677 | Басың 
Ў бен Ей 37 |Female|3937F-ND 1366 11.78 8.01 | 172-037-241-911 à : н 
50 Male |2950M-ND 10.90 9.40 6.40 | 172-050-112-911 37 Male |9637M-ND 12.35 10.65 7.25 |172-037-181-011 
80 Female [2208 13.40 1155 786 172050212501 50 | Male | 3950MN-ND 14.21 12.25 8.33 |172-050-141-911 ay nao NI us vo (aros 
: : : 50 |Female|3950F-ND 1810 15.60 10.61 | 172-050-241-911 50 Mao ЕМІ isco зз 940 1720504811 
Yellow Chromate with .065” Сііпсһ Nuts, Yellow Chromate Shells - Wire Wrap ale Я Б E . -050-181- 
Board Side - Dip Solder 50 |Female|9650F-ND 20.82 17.95 12.21 |172-050-281-011 
9. | Мае ШОЛПАН 258 222 152 172-009-141-001 Yellow Chromate w/ .250" Clinch Nuts, Board Side 
9 |Female|5509F-ND 394 340 2.32 | 172-009-211-011 9 Female 609-ND — 345 272 185 172-009-241-001 E » 
15 | Мае |5515M-ND 380 328 223 | 172-015-111-011 15 | Мае |615M-ND — 383 330 225 |172-015-141-001 9 | Male |10609M-ND 464 400 2.72 | 172-009-181-021 
15 [Female |5515F-ND 519 448 3.05 | 172-015-211-011 15  Female|615F-ND 471 407 217 |172-015-241-001 9 Female |10609F-ND 5.28 4.55 340 172-009-281-021 
25 | Male |5525M-ND 4.84 418 — 2.84 | 172-025-111-011 25 | Male |625M-ND 655 565 3.85 | 172-025-141-001 15 | Male |10615М-М0 629 543 3.69 | 172-015-181-021 
25 |Female|5525F-ND 673 580 3.95 | 172-025-211-011 25 |Female|625F-ND 727 627 427 | 172-025-241-001 15 Female 10615F-ND 777 670 4.56 |172-015-281-021 
37 Male |5537M-ND 6.58 5.68 3.86 | 172-037-111-011 37 Male | 637M-ND 8.38 723 4.92 | 172-037-141-001 25 Male |10625M-ND 890 7.68 5.22 | 172-025-181-021 
27 |Female | 5537F-ND 9.25 798 543 | 172-037-211-011 37 | Ғетаіе | 637F-ND 10.88 9.38 6.38 | 172-037-241-001 25 |Female |10625Ғ-МО 11.54 9.95 6.77 |172-025-281-021 
50 | Male |5550M-ND 1048 878 597 172-050-M1-011 50 | Male |650M-ND 1032 890 6.05 | 172-050-141-001 37 | Male |10637M-ND 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-021 
- = 50 |Female|650F-ND 1387 11.96 8.14 | 172-050-241-001 87 [етае 10637F-ND 1615 13.93 9.47 |172-037-281-021 
Yellow:Chromata with .2507 Clinch Nuts, Tin Shells - Wire Wrap 50 | Male |10650M-ND 15.52 13.38 9.10 |172-050-181-021 
Board Side - Dip Solder 50  |Female |10650F-ND 2082 17.95 12.21 | 172-050-281-021 
9 | Мае |1609MN-ND 3.07 265 1.81 | 172-009-142-001 
9 | Мае а 310 268 — 1.82 172-009-111-021 9 |Female|1609FN-ND 371 320 2.18 | 172-009-242-001 Yellow Chromate w/ .250" Clinch Nuts, Mating Side 
9 |Female|6509F-ND 3.94 340 232 | 172-009-211-021 15 | Male | 1615MN-ND 473 408 278 |172-015-142-001 ә | Mae ШШ 464 400 272 [172-009-481-031 
15 Male |6515M-ND 3.80 3.28 2.23 | 172-015-111-021 15 |Female| 1615FN-ND 5.54 4.78 3.25 | 172-015-242-001 9 Female | 11609F-ND 528 455 310 |172-009-281-031 
25 | Male ОНША 464 418 2484 | 172-025-111-021 25 | Male |1625MN-ND 6.82 588 4.00 | 172-025-142-001 15 | Male |11615M-ND 629 543 3.69 | 172-015-181-031 
25 |Female|6525F-ND 6.73 5.80 3.95 | 172-025-211-021 25 |Ғетаіе | 1625FN-ND 10.96 9.45 6.43 | 172-025-242-001 15 |Female|11615F-ND 777 6.70 4.56 | 172-015-281-031 
37 | Male |6537M-ND 658 5.68 3.86 |172-037-111-021 37 | Male |1637MN-ND 974 840 5.72 | 172-037-142-001 25 | Мае 11625M-ND 890 768 522 | 172-025-181-031 
37 |Female|6537F-ND 925 798 543 | 172-037-211-021 37 |Ретав | 1637FN-ND 12.21 10.53 7.16 | 172-037-242-001 25 Female 11625F-ND 1154 995 677 | 172-025-281-031 
50 | Male | 6550М-МО 10.18 8.78 5.97 | 172-050-111-021 50 | Male | 1650MN-ND 12.76 1100 7.48 |172-050-142-001 37 | Male |11637М-М0 1235 10.65 725 |172-037-181-031 
50 |Female|6550F-ND 12.70 1095 7.45 | 172-050-211-021 50 |Female| 1650FN-ND 1665 1435 — 9.76 172-050-242-001 37 Female 11637F-ND 1615 1393 9.47 |172-037-281-031 
Yellow Chromate with .250" Clinch Nuts, Tin Shells with .065" Clinch Nuts, 50 | Male |11650M-ND 15.52 13.38 9.10 |172-050-181-031 
Mating Side - Dip Solder Board Side - Wire Wrap 50 |Female|11650F-ND 20.82 17.95 12.21 |172-050-281-031 
ә | Мае |7509M-ND 340 268 1.82 |172-009-111-031 ERN aco 341 232 |172408-424/1 Тіп Shells 
9 |Female|7509F-ND 394 340 2.32 | 172-009-211-031 ў : | 9 | Male |12609M-ND 331 285 1.94 |172-009-182-001 
15 | Male |2615M-ND 560 4.83 329 |172-015-142-011 
15 |Female | 7515F-ND 5.19 448 3.05 | 172-015-211-031 т! КИ 9 Female |12609F-ND 4.35 3.75 2.55 | 172-009-282-001 
15 |Female|2615F-ND 641 553 3.76 | 172-015-242-011 
25 Male |7525M-ND 4.84 418 2.84 | 172-025-111-031 25 Male |2625M-ND 769 663 451 |172-025-142-011 15 Male |12615M-ND 4.00 4.23 2.88 | 172-015-182-001 
25 |Ғетаје 7525F-ND 673 580 3.95 | 172-025-211-031 25 | Еетаје | 2625F-ND 1183 1020 694 | 172-025-242-011 15 Female ША 6.44 555 3.78 172-015-282-001 
37 | Male |7537M-ND 658 568 386 | 172-037-111-031 37 | Male АШ 915 ваз ЕРЕН 25 | Мае |12625M-ND 748 645 439 | 172-025-182-001 
37 | Female |7537F-ND 925 798 543 | 172-037-211-031 37 |Female 2637F-ND 1308 11.28 7.67 | 172-037-242-011 25 [Female ШШЕ 10.06 8.68 5490 172-025-282-001 
50 | Мае |7550M-ND 1018 878 5.07 | 172-050-111-031 50 | Male |2650M-ND 1363 1175 7.99 | 172-050-142-011 37 | Male фаш 15:11 1303 8.86 |172-037-182-001 
50 |Female|7550F-ND 1270 10,95 7.45 | 172-050-211-031 50 | ета | 2650F-ND 1752 1510 1027 | 172-050-242-011 37 Female ШАШ 1485 1280 871 172-037-282-001 
Tin Shelis with SS Clinch Nut 50 | Male |12650M-ND 1488 1283 8.73 |172-050-182-001 
Yellow Chromate with .225" Board Side and тиленсе кессе ES 50 |Female|12650F-ND 19.95 17.20 11.70 |172-050-282-001 
Š Н Е 2 Board Side - Wire Wrap ы 2 - 
.197 Mating Side Clinch Nuts - Dip Solder ` š Т 2 
T Г”ТЕТГИ Tin Shells with .065" Clinch Nuts, Board Side 
9 [Female | 190640 470 405 276 |172-009-211-911 9 | Мае р 3-94 340 232 172-009:142-021 
в | Мае ЕТИ 450 зав 264 472.015-411211 9 Female | 3609-40 458 3.95 269 | 172-009-242-021 9 | Male |13609М-М0 418 3.60 2.45 |172-009-182-011 
ай : ў | 15 | Male |3615M-ND 5.60 4.83 329 |172-015-142-021 9  |Female|13609F-ND 522 450 3.06 |172-009-282-011 
15 |Female МВА 592 510 347 |172-015-211-911 15 |Female|3615F-ND 641 553 376 | 172-015-242-021 15 | Male |13615M-ND 577 498 339 |172-015-182-011 
25 |Female|1925-ND 7.42 640 4.36 1⁄2-025-211-911 25 | Male |3625M-ND 769 663 451 | 172-025-142-021 15 [етае 13615F-ND 731 6.30 4.29 |172-015-282-011 
37 | Male |1937M-ND 7.28 628 427 172-037-111-911 25 |Female|3625F-ND 11.83 10.20 6.94 | 172-025-242-021 25 Male |13625M-ND 835 7.20 490 |172-025-182-011 
37 |Female | 192740 995 858 5.84 |172-037-211-911 37 | Male |3637M-ND 1061 9.15 623 | 172-037-142-021 25 |Female|13625F-ND 10.93 9.43 6.41 |172-025-282-011 
50 | Male |1950M-ND 10.90 940 640 |172-050-111-911 37 |Female|3637F-ND 1308 11.28 7.67 | 172-037-242-021 37 | Male |13637M-ND 15.98 1378 9.37 | 172-037-182-011 
Yellow Chromate with .065" Clinch Nuts, 50 Male |3650M-ND 1363 11.75 17.99 | 172-050-142-021 37 |Еетае | 13637Е-МО 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-011 
Board Side - Wire Wrap 50 | ета! | 3650F-ND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-021 50 Male |13650M-ND 15.75 13.58 924 |172-050-182-011 
DEEUUS o0 ат зэ эх тан Тіп preda гага” сирен Mets, 50 Female 13650F-ND Iu ine 1221 172-050-282-011 
9 Female 5609F-ND 444 3.83 261 |172-009-241-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Board Side 
15 | Male |5615M-ND 586 5.05 344 | 172-015-141-011 ы bos м (а, n 252 ШЕШ ШИН 9 | мае |14609М-М0 418 3460 245 [172-009-182-021 
15 |Female|5615F-ND 635 548 373 172-015-241-011 Ho | 4 ў 9 Female |14609F-ND 522 450 3.06 |172-009-282-021 
15 | Male |4615M-ND 5.60 483 329 |172-015-142-031 
25 Male |5625M-ND 748 645 4.39 | 172-025-141-011 15 Male |14615M-ND 5.77 4.98 3.39 |172-015-182-021 
15 |Female|4615F-ND 641 553 3.76 |172-015-242-031 
25 | Female | 5625F-ND 7.96 6.86 4.67 | 172-025-241-011 25 Male |4625M-ND 769 6.63 451 | 172-025-142-031 15 |Female 14615F-ND 731 6.30 4.29 |172-015-282-021 
37 | Мае |5637M-ND 1038 895 6.09 | 172-037-141-011 25 | Еетаје | 4625F-ND 1183 1020 694 |172-025-242-031 25 | Мае ШӨМІШ 845 720 490 |172-025-182-021 
37 |Female|5637F-ND 13.08 11.28 17.67 | 172-037-241-011 37 | Male |4637M-ND 1061 9.15 623 | 172-037-142-031 25 [Female 14625F-ND 10.93 943 6.41 |172-025-282-021 
50 | Male | 5650M-ND 1349 11.63 7.91 |172-050-141-011 37 |Female 4637F-ND 1308 1128 — 7.67 | 172-037-242-031 37 | Male ШОЛЫП 1598 1378 9.37 |172-087-182-021 
50 |Female | 5650F-ND 1708 1473 10.02 | 172-050-241-011 50 | Male |4650M-ND 1363 1175 7.99 |172-050-142-031 37 Female ШШ ШЕШЕН 1572 1355 8.22 |172-037-282-021 
P ӨЙ, 50 |Female|4650F-ND 1752 1510 1027 |172-050-242-031 50 | Мае |14650М-МП) 1575 1358 924 |172-050-182-021 
Yellow Chromate with:.250” Clinch Nuts, Tin Shell with 225" Haard Sida amd 50 |Ғетаіе |14650F-ND 2082 17.95 1221 |172-050-282-021 
Board side = Wire Wrap .197 Mating Side Clinch Nuts - Wire Wrap Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
9 | Male |6609M-ND 377 325 221 | 172-009-141-021 
9 | мае |4909M-ND 426 368 250 172-009-142-911 9 | Male |15609M-ND 418 3.60 245 |172-009-182-031 
9 |Female|6609F-ND 444 3.83 2.61 | 172-009-241-021 4 | 4 š рэн 
9 |Female| 4909F-ND 404 418 284 | 172-009-242-911 9  |Female|15609F-ND 5.22 4.50 3.06 | 172-009-282-031 
15 | Male |6615M-ND 586 505 — 3.44 | 172-015-141-021 15 | Male |4915M-ND 574 495 337 |172-015-142-911 15 | Male |15615M-ND 577 4.98 339 |172-015-182-031 
15 [Female 6615F-ND 6.35 548 3.73 |172-015-241-021 15 |Female|4915F-ND 650 560 381 |172-015-242-911 15 |Female|15615F-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-015-282-031 
25 Male |6625M-ND 748 645 4.39 | 172-025-141-021 25 Male |4925M-ND 7.66 6.60 449 | 172-025-142-911 25 Male |15625M-ND 835 7.20 4.90 | 172-025-182-031 
25  Female|6625F-ND 922 795 5.41 | 172-025-241-021 25 |Female}4925F-ND 1143 985 670 | 172-025-242-911 25  Female|15625F-ND 1093 943 6.41 | 172-025-282-031 
37 | Male |6637M-ND 10,38 8.95 6.09 | 172-037-141-021 37 | Мае |4937M-ND 10.32 890 6.06 | 172-037-142-911 37 | Male |15637M-ND 1598 13.78 9.37 | 172-037-182-031 
37 |Female|6637F-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-241-021 37 |Female|4937F-ND 1256 10.83 7.37 | 172-037-242-911 87 |Female 15637F-ND 1572 13.55 9.22 | 172-037-282-031 
50 | Male |6650M-ND 1349 11.63 7.91 | 172-050-141-021 50 | Male |4950M-ND 13.05 11.25 7.65 | 172-050-142-911 50 | Male |15650M-ND 1575 13.58 9.24 | 172-050-182-031 
50 |Female|6650F-ND 1708 1473 10.02 | 172-050-241-021 50 [Female | 4950F-ND 1659 1430 — 9.73 | 172-050-242-911 50 Female |15650Ғ-М0 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-031 
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973 Series — Straight/Top Entry: * Metalized Plastic: High temperature 978 Series — Plastic or Metalized: • Available іп both plain plastic and 
e ORÍ МР plastic UL 94V-0. Plating: Nickel over copper • Plastic: High temperature metalized for EMI/RFI suppression • Over 60 dB shielding • EMI/RFI Plating - 
plastic UL 94V-2 (black) * Hardware: Nickel plated steel Electroplated with nickel over copper “ Materials: Shell — Thermoplastic poly- 


ester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass 


D-Sub Backshells Conn. Dimensions (Inch) 
Size А В t Ш Е Сопп. Dimensions (Inch) 
9 |1.240 .984 1221 .598 .335 Size | A B C D E 
970 Series — Straight/Top Entry: • Die Cast: Lightweight zinc. Plating: 15 |1575 1312 1378 598 335 9 [1220 984 1693 655 276 
Nickel over copper or black • Metalized Plastic: High temperature plastic UL : г - - - 
94V-0. Plating: Nickel over copper • Plastic: High temperature plastic UL 94V- 25 [2106 1.852 1.496 598 433 15 [1535 1312 1.603 655 315 
2 • Hardware: Nickel plated steel 37 | 2.756 2.500 1.575 .598 .433 25 |2.118 1.852 1.929 .655 .374 
37 [2.756 2.500 1.929 655 433 
Сото А is (аа) Е No. of Digi-Key Price Each — | NorComp 50 |2.650 2406 1.909 .655 .551 
9 [1228 984 1571 610 465 Pins Type Part No. 1 10 100 | Part №. 
15 [1555 1312 4634 610 465 9 973-09MP-ND 725 6.25 425 |973-009-020-121 ио! Digi-Key Erico Each Norcomy 
s x * х ы Pins | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
25 |2102 1852 1913 610 465 15 | Metalized | 973-15МР-МО 7.51 6.48 4.41 | 973-015-020-121 n SENN 110 55 65 | 978-009-010-031 
Plastic x H 096-090. Я b К 
37 |2744 2500 2110 610 465 25 973-25MP-ND 7.69 6.63 4.51 | 973-025-020-121 15 us. |96040 119 403 то | 978-015-010-031 
= i 37 973-37MP-ND 1041 8.98 6.11 | 973-037-020-121 25 | теше | 925C-ND 124 107 73 | 978-025-010-081 
ЖЫП cum | ШІ murice Each ey бага 9 973-09BP-ND 3.86 333 227 | 973-009-010-011 37 937C-ND — 173 149 1.02 | 978-037-010-031 
dm - а Pen ПОКИ 50 950C-ND 175 151 1.03 | 978-050-010-031 
9 СЭНС 5.20 500 340 [970:009-030-121 15 | Black | 973-15BP-ND 4.03 348 2.37 | 973-015-010-011 
Die : 5222 i 9 909СА-МО 1.37 119 .81 | 978-009-020-121 
15 | Cast | Q70-15N-ND 6.90 5.95 4.05 970-015-030-121 25 | Plastic | 973-25BP-ND 423 3.05 249 [973-025-010-011 D E 
36 с СЕТИ 50 55 405 970-025-030-121 37 973-37BP-ND — 513 443 301 |973-037-110-011 15 | Shielded | 915CA-ND 154 1.33 91 | 978-015-020-121 
Nickel 25 925CA-ND — 1.67 144 98 | 978-025-020-121 
37 970-37М-М0 10.56 9.10 6.19 |970-037-030-121 : : : 
9 970-09BC-ND 7.34 6.33 4.31 |970-009-040-011 i | | 
974 Series — 40° Entry: * Metalized Plastic: High temperature plastic UL jap < ee n Гарат 
15 Віаск 970-15BC-ND 8.44 7.28 4.95 970-015-040-011 94V-0. Plating: Nickel over copper • Plastic: High temperature plastic UL 94V- и. 
25 | Die Cast | 970-25BC-ND 8.44 7.28 4.95 |970-025-040-011 0 (black) * Hardware: Nickel plated steel complete with rubber grommet kit and male screw locks 
37 970-37BC-ND 1122 9.68 6.58 970-037-040-011 ` 
Сопп. Dimensions (Inch 4 Я г 
9 970-09MP-ND 542 4.68 3.18 |970-009-020-121 Sie А B “й i < | PPS ы E 
15 | Metalized | 970-15MP-ND 563 4.85 3.30 970-015-020-121 9 [1240 984 1457 598 s 3937 ТЕН ТЕСТТЕ. 
25 | Plastic | 970-25MP-ND 5.86 5.05 3.44 |970-025-020-121 15 [1575 1312 1457 598 : : : = 
37 970-37MP-ND 6.53 5.63 3.83 |970-037-020-121 23406 1850 Ч БМ: 598 15 | 155 11 43 19 .42 
` а ЫЕ а 25 | 210 164 63 19 42 
9 970-09BP-ND 2.64 2.28 1.55 970-009-010-011 2756 2500 1.614 .598 CELUM ТЕТІ 
15 | Black | 970-15BP-ND 2.64 2.28 1.55 970-015-010-011 EET ш жол к 
25 | Plastic | 970-25BP-ND 2.76 238 1.62 |970-025-010-011 Digi-Key а Ш ЗО 218" S REM f 
37 970-37BP-ND 2.87 2.48 1.69 970-037-010-011 Type Pari No! 1 10 100 Part No. E DNE TEENS ES 
974-09MP40-ND 7.25 6.25 4.25 |974-009-020-121 Pins | Type | Part No. 1 10 100 |Рап №. 
971 Series — 45% Entry: * Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel over Metalized |974-15MP40-ND 7.51 6.48 4.41 |974-015-020-121 ү а 25 е ы sa E 
copper or black ” Metalized Plastic: High temperature plastic UL 94V-0. Plastic Т a ҮТТЕ Die Cast j š й : ša 
Plating: Nickel over copper • Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 • Hard- ыш 769 663 451 974-025-020-121 25 Zinc 9257-ND 391 3.37 2.29 |979-025-030-121 
ware: Nickel plated steel 974-37MP40-ND 10.41 8.98 6.11 |974-037-020-121 37 937Z-ND 528 455 340 |979-037-030-121 
E 50 950Z-ND 722 623 424 |979-050-030-121 
conn Dimensions (Inch) 974-09BP40-ND 3.86 3.33 2.27 974-009-010-011 
Sze| A B C D E Black |974-15BP40-ND 4.03 348 2.37 |974-015-010-011 
9 |1.220 .984 1496 .610 .465 Plastic |974-25BP40-ND 423 3.65 2.49 974-025-010-011 ben etm pn Ж ees Backshell: • ABS high temperature 
15 [1595 1312 1.618 .610 465 plastic * Chrome plating 
974-37BP40-ND 543 443 3.01 |974-037-010-011 
25 [2114 1.852 1.646 .610 465 mms 
37 |2748 2500 1646 .610 465 com à Dimensions еу š А 
976 Series — Plastic, Flat Ribbon: • ABS high temperature plastic 94HB. 9 | 1232 984 1913 656 354 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Complete with 4-40 mati housi d housi t - - - 2 - 
Pins | Type Part No. 1 10 100 |PartNo. mee шырыны ыы IIS: 15 | 1.555 1312 1.805 669 374 
9 971-09N45-ND 5.80 5.00 3.40 |971-009-030-121 Сопп. Dimensions (Inch) < 25 [2400 1.852 1.900 .655 .397 
15 | міска] |971-15N45-ND 6.90 5.95 4.05 |971-015-030-121 E ET A 2. a ер 37 |2748 2500 1900 655 512 
25 971-25N45-ND 6.90 5.95 4.05 |971-025-030-121 Е j 758 ў 
50 | 2.697 2406 1.900 770 512 
37 971-37N45-ND 10.56 940 6.19 |971-037-030-121 15 [1622 1312 1100 1289 
2457 1.852 1642 1874 ` 
9 971-09CB45-ND 7.34 6.33 4.31 |971-009-040-011 SHG тко мац а FER Digi-Key Price Each | NorComp 
15 | Black |971-15CB45-ND 8.44 7.28 4.95 971-015-040-011 Э ate | wm lea SE Е 
25 | Die Cast |971-25CB45-ND 8.44 7.28 4.95 1971-025-040-011 
37 971-37CB45-ND 1122 9.68 6.58 971-037-040-011 Digi-Key Price Each — | NorComp E и e hee Е 4. 
Type Part No. 1 10 Part No. G F Š + š è Бы 
9 971-09MP45-ND 5.42 4.68 3.18 |971-009-020-121 m 25 Basis 979-25PG-ND 1.39 1.20 .82 | 979-025-010-031 
15 |Metalized | 971-15MP45-ND 5.63 4.85 3.30 |971-015-020-121 976-09RP-ND 1.39 1.20 .82 | 976-009-010-031 37 979-37PG-ND 2.61 2.25 1.53 | 979-037-010-031 
25 | Plastic | 971-25MP45-ND 5.86 5.05 3.44 |971-025-020-121 Gray | 976-15RP-ND 157 135 .92 | 976-015-010-031 50 979-50PG-ND 2.78 2.40 1.64 | 979-050-010-031 
37 971-37MP45-ND 6.53 5.63 3.83 |971-037-020-121 Plastic | 976-25RP-ND 1.86 1.60 976-025-010-031 9 979-09MP-ND 1.71 1.48 1.01 | 979-009-020-121 
9 971-09BP45-ND 2.64 2.28 1.55 |971-009-010-011 976-37RP-ND 1.97 1.70 976-037-010-031 15 | Metalizeg | 979-15МР-М0 1.86 1.60 1.09 | 979-015-020-121 
15 | Black |971-15ВР45-М0 2.64 2.28 1.55 971-015-010-011 25 | plastic | 9/9-25MP-ND 2.12 1.83 1.25 | 979-025-020-121 
25 | Plastic |971-25BP45-ND 276 238 1.62 |971-025-010-011 а в = l Rs а 1. 


37 971-37BP45-ND 2.87 2.48 1.69 1971-037-010-011 977 Series — Plastic ог Metalized: • Available іп both plain plastic апа 
metalized for EMI/RFI suppression * Over 60 dB shielding * Materials: Shell — 
Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass; EMI/RFI 


972 Series — Slim-Line Clam Shell Style: “ High temperature ABS plating — Electroplated with nickel over copper 


980 / 981 Series — Ethernet: * Material: Die-cast zinc alloy, nickel plated. 
Complete with housing screws and housing nuts. 


рое Conn. Dimensions (Inch) 
mens] Sie| A B C D " 
Conn. Dimensions (Inch a n T 
Size | A B 1 ) Е 9 [1213 .984 1594 646 275 "KE 4 conn тепаа (ше) 
1] ize 
9 [1240 984 1339 591 453 15 [1563 1312 1453 .646 .400 | ao ETEA E 
ГУГО ЗЖОРЕШЕ ОЛЕГ 25 [2165 1.852 1752 646 435 ES р Е I < 
НН 2736 2.500 2.096 984 535 S V в 15 |1.312 1.555 2.323 i 
= т = = - 2640 2.406 1750 .731 .450 I 25 |1.852 2406 2.835 N FØ 438 
37 |2795 2.500 1.575 .591 453 : | 
БЕТЕ БИШЕ СОЯ (Series 981 - Right Angle shown) 
igi-Key rice Еас! 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Type Part No. 1 10 Part No. No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Bins typos | No: Ш ШІ ШІ [rat NOE Shielded | 909GM-ND 75 65 45 | 977-009-020-121 ats | Шә pam 1 10 100 | PartNo. 
9 972-09SG-ND 3.16 2.73 1.86 |972-009-015-031 Metalized | 915GM-ND 89 77 53 | 977-015-020-121 
15 | Gray | 972-1556-М0 3.34 2.88 1.96 |972-015-015-031 Plastic | 925GM-ND — . 77 53 | 977-025-020-121 Series 980 3 ТҮРЕ 
25 |Plastic | 972-25SG-ND 3.51 3.03 2.06 |972-025-015-031 (for EMI/ | 937GM-ND 2. : 131 | 977-037-020-121 » Straight MEME 401 346 236 |980-015-030-121 
37 972-37SG-ND 3.68 318 2.16 |972-037-015-031 BF) ШЫМЫН 175 151 1.03 977-050-020-121 о ор oo aca 240 рана 
9090GP-ND — . 47 32 | 977-009-010-031 eries - i . r -009-030- 
: разню 516 273 1.86 97200901941 Plin | 915GP-ND 67 58 40 |977-015-010-031 15 | Right | 915ER-ND 436 376 2.56 | 981-015-030-121 
15 | Black | 972-15SB-ND 3.34 2.88 1.96 |972-015-015-011 п [gosgP-ND — 63 43 |977-025-010-031 
25 Plastic | 972-25SB-ND 351 3.03 2.06 |972-025-015-011 Plastic Корп 100 86 50 | 977-097-010-031 25 | Angle ЗЕМ 429 3⁄0 2.52 |981-025-030-121 
37 972-37SB-ND 3.68 3.18 2.16 |972-037-015-011 950GP-ND 1 Ё р 977-050-010-031 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 177 


СО ы 983 Series — Plain Plastic or Metalized Plastic: • May be used as а Non-Conductive Rubber Grommet Sets: For better EMI/RFI Shielding 
INORG MP D Sub Backshells (Cont.) "Gender Changer,” pin-out changer, or standard backshell • Snap-together and/or strain relief. For use with D-Sub Backshells. Note: Grom-9/25 and Grom- 


assembly “Наі-сІатр with self-tapping screws provides positive strain-relief 50 have four grommets per set and Grom-37 has three per set. 


982 Series — Plastic or Metalized: • Cable Exit Top or Side • Available in e Available in plain plastic or metalized for EMI/RFI shielding 


both plain plastic and metalized for EMI/RFI suppression * Over 60dB shield- 


ing * Operating Temperature: -35°C to 95°С • Materials: Shell: Thermoplastic Conn. Dimensions (Inch) Max. Digi-Key | Outside Dia. A Inside Diameter B mj A ja 
polyester; UL rated 94V-0; Screw locks: brass; EMI/RFI plating: Electroplated Size A B C D |CableDia — Part No. (Inch) (Inch) d ш 
with nickel over copper. Electroplated parts пої UL rated 9 125 98 192 65 27 901G-ND 400 185 | .248 | .290 | .335 Е 
= _ 9026-ND 620 320 | 410 |500 | — н 
Conn. Dimensions (Inch) 15 156 131 1.92 .63 47 903G-ND 730 340 | 425 | 495 | 650 Bei 
Size | А В ср Е 2 212 1.85 1.92 .63 4 
9 | 123 984 138 630 350 Б 10У TOA af — - 
15 | 1.56 1.312 1.61 .630 .374 b 37 245 2.50 1.92 .63 47 ù ed 5 ОЕШ 1% КМС 
e escription art No. art No. 
25 | 2.10 1.852 1.81 .630 .444 ™, 50 275 240 1.92 75 47 ш 
37 |274 25 181 630 444 1 DB 9/25 Grom. Set | 901G-ND — .40 134 .24 | 162-000-925-000 
50 | 265 2406 181 735 543 У DB 37 Grom. Set 902G-ND 1.06 92 .63 | 162-000-037-000 
но Diu Ky ЕЕ ЕЗШ NorComp DB50Grom.Set | 903G-ND 145 125 88 | 162-000-050-000 
Pins Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins Type Part No. 1 10 100 |PartNo. 9 909P-ND 113  .98  .67 | 983-009-010-031 
9 909U-ND* 339 293 199 |982-009-010-031 15 Plain | 915P-ND 137 119 81 |983-015-010-031 112 Series — Solder Cup with Right Angle Backshell (Centronics Type): 
15 Gray 915U-ND 3.39 293 1.99 |982-015-010-031 25 Plastic 925P-ND 171 1.48 1.01 | 983-025-010-031 * Material: Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL Rated 94V-0. Contacts: 
25 Plastic 925U-ND 366 3.16 2.15 | 982-025-010-031 37 ! 937P-ND 278 2.40 1.64 | 983-037-010-031 Copper alloy. Shell: Steel, nickel plated. Contact Plating: Gold plated. 
37 937U-ND 4.28 3.70 2.52 | 982-037-010-031 
50 950U-ND 512 442 301 | 982-050-010-031 50 950P-ND 2.93 2.53 1.72 | 983-050-010-031 Fig. 1 Fig. 2 
amm бю om in IT; |ә чн ЕТІС = gp 
ielde - ў Й i -015-020- д -015-020- | B ——4 A 
25 | Metalized | 925UA-ND 692 597 406 | 982-025-020-121 15 |Metalizea 919M2-ND 186 160 1.09 | 983-015-020-121 55 ЕЕ 5 
37 | Plastic | 937UA-ND 805 6.95 473 | 982-037-020-121 25 | plastic Іа 237 205 1.39 |989-025-020-121 А а 
50 950UA-ND 8.83 7.62 5.18 | 982-050-020-121 37 937M2-ND 3.07 2.65 1.81 | 983-037-020-121 
50 950M2-ND 3.77 3.25 2.21 | 983-050-020-121 Fia. 4 
* Part Number 909U-ND and 909UA-ND do not have a side cable exit. 9- 
АР 
в 
` + 
993 Series — 45° Economy: “ Material: Metalized Plastic and Plastic: ABS 994 Series — Die Cast, Ethernet: Ж 
high temperature plastic, 94HB. Metalized Plating: Chrome. | : e Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. Pin #1 
Includes housing Screws, housing nuts, 4-40 thumbscrews, strain relief Included are housing screw and housing 
clamps, and strain relief screws. nuts. 
й ü Conn. Dimensions (Inch) 
z n Conn. Dimensions (Inch) Size | A B с D 
Conn. Dimensions (Inch) Sie] AB C D E F 36 [3178 1.943 1075 .646 
size. A ^8 р а 4244 984 da7 614 333. 790 50 [3780 2.588 1325 646 
9 [1213 .984 1.595 630 . 2 - —— - - 
a 1857 9 0851 1641 15 |1.575 1.312 1.82 .665 .433 1.135 
й а i Е ` 25 |2406 1.852 1.82 .630 .433 1.640 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Fig.| Pins | Type |Part No. 1 10 100 |PartNo. 
No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type Part No. 1 10 400 |PartNo. 1 | 50 | Male |1550RM-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-103-011 
9 | Metalized | 993-09MP45-ND 1.86 1.60 1.09 | 993-009-020-121 2 | 50 |Female|1550RF-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-011 
n 9 994-09DC-ND 3.31 2.85 1.94 |994-009-030-121 
28 Plastic |993-25MP45-ND 2.00 1.73 1.18 | 993-025-020-121 қ 
9 993-109P45-ND 131 148 77 |993-009-010-031 15 | Straight | 994-15DC-ND 3.57 3.08 2.10 |994-015-030-121 3 | 50 | Male |1550LM-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-103-021 
әв | Plastic | oo3-495P45-ND 145 125 86 993-025-010-031 25 994-25DC-ND 3.94 3.40 2.32 |994-025-030-121 4 | 50 |Female|1550LF-ND 919 7.93 5.39 | 112-050-203-021 
Dim. (Inch) Digi-Key Price Each NorComp 
Hardwa re Fig. | Description A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hoods (994 Series) 
9-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-09SL-ND 177 1.53 104 160-009-002-031 
1 | 15-Ріп, D-Sub, or Ethernet -- — T2040-ND 129 112 .76 160-015-003-031 
25-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-25SL-ND 2.15 185 126 160-025-004-031 
2 |2 Connectors Required == = "= T2042-ND 1.34/2 .58 40 160-000-005-041 
Dust Covers 
Female, 9-Position D-Sub -- — 909DC-ND 52 45 .31 160-000-209-00 
Female, 15-Position D-Sub -- — 915DC-ND 52 45 31 160-000-215-00 
Female, 25-Position D-Sub — — 925DC-ND 52 45 31 160-000-225-00 
Female, 37-Position D-Sub — = 160-37F-ND .61 53 36 160-000-237-000 
3 Female, 50-Position D-Sub =- — 160-50F-ND .75 65 45 160-000-250-000 
Male, 9-Position D-Sub — — 160-09M-ND 55 48 33 160-000-109-000 
Male, 15-Position D-Sub — — 160-15M-ND 55 48 33 160-000-115-000 
. Male, 25-Position D-Sub — = 160-25M-ND 55 48 33 160-000-125-000 
Fig. 4 Male, 37-Position D-Sub SS 160-37M-ND 61 53 .36 160-000-137-000 
i. Male, 50-Position D-Sub — — 160-50M-ND .75 65 45 160-000-150-000 
| Dust Covers - Shielded 
ы ү : а Female, 9-Position D-Sub — — 160-209F-ND 313 270 1.84 160-020-209-000 
T тегі 250 348 : Female, 15-Position D-Sub — — | 160-215F-ND 328 283 193 | 160-020-215-000 
= E 3 Female, 25-Position D-Sub — — 160-225F-ND 3.54 305 208 160-020-225-000 
Male, 9-Position D-Sub -- — 160-209M-ND 287 248 1.69 160-020-109-000 
4-40 UNC-2A Ñ Male, 15-Position D-Sub = — 160-215M-ND 3.02 260 1.77 | 160-020-115-000 
Male, 25-Position D-Sub — — 160-225M-ND 322 278 189 160-020-125-000 
4-40 Female Coupling Nut 
4 Brass, Plating Yellow Chromate — — 160-06YC-ND 25 15 11 160-000-006-042 
Brass, Plating Nickel — — 160-06N-ND 25 15 ДЯ 160-000-006-032 
4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer 
5 Steel, Plating Tin — — 160-01MT-ND .87 75 51 160-000-001-051 
Steel, Plating Yellow Chromate — — 160-01MYC-ND .81 70 48 160-000-001-041 
Fig. 8 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) 
= 6 | Screw. Steel, Tin Plating = = | 160-02M-ND 81 — 70 48 | 160-000-002-051 
-187(Across š Clip - Stainless Steel —_ — ў ° в 
Flats) K: T Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
4-40 UNC-2B [^ : 7 | Моп = 163-01P-ND 25 15 ER 163-001-000-000 
.100 Min. Deep 4-40 Female Screwlock Assembly 
4-40 UNC-2A Steel, Plating Yellow Chromate 187 312 |  160-10F-ND 70 40 41 [| 160-000-010-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 187 .625 160-11F-ND 199 85 58 160-000-011-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 250 .156 160-12F-ND .81 70 48 160-000-012-041 
g | Steel, Plating Yellow Chromate 197 .197 160-13F-ND 55 48 33 160-000-013-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 197 .323 160-15F-ND 55 48 33 160-000-015-041 
2 Flat Washers < Steel, Plating Yellow Chromate 197 433 160-16F-ND .64 55 38 | 160-000-016-041 
— 5 Steel, Plating Yellow Chromate 197 .520 160-17F-ND .67 .58 40 160-000-017-041 
1 Split Lock Washer === Steel, Plating Yellow Chromate 197 .669 160-18Ғ-М0 70 60 41 160-000-018-041 
1 4-40 Hex Nut — 0 4-40 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
9 | For 977/978/979 Series Backshells 160-02TS-ND 26 .23 16 160-000-050-031 
M2.6 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
T2020-ND  Insertion/Removal Tool ................................................... $8.76 each | 9 | For 970/972 Series Backshells (80791521) 9 4 41 | 160-000-060-091 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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[e] vo INTERCONNECT 
Modular Cable 


[e] vo INTERCONNECT / Digi-Key? 
IDC Modular Cable Assemblies 


STYLE 1: STANDARD H z = ND Кайр: H, 61.207. ND Flat modular line cord is available in either straight or coiled. Straight: 
Style 1 H004 is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; 
r ў dn 4-Position H006, Н008 and Н010 are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 
@юг * Wire Туре: 4-Contact 1,000 feet. Coiled: Hxx4[_]C, Hxx6[_]C, Нхх8С ІС and Hxx10[ С are sold 
me <a} (Color) =_= He Wi in 5, 7, 10 and 14 feet approximate optimum extended lengths. Extension 
(9) 5 1 = Мі White Wire 
Ps 229 5 C - Designates beyond the optimum extended length can degrade the retractability of the 
“с Coil Cord 7 Feet Li cord. Both types are available in three colors—white (designated by 1 for 
кшп (2 13 Meter ) in part number), black (designated by 2 for [ іп part number) and 
EM THÉ .13 Meters Я 
НЕОН: МЕТІН cl pts Mie) Only) silver satin (designated by 3 for [ ] in part number). 
Н = lack on Pi TP 14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight Coil Cord Assembly віва —— 
‘ : 25 - 25 Feet (7.62 Melers) . few Ridge Up View Ridge Up 
64 = 6-Position, 4-Contact Example: H1441-10C-ND 4-Conductor Cable 6-Conductor Cable 
STYLE 3: SINGLE-ENDED (Black on Pin 1) 05 = 5 Feet (1.52 Meters) Style 1 =] -— 6.8 
«Position. 6- 07 = 7 Feet (2.13 Meters) n, Ë 
= Mini РҮШ 10 = 10 Feet (3.05 Meters) 02188 — 4-Position 
: 14 = 14 Feet (4.27 Meters) 4-Contact —— 
88 = 8-Position, 8-Contact 
(Gray on Pin 1) *All cable lengths аге + 1% White Wire 
HOW TO ORDER: 1) You choose your part number simply by substituting the corresponding code to indicate the 10 Feet Long (3.05 M) | 


View Ridge Up 
8-Conductor Cable 


View Ridge Up 


following: Style, Connector(s), Wire Type, and Length (in feet - not meters). аселага 
-Conductor Cable 


Optimum Extended Length 


Coil Cord Assemblies 


< е 
Straight Coiled ) БТЕ а _ 250 SR SN 
igi-Key' Price Each Brown/ | \ \бгау 
AE Style | Part No. 1 10 50 100 White/ || | Violet 
“а (777 4-Position, 4-Contact Assemblies ка ЕЕ 
@ Kra Н144Г1-05С-МО 4.25 3.62 3.05 2.61 Green! | Red 
2 WE i H144[]-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 Center Bump. 
2 H144[]HOC-ND 5.92 5.03 4.25 3.64 
Hi44[]H4C-ND 6.93 5.89 4.97 4.25 No.of | Length | Digi-Key* Price Each 
На БС МБ 425 362. 245 261 Cond. | FL(Meler) | Part No. 1 100 
1 Ё ў ? й Й Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter] 
Straight Cable Assemblies 2 HaM[LIOCND 592 503 425 зы Тыны tri peat тын № 
AD 6.93 5.89 4.97 4.25 approximate extended lengths — 26 AWG 
Digi-Key* Price Each H344[]-05C-ND 329 2.80 2.37 2.02 7 152) ТЕЙ am 218 ЕП 
Style | PartNo. 1 10 50 100 š H344[-07C-ND 343 291 2.46 2.11 5 (1.52) 5401C- . : . 
4-Position, 4-Contact Assemblies H344[]H0C-ND 496 422 3.56 3.05 4 | 7(213) | Н074Г10-М0 279 252 2.24 
Н144Г1-07-М0 251 515 1:80 T54 H344[]H4C-ND ^ 597 507 429 367 4 | 10(3.05) | H104[JC-ND 4.53 4.08 3.63 
1 H144[ ]-14-ND 3.09 2.63 222 1.90 6-Position, 4-Contact Assemblies 4 14 (4.27) H144[ JC-ND 651 5.86 521 
H144[ ]-25-ND. 4.02 341 2.88 2.47 H164[-05C-ND 460 391 3.30 2.82 6 | 5(1.52) | HOSGL]C-ND 330 297 2.64 
H244[ -07-ND 2.51 2.13 1.80 1.54 Р H164L-07C-ND 473 4.02 3.40 2.90 6 7 (2.13) | H076[ 10-М0 2.88 2.60 231 
2 H244[ ]-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 H164L]H0C-ND 477 4.05 3.42 2.93 6 | 10(3.05) | H1063C-ND 546 4.92 437 
H244[ -25-ND 4.02 3.41 2.88 2.47 H164[]H4C-ND 802 681 5.75 4.92 6 |14(427) | H146[ ]C-ND 7.20 6.48 5.76 
H344L]-07-ND 1.55 1.32 1.11 .95 H264[ ]-05C-ND 4.60 3.91 3.30 2.82 8 5 (1.52) | Н058Г10-М0 6.12 5.51 4.90 
3 H344[ ]-14-ND 2.13 1.82 1.53 1.31 u H264[]-07C-ND 4.73 4.02 3.40 2.90 8 7 (2.13) | H0781C-ND 4.86 4.38 3.89 
H344[ ]-25-ND 3.05 2.60 2.19 1.88 H264[]H0C-ND 5.90 5.01 4.23 3.62 8 | 10(3.05) | H108[ ]C-ND 744 643 5.72 
6-Position, 4-Contact Assemblies H264[ ]- 4C-ND 8.02 6.81 5.75 4.92 8 14 (4.27) | H148[ ]C-ND 8.16 7.35 6.53 
H164[ ]-07-ND 2.85 242 2.05 1.75 H364[ ]-05C-ND 3.46 2.95 2.49 2.13 10 5 (1.52) H0510[ ]C-ND 5.37 4.84 4.30 
1 H164[ ]-14-ND 3.44 2.92 2.47 2.11 3 H364[ ]-07C-ND 3.60 3.06 2.58 2.21 10 7 (2.13) H0710[ ]C-ND 5.58 5.03 447 
H164[ ]-25-ND 4.36 3.70 3.13 2.68 H364[_]-10C-ND 4.76 4.05 3.42 2.93 10 10 (3.05) | H1010[ ]C-ND 744 6.43 5.72 
H264[ ]-07-ND 2.85 242 2.05 175 H364[]H4C-ND 6,14 5.22 441 3.77 10 | 14(427) | H1410[]C-ND 7.95 7.16 6.36 
|-14- 6-Position, 6-Contact Assemblies 
й ШІ ШЕЕ ne HE 31 268 HIGOL}0SC-ND 502 427 361 3.09 ER iure in Digi-Key Part No. Маш ЫЫ 
H364[ ]-07-ND 1.72 146 124 1.06 H166[ ]-07C-ND 5.10 4.34 3.66 3.13 0. 0! igi-Key* ricing 
3 H364[ ]-14-ND 2:30 196 166 142 1 H166L1H0C-ND 7:38 627 5.30 453 Cond. | Part No. 1008. 5004. 1,0004. 2,000 ft. 
H364[ ]-25-ND 3.28 2.74 2.32 1.98 H166L]H4C-ND 8.92 7.58 6.40 5.47 Straight Line Cord — 26 AWG 
6-Position, 6-Contact Assemblies Н266[ |-05C-ND 5.02 4.27 3.61 3.09 4 H004[ ]-X-ND 8.69 39.85 72.45 126.36 
H166[ ]-07-ND 3.47 2.95 2.49 243 2 H266[ ]-07C-ND 5.10 4.34 3.66 3.13 6 | H006[]-X-ND 1346 61.68 93.58 — 
1 H166[ ]-14-ND 4.37 3.72 3.14 2.69 H266L]-10C-ND 7.38 6.27 5.30 4.53 8 |H008[ ]-X-ND 18.22 8349 13358 — 
H166[ ]-25-ND 5.80 4.93 4.16 3.56 H266[ ]-14C-ND 8.92 7.58 6.40 5.47 10 | Н010Г1-Х-МО 26.08 119.54 193.00 - 
H266[ -07-ND 3.47 2.95 2.49 2.13 H366[]-05C-ND 3.74 3.18 2.69 2.30 
2 H266[ ]-14-ND 4.37 3.72 3.14 2.69 3 H366[ ]-07C-ND 3.82 3.25 2.75 2.85 * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 
H266[]-25-ND 5.80 4.93 4.16 3.56 H366[]HOC-ND 6410 5.19 4.38 3.75 
H366[ ]-07-ND 2.19 1.86 1.57 1.85 H366[]H4C-ND 7.64 6.49 5.48 4.69 
3 H366[ ]-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 8-Position, 8-Contact Assemblies HIROSE 
H366[ ]-25-ND 4.52 3.84 3.25 2.78 Н188Г1-05С-М0 8.05 6.84 5.78 4.94 
8-Position, 8-Contact Assemblies б H188[-07C-ND 7.76 6.60 5.57 4.77 ELECTRIC 
H188[ -07-ND 4.34 3.69 3.12 2.67 H188[]HOC-ND 9.46 8.04 6.79 5.81 СО. ТО. 
1 H188[ ]-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 Н188[ |-14С-М0 10.31 8.76 7.39 6.33 d 
H188[ ]-25-ND 7.52 6.39 5.40 4.62 H288L]-05C-ND 8.05 6.84 5.78 4.94 “І i 
H288[ ]-07-ND 4.34 3.69 3.12 2.67 2 H288[ ]-07C-ND 7.76 6.60 5.57 4.77 Data Link Shielded Jack 
2 H288[ ]-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 H288L ]-t 0C-ND 9.46 8.04 6.79 5.81 
НОВ8Г125-40 7595 639 540 462 Н288ГІЛ4С-МӘ 4031 — 876 739 — 633 & Cable Assembly 
H388[ ]-07-ND 2.79 2.37 2.00 1.71 H388[ ]-05C-ND 6.50 5.53 4.67 3.99 
3 H388L ]-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 3 H388[_]-07C-ND 6.21 5.28 4.46 3.82 FEATURES: Plug; * One piece body struct. of the shell and 
H388[ ]-25-ND 5.97 5.08 4.29 3.67 H388[ ]-10C-ND 7.91 6.72 5.68 4.86 cable clamp make perfect "EMI" protection * A metal shell offers 
H388[ ]-14C-ND 8.76 7.44 6.28 5.38 "ESD" protection and a plastic cover is provided for enhanced 


*1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 


aesthetics * Using the specified tooling, will provide quick and 
Note: Custom length also availble — minimum order required. 


easy cable assembly. Jack; * In order to protect the circuit 
inside the equip., the jack is constructed to allow the shielding to 
engage first upon mating. 


*1- White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. 


Cable Tester: The modular cable tester is a hand held instrument designed to test telephone 


(RJ11) and computer data-link (RJ45) wiring. 

Wire Strippers: Stripping and cutting wires in the range of 28-12AWG * Solid and fine stranded 
conductors with all grades of PVC insulation hardness • P.T.F.E. insulation * Stranded con- 
ductors (even several conductors in one work cycle) • Self-adjusting cable cutter • Strips both 
modular and discrete wires 

Stripax & Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and industrial 
insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and polyethylene. Stripping blades are 
composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. Not for 
Teflon or Kapton hard insulations. 


ТМ11 “ЕМІ” protection connector is 
designed to fulfill the requirement of 
noise and "ESD" protection. The design is 
in conformance with the F.C.C. regulation 
as specified in *476 C.F.R., Part 68, 
subpart F." 


Shielded Jack — PCB Mount 


LAN ProNavigator™: Two-piece tester includes main unit and remote with test results at both Positions- | Digi-Key Price Each 
ends. One-button, simple testing (PASS/FAIL or fault find). Detects opens, shorts, crossed wires Contacts Part No. al 10 100 
Stripax® Pro 6 and split pairs. Cable types, RG58, RG59, RG6, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT 8-8 H9200-ND 4.96 4.11 3.08 
% Бе or САТ-6 (UTP/STP) cable. 
Mini-Stripax@ Plus Digi n 
igi-Key Price | Mfg. = 
ЛЇП РАН ES [ЫБ Standard Style Cable H9102 - H9103 
Modular Cable Tester PAL1529-ND 6799 | 1529 Assemblies 
Sure Strip™ 4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 58.99 | 904893 
Mini-Stripax® Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 8294 | 1115Р Банан НТ Digi-Key — Price 
Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 21.99 | 2108 Contacts | Ft. (M) Cable Type | Termination | Part No. Each 
Stripax@ Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 78.99 | 1113.1 8-8 4(1.22)| Straight | Double-Ended | H9102-ND 18.21 
LAN ProNavigator test set (main and remote), PAL1543.1-ND 99.99 | 1543 I 
М ЯН š 8-8 7(2.13)| Straight | Double-Ended | H9103-ND 21.00 
Cable Tester LAN ProNavigator Test Set 2 RJ45 patch cords, 2 belt clips (218) 1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
Н 1% “ТМ” Modular Connectors 


Positions- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Positions- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts | Description мон D Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Contacts | Description W H D Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 
44 77 6.6 134 H9091-ND 76 62 «45 |ТМЗР-44Р 3x 6-2 39.2 15.4 16.0 | H9053-ND 4.32 3.58 2.69 | ТМ2ВЕА-1806 
1 64 Plug 97 6.6 134 H9092-ND .80 66 48 | TM3P-64P. 21| 3x6-4 |PC Mount 39.2 15.4 16.0 | H9054-ND 5.39 447 3.35 | TM2REA-1812 
6-6 97 6.6 134 H9093-ND 99 81 .59 | TM3P-66P 3x6-6 39.2 15.4 16.0 | H9066-ND 6.79 5.62 4.22 | TM2REA-1818 
8-8 117 66 225 | H9094-ND 167 187 .99 TM8P-88P 4х62 502 154 16.0 | H9055-ND 5.92 4.90 3.68 ТМ2ВЕА-2408 
Receptacles — with 6" (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray 22 | 4х6-4 |PC Mount 50.2 15.4 16.0 | H9056-ND 6.50 550 4.13 | ТМ2ВЕА-2416 
2 4-4 17.5 20.5 10.2 H9001-ND 218 1.81 1.34 |ТМІВ-616В44-355-150 4x6-6 50.2 15.4 16.0 | H9059-ND 8.55 7.24 5.43 | TM2REA-2424 
3 44 124 174 143 H9002-ND 248 1.81 1.34 |TM1R-616M44-358-150A 6-2 17.2 160 154 | H9110-ND 260 216 1.60 | TM2RE-0602 
4 4-4 | Receptacle 12.4 21.3 12.5 H9003-ND 218 181 1.34 | TM1R-616P44-35S-150 23 6-4 PC Top Entry 17.2 160 154 | H9111-ND 3.34 2.76 2.07 | TM2RE-0604 
5 44 15.3 205 102 H9018-ND 2.63 249 1.62 | TM1R-616W44-4S-150 6-6 17.2 16.0 154 | H9112-ND 3.25 2.69 2.02 |TM2RE-0606 
6 64 149 183 13.7 H9009-ND* 2.31 1.92 1.42 | TM1RV-623K64-35S-150 2x6-2 282 160 154 | H9113-ND 377 312 2.34 |ТМОВЕ-1204 
7 6-4 124 214 12.5 H9010-ND* 2.24 1.87 1.38 |ТМІВУ-623Р64-355-150| |24| 2x6-4 |PC Top Entry 28.2 16.0 15.4 | H9114-ND 444 368 2.76 | TM2RE-1208 
6 6-6 Receptacle 14.9 18.3 13.7 H9015-ND* 2.93 2.43 1.80 | TM1RV-623K66-35S-150 2x6-6 28.2 16.0 15.4 | H9115-ND 5.86 485 3.64 | TM2RE-1212 
7 6-6 р 124 214 125 H9016-ND* 2.83 235 1.74 |ТМІВУ-623Р66-355-150 3x6-2 392 160 154 | H9116-ND 499 413  340|TM2RE-1806 
8 | 88 160 184 12.5 |  H9021-ND* 543 425 3.19 | TMIRV-647AF88-35S150) |25 | 3x6-4 |PC Top Entry 392 160 15.4 | H9117-ND 6.70 5.55 4.16 |ТМ2ВЕ-1812 
Receptacles — Panel Mount w/ 6” (152.4mm) Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown 3x6-6 39.2 16.0 15.4 | H9118-ND 7.51 6.36 4.77 | TM2RE-1818 
6-2 149 183 137 H9061-ND 231 1.2 1.42 TM2RG-L62-5S-150 4x62 50.2 16.0 15.4 | H9119-ND 5.92 490 3.68 | TM2RE-2408 
9 6-4 | Receptacle 14.9 18.3 13.7 H9062-ND 3.31 274 2.06 | TM2RG-L64-5S-150 26 | 4x6-4 | PC Top Entry 50.2 16.0 15.4 | H9120-ND 749 634 4.76 | TM2RE-2416 
6-6 149 183 13.7 H9063-ND 437 3.82 _ 2.71 | TM2RG-L66-5S-150 4x6-6 50.2 16.0 15.4 | H9121-ND 10.60 922  7.38|TM2RE-2424 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 27 | 8x6-6 |SideEntry 8x6-6 | 93.0 140 14.0 | H9086-ND 11.22 10.38 8.70 | TM5RJ1-4848 
4-4 20.0 11.0 10.5 H9031-ND 280 233  172|TM5RF-44 28 | 3x8-8 |3x8-8 433 140 14.7 | H9075-ND 7.16 593 4.45 | ТМ5В$А-2424 
10| 6-4 |Receptacle 24.6 13.0 14.0 H9032-ND 270 225 1.66 | TMSRF-64 28 — 3x(1)8-8,(2)6-6 | 30 14 13.5 | H9076-ND 8.24 6.98 5.24 | TM5RQ-2020 
6-6 246 13.0 14.0 H9033-ND 247 2.06 1.52 | TMSRF-66 29 — 2x(1)8-8,(1)6-6 | 28 14 13.5 | H9077-ND 6.71 568 — 4.26 |ТМ5В0-1414 
11 4-4 18.0 18.6 143 H9041-ND 1.92 1.60 1.18 | TM5RC-44 30 2x62 with Power Plug 35 15 13.7 | H9129-ND 3.05 2.52 1.89 | TMSRT-1204PWJ 
11 6-4 Receptacle 18.0 214 14.3 H9042-ND 247 2.06 1.52 | TM5RC-64 2x 6-2 35 15 137 | H9130-ND 305 252 1.89 |TMSRT1-1204PWJ 
11 6-6 р 180 21.1 143 H9043-ND 224 187 1.38 |TM5RC-66(01) 6-2 24 15 137 | H9132-ND 2.83 235  14|TMSRT1-62PWJ 
12| 88 181 212 175 H9044-ND 310 257 1.93 | TMSRC-88 31 64 [мз Power Plug 24 15 13.7 | H9133-ND 2.97 2.60 1.84 |TMSRT1-64PWJ 
4-4 | Receptacle 12.8 14.0 14.0 H9081-ND 176 1.46 1.08 TM5RJ3-44 6-6 24 15 137 | H9134-ND 334 276 2.07 | TMSRT1-66PWJ 
13 64 Receptacle 148 140 140 H9082-ND 2.4 1.87 1.38 |TM5RJ1-64 4-4 13 17 12.5 | H9135-ND 263 219 1.62 |TM15R-44(30) 
6-6 | Receptacle 148 140 14.0 | H9083-ND 260 216 1.60 TM5RJ1-66 32| сд |Top Entry SMT 14 17 125 | H9136-ND 283 235 1174 TM15R-64(30) 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 14.0 16.0 | — H9084-ND 310 257 1.93 |TMSRJ1-88 33] 88 4 417 17 | H9138-ND 336 279  209|TMSRL-88 
6-4  |Receptacle 148 140 140 H9126-ND 2.24 1.87 1.38 TM5RJ2-64 24 | Ax 8-8 Receptacle 56 117 17 H9139-ND 1024 890  712|TM5RL-3232 
у] 69 [Receptacle 148 140 140| — H9127-ND 273 227 1.68 |TMSRJ2-66 Receptacles — Right Angle, SMT 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 14.0 16.0 H9085-ND 2.89 241 1.78 | TMSRJ-88 62 136 113 135 | H10131-ND 336 279 209 TMI8R-62 
8-8 [Весеріасіе (Keyed) | 18.6 14.0 14.0 H9128-ND 3.60 298 2.24 |TM5RJ2-88 35 6-4 |Весе ў ° Я u i ў ў + 
ptacle 13.6 11.3 13.5 | H10132-ND 351 291 218 |TM18R-64 
17| 6-2 13.0 14.5 18.0 H9122-ND 1.85 1.54 1.14 | TM5RE1-62(50) 8-8 156 113 145 | H10123-ND 499 413 310 |TM18R-88 
| ва [кшз [іо 145 180) няма 247 206 152 ТЕ 62 136 113 142 | HIOISEND га 187 138 ПИВА 
18| 66 150 145 180| H9125-ND 299 249 184 TM5RE1-66 6-2 13.6 113 142] H10135-ND 2.60 216 1.60 TMI8RA-IB-62 
Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; Color: White 36 HE Receptacle e n Ni: Mm НЕ A 255 тма а 
15 | 44 12.9 18.3 15.0 H9071-ND 257 244 1.58 | TM3RA-44 8-8 156 123 145 | H10138-ND 429 356 267 TM18R-TO-88 
15| 64 Low Profile 149 18.3 15.0 H9072-ND 2.83 2.35 1.74 |ТМЗВА-64 "TM" Modular Connectors 
р M 2 ІНЕ En ШОЧ ae y 1 а 34 | 4x8-8 with Light Pipes 59.2 15.3 25.9 | H9005-ND 1420 13.36 11.69 | TM21R-5A-3232-LP 
Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 37. 88 Шыт 24 20 5 H9140-ND 673 570 4.28 |TM11R-88-358-300 
ШЕ 200 110 105 7; 25021 им 38 88 | toReceptacle |186 17 — 375 | H914I-ND — 4144 1031 8464 TM5RL-88-JJ 
PC Mount ў Й Y Р Ў ў 39 | 8x8-8 | with Light Pipes 592 28 32.5 | H10139-ND 2040 1943 17.42 |TM21R-5B-3232D-LP 
19| 64 18.0 154 16.0 H9057-ND 310 2.57 1.93 | ТМ2ВЕА-0604 
19| 6-6 180 154 16.0 |  H9058-ND 354 293 2.20 ТМ2ВЕА-0606 Dust Covers for Modular Connectors 
2x62 282 154 160]  H9051-ND 377 312 2.34 |TM2REA-1204 40 | 6-6 [Dust Cover 12 13 85 H9007ND 61 50 _ .36|TM-6-DC 
20 | 2x6-4 | PC Mount 282 154 160]  H9052-ND 4.93 408 3.06 |TM2REA-1208 40| 88 Dust Cover 156 13.9 6.5 | H9006-ND 91 — 75 _ .54|TM-8-DC 
20 | 2x6-6 |PC Mount 282 154 16.0 H9065-ND 5.25 435 3.26 | TM2REA-1212 = й 
50р Gold Plating 


More Product Available Online: www.digikey.com 
180 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


pan amp Modular Connectors and Jacks 


Product Facts: * Meets or exceeds ЕСС Part 68 rules and regulations; REA PE-76 and UL fied by Canadian Standards Association Certificate No. LR 7189A 

1863 Communication Circuit Accessories * Meets 1000 volt dielectric requirement • Designed Material and Finish: • Housing: Polycarbonate, UL 94V-2 flammability rating * Terminal: .014” 
for direct mounting on pc boards • Designed for ease of soldering and board cleaning • Se- (36mm) thick, phosphor bronze; underplated with 100p" nickel and plated with 50p" gold in 
lectively gold plated contacts for lower cost ” Surface mount jacks compatible with vapor contact region and gold flash on remainder of terminal. Electrical Specifications: “ 150VAC 
phase environment e All jacks are flame retardant polyester, standard color black, unless пах, at 4 5A @ 25°C, derated to .2A @ 70°C • Dielectric Withstanding Voltage: 1000 Volts AC 
specified otherwise = Listed by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 • Certified by, Insulation Resistance: 500 Megaohms. Mechanical Specifications: “ Cable-to-Plug Tensile 
Canadian Standards Association File No. LR82669 Strength: 17 Ibs (76N) min M Durability: 750 mating cycles “ 

Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp тах. @ 25°C, derated to 0.2 Amp тах. @ 4 й ` 
70°С ambient = Voltage Rating: 150 Volts АС max. “ Dielectric Withstanding Voltage: 1000 External Strain Relief: * Positively engaged to the plug housing * Improved shield 
VAC, RMS, 60 Hz, 1 min. • Insulation Resistance: 500 Megaohms min. • Surge Test: to 1000 contact path redundant contact points • 360° wrap on cable jacket and shield foil, 
volts Mechanical Specifications: • РС Board Retention: will not dislodge from pc board when | extraordinary strain relief * Improved shield coverage at housing 

subjected to 1 Ib. (4.4 М) pull before soldering and 10 Ibs. (44 М) pull after soldering • Dura- _. А 

bility: 750 mating cycles Material and Finish: • Housing: Thru-hole: Polyester, UL 94V-0 rated Fig. 9 Product Facts: • Performance exceeds Near End Crosstalk (NEXT) requirements 
Surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 94V-0 rated * Contact: .014 (0.36) thick phosphor Of -40dB at 100 MHz per EIA/TIA 568A * Available in single port or multiple port 
bronze; plated .50у” gold in contact area and 150” tin-lead on solder tails, over .50j nickel configurations, shielded or unshielded * Eliminate need for customized printed circuit board 
underplate compensation to achieve high performance 


Fig. 2 Product Facts: « True mass displacement termination of jacketed cable with tinsel, Material and Finish: * Housing: Polyester, black UL 94V-0 rated * Contact: Phosphor bronze, 
solid or stranded conductors “ Available for round or flat-oval cable • One piece construction gold over nickel plated in contact area, tin-lead over nickel in solder area * Shield: Brass, bright 
with preloaded contacts • FCC and EIA/TIA industry standard size and performance Selectively tin-lead plated Specifications: • Current: 1.5 Amp max. @ 25°C Voltage: 150 VAC maximum 
gold plated terminals • Recognized by Underwriters Laboratories Inc., File No. Е81956 • Certi- * Operating Temperature: -40°C to 70°C • Mating/Unmating Forces: 5 pounds maximum 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | АМР 
Fig. | Description Contacts A B с D E Part No. 1 25 | Рай №. 
Plug, Handset, Stranded, Flat Oval 4-4 300 (7.62) .525(13.33) 260 (6.60) - - A9091-ND 33 31 5-641334-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-4 380 (9.65) .525 (13.33) 260 (6.60) - - A9092-ND 33 31] 5-641335-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-4 1380 (9.65) .525(13.33) 260 (6.60) - - A9116-ND 41 34] 5-556384-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-6 1380 (9.65) .525(13.33) 260 (6.60) - - A9093-ND 40 36] 5-641337-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-6 380 (9.65) .525(13.33) .325 (8.25) - - А9118-М0 42 34 5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 6-6 380 (9.65) ^ 525 (13.33) .325 (8.25) - - A9117-ND 39 32 5-554710-3 2825) 
1 | Plug, Small Solid, Flat Oval 6-6 380 (9.65) ^ .525(13.33) 325 (8.25) - - A9119-ND 63 .51| 5-557970-3 Bal 
Plug, Long Body, Solid, Flat Oval 6-6 380 (9.65) .900 (22.86) 325 (8.25) - - A9120-ND .85 .68| 5-555426-3 (6.10) 
Plug, Stranded, Flat Oval, Long 6-6 1380 (9.65) .900 (22.86) 325 (8.25) - - A9121-ND 79 .64|5-555176-3 А А 
Plug, Stranded, Round Long 6-6 380 (9.65) .900 (22.86) 325 (8.25) = = A9122-ND 79 64 5-555177-3| | External Strain Relief 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 .380 (9.65) .900 (22.86) .325 (8.25) - - ^9128-ND 2.01 1.62 | 5-555175-3 R.115(2.92) 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 6-6 .380 (9.65) .900 (22.86) 325 (8.25) - - A9027-ND 201 1.84 | 5-555174-2| | Fo / 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-2 1384 (9.76) .530(13.47) .264 (6.71) - - A24921-ND 29 — 24|5-0413332| | i184) 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 64 .384 (9.76) .530(13.47) 264 (6.71) - - A24922-NDt — 81 65 | 5-557965-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 88 | 460(11.68) .845(01.46) 312 (7.92) — - A9094-ND 76 172 | 5-554739-3 
Plug, Keyed, Stranded, Flat Oval 88 | 464(1179) .895(22.73) .314(7.98) - - A9058-ND 415 332 5-554743-3] | Fig. 3 
Plug, Solid, Flat Oval 88 | 464(1179)  .895(2273) 314 (7.98) - - A9126-ND 63 51| 5-554720-3 
Plug, Solid, Round 88 | 464(1179)  .895(2273) 314 (7.98) - - A9123-ND 63 51] 5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 88 | .464(11.79) .895(22.73)  .314(7.98) - - А9125-М0 59 48 | 5-554169-3 Terminal 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 88 | 464(1179)  .895(2273) 314 (7.98) - - A24923-ND 41 33] 5-557961-2 Qyy.: 67 
Plug, Solid, Round, Keyed 88 | 464(1179)  .895(2273) .314(7.98) — - A9127-ND 59 48 5-554170-3 Ë 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 .464 (11.79) .895(22.73) .314 (7.98) — — A9059-ND 87 .70 | 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Perform., Round 88 | 464(1179)  .895(2273) 314 (7.98) - - A9111-ND 241 1.69 5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 88 | 464(1179)  .895(2273) 314 (7.98) — - A9112-ND 250 2.09 5-569550-3 ee 
2 | Plug, Solid, Unshielded, High Performance 88 | 464(1179)  .895(2273)  .314(7.98) - - A24920-ND 94 175 5-569278-3 "vis "| та 205 (5.21) 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 88 | 464(1179)  .895(2273) 314 (7.98) — - A24924-NDT 63 51 5-557972-2 ы = 
Plug, Stranded, Flat Oval, Small 88 | 464(1179) .895(22.73) 314 (7.98) - - А24925-\0 .65 53 5-557973-3 
Plug, Solid Keyed, Flat Oval 88 | 464(1179)  .895(2273) .314(7.98) - - A24926-ND 258 2.07 | 5-555417-2 ЗОБ 
Plug, Stranded, Shielded, Flat Oval 88 | 464(1179) .915(03.24) 330 (8.38) — - A9113-ND 221 185 5569423 | + |. 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 88 | 464(1179) .915(03.24) 330 (8.38) - - A9114-ND 221 185 5-569532-3] |” ouis 
Plug, Solid, Shielded, Round 88 | .464(1179) .915(03.24) 330 (8.38) - - A9115-ND 201 1.61 | 5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 | .464(11.79) .895(22.73) 314 (7.98) — - A9129-ND 170 136 5-557963-3 | | Fig. 4 — Side Entry 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND — .79 | 558527-1 
Crimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 187.80 — | 224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 A9801-ND 140.25 — | 224928-2 
Pro-Crimper ІІ Hand Tool Without Die A9996-ND 66.00 — | 354940-1 
Plug With Offset Latch 6-6 .382 (9.70) 535 (13.59) .264 (6.71) - - A9057-ND .88 71] 5-555237-2 
3 | Plug, Round, Stranded, Offset 6-6 .382 (9.70) 535 (13.59) .264 (6.71) - - A24918-ND 88 71] 5-555238-2 
Plug, Flat Oval, Solid, Offset 6-6 .382 (9.70) .535 (13.59) 264 (6.71) - - A24919-ND 88 71] 5-555236-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 4-4 | .540(1372) .810(20.57) .630 (16.00) .440 (11.18) .300 (7.62) | A9041-ND 119 142 | 520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-2 | .620(15.75) .815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) | A9082-ND 73 .59| 520250-1 H 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 | .620 (15.75) .815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) | A9042-ND 73 .67| 520250-2 ete A AN 
Jack, Side Entry With Panel Stops 66 | .620 (15.75) .815 (20.70) .630 (16.00) .520 (13.21) .400 (10.16) | A9043-ND 77 71| 520250-3 ` 
Jack, Side Entry With Panel Stops 88 | .700(17.78) .810 (20.57) .630 (16.00) .600 (15.24) .450 (11.43) | A9044-ND 88 81] 520251-4 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 88 | .700(17.78) .810 (20.57) .630 (16.00) .600 (15.24) .450 (11.43) | A9046-ND л? 62 | 520252-4 
4 | Sack, Side Entry With Flange 4-4 | 570 (14.48) .810(00.57) .680 (17.27) .440 (11.48) .300 (7.62) | A9077-ND 93 .75| 520241-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-4 | .650 (16.51) .810(20.57) .680 (17.27) .520 (13.21) .400 (10.16) | A9078-ND 257 2.06 | 520242-2 
Jack, Side Entry With Flange 66 | .650(16.51) — .810(20.57) .680 (17.27) .520 (13.21) .400 (10.16) | A9079-ND 73 59 | 520242-3 
Jack, Side Entry With Flange 88 | .730 (18.54) .810 (20.57) .680 (17.27) .600 (15.24) .450 (11.43) | A9080-ND 2.66 243 | 520243-4 
Jack Without Panel Stops and Flange 4-4 | 440(1118) .810(00.57) .630 (16.00) - 300 (7.62) | A9047-ND 73 .59| 555980-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-4 | .520(1321) .810 (20.57) .630(16.00) — -400 (10.16) A9048-ND ла 67| 555979-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 66 | .520(1321) .815 (20.70) .630(16.00 -- (400 (10.16) | A9049-ND 78 .63| 520470-3 = 
Jack Without Panel Stops and Flange 88 | 600(1524) .810 (20.57) .630(16.00 ^ — -450 (11.43) | A9050-ND 83 67 | 520426-4 22260204 | 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 88 | .600(15.24) .810 (20.57) .630 (16.00) - 450 (11.43) | A9051-ND 1.60 1.28 | 554517-1 (8438051) Қ 
Jack With Stops 4-4 | .550(13.97) .625 (15.88) .645 (16.38) .450 (11.43) - A9071-ND 68 .63|520257-2 Fig. 6 — Side Entry, Low Profile 
Jack With Stops 6-4 | .630(16.00) .625 (15.88) .645 (16.38) .530 (13.46) - A9072-ND 73 67 | 520258-2 710 (18.03) 
Jack With Panel Stops 66 | 630 (16.00) .625 (15.88) .645 (16.38) .530 (13.46) - A9073-ND 75 .69| 520258-3 22 F003 “| pane) A-6 Position 
Jack With Stops 88 | 710(1803) .625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) - A9074-ND 79 73| 520259-4 $9 (2.36) - Stop 620 (15.75) 
Jack With Stops, Keyed 88 | 710 (18.03) .625(15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) - А9052-М0 л? 62| 520260-4 es p Я = 
5 | Jack, Top Entry Without Stops 4-4 | 455(1143) .630(16.00) .650(1651) — .300 (7.62) | A24915-ND лі 57 | 558872-1 find (12.57) 81 l. 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 | .530(13.46) .625 (15.88) 645 (16.38) -- -400 (10.16) | A9083-ND 130 1.04 | 520425-2 DT 3E-— E H 
Jack, Top Entry Without Stops 66 | 530 (13.46) .625(15.88) .645(16.38) -- -400 (10.16) | A9084-ND .87 .79 | 520425-3 100. |. 138 S SE 
Jack, Top Entry Without Stops 88 | .615(15.62) .630 (16.00) .645(16.38) -- .450(11.43)! A9085-ND 78 70| 556416-1 (2.54) |. 18-51) us 1,9%, 
Jack, Тор Entry Without Stops, Keyed 88 | .615(15.62) .630(16.00) .645(16.38) -- .450(11.43)! A9086-ND 105 .85 | 555799-1 -350 (8.89) .310 (7.87) ! 
Jack, Тор Entry With Stops, Shielded 88 | 710 (18.03) .625 (15.88) .645 (16.38) .610 (15.49) .450 (11.43) | A9087-ND 147 .94| 557969-1 m т 
Jack, Тор Entry With Stops, Shielded, Кеуей 88 | 715(18.17)  .660(16.77) 660 (16.77) .650 (16.51) .450(11.43)| A24916-ND 147  .94|557730-1 B-8 position C -8 Position Keyed 
6A | Jack With Stops 6-6 A9010-ND 99 .94| 555163-1 е к(1778)ң 2 1700. 
6A | Jack With Stops 64 A9011-ND 1.65 1.55 | 555163-2 8 8 K -/8) 
6B | Jack With Stops 8-8 A9012-ND 105 99 555162-1 2 а B 
6C | Jack With Stops, Keyed 8-8 A9034-ND 187 78| 555166-1 с Б 
6A | Jack Without Stops 6-6 A9031-ND .83 75 | 555165-1 а с UU 
6A | Jack Without Stops 6-4 A9032-ND 78 170 | 555165-2 
T Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 
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Fig. 10 — Modular Jack 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key PriceEach | AMP в 
Fig.| Description Contacts A B C D E Part No. 1 25 | Part No. свой P i 3105(2:67) 
6A | Jack Without Stops 6-2 24907-ND 99 .93 555165-5 aci. 
6A | Jack Without Stops 6-і A24908-ND 117 1.10] 569026-1 
6B | Jack Without Stops 8-і A9033-ND .89 .81 | 555164-1 к 
6B | Jack Without Stops, Keyed 8-і A24909-ND 1.31 1.23] 569118-1 (4.57) 
6C | Jack Without Stops, Keyed 8- A9035-ND 87 78 | 555167-1 М) і + Thera 51) 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-4 1.00(25.40) 1.200 (30.48) — — — A9013-ND 1.89 1.32] 557560-1 T i 
Jack, 3 Position, Unshielded 8- 1.550 (39.37) 1.750 (44.45) - - - A9014-ND 10.26 744 | 557561-1 .A20(8.05) 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-4 2.100 (53.34) 2.300 (58.42) — - — A9015-ND 3.68 2.56 557562-1 320(8.13) 
Jack, 5 Position, Unshielded 8-4 2.650 (67.31) 2.850 (72.39) — — — A9016-ND 472 3.28| 557563-1 i ў 
7 | Jack, 6 Position, Unshielded 8-4 3.200 (81.28) 3.400 (86.36) — — — A9017-ND 5.52 3.84| 557564-1 1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-4 4.300 (109.22) 4.500 (114.30) — — — A9019-ND 7.48 5.20| 557566-1 A 
Jack, 1 Position, Unshielded 8-4 .450(11.43) .595 (15.11) — — — A9063-ND 1.28 1.02] 557785-1 | 
Jack, 1 Position, Unshielded 10- .450(11.43) — .595 (15.11) — — — A9064-ND 249 1.76| 558065-1 
Jack, 1 Position, Unshielded, Keyed 10- .450(11.43) .595 (15.11) — — — A9065-ND 3.15 2.52| 558066-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-4 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) — — — A9022-ND 741 4.95 | 557572-1 
Jack, 10 Position, Shielded, Keyed, PCB Ground 8-8 .450 (11.43) .625(15.88) — — — A9132-ND 5.01 4.02| 558068-1 
8 | Jack, 1 Position, Shielded, PCB Ground 10-10 .450 (11.43) .625(15.88) — — — A9067-ND 3.49  2.80| 558067-1 — Panel 
Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 10-10 .450 (11.43) .625(15.88) — — — A9068-ND 4.36 3.49| 558070-1 [ZStops 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.20 (81.28) 3.43 (87.12) -- - — A9075-ND 913 8.18 | 557572-3 | 4d5 
Jack, 1 Position, Unshielded With Panel Stops 8-8 | .625(15.88) 840 (21.34) 537 (13.64) = = A9088-ND 3.58 2.86 | 558343-1 (12.57) 
Jack, 1 Position, Unshielded Without Panel Stops 8-8 .625 (15.88) .840 (21.34) .537 (13.64) — — A9089-ND 1.80  1.44| 558341-1 —138(3.51) 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Panel Stops 8-8 3.40(86.36) .810(20.57) .527 (13.39) — — A9099-ND 10.23 8.18 | 558501-1 | * 
Jack, 1 Position, Shielded, PC Ground 8-8 625 (15.875) .840 (21.34) .537 (13.64) — — A9090-ND 220 1.76 558342-1 < -620 
9 Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 .625 (15.875) .840 (21.34) .537 (13.64) = = A9095-ND 280  2.24| 558344-1 2 (15757) 
Jack, 4 Position, Shielded, РС Ground 8-8 2.33(59.18) .840(21.34) .537 (13.64) - — A9097-ND 10.95 8.76 | 558503-1 8 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33 (59.18) .840(21.34) .537 (13.64) - — A9098-ND 10.95 8.76 | 558524-1 Ф 
Jack, 6 Position, Shielded, РС Ground 8-8 3.43 (87.12) .840 (21.34) .537 (13.64) — — A9100-ND 25.48 20.38 | 558504-1 5 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40 (86.36) .810 (20.57) .527 (13.39) - — A9101-ND 12.60 10.08 | 558525-1 а. 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 4.53 (115.06) .840(21.34) .537 (13.64) — — A9103-ND 13.35 10.68 | 558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53 (115.06) .840(21.34) .537 (13.64) - — A9104-ND 16.63 13.30 | 558526-1 
Jack, PC Ground 6-6 .537 (13.64) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9024-ND 119 1.09| 555154-1 
Jack, РС Ground 6-4 .537 (13.64) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9025-ND 94 -66 | 555154-2 Panel 
Jack, PC Ground 8-8 .625 (15.88) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9026-ND 128 1.17 | 555153-1 [Stops 
Jack, PC Ground 8-8 .705 (17.91) .725 (18.42) .500 (12.70) — — A29103-ND 1.34 1.12] 555153-6 
10 | Jack, PC Ground, Keyed 8-8 .625(15.88) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9056-ND 1.26 1.01| 556591-1 Han 
Jack, Panel Ground 6-6 .545 (13.84) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9053-ND 1.05 .84| 555140-1 ag ) 
Jack, Panel Ground 6-4 .545 (13.84) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9054-ND 1.03 .82 | 555140-2 | 138(4.57) 
Jack, Panel Ground 8-8 .625(15.88) .720(18.29) .495 (12.57) — — A9055-ND 126 113] 555141-1 |-310(7.87) 
Jack With Stops 6-6 A9036-ND 144 1.16] 555077-1 
11 | Jack With Stops 6-4 A9037-ND 146 1.17] 555077-2 
Jack Without Stops 6-6 A24910-ND 144 1.16] 557314-1 
Jack, 8 Position With Stops 8-8 A9039-ND 153 1.23| 555248-1 о Гү 
12 Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A9038-ND 1.91 1.53 | 555078-1 8 
Jack, 8 Position Without Stops 8-8 A9045-ND 153 1.23| 555764-1 ЕЛІ 4 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed, Shielded 8-8 A9131-ND 2.08 1.66) 558178-1 P 
a 


1 Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


Stacked Modular Jacks 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated 


Modular Crimp Tooling 


1.120 
| (28.44) | 
[^i 


Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 
(0.00127) gold in localized area and .00150 (0.00381) tin-lead 


on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated terminals per 
port: All jacks are 8 positions/ 8 contact. 


Cuts, strips, crimps and terminates modular plug 
connectors. Features: color-coded dies, a cable 
jacket stripper, smooth ratcheting action to 


assure positive connector termination and spring- 
actuated and cushioned handles for fatigue-free 
use. Available as entire crimping tool, or dies 


Fig. 2 

Ratchet control 
provides 
complete 
termination cycle 
Interchangeable 


Total # Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | АМР may be purchased separately. Overall size: 7" die sets. 
Description| of Ports A B Part No. 1 25 |PartNo. 
Shielded With Panel Ground Digi-Key Price ANP 
2x1 Ports 2 .68 (17.27) .45 (11.43) A24917-ND 8.18 6.54 | 569381-1 Fig. Description Part No. Each Part No. 
2x3 Ports 6 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) A24189-ND 15.50 12.40 | 569261-1 Modular Plug Crimp Tool without Dieset A9931-ND 83.39 2-231652-0 
2x4 Ports 8 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) A24911-ND 12.60 10.08 | 569262-1 Modular Plug Crimp Tool with 4-6 Dieset A9902-ND 113.99 2-231652-3 
2x6 Ports 12 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) A24912-ND 15.28 12.22 | 569263-1 Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Dieset A9901-ND 113.99 2-231652-8 
2x8 Ports 16 4.53 (115.06) 4.30 (109.22) | A24913-ND 27.70 22.16 | 569264-1 1 Mod. Plug Crimp Tool w/ 6-6 Long Body Dieset A9029-ND 113.99 2-231652-7 
Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Offset Dieset A9930-ND 113.99 2-231652-6 
Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Dieset A9900-ND 113.99 2-231652-1 
. . Mod. Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Dieset A9929-ND 113.99 3-231652-0 
Modular Jack with Shorting Bar 4-Position Handset Dieset A9906-ND 38.25 853400-3 
4-6 Position Die Set A9905-ND 38.25 853400-8 
Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated = 6-6 Position Long Воду Die Set A9030-ND 38.25 853400-7 
Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized 6-6 Position Offset Die Set A9927-ND 38.25 853400-6 
area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel 8-8 Position Die Set A9904-ND 38.25 853400-1 
underplate 8-8 Position High Perform. Die Set A9926-ND 38.25 1-853400-0 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated __ Replacement Wire Strip. Blade Set Kit A9976-ND 34.43 231662-4 
Wire Strip. Replacement Blades A9928-ND 3.72 231662-5 
Shorting Digi-Key Price Each ANP 2 Pro-Crimper Il Hand Tool without Dies A9996-ND 66.00 354940-1 
Description Configurations Part No. 1 25 Part No. 10-Position, Pro-Crimper II A9798-ND 288.00 58560-1 
Shielded PCB Ground Jack — ШЫН ҚАДА Fro Gimper if A9799-ND 252.00 | 58560-2 
8-Position RJ-48-X 110482105 A24914-ND 8.23 6.58 | 557789-1 Crimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper ІІ A9800-ND 187.80 224928-1 
— Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 140.25 224928-2 


Hand Tool Kit 
Contents: Carrying case with frame; RJ-11 (4-&-6) 
RJ-45 (8)-Pos. die sets, blade replacement kit and 
small screwdriver. 

A9040-ND Production Tool Kit .. 


Production Tool Kit 
Carrying case with frame; 4-Pos. handset, RJ-11 (4-&-6) 
RJ-45 (8)-Pos. die sets, blade replacement kit and small 
screwdriver. 

A9967-ND Production Tool Kit 


Modular Plugs Tooling 


* Strips and terminates cable * Lightweight * Low cost 


A9989-ND Crimp Tool for RJ-11 (6) Position Modular Plugs....... 


...$178.39 $210.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco Four Position Data Connector for Fig. 1 A4004 


AMP i 
Electroni Three Pair Modular Jack 
ectronics the IEEE 802.5 Local Area Network (6 Pos.) IBM Equivalent 
P/N: 831575 
Kit Description: 
Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief bushings for 45, 90 and 180 degree cable exit. 
Cableless Balun Kit: Fig. 2 А4005 
A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic components which are required to convert the 
balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. This kit contains a single BNC jack receptacle but will accept a second BNC receptacle which Four Pair Modular Jack 
can be ordered separately to provide the dual port version. (8 Pos.) IBM Equivalent 
Material for A9105 and A9106: P/N: 6091030 
• Stuffer Cap: Clear polycarbonate • AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze * Label: Adhesive backed polyester * Contacts: Nickel plated 
high strength copper alloy having selective gold plating in contact area and selective tin plating in AMP-BARREL terminal area * Housing: Black 
thermoplastic, 94V-0 rated * Conductor Type: Solid or stranded having .048 maximum insulation O.D. Fig. 3 
— - Compact couplers for two modular 
No. of Digi-Key Price Each AMP plugs; couplers snap into 0.585” x 
Fig. Pos. Description Part No. 1 25 Part No. 0.765” (14.86mm x 19.43mm) rec- 
Category 3 Modular Telephone Jack tangular wallplate cutouts. Wired one- 
to-one. 
1 6 IBM A4004-ND 8.57 5.88 553983-1 
2 8 IBM A4005-ND 5.27 3.67 554546-1 Fig. 4 
1 6 Commercial A9105-ND 5.40 4.32 554171-1 Compact couplers for two modular 
2 8 Commercial A9106-ND 5.65 4.52 554578-1 plugs; couplers snap into 0.585" x 
0.765" (14.86mm x 19.43mm) rec- 
Category 3 Panel Mount Coupler tangular wallplate cutouts. Wired one- 
3 6 Right Angle A9107-ND 4.15 3.32 555049-1 to-one. 
8 Right Angle A9108-ND 4.43 3.54 555051-1 
4 6 In-Line A9109-ND 4.10 3.28 555050-1 Fig. 5 
8 In-Line A9110-ND 4.88 4.37 555052-1 These уегваШе соппесіогв convert а 
25 position plug or receptacle 
RS-232 to Modular Jack interface to modular jack interface. 
6 DB25P to RJ11 (6-6) A23462-ND 12.16 10.64 748100-1 Transition Connectors are used most 
often with data, data-over-voice and 
5 6 DB25S to RJ11 (6-6) A23463-ND 35.42 31.00 748152-1 on the dropside or output device side 
8 DB25P to RJ45 (8-8) A23460-ND 18.87 15.78 7477724 of mainframes, personal or business 
computers. 
8 DB25S to RJ45 (8-8) A23461-ND 12.36 10.82 747868-1 P 


NEW! Industrial Ethernet Connectors 


Features: • Threaded outer connection * Environmental sealing (IP67 rated) * Vibration resistance * Secure, robust connections • Provides for a reliable performance in electrically noisy conditions found on most factory 
floors е Compatible with Category Бе cable * Fully intermateable with unshielded product 


Price Each AMP 
Description Б 25 Рагі Мо. 
Plug 
1 Field-Attachable, 0.1-0.26" (2.5-6.5mm) Acceptable Cable Diameter A30691-ND 14.58 12.76 10.94 1546440-1 
Receptacles 
110 Punchdown Block with 568A and 568B Wiring A30680-ND 33.76 29.54 25.32 1546404-1 
Direct PCB Mount 8 Pin, Front-Coupling Through-Hole Receptacle A30682-ND 21.18 18.54 15.89 1546405-1 
with Standard PC Board A30683-ND 23.40 20.48 17.55 1546409-1 
4 (10 Base-T) with Standard PC Board and 12" (30cm) of Cable A30684-ND 26.46 23.16 19.85 1546410-1 
(568A) with Standard PC Board with 12" (30cm) of Cable A30685-ND 26.46 23.16 19.85 1546411-1 
(568B) with Standard PC Board with 12" (30cm) of Cable A30686-ND 35.22 30.82 26.42 1546412-1 
RJ-45 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A30687-ND 25.32 22.16 18.99 1546413-1 
5 RJ-45 Bulkhead Passthrough with 12” (30cm) of Patch Cord A30688-ND 28.38 24.84 21.29 1546414-1 
RJ-11 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A30689-ND 25.32 22.16 18.99 1546415-1 
Double-Ended Cordset 
1 Meter (3.3’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30692-ND 43.72 38.26 32.79 1546451-1 
5 Meter (16.4’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30693-ND 74.98 65.61 56.24 1546451-2 
10 Meter (32.8”) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A30694-ND 104.80 91.70 78.60 1546451-3 
2 Meter (6.6”) Solid Core Cable, Industrial/Commercial Ends A30695-ND 71.66 62.71 53.75 1546451-4 
6 2 Meter (6.6') Proplex Cable, Industrial (both ends) A30696-ND 72.00 63.00 54.00 1546452-1 
5 Meter (16.4') Proplex Cable, Industrial (both ends) A30697-ND 96.00 84.00 72.00 1546452-2 
2 Meter (6.6') Stranded Cable, Industrial (both ends) A30698-ND 66.84 58.49 50.13 1546453-1 
5 Meter (16.4') Stranded Cable, Industrial (both ends) A30699-ND 74.98 65.61 56.24 1546453-2 
Female-to-Female Adapters 
7 Female-Female RJ45 Jack-Jack A30690-ND 52.16 45.64 39.12 1546574-1 
Caps 
Connector Closure Cap IP67 with Lanyard A30700-ND 11.90 10.42 8.93 1546406-1 
— Connector Receptacle Cap IP65 A30701-ND 8.16 7.14 6.12 1546407-1 
Connector Plug Cap IP67 with Lanyard A30702-ND 14.40 12.60 10.80 1546408-1 
Tool 
— Punchdown, with 110 Blade A30681-ND 45.00 mE EE 1583608-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 183 


kox Waldom Modular Jacks 


Housing: Black glass-filled high temp- Housing: Black glass-filled nylon, UL Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 x Housing: Gray polyester, UL 94V-0 
erature nylon, UL 94V-0 u 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Housing: Black polyester, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze 
Contact: Gold per FCC 68.5 Specifi- Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze inn- ” 
ti Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 to з Plating: Post plate 1.27 їо 1.52рт (50 to 60”) 
cation Plating: Post plate 1.27 to 1.52um (50 60” G di tact 190 75u" Plating: Post plate 1.27 to 1.52 um (50 Gold in contact area, 1.90um (75”) min. 
Plating: 1.27 (50џ") min. Gold in con- to 60”) Gold in contact area, 1.90рт Ју") Gold in contact area, 1.90um (757) to 601”) Gold in contact area, 1.90um (90/10) Tin/Lead in tail area, both over nickel 
tact area and 1.27рт (50у”) Tin/Lead in (7517) min. (90/10) Tin/Lead in tail area, min. (90/10) Tin/Lead in tail area, both over (75") min. (90/10) Tin/Lead in tail overall Note: Panel cutout SMT are Black 
tail area, both over nickel overall both over nickel overall nickel overall area, both over nickel overall polyester, UL 94V-0 
Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40 - 80°Ç Temperature: -40*C - 80*C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C 
Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B с Part Мо. 1 10 100 | Part Мо. Fig. | Contacts | Key A Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Right Angle - Low Profile, Shielded with Lightpipes Right Angle - Low Profile 
1 8-8 16.38 15.39 13.54 | WM1637-ND 3.98 3.24 2.49 | 43860-0010-TR80 4-4 ho 1148 WM5410-ND 150 122 эл | 95001-2441 
Right Angle - Low Profile, inverted Unshielded 64 no 13.21 WM5411-ND 1.66 135 1.04 | 95001-2641 
6-4 15.75 15.39 13.21 | WM5430-ND 1.58 1.29 .99 | 43860-0003 4 6-6 ino 13.21 WM5412-ND 174 142 1.09 95001-2661 
J 6-6 15.75 15.39 13.21 | WM5431-ND 1.86 1.52 1.17 | 43860-0002 
8-8 no 15.24 WM5414-ND 1.83 1.49 1.15 95001-2881 
8-8 15.75 15.39 13.21 | WM5432-ND 2.001 1.63 1.26 | 43860-0001 
8-8 yes 15.24 WM5415-ND 2.76 2.25 1.73 95001-2882 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with АП Panel Grounding Tabs 
Right Angle - Low Profile SMT 
6-4 16.38 15.39 13.54 | WM5433-ND 337 2.74 2.1 | 43860-0015 
4-4 no 11.18 WM5416-ND 2.61 2.13 1.64 95001-6441 
1 6-6 16.38 15.39 13.54 | WM5434-ND 3.44 2.80 2.15 | 43860-0014 
8-8 16.38 15.39 18.54 | WM5435-ND 358 2.91 2.24 | 43860-0013 E пе 52 МОНЕ Ао) 3.00 E 29 лла 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 4 6-6 no 1821 WM5418-ND 3.24 263 2.03 | 95001-6661 
64 16.38 15.39 13.54 | WM5436-ND 337 2.74 2.11 | 43860-0006 8-8 no 15.24 М/М5419-40 347 283 2418 | 95001-6881 
1 6-6 16.38 15.39 13.54 | WM5437-ND 3.44 2.80 2.15 | 43860-0005 8-8 yes 15.24 WM5420-ND 3.87 3.15 2.42 95001-6882 
8-8 16.38 15.39 13.54 | WM5438-ND 3.58 2.91 2.24 | 43860-0004 Vertical - Standard Profile with Small Panel Сиіоші 
Right Angle - Low Profile, Unshielded 4-4 no 11.18 WM5421-ND 150 1.22 .94 | 95003-2441 
4-4 1118 18.08 11.58 | WM5439-ND 1.95 1.59 1.22 | 43202-4101 64 në, 13.21 М/М5422-40 166 135 104 | 95003-2641 
6-2 13.21 18.03 11.58 | WM5440-ND 1.76 1.44 1.11 | 43202-6107 5 6-6 no 13.21 WM5423-ND 1.74 1.42 1.09 95003-2661 
6-4 18.21 18.03 11.58 | WM5441-ND 1.87 1.52 1.17 | 43202-6105 8-8 йб 15.24 WM5424-ND 197 161 124 95003-2881 
6-6 18.21 18.03 11.58 | WM5442-ND 2.08 1.70 1.31 | 43202-6101 
2 8-8 yes 15.24 WM5425-ND 2.56 2.08 1.60 95003-2882 
8-4 15.24 18.03 11.58 | WM5443-ND 2.07 1.69 1.30 | 43202-8119 
Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout SMT 
8-6 15.24 18.03 11.58 | WM5444-ND 2.17 1.77 1.36 | 43202-8116 
4-4 no 11.18 WM5426-ND 1.97 1.61 1.24 95003-6441 
8-8 15.24 18.03 11.58 | WM5445-ND 2.21 1.80 1.39 | 43202-8104 
6-4 no 13.21 WM5427-ND 2.01 1.64 1.26 95003-6641 
8-10 15.24 18.03 11.58 | WM5446-ND 226 1.84 1.42 | 43202-8101 5 
Right Angle - Low Profile 6-6 no 13.21 WM5428-ND 2.13 1.74 1.34 95003-6661 
8-8 16.38 ES = WM1635-ND* 344 2.80 215 | 43202-8816-ТВ80 8-8 no 15.24 WM5429-ND 2.29 1.86 1.44 95003-6881-TB36 
3 ў , x 5 
8-8 16.38 — = WM1636-ND** 3.44 2.80 2.15 | 43202-8817-TR80 *No Top or Side Tabs **Тор Tabs 


Industrial Ethernet Plugs and Jacks, Category 5Е 


Specifications: 

* Contact: Phosphor Bronze (CuSn) 

* Plating Contact: 1.27um (50џ”) Gold (Au) 

* Under Plating: Nickel (Ni) 

* Housing Material: PA Polyamide (Nylon), PBT 
Polyester, TPE Thermo Plastic Elastomer 


* Color: Black F. 2 Bayonet 

* Flammability: UL 94V-0 H y Lock 

* Durability (mating cycles) : 500 cycles min. Snap fit with 

* Current: 1.5A max. Е 4 / Receptacle 


* Voltage: 125V max. 

* Withstanding Voltage: 1000VAC 

* Contact Resistance : 20 milliohms max. 

* Insulation Resistance : 500 Megohms min. 


Circuits - Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Contacts Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 8-8 Receptacle, Panel Mount WM17486-ND 18.89 17.00 15.12 84702-0006-Р 
1 8-8 Receptacle, Panel Mount, Fully Potted WM17487-ND 24.25 21.83 19.41 84702-0008-P 
2 8-8 Receptacle, Bulkhead WM17488-ND 38.38 34.55 30.71 84700-0001-Р 
3 8-8 Plug WM17489-ND 25.61 23.06 20.50 84700-0002-P 
4 — Dust Cover for Ethernet Receptacle WM17490-ND 13.84 12.46 11.07 84700-0003-Р 
Сгітр Tool for Ethernet 8-8 WM17485-ND 35.16 = = 64016-0045 


More Product Available Online: www.digikey.com 
184 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


4 Stewart Connector 
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Fig. 7 — Series 68 
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10/100 Base-TX MagJacks: Multi-port shielded RJ-45 connector with 
integrated 10/100 magnetics. Highly integrated design conserves valuable board 
space. Design supports AutoMDIX applications. 50 micro-inch hard gold-plated 
contacts. UL 94V-0. Operating Temp. 0°C~70°C. 

SI Series: MagJack Modular Jacks with Integrated Magnetics. The SI Series 
MagJack connectors offers filtering capabilities for your high-speed network 
and telecom applications. By integrating the magnetics into the jack body, 
MagJack high-speed connectors improve your signal while saving you board 
space. 

Note: Pin without electrical connections are omitted. 

30 Series: Unshielded modular plugs offer superior performance for voice, 
data, and high-speed networking applications. 

36 Series: Shielded modular plugs provide a highly reliable connection to jacks 


Fig. 3 — Series SI 
A, 
BAKAN A 


Modular Connectors 


Fig. 4 — Series 30, 36, 
37, 39 


Fig. 5 — Series 65, 71 
в > СС 


Shown with. - 
optional panel 
stop flanges 


Fig. 11 — Series SI 


for high-speed networking applications. Superior shielding characteristics make 
the 36 Series plugs ideal for environments that require protection from EMI. 
Series 37: Category 5 modular plugs are designed to provide exceptional 
performance in high-speed communication applications. All 37 Series plugs use 
electropolished, 50-microinch gold-plated contacts for the most reliable, long- 
lasting performance. 

Series 39: The high performance modular plug for cutting edge premises wiring 
applications. 

Series 64, 65, & 70: The 64 and 70 Series jacks provide versatile and reliable 
right-angle solutions for your networking applications. 

Series 66: Our extensive line of single-row harmonica jacks offers shielded and 
unshielded solutions for twisted-pair networking environments. The contacts 
are fully enclosed for maximum efficiency and long life. 


Fig. 6 — Series 66, 71 


Crimp Tools 
and Die Sets 


CRIMP TOOL & 


Digi-Key Price | Stewart 
Description | Part No. Each | Part No. 
Crimp Tool with Die Set 

4 Position |380-1055-ND 93.00 | 2990001-01 
6 Position | 380-1056-М0 93.00 2990002-01 
8 Position | 380-1057-М0 93.00 2990003-01 
10 Position | 380-1058-ND 93.00|2990007-01 
Die Set Modular 
380-1059-ND 18.00| 2990004-01 
380-1060-ND 28.50| 2990005-01 
380-1061-ND 28.50| 2990006-01 
380-1062-ND 28.50) 2990008-01 


4 Position 
6 Position 
8 Position 
10 Position 


Series 68: SOF-LOK™ posts use metal tabs to lock the jack tightly to the board 
with min. impact. The pogo-action contacts provide uniform pressure to the 
solder pads and absorb the shock of repeated mating cycles for max. durability. 
Series 71: Our high-performance modular jacks are designed for fast 
installation into high-speed applications. The industry-standard, eight-position 
design is an easy drop-in replacement for Category 3 jacks. 

Series 73: Enhanced shielding provides optimum protection against EMI and 
our unique panel tabs provide high normal force for superior shielding 
effectiveness. The longer springs allow repeated insertions/withdrawals from a 
panel, and prevent “fish hooking" on the panel if overinserted. High-Performance 
StackJack connectors are designed for demanding Category 5 applications. 
Series 80: The rugged design of our cable-ready jacks is ideal for telco, data, 
mobile, and coupling applications. Available with built-in strain relief. 


Ser- Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
ies | Fig.| Description Contacts A B с Part Мо. 1 25 |Рап №. 
MagJack ICMs (Integrated Connector Modules) 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 |1.130 (28.70) 2.330 (59.18) 1.004 (25.50) - 380-1088-ND 28.18 23.39 | 0811-2X4R-28 
TX | 1 | MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 |1.130 (28.70) 3.430 (87.12) 1.004 (25.50) - 380-1089-ND 4226 35.08 | 0811-2X6R-28 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 16 Рогі, 10/100BT 8-8 |1.130 (28.70) 4.530 (115.06) 1.004 (25.50) — 380-1090-ND 56.36 46.78 | 0811-2X8R-28 
2 MagJack RJ45 with EMI Shielding 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) — 380-1077-ND* 432 405 | 51-10021 
MagJack RJ45 with EMI Shielding, Common Mode Choke 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) — 380-1011-ND* 810 7.59 | 5І-20140 
3 MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Yellow LED on Left, Green on Right 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) — 380-1012-ND* 4.64 4.35 | 51-40138 
MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Green/Yellow Bi-Color LED on Both Sides| 8-8 | 850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) — 380-1013-ND* 10.21 9.57 | 81-40141 
MagJack with EMI Shielding, 2 Рой, 10/100BT, Green LED 8-8 | .828 (21.03) 1.220 (30.99) .545 (13.84) — 380-1083-ND * 928 8.70 51-40131 
8 | MagJack with ЕМІ Shielding, 4 Port, 10/100BT 8-8 | .865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) - 380-1079-ND* 16.42 15.39 | SI-10022 
SI MagJack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 | .865 (21.97) 2.354 (59.79) .545 (13.84) — 380-1084-ND* 17.68 16.53 | 51-40144 
MagJack with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 [1.103 (28.02) 2.329 (59.16) 1.004 (25.50) - 380-1080-ND* 37.18 30.86 | 51-30005 
9 | MagJack with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 |1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) — 380-1081-ND* 55.76 46.29 | 51-30006 
MagJack with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 | 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) — 380-1082-ND* 7434 61.71 | 51-30019 
11 | MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 |Т.000 (25.40) .635 (16.13) 550 (13.97) = 380-1086-ND* 435 4.08 | 51-50170 
MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100/1000BT, Green LED 8-8 | 1.300 (33.02) .661 (16.79) .536 (13.61) — 380-1085-ND* 15.84 14.85 | SI-50080 
12 | MagJack Dual USB with EMI Shielding, Green and Yellow LED — 11.090 (27.69) .751 (19.07) 1.237 (31.42) = 380-1091-ND* NEW! 548 4.86 | C893-1AX1-EI 
Modular Connectors 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-2 | .525 (13.33) .380 (9.65) .260 (6.60) .534 (13.57) | 380-1001-ND 19 .18 | 940-5Р-3026 
4 | Plug, Handset, Unshielded, Stranded/Solid 4-4 | 525 (13.33) -300 (7.62) -260 (6.60) «485 (12.32) | 380-1002-ND 22 21 | 940-SP-3044 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-4 | .525 (13.33) -380 (9.65) .260 (6.60) 534 (13.57) | 380-1003-ND 22 21 | 940-SP-3046 
30 Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-6 | .525(13.33) -260 (6.60) -260 (6.60) .534 (13.57) | 380-1004-ND. 26 .24 | 940-SP-3066 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 10-10 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1000-ND 58 -54 | 940-SP-301010R 
4 | Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .038” (.965тт) OD Cable 8-8 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1005-ND .38 .36 | 940-SP-3088R 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .040" (1.02mm) OD Cable 8-8 | .885 (22.48) -460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1006-ND 42 .39 | 940-SP-3088R-A133 
36 | 4 | Plug, Shielded, Stranded/Solid 8-8 [1.046 (26.57) -460 (11.68) .360 (9.14) — 380-1007-ND 1.09 1.02 | 940-SP-360808-A108 
зт | 4 Plug, CAT-5 8-8 | .884 (22.46) -460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1008-ND 48 .45 | 943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5, Shielded 8-8 | .884 (22.46) .460 (11.68) .360 (9.14) — 380-1009-ND 1.34 1.26 | 943-SP-370808SM2A264 
39 | 4 | Plug, CAT-6 8-8 | .884 (22.46) -460 (11.68) 312 (7.92) .622 (15.80) | 380-1014-ND. 2.08 1.95 | SS-39100-002 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 | .815 (20.70) .605 (15.36) .505 (12.83) — 380-1015-ND 1.06 .99 | SS-641010-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops 10-10 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) - 380-1016-ND 1.76 1.65 | SS-641010S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 | 815 (20.70) «445 (11.30) 505 (12.83) — 380-1017-ND 77 72 | 55-6444-МЕ 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 | .815 (20.70) .530 (13.46) .505 (12.83) — 380-1018-ND 93 .87 | SS-6446-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 | .815 (20.70) -530 (13.46) 505 (12.83) — 380-1019-ND 93 .87 | SS-6466-NF 
64 | 2 | Jack, Shielded without Stops 6-6 | .850 (21.59) -545 (13.84) 545 (13.84) — 380-1020-ND 1.63 1.53 | SS-6466S-A-PG4-BA-50 
Jack, Unshielded with Stops 8-8 | .815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) — 380-1021-ND .86 .81 | SS-6488-FLS 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 | .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) — 380-1022-ND .86 .81 | SS-6488-NF 
Jack, 1pc Shield with Stops 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) — 380-1023-ND 1.57 1.47 | SS-6488S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield without Stops 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) — 380-1024-ND 1.86 1.74 | SS-6488S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 | -850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) — 380-1025-ND 1.86 1.74 | SS-6488S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 10-8 | .650 (16.51) -615 (15.62) 627 (15.93) — 380-1026-ND .86 .81 | SS-650810-A-NF 
Jack, 1pc Shield with Stops 10-8 | .670 (17.02) .640 (16.26) .670 (17.02) — 380-1027-ND 227 243 | SS-650810S-A-FLS 
65 | 5 | Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 | .670 (17.02) «640 (16.26) .670 (17.02) — 380-1028-ND 227 2113 | SS-650810S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 | .650 (16.51) .615 (15.62) .627 (15.93) — 380-1029-ND 1.70 1.59 | SS-651010-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 | .650 (16.51) -455 (11.56) .650 (16.51) — 380-1030-ND 1.76 1.65 | SS-6544-NF 
Jack, Unshielded, 2 Port without Stops 6-6 | .815 (20.70) .848 (21.54) .503 (12.78) — 380-1031-ND 371 3.48 | SS-666602-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 6-6 | .815 (20.70) 1.744 (44.30) 503 (12.78) — 380-1032-ND 4.93 4.62 | SS-666604-NF 
66 | 6 | Jack Shielded, 4 Port without Stops 8-8 | .865 (21.97) 2.100 (53.34) 545 (13.84) — 380-1035-ND 6.50 6.09 | SS-668804S-A-PG4-AC 
Jack, Unshielded, 6 Port without Stops 6-6 | .815 (20.70) 2.640 (67.06) 503 (12.78) — 380-1033-ND 11.17 10.47 | SS-666606-NF 
Jack, Unshielded, 4 Рогі without Stops 8-8 | .815 (20.70) 4.300 (109.22) 523 (13.28) — 380-1034-ND 3.20 3.00 | SS-668804-NF 
Jack, Shielded, 8 Port without Stops 8-8 | .865 (21.97) 4.300 (109.22) 545 (13.84) — 380-1036-ND 1123 10.53 | SS-668808S-A-PG4-AC 
68 | 7 | Jack, Unshielded, with Stops 6-6 | .725 (18.42) -526 (13.34) .505 (12.83) — 380-1037-ND 288 2.70 | SS6866B-FLS-C40 
Jack, Unshielded without Stops 10-8 | 712 (18.08) .600 (15.24) 453 (11.51) — 380-1038-ND 1.09 1.02 | SS-700810-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 10-8 | 738 (18.74) .626 (15.90) 475 (12.06) — 380-1039-ND 243 2.28 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
mio Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 | 738 (18.74) .626 (15.90) 475 (12.06) — 380-1040-ND 243 2.28 | SS-700810S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 6-2 | .712 (18.08) .525 (13.33) 453 (11.51) — 380-1041-ND 1.47 1.38 | SS-7026-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 | .712 (18.08) .525 (13.33) 453 (11.51) — 380-1042-ND 1.54 1.44 | SS-7046-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 | .712 (18.08) .525 (13.33) 453 (11.51) — 380-1043-ND 1.63 1.53 | SS-7066-NF 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 | .815 (20.70) .605 (15.36) -505 (12.82) — 380-1046-ND 1.02 .96 | SS-7188-NF 
ә | Jack, 1рс Shield without Stops, Without Panel Stop Flanges 8-8 | .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) - 380-1047-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) - 380-1048-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
n Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 | .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) — 380-1049-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-BA 
5 | Jack Unshielded without Stops 8-8 | 650 (16.51) .615 (15.62) .644 (16.36) — 380-1050-ND 93 87 | SS-7188V-A-NF 
Jack, Standard Shield without Stops 8-8 | .670 (17.02) .640 (16.26) 870 (17.02) — 380-1051-ND 2.60 2.46 | SS-7188VS-A-NF 
6 | Jack, 1pc Shield, 2 Port without Stops 8-8 | .815 (20.70) 1.205 (30.61) .523 (13.28) — 380-1044-ND 7.97 747 | 55-7188025-А-МҒ 
8 | Jack, 1pc Shield, 4 Port 8-8 | .815 (20.70) 2.305 (58.55) 523 (13.28) - 380-1045-ND 944 8.85 | 55-7188045-А-Р64-АС 
|9 Jack, Shielded, 12 Port without Stops 8-8 [1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) — 380-1052-ND 16.80 15.75 | 55-73100-046 
Jack, Shielded, 16 Port without Stops 8-8 |1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) - 380-1053-ND 24.00 22.50 | SS-73100-047 
80 | 10| Jack, Unshielded, Cable Ready 10-8 [1.300 (33.02) .750 (19.05) .780 (19.81) — 380-1078-ND 624 5.85 | 55-8008105В-5Р50-040-250 


* Note: Pins without electrical connections are omitted. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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fuco 
ego СОГСОМ Filtered Modular Jacks 


Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68. UL Recognized. CSA Certified. U.S. Patent No. 4,695,115 and U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of international 
patents. RJ11 / RJ45 SERIES, Shielded: The metal shield provides additional protection, and is available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. 


Con- Digi-Key Price Each Corcom Con- Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | Description | tacts | Ferrites Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Description | tacts | Ferrites Part No. 1 25 100 Part No. 
RJ11 Series RJ45 Series 
Unshielded | 6-2 | Sleeves | CCM9000-ND 3.06 2.45 1.79 | RJ11-2L-S в | Unshielded | 8-8 | Sleeves | CCM9050-ND 4.36 3.04 2.55 | RJ45-8L-S 
Unshielded | 6-4 | Sleeves | CCM9001-ND 340 238 1.99 | RJ11-4L-S Unshielded | 88 | Block  MNOGGMUUSAND 9,95. 276 291. RJASSLB 
1 | Unshielded | 6-6 | Sleeves | CCM9002-ND 375 262 219 | RJ11-6L-S ES os ME | eevee COM s ND SUE NS а та 
Unshielded | 62 | Block ранаў UB ME Abi ЫЕ в | Shielded | 88 | Sleeves | СОМ139040 1112 778 650 | RJ45-8LCT1I-S 
Unshielded 6-4 | Block cM 340. 35. 199, | ЗВ Shielded | 8-8 | Block | CCM1391-ND — 1075 752 628 | RJ45-8LCT1-B 
Unshielded | 66 | Block  WMSONISOUSSND 356 251 208 | RJ11-6L-B о | Shielded | 88 | Sleeves | COMI392ND 1112 778 650 | RJ45-8LCT2-S 
Shielded | 6-4 |Sleeves* | CCM9010-ND 452 317 265 | RJ11-4L2-S Shielded | 8-8 | Block | CCM1393-ND 10.75 752 628 | RJ45-8LCT2-B 
2 | Shielded | 6-6 | Sleeves*| CCM9011-ND 487 340 284 | RJ11-6L2-S 10 Unshielded | 8-8 | Block | CCM1500-ND 313 249 1.83 | RJ45-BN-B 
Shielded | 6-4 | Block' | CCM9012-ND 452 817 2.65 | RJ11-4L2-B Unshielded | 8-8 | Sleeves | ССМ1501-МО 3.56 251 208 | RJ45-8N-S 
Shielded 6-6 Block* CCM9013-ND 4.70 3.28 2.74 RJ11-6L2-B T Shielded 8-8 Block CCM1502-ND 3.68 2.57 2.15 RJ45-8N3-B 
| Unshielded | 6-6 | Block | CCM1394-ND eee CO TT ЕМЕ Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1503-ND 428 204 245 | RJ45-8N3-S 
А Shielded | 88 | Block | CCM1504-ND 8.68 2.57 245 | RJ45-8N4-B 
Unshielded | 6-6 | Sl CM1395-ND 3.34 233 195 | RJ11-6N-S 
Dee oe povos eu 5 12| Shielded | 8-8 | Sleeves | ССМ1505-МО 493 294 2.45 | RJ45-8N4-S 
Shielded | 6-6 | Block | CCM1396-ND 3.68 2.57 245 | RJ11-6N3-B - 
^ | shielded | 66 | Si CCM1397-ND 3.85 269 225 | RJ11-6N3-S ШЫН Sones 
LEG paves З : : 18 | Filtered | 44 | Block | CCM9060-ND 347 242 203 | RJH4LB 
5 | Shielded | 6-6 | Block | CCM1398-ND 3.68 257 245 | RJ11-6N4-B 
Shielded 6-6 | Sleeves | CCM1399-ND 3.85 2.69 225 RJ11-6N4-S * Board Ground (pins only). Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. 


СУ Stewart Connector 
SA сч! с Modular Components d i. 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 CAT5e an d CAT6 
2 DB9P to RJ45 Jack (8-8) 046-0000-ND* 4.13 37.13 165.00 s fel 
1 | DB9S to RU45 Jack (8-8) | 046-0001-ND* 4.13 37.13 165.00 Jum pers Available Through Digi-Key? 
2 DB9P to RJ12 Jack (6-6) 046-0002-ND* 4.13 37.13 165.00 А Қ Я : 
Е áls 3719 Jesoo | Enansss cat. coras: Ennanosa paion eoe butt usg nian potornanco 
2 DBISE to RSS (8:9) БОЕМ» 2:63. 4169. 18500 speed networking application, CAT-6 Cords: Patch сіва built using high 
1 DB15S to RJ45 (8-8) 046-0005-ND* 4.63 41.63 185.00 performance Stewart 39 Series plugs which are designed & manufactured to 
2 DB25P to RJ12 (6-6) 046-0008-ND 4.38 39.38 175.00 meet or exceed the current EIA/TIA CAT-6 specs. 
al DB25S to RJ12 (6-6) 046-0009-ND* 4.38 39.38 175.00 
2 DB25P to RJ45 (8-8) 046-0010-ND* 4.38 39.38 175.00 Description Digi-Key Price 
1 0825$ to RJ45 (8-8) 046-0011-ND* 4.38 39.38 175.00 Ft. (Meter) Part No. Each 
2 DB15P to RJ12 (6-6) 046-0016-ND* 4.63 41.63 185.00 Cat-5 — Enhanced 
1 0815$ to RJ12 (6-6) 046-0017-ND* 4.63 41.63 185.00 3 (914) 380-1064-ND 8.22 
3 | BNC RJ12 Converter (6-6) 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 5 (1.524) 380-1066-ND 8.98 
4 |4Wire TEE Adapter 1M-2F | 048-0050-ND 2.00 18.00 80.00 7 (2.134) 380-1068-ND 9.77 
4 | б Міге TEE Adapter 1M-2F | 048-0051-ND 2.98 26.78 119.00 10' (3.048) 380-1070-ND 10.92 
y i 15' (4.572) 380-1072-ND 12.84 
6-6 Modular Coupli 
(crossed) #1 нан 048-0056-ND 1.50 13.50 60.00 20' (6.096) 380-1074-ND 15.35 
5 6-6 Modular Coupli 25' (7.62) 380-1076-ND 17.99 
но 048-0103-ND 1.50 13.50 60.00 Cat-6 
(straight) #1 to #1 3 (914) 380-1063-ND 1251 
6 | 4 Wire Wall Plate (6-4) 048-0050-ND 1.73 1553 69:00 5 (1.524) 380-1065-ND 13.66 
7 | 6 Wire Dual Wall Plate (6-6) | 048-0060-ND 2.53 22.73 101.00 7 (2.134) 380-1067-ND 14.85 
6 | 6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 2.70 24.30 108.00 10' (3.048) 380-1069-ND 16.63 
6 | 8Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 3.35 30.15 134.00 15° (4.572) 380-1071-ND 19.97 
20' (6.096) 380-1073-ND 23.66 
* User Configurable 25' (7.62) 380-1075-ND 27.56 


Paladin Tools Crimp Tools AR Cable Tester 


Tester displays: length of cable, cable remaining on 


> spool, distance to short, distance to open, and injects 
%. Z tone into cable. The most accurate true TDR 
technology with +1.5% accuracy. Measures to 3200'. 

PAL1530R-ND Built-in tone generator with warble tone. Scroll 


through pre-programmed NVP values for common 
cable types. Fast 1 second tests. Detects live voltage. 
Easy-to-read large display. Push-button controls. 
BNC-to-Alligator clips adapter make testing fast. 
Requires only one 9V battery, included. 


* Fully ratcheting cycle * Adjustable crimp tension * Hardened dies for long life 
* Crimp 4, 6, and 8 position * Cuts and strips cable * RJ45, RJ11 


PAL1530R-ND Modular Crimp Tool sis 
PAL2530-ND Replacement Blade Set (for 1530R) 


All-in-One Telephone Tool 


* Ratcheted design * 6 position, (RJ11/RJ12), 8-position, (RJ45) modular 
telephone plugs * Cuts, strips, and crimps 28-24 AWG telephone and data 
cables 


PAL1545.1-ND All-in-One Telephone Тоо!............................ $39.99 PAL1549.1-ND Cable Fault Identifier TDR Tester 


.$319.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
186 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


° PULSEJACK™ LAW/ Filtered Connectors 
NEW! ii Pulse Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


Pulse offers a broad selection of filtered connectors. Each Pulsejack 
platform is designed to house a range of magnetic configurations and other 


internal components (common mode termination) with four 75ohm 
resistors and HV Cap, chip-side pin outs, shield options, USB ports and 
LED options. Features: “ Meets or exceeds IEEE 802.3 and ANSI 
X3.263 * 1500 Vrms isolation “ Self-contained termination saves PCB 
Space e Patented InterLock Base construction for high rellabllity Figure Note: General representation of part, see specifications for exact number of ports. 
Comm.(15) | Total(16) 
Number Tah Other(4) Pins per PCB 
of Latch Shield Auto LEDs Com- Port Pins per Configuration(2) Turns Ratio(3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. |Rows X Ports(7)) Up/Down(!) | EMI Tabs(5) | MDIX | L-R(6.8) ponents (PCB Side) Port TX RX TX RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10/100BASE-TX 
1X1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 ТС TC 1СТ:1.414 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1236-ND 5.94 407 3.24 | J0018D21E 
1X1 Down Yes Yes G-Y CMT(12) 7 12 ТС ТС 10741 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1237-ND 4.00 2.60 1.99 | J00-0065 
1X1 Down Yes Yes G-Y —(13) 8 12 TC TC 10T:1 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1238-ND 5.07 3.47 2.76 | J0006D21B 
1 1X1 Down Yes Yes == CMT(13) 1 8 TG TC 1011 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1239-ND 5.01 343 2.73 | 10011021 
1X1 Down Yes — G-Y CMT(3) 8 12 105 CT 1011 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1240-ND 6.12 419 3.34 | J0026D21B 
1X1 Up Yes Yes Y-G CMT 7 12 TG ТС 1CT:1 1СТ:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1241-ND 5.88 403 3.21 | J1012F21C 
1X1 Up Yes — Y-G CMT 8 12 TCS GT 1CT:1 1СТ:1 | 25.4 x 16.26 x 13.51 | 553-1242-ND 6.78 4.64 3.70 | J1026F21C 
1X1 Up — Yes 6-Ү CMT 8 12 LC TC 10T:1 1СТ:1 | 25.4 x 16.26 x 13.51 | 553-1243-ND 5.88 403 321 | J1011FO1P 
10/100BASE-TX Multiport 
1X2 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 ТС TC 1CT:1 1СТ:1 | 21.36 x 31.18 x 13.61 | 553-1244-ND 8.66 6.34 525 | J8064D628A 
2 1X4 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 ТС TC 1CT:1 1CT:1 | 21.36 x 59.12 x 13.61 | 553-1245-ND 15.50 11.87 10.05 | J8064D648A 
1X6 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 LC ТС 1CT:1 1CT:1 | 21.36 x 87.07 x 13.61 | 553-1246-ND 24.89 19.06 16.14 | J8064D668A 
1X8 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 LC TC 1CT4 1CT:1 [21.36 x 114.71 x 13.61] 553-1247-ND 30.16 23.99 20.67 | J8064D688A 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport 
2X2 Both Yes Yes G-Y CMT 7 11 ТС TC 1CT:1 1CT:1 | 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1248-ND 16.36 12.52 10.60 | J20-0013 
3 2X4 Both Yes Yes G-Y CMT 7 11 ТС TC 1CT4 1CT:1 | 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1249-ND 29.73 23.65 20.38 | J20-0014 
2X6 Both Yes Yes = CMT(13) 7 8 ТС ТС 10T:1 1CT:1 | 28.95 x 87.38 x 25.53 | 553-1250-ND 42.87 34.10 29.38 | J2042H3B 
2X8 Both Yes Yes G-Y CMT £ 8 LC LC 1CT:1 1СТ:1 | 32.00 x 115.31 x 25.52 | 553-1251-ND 5945 47.30 40.75 | J20-0016 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX 
1 1X1 Up Yes Yes Y/G-G СМТ(9) 9 13 CT CT 1011 1071 | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1252-ND 9.72 742 5.90 | JK0-0020 
1X1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 9 13 CT CT 10141 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1253-ND 7.83 536 427 | JK0-0025 
Power over Ethernet (РоЕ) 10/100Ваве-ТХ Multiport 
2 1X2 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 10T:1 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1254-ND 12.73 9.31 7.72 | JG0-0031 
1Х4 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1011 1СТ:1 | 25.41 x 59.13 x 13.60 | 553-1255-ND 2277 17.43 14.76 | 260-0032 
Gigabit (10/100/1000ВА5Е-ТХ) 
1X1 Up Yes Yes G-G Gigabit 11) 12 16 Gigabit Gigabit 1011 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1256-ND 7.83 5.36 427 | JK0-0014 
1 1X1 Up Yes Yes Y/G-G Gigabit(11) 12 16 Gigabit Gigabit 10T:1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1257-ND 7.83 536 4.27 | JK0-0016 
1X1 Up Yes Yes — Gigabit 11) 12 12 Gigabit Gigabit 10T:1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1258-ND 7.58 5.16 4410 | JK0-0017 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Multiport 
1X2 Up Yes Yes G-G(14) Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit 1CT:1 1СТ:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1259-ND 12.73 931 7.72 | JG0-0023 
2 1X4 Up Yes Yes G-G(14) Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit 1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1260-ND 2277 17.43 14.76 | 460-0025 
1X6 Up Yes Yes 6-6 Gigabit(12) 10 14 Gigabit Gigabit 1CT:1 | 25.41 x 87.33 x 13.84 | 553-1261-ND 31.04 2470 21.28 | 460-0027 
1X8 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 10 14 Gigabit Gigabit 1СТ:1 | 25.40 x 115.27 x 13.84 | 553-1262-ND 41.39 32.93 28.37 | JG0-0028 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Dual Row Multiport 
2X4 Both Yes Yes — Gigabit(11) 10 10 Gigabit Gigabit 1CT4 1CT:1 | 28.95 x 59.44 x 25.52 | 553-1306-ND 38.43 30.57 26.34 | JC0-0131 
3 2X6 Both Yes Yes — Gigabit(11) 10 10 Gigabit Gigabit 1CT:1 1CT:1 | 28.95 x 87.38 x 25.52 | 553-1307-ND 51.86 42.97 39.51 | JC0-0132 
2X8 Both Yes Yes — Gigabit(11) 10 10 Gigabit Gigabit 10T:1 1CT:1 | 28.95 x 115.32 x 25.52 | 553-1308-ND 69.15 5729 52.68 | JC0-0133 
Combo 10/100BASE-TX / Dual USB 2.0 Type A Female Ports 
1X1 w/2USB Up — — G-Y(6 (R)) CMT — — 105 GT 1011 1071 | 27.69 x 19.08 x 31.45 | 553-1266-ND 8.40 5.75 4.8 | JW0-0009 
4 | 1X1 w/2USB Up Yes — G/0-Y CMT — — TGS CT 1CT:1 1CT:1 | 26.09 x 17.09 x 29.72 | 553-1267-ND 8.40 5.75 4.58 | JY0-0016 
1X1 w/2USB Up — Yes G/Y-G Gigabit — — Gigabit Gigabit 1CT4 1СТ:1 | 27.43 x 18.82 x 31.00 | 553-1268-ND 8.71 6.38 5.28 | JW0-0006 
KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab (5) EMI Tabs = On the outside face of the shield for (9) Includes ESD overvoltage protection diodes (14) PoE = Power over Ethernet compatible product, 
Up = thumb lock facing away from PCB connecting to a front panel (10) Provides typically 2kV voltage isolation and are compliant to IEEE 802.3af standard, providing 
(2) Magnetics = Chip (PHY) to Cable (Media) side: T= (6) LEDs require external 5V source and 2500 external compliant to IEEE 802.3af PoE standard minimum 1.5kV isolation 
Transformer, C = Common Mode Choke, $ = Shunt  . resistors (А) = 2500 internal resistor uin о, (11) Includes Gigabit compatible magnetics (15) Number of PCB connections required for RJ-45 
Inductor ( n ¿aa аа ан (12) Built-In BST Circuit = Capacitor resistor termination connector communication to PHY/IC Chip 
(3) Turns Ratio - Chip (PHY) to Cable (Media) side (8) LEDs: L-R = Left - Right : б = green, Y = yellow; circuit (16) Total number of PCB pins for PCB layout, which 
(4) CMT (Common Mode Termination) with HV Cap within "—" = попе; Bicolor : 6/0 = Green/Orange, Y/G = (13) Different electrical connection (See datasheet for more include LED option 


the connector; no extra PCB real estate required Yellow/Green, G/Y = Green/Yellow information) 


These customer premises equipment (CPE) filters are designed to expedite the service delivery and 


® 
ЕТЕ P а Н improve the performance of digital subscriber line (DSL) and home phoneline network services over plain 
NEW! — > h Pulse e Excelsus DSL (CPE) Fi Iters old telephone service (POTS). Its filter design electronically isolates the high-speed DSL and HPN data 


— streams from the voice-band POTS to provide premium quality and optimal DSL and HPN data rates. 


Z-230PJ Economical Single-Line DSL Filter < Z-230TJ Economical Single-Line Phone/DSL Filter 
* Filters one or more phone devices sharing a single jack * Provides separate jacks for phone and DSL/HPN | 
* Compact in-line design - plugs into any standard phone jack * Compact in-line design- plugs into any standard phone jack 
* Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment * Filters one or more phone devices sharing a single jack 
* Supports G. lite, G.dmt ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment | 
testing * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop testing 
* Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 * Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 
Dual-Line DSL Filter ANSI Single-Line DSL Filter 
* Filters one or more phone devices sharing a S * Meets ANSI T1.421 for xcellent voice quality and performance 
single jack on line 1 and line 2 * Filters one or more phone devices sharing a single jack 
* Provides separate jacks for phone and DSL/HPN i * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment 
* Blocks and isolates DSL/HPN from phone = * Ideal for blocking RF interference from DSL/HPN for 
equipment uninterrupted data streaming 
* Supports G. lite, G. dmt, ADSL, V.90, Caller ID e Compatible with ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2++, АР51 0+ 
and metallic-loop testing ` (analog mode) and VDSL | 
* Compliant and listed with FCC, CS03, UL, СЕ and X ре ` * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, У.90, Caller ID and metallic-loop 
CSA й “22 з testing 
* Compact in-line design - plugs into any standard ~ < З • Compliant апа listed with РСС, UL, СЕ, and СЅА | 
phone jack S ү * Compact in-line design-plugs into any standard phone jack 
* Wall-mount design-snaps over existing wall 2 * Wall-mount design-snaps over existing wall outlet 
outlet р 
Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 Single In-Line DSL Filter 553-1183-ND 2.82 1.67 1.50 Z-230PJ 
2 Single In-Line Phone/DSL Filter 553-1184-ND 3.81 2.35 2.20 Z-230TJ 
3A Dual-Line In-Line Filter 553-1187-ND 4.20 2.59 2.43 Z-D250P2J 
3B Dual-Line Wall-Mount Filter 553-1188-ND 6.75 4.16 3.90 Z-D250W 
4A ANSI In-Line Single Filter 553-1185-ND 3.97 2.35 2.11 Z-330P2J 
4B ANSI Wall-Mount Single Filter 553-1186-ND 6.54 4.03 3.77 Z-330CW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 187 
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Adapters - Split Sleeve 


20024 


o9 184 


(Cut-out Dim) 


13.4 
(Cut-out Dim) 
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Fiber Optics 


MU Connectors and Adapters 


Boot | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. al 10 50 Part No. 
1 | Simplex Plug for 0.9 Buffered fiber Blue | H2500-ND 6.83 6.01 5.33 | HMUA-P1-H1 
2 |Simplex Plug for 2 Cable Blue | H2501-ND 6.83 6.01 5.33 | HMUA-P2-H1 
З | Simplex Patch Panel Mount Adapter = H2502-ND 12.77 12.02 10.89 | HMUA-A-3 
4 | Duplex Patch Panel Mount Adapter = H2503-ND 15.35 14.45 13.10 | HMUA-2A-3 


External | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 [SC Hybrid SC/FC, Angled w H2492-ND 17.48 16.40 14.87 | HSCJ-HRFCJ-B 
2 |SC Hybrid SC/FC, Straight = H2493-ND 17.25 16.68 15.53 | HSCJ-HRFCJ-C 
3 |SC Hybrid SC/ST, Angled — | H2494-ND 18.41 17.80 16.57 | HSCJ-HSTJ-B Attenuation | Digi-Key Price Each [TERES 
4 |Panel Mount, Die Cast, Zirconia — H2495-ND 13.60 12.80 11.60 | HSC-A2-D1 Fig.| Description =1.31 т Part No. 1 10 50 Part No. 
5 |Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue H2496-ND 9.05 7.92 7.17 | HSC-A3-D1(02) 
6 |F-type, Zirconia Blue H2497-ND 16.27 15.32 13.88 | HSCF-2A-D(P) SC Attenuator 5dB H2504-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A05A 
7 |Non-Flange, Phosphor Bronze — H2498-ND 14.03 12.36 11.09 | HRFC-A2-SF(01) SC Attenuator 10dB H2505-ND 94.00 8930 85.61 | HSC-AT8K-A10A 
8 | Cost-Effective, Phosphor Bronze = H2499-ND 11.74 10.35 9.28 | HRFC-PA11-G1 1 SC Attenuator 15dB H2506-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A15A 
SC Attenuator 20dB H2507-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A20A 
. ЕС Attenuator 5dB H2508-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A05A 
Terminator 2 | ЕС Attenuator 10dB H2509-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-ATSK-A10A 
FC Attenuator 15dB H2510-ND 124.25 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A15A 
FC Attenuator 20dB H2511-ND 118.04 113.16 | HRFC-AT5K-A20A 


Ferrule 


Dimension A 
(mm) 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 
10 


Hirose 
Part No. 


1 50 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 | PartNo. 0.125 H2514-ND 653 6.75 5.09 | HMUA-F3-A125 
1 | Plug, SC type H2512-ND 5734 5448 52.23 | HSC-TM-P1 0.1255 ШЕШ 6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A1255 
Plug, FC type H2513-ND 66.91 63.57 _ 6094 | HRFC-TM-P1 0.126 H2516-ND 6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A126 


tyco 


Electronics 


AMP 


Fig. 1 
Single Position 
Plug Assembly 


Fig. 2 
Single Position 
Device Mounts 


Fig. 3 


“19.05 


Optical Characteristics: • Insertion Loss: 248 • Ref.: FOTP 34 Method C 
Environmental Characteristics: • Temperature Range: -40°C to +60°C 
Mechanical Characteristics: • Insertion Force: 13.34N [3 Ib] (plug to receptacle) 
* Cable retention plug: 8.89N [12 Ib.] 

Materials: • Retention Clip: Copper alloy, plated * Splice: Copper alloy, plated 
* Connectors: Thermoplastic 


The economics of using fiber-optic systems is a complex subject. Comparisons 
of the costs of fiber-optic systems and copper-wired systems are difficult and 
open to debate. Proper evaluations must be based on the users' needs. 


Single Position 
Bulkhead Receptacle 


Fiber Optics oPTIMATE* DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Fig. 4 
Dual Position 
Plug Assembly 


Fig. 5 
Dual Position 
Bulkhead Receptacle 


Widespread application of fiber-optic technology will depend on it providing 
performance equal to, or superior to, copper cable, and at a lower cost. That 
fiber-optics can outperform cable in some areas seems established. That it can 
do so more cheaply, is not the rule. As with many new technologies, the prices of 
fiber-optic components have been dropping, often dramatically. Better products 
at cheaper prices have been introduced continually, and manufacturers' volume 
production and maturity of experience are combining to produce significant price 
reductions. In contrast, prices have been rising for copper cable and associated 
hardware. Although the point at which fiber-optic systems become less expen- 


Dimensions in mm. 


Fig. 6 
Splice and 
Retention Clip 


> 


sive than copper cable systems depends on the application, fiber-optics are 
becoming more attractive every day. 


Users evaluating fiber-optics should consider costs beyond those for the 
components themselves. Considerations include the education needed to 
design a fiber-optic system and the costs of training craftsmen and techni- 
cians to handle, install, and maintain fiber-optic systems. On the other 
hand, the small size, light weight, and flexibility may present offsetting cost 
advantages. Handling, storage, and installation costs may be reduced. 


Digi-Key Pricing AMP XA Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. Description Part No. 1 5 Part No. 

N " Hot Knife, Plastic Fiber A99100-ND 63.35 271.50 228085-1 
1 | Single Position Plug Assembly А1703-М0 1.63 35.25 228087-1 Single Position Plastic Cutting Fixture A99102-ND 87.01 372.90 228837-1 
2 Single Position Device Mounts A1705-ND 1.44 31.16 228043-1 ЕН й Em 

А m H а ote: X іп Part No. = Meter Per Rol 
3 Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND 2:57 55.69 228042-1 FIBER OPTIC CABLE (0.D. = .089) 
4 Dual Position Plug Assembly A20128-ND 3.64 78.75 228088-1 Digi-Key Price (Meter) 
5 | Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND 2.05 44.44 228045-1 Part No. 5 10 15 25 50 100 
6 Plastic Fiber Retention Clip A20131-ND 23 4.07 228046-1 A1700-X-ND 1137 21.11 30.24 48.72 81.20 176.85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco 
Electronics AMP 


ST Style LightCrimp XTC Connectors 


Features: “ Singlemode or multimode * Just 
crimp it on the fiber * 2-minute termination * Epo- 
xyless or quick-cure epoxy types * Preradiused 
PC finish (epoxy type) * Body Material: Epoxyless 
aluminum; Epoxy polymer * Coupling Nut 
Material: multimode epoxyless polymer; Single- 
mode Epoxyless die cast; Epoxy - die cast zinc 
* Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°С 


Fiber Insertion| Operating | Durability 
Size | Mode Ferrule Loss dB, | Temperature cycles, «.20| Digi-Key Price Each АМР 
(um) | Type Material Average | Range (°C) (dB) change| Part No. it 10 ‘| Part No. 
LightCrimp Epoxyless ST Style Connectors 
125 | Multi Plastic 0.4 -40° ~ 65° 500 A20100-ND 9.63 8.56 | 492168-1 
125 | Multi | Stainless Steel 0.4 -10° - 65° 500 A20101-ND 1242 11.04 |504034-1 
125 | Multi Ceramic 0.4 -40° ~ 65° 1000 A20102-ND 15.05 13.38 |504001-1 
126 | Single Ceramic 0.2 -40° - 65° 1000 A20103-ND 36.61 32.54 |504000-1 
Epoxy ST Style Connectors 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20° ~ 75° 1000 A20104-ND 5.40 4.80 | 501380-1 
125 | Multi Ceramic 0.4 -20° ~ 75° 1000 A20105-ND 2.70 2.40 |503571-1 
125 | Multi | Stainless Steel 0.3 -20° ~ 75° 500 A20106-ND 8.01 7.12 | 504008-3 
140 | Multi | Stainless Steel 0.3 -30° ~ 75° 500 A29098-ND 8.01 7.12 | 504008-7 
125 | Multi | Composite 0.3 -20° ~ 75° 5000 A20107-ND 2.23 1.98 |503415-1 
126 | Single |Zircon/Ceramic 0.3 -20° ~ 75° 200 A20108-ND 5.18 4.60 |502579-2 
ST Style Coupling Receptacles 
Free-Hanging or Panel Mount Design 
Sleeve Digi-Key Price Each | AMP 
Type Material | Part No. 1 10 Раг No. 
Multimode Composite | A20109-ND 1.89 1.68 |501381-1 
Single ог Multimode Metal A20110-ND 223 1.98 |504021-1 
Single or Multimode Ceramic | A20111-ND 421 3.74 |502750-1 


ST Style Active Device Mounts 


Fiber Optic Connectors, Switches, and Accessories 


Singlemode Fiber Optic Attenuators 


Singlemode High Performance Attenuators utilize unique all 
fiber mechanisms to increase the loss of an optical signal. 
These designs minimize reflectance. High Performance 
Attenuators use no filters, air-gaps, or core mismatches. 


Specifications: • Fixed Attenuation Values: 3- 2048 * Re- 
flectance: <-45dB, -50, -55 and -60dB * Operating 
Temperature: -40°C ~ 75°С • Vibration Resistance: <0.1 x 
attenuation 


Kits, Tools and Accessories 


Termination Kits: 


For AMP FSMA, and SC Style: 

Termination kits provide all the materials and tools (except 
epoxy) required to terminate a particular type of fiber optic 
connector. Tools are conveniently packaged in a handy 
carrying case. The kits contain polishing materials for 
approximately 60 connectors. The consumable items in the 
kit can be purchased separately. 


Polishing (Lapping) Film Packets: 

Polishing film sheets are used with polishing bushings for 
hand polishing of fiber optic connectors. Most part 
numbers consist of a packet of ten 8.5" x 11.0" (21.59cm x 


Attenuation | Digi-Key Price AMP 
(dB) Part No. Each Part No. 
FC Dual Window Attenuators 
3 A20173-ND 67.50 | 209948-3 
10 A20175-ND 67.50 1-209948-0 
15 A20176-ND 67.50 1-209948-5 


SC Dual Window Attenuators 


3 A20178-ND 67.50 209943-3 
5 A20179-ND 67.50 209943-5 
10 A20180-ND 67.50 1-209943-0 
15 A20181-ND 67.50 1-209943-5 
20 A20182-ND 67.50 2-209943-0 


27.94cm) sheets. Each packet will polish between 60 and 
80 connectors. 

Consumables Kits: 

Contains all consumable supplies for at least 100 
connectors. Epoxy (general purpose), polish film, epoxy 
applicators and polish pad. 


Features: 


* Pre-centered adapter mount provides quick, easy 
focusing, and changing of connectors * Kg-3 infrared 
filter to protect the user • Durable, lightweight A.B.S. 
plastic microscope body * Lockable, high density poly- 
ethylene, double-well carrying case with antistatic foam 
cut-outs 


Designed to accept multimode TO-18, Т0-46 and TO-52 active devices • Nickel Digi-Key Price | AMP 
plated, die cast zinc * Mount to PCB or through panel • Includes positioning ring Description Part No. Each | Part No. 
LightCrimp Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 
Digi-Key Price Each АМР 
Description Part No. 1 10 Part No. FSMA A9835-ND 786.24 | 503746-2 
Standard Height A20142-ND 857 762 | 5014741 SC ASSI 245/617 [909/5617 
Low Profile A20143-ND 5.04 448 | 502585-2 LightCrimp XTC Termination Tool Kit 
Mini Tool Kit A9825-ND 749.39 | 492322-1 
Tool Kit without Microscope A9826-ND 1205.52 | 503330-1 
SC Coupling Adapters Features: • Suitable for any SC Type connector • Choice of housing Tool Kit with Premium Microscope A9827-ND 2876.48 | 503330-2 
colors “ Metal Alignment Sleeve ES 
Scribing Tools 
ОТ Digi-Key Price Each AMP Sapphire-Tipped Scribe Tool A99109-ND 51.03 | 504064-1 
Description Color | Part No. 1 10 | Рай №. Replacement Blades tor A99109-ND A99110-ND 46.32 |504290-1 
SC Simplex Adapter Blue | A20144-ND 448 3.98 | 502632-8 таер £ " 
SC Simplex Adapter | Beige | A20145-ND 448 398 | 502632-9 Polishing (Lapping) Film Sheets 
SC Duplex Adapter Blue | A20146-ND 6.19 5.50 502776-8 FSMA, FSD, RSD - 5um, Light Gray, (package of 10) A20221-ND 23.63 | 228433-8 
SC Duplex Adapter Beige | A20147-ND 6.19 550 | 502776-9 FC Type, D4 Type - 1pm, Green, (package of 10) A20222-ND 23.63 | 228433-7 
ST Style, AMP SC - 0.3um, White, (package of 10) A20223-ND 23.63 | 228433-5 
Consumables Kits 
Hybrid Adapters Features: * Use for Multimode or Singlemode = Available with mounting FSMA, FSD, ST Style A9836-ND 253.63 |502306-1 
screws • Adapt various connector interfaces • Metal alignment sleeve FC Type, D4 Type, AMP SC, Singlemode ST Style A9837-ND 349.55 |502306-2 
Simplex Style Descrip- Housing Housing | Digi-Key Price Each АМР А 
u : tion Material Color Part No. 1 10 Part No. Epoxy Curing Over: 
Simplex Style 110VAC Oven with Adapter Block - Universal Block* A20220-ND 736.70 | 502134-1 
SCtoST Plastic Black A20148-ND 4.48 3.98 | 502780-1 
SCtoST Plastic Blue A20149-ND 4.48 3.98 | 502780-2 * Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 
SCtoST | Nickel Plated) Die Cast | A20151-ND 10.06 8.94 | 503638-1 
SC to FC Plastic Black A20152-ND 6.68 5.94 | 502781-1 А : : В 
Duplex Style SC to FC Plastic Beige | A20154-ND 668 594 | 502781-3 Fiber Optic Multimode Switches 
SCtoFC | Nickel Plated | Die Gast АЗОТНЫЕ 13.66 1214 | 503480-1 Low Profile Fiber Optic Switches are miniature, board mountable devices that permit the switching of an optical signal 
Duplex Style from one fiber to another. Switching is accomplished by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects the 
SC to ST Plastic Black | A20157-ND 6419 5.50 | 503137-1 optical signal to the appropriate fiber. This patented imaging technology provides very low optical loss. Fiber Optic 
» SC to ST Plastic Blue A20158-ND 6.19 5.50 | 503137-2 Switches can be terminated with any fiber optic connector. 
SC to ST Plastic Beige A20159-ND 6.19 5.50 | 503137-3 
Specifications: « Switching Speed: 5msec Typical * Operating wavelength: 750-1450nm « Insertion loss at 1300nm: 
0.5dB Typical, 0.8dB Maximum per FOTP-34 * Crosstalk: -45dB Typical per FOTP-42 * Switch Driver: 5V at 80mA 
Maximum, 12V option available * Fiber Type: Graded Index 62.5/125 * Lead Length: 1 meter * Operating Temperature 
FSMA Connectors Range: -10°C ~ 65°С per FOTP-3, C2 • Connector Style: ST Style • Durability: >1 million cycles 


Features: 

* Industry compatible with 905 and 906 style connectors * Design 
parameters conform to NATO and IEC interface standards * Ferrule 
Material: Stainless steel • Connector Body Material: Nickel-Plated 
brass 


Performance Characteristics: 
e Insertion Loss: 1.5dB Typical • Temperature Range: -55°C ~ 105°C 2 
* Durability: 200 mating cycles 


Fiber Digi-Key Price Each AMP 
Description Diameter Part No. 1 10 Part No. 
FSMA Connector (905) 125um A20126-ND 15.01 13.34 504566-1 
FSMA Connector (906) 125um A20127-ND 17.03 15.14 504014-1 
FSMA Connector (905) 140um A29100-ND 15.01 13.34 504566-2 
FSMA Connector (905) 1000um A29099-ND 15.59 13.86 3-504566-0 


Switch 
і ы E 1x2 SPDT 
E ferina | 146-1 110 Dual 1х2 DPDT 


2() Terminal 1 (+) 


Fiber Leads Used 
1,2,3 
1,2,3,4,5,6 


Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP 
Type Circuit Interface Connector Part No. Each Part No. 
1x2 SPDT Straight Pin ST Style A20163-ND 394.80 99427-2 

Dual 1 x 2 DPDT Straight Pin ST Style A20164-ND 394.80 99982-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fiber Optic Cable Assemblies 


e Multimode * 62.5/125 Micron Fiber Size * Orange 
Fig. 1 — ST-ST Zip Style Cable Duplex Connector 


Blue Blue 


lack Black 
Fiber Path Schematic 


Fig. 2 — FSD-FSD Zip Style Cable Duplex Connector 
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Fig. 3 — SC-SC Zip Style Cable Duplex Connector 
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Fiber Optic Cable Assemblies and Accessories 


Multimode InGaAs Photodetector 
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Fig. 4 — SC-ST Zip Style Cable Duplex Connector 
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Fig. 6 — SC-ST Riser Rated Cable Simplex Connector 
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NEW! Optical Communication Devices 
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Length | Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | (meter) | Part Мо. 1 10 |Рап №. 
ST Style: 
1 A11BBC-0201D-ND« 25.18 22.38 |503995-1 : : А ST Style Photodetector 
2  |AMBBC-0202D-ND. 2741 2436 |503995-2 The multimode design using InGaAs 
PIN photodetectors offer high respon- 
З А1188С-02030-№0* 29.61 26.32 |503995-3 sitivity for nearly all digital апа analog 
5 A11BBC-0205D-ND « 34.02 30.24 |503995-4 fiber optic applications. The unique 
1 10 A11BBC-0210D-ND« 45.05 40.04 |503995-5 design balances high speed per- 
formance with noise free linear 
1 — | A11BBP-0201D-NDt 28.98 25.76 |503994-1 output. Spectral response has been 
2 A11BBP-0202D-NDT 30.65 27.24 |503994-2 optimized for the long wavelength 
3 | A11BBP-0203D-NDt 32.99 29.32 |503994-3 region of 1150nm ~ 1600nm. 
5 [А11ВВР-02050-МОф — 3697 3286 (5039944 а 
10 A11BBP-0210D-NDT 46.71 41.52 |503994-5 * High reliability passivated planar 
1 A11FFC-0201D-ND» 89.24 79.32 |504626-1 structure * High responsitivity * Low 
2 |Al1FFC-0202D-ND+ 9324 82.88 |504626-2 dark bn рд 
3 — |AMFFC-0203D-ND« 9720 86.48 |504626-3 installed in industry standard ADMs 
5 А11ҒҒС-02050-М0» 105.30 93.60 |504626-4 * -40°С ~ 85°C operating temperature 
2 1 | A11FFP-0201D-NDt 75.94 67.50 |504625-1 range 
2 A11FFP-0202D-NDt 79.99 71.10 |504625-2 = = 
3 | AT1FFP-0203D-NDt 83.99 74.66 |504625-3 e Ене d € s 
5 | AT1FFP-0205D-NDt 92.00 8178 |504625-4 вз риот амо: ашна: 
10 |А\1ЕЕР-02100-№0+ — 112.05 99.60 |504625-5 ST Style 
1 А1100С-02010-№0* 40.07 35.62 |504971-1 Multimode, Standard A20197-ND 87.21 77.52 |259013-1 
2 A11DDC-0202D-ND+ 41.90 37.24 |504971-2 FC Style 
3 3 A11DDC-0203D-ND+ 43.72 38.86 |504971-3 
5  |AMDDC-0205D-ND« — 4736 4210 5049714 Multimode, Premium | A20203-ND 9410 83.64 |259015-2 
10 А1100С-02100-№0* 56.48 50.20 |504971-5 
1 A11DBC-0201D-ND« 34.25 30.44 |504958-1 
2 A11DBC-0202D-ND« 31.88 28.34 |504958-2 " 
4 3 A11DBC-0203D-ND* 37.37 33.22 |504958-3 Amph | 
5 A11DBC-0205D-ND+ 41.18 36.60 |504958-4 eno 
10 A11DBC-0210D-ND« 49.59 44.08 |504958-5 А А 
1 A11DDC-0101B-ND« 17.24 15.32 |504970-1 Fi ber Optic 
2 A11DDC-0102B-ND« 18.43 16.38 |504970-2 
5 3 A11DDC-0103B-ND* 19.62 17.44 |504970-3 Co n n ectors 
5 A11DDC-0105B-ND» 22.01 19.56 |504970-4 
юв ШС E91: 324804) 50497055 * Connection Loss: 0.27dB Typical; single mode 
1 A11DBC-0101B-ND« 17.24 15.32 |504972-1 
2 A11DBC-0102B-ND« 18.43 16.38 |504972-2 Digi-Key Pricing 
6 3 A11DBC-0103B-ND« 19.62 17.44 |504972-3 Description Part No. 1 10 50 
5 A11DBC-0105B-ND« 22.01 19.56 |504972-4 954 SC Series Connector 
10 A11DBC-0110B-ND« 27.97 24.86 |504972-5 
SC Ceramic, 
* Ceramic + Polymer Composite 125ym Hole Diameter | AFP1011-ND 7.80 75.00 360.00 


Omron has achieved the worlds smallest size by combining Omron's Micro Lens Array with thin film filters іп a proprietary structure. This minimizes costs by reducing the number of internal parts. Omron's 
optical switches (1х2 and 2x2) use a low power consumption with a latching function. The numbers of components are reduced using a complex prism and are able to accommodate SC type fiber optic 
connectors. Applications include fault response, maintenance, (OXC) Optical Cross Connect Circuit, (OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 
Omron's 4 channel and 8 channel Mux and Demux devices are SC connector compatible for transceiver and transponder applications. Using Omron's proprietary Micro Lens Array structure makes these the 
worlds smallest and most cost effective Mux/Demuxs available. Use for CWDM, LX4, B-PON, E-PON, G-PON and (OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 


Digi-Key Price | Omron 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Fiber Optic Switch, 1x2 with SC Connector Z2220-ND 394.50 | P1S12B-LD-SC 
Fiber Optic Switch, 1x2 with SC Connector 72221-М0 394.50 | P1S12B-D-SC 
Fiber Optic Switch, 2x2 with SC Connector 22222-ND 496.50 | P1S22B-LD-SC 
1 Fiber Optic Switch, 2x2 with SC Connector 22223-ND 496.50 | P1S22B-D-SC 
MEA Fiber Optic 4 Channel Demux, 1511nm Wavelength, SC Connector 22210-ND 655.50 | P1X4A-DX1511S20-SC 
VIN mirror Fiber Optic 4 Channel Mux, 1511nm Wavelength, SC Connector 22211-№0 655.50 | P1X4A-MX1511S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Demux, 1471nm Wavelength, SC Connector 22212-ND 1251.00 | P1X8A-DX1471820-SC 
Fiber Optic 8 Channel Mux, 1471nm Wavelength, SC Connector 22213-ND 1251.00 | P1X8A-MX1471S20-SC 
2 Collimator Flat Lens Array, 1x12, AirGap 1.5mm Z2214-ND 34.50 |P1L12A-C1 
Collimator Flat Lens Array, 1x12, AirGap 2.5mm 72215-М0 34.50 |P1L12A-C2 
Focusor Flat Lens Array, 1x12, V~L= 0.3mm, L-F=0.3mm 22216-ND 34.50 |P1L12A-F1 
__ | Focusor Flat Lens Array, 1x12, VCSEL-Lens- 0.2mm 22217-ND 34.50 |P1L12A-F2 
Right Angle Focusor Flat Lens Array, 1x12, V-L-0.3mm, L~F=0.5mm | Z2219-ND 51.00 | P1L12C-F1 
Right Angle Focusor Flat Lens Array, 1x12, F~L=0.4mm 22218-ND 51.00 |P1L12C-F2 


m 


oPTEKTechnology and Receivers 


Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 


Fig. 1 (Panel Mount) 


Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes 


Output Output Rise 
Current Responsivity Time- Typ. | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Еід. | (mA) Міп. / Тур. (пѕ) Part No. i 100 250 Part No. 
1 25 5.3mV / 7uW 33 365-1025-ND 14.28 11.69 1071 OPF2416T 
2 = 0.45AW / 0.55AW 6.0 365-1028-ND 7.66 6.27 5.75 OPF470 
— 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND 7.52 6.16 5.65 OPF480 
3 = 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 15.95 13.05 11.97 OPF482 


Optical Power Output Rise Continuous 
Output Time - Typ. Forward DC | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Min. / Typ. (ns) Current (mA) | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
1 -17.3 pW / -13.8uW 4.0 100 365-1024-ND 13.24 10.84 9.94 | OPF1414T 
2 | 25.0dBm / 29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 945 7.49 6.87 |OPF370A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fiber Optic Receiving and 
Transmitting Modules 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


TOSHIBA Fiber Optics 


Dim. 


A in mm 
Dim. in mm 


197531 
гала” — ENPULG Transmitters and Receivers 
3. OUTPUT (-) 10. Enable 
4. SD 11. GND2 (Transmitter) E 
5. Усс1 (Receiver) 12. МОЗ (Transmitter) Реак Operating 
6. Vcc2 (Receiver) 13. Case Усе | МН | ViL | VoH | VoL | Wave- | Transfer Tube 
7. Vcc8 (Transmitter) 14. Case Тур. | Міп.| Мах. | Min. | Max. length Rate — Digi-Key Price Each Sharp 
#1: Output Fig. (V) | (V) | (V) | (V) | (V) (nm) Typ. (Mbps) Max. Part No. 1 10 100 Part No. 
0.25 32: GND Transmitters 
+ #3:Vcc 
I-0.5 1 5 | 3.8| 13| — | — 660 13.2 425-1896-5-ND 2.08 1.66 1.37 | GP1FM513TZ 
5[29|13| —| — 660 13.2 425-1898-NDT 1.63 1.30 1.08 | GP1FP513TK 
5 | 21| 08| — | — 660 13.2 425-1101-5-ND 1.75 1.40 1.16 | GP1FA551TZ 
#1: GND 5 | 21| 08| —| — 660 13.2 425-1858-ND# 173 1.38 1.14 | GP1FA512TZ 
ie voc й 3 | 2.3| 08| — | — 660 155 425-1890-5-ND# 1.55 1.24 1.03 | GP1FA313TZ 
OANE 5|20|08|— | —| вво 13.2 [425-1894-5-ND# 145 146  .96 | GP1FA514TZ 
#5: NC esu Receivers 
aui ей {|5|—|—|27|05| 70 13.2 |425-1895-5-М0 243 194 1.61 |PIFMSI3RZ 
§ | —| — | 27 | 05 700 13.2 425-1897-NDT 1.80 144 1.19 | GPTFP513RK 
Supply Current ЖЕҢІ =: x w 
Voltage | Data бон: Input 3 2.1 | 05 700 15.5 425-1889-5-ND# 148 118 .98 | СРІРАЗІЗВ2 
, |min./max. | Rate | sumption | Voltage | Digi-Key Price Each Toshiba 2| 3|—]|— 121 | 05 700 155 425-1891-5-ND 143 114 .95 | GP1FA352RZ 
Рр. (Vcc) |Mb/s| (mA)  High/Low| Part No. 1 10 — 100 Part No. 5|-|-|27|05| 700 13.2 |425-1893-5-40% 188 1.50 1.24 | GP1FA513RZ 
Transmitters 3) 5) —| — |27| 04 700 8 425-1110-NDT 3.24 2.67 2.16 | GP1FES00RK 
1 2.7/3.6 15 15 2.1/0.9 | TOTX141-ND* 4.59 3.68 2.86 |TOTX141 
1 2.7/3.6 15 15 2.1/0.9 | TOTX141L-ND# 4.95 3.96 3.08 | TOTX141L wos Peary а : " lant 
2| 2786 |15 15 | 2.4/0.9 | TOTX141P-ND 475 380 296 |TOTX141P Mini-Jack for Digital Audio (electrical and optical transmission) 
1 2.7/3.6 25 15 2.1/0.9 | TOTX142L-ND# 5.00 4.00 3.38 |TOTX142L E Gaara cmm INSEHE 
4 еа perating ut Tape ape & Ree 
1 2.7/3.6 15 8 2.1/0.9 | TOTX147L-ND# 1.50 1.20 90 | TOTX147L(F,T,) Vee Wavelength | Transfer Rate | Digi-Key Price Each Pricing | (sham 
1 | 475525 | 15 8 2.0/0.8 | TOTX177L-ND# 150 120 90 | TOTX177L(F,T) Fig.) № | (nm) Typ. | (Mbps) Max. | Part No. 1 O 100 | 1,000 | PartNo. 
1 | 475/525 | 12.8 15 2.0/0.8 | TOTX179-ND* 3.67 2.94 229 | TOTX179 Transmitter 
1 | 4.75/5.25 | 12.8 15 2.0/0.8 | TOTX179L-ND# 3.89 3.12 243 | TOTX179L - x AND” 
2 | 4.75/5.25 | 12.8 15 2.0/0.8 | TOTX179P-ND 4.12 3.30 257 |TOTX179P + 22598 860 8 ы 249: 2:42. 2401, 108186 | ;GPIFDSIOTP 
Receivers 4 | 23-28 700 8 425-1114-1-ND* 292 2.56 2.05 | 1848.36 | GP1FD210RP 
2.7/3.6 15 10 2.1/0.4 | TORX141-ND 5.11 4.09 318 |TORX141 
2.7/3.6 15 10 2.1/0.4 | TORX141L-ND# 5.40 4.32 336 |TORX141L Cable 
1 2.7/3.6 25 10 2.1/0.4 | TORX142L-ND# 5.60 4.48 3.78 | TORX142L 
4.75/5.25 | 12.8 22 3.6/.04 | TORX179-ND 4.59 3.68 2.86 | TORX179 i Digi-Key Price Each Sharp 
4.75/5.25 | 12.8 22 3.6/.04 | TORX179L-ND# 4.82 3.86 3.00 |TORX179L Fig. (meters) Part No. 1l 10 100 Part No. 
Transceiver 0.6 425-1802-ND 541 445 3.38 GP1C331A 
5 20 425-1803-ND 7.87 6.48 4.92 GP1C332 
3 | 3/36 |250 |40T/35(R)| — | TODX2402(F)-ND 2700 2520 2340 ‘| TODX2402(F) 50 425-1804-ND 1268 1043 792 GP1C335 
*Pin out: 1) Gnd, 2) Усс, 3) Input # With shutter * For Tape and Reel part number, change “1-М0” to “2-М0” ў Tray (nota tube) % With shutter 
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FiBER Optics, Inc. Fiber Optic LEDs and Detectors 


and connection. 


Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short distance 
fiber optic LEDs and photo detectors feature: « Connector-less 
interface * No optical design required * Simple fiber termination 


Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics 


hold the fiber in place. The PBT housing retains the active element 
and the cinch nut while optimizing coupling between the active 
element and the jacketed 1000um plastic fiber. 


Fiber Optic 
Connector 


This multi-purpose connector is 
designed for jacketed 1mm core 
plastic fiber. It utilizes the same 
cinch nuts, alignment principles 
and no-fuss fiber terminations to 
quickly handle the most common 
requirements for joining two 


fibers. 
Each LED and detector consists of a PBT housing, an internal (Тд=25°С): Operating and Storage Temperature Range (ТОР,Т P 
active element such as an LED or photodetector, and a cinch nut to STG): -40°C to 85°С. De-rated above 25°С: 1.33mW/°C. FB139-ND ............... $15.00 
Reverse Power Dissipation Forward Current Rise/Fall Time Typ. Photo- Typ. Output Digi-Key Price IFO 
Description Voltage Vp Prot Тд=25°С DC Ir tr tft sensitivity PEAK Power Coupled * Part No. Each Part No. 
Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 1Р00т// 50тА 1.0/1.0 us 950nm 100uW FB118-ND 3.48 IF-E91A 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300uW FB134-ND 5.25 IF-E91D 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.5/0.5 us 430nm 25uW FB125-ND 14.38 IF-E92A 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 us 470nm 750W FB126-ND 14.38 IF-E92B 
Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75uW FB127-ND 10.63 IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 us 660nm «50uW FB128-ND 4.88 IF-E96 
Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mW 40mA 0.5/0.5 us 660nm «100uW FB129-ND 6.50 IF-E97 
Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40тА 8.0/8.0 ns 650nm »1000W. FB135-ND 14.00 IF-E98 
Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100т// 40тА — 650nm -1.50W FB136-ND 37.50 IF-E99 
Rise/Fall Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo- Power Піззіра- Digi-Key Price IFO 
Description Time tr, tft CT (VR=30 Volts, ҒЕ-0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK tion PTOT Part No. Each Part No 
Active Photodiode 5/5 ns 4pF «60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-ND 4.18 IF-D91 
Rise/Fall Time Collector Emitter Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo- Digi-Key Price IF0 
Description trf T Voltage VCEO Voltage VECO Current IC Current ICM t-1ms sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Active Phototransister 20/20 us 30.0V 5.0V 50mA 100mA 870nm FB121-ND 3.65 ІҒ-092 
Active Photodarlington 5/2.5 ms 15.0V 5.0V 50mA 100mA 850nm FB122-ND 5.65 IF-D93 
Rise/Fall Time Supply Voltage Output Propagation Max. Photo- Power Dissipa— Digi-Key Price IFO 
Description tr, tf Voltages VS Lead delay time tP sensitivity PEAK tion PTOT Part No. Each Part No 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V = 8 us 800nm 100mW FB123-ND 6.55 IF-D95T 
Photologic Detector with Open Collector Output 0.1/0.1 us 18.0V 35.0V 8 ys 800nm 100mW FB124-ND 6.55 IF-D950C 
Photologic Detector with Open Collector Output — 7.0V 18.0V 65 ns 850nm 40mW FB132-ND 10.63 IF-D96 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 0.1/0.1 us 7.0V — 12ns 800nm 100mW FB133-ND 18.75 IF-D97 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 IF-D98 


NOTE: Use Fiber Optic Cable, Digi-Key part #A1700-X-ND (X = 5, 10, 15, 25, 50 or 100 meters). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Weidmüller Ж Terminal Blocks 


Fig. 1 LM 3.5/90 


Specifications: 
• Screw Clamp • UL: 300V @ 10A • 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 4 LM 5.00/90 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin Length: 3.5mm 


Fig.2 LM 3.5/135 
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Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 5 LM 5.00/135 
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Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 8 LP 2N/5.00 


Dimensions in mm 


Fig. 3 LM2N 3.5/90 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
e Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG • Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG * Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
• Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG • Pin Length: 4.5mm • Test Point 


Specifications: 
• Screw Clamp * UL: 300V @ 15A • 12AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 10 LM 5.08/90 


Specifications: 
e Screw Clamp • UL: 300V @ 10A * 12AWG • Pin Length: 3.5mm 


Fig. 13 LM2N 5.08/90 
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Fig. 11 LM 5.08/135 
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Specifications: 
* Screw Clamp • UL: 300V @ 10A • 12AWG * Pin Length: 3.5mm 
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Fig. 14 LM3R 5.08/90 
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Specifications: 
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* Screw Clamp • UL: 300V @ 10A * 12AWG • Pin Length: 3.5mm 


ial t LTD ў — 1344 
PT Де 
o [5.08, x 5.08 
e ам а атам 
Specifications: Specifications: Specifications: 
e Screw Clamp * UL: 300V @ 10А * 12AWG * Pin Length: 3.5mm e Screw Clamp • UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin Length: 3.5mm • Screw Clamp * UL: 300V @ 15A • 12AWG * Pin Length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller 
Fig. РоІеѕ | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. Poles | Color | Part Мо. 1 10 100 Раг Мо. Fig.|Poles| Color | Part Мо. it 10 100 Рай №. 
3.5mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 7| 2 [pack | 281-1880-ND 85 77 68 1697180000 15 281-1575-ND 835 752 6.68 1769960000 
2 281-1400-ND 75 68  .60 11699670000 3 281-1881-ND 1.28 115 1.02 1697190000 18 281-1576-ND — 10.03 9.03 8.02 1769970000 
3 281-1401-ND 113 102 90 11699680000 4 281-1456-ND 2.05 185 1.65 1635170000 | | 14 | 24 | Black | 281-1577-ND 13.35 12.02 10.68 1769990000 
4 281-1402-М0 160 144 128 1996770 6 281-1457-ND 307 277 2.46 1625570000 30 281-1578-ND 16.70 15.03 13.36 1770010000 
4| 6 | Black | 281-1403-ND 238 214 190 1996772 8| 8 |Orange} 281-1458-ND 4.09 3.68 3.27 1596440000 36 281-1579-ND — 20.03 18.03 16.02 1770030000 
8 281-1404-ND 318 286 254 996774 10 281-1459-ND 542 4.61 4.10 11596480000 1 2 Black 281-1870-ND зо | 72  .64 [1696040000 
10 281-1405-ND 3.98 358 318 996776 12 281-1460-ND 6.14 5.53 4.91 | 1632710000 5 3 ас! 281-1871-ND. 118 1.06 .94 [1696050000 
12 281-1406-ND 478 430 3.82 |996778 9 2 Black 281-1878-ND 1.15 1.04 .92 [1697140000 16 2 Black 281-1872-ND 115 104 92 1697120000 
2 281-1407-ND 90 81 79 11715010000 3 281-1879-ND 1.73 1.56 1.38 1697150000 3 ac 281-1873-ND 1.73 1.56 1.38 |1697130000 
3 281-1408-ND 135 122 1.08 [1715050000 5.08mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks a7) 2 | Black | 281-1874-ND 85 77 .68 [1676740000 
4 281-1409-ND 178 160 142 1999568 2 281-1435-ND .60 54 48 [1716020000 3 ack | 281-1875-ND 1.28 115 1.02 1676750000 
2] 6 | Black | 281-1410-ND 265 239 2.12 |999570 3 281-1436-ND 93 .84 .74 1716030000 4 281-1461-ND 2.05 1.85 1.65 [1635150000 
8 281-1411-ND 358 322 2.86 |999572 4 281-1437-ND 123 141  .98 999392 6 281-1462-ND 307 2.77 2.46 [1625550000 
10 281-1412-ND 445 401 3.56 [999574 10) 6 | Black | 281-1438-ND 1,83 1.65 146 999394 18| 8 [Orange] 281-1463-ND 409 3.68 327 1596470000 
12 281-1413-ND 535 482 428 [999576 8 281-1439-ND 245 221 1.96 999396 10 281-1464-ND 512 461 4.10 1596500000 
| TET 10 281-1440-ND 3.05 2.75 244 999398 12 281-1465-ND 614 558 4.91 [1632560000 
4 281-1670-ND 238 244 1.90 [1720000000 12 281-1441-ND 365 329 292 999400 
6 281-1671-ND 3.60 324 2.88 |1720010000 z ИИ e — 5 зо 171806000: ЫЗ 1 | Back | 281-1735-ND 413 3⁄72 3.30 [1755190000 
8 281-1672-ND 4.80 4.32 3.84 1720020000 SEU | Е à 2 281-1882-ND 35 32 28 1760510000 
3 281-1443-ND 100  .90  .80 1716070000  |20| = | Black | 281-4883:ND Bas аб». дз 760590000 
з | 10 | вск | 281-1673-ND 598 538 478 |1720030000 4 281-1444-ND 133 120 1/06 999434 І 3 | 
12 281-1674-ND 715 6.44 5.72 |1720040000 11| 6 | Black | 281-1445-ND 2.00 1.80 1.60 999436 2 281-1678-ND 78 70 .62 1721640000 
16 281-1675-ND 9.55 8.60 7.64 |1720060000 8 281-1446-ND 268 241 244 999438 3 281-1679-ND 1.08 97 .86 1721650000 
20 281-1676-ND — 11.95 10.76 9.56 |1720080000 10 281-1447-ND 333 300 2.66 |999440 4 281-1680-ND 143 1.29 1.14 1721660000 
24 281-1677-ND 1433 12.90 11.46 (1720100000 12 281-1448-ND 400 3.60 3.20 |999442 2 5 Black eae E. 190 142 1721670000 
Я й ing - й 2 281-1449-ND (85 59 52 [1716040000 “1682: s : . 
500mm Spacing PEB Terminal Blocks 3 ЕСПЕ 10 % — 30 1716050000 8 281-1683-ND 2.65 239 212 1721700000 
А оа Мр EE Eee 4 28114510 — 133 120 106 999476 10 281-1684-ND 3.35 302 2.68 [1721720000 
" 281-1416-ND 123 141 98 999330 12| 6 | Black | 281-1452-ND 200 1.80 1.60 999478 12 281-1685-ND 398 3.58 3.18 1721740000 
4| 6 | Black | 281-1417-ND 183 165 146 |999332 8 281-1453-ND 268 241 244 1999480 2 281-1686-ND 78 то 62 1734220000 
й SERN 245: 20i "o8 000354 10 281-1454-ND 333 300 2.66 |999482 3 281-1687-ND 1.08 97 .86 1734230000 
i ҮКЕ апе: 2275 эл [909538 12 281-1455-ND 400 3.60 3.20 |999484 4 281-1688-ND 143 1.29 1.14 1734240000 
12 281-1420-ND — 365 329 292 |999338 4 281-1564-ND — 190 171 1.52 1769080000 | [22] 5 | Black | 28116890 178 160 142 1734250000 
- - 5 6 281-1565-ND 2.85 257 2.28 1769090000 6 281-1690-ND 2.05 1.85 1.64 1734260000 
2 281-1421-ND б .59 .52 1715290000 8 281-1566-ND 3.80 342 3.04 1769100000 8 281-1691-ND 2.65 239 242 1734280000 
3 281-1422-ND 1.00 .90 .80 1715300000 10 281-1567-ND 475 428 3.80 1769110000 10 281-1692-ND 335 3.02 2.68 1734300000 
4 281-1423-ND — 1.33 120 1.06 [999351 13| 12 | Black | 281456810 570 543 4.56 1769120000 12 281-1693-ND — 398 3.58 3.18 [1734320000 
5 | 6 | Black | 281-1424-ND 2.00 1.80 1.60 |999353 16 281-1569-ND 7.60 6.84 6.08 1769140000 2 281-1694-ND 78 70  .62 1722400000 
8 281-1425-ND 268 241 2.14 999355 20 281-1570-ND 9.50 8.55 7.60 |1769160000 3 281-1695-ND 1.08 .97 .86 1722410000 
10 281-1426-ND 3.33 300 2.66 [999357 24 281-1571-ND 11.40 10.26 9.12 [1769180000 | |23| 4 | Black | 281-1696-ND 143 129 1.14 1722420000 
12 281-1427-ND 400 3.60 3.20 |999359 6 281-1572-ND 3.35 3.02 2.68 1769930000 5 281-1697-ND 1.78 1.60 1.42 1722430000 
e | 2 | васк | 281-1876-ND 80 72 ва [1696060000 | [14] 9 | Black | 281-1573-ND 5.00 450 4.00 1769940000 6 281-1698-ND 205 1.85 1.64 [1722440000 
3 281-1877-ND 118 1.06 .94 |1696070000 12 281-1574-ND 6.68 6.01 5.34 1769950000 (Continued) 
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Weidmiiller 35 Terminal Blocks (cont) 


Fig. 16 LPP 5.08/90 


Specifications: 
e Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG * Pin Length: 4.5mm • Test Point 
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Specifications: 


* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG * Pin Length: 4.5mm 
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Knife 


Specifications: 
* Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 17 LP 5.08/135 3.14; 
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Specifications: 

e Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG • Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* Leaf Spring Screw Clamp е UL: 300V @ 16A е 14AWG = Pin Length: 3.5mm 
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Specifications: 
* Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 25 LM3RZF 5.08/135 
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Specifications: 
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* Tension Clamp * UL: 300\/ @ 10A * 12AWG * Pin Length: 3.5mm 


Specifications. 
* Screw Clamp * UL: 600V @ 85A * 4AWG * Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 300V @ 10A * Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 


Fig. 26 LL 9.52/90 


12.5 475 


Kass: 

- (n-1) 

9525 х9525 
о 


$ [525 
е! 


eo 
= 


4 


• Screw Clamp * UL: 300V @ 30A * 10AWG • Pin Length: 5.0mm 


Fig. 29 LXB 15.00/90 


Specifications: 


e Screw Clamp * UL: 600V @ 85A • 4AWG = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 32 SL 3.5/90/...G 
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Specifications: 
* UL: 300V @ 10A • Pin Length: 4.5mm 


Fig. 18 LP 2N/5.08 вд 


Specifications: 
* Screw Clamp • UL: 300V @ 15A * 12AWG * Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 


* Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin Length: 4.1mm 


0227 

T F(n-1) 
+ 1X 5.08 
451 


71524 4.65 
Specifications: 
* Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
e Screw Clamp * UL: 600V @ 85A * 4AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 300V @ 10A • Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 300V @ 10A * Pin Length: 4.5mm 


No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller 
Fig. Poles | Color | Part Мо. 100 |Part No. Fig. Poles | Color | Part Мо. 1 10 100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Рай №. 1 10 100 Раг Мо. 
8 281-1699-ND 265 239 212 1722460000 2 281-1153-ND 63 57 51 1616140000 6 281-1934-ND 163 147 1.30 1793280000 
23| 10 | Black | 281-1700-ND. 335 302 2.68 1722480000 3 281-1154-М0 95 86 76 1616150000 8 281-1935-М0 220 198 1.76 1793290000 
12 281-1701-ND 3.98 3.58 3.18 |1722500000 4 281-1155-ND 1.26 1.14 1.01 [1616160000 36 | 10 | Green | 281-1936-ND 273 246 2.18 [1793300000 
CERE 6 281-1156-ND 189 171 152 1616180000 12 281-1937-ND 323 291 258 1793310000 
4 281-1582-ND 233 210 186 1764810000 | «| 8 | Black | 281-1157-ND — 252 227 202 1614270000 16 281-1938-ND 428 394 350 1793320000 
6 ры 365 329 292 1764520000 10 281-M58-ND — 345 284 252 1616210000 
8 281-1584-ND 465 449 372 |1764830000 Ç ү : 2 281-1939-ND 63 .57 .50 1793420000 
12 281-1159-М0 377 339 3.02 1616230000 3 281-1940-ND 95 B6 76 11793430000 
24| 10 Jorange} 281-1585-ND 5.80 522 4.64 1764840000 16 281-1604 0 503 453 4.02 1616270000 IOS C Me 
12 281-1586-ND 6.98 6.28 5.58 1764850000 2 281-1161-ND 753 678 603 1618980000 4 281-1941-ND 125 113 1.00 1793440000 
16 281-1587-ND 930 837 7.44 1764870000 : TG 5 281-1942-ND 158 142 1.26 1793450000 
2 281-1117-ND 54 49 44 1614160000 | [37] 6 | Green | 281-1943-ND 190 171 152 1793460000 
20 281-1580-ND 11.63 10.47 9.30 1758020000 За 
24 281-1588-0 — 13.95 12.56 11.16 |1764900000 3 ЖАНТЕЛІ ABT „4: Бе 1615420000 8 281-1944-ND 2.53 228 2.02 1793470000 
: : = 4 281-1119-ND 111 1.00 .89 [1615430000 10 281-1945-ND 345 2.84 2.52 1793480000 
6 281-1589-ND 3.78 3.40 3.02 |1764910000 6 281-1120-ND 1.64 1.48 1.31 |1615440000 12 281-1946-М0 378 340 3.02 |1793490000 
9 281-1590-ND 523 471 418 1764920000 | [32] 8 | Black | 281-1121-М0 219 1.98 1.76 1614180000 16 281-1947-ND 5.03 4.53 402 1793500000 
u 281-1591-ND 698 628 5.58 1764930000 10 281-1122-ND 273 246 2.19 1615470000 БОО Pitch Oinniimata “PCB Pin Headers 
ов) 18 |orange| 281-1592-ND 873 7.86 6.98 1764940000 12 281-1123-М0 323 291 2.58 1615490000 i Е 48 42 36 [1626620000 
18 281-1593-ND 1048 943 838 1764950000 16 281-1124-ND 437 3.93 3.50 1614190000 А 4 . 
24 281-1594-ND 13.95 1256 11.16 1764960000 24 281-1125-ND — 656 5.90 525 1618050000 | п EE Еа 
36 281-1595-ND 20.93 18.84 16.74 1764990000 2 281-1126-ND 63 57 51 1615530000 6 РЖ 491 148 100 1626650000 
48 281-1581-ND 27.90 25.11 22.32 |1758050000 3 281-1127-М0 95 86 176 1615540000 Š ma 
z В - 38| 8 | Black | 281-1238-ND 179 1.60 1.38 1596140000 
9.52mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 4 281-1128-ND 1.26 144 1.01 |1615550000 10 281-1239-ND 219 197 169 1626680000 
US 33| 6 | Black | 281-1129-ND 189 171 152 1615570000 | РИМ 
26| 2 | Black ол 108 457 46 1724700000 8 281-1130-ND 252 227 202 1614200000 12 281-1240-ND — 266 239 2.06 1603310000 
3 281-1597-ND 160 144 128 |1724710000 laqa ў ўў 16 281-1241-ND 357 320 2.76 1626730000 
10 281-1131-ND 315 284 2.52 1615600000 
15.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 12 281-1132-ND — 377 339 3.02 1615620000 24 ШОШ 521 467 402 1626810000 
1 281-1598-ND 473 426 3.78 [1783660000 3.81mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 2 281-1216-ND 46 .42 .36 1626210000 
2 281-1599-ND 840 7.56 6.72 1783670000 2 281-1948-ND 55 50 44 1793610000 3 281-1217-ND 68 бі .53 1626220000 
27| 3 | Grey | 281-1600-ND 12.58 11.32 10.06 [1783680000 3 281-1949-ND 80 — 72 64 1793620000 4 281-1218-ND 91 82 .70 [1596150000 
4 281-1601-ND 16.80 15.12 13.44 |1783690000 4 281-1950-ND 110 99  .88 1793630000 | |39 | Black A i 1 ve D O) 
5 281-1602-ND 20.98 18.88 16.78 |1806460000 5 281-1951-ND 138 124 110 1793640000 N ADU 274 200 = Irama 
28| 1 | Grey | 281-1603-ND 480 432 3.84 [1783700000 | [34] 6 | отеп | 281-1952-ND 163 147 1.30 1793650000 ў ee 
12 281-1222-ND 2.66 239 2.06 1603320000 
2 281-1604-ND — 853 7.68 6.82 1783710000 B e 220 198 1.76 1795660000 16 281-1224 0 — 357 320 276 |1603330000 
3 281-1605-ND 12.73 11.46 10.18 1783720000 10 аша 273 246 218 1793670000 5.08mm Pitch Omnimate - РСВ Pin Headers 
4 281-1606-ND 16.93 15.24 13.54 1783730000 12 Бас 321 255 2.62 1793680000 T 
29 Grey 16 281-1956-ND 438 394 3.50 1793690000 2 281-1297-ND 46 42 36 1524110000 
5 281-1607-ND 21.13 19.02 16.90 1806470000 
6 281-1608-ND 2520 2277 2024 1783740000 2 281-1957-ND 63 57 50 1793790000 : PSI UD @ 201 (1224210000 
8 281-1609-ND — 3370 30.33 26.96 [1783750000 3 281-1958-ND 95 86 .76 1793800000 1 2012901) MEE ЕНІН 
- - ы HO 4 281-1959-ND 1.25 1.13 100 1793810000 | 40| 6 | васк | 281-1300-ND 135 1.22 105 1524510000 
3.5mm Pitch Omnimate = PCB Pin Headers 5 281-1960-ND 155 140 1.24 1793820000 8 281-1301-ND 179 1.60 1.38 1524710000 
2 281-1144-ND 54 49 44 1614240000 | |35| 6 | Green| 281-1961-ND 190 171 152 1793830000 10 281-1302-ND 223 200 173 1524910000 
3 281-1145-ND .81 73 55 [1616020000 8 281-1962-ND 253 228 202 1793840000 12 281-1303-ND 266 239 2.06 1525110000 
4 281-1146-ND 131 1.00 89 1616030000 10 281-1963-ND 315 2.84 252 1793850000 16 281-1304-ND 357 320 276 1525510000 
6 281-1147-М0 1.64 1.48 1.31 1616050000 12 281-1964-М0 378 3.40 3.02 1793860000 4 281-1893-ND 173 156 1.38 [1726970000 
30| 8 | Black | 281-1148-ND 249 198 176 1614250000 16 281-1965-ND 5.03 453 4.02 1793870000 6 281-1894-ND 2.60 234 2.08 1726980000 
10 281-1149-ND 273 246 2.19 1616080000 2 281-1930-ND 55 50 44 1798240000 | |,,| 8 | ggg, | 281-1895-ND 345 341 2.76 1726990000 
12 281-1150-ND 329 2.96 263 |161610000 | | 3 | 281-1931-ND 80 72 64 1793250000 10 281-1896-ND 433 390 346 1727000000 
16 281-1151-ND 437 3.98 3.50 1614260000 4 | Seen | 281.1932-М0 1.10 99 88 1793260000 12 281-1897-ND 5.18 466 444 1727010000 
24 281-1152-ND 656 590 525 |1618680000 5 281-1933-ND 138 124 140 1793270000 16 281-1898-ND 690 621 5.52 1727030000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 193 


Weidmüiler 


Fig. 34 SL 3.81/180G 


Specifications: 
* UL: 300V € ЗА * Pin Length: 3.5mm 


Terminal Blocks (Солі) 


Specifications: 
* UL: 300V @ 8A * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 40 SL 5.08/180/...B 


Specifications: 
* UL: 300V @ 15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 43 SLD 5.08V/90B 


Specifications: 22 
* UL: 300V @ 15A * Pin Length: 4.5m 


Specifications: 
* UL: 150V @ БА • Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
* UL: 150V @ БА • Pin Length: 3.5mm 
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Fig. 35 SL 3.81/180Ғ 


Specifications: 
* UL: 300V @ 8A * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 38 SL 5.00/180/...B 


Specifications: 
* UL: 300V @ 15A • Pin Length: 4.5mm 


Fig. 41 SLD 5.08V/180B 


Specifications: 
* UL: 300V @ 15A * Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
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• Solder connection * UL: 300V @ 15A e Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 150V @ БА * Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
* UL: 150V @ 5A * Pin Length: 3.5mm 
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Fig. 36 SL3.81/90G 


Specifications: 
* UL: 300V @ ВА * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 39 SL 5.00/90/...B 


Specifications: 


* UL: 300V @ 15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 42 SL 5.08/90 


Specifications: 


* UL: 300V @ 15A = Pin Length: 4.5mm 
Fig. 45 BLL 5.08/90 


5.3] 


Specifications: 


` H- 20. M 


* Solder connection * UL: 300V @ 15A = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 150V @ БА * Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
* UL: 150V @ 5A • Pin Length: 3.5mm 


No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller 
Fig.|Poles| Color | Part №. 1 10 100 Раг №. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part №. 
24 281-1899-ND 10.35 9.32 8.28 1727070000 16 281-1832-ND 450 4.05 3.60 1729320000 16 281-1853-ND 13.90 12.51 11.12 1727690000 
41| 32 | Black | 281-1900-ND 13.83 12.45 11.06 1727110000 | 46 | 20 | Black | 281-1833-ND 5.63 507 4.50 1729340000 | | 52 | 20 | Black | 281-1854-ND 17.35 15.62 13.88 1727710000 
48 281-1901-ND — 20.73 18.66 16.58 |1727190000 24 281-1834-ND 675 6.08 5.40 |1729360000 24 281-1855-ND — 20.0 18.72 16.64 1747940000 
2 281-1279-ND 46 42 36 1514910000 6 281-1835-ND 1.68 1.51 1.34 [1728950000 6 281-1856-ND 548 493 4.38 1748170000 
3 281-1280-ND 68 .61 53 [1515010000 8 281-1836-ND 225 2.03 1.80 |1728960000 8 281-1857-ND 7.43 6.69 5.94 1748180000 
4 281-1281-ND 91 82 .70 |1515110000 10 281-1837-ND 283 255 2.26 1 1728970000 10 281-1858-ND 928 8.35 7.42 |1748190000 
42| 8 | Black | 281-1282-ND 135 122 1.05 1515310000 | [47] 12 | Black | 281-1838-ND 3.38 304 2.70 1728980000 | | 93 12 | Black | 281-1859-ND 11.13 10.02 8.90 1748200000 
j ее MEME EH NIME MIT ая 
:1284- . . ; 20 281-1840-ND 5.63 5.07 4.50 1729020000 -1861- ў - : 
8 зію 387 320 276 (1516310000 | Poo ыы D D ТЩ 6/0 609 546 | {746400000 
СЕ š : 2 6 281-1842-ND 220 1.98 1.76 1729590000 HEBES] ] : | 
4 281-1884-ND 1.73 1.56 1.38 |1726510000 8 281-1843-ND 275 248 220 |1729600000 8 281-1864-ND 858 772 6.86 1748500000 
6 281-1885-ND 260 234 2.08 1726520000 10 281-1844-ND 330 297 264 [1729610000 10 281-1865-ND 10.45 9.41 8.36 | 1748510000 
8 281-1886-ND 345 341 2.76 |1726530000 48| 12 | Black | 281-1845-ND 388 349 310 1729620000 54 | 12 | Black | 281-1866-ND 12.38 11.14 9.90 |1748520000 
: : а 16 281-1867-ND 16.15 1454 12.92 1748540000 
10 281-1887-ND 433 3.90 346 1726540000 -1846- 
16 281-1846-ND 5.00 4.50 4.00 1729640000 20 281-1868-ND 1995 1796 1596 1748560000 
43| 12 | Black | 281-1888-ND 548 466 4.14 1726550000 20 281-1847-ND 610 549 4388 1729660000 e Sulis DN 1955 17.56 1536 1748560000 
16 зарэ 690 621 5.52 1726570000 24 281-1848-ND — 7.25 6.53 5.80 |1729680000 n ліс ЕНСЕ 
24 281-1890-ND 10.35 9.32 8.28 1726610000 С ZSHPWENS Тл L5]. WE | 708510000 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
32 281-1891-ND 13.83 12.45 11.06 1726650000 Š BRA ое 1728950000 2 281-1054-ND 158 1.42 1.26 [1615670000 
48 281-1892-ND 20.73 18.66 16.58 |1726730000 10 SSD ы 3 281-1055-ND 236 242 1.89 1615680000 
5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers 49| 12 | Black | 281-1810-ND 3.38 3.04 270 1728340000 1 Pole 224 283 251 1515690000 
2 281-1745-ND 121 110 98 11646250000 ы у ; 6 281-1057-ND 473 426 378 1610180000 
16 281-1811-ND 4.50 4.05 3.60 1728360000 | [55] 8 | Black | 281-1058-ND 630 5.67 5.04 1615700000 
А Pardon Tes ОУ 471646260000 20 281-1812-ND 5.63 5.07 4.50 1728380000 10 281-1059-ND 7.88 709 6.30 1610200000 
4 281-1747-ND 243 249 1.95 1646270000 24 281-1813-ND 675 6.08 5.40 |1728400000 12 281-1060-ND 944 850 7.55 1615730000 
ү _ 25 522 208 1648290000 6 281-1814-ND — 1.68 151 1.34 [1727990000 16 281-1061-ND — 1259 11.33 10.07 [1615770000 
10 В 6087; 548 487 4646339000 u aD 2% 248 1.80 |1728000000 24 281-1062-ND _ 18.86 16.97 15.09 | 1620440000 
12 281-1751-ND — 729 657 5.84 1646350000 ЗЕР gq A 25010000 2 281-1063-ND 1.65 149 1.82 1615780000 
16 281-1752-ND 97a 876 779 116491700001 |50| 12 | Black | 281-1817-ND 338 3.04 2.70 | 1728020000 3 281-1064-ND 248 223 1.98 1615790000 
24 281-1753-ND — 1458 1313 1157 |1649250000 16 281-1818-ND 450 405 3.60 1728040000 4 281-1065-ND 3.30 2.97 2.64 1615800000 
5 ОТШ 124 i30 98 11645030000 20 281-1819-ND 563 5.07 4.50 1728060000 6 281-1066-ND 497 447 3.98 1615820000 
3 НІН ТІНІ 48824 682447: 1640040000 24 281-1820-ND 6.75 6.08 5.40 1728080000| |56| 8 | Black | 281-1067-ND 6.72 6.05 5.38 | 1615840000 
j 49 1. 6 281-1821-ND 220 198 176 1728630000 10 281-1068-ND 842 7.58 6.74 1615860000 
4 281-1738-ND 243 2.19 1.95 1646050000 12 281-1069-ND 1010 909 808 1615880000 
6 2812178800 365 329 2.93 1646070000 : СОМ 215 248 2:20 1728640000 16 281-1070-ND — 13.47 12.13 1078 1615920000 
45| 8 | Black | 281-1740-ND 487 438 3.90 [1646090000 10 281-1823-ND 330 2.97 2.64 1728650000 24 281-1071-ND 2019 1818 1616 11620910000 
10 281-1741-ND 6.080 548 4.87 1646110000 51| 12 | Black | 281-1824-ND 3.88 3.49 3.10 1728660000 2 ТЕН 185 149 132 1638780000 
12 281-1742-ND 729 657 5.84 1646130000 16 281-1825-ND 5.00 4.50 4.00 1728680000 3 281-1019-ND 248 223 198 1638790000 
16 281-1743-ND 973 876 7.79 |1648810000 20 281-1826-ND 6.10 5.49 4.88 | 1728700000 4 281-1020-ND 330 297 264 1638800000 
24 281-1744-ND 14.58 13.13 11.67 |1648890000 24 281-1827-М0 725 6.53 5.80 |1728720000 b БЫ ID END Woe аа Зас 4638520000 
3.5mm Міпітаіе Double Density - PCB Pin Headers 3.50mm Minimate Double Density - Socket Blocks 57| 8 | Black | 281-1022-ND 6.60 594 5.28 1638840000 
6 281-1828-ND 168 1.51 1.34 [1729270000 6 281-1849-ND 523 471 448 1727640000 10 281-1023-ND 825 743 6.60 1638860000 
46| Š | Black | 281-1829-ND 225 2.03 1.80 [1729280000] |52| 8 | Black | 281-1850-ND 695 6.26 5.56 1727650000 12 281-1024-ND 9.90 8.91 7.92 1638880000 
10 281-1830-ND 2.83 2.55 2.26 1729290000 10 281-1851-ND 8.68 7.81 6.94 1727660000 16 281-1025-ND 13.20 11.88 10.56 | 1638920000 
12 281-1831-ND 338 3.04 2.70 [1729300000 12 281-1852-ND — 1040 9.36 8.32 [1727670000 24 281-1026-ND — 19.80 17.82 15.84 | 1639000000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. А! Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmüller X Terminal Blocks (cont) 


Fig.52 B2L 3.5 Fig. 54 B2L 3.5LH 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
* Tension Clamp * UL: 150V Ф 5A • 16AWG * Tension Clamp * UL: 150V Ф 5A • 16AWG * Tension Clamp * UL: 150V @ 5A * 16AWG * Screw Clamp * UL: 300V @ 10А • 14AWG 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
e Screw Clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG e Screw Clamp * UL: 300V Ф 10A * 14AWG e Screw Clamp • UL: 300V Ф 10A * 14AWG “ІС connection * UL: 300V @ 7A * 20AWG 


Specifications: Specifications: Specifications: 
* IDC connection • UL: 300V Ф 7A • 20AWG • Push-In Spring connection • UL: 50V Ф 5A • 16AWG • Push-In Spring connection • UL: 24V Ф 5A * 16AWG e Integrated LEDs 


Fig. 65 BL-I/O 3.5/30F 
<> 


< 


Р. : рш [— 269 — —— 26.9 — 
Specifications: • Field device connector • Push-in Spring connection Specifications: • Field device connector • Push-in Spring connection Specifications: • Field device connector • Push-in Spring connection 
* UL: 50V @ 5A * 16AWG * Offset Flanges * UL: 24V Ф 5A * 16AWG * Offset Flanges * Integrated LEDs * UL: 50V @ 5A * 16AWG 


Fig. 68 BL-I/O 


Specifications: * Field device connector * Push-in Spring connection Specifications: е Field device connector * Push-in Spring connection Specifications: е Field device connector * Push-in Spring connection 
* UL: 24V @ 5A * 16AWG * Integrated LEDs * UL: 50V @ 5A * 16AWG * Offset Flanges * UL: 24V Q 5A * 16AWG * Offset Flanges • Integrated LEDs 


Specifications: Specifications: Specifications: 1 Specifications: 
* Clamping Yoke * UL 300V @ 8A “ 16AWG e Clamping Yoke * UL: 300V @ ВА • 16AWG * Clamping Yoke * UL 300V @ 8A “ 16AWG * Clamping Yoke • UL: 300V @ ВА * 16AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. Poles Color Part Мо. 1 10 100 Part Мо. Fig.|Poles | Color | Part №. 1 10 100 |Part No. 
2 281-1036-ND 1.65 1.49 1.32 1639700000 3.81mm Omnimate - Socket Blocks 2 281-1993-ND 178 1.60 142 [1799170000 
3 281-1037-ND 2.48 223 1.98 1639710000 2 281-1912-ND 158 142 126 [1792860000 3 281-1994-ND 2.65 2.39 2.12 1799180000 
е РАВНО p n 204 homer 3 281-1913-ND 235 242 1.88 1792870000 2 2817188500 252 ae 55 1798180100 
-1039- А ‘ : 4 281-1914-ND 343 2.82 2.50 [1792880000 -1996- : н ў 
58| 8 | Віаск] 281-1040-ND 6.60 5.94 5.28 |1639760000 5 281-1915-ND 398 354 314 1792890000 |74| 6 [Green | 281-1997-ND 5.30 4.77 4.24 1799210000 
10 281-1041-ND 825 743 6.60 |1639780000 | [69] 6 | Green| 281-1916-ND 473 426 3.78 1792900000 8 ZEIGE NDI) 705 635 5.64 1799220000 
12 281-1042-ND 9.90 8.91 7.92 |1639800000 8 281-1917-ND 630 567 504 | 1792910000 10 281-1999-ND 8.83 7.95 7.06 1799230000 
16 281-1043-ND 13.20 11.88 10.56 1639840000 10 281-1918-ND 7.88 7.09 6.30 |1792920000 12 281-2000-ND 10.60 9.54 8.48 1799240000 
24 281-1044-ND. 19.80 17.82 15.84 |1639920000 12 281-1919-ND 943 849 754 | 17929300001 16 2512001 :ND 1413 12.72 11.30 [1799250000 
2 281-1702-ND 190 1.71 1.52 [1770940000 16 281-1920-ND 12.58 11.32 10.06 |1792940000 5 — Omnimate - Socket Blocks — 
3 281-1703-ND 285 2.57 2.28 1770950000 2 281-1921-ND 165 149 132 [1793040000 Б - ‚ i ў 5 
4 281-1704-ND 3.80 342 3.04 1770960000 3 281-1922-ND 248 223 1.98 1793050000 3 281-1181-ND 1.80 1.62 1.39 1625620000 
6 | black | 281-4705-ND 5.73 516 458 |1770980000 4 281-1923-ND 330 297 264 1793060000 4 281-1182-ND 237 243 1.83 1596080000 
8 281-1706-ND 763 687 610 [1771000000 5 281-1924-ND 423 381 338 1793070000 6 281-1183-ND 3.57 320 2.76 1596090000 
10 281-1707-ND 953 8.58 7.62 1771020000| [70] 6 | Green| 281-1925-ND 498 448 3:98 1793080000 |75| 8 | Black | 281-1184-ND 485 4.35 3.75 1596110000 
59 | 12 281-1708-ND 1143 10.29 9.14 [1771040000 8 281-1926-ND 673 606 538 1793090000 10 281-1185-ND 6.05 5.42 4.67 1596120000 
16 281-1709-ND 15.25 13.73 12.20 |1771080000 10 281-1927-ND 843 7.59 6.74 1793100000 12 Pal alae ND 1780 708 20 1602200000 
2 281-1718-№0* 2.00 1.80 1.60 1770670000 12 281-1928-ND 1010 9.09 8.08 | 1793110000 24 АЛЛ 1576 1412 4245 1611470000 
3 281-1719-ND« 3.00 2.70 240 1770680000 16 281-1929-ND 13.48 12.13 10.78 |1793120000 - - - 
4 | Black | 281-1720-ND* 4.00 3.60 3.20 1770690000 2 281-1966-ND 165 149 132 11798680000 I PUSO ND 285 т Teg 1636530000 
6 281-1721-ND* 6.00 5.40 4.80 |1770710000 3 281-1967-ND 248 2.23 1.98 | 1798690000} 4 281-1191-ND 274 246 211 1636910000 
8 281-1722-М0» 8.00 7.20 6.40 1770730000 4 281-1968-ND 3.30 2.97 2.64 | 1798710000} 6 281-1192-ND 401 359 309 1636930000 
2 281-1710-ND 205 1.85 1.64 |1771090000 5 281-1969-ND 413 372 3.30 1798720000 [76] я |Black | 241403) 535 480 413 1636950000 
3 281-1711-ND 3.08 277 246 |1771100000| [71] 6 | Green| 281-1970-ND 495 4.46 3.96 | 1798730000] 10 281-1194-ND 665 596 513 1636970000 
4 281-1712-ND 408 3.67 326 1771110000 8 281-1971-ND 6.60 5.94 5.28 1798740000 12 281-1195-ND 798 716 616 1626990000 
6 [раскі 281-1719-ND 6.10 549 4.88 [1771130000 10 281-1972-ND 825 7.43 6.60 [1798750000 16 281-196-ND — 1064 954 821 1637080000 
8 281-1714-ND 845 7.34 6.52 1771150000 12 281-1973-ND 9.90 8.91 7.92 1798760000 5.08mm Omnimate - Socket Blocks 
10 281-1715-ND 1020 9.18 8.16 1771170000 16 281-1974-ND _ 13.20 11.88 10.56 |1798770000 2 
60| 12 281-1716-ND 12.25 11.03 9.80 |1771190000 2 281-1975-ND 178 160 142 11798850000 2 aa 122 ҮШ 2 1576410000 
16 281-1717-ND 1633 14.70 13.06 [1771230000 3 281-1976-ND 265 239 2342 4798860000 й В а шн 
2 281-1723-ND* 2415 1.94 1.72 1770740000 4 281-1977-ND 3.53 3.18 2.82 1798870000 6 281-1246-ND 363 326 280 1526810000 
3 281-1724-№0* 3.23 2.91 2.58 1770750000 5 281-1978-ND 440 3.96 3.52 1798880000 |77| 8 | Black | 281-1247-ND 485 435 375 1527010000 
4 | Black | 281-1725-ND* 4.28 3.85 342 1770760000 | [72] 6 | Green| 281-1979-ND 5.30 4.77 4.24 |1798890000 10 281-1248-ND 605 542 467 1527210000 
6 281-1726-ND* 640 576 5.12 1770780000 8 281-1980-ND 7.05 6.35 5.64 |1798900000 12 281-1249-ND 724 649 559 1527410000 
8 281-1727-ND* — 8.38 754 6.70 |1770800000 10 281-1981-ND 8.83 7.95 7.06 |1798910000 16 281-1250-ND 947 848 730 1527810000 
3.50 mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 12 281-1982-ND 10.60 9.54 8.48 |1798920000 24 281-1251-ND 14.50 12.99 11.18 |1528610000 
61| 10 | Black | 281-1803-ND 7.05 6.35 5.64 [1779880000 8 ae це 122 n» M 2 281-1902-ND 373 336 2.99 11499510000 
62 | 10 | Black | 281-1804-ND 2245 20.21 17.96 [1789090000 3 ЕН 248. ооа тае 1799020000 3 a 559 зи 448 1499610000 
6з | 10 | Black | 281-1805-ND 7.05 6.35 5.64 1779870000 4 281-1986-ND 330 297 264 11799030000 М ЕН 431. “Rag. 745: [1499810000 
64] 10 | Black | 281-1806-ND 22.45 20.21 17.96 |1789080000 5 281-1987-ND 413 3.72 3.30 1799040000 78 6 Black 281-1906-ND 1140 10.27 9.13 |1499910000 
65 | 30 | Black | 281-1799-ND — 29.98 26.98 23.98 |1779920000 | | 73 А Green аа дас вай 25 172050000 8 ack | 281-1907-ND 14.87 13.39 11.90 1500110000 
21800: -1989- j і ў 10 281-1908-ND 18.60 16.75 14.89 1500310000 
66 | 30 | Black | 281-1800-ND 45.35 40.82 36.28 [1789110000 10 SEED a6. 243, B60 4799070000 10 emen 300 1875 1152 1500810000 
67 | 30 | Black ШШШ 29.98 26.98 2398 1779910000 12 281-1991-ND 990 8.91 7.92 1799080000 16 281-1910-ND 29.74 26.77 23.79 |1500910000 
68 | 30 | Black | 281-1802-ND 45.35 40.82 36.28 [1789100000 16 281-1992-ND 13.20 11.88 10.56 |1799090000 24 281-1911-ND — 46.92 42.23 37.54 |1501710000 
* Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmüller = 


Fig. 73 BL 3.81/270 


6.6! 


Specifications: 
e Clamping Yoke • UL: 300V @ ВА *16AWG 


Specifications: 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Specifications: 


Specifications: 
“ІС connection • UL: 300V @ 8A * 20AWG 


Flange 
with 
integrated 
solder pin. 


Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin Length: 1.5mm 


Fig. 87 SL-SMT 5.08/180 


з; 


Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A e Pin Length: 1.5mm 


Fig. 90 SL-SMT 5.08/90 


Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 15A • Pin Length: 1.5mm 


Terminal Blocks (Солі) 


Fig. 74 BL 3.81/270F 


e Clamping Yoke • UL: 300V @ 8A #1 


“Тор connection * UL 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 75 BLZ 5.00 


Specifications: 


Specification: 


Specifications: 
• Tension Clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG 


Fig. 85 SL-SMT 3.5/90G 


Z 


Specifications: 
* Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @ 10A e Pin Length: 1.5mm 


Fig. 88 SL-SMT 5.08/180G 


8.5, 
& 0 
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Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection • UL: 300V @ 15A * Pin Length: 1.5mm 


Fig. 91 SL-SMT 5.08/90G 


| 8.5 
sd x 5.08 


red 2- H 
4.14 
Specifications: 


e Thru-hole Reflow Solder connection • UL: 300V @ 15A e Pin Length: 1.5mm 


алат 
(п-1) 


• Screw Clamp * UL: 300V Ф 15A • 12AWG 


* Screw Clamp * UL: 300V @ 15А • 12AWG 


SL-SMT Series: * Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
* Pick and place compatible * 10 times greater strength than standard "Gull Wing" SMT pins 


Fig. 76 BLZ 5.00/90 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15А * 12AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection • UL: 300V @ 10A • Pin Length: 1.5mm 


Fig. 86 SL-SMT 3.5/90LF 


Flange 
with 
integrated 
solder pin.| 


Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection • UL: 300V @ 


Flange 
with 
integrated 
solder pin. 


|+ 
246 
+ 


Specifications: 
e Thru-hole Reflow Solder connection • UL: 300V @ 15A • Pin Length: 1.5mm 


995-6 

|+ Flange 
with 
integrated 
solder 


014 


Specifications: 6.05— 
e Thru-hole Reflow Solder connection • UL: 300V @ 15A * Pin Length: 1.5mm 


No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller No. of Digi-Key Price Each Weidmüller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 PartNo. Fig./Poles| Color | Part Мо. 1 10 100 | Part No. Fig. Poles | Color | Part No. 1 10 100 [Part №. 
2 281-1252-ND 139 1.25 1.08 1552710000 2 281-1781-ND 75 68 .60 1760962001 12 281-1627-ND 305 275 2.44 1776022001 
3 281-1253-ND 2.06 185 1.59 1552810000 3 281-1782-ND 143 1.02 .90 1760972001 | 88 | 16 | Black) 281-1628-ND 410 369 3.28 |1776272001 
4 281-1254-ND 274 246 2.1 1552910000 4 281-1783-ND 143 1.29 1.14 1760982001 24 281-1629-ND 598 5.38 478 |1776352001 
6 281-1255-ND 408 3.66 345 1553110000 6 281-1784-ND 2.8 1.96 1.74 1761002001 2 281-1630-ND 85 77 68 [1776362001 
79] 8 | Black | 281-1256-ND 5.46 4.89 4.21 |1553310000 84] 8 | Васк | 281-1785-ND 2.90 2.61 2.32 [1761022001 3 281-1631-ND 1.03 93 .82 |1776372001 
10 281-1257-ND 6.80 610 5.25 1553510000 10 281-1786-ND 3.60 324 2.88 1761042001 4 281-1632-ND 1.25 143 100 1776382001 
12 281-1258-ND 8.6 7.32 6.30 |1553710000 12 281-1787-ND 430 3.87 3.44 1761062001 5 281-1633-ND 148 133 1.18 |1776392001 
16 281-1259-ND 10.89 9.76 8.40 1554110000 16 281-1788-М0 5.78 5.20 4.62 |1761102001 во © | Black | 281-1634-ND 170 1.53 1.36 [1776402001 
24 281-1260-ND 1619 14.51 12.49 [1554910000 24 281-1789-ND 8.60 7.74 6.88 1761182001 8 acK  281-1635-ND 225 2.03 1.80 1776422001 
2 281-1261-ND 135 121 1.04 [1557310000 2 281-1754-ND 63 .57 .50 1761542001 10 281-1636-ND 2.83 2.55 2.26 1776442001 
3 281-1262-ND 201 181 1.56 11557410000 3 281-1755-ND .93 84 174 |1761552001 12 281-1637-ND 3.85 3.02 2.68 |1776462001 
4 281-1263-ND 274 246 241 1557510000 4 281-1756-ND 1.8 145 1.02 1761562001 16 281-1638-ND 450 4.05 3.60 1776502001 
6 281-1264-ND 401 359 309 1557710000 6 281-1757-ND 1.88 1.69 1.50 1761582001 24 281-1639-ND 658 5.02 5.26 |1776592001 
8 g | Black) 5511565 ND — 546 489 421 1557910000| |85| 8 | Black) 281-1758-ND 2.45 221 1.96 1761602001 2 281-1640-ND 53 48 42 1774762001 
10 281-1266-ND 6.65 5.96 5.13 [1558110000 10 281-1759-ND 3.13 2.82 2.50 [1761622001 3 281-1641-ND ле 70 82 1774772001 
12 281-1267-ND 816 732 6.30 1558310000 | сы 50 525 298 1791042001 4 281-1642-ND 103 93 82 1774782001 
16 281-1268-ND — 10.89 9.76 8.40 |1558710000 217016 н 4 4 5 281-1643-ND 130 147 1.04 1774792001 
2 ара 185 157 148 [1759390000 24 281-1762-ND 738 664 5.90 |1761762001 оо! © | piack| 281-1644-ND 155 140 124 1774802001 
-1729- 2 281-1763-ND 75 68 .60 |1762002001 8 281-1645-ND 2.05 185 1.64 1774822001 
3 281-1729-ND 278 2.50 2.22 1759400000 
H 281-1730-ND 368 331 294 1759410000 3 281-1764-ND 143 1.02 .90 1762012001 10 281-1646-ND 258 232 2.06 1774842001 
81| 6 | Black | 281-1731-ND 553 498 442 1759430000 4 281-1765-ND 143 129 1.14 1762022001 12 281-1647-ND 3.05 275 244 1774862001 
8 281-1732-ND 738 664 590 1759450000 6 281-1766-ND 218 196 1.74 |1762042001 16 281-1648-ND 410 3.69 3.28 |1774902001 
Ec 86 | 8 | Black| 281-1767-ND 290 2.61 2.32 1762062001 24 281-1649-ND 5.08 538 4.78 |1774982001 
10 281-1733-ND 923 831 7.38 |1759470000 10 О qu. 1324: 288 [476205200] 
12 281-1734-ND _ 1105 9.95 8.84 [1759490000 bes : | : 2 281-1660-ND 53 48 42 [1775002001 
- _ 12 281-1769-ND 430 387 344 1762102001 3 281-1661-ND 78 70 62 1775012001 
5.08mm Omnimate - Pin Plugs 16 281-1770-ND 578 520 4.62 1762142001 4 281-1662-ND 103 93 я? 1775022001 
2 281-1790-ND 173 1.56 138 1709600000 24 281-1771-ND 8.0 7.74 6.88 |1762222001 5 281-1663-ND 130 117 1.04 1775032001 
3 281-1791-ND 220 1.98 1.76 [1709610000 5.08mm Omnimate - SMT Compatible РСВ Pin Headers 6 281-1664-ND 1.55 140 1.24 |1775042001 
4 281-1792-ND 270 243 246 |1709620000 ETE 91 Black 
6 О 365 329. 292 |i709640000 2 281-1610-ND 53 48 42 [1775522001 8 281-1665-ND 2.05 1.85 1.64 1775062001 
oo} в | Black Doo 475-458. 380 | 1709550000 3 281-1611-ND ле 70  .62 [1775572001 10 281-1666-ND 258 2.32 2.06 1775082001 
10 ет 573 546. 458 [1709880000 4 281-1612-ND 1.00 93 .82 1775592001 12 281-1667-ND 305 275 244 1775102001 
12 pee rash 630. бу ао (4700700000 5 281-1613-ND 1.30 117 1.04 1775632001 16 281-1668-ND 410 3.69 3.28 1775142001 
) ; i 6 281-1614-ND 155 1.40 124 1775642001 24 281-1669-ND 598 538 478 |1775222001 
16 281-1797-ND 8.55 770 6.84 |1709740000| | 87 Black Бр 
8 281-1615-ND 205 185 1.64 1775662001 2 281-1650-ND 85 77 68 |1775232001 
24 281-1798-ND — 12.60 11.34 10.08 |1709820000 10 281-1616-ND 258 232 206 1775682001 QE 
P = 3 281-1651-ND 1.08 93 .82 1775242001 
3.5mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 12 281-1617-ND 305 275 244 |1775702001 4 281-1652-ND 125 113 100 1775252001 
2 281-1772-ND 63 57 .50 [1752982001 16 281-1618-ND 410 3.69 3.28 1775742001 5 281-1653-ND 148 133 118 1775262001 
3 281-1773-М0 93 84 74 1752992001 24 281-1619-ND 5.98 538 478 |1775822001 6 281-1654-ND 170 153 136 1775272001 
4 281-1774-ND 128 1.15 1.02 1753002001 2 281-1620-ND 53 48 42 |1775922001| |92| в | Black) 4 ees. Np 225 203 180 1775299001 
6 281-1775-ND 1.88 169 1.50 1753022001 3 281-1621-ND 78 70 .62 1775932001 10 281-1656-ND 283 255 2.26 1775312001 
83 | 8 | Black | 281-1776-ND 245 221 1.96 1753042001 4 281-1622-ND 1.08 93 .82 1775942001 12 281-1657-ND 3.35 3.02 2.68 1775332001 
10 281-1777-ND 343 2.82 2.50 1753062001 88| 5 | Black | 281-1623-ND 130 147 1.04 1775952001 16 281-1658-ND 450 405 3.60 1775372001 
12 281-1778-ND 370 333 2.96 1753082001 6 281-1624-ND 155 140 124 1775962001 24 281-1659-ND 6.58 5.92 5.26 |1775452001 
16 281-1779-ND 5.00 4.50 4.00 1753122001 8 281-1625-ND 2.05 1.85 1.64 |1775982001 
24 281-1780-ND 7.38 6.64 5.90 1753202001 10 281-1626-ND 258 232 206 11776002001 ов 1376-40 Screwdriver for 3.5mm Plugs... $11.76 (903705) 


NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PART NUMBERING SYSTEM 
-ND 


AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


Sold in 1” increments ADR 
from 3" to 78". | | 


Features: * Steel Design * CE Approved * Zinc 
Chromate Plating “ No Markings оп Rail 


DIN Rail 


e Length in inches. 
Unslotted Би Unslotted Slotted Call for custom lengths DR А я те with ап implied 
7.55mm x 35mm 15mmx35mm . sa ' DIN RAIL L_ decimal point 
7.55mm x 35mm К 15mm x 35mm .. а ` and pricing! after the second 


digit. Example: 
Width and height in MM ЗІМ = 0300 


Note: Lengths exceeding 
48” may incur additional 


4 У shipping charges. gus. 
Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 
(In) | Part No. 1 10 1 10 100 (In) | PartNo. 1 10 100 1 10 100 
3 ADR3575-[_]0300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 175 3 ADR3515-[ ]0300-ND 1.51 1.14 80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-[_]0400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 88 4 АОВ3515-Г10400-МО 1.64 1.25 91 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-[_]0500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-[]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-[_]0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-[]0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
7 ADR3575-[_]0700-ND 2.15 1.66 1.25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-[]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-[_]0800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-[]0800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-[_]0900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-[]0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 ADR3575-[_]1000-ND 2.89 2.25 1.69 2.89 2.25 1.69 10 ADR3515-[_]1000-ND 3.12 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
11 ADR3575-[ ]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-[]1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-[_]1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-[_]1200-ND 3.57 2.81 2.11 3.57 2.81 2.11 
24 ADR3575-[ ]2400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-[_]2400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
36 ADR3575-[_]3600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-[_]3600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
48 ADR3575-[_]4800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-[_]4800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
- ADR3575-[ ]7874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 - ADR3515-[]7874-ND* 11.78 9.21 7.25 1178 9.21 7.25 
Note: Г] $ = Slotted, U = Unslotted Note: Sold in 1" increments from З to 78". Call for custom lengths and pricing! * 2 meter length 
Crimp Wire Ferrules ror Use with European Style Terminal Blocks C€ 
š А А А А | 
Wire Ferrules — Insulated й а= Twin-Wire Ferrules for Material: CopperPlastic. EX. 
D| H . Surface: Tin-plated. D [ 3t 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. 4| Two Wi res i 
Size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE " z B lai. um 
тајна npe" One | А в “е M ано 0 250) 000 as аа Isles A ЫСТЫ. [e o бш Patto 
.5 i 3 -1001-ND* 2. 45 17. P 
DIN| Gra ч 2x0.50| 2x20 | White [150 8.0 15 2.3/4.5 |288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
а= У |125 в ов 20 | 288-1002-ND* 248 1085 18.60 1181014 2x0.75| 2x20 Gray |150 8.0 18 26/51 |288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
w Gray |10.5 6 08 20 | 288-1039-ND* 2.32 10.15 17.40 1162014 2х0.75 2x20| Gray [170 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
DIN | Yellow [105 6 08 2.0 | 288-1003-ND* 2.32 10.15 17.40 11610025 2х1.00 | 2х18 | Red |150 8.0 2.05 3.2/5.1 |288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
025 | 24 125 8 08 20 2881004ND' 2.48 1085 18.60 11810025 | |2x1.00] 2x18] Red [170 10.0 2.05 3.2/5.1 |288-1128-МО 2.60 11.38 19.50 | 13101010 
w Blue |10.5 6 08 2.0 | 288-1041-ND* 2.32 10.15 17.40 11620025 2х1.50 2x16 | Black |160 80 23 3.5/6.4 |288-1129-ND 2.24 9.80 16.80 | 1381015 
125 8 08 20 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60 11820025 | |2x1.50|2x16| Black |20.0 120 2.3 3.5/6.4 |288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 |13121015 
DIN | Turquoise| 105 6 08 2.0 | 288-1005-ND? 2.32 10.15 17.40 1161034 2x2.50|2x14| Blue |18.5 10.0 2.9 4.0/7.5 |288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 |13101025 
0.34 | 22 125 8 08 2.0 ESSD0GND I 248 10.85 18.60 1181034 2x2.50|2x14| Blue 215 13.0 29 4.0/7.5 |288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
w |Turquoise| 105 6 0.8 2.0 288-1043-ND' 2.32 10.15 17.40 | 1162034 2x400|2x12| Gray [230 12.0 3.8 4.9/8.6 |288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
12.5 в 08 20 | 288-1044-ND* 2.48 10.85 18.60 1182034 2х6.00| 2x10 | Yellow [250 14.0 40 5.8/9.6 |288-1134-ND 6.20 23.25 31.00 | 13141060 
] 115 6 11 2.5 288-1007ND 1.68 7.35 12.60 1161050 2х10.0 | 2х8 Red |26.0 14.0 6.5 7.0/12.6 | 288-1135-ND 7.60 28.50 38.00 | 13141100 
DIN | White |135 8 11 2.5 | 288-1008-ND 1.20 5.25 900 1181050 2х16.0 | 2хб | Blue |31.0 160 8.5 8.8/16.6 | 288-1136-МО 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
aso 20 15.5 10 11 25 | 288-1009-М0 1.68 7.35 12.60 | 11101050 — 
ў 115 6 11 2.5 | 288-1045-М0 1.68 7.35 12.60 | 1162050 " Material: Copper. T 
w | Orange [135 8 11 25 | 2881046ND 120 525 $00 18050 | Wire Ferrules — Non-Insulated а. тобаа Ў? 
15.5 10 11 2.5 | 288-1047-ND 1.68 7.35 12.60 | 11102050 fee eee] 
120 6 13 28 |28831010-ND 1.76 7.70 13.20|1161075 SES БЕНЕН (аў Digi-Key Pricing ШЕ 
140 8 13 2.8 | 288-1011-ND 1.20 5.25  9.00|1181075 T 
oz& | го | 99 |160 10 13 28 | 288-1012-М0 176 770 13.20] 11101075 mm? | AWG | A B c Е ЧЫ ш 
18.0 12 1.3 2.8 | 288-1013-ND 1.76 7.70 13.20 | 11121075 0.25 24 5 0.8 17 288-1077-ND* 60 263 4.50 | 12510025 
W | white |120 6 13 28 | 288-1048-ND 176 7.70 13.20 | 1162075 7 08 1.7 288-1078-ND .60 263 450 | 12710025 
140 8 13 28 | 288-1049-40 1.20 5.25  9.00|1182075 0.34 22 5 09 1.8 288-1079-ND* 64 2.80 4.80 | 12510034 
125 6 15 3.0 | 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00 | 1161010 rd 0.9 18 288-1080-ND* 64 2.80 4.80 | 12710034 
DIN | Red [145 8 1.5 3.0 | 288-1015-ND 1.28 5.60 9.60 1181010 6 10 24 288-1081-ND 68 2.98 540 | 12610050 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1016-ND 2.00 8.75 15.00|11101010 0.50 20 8 1.0 2.1 288-1082-ND* 172 3.15 5.40 | 12810050 
1.00 | 18 125 6 15 3.0 | 288-1052-40 2.00 875 15.00 | 1162010 10 10 24 288-1083-ND л 315 540 | 121010050 
w Yellow 145 8 1.5 3.0 | 288-1053-ND 1.28 5.60 9.60 | 1182010 6 1.2 2.3 288-1084-ND .84 3.68 6.30 | 12610075 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1054-ND 2.00 8.75 15.00 | 11102010 0.75 20 8 1.2 2.3 288-1085-ND* .84 3.68 6.30 | 12810075 
18.5 12 1.5 3.0 | 288-1055-ND 2.00 8.75 15.00 | 11122010 z 10 1.2 23 288-1086-ND .88 3.85 6.60 | 121010075 
125 6 18 34 | 288-1018-ND* 2.80 1225 21.00 | 1161015 12 12 23 288-1087-ND .96 — 420 7.20 | 121210075 
145 8 18 3.4 | 288-1019-ND 1.76 7.70 13.20 | 1181015 6 T4 25 288-1088-ND 88 385 6560 | 12610100 
DIN | Black [165 10 1.8 3.4 | 288-1020-ND 2.80 12.25 21.00 11101015 7 14 25 288-1089-ND 88 385 660 | 12710100 
1.50 | 16 185 12 18 3.4 | 288-1021-ND 2.80 12.25 21.00 | 11121015 100 18 8 14 25 288-1090-ND' 88 385 660 | 12810100 
125 6 1.8 3.4 | 288-1056-ND* 2.80 12.25 21.00 | 1162015 10 14 25 288-1091-ND 88 385 660 | 121010100 
w Req |145 8 18 34 | 288-1057-ND 176 7.70 13.20 1182015 12 14 25 288-1092-ND* — 1.00 — 438 17.50 | 121210100 
16.5 10 1.8 3.4 | 288-1058-ND 2.80 12.25 21.00 | 11102015 7 17 28 288-1093-ND 92 403 690 12710150 
2.08 | 14 | DIN | Yellow [145 8 2.05 3.6 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50 | 1181208 8 17 2.8 288-1094-ND .92 4.03 6.90 | 12810150 
DIN Bue |150 8 23 42 288-1024-40 176 7.70 13.20 1181025 156 " 10 17 28 288-1095-ND 96 420 720 | 121010150 
2:85:44 19.0 12 23 42 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00|11121025 : 12 17 28 288-1096-ND 108 473 810 | 121210150 
: m Blue |150 8 23 42 | 288-1062-40 176 770 13.20 1182025 15 1.7 28 288-1097-ND* 1.08 4.73 8410 | 121510150 
19.0 12 2.3 4.2 | 288-1063-ND 2.40 10.50 18.00 | 11122025 7 2.2 3.4 288-1099-ND 1.46 5.08 8.70 | 12710250 
DIN | Gray |175 10 29 4.8 | 288-1027-ND 2.88 1260 21.60|11101040 250 i 8 22 34 288-1100-МО — 116 508 870 | 12810250 
T ET. У |200 12 2.9 4.8 | 288-1028-ND 2.88 12.60 21.60|11121040 à 10 22 3.4 288-1101-ND 116 5.08 8.70 | 121010250 
` w Gray [175 10 29 48 288-1065-ND 2.88 10.80 14.40 | 11102040 12 22 3.4 288-1102-ND 116 5.08 870 | 121210250 
y 20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40 | 11122040 9 28 40 288-1105-ND 1.12 4.90 8.40 | 12910400 
6.00 | 10 [DIN| Yellow |200 12 36 62 | 288-1030-ND 3.80 1425 19.00 11121060 4.00 12 10 28 4.0 288-1106-ND 1.12 4.90 8.40 | 121010400 
` W | Black |200 12 3.6 6.2 | 288-1068-ND 3.80 14.25 19.00 | 11122060 12 28 40 288-1107-ND 1.00 — 438 7.50 | 121210400 
1000| 8 |DIN| Red |210 12 46 7.5 | 288-1032-40 3.80 1425 19.00 11121100 ë 45 10 35 47 288-1110-ND 224 980 16.80 | 121010600 
1600] 6 |DIN| Blue [230 12 60 8.8 | 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00 11121160 12 35 47 288-1111-ND 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
2500] 4 |DIN | Yellow [29.0 16 7.5 11.0 | 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00 | 11161250 10.00 8 12 45 5.8 288-1114-40 2.00 8.75 15.00 | 1212110 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 25.00 4 12 73 9.5 288-1121-ND* 10.40 45.50 78.00 | 1212125 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Assortment Boxes 


Note: For additional sizes go to www.digikey.com 


Assortment Boxes 


288-1156-ND Assortment Вох 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 
Assortment Box 1 Assortment Box 2 Assortment Box 3 of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50) ............ $87.50 
(30 Ва Pach ol sizes (50 | 0.50 (50 ҚҰҚЫҒЫН 4.00; 288:1157:ND. Assortment Box B --370рівсаз |150 pieces ol size 4.00; 100 pledges о? 
0.25, 0.34, 0.50, апа 2.50; 100 pieces each of 20 pieces each of sizes 6.00 and Size 6:00;80 places аг Size 10100; 40 plecos of size 10:00) aa a seriis $75.00 
0:5, jahd 1.00) sizes S 200; апа 1.50) 10.00, 10 pieces of size 16.00) Crimp 288-1163-ND Prototype Tool For 10-22 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 22-10)... ....... $43.73 
ype ype ype 288-1158-ND For 10-24 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 24-10) . 
288-1147-ND 288-1148-ND 288-1149-ND Tools 288-1159-ND For 4-8 AWG Ferrules (AE Part #. TRAP 8-4)... 
288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part SQ 28-10) .. 
288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller -* DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 - WDU 2.5N 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 24-12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 300V 
* Current Approval (UL): 25A 


* Termination Block Width: 5mm • Wire 
Size (UL): 22-12 AWG * Voltage 
Approval (UL): 300V • Current 
Approval (UL): 20A 


Fig. 2 - WDU 2.5 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 22-12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 25A 


Fig. 3- WDU 4 


Fig. 4- WDU 6 


Fig. 5 - WDU 10 


Fig. 9 - WDU 1.5/R 3.5 


= 


* Termination Block Width: 3.5mm 
e Wire Size (UL): 26-14 AWG • Volt- 
age Approval (UL): 300V • Current 
Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 6mm 
* Wire Size (UL): 22-10 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 35A 


* Termination Block Width: 3.5mm 
e Wire Size (UL): 26-14 AWG “Усі 
age Approval (UL): 300V * Current 
Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 8mm 
* Wire Size (UL): 20-8: AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 45A 


* Termination Block Width: 6mm 
e Wire Size (UL): 22-10 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 600V • Current 
Approval (UL): 35A 


* Termination Block Width: 10mm 
* Wire Size (UL): 16-6 AWG 
* Voltage Approval (UL): 1000V 
* Current Approval (UL): 65A 


Fig. 6 - WDU 16 


9 
а 
С 10] 


=) 


* Current Approval (UL): 70A 
Fig. 12 - МОК 4NV 


* Termination Block Width: 6mm 
e Wire Size (UL): 22-10 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 600V • Current 
Approval (UL): 35A 


* Termination Block Width: 12mm 
* Wire Size (UL): 14-6 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 


Fig. 7 - WDK 2.5N 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 22-12 AWG 
* Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 20A 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 26-12 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 600V “ Current 
Approval (UL): 20A 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmuller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions Jumper Links Tools Rail Tags 
1 WDU 2.5N 281-1466-ND 1.50 1.35 1.20 1040800000 | 281-1490-ND 281-1499-ND 281-1503-ND — 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
2 WDU 2.5 281-1467-ND 1.24 1.12 1.00 1020000000 | 281-1491-ND 281-1500-ND 281-1503-ND = 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
3 WDU 4 281-1468-ND 1.35 1.22 1.09 1020100000 | 281-1492-ND 281-1500-ND 281-1503-ND = 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1551-ND 
4 WDU6 281-1469-ND 1.83 1.65 147 1020200000 | 281-1493-ND 281-1500-ND 281-1503-ND — 281-1518-ND 281-1533-ND 281-1534-ND — 
281-1521-ND 
5 WDU 10 281-1470-ND 241 247 1.93 1020300000 | 281-1494-ND 281-1500-ND 281-1503-ND — 281-1522-ND 281-1533-ND 281-1534-ND — 
281-1525-ND 
6 WDU 16 281-1471-ND 477 4.30 3.82 1020400000 | 281-1495-ND — 281-1502-ND — — 281-1533-ND 281-1534-ND — 
281-1529-ND 
7 WDK 2.5N 281-1472-ND 3.80 3.42 3.04 1041100000 | 281-1496-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1506-ND 
8 WDK 2.5 DU-PE 281-1555-ND 5.73 5.16 4.59 1036400000 | 281-1496-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND — 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
9 WDU 1.5/R 3.5 281-1476-ND 1.55 140 1.24 1753280000 = 281-1478-ND 281-1480-ND = 281-1481-ND 281-1533-ND 281-1536-ND 
281-1482-ND 281-1535-ND 281-1537-ND 
10 WDK 1.5/R 3.5 281-1477-ND 3.40 3.06 2.72 1753290000 == 281-1479-ND 281-1480-ND ES 281-1481-ND 281-1533-ND 281-1536-ND 
— 281-1482-ND 281-1535-ND 281-1537-ND 
11 WDK 4N 281-1473-ND 5.37 4.84 4.30 1041900000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1515-ND 
12 WDK 4NV 281-1474-ND 1.56 6.81 6.05 1041910000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1514-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1515-ND 
13 WDK 2.5 NV 281-1475-ND 7.73 6.96 6.19 1041610000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND 281-1501-ND 281-1505-ND 281-1533-ND 281-1534-ND 281-1550-ND 
281-1506-ND 
Accessories Grounding Blocks - End Plates - Covers open End Brackets - Clamps 
Grounds connected wires to| end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each Weidmüller Digi-Key Price Each Weidmüller DIN rail 
Description Part No. 1 10 100 Раг №. Description Part No. 1 10 100 |PartNo. 
Grounding Blocks Jumper Links 
WPE 2.5N 281-1490-ND 5.45 4.91 4.36 | 1016200000 wav 6/2 281-1518-ND 1.58 1.42 1.26 |1052360000 
WPE 2.5 281-1491-ND 6.28 5.66 5.03 | 1010000000 wav 6/3 281-1519-М0 2.43 219 1.95 |1054760000 
WPE 4 281-1492-ND 6.46 5.82 5.17 |1010100000 wav 6/4 281-1520-ND 3.04 2.74 2.44 |1054860000 
WPE6 281-1493-ND 6.68 6.01 5.35 | 1010200000 wav 6/10 281-1521-ND 7.58 6.82 6.07 | 1052260000 
WPE 10 281-1494-ND 721 6.50 5.78 |101 0300000] | МОМ 10/2 281-1522-ND 1.73 1.56 1.39 | 1052560000 
WPE 16 281-1495-ND 8.77 7.90 7.02 | 1010400000 wav 10/3 281-1523-ND 243 2.19 1.95 | 1054960000 - - 
WDK2.5NDU-PE |281-1496-№0* 6.88 6.20 551 1041650000| | wav 10/4 281-1524-ND 347 2.85 2.54 |1055060000 Partitions - WTW Jumpers - For cross Jumper Links - For cross 
с d connection ZQV connection WQV 
WDK 4N РЕ 281-1497-NDt 7.65 6.89 6.13 [1041920000] | МОМ 10/10 281-1525-ND 7.58 6.82 6.07 | 1052460000 
End Plates wav 16/10 281-1529-ND 7.94 7.15 6.36 | 1053360000 
ШАР WDU 1.5/8 3.5 | 281-1478-ND 33 30 26 1754190000 Notching Too! 
WAP WDK 1.5/R 3.5 | 281-1479-ND 88 .79 .70 | 1754200000 Cutting Tool WAW 1 | 281-1533-ND 45.56 — -- |900450 
WAP WDU 1.5 281-1499-ND 179  .71 63 | 1060000000 Screwdrivers 
МАР WDU 2.5 28121500404 83 76 47 11050000000 [06x35 281-1530-ND 10.88 979 8.70 9008330000 
End Brackets 0.8 x 4.0 281-1531-ND 14.73 13.26 11.78 | 9008340000 
EW15 28131480-ND 72 66 58 3828600000| | 1.0x5.5 281-1532-ND 20.03 18.03 16.02 | 9008350000 
WEW 35/1 281-1502-М0 4.43 3.99 3.55 | 1061200000 DIN Rail - Slotted 1M 
WEW 35/2 281-1503-ND 2.06 1.86 1.66 | 1059000000| | тезе хуви 281-1534-ND 1280 1152 1024 |51451 DIN Rail-with Marker Strips-Will mark | Fuse Block TS 35 DIN Rail 
Partitions TS15x55mm — |281-1535-ND 1096 987 877 |11751 mounting holes terminiationipolnts With neon indicator 
WTW 281-1501-ND 4.60 4.14 3.68 | 1058800000 Marking Pen Unprinted 
Jumpers STI - Black 281-1554-ND 750 675 6.00 [508401604 м” p жағы 
ZQV 1.5/R 3.5/2 GE | 281-1481-ND 50 .45 .40|1754210000 Outlet Modules < x d 
ZOV 1.5/8 3.5/3 GE |281-1482-ND 1.00 90 80 1754220000 [ас single 28131560-ND 1365 1248 9.75 [9915480000 OW < & » IO 
ZQV 2.5N/2 281-1505-ND .55 .50 .44 1693800000| | ac, Duplex 281-1561-ND 28.39 25.96 20.28 | 9915490000 ss te 
ZQV 2.5N/3 281-1506-ND 1.05 .95 .84 | 1693810000 а> 
Fi Block 
ZOV 4N/2 281-1514-ND 1.18 1.06 .94 1758250000| |—— — асве <> Printed 
ZQV 4N/3 281-1515-ND 175 1.58 1.40 1762630000 With Indicator 281-1562-ND 12.11 11.08 8.65 | 67601493 
20У 4М/10 281-1517-ND 573 5.16 4.58 [1758260000] + Single level + ground 4 Double level grounding block Outlet Modules-TS 35 DIN Rail m— 35.0 — 
Digi-Key Price Each Weidmüller Duplex }+—— 75.0 — E 
Description Part No. 1 10 100 Part No. т П П 
Marker Strips 
DEK 5/3.5 MC Blank (ипргіпіед)................................ 281-1536-ND 46.30 41.67 37.04 1755270000 а 
DEK 5/8.5 FS 1-10 Premarked (printed) . 281-1537-ND 46.30 41.67 37.04 1762320001 
WS 10/5 Blank (unprinted) .... 281-1547-ND 1.59 144 1.28 1060860000 
WS 10/6 Blank (unprinted) . 281-1548-ND 1.64 1.48 1.32 1060960000 
DEK 5/5 Blank (unprinted) 281-1550-ND 2.68 2.41 2.15 0473360000 
DEK 5/6 Blank (unprinted) 281-1551-ND 2.68 2.41 245 0468560000 
DEK 5/8 Blank (unprinted) .. 281-1553-ND 2.85 2.57 2.29 1277060000 


QST сн нов теснмоіосу, inc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Color: Beige or 
Green/Yellow 


Color: Beige Color: Beige 


Color: Green/Yellow Color: Beige Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow ‘olor: Beige or Green/Yellow Color: Beig 
Terminal Blocks Specifications Accessories 
Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current | End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig.| Series Part No. 1 10 100 Part No. (mm) (AWG) (№) (А) Plate | Partition | Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
1 SRD2.5 | ED2542-ND 2.58 232 2.06 | 412062 59x5x60 22-14 300 20 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SRD 4 ED2527-ND 2.69 242 215 | 410202 59 x 6 x 60 22-12 300 30 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 | 2431.0 
SR 10 ED2526-ND 165 149 133 | 41005.2 48x8x47 22-8 600 65 20012 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 = -- 2060.0/2750.2 % 2063.0/2753.2 -- = 
2 SR 2.5 ED2547-ND 1.04 .94 .83 | 412962 48x 5x47 22-14 600 20 2001.2 | 2002.2 | 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SR4 ED2525-ND 1.07 .96 .86 | 41001.2 48 x6 x 47 22-10 600 40 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
3 | SR4DR | ED2543-ND 207 1.87 1.66 | 412102 57 x6 x47 22-12 600 20 == = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
4 | SRADRL | ED2544-ND 2.89 260 231 | 412112 67 x6x47 22-12 600 20 = = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
5 SR 16 ED2528-ND 247 222 1.98 | 410502 | 50x12x58 12-4 600 85 2104.2 — 2003.2 | 28262 — — 2112.0 — — 
SR 35 ED2529-ND 4.82 434 3.86 | 410522 | 58x16x71 12-2 600 115 2116.2 = = 2761.0 = = = = = 
SR 150 ED2538-ND 27.64 24.88 22.11 | 411242 | 93x31 x 109 | 2-300MCM 600 275 — — — 2761.0 -- — = — — 
6 SR 240 ED2539-ND 33.18 29.87 26.55 | 411262 | 93х36х123| 2/0-500 600 370 = = — 2761.0 = = — = — 
SR 50 ED2536-ND 11.15 10.04 8.92 | 411202 | 79x20x76 6-1/0 600 150 — — — 2761.0 — — — — — 
SR 95 ED2537-ND 2242 19.91 17.70 | 411222 | 84x25x88 2-A/0 600 230 — = — 2761.0 = = = = = 
12 | SRSI 4-2 | ED2535-ND 485 437 388 | 410782 51x8x39 22-12 300 6.3 — — — 2826.2 — — -- — — 
Tension Spring 
13 ZR2.5 ED2548-ND* 1.09 99 88 | 435002 59x5x39 20-12 600 27 3700.2 | 2957.2 — = — 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
784 ED2553-ND* 129 116 1.03 | 435152 64х6х42 20-10 600 35 3703.2 | 2957.2 — = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
14 ZR2.5DR | ED2549-ND* 157 1.42 126 | 435012 | 71.3x5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 = == = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DR | ED2554-ND* 177 1.59 142 | 435162 | 78.5х6х42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
15 ZR2.5DRL| ED2550-ND* 205 1.85 1.64 | 435022 | 83.6х5х39 20-12 600 27 3702.2 | 2957.2 = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DRL | ED2555-ND* 221 2.00 177 | 435172 93x6x42 20-10 600 35 3705.2 | 29572 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
16| ZRD2.5 | ED2559-ND 2.52 227 2.02 | 435622 84x 5x53 20-12 300 10 3756.2 — = 3748.2 = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
Grounding Blocks 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
6 SRSL 4-T15 ED2534-ND 3.14 2.83 2.51 41064.2 32x7x32 22-10 — — — 
7 SRSLN 2.5-T35 ED2531-ND 3.28 2.95 2.62 41058.2 52x6x39 22-14 — 2035.0 2036.0 
SRSL 10-T35 ED2546-ND 4.34 3.91 348 41213.2 56 x 10x 47 20-8 — — — 
8 SRSL 2.5-T35 ED2530-ND 3.28 2.95 2.62 41056.2 52x6x47 22-14 — 2035.0 2036.0 
SRSL 4-T35 ED2545-ND 3.50 3.15 2.80 412122 56x8x47 22-10 — — — 
9 SRSL 2.5-T35 DR ED2532-ND 4.43 3.99 3.54 41060.2 62.5х6х47 22-14 = 2430.0 2431.0 
10 SRSL 2.5-T35 DRL ED2533-ND 4.59 4.14 3.68 41062.2 67 x6x47 22-14 — 2035.0 2036.0 
11 SRSL 16-T35 ED2540-ND 6.78 6.10 5.42 41197.2 56х12х58 12-6 — — — 
SRSL 35-T35 ED2541-ND 9.10 8.19 7.28 41199.2 58x 16x71 12-2 — — — 
13 ZRSL 2.5 ED2551-ND 3.81 3.43 3.05 43510.2 59x5x39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 ED2556-ND 3.84 3.46 3.07 43525.2 64x6x42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
14 ZRSL 4 DR ED2557-ND 4.62 4.16 3.70 43526.2 78.5 x6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
15 ZRSL 2.5 DRL ED2552-ND 5.27 4.74 4.22 43512.2 83.6 x 5 x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 DRL ED2558-ND 6.19 5.57 4.95 43527.2 93x6x42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
16 ZRSLD 2.5 ED2560-ND 4.57 4.11 3.66 43567.2 84x5x53 20-12 — 2430.0 2431.0 
* UL approvals pending T Color: Green/Yellow 
Digi-Key Price Each On-Shore Digi-Key Price Each On-Shore 
Accesso ries Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. Series Description Part No. 1 10 100 |PartNo. 
END PLATES: End Plates Cross Connection Jumpers for 
In general end plates are used at the end of each terminal [АР 1.5-4 — ED2505-ND .51 46 .41 | 2738.2 Screw Terminal Blocks 
row. If different terminals of different sizes are used on 1 | AP 16 — ED2495-ND 49 .71 63 | 2104.2 02 = ED2484-ND 101 91 81 |20190 
terminal row, end plates are also used between these | AP 2.5-10 — ED2478-ND 56 .51 .45 |2001.2 02 = ED2488-ND 1.49 1.34 1.19 | 2060.0 
different sized terminals. The overall dimension of end | AP 35 - ED2497-ND 1.12 1.01 .90 |2116.2 09 E ED2492-ND 101 91 .81 | 2087.0 
plates conform to the dimension of the terminal to match. | AP 4 - ED2494-ND .93 .84 174 |21012 02 — ED2496-ND 171 154 137 21120 
ISOLATION PARTITIONS: 22200 _ ee ЕШ 40 p 20705 02 — ED2498-ND 1.01 .91 .81 | 2422.0 
When operating with cross-connections, partition plates | ZAP 2 5/3А = ED2514-ND 73 66 59 |27012 02 — ED2503-ND 1.01 .91 .81 | 2567.0 
have to be mounted between the cross-connection. This | ZAP 2 5/4A = ED2515-ND 76 .68 .61 37022 02 — ED2510-ND 1.01 .91 .81 | 2832.0 
is necessary in order to follow the prescribed air and | ZAP 4/2A = ED2516-ND 73 66 .59 3703.2 010 - ED2485-ND 4.34 3.91 3.48 | 2022.0 
creepage distances. ТАР 4/3A - ED2517-ND 79 71 43 | 3704.2 010 = ED2489-ND 6.89 6.20 5.51 | 2063.0 
SEPARATORS: ZAP 4/4А =: ED2518-ND .81 74 .65 | 3705.2 Q10 — ED2493-ND 4.34 3.91 3.48 | 2090.0 
Some terminal types are used with separators when ТАР 2.5 - ЕВА 1:18 4.06- 94 |87502 010 ED EDD 4.34 391 3.48 2425.0 
operating them with cross-connections for to follow the Isolation Partitions 010 - ED2504-ND 4.34 3.91 3.48 | 2570.0 
prescribed air and creepage distances. Separators can be | TW 2.5-10 - ED2479-ND .73 .66 .59 | 2002.2 010 = ED2511-ND 4.34 3.91 3.48 | 2835.0 
mounted subsequently between the cross-connections. TWMF = ED2512-ND 2.55 2.30 2.04 | 2957.2 012 - ED2506-ND 1.21 1.09 .97 | 2740.2 
TEST-SOCKETS: TER = Separators — T 0110 ED2807 ND 5.77 5.20 4.62 | 2743.2 
Sockets type STB are inserted in the busbar or screwed п | TRS 3 = £D2502-ND 20 18 16 25662 Cross Connection Jumpers for 
the modular terminal in place of the terminal screw. They End Brackets Tension Spring Terminal Blocks 
serve to take up the test sockets type PS. ES 35/2/K 75 701 2.5/10 — ED2520-ND 5.27 4.74 422 | 3718.8 
5mm ED2481-ND .59 .53 47 | 2005.2 701 2.5/2 _ ED2519-ND 59 53 47|37108 
TEST PLUGS: ES 35/2/K 8mm ED2509-ND .93 .84 174 | 2826.2 ў Р x й { 
Ç š wn. 7014/10 - ED2522-ND 5.71 515 4.57 | 3728.8 
Test plug type PS serve for the final testing of finished | HES 35 ST 11тт ED2508-ND 2.86 2.57 2.29 2761.0 70i 4/2 ED2521-ND 65 59 52 37208 
wired terminal strips. ZES 35 6mm ED2523-ND .90 .81 172 | 3748.2 un ea š А Ы ç 
Test Sockets Marker Strips 
Cass EE NEUE - ED2482-ND 24 Зі 27 [20060 5850 Blank Strip/i0mm | 02500-40: 55 50 44 24300 
cross connection bar, connection sleeve and fixing screw STB 8.5/2.3 = ED2491-ND за Зі .27 | 2075.0 SB 5/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 5mm | ED2501-ND .38 .34 .30 | 2431.0(1-10) 
are already captively mounted with the corresponding Test Plug SB 6/10 Blank Strip/10 6mm | ED2486-ND 55 50 44 2035.0 
number of poles. P523 = ED2483-ND 2.89 2.60 2.31 [2007.0 SB 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm | ED2487-ND 55 50 .44 | 2036.0(1-10) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 199 


PHOENIX 
D DIN Rail-Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 — MT 1.5 


* Termination Block Width: 4.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 476 
e Wire Size (UL): 30-14 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 300V * Current 
Approval (UL): 15A 


Fig. 5 — UK 1.5 N 

* Termination Block Width: 4.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 476 
e Wire Size (UL): 30-14 AWG • Volt- 
age Approval (UL): 300V “ Current 


Fig. 2 — MTTB 1.5 

* Termination Block Width: 4.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 952 
e Wire Size (UL): 30-14 AWG “Усі 
age Approval (UL): 300V * Current 
Approval (UL): 15A 


Fig. 6 — UK 2.5 N 


* Termination Block Width: 5.2mm 
* Terminations/Linear Meter: 384 
* Wire Size (UL): 30-12 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 300V * Current 


Fig. 3 — MBK 3/E-Z 

* Termination Block Width: 5.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 384 
* Wire Size (UL): 28-12 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 600V * Current 
Approval (UL): 20A 


Fig. 7 — UK 5N 

* Termination Block Width: 
6.2mm = Terminations/Linear 
Meter: 322 * Wire Size (UL): 30-10 
AWG * Voltage Approval (UL): 


Fig. 4 — MBK 5/E-Z 

* Termination Block Width: 6.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 322 
e Wire Size (UL): 26-10 AWG “Усі 
age Approval (UL): 600V • Current 
Approval (UL): 30A 


Fig. 8 — UK 6N 

* Termination Block Width: 8.2mm 
* Terminations/Linear Meter: 242 • Wire 
Size (UL): 26-8 AWG • Voltage Approval 
(UL): 600V • Current Approval (UL): 50A 


Approval (UL): 15A 


Approval (UL): 20A 600V * Current Approval (UL): 30A 
Fig. 9 — UK 10 N 

* Termination Block Width: 10.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 196 
e Wire Size (UL): 24-6 AWG e Voltage 
Approval (UL): 600V • Current Approval 
(UL): 65A 


Fig. 10 — UKK 5 

* Termination Block Width: 
6.2mm = Terminations/Linear 
Meter: 644 • Wire Size (UL): 26-10 
AWG * Voltage Approval (UL): 
600V “ Current Approval (UL): 30A 


Fig. 11 — SLKK 5 

* Termination Block Width: 
6.2mm * Terminations/Linear 
Meter: 805 • Wire Size (UL): 26-10 
AWG “ Volt. Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 30A 


Fig. 12 — DIK 1.5 


* Termination Block Width: 
6.2mm  * Wire Size (UL): 30-14 
AWG * Voltage Approval (UL): 
300V • Current Approval (UL): 15A 


Fig. 13 — DIKD 1.5 


* Termination Block Width 
6.2mm * Wire Size (UL): 30-14 
AWG * Voltage Approval (UL) 
300V • Current Approval (UL): 15A 


Fig. 14 — UDK 4 

* Termination Block Width: 
6.2mm * Wire Size (UL): 30-10 
AWG * Voltage Approval (UL): 
600V * Current Approval (UL): 30A 


Fig. 15 — UK 4 

* Termination Block Width: 
6.2mm * Wire Size (UL): 28-12 
AWG * Voltage Approval (UL): 
600V * Current Approval (UL): 20A 


Fig. 16 — UK 5-HESI 


* Termination Block Width: 
8.2mm ° Wire Size (UL): 26-10 
AWG * Voltage Approval (UL): 
600V * Current Approval (UL): 
6.3A 


Fig. 17 — UKK 5-HESI Fig. 18 — UK 6.3-HESI Fig. 19 — UK 10.3-HESI 


e Termination Block Width: 10.2mm “ Wire 
Size (UL): 26-8 AWG e Voltage Approval (UL): 
600V • Current Approval (UL): 25A 


* Termination Block Width: 8.2mm “ Wire Size 
(UL): 24-8 AWG * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 30A 


e Termination Block Width: 17.6mm • Wire 
Size (UL): 24-8 AWG * Voltage Approval 
(UL): 600V • Current Approval (UL): 35A 


Terminal Blocks 


Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. 
Fig. Series Part No. 1 10 | Part No. Fig. Series Part No. it 10 | PartNo. | |Fig.| Series Part No. 1 10 | Part №. 
1 MT 1.5 277-1506-М0 209 1.88 | 3100305 T SLKK5 277-1521-ND 876 789 0461018 | | 16 | UK 5-HESILED 24 277-1559-ND 1233 11.10 | 3004126 
2 MTTB 1.5 277-1483-ND 513 4.62 |1414129 12 DIK15 277-1543-ND 529 486 | 2715966 UKK 5-HESI (5x20) 277-1569-ND 18.94 17.05 | 3007204 
3 МВК 3/E-Z 277-1481-М0 255 2.30 |1413036 DIKD 15 277154440 938 845 2715979 UKK 5-HESI (6.3x32) 277-1570-ND 19.80 17.84 | 3007217 
4 МВК 5/Е-2 277-1480-ND 245 2.21 1402940 18 DIKD 15-TG 277-564-ND 980 883 | 2774237 | | 47 | UKK 5-HESILA 250 (5x20) |277-1571-40 28.23 25.41 | 0711629 
5 UK15N 277-1504-ND 1.71 154 | 3005837 DIKD 5.20 277-1565. №0 1148 1034 | 2716512 UKK 5-HESILED 24 (6.3x32) |277-1572-ND 28.30 25.48 | 0711632 
6 UK2.5N 277-1499-ND 1.64 1.48 |3003347 š | : UKK 5-HESILA 250 (6.3x32) |277-1573-ND 29.42 26.48 | 0711616 
7 UK5N 277-1501-М0 177 1.60 |3004362 14 UDK 4 277-1576-ND 3.71 3.35 | 2775016 UKK 5-HESILED 24 (5x20) | 277-1574-ND 26.68 24.02 | 3026654 
8 UK 6N 277-1502-ND 226 204 [3004524 UDK 4-76 OD 422 — 3:80 | 2777014 UK 6.3-HESI 277-1560-ND 9.93 8.94 [3004171 
9 UK10N 277-1503-ND 2.97 2.68 | 3005073 15 UK 4-TG 277-1556-ND 4.18 3.76 | 2812018 18 | UK 6.3-HESILED 24 277-1561-ND 15.37 13.84 | 3004265 
10 UKK 5 277-1491-М0 451 406 [2774017 16 UK 5-HESI 277-1557-ND 7.98 7.18 | 3004100 UK 6.3-HESILA 250 277-1562-ND 15.37 13.84 | 3004249 
UKK 5-TG 277-1563-ND 11.09 9.99 |3007042 UK 5-HESILA 250 277-1558-ND 12.33 11.10 | 3004142 | | 19 | UK 10.3-HESI 277-1555-ND 16.75 15.08 | 3004906 
Accessories Marker Strip: U = Unprinted P = Printed 
Marker 
Digi-Key Grounding End Spacer Spacer Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Strip Marker End 
Fig. Series Part No. Block Cover Cover Plate Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge g P Pen Screwdriver Bracket DIN Rail 
1 [MT 1.5 277-1506-ND] 277-1507-ND | 277-1508-ND = 277-1494-ND - А В | 277-1474-ND |277-1477-ND| 277-1485-ND |277-1509-М0 
2 |MTTB15 — |277-483ND| - |277-1495-М0| 277-1496-ND | 277-497-ND| — = —  [emaueND|  — А B | 277-1474-№0 |277-1477-ND| 277-1485-МП (277-1509-ND 
й 277-1523-ND |277-1510-ND 
3 [MBK 3/E-Z 277-1481-ND| 277-1482-ND | 277-1484-ND = 277-1488-ND | 277-1486-ND | D H, L| 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
4 | MBK 5/E-Z 277-1480-ND| 277-1520-ND | 277-1484-ND — 277-1514-ND | 277-1511-ND| Е 1, M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1485-ND |277-1509-ND 
5 |UK 1.5 N 277-1504-ND| 277-1505-ND | 277-1493-ND 271-1494-ND — С Р,0| 277-1474-ND | 277-1477-ND| 277-1523-ND |277-1510-М0 
6 |UK2.5N 271-1499-ND | 277-1517-ND | 277-1493-ND 277-1488-М№ | 277-1486-ND | D H, | 277-1474-ND | 277-1478-ND. 277-1523-ND |277-1510-ND 
7 UK5N 277-1501-ND | 277-1518-ND | 277-1498-ND 277-1514-ND | 277-1511-№0 | Е I,M | 277-1474-ND | 277-1478-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
8 [UK6N 277-1502-ND] 277-1519-ND | 277-1498-ND 277-1515-ND | 277-1512-ND | Е J, N | 277-1474-ND | 277-1479-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
9 |UK10N 277-1503-ND| 277-1500-ND | 277-1498-ND — 277-1516-ND | 277-1513-ND | G K, O | 277-1474-ND | 277-1479-ND| 277-1523-ND |277-1510-ND 
UKK 5 277-1491-ND| 277-1492-ND | 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND — — 277-1523-ND |277-1510-М0 
10 UKK5TG — |277-156$4ND  — B 2 —  |277-4550-ND| 277-1549-ND| 277-1514-М0 | 277-1511-ND| E LM | 277-M74ND| — m Em 
11 |SLKK 5 277-1521-№0 — 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND = = = 277-1514-ND | 277-1511-ND | E 1,М | 277-1474-ND | 277-1478-ND | 277-1523-ND |277-1510-ND 
277-1546-ND 
12 |DIK 1.5 277-1543-ND — - - 277-1540-ND — - 277-1514-ND | 577.1547№0 | Е ЪМ | 277-1474-ND |277-1478-М0 - - 
DIKD 1.5 277-1544-ND 277-1541-М0 277-1514-ND [9196 Е | M | 277-A474-ND 277-1478-ND 
; = = = = = 277-1547-ND ' = mi 
277-1546-ND 
13 |DIKD 1.5-TG | 277-1564-ND — — - 277-1541-ND — — — 977-1847-ND | E М) 277-1474-ND 277-1478-ND| — — 
271-1546-ND 
DIKD 1.5-2D | 277-1565-ND - - - 277-1541-М0 - - 277-1514-ND | 577-4547.Np| Е М) 277-1474-ND 277-1478-ND| — - 
UDK4 277-1576-№0 — 277-1550-№ | 277-1549-ND | 277-1514-ND 
14 [UDK 4-TG 277-1554-ND — 277-1545-ND — - - d БА id 277-1511-М0| E I, M | 277-1474-ND |277-1478-ND|  — — 
15 [UK 4-TG 277-1556-№0 — 271-1498-ND — — 271-1542-ND — — — 277-1511-ND | E LM | 277-1474-ND |277-478&-ND|  — — 
UK 5-HESI 271-1557-ND 
UK 5- 
16| HESILA250 |277-1558-М0 277-1548-ND | Е J,N | 277-1474-ND |277-1478-ND|  — — 
UK 5- 
HESILED 24 | 277-1559-ND 
UKK 5-HESI 
(5x20) 277-1569-ND 
UKK 5-HESI 
(6.3х32) 277-1570-ND 
UKK 5-HESILA 
17| 250 (5х20) |277-1571-М0 
UKK 5-HESILED 277-1568-ND — Е J,N | 277-1474-ND |277-1478-ND| — — 
24 (6.3х32) | 277-1572-ND 
UKK 5-HESILA 
250 (6.3х32) | 277-1573-ND 
UKK 5-HESILED 
24 (5x20) |277-1574-М0 
UK6.3-HESI — | 277-1560-ND 
UK 6.3- 
18| HESILED24 | 277-1561-ND 277-1513-ND | G K, O | 277-1474-ND |277-1479-ND|  — — 
UK 6.3- 
HESILA250 |277-1562-ND 
271-1566-ND 
19 | UK 10.3-HESI | 277-1555-ND — — 977-1567-ND | 8 K O| 277-1474-ND 277-1479-ND| — — 


(Continued) 
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PHCENIX А 
CONTACT Accessories (cont) 


Grounding Block End Cover Spacer Cover Spacer Plate Fixed Bridge Insertion Bridge 


Grounds connected wires to Covers open end of terminal Covers open end of 2 level Compensates for level offset on For cross connections between | For cross connections be- 
DIN rail block terminal block and compensates closed end of 2 level terminal | terminal blocks in terminal center | tween terminal blocks in wire 


for level offset block bridging cavity, 10 position, divisi- | entry cavity, 10 position, di- 


visible 
2 level 1 level 


Marker Pen Screwdriver End Bracket DIN Rail 


To label the unprinted Fully insulated blade shaft, Clamps terminal blocks into place on DIN rail With elongated mounting holes 
marker strip straight blade design 


C со 


(C 15mm wide 35mm wide 


For 15mm wide DIN rail For 35mm wide DIN rail 5.5mm deep 7.5mm deep 
1 meter long 1 meter long 


Marker Strip ZBFM Type ZB Type Fuse Plug 


Unprinted or printed, Fuse Plug for cartridge fuse 


will mark termination <> inserts 5x20mm, color: black, 
points < | 22 with LED/light indicator 


Use With TG 
45 Fuse Holders 
(Unprinted shown) Unprinted Printed 
Phoenix- Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.61 1.45 1.29 1413285 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 6.58 5.93 5.27 3100318 1.5тт for UK 277-1542-ND 1.13 1.02 91 3003224 
МВК З/Е-2-РЕ, 5.2mm 277-1482-ND 5.92 5.33 4.74 1413117 Isolator Bridge Bar 
MBK S/E Z РЕ, 5 2тт EXT ESOANTD 638 S fg SN 0352039 Use with 1302338 277-1550-ND 5.61 5.05 _ 4.49 | 0301505 
USLKG 1.5 М, 4.2тт 277-1505-ND 13.17 11.85 10.54 3005853 Bridge Bar Isolator 
USLKG 2.5 М, 5.2mm 277-1517-ND 6.64 5.98 5.32 0441119 9 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND 6.35 5.72 5.09 0441504 Use with 0301505 277-1549-ND 45 .41 .36 1302338 
USLKG 6 N, 8.2mm 277-1519-ND 7.15 6.44 5.72 0442079 Insertion Bridge 
USLKG 10 М, 10.2mm 277-1500-ND 7.80 7.03 6.25 3003923 EBL 10-5 277-1486-ND 2.51 226 2.01 2303132 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 14.60 13.15 11.69 2774211 EB 10-6 277-1511-ND 4.02 3.62 3.22 0201139 
End Covers EB 10-8 277-1512-ND 4.97 4.48 3.98 0202138 
D-MT 1.5 277-1508-ND .59 154 48 3100321 EBS 10-8 277-1548-ND 5.08 4.57 4.06 3118135 
D-MTTB 1.5 277-1495-ND .93 .84 175 3002665 ЕВ 10-10 277-1513-ND 6.67 6.01 5.34 0203137 
D-MBK/E 277-1484-ND .71 .64 .57 1415021 EB 56-18 277-1566-ND 58.73 52.86 46.98 3009299 
D-UK 2.5 277-1493-ND .96 87 77 3001022 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 168.77 151.89 135.02 3009367 
D-UK 4/10 277-1498-ND .99 .89 79 3003020 ЕВ 80-DIK BU 277-1546-ND 45.44 40.90 36.36 2715940 
D-UKK 3/5 277-1487-ND 1.48 1.34 1.19 2770024 ЕВ 80-DIK RD 277-1547-ND 45.44 40.90 36.36 2715953 
D-UDK RELG 277-1545-ND 1.12 1.01 .90 2777027 Marker Pen 
D-UDK 4 ЕЛИТА) 1.35 1.22 1.08 | 2775113 M-PEN, black 277-1474-ND 13.96 12.57 11.18 1051993 
Spacer Covers Screwdrivers 
а IR НЕ ны ЩЕ 3 SZS 0.4 x 2.5 277-1477-ND 14.37 1293 11.50 | 1205037 
FUKK 9/5, 2.5mm 6155011 2 9 : 00817 525 0.6x 3.5 277-1478-ND 1437 12.93 1150 | 1205053 
Spacer Plates SZS 10x40 277-1479-ND 2173 19.56 17.39 | 1205066 
DP-MTTB 1.5, 2mm 277-1497-ND 1.04 .94 .84 3002681 End Brackets 
DP-UKK 3/5, 2.5mm 277-1489-ND 1.09 .98 .87 2770794 
Fixed Bridge E/MK 1, 6mm 277-1485-ND .93 .84 .75 1421659 
з E/NS 35 М, 9.5mm 277-1523-ND 1.32 1.19 1.06 0800886 
FBRN 10-4 N 277-1494-ND 6.12 5.51 4.90 3001624 DIN Rail 
FBRI 10-5 N 277-1488-ND 845 7.61 677 | 2770642 ar 
FBRI 10-8 N 277-1568-ND 8.96 8.07 747 2772080 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 10.03 9.03 8.02 5602099 
FBI 10-6 277-1514-ND 7.00 6.31 5.61 0203250 NS 35/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 11.25 10.13 9.00 5602100 
ЕВІ 10-8 277-1515-ND 8.42 7.59 6.74 0203263 Fuse Plugs 
FBI 10-10 277-1516-ND 10.92 9.83 8.74 0203276 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 10.44 9.40 8.36 0921053 
Partition Plate ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 14.24 12.82 11.40 0921037 
2mm for DIK 277-1540-ND 1.45 1.31 1.16 1413272 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 3.83 3.45 3.07 0921011 
Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact 
Style Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A ZBFM 4/WH: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND 9.06 8.16 7.25 0803579 
B ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 13.34 12.01 10.68 0800268 
A ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 9.51 8.57 7.61 0800734 
с 2В 4: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.55 1.40 1.25 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND .97 .88 .78 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND .97 .88 .78 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND 1.02 .92 .82 1052002 
G ZB 10: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.55 1.40 1.25 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.41 1.27 1.13 1050017:0001 
I ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.41 127 1.13 1051016:0001 
J ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 2.16 1.95 1.73 1052015:0001 
K ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 2.16 1.95 1.73 1053014:0001 
L ZB 5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.41 1.27 1.18 1050017:0011 
M ZB 6, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.41 1.27 1.13 1051016:0011 
N ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 2.16 1.95 1.78 1052015:0011 
о ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 2.16 1.95 1.73 1053014:0011 
P ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 2.16 1.95 1.73 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 2.16 1.95 1.73 0805807:0011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHOENIX Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers 
[CONTACT 9 


о 
N 


D- $ A= | EU p= 
И-И 

Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 

UL: 300 V Ф 10 A. 12-30 AWG. UL: 300 V Ф 10 A. 12-30 AWG. UL: 300 V Ф 10 A. 12-30 AWG. UL: 300 V Ф 10 A. 

IEC: 250 V Ф 12 A. 12-24 AWG. Color: Green IEC: 250 V @ 12 A. 12-24 AWG. IEC: 250 V Ф 12 A. 12-24 AWG. Color: Green IEC: 250 V Ф 12 A. Color: Green 


HR 
i 


Specifications: I Specifications: Specifications: 
UL: 300 V @ 10А. UL: 300 V Ф 10 A. UL: 300 V Ф 10А. 4 Specifications: 
IEC: 250 V Ф 12 A. Color: Green ` 1Еб: 250 V @ 12 A. Color: Green à IEC: 250 V @ 12 A. Color: Green UL: 300 V @ 10 A. IEC: 250 V Ф 10 A. Color: Green 
No. Я 1 Phoenix Phoenix No. 3 Я Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | A B C D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Роз. | А B с D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 5.0 35 40 2.5 | 277-1079-ND 204 1.84 1.64 | MSTBV 2.5/8-G 1753550 
2 50 5 10 25 | 277-1000-ND 149 134 119 | МТВ 2.5/2-5Т 1754449 9 5.0 40 45 2.5 | 277-1080-ND 2.32 2.09 1.86 | MSTBV 2.5/9-G 1753576 
3 5.0 10 15 25 | 277-1001-ND 223 2.02 1.79 | MSTB2.5/3-ST 1754465 10 | 5.0 45 50 2.5 | 277-1081-ND 256 231 2.05 | MSTBV 2.5/10-G 1753592 
4 5.0 15 20 25 | 277-1002-ND 2.97 2.68 2.38 | MSTB 2.5/4-ST 1754481 11 5.0 50 55 2.5 | 277-1082-ND 2.83 2.56 227 | MSTBV2.5/11-G 1753615 
5 5.0 20 25 25 | 277-1003-ND 3.69 3.33 2.96 | MSTB 2.5/5-ST 1754504 12 | 5.0 55 60 2.5 | 277-1083-ND 309 279 2.48 | MSTBV2.5/12-G 1753631 
6 5.0 25 30 2.5 | 277-1004-ND 4.43 3.99 3.55 | МТВ 2.5/6-5Т 1754520 Fig. 4 — 5.08тт Connector Header — Vertical 
7 |50 | 30 35 | 25 | 277-1005-ND 519 4.68 416 | MSTB2.5/7-5T 1754546 5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1128-ND .52 47 42 | MSTBV 2.5/2-G-5.08 [1758018 
8 |50 | 35 40 | 25 | 277-1006-ND 590 531 472 | MSTB 2.5/8-5Т 1754562 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1129-ND 78 70  .63 | MSTBV2.5/3-G-5.08 |1758021 
9 |50 | 40 45 | 25 | 277-1007-ND 666 600 5.34 | MSTB2.5/9-ST 1754588 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1130-ND 1.04 .94 .83 | MSTBV2.5/4-G-5.08 — |1758034 
10 [50 | 45 50 | 25 | 277-1008-ND 7.41 6.68 5.93 | MSTB2.5/10-ST 1754601 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1131-ND 129 1.17 1.04 | MSTBV2.5/5-G-5.08 — |1758047 
п |50 50 | 55 | 25 | 277-1009-ND 812 731 6.50 | MSTB 2.5/11-ST 1754627 5.08 | 2540 | 30.48 | 2.54 | 277-1132-ND 1.54 139 1.24 | MSTBV 2.5/6-G-5.08 1758050 
12 |50 | 55 | 60 |25 | 277-1010-ND 887 7.99 7.10 | М$ТВ 2.5/12-5Т 1754643 5.08 | 3048 | 35.56 | 2.54 | 277-1133-ND 1.80 1.62 144 | MSTBV2.5/7-6-5.08 1758063 


2 |508 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1011-ND 1.49 1.34 1.19 | MSTB 2.5/2-ST-5.08 1757019 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1135-ND 232 2.09 1.86 | MSTBV2.5/9-G-5.08 — 11758089 
3 |5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1012-ND 223 2.02 1.79 | MSTB 2.5/3-5Т-5.08 1757022 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1136-ND 256 231 2.05 | MSTBV2.5/10-G-5.08 11758092 
4 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1013-ND 297 2.68 2.38 | MSTB 2.5/4-ST-5.08 1757035 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1137-ND 2.83 2.56 227 | MSTBV2.5/11-G-5.08 |1758102 
5 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1014-ND 3.69 333 2.96 | MSTB 2.5/5-ST-5.08 1757048 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1138-ND 309 2.79 2.48 | MSTBV2.5/12-G-5.08 |1758115 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1015-ND 4.43 3.99 3.55 | MSTB 2.5/6-ST-5.08 1757051 Fig. 5 — 5mm Connector Header — Right Angle 
7 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1016-ND 519 4.68 4.16 | MSTB 2.5/7-ST-5.08 1757064 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1017-ND 5.90 5.31 4.72 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 1757077 
9 
10 
11 
12 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
Fig. 1 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1134-ND 204 1.84 1.64 | MSTBV 2.5/8-G-5.08 1758076 
9 
10 
11 
12 


2 | 50 5 10 | 25 | 277-1084-ND .52 47 42 |MSTB2.5/2-G 1754436 

5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1018-ND 6.66 6.00 5.34 | MSTB2.5/9-ST-5.08 — |1757080 3 7 is i 2 А, pen 214 | p МЕТ 5225 а аза 
5.08 | 45.72 | 50.80 | 254 | 277-1019-ND 7.41 6.68 5.93 | MSTB2.5/10-ST-5.08 [1757093 5 | 50 20 25 | 25 | 277-1087-ND 129 117 104 | MSTB25/5-G 1754494 
5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1020-ND 812 7.31 6.50 | MSTB2.5/11-ST-5.08 |1757103 6 | 50 25 30 | 25 | 277-1088-ND 154 139 124 | MSTB25/6-G 1754517 
5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1021-ND 887 7.99 7.10 | MSTB2.5/12-ST-5.08 |1757116 7 | 50 30 35 | 25 | 277-1089-ND 130 162 144 | MSTB25/7-G 1754533 
Fig. 2 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 | 50 35 40 2.5 | 277-1090-ND 2.04 1.84 1.64 | MSTB2.5/8-G 1754559 

5.0 5 10 2.5 | 277-1029-ND 1.72 1.55 1.38 | MVSTBR 2.5/2-5Т 1792016 9 | 50 | 40 45 | 25 | 277-1091-ND 2.32 209 1.86 | MSTB 2.5/9-G 1754575 
5.0 10 15 2.5 | 277-1030-ND 252 227 2.02 | MVSTBR 2.5/3-ST 1792029 10 | 50 | 45 50 | 25 | 277-1092-ND 2.56 2.31 2.05 | MSTB2.5/10-G 1754591 
5.0 15 20 25 | 277-1031-ND 341 3.07 2.73 | MVSTBR 2.5/4-ST 1792032 11 | 50 50 55 | 25 | 277-1093-ND 2.83 2.56 227 | MSTB2.5/11-G 1754614 
5.0 | 20 25 2.5 | 277-1032-ND 426 3.84 3.42 | MVSTBR 2.5/5-ST 1792045 12 | 5.0 55 60 | 25 | 277-1094-ND 309 279 2.48 | МТВ 2.5/12-6 1754630 


2 

3 

4 

5 

6 5.0 25 30 2.5 | 277-1033-ND 542 4.62 4.10 | MVSTBR 2.5/6-ST 1792058 Fig. 5 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 
7 5.0 30 35 2.5 | 277-1034-ND 5398 539 479 | MVSTBR 2.5/7-ST 1792061 m d -G- 

8 50 35 40 25 | 2774035-ND 681 614 545 | MVSTBR 2 5/8-ST 1792074 5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1095-ND 52 47 42 | МТВ 2.5/2-G-5.08 1759017 
9 

10 

11 

12 


50 | 40 | 45 | 25 | 277-1036-ND 767 691 614 | MVSTBR25/9-ST — |1792087 508 | 10.16 1524 | 254 БЫНА 278 70 43 1753020 
508 | 1524 | 2032 | 254 | 277-1097-ND 104 94 83 1759033 

50 | 45 | 50 | 25 | 277-1037-ND 850 766 681 | MVSTBR25/10-ST (1792090 2027; 
50 | 50 | 55 | 25 | 277-109 40 937 844 750 | MVSTBR25/11-ST — 1792100 508 |2022 |2540 | 251 рана 129 117 104 1759046 
. . 37 844 7. . 5.08 | 25.40 | 30.48 | 254 | 277-1099-ND 154 139 124 1759059 
1759062 


Fig. 2 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1101-ND 204 1.84 1.64 | MSTB2.5/8-G-5.08 — |1759075 


2 
3 
4 
5 
6 
5.0 55 60 2.5 | 277-1039-ND 1022 920 8.18 | MVSTBR 2.5/12-ST 1792113 7 | 508 | 3048 | 3556 | 254 | 277-1100-ND 180 162 144 
8 
9 
10 
11 
12 


2 [508 | 5.08 | 1016 | 2.54 | 277-1040-ND 172 1.55 138 | MVSTBR2.5/2-ST-5.08 [1792249 5.08 | 40.64 | 4572 | 2.54 | 277-1102-ND 232 2.09 186 | МТВ 2.5/9-6-5.08 — 1759088 
3 |508 | 10.16 | 1524 | 2.54 | 277-1041-ND 2.52 227 2.02 | MVSTBR2.5/3-ST-5.08 | 1792252 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1103-ND 2.56 2.31 2.05 | MSTB2.5/10-G-5.08 — 1759091 
4 [508 | 1524 | 20.32 | 2.54 | 277-1042-ND 341 307 2.73 | MVSTBR2.5/4-ST-5.08 | 1792265 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1104-ND 283 256 227 | MSTB2.5/11-8-5.08 |1759101 
5 508 2032 2540 254 A 428 зм 342 MVSTBR т га 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1105-ND 3.09 2.79 248 | MSTB2.5/12-G-5.08 — |1759114 
5. 5. р E -1044- 5. | .5/6-ST-5.08 |17 n 5 ZH 
7 |508 | 30.48 | 35.56 | 254 | 277-1045-ND 598 539 479 | MVSTBR 2.5/7-ST-5.08 1792204 | y T5 E 19. 5. 5 Saum Connector Header: Right Angie 2558 VS 
8 |5.08 | 3556 | 40.64 | 2.54 | 277-1046-ND 681 614 5.45 | MVSTBR2.5/8-ST-5.08 | 1792304 з 80 ю 15 |35 on № 7 — ІШЕ 4757488 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1047-ND 767 6.91 6.14 | MVSTBR2.5/9-ST-5.08 |1792317 4 830 | 15 | 22 |35 ШИ 104 о 83 | MSTBA25/4.G 1757491 
10 |5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1048-ND 850 7.66 6.81 | MVSTBR 2.5/10-ST-5.08 | 1792320 в | so | |2 | 35 ОЛЫ із 117 104 | MSTBA25/5G 1757501 
11 |5.08 | 50.80 | 5588 | 2.54 | 277-1049-ND 937 844 7.50 | MVSTBR 2.5/11-ST-5.08 | 1792333 з (зо | 2 $ as ШОШ TS 139 124 | MSTBA236G 1757544 
12_| 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254 | 277-1050-ND 1022 920 8.18 | MVSTBR 2.5/12-6Т-5.08 | 1792346 2 5 5 я S dies d s 73/4 
Fig. 3 — 5mm Connector Terminal Block Plug 7 | 50 | 30 | 37 | 35 | 277-1122-ND 180 162 1.44 | MSTBA 2.5/7-G 1755493 
g. 8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1123-ND 204 1.84 1.64 | MSTBA 2.5/8-G 1757527 
2 5.0 5 10 25 | 277-1051-ND 172 1.55 1.38 | MVSTBW 2.5/2-5Т 1792524 9 50 40 47 3.5 | 277-1124-ND 232 209 1.86 | MSTBA 2.5/9-G 1757530 
3 5.0 10 15 2.5 | 277-1052-ND 2.52 227 2.02 | MVSTBW 2.5/3-ST 1792537 10 | 50 45 52 35 | 277-1125-ND 256 2.31 2.05 | MSTBA 2.5/10-G 1757543 
4 |50 | 15 | 20 |25 | 277-1053-ND 341 307 2.73 | MVSTBW 2.5/4-ST 1792540 11 | 50 | 50 | 57 | 35 | 277-1126-ND 283 256 227 | MSTBA2.5/11-G 1757556 
5 |50 | 20 | 25 | 25 | 277-1054-ND 426 384 342 | MVSTBW 2.5/5-ST 1792553 12 | 50 | 55 | 62 | 35 | 277-1427-ND 309 279 248 | MSTBA25/2-G 1757569 
6 |50 | 25 | 30 | 25 | 277-1055-ND 542 4.62 410 | MVSTBW 2.5/6-ST 1792566 Fig E 5 osmin'c tor Head Risht Anal : 
7 |50 | 30 | 35 | 25 | 277-1056-ND 5.98 539 479 | MVSTBW 2.5/7-ST 1792579 1g. = ане моппәсш мөасәк== gam ng 
8 |50 | 35 | 40 | 25 | 277-1057-ND 681 614 545 | MVSTBW25/8-ST 1792582 2 | 508 | 5.08 |1216 | 3.54 | 277-1106-ND 52 47 42 | MSTBA25/2-G-5.08 |1757242 
9 50 40 45 25 | 277-1058-ND 767 691 614 | MVSTBW 2.5/9-ST 1792595 3 | 5.08 | 10.16 | 1724 | 3.54 | 277-1107-ND 78 ло .63 | MSTBA 2.5/3-G-5.08 1757255 
10 | 5.0 45 50 25 | 277-1059-ND 850 7.66 6.81 | MVSTBW 2.5/10-ST 1792605 4 | 5.08 | 15.24 | 22.32 | 3.54 | 277-1108-ND — 1.04 94 .83 | MSTBA 2.5/4-6-5.08 1757268 
11 5.0 50 55 25 | 277-1060-ND 937 844 7.50 | MVSTBW 2.5/11-ST 1792618 5 | 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54 | 277-1109-ND 1.29 1.17 1.04 | MSTBA 2.5/5-G-5.08 1757271 
12 | 50 55 60 25 | 277-1061-ND 10.22 920 848 | MVSTBW 2.5/12-ST 1792621 6 | 5.08 | 2540 | 3248 | 3.54 | 277-1110-ND 1.54 1.39 1.24 | MSTBA 2.5/6-G-5.08 1757284 
Fig. 3 — 5.08тт Connector Terminal Block Plug 7 | 508 | 3048 | 37.56 | 3.54 | 277-1111-ND 1.80 162 1.44 | MSTBA2.5/7-G-5.08 |1757297 
2 [508 | 508 |1016 | 254 | 277-1082-ND 172 145 138 | МУ5Т8М/ 25-57-58 1782757 | | 8 | 208 | 3556 | 4264 | 354 | 27-11240 244 144 164  MSIBA25/80-508 [1757807 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72 | 3.54 | 277-1113-ND 232 2.09 1.86 | MSTBA2.5/9-G-5.08 |1757310 
з |508 | 10.16 | 1524 | 2.54 | 277-1063-ND 2.52 227 2.02 | MVSTBW 2.5/3-ST-5.08 | 1792760 per 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80 | 3.54 | 277-1114-ND 2.56 231 2.05 | MSTBA 2.5/10. 1757323 
4 |508 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1064-ND 341 307 2.73 | MVSTBW 2.5/4-ST-5.08 |1792773 о 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88 | 3.54 | 277-1115-ND 2.83 2.56 227 | MSTBA2.5/11-G-5.08 1757336 
5 |5.08 | 20.32 | 2540 | 2.54 | 277-1065-ND 426 3.84 342 | MVSTBW 2.5/5-ST-5.08 | 1792786 12 | 508 | 5588 | 6296 | 354 o77-1116ND 309 279 248 | М5ТВА25/12-6508 11757349 
6 |5.08 | 2540 | 30.48 | 2.54 | 277-1066-ND 512 4.62 440 | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 | 1792799 ы : ШЕ : š E Š : 
7 |5.08 | 3048 | 35.56 | 2.54 | 277-1067- 0 5.98 5.39 4.79 | MVSTBW 2.5/7-ST-5.08 | 1792809 Fig. 7 — 5mm Connector Header — Vertical 
8 |5.08 | 3556 | 40.64 | 2.54 | 277-1068-ND 681 614 5.45 | MVSTBW 2.5/8-ST-5.08 | 1792812 2 | 50 5 12 | 35 | 277-1140-ND .52 47 42 | MSTBVA2.5/2-G 1755516 
9 |5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1069-ND 7.67 6.91 6.14 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 | 1792825 з |50 | 10 | 17 | 35 | 27711430 78 70 463 | MSTBVA 2.5/3-6 1755529 
10 |5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1070-ND 8.50 7.66 6.81 | MVSTBW 2.5/10-ST-5.08 1792838 4 | 50 | 15 | 22 | 35 | 277-142-0 104 94 83 | MSTBVA2.5/4-G 1755532 
11 |5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1071-ND 937 8.44 7.50 | MVSTBW 2.5/11-ST-5.08 1792841 5 | 50 | 20 | 27 | 35 | 277-1143-ND 129 1.17 1.04 | MSTBVA 2.5/5-G 1755545 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1072-ND 1022 920 818 | MVSTBW 2.5/12-ST-5.08 | 1792854 6 | 50 | 25 | 32 | 35 | 277-1144-ND 1.54 139 1.24 | MSTBVA 2.5/6-G 1755558 
Fig. 4 — 5mm Connector Header — Vertical 7 | 50 | 30 | 37 | 35 | 277-1145-ND 180 162 1.44 | MSTBVA 2.5/7-G 1755561 
8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1146-ND 204 1.84 1.64 | MSTBVA 2.5/8-6 1755574 
2150 р | 10 SPE 52 47 42 DI 1798437 | | 9 | 50 | 40 | 47 | 35 | 277-1147-ND 232 209 186 | MSTBVA 25/9-6 1755587 
3 |50] 15 | 20 | 25 | 2771075-ND 104 94 83 | MSTBV25/4-G 1753479 10 | 50 | 45 | 52 | 35 | 277-1139-ND 2.56 2.31 2.05 | MSTBVA2.5/10-G 1755503 
5 150 20 | 25 | 25 | 27T4076ND 129 117 104 | MSTBV25/5-G 1753495 11 | 50 | 50 | 57 | 35 | 277-1148-ND 283 2.56 227 | MSTBVA2.5/11-G 1755590 
6 ро | 25 | 30 | 25  2771077-ND 154 139 124 | MSTBV25/6-G 1753518 12 | 50 | 55 | 62 | 35 | 277-1149-ND 309 279 248 | MSTBVA2.5/12-G 1755600 
7 |50 | 30 | 35 | 25 | 277-1078-ND 180 1.62 1.44 | MSTBV2.5/7-G 1753534 (Continued) 
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ута Terminal Blocks — РСВ Plugs and Headers (Солі) 


T 
о. А ў 


Specifications: Specifications: 
UL: 125 V @4 A, 20-28 AWG. Specifications: Specifications: UL: 300 V Ф 8 A. 14-30 AWG. 
IEC: 100 V @ 4 A, 20-28 AWG. Color: Green UL: 125 V @ 4 A. IEC: 80 V Ф 4 A. Color: Green UL: 125 V @ 4 A. IEC: 80V Ф 4 A. Color: Green IEC: 125 V Q 8 A. 16-28 AWG. Color: Green 


Specifications: Specifications: | Specifications: : 13.4 | Specifications: 
UL: 300 V Ф 8А. 14-30 AWG. UL: 300 V Ф 8 A. 14-30 AWG. UL: 300V 9 8A. UL: 300V Ф 8A. 
IEC: 125 V @ 8 A. 16-28 AWG. Color: Green ІЕС: 125 V 8 A. 16-28 AWG. Color: Green IEC: 125 V @ 8 А. Color: Green IEC: 125 V @ 8 A. 


28 
ths 
4 E š » Specifications: 
: 7.621--!|-2 UL: 600 V @ 30 A. 
Specifications: UL: 600 V @ 30 A, 10-30 AWG. Specifications: IEC: 400 У Ф 20 A. 
IEC: 800 V @ 20 A, 10-24 AWG. Color: Green UL: 600 V Ф 30 A. IEC: 400V Ф 20А. Color: Green Color: Green 
No. E E Phoenix Phoenix No. И Я Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Роз. | А B C D Part No. 1 10 100 Туре No. Part No. Роз. А B C D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 7 — 5.08mm Connector Header — Vertical 5 |3.81 | 15.24 | 19.84 | 2.3 | 277-1179-ND 467 421 3.74 | MCVW 1.5/5-ST-3.81 1827004 


2 5.08 | 508 | 12.16 | 3.54 | 277-1150-ND 52 47 42 | MSTBVA 2.5/2-6-5.08 | 1755736 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65 | 2.3 | 277-1180-ND 5.60 5.04 448 | MCVW 1.5/6-ST-3.81 1827017 
3 | 5.08 | 1016 | 1724 | 3.54 | 277-1151-ND 78 | 70 .63 | МӘТВУА 2.5/3-6-5.08 | 1755749 7 | 3.81 | 2286 | 27.46 | 2.3 | 277-1181-ND 6.53 5.88 5.23 | MCVW 1.5/7-ST-3.81 | 1827020 
4 [508 | 15.24 | 2232 | 3.54 | 277-1152-ND 104 .94 .83 | МӘТВУА 2.5/4-G-5.08 | 1755752 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27 | 23  277-1182-ND 7.47 6.72 5.98 | MCVW 1.5/8-ST-3.81 | 1827033 
5 | 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54 | 277-1153-ND 1.29 117 1.04 | MSTBVA2.5/5-G-5.08 | 1755765 9 | 3.81 | 3048 | 35.08 | 23 | 277-1183-ND 842 7.58 6.74 | MCVW 1.5/9-ST-3.81 | 1827046 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48 | 3.54 | 277-1154-ND 1.54 1.39 1.24 | MSTBVA2.5/6-G-5.08 | 1755778 10 |3.81 | 3429 | 38.89 | 23 | 277-1184-ND 9.32 8.39 7.46 | MCVW 1.5/10-ST-3.81 | 1827059 
7 | 5.08 | 30.48 | 37.56 | 3.54 | 277-1155-ND 1.80 1.62 1.44 | МӘТВУА 2.5/7-6-5.08 | 1755781 11 |3.81 | 38.10 |4270 | 2.3 | 277-1185-ND 10.27 9.25 8.22 | MCVW 1.5/11-ST-3.81 | 1827062 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64 | 3.54 | 277-1156-ND 2.04 1.84 1.64 | MSTBVA 2.5/8-G-5.08 | 1755794 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1186-ND 11.23 10.11 8.99 | MCVW 1.5/12-ST-3.81 | 1827075 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72 | 3.54 | 277-1157-ND 2.32 2.09 1.86 | MSTBVA2.5/9-G-5.08 | 1755804 13 |3.81 | 45.72 | 50.32 | 2.3 | 277-1187-ND 1214 10.93 9.72 | MCVW 1.5/13-ST-3.81 | 1827088 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80 | 3.54 | 277-1158-ND 256 2.31 2.05 | MSTBVA 2.5/10-G-5.08 | 1755817 14 |3.81 | 49.53 | 5413 | 2.3 | 277-1188-ND 13.08 11.78 10.47 | MCVW 1.5/14-ST-3.81 |1827091 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88 | 3.54 | 277-1159-ND 2.83 2.56 2.27 | MSTBVA 2.5/11-G-5.08 | 1755820 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94 | 2.3 | 277-1189-ND 14.02 12.62 11.22 | MCVW 1.5/15-ST-3.81 |1827101 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96 | 3.54 | 277-1160-ND 3.09 2.79 248 | MSTBVA 2.5/12-G-5.08 | 1755833 16 |3.81 | 5715 | 61.75 | 2.3 | 277-1190-ND 14.95 13.46 11.96 | MCVW 1.5/16-ST-3.81 | 1827114 
Fig. 8 — 5.0mm & 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels Fig. 14 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
5.00 = 10.00 | 2.50 | 277-1379-№0 1.88 170 1.51 | MDSTB 2.5/2-G 1762046 2 3.81 3.81 8.41 2.3 | 277-1191-ND 1.88 1.70 1.51 | MCVR 1.5/2-ST-3.81 1827127 
5.00 =. 15.00 | 2.50 | 277-1380-ND 2.70 243 2.16 | MDSTB 2.5/3-G 1762059 3 3.81 7.62 | 12.22 2.3 | 277-1192-ND 279 2.52 224 | MCVR 1.5/3-5Т-3.81 1827130 
5.08 = 1016 | 2.54 | 277-1381-ND 1.88 170 1.51 | MDSTB 2.5/2-6-5.08 1762062 4 3.81 | 11.43 | 16.03 | 23 | 277-1193-ND 3.72 3.35 2.98 | MCVR 1.5/4-ST-3.81 1827143 
5.08 — 15.24 | 2.54 | 277-1382-ND 270 243 2.16 | MDSTB2.5/3-G-5.08 | 1762075 5 | 3.81 | 1524 | 19.84 | 23 | 277-1194-ND 467 421 3.74 | MCVR 1.5/5-ST-3.81 1827156 

6 

7 
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Fig. 9 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block РІ 381 | 1905 | 23.65 | 23 | 277-1195-ND 560 504 448 | MCVR1.5/6-ST-3.81 | 1827169 
19 тит Эргпа сазе ermina ас ше 381 | 2286 |2746 | 23 | 277-19-40 653 588 523 | MCVR1.5/7-ST-3.81 | 1827172 


25 | 25 | 56 |155 ЖШН 277 249 222 | БСМС05/2-5Г25 | 1881325 381 | 2667 [3127 | 23 | 277-1197-ND 747 672 598 | MCVR1.5/8-ST-3.81 | 1827185 


2 
$ [22 | 59 | BL |135 2777143100 373 336 299 ТОМОН Ыт 188199 | | 9 |381 | 3048 |3508 | 23 | 277-198-40 842 758 674 | MCVR .5/-ST-.8! | 1827198 
5 | 25 160 | 131 | 188 | 2.143310 564 508 452 | FKMCOSS-ST25 11881354 | | 10 |381 | 3429 | 3889 | 23 | 277-1199-ND 932 839 746 |MCVR15/10-ST-381 | 1827208 
6 | 26 | 125 | 156 | 155 | 277-1434-ND 664 598 531 | FKMCOB/e-ST25 11881357 | | 11 | $81 | 3810 [4270 | 2.3 | 277-1200-ND 1027 925 822 | MCVR1.5/11-ST-3.81 | 1827211 
7 | 25 | 150 | 181 | 155 | 277-1435-ND 759 683 608  FKMCOX/ZST25 11881370 | | 12 | $81 | 41.91 | 46.51 | 23 | 277-1201-ND 11.23 1011 899 | MCVR 1.5/12-5T-3.81 | 1827224 
8 | 25 | 175 | 206 | 155 | 2774436-ND 881 775 689 | FKMCOg/aST.25 11881383 | | 13 |381 | 45.72 | 50.32 | 23 | 277-1202-ND 1244 1093 972 | МСУВ 1.5/13-ST-3.81 | 1827237 
9 | 25 | 200 | 231 | 155 | 277-1437-ND 954 859 763  FKMCOS/-ST-25 11881396 | | 14 | $81 | 49.53 | 54.13 | 2.3 | 277-1203-ND 13.08 11.78 10.47 | MCVR1.5/14-ST-3.81 | 1827240 
jo | 25 | 225 | 256 | 155 2771438 №0 1055 950 844 | FKMCOSAO-ST25 1881406 | | 15 |381 | 53.34 | 57.94 | 2.3 | 277-1204-ND 14.02 12.62 1122 | MCVR 1.5/15-57-3.81 | 1827253 
и | 25 | 250 | 281 |155 | 277-1430-ND 1147 1033 918 | FMCOS/T-ST25 1881419 | | 16 | 3.81 | 5715 | 6175 | 23 | 277-1205-ND 14.95 1346 11.96 | МСУВ 1.5/16-57-3.81 |1827266 
12 | 25 | 275 | 306 | 155 | 277-1440-ND 1248 1124 9.99 | FK-MC 0.5/12-ST-2.5 | 1881422 Fig. 15 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 


Fig. 10 — 2.5mm Connector Header - Right Angle 


2 |3.81 | 3.81 | 901 2.6 | 277-1206-ND 60 .54 48 | MC 1.5/2-G-3.81 1803277 

Б 69 22 | 277-1441-ND 65 59 53 | М00.5/2-6-2.5 1881448 3 |3.81 | 762 |12.82 | 2.6 | 277-1207-ND 91 83 174 | MC 1.5/3-G-3.81 1803280 

0 94 22 | 277-1442-ND .94 85 76 1881451 4 | 3.81 | 11.43 | 16.68 | 2.6 | 277-1208-ND 121 110 98 | MC 1.5/4-G-3.81 1803293 

25 75 119 22 | 277-1443-ND 124 112 1.00 1881464 5 |381 1524 | 20.44 | 2.6 | 277-1209-ND 1.50 135 120 | MC 1.5/5-G-3.81 1803303 
6 
7 
8 


22 | 277-1444-ND 1.53 1.38 1.23 1881477 3.81 | 19.05 | 2425 | 2.6 | 277-1210-ND 181 1.64 1.45 | MC 1.5/6-G-3.81 1803316 
К 22 | 277-1445-ND 181 164 145 1881480 3.81 | 22.86 | 28.06 | 2.6 | 277-1211-ND 241 1.91 1.69 | MC 1.5/7-G-3.81 1803329 
25 15.0 | 194 22 | 277-1446-ND 208 1.88 1.67 

22 

22 


1881493 3.81 | 26.67 | 31.87 | 2.6 | 277-1212-ND 2.40 246 1.92 | MC 1.5/8-G-3.81 1803332 

ў 277-1447-ND 238 215 191 1881503 9 |381 | 3048 | 35.68 | 2.6 | 277-1213-ND 274 247 220 | MC 1.5/9-G-3.81 1803345 

25 200 | 244 277-1448-ND 267 241 244 1881516 10 | 3.81 | 3429 | 3949 | 2.6 | 277-1214-ND 3.02 273 242 | MC 1.5/10-G-3.81 1803358 

2:5 225 | 26.9 22 | 277-1449-ND 297 268 2.38 1881529 11 | 3.81 | 3810 | 43.30 | 26 | 277-1215-ND 3.31 2.98 2.65 | MC 1.5/11-G-3.81 1803361 

25 25.0 | 294 22 | 277-1450-ND 324 2.92 2.60 | МС0.5/11-6-2.5 1881532 12 |3.1 | 41.91 | 47.11 2.6 | 277-1216-ND 3.64 328 2.92 | MC 1.5/12-G-3.81 1803374 

25 275 | 319 2.2 | 277-1451-ND 3.54 3.19 2.84 | MC 0.5/12-G-2.5 1881545 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92 | 2.6 | 277-1217-ND 3.91 3.52 3.13 | MC 1.5/13-G-3.81 1803387 

Fig. 11 — 2.5mm Connector Header - Vertical 14 | 3.81 | 4953 | 54.73 | 26 | 277-1218-ND 421 379 337 | MC 1.5/14-G-3.81 1803390 

E x 262 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54 | 2.6 | 277-1219-ND 4.52 408 3.62 | MC 1.5/15-G-3.81 1803400 

а 22 25 са 22 A ТО E 28 E Moy x 1881 Es 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35 | 2.6 | 277-1220-ND 4.81 4.33 3.85 | MC 1.5/16-G-3.81 1803413 
4 25 75 11.9 2.2 | 277-1454-ND 124 1.12 1.00 | MCV 0.5/4-G-2.5 1881574 Fig. 16 — 3.81mm Connector Header — Vertical 

5 25 100 | 144 22 | 277-1455-ND 1.53 138 123 | MCV 0.5/5-G-2.5 1881587 2 |381 3.81 9.01 2.6 | 277-1221-ND .60 54 48 | MCV 1.5/2-G-3.81 1803426 

6 25 125 | 16.9 2.2 | 277-1456-ND 1.81 1.64 145 | MCV 0.5/6-G-2.5 1881590 3 |381 7.62 | 12.82 | 2.6 | 277-1222-ND .91 83 174 | MCV 1.5/3-G-3.81 1803439 

f 25 150 | 194 2.2 | 277-1457-ND 2.08 1.88 1.67 | MCV 0.5/7-G-2.5 1881600 4 13.81 | 1143 | 16.63 | 2.6 | 277-1223-ND 121 1.10 .98 | MCV 1.5/4-G-3.81 1803442 

8 25 175 | 219 22 | 277-1458-ND 2.38 245 1.91 | MCV 0.5/8-G-2.5 1881613 5 |381 | 1524 | 2044 | 2.6 | 277-1224-ND 150 1.35 1.20 | MCV 1.5/5-G-3.81 1803455 

9 25 200 | 244 22 | 277-1459-ND 267 241 244 | MCV 0.5/9-G-2.5 1881626 6 |3.81 | 19.05 | 2425 | 2.6 | 277-1225-ND 1.81 1.64 1.45 | MCV 1.5/6-G-3.81 1803468 

10 | 25 | 225 | 269 | 22 | 277-1460-ND 2.97 2.68 2.38 | MCV0.5/10 1881639 7 |381 | 22.86 | 28.06 | 2.6 | 277-1226-ND 211 1.91 1.69 | MCV 1.5/7-G-3.81 1803471 

11 [25 | 250 | 294 | 22 | 277-1461-ND 324 292 2.60 | MCV 0.5/11-G-2. 1881642 8 |381 | 2667 | 31.87 | 2.6 | 277-1227-ND 240 216 1.92 | MCV 1.5/8-G-3.81 1803484 

12 | 25 | 275 | 319 | 22 | 277-1462-ND 3.54 3.19 2.84 | MCV 0.5/12-G-2.5 1881655 9 [381 | 3048 | 35.68 | 2.6 | 277-1228-ND 274 247 2.20 | MCV 1.5/9-G-3.81 1803497 

Fig. 12 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 10 | 3.81 | 3429 | 3949 | 26 | 277-1229-ND 3.02 2.73 2.42 | MCV 1.5/10-G-3.81 1803507 

3.81 3.81 8.41 23 277-1161-№0 176 159 141 | MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 11 | 3.81 | 3810 | 43.30 2.6 | 277-1230-ND 331 2.98 2.65 | MCV 1.5/11-G-3.81 1803510 

3.81 762 | 1222 23 277-1162-ND 260 2.35 209 | MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11 2.6 | 277-1231-ND 3.64 3.28 292 | MCV 1.5/12-G-3.81 1803523 

3.81 | 11.43 | 16.03 | 2.3 | 277-1163-ND 3.45 311 2.76 | MC 1.5/4-ST-3.81 1803594 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92 | 2.6 | 277-1232-ND 3.91 3.52 3.13 | MCV 1.5/13-6-3.81 1803536 

3.81 | 15.24 | 19.84 | 2.3 | 277-1164-ND 4.36 3.93 3.49 | MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 14 |3.81 | 49.53 | 5473 | 2.6 | 277-1233-ND 421 379 3.37 | MCV 1.5/14-G-3.81 1803549 

3.81 | 19.05 | 23.65 | 2.3 | 277-1165-ND 5.20 4.69 447 | MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54 | 2.6 | 277-1234-ND 4.52 4.08 3.62 | MCV 1.5/15-G-3.81 1803552 

3.81 | 22.86 | 27.46 | 2.3 | 277-1166-ND 6.08 547 4.87 | MC 1.5/7-ST-3.81 1803620 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35 | 2.6 | 277-1235-ND 4.81 4.33 3.85 | MCV 1.5/16-G-3.81 1803565 


3.81 | 26.67 | 31.27 | 2.3 | 277-1167-ND 6.92 6.23 554 | MC 1.5/8-ST-3.81 1803633 Fig. 17 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
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9 |381 | 30.48 | 35.08 | 2.3 | 277-1168-ND 7.81 7.03 625 | MC1.5/9-ST-3.81 1803646 E Я EST 

io [381 | 3429 3888 | 23 | 2TiMoAD Bes 782 695  MCTSAOST2RI — 18039 | | $ | Teo 1024 2284 | за | авар 613 552 11 сани 57-760 1848000 
12 4 
13 
14 
15 
16 


3.81 | 38.10 | 42.70 | 2.3 | 277-1170-ND 9.52 8.58 7.62 | MC 1.5/11-ST-3.81 1803662 -1465- -ST- 
3.81 | 41.91 | 4651 | 23 | 277-1171-ND 1038 935 831 | MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 782 | 2295 | 30.46 | 35 ШШШ 815 734 652 | POAHV/ESTTA? Lb 


381 | 4572 | 5032 | 23 | 277-1172-ND 1127 1015 902 | MC15/13-ST-381 | 1803688 Fig: 18 — 7.62mm Connector Header — Right Angle 
3.81 | 4953 | 5413 | 2.3 | 277-1173-ND 1214 10.93 972 | MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 2 |762 7.62 |1522 | 3.8 | 277-1466-ND 2.64 238 212 | PC4/2-8-7.62 1804797 
3.81 | 53.34 | 57.94 | 2.3 | 277-1174-ND 13.00 11.70 10.40 | MC 1.5/15-ST-3.81 1803701 3 | 7.62 1524 | 22.84 | 3.8 | 277-1467-ND 3.97 3.57 3.18 | PC4/3-G-7.62 1804807 
381 | 5715 | 6175 | 2.3 | 277-1175-ND 13.86 1248 11.09 | MC 1.5/16-ST-3.81 1803714 4 | 7.62 | 2286 | 30.46 | 3.8 | 277-1468-ND 5.23 471 4.19 | PC 4/4-G-7.62 1804810 
Fig. 13 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug Fig. 19 — 7.62mm Connector Header — Vertical 
2 |381 | 381 | 841 | 23 | 277-176-ND 188 170 1.51 | MCVW 1.5/2-ST-3.81 | 1826979 2 |762 7.62 |1522 | 3.8 | 277-1469-ND 2.64 238 212 | PCV 4/2-G-7.62 1804687 
3 |381| 762 |1222 | 2.3 | 277-1177-ND 279 252 2.24 | MCVW 1.5/3-ST-3.81 | 1826982 3 | 7.62 | 15.24 | 2284 | 3.8 | 277-1470-ND 3.97 3.57 3.18 | PCV 4/3-G-7.62 1804690 
4 [381] 1143 | 16.03 | 23 | 277-1178-ND 372 3.35 2.98 | MCVW 1.5/4-ST-3.81 | 1826995 4 |762 | 2286 | 30.46 | 3.8 | 277-1471-ND 523 471 449 | PCV 4/4-G-7.62 1804700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NOTE: The 2 апа 3 position versions have ап additional 
locating pin to support the mechanical load. 
Specifications: UL: 125V @ 6A, 30-20 AWG 

IEC: 63V @ 6A, 26-20 AWG Color: Green 


Specifications: 


UL: 300V @ 10A, 30-16 AWG 
IEC: 125V @ 10A, 26-16 AWG 
Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 14-30 AWG 


Terminal Blocks 


Fig. 2 
FFKDS/H 


4-12 Position 


446.21 
8.5 
ї 
Т 


k 3.5 


FFKDSA 1/H 


Micro-Pitch Terminal Blocks: Тһе МРТ 0.5 is the smallest screw terminal block available. With a micro-pitch of 
2.54mm, the MPT 0.5 is ideal for high density applications. 
Press Fit Terminal Blocks: The Press-Fit printed circuit board terminal block line is the perfect solution when 
wave soldering is not an option. The Press-Fit line is available in both fixed and pluggable styles. 


Specifications: UL: 150V @ 6A, 26-20 AWG 
IEC: 63V @ 6A, 26-20 AWG Color: Green 


Specifications: 

UL: 300V Q БА, 28-22 AWG 
IEC: 125V @ 5A, 26-22 AWG 
Color: Green 


Fig. 3 
FFKDS/V 


FFKDSA 1/V 


Specifications: UL: 150V @ 6A, 26-20 AWG 
IEC: 63V @ 6A, 26-20 AWG Color: Green 


Specifications: 

UL: 300V @ 15A, 12-30 AWG 
ІЕС: 250V @ 32A, 12-24 AWG 
Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 30-14 AWG 


Specifications: 


UL: 300V @ 10A, 14-30 AWG 
ІЕС: 250V @ 16A, 16-26 AWG 
Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 30-12 AWG 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 30-12 AWG 


IEC: 250V @ 24A, 14-26 AWG Color: Green IEC: 250V @ 24А, 26-14 AWG Color: Green IEC: 250V @ 22A, 24-12 AWG Color: Green IEC: 250V @ 12A, 28-14 AWG Color: Green 


No. " 1 Phoenix Phoenix No. т А Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Роз. | А B с D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Роз. | А B с D Part No. 5] 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.54mm Micro-Pitch Terminal Blocks Fig. 7 — 5mm PCB Connector Terminal Block 
2 | 254 | 254 | 554 | 1.50 | 277-1273-ND 114 1.03 92 | MPT0.5/2-2.54 1725656 2750 | = 10 | 25 | 277-1236-ND 18 70 63 | MKDSN 1.5/2 1729018 
3 | 254 | 5.08 | 8.08 | 1.50 | 277-1274-ND 172 1.55 1.38 | МРТ 0.5/3-2.54 1725669 3 |50 | — 15 | 25 | 277-1237-ND 149 107 — .95 | MKDSN 1.5/3 1729021 
4 | 254 | 7.62 | 10.62 | 1.50 | 277-1275-ND 232 2.09 1.86 | МРТ 0.5/4-2.54 1725672 4 | 50 | — 20 | 25 | 277-1238-ND 157 141 126 | MKDSN 1.5/4 1729034 
5 | 2.54 | 10.16 | 13.16 | 1.50 | 277-1276-ND 288 259 2.30 | МРТ 0.5/5-2.54 1725685 5 | 50 | — 25 | 25 | 277-1239-ND 195 176 1.56 | MKDSN 1.5/5 1729047 
6 | 2.54 | 12.70 | 15.70 | 1.50 | 277-1277-ND 345 3.11 276 | МРТ 0.5/6-2.54 1725698 6 | 50 | — 30 | 25 | 277-1240-ND 2.34 211 1.88 | MKDSN 1.5/6 1729050 
7 | 2.54 | 15.24 | 18.24 | 1.50 | 277-1278-ND 401 3.61 3.21 | МРТ 0.5/7-2.54 1725708 7 |50 | — 35 | 25 | 277-1241-ND 275 248 221 | MKDSN 1.5/7 1729063 
8 | 254 | 17.78 | 20.78 | 1.50 | 277-1279-ND 4.61 415 — 3.69 | МРТ 0.5/8-2.54 1725711 8 | 50 | — 40 | 25 | 277-1242-ND 343 282 251 | MKDSN 1.5/8 1729076 
9 | 2.54 | 20.32 | 23.32 | 1.50 | 277-1280-ND 516 4.65 414 | МРТ 0.5/9-2.54 1725724 9 50 | — 45 | 25 | 277-1243-ND 353 318 2.83 | MKDSN 1.5/9 1729089 
10 | 2.54 | 22.86 | 25.86 | 1.50 | 277-1281-ND 575 5.18 4.60 | МРТ 0.5/10-2.54 1725737 10 | 50 | — 50 | 25 | 277-1244-ND 391 352 343 | MKDSN 1.5/10 1729092 
11 | 2.54 | 25.40 | 28.40 | 1.50 | 277-1282-ND 6.34 571 5.07 | MPT 0.5/11-2.54 1725740 MH |50 | — 55 | 25 | 277-1245-ND 429 387 344 | MKDSN 1.5/11 1729102 
12 | 254 | 27.94 | 30.94 | 1.50 | 277-1283-ND 6.92 6.23 — 5.54 | MPT 0.5/12-2.54 1725753 12 | 50 | — 60 | 25 | 277-1246-ND 470 424 377 | MKDSN 1.5/12 1729115 
Fig. 2 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Fig. 8 — 5mm PCB Connector Terminal Block 
Horizontal Wire Entry 2 |50| = 10 | 2.5 | 277-1258-ND 93 84 75 | MKDS 1.5/2 1715022 
[= 1310- Я з [50 | — 15 | 25 | 277-1259-ND 139 126 1.12 | MKDS 1.5/3 1715035 
1 254 | 090 ШАН з тю 63) FFKDS/H-2.54 1791826 4|50| — 20 | 25 | 277-1260-ND 1.87 1.68 1.50 | MKDS 1.5/4 1715048 
Fig. 2 — End Terminal Block for FFKDS/H-2.54 8 | 50 | — | 40 | 25 | 277-1261-ND 369 333 296 | MKDS 15/8 1715080 
1|] — | — [508 [090 |2771311-ND 124 112 1.00 [ ЕЕКОЗА 1/Н-5.08 | 1791868 12/50 | — 60 | 25 | 277-1262-ND 559 503 447 | MKDS 15/12 1715129 
Fig. 3 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Fig. 9 — 5.0mm & 5.08mm Double Level Terminal Blocks 
Vertical Wire Entry 2 [500 | — | 1000 | 250 | 2771367-ND 222 200 1.78 | MKKDS 1.5/2 1725012 
1 | — | = | 254 [0.90 |2771312-ND 78 — .70 43 FFKDS/V-254 1791813 3 |500 | — |1500 | 2.50 | 277-1368-ND 3.31 2.98 2.65 | MKKDS 1.5/3 1725025 
Fig. 3 — End Terminal Block for FFKDS/V-2.54 2 | 508 | — | 10.16 | 254 | 277-1369-ND 222 200 1.78 | MKKDS 1.5/2-5.08 | 1725038 
1] — | — [508 | 090 | 2771313-ND 119 107 .95| FFKDSA 1/V-5.08 1791855 3 |508| — | 15.24 | 254 | 277-1370-ND 3.31 298 2.65 | MKKDS 1.5/3-5.08 | 1725041 
Fig. 4 — 3.81mm Double Level Terminal Blocks Fig. 10 — 5.0mm & 5.08mm Double Level Terminal Blocks 
2 | 381 | 381 | 762 | 1.90 | 277-1356-ND 2.86 258 229] MKKDS 1/2-3.81 1708026 2 |500 | — [1000 | 2.50 | 2771371-ND 3.75 3.38 3.00 | MKKDS 3/2 1721029 
3 | 381 | 762 | 1143 | 1.90 | 277-1357-ND 4.28 385 343 | MKKDS 1/3-3.81 1708039 3 50 | — |1500 | 250 | 2771372-ND 563 507 451 | MKKDS 3/3 1721032 
4 | 381 | 11.43 | 15.24 | 1.90 | 277-1358-ND 5.72 5.15 4.58 | MKKDS 1/4-3.81 1708042 2 | 508 | — |1016 | 254 | 277-1373-ND 3.75 338 3.00 | MKKDS 3/2-5.08 1721728 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.05 | 1.90 | 277-1359-ND 714 643 — 5.72 | MKKDS 1/5-3.81 1708055 3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1374-ND 5.63 5.07 4.51 | MKKDS 3/3-5.08 1721781 
6 | 381 | 19.05 | 22.86 | 1.90 | 277-1360-ND 857 772 6.86 | MKKDS 1/6-3.81 1708068 Fig. 11 — 5.08mm Press-Fit PCB Terminal Blocks 
7 | 3.81 | 22.86 | 26.67 | 1.90 | 277-1361-ND 10.01 9.02 8.02 | MKKDS 1/7-3.81 1708071 2 | 508 | 508 | 1134 | 313 | 2771284-ND 169 153 1.36 | EMKDS 2.5/2-5.08 | 1730612 
8 | 3.81 | 26.67 | 30.48 | 1.90 | 277-1362-ND 11.45 10.31 9.16 | MKKDS 1/8-3.81 1708084 3 | 5.08 | 1016 | 16.42 | 3.13 | 277-1285-ND 2.51 226 201 | EMKDS 2.5/3-5.08 | 1730625 
9 | 3.81 | 3048 | 34.29 | 1.90 | 277-1363-ND 12.89 11.60 10.32 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 4 | 5.08 | 1524 | 21.50 | 313 | 277-1286-ND 338 3.05 2.71 | EMKDS2.5/4-5.08 | 1730638 
10 | 3.81 | 3429 | 38.10 | 1.90 | 277-1364-ND 14.32 12.89 11.46 | MKKDS 1/10-3.81 | 1708110 5 | 5.08 | 20.32 | 26.58 | 3.13 | 277-1287-ND 421 3.79 3.37 | EMKDS2.5/5-5.08 | 1730641 
11 | 3.81 | 38.10 | 41.91 | 1.90 | 277-1365-ND 1575 14.18 12.61 | MKKDS 1/11-3.81 | 1708123 6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288-ND 507 457 4.06 | EMKDS 2.5/6-5.08 | 1730654 
12 | 3.81 | 41.91 | 45.72 | 1.90 | 277-1366-ND 1718 15.47 13.75 | MKKDS 1/12-3.81 | 1708136 7 | 5.08 | 3048 | 36.74 | 313 | 277-1289-ND 5.90 531 472 | EMKDS 2.5/7-5.08 | 1730667 
Fig. 5 — 3.81mm Insulation Displacement Terminal Blocks 8 | 5.08 | 35.56 | 41.82 | 3.13 | 277-1290-ND 670 604 5.37 | EMKDS 2.5/8-5.08 | 1730670 
14174 U 9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 7.50 6.83 6.08 | EMKDS 2.5/9-5.08 | 1730683 
2 381 ae b 250 ЗА E E 42 ПС ЕН 1706170 10 | 5.08 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 841 7.57 6.73 | EMKDS 2.5/10-5.08 | 1730696 
| i | ў О! | Я 1 КҮНЕН 11 | 5.08 | 50.80 | 57.06 | 3.13 | 277-1293-ND 928 836 — 7.43 | EMKDS 2.5/11-5.08 | 1730706 
4 | 381 | 11.43 | 16.43 | 250 | 277-1419-ND 1.65 149 — 1.32 | IDC 0.3/4-3.81 1706196 19 | 508 5588 | 5214 | 343 ШВИ чочо 912 910 EMKDS25/2-508 | 1730719 
5 | 3.81 | 15.24 | 20.24 | 2.50 | 277-1420-ND 204 1.84 1.64] IDC 0.3/5-3.81 1706206 2 : UNE. Ë : 2 : : 
6 | 381 | 19.06 | 24.05 | 2.50 | 277-1421-ND 240 216 1.92 | IDC 0.3/6-3.81 1706219 Fig. 6 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
7 | 381 | 22.86 | 27.86 | 2.50 | 277-1422-ND 2.81 253 2.25] IDC 0.3/7-3.81 1706222 2 | 5.08 | 5.08 | 1016 | 2.54 | 277-1027-ND 146 132 1.17 | MKDS 3/2-5.08 1711725 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.67 | 250 | 277-1423-ND 3.16 2.85 — 2.53 | IDC 0.3/8-3.81 1706235 3 | 5.08 | 1016 | 1524 | 254 | 277-1028-ND 2.22 200 1.8 | MKDS 3/3-5.08 1711738 
9 | 3.81 | 3048 | 35.48 | 2.50 | 277-1424-ND 354 349 — 2.84 | IDC 0.3/9-3.81 1706248 Fig. 7 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
10 | 3.81 | 3429 | 39.29 | 2.50 | 277-1425-ND 392 3.54 3.14 | IDC 0.3/10-3.81 1706251 2 | 508 — |1016 | 254 | 277-1247-ND 78 70 .63 | MKDSN 1.5/2-5.08 | 1729128 
11 | 3.81 | 38.10 | 43.10 | 2.50 | 277-1426-ND 4.31 3.88 3.45 | IDC 0.3/11-3.81 1706264 3 | 5.08 = 15.24 | 2.54 | 277-1248-ND 119 107 195 | MKDSN 1.5/3-5.08 | 1729131 
12 | 3.81 | 41.91 | 46.91 | 2.50 | 277-1427-ND 467 421 3:74 | IDC 0.3/12-3.81 1706277 4 |508 | — | 2032 | 254 | 277-1249-ND 157 141 126 | MKDSN15/4-5.08 | 1729144 
Fig. 6 — 5mm PCB Connector Terminal Block 5 5.08 = 25.40 | 2.54 | 277-1250-ND 1.95 1.76 1.56 | MKDSN 1.5/5-5.08 1729157 
2 5.0 5 10 25 | 277-1022-ND 146 132 1.47] MKDS 3⁄2 1711026 6 | 5.08 — | 30.48 | 2.54 | 277-1251-ND 234 2.11 1.88 | MKDSN 1.5/6-5.08 | 1729160 
3 50 10 15 25 | 277-1023-ND 222 200  178| MKDS 3/3 1711039 7 | 5.08 — | 35.56 | 2.54 | 277-1252-ND 2.75 248 221 | MKDSN 1.5/7-5.08 | 1729173 
4 50 15 20 25 | 277-1024-ND 2.93 264 2.35) MKDS 3/4 1711042 8 | 5.08 — | 40.64 | 2.54 | 277-1253-ND 313 2.82 2.51 | MKDSN 1.5/8-5.08 | 1729186 
в | 50 | 35 40 | 25 | 277-1025-ND 587 529 470) MKDS3/8 1711084 9 | 508 | — | 4572 | 2.54 | 277-1254-ND 353 3.18 2583 | MKDSN 1.5/9-5.08 | 1729199 
12| 50 | 55 60 | 2.5 | 277-1026-ND 876 7.89 7.01 | MKDS3/12 1711123 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(ОЕНЧМХ Terminal Blocks (Cont) Industrial Connectors 


Multi-Level Terminal Blocks: With their small pitch, the two and three level MKKDS and MK3DS are ideal 
solutions due to the increasing packing and connection density on printed circuit boards. 

Insulation Displacement Terminal Blocks:The IDC printed circuit board terminal blocks mass terminate 
insulated conductors quickly without the need for tools. 


Dim. in mm 


H 


| І || || Я а | One-Way shown 
D - ы] 5.08 

Specifications: Specifications: Specifications: UL: 300V @ 

UL: 300V @ 6A IEC: 25V @ | UL: 300V @ 6A IEC: 250V @ 6A | 10A, 26-12 AWG IEC: 250V @ 

6A Color: Green Color: Green 12A, 24-14 AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 30-12 AWG IEC: 250V 
@ 22A, 26-14 AWG Color: Green 


2 Position shown 2 Position shown 


mm Digi-Key Price Each Phoenix 
Specifications: й Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
EG: 280V Ф SPA АИС Color: Green Ethernet &:IP67 Ethemst 

` i ` 1 | RJ45 Female Insert, Female to Female, 8 Position 277-1670-ND 20.88 18.80 16.71 | 1689064 
Fig. 17 2 | Mounting Frame w/o Fixing Screws for RJ45, ІР67 277-1671-ND 7.83 7.05 6.27 | 1689080 
g. 3 | Plastic Sleeve Housing w/Push-pull lock, IP67 277-1672-ND 13.34 12.01 10.68 | 1688696 
4 |Plastic Sleeve Housing w/Push-pull lock 277-1673-ND 8.56 7.70 6.85 | 1688638 
A — | Male Insert RJ45 w/IDC Connection, 8 Position 277-1674-ND 8.99 8.10 7.20 | 1688573 
Female Insert RJ45, PCB, 1-Way, 8 Position 277-1675-ND 1283 11.55 10.27 | 1688586 
Female Insert RJ45, PCB, 2-Way, 8 Position 277-1676-ND 34.26 30.84 27.42 | 1688599 
5 | Female Insert RJ45, PCB, 4-Way, 8 Position 277-1677-ND 65.77 5920 52.62 | 1688609 
Specifications: UL: 300V @ [ Female Insert RJ45, PCB, 6-Way, 8 Position 277-1678-ND 99.76 8979 79.81 | 1688612 
Specifications: UL: 300V @ 10A, 10-30 AWG; and 600V @ Female Insert RJ45, PCB, 8-Way, 8 Position 277-1679-ND 128.25 115.43 102.61 | 1688625 
10A, 10-30 AWG ІЕС: 500V @ 5A ІЕС: 690V @ 32A, 10-24 Ë Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 1 Position 277-1680-ND 8.66 7.80 6.93 | 1688641 
32A, 10-24 AWG Color: Green AWG Color: Green Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 2 Position 277-1681-ND 10.34 9.31 8.28 | 1688654 
6 | Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 4 Position 277-1682-М0 1337 12.04 10.70 | 1688667 
No B Phoenix Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 6 Position 277-1683-ND 1647 14.83 13.18 | 1688670 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact Panel Mounting Frame w/o Fixing Screws, 8 Position 277-1684-ND 1955 17.60 15.64 | 1688683 
Pos.| A B C D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. — | Protective Cover for RJ45 277-1669-ND 8.99 8.10 7.20 | 1689200 
10 | 5.08 = 50.80 | 2.54 | 277-1255-ND 3.91 3.52 3.13 | MKDSN 1.5/10-5.08 | 1729209 Variocon, IP67 Plug Connector 
11 | 5.08 — 55.88 | 2.54 | 277-1256-ND 4.29 3.87 3.44 | MKDSN 1.5/11-5.08 | 1729212 VARIOSUB D-SUB 9, for D-Sub 9 Contact 
12 | 5.08 — 60.96 | 2.54 | 277-1257-ND 470 424 3.77 | MKDSN 1.5/12-5.08 1729225 1 Inserts w/Push-pull lock, IP67 277-1686-ND 4495 4046 35.96 | 1689158 
Fig. 8 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block VARIOSUB D-SUB, EMC Version for D-Sub 15 Contact 
2 | 5.08 — 10.16 | 2.54 | 277-1263-ND .93 .84 .75 | MKDS 1.5/2-5.08 1715721 Inserts w/Push-pull lock, IP67 277-1685-ND 5043 45.39 40.35 | 1689132 
3 5.08 — 15.24 | 2.54 | 277-1264-ND 1.39 1.26 1.12 | MKDS 1.5/3-5.08 1715734 Protective cover for DB9 277-1687-ND 17.62 15.86 1410 | 1887086 
4 | 5.08 — | 20.32 | 2.54 | 277-1265-ND 1.87 1.68 1.50 | MKDS 1.5/4-5.08 1715747 — | Protective cover for DB15. 277-1688-ND 19.31 17.39 15.46 | 1887099 
$ 208 = 081 | SD EID 442 p ую MUS и ИА Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG16,2 Pos. | 277-1699-ND 845 797 708 | 1852930 
12 | 508 — | 6096| 254 | 277-1268-ND 559 503 447 | MKDS15/12-5.08  |1715828 8 Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG21, З Роз. | 277-1700-М0 10.73 9.66 8.59 | 1852943 
ы = > Ы - % — балы = Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG21, 4 Pos. 277-1701-ND 1247 10.95 9.74 | 1852956 
Fig. 12 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Plastic Sleeve Housing, Locking Screws, PG21,5 Pos. |277-1702-ND 1521 13.69 12.17 | 1852969 
Single Level without Lever Single Screw Connection PG16, Plastic with Rubber 
1 | — | — | 5.08 | 2.54 | 27743440 54 31 28) ZFKDS 1.5-5.08 1706701 Seal, Cable 6.5mm - 9.5mm 277-1708-ND 474 427 3.80 | 1853748 
Fig. 12 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-5.08 g | Single Screw Connection PG21, Plastic with Rubber 
1 — — 7.62 | 2.54 | 277-1315-ND 48 43 :39 | ZFKDSA1.5-7.62 1706727 Seal, Cable 9mm - 13mm 277-1704-ND 782 7.04 6.26 | 1853900 
Fig. 13 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Single Screw Connection PG21, Plastic with Rubber 
Single Level with Lever Seal, Cable 11.5mm ~ 15.5mm 277-1705-ND 782 704 626 | 1853913 
1 — — 5.08 | 2.54 | 277-1316-ND 42 38 .34 | ZFKDS 1.5-W-5.08 1706714 Modular Contact Insert 
Fig. 13 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-W-5.08 Contact Insert for Sleeve Housing w/Screw Terminal 
1 — — 7.62 | 2.54 | 277-1317-№0 — .55 50 -44 | ZFKDSA 1.5-W-7.62 | 1706730 Blocks, 2 Position 277-1689-ND 5416 4.65 4.13 | 1852846 
Fig. 14 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 10 Contact Insert for Sleeve Frame w/Screw Terminal 
Double Level without Lever Blocks, 6 Position 277-1690-ND 17.47 6.73 5.98 | 1853476 
1 — — 5.08 1.27 | 277-1318-ND — .93 .84 .75 | ZFKKDS 1.5-5.08 1704402 Contact Insert for Sleeve Housing w/Screw Terminal 
Fig. 15 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks Blocks, 8 Position 277-1691-М0 10.28 9.26 8.23 | 1852820 
2 |508| — |1016| 254 | 277-1375-ND 586 528 4.69 | MK3DS 1.5/2-5.08 |1724013 Contact Insert for Panel Mounting Frames, 2 Position — |277-1692-ND 5.02 452 4.02 | 1853528 
3 |508| — | 1524] 2.54 | 277-1376-ND 879 791 704 | МКЗО$ 1.5/3-5.08 |1724026 11 | Contact Insert for Panel Mounting Frames, 6 Position  |277-1693-№0 674 6.07 540 | 1854019 
Fig. 16 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks Contact Insert for Panel Mounting Frames, 8 Position 277-1694-ND 9.12 8.21 7.30 | 1854022 
2 | 5.08 = 10.16 | 2.54 | 277-1377-ND 529 476 4.23 | МКЗО$ 3/2-5.08 1723014 Panel Mounting Frame for Contact Insert 
3 | 5.08 = 15.24 | 2.54 | 277-1378-М0 796 717 6.37 | MK3DS 3/3-5.08 1723027 Modules, 2 Position; А = 50.6mm 277-1695-ND 532 4.79 4.26 | 1852972 
Fig. 17A — 6.35mm PCB Connector Terminal Block Panel Mounting Frame for Contact Insert 
2 |635| — | 12.69 | 317 | 277-1269-ND 147 1.33 1.18 | MKDS 5/2-6.35 1714955 12 |. Modules, 3 Position; А = 65.6mm 277-1696-ND 542 489 4.34 1852985 
3 6.35 — 19.04 | 3.17 | 277-1270-ND 2.06 1.86 1.65 | MKDS 5/3-6.35 1714968 Panel Mounting Frame for Contact Insert 
Fig. 17B — 9.52mm PCB Connector Terminal Block Modules, 4 Position; A - 80.6mm 277-1697-ND 545 4.91 4.37 | 1852998 
2 | 952 = 19.02 | 4.76 | 277-1271-ND 147 1.33 1.18 | MKDS 5/2-9.5 1714971 Panel Mounting Frame for Contact Insert 
3 | 952 — 28.52 | 4.76 | 277-1272-ND 217 195 1.74 | MKDS 5/8-9.5 1714984 Modules, 5 Position; A - 95.6mm 277-1698-ND 6.86 6.18 5.49 | 1853007 
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PHCENIX 
CONTACT 


Specifications: 


EN/VDE: 250V @ 16A, 24-14 AWG. 


Color: Green 


Specifications: 
EN/VDE: 250V @ 2A, 20-16 AWG. 
Color: Green 


Terminal Blocks 


Specifications: 


EN/VDE: 250V @ 10A, 24-14 AWG. 


Color: Green 


Specifications: 


EN/VDE: 250V @ 16A, 24-14 AWG. 
Color: Green 


Specifications: 
EN/VDE: 250V @ 10A 


Color: Black 


Note: Made of high temperature resistant material 
and is suitable for the reflow soldering process. 


No. Dim. Dim. Price Phoenix Phoenix No. Dim. Dim Price Phoenix Phoenix 
of (mm) (mm) Digi-Key Each Contact Contact of (mm) (mm) -Key Each Contact Contact 
Pos. A B Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. A B Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 5.0mm PCB Terminal Blocks 13 42 45.5 277-1633-ND 1.53 1.88 1.23 | PTSA 1.5/13-3.5-Z | 1985302 
2 5 10 277-1667-ND 32 30 26 | PT 1.5/2-5.0-H 1935161 14 45.5 49 277-1634-ND 1.65 1.49 1.32 | PTSA 1.5/14-3.5-2 | 1985315 
3 10 15 277-1578-ND 49 45 40 | PT 1.5/2-5.0-H 1935174 15 49 52.5 277-1635-ND 1.77 1.60 1.42 | PTSA 1.5/15-3.5-Z | 1985328 
4 15 20 277-1579-ND .66 .60 54 | PT 1.5/4-5.0-H 1935187 16 52.5 56 277-1636-ND 1.89 1.70 1.51 PTSA 1.5/16-3.5-Z | 1985331 
5 20 25 277-1580-ND 83 75 67 | РТ1.5/5-5.0-Н 1935190 17 56 59.5 277-1637-ND 2.01 1.81 1.61 PTSA 1.5/17-3.5-Z | 1985344 
6 25 30 277-1581-ND .99 .89 79 | PT 1.5/6-5.0-H 1935200 18 59.5 63 277-1638-ND 2.13 1.92 1.70 | PTSA 1.5/18-3.5-Z | 1985357 
7 30 35 2771582.ND 116 104 93 | PT15/750-H 1935213 19 63 66.5 277-1689-ND 224 2.02 1.80 | РТА 1.5/19-3.5-2 | 1985360 
8 35 40 277-1583-ND 133 120 107 | PT 1.5/8-5.0-H 1935226 20 | 66.5 70 277-1640-ND 2.36 2.13 1.90 | РТА 1.5/20-3.5-Z | 1985373 
40 45 277-1584.ND — 148 134 119 | PT 1.5/9-5.0-H 1935239 21 70 73.5 277-1641-ND 248 224 1.99 | PTSA 1.5/21-3.5-Z | 1985386 
10 45 50 2771585-ND 165 149 132 | PT 1.5/10-5.0-H | 1935242 22 | 785 77 277-1642-40 2.60 2.35 2.09 | PTSA 1.5/22-3.5-Z | 1985399 
11 50 55 277-1586-ND 1.82 1.64 1.46 | PT 1.5/11-5.0-H 1935255 23 7T 80.5 277-1643-ND 2.70 2.44 2.17 | PTSA 1.5/23-3.5-Z | 1985409 
12 55 60 277-1587-ND 197 178 158 |PT154250H | 1935268 24 | 805 84 277-1644-40 2.82 2.54 226 | РТЗА 1.5/24-3.5-2 | 1985412 
13 60 65 277-1588-ND 2.14 1.98 1.72 | PT 1.5/13-5.0-H 1935271 Fig. 4 — 5.0mm PCB Terminal Blocks (See Fig. 5 for Mounting Headers) 
14 65 70 277-1589-ND 231 2.09 1.85 | PT 1.5/14-5.0-H | 1935284 2 5 10 2771607ND з 30 26 | PT15/2-PVH-5.0 | 1934861 
15 70 75 277-1590-ND 248 224 1.99 | PT 1.5/15-5.0-H | 1935297 3 10 15 277-1608-ND 49 45 до | PT1.5/3-PVH-5.0 | 1934874 
16 75 80 277-1591-ND 264 238 241 | РТ1.5/16-5.0-Н | 1935307 4 15 20 277-1609-ND 66 60 54 |РТ1.5/4-РУН-5.0 | 1934887 
Fig. 2 — 5.0mm PCB Terminal Blocks 5 20 25 277-1610-ND .83 $75 .67 | PT 1.5/5-PVH-5.0 | 1934890 
2 5 10 2771892ND зт з 30 | РТ1,5/2-5.0-/ 1935310 6 25 30 277-1611-ND ээ 89 79 | PT 1.5/6-PVH-5.0 | 1934900 
3 10 15 277-1593-ND 56 51 45 | PT 1.5/3-5.0-V 1935323 7 30 35 277-1612-ND 1.16 1.04 (93 | PT 1.5/7-PVH-5.0 | 1934913 
4 15 20 277-1594-ND 73 .66 159 | PT 1.5/4-5.0-V 1935336 8 35 40 277-1613-ND 1.33 1.20 1.07 | PT 1.5/8-PVH-5.0 | 1934926 
5 20 25 277-1595-ND .92 .83 74 | PT 1.5/5-5.0-V 1935349 40 45 277-1614-ND 1.48 1.34 1.19 | PT 1.5/9-PVH-5.0 | 1934939 
6 25 30 277-1596-ND 1.11 1.00 .89 | PT 1.5/6-5.0-V 1935352 10 45 50 277-1615-ND 1.65 1.49 1.32 | PT 1.5/10-PVH-5.0 | 1934942 
7 30 a5 277-1597-ND 129 117 104 | РТ1.5/7-5.0-/ 1935365 11 50 55 277-1616-40 1.82 1.64 1.46 | РТ1.5/11-РУН-5.0 | 1934955 
8 35 40 277-1598-ND 1.48 1.34 1.19 | РТ 1.5/8-5.0-V 1935378 12 55 60 277-1617-ND 1.97 1.78 1.58 | PT 1.5/12-PVH-5.0 | 1934968 
40 45 277-1599-ND 1.67 1.50 1.34 | PT 1.5/9-5.0-V 1935381 13 60 65 277-1618-ND 2.14 1.93 1.72 | PT 1.5/13-PVH-5.0 | 1934971 
10 45 50 277-1600-ND 1.85 1.67 1.49 | PT 1.5/10-5.0-V 1935394 14 65 70 277-1619-ND 2.31 209 1.85 | PT 1.5/14-PVH-5.0 | 1934984 
11 50 55 277-1601-ND 2.04 1.84 1.64 | PT 1.5/11-5.0-V 1935404 15 70 75 277-1620-ND 2.48 2.24 1.99 | PT 1.5/15-PVH-5.0 | 1934997 
12 55 60 2771602ND 221 199 177 | PT1.542-5.0-V | 1935417 16 75 80 277-1621-ND 264 238 2.11 | PT 1.5/16-PVH-5.0 | 1935006 
13 60 65 277-1603-ND 2.40 246 1.92 | PT 1.5/13-5.0-V 1935420 Fig. 5 — 5.0mm Headers (Mates with Fig. 4) 
14 65 70 277-1604-ND 2.58 2.38 2.07 | PT 1.5/14-5.0-V | 1935433 2 5 10 27714645ND ла лз 41 |PST13/250 1933189 
15 70 75 277-1605-ND 277 2.50 222 | PT 1.5/15-5.0-V | 1935446 3 10 15 277-1646-ND 22 20 18 |PST13/250 1933192 
16 75 80 277-1606-ND 296 267 2.37 | РТ1.5/16-5.0-/ | 1935459 4 15 20 277-1647-ND 29 26 24 |PST13450 1933202 
Fig. 3 — 3.5mm PCB Terminal Blocks 5 20 25 277-1648-ND .36 .33 .29 | PST 1.3/5-5.0 1933215 
2 35 7 277-1622-ND 24 22 20 | РТА 1.5/2-3.5-2 | 1985195 ы 25 30 АЛЫР ^49 — 39 34 | PST 1.9/6-5.0 1983228 
3 z 10.5 277-1623-ND .36 .33 .29 | PTSA 1.5/3-3.5-2 | 1985205 7 30 35 277-1650-ND 51 46 41 PST 1.3/7-5.0 1933231 
4 10.5 14 277-1624-ND 48 43 .39 | PTSA 1.5/4-3.5-Z | 1985218 8 35 40 277-1651-ND .58 5° (47 | PST 1.3/8-5.0 1933244 
5 14 17.5 277-1625-ND .60 .54 48 | PTSA 1.5/5-3.5-2 | 1985221 40 45 277-1652-ND .65 59 .52 | PST 1.3/9-5.0 1933257 
6 17.5 21 277-1626-ND 171 .65 .58 | PTSA 1.5/6-3.5-Z | 1985234 10 45 50 277-1653-ND ^1 .65 .58 | PST 1.3/10-5.0 1933260 
7 21 245 | 277-1627-ND 83 75  .67 | PTSA 1.5/7-3.5-2 | 1985247 Tice 4250 5s СОСЫ S0 72 54 | PST 1.9/11-5.0 — 1933278 
8 24.5 28 277-1628-ND .94 .85 .75 | PTSA 1.5/8-3.5-2 | 1985250 12 55 60 277-1655-ND .87 .78 .70 | PST 1.3/12-5.0 1933286 
9 28 31.5 277-1629-ND 1.05 95 185 | PTSA 1.5/9-3.5-2 | 1985263 13 60 65 277-1656-ND .94 :85 75 | PST 1.3/13-5.0 1933299 
10 31.5 35 277-1630-ND 1:17. 1.06 194 | PTSA 1.5/10-3.5-Z | 1985276 14 65 70 277-1657-ND 1.00 91 81 PST 1.3/14-5.0 1933309 
11 35 38.5 277-1631-ND 1.29 1.17 1.04 | PTSA 1.5/11-3.5-Z | 1985289 15 70 75 277-1658-ND 1.09 .98 .88 | PST 1.3/15-5.0 1933312 
12 38.5 42 277-1632-ND 1.41 1.27 1.13 | PTSA 1.5/12-3.5-Z | 1985292 16 75 80 277-1659-ND 1.16 1.04 .93 | PST 1.3/16-5.0 1933325 
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Waldom Terminal No. of Digi-Key Pricing Cinch 
H Spacing | Contacts | Part No. 1 25 50 100 250 500 Part No. 
gam — 2 СВВ102-40 1.73 32.90 59.85 108.16 256.87 479.50 |2-140 


CBB103-ND 2.10 39.88 72.54 131.10. 311.36 581.21 | 3-140 
Barrier Blocks 


3 
4 CBB104-ND 2.23 42.39 77.12 139.38 331.03 617.92 | 4-140 
5 CBB105-ND 2.53 48.01 87.34 157.84 374.86 699.75 | 5-140 
1375” 6 CBB106-ND 3.04 57.77 105.09 189.92 451.07 841.99 | 6-140 
(9.53 7 CBB107-ND 321 61.07 11110 200.79 476.88 890.17 | 7-140 
mm) 8 CBB108-ND 3.65 69.47 126.38 228.39 542.43 1012.53 | 8-140 
9 СВВ109-М0 4.05 77.02 14012 253.23 601.42 1122.65 | 9-140 
10 СВВ110-М0 4.45 84.68 154.06 278.42 661.24 1234.31 | 10-140 
11 CBB111-ND 4.88 92.85 168.92 305.27 725.02 1353.36 | 11-140 
12 CBB112-ND 5.45 103.69 188.63 340.90 809.64 1511.33 | 12-140 
2 CBB202-ND 1.66 31.53 57.37 103.67 246.22 459.61 | 2-141 
3 СВВ203- МО 2.55 48.48 88.20 159.39 378.55 706.63 | 3-141 
4 CBB204-ND 2.55 48.53 88.29 159.56 378.96 707.39 | 4-141 
5 СВВ205-М0 2.84 54.04 98.31 177.68 421.98 787.69 | 5-141 
“438” 6 CBB206-ND 3.19 60.55 110.15 199.07 472.78 882.52 | 6-141 
7 
8 
9 


BH Screw Size 


NN n 


РФ 
OOo 
Г 


(11.13 CBB207-ND 381 72.46 131.82 23822 56578 1056.12 |7-141 
тт) CBB208-ND 3.98 75.66 137.64 24875 59077 1102.77 8-141 
CBB209-ND 445 8468 15406 27842 66124 1234.31 9-141 
10  |CBB210-ND 453 86.10 156.68 283.07 67230 1254.95 | 10-141 
= ME 11  |CBB21i-ND 518 9843 179.06 323.61 768.57 143467 | 11-141 
a Dimensions - Inch (mm) oe 12 |CBB212-ND 5.40 102.58 186.60 337.24 80094 1495.09 | 12-141 
р А В t D E F 6 Ho 2 |СВВ302-40 240 4554 8285 14973 35561 663.80 | 2-142 
375 (9.52) | 375 (9.52) | 313 (7.95) |688 (17.48) |.875 (22.23) |.141 (3.58) |.160 (4.06) |406 (10.31) |5-40x3/16 CBB303-ND 279 5305 9650 17440 41419 773.16 |3-142 


( 
175/180 CBB304-ND 3.15 59.81 108.81 196.65 46704 871.82 | 4-142 
438 (11.13) 1438 (11.13) 422 (10.72) | 875 (22.23) 1.425 (28.58) |156 (3.96) | 47290 | 500 (12.70) | 6-32x1/4 
( 


CBB305-ND 4.34 82.59 150.24 271.52 64485 1203.72 |5-142 
563 (14.30) |.563 (14.30) | .500 (12.70) 1.062 (26.97) 1.312 (33.32) |.203 (5.16) | .209 (5.31) |.625 (15.88) |8-32x5/16 dn CBB306-ND 592 11261 204.85 370.22 87926 1641.29 | 6-142 
mm) 


CBB307-ND 6.45 122.59 223.02 403.05 957.24 1786.84 | 7-142 
CBB308-ND 7.21 137.12 249.45 45082 1070.70 1998.63 |8-142 
9 CBB309-ND 10.79 205.17 373.25 674.55 1602.05 2990.49 |9-142 
10 CBB310-ND 11.42 217.18 395.08 714.00 1695.75 3165.40 | 10-142 
11 CBB311-ND 12.34 234.63 426.83 771.38 1832.02 3419.76 | 11-142 
12 CBB312-ND 11.03 209.77 381.60 689.64 1637.90 3057.42 | 12-142 


3/4W and Y Solder Terminals 


Features: 

* Interposing barriers between terminals • Can be equipped with binder 
head screws only, or with binder head screws, 3/4W and Y solder terminals 
* UL recognized 


Performance Data: 

Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic 
Eyelet Material: Brass 

Eyelet Plating: Nickel 


Screw Material: Steel or brass и Digi-Key Pricing Cinch 
Screw Plating: Nickel over copper flash Series Type Part No. 1 25 50 100 250 500 Part No. 
Solder Terminal Material: Bi 

ocer Terminal Malenal: Prass 3/4W Туре 375" Y CBBOOi-ND .54 10.34 18.80 33.98 80.71 150.66 | Y-140 


Solder Terminal Plating: Tin 
Operating Temperature: -55°F to 300°F (-48°C to 149°C) 
Maximum Wire Size: .375" (9.53mm) - #16; .438" (11.13mm) - #15; .563" 


(14.30mm) - #10 —— p 

Voltage Rating: .375" and .438" (9.53mm and 11.13тт) - 1100VAC rms max.; = оо о У CBB004-ND 85 16.41 29.30 52.96 125.77 234.78 | Y-141 
.563" (14.30mm) - 1600VAC rms max. (11.13mm) 

Current Rating: .375" (9.53mm) - 15A max.; .438" (11.13mm) - 20A max.; .563" 
(14.30mm) - 30A max. 

Max. Watts per Terminal: .375" (9.53mm) — 3750; .438" (11.13mm) — 5000; 
.563" (14.30mm) — 7500 


tyco FLEXI-BLOCK® 
Etectroncs AMIP Terminal Block System 


(9.53mm) 3/4W CBB002-ND 54 10.34 18.80 33.98 80.71 150.66 | 3/4W-140 


563” 
(14.30mm) 


№ CBB007-ND 98 18.63 33.89 61.25 145.46 271.53 | Y-142 


HIROSE HR31 Series 
ELECTRIC 
CO.,LTD. Connectors 


а 


L=Number of Accessories 


= blocks X D — Jumper Tab 90% Tab 
+(2 X1) 


ss а» 


4E 


' 


Features: * Crimped and connected to terminal then fastened simply by inserting into housing * High density mounting 
* Prevention of connection errors • No need for screws, built-in locking pin secures connector to the board 
Applications: Power units and communications units for factory automation related devices 

Product Specifications: • Current Rating: 12A (2.5mm? wire); 10A (1.5mm? wire) * Voltage Rating: 250 V AC, 350 V DC 
* Operating Temperature Range: -40°C to 100°С “ Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (for a multi-strand 
conductor) 

Materials: • Plug: Insulator: PBT, Black finish, UL94V-0; Screw: Steel, Zinc plating * Header: Insulator: PBT, Black 
finish, UL94V-0; Nut: Steel, Zinc plating; Board Retention Pin: Phosphor bronze, Tin plating 


Wire | Contact | Contact | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig |Size (Awg)| Plating | Size (mm?) | Part No. 1 25 100 Part No. 
1 — — — H4110-ND 2.93 56.25 180.00 HR31-5.08P-5SC 
Product Specifications: • Blocks and End Stops: Nylon • Track: NORYL EN 265 * FASTON Tab and 2 = тїп — H4111-ND 3.97 77.06 246.60 HR31-5.08R-5PD 
Jumper Tab: Tin plated brass * Screws: Nickel plated brass Ratings: * 6000 Breakdown voltage, rms line- 2 = Gold = H4112-ND 4.84 93.94 300.60 HR31-5.08R-5PD(01) 
to-line ” 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Max. 3 — Tin = H4113-ND 3.97 77.06 246.60 HR31-5.08R-5PDL 
Max Mex: Wis Dimensions (Inch) 3| — Gold - ESTNE = : 93.94 300.60 HR31-5.08R-5PDL(01) 
i rimp Contacts 
Size Amps Vots Hange| A | B |C D E L К = pos 1436 | Tm | 104-263 | H4116-ND 91 1642 5875 | HR31-SC-113 
6 15 300 | 22-14 | 1.125 | .750 | .422 .438 | .343 | .219 | .563 | 171 | .437 .96 — | 14-16 Gold | 1.04-2.63 | H4115-ND 123 2218 72.59 HR31-SC-111 
8 30 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | .500 .563 | .437 | 281 .656 | 203 | .557 | 1.15 — | 18-24 Tin 02-165 | H4118-ND 91 16.42 5375 HR31-SC-123 
= 18-24 Gold 0.2-1.65 | H4117-ND 1.23 22.18 72.59 HR31-SC-121 
| ЖЕ Pricing AMP Contact Extraction Tool. H9916-ND 6.4 — — HR31-SC-TP 
Size | Description 1 10 Part No. Crimp Tool H9917-ND 98.25 = = HR31-TC-01 
6 #6 Block Assembly, 100pcs/pkg A0130-ND 45.94/pkg — 1-604102-1 
8 #8 Block Assembly, 100pcs/pkg A0131-ND 52.08/pkg = 1-604152-1 
6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND 6.33 56.93 1-601805-1 he H H 
8 | Track 36” long, 60 positions A0133-ND 7.18 64.58 1-601806-1 (>21. н: Зри ng Push Terminals 
6 End Stop, 2 required per assembly A0134-ND = 1.28 604111-1 These terminals һауе spring loaded posts for easy connection with 
8 End Stop, 2 required per assembly A0135-ND = 1.19 604161-1 Вед and Black color codes. Designed for various audio applications 
6,8 | Flat Tab A0136-ND zs 12.00 601989-1 such as surround sound and speaker connections, amplifiers and 
6,8 | 45° Tab A0137-ND ni 10.46 601989-2 more. Maximum allowed wire size 14 AWG. 
6,8 90* Tab A0138-ND = 748 601989-3 
6 Jumper Tab A0139-ND — 2.20 601985-2 GC399-ND 2 Pos. for panel mounting to speakers, 
8 | JumperTab АЛАТЫН) = $30 | 604591-1 mounts in 2" (50.80mm) hole . $1.60 
6 #6 Terminal Block Kit A0150-ND* 88.58 797.18 601804-8 DES і 
8 4/8 Terminal Block Kit A0151-NDT 117.78 1059.98 604336-1 GC400-ND 4 Pos. for mounting directly to chassis or panels ...$1.84 


GC401-ND 8 Pos. with right angle PCB terminals, 
with Mounting Ears ............................... $2.79 


* Kit consists of 1 ea. 100-block assembly, 25 end stops, 2 tracks 
t Kit consists of 1 ea. 100-block assembly, 50 end stops, 8 tracks 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 207 


= Barrier Terminal Blocks 


m 


No PC Terminal 


Insul. Solder Turret 


PC Mount 


.375" PCB Single Barrier Terminal Strip 

Ratings: 46-32 Binding Head Screw: UL: Class В - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15Amps € 150V 
14AWG. CSA: Class В & C - 20Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-Ibs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 to 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips 

PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45Атрв @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-Ibs. Wire Range: 8 to 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: 
High copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. 
E48521, CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: 46-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps Ф 300V 14 AWG, Class C - 15Amps Ф 150V 14 
AWG. CSA: Class В & С - 20Amps Ф 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 to 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94VO, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


-375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20Amps @ 300V 14AWG 


-438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15Amps @ 300V 14AWG CSA: Class В & C 20Amps @ 
300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Material: Same as 
the .375" Terminal Strips 


.563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 to 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50Amps Ф 300V 6AWG (lugged). Class C - 50Атрѕ @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50Amps Ф 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 in- 
Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - 6AWG lugged. Max. Materials: Same as the .562" except the screw size 
which is #10-32 


No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts B Part No. Й) 10 100 Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part №. 
.375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND 2.14 1.89 1.26 | 38760-0104 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) .83(211) | WM5720-ND 175 155 103 |38720-0202 5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WM5777-ND 279 246 1.64 |38760-0105 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND 227 201 134 |38720-0203 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5778-ND 331 292 1.95 | 38760-0106 
4 2.33 (59.2) 1.88(47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND 259 229 153 | 38720-0204 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5779-ND 344 304 203 | 38760-0107 
А 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-ND 348 281 187 | 38720-0205 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5780-ND 408 361 241 | 38760-0108 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-ND 357 315 210 | 38720-0206 10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5781-ND 493 435 290 | 38760-0110 
8 3.83 (97.3) 3.38(85.7) 3.08(78.3) | WM5725-ND 454 401 267 |38720-0208 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WMS5782-ND 557 492 3.28 | 38760-0112 
10 | 458(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND 551 4.87 325 | 38720-0210 14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5783-ND 661 584 3.89 | 38760-0114 
12 | 5.33 (135) 4.88(124) 4.58(116) | WM5727-ND 635 561 374 | 38720-0212 16 p e Е Un SD [% 655 К EHE 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) .83(21.1) | WM5728-ND 207 183 123 |38720-3202 - ; ч ; : . i 
8 1.96 (49.7) 150(384) 1.21 (30.7) | WM5729-ND 272 241 161 |38720-3203 20 8.16 (207) 7.88 (200) М/М5786-М0 920 813 5.42 |38760-0120 
4 2.33 (59.2) 1.88(47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND 337 298 1.99 | 38720-3204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WM5787-ND 979 864 5.76 |38760-0122 
5 2.71 (68.8) 2.25(57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND 3.95 349 233 | 38720-3205 24 9.66 (245) 9.38 (238 М/М5788-М0 1089 961 641 |38760-0124 
ві 8 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND 454 401 2.67 | 38720-3206 30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5789-ND 1348 11.90 7.94 |38760-0130 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WM5733-ND 512 452 3.02 | 38720-3207 438" Double Row Barrier Terminal Strip 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND 5.77 5.09 340 | 38720-3208 2 1.63 (41.4) 1.31 (33.3) WM5790-ND 1.62 143 .96 [38780-0102 
10 | 458(116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5735-ND 707 624 416 |38720-3210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44.5) WM5791-ND 207 183 1.28 |38780-0103 
11 4.96 (126) 4.50 (114) 4.21 (107) | WM5736-ND 765 675 4.50 | 38720-3211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) WM5792-ND 2.92 258 172 | 38780-0104 
12 | 5.33 (135) 4.88(124) 4.58(116) | WM5737-ND 823 727 485 |38720-3212 5 2.94 (74.7) 2.63 (66.8) WM5793-ND 324 286 191 | 38780-0105 
2 158(78.3) 1.13(28.6) 83(211) | WM5738-ND 182 161 107 | 38720-6202 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) WM5794-ND 3.82 338 225 | 38780-0106 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-ND 240 212 142 | 38720-6203 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) WM5795-ND 460 407 271 |38780-0107 
3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND* 1.88 166 141 | 38720-6303 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WM5796-ND 486 429 286 |38780-0108 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-ND 285 252 1.68 | 38720-6204 10 5.13 (130) 4.81 (122) М/М5797-М0 590 521 347 |38780-0110 
4 2.33 (59.2) 1.88(47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND* 227 201 134 | 38720-6304 12 6.00 (152) 5.69 (145) WM5798-ND 707 624 416 |38780-0112 
16| 5 2.71 (68.8) 2.25(572) 1.96 (49.7) | WM5743-ND 350 309 206 | 38720-6205 14 6.88 (175) 6.56 (167) WM5799-ND 823 727 485 |38780-0114 
5 2.71 (68.8) 2.25(572) 1.96 (49.7) | WM5744-ND* 285 252 168 |38720-6305 16 7.15 (197) 7.44 (189) WM5800-ND 9.14 807 5.38 | 38780-0116 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND 3.95 3.49 233 | 38720-6206 18 8.63 (219) 8.31 (211) WM5801-ND 10.05 887 5.91 | 38780-0118 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5746-ND* 337 298 1.99 | 38720-6306 20 9.50 (241) 9.19 (233) М/М5802-М0 10.95 967 6.45 |38780-0120 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND 5.06 4.47 2.98 | 38720-6208 .563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
1 SSUES зава ат а 616 oat 18 38720-6210 2 2.09 (53.9) 1.69 (42.9) | WM5803-ND 270 239 159 |38211-0102 
: 3) 1. 1 : i I I : ` 3 2.66 (67.6 2.25 (57.2 WM5804-ND 399 353 235 |38211-0103 
1D 3 1.96 (49.7) 1.50 (38.1) 1.21 (30.7) | WM5750-ND 2.46 218 145 | 38721-6703 4 322 НЕ 281 ue WM5805-ND 4.83 426 2.84 |38211-0104 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5751-ND 2.98 2.64 1.76 | 38721-6704 5 3.78 (96.0) 3.38 (85.9) WM5806-ND 6.32 558 3⁄72 |38211-0105 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5752-ND 4.08 3.61 2.41 | 38721-6706 6 4.34 (110) 3.94 (100) WM5807-ND 731 646 431 |38211-0106 
* No mounting ends 5 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND 759 671 447 |38211-0107 
8 5.47 (139) 5.06 (129) WM5809-ND 8.66 765 5.10 |38211-0108 
m ЁШ i 10 6.59 (167) 6.19 (157) WM5810-ND 10.68 943 629 |38211-0110 
- | ЕШ Dim йр (mm) Digi ey Ше Eaon Molex 12 7.72 (196) 731 (186) | WM5811-ND 1294 1142 761 |38211-0112 
Fig. | Contacts Part No. 1 10 100 Part No. 
500" Single Row, РСВ Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 16 9.97 (253) 9.56 (243) WM5812-ND 1761 1554 10.36 |38211-0116 
š 100054 m — s 733 = === 20 12.22 (310) 11.81(300) | WM5813-ND 2124 1874 1250 |38211-0120 
2 10 E 161 а ЕТО 4820: стаз ан. 38600 7803 24 14.47 (368) 14.06 (357) | WM5814-ND 25.23 2226 14.84 |38211-0124 
А А 5 : a : * А 8 .688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 
2 5 2.00 (50.8) 2.61 (66.3) WM5756-ND 1274 1125 750 38660-7805 5 2:50 (635) 2.06 (524) WIESEN 598 528 352 T38280.0102 
6 2.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 1498 13.22 8.82 38660-7806 
7 3.00 (762) 361 (917) ИЕТ 1105 “522 0345 38600:7807 3 3.19 (81) 2.75 (69.9) WM5816-ND 847 747 4.98 |38280-0103 
Эв“ Double How Low Profile Barrier Terminal Ship ` 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) WM5817-ND 11.03 973 649 |38280-0104 
ze m uu aM Ns et St ок соот 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5760-ND 175 155 103 |38770-0103 8 6.63 (168) 6.19 (157) | | WM5820-ND 2120 1871 1248 |38280-0108 
о | 2530043 — 22572) | ные — 279 246 154 | 38770-0108 2 | 938028 8940020) | WMGMZND — 3152 2781 1854 |38280.12 
6 2.91 (73.9) 263 (66.8) |  WM5763-ND 331 292 195 |38770-0106 і i 7 і і 
7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5764-ND 344 304 203 |38770-0107| Style 1, 2, and 3 Solder Terminals 
m 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5765-ND 408 361 241 38770-0108 y MOM 
10 441 (112) 4.13 (105) WM5766-ND 493 435 290 | 38770-0110 БЕ ; 
2 | 5163) — 488024 | ММ5767-М0 557 492 328 | 38770-0112| | series| зуе | Pato. NU d Males 
13 5.53 (140) 5.25 (133) WM5768-ND 616 544 3.63 | 38770-0113 = - 
1 WM5918-ND 22 20 4 | 38002-0204 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND 661 584 389 | 38770-0114 š ў 
375 2 WM5919-ND 30 27 18 | 38002-0157 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5770-ND 745 658 439 |38770-0116 4 ў 
3 WM5920-ND 43 42 8 | 38002-0159 
18 7.41 (188) 7.3 (181) WM5771-ND 823 727 485 |38770-0118 
5 š 1 WM5921-ND 28 26 18 | 38002-0304 
20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5772-ND 927 818 546 |38770-0120 438 2 NUM GERD 27 33 22 ||| 36002 0285 
30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5773-ND 1348 1100 794 | 38770-0130 i A ТЕ с5а р TENES “а. І 380020257 
.375" Double Row Barrier Terminal Strip 1 WM5924-ND 44 79 26 38002-0321 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND 1.56 1.38 192 | 38760-0102 563 2 WM5925-ND 52 46 31 38002-0323 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND 1.75 1.55 1.03 | 38760-0103 3 WM5926-ND 54 48 32 38002-0325 
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8.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: Class В: 
10Amps @ 250V 12AWG, Class C: 10Amps @ 300V 
12AWG, CSA: Class В & C: 10Amps @300 У 12AWG; Safety 
Agencies: UL File No. E82573, CSA: Files No. 25562 
Mechanical: Torque: 4 in. Ibs., Wire Range: 12 to 24AWG 
Materials: \nsulator: Nylon 6.6, UL94V-2, white; Inserts: 
Brass, chemically tinned; Wire protector: 18/18 stainless 
band steel; Screws: Zinc-plated steel; Terminals: Nickel- 
plated brass 

10.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL: Class B: 
16Amps @ 250V 10AWG, Class C: 16Amps @ 300V 
10AWG; CSA: Class B & C: 25Amps @300V 10AWG; Safety 
Agencies: UL: File No. E82573, CSA: File No. 25562 
Mechanical: Torque: Sin. Ibs; Wire Range: 10 to 24AWG 
Materials: Same as 8.00mm 

12.00mm Two-Screw Terminal Strip: Ratings: UL & CSA: 
Class B & C: 25Amps @ 600V 8AWG Mechanical: Torque 
10 in. Ibs; Wire Range 8 to 24AWG Materials: Same as 
8.00mm & 10.00mm 

3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block: Ratings: UL: 


Class B: 8 Amps @ 150V 16AWG; CSA: Same as the UL; 


Safety Agencies: UL & CSA are pending Mechanical: 


Torque: 2in. Ibs., Strip length: .250" (6mm), Wire Range: 16 
to 26AWG Materials: Insulator: Polyimide, UL94V-0, 
green; Terminal: Brass, tin plate; Clamp: Brass, nickel plate; 
Screws: Steel, zinc chromate plate 

3.50mm Pitch Beau Eurostyle Pluggable PCB Terminal 
Block: Ratings: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2 
Electrical: Voltage: 300V; Maximum Current: 10Атр; 


Insulation Resistance: >5,000 Megaohms Mechanical: 


Rec. Tightening Torque: 2.5in. Ibs, .31Nm. Operating Temp- 
erature: 140°C Physical: Housing: Polyamide 4/6, black; 
Screws: M2 Cheesehead, Silicon Bronze; Screw Plating: 
Nickel; Contacts: Beryllium Copper; Contact Plating: Hot Tin 
Dip; Pressure Clamp: Yellow Brass; Pressure Clamp Plating: 
Nickel; Wire Range: 16 to 24 AWG, 1.0 to 0.2mm? 

3.50mm Pitch Beau Eurostyle High Temperature PCB 
Header: Physical: Header Pins: Brass, 3/4 Hard; Header Pin 
Plating: Tin 

5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block: 


Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 250V 14AWG; Class C: 
10Amps @ 300V 14AWG; CSA: 15Amps @ 300V 14AWI 
Safety Agencies: UL: File No. E150931 Mechanical: 
Torque: Зіп. Ibs., Strip length: .250" (6mm), Wire Range: 14 
to 24AWG Materials: Insulator: Polyimide, UL94V-0, 
grey; Terminal: Brass, tin plate; Wire Protector: Phosphor 
bronze, tin plate; Screws: Steel, zinc chromate plate 
5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal 
Block: Ratings: UL: Class В: 15Amps @ 300V 12AWG; 
Class С: 10Amps @ 300V 12AWG CSA: Class B: 15Amps Ф 
300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. E48521; CSA: 
File No. 025562 Mechanical: Torque: Sin. Ibs.; Strip length: 
.250" (6mm); Wire Range: 12 to 26AWG Materials: Insu- 
lator: Polyimide, UL94V-0, black; Pressure Clamp: Brass, 
nickel plate; Contacts: Phosphor bronze, tin plate; Header 
pins: Brass, tin plate; Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate 
plate 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 
Closed Ends: Ratings: UL and CSA - Class B: 15Amps Ф 
300V, UL: Class C: 10Amps € 300V File No. E150931 


Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black; Header pins: Brass, 
tin plate 

10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: Ratings: UL 
and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; 
CSA: File No. 025562 Electrical: Voltage: 600V; Maximum 
Current: 60Amp; Insulation Resistance: » 50,000 Gigaohms 
Mechanical: Мах. Tightening Torque: 18 in.-Ibs. 2.03 Nm.; 
Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94 У-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; 
Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 

15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: Ratings: UL 
and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; 
CSA: File No. 025562 Electrical: Voltage: 600V, Maximum 
Current: 90Amp; Insulation Resistance: » 50,000 Gigaohms 
Mechanical: Max. Tightening Torque: 24 in.-Ibs. 2.71 Nm.; 
Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94 V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; 
Pressure Clamp: Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; 
Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


No. of} Оіт. – тт | Digi-Key Price Each Molex No. of | Dim. - mm | Digi-Key Price Each Molex No. of} От. – тт | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Con. A B | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Con. A B | Part Мо. 1 10 100 | Part №. Fig.| Con. A B | Рай №. 1 10 100 | Part Мо. 
8.00mm Two-Screw Terminal Strip, w/Wire Protector 17 [59.94 56.00 | WM5639-ND 8.65 7.63 5.09 | 39353-0017 5 |253 20.3 |WM5830-ND 5.25 4.64 3.09 | 39860-0105 
2 13.8 16.0 |WM5900-ND 1.62 1.43  .96|39150-0302 4 18 |63.50 59.50 | WM5640-ND 9.14 8.07 5.38 | 39353-0018 6 |304 25.4 |WM5831-ND 6.29 5.55 3.70 | 39860-0106 
3 218 16.0 | М/М5901-40 2.33 2.06 1.38|39150-0303 19 |67.06 63.00 | WM5641-ND 9.64 8.51 5.68 | 39353-0019 10| 8 | 405 35.6 |WM5832-ND 8.36 7.38 4.92 | 39860-0108 
4 29.8 16.0 | WM5902-ND 311 2.75 1.84 |39150-0304 20 |71.61 66.50 | WM5642-ND 10.14 8.05 5.97 | 39353-0020 10 | 507 45.7 |WM5833-ND 10.50 9.27 6.18 | 39860-0110 
1 5 37.8 16.0 | М/М5903-40 4.54 4.01 2.67 | 39150-0305 2 [762 3.50 |WM5643-ND 117 1.04 170 | 39355-0002 12 | 60.8 55.9 | WM5834-ND 12.58 11.10 7.40 | 39860-0112 
6 45.8 16.0 | WM5904-ND 4.54 4.01 2.67 | 39150-0306 3 110.92 7.00 | WM5644-ND 1.67 1.48 .99 | 39355-0003 5.08mm Eurostyle Pluggable РСВ Terminal Block, Vertical 
6 458 16.0 | WM5905-ND* 3.11 2.75 1.84 | 39150-0206 4 [1448 10.50 | WM5645-ND 2.17 1.92 1.28 | 39355-0004 2 10 5.1 |WM5835-ND 2.63 2.33 1.55 | 39860-0202 
8 61.8 16.0 | WM5906-ND 5.96 5.27 3.51 | 39150-0308 5 |1803 14.00 | WM5646-ND 2.67 2.36 1.57 | 39355-0005 3 |151 10.2 |WM5836-ND 3.98 3.52 2.35 | 39860-0203 
12 | 93.8 16.0 | WMS907-ND 8.36 7.38 4.92 | 39150-0312 6 [21.59 17.50 | WM5647-ND — 3.17 2.80 1.87 | 39355-0006 4 |202 15.2 |WM5837-ND 5.26 4.65 3.10 | 39860-0204 
10.0тт Two-Screw Terminal Strip, w/ Wire Protector 7 |2515 21.00 | WM5648-ND 3.66 3.24 2.16 | 39355-0007 | 11А) 5 |253 20.3 |WM5838-ND 6.62 5.84 3.90 | 39860-0205 
3 265 20.0 | М/М5908-М0 2.46 2.18 1.45 | 39400-0303 8 [28.45 24.50 | WM5649-ND 4.16 3.68 2.45 | 39355-0008 6 |304 254 |WM5839-ND 7.90 6.97 4.65 | 39860-0206 
3 26.5 20.0 | WM5909-ND* 2.40 2.12 1.42 | 39400-0403 9 [32.00 28.00 | М/М5650-М0 4.66 4.12 2.75 | 39355-0009 8 |405 35.6 | WM5840-ND 10.55 9.32 6.21 | 39860-0208 
4 36.5 20.0 | WM5910-ND 3.18 2.81 1.87 39400-0304 10 |35.56 31.50 | WM5651-ND 5.16 4.56 3.04 | 39355-0010 10 | 507 45.7 | М/М5841-М0 13.23 11.68 7.79 | 39860-0210 
1 5 46.5 20.0 |WM5911-ND 4.73 4.18 2.79 | 39400-0305 4| 11 |39.12 35.00| WM5652-ND 5.66 5.00 3.33 | 39355-0011 2 10 51 | WM5842-ND 2.63 2.33 1.55 | 39860-0302 
6 56.5 20.0 | М/М5912-40 4.73 4.18 2.79 | 39400-0306 12 |4242 38.50 WM5653-ND 6.15 5.44 3.63 | 39355-0012 11B 3 |151 10.2 | WM5843-ND 3.08 3.52 2.35 | 39860-0303 
8 76.5 20.0 | WM5913-ND 6.22 5.50 3.67 | 39400-0308 13 |45.97 42.00 | WM5654-ND 6.65 5.88 3.92 | 39355-0013 4 |202 15.2 | WM5844-ND 5.26 4.65 3.10 | 39860-0304 
10 | 96.5 20.0 |WM5914-ND 8.95 7.90 5.27 | 39400-0310 14 [4953 45.50 | WM5655-ND 7.15 6.31 4.21 | 39355-0014 6 |304 25.4 | М/М5845-40 7.90 6.97 4.65 | 39860-0306 
12 |1165 20.0 |WM5915-ND 8.69 7.67 5.11 | 39400-0312 15 [53.09 50.00 | WM5656-ND 7.65 6.75 4.50 | 39355-0015 5.08mm Eurostyle Pluggable РСВ Header, 
12.0mm Two-Screw Terminal Strip, w/ Wire Protector 16 [56.64 52.50 | WM5657-ND — 8.15 7.19 4.80 | 39355-0016 Closed Ends, Vertical 
10 116 240 |WM5916-ND 13.03 11.50 7.67 [39600-0310 17 [59.94 56.00 | WM5658-ND 8.65 7.63 5.09 | 39355-0017 2 114 5.1 | WM5846-ND .78 .69 .46 | 39860-0502 
1 12 140 240 |WM5917-ND 12.51 11.04 7.36 | 39600-0312 18 [63.50 59.50 | WM5659-ND 9.14 8.07 5.38 | 39355-0018 8 165 10.2 |WM5847-ND 1.17 1.03 .69 | 39860-0503 
3 : 19 67.06 63.00 WM5660-ND 9.64 8.51 5.68 | 39355-0019 4 |216 152 |WM5848-ND 1.62 1.43 .96 | 39860-0504 
Low Profile 20 70.61 66.50 | WM5661-ND 10.14 8.95 5.97 | 39355-0020 12 5 | 267 20.3 |WM5849-ND 2.01 1.78 1.19 | 39860-0505 
pnm ii. " 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block 6 31.8 25.4 | WM5850-ND 240 2.12 1.42 | 39860-0506 
Fig Жеш pus E ШАН pcm bud 2 9.9 5 |WM5862-ND 2.07 1.83 1.23 | 39870-0102 8 | 425 356 |WM5851-ND 318 2.81 1.87 | 39860-0508 
= - 3.50mm Eurost le Pluggable PCB - 3 |149 10 | WMS5863-ND 3.18 2.81 1.87 | 39870-0103 10 | 527 45.7 |WM5852-ND 4.02 3.55 2.37 | 39860-0510 
x ВЕ 1807 4 |199 15 |WM5864-ND 421 3.72 2.48 | 39870-0104 12 | 62.8 55.9 | WM5853-ND 4.80 4.24 2.83 | 39860-0512 
Е 5 249 20 | WM5865-ND 5.25 4.64 3.09 | 39870-0105 5.08mm Eurostyle Pluggable РСВ Header, Closed Ends, 
2 ТОО мава 260 230 153 3985110002 |. | 6 [299 25 |WM5866-ND 629 555 3.70 39870-0108 Right-Angle 
4 |1397 1050 WM5607-ND 502 443 296 39351-0004 7 |349 30 |WM5867-ND 7.32 6.47 4.31 | 39870-0107 2 |114 54 | WM5854-ND 78 .69 .46 | 39860-0702 
5 |1752 1400 |WMS608-ND 623 550 367 39351-0005 8 |399 35 |WM5868-ND 8.36 7.38 4.92 | 39870-0108 3 |165 102 |WM5855-ND 1.17 1.03 .69 39860-0703 
6 |2108 1750 WM5609-ND 744 657 438 | 39351-0006 9 |449 40 | WM5869-ND 9.40 8.30 5.53 | 39870-0109 4 |216 15.2 |WM5856-ND 1.62 1.43 .96 | 39860-0704 
7 |2464 2100 |WMB610-ND 865 763 509 | 39351-0007 10 |499 45 | WM5870-ND 10.50 9.27 6.18 | 39870-0110 9 5 |267 20.3 |WM5857-ND 2.01 1.78 1.19 | 39860-0705 
в |2794 2450 |WM5611-ND 986 870 580 39351-0008 12 |590 55 |WM5871-ND 12.58 11.10 7.40 | 39870-0112 6 |318 25.4 |WM5858-ND 2.40 2.12 1.42 | 39860-0706 
9 |3150 2800 |М/М5612-М0 1106 977 651 | 39351-0009 5.00mm Eurostyle Pluggable РСВ Header, 8 42.5 356 | WM5859-ND 348 2.81 1.87 | 39860-0708 
10 |3505 3150 | WM5613-ND 1227 1083 723 39351-0010 Closed Ends, Vertical 10 | 527 45.7 | WMS5860-ND 4.02 3.55 2.37 | 39860-0710 
з | 11 [8861 35.00 | WM5614-ND 1348 11.90 7.94 | 39351-0011 2 |114 5 ММА 78 69 46 | 39870-0502 12128. 559 ИШЕНИШ 480 42; 2821 39660:0712 
12 |4191 38.50 |WM5615-ND 14.69 12.97 8.65 | 39351-0012 3 |163 10 |ШМӘШЕШІГІ 117 103 89) 39870-0503 3.50тт Eurostyle Fixed РСВ Terminal Block 
13 |4547 4200 |WMS616-ND 1590 1404 936 | 39351-0013 4 [213 15 |WM5874-ND 162 143 .96 398700504| |, | 2 | 7 - (М/М582340 1.17 103 69) 39830-0102 
14 |4902 4550 |WMSG17-ND 1741 1510 1007 | 39351-0014 5 |263 20 | WM5875-ND 2.01 1.78 1.19 | 39870-0505 3 |105  — |WMS5824-ND 1.82 161 1.07 | 39830-0103 
15 |5258 50.00 | М/М5618-М0 18.32 1617 10.78 | 39351-0015 8 6 31.3 25 |WM5876-ND 2.40 2.12 1.42 | 39870-0506 5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block 
16 [5613 5250 |WM5619-ND 1953 1724 11.49 | 39351-0016 7 |369 30 [WM5877-ND 279 246 1.64 [39870-0507| |. | 2 | 10 — |WW5825-ND 78  .69 46 [30840-0102 
17 15944 5600 |WM5620:.ND 2074 1831 1221 39351-0017 8 |419 35 |WMS5878-ND 318 2.81 1.87 | 39870-0508 3 | 15 — [WM5826-ND 117 1.03 .69 | 39840-0103 
18 |6299 59.50 | WM5621-ND 2195 19.37 12.92 | 39351-0018 9 46.9 40 |WM5879-ND 3.63 3.21 2.14 | 39870-0509 5.08mm Eurostyle Single-Piece (Fixed) Block 
19 | 66.55 63.00 WM5622-ND 23.16 20.44 13.63 | 39351-0019 10 |519 45 |WMS880-ND 4.02 3.55 2.37 | 39870-0510 2 [107 51 |WM5092-ND 136 121 81 39880-0102 
20 |70.10 66.50 |WM5623-ND 24.37 21.51 14.34 | 39351-0020 12 |620 55 |WM5881-ND 480 4.24 2.63 | 39870-0512 3 |157 102 | WM5893-ND 2.01 1.78 1.19 | 39880-0103 
3.50mm Eurostyle High Temperature РСВ Header, 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends, 4 |208 152 |WM5894-ND 2.72 241 1.61 | 39880-0104 
Closed End, Vertical Right-Angle 6| 5 |259 203 | WM5895-ND 337 2.98 1.99 [39880-0105 
2 |762 350 |WM5624-ND 117 104 170 | 39353-0002 2 |113 5 |WM5882-ND 178 .89 .46|39870-0702 6 31 254 | М/М5896-М0 4.08 3.61 2.41 | 39880-0106 
3 [1092 700 |WM5625-ND 1.67 148 99 | 39353-0003 3 |163 10 |WMS5883-ND 1.17 1.03 .69 | 39870-0703 8 |411 35.6 |WM5897-ND 5.44 4.81 3.21 | 39880-0108 
4 |1448 10.50 | М/М5626-М0 2.17 1.92 1.28 | 39353-0004 4 |213 15 |WM5884-ND 1.62 1.43 .96 | 39870-0704 10 | 513 45.7 |WM5898-ND 6.81 6.01 4.01 | 39880-0110 
5 |1803 14.00 | WM5627-ND 2.67 2.36 1.57 | 39353-0005 5 |263 20 |WM588-ND 2.01 1.78 1.19 | 39870-0705 10.16тт Eurostyle High Power Fixed Blocks 
6 |2159 17.50 |WM5628-ND 317 2.80 1.87 | 39353-0006 9 6 |313 25 |WMS5886-ND 2.40 2.12 1.42 | 39870-0706 2 |21.84 10.16 | WM5964-ND 4.69 4.22 3.76 | 39910-0102 
7 |2515 21.00 |WM5629-ND 3.66 324 2.16 | 39353-0007 7 |360 30 |WM5887-ND 2.79 2.46 1.64 | 39870-0707 3 |3200 20.32 | М/М5965-М0 6.36 5.73 5.09 | 39910-0103 
8 |2845 24.50 | WM5630-ND 4.16 3.68 2.45 | 39353-0008 8 |419 35 |WMS5888-ND 3.18 2.81 1.87 39870-0708 13| 4 |4216 30.48 | М/М5966-М0 7.99 7.20 6.40 | 39910-0104 
4| 9 |3200 28.00 | WM5631-ND 4.66 4.12 2.75 | 39353-0009 9 |469 40 |WMS5889-ND 3.63 3.21 2.14 | 39870-0709 6 |6248 50.80 | М/М5967-М0 11.29 10.17 9.04 | 39910-0106 
10 | 35.56 31.50 |WM5632-ND 5.16 4.56 3.04 | 39353-0010 10 |519 45 |WMS5890-ND 4.02 3.55 2.37 | 39870-0710 8 [82.80 71.12 | М/М5968-М0 14.61 13.16 11.70 | 39910-0108 
11 |3912 35.00 | WM5633-ND 5.66 5.00 3.33 | 39353-0011 12 | 62.0 55 |WMS891-ND 4.80 4.24 2.83 | 39870-0712 15.00тт Eurostyle High Power Fixed Blocks 
12 |4242 38.50 |WM5634-ND 6.15 544 3.63 | 39353-0012 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block, 2 |29.21 14.99 | М/М5969-М0 7.35 6.62 5.89 | 39920-0102 
13 |45.97 42.00 |WM5635-ND 6.65 5.88 3.92 | 39353-0013 Right-Angle 3 | 44.20 30.00 WM5970-ND 9.60 8.64 7.68 39920-0103 
14 |49.53 45.50 | WM5636-ND 7.15 6.31 4.21 | 39353-0014 2 10 5.1 |WM5827-ND 2.07 1.83 1.23 | 39860-0102 14| 4 |5918 44.96 | М/М5971-М0 11.85 10.67 9.48 | 39920-0104 
15 | 53.09 50.00 | WM5637-ND 7.65 6.75 4.50 | 39353-0015 10| 3 |151 102 WM5828-ND 3.18 2.81 1.87 | 39860-0103 6 |8915 74.93 | М/М5972-М0 16.39 14.76 13.12 | 39920-0106 
16 | 56.64 52.50 | М/М5638-М0 8.15 7.19 4.80 | 39353-0016 4 |202 15.2 |WM5829-ND 4.21 3.72 2.48 | 39860-0104 8 [119.13 104.90 | WM5973-ND 20.86 18.78 16.69 | 39920-0108 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OGL ow snore тесннооз ме. Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 125V * Rated Current: 6A * Wire Size: 28- 
16AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL84V-O e Color: Gray 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 16А • Wire Size: 28- 
12AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O • Color: Green 


No. of poles 


n 
Sr d 


9. 


SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V • Rated Current: 20A * Wire Size: 30- 
12AWG ° Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O • Color: Green 
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SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15А * Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


No. of poles 
F x 9.5 +I 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 125V • Rated Current: 6A “ Wire Size: 28- 
16AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 20A * Wire Size: 22- 
14AWG ° Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Green 


0777 15 = 
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SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A * Wire Size: 
AWG 22-14 ° Temp.: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Blue 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15А * Wire Size: 28- 
14AWG ° Temp.: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


«ЗАЗ UL# Е101811, 86ME2081 


& CSA# 068503X0000 


No. of poles 
e т: 54 


БІН! 


2.94 ШЕШЕ 
"5-55 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15А • Wire Size: 22- 
12AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-0 • Color: Gray 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 20A * Wire Size: 30- 
12AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-0 • Color: Green 


251 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15А • Wire Size: 
AWG 22-14 • Temp.: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Blue 


Px50| рх50+08 41. 


Jes 
(P-1) x 5.0 
SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15А “ Wire Size: 28- 
14AWG ° Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL94V-O “ Color: Slade Gray 


No. Block No. Block No. Block 
of | Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each 
Fig. Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Fig. | Ров.| (mm) Part No. 1 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 5 25.0 ED1559-ND 1.82 164 146 a | 8 40.0 ED2235-ND 1.55 1.40 1.24 
2 70 ED1501-ND 45 41 36 6 30.0 ED1560-ND 219 1.97 175 12 | 600 ED2236-ND 2.32 2.09 1.86 
3 10.5 ED1502-ND .67 61 54 7 35.0 ED1561-ND 2.55 2.30 2.04 2 10.0 ED1623-ND 42 138 134 
4 14.0 ED1503-ND 90 81 72 8 40.0 ED1562-ND 2.91 2.63 2.33 9 15.0 ED1624-ND .62 .56 150 
5 175 ED1504-ND 4.12 101 90 з | 9 45.0 ED1563-ND 328 295 262 4 20.0 ED2221-ND 83 75 47 
6 21.0 ED1505-ND 135 1.22 1.08 10 50.0 ED1564-ND 3.64 328 2.92 9 5 25.0 ED2222-ND 1.04 94 83 
NETTE ЕБТЕСЄЫБ ЖЕЎ ЧА: [ЭЁ 11 | 550 ED1565-ND — 401 361 321 ЧЕ Бао 12 
118 280 ED1507-ND 179 162 144 12 | 600 ED1566-ND 437 394 850 А . : . 
10 | 500 ED2225-ND 207 187 1.66 
E Е 205 Ла 162 а 190 sue 22227027 20 12 | 600 ED2226-ND 249 224 199 
10 35.0 ED1509-ND 224 2.00 1.80 3 15.0 ED1931-ND 93 84 74 з 108 Е T "T - Я 
11 | 385 ED1510-ND 247 222 1.98 NE 10.0 ED1932-ND 98 89 79 5 12% Eae Es p p 
12 | 420 "ВИНА 289 242 215 SARE EDISSSEND ЕН 4 | 200 ED2239-ND 135 122 108 
14 49.0 ED1512-ND 3.14 2.83 2.51 2 10.0 ED1578-ND 2.24 2.02 1.80 5 250 ED2240-ND 1.68 152 1.35 
16 56.0 ED1513-ND 3.59 3.23 2.87 4 20.0 ED1580-ND 4.48 4.04 3.59 6 30.0 ED2241-ND 2.02 182 1.62 
5 25.0 ED1581-ND 5.60 504 448 
2 7.0 ED1514-ND 45 41 36 10 | 7 35.0 ED2242-ND 235 242 1.89 
3 105 ED1515-ND 8 61 54 6 30.0 ED1582-ND 672 605 5.38 
6 ЗБ SEEN S be “658 8 40.0 ED2243-ND 2.60 242 215 
4 14.0 ED1516-ND -90 81 72 Е S 5855 7. T : 9 45.0 ED2244-ND 303 273 242 
5 17.5 ED1517-ND 442 101 90 8 40.0 ED1584-ND 8.96 807 747 10 | 500 ED2245-ND 336 303 269 
6 | 210 ED1518-ND 135 122 108 3 | 450 EOM (008 9508 807 11 | 550 ED2246-ND зло 333 2.96 
7 | 245 ED1519-ND 157 142 126 10 500 Ph NDE 11.20 1008 8.96 12 | 600 ED2247-ND 403 363 323 
2 | в | 280 ED1520-ND 179 162 144 E Eae EE ao ie 2. 2 | 100 ED2248-ND 81 74 65 
9 31.5 ED1521-ND 2.00 182 1.62 : 2887 | : 7 3 15.0 ED2249-ND 122 140 .98 
10 | 350 ED1522-ND 224 202 180 2 10.0 ED1589-ND 137 124 1.10 4 200 ED2250-ND 163 147 130 
11 | 385 ED1523-ND 247 222 198 й аа E sa а 2 ВЕ 5 | 250 ED2251-ND 203 183 163 
1 - 5 7 ; 
12 | 420 ED1524-ND 269 242 245 7 р 6 | 300 EDS ND 244. 220. 195 
40.0 ED1595-ND 5.49 494 439 
14 49.0 ED1525-ND 3.14 2.88 251 oz 35.0 ED2253-ND 284 2.56 2.28 
10 | 500 ED1597-ND 6.86 648 549 8 400 БРА Hos. эз 25 
16 56.0 ED1526-ND 359 323 2.87 d 54- 25 2. 4 
я Е 12 | 600 ED1599-ND 823 741 659 9 450 ED2255-ND 366 329 293 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 2 10.0 ED1601-ND 38 35 31 10 500 ED2256-ND 406 366 325 
Е 10.0 OSEE 73 46 59 a| 3 | 150 ED1602-ND 58 5 46 11 | 550 ED2257-ND 447 402 358 
з | 3 15.0 ED1557-ND 1.09 -99 88 4 20.0 ED2233-ND 77 70 62 12 60.0 ED2258-ND 487 439 3.90 
4 20.0 ED1558-ND 146 131 117 6 30.0 ED2234-ND 116 1.05 .93 (Continued) 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


No. of Positions x 5.08 М 
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SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A • Wire Size: 22- 
14AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O e Color: Blue 
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SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15А “ Wire Size: 22- 
15AWG ° Temp.: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


No. of Poles 
074 I-x 7.54] 
g 
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SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V e Rated Current: 15A * Wire Size: 22-12AWG e Temperature: -30°C/ 


105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 10A * Wire Size: 20- 


14AWG * Temp.: -30°С/105°С • Flammability: ULS4V-O • Color: Slade Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15А * Wire Size: 22- 


14AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O • Color: Green 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V “ Rated Current: 6A • Wire Size: 28- 


No. of Poles 
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16AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O • Color: Gray 
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SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 16А * Wire Size: 28- 
14AWG * Temperature: -30°С/105°С * Flammability: UL94V-O * Color: Green 


0.7, 15.24 , 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15А • Wire Size: 22- 
14AWG * Temperature: -30°C/105°C • Flammability: UL94V-O e Color: Blue 


SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V • Rated Current: 6A • Wire Size: 28- 
16AWG * Temperature: -30°С/105°С • Flammability: UL94V-0 • Color: Gray 


SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 16A • Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 
* Flammability: UL94V-O “ Color: Green 


No. Block No. Block No. Block 
of | Length Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each 
Fig. | Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. (mm) Part No. 1 10 100 Fig.|Pos.| (mm) Part No. i 10 100 
2 10.0 ED2259-ND 81 ла 65 10 | 500 ED2323-ND 4.06 3.66 3.25 2 14.0 ED1534-ND 49 45 40 
3 15.0 ED2260-ND 1.22 110 .98 14 | 11 55.0 ED2324-ND 447 402 358 3 21.0 ED1535-ND 74 467 60 
4 20.0 ED2261-ND 163 1.47 1.30 12 60.0 ED2325-ND 487 459 3.90 4 28.0 ED1536-ND 99 89 79 
5 25.0 ED2262-ND 2.03 1.83 1.63 5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks 21 5 35.0 ED1537-ND 1.23 1.11 .99 
6 30.0 ED2263-ND 244 220 1.95 2 10.16 ED1973-ND 67 61 54 6 42.0 ED1538-ND 148 133 119 
12 [7 35.0 ED2265-ND 284 256 228 15 | 3 15.24 ED1974-ND 1.01 91 81 7 49.0 ED1539-ND 173 156 1.38 
8 40.0 ED2266-ND 3.25 2.93 2.60 16 2 10.16 ED1975-ND 45 E .36 8 56.0 ED1540-ND 1.97 1.78 1.58 
9 45.0 ED2267-ND 3.66 3.29 2.93 3 15.24 ED1976-ND 67 61 54 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
10 | 50.0 ED2268-ND 4.06 3.66 3.25 2 10.16 ED1977-ND 98  .89 279 2 15.0 ED1567-ND 84 76 68 
11 55.0 ED2269-ND 447 402 358 ШЕ 15.24 ED1978-ND 147 193 148 3 22.5 ED1568-ND 126 114 101 
12 | 600 ED2270-ND 4.87 4.39 3.90 2 10.16 ED1609-ND 42 38  .34 4 30.0 ED1569-ND 168 152 135 
2 10.0 ED2293-ND 76 68 61 3 | 1524 ED1610-ND 62  .56 50 5 37.5 ED1570-ND 240 189 1.68 
3 15.0 ED2294-ND 114 108 91 4 | 2032 202220010) ЯЗ 25 47 6 | 450 ED1571-ND 252 227 202 
4 20.0 ED2295-ND 151 137 121 18 А 5. E Ms "i hs 22 | 7 52.5 ED1572-ND 294 265 236 
5 25.0 ED2296-ND 189 171 152 ы а : : 8 60.0 ED1573-ND 3.36 303 2.69 
6 | 300 ED2297-ND 227 205 182 7 | 35.56 ВАНН ЖАБУ Зі М 9 | 675 ED1574-ND 378 341 308 
13 | 7 35.0 ED2298-ND 2.65 2.39 242 bs peated E A 2. а 10 | 750 ED1575-ND 420 378 836 
8 40.0 ED2299-ND 3.03 273 242 А ТЕГ РЕБРА C ід 790 11 82.5 ED1576-ND 462 416 370 
9 45.0 ED2300-ND 340 307 273 à 1521 CENE 490. ча 4:08 12 90.0 ED1577-ND 5.04 4.54 4.04 
10 50.0 ED2301-ND 378 341 3.08 КЕР —— Moa. ее 2 15.0 ED2354-ND 76 68 861 
11 55.0 ED2302-ND 416 375 3.33 Баға ген — аат X98 Gud 3 22.5 ED2355-ND 114 103 91 
12 | 600 ED2303-ND 4.54 409 3.63 6 | 3048 ED2330-ND 261 235 209 4 30.0 ED2356-ND 151 137 121 
2 10.0 ED2315-ND .81 ла 65 7 | 3556 ED2331-ND 304 274 243 5 37.5 ED2357-ND 189 171 152 
3 15.0 ED2316-ND 122 140 .98 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 45.0 ED2358-ND 227 205 182 
4 | 200 ED2317-ND 168 147 1.30 Эз 140 ЕК 49 4 ао ||2 | 7 | 525 ED2359-ND 265 239 242 
5 25.0 ED2318-ND 2.03 1.83 1.63 3 210 ED1528-ND 74 67 60 8 60.0 ED2360-ND 3.03 273 242 
“ [в | 300 Е02319М0 244 220 195 4 | 280 — d8- 89 6 9 | 675 ED2361-ND 340 307 273 
7 35.0 ED2320-ND 2.84 256 228 20| 5 35.0 ED1530-ND 128 141 .99 10 | 750 ED2362-ND 378 341 808 
8 40.0 ED2321-ND 325 293 2.60 7 49.0 ED1532-ND 178 156 138 11 82.5 ED2363-ND 416 375 3.33 
9 45.0 ED2322-ND 3.66 329 293 8 56.0 ED1533-ND 197 178 1.58 12 90.0 ED2364-ND 4.54 4.09 3.63 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OGL on нон: TECHNOLOGY, INC. Two-Piece Terminal Blocks 


FEATURES 

* Modularity: к (# of Pos.-1) x 3.81 + 5.2 

Fixed and Pluggable PCB Terminals are available in both metric and горео аве (ж of Pos.-1) 

inch pin spacings. The key feature of our modular terminal housings is (Р-1) x 3.81 З x 3.81— 

their tongue and groove joint design that permits individual 2 or 3 pole 

terminal modules to be joined together to produce multi-pole terminal (998 

assemblies. - y 
* Housings: 6.6 2.6 | |] - 90.8 | 

PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self- s - 3.81 eel ` 3.81 i 


extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have 


funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V “ Rated Current: ЗА * Wire Size: 28- | SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 8A • Temperature: 
misconnections. 16AWG * Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-O “ Color: Green | -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-O * Color: Green 


(# of Pos.-1) 
х3.81 + 5.2 


1 (# of Pos.-1) 
x 8.81 


2.6-к-- 4100.8 
3.81 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V “ Rated Current: ЗА “ Temperature: | SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V • Rated Current: 8A * Wire Size: 28- | SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V • Rated Current: 8A • Wire Size: 28- 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-O “ Color: Green 16AWG * Temperature: -30°С/+105°С • Flammability: UL94V-0 • Color: Green. | 16AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles Ç 
x Lead spacing ys Я poles 
NT x Lead spacing 


5.08 3.1 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A “ Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A * Wire Size: 22- | SPECIFICATIONS: “ Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A • Temperature: 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-0 • Color: Green 10AWG * Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-0 • Color: Green -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length) Digi-Key Price Each of | Length} Digi-Key Price Each of | Length Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles | (mm) | Part No. 1 10 100 
3.81mm Lead Spacing - Plugs 4 |1524 ED2456-ND 202 182 1.62 7 35| ED2381-ND 540 459 408 6 | 30.48 | ED1721-ND* 314 2.80 245 
2 | 841|EDi960-ND 129 146 103 5 | 19.05 | ED2457-ND 2.52 227 2.02 8 40| ED2382-ND 583 525 466 7 | 3556 | ED1722-ND* 3.66 326 2.86 
3 | 1222 | ED1961-ND 193 174 155 6 | 22.86 | ED2458-ND 303 273 242 9 45| ED2383-ND 655 590 525 8 | 40.64 | ED1723-ND* 418 373 327 
4 | 16.03 | ED1962-ND 2.58 2.32 2.06 7 | 26.67 | ED2459-ND 353 3.18 2.83 7 | 10 50 | ED2384-ND 728 6.56 5.83 9 | 45.72 | ED1724-ND* 471 4.19 3.68 
5 | 19.84 ED1963-ND 3.22 2.90 2.58 4 | 8 13048 | ED2460-ND 4.03 363 323 12 60 | ED2385-ND 8.74 7.87 6.99 10 | 50.80 | ED1725-ND* 5.28 4.66 4.09 
6 | 23.65 | ED1964-ND 387 348 3.10 9 | 3429 | ED2461-ND 4.54 409 3.63 14 70 | ED2386-ND 1019 918 816 | | 6 [11 | 55.88 | ED1726-ND* 575 542 449 
7 | 2746 | EDi965-ND 451 406 361 10 | 3810 | ED2462-ND 504 454 4.04 16 80| ED2387-ND 11.65 1049 932 12 | 60.96 EDi727-ND* 627 559 490 
1 8 | 3127 | Е01966-№0 545 464 443 12 | 45.72 | ED2463-ND 605 5.45 4.84 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 14 | 71.12 | ED1728-ND* 7.32 6.45 5.72 
9 | 35.08 | ED1967-ND 580 522 464 14 | 53.34 | ED2464-ND 7.06 635 5.65 2 10] ED1801-NDt 38 34 30 16 | 8128 | ED1729-ND* 8.36 7.36 6.54 
10 | 38.89 | ED1968-ND 644 580 5.16 16 | 60.96 | ED2465-ND 8.07 726 646 з | 15 ED1802-ND} 57 52 46 18 | 91.44 | ED1730-ND* 941 829 735 
11 | 4270 | ED1969-ND 7.09 6.38 5.67 3.81mm Lead Spacing — Plugs 4 20 | ED1803-ND: 77 69 61 20 101.60 | ED1731-ND* 10.45 921 8.17 
12 | 4651 | ЕП1970-40 773 6.96 619 2 | 762] ED2466-ND 101 91 81 5 25 | ED1804-NDt 96 86 75 24 |121.92 | ED1732-ND* 12.54 11.05 980 
14 | 5413 | ED1971-ND 9.02 8.12 722 3 | 11.43 | ED2467-ND 1.51 1.37 121 6 30 | ED1805-ND¢ 115 108 .90 5.08mm Lead Spacing — Plugs 
16 | 6175 |ED1972-ND 1031 928 825 4 | 15.24 | ED2468-ND 2.02 1.82 162 7 35 ED1806-NDf 1.34 120 1.05 2 | 20.32 | Е02409-40 140 126 1.12 
3.81mm Lead Spacing — Hori. Haadar 5 | 19.05 | ED2469-ND 2.52 227 2.02 8 40| ED1807-NDt 153 137 121 з | 2540| ED2410-ND 210 189 168 
ЭТ sm ПШПШ ЕЕ i 46 6 | 22.86 | ED2470-ND 303 273 242 | |в | 9 45| ED1808-NDt 1.72 154 135 4 | 3048 ED2411-ND 280 252 224 
7 | 26.67 | ED2471-ND 3.53 3.18 2.83 10 50 ED1809-ND} 1.91 171 1.50 5 | 35.56 ED2412-ND 3.50 3.15 2.80 
3 | 12.82 | ED1935-ND 84 76 68) |5 
4 | 1663|ED1936-ND 112 101 90 8 | 30.48 | ED2472-ND 4.03 3.63 323 11 |  55|EDIBIOC-NDT 2.10 188 165 | |40 | 6 40.64 | Е02413-№0 420 378 3.36 
5 | 2044 | ED1937-ND 140 126 142 9 | 34.29 ШШШ 454 409 363 12 | ШІ 229 205 180 7 | 45.72 | Е024440 490 441 3.92 
6 | 2425 | ED1938-ND 168 152 135 10 | 38.10 ЕА 504 454 404 4) тр АШ 208 239 210 8 | 50.80 | ED2415-ND 5.60 504 448 
12 | 45.72 | ED2475-ND 6.05 545 484 16 80| Ер1813-МО 3.00 273 240 9 зева ОРИ 630 567 504 
7 | 2806 | ED1939-ND 1% 177 157 * . : Ч : 
2 в | 3187 EDiM4O-ND 224 202 180 14 | 53.34 ED2476-ND 7.06 6.35 5.65 18 90| ED1814-NDt 3.44 3.08 2.70 10 | 60.96 ED2417-ND 700 630 5.60 
т ў š ү 16 | 60.96 | ED2477-ND 807 726 6.46 20 100) ED1815-NDT 3.83 3.42 3.00 - - 
9 | 35.68 ED1941-ND 252 227 202 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 
5mm Lead Spacing — Plugs 24 | 120] Е01816-М0+ 459 410 3.60 
10 | 3949 |ED1942-ND 280 252 224 - 2 | 1016 |ED1817-NDT 38 34 30 
10 | ED1701-ND* 1.04 93 82 5mm Lead Spacing — Vert. Headers $ 


11 | 43.30 | ED1943-ND 308 278 247 
12 | 47.11 | ED1944-ND 3.36 3.03 2.69 
14 | 5473 | ED1945-ND 3.92 353 344 
16 | 63.35 | ED1946-ND 448 404 3.59 
3.81mm Lead Spacing — Vert. Header 


15.24 | ED1818-NDT .57 52 46 


2 

3 15 | ED1702-ND* 1.57 1.40 123 10 | ED1833-NDT .38 34 30 
4 20 | ED1703-ND* 179 1.62 1.44 15 | ED1834-NDT .57 52 46 
5 25 | ED1704-ND* 224 2.02 1.80 20 | ED1835-NDT 77 49  .61 
6 

7 

8 


I 20.32 | ED1819-ND ЛТ 69 61 
4 
30 | ED1705-ND* 269 242 215 5 25 | ED1836-ND: 96 186 75 
6 
7 
8 


4 
5 | 25.40 | ED1820-ND 96 86 75 
6 | 30.48 | ED1821-NDT 1.15 103  .90 
n 
8 


35.56 | ED1822-NDT 1.34 1.20 1.05 


35 | ED1706-ND* 3.14 2.83 251 30 | ED1837-NDf 1.15 1.03 590 


40.64 | ED1823-NDt 1.53 1.37 1.21 


2 | 901]ED1947-ND 56 51 45 е Т 
3 vn [TÉ м com 40 | EDi707-ND* 3.50 323 287 35| ED1838-ND} 1.34 1.20 1.05 9 | авто ЕГЕТІН 472 15 135 
i à iR. З 9 | 45|EDi708-ND* 403 3.63 323 40| ED1839-ND¢ 153 137 121 | | 8 | 1 
4 | 16.63 | ED1949-ND 1.12 101 90 6 50.80 | ED1825-NDT 1.91 1.71 1.50 
10 |  50|EDi709-ND* 448 4.04 359 | |9 | 9! 45) ED1840-ND¢ 172 154 135 41 | 5588 ЕШШ 210 488 165 
5 | 20.44 | ED1950-ND 1.40 126 142 ° - А 88 1 
11 55 | EDi710-ND* 493 444 3.95 10 | 50| ED1841-ND} 1.91 171 1.50 12 spes АШ 229 205 180 
6 | 2425 | ED1951-ND 1.68 1.52 1.35 12 60 | ED1711-ND* 538 484 430 11 55 | ED1842-NDT 2.10 1.88 1.65 d М h | 
7 | 28.06 | Е01952-М0 1.96 177 157 й 14 | 71.12 | ED1828-NDt 2.68 239 2.10 
14 | 70| Ері712-М0* 627 565 5.02 12 |  60|EDi843-NDf 229 2.05 1.80 16 | 8198 POO TD 306 273 240 
з | 8 3187 ED1953-ND 224 202 1.80 5 : ' 73 2. 
16 | 80| ED1713-ND* 747 646 574 14 |  70|EDiBA4-NDT 2.68 239 2.10 18 | 9144 ЕТ зм зов 270 
9 | 35.68 | ED1954-ND 252 227 2.02 1 4 : 08 2. 
18 | 90| Е01714-№0* 807 726 646 16 |  80|EDi845-NDf 3.06 273 240 20 0160 ШТІ заз 342 300 
10 | 3949 | ED1955-ND 280 252 224 5 4 + 42 3. 
20 | 100| ED1715-ND* 896 807 747 18 | 90| ED1846-NDt 3.44 308 2.70 24 vio [ENTM 459 440 360 
11 | 43.30 | ED1956-ND 308 278 247 5 : 5 10 3| 
24 | 120| ED1716-ND* 1075 9.68 861 20 | 100] ED1847-NDt 3.83 342 3.00 о Lead брате ЕНЕНЕ Handers 
12 | 47.11 | ED1957-ND 3.36 3.03 2.69 5mm Lead Spacing — Plugs 24 | 120] ED1848-NDf 459 4.10 3.60 : RE - 
14 | 5473 | ED1958-ND 392 353 344 B 2 | 20.32 |ED2427-ND 168 152 1.35 
| i d 2 | 10|ED23760-ND 146 131 117 5.08mm Lead Spacing — Plugs 
16 | 63.35 |ED1959-ND 448 404 359 44 З 25.40 | ED2428-ND 168 152 135 
: : ХВЕ 3 | 15 | Е02377-МО 219 197 175 2 | 10.16 | EDI717-ND* 1.04 93 8 d 
н 4 | 30.48 | ED2429-ND 224 2.02 1.80 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7| 4 20 ED2378-ND 291 2.63 233 | |g | 3 | 15.24 EDI718-ND* 157 140 123 5 | 35.56 | ED2430-ND 280 252 224 
a | 2| 762 | ED2454ND 101 91 ві 5 | 25 ED2379-ND 364 328 292 4 | 20.32 ED1719-ND* 209 1.87 164 || - 2 — 
3 | 1143 | Е02455-\0 151 137 121 6 | 30 ED2380-ND 437 394 350 5 | 2540 ED1720-ND* 262 2.33 2.05 | “Use Keying Star Е1901-М0 + Use Keying Star ED1902-ND 


Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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©СУ, о, теснмоюоу,імс. TWO-Piece Terminal Blocks cont.) 


|. No. of poles „| ў ig. ы iq. (P + 2) x 5.08 
- p 5 


Lead spacing 


(P-1) x 5.08 (P= 1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15А • Temperature: SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A * Wire Size: 28- SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A • Temperature: 
-30°C/+105°C • Flammability: UL94V-0 “ Color: Green 12AWG * Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94 V-0 • Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


зара Locking 
ip р i 

М. ов clip 
SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A • Temperature: SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A • Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A • Wire Size: 22- 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 10AWG * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 10AWG * Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94 V-0 • Color: Green 


|- # of Pos.-, ig. Я 22 —, 
x5 J 


| x50 124 
9% 


| SS Я 
ПЕН G P. a 


= ў H тт . 
5.08]. i2. ë v T | 35 AE? Поле d ç | 3.8 


701 |-15.24- 
SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A • Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V • Rated Current: 15A • Temperature: SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A • Temperature: 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-0 • Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 “ Color: Green -30°С/+105°С • Flammability: UL94V-0 “ Color: Green 


No. of poles 
х 7.62 


Е 274 
закі) 7.62" 


SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15А • Temperature: -30°C/+105°C • Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15А * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/+105°C 
* Color: Green • Flammability: UL94V-O * Color: Green 


No. of poles 3t of poles 
x 7.62 Г- х762 *l 


“а 
84 


F 
À, 12 
тт г + 
10-1 RE >l J | | Ls 8 
i 10-4 = Я 
“тва 29 762 |. 7.9 
SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V “ Rated Current: 15A • Temperature: -30°С/+105°С • Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: • Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15А * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 
* Color: Green * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of |Length| Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each of Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. Poles | (mm) | Рай No. Я 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Рай №. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 
6 | 40.64 ED2431-ND 336 3.03 2.69 7 | 35.56 |ED1751-NDT 5.10 4.59 4.08 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 8 | 60.96 | ED1739-ND* 5.60 5.04 448 
7 | 45.72 | ED2432-ND 392 353 3.14 8 | 40.64 |ED1752-NDt 5.83 525 466 4 | 508 |ED1903-ND 168 152 135 9 | 68.58 | ED1740-ND* 6.30 5.67 5.04 
11 8 | 50.80 | ED2433-ND 4.48 404 3.59 9 | 45.72 | ED1753-NDt 6.55 5.00 525 16 6 | 1016 | ЕП1904-4Л0 252 227 202 10 | 76.20 | ED1741-ND* 7.00 6.30 5.60 
9 | 55.88 | ED2434-ND 5.04 454 404 10 | 50.80 |ED1754-NDf 7.28 6.56 583 : 19 | 11 | 83.82 | ED1742-ND* 770 693 616 
5.08mm Lead Sj — Vert. Head 
10 | 60.96 | ED2435-ND 560 5.04 448 13 | 11 | 55.88 |ED1755-NDT 8.01 721 641 cr E ENDS RO = = ==. 12 | 91.44 | ED1743-ND* 840 756 672 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 60.96 |ED1756-NDT 874 7.87 6.99 17 : i w ў 14 |106.68 | ED1744-ND* 9.80 8.82 7.84 
6 | 1016 |ED1906-ND 252 227 202 
2 | 1016 | Е01849-№0 38 34 30 14 | 71.12 | ED1757-NDł 1019 918 8.16 Е A 16 [121.92 | ED1745-ND* 11.20 10.08 8.96 
3 | 1524  EDi850-NDt 57 52 46 16 | 8128 |ED1758-NDf 11.65 1049 9.32 5.08mm Lead Spacing — 45° Header 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
4 | 2032| ED1851-ND} 77 69 61 5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2 | 508 ЛЕВОМ .39 36 32 2 [1524 EDIBEENDE 51 48 A 
5 | 25.40 | ED1852-ND} 96 86 75 2 [1016 |ED1759-NDT 146 131 117 Ñ re P P. E f з | 2286 | ED1866-NDt 76 68 «1 
6 | 30.48 | ED1853-NDE 115 1.03 90 3 | 1524 |Ер1760-МО 249 1.97 175 2: n Je. uhr а 4 | 30.48 ED1867-NDł} 101 91 81 
7 | 35.56 |ED1854-NDT 1.34 1.20 1.05 4 | 20.32 |EDi761-ND[ 291 2.63 233 5 | 2032 И 98 48 79 5 |38.10| ED1868-NDT 1.26 1.14 1.01 
8 | 40.64 | ED1855-NDt 1.53 1.37 1.21 5 | 25.40 |EDI762-ND[ 3.64 328 292 S 2540 ШЫН! 106 44 6 | 45.72 | ED1869-NDt 151 137 121 
9 | 9 | 4572] ED1856-NDT 172 154 1.35 6 | 30.48 ED1763-NDI 4.37 394 350 7 |3048 ШИШЕ 137 124 140 т | 5334 ED1870-NDT 177 159 142 
10 | 50.80 | ED1857-NDT 191 171 1.50 7 | 35.56 |EDI764-NDT 5.10 4.59 4.08 8 |3556 | ED1913-ND 157 142 126 | (20| в | 6096 | ED1871-ND} 202 182 162 
11 | 55.88 | ЕП1858-М0 210 1.88 1.65 | | 14 | 8 | 40.64 |EDI765-NDT 5.83 525 4.66 9 | 40.64 | ED1914-ND 177 159 142 9 | 6858 | ED1872-NDt 227 205 182 
12 | 60.96 | ED1859-NDt 229 2.05 1.80 9 | 45.72 | ED1766-ND} 6.55 590 525 4 ж EP is o уш 10 | 76.20 | Ер1873-МО 252 227 202 
14 | 71.12 | Е01860-МО 268 239 210 ү 2. ЕШТЕ a si 2 ms Е 220. 11 | 83.82 | ED1874-ND} 277 250 222 
16 | 81.28 | ED1861-NDt 306 273 240 š z š Са? 95. ў MC LR 12 | 91.44 | ЕП1875-М0 3.03 273 242 
18 | 9144| ED1862-NDt 344 308 270 12 | 60.96 | Е01769-№0+ 874 787 6.99 | |18 | 13 | 60.96 |ED1918-ND 2.55 230 2.04 14 oaa ЕН 353 318 283 
20 |10150 | EDJ863-NDF 383 342 300 14 | 7112 | ED1770-ND} 10.19 948 846 14 | 66.04 |ED1919-ND 275 248 220 МЕМ ОИ 40а 363 323 
24 |121 92 | ED1864-NDt 459 410 360 16 | 81.28 | Е01771-№04 11.65 1049 9432 15 | 7112 |ED1920-ND 294 265 2.36 eae Lead Genel Vert Head 
= B š Ы Е E й тт Lea pacing — Vert. Header 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 5.08mm Lead Spacing — Plugs 16 | 76.20 HEBISSNDM 314 283 251 w 
17 | 8128 ШЙ 333 300 267 2 | 15.24] ED1878-NDT 51 46 41 
2 | 2032 | ED2445-ND 168 152 135 2 | 5.08 |ED1983-ND 2.24 2.02 180 | Ü Dade 3 | 2286 | ED1879-NDt 76 68 61 
з | 25.40 ОЛИ 168 152 135 з | 10.16 |ED1984-ND 3.36 3.03 2.69 18 | 86.36 | ED1923-ND 3.53 348 2.83 + | 3048 ім 9 st 
4 3048 EP 224 20 19 4 | 15.24 ED1985-ND 448 404 359 19 | 9144 |ED1924-ND 373 336 2.98 MM iir 126 1м чи 
5 3556 ООШ 280 252 224 5 | 20.32 |ED1986-ND 560 504 448 20 | 96.52 |ED1925-ND 392 353 3.14 в | 2572 S o EP іп іп 
Т 6 | 25.40 | ED1987-ND 672 605 5.38 21 [101.60 | Е01926-М0 412 371 330 : : = 
12 6 | 40.64 | ED2449-ND 336 3.03 2.69 7 | 53.34 | ED1883-NDT 177 159 142 
т | 3048 |ED1988-ND 784 706 628 22 106.68 |ED1927-ND 431 3.89 345 і Я и: 
т | 45.72 ED2450-ND 392 353 314 d 
в [3556 |ED1989-ND 8% 807 717 23 11176 |EDi928-ND 451 406 361 | ^| 5 | 6096 EDIBBeNDI 202 182 162 
8 | 50.80) ED2451-ND 448 404 359 | || о | 4064 НОНО 1008 908 807 MEM coo 471 424 зт 9 | 68.58 | ED1885-NDT 227 205 1.82 
4 зм Pun abi a i 1o | 4572 РОТИ і 1008 вов 22. аа = - 10 | 76.20 | ED1886-NDT 2.52 227 2.02 
ў š 0 4. 11 | soso ooo 10.29 1109 986 à 11 | 83.82 | ED1887-NDT 277 250 222 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2 | 15.24 | ED1733-ND* 140 126 1.12 12 | 91.44 | Е01888-М04 303 273 2.42 
12 | 55.88 |ED1993-ND 13.44 1210 10.76 з | 2286 ОШОЛ 210 489 168 ў - e 26: 
2 | 1016 | ED1746-NDT 146 131 117 i А : 89 1. 14 [106.68 | ED1890-ND 3.53 3.18 2.83 
14 | 66.04 |ED1994-ND 15.68 1442 1255 4 | 3048 ИШ 280 252 224 
3 | 1524 | ED1747-NDt 249 197 175 16 | 7620 ED1995-ND 17.92 1643 1434 | | 19 4 БЫ, с о 16 |12192 ЕЛЕНДІ 403 363 323 
18 | 4 | 20.32 | ED1748-ND} 291 263 233 18 | 8636 |ED1996-ND 2046 1815 1643 5 | 38.10 EDI736-ND' 350 315 280 | | Keying Star EDI901-ND 79 л 63 
5 | 25.40 | ED1749-NDT 3.04 3.28 292 20 | 9652 |ED1997-ND 2240 2016 1792 6 | 4572 |EDIZS7-ND" 420 378 336 | | Keying Star ED1902-ND 79 71 63 
ў 7 | 53.34 | ED1738-ND* 4.90 441 392 
6 | 3048 (EDUTSUNDE 437 394 350 24 |116.84 | ED1998-ND 26.88 2420 2151 * Use Keying StarED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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QST on-snor: TECHNOLOGY, INC. Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


Terminal Blocks: • Hole Diameter: 1.3mm = Voltage: 250V * Current: 16A • Temperature: -30°C~120°C 
• Plating: BeCu • Wire Size: 14-22AWG • Flame Class: 94V-0 Pin Headers: * Spacing: 5mm = Rated 
Voltage: 300V (250V for ED2673-N 


Terminal Blocks 


Specifications: • Rated Currents: 10A/15A/16A. • Insu- These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


lator: PA 6 GV/PBTP and PBT * Temperature Ranges: 


-30°С-105°С/-33°С-120 °C • Flame Class: 94V-0 


Fig. 1 Cable 
Inlet: Front 

Current: 16A 
-30°С-105°С 


Fig. 4 Double 
Terminal Block 
Current: 16A 
-30°С-105°С 


Fig. 7 Vertical 
Insulator: PBT 
Current: 16A 
-33°C~120°C 


Fig. 10 Vertical 
Current: 16A 
-33°C~120°C 


Fig. 13 Vertical 
Current: 16A 
-33°C~120°C 


Vertical 
Current: 10A 
-33°C~120°C 


Horizontal 
Current: 10A 
-33%С-120%С 


Fig. 2 Cable 
Inlet: Top 

Current: 16A 
-30°С-105°С 


`> 


Fig.5 Vertical 
Current: 16A 
-33%С-120%С 


Ғію. 8 Vertical 
Сштепі: 16А 
-33°С-120°С 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°С-120°С 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°С-120°С 


Vertical 
Current: 16A 
-33°С-120°С 


Current: 15А 
-33°С-120°С 


Fig. 3 Cable 
Inlet: 45* 

Current: 16A 
-30°С-105°С 


Fig. 6 
Horizontal 

Current: 16A 
-33°С-120°С 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°С-120°С 


Fig. 12 Vertical 
Current: 16A 
-33%С-120%С 


Horizontal 
Current: 10A 
-33°С-120°С 


Fig. 18 
Horizontal 

Current: 16A 
-33°С-120°С 


Vertical 
Current: 10A 
-33%С-120%С 


D and ED2674-ND) • Rated Current: 10А • Terminal Plating: Tin 


No.of} Digi-Key Pricing No.of| Digi-Key Pricing 
Fig.| Pos. Part No. 10 100 Fig.| Pos. Part No. 1 10 100 
Pluggable Terminal Blocks 4 | ED1662-ND 34 30 2716 
2 | EDIGISND 69 623 5540 5 MEUM М 338 3002 
6 | ED1664-ND A1 3723 3347 
3 | EDI614-ND 1.04 932 8280 Я 
7 | ED1665-ND 46 412 3665 
4 | ED2214-ND 139 1251 111.20 Í 
8 | ED1666-ND 51 456 _ 40.50 
5 | ED2215-ND 174 1562 13880 9 ШЕШЕТШ ТТ 
1 | 6 | ED2216-ND 208 1874 166.60 : | ў 
10 | ED1668-ND 62 556 4944 
7 ED2217-ND 2.43 2187 194.40 11 ED1669-ND .68 6.15 54.63 
10 ED2218-ND 347 3125 277.80 12 ED1670-ND 75 6.79 60.37 
12 ED2219-ND 447 37.51 333.40 13 ED1671-ND .83 7.50 66.71 
2 | ED2655-ND 34 302 2680 14 | ED1672-ND 92 829 7371 
3 | ED2656-ND 51 455 4040 3 | 15 | ED1673-ND 102 916 8145 
4 | ED2657-ND 67 605 53.80 16 | ED1674-ND 112 10.12 9000 
5 | ED2658-ND B4 756 6720 17 | ED1675-ND 124 1119 9944 
2 | 6 | ED2659-ND 1015 907 8060 18 | ED1676-ND 137 1236 109.88 
7 | ED266O-ND 148 1058 9400 19 | ED1677-ND 1.52 1366 12142 
в | ED266:1-ND 135 1211 10760 20 | ED1678-ND 168 1509 13416 
10 | ED2662-ND 1.8 1512 13440 21 | EDI679-ND 1.45 1668 148.24 
12 | ED2663-ND 210 1890 168.00 22 | Е01680-\0 205 1843 163.81 
- 23 | ED168i-ND 226 2036 181.00 
Pin Headers 24 | ED1682-ND 280 2520 224.00 
з | 2 | ED1660-ND 28 250 2225 24 | ED2673-ND 1.68 1512 134.40 
3 | ED1661-ND 31 — 277 2458 24 | ED2674-ND 1.68 1512 13440 


«ЗАЗ UL# Е101811, 86ME2081 & CSA# 068503X0000 


Мо. | Lead | Rated | Term- | Block №. | Lead | Rated | Term- | Block 
of |Spacing| Volt. (V-) | inal Length | Digi-Key Pricing of 'Spacing | Мон. (V-)| inal |Length | Digi-Key Pricing 
Но. Роз.| (mm) | ҮЙЕ 0110 Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. Pos. (mm) |VDE 0110 Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 
2 | 50 | 250 [Міска] 10 | ED1631-ND 73 655 5820| |11| 3 | 100 | 250 | Brass | 25 | ED2599-ND 59 529 4700 
2 | 5.08 300 Tin |1016 | ED1643-ND 62 5.54 49.20 2| 50 250 Brass | 10 ED2600-ND 28 252 2240 
2 75 | 380 | Tin | 15 | EDI605-ND .59 5.29 47.00 3| 50 | 250 Bras | 15 | ED2601-ND 42 3.78 33.60 
2 |100 | 50 | Tin 15 ШОШ 59 522 4700 а | 50 | 250 |Brass| 20 | ED2602-ND 56 504 4480 
2 100 | 250 | Tin | 15 | ED1627-ND 59 529 4700 5 50 | 250 [ваз 25 сс. 70 630 5600 
1 2.100 | 500 [Nike 15 | EDIG3$ND 40 8% 7180 |.» 6 | 50 | 250 | Brass| 30 | ED2604-ND 84 756 6720 
з | 50 | 250 | Ма | 15 | ED1632-ND 109 983 8740 z 50 | 250 Brass | 35 МЕРЕ 58 882 7840 
з |508 | 300 | Tin |1524 | ED1644-ND 93 833 7400 р ; : у 
3| 75 | 380 | тп |225 | EDI6O6ND 88 794 7060 8 | 50 | 250 | Brass} 40 | ED2606-ND 1.12 10.08 89.60 
3 | 100 500 Tin 25 ED1616-ND .88 794 70.60 10| 5.0 250 Brass | 50 ED2607-ND 1.40 12.60 112.00 
3 | 100 250 Tin 25 ED1628-ND 88 7.94 70.60 12 | 50 250 Brass | 60 ED2608-ND 1.68 15.12 13440 
з | 10.0 | 500 |Nike | 25 | ED1634-ND 1.35 1211 107.60 2 | 508 | 300 | Brass |1016 | ED2609-ND 28 252 2240 
2| 50 | 250 | Tin | 10 | ED1603-ND 59 529 47.00 з | 508 | 300 | Brass |15.24 | ED2610-ND 42 378 33.60 
2| 50 | 125 | Tin | 10 | ED1625-ND 59 529 47.00 4 | 508 | 300 | Brass |2032 | ED2611-ND 56 504 44.80 
2 | 508 | 250 | Tin |1016 | ED1611-ND 59 529 47.00 5 | 5.08 | 300 | Brass |254 | ED2612-ND 70 630 56.00 
: Ee ДУ Tin 15 EDOT ND z a ped 13| 6 | 5.08 | 300 | Brass |3048 | ED2613-ND 84 7.56 6720 
' T d ; ў | 7 | 508 | 300 | Brass [35.56 | ED2614-ND .98 882 7840 
2 : E = Ш E ЕТІН E s E 8 | 5.08 | 300 | Brass [40.64 | ED2615-ND 112 10.08 89.60 
қ ІП | 4 И А A 
ІНЕН ETE ЛЕНЕ ЕНЕ Ж 
3 | 508 | 250 | Tin [1525 | ED1612-ND 88 794 70.60 : 455 |9). : 2 - 
з | 75 | 380 | Tin |225 | ED1608-ND 101 907 80.60 2 50 | 250 | Bas 10 | ED2618-ND 34 302 26.80 
з | 400 | 250 | Tin | 25 | ED1618-ND 101 907 8060 3 50 | 250 |Bras | 15 | ED2619-ND 51 455 4040 
3 | 100 250 Tin 25 ED1630-ND 101 907 8060 14|4 5.0 250 Brass | 20 ED2620-ND 67 6.05 53.80 
2 | 50 | 250 |Nickel| 10 | ED1619-ND 66 5.90 5240 5 50 | 250 | Brass | 25 | ED2621-ND 84 7.56 6720 
3| 2| 100 | 250 | Nickel 15 | ED1621-ND 84 7.56 6720 6 50 | 250 | Brass | 30 | ED2622-ND 101 907 8060 
3 | 50 | 250 | Мая | 15 | ED1620-ND 98 882 7840 2| 35 | 125 |Bras| 7 | ED2623-ND 34 302 2680 
3 | 100 | 250 [Nickel | 25 | ED1622-ND 126 11.34 100.80 з | 35 | 125 | Brass |105 | ED2624-ND 51 455 4040 
42| 50 | 30 | Tin | 10 | Ерї653-М0 143 1285 11420 4| 35 | 125 |Brass| 14 | ED2625-ND .67 6.05 53.80 
з | 50 | 300 | Tin | 15 | ED1654-ND 2.14 1928 171.40 5 | 85 | 125 | Brass | 17.5 | ED2626-ND 84 756 6720 
2| 50 | 250 | Tin | 10 | ED2561-ND 28 252 2240 6 | 35 | 125 | Brass | 21 | ED2627ND 101 907 80.60 
3 50 | 250 | Tin | 15 | ED2562-ND 42 378 3360 | |7 | 35 | 125 | Brass | 245 | ED2620-ND 118 1058 9400 
4 50 | 250 | Tin | 20  ED2563-ND .56 5.04 44.80 в 35 | 125 |Bras | 28 | ED2629-ND 1.35 1241 107.60 
55| 50 | 250 | Tn | 25 | ED2565-ND .70 6.30 56.00 9 | 35 | 125 | Brass | 31.5 | ED2630-ND 1.51 13.61 121.00 
6 | 50 | 20 | Tin | 30 | ED2566-ND 84 756 6720 10| 35 | 125 | Brass | 35 | ED2631-ND 1.68 15.12 13440 
8 50 | 250 | Tin | 40 | ED2567-ND 1.26 11.34 100.80 12| 85 125 | Brass | 49 | ED2632-ND 2.02 18.14 161.20 
520 250 ту MEE 140 1260 1120 14| 35 | 125 | Brass | 56 | ED2633-ND 2.35 2147 18820 
2 | so | m... EET 16| 35 | 125 | Brass | 63 | ED2634-ND 2.69 2449 215.00 
3 | 50 | 250 | вгаѕѕ | 15 | ED2571-ND 51 455 4040 2| 35 | 125 | Brass) 7 ЫП 34 302 2680 
4| 50 | 250 Brass | 20 | ED2572-ND 67 605 5380 3| 35 | 125 | Brass | 1055 | ED2636-ND 51 455 4040 
5 | 5| 50 | 250 | Brass | 25 | ED2573-ND 84 756 6720 4 35 | 125 | Brass) 14 ЕРӨЗІМЕР 67 605 5380 
6 | 50 250 Brass | 30 ED2574-ND 1.01 9.07 80.60 5| 35 125 Brass | 17.5 | ED2638-ND 184 7.56 67.20 
8 | 50 | 250 | Brass| 40 | ED2575-ND 135 1211 107.60 6 | $5 | 125 | Brass| гі ШИН 101 907 8050 
10| 50 250 | Brass | 50 | ED2576-ND 1.68 15.12 13440 |, 7| 35 125 | Brass | 24.5 | ED2640-ND 118 10.58 94.00 
12] 50 | 250 | Brass | 60 | ED2577-ND 202 1814 161.20 8 | 35 | 125 | Brass] 28 | Е2641-М0 135 1241 107.60 
2 75 250 Cuzn | 15 ED2578-ND 45 403 35.80 9 3.5 125 Brass | 31.5 | ED2642-ND 1.51 13.61 121.00 
73175 | 250 | Сип |225 | ED2579-ND 67 605 53.80 10| 35 | 125 | Brass | 35 | ED2643-ND 1.68 15.12 13440 
2 | 508 | 250 | Brass |1016 | ED2580-ND 28 252 2240 12| 35 125 | Brass | 49 | ED2644-ND 202 18.14 161.20 
3 | 5.08 | 250 | Brass 1524 | ED2581-ND 42 3.78 33.60 14| 35 | 125 | Brass | 56 | ED2645-ND 235 2117 188.20 
4 | 5.08 | 250 | Brass |2032 | ED2582-ND 56 5.04 44.80 16| 35 | 125 | Brass | 63 | ED2646-ND 2.60 2449 215.00 
5 | 508 | 250 | Brass | 25.4 | ED2583-ND 70 6.30 56.00 2 | 100 | 250 Brass | 15 | ED2647-ND 34 302 2680 
8| 6 | 508 | 250 | Brass |3048 | ED2584-ND 84 756 6720] [17] s | 199 | 250 | Brass | 25 | ED264&-ND 51 455 4040 
7 | 508 | 250 | Brass 35.56 | ED2585-ND 98 882 7840 2 | 100 | 250 Brass | 15 | ED2649-ND 37 329 2920 
8 | 508 | 250 | Brass 40.64 | ED2586-ND 1.12 10.08 89.60 | | 18 у 
10| 508 | 250 | Brass | 508 | ED2587-ND 140 1260 11200 3 100 | 250 | Brass 25  WEDAICSDNDM 55 491 4360 
12] 508 | 250 | Brass [60.92 | ED2588-ND 1.68 1512 13440 | |19| 2 | 70 | 125 | Brass) 35 | ED2651-ND 37 3.33 29.60 
2 | 5.08 | 250 | Brass [1016 | ED2589-ND 34 302 26.80 3 | 7.0 | 125 | Brass 105 ШАШ 56 5/0 4440 
3 | 5.08 | 250 | Brass [1524 | ED2590-ND 51 4.55 4040| |2012 | 1016 | 300 | Brass 15.24 | ED2653-ND 34 3.02 26.80 
4 | 508 | 250 | Brass |2032 | ED2591-ND 67 6.05 53.80 3 | 10.16 | 300 | Brass | 254 | ED2654-ND .51 4.55 4040 
9| 6 | 508 | 250 | Brass |3048 | ED2592-ND 1.01 9.07 80.60 2| 70 | 125 | Brass | 105 | ED2666-ND 34 302 26.80 
8 | 5.08 250 Brass | 40.64 | ED2593-ND 1.35 12.11 107.60 3 7.0 125 Brass | 17.55 | ED2667-ND 51 455 4040 
10| 5.08 | 250 | Brass | 50.8 | ED2594-ND 1.68 1512 13440 4| 70 | 125 | Brass | 24.5 | ED2668-ND 67 6.05 53.80 
12] 5.08 | 250 | Brass |6096 | ED2595-ND 202 18.14 161.20 | |21| 5 | 7.0 | 125 | Brass | 31.5 | ED2669-ND 84 7.56 67.20 
19| 2 | 100 | 250 | Tin | 15 | ED2596-ND 37 329 2920 6 | 70 | 125 | Brass | 385 | ED2670-ND 101 907 80.60 
3 | 100 | 250 | Tin | 25 | ED2597-ND 55 4.91 43.60 7| 70 | 125 | Brass | 455 | ED2671-ND 118 1058 9400 
11| 2 | 100 | 250 | Brass | 15 | ED2598-ND 39 253 3140 8| 70 | 125 | Brass |525 | ED2672-ND 135 12.11 107.60 
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Insulation Types: 


Z . 
пое Waldom Terminals, Tools, Lugs and Connectors гал 
ЕТС @ Krimptite@: Non-Insulated 


Fully-Insulated Quick Disconnects Avikrimp9 Nylon Insulated 
Max. Wire with Vibration Support 
Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex x а 
Fig. | AWG [Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Quick Disconnects 
Avikrimp® - Male Wax. Wire 
22-18 | 18 250 (6.35 140 (3.56) | М/М18225-0 51 М 34 | 19001-0001 i he tem apa ERES FH 
Red | 18 ШЕ 140 (3.56) | WM18226-ND Бі EU .34 | 19001-0003 Ба ые Tong 2m ШЕ en 1a. PST NS m iom 5m BERE 
4 [16-14] 18 250 (6.35 170 (4.32)|WM18227-ND 50 40 34 | 19001-0006 DE 00 ашп) ШЕ) ETL ЫШЫ 
Blue | 18 1187 (4.75 1170 (4.32) WM18228-ND 58 47 39 19001-0008 Female 
ут 4 250 (6.35) .230 (5.84) |МММ18220-40 .60 дв 40 | 19001-0010 250 х.032 (6.3 х0.8) | .115 (2.9) |WM18255-ND 28 23 19 | 19019-0012 
ellow _ 22-18 | 4g | -187х.020 (47х05) | .115(2.9) | WM18257-ND 22 18 158 | 19019-0006 
= ЕЕ К - = — 310x.082(2.8x0.8) | .115(2.9) |WM18259-ND 22 18  .15 |19019-0004 
E : 1125 (3. 7 - : - | 110 x .020 (2.8 х0.5) | _.115 (2.9) |WM18260-ND — .30 24 20 | 19019-0001 
Red | 15 1187 (4.75) 125 (3.18) |WM18231-ND —— 46 37 31 | 19002-0005 5 X 020 (2.8 x 05) (2.9) 
250 x .032 (6.3х0.8)| .138 (3.5) |WM18262-ND 22 18 15 19019-0031 
1 [16145 46 250 (6.35) 1155 (3.94) WAS S ND 46 .37 21 | 19002-0024 16-14 | 18 | 187х.020 (47х05) | .138(35) |WM18258-ND 22 18 15 | 19019-0027 
Blue 1187 (4.75) .155(3.94)| WM18233-ND 47 38 32 | 19002-0028 а LOCO азы ў ‘ і 
240 110 x .020 (2.8 x 0.5) | .138 (3.5) | WM18261-ND 29 23 20 | 19019-0022 
Yellow! 15 250 (6.85) 245 (6.22) |WM18234-ND 55 44 37 | 19002-0044 12-10] 18 | .250x.032(6.3x0.8) | 225(57) |WM18256-ND л .36 30 | 19019-0037 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) 
26-24 |; .250 (6.35) 075 (1.91) |WM18235-ND 24 19 16 19003-0071 Зпар Plugs 
Yellow .187 (4.75) 1075 (1.91) WM18236-ND 24 19 116 | 19003-0064 | 
22-18 .250 (6.35) 135 (3.43) | WM18237-ND 26 2 17 | 19003-0001 у р Мах. Wire | ~ 7 
Red | 15 187 (4.75) 135 (3.43) | WM18238-ND 25 20 117 | 19003-0011 Crimp | Diameter | Insul.Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
22-18 Fig. | AWG | Tool£ | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
наў Ч * -i 
> | Red 187 x .032 (4.75 x 0.81) | 135 (3.43) | WM5928-ND 28 23 119 | 19003-0129 Ineuikrimpe (PVG Insulation) 
ien n p dere WEISS ND аб 0 ЕД 19008000 в | 218] 12 |156(8596)| .140(3.6) | WM18263-ND 24 A9 16 | 19034-0005 
ие а а - 4 a $ -l 
ява | 14 | 250x032 (6.35 x 0.81) | 145 (3.68) | WM5929-ND* — 22 18 18 | 19003-0044 16-14 | 12 |.156(396) | 175(44) JEWMISAGENDE — 22 8 15 | 19034-0009 
Blue | — 187 x.020 (4.75 x 0.51) | -160 (4.06) | WM5927-ND* — 20 24 20 | 19003-0132 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
— IE uring - Female (Expand = Flare) ВНЕ 7 |2218 1 12 |156(896)| 14026) | WM18267-ND 37 30 25 | 19036-0003 
TET Р Р 16-14 | 12 |156(3.96)| 170(4.3) | WM18268-ND 38 31 26 | 19036-0008 
2 Welow| 15 250 (6.35) 275 (6.98) | WM18241-ND — .35 28 23 | 19005-0010 


Snap Plug Receptacles 


* With 94V-0 Material 


Snap Max. Wire 


Avikrimp9 Fully Pre-Insulated Crimp | PlugDia.| Insul.Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Quick Disconnect Flags Fig. | AWG | Tool # | Inch (тт) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 
Max. Wire 
г : I s е 22-18 | 20 | 156(39)| (140 (3.5) | WM18265-ND 22 18 15 | 19038-0001 
Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 8 
Fig.| AWG Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. 16-14 | 13 | 156(3.9) | .170(4.3) | WM18266-ND 23 18 5 | 19038-0007 
22-18 | д | -250 x .032(6.35 x 0.81) |150 (3.81) | WM18242-ND 47 38 332 |19006-0001 Avikrimp@ (Nylon Insulation) 
Red -187 x .020 (4.75 x 0.51) | .150 (3.81) | WM18245-ND 48 38 .32 | 19006-0005 22-18 20 156 (3.9) 125 (3.2) | WM18269-ND 35 28 24 19039-0001 
з | 19-4 | g [250 х 032 (6.35 x 0.81)| 170 (432) | WM18243-ND 48 — 38 32 | 19006-0011 9 [4644| 13 | 156(39) | .150(3.8) | WM18270-ND 35 28 .24 |19039-0006 
Blue 1187 020 (4.75 x 0.81) | 170 (4.32) | WM18246-ND 48 38 — .32 | 19006-0015 
1210 | 40 |.250х.032 (6.35 x 0.81)|.248 (6.30) | WM18244-ND — 94 75 .63 | 19006-0019 Snap Spade Terminals 
Max Wire Max. 
Insulkrim @ Full -Insulated Crimp | Stud | Insul. Dia. Width Digi-Key Price Each Molex 
А р й У Fig. | AWG |Tool# | Size | Inch (mm) | Inch (mm) | Рай No. 10 100 500 | Part №. 
Над Quick Disconnects Insulkrimp@ (PVC Insulation) 
Max. Wire m" 5-6 | 145(37) | .260(6.6) | WM18315-ND 18 414 112 | 19099-0009 
И Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex Red | 12 | 8 | 145(3.7) | .300(7.6) | WM18316-ND 18 44 12 | 19099-0003 
Fig.| AWG | Tool# | Inch(mm)  Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 10 | .145 (3.7) | .340(8.6) | WM18317-ND 18 14 112 | 19099-0015 
2248 | 1, | 250(635)| .175 (4.44) | WM18247-ND 24 49 46 | 19007-0001 Edu 5-6 | 175(44) | 260(66) |WM18318-ND 22 418 15 | 19099-0027 
Red 187 (4.75) | 175 (4.44) | WM18250-ND 36 29 га | 19007-0009 10 | AD 1; | в | 17544) | 320(81) | WM18319-ND — 23 19 16 | 19099-0032 
16-14 | 4, | 250635) | 200(5.08) | WM18248-ND 26 29 24 | 19007-0021 10 | 175 (4.4) | .340(8.6) | WM18320-ND — 18 14 12 | 19099-0034 
з | Blue 187 (4.75) | 200 (5.08) | WM18251-ND 36 29 га |19007-0029 rs 56 | 250464) | 26066) |WNMIBSZI-ND 33 2 — 22 | 19099-0044 
1874 | 250(635) | .200(5.08) | WMS931-ND* 3t г 21 | 19007-0073 velow| 12 | 8 | 25064) | .330(84) | WM18322-ND 29 23 20 | 19099-0088 
110 10 | .250 (6.4) | .340(8.6) |WM18323-ND 23 18 15 | 19099-0050 
Yellow | 10 | 250(635)| .262 (6.65) | WM18249-ND 80 .64 53 | 19007-0040 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
Жасан я 5-6 | 140(3.6) | .260(6.6) | WM18324-ND 24 19 116 | 19115-0009 
With S4v-0 Material oak 5-6 | .140(3.6) | 270(68) | WM18325-ND 30 24 20 | 19115-0001 
Piggyback QD’s red | 12 | 8 | 14089) | 300(76) |WM18326-ND 24 19 116 | 19115-0003 
8 | 140(3.6) | .320(8.1) | WM18327-ND 30 25 20 | 19115-0012 
Fully-Insulated 10 | 140(3.6) | .340(8.6) | WM18328-ND 31 25 21 | 19115-0014 
1 i 5-6 | 170(43) | .260(6.6) | WM18320-ND з 25 21 | 19115-0024 
Quick Disconnects 10 | 16-14 5-6 | 170 (4.3) | .270(6.8) | WM18330-ND 24  .19 16 | 19115-0016 
Max. Wire Bue | 12 | в | 170(43) | 320(81) | WMI8331-ND — 24 49 46 | 19115-0079 
Crimp | TabSize Insul.Dia. | Digi-Key Price Each Molex 10 | .170(4.3) | .340(8.6) | WM18332-ND 26 21 18 | 19115-0031 
Fig.| AWG | Tools | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 1240 5-6 | 225(57) | .260(6.6) | WM18333-ND 56 45 37 | 19115-0042 
22-18 | 10 | .250(6.35) | .060(152) | WM18252-ND .69 56 46 | 19013-0001 Yellow) 12 | 8 | .225(5.7) | .330(8.4) | WM18334-ND 30 24 20 | 19115-0035 
4 | 16-14 | 10 | 250 (635) | (145 (3.68) | WM18253-ND 70 56 47 | 19013-0005 10 | .225(57) | .340 (8.6) |WM18335-ND — 32 25 221 | 19115-0048 
12-10 | 19 | 250 (6.35) | (150 (3.81) | WM18254-ND 99 79 .66 | 19013-0018 (Continued) 
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осу Waldom 
molex | 
ЕТС 


Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Cont) 


Standard Ring Tongue 


Spade Tongue Terminals 


Crimp | Stud | Max. Width | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | AWG | Tool# | Size Inch (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 
12 .235 (6.0) | WM18271-ND 46 43 11 | 19070-0005 
3-4 .235 (6.0) | WM18272-ND 16 13 11 | 19070-0007 
5-6 264 (6.7) | WM18273-ND 22 АТ 15 | 19070-0040 
22-18 12 10 322(8.2) | WM18275-ND 23 48 15 | 19070-0015 
1/4 477 (121) | WM18276-ND 25 20 17 | 19070-0023 
5/16 477 (12.1) | WM18277-ND 25 20 17 | 19070-0026 
3/8 544 (13.8) | WM18278-ND. 26 21 .18 | 19070-0033 
3-4 260 (6.6) | WM18279-ND 21 AT 44 | 19070-0067 
5-6 .260 (6.6) | WM18280-ND 21 17 14 | 19070-0069 
8 322 (8.2) | WM18281-ND 16 13 11 | 19070-0086 
11 16-14 12 10 322(8.2) | WM18282-ND 22 48 15 | 19070-0090 
1/4 477 (12.1) | WM18283-ND 24 20 16 | 19070-0075 
5/16 477 (12.1) | WM18284-ND 24 19 16 | 19070-0078 
3/8 544 (13.8) | WM18285-ND 28 23 .19 | 19070-0059 
5-6 292 (7.4) | WM18286-ND 20 46 14 | 19070-0143 
8 292 (7.4) | WM18287-ND 27 22 19 | 19070-0145 
10 385(9.8) | WM18288-ND 20 16 14 | 19070-0123 
12-10 12 1/4 540 (13.7) | WM18289-ND 23 18 15 | 19070-0132 
5/16 540 (13.7) | WM18290-ND 23 18 15 | 19070-0136 
3/8 .598 (15.2) | WM18291-ND 34 27 .23 | 19070-0153 
1/2 .760 (19.3) | WM18292-ND 40 32 .27 | 19070-0109 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 
12 .235 (6.0) | WM18293-ND 28 22 19 | 19073-0005 
3-4 .235 (6.0) | WM18294-ND 28 23 19 | 19073-0007 
5-6 264 (6.7) | WM18295-ND 29 23 19 | 19073-0038 
22-18 12 8 .322 (8.2) | WM18296-ND 23 19 16 | 19073-0013 
10 322 (8.2) | WM18297-ND 23 19 16 | 19073-0017 
1/4 477 (12.1) | WM18298-ND 32 26 .22 | 19073-0024 
5/16 477 (12.1) | WM18299-ND 32 25 .21 | 19073-0027 
3/8 .544 (13.8) | WM18300-ND 42 34 .28 | 19073-0032 
3-4 .260 (6.6) | WM18301-ND 29 24 .20 | 19073-0065 
5-6 .260 (6.6) | WM18302-ND 23 49 16 | 19073-0067 
11 8 .322 (8.2) | WM18303-ND .30 24 .20 | 19073-0085 
16-14 12 10 .322 (8.2) | WM18304-ND 23 19 16 | 19073-0087 
1/4 477 (12.1) | WM18305-ND 33 26 .22 | 19073-0076 
5/16 477 (121) | WM18306-ND 33 26 .22 | 19073-0079 
3/8 .544 (13.8) | WM18307-ND 35 29 .24 | 19073-0059 
5-6 292 (7.4) | WM18308-ND 41 33 .28 | 19073-0216 
8 292 (7.4) | WM18309-ND 41 33 .28 | 19073-0222 
10 .385 (9.8) | WM18310-ND 38 30 .25 | 19073-0170 
12-10 12 1/4 540 (13.7) | WM18311-ND 45 36 30 | 19073-0188 
5/16 540 (13.7) | WM18312-ND 31 25 .21 | 19073-0200 
3/8 598 (15.2) | WM18313-ND 47 38 32 | 19073-0236 
1/2 .760 (19.3) | WM18314-ND 51 41 34 | 19073-0145 
Flanged Spade Terminals 
Max Wire Max. 
Crimp | Stud | Insul. Dia. Width Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | AWG | Tool # | Size | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 
22-18 5-6 | .145(3.7) | .301(7.6) |WM18336-ND 46 — 43 11 | 19121-0005 
Red | 12 8 | 145(37) | .301(7.6) | WM18337-ND 22 18 15 | 19121-0007 
10 | .145 (3.7) | .301 (7.6) | WM18338-ND 22 18 15 | 19121-0009 
12 | 16-14 5-6 | 175 (4.4) | 3301 (7.6) | WM18339-ND 21 17 14 | 19121-0026 
Blue | 12 8 | -175 (4.4) | 301 (7.6) |WM18340-ND 46 13 11 | 19121-0028 
10 | .175 (4.4) | .301 (7.6) | WM18341-ND 46 13  .11 | 19121-0030 
12-10 | 12 8 | .250 (6.4) | (385 (9.8) |WM18342-ND 48 14 12 | 19121-0053 
Yellow 10 | .250(6.4) | .385 (9.8) |WM18343-ND 18 — 14 42 | 19121-0056 
Avikrimp@ (Nylon Insulation) 
22-18 | 12 5-6 | 140 (3.6) | .301 (7.6) |WM18344-ND 29 23 19 | 19127-0007 
10 | .140 (3.6) | .301 (7.6) | WM18346-ND 29 23 119 | 19127-0012 
16-14! 17 5-6 | 170 (4.3) | .301 (7.6) |WM18347-ND 29 24 20 | 19127-0039 
12 | Bue | 12 8 | 170 (4.3) | (301 (7.6) | WM18348-ND 29 24 20 | 19127-0042 
12 10 | .170 (4.3) | .301 (7.6) | WM18349-ND 29 24 20 | 19127-0099 
12-10 | 12 8 | .225 (5.7) | 385 (9.8) | WM18350-ND 46  .37 .31 | 19127-0086 
Yellow 10 | .225 (5.7) | .385(9.8) |WM18351-ND 46 37 231 | 19127-0089 
Wire Pin Terminals 
Max Wire 
Crimp | Pin Dia. Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG Tool # | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
Krimptite® (Non-insulated) 
22-18 08 (2.03) — WM18374-ND 16 13 11 |19211-0003 
13 16-14 17 | .08(2.03) - WM18375-ND 46 43 11 |19211-0005 
12-10 .12 (3.05) - WM18376-ND 22 18 15 |19211-0001 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 
22-18 Red 108 (2.03) | .145 (3.68) | WM18377-ND 28 22 19 |19212-0003 
14 | 16-14 Blue 12 | .08(2.03) | .175 (4.44) | WM18378-ND 49 45 43 |19212-0005 
12-10 Yellow -12 (3.05) | .25 (6.35) | WM18379-ND 25 .20 17 |19212-0001 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 
22-18 Red 108 (2.03) | .14(3.56) | WM18380-ND 35 28 .24 | 19213-0009 
15 | 16-14 Blue 12 | .08 (2.03) | .17 (4.32) | WM18381-ND 35 28 24 | 19213-0011 
12-10 Yellow .12 (3.05) | .225 (5.71) | WM18382-ND 43 34 .29 |19213-0007 


Max Wire Max. 
Crimp | Stud | Insul. Dia. Width Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | AWG | Tool # | Size | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 
22-18 5-6 | 145 (3.7) .326 (8.3) | WM18352-ND 15 12 10 | 19144-0001 
Вей 12 8 145 (3.7) 1326 (8.3) | WM18353-ND 16 13 11 | 19144-0003 
10 | .145 (3.7) .326 (8.3) | WM18354-ND 22 18 15 | 19144-0005 
5-6 | .175 (4.4) 305 (7.7) | WM18355-ND 417 14 12 | 19144-0018 
1644 | 42 8 | 175(44) | .305(77) | WM18356-ND 17 44 32 | 19144-0020 
16 | Blue 8 175 (44) .372 (9.4) | WM18357-ND 16 43 11 | 19144-0024 
10 | .175 (4.4) .372 (9.4) | WM18358-ND 23 18 15 | 19144-0026 
5-6 | .250 (6.4) «385 (9.8) | WM18359-ND 18 14 12 | 19144-0037 
12-10 8 .250 (6.4) .385 (9.8) | WM18360-ND 35 .28 .23 | 19144-0039 
Yellow] 12 10 | .250 (6.4) .385 (9.8) | WM18361-ND 18 14 12 | 19144-0042 
1/4 | .250 (6.4) | .543 (13.8) | WM18362-ND 32 26 .22 | 19144-0046 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 
22-18 5-6 | 140(3.6) .326 (8.3) | WM18363-ND .30 24 .20 | 19198-0070 
Red 12 8 140 (3.6) .326 (8.3) | WM18364-ND 30 24 .20 | 19198-0004 
10 | .140(3.6) .326 (8.3) | WM18365-ND 30 25 .20 | 19198-0006 
5-6 | .170 (4.3) .305 (7.7) | WM18366-ND .29 24 .20 | 19198-0016 
16 | 16-14) 42 | в | 470(43) | 30577) | WM18367-ND 25 21 17 | 19198-0019 
Blue 10 | 170(4.3) | .372 (9.4) | WM18369-ND 31 25 21 | 19198-0025 
5-6 | 225(57) .385 (9.8) | WM18370-ND 44 35 .29 | 19198-0044 
12-10 12 8 .225 (5.7) .385 (9.8) | WM18371-ND 44 35 .29 | 19198-0047 
Yellow 10 | .225 (5.7) .385 (9.8) | WM18372-ND 43 35 .29 | 19198-0050 
1/4 | .225 (5.7) | .543(13.8) | WM18373-ND 45 36 30 | 19198-0056 
Perma-Seal - All Weather, 
Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
Crimp Stud Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG Tool # Size Part No. 10 100 500 Part Мо. 
Ring 
6 WM18397-ND .86 .69 58 19164-0085 
8 WM18398-ND 86 69 57 19164-0086 
22/18 1 10 WM18399-ND .86 .69 58 19164-0003 
1/4 WM18400-ND .86 .69 58 19164-0004 
3/8 WM18401-ND 86 69 157 19164-0005 
6 WM18402-ND .90 72 :60 19164-0032 
8 WM18403-ND .90 72 :60 19164-0033 
16/14 1 10 WM18404-ND .90 72 60 19164-0034 
17 1/4 WM18405-ND 90 72 .60 19164-0026 
5/16 WM18406-ND .90 72 .60 19164-0027 
3/8 WM18407-ND 90 72 :60 19164-0020 
6 WM18408-ND 97 78 .65 19164-0061 
8 WM18409-ND 97 78 .65 19164-0062 
10 WM18410-ND 97 78 .65 19164-0065 
12/10 1 1⁄4 WM18411-ND .88 41 59 19164-0066 
5/16 WM18412-ND 97 78 .65 19164-0067 
3/8 WM18413-ND 97 78 .65 19164-0068 
1⁄2 WM18414-ND 97 78 .65 19164-0058 
Spade 
6 WM18415-ND .86 .69 57 19164-0006 
22/18 1 8 WM18416-ND .86 .69 58 19164-0007 
10 WM18417-ND .86 .69 57 19164-0008 
6 WM18418-ND .90 72 .60 19164-0028 
16/14 1 8 WM18419-ND .90 72 .60 19164-0029 
18 10 WM18420-ND — 0 72 60 | 19164-0030 
6 WM18421-ND 97 78 .65 19164-0069 
12/10 1 8 WM18422-ND 97 78 .65 19164-0070 
10 WM18423-ND 97 78 .65 19164-0072 
1⁄4 WM18424-ND 97 78 .65 19164-0073 
Butt Splices 
22-18 — WM18425-ND .89 72 .60 19164-0013 
19 16-14 1 — WM18426-ND 94 75 .63 19164-0044 
12-10 - WM18427-ND 1.00 .80 .67 19164-0056 
Quick Disconnect Couplers - Male 
22/18 3 .250 (6.35) | WM18428-ND .89 41 .60 19164-0015 
20 16/14 3 -250 (6.35) | WM18430-ND 93 75 .62 19164-0048 
12/10 2 .250(6.35) | WM18432-ND 1.00 .80 67 19164-0075 
Quick Disconnect Couplers - Female 
22/18 3 .250 (6.35) | WM18429-ND 89 41 .60 19164-0017 
21 16/14 3 -250 (6.35) | WM18431-ND 93 75 .62 19164-0050 
12/0 2 .250(6.35) | WM18433-ND 1.00 .80 67 19164-0076 
(Continued) 
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Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Сол!) 


Step Down Butt Connectors Butt Splices 
к Crimp Insulation Digi-Key Price Each Molex Crimp | Outside Dia.| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG Tool # Color Part No. 10 10 500 | PartNo. Fig. | AWG | Tool# | Inch(mm) | Рам No. 10 100 500 | Part No. 
22 | 1814102278 | |, Non-Insulated WM18389-ND 145 84 70 | 19215-0013 Insulkrimp@ (PVC Insulation) 
12/10 to 16/14 Non-Insulated — | М/М18390-40 143 90 75 | 19215-0023 22:78 385 (84) | ҮЙІН 8283-10 14. E, Е ПЕШ 391540004 
эз | 1614102218 | 12 | Blue with Red Stripe | WM18391-ND 88 71 59 | 19154-0022 ў р I 
12/1010 16/14 | 8 | Yellow with Blue Stripe | WM18392-ND 147 94 — 78 |19154-0035 26 1614 | 12 | 46047) ШШШ 17 18 lit | 13154-0015 
12-10 220 (5.6) | WM18385-ND 23 18 15 | 19154-0028 
Nylon-Insulated, Closed-End Connectors : р 
y - 255 z : Window Butt Splices 
я Crimp Outside Diameter Digi-Key Price Each Molex 
Lig: n Гоп! ш! шт) лы 16 18 39 БЕП: Crimp | Мах Wire Insul. | Digi-Key Price Each Molex 
аў 22-12 6 35 15) WM18394-ND 43 1 ‘09 | 19160-0009 Fig. AWG Tool # | Dia.Inch (mm) | Part №. 10 100 500 | Part No. 
1640 | — A4 (11.2) WM18395-ND 48 .15 412 | 19160-0002 22-18Red | 12 140 (3.56) | WM18386-ND 88 70 59 | 19199-0007 
8 7 56 (14.2) WM18396-ND — .34 27 28 | 19160-0024 27 | 16-14Blue | 12 170(452) | WM18387-ND 44 356 29 | 19199-0009 
8 š 12-10 Yellow | — 228 (5.79 WM18388-ND 60 48 40 | 19199-0011 
Heavy Duty Ring Tongue Terminals ° 
Crimp | Stud Dimensions Digi-Key Price Each Molex Crimp Tools 
Fig. AWG Tool# | Size | Length Inch (mm) | Width Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part №. 
зно | 1.20(30.48) | 445(11.30) | WM5932-ND 0 75 54 19221-0223 Crimp ТГ Digi-Key К 
8 16 1/4 | 120(3048) | .445 (11.30) | WM5933-ND 90 75  .54 |19221-0224 Tool # | Description Part No. Price Each 
5/16 | 1.305 (33.15) | .445 (11.30) | WM5934-ND 90 75  .54 | 19221-0225 n Sealed Ring, Spade and Butt WM9975-ND 279.05 
3/8 | 1.305 (33.15) 605 (15.37) WM5935-ND 121 1.00  .72 |19221-0226 #2 Sealed, 10-12 AWG .250" (6.35mm) WM9939-ND 405.32 
1/4 | 1.270 (32.26) | 605 (15.37) | WMS5936-ND 160 132 94 |19221-0227 #3 Sealed, 14-22 AWG 250" (6.35mm) WM9976-ND NEW! 262.63 
6 | 16 | 5/6 | 1.410 (35.81) | 605 (15.37) | WM5937-ND 170 140 1.00 | 19221-0228 #4 10-12 AWG 250” (6.35mm) WM17466-ND 34344 
и 110 e RE ш m 12 10 E 1821.028 5 24-26 AWG .187” (4.75mm) and .250" (6.35mm) WM9942-ND 340.82 
4 | 16 | 5/6 | 1.530 (38.86) | 525 (13.33) | WM5940-ND 162 134  .96 | 19221-0231 ра ата sue d eA NEWI 2. 
3/8 | 1.530 (38.86) | .525 (13.33) | WMS941-ND 162 134 96 |19221-0232 | н 
5/16 | 1.620 (41.15) | .615 (15.62) | WM5942-ND 227 187 134 | 19221-0233 #8 Butt Splice 10-12 AWG ШЕШ НІ) 30051 
2 | 16 | 3/8 |1.620(4115) |.615(15.62) | WM5943-ND 227 187 1.34 | 19221-0235 = Piggyback 250” QD . D IND 31482 
25 1/2 | 1.750 (44.45) | .755 (19.18) | WM5944-ND 3.05 2.51 1.80 |19221-0236 #9 Flag QD's .187” (4.75 тт) and 250" (6.35mm) WM18524-ND 300.51 
5/16 | 1.720 (43.69) | .655(16.64) | WM5945-ND 236 195 140 |19221-0237 #10 | Flag QD's 250" (6.35mm) 10-12 AWG WM18589-ND 343.44 
1 | 16 | 3/8 | 1.720(43.69) | .655 (16.64) | WM5946-ND 236 1.95 1.40 | 19221-0238 #11 Flag QD's .187" (4.75mm) WM17467-ND 300.51 
1/2 | 1.830 (46.48) | 755 (19.18) | WMS947-ND 326 269 1.92 |19221-0239 #12 | Terminals/Splices 10-22 AWG WM9952-ND 340.82 
5/16 | 1.830 (46.48) | 725(18.42) | WM5948-ND 312 257 184 |19221-0240 #13 | Snap Plug 14-16 AWG WM9958-ND 250.64 
10| 16 | 3/8 | 1.830(46.48) | 725 (18.42) | WM5949-ND 342 2.57 1.84 |19221-0241 #14 | 14-16 AWG .187” and 250" (4.75mm and 6.35mm) WM9972-ND 381.09 
1/2 | 1.830 (46.48) | 725 (18.42) | WM5950-ND 312 257 1.84 |19221-0242 915 |1822 AWG 187" (475mm) WM5979-ND 23543 
5/16 | 2.062 (52.37) |815 (20.70) | WM5951-ND 339 280 2.00 |19221-0243 #6 | Ringterm 8-4/0 AWG WM5980-ND 13992 
2/0 | 16 | 3/8 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) | WM5952-ND 339 280 2.00 |19221-0244 Ж? [wire pins 0:22 AWG НТ 30051 
1/2 | 2.062 (52.37) | 815 (20.70) | WM5953-ND 3.39 280 2.00 |19221-0245 КЕЛІ Еа 025 awe КООП 340.82 
5/16 | 2.160 (54.86) | 895 (2273) | WMS5954-ND 467 385 275 | 19221-0246 #19 — | Snap Plug 14-16 AWG ШІН 33157 
30| 16 | 3/8 | 2.160(54.86) | .895 (22.73) | WM5955-ND 424 349 2.50 |19221-0247 
1/2 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) | М/М5956-М0 4.24 3.49 2.50 |19221-0248 = Snap Plug 18-22 AWG WM9957-ND 309.84 
40 4g | 38 | 2350 (69.69) | 985 (25.02) | WM5957-ND 527 435 3.11 |19221-0250 #20 Snap Plug 18-22 AWG М/М18540-М0 343.44 
1/2 | 2.350 (59.69) | 985 (25.02) | WM5958-ND 527 435 3.11 |19221-0251 - Manual Wire Stripper WM9969-ND 95.16 


JS I PS Connectors for Tabs 


Features: 


Secure Locking, Easy Insertion: The combination of terminal and housing 
provides easy mating onto the male tab. Unmating is also easy, by holding the 
housing while pulling, the contact lock spring is disengaged by the taper inside 
the housing. Should you accidentally pull the wire, the locking mechanism 


ensures that disengagement does not take place. 


Stable Contact Performance: The contact is designed with a large contact 


area to give stable performance, even when high current is applied. 


Mis-Insertion Prevention Mechanism and Housing Lance: Inside the 
housing is a stopper that prevents mis-insertion, which ensures that someone 


will not mistakenly insert a contact in the housing. 


Specifications: Current Rating: 25A AC, DC (250 + AWG 10) Voltage 
Rating: 250V AC, DC Temperature Range: -40°С 


Applicable Tab: .187” Tab 0.5mm (.020”)/0.8mm (.031") thick; .250" Tab 


0.8mm (.031”) thick. 


= 105°С 


Bs 


E: 


Contacts sold separately 


Contacts sold 
separately 


эу @ 4 
Cir- | Tab Dim. (Inch) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | JST 
cuits | Size AWG A B Part No. 10 100 500 | Part Мо. Pricing Part No. 
Fig. 1 - Uninsulated Terminal Contacts for Fig. 2, 3 and 4 and Crimp Tools 
— | 187" | 20-26 22 .68 455-1106-1-ND 67 5.96 26.29 | 455-1106-2-М0 | 280.00/10,000 | 5Р5-01Т-187 
Crimp Tool for 20-26 AWG .187" Terminals | 455-1107-ND 367.01⁄1 — — WC-730 
— | 187" | 14-20 22 .68 455-1149-1-ND 53 4.73 20.89 | 455-1149-2-ND 165.00/7,500 | SPS-51T-187 
Crimp Tool for 16-20 AWG .187" Terminals | 455-1144-ND 367.01/1 — — WC-710 
Сгітр Tool for 14-18 AWG .187" Terminals | 455-1145-ND 388.91/1 — - YC-711 
— |.250” | 18-22 .30 .82 455-1115-1-ND 1.07 9.55 42.11 | 455-1115-2-ND 225.00/5,000 | 5Р5-21Т-250 
Crimp Tool for 18-22 AWG .250" Terminals | 455-1116-М0 367.01⁄1 — — WC-780 
_ |.250" | 14-18 30 82 455-1117-1-ND 97 8.65 3846 | 455-1117-2-М0 205.00/5,000 | 5Р5-61Т-250 
250" | 14-18 30 82 455-1119-1-ND* 76 6.77 29.85 | 455-1119-2-ND* | 360.00/15,000 | SRSF-61T-250A 
Crimp Tool for 14-18 AWG .250" Terminals | 455-1118-ND 367.01/1 — — WC-720 
Fig. 2 - Single Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
1 | 187" - 30 96 455-1108-ND 54 451 18.05 — — PS-187 
.250" - 35 1.09 455-1112-ND 56 4.66 18.62 — — PS-250 
Fig. 3 - Dual Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
2 | 187 - 88 96 455-1109-ND 124 1032 41.28 — — Р5-187-2А-15 
250" - 94 1.09 455-1113-ND 1.32 10.98 43.92 -- — Р5-250-2А-15 
Fig. 4 - Triple Staggered Vertical Housings (Contacts Sold Separately Above) 
3 |.187 — 72 1.69 455-1110-ND 184 1531 61.25 — — PS-187-3V 
Fig. 5 - Single Right Angle “One Touch Sleeve” Housings (Contacts Sold Separately Below) 
41487 - 25 .69 455-1111-NDT 125 1038 41.52 — — FPS-187 
250” - 28 78 455-1114-NDT 132 11.04 44.14 — — FPS-250 
Contacts and Crimp Tool for Fig. 5 Housings 
. |187” | 16-22 — — 455-1147-1-ND 90 8.08 35.64 | 455-1147-2-ND 190.00/5,000 | SFPS-41T-187 
250” | 14-18 - - 455-1148-1-ND 136 1246 53.64 | 455-1148-2-ND 171.00/3,000 | SFPS-61T-250 
Сгітр Tool for 14-18 AWG .250" Terminals | 455-1146-ND 418.01/1 - — YC-272 


* Low Insertion Force .250" Terminal t Not CSA certified 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco PIDG Ring Terminals 
Electronics AMP 9 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type ІІ, Class 1 and 2. Product Facts: * Temperature 
Rating: 105°C Max. * AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B- 
152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper 
Sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 
wire's insulation or breaking the conductor. • Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 

PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: * Insulation: Nylon • Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper рег ASTM B-152 * Plating: Nickel per QQ-N- 


290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal's wire crimp area during 
the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C Max. Material: • Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF5) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 
Copper per ASTM B-152 * Plating: Tin per MIL-T-10727 
PIDG - Ring 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel АМР 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow 
1 4 .203 x .736 105 A27492-ND 91 81 | 52189 - - - — — — — 
6 250 x .792 105 A27493-ND 40 35 | 53073 - - — - - - — 
26-22 AWG Yellow 
0 140 x .525 .082 A27224-ND 92 81 | 321013 — - — - — — — 
2 440 x .525 082 A0879-ND 26 23 | 323912 A0879CT-ND - 221.73 A0879TR-ND 4,000 177.38/M 2-323912-1 
140 x .615 ` A27225-ND 30 26 | 329951 — - - — — — — 
1 4 .203 x .646 .082 A0880-ND 26 23 | 323914 = - — — — — — 
6 203 x .646 082 A0881-ND 26 23 | 323915 - - - - — — — 
.250 x .740 š A27226-ND 26 23 | 326875 A27226CT-ND - 197.93 A27226TR-ND 4,000 158.34/М 2-326875-1 
8 .250 x .740 .082 A0882-ND 31 127 | 323916 A0882CT-ND — 395.80 A0882TR-ND 4,000 316.64/M 2-323916-1 
10 .250 x .740 .082 A0883-ND 34 30 | 324075 — — — = — — — 
24-20 AWG Natural 
2 160 x .589 A27495-ND 79 69 | 329636 - - - - — — 
1 6 281 x 774 100 A27496-ND 32 128 | 323986 - - — — — — 
8 312 x 821 i A27497-ND 32 28 | 323989 - - - - — — 
10 .312 x 821 A27498-ND 36 32 | 323990 - - - - — — 
22-16 AWG Red 
182 x .669 .125 A27499-ND 92 181 | 324158 - - - - — — — 
2 182 x .669 140 A27500-ND 26 .23 | 320773 — — — — — — — 
218 x 672 .125 A0884-ND 26 123 | 328657 — - - - — — — 
.182 x .669 140 A27228-ND 25 22 | 320882 A27228CT-ND - 28710 A27228TR-ND 5,000 229.68/M 2-320882-1 
218 x 672 125 A27221-ND 26 23 | 320553 A27221CT-ND - 197.93 A27227TR-ND 5,000 158.34/M 2-320553-2 
4 218 x 672 140 A1087-ND 26 23 | 31880 A1087CT-ND - 197.93 A1087TR-ND 5,000 158.34/M 2-31880-1 
250 x .844 425 A27229-ND 36 132 | 323758 A27229CT-ND — 480.93 A27229TR-ND 5,000 384.74/M 2-323758-1 
.250 x .844 140 A27230-ND 36 132 | 330648 - - - — — — — 
218 x 672 125 A27231-ND 26 23 | 36149 A27231CT-ND - 197.93 A27231TR-ND 5,000 158.34/М 2-36149-2 
218 х.672 140 A27232-ND 26 23 | 36150 A27232CT-ND - 197.93 A27232TR-ND 5,000 158.34/M 2-36150-1 
250 x .782 125 A27233-ND 48 16 | 51863 A27233CT-ND - 138.00 A27233TR-ND 5,000 110.40/M 51863-1 
6 (281 x 797 125 A27234-ND 48 46 | 36151 A27234CT-ND - 191.80 A27234TR-ND 5,000 153.44/М 2-36151-2 
281 x 797 140 A1060-ND* 48 09 | 36152 A1060CT-ND* - 133.70 A1060TR-ND * 5,000 106.96/M 2-36152-1 
312 x .844 125 A27235-ND 32 28 | 323008 A27235CT-ND - 191.80 A27235TR-ND 5.000 153.44/M 2-323008-1 
.312 x .844 140 A27236-ND 26 123 | 326878 = - — = — — — 
281 x 797 .125 A27239-ND 26 23 | 320554 A27239CT-ND — 191.80 A27239TR-ND 5,000 153.44/М 2-320554-1 
1 281 х.797 140 A27238-ND 26 23 | 31886 A27238CT-ND - 142.08 A27238TR-ND 5,000 113.66/M 2-31886-2 
8 312 x .844 140 A1061-ND 48 09 | 31890 A1061CT-ND - 138.00 A1061TR-ND 5,000 110.40/M 2-31890-1 
.312 x .844 125 A27511-ND 27 23 | 31888 - - - - - — 
.312 x .844 125 A27237-ND 48 16 | 320551 A272370T- ND - 138.00 A27237TR-ND 5,000 110.40/M 1-320551-1 
ЗАА x .876 140 A27240-ND 1.14 1.00 | 32835 — - — - — — — 
281 x 797 .125 A27243-ND 26 23 | 320552 A27243CT-ND — 191.80 A27243TR-ND 5,000 153.44/M 2-320552-1 
281 x 797 140 A27242-ND 26 23 | 31887 A27242CT-ND — 191.80 A27242TR-ND 5,000 153.44/M 2-31887-1 
10 312 x .844 .125 A27241-ND 48 16 | 36153 A27241CT-ND - 138.00 A27241TR-ND 5,000 110.40/M 2-36153-2 
312 x .844 140 A1062-ND* 48 09 | 36154 A1062CT-ND* — 138.00 A1062TR-ND* 5,000 110.40/M 2-36154-2 
ЗАА x 876 125 A27244-ND 143 1.00 | 32836 — - - — — — — 
.344 x 876 140 A27245-ND 25 22 | 32837 = - — = — — — 
1⁄4 .469 x 1.078 .125 A27246-ND 31 27 | 320571 A27246CT-ND - 228.28 A27246TR-ND 5,000 182.62/M 2-320571-2 
«469 x 1.078 .140 A0885-ND 31 27 | 31894 A0885CT-ND - 159.15 A0885TR-ND 5,000 127.32/М 2-31894-2 
5/16 «469 x 1.078 125 A27247-ND 31 127 | 320572 - - - — — — 
«469 x 1.078 140 A0886-ND 29 26 | 31895 AOBBGCT- ND - 228.28 A0886TR-ND 5,000 182.62/M 2-31895-1 
3/8 531 х 1.218 140 A0887-ND 37 33 | 31897 — — — — — — — 
.531 x 1.218 .125 A27248-ND 32 28 | 320573 — - - — — — — 
1⁄2 713 x 1.293 140 A0888-ND .85 175 | 328975 - - — - - - — 
16-14 AWG Blue 
.250 x .703 150 A27249-ND .30 26 | 324159 A27249CT-ND - 191.80 A27249TR-ND 5,000 153.44/M 2-324159-2 
4 250 x .703 170 A1091-ND 26 23 | 328996 A1091CT-ND - 191.78 A1091TR-ND 5,000 153.42/M 2-328996-1 
.250 x 813 .150 A27502-ND 76 67 | 323676 - - - - - - — 
250 x .703 150 A27253-ND 26 23 | 320561 A27253CT-ND — 197.93 A27253TR-ND 5,000 158.34/M 2-320561-2 
250 x .703 470 A1070-ND 48 09 | 320619 — — — — — — — 
250 x 813 170 A27504-ND 40 135 | 50881 - - - — — — — 
6 312 x 813 170 A27254-ND 26 23 | 326882 A27254CT-ND — 191.80 A27254TR-ND 5,000 153.44/M 2-326882-1 
312 x .844 150 A27250-ND 26 23 | 51864 A27250CT-ND - 197.93 A27250TR-ND 5,000 158.34/M 51864-3 
.343 x .859 150 A27251-ND 26 23 | 36157 A27251CT-ND — 191.80 A27251TR-ND 5,000 153.44/М 2-36157-2 
343 x .859 170 A27252-ND 26 23 | 36158 A27252CT-ND - 191.80 A27252TR-ND 5,000 153.44/M 2-36158-1 
312 x 813 470 A27257-ND 39 334 | 53941-1 A27257CT-ND — 381.45 A27257TR-ND 5,000 305.16/M 53941-2 
1 8 1312 x .844 150 A27255-ND 26 23 | 51864-1 A27255CT-ND — 197.93 A27255TR-ND 5,000 158.34/M 51864-5 
.343 x .859 150 A27256-ND 26 23 | 320560 A27256CT-ND - 191.80 A27256TR-ND 5,000 153.44/М 2-320561-1 
343 x .859 .170 A1071-ND 48 09 | 320565 A1071CT-ND - 133.70 A1071TR-ND 5,000 106.96/M 2-320565-1 
1312 х.844 150 — — — |- A28118CT-ND* - 169.65 A28118TR-ND* 5,000 174.00/M 51861-4 
.312 x 813 170 A27260-ND 26 23 | 53942-1 A27260CT-ND - 191.80 A27260TR-ND 5,000 153.44/M 53942-2 
.312 x .844 150 A27258-ND 26 123 | 518642 - - — - - - — 
10 .343 x .859 150 A27259-ND 26 123 | 320574 A27259CT-ND - 191.80 A27259TR-ND 5,000 153.44/M 2-320574-2 
.343 x .859 A70 A1072-ND 48 09 | 36160 A1072CT-ND - 133.70 A1072TR-ND 5,000 106.96/M 2-36160-1 
.343 x .859 170 A27512-ND* .30 26 | 31903 — - - - - - — 
«469 x 1.078 1170 A27261-ND 50 44 | 324533 - - - - — — — 
1⁄4 «469 x 1.078 150 A27262-ND 31 27 | 320563 A27262CT-ND - 228.28 A27262TR-ND 4,000 182.62/M 2-320563-2 
«469 x 1.078 170 A0889-ND 21 10 | 321045 A0889CT-ND - 221.25 A0889TR-ND 4,000 177.00/M 2-321045-1 
*Vinyl Insulation ў Heavy duty for extra mechanical strength. (Continued) 
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tuco PIDG Ring Terminals (Cont.) 


E AMP 
lectronics 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel АМР 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | PartNo. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
16-14 AWG Blue (cont.) 
150 A27263-ND .31 27 | 320575 - - = = = = - 
BAB 4692107 |170 A0890-ND 30 26 | 328998 = = E - - = = 
150 A27264-ND 32 28 | 320564 E - = = = = - 
Tr] 2985, ӨКЕН 400 A0891-ND 35 зі | 328999 = = = = = - = 
150 A27265-ND 98 86 | 328976 = - = = = = = 
12 | -713х1293 | что A0892-ND 95 983 | 328849 = = - - = - - 
16-14 AWG Yellow/Black t 
230 A27267-ND 44 39 | 320631 = = = = = = = 
6 | 281x953 | ш A27266-ND 55 д9 | 35634 - = = - - - = 
Я saxi | 280 09035-ND 43 38 | 320627 A09035CT-ND 197.51 359.10 A09035TR-ND 2,500 28728/М 1-820627-0 
Ë ў 250 A27268-ND 47 42 | 35106 A27268CT-ND 147.80 268.73 A27268TR-ND 2,500 214.98/M 2-85106-1 
то | anxie | 29 A09036-ND 54 27 | 320630 A09036CT-ND 19147 348.13 A09036TR-ND 2,500 278.50/M 2-820630-2 
: à 250 A27269-ND 49 48 | 34805 = E - = - ES = 
р 500x1188 | 220 A27270-ND 24 39 | 34974 = = = = = = = 
ya | 500x1488 | 250 A27506-ND 61 54 | 323682 A27506CT-ND 257.95 469.00 A27506TR-ND 2,500 375.20/M 2-823682-1 
581x1296 | 230 A27271-ND 38 29 | 327743 = - - = m — — 
581x1296 | 250 А09037-М0 53 47 | 34806 - E = E = = = 
8/16 | 531x1296 | 250 27507-ND 59 52 | 34810 = - - = — = - 
34 | 125x2219 | 250 A27509-ND 207 182 | 322724 = E = = = = — 
3/8 | .531х1.296 | 230 A27508-ND 62 155 | 330896 - B = = - = — 
12 | 750x1594 | 250 А09038-М0 86 76 | 35316 = E = = = = = 
12-10 AWG Yellow 
4 281 x 953 250 A27272-ND 58 47 | 35148 E = = = = = = 
281 х 953 230 A27273-ND 38 38 | 320634 E - - E ES = Е 
281 х 953 250 A0893-ND 38 29 | 35149 = E = = = = Е 
6 | 312x1052 | 230 A27274-ND 49 48 | 326886 E - = = = ES Е 
375 х 1.083 | 230 A27276-ND 34 30 | 320567 A27276CT-ND 140.80 256.00 A27276TR-ND 2,500 204.80/M 2-820567-2 
375x1083 | 250 A27275-ND 34 30 | 35107 = = = = m E m 
312x1081 | 230 A27277-ND 38 38 | 35787 = - = = = = - 
312x1.052 | 230 A27278-ND 49 48 | 324915 = E - = = = — 
в | 375x1083 | 230 A27280-ND 34 30 | 320568 A27280CT-ND 140.80 256.00 A27280TR-ND 2,500 204.80/M 2-820568-1 
375x1.083 | 250 A1081-ND 23 41 | 35108 = = = = - - - 
375x1172 | 300 A27279-ND* 119 106 | 35605 = = = A27279TR-ND* 1,000 388.48 2-35605-2 
312x1052 | 290 27282-ND 49 48 | 324918 = = = = - = = 
343 х 1.046 | 230 A27281-ND 38 38 | 32883 A27281CT-ND 489.07 889.23 A27281TR-ND 2,500 711.38/M 1-82883-0 
10 | 375х1.083 | 230 A27284-ND 23 21 | 36161 A27284CT-ND 94.67 172.13 A27284TR-ND 2,500 137.70/М 2-36161-2 
1 375x1.083 | 250 A1082-ND 23 41 | 35109 A1082CT-ND 94.67 17213 A1082TR-ND 2,500 137.70/М 2-35109-1 
375x1172 | 300 A27283-ND* 72 64 | 35364 = m - = — — — 
500х1188 | 230 A27285-ND 37 32 | 35273 A27285CT-ND 297.65 541.18 A27285TR-ND 2,500 432.94/M 2-35273-2 
500x1277 | 300 A27286-ND* 127 142 | 323763 = = m = = - = 
14 | 581x1322 | 230 A27288-ND 40 35 | 320569 A27288CT-ND 162.11 294.75 A27288TR-ND 2,500 235.80/M 2-320569-3 
531x 1.322 | 250 A1083-ND 40 32 | 35110 A1083CT-ND 162.11 294.75 A1083TR-ND 2,500 235.80/M 2-85110-1 
581x1416 | .300 А27287-№0* 78 .68 | 35345 = = - = = - - 
593x1414 | 250 A1084-ND 40 32 | 35112 ES - - = = = = 
эв | 593x1414 | 230 A27291-ND 40 35 | 320577 = E - - = E = 
.593х1.510 | .300 A28077-ND* 134 148 | 35478 = = - A28077TR-ND* 750 452.54 1-85478-0 
750x1594 | 250 A27510-ND 118 104 | 35150 = E - E ра M = 
12 | 750x1594 | 250 A0894-ND 62 54 | 35151 = = = = = - - 
581x1322 | 250 A1095-ND 40 32 | 35111 AT095CT-ND 162.11 294.75 A1095TR-ND 2,500 235.80/M 2-851111 
5/6 | 531x1322 | 230 A27290-ND 40 35 | 320576 E m - - = - = 
581x1416 | .300 А27289-№0* 127 142 | 35346 = E = = = = = 
*Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. 
PIDG Slotted Ring Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each АМР Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | АМР 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
з | 26-22 Yellow 6 250 x 719 .082 A27448-ND 29 26 | 323011 A27448CT-ND 217.05 A27448TR-ND 4,000 | 173.64/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 281 x .770 140 A27449-ND 65 58 | 36954 = = 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
Stud | Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
4 | 218x734 A27334-ND 36 32 | 52273 6 .218 x .672 A27292-ND 4i 36 | 53406-1 
22 6 250 x 844 056-410 A27335-ND 36 32 | 51863-2 22-16 Red 6 250 x .782 425 | А27293-№0 4 36 | 53407-1 
Red/Green | 8 312 x .906 Бе A27336-ND 36 32 | 1-320551-2 8 312 х.844 A27294-ND 47 42 | 53408-1 
10 | 312 x 906 A27337-ND — 36 32 | 2-36153-3 10 312 x 844 A27295:ND AT 4 | 5340941 
4 | 218х734 A27338-ND зі 28 | 522731 1 б XM ЕРӘН 48 дл NES 
20 6 | 218x734 A27339-ND 36 32 | 2-36149-4 16-14 Blue 8 5423944 ло ап а 6 | 5344174 
Red/Red 6 | .250x.844 .046-.110 | A27340-ND 36 32 | 51863-3 10 742 x 844 A27299-ND 47 49 | 534184 
8 | 312x.906 A27341-ND 36 332 | 1-320551-3 7 - 
10 | 312x906 А2734240 36 — 32 | 2361534 r2tovelow | 8 | $210 "m 70 Пн 
6 | 218х734 A27343-ND 56 32 | 2-36149-5 
18 6 | 250x.844 Д A27344-ND 36 332 | 51863-4 PIDG Offset Віпа Топаие Terminal 
Red/White | 8 | 312х.906 056-110 | A27345-ND 36 32 | 1-320551-4 G Offs 9 Топа е ° 
10 | 312x.906 A2T346-ND 36 — .32 | 2-36153-5 Stud | Dim.-Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each | АМР 
: (аа x hs КЕТТ P 5 Pp ss Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
312x. 7348- | : 51864- - 
ў Е 8 | 312x.906 | .063-.130 | A27349-ND 40 336 | 1-51864-0 22-16 вей | Š | 375x.906 125 ӘНЕ 42 01 | 323039 
Blue/Blue | 40 | "ai y 906 A27350-ND 331 28 | 51864-7 3 0 з о 30401 
ERI } р і Е В 6 A27528-ND 58 51 | 323817 
1/4 | 469x1.140 A27513-ND —— .68 60 | 2-320563-3 16-14 Вие | Ê | 375х.906 150 жалы БЕРЕН! 
6 | .312x.906 A27351-ND 130 145 | 51864-8 
14 8 | 312x.906 A27352-ND 31 28 | 1-51864-1 
Blue/Green | 10 | .312x.906 | 079-130 | A27353-ND 36 732 | 51864-9 Tools 
14 _|-.469х1140 A27514-ND .56 50 | 2-320503-4 | Ag996-ND ^ — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
6 375 x 1.148 A27354-ND 62 55 | 2-36161-5 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 às 
12 8 | 375x1148 | 095-200 | А27355-40 48 42 | 2-320568-2 A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die бе! ...................................................... 
YellowYellow | 10  375x1.148 A27356-ND 48 42 | 2-861613 A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
14 | .531x1.392 A27515-ND 122 1.08 | 2-320569-5 ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
8 .375 x 1.148 A27357-ND 54 48 | 2-320568-3 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices 
10 10 -375 x 1.148 419- 200 A27358-ND 57 50 | 2-36161-4 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices 
Yellow/Brown | 1/4 | .531x1.392 A27516-ND 1.09 96 | 2-320569-6 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
5/16 | .531 x 1.392 A27517-ND 78 9 | 2-320576-3 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ...........c.c.ccccesescssescseesessesvsesseeseseeteseeseseeteee $73.43 
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Electronics 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 2. 
Product Facts: * Temperature Rating: 105°C Max. * AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The basic 
terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic 
material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP’s 
special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. • Copper Sleeve: 
The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire 
and allows the wire to be bent іп any direction, without fraying the wire's insulation or breaking the conductor. * Nylon 


AMP 


PIDG Spade Terminals 


Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 .203 x .627 .082 A27415-ND 27 24 321035 — = — -- = = = 
2 182 x 727 140 A0895-ND 26 23 328394 — — — -- — — — 
4 .218 x 674 I A0896-ND 31 127 327717 = = = = = = = 
.250 x .846 140 A1063-ND 18 09 34541 A1063CT-ND = 191.80 A1063TR-ND 5,000 153.44/M 2-34541-1 
22-16 6 .297 x .753 .125 A27416-ND 26 23 34080 A27416CT-ND - 191.80 A27416TR-ND 5,000 153.44/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 .140 A27417-ND 26 23 326861 — — — — — — — 
8 .375 x .908 125 А27418-М0 35 31 32050 A27418CT-ND = 435.03 A27418TR-ND 5,000 348.02/M 2-32050-1 
.375 x .908 .140 A1064-ND. .26 .23 32053 = = — = — — — 
10 .375 x .908 .125 A27419-ND 58 51 32051 — — — -- — — — 
.375 x .908 .140 A1065-ND. 26 23 32054 = = — -- -- -- -- 
.244 x .846 A27421-ND kri 24 328281 A27421CT-ND == 497.20 A27421TR-ND 5,000 397.76/M 1-328281-1 
1 6 .297 x .753 170 A1073-ND 26 23 35559 A1073CT-ND = 191.80 A1073TR-ND 5,000 153.44/M 2-35559-1 
.385 x .908 A27420-ND 26 23 32058 = = = = -- -- -- 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND .29 .25 321233 A1074CT-ND — 217.50 A1074TR-ND 5,000 174.00/M 2-321233-1 
Blue 8 .312 x 1.034 170 A27519-ND 33 .29 325199 — — — — — — — 
.385 x .908 150 А27422-М0 45 40 32056 = — — — — — — 
.385 x .908 170 A0897-ND 26 .23 32059 — = = = — — — 
10 .385 x .908 150 A27520-ND AT 41 32057 — — — — — — — 
.385 x .908 170 A1075-ND. 29 25 32060 A1075CT-ND = 383.60 A1075TR-ND 5,000 306.88/M 2-32060-1 
6 .290 x .954 230 A27423-ND 54 AT 322985 — — — -- — — — 
12-10 .312 x 1.095 il A27424-ND 50 44 326859 A27424CT-ND 408.55 1742.83 A27424TR-ND 2,500 594.26/M 2-326859-1 
Yellow 8 .406 x 1.095 .230 A0898-ND. .38 .33 32588 — — -- = — — — 
10 | 406x1.095 230 A1085-ND .38 .30 | 32589 = - - - - - - 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim.-Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel АМР 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 4 .203 x .695 A27434-ND 45 39 52922 A27434CT-ND A27434TR-ND 5,000 393.70/M 52922-1 
Yellow 6 .250 x .679 .082 A27435-ND 37 33 52924 A27435CT-ND A27435TR-ND 4,000 174.66/M 52924-1 
8 .375 x 787 A27436-ND 140 1.23 52925 = = — — — 
4 .208 x 799 .125 A0902-ND 26 23 52927 — — — — — 
5 .250 x .799 125 А27437-М0 40 35 52928 A27437CT-ND A27437TR-ND 5,000 173.64/M 52928-1 
22-16 6 .250 x .799 .125 A1067-ND 29 26 52929 A1067CT-ND A1067TR-ND 5,000 121.04/M 52929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = — — = A28004CT-ND A28004TR-ND 5,000 196.90/M 52929-3 
8 .375 x .860 .125 A1089-ND 29 26 52930 A1089CT-ND A1089TR-ND 5,000 196.90/M 52930-1 
10 .406 x .908 125: A1099-ND. 42 37 52931 A1099CT-ND A1099TR-ND 5,000 173.64/M 52931-1 
2 5 .250 x .799 170 A28166-ND 41 36 52934 A28166CT-ND A28166TR-ND 5,000 347.16/M 52934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 29 26 52935 — — — — — 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND 29 .26 52935-2 — — — — — 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND .33 .29 52936 A1093CT-ND A1093TR-ND 5,000 177.22/M 52936-1 
8 -375 x.860 182 A28167-ND 50 44 52936-2 A28167CT-ND A28167TR-ND 5,000 354.32/M 52936-3 
10 .406 x .908 170 A1094-ND .33 .29 52937 — — — — — 
10 .406 x .908 182 A28168-ND 1.05 93 52937-2 — — — — — 
[] .250 x .959 A1096-ND .38 .30 52941 A1096CT-ND A1096TR-ND 2,500 223.22/M 52941-1 
12-10 8 1375 x 1.052 250 A1097-ND 43 34 52942 A1097CT-ND A1097TR-ND 2,500 223.22/M 52942-1 
Yellow 10 | 406x1.100 ў A1098-ND 43 .34 | 52943 - - = - 
14 | 625 x 1.225 A27439-ND 87 77 | 52945 - - - - 
6 .250 x .933 125 A09040-ND 53 AT 52409 — — -- — — — — 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 52 46 52409-2 — — — — — — — 
Red 8 .281 x .979 125 А09041-М0 46 41 52410 A09041CT-ND = 217.05 A09041TR-ND 5,000 173.64/M 52410-1 
10 .943 x 1.005 125 A09042-ND 1.05 93 52411 — — — = — — — 
6 .250 x .933 150 A09043-ND .33 .29 52420 A09043CT-ND = 492.13 A09043TR-ND 5,000 393.70/M 52420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND 62 54 52420-1 A27446CT-ND = 246.13 A27446TR-ND 5,000 196.90/M 52420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND 56 AQ 52421 = - - = — — — 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 33 29 52421-1 — — — — — — — 
10 .943 x 1.005 70 A09045-ND .33 .29 52422-1 — — — = = — — 
6 312 x 1.131 A27521-ND 67 59 52430-1 — — — = — — — 
12-10 8 1375 x 1.174 250 A27522-ND .69 .60 52431-1 — — — — — — — 
Yellow 10 .375 x 1.219 ў A27523-ND .79 70 52432-1 A27523CT-ND 402.48 73178 A27523TR-ND 2,500 585.42/M 52432-3 
14 | 437 x 1.289 A27524-ND 74 65 | 52433-1 = - - - = - = 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each АМР Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 2 .182 x .649 A27426-ND 78 .69 324597 — — — 
Yellow 4 .196 x .649 .082 A27427-ND 2.13 1.88 52369 — — — 
6 .250 x .649 A27428-ND .68 .60 51874 — — -- 
2 182 х.727 125 A27429-ND 1.20 1.06 2-324608-2 — — — 
2 182 x 727 140 A0899-ND 33 29 324608 — — — 
22-16 6 .250 x .737 .125 A27431-ND .28 25 322777 A27431CT-ND = 209.33 A27431TR-ND 5,000 167.46/M 2-322777-1 
Red 6 .296 x .737 .125 A27430-ND .28 25 32561 A27430CT-ND = 209.33 A27430TR-ND 5,000 167.46/M 2-32561-1 
6 .296 x 737 140 A1066-ND .28 25 32562 A1066CT-ND = 209.33 A1066TR-ND 5,000 167.46/M 2-32562-1 
3 8 «416 x .830 140 A1088-ND .60 53 32498 A1088CT-ND — 543.13 A1088TR-ND 5,000 434.50/M 2-32498-1 
6 .294 x .737 A1076-ND .28 25 320861 A1076CT-ND = 209.33 A1076TR-ND 5,000 167.46/M 2-320861-1 
16-14 8 «294 x .737 170 A1077-ND .28 25 320862 A1077CT-ND = 237.38 A1077TR-ND 5,000 189.90/M 2-320862-1 
Blue 8 416 x .830 Ç A27518-ND 1.06 .93 33156 — — — 
10 .294 x .737 A1092-ND. 27 4 320863 A1092CT-ND = 237.38 A1092TR-ND 5,000 189.90/M 2-320863-2 
6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND 73 :64 325150 — — — 
12-10 6 .328 x 1.017 .230 A27432-ND .82 72 324587 — — — 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND 37 32 32510 A09039CT-ND 271.07 49285 A09039TR-ND 2,500 394.28/М 2-32510-1 
10 416 x 1.017 .250 A0901-ND. 1.09 .96 324015 A0901CT-ND 213.84 38880 A0901TR-ND 2,500 311.04/M 2-324015-1 
Tools A9821-ND  PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
: ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
A9996-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies. . -$66.00 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 
К | i i A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices. 
АЗН. "Die Set for: Insulated Terminals, Use With 29298 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die 5ей...................................................... 


and Tab-Lok FASTON Flag Terminals .......... csse má 


220 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


fuco 


Electronics 


ANP 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts: Material: « Adapter Body: Copper per ASTM B-152 * Plating: 


PIDG Knife Disconnect & Butt Splices 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 
2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C Max. * AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The 
basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. 
Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T- 
10727. AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. 
* Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


Zine/DyeChromate For Stripped Wire For Unstripped Wire 
PIDG Butt Splices 
AWG Dim. -Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | Amp 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 | Part №. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow — :082 A0913-ND .65 157 | 2-323994-2 -- — — — — — — 
1A 22-16 Red 1.265 125 A1069-ND 65 31 320559 A1069CT-ND 244.96 445.38 A1069TR-ND 2,500 356.30/M 2-320559-4 
16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND .65 31 320562 A1080CT-ND 373.22 678.58 A1080TR-ND 2,500 542.86/M 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 .220 A1086-ND 1.09 52 | 320570 = — — 
1B 26-22 Yellowt .890 :082 A27450-ND 63 56 | 323994 = — — — — — — 
24-20 Natural 1.035 100 А27451-М0 51 45 | 323975 = — — — — — — 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 -150/.115 A27452-ND* 1.23 1.08 | 327583 A27452CT-ND* 68941 125348 A27452TR-ND* 2,500 1002.78/M 2-327583-1 
1B | 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 -220/.170 A27453-ND 1.89 1.66 | 327638 — = = — = = = 
12-10 to 22-16 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 2.26 1.99 | 327639 -= = = = = = = 
Radiation Resistant 
22-16 Red Stripe 1.265 125 А27455-М0 1.19 1.05 | 53548-1 — — — — — — — 
1B 16-14 Blue Stripe 1.265 150 А27456-М0 1.19 1.05 | 53549-1 — — — — — — — 
12-10 Yellow Stripe 1.656 220 А27457-М0 1.80 1.59 | 53550-1 = — — 
ж Includes adapter insert + 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 5 $ 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps PIDG Knife Disconnect Splices 
Insulation Diameter Cap Insulation | Digi-Key Price Each AMP Dim. - Inch | Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch Color Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
Unstripped Wire 22-16 878 .125 A27473-ND 55 49 320555 
048 - 075 Transparent | A27478-ND 30 26 324484 Вей ` 140 A1068-ND 50 35 32446 
:080 - 115 Red A27479-ND 32 29 324485 4 16-14 878 150 А27474-М0 55 49 320566 
3 - .120 - 145 Blue A27480-ND. 37 33 324486 Blue й 170 A1079-ND .50 35 32448 
080 - 115 Red A27569-ND* AT A 324694 12-10 Yellow 1.260 250 A09046-ND 150 132 35762 
120 - 145 Blue A27570-ND 48 42 324695 
Stripped Wire Tools 
22-18 124 Вей A27481-ND 35 30 328307 
3 16-14 149 Віше A27482-ND 44 139 328308 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies. 
12-10 210 Yellow A27483-ND 49 43 328309 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set........................................................ 
* Moisture Resistant A09093-ND Sealed Splice Connector Kit (includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
: 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tool) ........................................... $300.32 
PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts 10821-10 PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) .$126.00 
Use With Digi-Key Price Each AMP A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG).. .$262.50 
i " A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) .. 
Fig. awe ваше ШЫ» Ш ІШ) kartion A27486-ND — T-Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 and 16-14 AWG). 
22-18 Red A1080-ND A27458-ND 23 20 327635 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Term 
Я Я - A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
2 221888 pe ND КОШИ 1 56 327636 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Terminals, Splices, 
16-14 Blue A1086-ND A27460-ND 41 .36 327637 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 


ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


* Housing Material: Nylon * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin 


Insul. Dia.| Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch E w H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 45 36 53440-2 
i 1448 | 160 | 687 44 444 | gne | A1051-ND 45 36 | 534404 


Closed End Splices 


Ф F or single and multiple wire applications * Nylon or vinyl or PVF? insulated * Temperature Ratings of 
* 300V, 600V or 1000V rated * Crescent crimp configuration * Covers wire ranges 


90°С, 105°С, 150°С 


from 22 to 6 AWG (0.3 to 6.0 тт”); 509 to 42, 700 СМА • Copper or steel splice material * Plated or 
unplated * Solid ог stranded copper wire * UL and CSA approved 


Insul. Open. Dia. | Length | Splice Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | Amp 
Fig. | AWG | Color | Matl. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Vinyl BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 750 vs A09052-ND 27 24 | 34306 — 
22-16 Blue | Copper 215 .800 VS A27567-ND 27 123 | 34864 — 
Trans. | Steel 265 1.000 ECV A27476-ND 16 14 | 328890 — — — — - - — 
Trans. | Steel .265 .825 ECV A09053-ND 12 11 | 330021 -- -- — — - — — 
Red 156 .729 vs A09054-ND 27 24 | 34304 — 
22-14 Purple Copper 187 740 VS A09055-ND 10 05 | 36964 A09055CT-ND 66.14 120.25 A09055TR-ND 2,500 72.16/M 2-36964-2 
Purple 235 775 vs A27475-ND 14 12 | 2-328375-3 — — — — - — — 
2 Purple 235 .900 ЕСУ A27568-ND Af 15 55843-1 — — — — - — — 
1.500 A09056-ND 16 14 | 532344 — - - — - - - 
2242 | Trans. Copper | 30 | 1405 | ECV A27571-ND 45 13 | 329251 - = = = = = - 
Yellow 235 .975 vs A09059-ND .30 27 | 34308 — 
22-10 | Yellow | Copper 300 1.010 VS A09060-ND 1.09 .96 | 34865 — 
Purple 312 1.010 vs A09057-ND 45 13 | 36965 A09057CT-ND 7145 129.90 A09057TR-ND 1,500 77.94/М 1-36965-1 
18-8 | Green | Copper | 500 1575 | ECV A09061-ND 45 40 | 320788 = = - - - - - 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14 | Trans. | Copper .250 .680 ECN A09062-ND 15 07 | 35115 A09062CT-ND 76.55 139.18 A09062TR-ND 2,500 111.34/M 1-35115-0 
775 ECN A09063-ND 14 07 | 35653 A09063CT-ND 8422 15313 A09063TR-ND 1500 | 122.50/M | 2-35653-1 
3 |22-10 | Trans. | Copper 375 970 EC A09064-ND 20 17 | 53915-1 A09064CT-ND 12713 231.15 A09064TR-ND 1,500 138.70/M 53915-2 
‚720 ЕС A27477-ND 12 11 | 328730 A27477CT-ND 62.71 114.03 A27477TR-ND 1.500 68.42/M 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C ECV = 600V max. Building Wiring, 1000V max. Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ЕСМ = 300V, 105°С ЕС = 600V max. Building Wiring, 1000V max. Fixtures and Signs, 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco i-Grin™ А P 
To AMP Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


Temperature Rating: 90°C Max. Material: * In- 
sulation: Vinyl * Terminal Body: Copper per 
ASTM B-152 * Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V Max 
(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Ring Tongue Terminals 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch - Max Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 24 21 | 34140 = 
4 .218 x .684 125 A27302-ND 24 21 | 32944 — 
4 218 x .684 140 A0955-ND .24 .21 | 34141 A0955CT-ND - 171.43 A0955TR-ND 5,000 137.14/M 2-34141-1 
4 281 x .809 140 A28199-ND 31 28 | 34143 — 
6 218 x .684 .125 A27303-ND 24 .21 | 32945 A27303CT-ND = 178.28 A27303TR-ND 5,000 142.62/M 2-32945-1 
6 218 x .684 140 A09016-ND' 24 21 | 34142 — 
6 .281 x .809 125 А27304-М0 24 21 | 32947 A27304CT-ND — 171.43 A27304TR-ND 5,000 137.14/M 2-32947-1 
6 .281 x .809 140 A0956-ND* 24 21 | 34144 A0956CT-ND - 112.00 A0956TR-ND 5,000 89.60/M 2-34144-1 
6 312 x .856 125 A27305-ND 24 21 | 32950 A27305CT-ND = 178.28 A27305TR-ND 5,000 142.62/M 2-32950-1 
6 312 x .856 140 A27306-ND 24 21 | 34147 A27306CT-ND - 171.43 A27306TR-ND 5,000 137.14/M 2-34147-1 
1 8 .281 x .809 125 A27308-ND 24 21 | 32948 A27308CT-ND - 326.05 A27308TR-ND 5,000 260.84/M 2-32948-1 
8 (281 x .809 140 A09017-ND' 43 07 | 34145 A09017CT-ND - 171.43 A09017TR-ND 5,000 137.14/M 2-34145-1 
8 .312 x .856 .125 A27307-ND 24 21 | 32951 A27307CT-ND - 178.28 A27307TR-ND 5,000 142.62/M 2-32951-1 
8 .312 x .856 140 A0957-ND* 13 07 | 34148 A0957CT-ND - 171.43 A0957TR-ND 5,000 137.14/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND 24 21 | 32949 A28192CT-ND — 305.58 A28192TR-ND 5,000 244.46/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND' 24 21 | 34146 — 
10 .312 x .856 125 A09019-ND 24 21 | 32952 A09019CT-ND — 171.43 A09019TR-ND 5,000 137.14/M 2-32952-1 
10 .312 x 856 140 A0958-ND* 23 20 | 34149 A0958CT-ND — 112.00 A0958TR-ND 5,000 89.60/M 2-34149-1 
1/4 .469 x 1.090 .125 A27309-ND 31 28 | 32953 A27309CT-ND = 410.25 A27309TR-ND 5,000 328.20/M 2-32953-1 
1/4 .469 x 1.090 140 A0959-ND 28 24 | 34150 A0959CT-ND - 197.28 A0959TR-ND 5,000 157.82/M 2-34150-1 
5/16 .469 x 1.090 140 A0960-ND 28 24 | 34151 A0960CT-ND - 197.28 A0960TR-ND 5,000 157.82/M 2-34151-1 
3/8 .531 x 1.230 140 A0961-ND .28 25 | 34152 — — — — 
16-14 AWG Blue 
4 250 x 715 193 A0962-ND .31 28 | 34157 — 
6 250 x 715 193 A09020-ND' 24 21 | 34158 — 
6 343 x 871 193 A0963-ND* 24 21 | 34159 A0963CT-ND = 178.28 A0963TR-ND 5,000 142.62/M 2-34159-1 
8 312 x .825 193 A27311-ND 24 21 | 328527 — 
8 343 x 871 145 A27310-ND 24 21 | 32959 A27310CT-ND - 350.35 A27310TR-ND 5,000 280.28/M 2-32959-1 
1 8 .343 x 871 193 A0964-ND 43 07 | 34160 A0964CT-ND - 171.43 A0964TR-ND 5,000 137.14/M 2-34160-1 
10 343 x 871 145 A09021-ND 24 21 | 32960 A09021CT-ND - 171.43 A09021TR-ND 5,000 137.14/M 2-32960-1 
10 343 x 871 193 A0965-ND 23 20 | 34161 AO965CT-ND - 112.00 A0965TR-ND 5,000 89.60/M 2-34161-1 
1/4 .469 x 1.090 145 A27312-ND 41 36 | 32961 - 
1/4 .469 x 1.090 193 A0966-ND 16 08 | 34162 — 
5/16 .469 x 1.090 193 A0967-ND 28 24 | 34163 = 
3/8 .531 x 1.248 193 A0968-ND .31 27 | 34164 = — — — 
16-14HD AWG Yellow/Black 
1 10 343 x 1.046 .250 A28193-ND 44 39 | 321518 A28193CT-ND 172.36 313.38 A28193TR-ND 2,500 250.70/M 2-321518-1 
1/4 .531 x 1.296 .200 A27555-ND 46 41 | 34824 = — — — 
12-10 AWG Yellow 
6 .281 x .953 .250 A27313-ND 32 28 | 34852 = 
6 .375 x 1.098 .230 A28194-ND 32 28 | 34168 A28194CT-ND 128.92 234.40 A28194TR-ND 2,500 187.52/M 2-34168-1 
8 375 x 1.098 .250 A0969-ND 32 28 | 34853 A0969CT-ND 128.92 234.40 A0969TR-ND 2,500 187.52/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .250 A0970-ND* 30 27 | 34854 A0970CT-ND 71.45 129.90 A0970TR-ND 2,500 103.92/M 2-34854-1 
1 1/4 .400 x 1.373 .300 A28195-ND 35 131 | 55678-1 A28195CT-ND 226.44 411.70 A28195TR-ND 1,500 329.36/M 55678-2 
1/4 .531 x 1.327 .230 = = =| A27315CT-ND 127.15 231.18 — — — 2-34171-1 
1/4 531 x 1.327 .250 A0971-ND 36 32 | 34855 A0971CT-ND 140.68 255.78 A0971TR-ND 2,500 204.62/M 2-34855-1 
5/16 .531 x 1.327 .250 A0972-ND 24 21 | 34856 = 
3/8 .593 x 1.421 .230 A0973-ND .36 32 | 34173 — 
2 .750 x 1.594 .250 A09023-ND' .63 56 | 34837 — — — — 
8 AWG Red 
8 478 x 1.586 .360 A27530-ND 97 85 | 52041 — 
10 431 x 1.556 .360 A27318-ND 64 56 | 52263 — - - A27318TR-ND 500 186.11 52263-2 
10 431 x 1.576 .330 A27317-ND 64 56 | 52263-1 — 
1/4 431 x 1.561 .360 A28196-ND 1.47 1.29 | 55621-1 — 
1 1/4 478 x 1.586 .360 A27320-ND 97 85 | 52041-1 = - — A27320TR-ND 500 519.45 52041-7 
1/4 478 x 1.600 .330 A27319-ND 95 84 | 52041-3 = - — A27319TR-ND 500 510.98 52041-9 
5/16 .587 x 1.696 .360 A27321-ND 1.04 92 | 52291 — 
3/8 587 x 1.696 .360 A27531-ND 99 87 | 52291-1 — - — — 
1/2 .875 x 1.860 .330 A27532-ND 1.71 1.51 | 52262-1 — — — = 
6 AWG Blue 
8 .500 x 1.869 360 A27322-ND 1.93 1.70 | 52042-2 — 
10 468 x 1.719 436 A27323-ND 1.02 89 | 52265 — 
10 .500 x 1.844 436 A27533-ND 1.93 1.70 | 52042-4 = 
1/4 .398 x 1.846 450 A28197-ND 1.23 1.08 | 55679-1 — 
1 1/4 .500 x 1.844 436 A27325-ND 1.09 96 | 52042-1 — 
1/4 .500 x 1.869 .360 A27324-ND 143 99 | 52042-3 = - = A27324TR-ND 500 552.95 52042-9 
5/16 .625 x 1.906 .450 A27326-ND 1.20 106 | 52264 — 
3/8 .625 x 1.906 450 A27534-ND 2.01 1.77 | 52264-1 — — — — 
1/2 .815 x 1.851 436 A27535-ND 2.62 2.31 | 52350 — — — — 
4 AWG Yellow 
10 546 x 1.948 450 A27327-ND 1.42 1.25 | 52043-2 — 
1/4 546 x 1.948 450 A27328-ND 2.25 1.98 | 52043-3 — 
1 1/4 546 x 1.948 515 A27329-ND 242 1.87 | 52043-1 — 
5/16 .679 x 2.014 450 A27330-ND 2.90 2.55 | 52266-3 — 
5/16 .679 x 2.014 515 A27331-ND 2.26 1.99 | 52266 — 
3/8 .679 x 2.014 .450 A27536-ND 2.23 1.97 | 52266-4 — — — — 
2 AWG Red 
1/4 .675 x 2.071 .560 A27332-ND 2.95 2.60 | 52267-1 — 
1 5/16 .711 x 2.089 .560 A27537-ND 2.93 258 | 52044-4 — 
5/16 711 x 2.089 .632 A27538-ND 1.95 1.72 | 52044-1 — 
3/8 .711 x 2.089 .632 A27539-ND 2.96 260 | 52044-2 — 
1/0 AWG Blue 
1 5/16 .807 x 2.447 .684 A27333-ND 245 245 | 52045-1 | — | — — — 
3/8 .807 x 2.447 .665 A27540-ND 245 2.15 | 52045-5 — — — — 
1 Short; 2 Long (Continued) 
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tuco Plasti-Grip™ Terminals and Splices (Соле) 


Electronics AMP 
Spade Tongue Terminals 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 .250 x .858 140 А27425-М0 24 21 | 327043 A27425CT-ND — 178.28 A27425TR-ND 5,000 142.62/M 2-327043-1 
6 .297 x .765 125 А27572-М0 30 126 | 327735 A27572CT-ND = 165.93 A27572TR-ND 5,000 132.74/M 2-327735-1 
2 6 .297 x .765 140 A0974-ND .24 21 | 320665 — 
8 .375 x .920 125 А27573-М0 32 129 | 32981 A27573CT-ND — 356.55 A27573TR-ND 5,000 213.93/M 2-32981-1 
8 .375 x 920 140 A0975-ND .24 21 | 34155 — — — — 
10 .375 x 920 140 A0976-ND .24 21 | 34156 — — — — — — — 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND .24 21 | 322994 = — — — 
2 8 .385 x .920 193 A0978-ND 24 21 | 34166 — — - — 
10 .385 x .920 .193 A0979-ND 24 21 | 34167 — — — — — — — 
12-10 AWG Yellow 
2 8 «406 x 1.095 250 A0980-ND 64 156 | 35152 — — — — — — — 
10 .406 x 1.095 250 A0981-ND 32 28 | 34176 A0981CT-ND 257.83 468.78 A0981TR-ND 2,500 375.02/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part Мо. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 .328 x .749 A28249-ND 52 46 | 324560 A28249CT-ND — 512.53 A28249TR-ND 5,000 410.02/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 26 23 | 322249 A0982CT-ND = 186.70 A0982TR-ND 5,000 149.36/M 1-322249-1 
3 8 «416 x .842 140 A0983-ND .86 175 | 324169 = - -- — 
8 .296 x .749 A27433-ND 134 30 | 1-322249-0 A27433CT-ND - 448.18 A27433TR-ND 5,000 358.54/М 1-322249-9 
10 .296 x .749 A0984-ND. 52 .46 | 328516 -- = = = 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x 749 193 A0985-ND 26 23 | 324165 A0985CT-ND = 186.70 A0985TR-ND 5,000 149.36/M 2-324165-1 
8 .294 x .749 Қ A09024-ND .38 .33 | 53874-1 A09024CT-ND = 281.93 A09024TR-ND 5,000 225.54/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 .296 x 1.017 .250 A0986-ND .58 151 | 324581 A0986CT-ND 313.95 570.83 A0986TR-ND 2,500 456.66/M 1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 .250 A0987-ND 66 58 | 324172 — — — - 
10 416 x 1.017 .250 A09025-ND 35 131 | 52856 - = = — 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each АМР Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part Мо. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


22-16 AWG Red 


4 203 x 811 A0988-ND 28 125 | 52947 A0988CT-ND — 415.83 A0988TR-ND 5,000 332.66/M 52947-1 
6 234 x 811 A27440-ND 28 125 | 53240-1 A27440CT-ND = 207.93 A27440TR-ND 5,000 124.76/M 53240-2 
6 .250 x 811 A0989-ND 27 124 | 52949 A0989CT-ND — 130.65 A0989TR-ND 5,000 104.52/M 52949-1 
4 8 244 x .872 140 A27441-ND 37 133 | 53241-1 A27441CT-ND — 199.95 A27441TR-ND 5,000 159.96/M 53241-2 
8 .375 x .872 A0990-ND 34 130 | 52950 A0990CT-ND — 415.83 A0990TR-ND 5,000 249.50/M 52950-1 
10 .294 x .920 A27442-ND 21 19 | 53242-1 = = = = = = — 
10 .406 x .920 A0991-ND 41 136 | 52951 A0991CT-ND — 399.85 A0991TR-ND 5,000 239.91/M 52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 250 x 811 193 A0992-ND 27 124 | 52955 A0992CT-ND — 199.95 A0992TR-ND 5,000 159.96/M 52955-1 
6 .250 x .860 .250 A27575-ND 37 133 | 529552 — — — — = - = 
4 8 .244 x .872 193 A27443-ND 32 128 | 53244-1 = — — = = = = 
8 375 x .872 193 A0993-ND .33 129 | 52956 A0993CT-ND = 207.93 A0993TR-ND 5,000 166.34/M 52956-1 
10 .294 x .920 193 A27576-ND 37 133 | 53245-1 = — — = — — — 
10 .406 x .920 .193 A0994-ND .28 25 | 52957 A0994CT-ND — 199.95 A0994TR-ND 5,000 119.97/M 52957-1 
12-10 AWG Yellow 
6 .250 x .959 -200 A27577-ND 49 43 | 52961 A27577CT-ND 297.84 541.53 A27577TR-ND 2,500 324.92/M 52961-1 
6 .250 x .959 .250 A27444-ND 48 43 | 53246-1 — — — — = — = 
4 8 312 х 1.052 250 A27541-ND 51 45 | 53247-1 = — = = — = = 
8 .375 x 1.052 -200 A27578-ND 51 45 | 52962 = = — — == = = 
10 .406 x 1.100 .200 A27445-ND .53 .47 | 52963 = — = = — — — 


22-16 AWG Red 


6 .250 x .945 A09027-ND 47 42 | 52453 -- — — — — — 
4 8 .281 x .991 140 A09028-ND AT 41 | 52454 — — — — — — — 
10 343 x 1.017 A09029-ND .39 .94 | 52455 — — — — — — = 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .945 193 A09030-ND 45 40 | 52463 = — — — — — — 
4 8 .281 x .991 170 A09031-ND AT 42 | 52464 A09031CT-ND — 415.83 A09031TR-ND 5,000 249.50/M 52464-1 
10 343 x 1.017 170 A09032-ND 56 50 | 52465 — — — — — — — 
Butt Splices Ring Tongue 90? Bend Terminal 
Dim.L |Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing) Tape & Reelt d Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each АМР 
Fig. |Max.Inch | Inch _ | Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. Part No. 
шысы ді ul сағы ais АЫ 7 | eme | và | ёе [выю 28 238 | завы 
5 | .620 | 080 | A27461-ND 38 | = ue | | : 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) Parallel Splices 
1085 | 420 оор A 2 ; Dim.L | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each АМР 
5 | 4076 | 140 |A0997-ND 46 08 | A0997CT-ND 111.07 201.95 | 2,500 | 161.56/M шы [шу NM Unc Harp: 10 100 | PartNo. 
1.065 |.083х.171 | A27463-ND 28 25 = = = ша pun 22-16 Red .760 120 А27468-М0 130 26 34131 
22-16 Red .760 140 A27574-ND 23 21 34132 
16-14 AWG Blue 8 16-14 Blue .760 140 A27469-ND 47 15 34133 
1.065 140 |A27464-ND 41 36 16-14 Blue 760 170 А27470-М0 80 n 34134 
1.065 ато  |A0998-ND 36 .08 |A0998CT-ND 64.02 116.40 | 2,500 | 93.12/M 12-10 Yellow .843 .200 A27471-ND 46 41 34135 
5 1.065 215 |A27465-ND 28 25 12-10 Yellow .870 .230 A27472-ND 26 23 34136 
1.105 170 | A28185-ND .85 75 
1.065  |.135x.245 | A09034-ND 93 82 Ring Flag Tongue 
16-14 AWG Natural w/Blue Stripes Sm БЕШИ БЕГЕ HERE TE 
ui nsul. Dia. igi-Key rice Еас 
5 | 1005 | 170 Ыр з зі - = = | = = Fig. | AWG Color Size Inch Part No. Part No. 
12-10 AWG Yellow 16-14 Blue 170 A27557-ND 1.33 147 322310 
200 | A27466-ND 47 41 9 16-14HD Black 14 .230 A27558-ND 1.57 1.38 322313 
5 1.160 230 | A0999-ND 26 12 =: — = = = 12-10 Yellow .230 A27559-ND 2.14 1.88 322316 
1250 | A27467-ND 62 54 — — — — — 
A9996-ND — PRO-CRIMPER ІІ Hand Tool without Dies ..........................................-................. 
1 For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set .. 
i i A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
Multiple Stud Terminals ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
š "m zr ТЕГЕ A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminal and Splices. 
а Sn PS раска Cu Tape Pricing) ы Tape & Reel | AMP, | A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
a - - : - A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
6 |22-16 Red | 6-8-10 | 125 — |A27556CT-ND. 32.63 A?7556TR-ND — 211.90/M | 54774-2 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Electronics AMP 
PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast FASTON Receptacles: Fully Insulated FASTON 
Receptacles offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast Plus Receptacles are 
preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The receptacle and wire barrel 
portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a +125°C UL temperature rating. The insulation barrel is 
molded from a premium grade nylon. Material: e Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper alloy * Base : Brass 
PIDG FASTONS 
Insulation Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel | Amp 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.110” Low Insertion 
22-18 Red 110х.016 140 A27944-ND 27 23 640921-1 A27944CT-ND — 256.40 A27944TR-ND 5,000 205.12/M | 640921-2 
22-18 Red 410 x .020 140 A09050-ND 27 43 640923-1 A09050CT-ND — 194.25 A09050TR-ND 5,000 155.40/M | 640923-2 
1 22-18 Red 110х.032 140 А09051-М0 27 13 640925-1 A09051CT-ND - 194.25 A09051TR-ND 5,000 155.40/М | 640925-2 
16-14 Blue .110 x .020 .170 A0912-ND 27 43 640929-1 A0912CT-ND - 194.25 A0912TR-ND 4,000 155.40/М | 640929-2 
16-14 Blue 10x .032 470 A27967-ND 27 23 640931-1 A27967CT-ND — 194.25 A27967TR-ND 4,000 155.40/M | 640931-2 
16-14 Blue 10x .016 170 A27964-ND 27 23 640927-1 A27964CT-ND — 194.25 A27964TR-ND 4,000 155.40/М | 640927-2 
-110" Standard 
22 Red/Green A10 x 016 .040 - 0.80 | A28002-ND£ 67 59 55319-1 — - — — — — — 
1 22-18 Trans. 110х.016 110 A27942-ND§ 28 25 61048-1 A27942CT-ND§ — 302.05 A27942TR-NDS 5,000 241.64/M | 61048-2 
22-18 Trans. 410 x 020 100 A09049-NDS 28 43 61060-1 A09049CT-ND§ — 208.58 A09049TR-NDS 5,000 166.86/M | 61060-2 
22-18 Trans. 110 x .032 .100 A0911-NDS 28 13 60894-1 A0911CT-ND§ - 208.58 A0911TR-NDS 5,000 166.86/М | 60894-2 
.187” Series 
26-24 Yellow .082 A27940-NDS 20 10 641321-1 A27940CT-ND§ — 256.40 A27940TR-ND§ 5,000 153.84/М | 641321-2 
1 22-18 Вей 187 x .020 135 A0909-ND 20 10 640917-1 A0909CT-ND — 158.28 A0909TR-ND 4,000 126.62/М | 640917-2 
16-14 Blue 170 A0910-ND 27 43 640919-1 A0910CT-ND — 194.25 A0910TR-ND 4,000 155.40/M | 640919-2 
205" Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 27 43 640909-1 A09047CT-ND - 194.25 A09047TR-ND 4,000 155.40/М | 640909-2 
22-18 Red/Black .205 x .020 140 А27955-М0 54 AT 640174-1 — — — — — — — 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 27 43 640911-1 A0907CT-ND - 194.25 A0907TR-ND 4,000 155.40/М | 640911-2 
16-14 Blue .205 x .020 .170 A09048-ND 27 43 640913-1 A09048CT-ND — 256.40 A09048TR-ND 4,000 205.12/M | 640913-2 
16-14 Blue .205 x .032 470 A0908-ND 27 43 640915-1 A0908CT-ND — 256.40 A0908TR-ND 4,000 205.12/M | 640915-2 
.250" Series 
22-18 Вей 140 A0903-ND 20 10 640903-1 A0903CT-ND — 158.28 A0903TR-ND 4,000 126.62/M | 640903-2 
22-18 Red 140 А27957-М0% 32 28 55675-1 A27957CT-ND* — 260.33 A27957TR-ND 4,000 208.26/M | 55675-2 
16-14 Blue .170 A0904-ND 20 10 640905-1 A0904CT-ND 87.05 158.28 A0904TR-ND 3,500 126.62/M | 640905-2 
1 14-12 Green .250 x .032 .250 А0905-№08 37 18 42844-1 А0905СТ-№08 151.20 274.90 А0905ТВ-№08 2,500 219.92/M | 42844-3 
14-12 Green .250 А27977-М080 .40 35 42844-2 — — — — — — — 
12-10 Yellow. .250 A0906-ND 29 44 640907-1 A0906CT-ND 121.73 221.33 A0906TR-ND 2,500 177.06/М | 640907-2 
12-10 Yellow .250 A27978-ND 74 65 61198-2 — - - - — — — 
5 Not UL or CSA approved or listed # Insulation restricted — *Unplated receptacle body 9 Receptable material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel Amp 
Fig. Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110" Series 
2 22-18 Red .060-.120 .020 | A27844CT-ND 65.29 112.14 A27844TR-ND 3,000 99.68/М | 2-520932-2 
-187" Series 
22-18 Red :060-.135 .020 A27846-ND 27 23 2-520409-2 A27846CT-ND 69.82 126.95 A27846TR-ND 2,700 101.56/M | 2-520401-2 
2 22-18 Red .060-.135 .032 A27848-ND 27 23 2-520411-2 A27848CT-ND 69.82 126.95 A27848TR-ND 2,700 101.56/M | 2-520403-2 
16-14 Blue :090-.160 :020 A27850-ND 27 23 3-520410-2 A27850CT-ND — 126.95 A27850TR-ND 2,200 101.56/M | 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 27 23 3-520412-2 A27852CT-ND — 126.95 A27852TR-ND 2,200 101.56/М | 3-520404-2 
.250” Series 
2 22-18 Red :060-.135 032 A27854-ND 29 26 2-520407-2 A27854CT-ND 76.66 139.38 A27854TR-ND 2,200 111.50/M | 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 ` A27856-ND 29 26 3-520408-2 A27856CT-ND 76.66 139.38 A27856TR-ND 2,200 111.50/M | 3-520406-2 


Ultra-Fast Fully Insulated 
-110" Series 


26-22 Violet 100 020 A27793-ND 22 49 7-520366-2 A27793CT-ND — 118.68 A27793TR-ND 3,000 94.94/M | 7-520365-2 

22-18 Red 120 016 A27795-ND 22 19 2-520081-2 A27795CT-ND = 118.68 A27795TR-ND 3,000 94.94/M | 2-520080-2 

22-18 Red 120 .020 A27797-ND 49 Ar 2-520084-2 A27797CT-ND — 118.68 A27797TR-ND 3,000 94.94/М | 2-520083-2 

2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 22 19 2-520273-2 A27799CT-ND — 118.68 A27799TR-ND 3,000 94.94/M | 2-520272-2 
22-18 Red 230 020 A27800CT-ND 69.72 119.75 A27800TR-ND 2,000 106.44/M | 2-520306-2 

22-18 Red 230 032 A27801CT-ND 69.72 119.75 A27801TR-ND 2,000 106.44/M | 2-520310-2 

16-14 Віше .260 .020 A27802CT-ND 69.72 119.75 A27802TR-ND 2,000 106.44/M | 3-520370-2 

-187" Series 

22-18 Red 135 .020 A27804-ND 48 16 2-520182-2 A27804CT-ND 60.38 109.78 A27804TR-ND 2,700 87.82/M | 2-520181-2 

22-18 Red 135 032 A27806-ND 20 18 2-520194-2 A27806CT-ND 60.38 109.78 A27806TR-ND 2,700 87.82/M | 2-520193-2 

22-18 Red 230 020 A27807CT-ND 64.47 110.72 A27807TR-ND 2,000 98.42/M | 2-520261-2 

2 22-18 Red 230 032 A27809-ND 22 20 2-520275-2 A27809CT-ND — 136.05 A27809TR-ND 2,000 108.84/М | 2-520274-2 
16-14 Blue 160 :020 A27811-ND 20 18 3-350816-2 A27811CT-ND 60.38 109.78 A27811TR-ND 2,200 87.82/M | 3-350815-2 

16-14 Blue 160 .032 A27813-ND 20 18 3-520125-2 A27813CT-ND 60.38 109.78 A27813TR-ND 2,200 87.82/M | 3-520124-2 

16-14 Blue .260 020 A27815-ND 22 20 3-520151-2 A27815CT-ND = 123.03 A27815TR-ND 2,000 98.42/M | 3-520150-2 

.250" Series 

22-18 Red 135 A27817-ND 19 17 2-520184-2 A27817CT-ND 66.28 120.50 A27817TR-ND 2,200 96.40/М | 2-520183-2 

22-18 Red 2135 A27819-NDt 30 27 2-520184-4 A27819CT-NDT — 158.50 A27819TR-NDT 2,200 126.80/М | 2-520183-4 

22-18 Red 230 A27821-ND 24 21 2-520264-2 A27821CT-ND — 135.05 A27821TR-ND 2,000 108.04/M | 2-520263-2 

22-18 Red 230 A27822CT-NDT 93.04 159.80 A27822TR-NDT 2,000 142.04/M | 2-520263-4 

2 16-14 Blue 160 .032 A27824-ND 19 17 3-350820-2 A27824CT-ND 66.28 120.50 A27824TR-ND 2,200 96.40/M | 3-350819-2 
16-14 Blue 160 A27826-NDt 30 27 3-520117-2 A27826CT-NDT — 158.50 A27826TR-NDT 2,200 126.80/М | 3-520116-2 

16-14 Віше .260 A27828-ND 21 19 3-520141-2 A27828CT-ND — 135.05 A27828TR-ND 2,000 108.04/М | 3-520140-2 

16-14 Blue 260 A27829CT-NDT 93.04 159.80 A27829TR-NDT 2,000 142.04/M | 3-520140-4 

12-10 Yellow 320 A27831-ND 27 24 4-520448-2 A27831CT-ND 85.51 155.48 A27831TR-ND 1,500 124.38/М | 4-520447-2 


pan 22-18 Red .135 032 A27906-ND 134 30 2-520103-2 = — = A27906TR-ND 1,400 181.40/M 2-520102-2 
16-14 Blue 160 ` А27907-МО 34 30 3-520107-2 — — — A27907TR-ND 1,400 181.40/M 3-520106-2 
.187” Series 
22-18 Red 165 .020 A27833-ND 35 .31 2-520335-2 A27833CT-ND — 203.33 A27833TR-ND 2,200 162.66/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 .032 A27835-ND 35 .31 2-520337-2 A27835CT-ND — 203.33 A27835TR-ND 2,200 162.66/M 2-520336-2 
16-14 Blue .185 .020 A27837-ND 35 31 3-520339-2 A27837CT-ND = 203.33 A27837TR-ND 2,200 162.66/M 3-520338-2 
16-14 Blue .185 .032 A27838CT-ND 106.54 182.99 A27838TR-ND 2,200 162.66/M 3-520340-2 
.250" Series 
22-18 Red 165 А27840-М0 33 .29 2-520129-2 A27840CT-ND — 218.88 A27840TR-ND 2,200 175.10/M 2-520128-2 
3 22-18 Red 230 .032 A27841CT-ND 116.34 186.14 A27841TR-ND 1,700 162.88/M 2-520856-2 
16-14 Blue .185 A27843-ND 33 29 3-520133-2 A27843CT-ND 120.38 — A27843TR-ND 2,100 175.10/M 3-520132-2 
T Terminal base material is phosphor bronze 
A28005-ND Hand Tool for Fastons (without dias) UI I нара канынын ны тынны $238.50 A28009-ND Ultra-Fast Die Set for .187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND ................ $358.50 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG Faston Receptacles ......................................... $358.50 A28010-ND Ultra-Fast Die Set for .187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND ................ $358.50 
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tuco Budget and Economy Fastons 


: ANP 
Electronics 
Budget Line (4) 6% 
Stock Thick- Material % Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
250" Series - Insulation Support 
20-14 012 Brass 085 - 135 A29936CT-ND 761 3486 6338 A29936TR-ND 12,000 | 34.23/М | 63648-1 
18-22 .016 Brass .090 - 130 A27608CT-ND 578 2409 3854 A27608TR-ND 10,000 | 26.02/M | 42510-1 
1 | 18-22 .016 Тіп Plated Brass | .250x.032 | .090-.130 A27609CT-ND 626 2608 4172 A27609TR-ND 10,000 | 28.17/M | 42510-2 
14-18 .016 Brass 120-170 A27610CT-ND 441 1741 2738 A27610TR-ND 10,000 | 18.49/M | 42400-1 
14-18 .016 Tin Plated Brass 120 - 170 A27611CT-ND 4590 1911 3058 A27611TR-ND 10,000 | 20.65/M | 42400-2 
Flag 
Brass A27612CT-ND 6.60 2750 44.00 A27612TR-ND 4,000 | 33.00/М | 42511-1 
2 | 1218 | 068 | Tin Plated Brass | -250%-082 | 110-210 | — A27613CT-ND 535 20220 3568 | A27613TR-ND 4000 | 2676/M | 42511-2 
18-22 Brass 060 - 1.00 A27618CT-NDf 738 3074 4918 A27618TR-NDT 9,000 | 36.89/M | 62718-1 
18-22 Tin Plated Brass .060 - 1.00 A27619CT-NDt 1361 56.69 90.70 A27619TR-NDt 9,000 | 68.03/M | 62718-2 
з | 14-18 б Brass 250х032 | 110-160 A27614CT-ND* 10.88 45.33 72.52 A27614TR-ND* 9,000 | 54.39/M | 63009-1 
14-18 : Тіп Plated Brass | 9/Х- 110-160 A27615CT-ND* 547 2278 3644 A27615TR-ND* 9,000 | 27.33/M | 63009-2 
14-18 Brass 110-160 A27616CT-NDT 591 2463 3940 A27616TR-NDT 9,000 | 29.55/М | 63010-1 
14-18 Tin Plated Brass 110-160 A27617CT-NDT 667 2778 4444 A27617TR-NDT 9,000 | 33.33/M | 63010-2 
Low Insertion Force 
22-18 .016 Brass/Tin 250 x 032 | .090-.130 A29940CT-ND 737 3380 6145 A29940TR-ND 10,000 | 33.19/M | 63609-2 
18-14 .016 Steel/Nickel | .250x.032 | .120-.170 A29941CT-ND 915 — 419? 7623 A29941TR-ND 10,000 | 41.17/M | 63674-1 
14-18 .016 Brass 250 х.032 | .120-.170 A27780CT-ND 468 1951 3122 A27780TR-ND 10,000 | 21.08/M | 63306-1 
4 | 14-18 .016 TinPlated Brass | .250x.032 | .120-.170 A27781CT-ND 522 2176 3482 A27781TR-ND 10,000 | 23.51/M | 63306-2 
14-10 018 Brass 250х.032 | .225-.275 A29942CT-ND 794 3640 6618 A29942TR-ND 6,000 | 39.71/M | 63539-1 
10-14 .018 Tin Plated Brass | .250x.032 | .150-.200 A27783CT-ND 7.82 3256 5210 A27783TR-ND 9,000 | 39.08/M | 63365-2 
Brass 187 x .020 A2TTASCT-ND 322 1343 2148 |  A27715TR-ND 20,000 | 14.50/M | 42617-1 Кышы 
1 | 16-20 012 Тіп Plated Brass | .187x.020 | .090-430 A27716CT-ND 344 1435 2296 A27716TR-ND 20,000 | 15.50/M | 42617-2 
Brass 187 x .032 A27717CT-ND 614 2559 4094 A27717TR-ND 20,000 | 27.64/M | 61919-1 
Flag 
Brass A27718CT-ND 485 2027 3234 A277181R-ND 6000 | 2426/M | 42618-1 
2 | 1620 | 02 | Tin Plated Brass | -187%-020 | -110-170 | A27719CT-ND 533 2223 3556 | A27719TR-ND 6,000 | 2667/М | 42618-2 
Low Insertion Force 
Brass 187 x .020 A27786CT-ND 521 2171 3474 A277861R-ND 20,000 | 23.45/M | 63475-1 
4-1 4830 йз Tin Plated Brass | 187x.020| (90. үз A27787CT-ND 376 1565 2504 A27787TR-ND 20,000 | 16.91/M | 63475-2 
: Brass 487 х.032 | ^ A27788CT-ND 610 2543 40.68 A27788TR-ND 20,000 | 27.46/M | 63477-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27789CT-ND 632 26.34 4214 A27789TR-ND 20,000 | 28.45/M | 63477-2 
1 Right handed flag * Left handed flag 
Economy Line 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.250” Series 
Insulation Support 
22-26 016 Brass 250х.032 | .040-060 | A27620CT-NDA 9.50 39.59 63.34 A27620TR-NDA | 12,000 42.76/M | 61202-1 
Brass A27621CT-ND 4.01 16.69 26.70 A27621TR-ND 12,000 18.03/M | 42743-1 
1822 | 06 | Tin Plated Brass | 250x082 | 090130 |, 62207-40 450 1876 30.02 | Ae7622TR-ND | 12000 | 2027/М | 42743-2 
1 Brass 120-170 | A27623CT-ND 4.01 16.69 26.70 A27623TR-ND 12,000 18.03/M | 42660-1 
1448 "S Tin Plated Brass | 0, озо | 120-170 | A27624CT-ND 4.50 18.76 30.02 A27624TR-ND 12,000 20.27/М | 42660-2 
i Brass dida 150-218 | A27625CT-ND 5.69 23.70 37.92 A27625TR-ND 10,000 25.60/M | 42692-1 
Tin Plated Brass 150-218 | A27626CT-ND 4.50 18.76 30.02 A27626TR-ND 10,000 20.27/М | 42692-2 
Brass A27627CT-ND — 1177 49.04 78.46 A27627TR-ND 2,500 68.66/M | 61988-1 
du 20 TinPlatedBrass | 250% 092 | 060-100 | A27628CT-ND — 1144 47.66 76.26 A27628TR-ND 2.500 66.73/M | 61988-2 
015 Brass A27629CT-ND 10.22 42.59 68.14 A27629TR-ND 2,000 59.63/M | 61944-1 
МЕТІ 015 Tin Plated Brass | 50х02 | 120-470 | A27630CT-ND 10.92 45.49 72.78 A27630TR-ND 2,000 63.69/М | 61944-2 
032-416 Brass Mame ENS A27631CT-ND¢ 19.02 79.25 126.80 A27631TR-ND£ | 2000 110.95/M | 62109-1 
032-016 | Tin Plated Brass A27632CT-ND¢ 18.86 78.56 125.70 A27632TR-ND£ | 2500 109.99/M | 62109-2 
Brass A27633CT-ND — 1177 49.04 78.46 A27633TR-ND 2,000 68.66/M | 62253-1 
10-14 | 05 | Tin Plated Brass | 250x082 | 450-200 | A27634CT-ND 1092 45.49 7278 | A27634TR-ND | 2000 63.69/M | 62253-2 
Non-Insulation Support 
3 | 14-18 016 Brass - A27638CT-ND 5.97 24.89 39.82 A27638TR-ND 14,000 26.88/M | 42845-1 
3 | 14-18 016 Tin Plated Brass | „с, 032 - A27639CT-ND 6.17 25.70 41.12 A27639TR-ND 14,000 27.76/M | 42845-2 
4 | 14-18 .015 Pre-Tin Brass | 972. - A27640CT-ND 12.44 51.83 82.92 A27640TR-ND 2,500 72.56/M | 62276-1 
4 | 10-14 015 Pre-Tin Brass - A27641CT-ND 28.14 117.26 187.62 A27641TR-ND 2,000 164.17/М | 62068-1 
Flag Insulation Support 
5 | 14418 Brass 110-160 | A27635CT-ND* 4.61 1921 30.74 A27635TR-ND* | 7,000 23.06/M | 63096-1 
6 | 12-18 016 Brass 250х.032 | .110-210 | A27636CT-ND 4.80 20.01 32.02 A27636TR-ND 4,000 24.02/М | 42742-1 
6 | 12-18 Tin Plated Brass 110-210 | A27637CT-ND 526 21.93 35.08 A27637TR-ND 4000 26.31/М | 42742-2 
Flag Non-Insulation Support 
mM T Pre-Tin Brass | р, 032 - A27642CT-NDf — 5.26 21.93 35.08 A27642TR-NDf | 5,000 26.31/M | 61177-2 
; : Pre-Tin Brass |0597: - A27643CT-NDS 9.83 40.96 65.54 A27643TR-ND§ | 4,000 49.16/М | 62091-2 
1042045 Brass 2503 03$ - A27644C1-NDS 8.21 3423 54.76 A27644TR-ND§ | 4,000 41.07/М | 62011-1 
(2)14 š Tin Plated Brass | 5977: - A27645CT-ND§ 9.95 41.46 66.34 A27645TR-ND§ | 4,000 49.76/M | 62011-2 


.205" Series - Insulation Support 


18-22 Brass 205 х.020 | .085-125 | A27689CT-ND 5.06 21.09 33.74 A27689TR-ND 15,000 22.78/M | 42710-1 
8 18-22 012 Тіп Plated Brass | .205x.020 | .085-125 | A27690CT-ND 5.54 23.06 36.90 A27690TR-ND 15,000 24.91/М | 42710-2 
18-22 ў Тіп Plated Brass | .205 х.032 | .085-125 | A27691CT-ND 13.33 55.53 88.84 A27691TR-ND 20,000 59.97/M | 60904-2 
14-18 Тіп Plated Brass | .205 х.020 | .130-180 | A27692CT-ND 5.54 23.06 36.90 A27692TR-ND 16,000 24.91/М | 42713-2 


-187" Series 


Insulation Support 


Brass 187 x 020 A27720CT-ND 3.11 12.96 20.74 A27720TR-ND 20,000 14.00/M | 42801-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 090-130 A27721CT-ND 3.48 14.49 23.18 A27721TR-ND 20,000 15.65/M | 42801-2 
1 Brass .187 x .032 | °С A27722CT-ND 3.74 15.60 24.96 A27722TR-ND 20,000 16.85/M | 60196-1 
Tin Plated Brass. | .187 x .032 A27723CT-ND 4.02 16.75 26.80 A27723TR-ND 20,000 18.09/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 16-20 012 Brass 187 x 020 — A27724CT-ND 5.71 23.79 38.06 A27724TR-ND 25,000 23.79/M | 42799-1 
i Tin Plated Brass | ` i — A27725CT-ND 6.08 25.31 40.50 A27725TR-ND 25,000 25.32/M | 42799-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x 020 A27726CT-ND 349 14.53 23.24 A27726TR-ND 6,000 17.43/M | 42800-1 
6 16-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 110-170 A27727CT-ND 3.95 16.44 26.30 A27727TR-ND 6,000 19.73/M | 42800-2 
А Brass 487x.0822] " ^ A27728CT-ND 4.99 20.80 33.28 A27728TR-ND 6,000 24.96/M | 60529-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27729CT-ND 447 17.36 27.78 A27729TR-ND 6,000 20.84/M | 60529-2 


A UL/CSA certified for 22 AWG only T Right handed flag * Left handed flag $ Right or left handed. Carrier out front for thru splicing 3 Dual thickness 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 225 


тусо 


Electronics 


Premier and Commercial Fastons 


Premier 


Fig. | AWG 


12-16 


Stock Thick- 
ness (Inch) 


.016 


Material & Finish 


Brass 
Tin Plated Brass 


Fits Tab 
Size (Inch) 


-312 x .032 


Insulation Diameter 


(Inch) 


.090 - 120 
.160 or (2) .110 Max. X 


Digi-Key 


Part No. 100 


A27979CT-ND 
A27580CT-ND 


-250" Series 


Cut Tape Pricing 
500 1,000 


46.19 
46.31 


73.90 
7440 


Digi-Key 
Part No. 


A27979TR-ND 
A27580TR-ND 


Tape & Reel Amp 


Size Pricing | Part No. 


62092-1 
61399-1 


8,000 
6,000 


55.43/M 
55.58/M 


Straight - Insulation Support 


Tin Plated Brass .030 - .070 xt Xt A27581CT-ND 3376 5402 A27581TR-ND | 12,000 | 36.47/M | 61368-1 
18-22 Brass ‘060 - 100 X = X A27582CT-ND 810 33:76 5402 A27582TR-ND 12,000 | 36.47/M | 42640-1 
1822 | 016 Tin Plated Brass — |.250x.032 ‘060 - 100 X = X A27583CT-ND 633 2636 4218 А27583ТА-МО | 12.000 | 28.48/M | 42640-2 
18-22 Brass ‘090 - 130 X = X A27584CT-ND 810 3376 5402 A2TBBATR-ND — |12500 | 36.47/M | 41771 
18-22 Tin Plated Brass ‘090 - 130 x = X A24736CT-ND a 29.00 5273 A24736TR-ND — |12500 | 28.48/M | 41772 

718 Тіп Plated Brass -060 - 110 X = X ADATAACT-ND = — 6753 ADATAATR-ND — [12,000 | 36.47/M | 61375-1 

мав | 016 Nickel Plated Steel | sso x 0% 120 - 170 = х - A27588CT-ND 573 2389 3822 A27588TR-ND | 10.000 | 25.80/M | 42219-1 

, š ‘018 Brass 250 x. 120 - 170 x = X A27587CT-ND 633 2636 4218 A27587TR-ND | 11.000 | 28.48/M | 41202 

‘018 Tin Plated Brass 120 - 170 x = X A27589CT-ND 633 26286 4218 A27589TR-ND — [11,000 | 28.48/М | 41274 

1246 | 018 Brass 210-265 or (2).120 Мах. | X = X A27590CT-ND 922 3843 6148 A27590TR-ND 6,000 | 46.11/M | 41727 

or ‘018 Tin Plated Brass — |.250x.032 | 210-265 or (2).120 Max. | X = X A27592CT-ND 740 3084 4934 A27592TR-ND 6,000 | 37.01/M | 41728 

()18 | 06 Nickel Plated Steel .210- 265 - x = A27591CT-ND 1006 — 4190 6704 A2T591TR-ND 5,000 | 5028/М | 42579-1 

Brass X - X A27595CT-ND 633 2636 4218 A2T595TR-ND 9,000 | 31.64/M | 41449 

1014 | 08 Tin Plated Brass |250х.032 150 - 200 X = X A24737CT-ND Е — “5273 A24737TR-ND 9,000 | 31.64/М | 41450 

10-14 or Tin Plated Brass X = X A2T894CT-ND 740 2084 4934 A2T594TR-ND 6,000 | 37.01/M | 60635-1 

(2)14 018 Brass 250 x .032 | .225-.275 or (2).140 Max. | у == X A27593CT-ND 9.22 3843 6148 A27593TR-ND 6,000 | 46.11/M | 60635-3 

10-8 07 Brass/Tin 250x 032 230- 280 X = X A29935CT-ND 1274 5840 106.18 A29935TR-ND 5,000 | 84.94/M | 62998-2 
Non-Insulation Support 

2 |1418 | 08 Tin Plated Brass |250х .032 = X = X ADATSECT-ND 753 3136 5018 | АЮ — [12,000] 33.88/М | 41194 
Flag Insulation Support 

718 Brass X = X A27605CT-ND 803 334 5350 A27605TR-ND 4.000 | 40.13/M | 41531 

з ag | 08 Nickel Plated Steel | aso 0% дыві - x X A2AT39CT-ND па — 4671 7474 A24739TR-ND 3500 | 6540/М | 41531-1 

i ‘018 Tin Plated Brass |250Х: 110-4 x = X A27606CT-ND 803 3344 5350 A27606TR-ND 4,000 | 40.13/M | 41532 
‘016 Nickel Plated Steel = IE A27607CT-ND 713 2973 4756 A27607TR-ND 3500 | 41.62/M | 42404-1 
Brass X = X A27597CT-ND* 852 355 5682 A275971R-ND* | 9,000 | 42.62/M | 62813-1 
Tio EN Tin Plated Brass | „у 032 бей X = X A27598CT-ND* 896 3731 5970 A27598TR-ND* | 9,000 | 44.78/M | 62813-2 
i Brass 250x. 060-. X - X A27599CT-NDt 1089 4538 7260 A27599TR-ND¢ | 9,000 | 54.45/M | 62814-1 
4 Tin Plated Brass X = X A27600CT-NDT 1363 5679 9046 A27600TR-ND+ | 9,000 | 68.15/M | 62814-2 
Brass X = X A27601CT-ND* 716 2983 4772 A27601TR-ND* | 9,000 | 35.79/M | 63011-1 
1438 sie Tin Plated Brass | eo gap ТЕ X - X A27602CT-ND* 550 2290 3664 A27602TR-ND* | 9,000 | 27.48/M | 63011-2 
: Brass 250. ы X - X A27603CT-NDT 752 3131 5010 A27G03TR-NDf | 9,000 | 37.58/M | 63012-1 
Tin Plated Brass X = X A27604CT-NDT 527 2198 3516 A27604TR-ND+ | 9,000 | 26.37/M | 63012-2 
Low Insertion Force - Flag Insulation Support 

Brass X - X A27784CT-ND 558 2324 3718 A27784TR-ND 4,000 | 27.89/M | 63445-1 
5 | 1248 | 016 Tin Plated Brass — |.250x 032 110-210 X = X A27785CT-ND 665 2771 4434 A27785TR-ND 4,000 | 3326/M | 63445-2 
Brass X = X A23262CT-ND 863 2508 5754 A23262TR-ND 4000 | 4316/М | 63445-4 

Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 
Brass -090 - 130 X = X A27675CT-ND 598 2401 3926 A27675TR-ND 6500 | 29.90/M | 62048-1 
7 | 1418 | 06 Tin Plated Brass ^ |.250x.032 ‘090 - 130 X = X A27676CT-ND 681 2839 4542 A27676TR-ND 6,500 | 34.07/M | 62048-2 
Tin Plated Brass 170- 220 X - X A27677CT-ND 1130 4708 7532 A27677TR-ND 8000 | 56.49/M | 60764-2 


.205" Series 


Insulation Support 


14-18 Tin Plated Brass Л20 - 170 X = X A27657CT-ND§ 8.64 35.99 57.58 A27657TR-ND§ 11,000 | 38.87/M | 41832 
1 10-14 .018 Tin Plated Brass .250 x .032 .150 - .200 X = M A27659CT-ND§ 10.89 45.39 72.62 A27659TR-ND§ 8,000 | 54.47/M | 42437-2 
10-14 Tin Plated Phos. Brz. .150 - .200 X = X A27660CT-NDO 10.54 43.91 70.26 A27660TR-NDO 8,000 | 52.70/M | 42437-5 

Flag Insulation Support 

Tin Plated Phos. Brz. X = X A27661CT-NDO 11.14 46.40 74.24 A27661TR-NDO 4,000 | 55.68/M | 41800 

19-18 018 Brass 250 x 032 110-210 X - X A27662CT-ND§ 10.51 43.79 70.06 A27662TR-ND§ 4,000 | 52.55/M | 41801 

k Tin Plated Brass е š ч X = X A27663CT-ND§ 8.55 35.64 57.02 A27663TR-ND§ 4,000 | 42.77/M | 41802 
Tin Phosphor Brz. X = X A27664CT-ND« 16.47 6861 109.78 A27664TR-NDz 4,000 | 82.34/M | 60274-2 
3 Tin Plated Brass X = X A27665CT-NDS 9.75 40.61 64.98 A27665TR-ND§ 3,500 | 56.86/M | 60851-1 
Silver Plated Brass X = X A27666CT-ND§ 29.94 124.76 199.62 A27666TR-ND§ 3,500 |174.67/M | 60851-2 
10-12 .018 Silver Plate Phos. Brz. |.250 x .032 410 210 X = M A27667CT-NDO 28.11 11713 187.40 A27667TR-NDO 3,500 |163.98/M | 42563-6 
Nickel Plated Steel = = == A27668CT-ND 16.17 67.39 107.82 A27668TR-ND 3,500 | 94.35/M | 42563-9 
Tin Plated Phos. Brz. X = X A27669CT-NDO 11.66 48.56 77.70 A27669TR-NDO 3,500 | 67.99/M | 42563-8 

Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
6 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz. |.250 x .032 130 - 170 X — X A27678CT-NDO 12.73 53.05 8488 |  A27678TR-NDO 2,500 | 74.28/M | 61188-1 
Flag Non-Insulation Support 

12-18 Tin Plate Phos. Brz. = H = X A27670CT-ND# 10.91 45.44 72.70 A27670TR-ND# 4,000 | 54.53/M | 62056-6 
12-18 Tin Plated Brass — X жек X A27671CT-ND# 8.39 34.94 55.90 A27671TR-ND# 4,000 | 41.93/M | 62056-3 
8 12-18 018 Тіп Plated Brass .250 x .032 — X — X A27672CT-ND* 8.39 34.94 55.90 A27672TR-ND* 4,000 | 41.93/M | 62056-4 
10-12 Tin Plated Brass — X = X A27673CT-NDT 10.32 42.99 68.78 A27673TR-NDT 4,000 | 51.59/M | 62057-3 
10-12 Tin Plated Brass — X = X A27674CT-NDTT 17.97 74.86 11978 A27674TR-NDTT | 4,000 | 89.84/M | 62022-2 


1 18-22 012 Tin Plated Brass .205 x .020 .085 - 125 X = X A27681CT-ND 6.92 28.83 46.12 A27681TR-ND 20,000 | 31.14/M | 42198-2 
14-18 .016 Tin Plated Brass .205 x .032 130 - 180 X = X A27682CT-ND 716 29.85 47.76 A27682TR-ND 8,000 | 35.82/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 
2 18-22 .012 Tin Plated Brass .205 x 020 = X = X A27683CT-NDA 6.73 28.05 44.88 | A27683TR-NDA 20,000 | 30.30/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 
16-20 012 Brass .205 x .020 X = X A27684CT-ND 7.83 32.64 52.22 A27684TR-ND 5,000 | 39.17/M | 42199-1 
16-20 012 Tin Plated Brass .205 x .020 M = X A27685CT-ND 9.78 40.75 65.20 A27685TR-ND 5,000 | 48.90/M | 42199-2 
3 14-20 .016 Brass .205 x .032 -110 - 170 X — X A27686CT-ND 8.31 34.63 55.40 A27686TR-ND 5,000 | 41.55/M | 42234-1 
14-20 .016 Tin Plated Brass .205 x .032 X = M A27687CT-ND 8.31 34.63 55.40 A27687TR-ND 5,000 | 41.55/M | 42234-2 
14-20 .016 Tin Plated Brass .205 x .020 X = X A27688CT-ND 872 36.35 58.16 A27688TR-ND 5,000 | 43.62/M | 62354-1 
-187" Series 
Insulation Support 
Tin Plated Brass .040 - .070 Xt = Xt A27695CT-ND 5.37 22.39 35.82 A27695TR-ND 20,000 | 24.18/M | 60573-1 
1 20-24 012 Brass 187 x 020 .040 - .070 Xt — хі A27696CT-ND 6.88 28.65 45.84 A27696TR-ND 20,000 | 30.95/M | 60573-2 
Tin Plated Brass ` .060 - 110 Xt — Xt A27698CT-ND 5.37 22.39 35.82 A27698TR-ND 20,000 | 24.18/M | 62138-1 
Brass .060 - 110 Xt — xt A27699CT-ND 5.37 22.39 35.82 A27699TR-ND 20,000 | 24.18/M | 62138-2 
3 UL and CSA certified for 22-20 AWG $ Recommended for external use only 0 Internal or external use ж Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel * Left Hand T Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing А No slots (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


226 (ros3) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


tyco Premier and Commercial Fastons (Солі) 


Wu AMP 
lectronics 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter б) A @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel | Amp 
Fig. | AWG |ness (inch) | Material & Finish | Size (Inch) (Inch) е Part Мо. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
20-24 Tin Plated Brass .187 x .032 .040 - .070 Xt — Xt A27697CT-ND 6.88 28.65 45.84 A27697TR-ND 20,000 | 30.95/M | 62181-1 
16-20 Brass 187 x .020 .090 - .130 X Em X A27700CT-ND 5.11 21.30 34.08 A27700TR-ND 20,000 | 23.01/M | 42452-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass 187 x 020 .090 - .130 X = X A24732CT-ND == == 34.08 A24732TR-ND 20,000 | 23.01/M | 42452-2 
16-20 К Brass 187 x 032 .090 - .130 X = X A27702CT-ND 5.66 23.60 37.76 A27702TR-ND 20,000 | 25.49/M | 61758-1 
16-20 Brass 187 x 020 .060 - 110 M — X A27703CT-ND 6.88 28.65 45.84 A27703TR-ND 20,000 | 30.95/M | 62137-1 
16-20 Tin Plated Brass .187 x .020 .060 - 110 X = X A27704CT-ND 6.88 28.65 45.84 A27704TR-ND 20,000 | 30.95/M | 62137-2 
16-18 Brass 187 x 020 = — X A27705CT-ND 6.88 28.65 45.84 A27705TR-ND 18,000 | 30.95/M | 60487-1 
1 or .012 Tin Plated Brass 187 x 020 (2).105 Max. — — X A27706CT-ND 5.37 22.39 35.82 A27706TR-ND 18,000 | 24.18/M | 60487-2 
(2)18 Tin Plated Brass 187 x 015 = = X A27707CT-ND 6.27 26.13 41.80 A27707TR-ND 20,000 | 28.22/M | 61945-1 
Моп-тзшаНоп Support 
Tin Plated Brass 187 x 020 — X — X A27708CT-ND 8.00 33.35 53.36 A27708TR-ND 12,000 | 36.02/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Steel — |.187 x .020 X A27709CT-ND 11.07 46.14 73.82 A27709TR-ND 12,000 | 49.83/M | 42373-3 
Tin Plated Brass 1187 x 015 — = = X A27710CT-ND 11.90 49.56 79.30 A27710TR-ND 12,000 | 53.53/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x 020 Л10 170 X — X A27711CT-ND 6.00 24.99 39.98 A27711TR-ND 6,000 | 29.99/M | 42486-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass 187 x 020 10 - 170 M — X A27712CT-ND 6.00 24.99 39.98 A27712TR-ND 6,000 | 29.99/M | 42486-2 
й Tin Plated Brass .187 x .032 -110 170 M = X A27713CT-ND 6.00 24.99 39.98 A27713TR-ND 6,000 | 29.99/M | 62591-1 
Brass 187 x 020 70 - 225 X — X A27714CT-ND 7.83 32.64 52.22 A27714TR-ND 5,000 | 39.17/M | 62817-1 


3 UL and CSA certified for 22-20 AWG $ Recommended for external use only 0 Internal or external use ж Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel * LeftHand t Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing А No slots 


Premier - Loose Piece 


Stock Thickness 
(Inch) 


Fits Tab Size Insulation Diameter 
(Inch) (Inch) 


4250" Series - Insulation Support 


-090 - .130 X = X A24736-ND 1.82 15.99 
Tin Plated Brass 1250 x .032 -060 - .110 X = X A24744-ND 1.53 13.45 
-150 - .200 X = X A24737-ND 1.82 15.99 


.187 x .020 


Digi-Key Pricing 
Part No. 10 100 


Amp 
Part No. 


Material & Finish 


60878-2 
41729 
61227-1 


Tin Plated Brass 


Commercial @ 


.090 - .130 A24732-ND 42566-2 


Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 

Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 

.250" Series - Insulation Support 
i b .016 Brass .250 x .032 “Фед oe A27679CT-ND§ 7.99 33.30 53.28 A27679TR-ND§ 12,000 | 35.97/M | 60384-1 
p 016 | Tin Plated Brass | .250 x .032 50561 TO or A27680CT-NDS 1003 4179 6646 A27680TR-NDS — |12,000 | 45.14/М | 60385-2 

Flag 

20-24 Tin Plated Brass .048 - .078 A27646CT-ND * 16.24 67.68 108.28 A27646TR-ND * 3,000 | 94.75/М | 60736-2 
16-22 Brass .090 - .140 A27647CT-ND 6.75 28.11 44.98 A27647TR-ND 3,000 | 39.36/M | 62418-1 
2 16-22 .016 Tin Plated Brass | .250x.032 | .090-.140 A27648CT-ND 8.88 37.01 59.22 — 3,000 — | 62418-2 
14-18 Brass .090 - .140 A27649CT-ND 8.44 35.15 56.24 A27649TR-ND 3,000 | 56.24/M | 60290-1 
14-18 Tin Plated Brass .090 - .140 A27650CT-ND 10.41 44.26 76.03 A27650TR-ND 3,000 | 67.58/M | 60290-2 

187" Series - Insulation Support 
Brass A27730CT-ND 6.30 26.24 41.98 A27730TR-ND 12,000 | 28.34/M | 62016-1 
T 014 | Tin Plated Brass_| 1875020 | 150-190 | A27731CT-ND 870 3699 5507 A27731TR-ND — |12,000 | 38.13/M | 62016-2 
1 14-18 or 014 Brass 187 х 020 |.180 - 230 or A27732CT-ND 6.78 28.26 45.22 A27732TR-ND 12,500 | 30.53/M | 60742-1 
(2)16 š Tin Plated Brass .187 x .020 | (2).110 Мах. A27733CT-ND 6.78 28.26 45.22 A27733TR-ND 12,500 | 30.53/М | 60742-2 
14-18 014 Brass .187 x 032 | .180 - .230 A29943CT-ND 6.78 31.09 56.53 A29943TR-ND 12,500 | 30.53/M | 63596-1 

Receptacle and Tab Combination 
16-20 .014 Brass 187 х.032 | .090-.130 A29944CT-ND 11.24 51.52 93.68 A29944TR-ND 3,500 | 74.94/M | 63646-1 
3 020 (tab) Tin Plated Brass | .187 х.020 | .090-.130 A27738CT-ND 11.56 48.15 71.04 A27738TR-ND 3,500 | 67.42/M | 62026-1 
16-20 014 (recept. Brass .187 x.020 | .090-.130 A27739CT-ND 10.22 42.60 68.16 A27739TR-ND 3,500 | 59.64/M | 62026-2 
i pt) Tin Plated Brass | .187 x.020 | .060-.110 A27740CT-ND 13.15 54.78 87.64 A27740TR-ND 3,500 | 76.69/M | 62139-1 

Flag 
16-20 Brass .090 - .130 A27734CT-ND 740 29.56 47.30 A27734TR-ND 4,000 | 35.48/M | 60755-1 
4 16-20 012 Tin Plated Brass 187 x 020 .090 - .130 A27735CT-ND 9.34 38.91 62.26 A27735TR-ND 4,000 | 46.70/M | 60755-2 
18-22 ^ Brass Ы À .060 - .070 A27736CT-ND 17.02 70.90 113.44 A27736TR-ND 4,000 | 85.08/M | 62085-1 
18-22 Tin Plated Brass .060 - .070 A27737CT-ND 12.86 53.60 85.76 A27737TR-ND 4,000 | 64.32/M | 62085-2 
-110" Series 
Insulation Support 
қ 110 x 020 A27745CT-NDT 5.75 23.98 38.36 A27745TR-NDT 20,000 | 25.90/M | 42067-1 
m 010 | Pre-Tin Brass | “40,016 | 040-060 |  A27746CT-ND 575 2398 3836 A27746TR-ND — 45000 | 25.90/M | 42415-1 
Brass/Tin .110х.110 | .060- 100 A29945CT-ND 6.05 27.71 50.38 A29945TR-ND 15,000 | 27.21/M | 60415-1 
Brass 110х.020 | .060-.100 A24745CT-ND 5.51 22.94 36.70 A24745TR-ND 15,000 | 24.78/M | 42068 
Pre-Tin Brass .110x.020 | .060-.100 A27747CT-ND 4.04 16.81 26.90 A27747TR-ND 15,000 | 18.16/M | 42068-1 
Pre-Tin Brass 110 x .016 | .060-.100 A27748CT-ND 5.75 23.98 38.36 A27748TR-ND 15,000 | 25.90/M | 60118-1 
18-22 010 Pre-Tin Brass .110x.032 | .060-.100 A27749CT-ND 4.64 19.34 30.94 A27749TR-ND 15,000 | 20.89/M | 60197-1 
5 ў Pre-Tin Brass .110x.032 | .060- 100 A27750CT-ND 6.05 25.19 40.30 A27750TR-ND 15,000 | 27.21/M | 60577-1 
Pre-Tin Brass 10 х .020 | .090 - .130 A27751CT-ND 4.66 19.40 31.04 A27751TR-ND 15,000 | 20.96/M | 62094-1 
Pre-Tin Brass 110 х .020 | .120-.140 A27752CT-ND 5.75 23.98 38.36 A27752TR-ND 12,000 | 25.90/M | 60729-1 
Pre-Tin Brass 110 х .025 | .120-.140 A27753CT-ND 7.19 29.96 47.94 A27753TR-ND 12,000 | 32.36/M | 61158-1 
Pre-Tin Brass .110x.020 | .120-.140 A27754CT-ND 4.25 17.70 28.32 A27754TR-ND 15,000 | 19.12/M | 61400-1 
16-20 010 Pre-Tin Brass .110x.020 | .060-.100 A27755CT-ND 6.72 28.01 44.82 A27755TR-ND 15,000 | 30.26/M | 61408-1 
` Pre-Tin Brass .110x.032 | .120-.140 A27756CT-ND 4.75 19.78 31.64 A27756TR-ND 9,000 | 21.36/M | 62050-1 
Tin Plated Brass. | .110x.020 | .150- .170 A27757CT-ND 5.35 22.29 35.66 A27757TR-ND 10,000 | 24.08/M | 62191-1 
Non-Insulation Support 
18-20 or (2)20 110 x 020 - A27758CT-ND 530 22.10 35.36 A27758TR-ND — |25,000 | 22.10/M | 42399-1 
6 16-20 .010 Pre-Tin Brass .110 x .016 = A27759CT-ND 5.17 21.55 34.48 A27759TR-ND 20,000 | 23.28/M | 61457-1 
14-18 .110 x 020 — A27760CT-ND 6.92 28.83 46.12 A27760TR-ND 6,000 | 34.59/M | 62852-1 
Flag Insulation Support 
012 Tin Plated Brass | .110 x .020 A27761CT-ND 7.28 30.34 48.54 A27761TR-ND 12,000 | 32.77/M | 61070-1 
7 18-22 012 Brass 110 x .020 060 - 100 A27762CT-ND 6.47 26.95 43.12 A27762TR-ND 12,000 | 29.11/M | 61070-2 
010 Pre-Tin Brass 110 x 020 | ` + A27763CT-ND 6.97 29.03 46.44 A27763TR-ND 12,000 | 31.35/M | 61481-1 
010 Pre-Tin Brass -110 x .032 A27764CT-ND 6.97 29.03 46.44 A27764TR-ND 12,000 | 31.35/M | 62336-1 
110 x 020 A27765CT-ND 7.28 30.35 48.56 A27765TR-ND 12,000 | 32.78/M | 61372-1 
8 18-22 .010 Pre-Tin Brass .110x.016 | .065-.100 А27766СТ-М03 8.75 36.46 58.34 A27766TR-NDt 8,000 | 43.76/М | 61459-1 
.110 x .025 А27767СТ-М03 7.00 2916 46.66 A27767TR-NDt 12,000 | 31.50/M | 61530-1 
Flag Non-Insulation Support 

012 Brass - A27768CT-NDA 8.39 3495 55.92 A277681R-NDA — [15,000 | 37.75/M | 60991-1 
9 16-22 .010 Pre-Tin Brass 110 x 020 == A27769CT-NDA 6.22 26.44 39.35 A27769TR-NDA 15,000 | 25.23/M | 61549-1 
.010 Pre-Tin Brass — A27770CT-NDA 5.77 24.03 38.44 A27770TR-NDA 15,000 | 25.95/M | 62321-1 


$ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire * UL listed and CSA certified for 20-22 AWG wire only t UL listed for 22 AWG wire only # CSA certified only А UL listed and CSA certified for 18-22 AWG only 
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тусо 


Moldable Line FASTONS 


Electronics P D @ 
Stock Thick- Material & Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


.250” Series 


Insulation Support 


.205” Series 


Flag-Insulation Support 


18-22 Brass .090-.130 | A27651CT-ND 6.07 25.28 40.44 A27651TR-ND 10,000 27.30/M | 63127-1 

1 14-18 .016 Brass .250х.032 | .120-170 | A27652CT-ND 441 1741 27.38 A27652TR-ND 10,000 18.49/M | 60650-1 

14-18 Tin Plated Brass 120-170 | A27653CT-ND 6.26 26.08 41.72 A27653TR-ND 10,000 28.17/М | 60650-2 
Non-Insulation Support 

2 1448 016 Brass 250 x .032 - A27654CT-ND 6.36 26.51 4242 A27654TR-ND 6,000 31.82/M | 60938-1 

i Tin Plated Brass | ` i — A27655CT-ND 8.36 34.85 55.76 A27655TR-ND 6,000 41.82/M | 60938-2 
Flag-Insulation Support 

12-18 .016 Brass .250 x .032 A27656CT-ND 6.60 27.50 44.00 A27656TR-ND 4,000 33.00/M | 60641-1 


3 14-20 .016 


Brass 


. 032 
Tin Plated Brass 


-100-.170 


A27693CT-ND 
A27694CT-ND 


10.01 
11.38 


4171 
47.40 


-187" Series 


66.74 
75.84 


A27693TR-ND 
A27694TR-ND 


5,000 
5,000 


50.06/M 
56.88/M 


60195-1 
60195-2 


Brass A27741CT-ND 3.07 12.80 20.48 A27741TR-ND 20,000 13.83/M | 60214-1 

! 16220 ud Tin Plated Brass 420 080-180 A27742CT-ND 6.29 26.19 41.90 A27742TR-ND 20,000 28.29/M | 60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 

Brass A27743CT-ND 6.37 26.55 42.48 A27743TR-ND 6,000 31.86/M | 61029-1 

3 1620 ша Tin Plated Brass 520 Esq A27744CT-ND 5.60 23.35 37.36 A27744TR-ND 6,000 28.02/M | 61029-2 


.250" Series FASTIN-FASTON Connectors 


Receptacles 
Stock Thick- Fits Tab Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG ness (Inch) | Material & Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 Brass .120-.160 A27926CT-ND 8.58 35.75 57.20 A27926TR-ND 11,000 38.61/М | 42281-1 
14-18 Tin Plated Brass .120-.160 A27927CT-ND 8.58 35.75 57.20 A27927TR-ND 11,000 38.61/M | 42281-2 
1 14-18 016 Brass .032 .120-.160 A27928CT-ND* 7.72 32.16 51.46 A27928TR-ND* 10,000 34.74/M | 60634-1 
12-16 or (2)16 Brass .160-.220 or (2).130 Мах. | A27929CT-ND 10.32 43.01 68.82 A27929TR-ND 9,000 51.62/М | 60249-1 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass .160-.220 or (2).130 Мах. | A27930CT-ND 9.03 37.61 60.18 A27930TR-ND 9,000 45.14/M | 60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27933CT-ND 8.58 35.75 57.20 A27933TR-ND 12,000 38.61/M | 60295-2 
18-22 Tin Plated Brass .060-.100 A27934CT-ND 11.29 47.03 75.24 A27934TR-ND 12,000 50.79/M | 60413-1 
1 14-18 012 Brass 032 .120-.160 A27935CT-ND 8.58 35.75 57.20 A27935TR-ND 12,000 38.61/M | 42100-1 
14-18 Tin Plated Brass .120-.160 A27936CT-ND 8.58 35.75 57.20 A27936TR-ND 12,000 38.61/М | 42100-2 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass .160-.210 or (2).130 Мах. | A27937CT-ND 9.95 41.46 66.34 A27937TR-ND 10,000 44.78/М | 60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thick- Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG ness (Inch) Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 Brass .085-.125 A27920CT-ND 14.94 62.26 99.62 A27920TR-ND 9,000 74.72/M | 62553-1 
18-22 Тіп Plated Brass .085-.125 A27921CT-ND 12.01 50.04 80.06 A27921TR-ND 9,000 60.05/М | 62553-3 
2 14-18 .015 Brass .032 .120-.160 A27922CT-ND 7.21 30.04 48.06 A27922TR-ND 6.000 36.05/М | 42460-1 
14-18 Tin Plated Brass .120-.160 A27923CT-ND 7.08 29.29 46.86 A27923TR-ND 6,000 35.15/М | 42460-2 
10-14 Tin Plated Brass -120-.170 A27925CT-ND 8.67 36.14 57.82 A27925TR-ND 9,000 43.37/M | 60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass .016 .120-.145 A27924CT-NDT 11.89 49.53 79.24 A27924TR-NDT 8,000 59.43/М | 42580-2 
+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032" 
Nylon Housings - UL94 V-2 Water Valve Coil Connector 
Housing Digi-Key Pricing Amp This connector is designed to mate with the Appliance 
Fig. Type Colon Part No. 40 100 500 1,000 Part No. Industry's Standard Water Valve Coil. The connector is 
suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
with automatic ice makers. 
Receptacle Natural A27915-ND 144 12.63 53.74 79.99 480054-3 MM Я n 
5 ificati : * Material: Му! * UL 94 FI bil 
4 Receptacle Blck | A27917-ND 2.68 23.59 10099 14933 480054-4 Rating V2 CL аттаршу 
Receptacle Red A27918-ND 2.63 23.16 98.51 146.64 480054-5 Features: * Prevents terminal back-out of housing 
5 Tab Natural A27916-ND 147 12.91 54.90 81.72 480053-3 through plastic retention feature 
Tab Red A27919-ND 2.63 23.16 98.51 146.64 480053-5 — ra 
Digi-Key Pricing Amp 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
6 Receptacle Natural A27931-ND 9.34 82.15 349.42 520.12 480003-5 Natural A27938-ND 1.59 14.02 59.62 88.74 520935-1 
7 Tab Natural A27932-ND 9.57 84.20 358.11 533.07 480004-5 Вей A27939-ND 2.62 23.08 98.15 146.09 520935-2 
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tuco FASTON Tabs 


- AMP 
Electronics 
Stud Dia. | Stock Thick- Material/Finish Digi-Key Pricing Amp 
Fig. (Inch) ness (Inch) and Description A @ Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
1 = 032 Steel/Nickel X X A29946-ND 2.00 17.11 71.28 114.04 | 42559-1 
1177 ` Brass = — A27857-ND .81 740 30.18 44.93 | 63038-2 
130 Тіп Plated Brass X X A27858-ND 92 8.13 34.57 51.46 | 42822-2 
145 Тіп Plated Brass X X A27859-ND 1.08 9.50 40.43 60.18 | 42822-4 
2 A71 032 Brass X X A27860-ND 1.51 13.28 56.49 84.08 | 60465-1 
4171 ° Tin Plated Brass X X A27861-ND 1.09 9.62 40.91 60.90 | 60465-2 
197 Тіп Plated Brass X X A27863-ND 1.09 9.62 40.91 60.90 | 61499-1 
.203 Tin Plated Brass X X A27862-ND 141 9.79 41.66 62.01 | 61365-1 
.097 Brass X X A27864-ND 3.90 34.31 145.05 21725 | 41339 
130 Tin Plated Brass X X A27865-ND 2.31 20.32 86.41 12862 | 42095-1 
3 130 032 Tin Plated Brass X X A27866-ND 1.04 9.11 38.76 57.70 | 42117-2 
.171 Brass X X A27867-ND 1.44 12.68 53.92 80.26 | 42214-1 
171 Тіп Plated Brass X X A27868-ND 1.15 10.15 43.19 6429 | 42214-2 
4 .125 .032 Brass X X A27869-ND 1.70 14.97 63.69 94.81 | 41398 
5 130 .032 Tin Plated Brass X X A27870-ND 1.15 10.10 42.94 63.92 | 42506-2 
.097 Tin Plated Brass, 1 Pair — — A27882-ND 1.02 8.96 38.12 56.75 | 60080-2 
130 Brass, 1 Pair X X A27872-ND 1.13 9.94 42.26 62.91 | 41290 
130 032 Brass, 2 Pair X X A27873-ND 2.30 20.26 86.17 128.27 | 41291 
130 Brass, 3 Pair X X A27874-ND 310 27.26 115.95 172.59 | 41292 
6 .130 Brass, 4 Pair X X A27875-ND 8.07 71.02 30206 449.63 | 41370 
130 Tin Plated Brass, 1 Pair X X A27876-ND 1.02 8.96 38.12 56.75 | 41480 
130 Tin Plated Brass, 2 Pair X X A27877-ND 2.40 21.14 89.92 133.85 | 41481 
130 032 Tin Plated Brass, 3 Pair X X A27878-ND 742 62.69 26664 396.90 | 41482 
A71 Brass, 1 Pair X X A27880-ND 1.13 9.94 42.26 62.91 | 41619 
171 Tin Plated Brass, 1 Pair X X A27881-ND 2.67 23.51 99.99 148.84 | 42802-1 
7 130 .032 Brass X X A27871-ND 2.52 22.18 94.35 14044 | 62261-1 
Cut Tape and Tape & Reel 
6 130 .032 Tin Plated Brass X X СВ au i E 42115-4 
187" Series 
3 .145 .020 Tin Plated Brass X X A27894-ND ЖҰ. 6.81 28.95 43.10 | 61407-3 
6 130 020 Tin Plated Brass X X A27893-ND 1.14 10.06 42.80 63.71 | 61951-1 
.130 й Tin Plated Brass X X A27895-NDT .69 6.09 25.91 38.57 | 61761-2 
8 145 020 Brass X X A27896-NDT 1.01 8.90 37.86 56.36 | 62576-1 
A71 3 Tin Plated Brass X X A27897-ND§ 64 5.66 24.06 35.82 | 61664-1 


1 Bent 45° $ Bent 90° 


Wire Crimp and Printed Circuit Board Tabs 


Wire Crimp 
Stock Thick- Tab Thick- Insulation Diameter б) @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | AWG ness (Inch) | Material & Finish | ness (Inch) (Inch) Ba Part No. 100 500 1,000 Part No. Size | Pricing | Part No. 
.250" Series 
1 14-18 032 Brass 032 120-470 X — X A27887CT-ND 7.36 30.65 49.04 A27887TR-ND 8,000 | 36.78/M | 41411 
14-18 - Tin Plated Brass Е ` Z X — X A27888CT-ND 5.95 24.79 39.66 A27888TR-ND 8,000 | 29.75/М | 41412 
18-22 .016 Brass .080-.120 - M X A27883CT-ND 15.89 66.20 105.92 A27883TR-ND 3,500 | 92.68/M | 42475-3 
18-22 .016 Tin Plated Brass .080-.120 - X X A27884CT-ND 10.19 42.44 67.90 A27884TR-ND 3,500 | 59.42/M | 42475-4 
14-18 016 Tin Plated Brass 110-150 - X X A24741CT-ND 11.23 46.79 74.86 A24741TR-ND 3,000 | 65.51/M | 42474-2 
2 14-18 .016 Brass .032 .110-.150 — X X A27885CT-ND 7.94 33.10 52.96 A27885TR-ND 3,000 | 46.34/M | 42474-3 
14-18 .016 Tin Plated Brass 110-150 — X X A27886CT-ND 10.19 42.44 67.90 A27886TR-ND 3,000 | 59.42/M | 42474-4 
12-14 .016 Tin Plated Brass 110-1170 — X X A27889CT-ND 10.41 43.36 69.38 A27889TR-ND 3,000 | 60.71/M | 61281-3 
18-22 .020 Tin Plated Brass .070 - 130 — — X A29950CT-ND 8.32 38.12 69.30 A29950TR-ND. 4,500 | 41.58/M | 63138-1 
.187” Series 
18-22 Tin Plated Brass .020 .080-.120 X -- X A27898CT-ND 6.67 27.79 44.46 A27898TR-ND 5,000 | 33.35/M | 42490-3 
18-22 Brass .020 .080-.120 X -- X A27899CT-ND 8.44 35.15 56.24 A27899TR-ND 5,000 | 42.18/M | 42490-4 
3 14-18 .020 Brass .020 .120-.150 X -- X A27900CT-ND 7.15 32.28 51.64 A27900TR-ND 3,500 | 51.64/M | 60850-1 
14-18 Tin Plated Brass .020 Л20-.150 X — X A27901CT-ND 10.41 43.36 69.38 A27901TR-ND 3,500 | 60.71/M | 60850-2 
14-18 Tin Plated Brass .032 .120-.150 X — X A27902CT-ND* 9.95 41.44 66.30 A27902TR-ND* 3,500 | 58.02/M | 61687-2 
+110” Series 
18-22 .020 Pre-Tin Brass .020 — X — X A24783CT-ND 8.10 33.75 54.00 A24783TR-ND 10,000| 36.45/M | 62122-1 
4 18-22 .020 Pre-Tin Brass .020 - X — X A24784CT-ND 10.08 41.99 67.18 A24784TR-ND 10,000| 45.35/M | 62384-1 
19-23 .020 Tin Plated Brass .032 — — — X A29949CT-ND 12.61 57.79 105.08 A29949TR-ND 7,000 | 63.05/M | 63497-1 
* Premilled dual stock thickness 
Printed Circuit Board Tabs 
Fits Tab Size PCB Hole Dia. | PCB Thickness @ Digi-Key Loose Piece Pricing | Amp Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) WA Part No. 10 100 | PartNo. | Part No. 1,000 Part No. Size Pricing | Part No. 
.250" Series 
.250 x .032 .055 175 X X A29947CT-ND 62.98 A29947TR-ND | 6,000 37.79/M | 63650-1 
5 .250 x .032 Tin Plated Brass .055 .125 X X A24742-ND 63 5.52 | 62409-1 | A24742CT-ND 42.60 A24742TR-ND | 6,000 25.56/M | 62650-1 
.187 x .020 .052 .125 X X = = = = A29948CT-ND 136.53 A29948TR-ND | 6,000 81.92/M | 63603-1 
6 .250 x .032 Tin Plated Brass 100 .062 X X A24743-ND 1.82 16.02 | 63067-1 | A24743CT-ND 82.60 A24743TR-ND | 4,000 49.56/M | 63066-1 
.187” Series 
7 .187 x .020 Pre-Tin Brass 1137 .062 X X A24734CT-ND 58.86 A24734TR-ND | 10,000 39.74/M | 62221-1 
8 .187 x .032 Tin-Plated Brass .055 .125 X X A24735CT-ND 43.64 A24735TR-ND | 10,000 29.46/M | 63525-1 
+110” Series 
9 410 x .020 Tin Brass .057 .032 -.093 X X A24840-ND 1.25 11.02 | 61134-3 — 
10 I й .046 .062 X X = = = e A24747CT-ND 54.00 A24747TR-ND | 10,000 36.45/M | 62395-1 
(Continued) 
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tuco FASTON Tabs (Cont.) 
— AMP 


Electronics 
High Temperature Tabs (343° to 371°C) 
Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
AWG Material & Finish (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
-312" Series 
15-20 Steel Nickel Plated .032 A27904CT-ND 11.90 49.58 89.24 | A27904TR-ND 2,000 79.32/М | 63300-1 
.250” Series 
15-20 Steel Nickel Plated .032 A27905CT-NDT 11.27 46.98 84.56 | A27905TR-NDt | 2,000 75.16/M | 63301-1 
T Dimple instead of a hole 
Tab Adapters 
Dual Thick- Fits Tab Digi-Key Pricing Amp 
Fig. | ness(Inch) | Material & Finish (Inch) SA @ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
.250" Series Tab Adapters 
1 018-032 Brass 032 X — A27890-ND 1.60 14.07 59.84 89.08 61765-1 
Š ` Tin Plated Brass li X = A27891-ND 1.60 14.04 59.71 88.88 61765-2 
2 = Tin Plated Brass .032 — - А27892-М0 2.88 25.38 107.94 160.68 61810-2 
.187" Series Tab Adapters 
1 .013 x.020 Tin Plated Brass .020 X X A27903-ND * 1.22 10.72 45.61 67.90 61045-2 
* Premilled dual stock thickness 
tyco — Positive Lock Mark І and ІІ 
Electronics 
6/6 Nylon Housing - UL94 V-2 
Housing Digi-Key Pricing Amp 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
.250" Mark I - 1 Position 
1 Receptacle Black A24749-ND * 1.85 11.92 50.71 75.48 520961-1 
* Press-to-release with secondary lock 
Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulaton Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. AWG (Inch) Material & Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.250" Series - Mark I 
2 14-18 016 Brass/Tin — .095-.125 A24750CT-ND 18.68 77.83 140.09 A24750TR-ND 1,500 124.52/M 154718-3 
11-13 ` — 135-1170 A24751CT-ND 19.42 80.90 145.62 A24751TR-ND 1,500 129.44/M 154717-3 
.250” Series - Mark ІІ 
18-22 - .060-.100 A24752CT-ND 8.49 35.39 56.62 A24752TR-ND 6,000 41.07/M 63119-1 
3 14-18 — Brass/Tin 032 .090-.155 A24753CT-ND 7.01 29.23 46.76 A24753TR-ND 6,000 35.07/M 63097-1 
10-12 — ` .150-.200 A24755CT-ND 10.02 41.75 66.80 A24755TR-ND 6,000 50.10/M 63239-1 
.187” Series - Mark ІІ 
3 16-20 — Brass/Tin .020 .090-.130 A24756CT-ND 6.17 25.69 41.10 A24756TR-ND 12,000 27.75/М 63195-1 
20-24 = Brass/Pre-Tin .032 .060-.110 A24757CT-ND 8.29 34.54 55.26 A24757TR-ND 12,000 37.31/M 63196-2 
AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings 
Flammability Rating Insulaton Max. Dia.) Fits Tab AL @ Digi-Key Pricing Amp 
Fig. | Material) Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) | * Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Flag Style 
Nylon UL94V-2 Natural 210 .250 X X A27908-ND 17 10.31 43.86 65.29 1-480307-1 
1 Nylon UL94V-2 Natural 140 or (2).110 .250 X X A27909-ND 5.26 46.31 196.97 293.20 1-480306-1 
Vinyl UL94HB Blue 150 .250 — — A27910-ND 11.81 99.51 423.23 630.01 480019-6 
Nylon UL94V-2 Natural 175 187 X X A27911-ND 7.82 68.85 292.85 435.92 1-480487-2 
Straight Style 
.200 .250 X X A27912-ND 143 9.97 42.40 63.12 1-480416-0 
2 Nylon UL94V-2 Natural 180 .205 X X A27913-ND 2.92 25.69 109.27 162.65 1-480418-0 
170 187 X X A27914-ND 144 10.03 42.65 63.49 1-480435-0 
Line Splice Connector 
Fits Tab Digi-Key Pricing Amp 
Fig. Material and Finish Size (Inch) A @ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
| Plastic Tube over Brass Tab 25 — — A24729-ND 241 2119 90.14 134.18 321235 
25 
Plastic Tube over Тіп Plated Brass Tab M X A24730-NDT 363 3193 135.79 202.14 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab 187 X — A24731-ND* 7.58 66.73 283.80 422.45 360035-1 


+ Recommended for UL applications * Flammability UL94V-2 rating of plastic material 


Tools 


A9796-ND Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast. ..$211.50 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices ................................... $30.65 
A9996-ND  РВО-СВІМРЕВ ІІ Hand Tool without Dies. a A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices .................. $32.87 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals.................................................................. $73.43 
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PLASTI-BOND Ring Tongue 


Temperature Rating: 85°C Max. Material: * Insulation: Vinyl * Terminal Body 
and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 * Plating: Tin per MIL-T-10727 


@ & 
Cm 


Ring Tongue Terminals 


Co 


DIAMOND GRIP 


These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical 
conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. 
Material: Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 * Plating: Tin 


Stud Insulation Diameter Digi-Key Price Each АМР per MIL-T-10727 АМР Wire: Stranded Temperature Rating: 170°С Мах. 
AWG Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
20-16 14 170 А27549-М0 193 82 36273 Stud | Dimensions -Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
.200 A27550-ND 1.79 1.57 320699 AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
16-14 14 1190 A27551-ND 1.25 110 35626 [] 140 x 464 A28038-ND 44 39 | 31516 
1⁄4 215 A27552-ND 1.20 1.06 35628 26-22 2 140 x 464 082 A27397-ND 44 39 | 31518 
12-10 14 .230 A27553-ND 1.77 1.56 35627 4 “203 x 585 й A28039-ND 44 39 31679 
6 .250 x .679 A28040-ND 44 .39 32861 
4 .218 x .603 125 A28041-ND 45 40 31094 
m i 6 .218 х .603 .125 A27398-ND 45 40 31096 
AMPLI-BOND Ring Tongue 6 .281 x 728 .125 A28042-ND 44 39 31269 
Я u 6 .281 x 728 140 A28043-ND 44 39 31396 
Temperature Rating: 105*C Max. 22-16 8 312 x 775 125 A27399-ND 44 39 | 30996 
Material: 8 .312 x 7175 140 A28044-ND 44 39 31160 
š ion: Vi 8 (281 x .728 .125 A28045-ND 44 39 31270 
meulaton: Vinyl 8 281 x 728 140 A28046-ND 58 51 | 31397 
* Terminal Body: Copper per ASTM В-152 10 312 x 775 125 A27400-ND 45 40 | 30997 
* Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 10 281 x 728 .140 A27401-ND ELI 39 31398 
* Plating: Tin per MIL-T-10727 6 .250 x .634 170 A28047-ND .58 51 32190 
16-14 8 343 x 790 170 A28048-ND — .44 39 | 30927 
n 7 T TE = 10 -343 x .790 150 A28049-ND 45 40 30993 
Stud Dimensions Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 10 "343 x 790 470 A28050-ND 44 39 30928 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 10 2375 x 1.007 A27402-ND 62 54 31771 
mao | gà | бы zo [мыю ю 61 372 
8 .375 x 1.549 298 A27543-ND 1.61 141 | 330600 3⁄8 9990561345 ША 72 43 | 31828 
8 478 х 1.586 .298 A27359-ND 1.61 141 322047 
10 375 x 1.315 .298 A28019-ND 2.84 2.50 54739-1 
10 .375 x 1.579 .298 A27544-ND 1.61 141 323974 - Ri 
10 406 x 1.328 .298 A27360-ND 1.61 141 323197 BUDGET Ring Tongue 
10 431 x 1.562 .298 A27361-ND 1.66 1.46 322128 Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
10 431 x 1.562 377 A28021-ND 3.80 3.34 322154 absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
8 10 478 x 1.586 .298 A27545-ND 1.61 1.41 322048 where extreme vibration and tension in the wire аге not present. 
Red 10 587 x 1.702 298 A28022-ND 2.30 2.02 322002 * Temperature Rating: 170°C Max * Material: Terminal & Splice Body: Copper per 
14 478 x 1.586 298 A27362-ND 1.66 146 | 322049 ASTM B-152. Plating: Тіп per MIL-T-10727 • AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 16- 
1/4 478 x 1.586 377 A28024-ND 2.56 2.26 327268 14 Stranded, 12-10 Stranded • UL Listed 
1/4 -587 x 1.702 .298 A28026-ND 2.84 2.50 321669 й 
5/16 .587 x 1.702 .298 A27363-ND 1.66 1.46 322003 Stud ВНЗ Digi-Key Price Each АМР 
we] gem | ои [кюр п М БЕ Ми _ жш Pa 
587 x 1. : - ; j 
1/2 .875 x 1.846 298 A28023-ND 341 3.00 | 328463 0 140 х.329 A28255-ND 09 08 | 31423 
10 468 x 1.727 A27365-ND 240 185 | 322153 2 p IO MIND 08 M 
6 10 .500 x 1.852 A28027-ND 2.09 1.84 322050 2 140 x 419 A28256-ND (09 ‘08 322771 
1⁄4 .500 x 1.852 .377 A27367-ND 2.10 1.85 322051 р К ; 5 
Віше 26-22 4 «203 x 450 A27148-ND .09 .08 31428 
5/16 .625 х 1.914 A27547-ND 2.0 1.85 322006 6 203 x 450 A27149-ND 09 08 31430 
3/8 :625 x 1.914 A27369-ND 2.10 1.85 322007 6 250 x 544 A28258-ND 29 6 32858 
10 -546 x 1.908 A27370-ND 2.82 248 322052 8 050 x 544 A28259-ND 109 “08 32859 
10 .679 x 1.974 A28028-ND 3.60 3.17 322009 10 950 x 544 A28260-ND 109 “08 32860 
4 1⁄4 .546 x 1.908 A27371-ND 2.91 2.56 322053 1 218 m 49 128261210 di 10 31087 
Yellow | 1⁄4 679 x 1.974 436 28030-ND 5.12 451 | 321671 Ў о РЕВ di ME 
5/16 .679 х 1.974 A27373-ND 2.91 2.56 322010 2 182 x 446 A28262-ND 11 40 320677 
3/8 .679 x 1.974 A27374-ND 2.91 2.56 322011 4 918 x 449 A28265-ND 11 40 31089 
12 .679 х 1.974 A28029-ND 5.10 4.48 328221 4 182 x 1446 A28264-ND 37 32 36189 
1⁄4 -675 x 2.050 505 A27375-ND 3.48 306 | 322125 4 250 x 621 A28266-ND ET Зо | 322418 
2 14 515 x 2.112 .632 A28035-ND 361 3.8 | 322157 5 18x 449 A27150-ND a 40 | 31090 
Red | 516 711 x 2.068 505 A27548-ND 5.59 492 | 322074 6 18x 449 28267-ND 11 “о | 31091 
5/16 711х230 .632 A28037-ND 4.00 352 | 326896 6 281 x 574 A28269-ND 11 “о | 31264 
3/8 711 x 2.068 .505 A27376-ND 348 3.06 | 322055 6 312 x 621 28270-ND 11 “о | 30691 
2/0Yel| 3/8 .926 x 2.540 .684 А27377-М0 10.99 9.67 322090 22-16 8 .312 x .621 A28273-ND 11 10 30692 
Right Angle - Fig. 2 8 .281 х.574 A28272-ND alll 10 31265 
3 8 375 x 318 A28018-ND 341 301 | 54575-1 | EL x г В E r а 
Red 10 431 x 318 .298 A28020-ND 2.96 2.61 322880 10 81x 574 A28275-ND 11 40 31266 
1⁄4 .587 x .381 A28025-ND 4.03 3.55 323869 10 344 x 653 A28277-ND 37 32 32824 
[] 10 500 х 317 377 A27366-ND 4.34 3.82 322887 12 342 x 621 ^28278-ND 11 40 30694 
Bue | 1/4 500 x 379 A27368-ND 3.03 267 | 322888 1⁄4 "469 x 856 A27151-ND 43 38 | 31172 
4 1/4 546 x .377 A27565-ND 3.29 2.90 322894 5/6 .469 x .856 A28281-ND 13 11 31173 
Yellow | 9/16 .679 x 470 436 A28032-ND 3.49 3.07 322897 5/16 1531 x .995 A28282-ND 26 23 324124 
3/8 .679 x 470 A28031-ND 3.29 2.90 322898 3/8 .531 х 995 A28280-ND 26 23 31498 
2 1/4 .610 x .343 A28033-ND 5.24 4.61 52097 1⁄2 ‚713 x 1.070 A28279-ND 37 33 328970 
Вей 1/4 675 x 371 .505 A28034-ND 4.51 3.97 322900 2 180 x 445 A28284-ND 11 10 326854 
5/16 711 x 465 A28036-ND 4.63 4.07 322134 4 .250 x 480 A28285-ND 11 10 32185 
6 343 x .636 A28286-ND 11 10 30695 
6 .250 x .480 A28287-ND 11 10 32186 
TERMINYL Ring Tongue 6 1312 x .590 A28288-ND 1 30 | 321683 
А й а А А 8 .343 x .636 A28289-ND 11 10 30696 
These terminals һауе been designed to provide insulated terminals апа врісев 8 312 x 590 ^28290-ND 11 10 322235 
for large wire sizes, many of which аге used їп airborne and ground support О 16-14 10 7312 х 621 A28291-ND 41 40 51872-5 
applications. Temperature Rating: 105°С Max. Material: Insulation: Nylon =a 10 343 x 636 A27152-ND 41 10 30697 
Terminal Body: ASTM B-152 » Plating: Tin per MIL-T-10727 12 469 x .855 A28292-ND 43 11 31163 
14 «468 x 730 A28293-ND 43 11 34896 
Stud Dimensions - Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each АМР 1/4 469 x .855 A28294-ND 43 11 31164 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 56 .469 x .855 A28295-ND 43 11 31165 
8 478 x 1.425 A27378-ND 147 129 | 53041 3/8 531 x .995 A28296-ND 26 23 | 31499 
8 10 431 x 1.402 A27379-ND 138 1.22 | 324043 1⁄2 713 x 1.070 A28297-ND 37 33 | 328971 
Red 1/4 478 x 1.425 .256 A27380-ND 1.57 1.38 | 324082 4 .281 x .630 A28299-ND 17 15 34891 
5/16 .587 x 1.542 A27381-ND 149 1.81 324044 6 .281 x .630 A28300-ND 17 15 34892 
3/8 .587 x 1.542 A27382-ND 1.46 1.29 | 324045 6 .375 x .765 A28301-ND 17 15 31112 
10 .468 x 1.575 A27383-ND 1.72 1.52 | 324046 8 .312 x 708 A28302-ND 17 15 34404 
6 10 .398 x 1.700 A27384-ND 2.02 177 | 53119-1 8 1375 x .765 A28303-ND 17 15 31113 
Blue 1/4 .500 x 1.700 314 A27385-ND 1.72 1.52 | 324047 10 343 x .723 A28304-ND 17 15 32882 
5/16 .625 x 1.762 A27386-ND 1.72 1.52 | 324048 12-10 10 1375 x .765 A27153-ND 17 15 31114 
3/8 .625 x 1.762 A28015-ND 1.44 1.27 | 324049 10 -500 x .865 A28305-ND 20 17 34964 
8 .437 х1.376 A27387-ND 2.24 1.97 | 331456 1/4 .500 x .865 A28307-ND 20 17 34965 
10 .546 x 1.812 A27388-ND 2.28 2.01 324111 1/4 -531 x 1.004 A28308-ND 20 17 31122 
4 10 437 х1.376 A27554-ND 3.49 3.08 | 1-331456-0 5/16 531 x 1.004 A28312-ND 20 17 31123 
Yellow 1⁄4 .546 x 1.812 .382 A27389-ND 2.08 1.84 | 324050 3/8 -593 x 1.098 A28309-ND 20 17 30972 
5/16 .679 x 1.878 A27390-ND 2.08 1.84 | 324051 3/8 750 x 1.271 A28310-ND 39 35 34833 
3/8 .679 x 1.878 A27391-ND 2.37 2.09 | 324052 1/2 715 x 1.102 A28306-ND 39 35 52269-1 
1/2 .679 x 1.878 A28016-ND 2.39 2.11 324114 
10 .711 x 2.063 A28017-ND 3.38 2.97 | 328655 
2 1⁄4 .679 x 2.045 .468 A27392-ND 2.71 2.39 | 324053 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
Red ane DE ҰШ 321 283 | 324112 A9991-ND Die Set for for PIDG and PLASTI-GRIP В, B, and У Insulated Terminals, use with A9996-ND . 
3/8 .711 x 2.063 A27394-ND 2.71 239 | 324054 i s Bi 2 
1/0 Blue 1/4 807 x 2426 580 27395-0 5.42 477 | 324056 A9811-ND Crimp Tool with Die Set for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals 
3⁄8 A27396-ND 3.69 3.25 | 324057 A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 231 


tyco желе Solistrand Ring Tongue Terminals @ 


Electronics 
SOLISTRAND terminals and splices are specially designed to Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 
terminate solid and stranded wire. The barrel is completely Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 1⁄4 500 X 1.199 AD7084-ND 107 94 31811 
агоцпо пе entira Dare! агаа: 5/16 656 X 1.314 A27085-ND 85 75 | 33470 
Temperature Rating: 170°С Мах. 5/16 .565 X 1.324 A27086-ND 143 126 | 33115 
Material: • Terminal Body: copper per ASTM В-152 3⁄8 656 X 1.314 A27087-ND 1.04 9 33471 
* Plating: Tin per MIL-T-10727 4 3/8 .656 X 1.324 A27088-ND 1.43 1.26 | 31812 
1⁄2 1.250 X 2.090 A27089-ND 1.66 146 | 35668 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 1⁄2 .875 X 1.902 A27090-ND 171 151 | 327175 
- — : à 5/8 1.250 X 2.090 A27091-ND 1.66 146 | 35669 
| Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 3/4 1.250 X 2.090 A27092-ND 3.01 2.65 | 35670 
Fig. | AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 1⁄4 .890 X 1.657 A27095-ND 1.55 136 | 320138 
26-22 2 440 X 419 A27000-ND 54 47 | 50334 5/16 890 X 1.657 A27096-ND 241 242 | 35183 
2 182 X 446 A27002-ND 18 16 | 322927 3/8 .890 X 1.657 A27099-ND 1.55 136 | 35184 
й | | ^ 2 7/6 .890 X 1.657 A27100-ND 1.57 138 | 320741 
2 218 X 449 A27001-ND 19 27 | 34103 
4 482 X 446 A27003-ND 7 "42 | 36467 1/2 .890 X 1.657 A27101-ND 241 212 | 35185 
4 218 x 449 A0914-ND 44 43 34104 1/2 1.250 X 2.516 А27102-М0 TAT 6.31 323291 
4 250 X 621 A28055-ND 77 .68 323096 5/8 1.250 X 2.516 A27103-ND 4.89 4.31 320754 
6 .218 X .449 A0915-ND 14 07 34105 10 .625 X 1.527 A27093-ND 1.87 1.65 330301 
6 .281 X 574 A27006-ND 14 12 34107 2 2 1/4 625 X 1.527 A27094-ND 1.39 1.22 320383 
6 .312 X 621 А27008-№0 14 13 34110 5/16 .625 X 1.527 A27097-ND 1.25 1.11 322870 
22-16 8 .281 x .574 A0916-ND 44 42 34108 3/8 .625 X 1.527 A27098-ND 141 1.24 321600 
8 .312 X 621 A27009-ND 14 22 | 3411 1⁄4 .875 x 1.956 A27104-ND 2.37 2.09 | 36915 
10 281 x 574 A0917-ND 14 42 | 34109 1⁄4 .807 x 1.925 A27105-ND 245 245 | 321866 
10 312 X 621 A27012-ND 44 43 | 34112 5/16 875 x 1.956 A27106-ND 2.37 209 | 36916 
10 344 X 653 A27015-ND 25 22 | 323087 5/16 807 x 1.925 A27107-ND 2.45 215 | 321867 
14 469 X 856 A0918-ND 16 4A | 34113 3/8 .875 x 1.956 A27108-ND 240 185 | 36917 
1/2 113Х1.070 А27019-М0 41 .36 | 329966 1/0 3/8 807 x 1.925 A27109-ND 2.45 2.15 | 321868 
7/6 875 x 1.956 A27110-ND 3.98 3.50 | 36918 
5/16 469 x 856 A0919-ND 47 45 | 34114 
m 531 x 995 A0920-ND 17 15 | 34115 1⁄2 .875 x 1.956 A27111-ND 245 245 | 36919 
peni: : : 1⁄2 1.265 x 2.678 A27112-ND 475 418 | 322291 
1 4 250 X .480 A27020-ND 32 28 | 34119 i 5/8 1.265 x 2.678 A27113-ND 481 423 | 320744 
: 23 К P МО і 5 B 2 3⁄4 1.265 x 2.678 A27114-ND 481 423 | 320748 
б 19: 590 TEND Er ЕЕЕ 1/4 146 X 2.000 A27115-ND 3.00 264 | 36921 
8 243 X 838 РР ЁЙ 42. | 34122 5/16 .926 X 1.930 A27116-ND 3.09 272 | 321870 
H 3495 193 ЛО Е age |5492 5/16 .946 X 2.000 A27117-ND 3.00 264 | 36922 
о : : 20 3⁄8 .926 X 1.930 A27118-ND 3.09 272 | 321871 
8 312 Х.590 A27025-ND 20 18 | 324955 3⁄8 .946 X 2.000 A27119-ND 3.00 264 | 36923 
1 Se ee А do r 1⁄2 .926 X 1.930 A27120-ND 3.09 272 | 321873 
16-14 10 о Е P ӨЛЕ 1/2 1946 X 2.000 A27121-ND 3.00 2.64 | 36925 
SR 4 Š 5/8 1.270 X2.671 A27122-ND 6.84 602 | 322224 
ТА p^ : pus E 18 " БЫНЫ 3/0 5/8 1.270 Х2.699 A27129-ND 779 685 | 322222 
750 4 : | 5/16 1.020 X 2.112 A27123-ND 5.49 483 | 321874 
1⁄2 .750 X 1.184 A27031-ND 41 36 | 50981 
15 750x1271 A27160-NDe 1:80 159 | 321165 3⁄8 1.020 X2.112 A27124-ND 352 340 | 321875 
ў | Y ) ` 2 3⁄0 3⁄8 1.082 X 2.143 A27125-ND 3.64 3.20 | 36927 
б 2209 055 AUSPS MD 2H ДЭМ 81125 7/6 1.020 X 2.112 A27126-ND 5.49 483 | 321876 
pu D x d ME p F 35779 12 1.082 X 2.143 A27127-ND 5.67 499 | 36029 
RR zi 271 EARI Е "ape 1⁄2 1.020 X 2.112 A27128-ND 5.49 483 | 321877 
: | - : 5/8 1.275 X 2.732 ^27136-ND 10.74 9.46 | 322227 
т 1 40 
10 421.Х.139 sn 25 28 | 94484 3⁄4 1.275 X 2.732 A27137-ND 11.09 976 | 322228 
2 | 1412 10 .312 X .685 A27033-ND 28 25 | 321828 
3⁄8 687 X 1.120 A27034-ND 71 "63 | 34486 5/16 1.150 X 2.537 A27130-ND 548 482 | 321271 
3⁄8 1.150 X 2.206 A27131-ND 3.76 331 | 36932 
А po АО p Da sen ар 38 | 1087 Х2.178 A27132-ND 423 372 | 321878 
Š 375 Y p КЕТЕШ p ӨЗЕН 1/2 1.087 Х2.178 A27133-ND 6.59 580 | 321880 
Š АА О » Еее 1/2 1.150 X 2.206 A27134-ND 3.76 331 | 36934 
8 “375 x 765 0927-ND 20 47 | 32994 5/8 1.150 X 2.206 A27135-ND 6.04 5.32 | 36935 
10 343 X 723 A27040-ND 23 20 | 322455 250-300 | 3/8 149502602 ПЕНИ 1102 210: 322255 
10 "375 X 765 A0928-ND 16 Q8 | 33457 > | мсм 7/6 1.435 X 2.602 A27139-ND 11.02 9.70 | 322253 
10 375 X 808 А27042-Мр `56 50 | 31805 1⁄2 1.435 X 2.602 A27140-ND 11.02 970 | 322254 
12-10 10 .500 X .865 A27043-ND Wal 62 35771 300-350 1/2 1.545 X 2.671 A27141-ND 11.20 9.86 322259 
1⁄4 .500 X .865 A27045-ND 29 49 35772 MCM 1/2 1.545 X 3.422 A28760-ND 17.50 15.40 322764 
1A 531 X 1.004 A0929-ND 23 20 | 33458 400 3/8 1.749 X 2.790 A27142-ND 9.08 7.99 | 322262 
5/16 .531 х 1.004 A0930-ND 23 21 33459 MCM 1/2 1.749 X 2.790 A27143-ND 17.29 15.22 | 322264 
3/8 .593 x 1.098 A0931-ND 23 21 | 33220 500-600 3/8 2.015 X 3.187 A27144-ND 27.38 24.09 | 322267 
1/2 .750 X 1.271 A27049-ND 43 38 | 35135 MCM 1/2 2.015 X 3.187 A27145-ND 37.83 33.20 | 322269 
1⁄2 1.250 X 1.896 A27050-ND 1.67 147 | 320763 1⁄2 2.015 X 4.176 A27146-ND 4447 3943 | 322773 
5/8 1.250 X 1.896 A27051-ND 1.67 147 | 320764 * Heavy Duty 
1 1.250 X 1.896 A27052-ND 1.97 1.74 | 1-320765-0 
8 406 X .949 A27053-ND 50 44 | 324061 Cut Таре and Таре & Вее! Product 
8 469 X .933 A27054-ND 49 43 | 32996 - на — 
10 .469 X .933 A27055-ND 49 43 | 33460 5 Stud Dim.Inch | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt AMP 
10 .406 X .949 А27057-№0 .50 44 31807 Fig. | AWG Size WxL Part No. 500 1,000 Size Pricing Part No. 
1 1⁄4 .469 X .933 A27059-ND 42 37 | 33461 4 250Х e т — 146.85 5000 M ZABM 2-323096-2 
.218Х. 5СТ- - 48 | 5, 5. -34105- 
8 Ше E : i | ё АН p = ie 2216 | 6 | 281X574 | A2700CT-ND -- 11125 | 5000 | 89.00/M | 2-34107-2 
y 594 X1. 7062: 67 5 10 | .312X.621 | A27012CT-ND -- 11480 | 5000 | 91.84/M | 2-34112-2 
s М E Y i e E es bci Pies 1/4 | .469X.856 | A0918CT-ND — 1203 | 5,000 | 101.62/M | 2-34113-2 
; 1 ў : ў 6 | .250X.480 | A0921CT-ND — 22253 | 5,000 | 178.02/М | 2-34120-1 
1⁄2 1.250 X 1.965 A27065-ND 195 172 | 35664 1 8 | .343X.636 | A0922CT-ND — 11125 | 5000 | 89.00/М | 2-34122-1 
5/8 1.250 X 1.965 A27066-ND 2.19 1.93 | 35665 16-14 | 8 312 X.590 | A27025CT-ND - 9405 | 5000 | 75.24/M | 2-324955-1 
5 10 | .343X.723 | A27155CT-ND 22974 417.70 | 2,500 | 334.16/M | 2-34567-1 
10 хех Катоо Е р 10 | 343х636 | 0923-40 — 1125 | 5000 | 8900/М | 2-34123-1 
10 625 X 1246 A27069-ND 73 ва | 33464 10 | .375X 765 | A0928CT-ND 9724 176.80 | 2,500 | 141.44/M | 2-33457-2 
10 POS SNT 2 "ee [5994268 12-10 | 10 | .500X.865 | A27043CT-ND 243.58 442.88 | 2,500 | 354.30/M | 2-35771-1 
1⁄4 25 X 248 AP STD P PN SS 1/4 | .531X1.004 | A0929CT-ND 9548 173.60 | 2,500 | 138.88/M | 2-33458-3 
6 1/4 «468 X 1.168 A27073-ND .62 .54 321598 1 For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 
5/16 625 X 1246 A27074-ND 62 54 | 33466 
3/8 625 X 1.246 A27076-ND 62 54 | 33467 Tools 
1/2 1875 X 1.840 A27077-ND 1.30 114 | 320344 қ я ; 
MEC S AM MEME CREE SE NEN Iri E E 
58 n Ç qs LEE Р 15 MER A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with "A9996 
- Я н - A9812-ND Crimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set 
10 656 X 1.314 A27081-ND 104 Эі 33468 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices 
4 10 500 X 1.199 A27082-ND 1.07 94 33114 A30574-ND Universal Carimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
1⁄4 .656 X 1314 A27083-ND 85 75 | 33469 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals.................. esten 
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E Amp  9Olistrand Terminals and Splices ( @ 


SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 


Temperature Rating: 170°C Max. Material: • Ter- 
minal Body: copper per ASTM B-152 * Plating: Tin per 
MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Tempera- 
ture Rating: 343°C Material: * Terminal and Splice 
Body: Copper per QQ-C-576 • Plating: Nickel per 


QQ-N-290 * Metallic Sleeve: Nickel/Silver per QQ-C- 
585 
Parallel Splices: Material: • Splice Body: Copper рег Parallel Splice A - Standard B - Sight Hole 
ASTMB-152 
Flag Ring Tongue Terminals Parallel Splices 
Stud Dim. - Inch Digi-Key Price Each АМР Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Part No. 10 100 Part No. 
8 A28056-ND 66 58 | 325069 22-16 301 A27193-ND 10 09 | 34130 
16-14 10 312 x 579 A27177-ND 59 52 | 322819 16-14 .301 A27194-ND 40 09 | 34137 
12-10 543 A27195-ND 43 41 | 34138 
1 6 A28057-ND 80 71 | 36269 n 3 
8 А27178-Мр 82 уз | 36270 375 A27196-ND 25 22 | 34318 
12-10 1375 X 702 j 6 .437 A27197-ND 42 .37 | 34319 
10 A27179-ND 59 52 | 36271 
1⁄4 A28058-ND 79 Зо | 36272 4 .531 A27198-ND 54 48 | 34320 
2 .640 A27199-ND .89 79 | 35187 
10 500 X .791 A28059-ND 320 282 | 321051 7 1/0 734 27200-ND 152 134 | 36946 
2 8 10 .500 X 918 A28060-ND 2.89 255 | 321441 20 734 27201-ND 159 140 | 36948 
1⁄4 .609 X 1.130 A28061-ND 2.58 227 | 322727 3⁄0 749 27202-ND 203 i79 | 36909 
10 500 X 841 A27180-ND 2.40 241 | 323196 : ii т ; 
1 6 1⁄4 .500 X .960 A27181-ND 4.24 373 | 321576 UM И» AETH 221 209 oe 
2 3⁄8 .625 X 1.200 A27182-ND 472 416 | 322204 300-350 1104 A27205-ND 607 534 | 322276 
1 10 546 x 1.048 A27183-ND 2.79 246 | 321059 400 1249 A27206-ND 8.02 7.06 | 322277 
4 1⁄4 .546 x 1.048 A27184-ND 2.79 2.46 321275 500-600 1.421 A27566-ND 11.54 10.15 322278 
2 5/16 .685 x 1.278 A27185-ND 2.64 2.33 | 321060 
10 A27186-ND 311 274 | 321063 і і 
2 2 1⁄4 .713 х 1437 A27187-ND 5.33 4.69 | 321201 Uninsulated Ring Tongue 
5/16 A27188-ND 2.67 2.35 | 321064 Stud | Dim. -Inch Insulation — | Digi-Key Price Each | АМР 
. Fig. AWG Size WxL Support For Part No. 10 100 | Part No. 
Slotted Ring Tongue 4 | 218X.603 105 ~.140 | A27403-ND 89 78 | 322363 
- = - 6 | .281X.728 105-.140 | A27404-ND 1.37 121 | 323199 
а Stud Dim. - Inch Digi-Key Price Each АМР 6 | .282X.574 | Non-Insulation | A28053-ND 33 29 | 323219 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 22-16 6 218х.449 | Non-Insulation | A27405-ND 135 31 | 322797 
Ë д 8 | .281x.574 | Non-Insulation | A27406-ND .36 31 | 322798 
Š 22416 4 HERD ВЕН 23 O cu: 10 | 281Х.728 105~.140 | A27407-ND .89 78 | 322366 
. 8 10 | 281х.574 | Non-Insulation | A27408-ND .36 .31 | 322799 
Spade Terminals 4644 | ло | 349X.800 140-195 | A27409-ND 144 127 | 322375 
.343x.636 | Non-Insulaton | A27410-ND 41 136 | 322695 
UTE Digi-K Price Each АМР 8 | .375X.760 | Non-Insulation | A27411-ND 58 51 | 323061 
rig, | stud Size аг бая РЫНАН Қына ean до | 10 | 375х107 | 450-250 | A27412-ND — 171 151 | 325154 
: : а 10 | .375X 760 | Non-Insulation | A27413-ND 58 51 | 323062 
22-16 AWG ма | .531Х1.004 | Non-Insulation | A27414-ND 74 65 | 323063 
2 182 x 504 A0932-ND 29 19 | 53555-1 
4 .218 x 451 A09000-ND 26 23 | 321463 i i 
4 6 297 x 530 A09001-ND1 14 42 | 36195 Uninsulated Splices 
6 250 x 623 A0933-ND2 14 42 | 323127 Tengih DigiKey Price Each AMP 
5 aro oaa Anse ND 2 м8: | 247 Fig. AWG Inch Part No. 10 100 | Part №. 
= - - 9 578 A27487-ND 51 45 323796 
2 182 x 504 A0939-ND 52 46 | 324605 10 22-16 301 A27488-ND 38 33 323030 
6 296 x 514 A0940-ND2 52 46 | 320749 I ED В E. " 39379 
5 6 :250 x 514 A09006-ND1 52 46 | 323136 E 16-14 oH 2 Да т v = uS 
8 296 x 514 А0941-М01 52 46 | 52730 ў 7890: | : Ц 
8 416 x .607 A09007-ND2 47 15 | 323124 9 567 A28054-ND 75 66 | 323755 
1 203 x 576 0943-ND 18 16 3175-1 10 12-10 333 A27491-ND 45 40 323754 
6 Н оо А КОШЫ P HE S 10 333 A29335-ND* 100 98) 323672 
— : ы 10 16-14 301 A29336-ND* 85 75 322347 
16-14 АМС 
6 297 х 530 A09002-ND 14 12 | 322996 i 
6 .244 x .623 A27163-ND .92 .81 | 330827 Butt Splices 
4 8 .385 x .685 A09003-ND 35 31 | 34128 x : 
10 3385 x 764 A27164-ND 18 16 | 33219 3 пау па) МЕНДІ Шыр 
10 385 x .685 A09004-ND 47 42 | 34129 Fig. ANS той ратно. iia n m Fart Na. 
6 A09008-ND 52 46 | 320855 116 М 4 à : : 
5 8 294 x 514 A0942-ND 16 14 | 320856 v 24-20 490 a up B 20 Бе 
10 ошаш 29 26 320857 11B 22-16 578 A09012-ND 27 24 | 330367 
6 8 .375 x 637 А0946-М0 18 46 | 53124-1 HA d сга Е Е 31819 
12-10 AWG 11В 567 A09014-ND 30 26 | 330368 
6 282 x 631 A0936-ND 27 24 | 322451 116 16-14 591 A27207-ND 28 25 322459 
4 8 406 x .772 A0937-ND 23 20 32995 116 591 A09013-ND 36 31 327025 
10 .406 x .772 A27165-ND 20 47 33479 11C 529 A29337-ND* 1.08 95 323878 
10 375 х.772 A0938-ND 95 84 |35495 TB 14-12 690 A27209-ND 33 29 321280 
6 6 .250 x .636 A0948-ND 25 22 53126-1 TIA 565 A0953-ND 22 KE! 32151 
8 .375 x .729 A0949-ND 79 70 53127-1 11В 12-10 567 A09015-ND 90 .80 330369 
nc 78 A2210-ND 43 за | 224803 
1240AWG 116 703 A29338-ND* 2.16 1.90 323698 
TA 8 827 A27211-ND 51 45 34321 
6 296 X .694 A28062-ND 28 25 | 324578 11B 4 A27212-ND 62 55 36906 
5 8 .416 X .694 A27175-ND .33 30 | 323143 ПА ЕВ E Е 31322 
10 ‚416 X .694 A28063-ND 28 25 | 323144 118 6 1.015 РА 428 343 36886 
ighott 2L TA 4 1.140 A27215-ND 1.98 174 34323 
EP ПА 2 m A27216-ND 270 238 | 35189 
Е 118 | A27217-ND 458 4.03 322246 
Short Spring Spade Tongue 1⁄0 1412 A27218-ND 441 3.62 | 36057 
2/0 1.437 A27219-ND 4.87 4.29 36958 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing) Tape & Reelt 11D 3/0 1.480 A27220-ND 5.80 5.11 36959 
Fig. | Size | WxL Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 4/0 1.484 А27221-М0 5.06 4.45 36960 
22-16 AWG 250-300 2.093 A27222-ND 1162 1023 322279 
6 | 6 [250х576 | A0944-ND 82 54 [AO944CT-ND — 13910 | 5,000 |111.28/М *High Temperature 
16-14 AWG 
є | 5 | 250х576 |A0945-ND 48 — 46 | A0945C1-ND — 13940 | 5,000 [111.28/М Tools 
10 |.406x.655 RADSUEND М8 Gu Бы = #13940} | 5000111128 M A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except Flag Tongue Terminals) .. .$187.50 
a A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies.................... 
8 |.312x.729 | A27170-ND 25 22 A9813-ND Die Set for Solistrand but splices22-10AWG, use with A9996-ND 
6 10 | .406x.777 | A0950-ND 26 23 | A0950CT-ND 103.35 187.90 | 2,500 | 150.32/M A9812-ND Crimp Tool with Die for Solistrand but splices 22-10 AWG..... 
10 |.312х.777 | A28064-ND 25.22 | A28064CT-ND 103.35 187.90 | 2,500 | 150.32/M A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
t For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND and Tab-Lok FASTON Flag Terminals... ......... sss 
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Electronics 


Machine Applied Terminations 


Stud Wire Insulation Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Amp 
Fig. | Size AWG Diameter (Inch) | Material/Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Ring, Insulation Support 
#6 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29864CT-ND 7.45 34.14 62.08 A29864TR-ND 20,000 33.53/M 40697 
#8 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29865CT-ND 9.43 43.20 78.55 A29865TR-ND 10,000 42.42/M 40698 
#8 18-14 Brass/Tin A29866CT-ND 7.73 35.42 64.40 A29866TR-ND 11,000 34.78/M 40724 
#10 18-14 Brass/Tin A29867CT-ND 8.54 39.16 71.20 A29867TR-ND 11,000 38.45/M 40725 
5/6 22-18 Brass/Tin A29868CT-ND 16.46 75.46 137.20 A29868TR-ND 5,000 109.76/M 41013 
#10 12-10 0.15-0.21 Brass/Tin A29869CT-ND 16.94 77.66 141.20 A29869TR-ND 3,000 112.96/M 41124 
#8 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29870CT-ND 7.13 32.70 59.45 A29870TR-ND 12,500 32.11/M 41332 
#10 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29871CT-ND 6.17 28.27 51.40 A29871TR-ND 12,500 27.76/M 41333 
.156 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29872CT-ND 7.99 36.63 66.60 A29872TR-ND 25,000 35.97/M 41472 
#6 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29873CT-ND 5.71 26.15 47.55 A29873TR-ND 7,500 28.54/M 41580 
#8 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29874CT-ND 7.34 33.63 61.15 A29874TR-ND 7,500 36.70/М 41581 
1/4 22-18 0.07-0.1 Brass/Tin A29875CT-ND 13.17 60.35 109.73 A29875TR-ND 6,000 65.84/M 41711 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass A29876CT-ND 9.04 41.42 75.30 A29876TR-ND 10,000 40.67/M 42036-2 
#6 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29877CT-ND 7.45 34.14 62.08 A29877TR-ND 10,000 33.53/M 42037 
#8 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29878CT-ND 5.54 25.38 46.15 A29878TR-ND 20,000 24.93/M 42037-1 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29879CT-ND 5.54 25.38 46.15 A29879TR-ND 20,000 24.93/M 42037-2 
1 #8 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29880CT-ND 8.27 37.88 68.88 A29880TR-ND 10,000 37.20/M 42508-2 
#4 26-22 0.04-0.06 Brass/Tin A29881CT-ND 5.75 26.33 47.88 A29881TR-ND 20,000 25.86/M 42547-2 
.257 16-14 0.12-0.18 Brass A29882CT-ND 26.54 121.66 221.20 A29882TR-ND 4,000 132.72/M 42751-1 
.323 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29883CT-ND 15.68 71.89 130.70 A29883TR-ND 4.000 78.42/M 42752-2 
.142 26-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29884CT-ND 6.75 30.95 56.28 A29884TR-ND 12,000 30.39/M 60123-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29885CT-ND 12.34 56.55 102.83 A29885TR-ND 11,000 55.53/M 60433-2 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29886CT-ND 7.82 35.86 65.20 A29886TR-ND 20,000 35.21/M 60553-1 
1⁄4 18-14 Brass/Tin A29887CT-ND 9.13 41.86 76.10 A29887TR-ND 11,000 41.10/M 60625-1 
#6 18-14 Brass/Tin A29888CT-ND 7.01 32.12 58.40 A29888TR-ND 6,000 35.04/M 60770-2 
#8 18-14 Вгаѕѕ A29889CT-ND 5.17 23.69 43.08 A29889TR-ND 6,000 25.85/M 60771-1 
#8 18-14 Brass/Tin A29890CT-ND 5.60 25.69 46.70 A29890TR-ND 6,000 28.02/M 60771-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29891CT-ND 4.02 18.43 33.50 A29891TR-ND 12,000 18.09/M 60772-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29892CT-ND 3.93 18.00 32.73 A29892TR-ND 8,000 19.64/M 60772-3 
3/8 16-14 Brass/Tin A29893CT-ND 34.75 159.28 289.60 A29893TR-ND 2,500 231.68/M 61336-1 
#4 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29894CT-ND 7.99 36.63 66.60 A29894TR-ND 25,000 35.97/M 61386-1 
.094 26-24 0.035-0.065 Brass A29895CT-ND 2.14 9.80 17.83 A29895TR-ND 50,000 8.92/M 61653-1 
1⁄4 18-14 0.085-0.12 Brass/Tin A29897CT-ND 15.70 71.94 130.80 A29897TR-ND 3.000 104.64/M 485029-1 
477 22-16 0.105 Brass A29896CT-ND 11.42 52.36 95.20 A29896TR-ND 6,000 57.12/M 350509-1 
1181 22-16 0.1-0.14 Steel/Tin A29898CT-ND 10.29 47.15 85.73 A29898TR-ND 5,000 68.58/M 61556-1 
#8 16-12 0.13-0.17 Brass A29899CT-ND 5.92 27.13 49.33 A29899TR-ND 9,000 29.60/M 61624-1 
#6 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29900CT-ND 4.92 22.55 41.00 A29900TR-ND 9,000 24.60/M 61793-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29901CT-ND 4.27 19.55 35.55 A29901TR-ND 9,000 21.33/M 61794-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Brass A29902CT-ND 7.44 34.10 62.00 A29902TR-ND 9,000 37.20/M 61794-4 
# #10 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29903CT-ND 4.27 19.55 35.55 A29903TR-ND 9,000 21.33/M 61795-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Brass/Tin A29904CT-ND 6.13 28.11 51.10 A29904TR-ND 9,000 30.66/M 61795-3 
#10 12-10 0.125-0.22 Steel/Tin A29905CT-ND 11.63 53.28 96.88 A29905TR-ND 1,800 77.50/M 62613-2 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel A29906CT-ND 7.67 35.15 63.90 A29906TR-ND 6.000 38.34/M 640051-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Steel A29907CT-ND 5.90 27.03 49.15 A29907TR-ND 6,000 29.49/M 640052-1 
#8 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29908CT-ND 6.26 28.68 52.15 A29908TR-ND 9,000 31.29/M 640204-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29909CT-ND 6.04 27.68 50.33 A29909TR-ND 7,500 30.20/M 640271-1 
Ring, Non-Insulation Support 
#8 18-14 = Brass A29910CT-ND 5.76 26.39 47.98 A29910TR-ND 20,000 25.91/M 34812 
3 #10 12-10 = Brass/Tin A29911CT-ND 14:17 51.19 93.08 A29911TR-ND 8,000 55.85/M 40524 
.096 22-20 0.05-0.065 Brass/Tin A29912CT-ND 6.10 27.97 50.85 A29912TR-ND 25,000 27.46/M 41376 
Fork, Insulation Support 
#6 20-16 0.09-0.13 Brass/Tin A29913CT-ND 8.33 38.17 69.40 A29913TR-ND 15,000 37.48/M 40763 
#10 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29914CT-ND 9.29 42.57 77.40 A29914TR-ND 15,000 41.80/M 41590 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29915CT-ND 6.75 30.95 56.28 A29915TR-ND 25,000 30.39/M 60445-2 
4 #10 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29916CT-ND 6.92 31.72 57.68 A29916TR-ND 20,000 31.15/M 60501-1 
#6 18-14 0.13-0.18 Brass/Tin A29917CT-ND 10.25 46.98 85.43 A29917TR-ND 12,000 46.13/M 60725-1 
#8 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29918CT-ND 7.01 32.12 58.40 A29918TR-ND 6,000 35.04/M 60774-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass A29919CT-ND 6.34 29.05 52.83 A29919TR-ND 6.000 31.70/M 60775-1 
Fork, Non-Insulation Support 
#8 12-10 == Brass/Tin A29920CT-ND 15.04 68.93 125.33 A29920TR-ND 8,000 75.20/M 42113-2 
5 #5 20-18 0.065-0.08 Brass/Tin A29921CT-ND 8.47 38.80 70.55 A29921TR-ND 10,000 38.10/M 42339-2 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass A29922CT-ND 3.68 16.86 30.65 A29922TR-ND 14,000 16.56/M 61498-1 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass/Tin A29923CT-ND 4.67 21.40 38.90 A29923TR-ND 14,000 21.01/M 61498-2 
Splices Non-Insulation 
Wire Range Stock Length Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Amp 
Fig. | Min./Max. (mm2) Thickness (Inch) Material (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
1.64/4.2 .020 Brass .152 A29924CT-ND 4.52 20.72 37.68 A29924TR-ND 20,000 20.35/M 40509 
1.52/4.28 .020 Brass ‚255 А29925СТ-МО 4.25 19.50 35.45 A29925TR-ND 2,500 28.36/M 485043-1 
6 .61/1.32 .020 Brass .188 A29926CT-ND 3.78 17.33 31.50 A29926TR-ND 12,000 17.01/M 60372-1 
6.08/9.12 .025 Brass .250 A29927CT-ND 6.11 27.98 50.88 A29927TR-ND 10,000 27.48/M 60997-1 
2.03/5.07 .025 Brass .250 A29928CT-ND 5.80 26.58 48.33 A29928TR-ND 12,500 26.10/M 62357-1 
.20/.81 .016 Brass -110 A29929CT-ND 4.55 20.87 37.95 A29929TR-ND 20,000 20.50/M 62759-1 
Shur-Plug Terminals and Receptacles 
Mating Wire Stock Insulation Size | Material/ Mating Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Amp 
Fig.| Angle AWG _[Thick. (Inch) Min./Max. Finish Diameter (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Terminals 
Straight | 18-14 018 .120/.175 Brass/Tin .180 A29930CT-ND 5.90 27.05 49.18 A29930TR-ND 6,000 29.51/M 60660-1 
7 | Straight | 18-14 018 .085/.125 Brass/Tin .156 A29931CT-ND 12.84 58.85 107.00 A29931TR-ND 7,000 64.20/M 60766-2 
Straight | 14-10 .018 N/A Brass/Tin .180 A29939CT-ND 8.28 37.95 69.00 A29939TR-ND 4,000 41.40/M 42865-3 
Receptacles 
8 Straight | 18-14 .016 .130/.175 Brass/Tin .156 A29932CT-ND 7.36 33.73 61.33 A29932TR-ND 6,000 36.80/M 42142-1 
Straight | 18-14 .016 .130/.175 Brass .156 A29933CT-ND 12.06 55.29 100.53 A29933TR-ND 6,000 60.32/M 42142-2 
9 |Rt. Angle | 20-16 016 .100/.140 Brass 156 A29934CT-ND 17.07 78.24 142.25 A29934TR-ND 2,500 113.80/M 60017-3 
PCB Faston Tabs 
Mating Tab Mating Tab Material/ Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Amp 
Fig. | Angle Width (Inch) | Thickness (Inch) Finish 100 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
10 Straight 187 :020 Brass/Tin A29937CT-ND 5.28 24.19 43.98 A29937TR-ND 16,000 23.75/M 63823-1 
Straight .250 .032 Brass/Tin A29938CT-ND 4.14 18.96 34.48 A29938TR-ND 10,000 18.62/M 63824-1 


234 (ross) 
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ЗМ Terminals, Tools, Lugs and Connectors 


Fig. 27 — 
Female T- 
Tap 

Connector 


Miscellaneous 


Fig. 29 


Fig. 13 — Multi-Stud 


Fig. 34- 
Electrical 
Spring 
Connector 


Fig. 36 


Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 |PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 |Рам №. 
Insulated m 920010-42-ND 29 21 419 46 |MVU10-4R/SK 
#2 920010-30-ND .88 54 56 47 | MNG24-2RK % 920010-43-ND 29 21 49 16 |MVU10-6RK 
26-24 | #4 920010-31-ND 88 64 56 47 | MNG24-4RK 1 #8 |250 (6.35) 920010-09-ND 29 21 49 16 |MVU10-8RK 
1 | Vellow | #6 | -145 (3.68) 920010-32-ND 88 64 56 47 | MNG24-6RK #10 920010-10-ND 29 21 49 46 | MVU10-10RK 
#8 920010-33-ND 88 64 56 47 | MNG24-8RK 1⁄4 920010-11-ND 39 28 25 21 |MVU10-14R/SK 
#10 920010-34-ND .88 64 56 47 | MNG24-10RK 1 5/16 920010-44-ND 39 28 25 21 |MVU10-516R/SK 
" | Yeliow | — | 145668) | 920044700 45 з 29 га MNU20MI0DFK |); % 2850639 | 8000200840 29 ж № 16 тағы 
m 920010-35-ND 24 18 46 13 |MVU18-4R/SK 2 #8 920020-04-ND 29 21 19  .16 |MVU10-8FK 
#6 920010-01-ND 24 48 16 13 | MVU18-6R/SK 2 #10 920020-05-ND 29 21 419 16 |ММ/10-10ҒК 
1 #8 | .145 (3.68) 920010-02-ND 24 48 16 13 | MVU18-8R/LK 4 |1230| 46 920022-20-ND 34 25 22 18 |MVUI0-6FFBK 
#10 920010-03-ND 24 48 16  .13 | MVU18-10R/LK 4 Yellow] #8 920022-21-ND 34 25 22 48 |MVU10-8FFBK 
1⁄4 920010-04-ND 28 20 48  .15 | MVU18-14R/SK 4 #10 | 250 (6.35) 920022-22-ND 34 25 22 48 |MVU10-10FFBK 
1 5/16 920010-36-ND 35 26 23 19 | MVU18-516R/SK 5 #6 920024-07-ND з 27 24 20 |MVU10-6FLK 
1 3⁄8 920010-37-ND 35 26 23 19 | MVU18-38RK 5 #8 920024-08-ND 37 27 24 20 |MWU10-8FLK 
3 #4 .145 (3.68) 920020-16-ND 24 18 16 13 |MVU18-4FB/SK 5 #10 920024-09-ND 37 27 24 20 |MVU10-10FLK 
3 #6 920022-01-ND 24 18 16  .13 | MVU18-6FB/SK 5 1/4 920024-13-ND 42 31 28 23  |MVU10-14FLK 
3 #8 920022-02-ND 24 18 16 43 | MVU18-8FBK 8 — |.250 (6.35) 920030-03-ND 131 23 20 17 | MVU10BCK 
3 #10 920020-17-ND 24 18 16 43 | MVU18-10FBK 9 250" 920040-06-ND 46 34 .30 25 |MVI10-250DFK 
4 #6 920022-14-ND 28 20 .18 15 | MVU18-6FFBK 10 250” 920042-05-ND .31 22 20 16 |MWU10-250DMK 
4 #8 .145 (3.68) 920022-15-ND 28 .20 18 415 | MVU18-8FFBK 11 250" 920044-21-ND 51 37 33 27 |MNI10-250DFIK 
4 #10 920022-16-ND 28 20 18  .15 | MVU18-10FFBK 12 250” | .250 (6.35) 920046-05-ND 55 40 36 29 |MNU10-250DMIK 
5 T a eet 26 19 17 E ALL 13 6/8/10 920010-59-ND 42 31 27 23 |MV10-610R 
е! -02- a 5 * -l il 
5 #8 920024-03-ND 26 19 17 44 | MVUt8-8FLK a = Gg dated в б S ШЫН 
5 #10 | 445 (3.68) 920024-10-ND 26 49 47 14 | MVU18-10FLK 46 = TOOT MAN 43 09 08 07 |MUIB-6R/SK 
6 156” 920048-03-ND 59 43 38  .31 | MNG18-156DFIK у | а : 
М uod š 14 т - 920010-15-ND A3 09 08 07 | MU18-8R/LK 
7 156 920050-01-ND 25 49 417 14 | MVU18-156DMK ДО КООП ооо 308. 7202.» MUIS TORAK 
8 — 920030-01-ND. 25 419 46  .14 | MVU18-BCK T ШЕ ' rr 
9 187” 920040-01-ND 25 419 416 ла |MVU18-187DFK 14 — 2200, ONU ВЕН МИНА 
" -02- n 14 3/8 - 920010-18-ND 21 16 44 12 |MU18-38RK 
9 .250 920040-02-ND 25 49 16  .14 | MVU18-250DFK 
10 187" | 145 (3.68) 920042-01-ND 25 48 16  .13 | MVU18-1870MK 15 #4 = 920020:06:ND 18 08 .08 47 МІЛ8ЧЕВ/ӘК 
10 250 | 920042-02-ND 23 17 15 13 |MVU18-250DMK 15 #6 B 920020-07-ND 13 09 08 .07 | MU18-6FB/SK 
11 1187” 920044-01-ND 36 27 24 20 | MNU18-187DFIK И = EOD UND DE Ж X Mec 
1 250" 920044-02-ND 36 27 24 20 | MNU18-250DFIK = a : n: EE : а 
1 250" 920044-23-ND 38 28 24 20 |FDI18-250C 16 #4 = 920024-14-ND 13 210 19 07 | MU18-4FLK 
12 187” | 145 (3.68) 920046-01-ND 41 30 26 22 | MNU18-187DMIK 16 #6 = 920024-15-ND 13 140 .09 07 | MU18-6FLK 
12 250” 920046-02-ND 41 30 26 22 | MNU18-250DMIK 16 #8 = 920024-16-ND 13 210 09 07 | MU18-8FLK 
13 6/8/10. 920010-57-ND. 32 24 21 17 |MV18-610R 16 #10 = 920024-17-ND 13 140 .09 07 | MU18-10FLK 
ы 920010-38-ND 24 18 16 13 | MVU14-4R/SK 17 #6 — 920022-05-ND 43 10 49  .07 |MU18-6FFBK 
#8 920010-39-ND 24 18 16 13 | MVU14-8RK 17 #10 — 920022-07-ND 41 08 .07 .06 |MU18-10FFBK 
1 #6 | 170 (4.32) 920010-05-ND 24 48 16 13 | MVU14-6R/SK 18 = = 920030-07-ND 20 — 15 43  .11 | M18BCK 
#8 920010-06-ND 24 18 216 43 | MVU14-8R/SK m = 920010-19-ND 13  .09 08 07 |MU14-4R/SK 
#10 920010-07-ND 24 — 48 416 — 43 | MVU14-10RK #6 - 920010-20-ND 43 09 08  .07 |МІЛ4-6Ң/5К 
1 1⁄4 920010-08-ND 28 20 418 15 | MVU14-14R/SK 14 #8 - 920010-21-ND 43 109 .08 07 |MU14-8R/LK 
1 5/16 920010-40-ND 35 26 23 19 | MVU14-516R/SK #10 — 920010-22-ND 43  .09 .08  .07 |MU14-10RK 
1 3/8 | 170 (4.32) 920010-41-ND 35 26 23 19 | MVU14-38RK 1⁄4 - 920010-23-ND A9 14 43 11 |MU14-14R/SK 
2 #6 920020-01-ND 24 48 46 13 | MVU14-6FK 15 m — 920020-10-ND 13 09 08  .07 |MU14-4FB/SK 
2 #8 920020-02-ND 24 48 16  .13 | MVU14-8FK 15 #8 - 920020-11-ND A3 09 08  .07 |MU14-8FBK 
3 m 920020-18-ND 24 18 46 13 | MVU14-4FB/SK 15 #10 - 920020-12-ND 43 09 08  .07 |MU14-10FBK 
3 #6 920022-03-ND 24 18 16 13 | MVU14-6FB/SK 16 |16-14| #4 - 920024-18-ND A3 140 19 07 |MU14-4FLK 
3 #8 | 170 (4.32) 920022-04-ND 24 48 16 13 | MVU14-8FBK 16 #6 - 920024-19-ND 43 40 49 07 _| MU14-6FLK 
3 #10 920020-19-ND 24 18 16 .13 | MVU14-10FBK 16 #8 = 920024-20-ND 23 10 09 07 |MU14-8FLK 
4 #6 920022-17-ND 28 20 18 415 | MVU14-6FFBK 16 #10 — 920024-21-ND 43 10 49 07 |MU14-10FLK 
4 #8 920022-18-ND 28 20 418 45 | MVU14-8FFBK 16 1⁄4 - 920024-22-ND 21 46 14 41 |MU14-14FLK 
4 | 16-14 | #10 920022-19-ND 28 20 18 415 | MVU14-10FFBK 17 #6 = 920022-08-ND 43 10 09 07 |MU14-6FFBK 
5 | Blue un 170 (4.32) а | р % : I 2 1 7 E мул pur 17 #8 - 920022-09-ND A3 40 19 07 |MU14-8FFBK 
5 -12- : 23 4 17 й 17 #10 - 920022-10-ND 13 40 09 07 |MU14-10FFBK 
Н з G20024050 25 19 1714 мула i ES 5  — ж % л п LS 
5 H0 920024-06-ND 26 19 17 14 | MVU14-10FLK p A ERI 19 i Т a aes 
6 156" | .170 (4.32) 920048-02-ND 40 30 26 22 | MNU14-156DFIK М #8 ш 920010-26-ND 49 44 12 40 | MU10-8RK 
7 156" 920050-02-ND 25 49 47 14 | MVU14-156DMK Ho ш 920010-27-ND 49 44 12 40 |MU10-10RK 
8 = 920030-02-ND 25 19 .16 14 , MVUT4-BCK 1⁄4 = 920010-28-ND 22 16 15 12 |MU10-14R/SK 
9 187” 920040-03-ND 25 19 46 14 |MVU14-187DFK 
К e É 14 5/16 — 920010-29-ND 21 15 43 41 |MU10-516R/SK 
9 .250 920040-04-ND 25 49 46 14 | MVU14-250DFK 12-10 
ied P 15 % - 920020-13-ND A9 14 42 10 |MU10-6FBK 
10 187” | 170 (4.32) 920042-03-ND 25 48 16 13 | MVU14-187DMK 
» DUE ў 15 #8 - 920020-14-ND A9 14 42 40 |MU10-8FBK 
10 .250 920042-04-ND 25 48 46 13 | MVU14-250DMK = ina ў 
11 187" НЕ a6. 97 94 б IMNUTATSZDHIK 15 #10 920020-15-ND A9 14 42 40 |MU10-10FBK 
LoL | - : 16 #6 — 920024-23-ND 48 — 14 42 40 | MU10-6FLK 
1 250 920044-04-ND 36 27 24 20 |MNU14-250DFIK 
б БАН ў 16 #8 - 920024-24-ND 48 44 42 40 |MU10-8FLK 
1 .250 920044-22-ND 38 28 24 20 |FDI14-250C 
Я ілі Š 16 #10 - 920024-25-ND 48 14 42 40 |MU10-10FLK 
12 187” | 470 (4.32) 920046-03-ND 41 30 26 22 | MNU14-187DMIK 16 а ОР з 2 90 “т (МИНЕ 
12 250” 920046-04-ND 41 30 26 22 | MNU14-250DMIK = г ii NE 
13 6/8/10 920010-58-ND 32 24 21 17 | MV14-610R (Continued) 
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ЗМ Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Cont) 


Ñ Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
17 #6 = 920022-11-ND 19 14 12 10 |MU10-6FFBK #6 920024-30-ND 56 41 36 30 |MHi4-6FLK 
17 #8 НЕ 920022-12-М0 19 14 12 10 | MU10-8FFBK зё #8 (рца? 920024-31-ND 76 68 56 44 |MH14-8FLK 
17 | 1210 #10 = 920022-13-ND 49 14 42 40 | MU10-10FFBK но |-170 (4.82) 920024-32-ND 56 4 36 30 | MH14-10FLK 
18 — — 920030-09-ND 30 22 19  .16 |M10BCK wn 1/4 920024-33-ND $1. 45 4 33 | MH14-14FLK 
19А | 26-20 110] — — 920044-06-ND 14 0 09 07 | MU20-110/32DFK 24 = 920030-11-ND 58 43 38 зі |MHI4BCK 
198 | 558 18" — 920044-07-ND 44 10 09 07 | MU18-187DFK 25 —  |470 (432) 920044-19-ND 74 54 48 40 | MNHU14-250DFIK 
19А | 22-18 [250] — 920044-08-ND 44 30 09 07 |MU18-250DFK 26 = 920042-12-ND 74 54 48 40 | MNHUI4-250DMIK 
19A м0 = 920044-09-ND ла 10 09 07 | MU14-110DFK 22 #10 920010-54-ND 68 50 44 36 |MH10-10RK 
198 | 16-14 | 187 | — 920044-10-ND 44 30 09 07 | MU14-187DFK 22 1⁄4 920010-55-ND 70 52 46 38 | MH10-14RK 
19A 250| — 920044-11-ND 44 40 09 07 |MU14-250DFK 22 3/8 |.250(6.35) 920010-56-ND 70 52 46 38 | MH10-38RK 
20А | 2248 | 187" — 920044-12-ND A7 43 41 49 | MUTB-187DF/FLAGK] | 23 |4240 | #8 920024-34-ND 67 49 44 36 |MH10-8FLK 
20B ті — 920044-13-ND 47 43 09 | MU18-250DF/FLAGK | 23 |уедом | #10 920024-35-ND 67 49 44  .36 | MH10-10FLK 
20A вла [87] = 920044-14-ND 17 43 41 09 | MU14-187DF/FLAGK| | 23 1⁄4 920024-36-ND 71 52 46 238 |МН10-14ҒІК 
208 | 16-14 |250| — 920044-15-ND 17 13 31 09 | MUI4250DEFLAGK | 24 — | 250 (6.35) CATE EAD 28: 55 249. 40 | u m 
20А |1210 [.250" | — 920044-16-ND 30 22 19 46 | MUTO-250DF/FLAGK] | 25 = ОН Ж КОЕ Шз 
187 - 920042-06-ND 13 10 09 07 | MU18-187DMK 
a1 2248 ЕН T 105 š 2248 | — 920074-01-ND 29 21 49 46 |951K 
250 920042-07-ND 13 10 09 07 |MU18-250DMK 
- 27 | 18-14 | — |150(381) 920074-02-ND 29 21 19 16 | 952k 
21 | лвла | 187 = 920042-08-ND 18 10 09 07 | MU14-187DMK "o = SAR TS ND ЭКГ 
ті - 920042-09-ND 13 30 09 07 |MU14-250DMK RE 
21 [1210 |259 | — 920042-10-ND 17 13 М 49 |MUIO-250DMK 28 |2216 | — |120 (3.05) БӘЛІШ AR 31. 2210 23 557 (BOXED) 
- SW. sb. Sm ш 29 | Red | — | “09 920074-07-ND 44 32 29 24 |558 (BOXED) 
Multi-Stack Adapters 18-14 
з | 2248 р = 320084-01-ND 42 30 27 22 | MVU18-250DMFK 30 | Blue | —  |145(360) АНИ Ap, cues 218) AS ӘВО(ВОХЕЈ) 
16714 |.250" = 920084-02-ND 42 30 27 22 | MVU14-250DMFK 923000-I-ND ЗМ Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 
ЗА) | 250” = 920082-01-ND 33 24 21 18 |МА2500МҒМК 200 cable ties (100 each, 2 sizes), опе wire marker dispenser, 
32B 250 = 920082-02-ND 22 16 15 12 | MA250DMMFK one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card.................. $140.62 
Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. Digi-Key Price Each 3M 
Heat Shrink Insulated Fig. | AWG | Description Part No. 10 50 100 500 | Part No 
22А 36 920010-45-ND 56 41 26 30 |MH18-6R/LK Scotchlok Connectors 
22 #8 82001 AC ND 56 41 36 30 | МНИВ-ВАЛК 33 [22-14 | Closed 920030-13-ND 48 ла 2 40 | MNTACEC/STK 
22 #10 | 145 (3.68) 920010-47-ND 56 41 36 30 |MH18-10R/LK и 
33 |18-10 End 920030-14-ND 24 18 16 13 | MN10CEC/STK (Bulk) 
23 as | 8 920024-27-ND 56 41 36 30 |MH18-6FLK “Б е as 
- - ical 920090-01-ND 55 — 40 35 29 [GK (Gray) 
23 122 #8 920024-28-ND 56 41 36 30 |MH18-8FLK БІН 
ed 34 [18-10 | Connector 920090-02-ND до 48 16 13 [вк (Red) 
23 #10 920024-29-ND 56 41 36 30 |MH18-10FLK ц Е $8 — 50 м as | BG [Box 
24 — | 445 920030-10-ND 58 43 38 31 |MHI8BCK Sori ‘ ) ; р ) 
— | A45 (3.68) ER y 35 | 22-12 pring 920090-05-ND 16 12 11 19 | O/B (Box) 
25 920044-18-ND 74 54 48 40 | MNHU18-250DFIK Connector 
= ae ў 18-8 920090-06-ND 26 — 49 17 1 | RY (Box) 
26 920042-11-ND 74 54 48 40 |MNHU18-2500MIK н аи SEDE ie чз [UR (bon 
#6 920010-48-ND 56 41 36 30 |MH14-6R/LK 222 | Non Son ЛИН AS a 42 90 [32 Nel 
#8 920010-49-ND 56 41 36 30 |MH14-8R/LK ӘН АНЫ В 25. M8 Яве 131/512 (Yellow) 
ә | 16-14 | #10 | .170 (4.32) 920010-50-ND 56 41 36 30 | MH14-10R/LK E О 20 š š : (Red) 
Вше | 1⁄4 920010-51-ND 61 45 40 33 |MH14-14R/SK Crimp Tools 
516 | 70 (432) 920010-52-ND 83 74 61 48 | MH14-516R/SK — [2210 | Ratcheting TR-482-ND 170.981 TR-482 
38 | 0% 920010-53-ND 88 74 61 48 |MHi4-88RK 36 | 26-6 | Scissor Style | ТН-450-М0 38.86/1 TH-450 
Terminals 


Stud Digi-Key Pricing 3M Stud Digi-Key Pricing 3M 
Fig.| AWG Size |Length| Width | Part No. 10 50 100 500 |PartNo. Fig. | AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 |PartNo. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
#6 0.80 | 0.25 | 94725-01-40 1.06 3.86 6.82 28.03 | 94725 1⁄4 126 | 047 | 94754-01-40 5.21 18.97 33.48 137.64 | 94754 
#8 0.90 | 0.33 | 94727-01-40 1.06 3.86 6.82 28.03 | 94727 8 5/16 | 1.38 | 0.59 | 94757-01-М0 5.21 18.97 33.48 137.64 | 94757 
22-18 #10 | 0.90 | 0.33 | 94717-01-40 1.06 3.86 6.82 28.03 | 94717 Red 3/8 1.38 | 0.59 | 94755-01-ND 5.21 18.97 33.48 137.64 | 94755 
Red 1/4 1.08 | 0.47 | 94719-01-ND 1.26 4.59 8.10 33.30 94719 1/2 1.72 | 0.81 | 94756-01-ND 828 37.06 61.04 239.80 | 94756 
5/16 | 1.08 | 0.47 | 94723-01-40 1.43 5.20 9418 37.74 | 94723 14 1.50 | 0.47 | 94758-01-40 5.80 21.11 37.26 153.18 | 94758 
3/8 1.13 | 0.56 | 94721-01-40 1.39 5.05 8.91 36.63 94721 i 6 5/16 | 1.58 | 0.63 | 94761-01-ND 7.87 35.19 57.96 227.70 94761 
#6 0.90 | 0.33 | 94736-01-ND 1.06 3.86 6.82 28.03 | 94736 Blue 3/8 1.58 | 0.63 | 94759-01-40 5.80 21.11 37.26 153.18 | 94759 
#8 0.90 | 0.33 | 94739-01-40 1.06 3.86 6.82 28.03 | 94739 1/2 1.78 | 0.81 | 94760-01-ND 6.50 23.66 41.76 171.68 | 94760 
16-14 #10 | 0.90 | 0.33 | 94729-01-40 1.06 3.86 6.82 28.03 | 94729 1⁄4 94762-01-ND 7.56 27.54 48.60 199.80 94762 
1 Blue 1⁄4 1.08 0.47 94731-01-ND 126 4.59 8.10 33.30 | 94731 4 3/8 1.74 0.68 94763-01-ND 9.50 42.50 70.00 275.00 | 94763 
5/6 | 1.08 | 0.47 | 94735-01-ND 1.50 546 9.63 39.59 | 94735 Yellow 1/2 94764-01-ND 1026 4590 7560 297.00|94764 
PE Dx Vinyl insulated Buttod Seam Fark Terminals 
#8 1.03 | 0.38 | 94753-01-ND 1.80 472 8.33 34.23 94753 22418 #6 94769-01-ND 1.00 372 6.57 27.01 | 94769 
12-10 #10 1.03 | 0.38 | 94741-01-ND 1.30 4.72 8.33 34.23 | 94741 Red #8 0.90 | 0.84 | 94771-01-ND 1.02 372 6.57 27.01 | 94771 
Yellow 1⁄4 1.26 | 0.53 | 94743-01-ND 1.50 5.46 9.63 39.59 | 94743 #10 94767-01-ND 1.02 3.72 6.57 27.01 94767 
5/16 | 1.26 | 0.58 | 94749-01-40 1.58 5.74 10.13 41.63 | 94749 16-14 #6 94775-01-ND 1.02 3.72 6.57 27.01 | 94775 
3/8 1.29 | 0.59 | 94745-01-ND 1.58 5.74 10.13 41.63 |94745 2 Вше #8 0.90 | 0.34 | 94777-01-40 1.02 372 6.57 27.01 | 94777 
1/2 1.50 | 0.75 | 94747-01-ND 227 8.26 14.58 59.94 94747 #10 94773-01-ND 102 372 657 27.01 | 94773 
a 2 "pem n #6 94781-01-ND 1.26 4.59 8.10 33.30 94781 
Муіоп Insulated with Insulation Сгір Ring Tongue Terminals 12-10 48 1.03 0.38 94783-01-ND 126 459 810 3330|94783 
#6 0.79 | 0.25 | 94724-01-ND 1.61 5.88 10.37 42.64 | 94724 Yellow #10 94779-01-ND 126 459 810 23.30 94779 
#8 0.89 | 0.33 | 94726-01-ND 1.61 5.88 10.37 42.64 | 94726 - - - - 
22-18 #10 | 089 | 0.33 | 94716-01-ND 161 5.88 1037 42.64 94716 Nylon Insulated with Insulation Grip Fork Terminals 
Red 1/4 1.07 | 0.47 | 94718-01-ND 2.01 7.31 12.89 53.00 94718 22:78 #6 94768-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53 |94768 
5/16 | 1.07 | 0.47 | 94722-01-40 2.01 7.31 12.89 53.00 | 94722 Rid #8 0.89 | 0.34 | 94770-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53 | 94770 
3/8 1.12 | 0.56 | 94720-01-ND 225 8.19 14.45 59.39 | 94720 #10 94766-01-ND 1.46 5.30 9.36 38.48 94766 
#8 0.91 | 0.33 | 94738-01-ND 1.61 5.88 10.37 42.64 |94738 Prey #6 94774-01-ND 1.57 572 10.10 41.53 94774 
3 16-14 #10 | 0.89 | 0.33 | 94728-01-40 1.61 5.88 10.37 42.64 |94728 2 Blue #8 0.91 | 0.34 | 94776-01-40 1.57 5.72 10.10 41.53 | 94776 
Вше 1/4 109 | 0.47 | 94730-01-40 2.01 7.31 12.89 53.00 94730 #10 94772-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53 94772 
5/16 | 1.09 | 0.47 | 94734-01-ND 2.01 7.31 12.89 53.00 | 94734 %6 94780-01-40 2.09 7.40 13.05 53.65 94780 
3/8 114 | 0.56 | 94732-01-ND 2.25 8.19 14.45 59.39 94732 12-10 #8 1.03 | 0.38 | 94782-01-ND 1.88 6.83 1206 49.58 | 94782 
#6 0.98 | 0.28 | 94750-01-40 2.01 7.32 12.92 53.10 94750 Yellow #10 94778-01-ND 2.03 7.40 13.05 53.65 94778 
#8 1.03 0.38 94752-01-ND 2.01 732 12.92 53.10 94752 Vinyl Insulated Butted Seam Locking Fork Terminals 
#10 | 1.03 | 0.38 | 94740-01-ND 2.01 7.32 12.92 53.10 | 94740 
12-10 1/4 | 126 | 0.53 | 94742-01-ND 232 844 1490 61.24 | 94742 #6 025 аа 111 4.03 711 29.23 94865 
Yellow | вле | 426 | оба Ë COM 232 844 1490 6124 94748 s | 2219 #8 | ова | 0.30 | 94867-01-ND 1.11 403 711 2923 | 94867 
3/8 | 129 | 059 | 94744-01-40 232 8.44 1490 61.24 |94744 #10 0.32 ИЗАВЕЗОЛЬМЕМ 1.11 4.03 711 29.23 94863 
1/2 1.50 | 0.75 | 94746-01-40 2.90 10.56 18.63 76.59 | 94746 (Continued) 
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3M Terminals (cont) 


Stud Digi-Key Pricing 3M Stud -Key Pricing 3M 
Fig.) AWG Size | Length| Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
#6 0.88 0.25 94873-01-ND 1.11 403 7.11 29.23 | 94873 Vinyl Insulated Butted Seam Male Disconnects 
16-14 #8 | 0.88 | 0.30 | 94875-01-ND 1.11 4.03 7.11 29.23 |94875 2238 = 085 |0487 ШШЕ 111 409 711 2923 94808 
Blue #10 | 0.88 | 0.32 | 94869-01-М0 1.11 4.03 7.11 29.23 94869 Red = 093 |0250 | 94812-01-ND 111 403 711 2923 94812 
5 14 | 1.10 | 0.43 | 94871-01-ND 1.34 4.88 8.62 35.43 | 94871 : : н : : : 
#6 | тоз | 0.28 | 94881-01-ND 1.61 5.87 10.35 42.55 94881 *| S^ |-| 95 lox ШЫ 101 40% 711 2023094825 
12-10 48 | 1.08 | 0.32 | 94883-01-ND 1.61 5.87 10.35 42.55 | 94883 ue а - а - Е Е 
Yellow #10 1.03 | 0.32 | 94877-01-ND 1.601 5.87 10.35 42.55 | 94877 12-10 Yellow| — 1.05 |0.250 | 94837-01-ND 122 4.44 7.83 32.19 |94837 


1/4 1.24 0.43 94879-01-ND 1.86 6.76 11.93 49.03 | 94879 
Муіоп Insulated with Insulation Grip Locking Fork Terminals 


Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 


22-18 — | ова |0487 | 94805-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 | 94805 
mm 46 0.25 | 94864-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77 | 94864 Red — | 0.92 |0.250 | 94809-01-ND 166 6.06 10.69 43.94 |94809 
Red 38 | 087 | 0.90 [(949GGOLNDA 1.69 6.17 10.89 44.77 94866 9 16-14 — | 086 [0187 | 94822-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 |94822 
#10 0.32 ШШШ 169 6417 10.89 44.77 94862 Blue — | 0.94 |0.250 | 94826-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 |94826 
#6 | 0.89 | 0.25 | 94872-01-ND 1.69 6.17 10.89 4477 94872 
ieii $a | on) | oso раны іса в.” 1089 4477 94874 12-10 Yellow] — | 105 |0.250 | 94834-01-ND 1.81 6.60 11.66 47.92 | 94834 
3 Blue #10 | 0.89 | 0.32 | 94868-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77 | 94868 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects 
14 | 1.09 | 043 | 94870-01-ND 201 7.31 12.89 $53.00|94870 22-18 — | 087 |0.187 | 94807-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 | 94807 
46 | 1.08 | 0.28 | 94880-01-ND 232 8.47 1494 61.42 94880 Red — | 0.98 |0.250 | 94811-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 |94811 
12-10 48 | 1.08 | 032 | 94882-01-ND 215 7.83 13.82 56.80 94882 45 "ET — | oar олат ОТ 155 606 1069 4394 [94854 
Yellow | #10 | 1.03 | 0.32 | 94876-01-ND 2.15 7.83 13.82 56.80 |94876 Blue — | oss |0250 ОШО 165 608 4069 4394 94828 
ма | 124 | 0.43 | 94878-01-ND 244 890 1571 64.57 | 94878 
12-10 Yellow] — | 105 |0.250 | 94836-01-ND 2.04 7.45 1344 54.02 94836 


Vinyl Insulated Butted Seam Butt Connectors 


Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects 


22-18 Red = 1.02 = 94785-01-ND 1.11 4.03 7.11 29.23 | 94785 
4 16-14 Blue = 1.02 = 94788-01-ND 1.11 4.03 7.11 29.23 | 94788 22-18 ES 0.87 | 0.187 | 94806-01-ND 2.09 7.61 13.43 55.22 | 94806 
12-10 ҮеПом | — 1.05 — 94791-01-ND 1.38 502 8.87 36.45 | 94791 Red =, 0.95 0.250 | 94810-01-ND 2.09 7.61 13.43 55.22 | 94810 
Vinyl Insulated Brazed Seam Butt Connectors 10 16-14 = 0.87 | 0.187 | 94823-01-ND 2.09 7.61 13.43 55.22 | 94823 
8 Red _ 143 = 94793-01-ND 504 18.36 3240 133.20 | 94793 Blue = 0.95 0.250 | 94827-01-ND 209 7.61 13.43 55.22 | 94827 
4 6 Blue TEE 1.69 == 94794-01-ND 7.66 27.90 49.23 202.39 94794 12-10 ҮеПом | — 1.05 0.250 | 94835-01-ND 2.56 9.33 16.47 67.71 | 94835 
4 Yellow = 2.12 = 94795-01-ND 22.33 99.88 164.50 646.25 | 91795 


Nylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects 


Nylon Insulated with Insulation Grip Butt Connectors 


11 16-14 .156” 1.02 = 94842-01-ND 1.77 645 11.39 46.81 | 94842 
4 22-18 Red = 1.01 = 94784-01-ND 3.19 11.62 20.50 84.27 | 94784 Blue .180" 2 = 94843-01-ND 1.85 6.74 11.90 48.93 | 94843 
16-14 Blue = = 94787-01-ND 3.19 11.62 20.50 84.27 |94787 " 
Nylon Insulated with Insulation Grip Bullet Style Female Disconnects 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors 
22-18 1156” — 94838-01-ND 1.77 6.45 11.39 46.81 | 94838 
Ж = = Bod 11 1.02 
22-18 Red 94786-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53 | 94786 Red 1807 ns 94839-01-ND 185 674 1190 48.93 | 94839 
5 16-14 Blue mE 1.02 — 94789-01-ND 1.57 5.72 10.10 41.53 | 94789 
12-10 Yellow) — = 94792-01-ND 2.01 7.82 12.92 53.10 | 94792 Nylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects 
Nylon Insulated Closed End Connectors 22-18 -156” 0.85 mE 94840-01-ND 1.69 6.17 10.89 44.77 | 94840 
қ 22-14 — | 076 | — 8481801ND 115 418 728 3034|94818 45 Red |180) 0.89 | — | 94841-01-ND 1.81 6.59 11.63 47.82 | 94841 
18-10 == 0.85 = 94796-01-ND 1.15 4.18 7.38 30.34 | 94796 16-14 1156” 0.87 — 94844-01-ND 1.60 6.17 10.89 44.77 | 94844 
Vinyl Insulated Butted беат Female Disconnects Blue лве] 091 Z Барака Ў 181 659 1169 47.82 | 94845 
22-18 — | 078 | 0.187 | 94800-01-40 1.11 4.03 711 29.23 | 94800 Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
Red = 0.87 | 0.250 | 94804-01-ND 111 403 7.11 29.23 | 94804 mE 46 94859-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94859 
т 16-14 = 0.78 | 0.187 | 94817-01-ND 1.11 4.03 7.11 29.23 |94817 Бай #8 1.0 0.31 94860-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94860 
Blue = 0.87 | 0.250 | 94821-01-ND 111 4.03 7.11 29.23 | 94821 #10 94858-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94858 
12-10 Yellow| — 0.96 | 0.250 | 94833-01-ND 1.22 4.44 783 32.19 94833 #6 1.0 0.31 94855-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94855 
Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects #8 1.0 0.31 94856-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 |94856 
16-14 #10 1.0 0.31 94851-01-ND 7.96 35.62 58.66 230.45 | 94851 
22-18 — | 977 | 0187 55 АШЫНА 168 606 1089 4394 94797 13 Blue | 14| 11 |047 | 94852-01-ND 8.66 38.76 63.84 250.80 | 94852 
Red — | 086 0250 Шз 166 606 1069 4394 94801 516| 11 | 0.47 | 94854-01-ND 8.00 3579 58.94 231.55 | 94854 
7 16-14 = 0.77 | 0.187 | 94814-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 | 94814 3/8 11 0.56 94853-01-ND 8.66 38.76 63.84 250.80 | 94853 
Blue = 0.86 0.250 | 94818-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 | 94818 #8 11 0.38 94849-01-ND 713 2596 4581 188.33 94849 
12-10 Yellow| — | 0.96 | 0.250 | 94830-01-ND 1.81 6.60 11.66 47.92 | 94830 12-10 |#10| 11 | 038 | 94846-01-ND 967 4327 7126 27995 | 94846 
Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects Yellow 1/4 1.2 0.59 94847-01-ND 7.39 26.93 47.52 195.36 | 94847 
22-18 — | 081 | 0.187 |94799-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 |94799 зв] 1. 0.59 SAAS GND 7.39 26.98 47.52 195.36 | 94848 
Red = 0.91 0.250_| 94803-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 | 94803 Heat Shrink Seamless Butt Connectors 
8 16-14 = 0.81 0.187 | 94816-01-ND 1.66 6.06 10.69 43.94 | 94816 22-18 Red = 1.2 = 94861-01-ND 5.96 21.73 38.34 157.62 | 94861 
Blue — | 0.91 | 0.250 225 GOD 166 6.06 10.69 43394 | 94820 14 | 16-14Blue | — 13 — | 94857-01-ND 5.96 21.73 38.34 157.62 |94857 
12-10 Yellow| — 0.99 | 0.250 | 94832-01-ND 2.04 745 13.14 54.02 | 94832 12-10 Yellow| — 15 = 94850-01-ND 7.69 28.00 49.41 203.13 | 94850 


ЗМ <соісһіоктм Discrete Connectors and Tools 


3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire 
marker dispenser, one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card. 


923000-I-ND. ...$140.62 


Max Cable Type 
Insul. PIC- PIC- Pulp or 
O.D. Unfilled Filled Paper How Digi-Key Price Each E-9Y-ND E-9E-ND | E-9BM-ND E-9C-ND 
Fig. Color (mm) AWG AWG AWG Packaged Part No. 1 10 100 $36.97 $33.81 $62.40 $165.06 
Red 1.67 19-26 22-26" 19-26 Loose UR20074-ND 32 95 18 Y (2 Wire) | v (3 Wire) = E 
1 
Grey 1.93 17-20 19-24 19-24 Cartridge UAL27828-ND = 70 51 — = = N 
2 Yellow 1.52 22-26 22-26 22-26 Loose UY14911-ND 29 22 16 y y N N 
3 Green 1.67 19-26 22-26 19-26 Loose UG20082-ND 48 36 26 y y N = 
4 Red 3.18 19-24 19-24 19-24 Loose U1R20017-ND 3.30 2.87 2.48 = = N = 


* Can be used on 19AWG (.9mm) Foam Insulated Cable. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 237 


Circular Bayonet Lock Connectors 


CONTACT 
LEGEND Insert Patterns (Front face of pin insert shown. 


e о Drawings пої іо scale.) 
16 20 


16-8 16-26 18-32 20-41 20-16 22-55 24-61 


Aluminum shell components. Standard olive агар, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures 
positive mating. Spring tension provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 

PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 


PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 
Size Insert Мо. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. ment No. Size Description A B С | Рам №. 1 10 Fig.| ment No. Size Description A B С | Part №. 1 10 
2 82 2/20 Plug w/sockets .750 1.906 .125 | PT06A-8-2S(SR)-ND * 21.71 1447 2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PT06A-12-10P(SR)-ND* 17.50 12.25 
4 Recept. w/pins .812  .825 .449 | PT02A-8-2P-ND 10.88 7.62 2 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PT06A-12-10S(SR)-ND* 19.02 12.42 
2 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-3S(SR)-ND* 22.75 14.85 4 12-10 10/20 Recept. м/ріпз | 1.031 .825 .699 | РТО2А12-10Р-МО 1598 11.19 
2 8-3 3/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(SR)-ND 23.40 14.98 4 Recept. w/sockets 1.031 .825 .699 | PT02A12-10S-ND 14.53 10.17 
4 Recept. w/pins 1812 825 .449 | PT02A-8-3P-ND 1218 8.53 4 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P-ND 11.68 8.18 
4 Recept. w/pins 1812 825 .449 | PTO2E-8-3P-ND 10.35 6.21 4 Recept. w/sockets | 1.031 _.825 .699 | PTO2E-12-10S-ND 12.73 8.91 
1 Plug w/sockets .750 1.609 — | PTO6A-8-4S-ND 16.30 11.41 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-5P(SR)-ND * 25.79 16.51 
2 Plug w/pins 1750 1.906 .125 | PTOGE8-4P(SR)-ND* 15.23 10.66 2 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-5S(SR)-ND * 23.00 1472 
2 Plug w/sockets .750 1.906 .125 | PTO6E8-4S(SR)-ND* 23.72 15.18 2 14-5 5/16 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTOGA-14-5S(SR)-ND* 25.43 16.28 
2 Plug w/pins 1750 1.906 .125 | PT06A-8-4P(SR)-ND * 20.35 13.29 4 Recept. w/pins 1.125 .825 .823 | PT02A14-5P-ND 12.63 8.84 
2 84 4/20 Plug w/sockets .750 1.906 .125 | PT06A-8-4S(SR)-ND * 20.81 13.58 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PT02A14-5S-ND 18.88 12.33 
3 Plug w/sockets 750 1.266 — | РТОбЕ-8-45-МО 17.24 11.26 4 Recept. w/pins 1.125 825 .823 | PTO2E-14-5P-ND 11.60 8.12 
4 Recept. w/pins | .812 825 .449 | PTO2A8-4P-ND 10.50 6.30 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTOGA-14-12P(SR)-ND* 18.03 1177 
4 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | PTO2A8-4S-ND 10.23 746 2 во | Plugwsockets | 1.156 1.906 .375 | РТ06Е-14-125(58)-М0% 23.39 — 1527 
4 Шы wipins 412 825 242 A aya 1018 11 } 4 | 1412 | де | Recept wins | 1425 825 823 | PTOZE-14-12P-ND 11.88 8.32 
есері. w/sockets |. Е Б 70-549 : - 4 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12S-ND 19.40 12.67 
2 Plug w/pins .869 1.906 .188 | PTO6E10-6P(SR)-ND* 16.43 11.50 4 Recept. w/sockets | 1.125  .825 .823 | PTO2A-14-12S-ND 17.60 1149 
- -ND* 
2 s теді e нЕ 188 ВА ра n E 4 | 1415 Eu Recept. w/pins | 1.125 .825 803 | PTO2A-14-15P-ND 170 849 
2 Plug w/sockets .859 1.906 .188 | PT06A-10-6S(SR)-ND * 23.96 15.34 1 Plu Tn alf E ETETA 
I ig w/strain relief | 1.456 1.609 PTO6A-14-18P-ND 17.18 12.03 
| Receptwipins | 498 25 .573 ШШ ШИШ шел Plug wisockets | 1.156 1.906 .375 | РТОбЕ-14-185(58)-\0* 2783 1782 
4 10-6 6/20 Recept. w/sockets | .938 .825 .573 | PT02A10-6S-ND 11.30 7.91 14-18 18/20 A AARD 
T 4 Recept. w/pins 1.125 825 .823 | PT02A-14-18P-ND 15.50 10.85 
4 Recept. w/pins | .938 .825 .573 РТО2Е-10-6Р-МО 1173 821 4 Recept. w/sockets | 1425 805 803 | PTO2E-14-18S-ND 17.29 1129 
4 Recept. w/sockets | .938 .825 .573 | PTO2E-10-6S-ND 13.40 9.38 mE - T г т I 
i _ _40-6P-. 2 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-19P(SR)-ND* 21.28 13.89 
5 Recept. w/pins .938 1.553 PTOOA-10-6P-ND 19.95 13.02 
i = -40-6P-I 2 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTOGE14-19S(SR)-ND* 23.74 15.20 
7 Recept. w/pins .938 1.266 PTOOE-10-6P-ND 22.63 14.78 : =: 
8 Recept. w/pins (998 1922 188 | PTO1A-10-6P(SR)-ND* 19.76 12.90 2 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PT06A-14-19P(SR)-ND 25.27 16.18 
4 Recept. w/pins 1.125 825 .823 | PT02A14-19P-ND 15.68 10.98 
1 Plug w/sockets. | 1.013 1.809 — БАЗАМИ 1528 1070 | 4 Recept. w/sockets | 1.125 805 823 | PT02A14-19S-ND 1708 — 1196 
2 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3P(SR)-ND* 17.27 11.27 р. - - - - - - 
2 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-3S(SR)-ND* 18.48 12.06 2 Plug w/pins 1.281 2.047 .500 | PTOGE16-8P(SR)-ND* 32.49 20.80 
2 Plug w/pins | 1.013 1906 312 | PTO6A-12-3P(SR)-ND* 2109 1377| | 2 | 468 зле | Plugwisockets | 1281 2047 .500 | PTOGE16-8S(SR)-ND* 31.76 2224 
2 12-3 3/16 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PT06A-12-3S(SR)-ND* 2171 1447 4 Recept. w/pins 1.219 .825 .949 | PT02A16-8P-ND 13.23 9.26 
4 Recept. w/pins 1.031 825 699 | PTO2A12-3P-ND 9.45 5.67 4 Recept. w/sockets | 1.219 .825 .949 | PT02A16-8S-ND 15.73 11.01 
4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 | PT02A12-3S-ND 16.38 11.47 4 16-26 26/20 Recept. w/pins 1.219 .825 .949 | PT02A-16-26P-ND 18.38 12.00 
4 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-3P-ND 10.62 6.38 2 Plug w/pins 1.531 2.250 .625 | PTOGE20-16P(SR)-ND* 40.22 28.16 
2 12-4 4/6 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PT06A-12-4P(SR)-ND* 23.49 15.04 2 20-16 16/16 Plug w/sockets 1.531 2.250 .625 | PTOGE20-16S(SR)-ND* 40.62 28.44 
4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-4S-ND 16.78 11.75 4 Recept. w/pins 1.438 1.076 1.199| PT02A20-16P-ND 25.16 16.10 
1 Plug w/pins 1.003 1609 — | PT06A-12-8P-ND 20.50 13.38 4 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199| PT02A20-16S-ND 32.68 22.88 
1 Plug w/sockets 1.013 1.609  — | PT06A-12-8S-ND 18.83 12.30 2 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 | PTOGE22-55P(SR)-ND* 50.38 35.27 
2 12-8 8/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E-12-8P(SR)-ND* 23.32 15.23 2 22-55 55/20 Plug w/sockets 1.656 2.250 .750 | PTOGE22-55S(SR)-ND* 62.66 43.87 
2 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8S(SR)-ND * 27.18 17.40 4 Recept. w/pins 1.562 1.076 1.323| PT02A22-55P-ND 31.20 21.84 
4 Recept. w/pins 1.031.825 .699 | PTO2E-12-8P-ND 11.23 7.86 4 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323| PT02A22-55S-ND 35.44 24.81 
2 12-10 10/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-10P(SR)-ND* 18.93 12.36 1 24-61 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 -- | PT06A-24-61P-ND 45.34 31.74 
2 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-10S(SR)-ND* 21.85 14.26 1 Plug w/sockets 1.776 1.750 — | PT06A-24-61S-ND 54.42 38.10 
*(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
238 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Amphenol Circular Bayonet Lock Connectors (con; 
MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 

Size Insert | No. of Size Insert | No. of 

Arrange- |Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- |Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description B C Part No. al 10 Fig. | ment No. Size Description A B с Part No. i 10 
2 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 |MS3116F-8-2S-ND: 1872 12.22 2 Plugw/pins | 1.013 1.906 .312 |MS3116F2-3P-NDf 18.46 12.31 
3| 82 2/20 | Plugw/sockets | 750 1.266 -- |MS3116E-8-2S-ND* 14.80 10.36 2 | 123 але | Plug wsockets | 1.013 1906 312 ШОШО ООН 2100 13:71 
4 Recept. wpins | 812 825 449 | MS3112E-8-2P-ND* — 1071 643 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 |MS3112E-12-3P-ND* 12.09 7.26 

pe Wp! ` : й : 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 /MS3112E-12-3S-ND* 11.33 7.93 
3 Plug w/pins 1750 1266  — |MS3116E-8-3P-ND* 14.55 1019 2 Plug w/pins | 1.013 1.906 .312 |М53116Ғ-12-10Р-МО| 1990 12.99 
3 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-3S-ND* 1540 10.78 2 | 1240 | 1020 | Plugwisockets | 1.013 1.906 .312 MS3116F-12-105-NDf 2287 14.93 
2| 83 3/20 | Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-3S-ND 1978 1292 4 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 |MS3112E-12-10P-ND* 11.30 7.91 
4 Recept. w/pins 812 805 449 | MS3112E-8-3P-ND* 10.83 6.50 4 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 |М53112Е-12-105-М0% 18.41 12.02 
4 Recept. w/sockets | 82 .825 449 За 1194 7.17 2 | 1442 |18420, | Plugw/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F-14-12S-NDt 2630 16.84 
i -14- -| * 

P: Plug w/pins 750 1906 15 М issn- 31548 4 4/#16 | Recept. w/pins | 1125 .825 .823 |MS3112E-14-12P-ND* 16.90 11.83 
3 Plug w/sockets | 750 1.260 -- |МӨЗ116Е-8-45-М0% 16.25 11.38 2] 4448 18/20 | Plugw/sockets | 1.156 1.906 .375 |MS3116F-14-18S-NDt 33.44 21.0 
2 84 420 | Plug w/sockets | 750 1.906 .125 |MS3116F-8-4S-ND 2085 13.61 4 Recept. w/pins | 1125 .825 .823 |М53112Е-14-18Р-М0% 1824 11.91 
4 Recept. w/pins | 812 .825 .449 |М53112Е-8-4Р-М0% — 1089 654 2 | i449 | 1020 | Plugwisockets | 1156 1.906 .375 |MS3116F-14-199-NDf 33.01 2143 
4 Recept. w/sockets | .812 .825 449 | MS3112E-8-45-ND* 1225 8.58 4 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 |MS3112E-14-19P-ND* 1543 10.80 
2 Plug w/pins .859 1.906 .188 | М53116Е-10-6Р-МО 17.72 11.57 ? | 16.26 | 2620 | Plugwisockets | 1281 2.047 .500 | М53116Е-16-265-МОф 3002 21.02 
2 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 |MS3116F-10-6S-NDt 19.00 12.40 4 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 |MS3112E-16-26P-ND* 20.08 14.06 
5 Recept. w/pins | .938 1922 188 IS OD 2387 1528 2 | 18-82 | 32/20 | Plugw/pins | 1319 2.078 625 |MS3116F-18-32P-NDt 36.98 25.89 
6 | 10-6 6/20 есері. w/sockets | .938 1.922 188 | М$3110Е-10-65-№0+ 25.58 16.38 
4 Recept. w/pins | 938 825 573 |MS3112E-10-6P-ND* 1149 690 2 | 20-1 41/20 | Plug w/sockets | 1.531 2.250 0.625 |MS3116F-20-419-NDf 50.96 35.68 
4 Recept. w/sockets | 938 .805 .573 |MS3112E-10-6S-ND* 11.13 7.79 2 22-55 55/20 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 |MS3116F22-55P-NDt 54.16 37.92 
3 Plug w/sockets | .859 1.266  —  |MS3116E-10-6S-ND* 1755 12.29 4 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323 |MS3112E-22-55P-ND* 31.43 20.12 
* Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for moisture-proofing individual open wires T Grommet seal with strain relief clamp 


Aluminum shell components. Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures 
positive mating. Spring tension provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 


molded from resilient neoprene. 


Crimp contacts are included, but not installed. (See contact hand crimping tools and contact installation/removal tools recommended below). Pins and sockets are copper 


alloy/gold plated. 
Strain relief is included on plug. 


PT-SE with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. in Inches Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description B Part No. 1 10 Fig.| ment No. Size Description B Part No. 1 10 
2 Plug w/pins .859 2.413 188 | PTOGSE10-6P(SR)-ND* 3218 20.60 2 Plug w/pins — 2413 188 | MS3126F-10-6P-ND 2520 17.64 
ЖЕСТ бро | Plugwsockets | 859 2.413 188 | PTOGSE10-6S(SR)-ND* 2702 17.30 2 Plug w/sockets | — 2413 188 | MS3126F-10-6S-ND 20.00 13.06 
9 Recept. w/pins | .954 1.296 --  |PTO2SE10-GP-ND 2259 1446 6 | 105 бро | Receptw/pins | 954 2422 188 | MS3120F-10-6P-ND 2687 1720 
9 Recept. w/sockets| .954 1296 -- | PTO2SE10-6S-ND 3215 20.58 6 Recept. w/sockets| 954 2.422 188 | MS3120F-10-6S-ND 2678 1714 
2 Plugw/pins | 1.031 2.413 312 | PTOGSE12-10P(SR)-ND* 3258 22.81 9 Recept. w/pins | .954 1.296 — | MS3122E-10-6P-ND 2342 1529 
ЖЕТІ igo | Plugwsockets | 1.031 2413 312 |PTOGSET2-0S(SR-ND* 2220 15.54 8 Recept. w/sockets| .955 2.422 188 | М53121Ғ-10-65-М0 2917 1904 
9 5 Recept. w/pins | 1.047 1296 -- | PTO2SE12-10P-ND 2671 1710 2 Plugw/sockets | 1.031 2.413 312 | MS3126F-12-3S-ND 24:30 15.86 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1296 — | PTO2SE12-10S-ND 3476 2225 6 | 123 3/16 | Recept.w/pins | 1.047 2.422 312 | MS3120F-12-3P-ND — 27.11 1736 
2 Plugw/pins | 1.281 2528 (500 | PTO6SE16-8P(SR)-ND* 47.26 33.09 3 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — — | MSST22E-12-8P-ND — 23.83 1525 
2 Plug w/sockets | 1.281 2528 500 | PTO6SE16-8S(SR)-ND* 52.86 37.01 2 Plugw/pins | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-10P-ND 25.89 1690 
g | 168 8/16 | Recept. w/pins | 1.234 1296 — | PTO2SE16-8P-ND 4192 2935 2 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-10S-ND 2145 14.00 
9 Recept. w/sockets| 1.234 1296 — | PTO2SE16-8S-ND 4750 33,25 7 | 1240 10/20 | Recept. w/pins | 1.047 1.328 312 | MS3120E-12-10P-ND 2349 15.33 
т 9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 -- | MS3122E-12-10P-ND 1945 12.70 
2 Plugw/pins | 1391 2.528 (625 | PTOGSE18-32P(SR)-ND* 5554 3888 
2 | gap | зад | Plugwisockets | 1391 2528 625 | PTOBSE18-32S(SR)-ND* 6586 4641 3 Recept. w/sockets | 1.047 — 1.296 -- | MS3122E-12-105-ND — 1940 — 1242 
9 Recept. w/pins 1.328 1.206 — |РТ025Е18-32Р-МО 50.66 35.47 2 14-5 5/16 Plug w/sockets 1.156 2413 .375 | MS3126F-14-5S-ND 28.82 18.45 
9 Recept. w/sockets| 1.328 1296 -- | PTO2SE18-32S-ND 60.96 42.68 9 Recept. w/pins | 1.141 — 1.206 -- | MS3122E-14-5P-ND — 2173 1419 
2 Plugwipins | 1531 2753 625 | PT06SE20-16P(SR)-ND* 3022 21.16 2 | ца» | 820, | Plug wsockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F-14-125-ND 2710 1897 
бИ ЕТ 116 | Plug wsockets | 1.531 2.753 825 | PTOGSE20-16S(SR)-ND* 686 47.72 9 toe Recept. w/pins | 1.141 — 1.206 — — | MS3122E-14-12P-ND 241 15.82 
9 š Recept. w/pins | 1.453 1358 -- |PT02SE20-16P-ND 50.38 35.27 р #20, SUUEGI 
9 Recept wisockets| 1453 138 — | PTOZSE20-165-ND SPADA 2 | 1445 мб’ | Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-15S-ND 2781 1780 
2 Plug w/pins | 1.656 2.753 750 | PTO6SE22-55P(SR)-ND* 76.62 53.64 2 | 1448 48/20 | Plugw/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-185-ND 2750 1925 
2 | 2255 55/20 | Plugwisockets | 1656 2753 750 | PTO6SE22-55S(SR)-ND* 5080 3556 9 Recept. w/pins | 1141 1.296 — | MS3122E-14-18P-ND 23.38 14.97 
9 Recept. w/pins | 1.578 1358 -- | PTO2SE22-55P-ND 68.02 47.62 2 Plugw/pins | 1.156 2413 .375 | MS3126F-14-19P-ND 2442 1544 
9 Recept. м/зоске | 1.578 1.358 -- |PT02SE22-55S-ND 85.02 60.15 2 Plug w/sockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F-14-195-ND — 3123 19.99 
2 Plugwipins | 1777 2830 800 | PTOGSED4-61P(SR)-ND* 5290 37.03 9 | 14-19 19/20 | Recept. w/pins | 1.141 1.296 -- | MS3122E-14-19P-ND 2372 15.18 
2 Plug w/sockets | 1.777 2.830 .800 | PTO6SE24-61S(SR)-ND* 48.56 34.00 6 Recept. w/sockets | 1.141 2.422 .375 | MS3120F-14-19S-ND 32.92 21.07 
g | 2461 61/20 | Recept. wins | 1703 1358 — | PTO2SE24-61P-ND 7744 5421 10 Recept. w/sockets | 1.391 — 1.438 -- |MS3124E-14-19S-ND — 3623 2319 
9 Recept. w/sockets| 1.703 1.358 -- |PT02SE24-61S-ND 10156 71.10 2 | 168 8/16 | Plugwpis | 1281 2528 500 | MS3126F-16-8P-ND 31.80 20.76 
| арна 2 Plugw/pins | 1281 2528 500 | MS3126F-16-26P-ND 3086 21.61 
* (SH) at end of part number designates пага Strain relief is included: 2 | 16-26 | 26/20 | Plug wsockes | 1281 2508 500 | MS3126F-16-26S-ND 3380 2163 
9 Recept. w/pins | 1234 1296 -- | MS3122E-16-26P-ND 2887 — 1848 
i 2 | 18-11 11/16 | Plugw/sockets | 1.391 2.528 .625 | MS3126F-18-119-ND 4034 25.82 
Replacement Crimp Contacts 2 | 2046 16/16 | Plugw/sockets | 1.531 2753 .625 | MS3126F-20-16S-ND 4807 3137 
Jm т 2 Plug w/sockets | 1.581 2.753 .625 | MS3126F-20-41S-ND 5618 25.33 
Ее | ЕН Pico Esen 6 | 2041 41/20 |Recept. w/sockets| 1.453 2.824 .625 | MS3120F-20-41S-ND 57.24 36.64 
Desc: Size Raro: й ПО 50 9 Recept. wipins | 1.453 1358 — | MS3122E-20-41P-ND 3670 25.69 
Replacement Pin 16 10-314980-16P-ND 1.42 86 56 2 Plug w/sockets | 1.656 2.753 750 | MS3126F-22-55S-ND 47.08 22.96 
Replacement Pin 20 10-314980-20P-ND 92 56 36 9 | 22-55 55/20 | Recept. w/pins | 1578 1358 -- | MS3122E-22-55P-ND 39.44 2761 
Replacement Socket 16 10-257982-16F-ND 2.39 1.43 .93 9 Recept. w/sockets | 1.578 1.358 -- | М53122Е-22-555-М0 51.04 33.31 
Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 1.35 .81 53 2 | 2461 61/20 | Plugw/sockets | 1777 2.830 .800 | MS3126F-24-61S-ND 4836 33.86 


P А 
TN ASTRO TOOL CORP 


ЕЯ 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING Tools 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
MS Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price | Production Price Prototype Price Price Price Price 
Size Frame Each Head Each | Metal Pliers Each Plastic Each MS Part No. Each Prototype Each MS Part No. Each 
20 615708-ND 246.05 615709-ND 94.16 | ATBX1-8107-20-ND 166.38 | ATA1086-ND 28.06 ATML1703B-ND 25.67 | AT2020-ND 33.72 M81969/19B-06-ND 33.72 
16 615708-ND 246.05 615709-ND 94.16 | ATBX1-8107-16-ND 166.38 | ATA1101-ND 33.72 ATML1704B-ND 25.67 | AT2016-ND 33.72 M81969/19B-01-ND 51.27 
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Ampheno 


Г Circular 97 Series Threaded Connectors 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 


Underwriters Laboratories approved recognition 
File E115497. Canadian Standard Association 


Certification File LR69183 


Low cost, general duty, non-environmental MIL-C-5015 type connectors. Available in either A solid or B split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other commercial 
applications. * Single key/keyway polarization * Threaded coupling * Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a conductive cadmium plate finish and olive chromate after-treatment 
* Contacts are solder type, silver plated with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish 


Fig. 1 — Straight Plug 
(97 Series) 


Coupling ring ma- 
chined from solid alum- 
inum bar stock for high 
tensile strength. Mates 
with all types of 97 
series receptacles. 
Front shell includes 
polarization keyway. 
Solid shell. Threaded 
backshell. 


Fig. 5 — Wall Mount Receptacle 


Insert Patterns 
(Front face of 
pin insert shown. 


Drawings not to scale.) 


Insert Arrangement 
Service Rating 


@ ® 


10SL-3 10SL-4 


18-1 
B,C,F,G=A 
all others = INST. 


22-22 


Mounting Holes 
-147 Dia. sizes 
24,28.120 Dia. 
all other sizes 


Fig. 2 — Straight Plug 
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SERVICE RATING: 


Limited Operating 

Voltages at Sea Level 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approxImately. 25% of the sea level values. 


14S-2 


97 Series Plugs and Receptacles 


14S-5 


DC 


AC(rms) 


Fig. 3 — Angle Plug (97 Series) 


INST 
250 
200 


Shell is split longi- 
tudinally for conve- 
nient solder or in- 
spection. Front shell 
is keyed to allow the 
90 degree angle 
housing to be rotated 
and locked at any 45 
degree increment. 


— Cable Clamp 


A D 
700 
500 


1250 
900 


Fig. 4 — Box Mount Receptacle 


Mounting Holes 
.147 Dia. sizes 24,28 
.120 Dia. all other sizes 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
1 Plugw/Socket | 7/8 1-8/8 | 97-3106A-10SL-3S-ND 1863 954 1 Plug w/Pins 1 1-716 | 97-3106A-12S-3P-ND 1180 826 
З | qos. | зле | PlugwSocket | 7/8 1-12 | 97-3108B-10SL-3S-ND — 1729 1129 вз | әне 1209—8000) 1 1776 ^ o s E NEG 
6 Recept. w/Pins | 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-3P-ND 1598 1119 " Recept. w/Pins |1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3P-ND 840 504 
4 Recept. w/Pins | 3/4 1-9/32 | 97-3102A-108L-3P-ND 4100 661 Recept. w/Socket | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3S-ND 906 544 
Plug w/Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-1P-ND 13.63 9.54 
1 Plug w/Socket | 7/8 1-38 | 97-3106A-10SL-4S-ND 1290 9.03 1 PlugwiSocket | 118 1-15/32 | 97-3106A-14S-1S-ND Час. “ae 
3 10SL-4 2/6 Plug w/Socket 7/8 1-1/2 97-3108B-10SL-4S-ND 17.38 12.17 148-1 3/6 - 
6 Recept. w/Pins | 4 — 1-9/22 | 97-3101A-10SL-4P-ND — 1525 1068 | | з йн |144 123092 ME 20 п 
4 Recept. w/Pins 1 1-9/32 | 97-3102A-10SL-4P-ND 10.14 6.09 9 - " 
(Continued) 


240 (ross) 
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Amphenol Circular 97 Series Threaded Connectors with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont) 


97 Series Plugs and Receptacles (Cont) 


Shell Shell 
Size Insert | No. of Size Insert | No. of 
Arrange- | Contacts/ Dim. (Inches) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ Dim. (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 1 10 
5 Recept. w/Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-1P-ND 13.63 9.54 1 Plug w/Pins 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-16P-ND 18.83 12.30 
КҮН dus Recept. w/Socket | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-1S-ND 1395 977 Plugw/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-16S-ND 2230 1456 
6 паа | 78 — 11882 УЗИ 1709 tae | | 3| ise | іт | нечне |14182 2-902 | o7-9108B-te-46PND | 2872 1518 
P: ` à Plug w/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-16S-ND 2734 1750 
, Plug w/Pins | 1-1/8 — 1-15/32 | 97-3106A-14S-2P-ND 1358 947 - 
Plug w/Socket | 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-2S-ND 1468 10.24 4 Recept. w/Pins | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-16P-ND 13.33 933 
Recept. w/Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-16S-ND 17.03 1192 
Я PlugwPins | 1-1/8 — 1-23/32 | 97-3108B-14S-2P-ND 15.68 10.98 
uso | ang |_PlugwSocket | UB 1-2332 | 97-31088-145-25-ND 1693 1185 Р Plugw/Pins |1-41⁄32 1-31/32 | 97-3106A-18-19P-ND 2556 1636 
š Recept. w/Pins | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-2P-ND 1545 — 1061 kb 5 3 . SEES. 13425 
Recept. w/Socket | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-2S-ND 1645 1152 s | ete | гле | PugwPns 12/42 2-532 | 97-3108B-18-19P-ND 3080 1972 
P Recept. w/Pins | 78 1-15/32] 97-3101A-14S-2P-ND 16.68 1168 Plug w/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-19S-ND 2576 1649 
Recept. w/Socket | 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-2S-ND 1679 10.96 , паа wens | 138 1-064 ОГЫТ SUC WAT 
А Plug w/Pins | 1-1/8 — 1-15/32 | 97-3106A-14S-5P-ND 1515 — 10.61 Recept. w/Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-19S-ND 1708 1192 
Plug w/Socket | 1-1/8 — 1-15/32 | 97-3106A-14S-5S-ND 1570 10.99 
Sup us таю ЫШ УГТ | Plugw/Pins  |1-15/32 — 1-7/8 | 97-3106A-20-4P-ND 2287 1493 
PES li ‘ peace i i Plug w/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-4S-ND 2993 19.16 
$ - в Рибо |1148 1-2392 | 97-31088-14S-5S-ND 1679 10% 204 | 4n2 зи : 
5 [5 | i F -3102A-20-4P- 
В Recept. w/Pins | 1-3/16 1-15/32 97-3100A-14S-5P-ND 15.5 10.61 4 Recept. wPins | 1-1/2 1-57/64 аша ықш ioe 351 
Recept. w/Socket | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-5S-ND 15.70 10.99 есері. w/Socket | 1-02 1-57/64 ОЕ ОР ЕО 1678 1445 
р Recept. w/Pins | 78 1-15/82 | 97-3101A-14S-5P-ND 1708 1115 1 Plugw/Pins |1-15/32 1-78 | 97-31064-20-7P-ND 2287 1498 
Recept. w/Socket | 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-5S-ND 17.84 11.65 - ме |_PlugwiSecket 11832 1-78 | 97-3106A-20-75-ND 2329 1491 
i Plug w/Pins | 1-1/8 — 1-15/32 | 97-3106A-14S-6P-ND 1570 10.99 Recept. w/Pins | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-7P-ND 1363 954 
Plugw/Socket | 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6S-ND 15.88 11.08 Ë Recept. w/Socket | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-7S-ND 1570 10.99 
3 P et i 10 и hs ines i Plug w/Pins |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15P-ND 2376 1521 
1456 | 6/6 аца чые | 2 Plugw/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15S-ND 3146 2044 
5 Recept. w/Pins | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-6P-ND 1570 10.99 20-15 712 - 
Recept. w/Socket | 1-3/16 — 1-15/32 | 97-3100A-14S-6S-ND 15.88 1108 4 есері. w/Pins | 14/2 1-57/64 ЖЫШ SS Dn 1583 11.08 
Recept. w/Socket | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-15S-ND 2847 1532 
P Recept. w/Pins | 78 1-15/32] 97-3101A-14S-6P-ND 17.84 11.65 
Recept. w/Socket | 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-6S-ND 1824 11391 , Plugw/Pins — |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16P-ND 2378 1523 
| Fug whine | i14 а-а? ЕЛИП т 10% жыр | 9292, | Plug wSocket 14532 1-7/8 | 97-8106A-20-16S-ND 2554 1635 
ы те 129/908 | 11/4 141532) 97-3106A-165-1S-ND 1748 1224 9/716 | несер wins |142 1-57/64 | 97-31024-20-16P-ND 1645 115 
4 й 4 Recept. м/Ріпе | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-1P-ND 11.03 7.72 4 Recept. w/socket | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-16S-ND 16.98 11.09 
Recept. w/Socket | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-1S-ND 1293 905 Plug wPins |12502 1-78 | 97-3106A-20-27P-ND Qus. "mE 
| PlugwPins | 1-1/4 — 1-15/32 | 97-3106A-16S-8P-ND 15.25 10.68 Plug w/Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27S-ND 2630 1684 
Plug w/Socket | 1-1/4 — 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S-ND 1580 11.06 20-27 | 14/16 
169-8 | 5/16 - 4 Recept. w/Pins | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-27P-ND 1678 1175 
4 Recept. w/Pins | 1-9/32 1-15/22 ЫШ АННЫ 1090 — 743 Recept. w/Socket | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-27S-ND 1826 11.92 
Recept. w/Socket | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-8S-ND 1138 793 
Е Plug Риз — 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P-ND 1957 1278 1 ӘНЕ 2. i MT e а 
Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1S-ND 2166 14.14 о | ўна ugw/Socket 11-15 -7/8 | 97-3106А-20-295- 87 - 
Plug w/Pins 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-1P-ND 23.60 15.17 4 Recept. w/Pins | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-29P-ND 17.88 11.68 
з | 184 10/6 | plug wiSocket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-1S-ND 2554 1635 Recept. w/Socket | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102А-20-295-М0 2047 1337 
1 Recept. w/Pins | 1-8/8 1-63/64 | 97-3102A-18-1P-ND 1505 10.54 : Plugw/Pins — |1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-14P-ND 2729 1747 
Recept. w/Socket | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-1S-ND 16.68 1168 opi | tote 1291099790001 |1932 131/82 | 97-3106A-22-145-ND 3101 1985 
1 PlugwiPins — 1-11/22 1-31/32 6 ГОАО 1658 1161 à Recept. w/Pins | 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-14P-ND 1957 1278 
Plug w/Socket |1-1142 1-31/32 | АПАНЫН 1698 11:09 Recept. w/Socket | 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-14S-ND 2257 1445 
I Plugw/Pins — |1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-4P-ND 2102 1372 : 
з | 184 416 plug w/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-31088-18-45-М0 2240 1462 1 Plugw/Pins |1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-19P-ND 26.78 17.14 
Plugw/Socket |1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-19S-ND 2729 1747 
i Recept. w/Pins | 1-38 1-63/64 | 97-3102A-18-4P-ND 1090 7.63 22-19 | 14/16 
Recept. w/Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-4S-ND 11.80 8.26 4 Recept. w/Pins | 1-5/8 1-63/64 | 97-3102A-22-19P-ND 1921 12.54 
PugpwPms erue sum ОПОТ ТТ ШЕТІ” Recept. w/Socket | 1-5/8 1-63/64 | 97-3102A-22-19S-ND 1957 1278 
Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-8S-ND 2114 13.80 Plug w/Pins 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-7P-ND 3233 2070 
1 
з | agg |4042. | PlupwPins |1-11/82 — 2-5/32 | 97-3108B-18-8P-ND 2369 15.17 247 116/2 #12, | Plugw/Socket [128/82 — 2-/4 | 97-3106A-24-7S-ND 3110 2177 
4/7#16 | Plugw/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-8S-ND 2518 16.12 | 16/14#16 | Recept wins |154 2-4 | 97-3102A-24-7P-ND ІН ED 
7 Recept. w/Pins | 1-38 1-63/64 | 97-3102A-18-8P-ND 1505 10.54 Recept. w/Socket | 1-3/4 2-1⁄4 | 97-3102A-24-7S-ND 2448 1567 
Recept. w/Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-8S-ND 1645 1152 
à 1 Plugw/Pins — |1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P-ND 3004 21.03 
1 Plugw/Pins |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10P-ND 18.83 12.30 Plug w/Socket |1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28S-ND 3400 2382 
Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10S-ND 2144 1380 24298 | 24/16 
- Recept. w/Pins | 1-3/4 2-/4 | 97-8102A-24-28P-ND 2374 1520 
з | 18-10 | адз | PlugwPins (11132 2537 s S Obey coun tee 4 Rocet Sockel 1-34 — 2-1/4 | 97-3102A-24-28S-ND 27.81 1780 
Plug w/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-10S-ND 2518 16.12 pt 5 
à Recept. w/Pins | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-10P-ND 1395 — 977 1 Plugw/Pins 13132 2-14 ват 3254 2278 
Recept. w/Socket | 1-3/8 4-63/64 | 97-3102A-18-10S-ND 1645 1152 жеп (на, | Plug wSocket [13132 24/4 | 97:3106A-28-118-ND 3034 2754 
1 Plugw/Pins |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11P-ND 18.88 1230 22/1816 | Recept. w/Pins 2 2-14 | 97-3102A-28-11P-ND 2608 1667 
Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11S-ND 1957 1278 4 Recept. w/Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11S-ND 3346 2142 
ETT ET Plugw/Pins — |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-11P-ND 2300 1472 ; Plupw/Pins — |1-31/32 2-1/4 | 97-3106-28-16P-ND 3352 2347 
Plug w/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-11S-ND 2369 15.17 "HENMET MENTRE ET duo 2378 
Recept. w/Pins | 1-8/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-11P-ND 1395 977 š 3 
Š Recept. w/Socket | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-11S-ND 15.05 1054 4 Recept. wiPins | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16P-ND 2729 1747 
Recept. w/Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16S-ND 2752 1762 
| Plugw/Pins — |1-11/32.— 1-31/32 | 97-3106A-18-12P-ND 1777 11.60 - 
Plug w/Socket |1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-12S-ND 18.88 12.30 1 Plugw/Pins — |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21P-ND 3020 2744 
- Plug w/Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-21S-ND 4418 3093 
3 18-12 6/16 Plug w/Pins 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-12P-ND 22.99 15.01 28-21 37/6 
Plug w/Socket |1-11/32 — 2-5/32 | 97-3108B-18-12S-ND 2300 1472 P Recept. wins | 2 2-14 | 97-3102A-28-21P-ND 3323 2127 
Я Recept. w/Pins | 1-38: 1-63/64 | 97-3102A-18-12P-ND 1270 889 Recept, w/Socket 2 214 WS apan 4440: 2198 
Recept. w/Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-12S-ND 1395 977 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Amphenol’ Circular 97 Series Threaded Connectors A LUN m 
" -C- ize Insel 0. 0! imensions 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont) Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
1 1 Fig. | ment No. Size Description A Part No. 1 10 
Accessories For 97 Series Connectors 2 Ц 
1 2/16 Plug w/Socket | .946 2129 | MS3106E-10SL-4S-ND* 1728 1210 
Shell 2 | dena | 218 Plug w/Socket | .946 2129 | MS3106F-10SL-4S-NDt 1610 1127 
Size Insert Dimensions 4 2/6 Recept. w/Pins | 1.000 297 MS3102E-10SL-4P-ND* 7.94 4.51 
Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 4 2/6 Recept. w/Pins | 1.000 297 MS3102R-10SL-4P-ND+ 7.07 4.01 
Fig.| ment No. Description A B C Part No. 1 10 
2 4/16 PlugwPins | 1123 2201 | MS3106F-14S-2P-NDT 1543 10.80 
8 Cable Clamp 1842 795 5/16 | 97-3057-1004-ND 730 415 1 4/16 Plugw/Socket | 1.123 937 | MS3106A-14S-2S-ND 1205 844 
9 10SL, Bushing 1374 2875 210 97-79-513-3-ND 1.19 72 2 4/16 Plug w/Socket 1.123 2.201 MS3106F-14S-2S-NDt 17.29 11.29 
9 128 Bushing 500 2750 .302 97-79-513-4-ND 1.35 81 4 148-2 4/16 Recept. w/Pins | 1.188 297 | MS3102E-14S-2P-ND* 8.58 5.15 
Е | ur ss TN LORS WLAN: 4 4/16 | Recept. w/Socket | 1.188 297 | MS3102F-14S-2S-ND* 855 513 
Gable Clamp wiBushing ERO SAU 69 5% 4 416 | Receptw/Pins | 1.188 297 | MS3102R-14S-2P-ND 787 447 
8 12SL Cable Clamp .995 850 7/6 97-3057-1007-ND 616 350 4 4/16 Recept. w/Socket | 1.188 297 MS3102R-14S-2S-ND: 938 5.32 
9 , Bushing 614 2625 427 | 97-79-513-6-ND 142 86 - 
148 қ 1 5/16 Plug w/Pins | 1123 — .937 | MS3106A-14S-5P-ND 1198 835 
= Cable Clamp w/Bushing | — —  — - | 97-3057-10071-40 905 — 5.13 1| 1455 5/16 Plugw/Socket | 1123 937 | MS3106A-14S-5S-ND 1767 1154 
-3057-1008- 4 5/16 | Receptw/Pins | 1.188 297 | MS3102E-14S-5P-ND* 844 479 
М 1616$ i p- nd ph ТӘР Шы з n E^ 4 5/16 | Recept.w/Pins | 1.188 297 | MS3102R-14S-5P-ND. 861 517 
= Cable Clamp w/Bushing | — -  -- | 97-3057-10081-40 855 543 1 6/16 Plug w/Socket | 1.123 937 | MS3106A-14S-6S-ND 12.03 842 
2 6/16 Plug w/Socket | 1.123 2201 | MS3106F-14S-6S-ND 1765 1236 
8 Cable Clamp 1216 99 58 ШШШ 687 390 4 | ее | 616 | Recept.wPins | 1188 287 | MS3102E-148-6P-ND* 827 470 
9 18 Bushing — 889 2.375 615 | 97-79-513-10-М0 119 — 72 4 6/16 | Recept. w/Socket | 1.188 297 | MS3102E-14S-6S-ND* 1017. — 6.11 
Cable Clamp w/Bushing | -- = — 97-3057-1010-1-ND 8.11 460 4 6/16 Recept. w/Pins | 1.188 297 | MS3102R-14S-6P-ND 884 502 
8 Cable Clamp 18 эт зм ШЕТТЕТІП EET 4 6/16 | Recept. w/Socket| 1.188 297 | MS3102R-14S-6S-ND 927 557 
9 | 2022 Bushing 1.084 2250 740 | 97-79-513-12-ND 135 81 2 | 148-7 3/16 Plug w/Socket | 1423 2201 | MS3106F-14S-7S-ND 17.58 1147 
= Cable Clamp w/Bushing - = = 97-3057-1012-1-ND 8.27 4.70 
1 7/16 Plug w/Socket | 1250 937 | MS3106A-16S-1S-ND 1595 1117 
8 Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 | 97-3057-1016-ND 754 428 ЖЕСТ 7/16 Plug w/Socket | 1250 2201 | MS3106F-16S-1S-ND 2261 1448 
9. | УТ Bushing 1.084 2250 740 | 97-79-513-12-ND 135 81 4 7/6 | Receptw/Pins | 1.281 297 | MS3102E-16S-1P-ND* 10.65 639 
9 ü Bushing 1309 2425 927 | 97-79-513-16-ND 173 104 4 7/6 | Receptw/Pins | 1.281 297 | MS3102R-16S-1P-ND: 906 544 
m Cable Сатр w/Bushing | — — - ШАШЫНА эз 57 T. | san 312 | Plugw/Socket | 1250 1.124 | MS3106A-16-10S-ND 2073 1354 
* When Clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 125, bushing 97-79-513-4 will be ? 3/2 PlugwiSockst | 1.250 254 ШШШ 2309001517 
furnished. а | 16-1 2/12 | Receptw/Pins | 1.281 484 | MS3102R-16-11P-ND£ 831 499 
**Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell я 
аізёв 24 and 28: 4 10/16 | Receptw/Pins | 1375 453 | MS3102E-18-1P-ND* 1305 783 
4 | 184 10/16 | Recept.w/Pins | 1375 453 | MS3102R-18-1P-ND+ 1095 657 
1 10/16 | Plugw/Socket | 1333 1219 | MS3106A-18-1S-ND 1867 1249 
MS/Standard Cyl indrical 4 | 18-1 | 5/12 | Receptw/Pins | 1375 — 453 | MS3102E-18-11P-ND* | 1095 767 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 4 | 20-27 | 14/16 | Receptw/Pins | .453 1.500 | MS3102R-20-27P-ND£ 1299 780 
HET 4 | 22-14 | 19/16 | Receptw/Pins | 453 1.625 | MS3102E-22-14P-ND* 1902 1142 
qeu DE TED ШИ PAPER 4 | 22-19 | 1416 | Receptw/Socket| .453 1625 | MS3102E-22-19S-ND* 1475 1033 
Fig. ment No. | Size Description А В | PartNo. 1 10 4 | 2222 4/8 Recept.w/Pins | 453 1.625 | MS3102E-22-22P-ND* 1535 1075 
1 3/16 Plugw/Socket | .946 2.129 | MS3106E-10SL-3S-ND* 16.08 1126 | NA 
2 316 | Plugw/Socket | .946 — 2429 | MS3106F-10SL-35-ND} — 1753 1227 2| en 386012 erapr wena Q тло и P пешаи 
7 | 1051-3 | 3/16 Plugw/Socket | .946 1.057 | MS3106R-10SL-3S-NDt 1618 1133 9 : š ў | 
4 3/16 | Recept.w/Pins | 1.000 297 | MS3102E-10SL-3P-ND* 898 510 і Б? 
4 3/16 | Recept.w/Pins | 1.000 297 | MS3102R-10SL-3P-NDt 787 418 * Environmental resisting 
T Environmental resisting with strain relief (MS part number only) 
1 | 10814 | 2/16 Plug w/Socket | .946 937 | MS3106A-10SL-4S-ND 1258 877 +: Lightweight environmental resisting 


C 091 A Circular Connectors 


Features/Specifications: 

* Metal threaded coupling 

* Number of contacts are 3 to 8, 12 and 14 

* Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching 
* Complete EMI shielding in fully mated and locked position 

* The connectors are registered under File # E 63 093 UL 


* Contact plating is silver 

* Male and female cable connectors: solder in 3 to 8, 12, 14 positions; crimp in 3 to 8 positions; cable entry 
straight or right-angled; metal coupling nickel plated or plastic coated 

* Male and female receptacles for panel mount: solder in 3 to 8, 12, 14 positions 

* Solder termination 


Fig. 1 Cable Mount Male (Solder Type) Fig. 2 Cable Mount Female (Solder Type) Fig. 3 Panel Mount Receptacle Female Fig. 4 Panel Mount Receptacle Male 


920 


14 
| 


I-16*-]]-1.5 


ог parts with 12 or 14 contacts 


M18x0.75 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol No. of Digi-Key Price Each Amphenol 

Pos. Part No. 1 10 50 Part No. Pos. Part No. 1 10 50 Part No. 

Fig. 1 Cable Mount Male Fig. 3 Receptacle Panel Mount Female 
3 DIN 361-1044-ND 8.01 6.78 5.70 T3260 001 3 DIN 361-1062-ND 5.16 4.28 3.56 T3263 000 
4IEC 361-1045-ND 8.22 6.96 5.85 T3300 001 ЕС 361-1063-ND 5.22 4.32 3.60 13303 000 
5 361-1046-ND 7.88 6.67 5.61 T3360 001 5 361-1064-ND 5.05 448 348 13363 000 
UN О 215 2-2 28 Eo e 5S DIN 361-1065-ND 722 5.98 4.98 13363 010 
7 361-1049-ND 8.92 55 635 T3475 001 6 DIN 361-1066-ND 5.63 4.66 3.88 T3403 000 
8 DIN 361-1050-ND 8.76 7.42 6.24 T3504 001 7 361-1067-ND 5.63 4.66 3.88 T3478 000 
12 361-1051-ND 14.16 13.33 12.08 T3635 001 8 DIN 361-1068-ND 777 6.58 5.54 T3507 000 
14 361-1052-ND 14.96 14.08 12.76 T3650 001 12 361-1069-ND 11.36 10.51 9.43 T3638 000 
Fig. 2 Cable Mount Female 14 361-1070-ND 12.94 11.97 10.75 T3653 000 
3 DIN 361-1053-ND 8.97 7.59 6.39 T3261 001 Fig. 4 Receptacle Panel Mount Male 

4IEC 361-1054-ND 8.84 7.48 6.29 T3301 001 3 DIN 361-1071-ND 4.52 3.75 3.12 T3262 000 
5 361-1055-ND 9.02 7.64 6.42 T3361 001 4IEC 361-1072-ND 4.67 3.87 3.22 T3302 000 
5S DIN 361-1056-ND 9.48 8.24 7.42 T3361 010 5 361-1073-ND 4.84 4.01 3.34 T3362 000 
6 DN Eo 849 122 841 DO 00 5SDIN 361-1074-ND 6.67 5.52 4.60 T3362 010 
8 DIN 361-1059-ND 10.47 9.10 8.19 T3505 001 SIDIN зоо ЫШ 5:19 4:25 3:54 13202000 
12 361-1060-ND 14.76 13.66 12.26 T3636 001 7 АЕО 5.28 4.37 3.64 13477 000 
14 361-1061-ND 13.55 12.76 11.56 T3651 001 8 DIN 361-1077-ND 6.12 5.07 422 T3506-000 


242 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Amphenol’ c 16-1 circular Connectors 


The circular connectors of the C 16-1 series are designed to meet the high requirements of industrial 
applications under harsh environmental conditions. 

Specifications: 

4 Position: * Number of Contacts: 4 (3 + PE) * Termination: Screw * Wire Gauge: AWG 14 
Insulation Voltage: 400V * Current Carrying Capacity: 16A * Protection Class: IP 67 

7 Position * Number of Contacts: 7 (6 + PE) * Termination: Solder * Wire Gauge: AWG 18 * Rated 
Insulation Voltage: 250V * Current Carrying Capacity: 10A * Protection Class: IP 67 * Contact 


Features: 


* Circular connectors with contact arrangements 3 + PE and 6 + PE for power and signal applications 
* Applications in machine tools, measurement and control, process technology and medical equipment 
* Housing are made from high grade plastic material 

* Protected against unlocking by threaded coupling 

* Protection degree IP 67 per IEC 60529 in mated condition 


* Rated 


Plating: silver 


Fig. 1 Cable Mount Male 


Fig. 2 Cable Mount Male Right Angle 


* Internal strain relief with screw clamp or clamping ring provides a safe cable restrain 


Fig. 3 Panel Mount Receptacle Female 


Fig. 4 Cable Mount Female 


No. of Cable Dim. А Digi-Key Price Each Amphenol No. of Cable Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol 
Pos. Outlet* (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Pos. Outlet* (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 Cable Mount Male Fig. 4 Cable Mount Female 
4 PG9 - 361-1026-ND 772 6.54 5.50 | T3108 001 £ уз be = 36I TOSTAAD 1259 8:60 774 15/05 901 
4 PG 11 = 361-1027-ND 788 667 561 | T8108 101 £ = 0988 S HE. 2289 2 
7 PG9 — 361-1034-ND 8.56 744 670 | T8104 001 Fig. 5 Cable Mount Female Right Angle 
7 PG 11 = 361-1035-ND 869 756 681 | T8104 101 4 PG9 = 361-1031-ND 11.90 11.01 9.88 | T3109 081 
Fig. 2 Cable М Mala Right Anat 7 PG 9 = 361-1039-ND 13.62 12.60 11.31 T3105 081 
19. азе OU ане төге Fig. 6 Receptacle Male 
4 РО9 - 361-1028-ND 1146 1033 927 | T3108 081 4 = 32 361-1033-ND 609 504 420 | T8110 000 
7 Ра 9 = 361-1036-ND 12.28 11.36 10.20 T3104 081 7 - 30 361-1041-ND 7.51 6.36 5.35 T3106 000 
Fig. 3 Receptacle Female Fig. 7 Protective Cap for Fig. 6 
4 — 32 361-1032-ND 6.90 572 476 | T3111 000 = = = 361-1042-ND 7.00 5.94 5.00 | T6482 001 
7 — 30.7 361-1040-ND 8.94 7.57 6.37 T3107 000 Fig. 8 Protective Cap for Fig. 3 
Fig. 4 Cable Mount Female = = = 361-1043-ND 6.60 559 470 | 16483 001 
4 PG9 Kasi 361-1029-ND 8.42 743 6.00 T3109 001 * PG9 — 6-8mm with gland bushing and clamping ring; 8-10mm with gland bushing but without clamp ring 
4 PG 11 — 361-1030-ND 8.58 7.26 6.11 T3109 101 PG11 — 8-10mm with gland bushing and clamping ring; 10-12mm with gland bushing but without clamp ring 


бос Waldom 


Features: * Environmentally sealed to IP67 and USCAR-2, Rev. 3 standards * Inte- 


Waterproof Automotive Type Connector 


Specifications: Electrical: • Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC min. • Insul- 
ation Resistance: 1000Megohms Physical: * Housing: SPS Glass-Filled Crystalline, 
UL 94V-0 * Polymer Operating Temperature: -55°C - 125°С 


grated mat wire seal * Integrated interface seal * Integrated terminal position assur- 
ance (TPA) * Simple crimp and poke application * Field serviceable contact removal 


system * Tactile and audible mating feedback * Supports 18-22AWG and 14- 


16AWG wire range 


AWG Dim. A Digi-Key Price Each Molex AWG Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | Range | (inches) | Part No. 1 10 50 | Part Мо. Fig. | Circuits | Range | (inches) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Single Row Plug 
Receptacle á 18-22 тав | WMI7419-ND 349 2.96 2.49 | 19419-0005 
18-22 WM17407-ND 262 222 1.87 | 19418-0016 О. МД 20: NB) Заза — 290 чад 194190004 
Í 2 14-16 — | WM17408-ND 262 222 1.87 | 19418-0017 6 18:22 отв МЕНЕ S07- < 4:30 961] 19419-0012 
а d à - š а 4 1446 : WM17422-ND 5.07 — 430 3.61 | 19419-0011 
Plug š 1822 | (gg | WM17423-ND 599 5.07 4.27 | 19419-0001 
18-22 WM17417-ND 262 2.22 1.87 | 19419-0008 14-16 WM17424-ND 5.99 5.07 4.27 | 19419-0002 
а 2 14-16 — | WM17418-ND 262 222 1.87 | 19419-0007 10 | 1822 1436 Du ЗЫ 742-2022: 2322 kus 
à - А 14-16 i WM17426-ND 735 622 523 | 19419-0014 
Double Row 
Receptacle Contacts (pre-tin) / Tools 
à 18-22 вор | WM17409-ND 349 296 2.49 | 19418-0018 Wire Size | Digi Key Pricing m 
14-16 WM17410-ND 349 296 2.49 | 19418-0019 Description | AWG Part No. 10 100 500 | Part No. 
$ 1822 | || | WM17411-ND 5.07 430 3.61 | 19418-0020 Socket 2545 WM17427-ND 1.86 1491 6214 | 19420-0010 
: in WM17429-ND 1.86 1491 6214 | 19417-0048 
8 14516 MIND 807 490 ` 961 1941800271 Socket WM17428-ND 1.86 1491 6214 | 19420-0009 
" 18-22 | 4339 | WM17413-ND 5.99 5.07 4.27 | 19418-0022 Pin 1416 WM17430-ND 1:90 1520 6334 | 19417-0047 
14-16 ` WM17414-ND 5.99 5.07 4.27 | 19418-0023 Keying Plug for MX Series .....| WM17431-ND 3.3710 19417-0119 
= š xÇ Crimp Tool (Prototype)... WM17483-ND 41.841 64016-0035 
10 | 1822 | т өр Don 739 10227 523 1545004 Crimp Tool (Ratcheting) WM17484-ND 343.441 63811-4400 
14-16 WM17416-ND 7.35 6.22 5.23 19418-0025 Extraction Tool WM17434-ND 15.26/1 63813-1500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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сом zecsll Field Installable Connectors 


A Switchcraft Company 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides 
for substantial savings in cost without sacrificing performance and quality. 

The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile 
environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or become 
electrically conductive and thus become unusable or unsafe. 

Specifications: 

* Voltage: 600V * Temperature Rating: -55°C to +125°C (-67°F to +257°F) * Contacts: Brass, gold over nickel 
* Watertight: NEMA ӨР, 13: IEC IP67 * UL Recognized: File #E138878 - 250V » CSA Certified: File 
#LR89277 - 600V 


Fig. 1 
(Mates with Fig. 4 and 6) 


Fig. 2 
(Mates with Fig. 3 and 5) 


Fig. 3 
(Mates with Fig. 2) 


A 


Fig. 9 
(Mates with Fig. 8) 


Micro-Con-X® Series 


Micro-Con-X®: • Rating: 3.0 thru 7.5A, 600V • Conductor Size: 20 thru 24 AWG 
Mini-Con-X®: » Rating: 4.8 thru 13.0A, 600V * Conductor Size: 20 thru 24 AWG 


Multi-Con-X®: » Rating: 1.95 thru 23.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #20 
Contacts, 20 thru 24 AWG 
Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 


Maxi-Con-X®: • Rating: 1.35 thru 13.0A, 600V * Conductor Size: #12 Contacts, 12 thru 14 AWG; #16 
Contacts, 16 thru 18 AWG; #20 Contacts, 20 thru 24 AWG 
Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20, 3=#16 


Fig. 6 
(Mates with Fig. 1) 


Fig. 4 
(Mates with Fig. 1) 


Fig. 5 
(Mates with Fig. 2) 


A 


a 


Shown with Male Insert 


Fig. 11 
(Mates with Fig. 8) 


Shown with Male Insert 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
2: Py = n SC1202-ND 333 2.50 2.29 | 16282-2PG-311 2 SC1283-ND 445 339 342 | 8282-2SG-3DC 
3 i ° i SC1204-ND 3.92 2.94 2.69 | 16282-3PG-311 3 SC1285-ND 530 403 3.71 | 8282-3SG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 4 |1395 .625 0.250 SC1287-ND 6.12 4.64 4.27 | 8282-4SG-3DC 
5 SC1289-ND 692 524 4.82 | 8282-5SG-3DC 
2: dise: чаар "m $C1203-ND 3.85 2.89 2.65 | 16282-2SG-311 6 SC1291-ND 770 583 536 | 8282-6SG-3DC 
3 SC1205-ND 470 3.53 3.23 | 16282-3SG-311 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert " ® " 
2: | sis og i SC1206-ND 2.44 1.83 1.68 | 17282-2PG-300 Multi-Con-X® Series 
3 |` i SC1208-ND 302 226 2.08 | 17282-3PG-300 Мо. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
ЕТЕР” = SC1207-ND 3.12 2.34 2.14 | 17282-25G-300 Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
з | ` SC1209-ND 3.80 292 2.68 | 17282-3SG-300 2 SC1214-ND 493 375 345 | 8182-2PG-3DC 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 3 SC1216-ND 5.78 4.39 4.04 | 3182-3PG-3DC 
2 SC1210-ND 231 174 1.59 | 18282-2PG-311 4 SEND S^. (9 S39 3282 APO ss 
з |132 500 0.14 РЕ СОИ | Р ED SC1220-ND 604 4.59 4.22 | 3282-5PG-3DC 
- š : 6 : : ў SC1222-ND 6.55 4.97 4.57 | 3282-6PG-3DC 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 7 SC1224-ND 7.05 534 4.91 | 3282-7PG-3DC 
ЕТЕГІН "T SC1211-ND 3.66 2.74 2.52 | 18282-256-911 8 SC1226-ND 7.58 570 5.25 | 3282-8PG-3DC 
3 й й ° SC1213-ND 4.51 339 340 | 1828-3SG-311 9 SC1228-ND 801 606 5.57 | 3282-9PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
Міпі-Соп-Х? Seri 2 SC1215-ND 608 461 425 | 3182-2SG-3DC 
Co Series 3 SC1217-ND 7.80 5.53 5.08 | 3182-3SG-3DC 
Мо. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 4 SC1219-ND 7.03 5.33 4.90 | 3282-4SG-3DC 
Pos. | A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 5 157 875 0.250 SC1221-ND 7.83 5.93 545 | 3282-5SG-3DC 
Fia. 1 — Cable Pin —Phig:with Mala Insert 6 š : ў SC1223-ND 861 6.51 5.99 | 3282-6SG-3DC 
g- g 7 SC1225-ND 9.38 7.09 6.52 | 3282-7SG-3DC 
2 SC1262-ND 365 279 2.57 | 6282-2PG-3DC 8 SC1227-ND 10.14 7.66 7.04 | 3282-8SG-3DC 
3 SC1264-ND 4.23 322 2.97 | 6282-3PG-3DC 9 SC1229-ND 1089 8.22 7.55 | 3282-9SG-3DC 
4 [1315 .715 0.250 SC1266-ND 477 8.68 3.35 | 6282-4PG-3DC Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
5 SC1268-ND 5.30 4.03 3.71 | 6282-5PG-3DC 
6 SC1270-ND 581 441 406 | 6282-6PG-3DC 2 SC1230-ND 348 2.61 2.39 | 4182-2PG-300 
- - 3 SC1232-ND 4.33 325 2.98 | 4182-3PG-300 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 4 SC1234-ND 404 303 278 | 4282-4PG-300 
2 SC1263-ND 433 3.30 3.05 | 6282-2SG-3DC FP nes a SC1236-ND 4.56 342 3.14 | 4282-5PG-300 
3 SC1265-ND 5.19 3.94 3.63 | 6282-3SG-3DC 6 | у SC1238-ND 507 380 348 | 4282-6PG-300 
4 [1315 .715 0.250 SC1267-ND 601 4.56 4.20 | 6282-4SG-3DC 7 SC1240-ND 556 447 3.82 | 4282-7PG-300 
5 SC1269-ND 6.81 546 4.75 | 6282-5SG-3DC 8 SC1242-ND 6.04 4.53 4.15 | 4282-8PG-300 
6 SC1271-ND 759 575 5.28 | 6282-6SG-3DC 9 SC1244-ND 6.51 4.88 4.47 | 4282-9PG-300 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 SC1272-ND 2.47 1.85 1.70 | 7282-2PG-300 2 SC1231-ND 419 345 2.88 | 4182-25G-300 
3 SC1274-ND 3.04 2.28 2.09 | 7282-3PG-300 3 SC1233-ND 5.41 4.06 3.72 | 4182-3SG-300 
4 | .675 .924 = SC1276-ND 359 269 246 | 7282-4PG-300 4 SC1235-ND 4.88 3.63 3.32 | 4282-450-300 
5 SC1278-ND 4.11 3.08 2.82 | 7282-5PG-300 5 [625 1155 — SC1237-ND 570 427 3.92 | 4282-5SG-300 
6 SC1280-ND 461 346 3417 | 7282-6PG-300 В. І | SC1239-ND 626 470 4.30 | 4282-6SG-300 
1 - 7 SC1241-ND 6.95 5.21 4.78 | 4282-7SG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 8 SC1243-ND 778 5.88 5.35 | 4282-8SG-300 
2 SC1273-ND 292 2.19 2.01 | 7282-256-300 9 SC1245-ND 845 6.34 5.81 | 4282-9SG-300 
: 6 T SCENE 24 ae ene O, Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
P e ш И d ў гана 2 SC1246-ND 487 3.70 3.41 | 5182-2PG-3DC 
5 SC1279-ND 516 3.87 3.55 | 7282-5SG-300 
6 SC1281-ND 586 440 403 | 7282-6SG-300 3 SC1248-ND 572 4.34 4.00 | 5182-3PG-3DC 
- _ : 4 SC1250-ND 5.46 4.14 3.82 | 5282-4PG-3DC 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 5 1.65 766 0250 SC1252-ND 5.98 454 4.18 | 5282-5PG-3DC 
2 SC1282-ND 3.98 3.04 2.80 | 8282-2PG-3DC 6 Š ` š SC1254-ND 649 4.92 4.53 | 5282-6PG-3DC 
3 SC1284-ND 4.56 347 3.20 | 8282-3PG-3DC 7 SC1256-ND 6.85 5.19 4.78 | 5282-7PG-3DC 
4 |1395 .625 0.250 SC1286-ND 5.11 3.88 3.58 | 8282-4PG-3DC 8 SC1258-ND 734 5.55 5.11 | 5282-8PG-3DC 
5 SC1288-ND 5.68 4.28 3.94 | 8282-5PG-3DC 9 SC1260-ND 7.81 5901 5.44 | 5282-9PG-3DC 
6 SC1290-ND 614 4.66 4.29 | 8282-6PG-3DC (Continued) 
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сом сай Field Installable Connectors (cont) 


A Switchcraft Company 


Multi-Con-X° Series (Cont.) No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable | Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall " = 
Роз. А B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Fig. 8 — Cable Socket - with Female Insert 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 7 SoHE 1275: ~ 9-56: 876° 19182-7SG3326 
10 2.0 1.06 -30 SC1189-ND 13.92 1044 9.57 | 13382-10SG-326 
2 SC1247-ND 5.62 427 3.93 | 5182-256-30С 18 SC1187-ND 17.97 13.48 1235 | 13282-18SG-326 
3 SOND) 684 518 477 | 5182-350-30С Fig. 9 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
: rona n e 7 SC1190-ND 761 571 5.23 | 14182-7PG-300 
5 SC1253-ND 737 5.58 5.13 | 5282-5SG-3DC .670 125 == ў ` Б > oss 
1.65 .766 0.250 E - = 
6 SC1255-ND 8.00 607 558 | 5282-6SG-3DC 10 SC1194-ND 8.30 6.22 5.70 | 14382-10PG-300 
7 SC1257-ND 879 6.64 611 | 5282-7SG-3DC Fig. 10 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
8 SC1259-ND 9.55 7.21 6.63 | 5282-8SG-3DC 7 670 1.25 — SC1191-ND 10.41 7.81 7.16 | 14182-7SG-300 
Fig. 11 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
Maxi-Con-X? Series 7 SC1196-ND 934 7.00 642 | 15182-7PG-326 
10 2.0 1.06 130 SC1200-ND 1047 7.86 7.20 | 15382-10PG-326 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 18 SC1198-ND 1243 9.32 855 | 15282-18PG-326 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Figs ia Cable to Gable = Galle Mi Socket WithiF, lei t 
Fig. 7 — Cable Pin - Plug with Male Insert 10:72 Re L0 ee ee ФОНЕ SOCKO Win көпә meen 
7 SC1184-ND 1320 990 9.09 | 13182-7PG-326 14 SHY Е 
10 |20 106 30 SC1188-ND 1097 822 7.54 | 13382-10PG-326 10 |20 106 30 SC1201-ND 18.07 980 8.98 | 15382-10SG-326 
18 SC1186-ND 1292 9.69 8.88 | 13282-18PG-326 18 SC1199-ND 17.11 12.83 11.76 | 15282-18SG-326 


con эс call SENSOR-LINK Molded Single Ended Cable Assemblies and Panel 


A Switchcraft Company Mount Receptacles with Wire Leads 
No.of | Descrip- | Length Dim. - (Inch) Digi-Key Price Each Conxall 
Fig. | Pos. tion (Feet) A B Part No. 1 25 Part No. 
Mini-Mizer? "A" Size 
6 225 1.0 SC1293-ND 15.90 12.58 162S72 
А] 2 | Female | i1, | 225 10 | SC1292-ND 1914 1546 | 1625144 
6 2.25 10 SC1295-ND 18.80 14.88 163S72 
1B 3 | Female | 4) | 225 1.0 | SC1294-ND 2294 — 1816 | 1635144 
16 4 Female 12 2.25 1.0 501296-М0 25.94 20.53 1645144 
2А 2 1 1.0 - 561297-М0 8.04 6.36 172Р12 
2B 3 Male 1 1.0 - 561298-М0 9.30 7.36 173Р12 
2C 4 1 1.0 - 501299-М0 10.44 8.27 174Р12 
Nano-Mizer? Series 
Features: 3D 3 Male 6 146 328 561300-М0 7.08 5.53 603PS2 
Designed to meet or exceed the requirements of UL, CSA, NEMA, ANSI, IEC and SAE, the Sensor-Link series 4D 3 Male 6 1.575 .390 SC1301-ND 8.44 6.60 603PT2 
is intermateable and intermountable with other manufacturers equivalents. 4E 4 6 1.575 -390 SC1305-ND 9.60 7.51 604PT2 
ENS ADS келеа 50 3 6 1.305 — SC1302-ND 7.70 6.01 603SS2 
Mini-Mizer® “A” Size Specifications: 5E 4 Female 6 1305 _ SC1306-ND 906 709 604SS2 
e Voltage: 600V * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: 16 AWG, PVC Insulated, 600V, 105°C • Over- 6D 3 Female 6 1.38 .390 SC1303-ND 11.14 8.71 603ST2 
mold: Polyurethane * Operating Ambient Temperature: -20°C to 80°С 6E 4 6 1.38 -390 SC1307-ND 12.52 9.78 604ST2 
қ oen 7D 3 Male 1 1750 .4375 | SC1308-ND 7.96 6.22 613P.3 
Nene Mizer™ Specifications. D| з 1 800 67 | SC1309-ND 958 749 | 61353 
* Voltage: 300V, 4 Amps * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: .25mm (or approximately 22 AWG) 8E 4 Female 1 `800 367 SC1311-ND 1048 820 6148.3 
PVC insulated * Operating Ambient Temperature: -20°С to 105°С ü Ë ў ў < 
m @ : 
Swilcheralfl мз Weathertight Connectors 
No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig.| Positions Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Plugs 
3 Female SC1156-ND 5.32 3.99 3.66 | EN3C3F 
Male SC1157-ND 3.84 2.88 2.64 | EN3C3M 
4 Female SC1158-ND 6.36 4.77 4.37 | EN3C4F 
Male SC1159-ND 4.40 3.30 3.08 | EN3C4M 
1 5 Female SC1160-ND 7.36 5.52 5.06 | EN3C5F 
Male SC1161-ND 5.04 3.78 3.47 | EN3C5M 
6 Female SC1162-ND 8.40 6.30 5.78 | EN3C6F 
14.78 Male SC1163-ND 5.60 4.20 3.85 | EN3C6M 
920.62 ed] Г. 39.83 — (КЕЛГЕН 8 Female SC1164-ND 10.56 7.92 7.26 | EN3C8F 
L *5/8'-27 Thread Í O 015.49 In-Line Receptacles 
556 Hex Nut 017.86 табит 1 3 Female $C1175-ND 5.16 3.87 3.55 | EN3L3F 
) AL jos , = Recommended Male SC1176-ND 3.76 2.82 2.59 | EN3L3M 
та Мара 86 Panel Cutout F Female SC1177-ND 6.20 4.65 4.26 | ENSL4F 
“З Thickness Male SC1178-ND 4.24 3.18 2.92 | EN3L4M 
13.11 2 5 Female SC1179-ND 7.16 5.37 4.92 | EN3L5F 
Male SC1180-ND 4.92 3.69 3.38 | EN3L5M 
Features and Benefits: * Housing rated UL 94V-O against flammability * Contact terminal: Solder Cup 6 Female SC1181-ND 8.16 6.12 5.61 | EN3L6F 
Contacts • Panel Connector Shell features a positioning keyway to prevent misalignments * No Grommets. Male SC1182-ND 5.44 4.08 3.74 | EN3L6M 
Cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and holds the cable * Choose cord plug or 8 Male SC1183-ND 6.68 5.01 4.59 | EN3L8M 
panel mount * 2-8 pins * Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) * Op- Panel-Mount Receptacles 
tional cap covers the panel housing assembly when not in use 3 Female SC1165-ND 4.72 3.54 3.25 | EN3P3F 
Applications: * Process control * Marine electronics * Medical instrumentation * Geothermal instrumentation Male SC1166-ND 3.40 2.55 2.34 | EN3P3M 
* Communication * Transportation * General industrial electronics 4 Female SC1167-ND 5.68 4.26 3.91 | EN3P4F 
Male SC1168-ND 3.96 2.97 2.72 | ЕМЗРАМ 
Specifications: * Mechanical: Shock: Mil-Std. 202 method 213В, condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method 3 Female SC1169-ND 6.68 5.01 4.59 | EN3P5F 
201 * Life 600 insertion/withdrawal cycles (min.) Electrical: Voltage Rating (sea level): * Tested at 600 VRMS 5 Male SC1170-ND 4.56 3.42 3.14 | EN3P5M 
. Insulation Resistance: 100 Megohms (min.) at 77°F (25°C) * Contact Resistance: 3.0 Millohms (max.) * Cur- Female SC1171-ND 732 5.79 5.81 | ЕМЗР6Е 
rent Rating: 7.5 Amps (#20 contact) Environmental: е Temperature Limits: -40°C to +65°C (non-operating) 6 Male SC1172-ND 516 3.87 3.55 | EN3P6M 
* Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 106F * Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302, condition B д = : - 
* Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G * Salt Spray: Mil-Std 202 Method 1010, condition В * Water 4 2 Б Male а 558 477 457 ЕМЗРВМ 
Tightness Test: U.S. Coast Guard СЕН 46 Part 110.20 Beyer. Š : : 
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HIROSE 
ELECTR 
CO.,LTD 


HR10 Series 


IC 


7mm Push-Pull Connectors GOLD PLATED 
CONTACTS 


Features: The most compact HR10 series with well balanced, 
simplified layout in limited space; Easy “Push-Pull” Operation; 
Polarization — Five-key system permits only one way of coupling. (C 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A • Insulation — 


Resistance: 1000MQ or more at DC100V * Contact Resistance: 10mQ 


Dust Cap 


. Circular Connectors 


Threaded Jack SS 


RC 


or less at DC1A. —t 
ос 
Plug Chart Jack Chart 
No. of | Digi-Key Dimension (mm) No. of | Digi-Key Dimension (mm) 
Pins | Part Мо. A B с D Pins | Part No. A B с 
a [|Нёпнапа нива | 350 4150 | 700 | 500 ае 
HR165, HR634, HR640 | 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 ^ Miu 25-20 | 885 500 
5 | HR118, HR119 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 Е 
HR355, HR356 35.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 HR311, HR314 
Pia Chart 6 HR111, HR114, HR161 | 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 6 HR333, HR338 | 35.30 | 8.85 | 5.00 
ug nal HR166, HR635, HR641 | 35.00 | 11.50 | 7.00 | 5.00 НАБЗ, HR655 
TE " T Receptacle Chart d 
No. of. | Digi-Key Dimensions (ШЇП) по | PRTIS HR117, HR162 | e |470 | 9.50 | 7.00 
Pins | Part №. A Б C TD No. of | Digi-Key Dimensions (mm) HR167, HR636, НВ642 | “°: . ` à HR316, HR317 
4 HR100, HR103 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 Pins Part No, A B HR371, HR372 45.80 | 15.00 | 9.50 | 6.50 10 | HR334, HR339 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
6 |HR101, HR104 | 2850 | 1100 | 7.00 | 520 á HR342 1550 | 885 HR673, HR674 45.80 | 15.00 | 9.50 | 6.50 HR656 
12 HR102, HR105 | 32.50 | 14.00 | 9.50 | 7.20 HR364, HR365 43.00 | 17.00 | 9.50 | 7.00 
HR200, HR203 | 14.00 | 8.85 12 ) à са | 
Jack Chart HR366, HR668 43.00 | 17.00 | 9.50 | 7.00 holy TM s s ie 
Мог | DigkKey В в | HR343, НАЗ44 | 1550 | 885 HR112, HR115, HR163 | 43.00 | 14.70 | 9.50 | 7.00 ў а : : 
РІЗ Pari No: HR201, HR204 | 14.00 | 8.85 HR168, HR680, HR681 | 43.00 | 14.70 | 9.50 | 7.00 12 | HR335, HR340 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
4 HR300, HR303 | 2850 | 885 | 5:20 HR202 HR205 | 1600 | 1190 HR638, HR639 64.80 | 19.00 13.00 | 7.00 HR654, HR685 | 43.00 | 11.90 | 7.00 
6 HR301, HR304 28.50 | 8.85 5.20 12 Perg HR348 1550 | 1190 HR164, HR169, HR375 | 58.80 | 19.00 | 13.00 | 7.00 HR362, HR363 | 41.30 | 1470 | 7.00 
12 HR302, HR305 | 3250 | 1190 | 720 à ` | 20 | HR376, HR637, HR643 | 58.80 | 19.00 | 13.00 | 7.00 
HR382, HR666 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 20 | НВ657 6450 | 15.40 | 8.30 
Con- Digi-Key Price Each Hirose HR667, HR669 56.50 | 20.00 | 13.00 | 7.00 HR336, HR341 | 58.50 | 15.40 | 7.00 
tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
HR10 Series FEMALE SOCKET MALE PIN 
4 | Plug with Pin Insert HR100-ND 1248 1127 944 |HR10-7P-4P 12 = p2 
6 | Plug with Pin Insert HR101-ND 13.96 1292 10.82 | HR10-7P-6P iA] б m A FU алы 
12 | Plug with Pin Insert HR102-ND 1448 1364 11.93 | HR10-10P-12P 145 L C— 1. 
4 | Plug with Socket Insert HR103-ND 13.90 12.86 10.78 | HR10-7P-4S | _4y —_ ly ют \ 
6 | Plug with Socket Insert HR104-ND 13.86 1304 1141 | HR10-7P-6S 
12 | Plug with Socket Insert HR105-ND 15.75 15.23 1365 |HR10-10P-128 
4 | Receptacle with Pin Insert HR200-ND 8.58 726 5.45 | HR10-7R-4P Con- Digi-Key Price Each Hirose 
6 | Receptacle with Pin Insert HR201-ND 8.46 7.36 5.89 | HR10-7R-6P intii 
42 | Receptacle with Pin Insert HR202-ND 1012 927 785 | HR10-10R-12P lasts) рез Кано: 1 TONS 100; езп но; 
4 | Receptacle with Socket Insert HR203-ND 8.86 770 646 | НВ10-78-45 HR10A Series, Solder Сир Type 
6 | Receptacle with Socket Insert HR204-ND 11.13 9.68 775 | HR10-7R-6S 4 | Plug with Pin Insert HR110-ND 10.76 996 8.34 HR10A-7P-4P 
о ие ЕЕ || [rw emet Da 
G. [Jack wih Ble Insert EHE пад 055 вы: | ШЕПТЕР Cable Hole through Boot _ HR634-ND* 1116 10.33 8.65 [HR10A-7P-4P(01) 
12 | Jack with Pin Insert HR302-ND 14.38 13.31 11.15 | HR10-10J-12P 4 | Plug with Pin Insert, 3mm Diameter 
4 | Jack with Socket Insert HR303-ND 12.90 11.94 10.00 | HR10-7J-4S Cable Hole through Boot HR679-ND* 1528 1472 13.20 HRI0A-7PH-4P(01) 
6 | Jack with Socket Insert HR304-ND 1470 13.60 11.40 | HR10-7J-6S ith Pi д ТР. 
12 | Jack with Socket Insert HR305-ND 1605 1550 1391 | HR10-10J-12S М Ві: M n did ue m D e eum 
6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR343-ND 1226 11.35 9.81 | HR10-7R-GPA Б Pim TBI Іней NOE TO iiss 4099 — 921 HR10A-P-6P(01 
12 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR347-ND 1435 13.51 11.82 | HR10-10R-12PA ПИШ і ў А (01) 
4 | Receptacle with Socket Insert, PCB HR342-ND 10.17 884 686 | HR10-7R-4SA 10 | Plug with Pin Insert HR116-ND 1444 13.36 1120 НАТОА-10Р-10Р 
6 | Receptacle with Socket Insert, PCB HR344-ND 10.66 987 8.27 | HR10-7R-6SA 10 | Plug with Pin Insert HR636-ND* 14.76 13.66 11.44 HR10A-10P-10P(01) 
12 | Receptacle with Socket Insert, PCB HR348-ND 1494 4382 972 |HR10-10R-12SA 12 | Plug with Pin Insert HR112-ND 12.92 1246 10.64 HR10A-10P-12P 
— | Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND 276 230 170 |HR10-7R-C 12 | Plug with Pin Insert HR680-ND* 14.48 13.64 11.93 HR10A-10P-12P(01) 
-- | Dust Сар for 10-12 Position Recept. HR349-ND 3.05 2.52 210 | HR10-10R-C 20 | Plug with Pin Insert HR375-ND 3030 2929 26.26 HR10A-13P-20P 
20 Plug with Pin Insert, 7mm Diameter 
В Cable Hole through Boot HR637-ND* 3728 3604 32.31 HR10A-13P-20P(01) 
H R1 0A Series Rocoptacie Chart 20 Plug with Pin Insert, 8.3mm Diameter 
А No. of | Digi-Key Dimension (mm) Cable Hole through Boot HR638-ND* — 36.02 3482 31.22 HR10A-13PA-20P(01) 
Snap-In and Threaded Coupling | Pins | Part №. A B 20 | Plug with Pin Insert, 6.2mm Diameter 
Connectors SILVER PLATED HY cn у ТЕТЕ 1550 Hee Cable Hole through Boot HR639-ND* — 4591 43.62 40.99 HR10A-13PD-20P(01) 
CONTACTS 4 |HR232 a ў 1220 | 885 4 | Plug with Socket Insert HR113-ND 1044 966 840|HR10A-7P-4S 
EM HR237 1200 | 885 4 | Plug with Socket Insert HR640-ND* 10.88 1007 844 |HR10A-7P-4S(01) 
E ач 5 |HR352 1560 | 8.85 5 | Plug with Socket Insert HR119-ND 10.00 981 822 HR10A-7P-5S 
* Compatible with current HR10 series: Cable HR218, HR219 1400 | 8.85 6 | Plug with Socket Insert HR114-ND 1076 9.96 8.34 HR10A-7P-6S 
pl en maintains consistent cable HR353, HR354, HR658, HR661 | 15.60 | 8.85 6 | Plug with Socket Insert HR641-ND* 1146 10.61 8.89 HR10A-7P-6S(01) 
š са Я HR357, HR671 1550 | 11.00 10 | Plug with Socket Insert HR117-ND 14.32 1325 11.10 HR10A-10P-10S 
ы І  — | и | эу 19. | Plug with Sockst Insert ШАЛДЫ 13.68 1258 1061 НАТОА-ТОР-105(01) 
P 9 | HR233 і : 1220 | 885 12 | Plug with Socket Insert HR115-ND 1422 13.16 11.03 |НВ10А-10Р-125 
Electrical Specifications: HR238 1200 | 885 12 | Plug with Socket Insert HR681-ND* — 1444 13.36 11.20 HR10A-10P-125(01) 
* Current Rating: 2A HR216, HR217 1600 | 14.00 20 | Plug with Socket Insert HR376-ND 35.00 3325 3125 HR10A-13P-208 
e Insulation Resistance: min. 1,000М0 HR650, HR682 16.00 | 11.90 20 | Plug with Socket Insert HR643-ND* 4424 4203 39.50 |HR10A-13P-20S(01) 
* Contact Resistance: max. 10mQ. 10 HR358, HR359, HR662 15.60 11.90 4 | Receptacle with Pin Insert HR210-ND 6.73 5.92 4.44 |HR10A-7R-4P 
Hie Ірай. am 4 | Receptacle with Pin Insert HR644-ND* — 725 6.14 4.61 /HR10A-7R-4P(01) 
Receptacle HR664 2200 | 1190 5 | Receptacle with Pin Insert HR218-ND 7.07 5.09 4.49 |HR10A-7R-5P 
HR368, HR373, HR675, HR676 16.00 | 1400 6 | Receptacle with Pin Insert HR211-ND 7.59 643 4.82 HR10A-7R-6P 
Receptacle HR212, HR215, HR683, HR684 | 16.00 | 11.90 6 | Receptacle with Pin Insert HR645-ND* 819 6.93 — 5.20 HR10A-7R-GP(01) 
^ HR677 15.60 | 14.00 10 | Receptacle with Pin Insert HR217-ND 998 868 6.95 HR10A-T0R-10P 
im 12 | HR360, HR361, HR659, HR663 | 15.60 | 11.90 10 | Receptacle with Pin Insert HR682-ND* — 11.16 970 7.76 |HR10A-10R-10P(01) 
à PRIOR. HR369, HR374 1520 1100 12 | Receptacle with Pin Insert HR212-ND 1074 9.34 7.48 HR10A-10R-12P 
T Кт 1200. |4140 12 | Receptacle with Pin Insert HR683-ND* 1002 927 7277 |HR10A-10R-12P(01) 
ов Threaded HR240 1190 | 1200 20 | Receptacle with Pin Insert HR377-ND 1725 16.68 14.95 HR10A-13R-20P 
ЕН Receptacle HR377, HR646 2020 | 1540 20 | Receptacle with Pin Insert HR646-ND* — 1920 18.56 16.64 |HR10A-13R-20P(01) 
HR379, HR651 1920 | 1540 4 | Receptacle with Socket Insert HR213-ND 710 601 451 HRIOA-7R-4S 
20 Hnosa, НАЗВИ НАВТ HR672 en 1600 4 | Receptacle with Socket Insert HR647-ND* 6.89 5.83 4.38 HR10A-7R-4S(01) 
HR385 о 1500 1800 5 | Receptacle with Socket Insert HR219-ND 7.23 6.12 4.59 |HR10A-7R-5S 
HR236, HR241 1500 | 1540 * Gold Plated (Continued) 
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ЗЕ с PS; Con- Digi-Key Price Each Hirose 
Н: Circular Connectors (cont) tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
=== Digi-Key ЕТЕ HES 12 |Plug with Socket Insert HR674-ND* 2100 20.30 1820 HR10A-10WTP-12S(01) 
facie [Description SEE j m mb 20 |Plug with Socket Insert HR669-ND* _ 45.64 43.36  40.75|HR10A-13TPD-20S(01) 
5 Receptacle with Pin Insert, 
6 | Receptacle with Socket Insert HR214-ND 827 700 5.25 HR10A-7R-68 12 n dies Е й 
6 | Receptacle with Socket Insert HR649-ND* 762 645 4.84 | HRI0A-7R-6S(01) 0.8mm Diameter Solder Cups HR675-ND 1575 15.23 13.65 | HR10A-10WTR-12P(01) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR216-ND — 1028 8.94 7.16 |HR10A-10R-10S 6 | Receptacle with Socket Insert HR346-ND 16.20 15.66 1404 HR10-7TR-6S 
10 | Receptacle with Socket Insert HR650-ND* 10.07 876 7.01 |HR10A-10R-10S(01) 12 | Receptacle with Socket Insert HR368-ND 12.60 11.66 9.77 | НА1ОА-10ТВ-125 
12 | Receptacle with Socket Insert ШОП o 894 715 HR10A-108-125 12 | Весеріасіе with Socket Insert HR373-ND 1508 1420  1242|HR10A-10WTR-12S 
12 | Receptacle with Socket Insert HR684-ND* 1070 9.30 7.44 |HR10A-10R-12(01) 12 | Jack with Socket Insert HR363-ND 1590 1537 13.78 HR10A-10TJ-128 
20 |Receptacle with Socket Insert HR379-ND 35.85 3466 31.07 |HR10A-13R-20S Jack with Socket Insert HR678-ND* — 25.80 24.94 22.36 |HR10A-10WTJ-125(01) 
20 |Receptacle with Socket Insert HR651-ND* 3615 34.95 31.33 HR10A-13R-208(01) 12 |Jack with Pin Insert HR362-ND 17.55 16.97 15.21 | HR10A-10TJ-12P. 
4 | Jack with Pin Insert HR310-ND 10.16 9.40 7.88 |HR10A-7J-4P HR10A Series Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) 
4 | Jack with Pin Insert HR652-ND* — 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7J-4P(01) 12 [Plug for Pin Insert, Crimp Type HR365-ND 1845 1784 15399[HR10A-10TP-12PC 
6 | Jack with Pin Insert HR311-ND 10.12 8.80 7.04 |HR10A-7J-6P 12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR370-ND 1146 10.61 8.89|HR10A-10TR-12SC 
6 | Jack with Pin Insert HR653-ND* 11.30 1046 8.76 |HR10A-7J-6P(01) 20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR385-ND 17.10 16.53 14.82 HR10A-13TR-20SC 
10 | Jack with Pin Insert HR317-ND 1290 12.23 10.70 HR10A-10J-10P HR10A Series Threaded Coupling, РСВ Туре 
р Mn ШІН Me Я d 101 АТС 6 | Receptacle with Socket Insert HR357-ND 1496 1408 12.32|HR10A-7TR-6SA 
! | : : 6 | Receptacle with Socket Insert HR671-ND* — 15.69 1477 12.93 HR10A-7TR-6SA(01) 
4 | Jack with Socket Insert HR313-ND 932 810 648 HR10A-7J-48 12 | Receptacle with Socket Insert HR369-ND —— 12.60 11.66 9.77 |HR10A-10TR-12SB 
6 | Jack with Socket Insert HR314-ND 901 8462 6.90 HR10A-7J-68 42 | Receptacle with Socket Insert HR374-ND — 1508 1420 12.42 HR10A-10WTR-12SB 
6 | Jack with Socket Insert HR655-ND* 10.88 10.07 8.44 HR10A-7J-65(01) 12 | Receptacle with Socket Insert HR677-ND* 2688 25.99 23.30 HR10A-10WTRB-12SB(01) 
10 |Jack with Socket Insert HR316-ND 11.52 10.66 8.93 |HR10A-10J-10S 20 | Receptacle with Socket Insert HR384-ND — 2085 2046 18.07 |НВ10А-13ТВ-205В 
D pend СНА на 52 n и о 20 |Receptacle with Socket Insert HR672-ND* 2295 2249 19.89 /НА10А-13ТА-2058(01) 
12 | Jack with Socket Insert HR685-ND* 1423 1340 11.72 HR10A-10J-12S(01) 12 а шіп e iua ШЫ 1260 108 9.77 HRIOA-IDTR-12PB 
Jack with Socket Insert, 8.3mm 12 А Я а 2% 
20 | ‘Diameter Cable Hole through Boot | HRGSZ-ND* — 5184 4925 4629 HRIOA-13JA-20S(01) We merere Hs 1807 pe Mr 
. АТО Series, Crimp туре (contacts sold separately) 20. | Receptacle with Pin Insert HRG70-ND* — 2295 2219 19.89 HRI0A-13TR-20PB(01) 
4 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR160-ND 1044 9.66 8.10 HR10A-7P-4PC — Dust Cap for 4-6 Position Recept HR345-ND 276 230  170|HR10-7R-G 
6 | Plug for Pin Insert, Crimp Type ШШ ОШЫН 11.86 1038 — 7.91 HRIOA-7P-GPC — | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND — 305 252 210/|НВ10-108-С 
10 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR162-ND — 1346 1246 1044 /HR10A-10P-10PC — Dust Can for 20 Position Receptacte. | ЛИТ 238. 252^ Sojin o 
12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR163-ND 1302 12.05 10.10 |НВЛОА-10Р-12РС ар Ог : : : 
20 |Plug for Pin Insert, Crimp Type HR164-ND — 25.50 2465 22.10 HR10A-13P-20PC — | Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND = 32 .18 HR10-PC-111 
4 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HR165-ND 1060 941 822 HR10A-7P-4SC T АМИ сео _ E 18 КЕНЕН! 
6 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR166-ND 1060 9.81 8.22 HR10A-7P-6SC — | Female Socket. Crimped Silver HR453-ND = 24 44 HR12-SC-112 
10 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR167-ND 13.74 12.71 10.65 HR10A-10P-10SC - : - - - - 
12 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HR168-ND — 1374 1271 10.65 HR10A-10P-12SC — | Hand Crimp Tool for HR10A Series ыа 508.30 -- -- |HR12-SC-TG 
20 | Plug for Socket Insert, Crimp Type | HRÍ69-ND — 2550 2465 2210 HR10A-13P-20SC — |Hand Crimp Tool for HR10A Series а й 356.69 — -- HRIOATCO? 
4 |Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR232-ND 705 584 4.38 |HR10A-7R-4PC — | Extraction Tool for Female Sockets | HR498-ND 1264 — —  — — |HRI2-SCTP 
6 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR233-ND 705 584  438|HRI0A-7R-GPC —_| Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 82  — - | RP6-SC-TP 
10 | Recept. for Pin Insert, Crimp Туре HR234-ND 8.74 7.40 5.55 |HR10A-10R-10PC * Gold Plated 
12 |Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR235-ND 8.74 7.40 5.55 |HR10A-10R-12PC 
20 |Recept. for Pin Insert, Ситр Type HR236-ND 15.22 14.32 12.53 HR10A-13R-20PC 
4 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type |  HR237-ND 664 550 413 НВ10А-7В-45С MXR Series - Circular Connectors 
6 |Recept.for Socket Insert, Crimp Type| HR238-ND 6.64 5.50 4.13 |HR10A-7R-6SC "s а " 
10 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR239-ND 8.07 702 5.62 |HR10A-10R-10SC Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 
12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Туре | HR240-ND 855 724 5.43 HR10A-10R-12SC MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type |  HR241-ND 15.22 14.32 12.53 HR10A-13R-20SC developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 
4 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR332-ND 1102 9.64 7.35 HR10A-7J-4PC Features: 
п yt ш E E nod m ME а ү bie bap inis “Тһе single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density mounting 
20 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR336-ND 2580 2494 2236 HR10A-13)-20PC Verification of a secure engagement is afforded by a click sound which exemplifies the fine feel of this lock system 


* Use of aluminum alloy for the shell has contributed to the lightweight design 
* One of the three conductors makes contact before the others in this sequenced design. 
Specifications: 


4 | Jack for Socket Insert, Crimp Туре HR337-ND 11.04 9.60 7.68 |HR10A-7J-4SC 
6 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR338-ND 11.04 9.60 7.68 |HR10A-7J-6SC 
10 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR339-ND 1448 13.12 10.99 |HR10A-10J-10SC 
12 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR340-ND 13.74 12.71 10.65 |НВ10Ү-10/-125С 
20 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR341-ND 25.80 24.94 22.36 |HR10A-13J-20SC 
HR10A Series, PCB Type 


* Withstand Voltage: 300VAC for 1 minute * Current Capacity: 2A * Insulation Resistance: 1000MQ or greater at 
100VDC * Contact Resistance: 20mQ or less at 1A AC “ Solder Pot Diameter: 0.9mm dia. Applications: VTR cameras, 
system cameras, audio equipment, etc. Materials: • Shell: Aluminum alloy, nickel plating * Insulation: PBT resin, black, 
UL94V-0 • Male Pins: Brass, gold plating • Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating 


4 | Receptacle with Pin Insert HR350-ND 6.71 5.68 4.26 |HR10A-7R-4PB 
6 | Receptacle with Pin Insert HR353-ND 8.53 7.42 6.13 IHR10A-7R-6PB 
6 |Receptacle with Pin Insert HR658-ND* 8.63 731 548 /HR10A-7R-6PB(01) Fig. 1 — Plug Fig. 2 - Solder Cup Fig. 3 - Solder Pin 
10 | Receptacle with Pin Insert HR358-ND 948 824 6.60 |HR10A-10R-10PB 
12 | Receptacle with Pin Insert HR360-ND 10.0 948 7.59 HR10A-10R-12PB 
12 | Receptacle with Pin Insert HR659-ND* 11.42 10.57 8.86 HR10A-10R-12PB(01) 
20 | Весеріасіе with Pin Insert HR378-ND 17.25 16.68 14.95 HR10A-13R-20PB 
4 |Receptacle with Socket Insert HR351-ND 7.07 5.99 4.90 |HR10A-7R-4SB 
4 | Receptacle with Socket Insert HR660-ND * 7.77 6.58 4.94 |HR10A-7R-4SB(01) 
5 | Receptacle with Socket Insert HR352-ND 6.53 5.53 4.15 IHR10A-7R-5SB 
6 |Receptacle with Socket Insert HR354-ND 7.57 6.41 4.81 |HR10A-7R-6SB 
6 | Receptacle with Socket Insert HR661-ND* 8.63 731 5.48 HR10A-7R-6SB(01) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR359-ND 9.66 8.40 6.93 |HR10A-10R-10SB 
10 | Receptacle with Socket Insert HR662-ND* 9.48 8.24 6.60 |HR10A-10R-10SB(01) No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
12 | Receptacle with Socket Insert HR361-ND 1164 1077 9.32 |HR10A-10R-12SB Fig. | Contacts | Description A B Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
12 Receptacle with Socket Insert, Plug 
Stamped Dip Post (0.2mm x0.5mm)| HR663-ND* 1132 9.84 7.88 [HR10A-10R-12SB(01) 3 | Bushing, Black | 47 5 | HR603-ND 14.86 13.99 1268 12.24 | MXR-8PA-3PB 
42 | Receptacle with Socket Insert, 4 | Bushing, Black | 47 5 | HR604-ND 1510 1421 12.88 12.44 | MXR-8PA-4PB 
Machined Dip Post, 0 (0.55mm) HR664-ND* 27.90 26.97 24.18 |HR10A-10R-12SD(01) 1 6 | Bushing, Black | 47 5 | HR606-ND 17.15 1615 14.64 1413 | MXR-8PA-6PB 
20 Receptacle with Socket Insert HR380-ND 17.25 16.68 14.95 HR10A-13R-20SB 8 Bushing, Black | 50 8 HR608-ND 15.66 1514 1410 13.58 | MXR-8P-8P 
Receptacle with Socket Insert HR665-ND * 19.20 18.56 16.64 HR10A-13R-20SB(01) 8 Bushing, White | 50 8 | HR610-ND 17.85 16.80 1523 1470 | MXR-8P-8P(01) 
HR10A Series Threaded Coupling, Solder Cup Type Receptacles 
6 | Plug with Pin Insert HR355-ND 15.30 1479 13.26 HR10A-7TP-6P = т РИ 
6 | Plug with Pin Insert HR356-ND* 15.75 15.23 13.65 HR10A-7TP-6P(01) A Я ШЕ а ае н ша ey а m iE 
12 | Plug with Pin Insert HR364-ND 19.35 1871 16.77 HR10A-10TP-12P 2 Solder Cup S vl S | : ` й ji 
WE 6 193 — | HR616-ND 9.34 847 740 623 |MXR-8RA-6S 
12 | Plug with Pin Insert HR371-ND 19.65 19.00 17.03 HR10A-10WTP-12P 
12 | Plug with Pin Insert HR673-ND* 2070 2001 17.94 HR10A-10WTP-12P(01) 8 204 --| HR618-ND — 1035 900 810 720 |MXR-8RA-8S 
20 | Plug with Pin Insert HR382-ND 3660 3538 31.72 HR10A-13TPD-20P 3 — — | HR623-ND 906 7.88 710 6.31 | MXR-8R-3SA 
Plug with Pin Insert, 3 4 Solder Pin | —  — | HR624-ND 8.86 775 702 591 | MXR-8R-4SA 
20 | No Teflon Washer HR666-ND* 3612 3432 32.25 |HR10A-13TPD-20P(01) 6 — — | HR626-ND 9.89 860 774 6.88 | MXR-8R-6SA 
50 | Plug with Pin Insert, White, 8 — — | HR628-ND 1080 945 855 720 | МХВ-ВВ-ВЗА 
Teflon Washer in Coupling Ring HR667-ND* 45.01 43.62 40.99 HR10A-13TPK-20P(01) Tools for MXR Series 
Plug with Socket Insert HR366-ND 1995 19.29 17.29 НАТОА-10ТРА-125 Tool, Tightening Jig H9988-ND 272.38/1 MXR-8P-TO1 
12 | Plug with Socket Insert HR668-ND* 21.60 2088 18.72 |HR10A-10TPA-12S(01) Tool, Cable Crimper H9989-ND 328.16/1 HR10A-TC-04 
Plug with Socket Insert HR372-ND 1935 18.71 16.77 |HR10A-10WTP-12S 


(Continued) 
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HIROSE H 
НАБ Circular Connectors (con) KMC Series e 
9mm Bayonet Lock Connectors 


HR30 Series winiature Waterproof Plastic Connectors Waterproof 

Features: Features: Five-key mechanism between two metal shells assures error-free polarization in coupling * Bayonet lock 
Miniature and compact design: The HR30 allows for a maximum outside diameter of 12.6mm in the 3 and 6 positions, offers easier coupling with higher reliability than thread lock. 

and 15.5mm for the 10 and 12 position connectors. The compact design yields a mated length from the panel of only Electrical Specifications: • Insulation Resistance: min. 2000MQ at DC100V • Contact Resistance: max. 10то at ОСТА 


32.3mm for the 3 and 6 position version and 42.1mm for the 10 and 12 position. Water-tight connection: Meets the IP67 * Current Rating: 2A 
standard, when in the mated position. Push-pull lock-Using Hirose"s unique lock mechanism, the HR30 connector has a 
reliable, robust "push-pull" lock that is easy to operate. Light-weight and corrosion free. Receptacle Dim in mm 
Applications: 

Test and measurement equipment, communication equipment, and other miniature electronic devices. 

Specifications: 

Rated Current: БА (3 pos.), 2A (6, 10, 12 pos.). Operation Temp. Range: -25°С - 85°С. Rated Voltage: AC100V, DC140V 
(3, 6 pos.), AC30V, DC42V (10, 12 pos.). Storage Temp. Range: -25°C ~ 85°C. Contact Resistance: 5mQ тах. (3 pos.) 
15mQ max. (6, 10, 12 pos.) measured at 1A DC. Insulation Resistance: 1000MQmin. measured at 100VDC. Waterproof 
Performance: Water must not penetrate inside the connector. While mated with a applicable connector, leave under water 
at a depth of 1m for half hour. 


Material: 
к . T Я . Con- Digi-Key Price Each Hirose 
Plug: Insulator: PPS and РЕТ, black, UL94V-0, polyacetal, natural. Gasket: SIR/CR, red/black. Contacts: Brass, phosphor tacts| Description Part No. 1 40 100 Part No. 
bronze, gold plating. Spring: Stainless steel. — 
Receptacles: Insulator: PPS, black, UL94V-0. Gasket: CR, black. Contacts: Brass, phosphor bronze, gold plating. 4 | Plug with Pin Insert HR400-ND 18.00 1740 15.60 | KMC-9BPD-4P 
Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate. Washer: Phosphor bronze, nickel plating. 6 | Plug with ШІ HR401-ND 15.91 14.98 1311 | KMC-9BPD-6P 
Crimp Contacts: Contacts: Phosphor bronze, selective gold plating. Балаға 4 | Receptacle with Socket Insert HR402-ND 1440 12.60 9.60 | KMC-9BRD-4S 
й 6 | Receptacle with Socket Insert HR403-ND 13.17 11.60 972 | KMC-9BRD-6S 
Plug Receptacle Digi-Key Cable |Dim. | Dim. | Dim. 
Рай №. |Diameter} А B с Я 
(after tightening) HR855-ND | 42-5 |298 | 126 | — RM Series 12mm Video Connectors Does not have rubber boot. 


HR856-ND | 42-5 |298 | 126 | — 
HR857-ND | 42-5 |303 | 126 | — 
HR858-ND | 3.5-4.3 | 298 | 126 | — 
HR859-ND | 35-43 | 298 | 126 | — 
HR860-ND | 3.5-4.3 | 30.3 | 126 | — 
HR861-ND | 6.2-7 |39.8 | 155 | — 
HR862-ND | 6.2-7 |398 | 155 | — 
HR863-ND | 6.2-7 |39.8 | 155 | — 


Features: • Pipe shaped socket contact for long life reliable operation • UL94V-0 diallyl phthalate molding material for 
excellent electrical and mechanical characteristics * Sleek design with grainy matte finish * Bayonet type coupling for 
easy operation * Reversible pin and socket insert “ 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
available for cable extension program 

Specifications: • Operating Voltage: AC600V (2 pin) AC500V (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) * Current rating: 5 
amps “ Insulation resistance: min. 1,000М0 at DC500V • Contact resistance: max. 4mQ “ Solder cup diameter: 1.1mm 
(043”) * Temp. cycling: -55°C ~ 85°C * Contact durability: 2000 times at max. 8mQ 


HR864-ND = 16 83 12 Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Receptacle Fig. 3 - Receptacle 
HR865-ND | — | 16 | 83 | 12 (Square Flange) 
HR866-ND | — |184 | 83 | 12 

HR867-ND | — [155] 93 | 15 а Ду 

HR868-ND | — |155| 93 | 15 A 

HR869-ND | — [155] 93 | 15 


HR870-ND | 42-5 |289 | 12 — 
HR871-ND | 3.5-4.3 |289 | 12 — 
HR872-ND | 6.2-7 38 15 — 
HR873-ND | 6.2-7 38 15 — 
HR874-ND | 6.2-7 38 15 — 


Fig. 4 - Jack Fig. 5 - Plug Fig. 6 – Receptacle Fig. 7 - Cable Clamp 
Con- Digi-Key Price Each Hirose Waterproof Waterproof 
tacts | Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
3 | Plug, Solder Female Contact HR855-ND 10.35 900 810 7.20 | HR30-6P-3S 
QA». 7 7150 
Plug, Solder Female Contact HR856-ND 6.79 575 4.83 4.31 | HR30-6P-6S ©. 8.0 
6 | Plug, Solder Male Contact HR857-ND 7.54 6.38 537 4.79 |HR30-6P-6P 
3 | Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR858-ND 10.35 9.00 8.10 7.20 | HR30-6PA-3S ) > 
6 | Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact | HR859-ND 6.79 575 4.83 4.31 | HR30-6PA-6S 9160 
6 Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact HR860-ND 7.54 6.38 5.37 4.79 |HR30-6PA-6P 
10 | Plug, Crimp, Female Contact HR861-ND 6.96 576 4.80 4.32 | HR30-7P-10SC Dim in mm 
12 | Plug, Crimp, Female Contact HR862-ND 6.96 576 4.80 4.32 | HR30-7P-12SC 
12 | Plug, Crimp, Male Contact HR863-ND 6.96 576 4.80 4.32 | HR30-8P-12PC Dim 
3 | Receptacle, Solder, Male Contact HR864-ND 7.75 656 5.52 4.92 | HR30-6R-3P Г Соп- m i A ) ШЫ i Pries Fach € Hirose 
т ww ig.| tacts | Description тт) Part No. art No. 
6 | Receptacle, Solder, Male Contact HR865-ND 6.32 524 436 3.93 | HR30-6R-6P 2 [Plug with Pin Insert — | HRBB2-ND 858 7% 84i 545 | RMI2BPEZPH 
6 | Receptacle, Solder, Female Contact HR866-ND 6.99 592 498 444 |HR30-6R-6S 3 |Plug with Pin Insert — | HR884-ND 902 764 64 573 | ВМ12ВРЕ-ЗРН 
10 | Receptacle, Crimp, Male Contact HR867-ND 4.84 401 334 301 |HR30-7R-10PC 4 |Plug with Pin Insert — | HR886-ND 9.07 7.68 6.46 5.76 | АМ12ВРЕ-4РН 
12 | Receptacle, Crimp, Male Contact HR868-ND 484 401 334 301 | HR30-7R-12PC i Plug with P НЕДІ = Нава NE En 718 ЕЙ EE ME 
12 | Receptacle, Crimp, Female Contact HR869-ND 444 401 3.34 301 |HR30-8R-12SC ale? Plug With Pin Ineert ТІРЕП 01 79 713 034 |RMIOBPE-7PH 
6 | Jack, Solder, Male Contact HR870-ND 7.18 6.08 541 4.56 |HR30-6J-6P 2 |Plug with Socket Insert — | HR883-ND 844 734 6.61 5.88 |RM12BPE-2S 
6 | Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact | HR871-ND 7.18 608 5.11 4.56 | HR30-6JA-6P | Plug М соска! тап = ARES ND 278 Го oe Кү НМ ELE S 
; t 9 ug with Socket Inse — й ў š ; | š 
10 | Jack, Crimp, Male Contact HR872-ND 653 540 450 405 |HR30-7J-10PC 5 | Plug with Socket Insert — | HR889-ND 886 770 693 616 | RMI2BPE-5S 
12 | Jack, Crimp, Male Contact HR873-ND 6.53 540 450 4.05 | HR30-7J-12PC 6 | Plug with Socket Insert — | HR891-ND 807 780 702 624 |RM12BPE-6S 
12 | Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 653 540 4.50 4.05 |HR30-8J-12SC р in 20 Sucre = оты: ME 275 e A iS 
— - т "T eceptacle with Pin Insert — E Д ў А T - 
Dust Cap for Plugs - Solder HRB/S-ND 237 198 1.65 146 |HR30-6P-C 3 |Receptacle with Pin Insert | — | HR223-ND 487 404 336 303 |RMI2BRD-3PH 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR876-ND 2.37 198 1.65 1.46 | HR30-7P-C 4 [Весеріасіе with Pin Insert — | HR225-ND 516 428 356 321 |RMI2BRD-4PH 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR877-ND 237 1.98 1.65 146 | HR30-8P-C 5 |Receptacle with Pin Insert — | HR227-ND 5.45 452 376 3.39 |RM12BRD-5PH 
= Т BR. 6 | Receptacle with Pin Insert — | HR229-ND 574 4.76 3.96 3.57 |RM12BRD-6PH 
Dust Cap for Solder Type Receptacle HR878-ND 237 1.98 1.65 1.46 | HR30-6R-C š 7 |Receptacle with Pin Insert — | HR231-ND 60 50 416 375 |RM12BRD-7PH 
— | Dust Cap for Ситр Type Receptacle HR879-ND 237 1.98 165 146 |HR30-7RC 2 [Receptacle with Socket Insert | — | HR220-ND 5.74 476 3.96 3.57 |RMI2BRD-28 
Tools for HR30 Series 3 |Receptacle with Socket Insert | — | HR222-ND 6.18 512 426 3.84 | RM12BRD-3S 
а т ТҮГЕ 4 |Receptacle with Socket Insert | — | HR224-ND 6.58 545 454 4.09 )RM12BRD-4S 
Wiring Jig for Solder Plugs H9950 ND, 190191 HR30-6P-6S-TO1 5 |Receptaclewith Socket Insert | — | HR226-ND 702 581 484 436 |RM12BRD-5S 
Wiring Jig for Receptacle and Jack H9951-ND 190.19/1 HR30-6R-6P-TO1 6 |Receptacle with Socket Insert | — | HR228-ND 711 5.88 490 441 |RM12BRD-6S 
Back Shell Tightening Collar H9952-ND 126.42/1 HR30-6P-T02 7 |Receptacle with Socket Insert | — | HR230-ND 7.07 5.99 504 449 |RM12BRD-7S 
ітоі Қ x Қ 2 |Receptacle with Pin Insert 20.5| HR1045-ND 345 286 238 2.15 |RM12BRB-2PH 
Manual Crimping Tool ВВОЗА 107 604 FITRI OAMRSOA 3 [Receptacle with Pin Insert |205| HR1046-ND 374 310 258 233 |RMI2BRB-3PH 
4 | Receptacle with Pin Insert 20.5) HR1047-ND 400 3.32 276 2.49 |RM12BRB-4PH 
Loose Piece Cut Tape* Tape & Reelt 5 | Receptacle with Pin Insert 20.5} HR1048-ND 4.64 3.84 3.20 2.88 |RM12BRB-5PH 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 6 | Receptacle with Pin Insert 20.5) HR1119-ND 458 3.80 3.16 2.85 | RM12BRB-6PH 
T 3 | 7 | Receptacle with Pin Insert 20.5| HR1049-ND 487 404 336 3.03 |RM12BRB-7PH 
Description | БШШ 100 Загнаў X) ш S UL) | шыр 2 | Receptacle with Socket Insert [216] HR1114-ND — 458 380 3.16 285 |RM12BRB-2S 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 3 |Receptacle with Socket Insert | 21.6| HR1115-ND 5.02 416 346 3.12 |RM12BRB-3S 
5 |Receptacle with Socket Insert | 21.6) HR1116-ND 589 488 406 3.66 RM12BRB-5S 
26-30AWG | HR880-ND 18.82 HR30-PC-111 | 257 856 1475 73.75/М — LHR30-PC211 6 |Receptacle with Socket Insert / 21.6/ HR1038-ND 632 524 436 3.03 |RM12BRB-6S 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 7 [Receptacle with Socket Insert | 21.6! HR1117-ND 673 557 4.64 4.18 | RMI2BRB-7S 
2 |Jack with Pin Insert — | HR321-ND 6.55 555 467 4.16 |RM12BJB-2PH 
26-30AWG | HR881-ND 19.58 HR30-SC-111 | 257 856 1475 73.75/М HR30-SC-211 4 3 |Jack with Pin Insert — | HR323-ND 6.81 577 4.85 433 |RM12BJB-3PH 
4 |Jack with Pin Insert — | HR325-ND 7.07 5.99 504 4.49 | RM12BJB-4PH 
* For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 5 |Jack with Pin Insert — | HR327-ND 7.33 621 522 4.66 | RM12BJB-5PH 
T For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND) (Continued) 
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HIROSE n 
H5: Circular Connectors (cont) Con- Eu Digi-Key Price Each Hirose 
" " Fig.|tacts| Description (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
RM Series 12mm Video Connectors Does not have rubber boot. (Cont.) 4 | Plug with Socket Insert — | HR1123-ND 16.15 1520 1330 |RM15WTP-4S 
5 | 8 | Plug with Socket Insert — |HR1087-ND 15.60 15.08 13.52 |RM15WTP-8S 
Dim. 10 |Plug with Socket Insert — |HR1124-ND 16.80 16.24 14.56 | RM15WTP-10S 
Con- A | Digi-Key Price Each Hirose 12 |Plug with Socket Insert — |HR1100-ND 1800 1740 15.60 |ВМ15МТР-125 
Fig. tacts | Description (mm), Part No. 1] 10 50 100 |Part No. 2 |Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1103-ND 11.16 1033 8.65 |RM15WTR-2P 
6 [Jack with Pin Insert — | HR329-ND 7.59 643 541 4.82 |RM12BJB-6PH 4 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1125-ND 11.16 1033 8.65 | RM15WTR-4P 
7 |Jack with Pin Insert — | HR331-ND 798 6.76 5.68 5.07 |RM12BJB-7PH 8 |Receptacle with Pin Insert 20.50 | HR1104-ND 1222 1131 9.48 |RM15WTR-8P 
2 [Jack with Socket Insert — | HR320-ND 8.65 7.52 6.77 6.02 |ВМ12В./В-25(07) 10 | Receptacle with Pin Insert 20.50 | HR1126-ND 12.706 11.81 9.89 |RM15WTR-10P 
4 3 |Jack with Socket Insert — | HR322-ND 8.99 7.82 7.04 6.26 |RM12BJB-3S(07) 6 12 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1099-ND 13.28 1229 10.30 |RM15WTR-12P 
4 |Jack with Socket Insert — |HR324-ND 9.34 812 731 6.50 |RM12BJB-4S(07) 2 |Receplacle with Socket Insert |21.50| HR1105-ND 1276 11.44 9.89 |RM15WTR-2S 
5 |Jack with Socket Insert — |HR326-ND 991 862 776 6.90 |RM12BJB-5S(07) 4 | Receptacle with Socket Insert — |21.50| HR1106-ND — 12.87 12.12 10.60 |RM15WTR-4S 
6 | Jack with Socket Insert — |HR328-ND 10.01 870 7.83 6.96 |RM12BJB-6S(07) 8 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 | HR1107-ND — 14.45 13.60 11.90 |RM15WTR-8S 
7 |Jack with Socket Insert — | HR330-ND 10.35 900 810 720 [RM12BJB-7S(07) 10 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 | HR1108-ND 15.69 1477 12.93 |RM15WTR-10S 
Waterproof Type 12 | Receptacle with Socket Insert 21.50 | HR1098-ND 16.71 15.73 13.77 |RM15WTR-128 
2 | Рид with Pin Insert — |HR1078-ND 11.38 10.53 945 8.82 |RM12WBP-2P Cable Clamp, 5mm 0 6.5 | HR1092-ND 5.97 495 3.71 | RM15WTP-CP(5) 
3 |Plug with Pin Insert — | HR1079-ND 11.58 1072 9.62 8.98 |RM12WBP-3P Cable Clamp, 6mm 0 6.5 | HR1093-ND 5.97 495 3.71 |RM15WTP-CP(6) 
4 |Plug with Pin Insert — | HR1080-ND 11.76 10.88 977 9.12 |RM12WBP-4P 7 | Cable Clamp, 7mm 0 8.0 | HR1094-ND 5.97 495 3.71 |RMISWTP-CP(7) 
5 |Plug with Pin Insert — | HR1081-ND 11.96 1107 9.93 927 |RM12WBP-5P du 105 ИО 207 222 au MET CPUS 
6 |Plug with Pin Insert — | HR1082-ND 1216 11.25 1010 9.43 |RM12WBP-6P able Clamp, 9mm . H К А B - 
5 2 Plug with Socket Insert — | HR1074-ND 1216 11.25 1010 9.43 [RM12WBP-2S — | Cable Clamp, 7mm Ø, Length 17mm | — | HRT109-ND 13.67 12.87 11.26 |RMISWTP-CP7 
3 | Plug with Socket Insert — | HR1075-ND 12.56 11.62 1043 974 |RM12WBP-3S — | Cable Clamp, 8mm Ø, Length 17mm | — | HR1101-ND 13.67 12.87 11.26 |RMISWTP-CP8 
4 |Plug with Socket Insert — | HR1076-ND 12.96 11.99 10.76 10.05 |RM12WBP-4S — | Cable Clamp, 9mm Ø, Length 17mm | — | НВ1110-0 13.67 12.87 11.26 |RMISWTP-CP9 
5 | Plug with Socket Insert — | HR1077-ND 13.36 12.36 11.09 10.36 |RM12WBP-5S — | Cable Clamp, 10mm 0, Length 17mm | — | HRT102-ND 1367 1287 11.26 |RM15WTIP-CP10 
6 _| Plug with Socket Insert — | HR1121-ND 13.74 12.71 1141 10.65 |RM12WBP-6S — | Dust Cap for Plug with Chain | — |HR1036-ND 14.02 12.97 10.87 | RM15TP-C 
2 [Receptacle with Pin Insert — | HR1063-ND 874 7.40 6.22 5.55 [RM12WBR-2P — | Dust Cap for Receptacle with Chain — | HR1037-ND 897 759 570 |RMISTR-C 
3 |Receptacle with Pin Insert — | HR1064-ND 900 7.62 641 571 |RM12WBR-3P 
4 |Receptacle with Pin Insert — | НВ1065-М0 819 7.12 641 5.70 |RM12WBR-4P Digi-Key Pricing ars 
5 | Receptacle with Pin Insert — | HR1066-ND 842 7.32 6.59 5.86 |RM12WBR-5P Description Part No. 10 50 100 Part No. 
6 6 | Аесерїасіе with Pin Insert — | HR1067-ND 865 7.52 677 6.02 |RM12WBR-6P Contacts 
2 pusa with Socket Insert = PISIS 948 824 742 6.60 RMI2WER-2S Crimp Contact Male, AWG 20-24 HR1118-ND 469 1893 3407 RM-PC-112 
ptacle with Socket Insert HR1069-ND 9.11 7.92 713 6.34 RM12WBR-3S Crimp Contact Male. AWG 24-28 ВОТ 1893; 77. ЕМІРС122 
4 |Receptacle with Socket Insert — | HR1070-ND 9.55 830 747 6.64 |RM12WBR-4S Cris Co tact Female АМС 90-04 ПЕСЕН СООР SCHO 
5 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1071-ND 1001 8.70 7.83 6.96 |RM12WBR-5S СОГ AWE 24.28 ШЕШИП Е Эл вме 
6 |Receptacle with Socket Insert| — | HR1072-ND 1047 940 819 728 |RM12WBR-6S p , _ 4.69 3 ` 
Cable Clamp, 4mm Diameter 55 | HR1083-ND 415 344 2.86 2.58 |RM12WBP-CP(4) == Tools for ВМ Series 
7 | Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 | HR1084-ND 415 344 286 258 |RM12WBP-CP(5) Manual Crimping Tool, AWG 20-24 HR1111-ND 355.11/1 RM-TC-11 
Cable Clamp, 6mm Diameter 75 | HR1085-ND 4.15 3.44 286 2.58 |RM12WBP-CP(6) Manual Crimping Tool, AWG 24-28 HR1112-ND 355.11/1 ВМ-ТС-12 
Cable Clamp, 7mm Diameter 7.5 | НВ1086-М0 4155 344 286 2.58 |RM12WBP-CP(7) Extraction Tool HR1113-ND 10.00/1 ВМ-ТР 
-- | Receptacle Cover for RM12 Series | -- | HR1073-ND 7.07 5.99 504 4.49 |RM12WBR-C 1 Crimp Type 


RM Series 15mm video Connectors 


Specifications: • Operating Voltage: AC350V, DC490V • Current Rating: 5A • Insulation Resistance: 1000MQ min. at 
DC500V * Contact Resistance: 14mQ max. at ОСТА “ Temp. Cycling: -55°C ~ 85°C • Applicable Cable Dia.: 8mm max. 
* Plugs and jacks include rubber boot. 


JR Series video Connectors Aluminum 


Features: JR series connectors offer you excellent performances both electrically and mechanically, having five keys in 
the fitting section to assure quite smooth coupling. 
Specifications: • Withstand Voltage: AC1000V a minute • Insulation Resistance: 1000МО min. * Contact Resistance: 5mQ 


Fig. 1 – Threaded Plug max. 


Fig. 2 - Threaded Plug Fig. 3 - Receptacle 


Fig. 4 — Jack Fig. 6 — Waterproof No. of Digi-Key Dimensions (mm) 
Receptacle Pins Part No. A B C D 
7 HR138-ND, HR139-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
9. S» (1899 10 HR140-ND, HR141-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
( 14 HR142-ND, HR143-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
26 HR144-ND, HR145-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 


Dim. 
Con- А |Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.|tacts| Description (mm) | Part No. 1 10 100 Раг №. 
10 | Plug with Pin Insert — |HR1043-NDT 13.28 1229 10.30 [RM15TPD-10PC 
10 | Plug with Pin Insert — | HR106-ND 10.56 9.18 7.35 |RM15TPD-10P 
1 | 12 | Plug with Pin Insert — | HR107-ND 10.90 948 7.59 | RM15TPD-12P 
10 | Plug with Socket Insert — | HR108-ND 1422 1316 11.03 | RM15TPD-10S 
12 | Plug with Socket Insert — | HR109-ND 10.90 10.09. 8.45 | RM15TPD-12S 
2 |Plug with Pin Insert — |HR1061-ND 1062 983 824 |RMISTP-2PA m === 
4 | Plug with Pin Insert — | HRI062-ND 11.16 1033 865 |RMI5TP-APA ЫШ ШЕШ т EBENE. т - 
8 | Plug with Pin Insert — | HR1054-ND 1170 10.83 9.07 | RM15TP-8PH = 
2110 [Plug with Pin Insert — | НВ1055-40 1401 1319 11.54 | RM15TP-10PH 7 HR146-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
Я Elag wit Socket net = ОО e isi d RM STP ZSA 7 HR147-ND 22.00 19.99 27.69 29.01 23.01 
ug with Socket Insert — 51- i 5: $ 5ТР- 
8 | Plug with Socket Insert — | HR1034-ND 1401 1319 1154 | АМ5ТР-85 10 | HR148-ND, HR149-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
10 | Plug with Socket Insert — | HRi035-ND ^ 15.25 1436 12.56 |АМ15ТР-105 14 | НВ150-М0 22.00 19.99 26.59 29.01 23.01 
2 Receptacle with Pin Insert 2110 [ҮТ 826 718 B ЕМТЗТЕН-2РА 14 | НВ151-М0 22.00 19.99 25.78 29.01 23.01 
eceptacle with Pin Insert А -l .5i Ti 5. 5TRH- m 
8 | Receptacle with Pin Insert 20.60 | HR1056-ND 948 824 6.60 | RM15TRH-8PH 28 МАНЕРЫ 25.81 2890 2680 эз 26.01 
10 | Receptacle with Pin Insert 20.60 | HR1057-ND 1007 876 7.01 | RM15TRH-10PH 26 HR153-ND 25.81 23.90 27.99 31.98 26.01 
10 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR206-ND 881 746 5.60 RMI5TRD-10P 
12 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR207-ND 822 696 522 |RMI5TRD-12P z я : 
з | 2 [Receptacle with Socket insert | 21.70 | HR1052-ND 1007 876 7.01 |RMISTRH-2SA ШЕ [> ШЫТ р 
4 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 | HR1053-ND — 11.16 10.33 8.65 | RM15TRH-4SA ИТТЕЙ ПЕ ТІРЕГІНЕ ТТТ 
8 | Receptacle with Socket Insert — |21.60| HR1058-ND 13.02 12.05 10.10 |RMI5TRH-8S Ды Шың ОС 1805: 1639 -1469 | JRCIGBP-IOP 
10 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 | HR1120-ND 1448 1340 11.23 | RM15TRH-10S 14 р ИЕ 1620 1525 4335. | “JRGIGBP-I4P 
10 | Receptacle with Socket Insert 21.29 | HR208-ND 7.05 5.97 4.48 | ВМ15ТВО-10$ 26 Plug with Pin Insert HR144-ND 2430 2349 2106 `JRC21BPA-26P 
10 |Receptacle with Socket Insert | 32.30 | HR1044-ND 733 621 466 |RMISTRD-105B à : 2 | 
10 | Receptacle with Socket Insert | 19.50 | HR1042-NDt 1062 9.83 8.24 | RMISTRD-10SC 7 | Plug with Socket Insert HR139-ND 1650 1505 1430 | JRC16BP-7S 
12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 | HR209-ND 812 — 706 565 | RM15TRD-12S 10 | Plug with Socket Insert HR141-ND 17.55 1697 1521 | JRCIGBP-10S 
10 | Jack Extension with Pin Insert | — | HR30&-ND — 1474 1364 1148 |RM15TJD-1OP 5. [E NU Socker oort IS Nn а | ae 
4 | 12 | Jack Extension with Pin Insert — | HR307-ND 11.32 984 788 | RM15TJD-12P g SET г : ё 
10 | Jack Extension with Socket Insert | — | HR308-ND 925 804 6.44 |RM15TJD-10S 7 | Receptacle with Pin Insert HR146-ND 1076 996 8.34 | JRC16BR-/P 
12 | Jack Extension with Socket Insert | — | HR309-ND 10.62 9.83 8.24 |RM15TJD-12S 10 КОО pi RAND 1145 ШОР HE oder 
3 T Plug with Pin insert Waterproof Type HEIL 4375 4200 RMT 22 26 | Receptacle with Pin Insert НВ152-М0 1342 1242 1041 | JRC21BR-26P 
4 | Plug with Pin Insert — | HR1089-ND 13.21 1244 10.88 | RM15WTP-4P 7 Receptacle with Socket Insert HR147-ND 10.76 9.96 8.34 JRC16BR-7S 
8 | Plug with Pin Insert — | HR1090-ND 1367 12.87 1126 |RM15WTP-8P 10 | Receptacle with Socket Insert HR149-ND 1142 1057 8.86 JRC16BR-10S 
5 | 10 Plug with Pin Insert — | HR1091-ND 1411 1328 11.62 | RM15WTP-10P 14 | Receptacle with Socket Insert HR151-ND 10.76 9.36 749 JRC16BR-148 
12 | Plug with Pin Insert — | HR1097-ND 1277 12.02 10.52 | RM15WTP-12P 26 | Receptacle with Socket Insert HR153-ND 12.76 1181 9.89 JRC21BRA-26S 
2 | Plug with Socket Insert — |HR1122-ND 1411 1328 11.62 |RM15WTP-2S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Е с Соп- Dimensions (тт Digi-Ke! Price Each Hirose 
Н: Circular Connectors (cont) tacts | Shell Size | А B | 1 Pat но, 1 10 100 | PartNo. 
J R S eri e S Fig. 3 Receptacles - Female Solder Type 
4 25 279 = | = HR1024-ND 1545 1494 1339 | JRC25WRG-4S 
High-Performance Water-proof Circular Connectors 7 16 28 | — | — HR947-ND 1170 1083 9.07 | JR16WRA-7S 
Features: 8 25 78| — | — HR1025-ND 1338 12.55 10.98 | JRC25WRG-8S 
à | | | 10 16 2 | = | = HR948-ND 1240 1120 938 | JRIGWRA-10S 
* Water-proof to a depth of 1.8m for 48 hours. (IP67 or more) * Outer metal is plated with black chromium to prevent 16 25 278 NN = HR1026-ND 14.91 1404 12.28 | JRC25WRG-16S 
corrosion • Provided with five guides to make connection very smooth • Variable in shell sizes and core numbers. 24 25 265 m _ HR1027-ND 1661 1564 1368 | JRC25WRG-24S 
Applications: . Fig. 3 Receptacle - Male Crimp Type (contacts sold separately) 
* Machine tools, FA-related equipment, communications equipment, various electronic equipment and devices 3 16 276 E E HR969-ND 1130 10.46 8.76 | JRIGWRA-3PC 
10 16 oi; — | — HR970-ND 1130 1046 876 | JRI6WRA-10PC 
Fig. 3 Receptacle - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
10 16 a [ — J = HR971-ND 1130 1046 876 | JR16WRA-10SC 
Fig. 4 Plugs - Male Crimp Type (contacts sold separately) 
3 16 465 | 218] = HR949-ND 16.88 15.84 13.86 | JR16WP-3PC 
10 16 465 | 258 | — HR950-ND 16.88 15.84 13.86 | JRIGWP-10PC 
10 21 51 | 298 | — HR951-ND 16.65 1610 1443 | JR21WP-10PC 
16 21 51 | 298 | — HR952-ND 16.65 1610 1443 | JR21WP-16PC 
24 25 56 | 338 | — HR953-ND. 1800 1827 16.38 | JR25WP-24PC 
Fig. 4 Plugs - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
3 16 465 | 258 | — HR954-ND 16.88 1584 13.86 | JRI6WP-3SC 
10 16 465 | 258 | — HR955-ND 16.88 15.84 13.86 | JRIGWP-10SC 
10 21 51 | 298 | — HR956-ND 16.65 1610 1443 | JR21WP-10SC 
16 24 51 | 298 | — HR957-ND 16.65 16.10 1443 | JR21WP-16SC 
24 25 56 | 338 | — HR958-ND 18.90 1827 16.38 | JR25WP-24SC 
Con- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Fig. 5 - Cord Clamp 
tacts | Shell Size | А B с Part No. 1 10 100 | PartNo. = п | 2 : НИТЕ р 221 Ee баг ni а 
Fig. 1 Plugs - Male Solder Туре ў i ` 
3 18 447 | 218 | — HR901-ND 1479 1392 1248 | JR13WP-3P 18 MW | 20128 REL а лак 
5 3 (аат | 218 | — | HR902-ND 1503 1415 1238 | JRI3WP-5P cM A PE: Ер, и 
7 16 465 | 218 | — HR903-ND 1671 1673 13.77 | JR16WP-7P : à à 
10 16 465 | 258 | — HR904-ND 1500 1450 13.00 | JRI6WP-10P Е 13 E | 25109 BREAD 994 864 692) JRISWCC-9 
10 21 51 | 298 | — HR905-ND 1635 1581 1447 | JR21WP-10P = 13 17 | 20 | 10 aene 994 — 864 6592 JRISWCC-IQ 
16 21 51 | 298 | — HR906-ND 1695 1639 1469 | JR21WP-16P = 16 175123 | 4 HR979-ND 1070 930 744 | JRIGWCC-4 
4 25 56 | 338 | — HR907-ND 2295 2219 1989 | JR25WP-4P cU Aes [ABA Deos] um D n. on. VAM aa 
5 25 56 | 338 | — HR908-ND 2160 2088 18.72 | JR25WP-5P E іё 425 a lan (BODEN dozo 930 аа ЕЕ 
8 25 56 | 338 | — HR909-ND 2250 2175 19.50 | JR25WP-8P EN Е К ЕКЕ КЕЛ goes le iniewice te 
16 25 56 | 338 | — HR910-ND 1935 1871 16277 | JR25WP-16P : ; - : 
24 25 56 | 338 | — HR911-ND 2010 1943 1742 | JR25WP-24P = 2 179 Ді 6 PEPENE TA Hs Bn те 
2 š ТҮЛЕГІ 50-7 Ыры г Type SB EN RE 21 175 | 27 | 10 HR986-ND 1462 13.53 11.34 | JR21WCC-10 
s j БЕЛ ЕТ n Ар е dus [Пар - 21 175 | 27 | 12 HR987-ND 1462 13.58 1134 | JR21WCC-12 
7 і ias ов] ШЫВАП ipm. dies Cas О Оны - 21 175 | 27 | 14 HR988-ND 1462 13.53 11.34 | JR21WCC-14 
ў | Š қ : - 21 175 | 27 | 16 HR989-ND 1462 13.58 1134 | JR21WCC-16 
10 16 465 | 258 | — HR915-ND 1500 1450 13.00 | JR16WP-10S - Е НЕТ В OOO зава Е CA ИОВ 
10 21 51 | 298 | — HR916-ND 16.95 1639 1469 | JR21WP-108 m a а!“ НЕ 1462 4368 3134 кеінгі 
16 21 51 | 298 | — HR917-ND 1755 1697 1521 | JR21WP-16S Ж dec] | së aaa NG E» des. diorg алауы 
4 25 56 | 338 | — HR918-ND 2520 2436 2184 | JR25WP-4S _ 2 fae | А ЕУ КЕЗІП 4489 4353 4434 ЗА 
5 25 56 | 338 | — ШЕЛІ 2145 2074 18.59 | JR25WP-5S = 25 18 | 31 | 16 HR994-ND 1462 13.53 1134 | JR25WCC-16 
8 25 56 | 388 | — HRI20;ND 2190 2117 1898 | JR25WP-85 Е 25 18 | 31 | 18 HR995-ND 14.62 1353 1134 | JR25WCC-18 
16 25 56 | 338 | — HR921-ND 2010 1943 1742 | JR25WP-16S Fig ea Sinala Cord Сі 
24 25 56 | 338 | — HR922-ND 2100 2030 18.20 | JR25WP-248 T ET д a "e Ep зм Ганса 
Fig: 2 Receptacles - Male Solder Type 13 75 | 19 | 5 HR997-ND 618 512 3,84 | JRISWCCA-5 
3 13 266 | 26 == D 897 758 570 | JRI3WR-SP = 13 75 | 19 | 6 HR998-ND 618 5.12 3.84 | JR13WCCA-6 
5 18 264 | 26 | = НАЗВЫ 826 718 575 | JRISWR-SP = 13 75 | 19 | 7 HR999-ND 618 542 3.84 | JRI3WCCA-7 
7 16 266 | 29 | == ШУЫН 886 770 616 | JRIGWR-7P = 13 75 | 19 | 8 HR1000-ND 618 542 3,84 | JRI3WCCA-8 
10 16 261 | 29 | — HR926-ND 932 810 648 | JRIGWR-10P 23 13 ӘБЕЙ ЕР ШАКА Е МОК 
10 21 266° 282: | = ОЕ 1086; 944 756  JRXWR-lOP - 13 75 | 19 | 10 HR1002-ND 618 542 3.84 | JRI3WCCA-10 
16 21 2601| 32 | — HR928-ND 1024 — 948 7.94 | JR2iWR-16P 16 à SS ӨР] КЕЛЕЕ T43. Usi" hx JRISWODA 
4 25 23 | 35 | — HR929-ND 1377 1296 1134 | JR25WR-4P Е 46 à ENS Ut 745, ‘Goi. аз | JRIBWOCKE 
5 25 266 | 35 | — HR930-ND 1448 1340 11.23 | JR25WR-5P 16 8 23 || eg ЕТЕЙ 743: 591 - 443: JBIEWCOA:B 
8 25 266 | 35 | — HR931-ND 1333 1255 10.98 | JR25WR-8P а 16 i PME IESS 713. 1591: 443 JRIGWCCAAO 
16 25 266 | 35 | — HR932-ND 1142 1057 8.86 | JR25WR-16P _ 16 й aller "ЫШТЕ 743 -591- аа ЕП 
24 25 21| 35 | — HR933-ND 1248 1155 9.68 | JR25WR-24P m Я |6 ГБ s56 ТЕТІ ЕСТІГЕНІ 
Fig. 2 Receptacles - Female Solder Type - 21 8 | 27 | в HR1009-ND 856 744 596 | JR2IWCCA-8 
3 13 28 26 | — HR934-ND 886 770 616 | JRISWR-3S - 21 8 27 | 10 HR1010-ND 856 7.44 596 | JR21WCCA-10 
5 13 27 | ?6 | — HR935-ND 918 7.98 6.39 | JRI3WR-5S - 21 8 27 | 12 HR1011-ND 856 744 596 | JR21WCCA-12 
7 16 28 | 29 | — HR936-ND 948 824 66 | JRI6WR-7S = 21 8 27 | 14 HR1012-ND 856 744 596 | JR21WCCA-14 
10 16 27 | ?9 | — HR937-ND 994 864 6.92 | JRI6WR-10S - 21 8 27 | 16 HR1013-ND 856 744 5.96 | JR21WCCA-16 
10 21 ж | 32 | — HR938-ND 1024 948 7.94 | JR21WR-10S = 25 85 | 31 8 HR1014-ND 856 744 596 | JR25WCCA-8 
16 21 2g | 32 | — HR939-ND 1102 1020 855 | JR21WR-16S 25 85 | 31 | 10 HR1015-ND 856 744 596 | JR25WCCA-10 
4 25 28 5 | — HR940-ND 1637 1541 13.49 | JR25WR-4S — 25 85 31 12 HR1016-ND 856 744 5.96 | JR25WCCA-12 
5 25 27.8 35 — HR941-ND 14.22 13.16 11.03 | JR25WR-5S = 25 8.5 31 14 HR1017-ND 8.56 7.44 5.96 | JR25WCCA-14 
8 25 278 | 35 | — HR942-ND 1488 13.77 11.54 | JR25WR-8S — 25 85 31 16 HR1018-ND 856 744 5.96 | JR25WCCA-16 
16 25 28 5 | — HR943-ND 1248 1155 9.68 | JR25WR-16S - 25 85 | зі 18 HR1019-ND 856 744 5.96 | JR25WCCA-18 
24 25 a | 3 | — HR944-ND 1356 1255 10.51 | JR25WR-248 Tools 
Fig. 2 Receptacles - Male Crimp Type (contacts sold separately) Manual Crimping Tool AWG 16 H9920-ND 652.05/1 JRC-TC-11 
3 16 276 | 29 | — HR959-ND 902 784 6.28 | JRI6WR-3PC Manual Crimping Tool AWG 18-20 H9921-ND 652.05/1 JRC-TC-12 
10 16 25.1 29 — HR960-ND 9.02 7.84 6.28 | JRI6WR-10PC Extraction Tool H9922-ND 748A JRC-TP 
10 21 26| 32 | — HR961-ND 1132 984 7.88 | JRZ1WR-10PC 
16 21 251| 32 | — HR962-ND 1132 984 788 | JR21WR-16PC Ese ставе Tape & Rosi 
24 2 [251] 3 | — HR963-ND 10.0 1009 _ 845 | JR25WR-24PC Digi-Key РИШ Ніве Pricing ву. | 
Fig. 2 Receptacles - Female Crimp Type (contacts sold separately) Description | Part No. 100 Part No. 100 500 1,000 8,000 Part No. 
3 16 276) 2 | — HR964-ND 902 784 628 | JR16WR-3SC 5 ^ І 
10 16 230| 29 | — HR965-ND 902 784 628 | JR16WR-10SC Contacts - Male - Crimp Type, Silver Plating 
10 21 27613 | — HR966-ND 1132 984 7.88 | JR21WR-10SC 16-20AWG | HR1032-ND 3052 | JAC-PC-112 | 18.95 68.54 108.85] 10300/М | JRC-PC-212 
16 21 230; 3 | — HR967-ND 1132 984 788 | JR2IWR-16SC 20-24AWG | HR1028-ND — 2421  |JRC-PC2-112| 1936 70.04 111.24 | 105.00/M | JRC-PC2-212 
24 25 280| 35 | — HR968-ND 1090 1009 845 | JR25WR-24SC 24-28AWG | HR1029-ND — 2421  |JRC-PC2-122| 1936 70.04 111.24| 105.00/M | JRC-PC2-222 
Fig. 3 Receptacles - Male Solder Type Contacts - Female - Crimp Type, Silver Plating 
4 25 ов) iu HR1020-ND 15.08 1415 12.38 | JRC2SWRG-4P 16-20AWG | HR1033-ND 2032  |JRC-SC-112 | 16.13 58.05 9030] 8200/М  |JRC-SC-212 
7 16 266 | — | — HR945-ND 1116 10.33 8.65 | JRIBWRA-7P 20-24AWG | HR1030-ND 2421 | JRC-SC2-112 | 1936 70.04 111.24 | 105.00/M | JRC-SC2-212 
8 25 268 | — | — HR1021-ND 1401 13.19 11.54 | JRC25WRG-8P 24-28AWG | HR1031-ND 2421 | JRC-SC2-122 | 1936 70.04 111.24] 10500/М | JRC-SC2-222 
10 16 21; — | — HR946-ND 11.86 1070 8.96 | JRIGWRA-10P 
16 25 28| — | — HR1022-ND 1513 1424 1246 | JRC25WRG-16P * For Cut Tape, add "CT" to the Digi-Key Part No. (HR1029CT-ND) 
24 25 268 | — | — ОН 1830 1479 1326 | JRC25WRG-24P 1 For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part Мо. (HR1029TR-ND) (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


HIROSE ілі 4 x: 
ELECTRIC i No. of Digi-Key Price Each Hirose 
нб Circular Connectors (cont) Pins | Plating Color Part No. 1 10 50 | Part No. 
Н x й Fig. 1 Plug, Right Angle, Solder Type 
SR30 Series 10mm Min. Microphone Connectors 8 Tin Black HR454-ND 900 762 641] HR212-10LP-8P 
Š i ES n in ; | 8 тїп Beige HR455-ND 9.00 7.62 6.41 | HR212-10LP-8P(01) 
Features: Standard applicable cable size is the outer diameter 4.2. Male ріп: brass + gold plated ог silver plated; Female 
pin: copper alloy + gold plated or silver plated. Specifications: * Rated Voltage: AC100V, DC140V “ Current Rating: 1A 8 Gold Black HR456-ND 823 716 6.45 | HR212-10LP-8P(02) 
e Insulation Resistance: 200MQ min. at DC100V * Contact Resistance: 10тО тах. at DC1A. 8 Gold Beige HR457-ND 823 716 6.45 | HR212-10LP-8P(03) 
Fig. 1 Plug, Right Angle, Crimp Type 
R tacl 5 — Black HR458-ND Т77. 6.58 5.54 | HR212-10LP-5PC 
а: 8 = Black HR459-ND 77 658 554| HR212-10LP-8PC 
Fig. 2 Plug, Straight, Solder Туре 
8 Tin Black HR460-ND 9.49 8.03 6.76 | HR212-10P-8P 
M9 X 0.75 8 Tin Beige HR461-ND 8.71 7.37 6.20 | HR212-10P-8P(01) 
T 8 Gold Black HR462-ND 9.68 8.42 7.58 | HR212-10P-8P(02) 
012 | 009 8 Gold Beige HR463-ND 8.10 7.04 6.34 | HR212-10P-8P(03) 
і (Inside Dia. Fig. 2 Plug, Straight, Crimp Type 
| 18 of solder pon 5 = Black HR464-ND 746 6.32 5.31] HR212-10P-5C 
8 — Black HR465-ND 7.46 6.32 5.31 | HR212-10P-8PC 
cen = = 8 = Beige HR466-ND 7.46 6.32 5.31 | HR212-10P-8PC(01) 
Con; € Digi Жау Price Fach Hirose 10 — Black HR467-ND ти 658 5.54) HR212-10P-10PC 
tacts | Deserlptlon ШЫ», i ij S] ut 10 — Beige HR468-ND 777 658 554) HR212-10P-10PC(01) 
4 I HR500-ND 9.44 7.99 5.09 | SR30-10PE-4P Fig. 3 Receptacle, Panel Mount, Crimp Type 
6 | Plug with Pin Insert HR501-ND 9.10 7.70 5.78 | SR30-10PE-6P 
7 HR510-ND 1047 8.61 646 | SR30-10PF-7P 8 — Black HR469-ND 3.25 2.69 2.24 | HR212-10R-8SC 
4 HR503-ND 767 649 487 | SR30-10R-48 8 = Beige | HR470-ND 2.99 248 2.06 | HR212-10R-8SC(01) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR504-ND 770 652 489 | 5830-108-65 Fig. 3 Receptacle, Vertical, PCB Type 
7 HR505-ND 676 5.60 4.20 | SR30-10R-7S 8 Tin Black HR471-ND 4.79 3.96 3.30 | HR212-10R-8SD(02) 
4 HR506-ND 11.85 10.30 8.24 | SR30-10JE-4S 8 Gold Beige HR472-ND 5.37 444 3.70 | HR212-10R-8SD(01) 
6 | Jack with Socket Insert HR507-ND 11.85 1030 824 | SR30-10JE-6S Fig. 4 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
7 HR508-ND 16.12 1402 11.22 | SR30-10JF-7S 1 
š 5 Tin Black HR473-ND 4.58 3.80 3.16 | HR212-10R-5SDL(02 
— | Cable Clamp for SR30 Series HR509-ND 55 .39 26 | SR30-P 8 Tin Black HR474-ND 470 3.89 324| НВ21 а 
8 Gold Black HR475-ND 5.37 444 3.70 | HR212-10R-8SDL(04) 
" 8 Gold Beige HR476-ND 5.37 444 3.70| HR212-10R-8SDL(01) 
SR38 Series Microminiature High-Performance Fig. 5 Receptacle, Right Angle, PCB Type 
8 Tin Black HR477-ND 5.66 4.68 3.90 | HR212-10RA-8SDL(03) 
Receptacle 8 | Gold Beige HR478-ND 606 502 418] HR212-10RA-8SDL(01) 
8 Gold Black HR479-ND 6.24 5.16 4.30 | HR212-10RA-8SDL(02) 
Fig. 6 Receptacle, Right Angle, РСВ Туре 
10 Gold Black HR480-ND 8.65 7.52 6.77 | HR212-10RC-10SDL(02) 


Features: Microminiature and high density allows space-saving packaging with the 05.3 mm standard dia. 
(excluding protrusions) body. Highly reliable against external force such as vibration due to the simple 
locking mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold-up type, requiring no special tool. 
Receptacles: circuit board dip type. Applications: video equipment, acoustic equipment, measuring 
instruments, and other electronic equipment. 


Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts Description Part No. 1 10 50 Part No. 
3 Plug HR796-ND 13.74 12.71 1141 SR38-4P-3P 
3 Receptacle HR797-ND 14.22 13.16 11.81 SR38-4R-3S 


HR22 Series 


High-Performance Compact Circular 


The HR22 Series are 20-pin compact circular connectors 
developed as an interface between machine tool motors 
and operation panels. With a screw coupling type locking 
mechanism to prevent unlocking due to motor vibration. 


Features: * Anti-Loosening Locking Mechanism. The 
locking mechanism has an anti-loosening spring in a 
screw coupling. Two Types of Termination: Crimp and 
Solder Easy Receptacle Mounting. A receptacle may be 
mounted quickly on a panel by tightening a nut. * Pin 
allocation and Major Functions: * Withstand voltage: 
AC300V for 1 minimum. * Current capacity: 2A * In- 
sulation resistance: 1000МО or more at DC100V. 
* Contact resistance: 20mQ or less. * Solder pot 
inner diameter: 0.8 


No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Pins | Description mm Part No. 1 10 50 Part No. 
Plug - Female Crimp — HR176-ND 17.39 16.37 14.84 | HR22-12TPD-20SC 
1 20 Plug - Male Crimp 53.5 HR177-ND 14.98 14.10 12.78 | HR22-12TPD-20PC 


HR179-ND 28.11 27.18 25.30 | HR22-12TPD-20S 
HR180-ND 15.33 14.82 13.80 | HR22-12TPD-20P 


Plug - Female Solder 
Plug - Male Solder — 


HR181-ND 15.37 1447 13.11 | HR22-12TJD-20PC 
HR182-ND 17.40 16.82 15.66 | HR22-12TJD-20P 
HR183-ND 38.91 37.62 35.02 | HR22-12TJD-20S 


Jack - Male Crimp — 
Jack - Male Solder — 
Jack - Female Solder = 


2 20 


Contact Male Pin AWG 24-28 — Crimp HR184-ND 38 24 16 | HR22-PC-122 

Contact Female Pin AWG 24-28 - Crimp HR185-ND 42 27 .18 | HR22-SC-122 
Tools 

Assembly Wiring Jig for HR22 Series H9959-ND 201.97/1 HR22-12P-T01 


Manual Crimping Tool for HR22 Series - AWG 24-28| H9960-ND 1042.60/1 


328.16/1 


HR22-TA2428HC 
HR10A-TC-04 


Cable Crimping Tool - Wire Dim. 8.5 mm Н9989-М0 


HR212 Series Microminiature High-Performance 


HR25 Series 


World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 


The НН25 is the world's smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose 
Electric's long experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever 
greater miniaturization and high-density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage 
used should be less than 30VAC or 42VDC. Wire AWG30. 

Applications: е CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical 
equipment. Material: • Insulation: PPS resin, black * Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold 
plating * Shell: Brass and zinc alloy, Nickel plating Ratings: • Current capacity 1A * Insulation resistance 
1000M0 or greater * Contact resistance 30mQ • Solder pot inside diameter 0.5mm 


Fig. 11 


14 (Hex) 


# of Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Cont. Size | A B £ D Part No. 1 10 50 100 |PartNo. 


Fig. 1 Plugs Screw Lock - Male Solder Type 
35 10.5 6.7 5 HR700-ND 16.22 15.27 13.84 13.36 | НА25-7ТР-4Р 


7 

7 | 35 10.5 6.7 5 HR701-ND 15.30 14.79 13.77 13.26 |HR25-7TP-6P 
8|7 | 35 10.5 67 5 HR702-ND 16.20 15.66 14.58 14.04 | HR25-7TP-8P 
12| 9 | 43 12.5 8.7 7 HR703-ND 27.15 26.25 24.44 23.53 |HR25-9TP-12P 
16| 9 | 43 12.5 8.7 7 HR704-ND 37.95 36.69 34.16 32.89 | HR25-9TP-16P 
20| 9 | 43 12.5 87 7 HR705-ND 31.20 30.16 28.08 27.04 | HR25-9TP-20P 


Fig. 1 Plugs Screw Lock - Female Solder Type 


4/7 | 35 10.5 67 5 HR706-ND 15.95 15.01 13.61 13.14 | НВ25-7ТР-45 
6|7 | 35 10.5 67 5 HR707-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 |HR25-7TP-6S 
8|7 | 35 10.5 67 5 HR708-ND 15.00 14.50 13.50 13.00 | HR25-7TP-8S 
12| 9 | 43 12.5 8.7 7 HR709-ND 21.45 20.74 19.31 18.59 | HR25-9TP-12S 
16| 9 | 43 12.5 8.7 7 HR710-ND 22.35 21.61 20.12 19.37 | HR25-9TP-16S 
20| 9 | 43 12.5 87 7 HR711-ND 23.10 22.33 20.79 20.02 | HR25-9TP-20S 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE i i # of [Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
ELECTRIC 
Наб Circular Connectors HR25 Series (cont) БЕ СЕ т " А БЫ з qv qua sn 
# of Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock- Male Solder Cup Туре 
(Соп. Size | A B с D Part No. 1 10 50 100 |PartNo. 4 | 7 |11 M00275 12 — HR778-ND 14.64 1355 1216 11.35 |HR25-7R-4P 
Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 6 | 7 |11 |M10x075 12 — HR779-ND 13.52 12.72 11.53 11.13 |HR25-7R-6P 
а | 7 |106 | M&5x05 | M8x0.5 10 — |HRz12-ND 13.68 1266 1136 10.61 | НА25-7ТА-4Р 8 7 |11 M00075 | 12 — (УШ 1508 1420 1287 12,42 | НА25-7А-8Р 
6 |7 [10.6 | М8.5х0.5 | M8x0.5 10 HR713-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7TR-6P 12) 9 13 |МІЗ075| 14 —  JHR781-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 |HR25-9R-12P 
8 | 7 |106 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR714-ND 13.79 12.98 11.76 11.36 | HR25-7TR-8P 16| 9 |13 M13075 14 = HR782-ND 2213 21.39 19.92 19.18 HR25-9R-16P 
12| 9 |12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12  |HR715-ND 16.95 16.39 15.26 14.69 | HR25-9TR-12P го] 9 |13 |M13x0.75) 14 — |HR783-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 |HR25-9R-20P 
16 | 9 |12.6 | М10.5х0.5 | M10x0.75 12  |HR716-ND 18.90 18.27 17.01 16.38 | HR25-9TR-16P Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - Female Solder Cup Type 
20 | 9 |12.6 |M10.5x0.5 | М10х0.75 12  |HR717-ND 2088 20.19 18.80 18.10 | HR25-9TR-20P 
: 2 i 4 | 7 |11 M00275 12 — HR784-ND 1446 1340 11.76 10.98 [н825-78-45 
Fig. 2 Heceptacies Screw Lock - Female Solder Cup Type 6 | 7 |11 M00075] 12 — _|HR785-ND 1480 13.69 1229 1147 |HR25-7R-68 
4 | 7 |106 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR718-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-7TR-4S 8 | 7 |11 |M10x075 12 = HR786-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 |HR25-7R-8S 
6 | 7 [10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR719-ND 14.00 12.95 11.62 10.85 | HR25-7TR-6S 12| 9 | яз M13075 14 —  |HR787-ND 1556 1464 1327 1281 |HR25-9R-12S 
в | 7 |106 | М8.5х0.5 | М8х0.5 10 |HR720-ND 13.94 12.90 11.58 10.81 | HR25-7TR-8S 16| 9 | 43 [M13075 14 — |HR78B-ND 1649 1552 1407 13.58 |HR25-9R-16S 
12| 9 |126 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 |HR721-ND 14.96 13.84 1242 11.60 | HR25-9TR-12S 20 9 |13 Mi3075| 14 — |HR7Be-ND 1545 1494 1391 1339 |HR25-9R-20S 
16 | 9 |126 |М10.5х0.5 | M10x0.75 12  |HR722-ND 13.65 12.85 11.65 11.25 | HR25-9TR-16S Е 
20 | 9 |12.6 |M10.5x0.5 | М10х0.75 12 HR723-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-9TR-20S Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 3 Jacks Screw Lock - Male Solder Type 12| 9 HR790-ND 22.20 21.46 19.98 19.24 |HR25-9P-12PC 
а |7 [108] 35 5 | M85205 |HR724-ND 1622 1527 1384 13.36 | HR25-7TJ-4P ш: ШОН 2325 2248 20.93 20.15 (НА25-9Р-16РС 
6 7 |106| 35 5 М8.5х0.5 |HR725-ND 15.30 14.79 13.77 13.26 | HR25-7TJ-6P 20] з IRANDA 2355 2277 21.20 20.41 |НР25-9Р-20РС 
8 | 7 |106 35 5 M8.5x0.5 |HR726-ND 16.20 15.66 14.58 14.04 | HR25-7TJ-8P Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
12| 9 |126) 43 7 M10.5x0.5 |HR727-ND 2715 26.25 24.44 23.53 | HR25-9TJ-12P 12] 9 HRTSRND 2294 2248 2065 1988 |HR25-9P-128C 
16| 9 [126] 43 7 M10.5x0.5 |HR728-ND 29.25 28.28 26.33 25.35 | HR25-9TJ-16P 18| 9 ШІ 2250 2175 2025 1950 HR25-9P-16SC 
20| 9 |126| 43 7 М10.5х0.5 |HR729-ND 31.20 30.16 28.08 27.04 | HR25-9TJ-20P E: ШЕТ ois 2277 2120 2041 |HROS-OP-208C 
Fig. 3 Jacks Screw Lock - Female Solder Type " - 
Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
4|7 [106] 35 5 М8.5х0.5 |HR730-ND 15.95 15.01 13.61 13.14 |HR25-7TJ-48 
6|7 [106 35 5 М8.5х0.5 |HR731-ND 16.49 1552 14.07 13.58 |HR25-7TJ-6S 12) 9 [138] — = — ШЕШШ 1379 4298 11.76 11.36 |HR25-9R-12PC 
8| 7 106 35 5 M8.5x0.5 |HR732-ND 15.00 1450 13.50 13.00 |HR25-7TJ-8S 1619 1138 — = — |НА521-М0 1420 1336 12.11 11.69 | HR25-9R-16PC 
12| 9 |126) 43 7 M10.5x0.5 |HR733-ND 21.45 20.74 1931 18.59 | HR25-9TJ-128 20] 9 138] - - — [BRS22-ND 14.47 13.62 12.34 11.92 |HR25-9R-20PC 
16| 9 |126 43 z М10.5х0.5 |HR734-ND 23.04 22.28 20.74 19.97 |HR25-9TJ-16S Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Male Solder Type (Contacts sold separately) 
20| 9 |126| 43 7 M10.5x0.5 |HR735-ND 23.87 23.07 21.48 20.69 |HR25-9TJ-208 FEET HE m — JUN 1404 4355 1246 1125 |HR25-7R-4PA 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Male PCB Type 6|7 |118| 11 - - HR414-ND 13.52 12.72 11.53 11.13 |HR25-7R-6PA 
а |7 |106 | M85x05 | М8х0.5 10 |НВ736-М0 13.68 12.66 11.36 10.61 | HR25-7TR-4PA 8 7 |18] 11 - — |НВ416-М0 14.60 13.75 12.46 12.03 |HR25-7R-8PA 
6 | 7 |106 | М8.5х0.5 | М8х0.5 10 |НВ737-40 14.96 13.84 1242 11.60 | HR25-7TR-6PA 1219 18| d ЖЖ —  |HR424-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 |HR25-9R-12PA 
8 | 7 |106 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR738-ND 13.79 12.98 11.76 11.36 | HR25-7TR-8PA 16| 9 |118 11 s. = HR426-ND 21.45 20.74 19.31 18.59 |HR25-9R-16PA 
12| 9 | 12.6 | М10.5х0.5 | M10x0.75 12 |HR739-ND 17.51 16.93 15.76 15.18 | HR25-9TR-12PA 2019 nal 11 - — |HR428-ND 2355 2277 2120 2041 |HR25-9R-20PA 
16 | 9 |12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12  |HR740-ND 18.90 1827 17.01 16.38 | HR25-9TR-16PA - - 
20| 9 [128 M10.5x0.5| M10x0.75 | — 12 — |HR741-ND 2380 2240 20.30 19.60 |HR25-9TR-20PA Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 4 Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 12| 9 [пя] 13 - — |НН523-М0 13.79 12.98 11.76 11.36 |HR25-9R-12SC 
4| 7 |106 | м8.5х0.5 | М8х0.5 10 |НВ742-40 14.47 12.75 11.44 10.68 |HR25-7TR-4SA A à m а = = pce Ша bri а ue 4. 
6 | 7 106 M85205 М8х05 10 |HR743-ND 1400 1295 11.62 10.85 |HR25-7TR-6SA ) m = Е ышына s 
8 | 7 |106 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR744-ND 14.64 13.55 12.16 11.35 |HR25-7TR-8SA Fig. 11 Recept. Push Pull Lock - Female Solder Type (Contacts sold separately) 
12| 9 |12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12  |HR745-ND 14.96 13.84 1242 11.60 | НН25-9ТВ-125А 415 lal n — — [HR43-ND 1446 1340 1176 10.98 |HR25-7R-4SA 
16| 9 |12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12 |НВ746-М0 13.65 12.85 11.65 11.25 | НН25-9ТВ-165А 617 nal 11 _ — [HRH5-ND 1480 1369 1229 1147 |HR25-7R-6SA 
20 | 9 |12.6 |M10.5x0.5 | M10x0.75 12  |HR747-ND 14.60 13.75 12.46 12.03 |HR25-9TR-20SA sre" à ІН — ЕТ 1311 4234 1118 4080 |HR25-78-8SA 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 12| 9 |118 13 — — HR425-ND 15.56 14.64 13.27 12.81 |HR25-9R-128A 
12| 9 HR748-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TP-12PC 16| 9 |18| 13 - —  |HR427-ND 16.49 15.52 14.07 13.58 |HR25-9R-16SA 
16| 9 HR749-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TP-16PC 20| 9 [118] 13 - — |НВ429-М0 15.45 14.94 13.91 13.39 |HR25-9R-20SA 
20159 GRDA 2120 2049 1906 1837 | HR25-9TP-20PC Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 5 Plugs S Lock - Female Ст Contacts sold tel; 
1g. 3 Plugs Screw LOCK -Fomalo Crimp тура (Contacte!sold separately) 1219 [4зв] 138 m —  |HR526-ND 2294 2218 20.65 19.88 |HR25-9J-12PC 
it а ШОШ 4" gs ша Mo 2. 16| 9 438| 138 = —  |HRB27-ND 2325 22.48 20.93 20.15 |HR25-9J-16PC 
ies DD REL dg 20| 9 |438| 138 = — |HR528-ND 2355 2277 2120 20.41 |HR25-9J-20PC 
20| 9 HR753-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20SC 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Male Solder Type (Contacts sold separately) 
121% Газ = = — ЕШШ 1288 1192 1070 999 |]HR25-39TR-12PC 4|7 |358| 118 - — |НВ406-М0 18.45 17.84 16.61 15.99 |HR25-7J-4P 
16/9 | 13 = _ — |HR755-ND 1447 1275 1144 1068 |HR25-9TR-16PC 6 | 7 |358) 118 = — HR408-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 |HR25-7J-6P 
20 9 | 13 = — — [HRZ56-ND 1368 1266 1136 1061 |HR25-9TR-20PC 8 7 |358) 118 = — JHR410-ND 20.40 1972 18.36 17.68 |HR25-7J-8P 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 12) 9 438 13.8 m ш ЫНЫН 2940 2842 2646 2548 HR24-9J-12P 
UE SEE ШЕШ] 4255 1102 1070 999 |HR2S-ITR-HdSC 16| 9 |438| 138 - — HR420-ND 31.50 30.45 28.35 27.30 |HR25-9J-16P 
За es _ — Ü W 14 4275 1144 3068 |HR25-978-465C 20| 9 |438| 138 - — HR422-ND 33.60 32.48 30.24 29.12 |HR25-9J-20P 
20] 9 1115 шы = = HR759-ND 13.68 12.66 11.36 10.61 | HR25-9TR-20SC Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 7 Jacks Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 12| 9 |438| 138 = — HR529-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 /HR25-9J-12SC 
1719 HR760-ND 2058 1990 1853 1784 | HR25-9TJ-12PC 16| 9 |438| 138 = — HR530-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 |HR25-9J-46SC 
16| 9 HR761-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TJ-16PC 20 | 9 |438 13.8 - — HR531-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 |HR25-9J-20SC 
20| 9 HR762-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 | HR25-9TJ-20PC Fig. 12 Jacks Push Pull Lock - Female Solder Type (Contacts sold separately) 
Fig. 7 Jacks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 4 |7 [358] 118 — — HR407-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 |HR25-7J-48 
12| 9 HR763-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 |HR25-9TJ-128C 6|7 358| 118 = —  |HR409-ND 18.60 17.98 16.74 16.12 |HR25-7J-6S 
16] 9 HR764-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 |HR25-9TJ-16SC 8|7 |358) 118 = — |HR4ii-ND 19.05 1842 17.15 16.51 |HR25-7J-88 
20] 9 HR765-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 |HR25-9TJ-208C 12| 9 [438] 138 - - HR419-ND 23.70 22.91 21.33 20.54 |НВ25-9/-125 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Male Solder Type 16| 9 |438 13.8 — — HR421-ND 24.60 23.78 22.14 21.32 |HR25-9J-16S 
4(7 [зав] 105 745 5 HR766-ND 18.45 17.84 16.61 15.99 | HR25-7P-4P 20| 9 [438] 138 = — |НА423-М0 25.35 24.51 22.82 21.97 |HR25-9J-208 
6| 7 [348] 105 745 5 HR767-ND 19.50 18.85 17.55 16.90 | HR25-7P-6P 
8 | 7 |348| 105 7.45 5 HR768-ND 20.40 19.72 18.36 17.68 | HR25-7P-8P Des- Loose Piece Cut Tape* Tape & Reelt 
12| 9 |428| 125 945 7 HR769-ND 29.40 2842 26.46 25.48 |HR25-9P-12P crip- | Digi-Key Price Each | Hirose Price Each Pricing | Hirose 
16| 9 |428| 125 945 7 |HR770-ND 31.50 3045 2835 27.30 | HR25-9P-16P лій анат Ко ШІ) Rania: a Nc жа CI DOC Ратно: 
20| 9 |428| 125 945 7 |HR771-ND 33.60 3248 3024 29.12 HR25-9P-20P Gimp Style Contacte = Male 
30-32| HR532-ND 20 HR25-PC-111 | 47 50 20 | 8400М | HR25-PC-211 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Female Solder Туре Crimp Style Contacts - Female 
4| 7 |348| 105 7.45 5 HR772-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 | НВ25-7Р-45 30-32 | HR536-ND 20 HR25-5C-111 | 47 50 20 | 8400M  |HR25-5C-211 
6 | 7 |348| 105 745 5 HR773-ND 18.60 17.98 16.74 16.12 |HR25-7P-6S Tool for HR25 Series 
в |7 [348] 105 745 5 HR774-ND 19.05 1842 17.15 16.51 | HR25-7P-8S Manual Crimp Tool (Contact) H9975-ND 1344110 1 HR25-TA3032HC 
12| 9 |428| 125 9.45 7 HR775-ND 24.48 23.67 22.04 21.22 | HR25-9P-12S Manual Crimp Tool (Ferrule) H9974-ND 356.69 /1 HR10A-TC-02 
16| 9 |428) 125 9.45 7 HR776-ND 25.40 24.55 22.86 22.01 | НН25-ОР-165 MENO DU Sr GT yma DER n MEER 
20| 9 |428| 125 9.45 7 HR777-ND 25.35 24.51 22.82 21.97 | HR25-9P-20S + For Tape & Reel, add "TR" to the Digi-Key Part No. (HR532TR-ND) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
252 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HIROSE . ігі 4 " 

ELECTRIC Digi-Key Price Hirose 
Н: Circular Connectors (sont) Description Part No. Each Part No. 

i Manual Crimping Tool for RP19 

R P1 3A Series Series 18-22 AWG H9969-ND 615.94 RP19-TC-11 
Push-Pull Lock Connectors Manual Crimping Tool for RP19 
Parlürmancs: Series 24-30 AWG H9968-ND 666.90 АР19-ТС-12 
Withstanding Voltage: АС 300 minimum Cable Crimping Tool for RP13A 
Current Rating: 2A (AWG #24) Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND 601.61 RP13A-TC-01 
Insulation: 1000 Мо max (DC250V) Cable Crimping Tool for RP13A 
Contact: 15 то minimum (DC 1A) Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm H9966-ND 764.40 RP13A-TC-02 
Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot Extractor - Male Term. RP13 H9965-ND 6.09 ВР13-РС-ТР 
key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet Extractor - Female Term. RP13A H9964-ND 4.06 RP13A-SC-TP 


rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. 


RP17 Series 
Push-Pull Lock Connectors 


Contact Arrangement: 

* Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 minute 

* Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
* Insulation Resistance: 1000 Мо minimum at DC500V 

* Contact Resistance: 15mQ тах at DC1A 


* Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small barrel) 


Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
applicable cable * AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other 
applicable cable * AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide 
keys is multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable 
clamp. External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and 
quick connection and disconnection. 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 - Plug with Female Terminal - Crimp 
13 47.2 32 6.1 HR242-ND 4.96 4.41 3.42 RP13A-12PA-13SC 
13 47.2 32 5.7 HR243-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PB-13SC 
13 52.2 37 6.1 HR244-ND 6.76 5.60 4.66 RP13A-12PD-13SC 
13 47.2 32 64 HR245-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PE-13SC 
13 52.2 37 га HR246-ND 6.35 5.26 4.38 RP13A-12PK-13SC 
13 | 522 | 37 | 81 HR247-ND 470 389 324 RP13A-12PS-13SC No. of Dim. mm | Digi-Key BEES EE 
15 52.2 37 6.1 HR248-ND 4.99 443 3.44 RP13A-12PD-15SC Fig.| Pins | Description A B | Part No. 1 10 50 | Part No. 
197282451 T. ||) sel ШЕКЕН 525 495 382 | RPISA-2PK-155C 1| 4g | Plug- Male Crimp — | — | HR282-ND 470 389 3.24 АР17-13Р-12РС 
15 | 522 37 | 75 HR250-ND 499 413 344 ВРІЗА-12РР-1550 Plug (ESD) Male Crimp — | — | HR283-ND 653 540 4.50 | RP17A-13P-12PC 
20 | $22 837 | 61 НЕН) 513 425 354 | RPI3A-I2PD-20SC Recept. - Female Crimp | — | — | HR284-ND 182 152 126 | RP17-13R-128C 
ёй; SRR зг ла MAD $19. , 5:997. 15887 || RPIIA-I2PG 2050 2 | 12 | Recept. - Female Dip — | — | HR285-ND 470 389 324 | RPI7-13RA-128D 
20 | 47.2 | 32 | 64 HR253-ND 746 630 531 RP13A-12PH-208C Recept. (ESD) Female Dip | — | — | HR286-ND 542 449 3.74 | RP17A-13RA-12SD 
20 езге [Зе ЕЕ А20 919. оаа овас | RRISA TAPK 2030 Jack - Female Crimp 44 | 53 | HR287-ND 722 508 498 RP17-13J-12SC 
20 | 47.2 | 32 | 47 HR255-ND 746 630 531 ЕРІЗА-12Р0-205С 3 | 12 |jack-Female Crimp 49 | 51 | HR288-ND 687 569 474 | RP17-13JA-12SC 
20 52.2 37 8.1 HR256-ND 8.19 6.93 5.83 RP13A-12PS-20SC Contacts 
Fig. 2A - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Crimp Male Pin AWG 18-22 HR289-ND di 2 23 | ВР17-РО-112 
13 181) — | — HR257-ND 244 203 1.69 RP13A-12RA-13PC Male Pin AWG 24-30 HR290-ND 41 — 29 23 | RPI7-PC-122 
15 |181 | — | — HR258-ND 2.41 2.00 1.67 RP13A-12RA-15PC Female Pin AWG 18-22 HR291-ND 41 29 23 RP17-SC-112 
20 16 — — HR259-ND 4.58 3.80 3.16 RP13A-12RA-20PC Female Pin AWG 24-30 HR292-ND 41 29 23 | RP17-SC-122 
Fig. 2B - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Dip Tools 
dar] cem eT ree oim HR260-ND 415 344 2.86 RP13A-12RA-13PA Manual Crimping Tool for AWG 18-22 H9963-ND 487.02/1 RP17-TC-11 
15 — — — HR261-ND 7.34 6.08 5.06 RP13A-12RA-15PA Manual Crimping Tool for AWG 24-30 H9962-ND 639.73/1 ВР17-ТС-12 
Fig. ЗА - Весеріасіе (Jam Nut Fastening Туре) with Male Terminal - Crimp Cable Crimping Tool H9961-ND 290.06/1 RP17-TC-01 
з. Д ра ра HR262-ND 228 189 1.58 RP13A-12RB-13PC 
Fig. 3B - Receptacle (Jam Nut Fastening Type) with Male Terminal - Dip RP Series Plastic Connectors 
з | — [= | = HR263-ND 415 344 2386 RP13A-12RB-13PA 12 с tors Panel Mount 
Fig. 4 - Right Angle Dip with Male Terminal mm Connectors Pane oun 
13 17.5 23.5 13 HR264-ND 8.99 7.82 7.04 RP13A-12RC-13PB Specifications: Materials: 
20 | 195 | 315 | 15 HR265-ND 8.17 710 6.39 RP13A-12RC-20PB * Operating Voltage: AC150V (6, 7 pin), AC250V (3 pin) * Male Pin: Brass and silver plating 
Fig. 5 - Jack with Male Terminal - Crimp * Current Rating: 5А * Female Pin: И | 
13 | 491 | 346 61 HR266-ND 577 478 398 RP13A-12J-13P0 e Contact Resistance: то max. at DC1A Phosphor bronze and silver plating 
15 541 39.6 6.1 HR267-ND 6.32 5.24 4.36 RP13A-12JD-15PC 
15 541 39.6 73 HR268-ND 6.32 5.24 4.36 RP13A-12JK-15PC 
20 526 | 374 7.4 HR269-ND 10.72 9.92 8.90 RP13A-12JG-20PC 
Pins For 13 and 15 Contacts 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND .60 .38 25 RP13-PC-121 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND 53 .33 22 RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG HR272-ND 43 31 24 ВР1ЗА-5С-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG HR273-ND 44 .28 19 RP13A-SC-122 
Pins for Size 13 Superthick Wires 
Male - Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND .38 24 16 RP13-PC-112 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG HR275-ND 44 .28 19 RP13A-SC-112 
Pins for 20 Contact 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 15 ВР19-РС-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG HR277-ND .35 22 45 RP19-SC-112 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND 44 31 24 ВР19-РС-121 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND .50 .35 27 RP19-SC-121 
Male - Silver Plating 24-30 AWG HR280-ND 35 22 15 RP19-PC-122 
Female - Silver Plating 24-30 AWG | — HR281-ND 38 24 16 RP19-SC-122 HR132-ND 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. Con- Digi-Key Price Each Hirose 
Tools tacts | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Manual Crimping Tool for RP13 RP1 Series, 12mm 
Series 18-22 AWG H9973-ND 487.02 RP13-TC-11 6 | Receptacle with Pin Insert HR133-ND 3.25 270 2200 | RPC1-12RB-6P 
Manual Crimping Tool for RP13 6 | Plug with Socket Insert HR132-ND 492 430 3:05 | RPCI-12P-65(03) 
Series 24-28 AWG H9972-ND 487.02 RP13-TC-12 RP2 Series, 12mm 
Manual Crimping Tool for RP13A 3 | Receptacle with Pin Insert HR135-ND 1.86 145 1.11 | RPC2-12RB-3P(01) 
Series 18-22 AWG H9971-ND 626.43 RP13A-TC-11 7 | Receptacle with Pin Insert HR137-ND 3.77 3.14 2.32 | RPC2-12RB-7P(01) 
Manual Crimping Tool for RP13A 3 | Plug with Socket Insert HR134-ND 3.97 3.29 247 | RPC2-12P-3S 
Series 24-28 AWG H9970-ND 487.02 RP13A-TC-12 7 |Plug with Socket Insert HR136-ND 619 540 3.83 | ВРС2-12Р-75 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OHNSON 


Plugs and Jacks 


Components" 


Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
Tip Plugs - Insulated Solderless Type: 2.00тт 

White J300-ND 76 679 5377 11320 21225 396.20 | 105-0301-001 

Red J103-ND* 76 679 5377 11320 21225 396.20 | 105-0302-001 

11 | Black J104-ND* 76 679 5377 11320 21225 39620 | 105-0303-001 

Green J301-ND 76 679 5377 11320 21225 396.20 | 105-0304-001 

Blue J305-ND 76 679 5377 11320 21225 396.20 | 105-0310-001 

Тір Plugs - Insulated Stacking Single Туре: 2.00тт 
12 | Вей J454-ND 219 1944 15390 32400 607.50 1134.00 | 105-1202-001 
Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type: 2.64mm 

43 | Red J457-ND 152 13.51 10607 225.20 42225 788.20 | 108-1002-001 

Black J458-ND 1.52 13.51 106.07 _ 225.20 42225 788.20 | 108-1003-001 
Banana Jack - for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 

14 — J147-ND* 122 10.85 85.88 180.80 339.00 632.80 | 108-0740-001 

Uninsulated w/Knurled Thumb Nut for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
15 — J587-ND 235 2093 16568 34880 654.00 1220.80 | 111-2223-001 
Binding Posts - Insulated Standard: 4.44mm 

White J370-ND 1.98 17.62 139.46 293.60 550.50 1027.60 | 111-0101-001 

Red J164-ND* 1.98 17.62 139.46 293.60 550.50 1027.60 | 111-0102-001 

16 | Black J165-ND* 1.8 17.62 139.46 293.60 550.50 1027.60 | 111-0103-001 

Green J371-ND 214 1901 150.48 31680 59400 1108.80 | 111-0104-001 

Yellow. J372-ND 1.98 17.62 139.46 29360 550.50 1027.60 | 111-0107-001 

Banana Jacks - Insulated Solder Terminal: 4.44mm 

White J150-ND* 49 434 3439 72.40 135.75 253.40 | 108-0901-001 

Red J151-ND* 49 434 3439 72.40 135.75 253.40 | 108-0902-001 

Black J152-ND* 49 434 3439 7240 135.75 253.40 | 108-0903-001 

Green J153-ND 54 482 3819 8040 150.75 281.40 | 108-0904-001 

іт | Orange J356-ND 49 434 3439 7240 135.75 253.40 | 108-0906-001 

Yellow. J154-ND 49 434 3439 7240 135.75 253.40 | 108-0907-001 

Brown J357-ND 54 482 3819 80.40 150.75 281.40 | 108-0908-001 

Blue J155-ND 49 434 3439 7240 135.75 253.40 | 108-0910-001 

Violet J358-ND 54 482 3819 8040 150.75 281.40 | 108-0912-001 

Gray J359-ND 49 434 3439 7240 135.75 253.40 | 108-0913-001 

Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud: 4.23mm 

18 — J148-ND 129 1147 90.80 191.20 358.50 669.20 | 108-0750-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type: 4.23mm 

19 — J149-ND 141 9.89 7828 164.80 309.00 576.80 | 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle: 4.23тт 

White J144-ND* 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0301-001 

Red J145-ND* 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0302-001 

Black J146-ND* 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0303-001 

Green J340-ND 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0304-001 

20 | Orange J341-ND 103 917 7258 152.80 286.50 534.80 | 108-0306-001 

Yellow. J342-ND 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0307-001 

Brown J343-ND 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0308-001 

Blue J344-ND 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0310-001 

Violet J345-ND 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0312-001 

Gray J346-ND 103 917 72.58 152.80 286.50 534.80 | 108-0313-001 

Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud: 4.23mm 
21 Red J156-ND 2.08 1846 14611 30760 576.75 1076.60 | 108-1722-101 
Black J157-ND 2.08 1846 14611 30760 576.75 1076.60 | 108-1723-101 
Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless: 4.23mm 
21 Red J158-ND 158 1404 11115 234.00 43875 819.00 | 108-1722-103 
Black J159-ND 158 1404 11115 23400 438.75 819.00 | 108-1723-103 
Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type: 4.23mm 

White J459-ND 172 1526 120.84 25440 477.00 890.40 | 108-1081-001 

22 | Red J460-ND 172 1526 120.84 25440 477.00 890.40 | 108-1082-001 

Black J461-ND 12 1526 120.84 25440 477.00 890.40 | 108-1083-001 

J100-KIT-ND Digi-Key? Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 


Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access 


$76.95 


Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
Tip Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J330-ND 1.05 936 7410 15600 29250  546.00| 105-1041-001 
Red J124-ND 1.05 936 7410 156.00 29250 546.00 | 105-1042-001 
1 Black J125-ND 1.05 936 7410 15600 29250 546.00| 105-1043-001 
Green J331-ND 1.05 936 7410 15600 29250  546.00| 105-1044-001 
Yellow J333-ND 1.05 9.36 7410 156.00 29250  546.00| 105-1047-001 
Blue J126-ND 1.05 _ 9.36 7410 156.00 292.50  546.00| 105-1050-001 
Horizontal Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 

White J108-ND 38 3.36 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0751-001 
Red J109-ND* 38 336 26.60 56.00 105.00 196.00, 105-0752-001 
Black J110-ND* 38 3.36 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0753-001 
Green J111-ND 38 3.36 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0754-001 
2 | Orange J112-ND 38 3.36 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0756-001 
Yellow J113-ND 38 336 26.60 56.00 105.00 19600 105-0757-001 
Brown J114-ND 38 3.36 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0758-001 
Blue J115-ND 38 3.36 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0760-001 
Violet J116-ND 138 336 26.60 56.00 105.00 196.00 | 105-0762-001 

Horizontal Insulated Miniature Test Jacks - for Standard Тір Plug: 2.03mm 
White J575-ND 437 326 25.84 5440 102.00 19040 105-1101-001 
Red J576-ND 37 326 25.84 5440 102.00 190.40 | 105-1102-001 
3 | Black J577-ND 37 326 25.84 5440 10200 19040 105-1103-001 
Green J578-ND 37 326 25.84 5440 102.00 190.40 | 105-1104-001 
Yellow J579-ND 37 326 25.84 5440 10200 19040 105-1107-001 
Blue J580-ND 37 326 25.84 54.40 102.00 190.40 | 105-1110-001 

Vertical Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J119-ND 87 506 40.09 8440 158.25 29540 105-0851-001 
Red J120-ND 57 5.06 40.09 8440 158.25 29540 105-0852-001 
4 | Black J121-ND 57 506 40.09 8440 158.25 295.40 105-0853-001 
Green J122-ND 57 506 4009 8440 158.25 295.40 105-0854-001 
Yellow J123-ND 57 506 4009 8440 158.25 295.40 105-0857-001 
Blue J312-ND 57 5.06 40.09 8440 158.25 295.40 | 105-0860-001 
Vertical Insulated Formed Contact Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J581-ND 52 458 36.29 7640 143.25 267.40 105-2201-201 
Red J582-ND 52 458 3629 7640 143.25  26740| 105-2202-201 
5 | Black J583-ND 52 458 3629 7640 143.25  26740| 105-2203-201 
Green J584-ND 52 458 3629 7640 143.25 26740 105-2204-201 
Yellow J585-ND 52 458 36.29 7640 143.25 267.40 | 105-2207-201 
Shielded Test Jack – Horizontal 
6 Tin J463-ND 402 3571 28272 59520 1116.00 2083.20| 129-0701-301 
Gold J571-ND 496 4346 32025 686.25 1143.75 — 129-0701-302 
Shielded Test Jack - Vertical 
1 Tin J462-ND 374 33.26 263.34 55440 1039.50 1940.40| 129-0701-201 
Gold J570-ND 4.62 4050 29841 639.45 1065.75 — 129-0701-202 
Tip Jacks - Insulated Deluxe: 200mm 
White J105-ND 110 979 77.52 16320 306.00 571.20) 105-0601-001 
Red J106-ND 110 979 77.52 16320 30600 571.20) 105-0602-001 
g | Black J107-ND 110 9.9 77.52 16320 30600 571.20) 105-0603-001 
Green J337-ND 110 979 7752 16320 30600 571.20) 105-0604-001 
Yellow J338-ND 110 979 77.52 16320 30600  571.20| 105-0607-001 
Blue J339-ND 110 979 177.52 16320 30600 571.20) 105-0610-001 
Tip Jacks - Insulated Standard Type: 2.00mm 
White J320-ND 63 5.64 4465 94.00 176.25 329.00, 105-0801-001 
Red J117-ND* 63 5.64 4465 94.00 176.25 32900 105-0802-001 
9 | Black J118-ND* 63 5.64 4465 94.00 176.25 329.00 | 105-0803-001 
Green J321-ND 63 5.64 4465 94.00 176.25 32900 105-0804-001 
Yellow J323-ND 63 5.64 44.65 94.00 176.25 329.00 | 105-0807-001 
Blue J325-ND 64 5.66 44.84 9440 177.00 330.40) 105-0810-001 
Tip Jacks with Sleeve Assembly: 2.00mm 

White J450-ND 131 11.64 92.15 194.00 363.75 679.00 | 105-0701-001 
10 Red J451-ND 131 11.64 92.15 19400 363.75  679.00| 105-0702-001 
Black J452-ND 131 11.64 92.15 194.00 363.75  679.00| 105-0703-001 


tuco Micro Circular Metal Shell 
Electronics ANP Con nectors 


Small, rugged circular connector 

Applications: • Medical • Industrial е Military • Aerospace 

Features: • High cycle life spring probe and pad contact interface • High density for 
limited space applications * Precision, screw machine contacts 


Electrical: • Current Carrying Capacity: 1A * Operating Voltage: 200VAC max. 


Mechanical: * Environmental sealing: IP 67 - water immersion, 1M for 30 minutes 
* Wire size: 24-30 AWG * Max. Operating Temperature: 392°F (200°C) 


(12.26) 


415 


No. of | Shell Contact Dimensions - Inch (mm)| Digi-Key Price Each Amp/Tyco 
Fig.| Pos. | Size System A B Part No. 1 100 1000 | Part №. 
Plug Assembly 

1 7 М11 | Spring Probe - - A30545-ND 41.58 33.66 28.71 |1738548-1 
7 M11 Pin — — A30547-ND 3639 2947 25.13 |1738541-1 

2 19 | M14 | Spring Probe — — A30546-ND 5977 48.39 4127 |1738552-1 
19 | M14 Pin — — A30548-ND 55.88 4524 38.59 | 1738550-1 

Rear Panel Mount Receptacle Assembly 

3| 2 M11 | Spring Probe - — A30551-ND 2728 22.09 18.84 |1604750-1 
7 M11 Socket — — A30543-ND 2600 21.05 17.96 |1738547-1 

4 19 | M14 | Spring Probe — — A30542-ND 4158 33.66 2871 |1738553-1 
19 | М14 Socket — - A30544-ND 3767 30.50 26.02 |1738551-1 

Overmold Adapter 
5| — | МИ - 1326 (8.29) | .295 (7.5) | A30549-ND 11.34 918 7.83 | 1604366-4 
— |MM — «424 (10.76) | .385 (9.8) | A30550-ND 11.34 9.18 7.83 |1604366-3 
Accessories 

Jam Nut, M14, (sold seperately) . .| A30554-ND 10.40 8.42 7.18 |1811277-3 
Rear Panel Seal, M14 .| A30552-ND .86 70 60 |1445420-5 
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Nee AMP M icro C PC Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel Mount Receptacle Fig. 3 - Free-Hanging Весері. 
lectronics 


Electrical: « Current carrying capacity: 2-3A * Operating voltage: 250VAC minimum • Dielectric withstanding voltage: 
1500VAC minimum Mechanical: * 5000 minimum mating cycles (Spring probe contact system) * 500 mating cycles 
(Screw machine pin and socket contacts) “ Housing: Single piece design, nylon * Environmental sealing: Splash proof 
IP65 * Wire size: 24-30 AWG Materials: • Spring probe pin: Brass, 10 шіп (.25 ит) gold finish over nickel on mating end, 
tin-lead over nickel on solder cup/solder tail • Spring probe pad: Brass, 30 шіп (.76 um) gold finish over nickel on entire 
contact “ Screw machine pin: Brass, 30 pin (.76 шт) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine socket: 
Brass body, beryllium copper clip, 30 uin (.76 um) gold finish over nickel, clip tin-lead over nickel body 


Contact Type: X = Spring Probe Contacts Y = Pin and Socket Contacts Solder Cup Shown Selder.Cup Shown 
No.of} Shell |Solder) Contact | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Amp/Tyco No.of} Shell |Solder| Contact | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Amp/Tyco 
Fig.| Pos. Size Type | Type A B с Part No. 1 25 50 Part No. Fig.| Pos. Size Type | Type A B с Part Мо. 1 25 50 Part Мо. 
Plug Assembly Free-Hanging Receptacle Assembly 
H E 7 M9.5 Cup X 9.5 | — |12.25| A29958-ND 1347 12.49 10.91 | 1445555-1 
ү M95 cup X 111 |188 | 12.85 БОП 109 $50 - 97011128221 7 М9.5 Tail X 9.5 | — |12.25| A29959-ND 13.74 12.73 11.13 | 1445323-1 
1 19 M13.5 | Cup X 15.6 | 18.6 | 12.65 | A29955-ND 1142 10.58 9.25 | 1445777-1 19 М135 | Cup X 135| — |1225| A29962-ND 2673 2478 2165 | 1445757-1 
7 | M35 Cup | Y |111 136 1265 Әри 638 501 517 | 1445642-1 19 | МІЗ5 | Tal | X [135] — [1225] A29963-ND 2743 2543 2222 | 1445756-1 
19 M13.5 | Cup Y 15.6 | 18.6 | 12.65 | A29965-ND 1177 10.91 9.53 | 1445782-1 3 7 M9.5 Cup Y 95 | — |1225| A29968-ND 8.86 821 748 | 1445641-1 
Panel Mount Receptacle Assembly 7 M9.5 Tail Y 95 | — |1225| A29969-ND 7.09 6.58 5.75 | 1445691-1 
7 | мәз [ар | X | 16 | — [1545] A29956-ND 1355 1256 1098 | 1445718-1 19 | МІЗ5 | Cup | Y |135| — [12.25] A29972-ND 12.87 11.94 1043 | 1445773-1 
7 M95 Tail X 16 | — |1545| A29957-ND 1431 1327 11.59 | 1445719-1 19 M13.5 | Tail Y 13.5 | — [1225 RAZUSIOSNO 1113 10.32 9.02 | 1445772-1 
19 | M35 | Cup X |2075) — [1545] A29900-ND 2983 2765 2416 | 1445759 | | Accessories — т 100 БТГЕН 
i = 1 Я ат Nut, Shell Size М9.5........................................ - j : Е - 
2 " 3 Гаі Y 2078 = hon RENE Ta s e iod Jam Nut, Shell Size M13.5. . | A29975-ND 1.46 1.35 1.18 | 1604196-1 
" р ; z : : Strain Relief, Shell Size М9. A29976-ND 2.46 228 2.00 | 1604111-1 
7 | M95 | Tal | Y |16 | — |1545) A20967-ND 726 673 — 5.88 14457201 | | Strain Relief, Shell Size M13. A29977-ND 254 2.36 2.06 | 1604204-1 
19 М13.5 Сир Y 20.75 | — |15.45| A29970-ND 14.99 13.89 12.14 | 1445779-1 Flange Seal, Shell Size М9.5.. A29978-ND 184 178 169 | 1445420-3 
19 М13.5 Tail Y 20.75 | -- | 15.45 | A29971-ND 10.48 9.71 8.49 | 1445778-1 Flange Seal, Shell Size M13.5 A29979-ND .84 78 .69 | 1445420-1 
M In iatu re CPC Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel Fig. 3 - Free-Hanging 
Features: “ Pre-positioned 1/4 turn coupling ring with positive lock and ⁄ Mount Receptacle Receptacle 


alignment features * Sealed to IP67 

Electrical: • Current carrying capacity: 5A * Operating voltage: 600VAC 
minimum “ Dielectric withstanding voltage: 2200VAC minimum 
Mechanical: * Wire termination - crimp 

Materials: * Housing: Thermoplastic, black Dim. in mm 


Note: Receptacles accept pin contacts and plugs accept socket contacts 


No. ої! Shell Dim. A |Insulation Dia.) Digi-Key Price Each Amp/Tyco No. of} Shell Dim. А | Insulation Dia.) Digi-Key Price Each Amp/Tyco 
Fig.| Pos. Size (mm) | Range (mm) | Part No. 1 25 50 Рап Мо. Fig.| Pos. Size (mm) | Range (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 
Plug Assembly 7 МП 24 89-15 | A30008-ND 5.06 470 411 | 1445822-1 
1 М8 12.55 9-15. | A29996-ND 326 3.03 264 | 1445536-1 7 M11 24 1.5-239 | A30009-ND 5.06 470 441 | 1445822-3 
1 M8 12.55 | 15-239 | A29997-ND 326 3.03 2.64 | 1445536-3 £ 8 M11 24 .89-15 | A30010-ND 5.06 470 441 | 1445821-1 
2 M8 12.55 .89-15 | A29998-ND 3.26 3.03 2.64 | 1445535-1 8 M11 24 1.5-239 | A30011-ND 5.06 470 441 | 1445821-3 
2 M8 12.55 1.5-2.39 A29999-ND 3.26 3.03 2.64 1445535-3 9 M11 24 .89-1.5 A30012-ND 5.06 4.70 411 1445816-1 
3 M8 12.55 .89-1.5 A30000-ND 3.26 3.03 2.64 1445534-1 9 М11 24 1.5-2.39 A30013-ND 5.06 4.70 4.11 1445816-3 
3 M8 1255 | 15-239 | A30001-ND 3.26 3.03 264 | 1445534-3 т й 
4 M8 |1255 | 8945 | A30002-ND 326 3.03 264 | 1445390-1 | T ü Free Hanging Receptacle Assembly — т ЕЕ 
4 M8 | 1255 | 15-239 | A30003-ND 3.26 3.03 264 | 1445390-3 8915 i 5 27 3 5526- 
ЖЕ Мі 18.8 .89-1.5 | A30024-ND 342 3.18 278 | 1445820-1 1 M8 14 1.5-2.39 | A29989-ND 3.53 3.27 2.86 | 1445526-3 
5 M11 18.8 15-239 | A30025-ND 342 348 278 | 1445820-3 5 Ма ds S 3 и 2 527 2 и 
6 M11 18.8 89-15 | A30026-ND 342 318 278 | 1445819-1 i RRA T i i | 2 
6 Mii | 188 | 15-239 | A30027-ND 342 3.18 278 | 14458193 3 M8 | 13.75 | 8915 | A29992-ND 3.53 327 286 | 14455101 
7 Mt 188 89.15 | A30028-ND 342 348 278 | 1445818-1 3 м8 | 13.75 | 15239 | A29993-ND 3.53 327 2.86 | 1445510-3 
7 M11 18.8 1.5-2.39 | A30029-ND 342 348 278 | 1445818-3 4 M8 14 :89-1.5 | A29994-ND 353 327 2.86 | 1445389-1 
8 M11 18.8 .89-1.5 | A30030-ND 342 3.18 278 | 1445817-1 : ue 30 Eos БЕРДІҢ 527 421 бае 11058888 
8 Mit 18.8 1.5-239 | A30031-ND 3.42 318 278 | 1445817-3 ; 89-1. I ы d Š А 
9 Mt 188 89-15 | A30032-ND 342 318 278 | 1445807-1 3165 М11 20.5 1.5-2.39 | A30015-ND 3.69 342 299 | 1445829-3 
9 M11 18.8 15-239 | A30033-ND 342 3.18 278 | 1445807-3 я М 505 m] A 23001 D 358 342 FA oos 
a us u Р апе Mount Несертасіе Assembly m зы T T445539-1 7 мм | 205 .89-1.5 | A30018-ND 3.69 342 299 | 1445827-1 
1 Ма 21 isoa Б ООШ n5 4139 ӨШ || 44455393 7 М11 20.5 1.5-2.39 | A30019-ND 3.69 342 299 | 1445827-3 
E М5 21 avis Po mu 474 4130 aad | 1446538 8 M11 20.5 .89-15 | A30020-ND 3.69 342 299 | 1445826-1 
5 M8 51 15239 | A29983-ND 474 439 384 | 144553833 8 M11 20.5 1.5-239 | A30021-ND 3.69 342 299 | 1445826-3 
3 М8 21 8945 | A29984-ND 474 439 384 | 1445537-1 9 M11 20.5 .89-15 | A30022-ND 3.69 342 299 | 1445825-1 
г МВ 21 15239 ЖОБО ала 39 384 [Г1445537-3 9 M11 20.5 15-239 | A30023-ND _ 3.69 342 2.99 | 1445825-3 
4 M8 21 89-155 | A29986-ND 474 4.39 384 | 14454211 Accessories 
4 M8 21 1.5-239 | A29987-ND 474 4.39 3.84 | 1445421-3 Jam Nut, Shell Size М8... A29975-ND 1.46 1.35 118 | 1604196-1 
5 M11 24 .89-1.5 | A30004-ND 5.06 4.70 441 | 1445824-1 Jam Nut, Shell Size M11.. A30038-ND 143 1.05 .92 | 144590431 
5 M11 24 1.5-2.39 | A30005-ND 5.06 470 411 | 1445824-3 Strain Relief, Straight, Shell Size M8 A30034-ND 1.66 1.54 135 | 1445730-1 
6 Mit 24 89-15 | A30006-ND 5.06 470 411 | 1445823-1 Strain Relief, Right Angle, Shell Size M8 A30035-ND 2.54 2.36 206 | 1445771-1 
6 M11 24 1.5-2.39 | A30007-ND 5.06 4.70 441 | 1445823-3 Strain Relief, Straight, Shell Size M11 .... A30037-ND 221 2.06 1.80 | 1445856-1 


Miniature CPC Contacts 


Socket A | 
Specifications: • Material: Brass • Stock thickness: .008" (.20mm) Contact = Contact 8 — Зага) 
Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex finish - Plated with .000030" (.000762mm) min. gold in mating area and š c 
-000100" (.00254mm) min. tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) min. nickel underplate on entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Dimension A Digi-Key Loose Piece Pricing | Атр/Тусо Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel Amp/Tyco 
(AWG) Inch (mm) Plating Inch (mm) Part No. 1 100 Рап Мо. Рап Мо. 500 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND 44 927 | 794059-1 A25667CT-ND — — 5243 | AOSG67TR-ND | 10000 | 2831/М | 770835-1 
30-26 | .085 ~.050 (889-127) B 871 (17.04) A25671-ND 47 3154 | 7940593 | A25671CT-ND = 27040 | A25671TR-ND | 10,000 | 14629/М | 770835-3 
A A25675-ND 44 927 | 770985-1 A25675CT-ND = 5243 | AOS675TR-ND | 7000 | 3146/M | 770901-1 
26-22 | „047 -.069 (1.19-1.75) B 871 (17.04) A25679-ND 47 3154 | 770985-3 | A25679CT-ND = 270.90 | А25679Т8-М0 | 7000 | 16254M_ | 770901-3 
2218 | 59-110 ог 133 max. А ЕТТІ A25683-ND 44 937 | 770987-1 A25683CT-ND — 28.83 5243 | A25683TR-ND | 4500 | 3146/M | 770903-1 
or 22(2) | _ (1.50-2.79 or 3.38) B i 00 A25687-ND ат 3154 | 77098755 | A25687CT-ND 14152 25730 | A25687TR-ND | 4500 | 15438/M | 770903-3 
Socket Contacts 
A A25668-ND 4 927 | 794058-1 A25668CT-ND = 5243 | A25668TR-ND | 10,00 | 2821/М | 770834-1 
30-26 | .035-.050 (889-127) B 859 (16.74) A25672-ND 47 3154 | 794058-3 | A25672CT-ND = 28448 | A25672TR-ND | 10,000 | 153.62/M | 770834-3 
A A25676-ND 44 927 | 770986-1 А95676СТ МО = 5243 | A25676TR-ND | 7000 | 3146/M | 770902-1 
2822 | O47 ~ 069 (1.19-1.75) B 859 (16.74) A25680-ND 47 3154 | 770986-3 | A25680CT-ND = 282.03 | A25680TR-ND | 7000 | 16922/М | 770902-3 
22-18 | 59-110 or 433 max. А вв (1874 A25684-ND 44 927 | 770988-1 A25684CT-ND — 28.83 5243 | A25684TR-ND | 4500 | 3146/M | 770904-1 
or 22(2) | (1.50-2.37 or 3.38) B 1 74) A25688-ND ат 3154 | 770988-3 | A25688CT-ND 14152 257.30 | A25688TR-ND | 4500 | 15438/M | 770904-3 
Keying Plugs and Tools for Miniature CPC Contacts 
Contact Extraction Tool. A25695-ND 18.90 — 189727-1 
Contact Insertion Tool.. A1444-ND 21.74 — 455830-1 
PRO-CRIMPER II Hand Tool, wiDie, 22-26AWG . A25584-ND 14550 — 90758-1 
PRO-CRIMPER ІІ Hand Tool, w/Die, 20-22 or 18(2)AWG .. A25585-ND 14550 — 90759-1 
PRO-CRIMPER ІІ Hand Tool, w/Die, 16-20 or 20(2)AWG A25586-ND $1600 — 90760-1 
Die Set, 22-26AWG use with A9996-ND.......... A30039-ND 1110 — 90758-2 
Die Set, 20-22 or 18(2)AWG use with A9996-ND A30040-ND 11100 — 90759-2 = = = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 255 


tuco Series 1 (Shell Only) - VDE Tested Connectors 
AMP Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the Com- 


Electronics ponent Program of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. E28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 


Circu lar Plastic Connectors Shell | №. of Digi-Key Price Each AMP 
Size |Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
• Lightweight, all-plastic connectors • СРС connectors made of UL recognized, high- n Std. Receptacle-Square Flanged A1635-ND 3.28 3.04 |211401-1 
grade black thermoplastic material * 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self- аша Diameter = 13 7 Plug A1638-ND 2.99 278 211399-1 
extinguishing * Two connector series for different connection needs: Series 1 — Stan- | Shell Size | Inch (mm) Rev, | Receptacle-Square Flanged A1641-ND 2.80 2.68 |211398-1 
dard density applications with Multimate contacts. Series 2 — High-density applications 11 :942 (23.93) Plug ШЕ ND 3.42 318 | 211400-1 
with size 20 DM and 20 DF contacts, .040" (1.02 mm) diameter. • Available in panel- 13 1.070 (27.18) Std. Receptacle-Square Flanged A1636-ND 3.03 2.82 | 211767-1 
mount, chassis-mount and free hanging versions “ Quick-connect/disconnect capability 17 1.315 (33.40) 17 9 Plug A1639-ND 3.98 3.69 | 211766-1 
with thread assist, positive detent coupling = Built-in pin and socket protection. Plug or 23 1.743 (44.2) Rev, | Receptacle-Square Flanged A1642-ND 4.47 415 | 211769-1 
socket half can be "hot", depending on connector sex * 5-key polarization for proper Plug A1645-ND 3.53 3.27 | 2117681 
mating of connector halves “ Full complement of optional accessories Std. Receptacle-Square Flanged A1637-ND 3.94 3.65 | 211771-1 
Plug A1640-ND 4.78 4.43 | 211770-2 
Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 23 19 Receptacle-Square Flanged A1643-ND 3.84 340 | 2117734 
Rev; Plug A1646-ND 402 3.73 | 211772-1 


Series 1 and 2 


Series 1 (Shell Only) - Sealed Receptacle Connectors 

Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally 
sealed connectors used in industrial applications. Operating Temperature Range: -50°С - 125*C. Voltage 
Rating: 600 V (AC or DC), Contacts: 13 amps., single contact rating at 30°C T-Rise. Flammability Rating: 


* Standard Sex — t Reverse Sex {Reverse Sex — *StandardSex , Standard $ UL 94V-0 rated. Sealing Capability: Per IP66 and IP67. Housing Material: Black, high strength, impact 
(Plug/Socket) — (Plug/Pins) Square-Flange Square-Flange Feed-Thru PONO Y resistant thermoplastic. Seal: Gray Elastomer. Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine fuel, 
Receptacle Receptacle Receptacle pum gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water. 
Series 3 Series 4 Shell | №. of Digi-Key Price Each | AMP 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
2 Веу Square Flange A1675-ND 2.97 2.76 |206430-3 
а \ N 11 4 2 Free-Hanging A1676-ND 6.54 6.07 |206430-4 
Š Std. Square Flange A25038-ND 6.40 5.93 |206061-2 
Я h k 13 9 Std Square Flange A1669-ND 2.97 2.76 |206705-3 
t Reverse Sex + Reverse Sex “Standard Sex Standard Sex * Standard Standard Sex а Free-Hanging A1670-ND 3.05 2.84 |206705-4 
Square Flange Free-Hanging | Square Flange Sex Plug Free-Hanging Square Flange A1677-ND 3.08 2.85 |206043-4 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle 2105-18) Free-Hanging A1678-ND 6.99 6.48 |206043-5 
j Square Flange A1671-ND 3.59 3.33 |206036-4 
Seen 16 Std. Free-Hanging A1672-ND 314 291 |206036-5 
24 Square Flange A1673-ND 3.67 3.41 |206838-3 
É 23 Std. Free-Hanging A1674-ND 4.92 4.56 |206838-4 
(S 37 Square Flange A25049-ND 7.77 7.21 |206151-3 
+ Rev Sex T Rev Sex 1 Reverse Sex 1 Rev Sex 1 Rev Sex t Reverse Sex Series 2 (Shell Only) 
Square Flange | Free-Hanging Plug Square Flange — Free-Hanging Plug Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle Size | Cont. | Sex Description Part No. i 25 | Part Мо. 
* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. ЕСПЕ dios HANE ОВ БЕН 3ле 205841 šI 
1 Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. Std. Plug A1368-ND 4.06 3.77 | 205838-1 
я - 8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 31.49 29.19 | 206458-1 
Shell Size Serles 2 serene “N 11 Receptacle-Square Flanged A1369-ND 3.40 3.16 | 206433-1 
11&13 Shell Size 11 Ё Í С) Rev.| Receptacle-Free Hanging A1370-ND 3.40 3.16 | 206433-2 
\ Ooo j Plug A1371-ND 4.06 3.77 | 206434-1 
amis amiíB' “aile МЕ ааа Receptacle-Square Flanged A1372-ND 3.28 3.04 | 206486-1 
Shell Size Ап. 17-3 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 3.40 3.16 | 206486-2 
Plug A1374-ND 3.98 3.69 | 206485-1 
Shell Size 17 Receptacle-Square Flanged A1375-ND 3.63 3.37 | 205840-3 
Plug-Reverse Numbering A25045-ND 7.69 7.13 | 206126-1 
Я д Fons Receptacle-Free Hanging A1376-ND 4.28 3.98 | 206152-1 
SN Е Shell Size 23 5 Std. Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 41.98 38.92 |206127-1 
Shell Size Plug - Dia. 1.349 (34.26) max. | A1377-ND 428 3.98 |205839-3 
Shell Size 23 17 28 Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. A25044-ND 7.69 7.13 | 206125-1 
Aem а Receptacle-Square Flanged A1378-ND 3.51 3.25 | 206038-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1379-ND 4.33 4.01 206038-2 
i Plug A1380-ND 4.18 3.88 | 206039-1 
Жесе = Receptacle-Square Flanged A1381-ND 5.58 5.17 | 206438-1 
М 57 Rev.| Receptacle-Free Hanging A1382-ND 8.96 8.31 206438-2 
23 Plug A1383-ND 5.76 5.34 | 206437-1 
Í М Arr17-10 55 Piecepiacle:Sauare ranged ENS 287 oe 2025424 
i | н eceptacle-Free Hanging 5- 5. 5.25 5843- 
Shell Size 17 \ | Shell Size 17 Std. Plug A1386-ND 5.70 529 |205842-1 
i Series 2 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025" (.64mm) Sq. Sol. Tails 
Series 1 (Shell Only) ( ) ( 998 
Yr 7 Shell| No. of Cont. Digi-Key PriceEach | AMP 
HE d Sex Description DigiKey үсе Eon АМЕ МО: Size | Cont. | Sex | Finish Description Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 1.87 1.78 | 206430-1 11 8 Rev. A Receptacle-Square Flanged | A25040-ND 7.32 6.79 | 208657-1 
Bs Receptacle-Free Hanging A1361-ND 1.87 1.73 | 206430-2 Н 9 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25041-ND 7.48 6.94 | 206852-2 
` |Recept.-Square Flanged w/Inserts A25053-ND 4.16 3.86 | 211102-1 М 28 Rev. B Receptacle-Square Flanged | A25042-ND 12.77 11.84 | 207216-2 
11 4 Plug A1357-ND 223 2.08 | 206429-1 23 63 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25043-ND 25.28 23.43 | 206455-2 
Receptacle-Square Flanged POO ND 1.80 1.68 | 206061-1 A - Duplex plated gold flash on entire contact with Зо” min. gold on contact engagement area, tin-lead on 
Std. Receptacle-Free Hanging A1351-ND 1.87 1.73 | 206153-1 the termination area, all over 50p" minimum nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, 
Plug БШШШ 221 2.06 | 206060-1 tin-lead on the termination area. 
Receptacle-Square Flanged A1303-ND 1.95 1.81 | 206705-1 
13 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 1.99 1.85 | 206705-2 Series 3 and 4 (Shell Only) 
Plug A1302-ND 2.44 2.27 | 206708-1 
Receptacle-Square Flanged A1362-ND 2.08 1.89 | 206043-1 Shell | No. of VES Digi-Key Price Each AMP 
14 | Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 254 2.36 | 206043-3 Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Plug A1358-ND 2.50 2.32 | 206044-1 Series 3 
17 Receptacle-Square Flanged A1305-ND 203 1.89 | 206036-1 Receptacle-Square Flanged A1681-ND 248 2.30 | 206036-2 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 2.08 1.89 | 206036-3 Std. Receptacle-Free Hanging A1683-ND 248 2.30 | 206207-1 
16 Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 6107 56.61 | 206552-1 Plug A1685-ND 3.26 3.03 206037-2 
Plug-Reverse Numbering A25057-ND 4.39 4.07 | 206554-1 и 8 Receptacle-Square Flanged | A16015-ND 2.48 2.30 | 206425-1 
Plug A1304-ND 2.50 _ 2.32 | 206037-1 Rev.|  Receptacle-Free Hanging A16017-ND 3.38 344 | 206425-2 
Receptacle-Square Flanged A1354-ND 2.50 2.32 | 206838-1 Plug A16019-ND 4.45 4.13 206426-1 
24 Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 342 3.18 | 206838-2 Receptacle-Square Flanged A1682-ND 3.81 3.54 206137-1 
Plug A1350-ND 3.26 3.03 | 206837-1 Std. | Весеріасіе-Ргее Hanging A1684-ND 3.92 3.63 | 206137-2 
Receptacle-Square Flanged A1364-ND 2.32 2.15 | 206306-1 Plug A1686-ND 3.53 3.27 206136-1 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 3.22 2.99 | 206306-2 23 7 Receptacle-Square Flanged A16016-ND 3.26 3.03 206227-1 
37 Plug A1359-ND 2.95 2.74 | 206305-1 Rev. | Receptacle-Free Hanging А16018-40 449 4.17 | 2062272 
Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.32 2.15 | 206151-1 Plug A16020-ND 3.59 3.33 206226-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 2.52 2.34 | 206151-2 Series 4 
Plug A1306-ND 2.95 2.74 | 206150-1 
Receptacle-Square Flanged A16029-ND 4.55 4.22 211825-1 
Series 1 (Shell & Contacts)-PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 19 Sid. |! Beceplacis ge Hanging REND 301 354 2118252 
Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with ЗОН” minimum gold on contact engagement — те Flanged A16030-ND 342 2.89 207486-1 
area, tin-lead on the termination area, all over 50” minimum nickel under plating. 23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 4.28 3.98 207486-2 
Shell | No. of Digi-Key Price Each | АМР Plug A16036-ND 3.46 3.22 | 207485-1 
Size | Cont. Sex Description Part No. 1 25 Part No. Receptacle-Square Flanged A16031-ND 2.89 2.68 206613-1 
11 4 Rev. Receptacle A25054-ND 7.40 6.86 | 208283-1 22 Std. Receptacle-Free Hanging A16034-ND 3.94 3.65 206613-3 
13 9 Std. Receptacle A25055-ND 6.11 5.67 | 208223-1 Plug A16037ND 4.14 3.84 | 206612-1 
17 16 Std. Receptacle А25056-М0 10.62 9.85 | 207303-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 5 and 6 Sealed Circular Plastic Connector (Cont.) 


Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed CPC 
connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are designed to meet the 


Cable Clamps - Plastic Shell ? , Clamping Insert 
j SS 


Cable clamps are used to prevent excessive strain on 
cable or wire from being transmitted to the contacts 
inside the connector housings. These may be used 
on all receptacles and plugs. Two screws included. 


Cable Clamp 


requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest technology in thermoplastic design Я Sen 5 
Ph ү Shell | Cable Outer Diameter | Screw Length Digi-Key Price Each AMP 
and use the POWERBAND precision formed high current contact. Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP 11 .329 (8.36) .375 (9.53) A1330-ND 2.76 2.61 206062-1 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 11 .329 (8.36) .500 (12.7) A25021-ND 2.76 2.61 | 206062-3 
Series 5 13 .453 (11.51) .500 (12.7) A1331-ND 2.77 2.63 | 206966-1 
17 3 Rev [Square Flange, Receptacles | A25781-ND 437 405 213889-2 17 -453 (11.51) -500 (12.7) A1332-ND 2.77 2.63 | 206070-1 
17 3 Rev |Free-Hanging, Receptacles | A25782-ND 437 405 213890-2 23 :703 (17.86) .625 15-86) A1334-ND 2.89 2.74 | 206138-1 
17 3 Rev Plug Assembly A25783-ND 7.71 7.45 213905-1 11 453 (11.51) .500 (12.7 A1687-ND 2.76 2.61 206358-1 
Series 6 13 .703 (17.86) .625 (15.88) A1688-ND 2.93 2.78 | 207008-1 
5 Е 17 .703 (17.86) .625 (15.88) А1689-МО 3.15 2.99 | 206322-1 
10. 10 Rev |Square Flange, Receptacles | A25785-ND 4.14 3.84 213893-2 

17 | 10 | Rev |Free-Hanging, Receptacles | A25786-ND 498 462 | 213894-2 23 1.125 (28.58) 625 (15.88)  WEAIGOOINDNM 3.65 3.46 | 206512-1 
17 10 Rev Plug Assembly A25787-ND 949 8.80 213906-1 23 1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A16061-ND 4.61 4.28 | 207774-1 


Ассеввогіев 


Internal 


Cable Grip » 4 
ug x 6) c Jacketed 
n зуб Ў” exible Cable 
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Cable 
Thread Size Clamp 
1-3/8-18 UNEF-2A $ S 


7 Shell Extender 


Ж” Thread Size 
1-3/8-18 UNEF-2B 


* Self-Centering 


Flexible Tubing Connectors To be used with all circular plastic connectors 


Characteristics: * One-piece plastic quick screw connection with 
UNEF-inner thread * Material: High-quality, impact resistant plastic 
material (PA); Sealing: Santoprenee * Properties: Easy to assemble 
due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple 
disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
dimensions to be used under confined conditions * Temperature 
Range: From approximately -30°C up to +100°C * Color: Black 


CPC | Trade Size Inner Dimensions (mm) 

Shell | Tubing Outer Thread Largest Total Digi-Key Price Each АМР 

Size Diameter UNEF Outer В | Length D | Part Мо. 1 25 | Рап №. 
11 |0.51"(13.0mm) | 5/8"-24 20.6 36.6 A16102-ND 3.50 3.07 | 1-969807-2 
13 | 0.62” (15.8тт) | 3/4"-20 23.6 41.7 A16103-ND 3.54 3.10 | 1-969809-3 
17 |0.83"(21.2mm) | 15/16" -20 | 30.1 50.3 A16104-ND 4.04 3.54 | 1-969811-4 
23 | 1.12" (28.5mm) 1”-20 37.0 54.0 A16105-ND 6.50 5.69 | 2-969813-5 


NOTE: Must also be used with Flexible Corrugated Tubing (Mfg. numbers 969789-2, 969789-3, 969789-4 & 969789-5). 


Shell | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Size | Part No. 1 25 |Part No. 
11 | A16038-ND 2.97 2.76 | 206903-1 . = 
1 | вайп Cap for Réventacles, Plast Sirap 13 | A16039-ND 269 248 211870- Flexible Corrugated Tubing and Connectors 
17 | A16040-ND 324 3.01 | 207445-1 
2 Атым NB 18 342 ра Fig. 1 - All-plastic Fig. 2 - Straight Tubing Connections | Fig. 3 - Right Angle Tubing Connections 
13 | A16043-ND 5.88 5.46 | 213485-1 
1 Sealing Сар for Receptacles, Metal Bead Chain 17 | A16044-ND 478 4.43 | 208652-1 
23 | A16045-ND 5.74 5.32 | 208680-1 
23 | A20537-NDT 7.36 6.83 | 208680-2 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .260" - .600" 11 | A16046-ND 6.79 6.29 | 54010-1 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .300" - .725" 13 | A16047-ND 7.48 6.94 | 54123-1 
2 | Heat Shrinkable Sealing Boot, .400" - .875" 17 | A16048-ND 7.34 6.81 | 54011-1 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .250" – .500” 17 | A16060-NDtt 4.68 4.16 | 213933-1 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .500” - 1.25" 23 | A16049-ND 8.26 7.66 | 54012-1 В " 7 арыг à 
: Я w E: crewed connection case, 90% elbow type an 
3 | Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic " ОЗ 205 ra 2071891 fixed PG connecting thread DIN 40430 
Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 11 | A16051-ND 2.23 2.08 |207490-1 
3 | Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 8.25mm 17 | A16053-ND 310 2.87 | 207387-1 PLASTIC TUBING: • Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to 80°C, benzine resistant, highly resistant to acids 
Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 9.78mm| 17 | A16054-ND 2.97 2.76 | 207387-2 and solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding * Tem- 
11 | A16055-ND .85 .79 | 213811-1 perature Range: Approximately -40°C ~ 115°C, temporarily withstands temperatures up to approximately 150°C * Color: 
4 | Replacement Coupling Rin 13 | A16056-ND 119 111 | 213813-1 Black • UL File No. E86359, GGVS certified 
p eee 17 | А16057-М0 95 -89 | 213810-1 CONNECTIONS: • One-piece plastic quick screw connection with PG-thread accessory to DIN 40430 for corrugated 
= 23 | A16058-ND 1.52 1.42 | 213812-1 tubings * Material: High-quality, impact resistant plastic material (РА); Sealing: Santoprene@ * Properties: Easy to 
Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 7.62mm 23 | A16063-ND 13.59 12.60 | 207052-1 assemble due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by displacing the snap-in sleeve. 
5 | Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 11.43mm | 23 | A16064-ND 19.31 17.90 | 207052-2 Smallest outer dimensions to be used under confined conditions * Temperature Range: From approximately -30°C up to 
Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 15.24mm 23 | A16065-ND 10.76 — 9.98 | 207052-3 100°C • Color: Black • GGVS certified 
6 |Rubber Boots 11 | A16059-ND* 6.05 5.61 | 206304-1 
7 | Back Shell Extender 23 | A16062-ND 359 3.33 | 207055-1 Trade Size Tubing Bending Note: X in Part No. = Meters Per Roll 
11 | A1335-ND .64 .52 | 206403-1 Outer Diameter Radius Digi-Key Price Per Roll AMP 
і 13 | A1336-ND .95 .76 | 206403-4 Inch (mm) (тт) +10% | Part Мо. 5 meter 10 meter 25 meter 50 meter | Part No. 
8 | Peripheral Seals for Receptacles Only 7 01337-00 B E 2084032 Fig: 1 = All-Piastle Tubing 
11 | A25003-ND 250 332 207299-1 0.51 (13.0) 20 A16090-X-ND 15.60 28.60 65.00 10400 | 969789-2 
ў Т 0.62 (15.8) 35 A16091-X-ND 20.25 37.13 8438 13500 | 969789-3 
13 | A25004-ND 334 3.17 | 207299-2 
9 | Panel Mount Flanges for Plugs Only 17 | A25019-ND 353 335 | 207299-3 0.83 (21.2) 45 A16092-X-ND 32.10 58.85 13375 21400 | 969789-4 
23 | A25020-ND 228 216 | 207299-4 1.12 (28.5) 55 A16093-X-ND 52.50 9625 218.75 350.00 | 969789-5 
11 | A30707-ND NEW! 1.02 .95 | 81665-3 - - 
13 | A30705-ND NEW? 1.03 .96]81665-4 Trade Size | Thread Dimensions (mm) 
— | Flange Gasket 17 | A25784-ND 1.04 97 | 81665-2 Tubing Outer DIN | Smallest | Largest | Thread | Total | Total | Соппес- 
23 | A30706-ND NEW! 110 1.03 | 81665-5 Diameter | 40430 Inner Inner | Length | Length | Height | tion | Digi-Key Price Each | АМР 
Keying Plug, Series 1 & 4 A16066-ND 48 17 |200821-1 Inch (mm) | PG gl BB c D Ë øF | PartNo. 1 25 | PartNo. 
_ Keying Pug, Series ? КОО. ) А1067 ND 25 A 2055001 Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Соппесііопѕ 
eying Plug, Series ocket Cavities: - à E 508- 55 = m " 
кала Рі Seres З 8 4 (Pm Cavo ЕЕ 88 ejes ИЕЛЕН | 192 [ms е рор | — [Meme 2x zu oe 
* Rubber boots are used with jacketed cable to provide splashproof connections for Series 1 & 3 connectors. Black neoprene. Er аз) 18 120 2 12 1а = = АШЕР 228 221 PEEL 


T For use with series 2 only. ttThin Wall Boot 


Wire Entry Seal Kits Gang Seal Pressure 
i Plate 

Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity 

identification. Material and Finish: Seal - Elastomer, red iron oxide. 

Pressure Plate - Nylon, black 
Shell Insulation Diameter Seal Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 

Kit for Pins 
13-9 | .075-.125 (1.91 - 3.18) | .681 (17.30) A25059-ND 414 384 336 | 213926-1 
17-3 | .178-.265(4.52-6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.13 5.69 4.97 | 213899-1 
17-10 | .150-.265 (3.81 - 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 392 363 348 | 213900-1 
17-14 | .075 - .125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25061-ND 4.24 394 344 | 213919-2 
17-16 | .075 - .125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25062-ND 424 394 344 | 213920-2 
Kit for Sockets 

13-9 | .075 - .125 (1.91 - 3.18) | .681 (17.30) A25063-ND 414 3.84 336 | 213925-1 
17-3 | .178-.265(4.52-6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 613 569 497 | 213899-1 
17-10 | .150-.265 (3.81 - 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 392 363 318 | 213900-1 
17-14 | .075- 125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25064-ND 6.07 5.63 4.92 | 213919-1 
17-16 | .075- 125 (1.91 - 3.18) | .790 (20.07) A25065-ND 1000 928 811 213920-1 


Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 


0.51 (13.0) 9 12.0 20.0 10 36.0 | 340 | 200 | А16098-М0 3.92 3.77 | 969817-2 
0.62 (15.8) | 11 15.5 23.0 10 42.0 | 375 | 23.0 | A16099-ND 4.08 3.94 | 969817-3 
0.83 (21.2) | 16 18.0 29.5 12 50.0 | 47.0 | 27.0 | A16100-ND 4.31 4.16 | 969817-4 
1.12 (28.5) | 21 24.0 37.0 12 57.0 | 55.0 | 34.0 |A16101-ND 6.98 6.71 | 969817-5 


Note: Must order counternuts and seals separately. 


Thread Dimensions (mm) 
DIN Thick- Hex Outer Inner Digi-Key Price Each АМР 
40430PG | ness Width Height | Diameter | Diameter | Part No. 1 25 |PartNo. 
Counternuts 

9 5.0 22 — — — A16106-ND 30 27 | 796260-2 
11 5.0 24 - — — A16107-ND 31 28 | 796260-3 
16 6.0 30 — — — A16108-ND 33 131 | 796260-5 
21 7.0 36 - — — A16109-ND 52 .49 | 796260-6 

Flat O-Ring Seal 

9 — — 1.6 19 15 A16110-ND 53 50 | 796257-2 

16 — - 1.8 27 21.5 А16112-М0 62 59 | 796255-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CONTACT FINISH: Wire Loose Pc. Cut Strip Strip 
A Selective gold with ЗОр gold on electrical Size | Ins. Dia. | Cont. | Digi-Key Price Each | АМР Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
engagement area over 50y nickel on entire contact Desc. | AWG Inch Fin. | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
В Duplex-plated 30p gold in mating area over 50u Series 1 — Crimp, Fig. 1 
nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab Pin F — — — — A25084CT-ND 38.29 175.48 | A25084TR-ND 4,000 191.43/M | 66425-6 
i і | Socket F - = E A25085CT-ND — 49.41 226.45 | A25085TR-ND | 4,000 | 247.04/M | 66424-6 
€ Joirgoidinthe matiñg-area over 50рпіске! Pin 3026 | 040-060 | С | A25088-ND 90 63 | 66429-3 | A25088CT-ND — 4945 226.64 | A25088TR-ND | 4,000 | 24725/М | 66425-7 
D Selective gold, 30p gold over ЗОр nickel Socket SS C | A25089-ND 1.25  .87 | 66428-3 | A25089CT-ND 61.44 281.60 | A25089TR-ND | 4,000 | 307.20/M | 66424-7 
Е 000100" (0.00254mm) silver-plated contacts with Pin А | A25092-ND 94 66 | 66429-4 | A25092CT-ND 52.06 238.59 | A25092TR-ND | 4,000 | 26028/M |66425-8 
lubricant added Socket A | A25093-ND 148 104 | 66428-4 | A25093CT-ND — 6468 29645 | A25093TR-ND | 4000 | 323.40/M | 66424-8 
F Bright tin-lead on entire contact Pin [226 | 0400 | ^ | A25097-ND 83 58 | 664064 | A25097CT-ND 52.01 23838 | A2509/TR-ND | 4,000 | 260.06/M | 66393-8 
| : . Socket QS A | A25098-ND 102 72 | 66405-4 | A25098CT-ND 6463 296.22 | A25098TR-ND | 4000 | 323.15/М |66394-8 
G Selective gold with ЗОр gold on electrical Pin Е | A1324-ND 36 25 | 661072 | A1324CT-ND 26.32 120.64 | A1324TR-ND | 4000 | 131.61/M | 66106-6 
engagement area with 10} on the remainder over Socket F | A1654-ND 65 46 | 66109-2 | A1654CT-ND 41.55 190.44 | A1654TR-ND 4000 | 207.75/M | 66108-6 
50р nickel Pin | 04| 035.055 | С | A25103-ND 51 36 | 66107-3 | A25103CT-ND 42:35 194.11 | A25103TR-ND | 4000 | 211.76/М | 66106-7 
Я А Socket 1039: c | A25104-ND 61 42 | 66109-3 | A25104CT-ND 52.63 24122 | A25104TR-ND | 4,000 | 263.15/M | 66108-7 
Series 1 Signal, Type Ш+, Pin А | AT344-ND 54 38 | 66107-4 | A1344CT-ND 44.58 20431 | A1344TR-ND | 4000 | 222.89/M | 66106-8 
iei Socket А | A1345-ND 4 45 | 661094 | AI345CT-ND — 55.40 253.91 | A1345TR-ND | 4,000 | 276.99/M | 66108-8 
Precision Formed Pin |2420 | 040-080 | G | A29109-ND 82 58 |66103-1 | А29109СТ-М0 73.96 338.99 | A29109TR-ND | 4000 | 369.81/M [66102-6 
КӨТЕН ue Я Ріп Е | A1322-ND 36 25 | 661032 | 13220-40 2690 123.28 | A1322TR-ND | 4,000 | 13449/M | 66102-7 
Metsale Cino Conecte: Е Е | A1323-ND 42 30 | 661052 | A1323CT-ND 33.66 15426 | A1323TR-ND | 4000 | 16829/M | 66104-7 
and Grounding Pin: Copper alloy, plated tin or gold; | МП | 24-20 | 040-080 | С | A25107-ND 51 26 | 66103-3 | A25107CT-ND 4045 18538 | A25107TR-ND | 4,000 | 20223/M | 66102-8 
Hide RUE : ; | Socket UR C | A25108-ND 81 43 | 66105-3 | A25108CT-ND — 48.90 22411 | A25108TR-ND | 4,000 | 24449/M |66104-8 
pring: Pin А | A1342-ND 54 зв | 66103-4 | A1342CT-ND — 44.62 20452 | A1342TR-ND | 4000 | 223.11/M | 66102-9 
Socket А | A1343-ND 4 45 | 66105-4 | A1343CT-ND — 5247 24047 | A1343TR-ND | 4000 | 262:34/М | 66104-9 
Pin F ] A25111-ND 36 25 | 665662 | А25111СТ-МО 3282 15041 | A25111TR-ND | 4,000 | 164.09/M | 66564-6 
Socket |20 | 060-120 | Е | A25007-ND 56 39 | 66565-2 | A25007CT-ND — 4156 19048 | A25007TR-ND | 4,000 | 207.80/М | 66563-6 
Pin xd А | A25115-ND 56 39 | 66566-4 | A25115CT-ND 45.13 206.84 | A25115TR-ND | 4,000 | 225.65/M | 66564-8 
ж Socket D | A25008-ND 63 44 | 66565-4 | A25008CT-ND — 55.51 254.40 | A25008TR-ND | 4,000 | 277.53/M_| 66563-8 
А, Pin оао | 00| | A1647-ND 36 25 | 664004 | A1G47CT-ND 3119 142.97 | A1647TR-ND | 4,000 | 155.97/M | 66332-5 
б Socket ШЕ Е | A1656-ND 42 30 | 66399-1 | A1656CT-ND — 3366 15426 | A1656TR-ND | 4000 | 16829/M |66331-5 
воды Pin [2420] 080-100 | G | A29110-ND 802 .58 | 664002 
Pin C | A25121-ND 51 36 | 664003 | 251210140 4247 19456 | A2B12ITR-ND | 4,000 | 21236/M |66332-7 
Socket | 24-0 | ово-л00 | С | ^25122-ND 61 42 | 66399-3 | A25122CT-ND 52.67 241.40 | A25122TR-ND | 4,000 | 263.34/M |66331-7 
Pin UD А | A1648-ND 54 зв | 66400-4 | A1648CT-ND 4470 204.89 | A1648TR-ND | 4000 | 223.52/M | 66332-8 
Socket А | A1661-ND 64 45 | 66399-4 | A1661CT-ND — 55.43 25407 | A1661TR-ND | 4000 | 277.17/M |66331-8 
Pin Е | A1649-ND 36 25 | 660992 | А1649СТ-МО 2690 123.28 | A1649TR-ND | 4,000 | 134.49/M | 66098-7 
Socket F | A1665-ND 42 30 |66101-2 | A1665CT-ND 29.80 13659 | A1665TR-ND | 4,000 | 149.01/M |66100-7 
Pin [1в46] 080-100 | C | A25123-ND 60 42 | 66099-3 | A25123CT-ND 4229 19382 | A25123TR-ND | 4,000 | 211.44/M | 66098-8 
Socket БЕ C | A25124-ND (61 43 | 66101-3 | A25124CT-ND 52.68 241.45 | A25124TR-ND | 4,000 | 263.40/М | 66100-8 
a Pin А | A1340-ND 54 38 | 66099-4 | A1840CT-ND — 4470 204.89 | A1340TR-ND | 4000 | 223.52/M | 66098-9 
Socket A | A16080-ND 64 — 45 | 66101-4 | A16080CT-ND — 5225 23947 | A16080TR-ND | 4000 | 26124/M |66100-9 
Pin F | A1320-ND 36 25 | 663612 | A13200I-ND 2690 123.28 | A1320TR-ND | 4,000 | 134.49/M |66359-6 
Socket F | A1321-ND 42 29 | 66360-2 | A1321CT-ND 33.66 15426 | A1321TR-ND | 4000 | 16829/M |66358-6 
Pin [igi | 080-100 | C | A25127-ND 52 36 | 66361-3 | A25127CT-ND 4049 185.58 | A25127TR-ND | 4,000 | 20246/M | 66359-9 
Socket RS C | A25128-ND 76 54 | 66360-3 | A25128CT-ND 52.69 241.51 | A25128TR-ND | 4,000 | 263.46/M |66358-9 
Pin А | A1650-ND 54 38 | 66361-4 | A16500T-ND — 4262 19536 | A1650TR-ND | 4000 | 213.12/M |1-66359-0 
Socket А | A1341-ND 80 56 | 66360-4 | ATSA1CT-ND — 55.47 25424 | AI341TR-ND | 4000 | 27735/М |1-66358-0 
Pin F ] A25129-ND 36 25 | 66602-1 | A25129CT-ND 2690 123.28 | A25129TR-ND | 4.000 | 134.49/M | 66597-1 
Socks Socket | 43.44} 110-150 | Е | A25130-ND 42 30 | 666011 | A25130CT-ND 33.66 15426 | A25130TR-ND | 4000 | 16829/М | 66598-1 
Pin 195 А | А25131-№0 54 зв | 66602-2 | A25131CT-ND 4477 20549 | A25131TR-ND | 4,000 | 223.85/M | 66597-2 
Socket А | A25012-ND .61 аз | 66601-2 | A25012CT-ND — 54.87 251.50 | A25012TR-ND | 4000 | 27437/M |66598-2 


Fig. 4 - Wire Wrap Series 1 — Crimp, Fig. 1 — Grounding Pin (make first - break last) 


Pin |24-20 | .045-.070 | А A25133-ND 1.91 1.34 | 164163-2 
Pin 18-16 | .078-.098 | А A25600-ND 144 1.01 | 164164-2 | A25600CT-ND 122.09 559.60 | A25600TR-ND 5,000 610.47/M |164161-4 
Series 1 — Solder Type, Fig. 2 
Pin A A25136-ND .86 60 | 66182-1 
Socket | 26:20 |.005-024 | р | A25137-ND — 108 76 | 66183-1 
Pin A A25138-ND .86 60 | 66180-1 
Socket | 18-16 |.030-055 | p | A25139-ND 108 76 | 66181-1 
Series 1 — Solder Tab, Fig. 3 
Tail Length Amp Pi Amb Socket Pin B | A16081-ND — 143 1.00 | 202236-1 
inches (mu). | PartNo. | Bat No Socket | _ | _ | B [ава 159 112 | 202237-1 
ш = Pin F A1629-ND .81 57 | 202236-2 
.622 (15.80) 66460-1 66461-1 Socket F A1631-ND .89 .62 | 202237-2 
.831 (21.11) 66460-2 66461-2 Series 1 — Wire Wrap, Fig. 4 
- x Pin F A29339-ND 52 36 | 66460-1 
5. 5. 2. Ë 5 : Socket F A29344-ND 64 45 | 66461-1 
622 (15.80) 4 i Pn | _ u F | A29350-ND 51 26 | 66460-2 
-831 (21.11) 66460-8 66461-8 Socket F | A29345-ND 84.45 | 66461-2 
1.020 (25.91) 66460-9 66461-9 Pin F A29340-ND 52 36 | 66460-3 
Socket Ë A29349-ND .64 .45 | 66461-3 
Pin G A29341-ND 77 54 | 66460-7 
1 Socket G A29346-ND 92 64 | 66461-7 
Series 2 Pn | | _ G | A20342-ND 79 56 | 66460-8 
Pin Diameter: .040" (1.02mm) Test Current: 7.5A Socket 6 A29347-ND 95 66 | 66461-8 
Materials: Pin Body: Brass; Socket: Phosphor bronze Pin 6 ACASA nD п -54 | 66460-9 
: У: ў асака Socket G | A29348-ND .92 — .65 | 66461-9 
Series 2 — Crimp, Fig. 5 
s - т Е Pin A | Al630-ND 21 15 | 66507-9 
Fig. 5 - Crimp With Insulation Support Socket 28-24 | 040 max A A1632-ND 23 17 | 66505-9 
Pin "| D A25000-ND 40 125 | 5-66507-9 | A25000CT-ND 6.49 27.03 | A25000TR-ND 10,000 29.19/M | 3-66507-1 
Socket D A23040-ND ELI .27 | 5-66505-9 | A23040CT-ND 10.34 43.09 | A23040TR-ND 10,000 46.54/M | 5-66505-7 
Ріп А A1679-ND 19 17 | 66506-9 
Socket A A1680-ND .20 18 | 66504-9 
Pin |24-20 | .050 тах. | D A1008-ND .19 17 | 1-66506-0 
Socket A A1009-ND 21 18 | 1-66504-0 
Socket D A23606-ND 19 112 | 5-66504-7 | A23606CT-ND 7.71 32411 | A23606TR-ND 10,000 34.69/М | 5-66504-6 
Series 2 — Solder, Fig. 6 
Pin | 45 D | A1028-ND 26 16 | 665703 
Socket = D | A1029-ND .31 28 | 66569-3 
Series 3 — Crimp, Fig. 7 
Pin Е | A16091-ND 225 157 | 66261-1 
2 Ѕоскеї Е A16025-ND 4.08 2.85 | 66740-8 
Socket Pin D | A16022-ND 5.63 3.93 | 66261-2 
Socket 16-12 | 135-160 D A16026-ND 6.96 4.86 | 66740-6 
Pin š E D A25031-ND§ 6.38 446 | 66262-2 
i Pin E A25032-ND# 2.83 1.98 | 66261-4 
Series 3 Socket E A25033-ND# 4.76 3.33 | 66740-2 
я Ріп Е A25034-NDS# 5.87 440 | 66262-4 
Fig. 7 — Power Contacts Pin Е | A16023-ND 225 157 | 66259-1 
Socket F A16027-ND 531 3.71 | 66741-8 
Pin 10 190-220 D A16024-ND 579 4.04 | 66259-2 
Socket * : D A16028-ND 770 5.38 | 66741-6 
Pin E A25035-ND# 2.83 1.98 | 66259-4 
Socket E A25036-ND# 643 449 | 66741-2 
# Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts 
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tuco Series 1 Signal, Type ll, 


Eiecronics — ANIIS Screw Machined, Crimp 
Series 1 Coaxial, Subminiature, Pin Diameter: 1.57 

= a . Test Current: 13A 
Precision Formed, Crimp Contact Body: Brass 


Retention Spring: Stainless steel 


Contact Finish: ЗОр gold over 50р nickel. Gold 
thickness controlled on socket O.D. 


Outer Shell: Brass per MIL-C-50 


Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 
(Pin); Brass per QQ-B-626 (Socket) 


Inner Dielectric: Polypropylene Wire Size | Insulation) Required | Digi-Key Price Each AMP 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 Description AWG Dia.Inch | Hand Tool| Part No. 10 100 Part No. 
Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over copper per QQ- Crimp 
C-576 Pin A25110-ND 3.06 2.14 201611-1 
28-24 .035-.055 | 91538-1 
Contact Finish: Gold/nickel; gold/copper (outer shell and Socket A25112-ND 2.68 1.87 201613-1 
socket center conductor: 30u gold over 50y nickel; pin Pin 040-062 | 91538-1 A25114-ND 2.70 1.89 201578-1 
center conductor: 30p gold over 100p copper) Pin Socket Socket 24-20 dibus T A25116-ND 2.21 1.55 201580-1 
Я i й ji Pin A25132-ND 1.82 1.28 201330-1 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Socket :055-.088 | 91538-1 A25541-ND 290 2.03 201328-1 
Coaxial Cable Pin A25542-ND 2.88 2.02 202507-1 
Socket :080-.105 | 90136-1 | A25543-ND 290 203 | 202508-1 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin 18-16 No Ins. 91539-1 A25540-ND 2.94 2.06 200336-1 
Description RG/U Part No. 10 100 Part No. Socket Support A25539-ND 2.35 1.64 200333-1 
Contacts Pin pud 91539-1 A25140-NDT 3.73 2.61 204219-1 
" 178, 196 Я 
Ріп а R A25144-ND 15.18 10.61 226537-2 Pin No Ins. Е A25141-ND 1.94 1.36 201570-1 
196 (Double Braid) Socket 14 Support | 915391 | A25142-ND 222 1.55 | 201568-1 
178, 196 : No Ins. s. 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 12.81 8.95 51565-2 Pin Support = A25143-ND*t 4.67 3.26 212618-1 
174, 188, 316 Hand Tools 
n 174 (Double Braid) A29951-ND 742.50/1 91538-1 
Pin 179, 187 A25145-ND 10.47 7.31 226537-1 Certi-Crimp Tool with Dies А29952-МЮ 1433.25/1 90136-1 
187 (Double Braid), 161 A29953-ND 535.50/1 91539-1 
174, 188, 316 Pro-Crimper ІІ with Dies A30235-ND 592.50/1 58541-1 
Sock 174 (Double Braid) A25148-ND 972 9 1565-1 "ME г E m я : 
ocket 179, 187 5158; 7 6.7 51565- * Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector halves. 
187 (Double Braid), 161 1 Pin length is .630 on these two pins. 
Ferrules 
178, 196 RG/U A25150-ND 91 64 1-332057-0 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND 77 ‘54 | 1-832056-0 .125 POWERBAND Contacts 
Twisted Pair and Shielded Wire for Sealed Con nectors 
Test Current: 45A 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP in Di Я 
Description RG/U Part No. 10 100 | Part No. PinDiamstersion | | | 
Contacts Contact Body: Copper with beryllium copper spring 
30, 28 Contact Finish: 
(Twisted Pair, Solid) A: Post plated 30p in mating area with 5p min. gold 
" 28 (Twisted Pair, T i: on remainder of contact, all over 100p min. nickel 
Pin Stranded .005 Dia.) ASEAN) 12.03 8340 2265975 B: Post plated 200и silver in mating area with 5н 
26 (Twisted Pair, Solid min. gold on remainder of contact, all over 1000 i Socket 
or Stranded .063 Dia.) min. nickel 
30, 28 
(Twisted Pair, Solid) Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
i i Descripti AWG Finish Part No. 1 10 Part No. 
Socket 28 (Twisted Pair A25149-ND 1495 1045 | 51565-3 — ms 8 — 
Stranded .005 Dia.) Pin А A25066-ND 2.60 242 | 213845-4 
26 (Twisted Pair, Solid Socket 14-12 A25067-ND 4.06 3.77 213847-4 
or Stranded .063 Dia.) Pin B A25068-ND 2.13 198 | 213845-3 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 10.47 7.31 226537-1 Socket A25069-ND 3.34 3.10 213847-3 
г Pin A25070-ND 2.60 2.42 213841-4 
Socket 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25148-ND 9.72 6.79 51565-1 Socket дая А A25071-ND 4.06 377 213843-4 
Ferrule Pin B A25072-ND 213 198 | 213841-3 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND 91 64 1-332057-0 Socket A25073-ND 3.34 3.10 213843-3 
Too | s Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Price AMP Series 2 Contacts 
Description Part No. Each Part No. Contact Insertion / Extraction Tool.... A A1010-ND 6.82 91067-2 
Series 1 Contacts Crimp Tool for CPC Contacts with Die m A9990-ND 145.50 58448-2 
Pro-Crimper Hand Tool, Handle Only, without Dies . A9996-ND 66.00 354940-1 Die Set for CPC Contacts, use with A9996-ND ..... A9814-ND 111.00 58448-3 
Die Set CPC Conn A9919-ND 103.50 58495-2 Pro-Crimper ІІ Hand Tool without Die x A9996-ND 66.00 354940-1 
Contact Extraction Tool .... A1329-ND 16.80 305183 Series 3 Contacts 
Pro-Crimper ІІ Tool with Dies A9920-ND 145.50 58495-1 Contact Extraction Tool.. A9912-ND 166.90 91019-3 
Certi-Crimp Tool, 26-24 AWG A9951-ND 446.88 91515-1 Crimp Tool, 16-12 AWG . A9911-ND 563.92 90382-2 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG. . Я A9839-ND 504.00 91523-1 Crimp Tool, 10 AWG A9910-ND 563.92 90384-1 
Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG .| А9841-МО 454.50 91505-1 Coaxial 
Series 1 and MIL-C-5015 Contacts Cable Size - ВОЛ) 178 and 196... ..| A25152-ND 4410.00 69656-2 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG A9941-ND 535.50 91542-1 Cable Size - 26 AWG Shielded... A25153-ND 4410.00 69656-3 
Crimp Tool, 18-14 AWG A9009-ND 535.50 91521-1 Die Set RG/U 174/188/316, use with A9996-ND .... A30529-ND 564.00 91911-3 
Shielded DIN Connectors Digi-Key Pricing | [аме 
ў I I Description Part No. 1 25 Part No. 
шая ae ME шы н ре B bs 9 4-Position Housing и A1651-ND 4.00 94.50 |212437-2 
=s: ка НЫ i н o Sfi біз, й Я p ic ес. іы 5-Position Housing .. A1652-ND 2.18 51.63 | 212437-3 
ч аз КӨП аў 2n n bs M Я ч P "on кепше 6-Position Housing A1653-ND 2.02 47.69 | 212437-4 
. - 3 
eels iolexceads ШІН Specificato ое ока ана э 8-Position Housing .. A1655-ND 2.37 56.00 | 212437-6 
position plugs and DIN 45322 for 6-position plugs * UL 
recognized under the Component Program, File No. E28476 Ferrule, 5.08mm-6.35mm Cable Diameter ....... A1657-ND 1.35 27.00 | 212435-8 
* CSA certified, File No. LR-35510 1 Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Diameter ..| A1659-ND 2.08 41.50 | 212800-1 
Housings: Black nylon 94V-0 Housing 5-Position Receptacle . A1663-ND 2.85 63.53 | 212044-1 
Ferrule and Shield: Brass, tin-plated 6-Position Receptacle . ...| A1664-ND 3.52 78.85 212045-1 
š 8-Position Receptacle ............................ A1666-ND 3.79 85.08 212047-1 
Cord Guard: Thermoplastic polymer, black 
" Pin Contact, 28-22 AWG ......................... A1667-ND 8.81/10 61.52/100 | 66728-5 
Contacts: Brass, tin-plated 
; : Contact Insertion Tool ... A9998-ND 18.16 p= 91002-1 
Pin Contacts: C lloy; .00050" ti .000100" 
аа plating шылы шады Receptacle Contact Extraction Tool. . A9997-ND 877.50 — [911444 
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fuco 
Electronics AMP 


Audio / Instrument Connectors (DIN Type) 


Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally 
suited for application in citizens' band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial 
control equipment. 

Material & Finish: Plug/Receptacle: Thermoplastic, black Contacts: Brass, plated Tin over nickel 


@.830 (021.08) 
.925 3 
(23.5) m Overall assomblsd length 
Receptacle Housing Contact Housing Cord Guard 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Plug Assemblies 
4 Contact Housing A25074-ND 1.58 147 1.29 207313-1 
5 Contact Housing A25075-ND 145 1.07 94 207488-1 
6 Contact Housing A25076-ND 2.18 2.03 4277 207332-1 
— | Cord Guard A25077-ND 1.33 1.23 1.08 207314-1 
Receptacle 
4 Receptacle Housing A25078-ND 227 211 1.84 207316-1 
5 Receptacle Housing A25079-ND 255 2.37 2.07 207487-1 
6 Receptacle Housing A25080-ND 2.39 2.22 1.94 207333-1 
Crimp Contacts — 22-28 AWG 
— | Pin, Diameter .058” (1.47mm), Loose | A25082-ND .30 28 25 207438-3 
— | Socket, Loose A25083-ND 33 31 27 207437-3 
Tool 
— Contact Extraction Tool A25081-ND 88.47 — — 91136-1 


MIL-C-5015 Style 


Circular Metal Shell Connectors 


Note: Shell Only Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter 
thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated Arrangement/ Overall Dia. 
Plug: Insert: Black thermoplastic Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 
Aluminum alloy, zinc plated Retainer Ring: Stainless steel 14 1.225 (31.12) 
Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered sep- 22 1.750 (44.45) 
arately. 28 2.170 (55.12) 


Series 1 & 2 Series 3 


* Standard Sex T Reverse Sex * Standard Sex * Standard Sex 
Receptacle with Pins (Plug/Pins) Square Flange Receptacle Plug 


* Standard Sex * Standard Sex T Reverse Sex T Reverse Sex 
Square Flange Receptacle Plug Square Flange Receptacle Plug 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Series 1 Series 2 Series 3 
Shell Size 22 


Circular Plastic [ shell Size 28 
Connectors - pes 
Arr. 23-3 
Shell Size 20-1 4 ап.22-141 5 Series 4 
Reverse Sex Reverse Sex i 
UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 и 5 
Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. ©, О 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; рїп contacts їп plug housings. ç 
— - Shell Size 28 
Digi-Key Price Each | AMP Arr. 28-22M 
Fig.| Description Part No. 1 25 Part No. > " Shell Size 28 
Plug Kit, Unassembled att 28571 art, 28-631 Arr. 28-16M 
1 Reverse Sex w/o Cable Clamp A25015-ND 13.22 12.53 | 213571-2 
Standard Sex w/o Cable Clamp A25016-ND 13.34 12.64 | 213652-1 Arrange 
Cable Clamps - Shell Size 17 m Won 5 
З Z ment Description Digi-Key Price Each AMP 
O.D. .453” (11.51mm), for use with 213652-1 A1332-ND 2.77 2.63 | 206070-1 
1 | O.D. 703" (17.86mm), for use with 213571-2 A1689-ND 3.15 2.99 | 206322-1 No: sex (ЕШ ел) фКагыно: il 2 HatuNo: 
Receptacle, Square Flange Series 1 
2 Reverse Sex A25017-ND 7.68 7.28 | 213570-1 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1600-ND 20.27 18.80 208719-1 
Standard Sex A25018-ND 7.54 7.15 | 213651-1 а nean Plug A1601-ND 48.56 45.02 | 208718-1 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1602-ND 23.06 21.38 208721-1 
Contacts for MIL-C-5015 Connectors Plug A1603-ND 36.04 33.41 | 208720-1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1604-ND 21.12 19.57 208715-1 
Crimp Style, Туре Ш+ TT. a Plug A1605-ND 33.72 31.26 | 208714-1 
Contact Finish: А: З0р” gold on the electrical engagement area Reverse | Receptacle-Sq. Flanged | A1606-ND 21.12 19.57 | 208717-1 
over 50” nickel В: Тіп С: 30y" selective gold over 30p” nickel Plug A1607-ND 34.58 32.06 208716-1 
- Receptacle-Sq. Flanged | A1608-ND 22.61 20.96 208487-1 
Loose Pc. Cut Strip | Таре & 22-14 | Reverse Plug A1609-ND 29.68 27.52 | 208486-1 
Cont. | Digi-Key Price Each | АМР Digi-Key Pricing Reel* [AMP Plug with Tetraseals А25051-№04 41.35 38.33 | 208486-3 
Desc. | AWG | Fin. | Part №. 10 100 Part Мо. | Part No. 100 4,000 Part Мо. 22-16 | Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1610-ND 25.22 23.37 | 208489-1 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) Plug A1611-ND 28.54 26.45 | 208488-1 
" w == Е = 7 m z Receptacle-Sq. Flanged | A1612-ND 31.78 29.45 208459-1 
Pin |24-20| В A25009CT-ND 43.23 210.54/M |213605-1 28-24 | Standard Plug A1613-ND 40.12 3719 | 208457-1 
Socket [24-20] В |A25007-ND  .56  .39|66565-2 |A25007CT-ND — 41.56 | 207.80/M [66563-6 Susana | Peceptacle-Sq. Flanged | AT614-ND 3175 2944 [2084711 
Socket | 24-20 | А |А25008-40 — 63 44 | 66565-4 |A25008CT-ND 55.51 | 277.53/М |66563-8 iar орап Plug A1615-ND 40.12 3749 | 208470-1 
Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1616-ND 28.91 26.79 208473-1 
Pin [18-14] В = — —| - [amc 4323 | 21054/М |213603-1 Plug EATEN: 39492 ` ` 3242 tc 
Socket |18-14| B [A25130-ND 42 .30|66601-1 [A25130CT-ND — 33.66 | 16829/M [66598-1 260522 
ч " x * Receptacle-Sq. Flanged | A1618-ND# 19.21 17.81 208491-1 
Pin |18-14| А |A25131-ND 154 .38 | 66602-2 558 Standard Plug A1619-ND 76.90 7127 | 208490-1 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1620-ND# 18.47 17.12 208493-1 
Plug A1621-ND 85.32 79.08 208492-1 
28-57 R Receptacle-Sq. Flanged | A1622-ND# 28.23 26.17 208475-1 
C PC Co nnector Screw With Lock i 8 UNIS Plug A1623-ND 114.06 _ 105.72 | 208474-1 
Я trap 
Washer (2 Supplied) — 1 Receptacle-Sq. Flanged | A1624-ND# 28.23 26.17 208477-1 
Accessories. Metal-Shell Cable Clamp __ (2 Supplied) 26:69; | Standard Plug A1625-ND 107.08 9926 | 208476-1 
, = ^ 
ў Series З 
Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or = байдай Receptacle-Sq. Flanged | A16070-ND 27.59 25.58 208495-1 
wire from being transmitted to the contacts inside the connector 22-3 tandan Plug A16071-ND 40.00 37.07 208494-1 
housings. š R Plug A25052-ND 36.67 34.00 | 208496-1 
Material: Zinc alloy, nickel plated everse | Receptacle-Sq. Flanged | A30541-ND 23.63 20.82 | 208497-1 
28-7 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16072-ND 25.13 23.30 208483-1 
Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP й andan Plug A16073-ND 40.57 37.61 | 208482-1 
Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. ав R Receptacle-Sq. Flanged | A16074-ND 31.65 29.34 | 208485-1 
Cable Clamps ў най Plug A16075-ND 35.57 32.97 | 208484-1 
14 225 - 562 (5.71 - 14.27) A1626-ND 8.44 8.00 208945-5 Series 4 
22 -325 - .750 (8.26 - 19.05) A1627-ND 13.83 13.11 208945-7 
A З Ц ij Receptacle-Sq. Flanged A16076-ND 32.43 30.06 208479-1 
28 .450 - .938 (11.43 - 23.83) A1628-ND 19.21 18.20 208945-8 Б 
( ) = cape 28-16 | Standard Plug A16077-ND 46.88 43.46 | 208478-1 
14 — A25047-ND 1419 1345 | 2138232 28-22 | Standard | "eceptacie-Sq. Flanged ЕРКЕ НЕСІ СЕЗ 
22 = A1633-ND 26.20 24.83 211903-1 9 ` ü 
28 = A1634-ND 23.43 22.20 211904-1 # Aluminum alloy, unplated t Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells 
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APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. A 
variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models allows 
for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these 


CUI INC 


Miniature DIN Connectors 


lications include computers, peripheral devices, office, audio and video 
equipment. GENERAL SPECIFICATIONS: • Rating: 100VAC 1A МАХ, 12VDC 2A 
MAX * Insulation Resistance: MIN 50MEGO @ 250VDC = Voltage Withstand: 
250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ MAX, Shell - 50тО. 


Right Angle 
Receptacle 


Slim Shielded Rt 
Angle Receptacle 


SMT Slim Shielded Rt 
Angle Receptacle 


connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical app- MAX (All accessories included) ан Angle тЫ wit алена: with 
No. of Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 Part No. Pos. Part No. 1 10 100 Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles 5 CP-5050-ND 1.23 1.07 82 MD-50SG 
3 CP-2230-ND .99 .86 .66 MD-30SM 6 CP-5060-ND 1.29 1.12 86 MD-60SG 
4 CP-2240-ND 102 89 68 | MD-40SM 8 CP-5080-ND 150 1305 1:00 | MD-80SG - - = Е = ә 
5 CP-2250-ND _ 1.05 .91 70 | MD-50SM Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins Shiëlad witli аып win ано көлігі, РСВ тан PCB 
6 | CP-2260-ND 111 47 774 | MD-60SM 3] CP-6030-ND 147 102 — 78 | MD-30SGK ыы ыы Her Null 
7 | CP2270ND 123 107 — .82 | MD-70SM 4 | CP-6040-ND 120 104 80 | MD-40SGK ote: 
8 CP-2280-ND 132 145 88 | MD-80SM 5 CP-6050-ND 123 107 82 | MD-50SGK 
3 CP-2290-ND 1.45 143 110] MD-908M 6 СР-6060-40 129 142 86 | MD-60SGK 
NEW! Slim Shielded Right Angle РСВ Receptacles NEW! 8 CP-6080-ND 1.50 1.30 1.00 MD-80SGK 
E Ши. Vertical PGB Mount есегіне 
NEW! SMT Slim Shielded Right Angle Receptacles NEW! : СВО 02 a s Mo 
4 сЗ — 185 143 110 | MD2-40ST-SMT 5 | CP-2750.ND 14 99 76 | MD-508V ев AA (заваў (вия 
6 | CP-3167-ND_ 174 151 146 | MD2-60ST-SMT s КООШ іп 12 8 м um) m gm mm) (ace) (m ва 
: . А . aa EH E 
Right Angle PCB Mount Receptacles 8 CP-2780-ND 129 — 1.12  .86 | MD-80SV 
3 CP-2430-ND 78 68 52 MD-308 Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut SPos. Pos. SPos. BFos. 7Ро6.- /8 Роз. :S9Pos. 
4 CP-2440-ND .81 WA 54 MD-40S 
5 | CP-2450.ND 86 75 57 | MD-508 3 | CP-2830-ND 141 123 94 | MD-30CV 
8 1 CP-2460.ND 9 78 60 MD-60S 4 | CP-2840-ND 147 128 98 | MD-40CV In-Line Plug = | 
7 | CP.2470ND 12 8 68 | MD.708 5 | CP-2850-ND 150 1.30 1.00 | MD-50CV О © 
8 | CP-2480ND 11 9 74 | MD-80S 6 | CP-2860-ND 156 136 1.04 | MD-60CV KU 
9 | CP-2490ND 153 133 102 | MD-908 8 | CP-2880-ND — 165 — 143 110 | MD-80CV | 244 
Shielded Receptacles with Switch In-Line Plugs 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 1.34 MD-30SMW 3 CP-2030-ND 87 76 .58 MD-30 г = 
4 CP-3040-ND 2.10 1.82 1.40 MD-40SMW 4 CP-2040-ND .93 .81 .62 MD-40 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 MD-50SMW 5 CP-2050-ND 99 86 66 MD-50 
6 CP-3060-ND 2.31 2.01 1.54 MD-60SMW 6 CP-2060-ND 1.05 91 70 MD-60 
7 CP-3070-ND 240 2.08 1.60 MD-70SMW 7 CP-2070-ND 1.11 97 74 MD-70 
8 CP-3080-ND 2.46 244 1.64 MD-80SMW 8 CP-2080-ND 147 1.02 78 MD-80 
Shielded Receptacles with Kinked Pins 9 CP-2090-ND 156 1.36 1.04 MD-90 
3 CP-4030-ND .99 .86 .66 MD-30SMK In-Line Receptacles 
4 CP-4040-ND 1.02 .89 .68 MD-40SMK 3 CP-2130-ND 1.08 94 72 MD-30J 
5 CP-4050-ND 1.05 91 70 MD-50SMK 4 CP-2140-ND 144 99 76 MD-40J 
6 CP-4060-ND 141 97 74 MD-60SMK 5 CP-2150-ND 1.20 1.04 80 MD-50J 
7 CP-4070-ND 1.23 1.07 .82 MD-70SMK 6 CP-2160-ND 1.26 1.10 84 MD-60J 
8 CP-4080-ND 1.32 145 .88 MD-80SMK 7 CP-2170-ND 1.32 1.15 88 MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs 8 CP-2180-ND 1.38 1.20 92 MD-80J 
3 CP-5030-ND 1:17 1.02 78 MD-30SG 9 CP-2190-ND 1.83 1.59 1.22 MD-90J 
4 CP-5040-ND 120 1.04 80 | MD-40SG Crimp Pin | CP-9999-ND = 19 05 | Т-0006 3Pos. 4Ро5. 5Ров. 6Pos. 7Ро5. 8Роѕ. 9Pos. 
Міпі-ПІМ Panel Mount Connectors No.of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No.of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 | PartNo. Pos. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 5 CP-2650-ND 1.23 1.07 .82 | МО-505Р 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Receptacle, 3 CP-2530-ND 1.02 .89 .68 MD-30SN 6 CP-2660-ND 1.38 1.20 92 | MD-60SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4" Lead Wires 4 CP-2540-ND 1.08 94 — 72 | MD-40SN 7 CP-2670-ND 144 128 .96| МП-705Р 
5 CP-2550-ND 147 1.02 .78 | MD-50SN 8 CP-2680-ND 1.53 1.33 1.02) MD-80SP 
6 CP-2560-ND 1.29 1.12 .86 MD-60SN Panel Mount Mini-DIN Connectors with 4” 
7 CP-2570-ND 1.35 147 90 MD-70SN Lead Wires (26AWG) 
8 CP-2580-ND 1.38 1.20 92 MD-80SN 3 CP-2930-ND 1.65 143 1.10! MD-30PL100 
9 CP-2590-ND 1.47 1.28 98 MD-90SN 4 CP-2940-ND 1.74 1.51 1.16 | MD-40PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic 5 CP-2950-ND 1.89 1.64 1.26! MD-50PL100 
3 CP-2630-ND 1.08 794 72 MD-30SP 6 CP-2960-ND 1.98 172 1.32 | MD-60PL100 
4 CP-2640-ND 147 1.04 178 MD-40SP 8 CP-2980-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-80PL100 
П No. of | Digi-Ke! Price Each CUI Inc. i 
Circular DIN Connectors MET "PETS Fae! ver 
APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance Right Angle Front Shielded Receptacles Receptacle 
with relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal 3 CP-7030-ND 75 65 50 | SDF-30J 
or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, Е О E E 60 ЗЕН 
office equipment, power supplies, etc., their low cost апа сотрасї, durable р -l 5 . 4 " Rt Angle же Rt Angle Rt Angle 
design have made them a proven value. 6 CP-7060-ND 123 1.07 .82 | SDF-60J Receplacle LEY Plon. SMT ш 
GENERAL SPECIFICATIONS: “ Ratings: 100VAC 2A MAX “ Insulation 7 CP-7070-ND 132 115 88 | SDF-70J < ‚ Shielded Receptacle 
Resistance: MIN 100MEGO @ 500VDC = Voltage Withstand: 1000VAC, 1 8 CP-7080-ND 150 130 1.00 | SDF-80J me а Весеріасіе | 
minute * Contact Resistance: Pins - 10то @ MAX, Shell - 50mQ МАХ (All 13 CP-3313-ND 2.97 2.58 _ 1.98 | SDF-130J MT 
accessories included) Right Angle Surface Mount Receptacles 
4 CP-1000-ND 1.26 1.10 .84 | SDS-40J-SMT 
No. of. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 8 CP-1001-ND 1.53 1.33 1.02 | 505-80/-5МТ 
Pos. | Part №. 10 10 | PartNo. In-Line Plugs 
Panel Mount Receptacles P ОО F Pi 43 000 
3 CP-1230-ND .62 .54 41 SD-30SN g a 4 P * 8 
4 | CP-1240-ND 55 56 43 | 50-054 5 ENS BL 232 .- T, 3050 
5 | CP-1250-ND 30 61 47 | SD-50SN 6 p a ©. C RE 50580 
6 | CP-1260-ND 74 64 49 | SD-6OSN 7 ШЕШІ 422 4822521 арто 
7 | CP-1270-ND 80 — 70 54 | 50-7054 86 E MO гав арар In-Line Plug Right 
8 CP-1280-ND 76 — 75 58 | SD-805N 13 | СР-101340 — 165 — 143 110 | 50-130 нана 
Panel Mount Locking Receptacles 3 ТЕ — Locking Plugs 28 Т 505905 а 
3 с 18 25168 nas 4 | CP-1034-ND 355 308 237 | SD-40LP 
5 CP-1235-ND 276 240 185 SD-50LS 5 CP-1035-ND 3.73 3.24 2.49 | SD-50LP 
6 CP-1236-ND 291 252 194 SD-60LS 6 CP-1036-ND 3.88 3.36 2.59 | SD-60LP 
7 CP-1237-ND 305 265 204 SD-70LS 7 CP-1037-ND 4.02 3.49 2.68 | SD-70LP 
8 CP-1238-ND 3.20 278 244 SD-80LS 8 CP-1038-ND 4.16 3.61 2.78 | SD-80LP 
Vertical PCB Mount Receptacles In-Line Right Angle Plugs 
3 CP-3130-ND d8 77 59 | SD-30BV 3 CP-1330-ND 228 1.98 1.52] 508-30 
5 CP-3150-ND .93 .81 62 SD-50BV 5 CP-1350-ND 2.49 2.16 1.66 | SDR-50 
6 CP-3160-ND .96 .83 64 SD-60BV 6 CP-1360-ND 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
7 СР-3170-М0 99 86 66 SD-70BV га CP-1370-ND 2.73 2.37 1.82 | SDR-70 
8 CP-3180-ND 1.04 :90 .69 SD-80BV 8 CP-1380-ND 2.82 245 1.88 | SDR-80 
Right Angle Receptacles In-Line Receptacles 
3 CP-2330-ND .69 .60 46 SDS-30J 3 CP-1130-ND 65 56 .43 | SD-30J 
4 CP-2340-ND 72 63 48 SDS-40J 4 CP-1140-ND .71 .62 .47 | SD-40J 
5 CP-2350-ND 72 .63 48 SDS-50J 5 CP-1150-ND 73 .63 .49 | SD-50J 
6 CP-2360-ND 1.08 .94 72 SDS-60J 6 CP-1160-ND 177 67 51 | SD-60J 
7 CP-2370-ND 1.20 1.04 .80 SDS-70J 7 CP-1170-ND .83 72 .56 | 50-70) 
8 CP-2380-ND 1.32 1.15 .88 SD$-80J 8 CP-1180-ND 89 78 .60 | SD-80J 
13 | CP-2313-ND — 2.85 247 190 | 500-130) 13 | CP-M13-ND — 375 — 325 250 | SD-130) Sos. (608 pes. 28805 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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"IT Mini DIN Connectors "IT Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: 


: Я š Ye I : os APPLICATIONS: 
Because of their compact size and durable design, mini-DIN connectors are ideal for signal applications 
where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity which make them an 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these connectors an excellent excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 
choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, office, audio equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have made them a proven 
and video equipment. value. 
GENERAL SPECIFICATIONS: GENERAL SPECIFICATIONS: 
e Rating: 100V AC 1A MAX, 12V DC 2A MAX. г Insulation Resistance: MIN 50 MEGQ @ 250V DC * Volt- қ В : 
age Withstand: 250V АС, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30 mQ MAX, Shell - 50 то MAX (All * Ratings: 100V AC 2A МАХ • Insulation Resistance: MIN 100 MEGO Ф 500V DC * Voltage 
accessories included) Withstand: 1000V AC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10 то @ MAX, Shell - 50 то МАХ (А! 


accessories included) 


Right Angle Shielded Right 
Receptacle Angle Receptacle 


Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle Front Shielded 
Right Angle Receptacle 


In-Line Plug 


In-Line Plug In-Line Jack 


Digi-Key Pricing Singatron 

Description Part No. 1 10 100 Part No. 

Right Angle PCB Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1040-ND .81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1041-ND .84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1042-ND .88 7.70 59.85 | 2MJ-0003A110 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1043-ND .93 8.10 63.00 | 2MJ-0004A110 
7-Ров. Right Angle Receptacle 275-1044-ND 105 948 171.40 | 2MJ-0005A110 — — - 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1045-ND 115 999 77.70 | 2MJ-0006A110 Dig. Key pricing "ЕН 


Description Part No. il 10 100 Part No. 


Shielded Right Angle Receptacles 


Panel Mount Receptacles 


3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1046-ND 1.02 8.91 69.30 | 2MJ-0101A120 Fos: Panel Mount Recaglada то0о с 55 48305 | YE-1363 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1047-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 4:Роз Panel Mount Recaptacle Been с sn 4545 | YE-4364 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1048-40 1.09 9.45 73.50 | 2MJ-0103A120 5-Ров. Panel Mount Receptacle BOE 7» 626 4872 | YE1865A 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1049-ND 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 6-Pos. Panel Mount Receptacle И 5 воо 5145 | YE-1366 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1050-40 1.27 11.07 8640 | 2MJ-0105A120 7-Pos. Panel Mount Receptacle ROMPE s 716 5565 | YE-4367 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1051-ND 1.36 11.88 92.40 | 2MJ-0106A120 Роз Panel Mount Recsptadia КАФЕ вы 770 5985  YEisesA 
In-Line Plug Right Angle Receptacles 
3-Pos. In-Line Plug 275-1028-ND (93 8.10 63.00 | 62000-3P 5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1019-40 78 6.75 52.50 | 2DJ-00600003 
4-Pos. In-Line Plug 275-1029-ND (99 8.64 67.20 | 62000-4P 6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1020-ND 1.24 10.80 84.00 | 2DJ-0196PA02 
5-Ров. In-Line Plug 275-1030-ND 105 948 7140 | 62000-5P 7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1021-ND 1.33 11.61 90.30 | 2DJ-0077PA03 
6-Ров. In-Line Plug 275-1031-ND 1.12 972 75.60 | 62000-6P 8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1022-ND 1.43 1242 96.60 | 2DJ-0108PA03 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 1.18 10.26 79.80 | 62000-7P night Angle Front Shielded Receptacles 
8-Pos. In-Line Plug 275-1033-40 1.24 10.80 84.00 | 62000-8P 
- 5-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1024-ND 1.09 9.45 73.50 | 2DJ-0065PSA2 
In-Line Receptacle 6-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1025-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0196PSA2 
3-Роз. In-Line Jack 275-1034-40 1.15 9.99 77.70 | 63000-3P 7-Ров. Right Angle Front Shielded 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 | 2DJ-0077PSA2 
4-Pos. In-Line Jack 275-1035-ND 1.21 10.53 81.90 | 63000-4P 8-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1027-ND 1.71 14.85 115.50 | 2DJ-0108PSA2 
5-Pos. In-Line Jack 275-1036-ND 1.27 11.07 86.10 | 63000-5P In-Line Plug 
6-Pos. In-Line Jack 275-1037-ND 1.33 11.61 90.30 | 63000-6P SECURE aue» со aso 2570 | YE-1153 
7-Pos. In-Line Jack 275-1038-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-7P ВЕ RENE Lo as 3780 | YE-4154 
8-Pos. In-Line Jack 275-1039-ND 1.46 12.69 98.70 | 63000-8P à 
5-Pos. In-Line Plug 275-1002-ND .59 5.13 39.90 | YE-1155A 
6-Pos. In-Line Plug 275-1003-ND 62 5.40 42.00 | YE-1156 
Digi-Key Pricing Singatron Panel Mount 7-Pos. In-Line Plug 275-1004-ND (68 5.94 46.20 | YE-1157 
заза Ма 1 1o LOOMS BRA LONG: Recept., Plastic 8-Pos. In-Line Plug 275-1005-40 74 6.48 50.40 | YE-1158A 
Panel Mount Mini-DIN Connectors In-Line Jack 
With 6" (15.24cm) Lead Wire (26AWG) 
3-Роз. In-Line Jack 275-1006-ND 67 5.81 45.15 | YE-1333 
3-Pos. Recept. | 275-1100-М0 1.71 14.85 115.50 | 2MJ-20116000 WM Pos trins Jack ЖІППЕН уз 6535 4935 | YE-4334 
шз с ig ates аа ков iun 2. 5-Pos. In-Line Jack 275-1008-ND 74 648 5040 | ҮЕ-1335А 
-Pos. Recept. - - Қ Я . - й 
6-Pos. Recept. [275-1103-М 233 2025 157.50 | 2MJ-20416000 "s ai pei в ji ge ss уа не 
7-Ров. Несері. | 275-1104-М0 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20516000 : ' | : 
8-Ров. Recept. |275-1105-ND 242 21.06 163.80 | 2MJ-20616000 8-Pos. In-Line Jack рац 9! 757 6195 | ҮЕ-1338А 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenolľ'RF “РАКВА” SMB Connectors 


With recent advancements in communications technology and increased consumer demand for a diverse array 
of on-board telematics services, RF communications systems have become indispensable components of the 
modern automobile. To keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical 
performance the German and American automotive industries have standardized a high-performing, cost- š Single Mal 
effective RF connector based on the FAKRA and USCAR standards. | Sie Mel Single Male Ed КО "y | : 
Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can be designed with multiple Single Male m eee Edgecard with gecard without Single Male R/A PCB with 
colored codes for easy identification, FAKRA connectors are designed to perform up to 4 GHz and meet the WAAGA Support Legs Support Legs Extended Housing 
particular mechanical and environmental requirements of the automobile industry. 

FEATURES: Electrical: Impedance: 50O. Frequency Range: DC-4GHz. Performance Spec: SAE/USCAR-17. 
Insulation Resistance: 1000MQ min. Center Contact Resistance: center contact «20 то; outer contact «10 то. 
Dielectric Withstanding Voltage (sea level): >1000VRMS. 

Mechanical: Durability (matings): 100 min. Plastic Housing Engagement Force: < 20 N. Plastic Housing 
Disengagement Force: > 25 N. Coding: 13 mechanical and colored codings. Operating Temperature Range: 
-40°C to 115°C. 


Materials: Plastic Housing: PBT with 15% Glass Fiber. Secondary Locking Clip: PBT with 15% Glass Fiber. i i i 
Center Contact (female): Beryllium Copper; (male): Brass. Body: Blass Barrel Brass. Retainer Ring: Beryllium Single Female уын win ір Dual Male Dual Female 
Copper. Ferrule: Copper. Insulator: TFE. Center Contact Plating: Gold. Body, Barrel and Ferrule Plating: Nickel. 
FAKRA Keying Codes Mechanical and Color Coding 
Female Housings | Rib Similar 
Coding | Combination Color RAL No. 
A B A А-В1 Deep Black 9005 
B A-B2 Signal White 9003 
с А-С Signal Blue 5005 
D A-D Bordeaux Violet 4004 
E B1-B2 Leaf Green 6002 
E B1-C Brown 8011 
G B1-D Blue Grey 7031 
H В2-С Heather Violet 4003 
| B2-D Beige 1001 
K C-D Curry Yellow 1027 
L A-E Dahlia Yellow 1033 
2 Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 |Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 2 RG-174, 188, 316 ARF1355-ND 348 291 1.88 1.75 |FA1-NESP-CO1-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1253-ND 327 273 177  1.64|FA1-NASP-CO1-1 RG-58, 141 ARF1357-ND 3.62 302 1.96 1.82 | FA1-NESP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1255-ND 338 2.82 1.83  1.70|FA1-NASP-CO4-1 5 — ARFi371-ND 273 2.28 1.47 1.37 | FA1-NERP-PCB-9 
5 5RG-174, 188, 316 АНҒ1252-40 348 2.91 188 1.75 ЕА1-МАЗР-С01-0 RG-174, 188, 316 АНҒ1372-40 3.59 299 1.94 1.80 |FA1-NESJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1254-ND 3.62 3.02 1.96 1.82 FA1-NASP-C04-0 | | 6 RG 58 141 АНЕ ЫГЫ 3.69 308 199 1.85 | FA1-NESJ-C04-0 
з Z АН 38 заа 212 тэт PATNSRPOSS | ° -peties win 06TOD | AReIavoND 94 222 206 РЕ (QOO 
- Ж ables -l š . $ 4 - E - 
4 — НЫ ШШЕН 3:5 2/79 181 1.68 FATNASP-POB-1 RG-174, 188, 316 ARF1373-ND 369 3.08 199 1.85 |FA1-NESJ-CO1-6 
5 = ARF1274-ND 342 285 1.85 1.71 ҒА1-МАНР-РСВ-9| | 7 
- RG-58, 141 ARF1375-ND 3.80 3.17 2.05 1.90 [FA1-NESJ-C04-6 
Cables with .057 OD АНҒ1250-40 441 343 222 2.06|FA1-NASJ-CO9-0 5 FG-174, 188, 316 ЕВЫ 6.73 — 561 363 337 FA2-NESP-COT-9 
6 RG-178, .071 OD Cables ARF1251-ND — 441 3.43 222 2.06 FA1-NASJ-C10-0 | o RG-174. 188. 316 ARF1361-ND — 776 647 448 3.89 FA2-NESJ-CO1-0 
RG-174, 188, 316 ARF1266-ND 3.59 2.99 1.94  1.80|FA1-NASJ-CO1-0 FAKRA Coding "F" (Brown) 
RG-58, 141 ЫНЫ ШЕШ 369 308 199 1.45 FATNASICOSO | [2 RG-174, 188, 316 ARF1383-ND зав 291 188 1.75 [FAT-NFSP-CO1-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1267-ND 3.69 3.08 1.09 1.85  ҒА1-МА5.-С01-6 5 € ARF1380-ND 393 328 212 197 FAi-NFRP-PCB-9 
RG-58, 141 КЫСЫ зво 917 205 1.90 FAT-NASJ-CO^6 | ç RG-174, 188, 316 ARF1399-ND 2.50 2.99 194 1.80 |FA1-NFSJ-CO1-0 
8 RG-174, 188, 316 ARF1272-ND 411 343 222 2.06|FA1-NARJ-CO1-0 9 RG-174, 188, 316 ARF1396-ND 673 561 363 337 | FA2-NFSP-C01-9 
RG-58, 141 ARF1273-ND — 431 360 233 2.16|FAT-NARJ-CO4-0 | [10 RG-174, 188, 316 ARF1389-ND 7.76 6.47 418 3.89 |ҒА2-МҒ5.)-С01-0 
ҒАКНА Coding “В” (Signal White) FAKRA Coding “G” (Blue Grey) 
1 RG-174, 188, 316 ARF1278-ND 3.27 2.78 1.77 _ 1.64 | FA1-NBSP-C01-1 1 RG-174, 188, 316 ARF1408-ND 3.21 2.68 173 1.61 |FA1-NGSP-CO1-1 
RG-58, 141 ARF1280-ND 3.38 282 1.83 1.70| FA1-NBSP-C04-1 5 = ARF1405-ND 273 2.28 1.47 1.37 [FA1-NGRP-PCB-9 
2 RG-174, 188, 316 ARF1277-ND 3.48 2.91 1.88 1.75 | ҒА1-МВЅР-С01-0 » RG-174, 188, 316 ARF1413-ND 3.59 2.09 1.94 1.80 |FA1-NGSJ-CO1-0 
3 - ARF1281-ND 3.28 2.74 1.77 1.64| FA1-NBSP-PCB-0 RG-58, 141 ARF1415-ND 3.69 3.08 1.09 1.85 [FA1-NGSJ-C04-0 
4 = ARF1282-ND 335 279 181 1,68 FA1-NBSP-PCB-1 | | 8 RG-174, 188, 316 ARF1403-ND 411 343 2.22 2.06 |FA1-NGRJ-CO1-0 
5 - ARF1286-ND 3.93 3.28 2.12 1.97 | FA1-NBRP-PCB-9 ҒАКНА Coding “H” (Heather Violet) 
RG-174, 188, 316 ARF1287-ND 3.59 2.99 1.04  1.80|FA1-NBSJ-CO1-0 5 Z ARF1420-ND 393 328 212 197 |ҒА1-МНВР-РСВ-9 
6 RG-58, 141 ARF1289-ND 369 3.08 1.99  1.85|FA1-NBSJ-CO4-0 6 Cables with .057 OD ARF1421-ND _ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NHSJ-C09-0 
RG-178, .071 OD Cables ARF1292-ND 4.11 3.43 2.22 2.06|FA1-NBSJ-C10-0 RG-174, 188, 316 ARF1428-ND 359 2.09 1.04 1.80 |ҒА1-МН5./-С01-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1288-ND 3.69 3.08 1.09 1.85 ҒА1-МВ5.-С01-6 ҒАКНА Coding “I” (Beige) 
RG-58, 141 ARF1290-ND 3.80 3.17 2.05 1.90|FA1-NBSJ-C04-6 3 = ARF1442-ND 328 274 177 1564|FAi-NISP-PCB-0 
5 RG-174, 188, 316 ARF1275-ND 411 3.43 222 2.06|FA1-NBRJ-CO1-0 5 = ARF1435-ND 273 228 147 1.37 [FA1-NIRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1276-ND 4.31 360 2.33 2.16|FA1-NBRJ-CO4-0 Cables with .057 OD ARF1436-ND 411 8438 222 2.06 [FA1-NISJ-C09-0 
9 | RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1297-ND 6.87 5.73 370 3.44  ҒА2-МВ5Р-С00-9 6 RG-178, 071 OD Cables ARF1437-ND 411 848 222 2.06 [FA1-NISJ-C10-0 
ҒАКНА Coding “С” (Signal Blue) RG-174, 188, 316 ARF1444-ND 3.59 2.09 1.94  1.80|FA1-NISJ-CO1-0 
1 RG-174, 188, 316. ARF1816-ND 327 273 177  1.64|FA1-NCSP-CO1-1 7 RG-174, 188, 316 ARF1445-ND 9.69 3.08 1.99 1.65 | FA1-NISJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1317-ND — 3.38 282 1.83 1.70 ҒА1-МСӘР-С04-1 RG-58, 141 ARF1447-ND 380 3.17 2.05 1.90 | FA1-NISJ-C04-6 
2 RG-174, 188, 316 АНҒ1300-40 3.48 2.01 1.88 1.75 FA1-NCSP-C01-0 FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
RG-58, 141 ARF1301-ND 3.62 3.00 1.06 1.82 | FA1-NCSP-C04-0 i RG-174, 188, 316 ARF1481-ND 3.27 273 177  1.64|FA1-NKSP-CO1-1 
3 = ARF1302-ND 3.28 2.74 1.77 1.64| FA1-NCSP-PCB-0 RG-58, 141 ARF1483-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 |[FA1-NKSP-C04-1 
4 - ARF1303-ND 3.35 279 1.81 1.68 ҒАТ-МСӘР-РСВ-Т| |, RG-174, 188, 316 ARF1480-ND 9.48 291 1.88 1.75 |[FA1-NKSP-C01-0 
5 mm ARF1309-ND 2.73 2.28 1.47 1.37 | FA1-NCRP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1482-ND 3.62 3.02 1.96 1.82 | FA1-NKSP-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1310-ND 3.59 2.09 1.94 1.80 ҒА1-МС5.-С01-0 3 = ARF1484-ND 3.28 274 1.77 1.64 | FA1-NKSP-PCB-0 
6 RG-58, 141 ARF1312-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | ҒА1-МС5Ј-С04-0 5 = ARF1486-ND 3.42 2.85 1.85 1.71 | FA1-NKRP-PCB-9 
RG-178, .071 OD Cables ARF1315-ND 411 343 2.22 2.06|FA1-NCSJ-C10-0 RG-174, 188, 316 ARF1487-ND 5.59 299 1.94 1.80|FA1-NKSJ-CO1-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85|FA1-NCSJ-C01-6 6 RG-58, 141 ARF1489-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NKSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1313-ND 3.80 3.17 205 1.90] FA1-NCSJ-C04-6 Cables with .057 OD ARF1491-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKSJ-C09-0 
К RG-174, 188, 316 ARF1807ND 411 848 222 206 FA1-NCRU-CO1-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1492-ND 411 3.43 2.22 2.06 |FA1-NKSJ-C10-0 
RG-58, 141 ARF1308-ND 4.31 360 233 216 ҒА1-МСВ./-С04-0 7 RG-174, 188, 316 ARF1488-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NKSJ-CO1-6 
9 RG-174, 188, 316 ARF1328-ND 6.73 5.61 3.63 3.37|FA2-NCSP-CO1-9 RG-58, 141 ARF1490-ND 3.80 3.17 205 1.90 | FA1-NKSJ-C04-6 
10 RG-174, 188, 316 ARF1318-ND 776 6.47 418 3.89 | ҒА2-МС52-С01-0 | | 8 RG-174, 188, 316 ERS ND 411 3.43 222 2.06 | FAI-NKRJ-CO1-0 
FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) FAKRA Coding “L” (Dahlia Yellow) 
1 RG-174, 188, 316 ARF1343-ND 327 273 177  1.64|FA1-NDSP-CO1-1 8 RG-174, 188, 316 ARF1493-ND 411 343 2.22 2.06 |FA1-NLRJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1344-ND 3.38 2.82 1.83 1.70| FA1-NDSP-C04-1 RG-58, 141 ARF1494-ND 4.31 3.60 233 2.16 | FA1-NLRJ-C04-0 
2 RG-174, 188, 316 ARF1331-ND 3.48 2.01 1.88  1.75|FA1-NDSP-CO1-0 ҒАКНА Coding “Z” (Water Blue) 
3 = ОНЫ ME 328 274 1.77 1.64 FA-NDSPPCBO | RG-174, 188, 316 ARF1533-ND 327 273 177 1.64 |FA1-NZSP-CO1-1 
5 = ЕВЕШЗ2ВІМЮШ 273 228 147 1.37 FAT-NDRP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1535-ND 338 2.82 1.83 1.70 ҒА1-М25Р-С04-1 
RG-178, .071 OD Cables ARF1330-ND 441 343 222 2.06|FA1-NDSJ-C10-0 5 RG-174, 188, 316 ARF1532:ND 348 291 188 175 FAT-NZSP-C01:0 
6 RG-174, 188, 316 ARF1339-ND _ 3.59 2.99 1.04  1.80|FA1-NDSJ-CO1-0 3 = ARF1586-ND 328 274 177 164 |FAT-NZSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1341-ND 3.69 308 1.09 1.85|FA1-NDSJ-C04-0 4 = ARFi537-ND 335 279 181 168 [FA1-NZSP-PCB-1 
7 RG-174, 188, 316 ARF1340-ND 3.69 3.08 1.09 1.85 ҒА1-М5.-С01-6 5 = ARF1525-ND 273 228 1.47 137 [FAT-NZRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1342-ND 3.80 317 205 1.90 FA1-NDSJ-C04-6 RG-174, 188, 316 ARF1526-ND 3.59 2.09 1.94 1.80 ҒА1-М25.-С01-0 
E RG-174, 188, 316 АНҒ1337-40 411 343 222 2.06|FA1-NDRJ-CO1-0 6 RG-58, 141 ARF1528-ND 369 308 199 185 |FAT-NZSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1338-ND 4.31 3.60 2.53 2.16 | ҒА1-МОВЈ-С04-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1531-ND 4411 343 2.22 2.06 |FA1-NZSJ-C10-0 
FAKRA Coding "E" (Leaf Green) 7 RG-174, 188, 316 ARF1527-ND 369 3.08 1.09 1.85 |FA1-NZSJ-CO1-6 
р RG-174, 188, 316 ARF1356-ND 3.21 2.68 1.73 1.61|FA1-NESP-C01-1 Ж RG-174, 188, 316 ARFi523ND 411 343 222 2.06 FAT-NZRJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1358-ND 3.38 282 1.83 1.70| FA1-NESP-C04-1 RG-58, 141 ARF1524-ND 4.31 3.60 2.88 2.16 [FA1-NZRJ-C04-0 
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Amphenol'RF SMA and SMB Connectors 


SMA Coaxial Connectors 


Cable Group Body |Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating Outer / Inner. | Part No. 1 25 100  |PartNo. 
1 | Plug, Straight pecans (МЛ Gold | Solder Plugable | ARF1184-ND 6.09 105.86 368.22 |901-9723 
2 | Plug, Straight БАНАНДЫ) Gold | Solder Plugable | ARF1185-ND 5.62 97.75 340.00 |901-9808 
3 |Plug, Straight бейтін Gold | Solder Plugable | ARF1186-ND 647 112.50 391.58 |901-9805-НР 
4 | Plug, Straight 55,58,141,142,223 | бой | Clamp Solder | ARFI187-ND* 7016 1220.02 4243.13 [901-103 
Plug, Straight 174, 316 Gold | Clamp Solder | ARF1188-ND* 40.68 842.75 3003.17 |901-128-11 
Plug, Straight 55B, 142B, 223,400 | бой | Crimp Solder |ARFII89-ND 974 169.54 589.39 |901-9511-1 
Plug, Straight 558,142B,223,400 |Passivated| Crimp Solder | ARF1190-ND 8.88 154.59 537.15 |901-9511-1SF 
5 | Plug, Straight 174,178,187,188,316| бой | Crimp Solder ARF1191-ND 721 125.25 436.00 |901-9511-3 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 |Passivated| Crimp Solder | ARF1192-ND 644 112.00 389.00 |901-9511-3SF 
Plug, Straight Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1193-NO 731 12700 442.00 |901-9511-12SF 
Plug, Right Angle 55, 141, 142, 223 Gold | Crimp Solder | АВҒ194-М0 12.45 216.60 753.77 |901-9531-1 
Plug, Right Angle SF 142B, Times AA-2423| Passivated| Crimp Solder |ARF1195-ND 1295 225.03 78320 [901-9531-156 
«| Plug. Right Angle 174, 179, 187, 188, 316| бой | Crimp Solder ARF1196-ND 1252 217.62 757.86 |901-9531-3 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder | ARF1197-ND 842 146.25 509.00 |901-9531-3SF 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Gold | Crimp Solder | ARF1198-ND 12.96 22527 784.24 |901-9531-12 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Passivated| Crimp Solder |ARF1199-ND 8.47 147.50 513.00 |901-9531-12SF 
7 [dacs 174, 179, 187, 188, 316; бой | Crimp Solder |ARFI200-ND 5166 861.00 2579.26 |901-9602-3 
вало 254+ ig. Jacks 174; 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARFI201-ND 4163 768.93 2674.51 |901-9602-3SF 
1 + Jacks, Bulkhead 55, 142, 223,400 | Passivated| Crimp Solder | ARF1202-ND 21.76 378.50 1316.00 |901-9610-1SF 
8 | Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316| бой | Crimp Solder | ARF1203-ND 1746 298.53 1038.50 901-9610-3 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp Solder |ARFI204-ND 1434 24925 88440 |901-9610-3SF 
gis ed си = God | —  — JARFI205-ND 849 14775 51400 |901-144 
oard, Panel 
10 | Jacks, Printed Circuit = God | — -  [|ARFI206-ND 10.71 18625 648.00 | 901-143 
Board, Angle 
11 |Adapters, Bulkhead Jack- - God | — — JARFI207-ND 13.82 24025 836.00 |901-9209А 
Jack, Front ог Rear Mt. 
11 ars, SET N - Passivated| — —  |ARF1208-ND 1464 244.00 731.00 |901-9209-ASF 


* Safety wire holes. 


SMA Brass Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | Part No. й 25 100 Part Мо. 
12 Plug, Straight 141” (3.6mm) S/R | Gold | Solder Solder | ARFX1209-ND 3.99 6650 199.00 | 901-9868-RFX 
Plug, Straight .085" (2.16mm) S/R} Gold | Solder Solder | ARF1210-ND 3.15 5250 158.00 | 901-9867-RFX 
Plug, Straight 58 Gold Crimp Solder | ARF1211-ND 4.97 8650 301.00 | 901-9870 
13 | Plug, Straight 141, 223 Gold Crimp Solder | ARF1212-ND 5.23 91.00 316.00 | 901-9871 
Plug, Straight 58 Nickel | Crimp Solder | ARFX1213-ND 339 5650 170.00 | 901-9876-RFX 
14 Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1214-ND 3.89 5650 170.00 | 901-9877-RFX 
Plug, Straight 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1215-ND 4.93 8575 298.00 | 901-9916 
Plug, Right Angle 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1216-ND 8.28 144.00 501.00 | 901-9872 
Plug, Right Angle 58 Gold Crimp Solder | ARF1217-ND 8.79 153.00 532.00 | 901-9873 
15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Crimp Solder | ARF1218-ND 7.48 12925 449.00 | 901-9874 
Fig. 23 “| F | ig. 2.54-4 F Plug, Right Angle 58 Nickel | Crimp Solder | ARFX1219-ND 5.08 88.49 307.57 | 901-9880-RFX 
ue Er ue ud Plug, Right Angle 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1220-ND 5.46 9100 280.00 | 901-9881-RFX 
бот EN a oT 16 | Bulkhead Jack 174, 188,316 | Gold | Crimp Solder | ARF1221-ND 743 12925 449.00 | 901-9875 
5 Holes 5 Holes Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel | Crimp Solder | ARFX1222-ND 6.75 117.24 408.59 | 901-9879-RFX 
17 | Panel Receptacle, Jack — Nickel — — ARFX1223-ND 5.58 9300 279.00 | 901-9893-RFX 
18 | Panel Receptacle, Jack - Nickel — — ARFX1224-ND 7.83 130.50 391.00 | 901-9891-RFX 
Fig. 26 Sed un 19 | Panel Receptacle, Jack = Nickel — = ARFX1225-ND 579 9650 337.75 | 901-9892-RFX 
5.08 x ET 20 | Panel Receptacle, Jack — Nickel — = ARFX1226-ND 8.37 139.50 418.00 | 901-9887-RFX 
. . 
“ла! : 01201 21 | Bulkhead Recep. Front Mt. — Nickel — — ARFX1227-ND 4.80 _ 80.00 240.00 | 901-9889-RFX 
Kë. 22 | Bulkhead Recep. Rear Mt. — Nickel — — ARFX1228-ND 4.80 80.00 240.00 | 901-9890-RFX 
23 | Plug Straight PCB Recep. = Gold -- — ARFX1229-ND 3.08 6927 241.35 | 901-9895-RFX 
24 | Plug Rt. Angle PCB Recep. — Gold — — ARFX1230-ND 831 138.50 415.00 | 901-9894-RFX 
25 | Receptacle,Straight PCB — Gold — — ARFX1231-ND 3.58 6225 217.00 | 901-144-8RFX 
26 | Recep., Right Angle PCB — Gold — — ARFX1232-ND 5.52 96.00 334.00 | 901-143-6RFX 
SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | Рам No. 1 25 100 |Part No. 
27 |Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp Solder |ARF1233-ND 5.56 96.75 337.00 |903-370Р-515 
Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp Solder |ARF1235-ND 4.90 85.00 295.71 | 903-367Р-51А2 
28 Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 Gold Crimp Solder |ARF1245-ND 7.03 169.31 588.66 | 903-289Р-51А 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Crimp Solder |ARF1236-ND 5.32 119.81 416.35 | 903-291Р-51А1 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Crimp Solder |ARF1237-ND 382 77.25 268.00 | 903-368P-51A1 
29 Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold Crimp Solder |ARF1238-ND 6.04 105.00 365.00 |903-505J-51S 
Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold Crimp — Solder |ARF1239-ND 6.53 113.51 394.60 | 903-505J-51S1 
Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Plating Part No. 1 25 100 |Part No. 
2.54 30 | Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Cup Terminal Gold ARF1240-ND 5.21 90.50 315.00|903-406J-51R 
m 31 | Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARF1241-ND 4.28 74.50 259.00 903-402J-51R 
gir x 32 | Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Cup Term. Gold ARF1242-ND 13.04 226.76 788.11 |903-407J-51R 
отто 33 | Jack Right Angle Tin Lead (Body 8 Legs) | ARF4243-ND 5.92 103.00 358.00 903-373J-51A 
4 Holes 4 Holes Gold (Interface & Term.) 
34 | Jack Straight Gold ARF1244-ND 3.54 61.75 214.00 |903-499/-51Р2 
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Amphenol'RF RF and RFX Connectors 


Type N Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Plug (Ситр)+ 8, 213 M39012/10B-0007 | ARF1013-ND 5.00 69.57 600.83 | 82-340 
1 | Plug (Crimp) 9,214 = ARF1163-ND 9.64 22235 787.56 |82-332 
1 | Plug (Crimp) 55, 142, 223 = ARF1164-ND 14.95 69.12 600.00 | 82-5370 


8, 9, 144, 165, 213, 


2 | Plug (Clamp) UG-21D/U ARF1014-ND 5.99 80.98 640.33 | 82-202 
214. 216. 225 

2 | Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165,213, 06-1185 ARF1161-ND 2.80 44.94 553.20 | 82-312 
214, 216, 225 

2 | Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARF1016-ND 1.10 86.50 660.45 |34025 

2 | Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* 7.18 77.15 283.50 |34025-RFX 

2 | Plug (Clamp) Belden 9913 — ARF1020-ND 1.25 27.25 451.00 |82-202-1006 

2 | Plug (Clamp) 8,9, 144, 165, 213, UG-21D ARFX1183-ND* 5.85 72.50 280.80 |82-202-ВЕХ 
214, 216, 225 

3 | Jack (Clamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARF1021-ND 6.11 82.35 646.19 | 82-63 

4 | Panel Receptacle — UG-58A/U ARF1023-ND 2.78 58.57 560.81 | 82-97 

4 | Panel Receptacle = UG-58A ARFX1023-ND* 4.86 72.00 266.00 |82-97-RFX 

4 | Panel Receptacle = UG-58 ARF1160-ND 2.95 46.30 518.25 | 82-24 

5 | Straight/Jack-Jack — UG-29B/U ARF1025-ND 7.29 95.50 693.00 |82-101 

5 | Straight/Jack-Jack = UG-29B ARFX1025-ND* 7.22 87.50 238.50 |82-101-ВҒХ 

6 | Bulkhead/Jack-Jack — UG-30/U ARF1026-ND 29.08 339.25 1201.00 |82-66 

7 |Straight/Plug-Plug = UG-57B/U ARF1027-ND 5.28 72.75 612.00 | 82-100 

7 | Straight/Plug-Plug = UG-57B ARFX1027-ND* 10.18 15.12 408.61 | 82-100-RFX 

8 | Angle/Jack-Plug — UG-27A ARF1028-ND 3260 368.75 1306.00 |82-64 


* RFX connectors. 
Crimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


Twinaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
9 | Plug (Clamp) AA-6076, AA-6079 = ARFX1031-ND* 8.36 94.67 334.43 |82-5589-ВЕХ 
10 | Plug (Clamp) Plastic Body | Belden 8227, 9207, = ARF1033-ND 1588 22620 822.55 | 82-GB635-CR 
IBM 7362211 
11 | Receptacle = zm ARFX1035-ND* 11.80 133.43 472.14 |82-5590-RFX 
12 | Adapter/Jack-Jack IBM 7362230 = ARF1036-ND 5746 650.01 2301.24 |82-5588 
12 | Adapter/Jack-Jack ARFX1036-ND* 8.96 101.26 35846 |82-5588-RFX 
13 | BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 14.50 164.02 58029 | 31-224 
13 | BNC Plug/Twinax - TFE 108A = ARF1133-ND 22.20 251.25 890.00 | 31-2226 
14 | BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = = ARF1038-ND 25.22 285.25 1011.00 |31-223 
14 | BNC Bulkhead/Twinax - ТЕЕ mE = ARF1132-ND 24.03 271.90 963.29 |31-2225 
* RFX connectors 
TNC Coaxial Connectors 
Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
15 | Plug (Quick Crimp)t = = ARF1081-ND 7.68 87.26 302.58 | 36825 
15 | Plug (MIL-Crimp) 142, 223 = ARF1135-ND 6.89 78.25 271.00 | 31-2373 
15 | Plug (Crimp)t 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 6.77 77.00 266.00 | 31-2368 
16 | Plug (Clamp) 58, 141, 142A = ARFX1082-ND* 2.43 40.50 121.50 |79875-RFX 
3 Crimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 
*RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to З GHz. RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFXTM connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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* RFX connectors. RFX™ is specifically 
designed for applications that do not 
require performance above 1 to 3 GHz. 
RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ 
connectors are generally less expensive 
than MIL-Spec and industry standard 
connectors. 


RF and RFX Connectors 


BNC Coaxial Connectors 


Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U PartNo. |Раг No. 1 25 100 Part No. 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARF1039-ND 6.80 77.25 268.00 | 31-320 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARFX1039-ND* 1.65 27.50 99.00 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Crimp) Plenum 58 CTL-1 ARFX1041-ND* 2.36 26.65 92.46 | 36650-3RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARF1042-ND 6.95 79.00 274.00 | 31-321 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1042-ND* 1.65 27.50 99.00 | 31-321-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 ARF1156-ND 6.84 77.64 269.58 | 68175 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9259 CTL-1 ARF1052-ND 6.44 73.00 253.00 | 68175-1003 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1046-ND 6.98 7925 275.00 | 68175-1005 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARFX1046-ND* 226 2575 89.00 | 68175-5RFX 
Plug (MIL-Crimp) Plenum 59, 62 CTL-1 ARFX1047-ND* 2.81 3191 11046 | 68175-11RFX 
Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1049-ND 7.29 8275 28700 | 31-315 
1 Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1049-ND* 2.40 3500 104.00 | 31-315-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 179, 187 CTL-2 ARF1050-ND 9.27 105.25 365.00 | 31-242 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 ARF1051-ND 8.58 97.36 337.50 | 31-321-1000 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 ARFX1051-ND* 278 32.50 113.00 | 31-321-10RFX 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9907, 89907 CTL-1 ARF1054-ND 6.44 7300 253.00 | 31-320-1006 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1123-ND* 1.65 27.50 82.50 | 31-71008-RFX 
Plug (MIL-Crimp), 750. 59, 62 CTL-1 ARF1175-ND 5.00 56.75 197.00 | 31-71008 
Plug (MIL-Crimp), 750. 59, 62 (20 GACC) CTL-1 ARF1176-ND 5.28 — 60.00 208.00 | 31-71008-1000 
Plug (MIL-Crimp), 750. 179, 187 CTL-2 ARF1174-ND 6.31 7175 248.00 | 31-71013 
Plug (MIL-Crimp), 750. Belden 8218 CTL-2 ARF1173-ND 5.15 58.50 203.00 | 31-71033 
Plug (MIL-Crimp), 750. Belden 8281, 88281 CTL-2 ARF1172-ND 5.92 67.20 233.04 | 31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 ARF1181-ND 3.48 3974 142.64 | 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 CTL-1 ARF1182-ND 3.39 39.37 135.09 | 31-5900 
2 | Plug (Original Crimp) 174, 179, 187, 188, 316 — ARF1143-ND 23.23 23126 800.46 | 31-371 
3 | Plug (Single Crimp) 59, 62 CTL-2 ARFX1124-ND* 2.906 4375 114.00 | 31-5556-RFX 
4 Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARF1045-ND 11.10 162.25 591.00 | 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARFX1045-ND* 6.06 — 66.00 229.00 | 31-4541-RFX 
Plug (MIL-Clamp) 58 — ARF1040-ND 5.83 69.75 241.00 | 31-202 
Plug (MIL-Clamp) 59, 62 — ARF1043-ND 5.61 8150 282.00 | 31-212 
Plug (MIL-Clamp) 59, 62 — ARFX1043-ND* 216 — 36.00 106.00 | 31-212-RFX 
Plug (Standard Clamp) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 -- ARF1155-ND 1886 26224 90825 | 6775 
5 | Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 -- ARF1126-ND 6.31 8200 28400 | 31-2 
Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 — ARFX1119-ND* 2.25 37.50 112.50 | 31-2-RFX 
Plug (Standard Clamp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 — ARF1123-ND 13.85 157.99 545404 | 31-12 
Plug (MIL-Clamp) 174, 179, 187, 188, 316 — ARF1157-ND 11.01 125.21 43365 | 69475 
Plug (Standard Clamp) 178, 196 = ARF1120-ND 11.28 128.21 44346 | 15875 
6 Plug (FCP) 58,141 — ARF1145-ND 7.96 90.50 313.00 | 31-4700 
Plug (FCP) 59 — ARF1146-ND 8.21 12034 416.46 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 — ARF1044-ND 7.59 8625 299.00 | 31-5136 
1 Plug (Suretwist?) 59, 62 — ARFX1044-ND* 2.83 32.94 119.88 | 31-5136-RFX 
Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 — ARFX1147-ND* 2.83 32.94 119.88 | 31-5137-RFX 
Plug (Suretwist®) Plenum 59, 62 — ARF1048-ND 8.88 148.00 473.60 | 31-5369 
Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARF1055-ND 34.78 395.15 1368.54 | 31-335 
8 | Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARFX1055-ND* 5.37 8950 268.50 | 31-335-RFX 
Angle Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARF1056-ND 28.55 324.44 1123.50 | 31-336 
9 | Bulkhead Jack (Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 — ARF1127-ND 10.64 121.00 419.00 | 31-206 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARF1060-ND 9.82 173.25 600.00 | 31-342 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARFX1060-ND* 4.15 45.00 157.50 | 31-342-RFX 
10 | Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 59, 62, 140, 210 CTL-1 ARFX1061-ND* 6.23 70.91 245.59 | 31-343-RFX 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174,188,316 CTL-2 ARF1139-ND 13.85 15725 545.00 | 31-318 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND* 417 69.50 243.00 | 31-318-RFX 
11 Panel Receptacle (Solder) — UG-290A | ARF1062-ND 9.06 103.00 356.00 | 31-203 
Panel Receptacle (Solder) -- -- ARFX1062-ND* 3.54 59.00 178.00 | 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) — — ARF1063-ND 6.74 76.50 265.00 | 31-10 
12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) — — ARFX1063-ND* 2.67 4450 133.50 | 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. — — ARF1121-ND 10.53 119.60 414.54 | 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized — UG-625B  |ARF1134-ND 410 47.89 166.81 | 31-236 
Bulkhead Recept. — UG-1094/U | ARF1064-ND 323 3675 12700 | 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) — — ARFX1064-ND* 312 2275 81.51 | 31-221-RFX 
13 | Bulkhead Recept. — UG-1094A  ARF1131-ND 418 4750 164.00 | 31-2221 
Bulkhead Recept. — — ARF1149-ND 18.47 209.80 1726.50 | 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized — 06-657 |ARF1122-ND 8.79 11216 389.04 | 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized — 06-912  |ARF1136-ND 3443 39121 1355.04 | 31-238 
14 | Angle Bulkhead Recept. — UG-1098 |ARF1130-ND 65.19 740.62 2564.45 | 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. — -- ARF1065-ND 741 8075 280.00 | 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. w/Hardware — E ARF1065NW-ND 7.58 9675 336.00 | 31-5431-2010 
15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 750 — ARF1177-ND 6.13 69.75 241.00 | 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 500 - ARF1178-ND 613 6975 241.00 | 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 75Q = ARF1179-ND 6.13 69.75 241.00 | 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 50Q — ARF1180-ND 7.05 8000 277.00 | 31-5486-1010 
16 | Receptacle Vertical PC — — ARF1066-ND 8./4 99.331 34404 | 31-5329 
17 | Shield Grounding Lug — = ARF1067-ND 84 9.35 33.00 | 31-759 
18 | Grounding Lug — — ARF1068-ND 74 8.25 28.00 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack — UG-914/U | ARF1069-ND 6.74 7650 265.00 | 31-219 
19 | Straight/Jack-Jack = = ARFX1069-ND* 472 5820 201.38 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 750. = ARF1150-ND 7.50 8525 295400 | 31-70019 
20 Straight/Plug-Plug = UG-491A/U | ARF1070-ND 13.05 16288 56400 | 31-218 
Straight/Plug-Plug = = ARFX1070-ND* 3.27 54.50 164.59 | 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug — UG-306/U |ARF1071-ND 16.74 190.25 659.00 | 31-9 
21 | Angle/Jack-Plug — = ARFX1071-ND* 6.54 74.31 268.15 | 31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug — UG-306A | ARF1128-ND 19.76 22440 1777.54 | 31-209 
22 | Panel/Jack-Jack — 06-414  |ARF1154-ND 38.40 476.96 1651.65 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 500 ==“ ARFX1130-ND* 5.44 6303 218.58 | 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 500 UG-492A | ARF1129-ND 11.68 132.75 460.00 | 31-220H 
23 Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 500 = ARF1072-ND 10.80 122.75 425.00 | 31-220N 
Bulkhead/Jack-Jack — = ARFX1072-ND* 4.61 52.00 180.00 | 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) — UG-492D  |ARF1140-ND 14.98 170.25 589.00 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 759 = ARF1151-ND 27.44 31162 1078.92 | 31-70020 
24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = = ARF1073-ND 16.26 18475 640.00 | 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack — 06-274  |ARF1152-ND 16.63 180.25 650.00 | 31-8 
25 | Tee/Jack-Plug-Jack 500 06-274А/ | ARF1074-ND 14.28 16214 562.08 | 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 500 = ARFX1074-ND* 4.41 7350 21642 | 31-208-RFX 
Res. Cap, 50 0hm — — ARF1075-ND 20.95 23793 824.09 | 46650-51 
26 Res. Cap, 50 Ohm — — ARFX1075-ND* 3.17 3600 125.00 | 46650-51-RFX 
Res. Cap, 75 Ohm — — ARFX1076-ND* 3.41 38.80 134.59 | 46650-75-RFX 
Res. Cap, 93 Ohm — — ARFX1077-ND* 3.01 4449 154.22 | 46650-93-RFX 
27 Res. Cap & Chain, 50 Ohm — -- ARF1078-ND 2273 25825 894.54 | 35650-51 
Res. Cap & Chain, 75 Ohm — — ARF1079-ND 2273 25825 894.54 | 35650-75 
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AmphenolRF RF and RFX Connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Plug 8,9, 87A, 214, 313, 225] PL-259/U ARF1000-ND 5.14 45.36 142.32 |83-1SP-1050 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 - ARFX1000-ND 2.71 3075 109.00 |83-1SP-15RFX 
1 | Plug (TFE Insul.) 8, 9, 87А, 214, 313, 225] PL-259 ARF1001-ND 8.57 75.56 238.33 |83-822 
2 | Plug 58, 58A, 58C, 141, 303 — ARF1002-ND 21.70 387.50 1395.00 | 83-58FCP 
2 | Plug (Crimp or Solder) 58, 141, 142 — ARFX1002-ND* 3.69 41.75 148.00 |83-58FCP-RFX 
3 | Reducing Adapter 58, 141, 142 UG-175 ARFX1003-ND* 74 8.33 30.00 | 83-185-RFX 
3 | Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176/U ARF1004-ND 9.95 127.78 457.30 | 83-168 
3 | Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176 ARFX1004-ND* 67 7.50 27.00 | 83-168-RFX 
4 | Panel Receptacle = S0-239/U ARF1005-ND 3.57 48.06 178.50 |83-1R 
4 | Panel Receptacle — 50-239 ARFX1005-ND* 3.72 6200 186.00 |83-1R-RFX 
4 | Panel Mount (TFE Insul.) == S0-239/A ARF1168-ND 6.96 75.75 273.00 |83-798 
5 | Panel Mount Hood 58, 141 UG-177 ARF1167-ND 11.55 101.90 321.54 |83-765 
6 | Bulkhead Receptacle — — ARF1006-ND 24.28 262.62 827.39 |83-875-1002 
7 | Bulkhead Receptacle — — ARF1007-ND 13.77 121.50 382.13 |83-878 
7 | Bulkhead Receptacle — — ARFX1007-ND* 6.87 77.90 275.29 | 83-878-RFX 
8 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U ARF1008-ND 11.60 151.81 48840 |83-1/ 
9 | Bulkhead/Jack-Jack — UG-363/U ARF1009-ND 34.03 299.98 950.40 | 83-1F 
10 | Angle/Jack-Plug = UG-646/U ARF1010-ND 19.85 174.87 554.40 | 83-1AP 
11 | Tee/Jack-Plug-Jack — M-358 ARF1011-ND 15.87 185.73 720.72 |83-1ЛТ 


* RFX connectors. RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to З GHz. RFX ™ connectors are not for 
use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


Mini UHF Connectors 


Cable Group Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
12 | Plug (Crimp)e 58, 58A, 58C, 141, 303 ARF1092-ND 4.87 48.78 154.80 | 81-115N-1000 
* Crimp tools are listed below. 
Between Series Adapters 
Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
13 | ВМС Jack to N Plug UG-201A/U | ARF1096-ND 15.29 168.00 598.00 | 31-216 
13 | BNC Jack to N Plug UG-201A/U | ARFX1096-ND* 13.56 148.97 530.04 | 31-216-RFX 
14 | BNC Jack to TNC Plug — ARF1098-ND 41.87 460.42 1636.95 | 79675 
15 | BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND 22.58 315.78 1122.53 | 31-28 
15 BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND* 42.76 483.70 1713.21 | 31-28-RFX 
16 | UHF Jack to RCA Plug = ARF1101-ND 8.95 192.43 608.60 | 83-10 
17 | BNC Plug to N Jack UG-349A/U | ARF1102-ND 18.78 226.50 805.00 | 31-217 
17 | BNC Plug to N Jack UG-349A/U | ARFX1102-ND* 22.03 249.33 882.66 | 31-217-RFX 
18 | BNC Plug to SMA Jack = ARF1103-ND 74.36 817.50 2905.99 | 901-165 
19 | BNC Plug to TNC Jack — ARF1104-ND 58.30 641.06 2279.18 | 79025 
20 | BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND 25.91 284.75 1013.00 | 2900 
21 N Plug to SMA Jack — ARF1106-ND 108.88 1334.88 4796.58 | 901-294 
22 N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 23.84 284.45 1011.27 | 4400 
* RFX adapters. 
TM i i 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each | Part Мо. 
CTL Series Crimp Tools 
23 | Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-NDT 45.96 | CTL-1 
23 | Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-NDT 49.24 | CTL-2 
23 | Ситр Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-NDT 49.21 | CTL-3 
23 | Ситр Tool — Belden 8227, IBM 7362211 ARF1119-NDT 53.22 | СТІ-4 
23 | Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 ARF1183-NDT 53.22 | CTL-5 
Crimp Tool and Dies 
23 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 104.34 | 227-987 
24 | Crimp Die Set — Twin AX ARF1110-ND 87.01 | 227-1417 
24 | Crimp Die Set - BNC, TNC ARF1111-ND 51.02 | 227-1418 


T CTL Series crimp tools are sold complete as a tool handle with die set included. 
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Electronics 


A9966-ND Hand Crimp Tool, without Die: 


SMA Crimp Connectors 


Fig. 1 Fig. 2 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Locator 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Die Set Price Each | Plug* Price Each 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 142, 142A, 1428 A4010-ND 4.28 3.68 | 447647-2 
1 |Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated |174, 174A, 188, 188A, 316] A4011-ND 4.10 3.58 | 447647-3 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated Belden YR20621 A24676-ND 4.83 415 | 1-447647-1 
SMA Plug SMA Jack 2 Jack, Hex Crimp 142 A4006-ND 11.70 1007 | 447648-2 
Jack, Hex Crimp 174, 188, 316 A4007-ND 5.38 4.63 | 447648-3 
Fig. 4 з | Bulkhead Jack, Crimp 142 A4008-ND 1575 13.55 | 447650-2 
Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 A4009-ND 10.68 9.19 | 447650-3 
Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A4012-ND 8.35 5.52 | 227868-1 | A9964-ND 214.76 A9961-ND 60.03 
6 |Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A4013-ND 14.60 12.56 | 228639-1 | A9964-ND 214.76 A9961-ND 60.03 
Short Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid А24680-М0 10.78 9.27 | 221447-1 
7 |Right Angle Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-ND 3915 33.67 | 228583-1 | A9964-ND 214.76 A9961-ND. 60.03 
Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4014-ND 13.13 1129 | 227743-1 | A9965-ND 454.50 A9961-ND 60.03 
SMA Bulkhead Jack 8 |Solderless Plug, with Center Contact 402 (141) А4015-МО 13.13 1129 | 228634-1 | A9965-ND — 454.50 | AQ961-ND 60.03 
Solderless Plug, without Center Contact 402 (.141) A4017-ND 3.18 274 | 228635-1 | A9965-ND 454.50 A9962-ND 85.98 
9 |Plug, Retractable Collar 402 (.141) A4018-ND 4.08 3.51 | 227531-5 | A9963-ND 427.50 A9962-ND 85.98 
* Must use a locator with die set. 
SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 
Cable Group Digi-Key Price Each АМР 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steel, Passivated, Length: .950" 174, 188, 188A, 316 A24683-ND+ 14.28 12.28 225532-4 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188” 17,16 A24684-ND+ 12.60 10.84 221117-2 
Я š 179, 179A, 179B, 161, 
1 Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 187B, Belden 922 A24685-NDf 15.08 12.97 225532-8 
Plug, Stainless Steel, Passivated 58, 58A, 58B, 58C A24686-ND1 15.70 13.51 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B А24687-№0+ 16.35 14.07 1-225532-0 
Plug, Stainless Steel, Passivated 142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-ND+ 14.93 12.84 225532-3 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 A24689-ND 31.53 27.12 225608-4 
Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) — A24690-ND 19.48 16.75 221643-1 
4 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) — A30048-ND 17.63 15.16 1054868-1 
Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) — A30049-ND 15.95 13.72 1054869-1 
5 Bulkhead Adapter (Plug-Plug) — A30044-ND 16.38 14.09 1053635-1 
Bulkhead Adapter (Plug-Plug) — A30045-ND 20.33 17.48 1053634-1 
+ Mil Type 
SMA PC Board Connectors 
Body Finish Digi-Key Price Each АМР 
Fig. Description and Plating Part No. 1 25 Part No. 
10 Vertical Jack Brass and Gold A24691-ND 7.45 6.41 221789-1 
Vertical Jack Gold and Gold A30046-ND 11.38 9.79 1053354-1 
11 Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND 15.98 13.74 221790-1 
Right Angle Jack Gold and Gold A30047-ND 12.33 10.60 1053378-1 
SM B Con necto lS center Contact: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
A Fig. | Description Style RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Баг е 50 Ohm 
Plug, Gold : A4020-ND: 9.18 7.90 413985-5 
ІІІ Plug, Nickel Mil Type 178, 178A, 1788, 196, 196A A4021-ND 525 450 | 413985-6 
Plug, Gold я A4026-NDTT 6.25 5.38 413985-1 
MIL-Type 42 | Plug, Nickel Mi Type 174/916, 188;:18A A4027-ND 548 — 4/1 | 413985-3 
" M 179, 179A, 179B, 161, 187, H А Y 
Plug, Nickel Mil Type 187A, Belden 9221 A4032-ND: 5.00 4.30 1-413985-1 
Plug, Gold ү + A4034-NDTT 8.58 7.38 413985-2 
Plug, Nickel Mil Type RG 316. 188 Double Braid A4035-ND 585 504 | 413985-4 
13 Plug, Right Angle, Nickel Mil Type A4023-ND: 6.78 5.83 414002-8 
14 | Plug. Right Angle, Nickel Zinc 178, 178A, 1788, 196, 196A Л4025-М0 433 272 | 414363-9 
13 Plug, Right Angle, Gold Mil Type A4028-ND 10.40 9.28 414002-1 
ь ? Plug, Right Angle, Nickel ур 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A4029-ND 8.15 7.01 414002-3 
Zinc Die Cast 14 Plug, Right Angle, Gold 2 179B, 161, 187, 187А, Belden 9221 A4030-ND: 4.25 3.66 414363-3 
Plug, Right Angle, Nickel 106 ^4033-NDft 420 3.62 | 414363-5 
Plug, Right Angle, Gold 7 5 A4036-ND 8.05 6.93 414002-2 
13 | plug Right Angle, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4037-ND]1 745 641 | 4140024 
14 Plug, Right Angle, Gold Zinc RG 316, 188 Double Braid A4038-NDTT 4.24 3.80 414363-4 
15 Jack, Vertical, Nickel Comm. — A24693-ND 2.82 243 221111-1 
17 Jack, Vertical, Gold Mil Type _ A4041-ND 4.33 3.72 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel ур A4042-ND 348 2.99 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold A4043-ND 8.50 7.81 413996-2 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type — A24694-ND 6.28 5.40 414026-2 
18 Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel A4044-ND 5.03 4.33 414026-3 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead/Zinc Die Cast Zi = A4045-ND 4.60 3.96 414337-1 
Jack Right Angle, Gold — __ np A29351-ND 7.08 6.05 | 414963-1 
19 Plug, Right Angle, Gold, Nickel/Tin-Lead, Zinc EN A4046-ND 615 529 414338-1 
Zinc Die Cast 
20 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel Mil Type Е A24695-ND 6.08 5.23 228216-1 
Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel yp A24696-ND 5.30 4.56 228215-1 
21 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type — A24697-ND 7.10 6.11 228553-1 
75 Ohm 
i 179, 179A, 1798, 161, " F 
13 Plug, Right Angle, Gold Comm. 187, 187A, Belden 9221 A24704-NDT 20.38 17.53 414048-6 
16 | Plug, Nickel Comm. Т/9, 179A, 1798, 161, A4040-NDT 918 790 | 4146182 
187, 187A, Belden 9221 
22 PC Board Jack, Vertical, Gold Mil Type E A4047-ND 6.05 5.21 414244-1 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead ур A4050-ND 4.83 4.15 414244-4 
23 Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead Comm. — A24698-ND 6.48 5.57 221014-1 
Tools 
; M 174, 316, 188, 179, 161, 187, Я = Š 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set RG 316, 188 Double Braid A9808-ND 134.25 58500-1 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 A9810-ND 817.50 — 58046-1 
Pro Ситрег ІІ Hand Tool w/o Die, Use with A9968 and A9809 = A9996-ND 66.00 — 354940-1 
Die Set, Hex/Comm, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND 73.50 - 58489-1 
Die Set, Mil Туре Crimp, use with А9996 — A9968-ND 88.50 — 58483-1 


tt Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die 
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Mini BNC Connectors 75 Ohm Features: “ Offer 40% more interconnects than standard BNC connectors in the same area “ Ideal for telecommunications and 


Dim. in inches (mm) broadband applications Materials: “ Brass/nickel shells, bodies and mounting nuts * Phosphor bronze and brass/gold center contacts 
Specifications: • Dielectrics: PTFE * Freq.: DC 2GHz * Nom. Impedance: 759; • Voltage Rating: 300V • Temp. Rating: -40°C ~ 85°C 


As 1.09 Max. Cable Grou igi i 
< р Digi-Key Price Each AMP 

T > Fig. | Description RG/U Part No. 1 100 Part No. 
735A A30530-ND 7.41 6.01 1274563-1 
1 Straight Cable Plug 734A A30531-ND 7.27 5.89 1274563-2 
RG 179 A30532-ND 7.27 5.89 1274563-3 
735А A30533-ND 8.21 6.65 1274566-1 
2 Right Angle Cable Plug 734A A30534-ND 8.06 6.53 1274566-2 
RG 179 A30535-ND 8.06 6.53 1274566-3 
735A A30536-ND 5.29 4.29 1274568-1 
3 Bulkhead Cable Jack 734A A30537-ND 5.19 4.20 1274568-2 
RG 179 A30538-ND 5.19 4.20 1274568-3 
4 Straight Jack Receptacle — A30539-ND 4.14 3.35 1274571-1 
5 Right Angle Jack Receptacle — A30540-ND 6.49 5.26 1274572-1 

Die Set for 735A/RG179, use with A9996-ND A9993-ND 42.00 — 58425-2 

Die Set for 734A, use with A9996-ND A9992-ND. 42.00 — 58425-1 


BNC Coaxial Connectors 
Dual Crimp 


MIL-C-39012 Class II - Cat. B 


Descrip- | Center Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Premium SDE | Commercial 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Die Sett Die Setf 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24422-ND 3.21 2.77 225395-7 A30571-ND — 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A24423-ND 1.86 1.61 1-227079-6 A30571-ND — 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 5.68 4.89 2-331350-4 A30571-ND — 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24426-ND 347 2.78 225395-8 A30571-ND — 
Tin Lead Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24427-ND 1.85 1.60 2-227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24428-ND 1.86 1.61 2-227079-2 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.38 7.21 2-331350-5 A30571-ND — 
Gold Nickel Polyethylene RG 316, 188, Double Braid A24430-ND 1.89 1.63 8-227079-2 -- A24779-ND 
1 Plug Gold Nickel TEFLON Belden 9252, 122 A24431-ND 4.08 3.51 5-225395-7 A29143-ND — 
Gold Nickel TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24432-ND 3.21 2.77 225395-9 A29143-ND — 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 9.38 8.07 2-331350-6 A29143-ND — 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A24435-ND 244 1.85 6-227079-7 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A24436-ND 1.85 1.60 6-227079-8 — A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 8218 A24437-ND 3.21 2.77 1-225395-0 A29143-ND — 
Gold Nickel Polyethylene Belden 8218 A24438-ND 1.85 1.60 1-227079-9 = A24779-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene Belden 8218 A24439-ND 1.85 1.60 1-227079-7 — A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A1100-ND 4.18 3.74 225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1101-ND 4.13 3.70 225395-2 A24776-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A1119-ND 242 247 227079-5 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A1118-ND 4.06 3.64 227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24440-ND 743 6.13 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 141, 141A, 303 A24441-ND 3.21 271 225395-5 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24442-ND 247 1.87 4-227079-3 = A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 13.45 11.57 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24444-ND 3.21 2.77 225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A24445-ND 1.68 1.45 227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24446-ND 3.21 2.77 225395-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A24447-ND 2.63 2.26 6-227079-1 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 5.25 4.52 2-331350-9 — A24777-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1120-ND 2.78 2.50 227079-3 A24775-ND A24570-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1122-ND 2.84 2.55 227079-7 — A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1121-ND 242 247 1-227079-1 — A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24449-ND 5.05 4.35 331350 A24776-ND — 


302, Belden 88241, 89269, Hi-Temp 62A 


Gold Nickel TEFLON Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62 A24450-ND 7.50 6.45 4-225395-1 A29143-ND — 
n 302, Belden 88241, 89269, Hi-Temp 62A 
Gold Nickel Polyethylene Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, ВТОС-62 A24451-ND 1.85 1.60 4-227079-9 A24775-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Hi-Temp 59, Times PL59, PLF59, (20 AWG C.C.) A24452-ND 6.00 5.16 5-227079-3 A24776-ND — 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times ҒМ-59 A24453-ND 3.79 3.26 2-225395-0 A24776-ND — 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times ҒМ-59 A24454-ND 1.67 144 1-227079-3 A24776-ND — 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9114, 9248 A24455-ND 1.85 1.60 3-227079-0 — A30570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24456-ND 1.85 1.60 5-227079-8 A24631-ND — 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24457-ND 7.98 6.86 4-331350-0 A24631-ND — 
Gold Nickel TEFLON 8, 8A, 213 A24458-ND 14.55 12.52 2-225395-1 — — 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62В, Belden 9209, 9291 A30561-ND 2.56 2:2] 7-227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A1102-ND. 5.28 4.54 225396-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24459-ND 5.85 4.61 225396-7 A30571-ND — 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24460-ND 2.88 2.48 228979-7 A30571-ND A24780-ND 
3 Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24461-ND 6.15 5.29 225396-8 A30571-ND — 
Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24462-ND 10.48 9.01 2-331351-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24463-ND 2.93 2.52 228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1103-ND 22.65 19.48 225396-2 A24776-ND — 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62А, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24464-ND 13.78 11.85 331351 A24776-ND — 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24465-ND 4.38 3.77 225398-7 A30571-ND — 
Gold Nickel TEFLON Amphenol 21-597 A29096-ND 5.25 4.38 1-225398-0 A29143-ND — 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24466-ND 3.63 3.12 228980-7 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 7.90 6.80 1-331693-2 A30571-ND — 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24468-ND 5.15 4.43 225398-8 A30571-ND — 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON Times RD316 A24469-ND 4.38 3.77 1-225398-5 A29143-ND = 
Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A1111-ND 14.20 12.77 225398-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A24470-ND 3.73 3.21 228980-5 A24778-ND A24570-ND 
4 Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24471-ND 14.73 12.67 1-331693-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24472-ND 4.38 3.77 225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24473-ND 5.15 4.43 225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A1112-ND 5.69 541 225398-2 A24776-ND — 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24474-ND 23.63 20.32 225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24475-ND 20.85 17.94 225974-1 A24571-ND A24777-ND 
Angle Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24476-ND 23.98 20.62 225974-2 A24571-ND A24777-ND 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 23.63 20.32 225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 A24478-ND 24.45 21.03 225974-5 A24476-ND — 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required) ............................................2.............2 A24479-ND 55 48 330620 — - 
BNOiPremlisesWIFB КІ ұс lai PEO IOI IIE те ҚҰЛАЙ салса T eMC Ne Porcine As A9822-ND 151.20 -- 58477-1 — — 


T Use with A9996-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 269 


fuco 


Electronics 


RF Connectors 
BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Collar and Outer Contacts - Nickel Plated Center Contact: Gold (except A24400: Silver) MIL-G-45204 


AMP 


Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Die for Price 
Fig. | Description | Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1166-ND 2.91 2.61 2-221128-1 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A1167-ND 2.90 2.60 2-221128-3 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1168-ND 2.90 2.60 2-221128-5 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Comm/Scope 2104 A1169-ND 2.90 2.60 2-221128-7 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1164-ND 2.90 2.60 1-221128-0 A9994-ND 42.00 
Т] Plug | 140, 210, 62, 62А, 62B, 59, 59А, 59B, 302, Belden 9291, 9209, 9269, 
Nickel Polymethylpentene 89269, 88241, Hi-Temp, 62A,Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 A1165-ND 3.40 3.05 1-221128-1 A9994-ND 42.00 
Nickel Polyethylene 188, 316 Double Braid A1172-ND 2.60 2.34 2-221128-9 A9995-ND 42.00 
Nickel Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 A1171-ND 3.40 3.05 1-221128-7 A9994-ND 42.00 
Nickel Polypropylene Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1170-ND 2.90 2.60 1-221128-2 A9960-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1803-ND 3.23 2.78 413779-3 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1804-ND 4.93 424 413779-4 A9995-ND 42.00 
2 Cable Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1805-ND 3.13 2.69 413779-5 A9995-ND 42.00 
Jack Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1806-ND 3.13 2.69 413779-6 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1801-ND 5.65 4.86 413779-1 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1802-ND 3.18 2.69 413779-2 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1813-ND 4.00 3.44 413771-3 A9995-ND 42.00 
Bulkhead Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1815-ND 3.95 3.40 413771-5 A9995-ND 42.00 
3 Jack Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1816-ND 3.95 3.40 413771-6 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1811-ND 5.63 4.84 413771-1 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1812-ND 4.55 3.92 413771-2 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1182-ND 12.25 10.54 413959-2 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1183-ND 10.65 9.16 413959-3 A9995-ND 42.00 
Plug, Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1184-ND 10.65 9.16 413959-4 A9995-ND 42.00 
4 Right Angle Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1185-ND 10.65 9.16 413959-5 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1186-ND 10.65 9.16 413959-6 A9994-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 188, 174, 316 Double Braid A1187-ND 12.05 10.37 413959-7 A9995-ND 42.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C A1181-ND 10.50 6.98 413959-1 A9994-ND 42.00 
BN C Sing | e Cri mp Connectors 50 Ohm Center Contact: Gold, MIL Type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RG/U Part No. al 25 Part No. Hand Tool Each 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 10.85 9.34 330876 - - 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 15.70 13.51 2-330058-1 — — 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 12.28 10.56 2-330061-1 = — 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 10.80 9.29 2-329446-1 — — 
Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A24406-ND 9.45 8.18 2-329082-1 — — 
1 Plug Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24407-ND 9.65 8.30 2-329444-1 = — 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24408-ND 14.98 12.88 330884 — — 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 9.85 8.48 2-329444-2 — — 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 9.85 8.48 2-330358-2 А24772-М0 1222.13 
Silver Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24411-ND 9.45 8.18 2-329083-1 = — 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24412-ND 9.65 8.30 2-329445-1 — — 
Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 17.23 14.82 2-330062-1 — — 
2 Jack Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24414-ND 14.23 12.24 2-329545-1 — — 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24415-ND 18.30 15.74 2-329452-2 — -- 
4 + Plug, Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24420-ND 30.53 26.26 331175 = — 
Right Angle 
Bulkhead Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 13.28 11.42 2-330060-1 — — 
5 Jack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 18.78 16.15 2-329458-1 = — 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24418-ND 16.35 14.07 2-329456-1 — — 
B u ikh e a d S 0 1 d e r 5 = Р р a | Contact | Body Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Description Dielectric Dimension A | Material | Plating | PartNo. 1 25 Part No. 
without Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A24520-ND 2.23 1.92 227754-3 
Jacks Connectors 50 Ohm with Solder Terminal* * VALOX 1.060 (26.93) | Silver | Nickel | A24521-ND 2.58 222 | 227755-3 
with Solder Terminal * * VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A24522-ND 1.80 1.55 227169-7 
without Solder Terminal * VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A24523-ND 1.55 1.34 227754-2 
with Solder Terminal * * VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A24524-ND 1.63 140 227755-2 
1 | without Solder Terminal* VALOX 26.93 (1.060) | Tin-Lead | Nickel A30562-ND .88 76 227754-1 
with Solder terminal* * VAL0X 26.93 (1.060) | Tin-Lead | Nickel A30563-ND 2.50 2.15 227755-1 
with Solder Terminal * * VALOX 26.93 (1.060) | Tin-Lead | Nickel A30565-NDT 2.15 1.85 227169-5 
with Solder Terminal* * TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A24525-ND 2.93 2.52 227169-8 
Z without Solder Terminal * TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A24526-ND 2.50 2.15 227715-3 
< «С^ with Solder Terminal* * TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A24527-ND 2.80 2.41 227716-3 
A à — | Lock Washer with Solder Lug Tin/Lead | A30564-ND 43 37 227260-2 
w/Solder ^2 2 | Sealed а - Gold | Nickel | A24528-ND 6.45 555 | 227426-1 
Tall Shown Isolated VALOX, White = Tin | Nickel | A24529-ND 250 245 | 2277261 
3 | lsolated VAL0X, White — Silver Nickel A24530-ND 2.58 2.22 227726-2 
Isolated VAL0X, White — Gold Nickel A24531-ND 2.21 1.91 227726-3 


* Includes lockwasher and jam nut. ** Includes solder terminal and jam nut. Ë This part may be used with a panel thickness of 0.046-0.250 in. 


BNC Twist-On 
Connectors 50 0hm ccu 


Center Contact: Gold Воду Plating: Nickel 


BNC Field Serviceable Plug 
Connectors 50 Ohm Center Contact: Gold 


Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Plating RG/U Part No. 1 25 Part No. 

- 9 x Descrip- Cable Group | Digi-Key Price Each AMP 
Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24480-ND 20.75 17.85 | 221265-1 tion Dielectric RG/U Part No. 1 25 | Part No. 


58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24481-ND 12.08 10.39 | 1-221265-0 


Nickel 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 598, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 
Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302,71, 71А, 718 | ^24482-ND 18.38 15.81 | 1-221265-1 


Plug Polymethylpentene | 59, 59A, 59B | A24483-ND 3.90 3.36 | 414265-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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tuco Jack Accessories 50 and 75 Ohm 
Беспеліс ЖАРМА» 
Digi-Key Price Each АМР 
В F G 0 n n e cto rs Description Part No. 1 25 Part No. 
Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND .35 .31 222163-1 
РС Board /Panel Mount Jack | Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND 20 48 | 227223-1 
4 Right Angle Screw for panel thickness of 3/32 (2.38) or greater A24534-ND 28 24 | 221108-2 
Connectors w/Mounting Flanges 50 Ohm Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38) A24535-ND 28 24 | 221108-4 
Hardware Sold Separately Lockwasher A1129-ND 21 19 1-329632-2 
Hex Nut A1128-ND 22 20 |1-329631-2 
Center Mount. Height Body Digi-Key Price Each АМР 
Description Contact In. (mm) Material Part No. 25 Part No. 
Right Angle Tin .625 (15.88) | VAL0X, White | A1123-ND 835 719 | 226978-1 
Right Angle | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White | A24511-ND 8.35 719 | 226978-3 
Vertical Gold | 1.375 (34.93) | VALOX, White | A24540-ND 923 794 | 226987-7 Vertical Metallized PC Board Mount 
PC Board/Panel Mount Я Jack Connectors 50 Оһт 
š A _ i | 
Right Angle Jack Connectors 500hm + Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Hardware Sold Separately 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each АМР 
Description Contact | A-in. (mm) Material Part No. 1 25 Part No. 
W/O Mounting Posts | Tin-Lead | 625 (15.88) | VALOX, White | A24485-ND 292 252 | 226990-1 
W/Mounting Posts | Tin-Lead | 625 (15.88) | VALOX, White | A24486-ND 215 1.86 | 227161-1 
W/O Mounting Posts} Gold | 625 (15.88) | VALOX, White | A24487-ND 2.50 2.16 | 226990-3 — - 
W/Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White | A24488-ND 245 186 | 227161-3 = em iod н ы ia p ы 
W/ Mounting Posts | Gold | 519(1318) | VALOX, White | A24489-ND 215 1.86 | 227161-7 а Tem m TET m em TRTE =m 
i і 512- ў 95 7699- 
W/O Mounting Posts | Tin-Lead | .519 (13.18) | VALOX, White | A24490-ND 2.44 2.10 | 226990-7 | Макі un ух Co o зю > | 2276992 
W/Mounting Posts | Tin-Lead | 625 (15.88) | VALOX, Black | A24492-ND 215 1.86 | 227161-2 Nickel Tin | VALOX A24514-ND 342 295 | 227699-3 
W/O Mounting Posts} Gold | .625(15.88) | VALOX, Black | A24493-ND 2.50 2.16 | 226990-6 2 Nickel Gold | VALOX A24515-ND 333 286 | 2211232 
W/Mounting Posts | Gold | .625(15.88) | VALOX, Black | A24494-ND 215 1.86 | 227161-6 Nickel Siver | VALOX A24516-ND 540 4.65 | 222420-1 
W/Mounting Posts Gold | .519(13.18) | VALOX,Black | A24495-ND 215 1.86 | 227161-9 Tin-Lead, Siver | VALOX A24517-ND 445 357 | 4143054 
3 Leg Length: .125 (3.18 ` Ë 
W/O Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) Metal A24496-ND 835 7.19 | 227433-1 5. 818) 
W/Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) Metal A24497-ND 291 2.50 | 227661-1 Leg Length: 175 (445) | Siver | VALOX A24518-ND 458 3.94 | 4143052 
W/O Mounting Posts} Gold | .625 (15.88) Metal A24498-ND 298 2.57 | 227676-1 
W/Mounting Posts | Gold | 625 (15.88) Metal A24499-ND 291 2.50 | 227677 
W/Mounting Posts | Gold | 500 (12.70) Metal A24500-ND 5.15 4.43 | 413879-1 P Fi T . | 
PC Board/Panel Mount Jack Connectors 50 0hm 
Vertical Jack Connectors 50 Ohm SU GARE FO EE] MT. 
Body Plating Contact Material Part No. 1 25 Part No. 
Hardware Sold Separately Nickel Gold TEFLON A24519-ND 435 375 | 222006-1 
Center Body Digi-Key Price Each АМР 
Description Contact Material Part No. 1 25 Part No. 
Without Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, White | A24501-ND 7.08 609 | 226993-1 Ri ht A n | РС B r d M nt 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, White | А24502-М0 215 186 | 22722221 19 9 е 0а 0u Fig. 1 
Without Mounting Posts Gold VALOX, White | A24503-ND 7.08 609 | 226993-3 Jack Connectors 
With Mounting Posts Gold VALOX, White | A24504-ND 215 186 | 227222-3 
Center Contact | Digi-K Price Each | AMP 
Without Mounting Posts Tin-Lead | VALOX Black | A24505-ND 813 699 | 226993-2 Rp. | enmt КОЧОТ; РАМЫ рН 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, Black | A24506-ND 355 306 | 227222-2 "n таз ШЕТ е Fig. 2 
іске! A К -| К Ж М 
With Mounting Posts Gold VALOX,Black | A24508-ND 348 299 | 227222-6 Я MM maw EID E ctas үсті 
With Mounting Posts Tin-Lead Metal ^24509-ND 348 299 | 22767121 m E (838) аа aap Ром PAM 
With Mounting Posts Gold Metal A24510-ND 248 244 | 227673-1 Р US m FORI dus oni | 3425281 
BNC Adapters 50 Ohm 
Body Material Center Contact Digi-Key Price Each АМР 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 1 25 Part No. 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Gold (304) A24549-ND 14.88 12.80 221543-2 
, Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (150) A24550-ND 5.70 4.91 413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (304) A24551-ND 7.38 6.35 413592-6 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (200и) A24552-ND 22.50 19.35 329518 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (200!) A24553-ND 15.80 13.59 221988-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 18.98 16.32 329517 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-ND 17.40 14.97 330024 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50и) A24557-ND 6.23 5.36 228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (151) A24558-ND 5.10 4.39 228226-3 
5 Jack Covers Silver — A24559-ND 6.08 5.23 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-ND 7.33 6.30 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-ND 7.78 6.65 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24562-ND 345 2.71 414414-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


AMP 


RF Connectors 


BNC Dual Crimp Connectors 75 Ohm 


Body Plating: Nickel Center Contacts: Gold 


Cable Group -Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24575-ND 244 2.10 221185-8 A24630-ND 201.75 
Plug AT&T 735A A24576-ND 274 2.36 1-221185-8 A24632-ND 330.00 
Plug Belden 8218 A24577-ND 2.79 2.41 221185-3 A24632-ND 330.00 
Plug Belden 1164A, 1167A A30566-ND 2.39 2.06 1-221185-5 A24632-ND 330.00 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24587-ND 2.39 2.06 221185-2 A24597-ND 118.50 
! Plug нацы Seng adn) A24588-ND 2.38 2.05 221185-9 A24597-ND 118.50 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A24589-ND 2.43 2.09 1-221185-0 A24597-ND 118.50 
Plug Belden 9248, 9114 A24590-ND 2.39 2.06 221185-1 A24633-ND 201.75 
Plug 6,6A A24591-ND 3.75 3.23 221185-7 A24631-ND 148.50 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24592-ND 2.38 2.05 221185-5 A24631-ND 148.50 
Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24593-ND 12.75 10.97 221402-2 A24597-ND 118.50 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24594-ND 4.68 4.03 221199-5 A24630-ND 201.75 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24595-ND 4.95 4.26 221221-5 A24630-ND 201.75 
* Bulkhead Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24596-ND 4.70 4.05 221221-2 A24597-ND 118.50 
ë 
BNC Hex Crimp Connectors 75 Ohm 
Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contacts: Gold MIL-G-45204 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1828-ND 3.50 3.01 413589-8 A9993-ND 42.00 
Plug AT&T 735A A1820-ND 3.50 3.01 1-413589-0 A9992-ND 42.00 
Plug AT&T KS 19224 L2 A1824-ND 4.03 3.47 413589-4 - - 
Plug Belden 8218 A1823-ND 3.50 3.01 413589-3 - - 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1822-ND 3.50 3.01 413589-2 A9992-ND 42.00 
1 Plug наны ацані A1821-ND 4.10 3.53 413589-1 A9992-ND 42.00 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 
Plug 59 Double Braid A1826-ND 4.83 4.15 413589-6 A9993-ND 42.00 
Plug Ea MN NI CM аны A1829-ND 3.50 3.01 413589-9 A9992-ND 42.00 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 3.50 3.01 413589-7 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 3.58 3.08 413589-5 — - 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 14.05 12.09 413588-8 A9993-ND 42.00 
Plug, Right Angle AT&T 735A A1881-ND 14.05 12.09 1-413588-0 — — 
Plug, Right Angle AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 13.78 11.85 413588-4 A9993-ND 42.00 
5 Plug, Right Angle Belden 8218 A1875-ND 14.53 12.50 413588-3 A9992-ND 42.00 
Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1872-ND 13.78 11.85 413588-2 - - 
Plug, Right Angle Belden 8212 9104, 9112, 9240,9167,9259;9266; A1880-ND 14.05 12.09 413588-9 A9992-ND 42.00 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
Plug, Right Angle Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1877-ND 13.78 11.85 413588-5 — - 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1838-ND 5.00 3.32 413760-8 A9993-ND 42.00 
Jack Belden 8218 A1833-ND 5.13 3.41 413760-3 A9992-ND 42.00 
3 Jack SOP aaa ВВА ME Temp ON A1831-ND 5.00 3.32 413760-1 A9992-ND 42.00 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 
Jack Belden 8212.9104.9112; 93240,9167, 92599286, A1839-ND 5.78 3.84 413760-9 A9992-ND 42.00 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
Jack Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1835-ND 5.00 3.32 413760-5 — - 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 5.33 4.58 413590-8 A9993-ND 42.00 
Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A1844-ND 5.05 4.35 413590-4 A9993-ND 42.00 
á Bulkhead Jack Belden 8218 A1843-ND 7.20 6.20 413590-3 A9992-ND 42.00 
Bulkhead Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1842-ND 5.05 4.35 413590-2 A9992-ND 42.00 
Bulkhead Jack Belden 8212, 9104, 9112;9240,9167,9259,9268, A1849-ND 5.80 4.99 413590-9 A9992-ND 42.00 


Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
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cc Amp ВЕ Connectors 


BNC Bulkhead is "nm BNC RF PC Board / Panel Mount Decoupled 


Jack Connectors 75 Ohm Jack Connectors 
Center Contact: Gold 50 0 h m 
Digi-Key Price Each AMP Body Plating: VALOX, Black 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. Center Contact: Gold 
1 Jack, Solder, Nickel A24598-ND 3.15 271 221244-1 7 
Jack, Sealed Solder, Nickel | A24599-ND 6.28 5.36 414217-1 Hardware not included 
Fig. 1 Mounting 
BNC PC Board/Panel Mount x Impedance |Post Length Digi-Key Price Each AMP 
MP Fig. Ohm (Inches) Capacity/Voltage | Part No. 1 25 Part No. 
Jack Connectors 750hm (4 veniel 
Hardware not included N 1 50 437 9400pF/1500V | A24615-ND 6.70 5.77 413476-2 
Contact Digi-Key Price Each AMP Low Profile, Right Angle 
Fig.| Description Finish Part No. 1 25 Part No. 50 158 9400pF/1500V | A24618-ND 3.66 3.15 413515-2 
1 | Vertical, Metal Gold 30u | A24604-ND 7.18 6.18 | 222132-1 50 110 7900pF/1600V | A24620-ND 42 363 413515-7 
Right Angle, VALOX, White | Сою Зор | A24600-ND 7.88 678 | 413194-1 2 ` ` | 
Right Angle, VALOX, Black | Gold30p | A24601-ND 7.88 6.78 | 413194-2 50 185 9400pF/1500V | A24621-ND 3.46 2.98 413515-8 
2 | Right Angle, VALOX, White | Gold50y | A24602-ND 9.28 7.98 | 414459-1 
Right Angle, Metal Gold зор | A24603-ND 5.08 4.37 | 222092-1 50 110 9400pF/1500V | A24622-ND 3.66 3.15 413515-9 
Right Angle, Nickel Gold 30u | A30569-ND 5.08 4.7 | 414907-1 Standard, Right Angle 
, 
Ё 50 158 9400pF/1500V | A24624-ND 4.25 3.66 | 413524-2 
BNC PC Board Mount Jack Connectors 50 110 9400pF/1500V | A24625-ND 4.98 428 | 413524-5 


75 Oh M Center Contact: Gold (except A24607-ND: Silver) 


Terminator Plugs 
50, 75, 93 Ohm 


Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 
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Resistor Digi-Key Price Each AMP 
Description Specification Part No. 1 25 Part No. 
Digi-Key Price Each AMP 7 
With Teth 1 Watt, 50 Ohi A24563-ND 7.1 .13 221629-1 
Fig. | Description Part No. 1 25 | PartNo. iiie ШЫ: m 8 3 6. 
1 Vertical Metallized, Tin-Lead A24606-ND 4.03 3.47 414394-1 With Tether 1 Watt, 75 Ohm A24565-ND 1113 9.57 221629-2 
2 Vertical Metallized, Nickel A24607-ND 5.68 4.89 413986-1 " 
з | Press Fit, Nickel, L (excl. pins): 810 A24608-ND 445 383  222462-1 Without Tether Jat Ohm A24566:ND 8:25 7510 2216285 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A24609-ND 610 525 414088-1 With Tether 1 Watt, 50 Ohm* A24568-ND 7.43 6.39 1-221629-6 
4 Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A24610-ND 8.85 7.62 221336-3 : 
P Right Angle, Nickel A24611-ND 583 501 413558-1 Without Tether 1 Watt, 93 Ohm A24567-ND 7.98 6.86 221629-6 
Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 835 17.19 413558-2 
6 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 878 755] 2221171 * Tether is conductive with 44 stud size. 
BNC JIS Hex Crimp Cable Plug BNC Action Pin / Bulkhead Decoupled 


Jack Connectors 


Body Plating: Nickel 


Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 


Impedance JIS Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP : 
Ohm Cable | PartNo. 1 25 Part No. Hand Tool Center Contact: Gold 
5С-2У | A24541-ND 3.68 347 | 14185892 = 
SC-2V | A24542-ND 3.68 317 | 1-413589-1 | A9992-ND 
Е зс-м | A24543-ND 3.68 317 | 1-413589-4 | А9992-МО 
2.5С-2У | A24544-ND 8.75 323 | 1-413589-6 | A9971-ND = : 
2.5С-2\ | A24545-ND 3.68 3.17 1-413589-5 | Ao992-ND oe Diol Key кис Ба АМЕ 
1.5C-2V | A24546-ND 3.68 347 1-413589-3 | A9971-ND ШЕНІ Қатынға Й 25 Bac 
50 SD2V s 231 1:99: | 22211281 | .A9972:ND Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm 24627-ND 13.85 11.92 414553-1 
1.50-2у | A24548-ND 2.31 199 | 3-221128-2 = 


Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 | Рай №. 
1 Plug, Silver* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24705-ND 21.33 18.34 | 332225 
Plug, Nickel* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24706-ND 16.53 14.22 | 332225-5 
2 | Bulkhead Jack, Silver* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24707-ND 25.05 21.55 | 332342 


з | Rlght-Angle Jack w/Mounting = A24708-NDt 1050 903 | 228686-1 


Posts, VALOX, White 


4 Vertical Jack w/Mounting 


— A24709-NDT 20.923 18.00 | 221198-1 
Posts, VALOX, White 


5 | Bulkhead Jack Adapter, Е А2471040 2348 19.94 | 332215 


Nickel (Center Contact: Silver) 


* Center contact: silver T Hardware not included 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 


RF Connectors 


N Dual Crimp Connectors 50 Ohm 


Center contact plating: gold 


*Uses CERTI-CRIMP: A24574-ND 


Fig. 4 
MIL Type 


**Uses CERTI-CRIMP: A9975-ND 


SHV Dual Crimp Connectors 


Center contact plating: Gold 
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Cable Group Digi-Key Price Each АМР Cable Group Digi-Key Price Each АМР 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Dual Crimp яз | Plug, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A24664-ND 93.30 2864 | 51426-4 
- Plug, Silver 58, 58A, 588, 58C A24665-ND — 3925 3376 | 51426-1 
1 | Plug, Nickel 58, 58A, 58В, 580 | A1147-ND 1025 882 |1-225661-2 124, 140, 210, 62, 62A, 628, 
Plug, Silver 58,58A,58B,58C | A1148-ND 1775 1527 | 225361-1 13 | Plug, Nickel 59, 59A, 59B, A24666-ND — 3663 3150 | 51426-5 
1 | Plug, Nickel 223, 55, 55A, 558 | A1149-ND 1025 882 | 14-225661-3 Belden 9291, 9209, 9269 
124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 
1 | Plug, Silver 142, 142A, 142B, 400 | A1151-ND 1548 4331 | 225361-4 13 | Plug, Silver 59, 59A, 59B, A24667-ND — 35.68 30.69 | 51426-2 
Plug, Nickel 8,8A,213 | A1152-ND* 12.00 1032 | 225661-2 — Sh Belden 9291, 9209, 9269 sus Cap іе ены 
" ulkhead solder Jack, silver = -l Ы К Ж 
1 | Plug, Silver 8.8A,213 А 2050. 17.88. |51632 14 | Bulkhead Solder Jack, Nickel = A24669-ND 1465 1260 | 51494-2 
Plug, Nickel, Weatherproof 8, 8A, 213 A1154-ND* 1348 11.59 | 225662-2 18 | Panel Solder Jack, Nickel = аме 4263 3656 | 514212 
1 | Plug, Nickel 393 A1156-ND* 11.50 9.89 | 1-225662-1 
Plug, Silver 393 A1157-ND* — 2060 1772 | 1-225092 | TNC Hex and Dual Crimp Connectors 
Plug, Nickel 9, Әд, 9В, 214 | A1158-ND* 12.00 1032 | 225661-1 50 Ohm 
1 | Plug, Silver 9, 9A, 9В, 214 | A1159-ND* 3443 2961 | 51692-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 9,9A,98,214 | A1160-ND* 1150 989 | 225662-1 Venter Contacts: Gold 
- - аа - - Dies for Pro-Crimper: А: A9994-ND В: A24570-ND б: A24574-ND 
1 | Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 | A24652-ND 16.78 1443 | 225699-1 
" Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
2 | Plug, Nickel 8, 8A, 213 A1162-ND* 738 630 1227089 | | Fig | Description Dis RG/U EE а ась, 
Right Angle Plug, Nickel 8, 8A, 213 A24654-ND* — 3278 2819 | 225699-2 Hex Crimp 
қ й iS : Plug = 174, 188, 188A, 316 A24635-ND 463 3.98 222506-5 
з Right Angle Plug, Silver 8, 8A, 213 A1137-ND 5923 5094 | 225014-2 16 | ри А Sa БАА 586.080 o ehm HB | 
Right Angle Plug, Silver, Dual Crimp 
Weatherproof 8, BA, 213 A1138-ND* 5625 4838 | 225389-2 Plug В | 58, 58A, 588, 580, 141, 141A, 303 | A24637-ND 283 243 [227000-5 
- x 17 | Plug, Weatherproof | — 223, 55, 55A, 55B A24638-ND@ 30.00 25.80 |225550-1 
3 | Right Angle Plug, Silver 9, 9A, 9B, 214 — А1140-М0% 49.13 4225 | 225014-3 Plug, Weatherproof | — 142, 142A, 142B, 400 A24639-ND@ 17.90 15.40 | 225555-6 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 58C | A24655-ND 19.33 16.62 | 1-225664-2 124, 140, 210, 62, 62A, 628, 59, 59A, J T 
4 | Jack, Nickel, Weatherproof 8,8A,213 — |A24656-ND* — 2223 1912 | 225664-2 (са Бе B | 598 Belden 0291 9209 269 | МАМОН 300 3140027007 
"Nice p ‚ BA, 5 | Plug, Weatherproof R658A/U and RG58C/U A29097-ND 2139 17.83 |225555-2 
Jack, Silver 8, 8A, 213 A1142-ND* 33.58 28.88 | 225093-2 Plug, Weatherproof | C 8, ВА, 213 A24641-ND@ 4133 35.54 |225555-7 
Hex Gri 17 | Plug, Weatherproof | C | Арпа 9847, Belden 8213,9292 | А24642-М0% 21.98 18.90 | 1-225550-3 
ex enmp Plug, Weatherproof | C 9, 9A, 9B, 214 A24644-ND 30.20 25.98 |225550-8 
" 115A, Right Angle Plug, 
2 | Plug, Nickel МБ Й 18 - 58, 58A, 588, 58C A24645-ND 3473 29.87 |225559-2 
Belden 89880, 9880 | A24659-ND 1370 11.79 | 414160-3 вараг 
ight Angle Plug, | - J Я 
Semi-Rigid Cable Сгітр 18 | "Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 A24646-ND 3238 27.85 |225554-6 
1 | Plug, Nickel 402,141 A24660-ND 33.38 2871 | 228440-1 18 purs C 393, 225 A24647-ND 36.68 31.55 | 1-225554-1 
5 | Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 4108 3533 | 228658-1 қ 
% Mil Туре 
Terminators 
6 | Plug, Nickel = A24662-ND 3860 3320 | 227953-1 TNC PC Board/ Panel Mount Connectors 
7 | Jack, Nickel - A24663-ND 1843 1559 | 227997-1 50 Ohm 
Center Contacts: Gold 
UHF Connectors 
Digi-Key Price Each АМР 
Center contact plating: Тіп Fig. | Description Part No. 1 25 Part No. 
Cable Group Docker Price Each AMP 19 | Right Angle Jack, Metal With Mounting Posts A24648-ND 8.98 7.72 | 227839-1 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 20 | Vertical Jack, Metal With Mounting Posts A24649-ND 11.70 10.07 | 227835-1 
Biases UNF баны 21 | Right Angle Jack, Nickel A24650-ND 1408 1241 | 413933-1 
22 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel А24651-М0 1455 1252 | 221500-1 
8 | Plug, Single Crimp, Tin Plated 8, 58A, 588, 58C A1107-ND 1025 8.82 | 226279-1 
ОНР брыва Miniature Threaded Connectors 50 Ohm 
9 | Plug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 580 A24671-ND 1.80 1.55 | 226600-1 Cable Group Digi-Key — Price Each | АМР Price 
' - Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 | Part Мо. Tool Each 
10 | Jack Crimp. Nickel 58, 58A, 588, 580 A1104-ND 708 634 | 226602-1 Plug, TEFLON — |178, 178A, 178B, 196, 196A | A24699-ND 13.03 11.21]2-330311-2| — - 
Panel Solder Jack, Nickel = A1131-ND 1070 921 |226601-1 23 | Plug, TEFLON 174, 316, 188, 188A | A24700-ND 12.90 11.10|2-330311-1 | A28796-ND 2385.00 
11 4 d j d = 
ЖОНЕ _ ТЕА PD Plug, TEFLON — |180, 180A, 1808, 195, 195A | A24701-ND 10.88 9.36 | 1-330723-0 
24 | Jack, TEFLON |180, 180A, 1808, 195, 195A | A24702-ND 19.38 16.67|1-330599-0| -- = 
12 | Bulkhead Jack, Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A1105-ND 4.75 4.09 | 414045-1 25 | Solder Jack Adapter m A24703-ND 18.25 15.70| 329852 = =. 
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tyco | 
УСО anne Нап Tools and Die Sets for RF Connectors 


Electronics 
Term.Type Digi-Key Price AMP Term.Type Digi-Key Price AMP 
(Crimp) Description Part No. Each Part No. (Crimp) Description Part No. Each Part No. 
50 Ohm Dual BNC Coaxial Die Set A30570-ND 402.00 58539-1 

Dual Pro-Crimper II (BNC) A24786-ND 66.00 58433-1 Dual BNC Coaxial Die Set A30571-ND 238.50 1424050-1 
— Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 354940-1 BNC Pro-Crimper Dies, 75 Ohm 
— Crimp Tool, BNC with Die Set A9802-ND 66.00 58433-2 Hex BNC Die Set A9993-ND 42.00 58425-2 
Hex Pro-Crimper Die Set A9995-ND 42.00 58436-3 Hex BNC Die Set A9992-ND 42.00 58425-1 
Hex Pro-Crimper Die Set A9994-ND 42.00 58436-1 - Crimp Tool with Die Set A9803-ND 105.00 58531-2 
Нех Рго-Сгітрег Die Set A9960-ND 42.00 58436-2 == Crimp Tool with Die Set A9804-ND 105.00 58531-1 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24574-ND 849.41 220015-1 = Crimp Tool with Die Set A9805-ND 105.00 58531-3 
Dual Pro-Crimper Die Set A24570-ND 45.00 58435-1 Dual Die Set A24597-ND 118.50 58085-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24780-ND 148.50 318450-2 Dual Die Set A24630-ND 201.75 318451-2 
Dual Pro-Crimper Die Set A24779-ND 201.75 58330-1 Dual Die Set A24631-ND 148.50 58538-1 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24782-ND 635.00 69477-4 Dual Die Set A24632-ND 330.00 58174-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24781-ND 540.00 318452-2 Dual Die Set A24633-ND 201.75 58086-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24777-ND 126.00 220189-3 — BNC Coaxicon Die Set A29143-ND 358.50 91904-1 
Dual Pro-Crimper Die Set А24778-М0 126.00 220189-1 N-Type 
Dual Pro-Crimper Die Set A24776-ND 124.50 58537-1 
m N-Type Coaxicon Die Set ^29142-ND 358.50 91902-1 = Crimp Tool with Die Set A9807-ND 126.00 58501-1 
Dual Pro-Crimper Die Set A24775-ND 126.00 220189-2 Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 56.25 58485-1 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 1222.13 69331-1 Cable Stripper 
Dual Certi-Crimp with Die Set A9970-ND 238.50 91904-2 = Cable Stripping Tool A1110-ND 114.54 603995-1 


BNC and F Connector 


\ laka SMA Fixed пет pi Cables male to Male 


Length Semi-Rigid Cables 


Materials: * Stainless steel body * Center contacts: gold plated 


ч an Cable Type 
Beryllium Copper “ Insulators: PTFE * Gaskets: silicone rubber A ым. 
Specifications: * Impedance: 50Q. * V.S.W.R: DC 18GHz (max. 1.05 + NEW! Fig. 2 Item Description RG58 RG59 RG6 
0.005f), f = frequency range (GHz) Insertion Loss: DC 18GHz (max. Conductor | Material BC CCS BC 
0.03 v f dB), f = frequency range (GHz) * Insulation Resistance: DC E No. / in. (mm) 1/ 32 (0.813) 1 / 253 (0.643) 1 / 253 (0.643) 
500V (minimum 5000М0) e Dielectric Withstanding Voltage: 1000V Material LDPE LDPE LDPE 
rms at sea level * Contact Resistance: AC 50mA (max. 3mQ) Insulation | Color Natural Natural Natural 
Diameter: in. (mm) .116 (2.95) .146 (3.71) .146 (3.71) 
Cable Dim.L| Digi-Key Price Each Waka Braided | Material BC BC BC 
Type (mm) | Рай No. 1 10 25 Part No. Shielding [Wo. / in. (mm) 16777 051 (0.12) 16777 051 (0.12) 16/7 7.051 (0.12) 
” Material PVC PVC PVC 
SMA Plug to Plug - Fig. 1 
алаа Айай Jacket — Thickness: in. (mm) 283 (072) 354 (0.9) 354 (09) 
100 | 305-1000-№0 58.83 47.06 35.30 02Y5715#0100 Color Black Black See Below 
sxaes (141) | 200 305-1001-ND 64.95 51.96 38.97 02ү5715#0200 Outer Diameter: in. (mm) — | -195 + 006 (4.95 + 0.15) | 236 + 006 (6.0 + 0.15) |.236 + .006 (6.0 + 0.15) 
i 500 305-1002-ND 74.15 59.32 44.49 02Ү5715%0500 Tensile Strength 1,500 psi 1,500 psi 1,500 psi 
1000 |  305-1003-ND 92.83 74.26 55.70 02Y5715#1000 Nominal Impedance (ohm) 535 73 75 
ü B Nominal Capacitance (pF/m) 93.5 68.9 443 
100 |  305-1004-ND 61.88 49.50 37.13 02ү5716#0100 Genera Рэпа TT TTS ФЕ — — — 
sxaos (085) | 200 | 305-1005-ND 68.03 54.42 40.82 02ү5716#0200 Voltaue пага m + Ow т 
ў 500 | 305-1006-ND 77.50 62.00 46.50 02Y5716#0500 UL sondern 1354 1354 1354 
1000 | 305-1007-М0 95.90 76.72 57.54 02Y571651000 
100 305-1008-ND 108.43 86.74 65.06 02Ү5717%0100 BC = Bare Copper CCS = Copper Clad Steel LDPE = Low Density PE 
sx-128 (047) | 200 305-1009-ND 114.55 91.64 68.73 02¥5717#0200 — | - : 
ў 500 | 305-1010-ND 123.75 99.00 7425 02ү5717#0500 Length | Digi-Key Price | TPI Length | Digi-Key Price |ТРІ 
1000 | 305-1011-М0 133.23 106.58 79.94 02Y5717#1000 Feet(M) | Рап №. Each | Part No. Feet(M) | PartNo. Each [Part No. 
SMA Plug to Jack - Fig. 1 50 (15.24) | 290-1030-ND 31.99 |59-600-1М 
100 | 305-1012-№0 64.95 51.96 38.97 02Y571840100 RG58/U Molded Strain Relief Cables 500 | | 75 (22.86) | 290-1031-ND 45.49 |59-900-1М 
„ | 200 | 305-1013-М0 71.08 56.86 42.65 02/5718%0200 тана: EDIT TEN pn: 
Sx-365 (141") | 5 or Wis ИЛ ps COEM SIRE 1 (30) 290-1009-ND 7.95 |58-012-1M | |100 (30.48) | 290-1032-ND 57.49 |59-1200-1М 
1000 | 305-1015-М0 98.95 79.16 59.37 02ү5718#1000 2 (61) 290-1010-ND 8.49 |58-024-1М 
100 305-1016-ND 68.03 54.42 40.82 02Y571920100 3 (.91) 290-1011-ND 8.95 |58-036-1M RG6/U Molded End Cables - Black 
SX-225 (088) 200 305-1017-ND 74.15 59.32 44.49 02ү5719#0200 4 (1.22) 290-1012-ND 944 |58-048-1M 3(91) 290-1081-ND 708 [66-38 
500 | 305-1018-ND 83.63 66.90 50.18 02¥5719#0500 5452) | 2004013-ND 998 | 58-060-1M 
1000 | 305-1019-ND 102.03 81.62 61.22 0257191000 - : 6 (1.83) | 290-1082-40 915 |F6-6B 
100 | 305-1020-ND 11150 8920 66.90 02Y572080100 6(1.83) | 290-1014-ND 10.49 |58-072-1M 10(3.05) | 290-1083-ND 10.68 |F6-10B 
SX-2s(04 | 200 | 305-1021-ND 117.63 94.10 70.58 02\5720#0200 10 (3.05) | 290-1015-ND 12.54 |58-120-ІМ 12 (3.66) | 290-1084-ND 11.73 |Ю-128 
ў 500 | 305-1022-ND 126.83 101.46 76.10 02Ү5720%0500 
-1016- -180- 15 (4.57) | 290-1085-ND 1428 |F6-158 
1000 | 305-1023-М0 136.30 109.04 81.78 0257201000 1545) ME 15.18 58-180-1М (457) 
NEW! SMA Plug to Plug Right Angle - Fig. 2 NEW! 25 (7:62) ШШШ МН 2079 | 58-300-1M 25 (7.62) | 290-1086-ND 17.88 |F6-258 
100 | 305-1024-ND 64.55 51.64 38.73 02Ү7470%0100 50 (15.24) | 29010184 0 31.99 | 58-600-1M_| | 50(15.24) | 290-1135-ND 16.79 |F6-508 
5Х-365 (1417) m Кш ШТІ Б 2821 Me PA Use 75(22.86) | 290-1019-ND 45.49 |58-900-1М 75 (22.86) | 290-1136-ND 26.35 |F6-75B 
5 5-1026- 717 57. | 7470%05 
1000 ШЕТІ 7888 6310 2% СОО 100 (30.48) | 290-1020-ND 57.49 | 58-1200-1М! | 100 (30.48) | 290-1137-ND 35.50 |F6-1008 
100 305-1028-ND 60.98 48.78 36.59 02Ү7471%0100 RG59/U Molded Strain Relief Cables 750 RG6/U Molded End Cables - White 
„ | 200 | 305-1029-ND 64.55 51.64 38.73 02ү7471#0200 
- ч -1021- -012- 3091 290-1090-ND 741 |F6-3W 
50-225 (095) | Soo | 305-1030-ND 68.13 54.50 40.88 02ү7471#0500 1020) СОСН 755 [590121М (3 
1000 |  305-1031-ND 7530 6024 4548 02Y747181000 2 (61) 290-1022-ND 849 |59-024-1M 6 (1.83) | 290-1091-ND 9.60 |F6-6W 
NEW! SMA Plug Right Angle to Jack - Fig. 2 NEW! 3(91) 290-1023-ND 8.95 |59-036-1M 10(3.05) | 290-1092-ND 11.01 |F6-10W 
100 | 305-1032-№0 64.55 51.64 38.73 02Ү7474%0100 4(122) | 290-1024-ND 944 |59-048-1M 12(3.66) | 290-1093-ND 1221 |F6-12W 
sx-aes (141") | 200 | 305-1033-ND 6813 54.50 40.88 02ү7474#0200 5(1.52) | 290-1025-ND 9.98 | 59-060-1M 15(457) | 290-1094-ND 1461 |F6-15W 
500 | 305-1034-ND 7178 57.38 43.04 02Y7474#0500 
1000 | 305-1035-ND 78.88 63.10 47.33 02747441000 6(1.83) | 290-1026-ND 10,49 | 59-072-1М 25 (7.62) | 290-1095-ND 18.21 |Ғ6-25М/ 
100 | 305-1036-№0 7178 57.38 43.04 02Ү7475%0100 10 (3.05) | 290-1027-ND 12.54 | 59-120-1M 50(15.04) | 290-1138-ND 16.79 |F6-50W 
SX-22s (.085") | 200 |  305-1087-ND 7530 60.24 45.18 02\7475#0200 15 (4.57) | 290-1028-ND 15.18 | 59-1804 М 75 (22.86) | 290-1139-ND 26.35 |F6-75W 
500 | 305-1038-ND 78.88 63.10 47.38 02Y7475#0500 100 30.45) Ë f so ао 
1000 | 305-1039-ND 86.05 68.84 51.63 02ү7475#1000 25 (7.62) |BEPSOSID2SNON 20.79 |59-200-ІМ (30.48) EHE UM Lic 


Coax Adapter Connector Kit 
Kit includes male and female connectors of all eight types. Any adapter can be 
created on the spot in just seconds. Simply screw any combination of 24 connectors 
to one of the six universal interfaces. 

* Gold plated contacts * Silver plated machined brass connector bodies with teflon 
insulation 

290-1045-ND TPI Part No. TPI-3000A .. 


xial Crimper 
«ЕЙ; Coaxial Crimpe 


Fully ratcheted crimp tool for RG6/6QS CATV “F” terminations. Safety release 
LAB CDD ——— — $26.51 


..$150.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 275 


Јонмом 


Components 


Features: 

* Tested to customer specifications * Flexible cable * 0 to 26 GHz * 50 
and 75 Ohms * Controlled impedance 

Applications: 


• Voltage/Continuity Test Fixture * Interface location gauging * VSWR 
Quality Assurance Scalar Analyzer * VSWR/TDR Design Engineering 
Vector Analyzer * CNC Hardline Bender (Semi-rigid cables) 


Straight to Straight 


Fixed Length Cables 


Straight to Straight 


Right Angle to Right Angle 


Straight to Right Angle 


Cable Dim.L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (In.) | Part No. 1 10 25 |PartNo. Type (In.) | Part No. 1 10 25 | Part No. Туре (In.) | Part No. 1 10 25 | Part №. 
SMB Plug to SMB Plug 12 | J6512-ND 949 742 6.01 | 415-0057-012 6 | J2706-ND 1452 10.89 920 | 415-0019-006 
6 J1206-ND 14.85 1114 941 | 415-0003-006 RG-59 24 | J6524-ND 1073 805 6.80 | 415-0057-024 RG-316 12 | J2712-ND 1497 1123 9.49 | 415-0019-012 
пе-з1в | 12 УШШ 1526 1145 947 | 415-0003-012 36 | J6536-ND _ 1155 867 7.32 | 415-0057-036 24 | J2724-ND — 1634 1226 10.35 | 415-0019-024 
d Е bus iss Нен Red BNC 750 Plug to BNC 750 Plug 36 | J2736-ND 1724 1294 10.93 | 415-0019-036 
SMB 750 Plug to SMB 750 Рша Belden 12 | J5512-ND 1279 9.60 810 | 415-0047-012 6 | J2906-ND 14.52 10.89 9.20 | 415-0021-006 
6 (1606-40 1526 1145 9467 | 415-0008-006 әле | 24 55410 1361 1022 8.63 418-047-024, | ng.gigpg | 2 |240) 1543 1158 978 415-0021-012 
пела | 12 21812-00 1609 1207 1019 |415-0008-012 36 ЖБП 1485 11.14 941 415-0047-036 Е та is in Ae . 
24 | J1624-ND 1733 13.00 10.98 | 415-0008-024 12 | J5612-ND 13.61 1022 8.63 | 415-0048-012 н š i 
36 | J1636-ND 18.98 14.24 12.02 | 415-0008-036 RG-59 24 | J5624-ND 1444 4083 9.15 | 415-0048-024 SMA Plug to SMA Plug 
6 | J1806-ND 15.68 1176 9.93 | 415-0010-006 36 | J5636-ND 1568 1176 9.93 | 415-0048-036 6 | J8506-ND — 1939 1455 12.28 | 415-0027-006 
Regos | 12 | st812-ND 1691 1269 1072 | 415-0010-012 sed, | 12 [гаю 1526 1145 967 | 415-0051:012 сете | 12 | 0851200 2021 1547 1281 |415-0027-012 
24 J1824-ND 18.98 14.24 12.02 | 415-0010-024 24 5924-ND 1815 1362 11.50 | 415-0051-024 24 J3524-ND 2228 1671 1411 | 415-0027-024 
36 | J1836-ND — 21.04 1578 13.33 |415-0010-036 TA | NE B cias 1609. 1350 4150051036 зв | J3536-ND 2393 1795 1516 415-0027-036 
MCX Plug to MCX Plug N Plug to N Plug в | v4006-ND 16.09 1207 10.19 |415-0032-006 
а. u p ed x Me Wubi 12 |J6612-ND 1361 1022 8.63 | 415-0058-012 | | RG-316 й n най ien | 4. 
24 J2224-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0014-024 RG-58 24 J6624-ND 14.44 10.83 9.15 | 415-0058-024 К 7 ў 
36 | J2236-ND 18.15 1362 11.50 |415-0014-036 36 | J6636-ND 1568 1176 9.93 |415-0058-036 36 ШИ 1898 1424 1202 | 415-032-086 
МСХ Plug to МСХ Bulkhead Jack 12 | J6812-ND 1815 4362 11.50 | 415-0060-012 6 uD 1815 13.62 11.50 415-0036-006 
6 | J2406-ND — 1631 1269 1072|415-0016-006 | | RG-142 | 24 | J6824-ND 2351 1764 14.90 | 415-0060-024 | | R&-a316Ds | 12 | 24412-00 1860 1396 11.79 415-0036-012 
Rege | 1? | 22412-00 1723 1300 10.98 |415-0016-012 36 | J6836-ND 2888 21.66 18.29 | 415-0060-036 24 qul 1957 1498 1265 | 415-036-024 
24 | J2424-ND — 18.15 13.62 11.50 | 415-0016-024 12 | J7012-ND 1691 12.69 10.72 | 415-0062-012 35 ШОШ 2178 1634 1340 | 415-0036 036 
36 | J2436-ND — 1939 1455 1228 | 415-0016-036 "T "PE ooo 2063 4547 4307 | 5-0062.024 12 | J4912-ND 1815 13.62 11.50 | 415-041-012 
МСХ 750 Plug to МСХ 750 Plug 6 EAM оз 175 1646 | 415-062-036 86-58 | 24 | J4924-ND 18.98 1424 1202 | 415-0041-024 
6 | J3006ND 1929 1455 1228 |415-0022-006 SMA РЕШЕ Pita 36 | J4936-ND 19.80 1485 12.54 | 415-0041-036 
пела | 12 | 28012-00 2021 1547 12.81 | 415-0022-012 2 WEE uon us аи | 
24 | J3024-ND 21.45 16.09 13.59 | 415-022-024 š š š Straight to 
36 | J3036-ND 9310 1733 1463 | 415-0022-036 RG-58 | 24 | J6724-ND 1526 1145 9.67 | 415-0059-024 z 
SMA Plug to SMA Plug зв | J6736-ND — 1609 1207 1019 415-0059-036 | Right Angle 
6 J3306-ND 1543 11.58 9.78 | 415-0025-006 12 J6912-ND 18.15 13.62 11.50 | 415-0061-012 Cable Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson 
полов | 1? |130240 1624 1226 1035 415-0025-012 86-142 | 24 | J6924-ND 2393 1795 15.16 | 415-0061-024 Group | (In) | PartNo. 1 10 25 PartNo. 
24 | J3324-ND 18.15 13.62 11.50 | 415-0025-024 36 | J6936-ND 28.88 21.66 18.29 | 415-0061-036 SMB Plug to SMB Plug 
36 | J3336-ND — 21.33 16.00 13.51 | 415-0025-036 
в ЕТ 20 ол 2М450056 : эта Eo PNE Prag IET 6 | JM06-ND 14.85 1114 941 | 415-0002-006 
неме | 12 |J3712ND 1320 990 8.36 |415-0029-012 ша | Бүр (ми неме | 12 аша 1568 1176 9393 4150002012 
24 | JS724-ND 1403 1052 8.89 | 415-0029-024 RG-316 24 | J1124-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0002-024 
36 | J3736-ND 1526 11.45 967 | 415-0029-036 24 [рва 1279 960 810 415-0028-024 36 | J1136-ND 1774 1331 1124 | 415-0002-036 
6 МТМ 1270 060 810 15503206 36 | J3636-ND 1403 1052 8.89 |415-0028-036 s oo ве 1362 ао сотов 
ве-з1608 | 12 ШШШ 1320 9.90 8.36 415-033-012 12 MM ' 5395 758 415-0037-012 agg | 12 10151200 1898 1424 1202 |415-0007-012 
24 | J4124-ND — 1485 1114 941 | 415-0033-024 86-58 | 24 | J4524-ND 1320 990 836 | 415-0037-024 - м EET uu 16:78. 1338 | 445-0007-024 
5 BALLAD 1609 1207 1019 453006 36 ШЕШШ 1403 1052 849 415-0037-036 36 | J1536-ND 22.69 1702 1437 |415-0007-036 
12 | J4612-ND 1485 11.14 941 | 415-0038-012 12 | J5012-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0042-012 
RG-58 | 24 | J4624-ND 15.68 1176 9.93 | 415-0038-024 aede | м ШОО 2145 4609 4359 415-0042-004 MCX Plug to MCX Plug 
36 | J4636-ND — 16.50 12.38 10.45 | 415-0038-036 в o EU 2042 4699 415-0042.036 6 [ÜZ зн 4022 вз 45007.06 
12 |J5112-ND 1856 13.93 1176 |415-0043-012 ызы | 12 | s2512ND 1407 1055 831 | 415-0017-012 
RG-142 | 24 | J5124-ND 23.93 17.95 15.16 | 415-0043-024 I д ERN (ст зз 9.49 4150017424 
36 | J5136-ND 2929 2197 18.55 | 415-043-036 | Right Angle 
š 36 | J2536-ND 1634 1226 10.35 | 415-0017-036 
SMA Plug to SMA Bulkhead Jack to Right Angle 
6 | J8906-ND 1403 1052 8.89 |415-0031-006 : Е ! SMA Plug to SMA Plug 
Reate | 12 | J3912-ND 1485 1144 941 | 415-0031-012 Бар Шы г ри , diera F ne в EXT ds 1269 10.72 | 415-006-006 
24 | J3924-ND 15.68 11.76 9.93 | 415-0031-024 RG-178 12 | J3412-ND 17.74 1331 11.24 | 415-0026-012 
36 | J3936-ND 1650 12.38 10.45 | 415-0031-036 SMB Plug to SMB Plug д ЕПТІ 1939 4455 4228 | 415-006-004 
6 | J4306-ND 1403 10.52 8.89 | 415-035-006 $ ШАЙ 16.50 1238 1045 [415-001-006 36 |J3436-ND 2145 16.09 13.59 |415-0026-036 
позір | 12 | 2431200 1485 1144 941 | 415-0035-012 nezg | 1? |01240 — 1733 1300 10.98 |415-0001-012 s EX ue um све 
24 | J4324-ND 1650 12.38 10.45 | 415-0035-024 24 | J1024-ND 1898 1424 12.02 | 415-0001-024 à i i 
36 J4336-ND 17.74 13.31 11.24 | 415-0035-036 36 J1036-ND 20.68 1547 13.07 | 415-0001-036 RG-316 12 J3812-ND 14.85 1114 9.41 | 415-0030-012 
12 | J4812-ND 18.98 14.24 12.02 | 415-0040-012 6 | J7306-ND 1526 1145 9.67 | 415-004-006 24 | J3824-ND 16.09 12.07 10.19 | 415-0030-024 
RG-58 | 24 | u4824-ND 19.80 14.85 12.54 | 415-040-024 неме | 12 15781240 1568 11.76 998 [415-0004012 36 | J3836-ND 16.91 1269 10.72 | 415-030-036 
36 НЫНЫ 2053 1547 1807 1415-040-036 24 | J7324-ND 16.91 12.69 10.72 | 415-0004-024 6 | J4206-ND 1444 10.83 9.15 | 415-0034-006 
BNC Plug to BNC Plug 36 | J7336-ND 18.15 13.62 11.50 | 415-0004-036 re-sieps | 12 | 44212-00 1526 1145 947 | 415-0034-012 
ЕНЕ ЕЕЕ IS [мыю жи пш ma orm 
x FEE uu 557 739 4450054056 o ШИПЫ 120 1022 803 |4150015-006 36 | J4286-ND 1774 1331 11.24 | 415-0034-036 
выш | 12 |48240 949 712 601 | 415-0056-012 нелт | 1? |21240 1485 1114 941 | 415-0015-012 12 | J&212-ND 2021 1517 12.81 | 415-0044-012 
pod 24 | J6424-ND 1073 805 6.80 | 415-0056-024 24 | J2824-ND 1609 12.07 10.19 | 415-0015-024 86-142 | 24 | J5224-ND 2558 1919 16.20 | 415-0044-024 
36 J6436-ND 11.55 8.67 7.32 | 415-0056-036 36 J2336-ND 1815 13.62 11.50 | 415-0015-036 36 J5236-ND 30.94 23.21 19.60 | 415-0044-036 


276 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Johnson RF Connectors sMA/SMB Type 


Components 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (Desc.) Group Plating | Part No. 1 10 50 | Part №. Fig. (Desc.) Group Plating | Part No. 1 10 50 |Рап Мо. 
5МА Туре 28 Slide-On RG-405 Gold |J711-ND 6.05 5.31 4.56 |142-0693-061 
| Crimp 2* Gold |J523-ND 8.06 707 6.08 | 142-0303-411 Slide-On RG-402 Gold | J712-ND 6.34 5.56 4.78 |142-0694-061 
Crimp 2* Nickel | J524-ND 776 6.81 5.85 | 142-0303-416 29 5МТ = Gold |J717-ND 8.10 7.1 6.11 |142-0711-301 
Я Crimp 2* Gold | J525-ND 4.86 4.26 3.67 |142-0403-011 SMB Type 
Crimp 2* Nickel | J526-ND 447 3.92 3.37 | 142-0403-016 зо |500 Terminator — Gold |J635-ND 14.51 1273 10.95 |131-3801-811 
Solder RG-402 Gold |J485-ND 1.89 1.66 143 | 142-0694-011 750 Terminator — Gold |J636-ND 13.43 11.78 10.13 |131-3801-821 
Solder RG-402 Nickel | J486-ND 179 157 1.35 | 142-0694-016 31 Crimp Саі Nickel | J464-ND 5.18 4.54 3.91 |131-1403-016 
3 Solder RG-405 Gold | J487-ND 3.94 3.46 2.97 |142-0693-001 " Crimp 2* Gold |J465-ND 5.13 4.50 3.87 |131-1403-101 
Solder RG-405 Nickel | J488-ND 3.54 3.11 2.67 | 142-0693-006 Crimp 2% Nickel |J466-ND 431 3.79 326 |131-1403-116 
Solder .086 Semi-Rigid| Nickel | J725-ND NEW! 6.85 6.01 5.17 | 142-0693-066 PC Mt. - Gold |J467-NDT 2.79 245 241 |131-1701-201 
Solder 141 Semi-Rigid| Nickel | J726-ND NEW! 6.85 6.01 5.17 | 142-0694-066 33 PC Mt. — Nickel | J468-NDT 2.62 2.30 1.98 |131-1701-206 
Crimp RG-178/U,196 | Gold | J605-ND 6.24 5.48 4.71 | 142-0402-011 PC Mt. = Nickel | J469-NDT 2.62 2.30 198 |131-1701-216 
4 Crimp 4 Gold | J637-ND¢ 6.77 5.94 5.11 | 142-0439-001 PC Mt. = Gold |J613-NDT 2.14 1.88 1.61 |131-3701-261 
Crimp 5 Gold | J638-NDt+ 6.77 5.94 511 | 142-0435-001 34 PC Mt. — Nickel | J614-NDT 2.03 1.79 1.54 |131-3701-266 
Clamp 2* Gold |J474-ND 1100 965 830 | 142-0203-011 PC Mt. = Gold |J615:NDT 214 188 161 813701271 
: Clamp 2* Nickel | J475-ND 10.05 881 758 | 142-0203-016 PC Mt. - Nickel | J616-ND+ 2.03 1.79 154 |131-3701-276 
Clamp 3** Gold | J480-ND 1763 1546 1329 | 142-0207-011 35 PC Mt. = Gold |J472-ND 5.15 4.52 389 |131-3701-301 
Clamp 3** Nickel | J481-ND 16.64 1460 12.55 | 142-0207-016 36 PC Mt. — Gold |J470-ND 4.88 4.29 3.69 |131-1701-371 
P Clamp 2* Nickel | J477-ND 847 747 617 | 142-0203-106 PC Mt. - Nickel | J471-ND 470 4.13 355 |131-1701-376 
Clamp HT Nickel | J484-ND 918 8.06 6.93 | 142-0207-106 37 | Panel МІ. = Gold |J520-ND 714 6.27 539 |131-3701-621 
Crimp 2* Gold |J510-ND 7.09 622 535 | 142-0403-101 gg | Panel Mt. — Gold |J522-ND 6.79 5.96 512 |131-3701-341 
7 Crimp 4 Gold | J639-ND+ 67 594 511 | 142-0439-101 PC Mt: = Gold ШШ 692 607 522 1131-3701-501 
Crimp 5 Gold | J640-ND++ 10.58 9.28 7.98 | 142-0435-101 40 PC Mt. = Gold |J718-ND 1.95 1.71 147 | 131-3701-201 
Crimp 8AA Gold | J713-ND 6.44 5.65 4.86 | 142-0404-101 Non-Magnetic SMA Connectors 
n Solder .086 Semi-Rigid| Gold | J606-ND 8.90 7.80 6.71 | 142-0693-101 Crimp 2* Gold | J660-ND 1274 1148 9.61 | 142-9403-011 
Solder 141 Semi-Rigid| Gold | J607-ND 8.73 7.66 6.58 | 142-0694-101 3 Crimp 60 Gold |J661-ND 13.27 11.64 10.01 | 142-9404-011 
9 Clamp 2* Gold | J478-ND 1188 1042 896 | 142-0103-401 Crimp 3** Gold |J664-ND 13.80 12.11 10.41 |142-9407-001 
10 | Panel Mt. = Gold | J490-ND 549 442 — 444 | 142-0701-401 š ДЫ Ай бод Mm n b bn ad 
rimp 0! - i К 3 Ç - 
11 Panel Mt. = Gold |J489-ND 6.58 5.77 4.96 | 142-0701-411 Crimp m" сой Ж ОО дв 4723 4481 |142-0407-101 
12 | Flange Mt. = Gold |J492-ND 548 4.81 443 | 142-0701-621 PC Mt. — Gold |J666-ND 885 77 668 |142-8701-201 
13 | Flange Mt. - Gold | J493-ND 548 4.81 413 | 142-0701-631 16 PC МЕ _ Gold |J667-ND 885 77 668 |142-9701-211 
14 PC Mt. m Gold | J494-ND 6.88 604 519 [14207012131 | | 1g PC Mt. = Gold |J668-ND 16.99 1490 1281 | 142-9701-301 
PC Mt. — Nickel | J495-ND 647 5.68 4.88 | 142-0701-216 PC M. = Gold |J669-ND 10.94 959 825 |142-9701-801 
15 PC Mt. = Gold | J500-ND 4.74 416 3.58 | 142-0701-201 20 PC Mt. — Gold |J670-ND 10.94 9.59 825 |142-9701-811 
16 PC Mt. — Gold |J608-ND 474 4.16 3.58 |142-0701-231 Non-Magnetic SMB Connectors 
17 PC Mt. - Gold | J496-ND 1151 10.09 8.68 | 142-0701-321 " Crimp 2* Gold |J671-ND 1526 1339 11.51 |131-9403-001 
PC Mt. = Nickel | J497-ND 10.80 9.48 8.15 | 142-0701-326 Crimp 60 Gold |J672-ND 15.26 13.39 1151 |131-9404-001 
PC Mt. - Gold | J569-ND 10.99 9.64 8.29 | 142-0701-501 5 PC Mt. = Gold | J675-ND 9.26 8.13 6.99 |131-9701-201 
18 PC Mt. — Nickel | J714-ND 941 8.26 740 | 142-0701-506 PC Mt. - Gold |J676-ND 9.26 8.13 6.99 |131-9701-211 
РС МІ. = Gold |J715-ND 10.11 8.87 7.62 | 142-0701-551 35 РС Mt. - Gold |J677-ND 13.94 1223 10.52 |131-9701-301 
19 PC Mt. — Gold |J501-ND 7.60 6.67 5.73 | 142-0701-301 39 Crimp 2* Gold |J673-ND 2145 1881 16.7 |131-9403-101 
062" PC Mt. - Gold |J502-ND 517 4.54 3.90 | 142-0701-801 Crimp 60 Gold |J674-ND 2145 18.81 16.17 |131-9404-101 
.062" PC Mt. — Nickel | J716-ND 4.53 3.98 3.42 | 142-0701-806 Tools 
20 | 062 PC Mt. = Gold | J629-ND 6.18 542 4.66 | 142-0711-821 | | Crimp Tool Егапе................................. J572-ND 91.51 = — |140-0000-952 
.031" PC Mt. — Gold | J657-ND 5.69 4.99 4.29 | 142-0701-881 Die Set for SMA, SMB 
.062" PC Mt. — Gold | J658-ND 6.03 5.29 4.55 | 142-0701-851 Туре (RG178, 316, 31605, 58) ... J573-ND 111.12 - — |140-0000-951 
042 PC Mt. = Gold | J630-ND 7.23 6.34 5.45 | 142-0701-841 Semi-Rigid Cable Vice Tool .... J702-ND 478.80 = — |140-0000-962 
21 PC Mt. — Gold |J610-ND 7.21 6.33 5.44 | 142-0701-871 Cable Clamp Inserts, .086 Semi-Rigid Tool . J703-ND 66.50 — — |140-0000-964 
22 PC Mt. - Gold |J631-ND 5.68 4.99 4.29 | 142-0721-881 | | Cable Clamp Inserts, .141 Semi-Rigid Tool . J704-ND 66.50 — — |140-0000-965 
23 Crimp 4t Gold | J641-ND 10.37 9.10 7.82 | 142-0339-401 Kit 
Solder .086 Semi-Rigid| Nickel | J722-ND NEW! 4.97 4.37 3.75 | 142-0593-006 | | RF Adapter Kit , 500, 70 pes...................... J687-ND 264.67 — — |142-0000-005 
m Solder 141 Semi-Rigid| Gold | J723-ND NEW? 7.46 6.55 5.63 | 142-0594-001 
Solder | 141 Semi-Rigid| Nickel 1724-10 NEW! 718 630 542 [14205906 | х Group 2 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-179/U, RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 
Solder .086 Semi-Rigid| Gold |J727-ND NEW! 5.53 4.85 417 | 142-0593-001 | + Group 3 Cables: RG-58/U, RG-141/U, RG-303/U 
25 500 — Gold | J634-ND 31.81 2790 23.99 | 142-0801-861 | + Group 4 Cables: LMR-200, HPF-200, RF-200 
Terminator it Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 
Quick Connect 7A Gold | J706-ND 29.12 25.54 21.96 | 142-1403-001 9 Group 6 Cables: RG-179DS, RG-187DS, RG-188DS, RG-316DS 
26 | Quick Connect 8AA Gold | J707-ND 2912 2554 2196 | 142-1404-001] Л Group 7 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-188/U, RG-316/U 
Quick Connect Ы Gold | J708-ND 2912 2554 2196 | 142-1407-001] ЛЛ Group 8 Cables: RG-188DS, RG-316DS 
Quick Connect 9AAA^ Gold | J709-ND 2912 2554 2196 | 142-1408-001 | AAA Group 9 Cables: RG-55/U, RG-142/U, RG-223/U, RG-400/U 
27 Adapter = Gold |J710-ND 39.59 — 3472 29.85 | 142-1901-821 | + J467, 4468, 4613 and J614 Leg Length: .155"; J469, J615 апа J616 Leg Length: .095" 
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Johnson SMK (2.92mm) Connectors 


Components" 


SMK Connectors provide an excellent solution for applications requiring high frequency transmission. Similar to construction, which enhances connectivity * The Field Replacement Jacks with a high quality hermetic seal feed 
the SMA interface, a smaller internal body diameter (2.92mm) and air dielectric provide a higher cutoff frequency thru for use in sealed circuit modules * The SMK plug interface employs more precise dimensions than an SMA 
and other key advantages: * Superior electrical performance to 40GHz * Female contacts have a three-slot and uses a shorter snub nose male pin such that the connector bodies align before the contacts engage 


Dim. inmm 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Johnson 
Fig. | Descripton Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Adapter Tools 
1 | Hermetic Seal Feedthru - J688-ND 14.70 11.55 9.66 | 142-1000-033 Bead Assembly Tool J697-ND 23.94 140-0000-957 
2 | Jackto Jack In-series Adapter Gold J694-ND 8246 7140 63.20 |145-0901-801 Body Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J698-ND 10.64 140-0000-958 
3 | Plug to Plug In-series Adapter Gold | J695-ND 7800 67.50 60.00 |145-0901-811 din : A " 
4 | Plug to Jack In-series Adapter Gold | J696-ND 80.08 69.30 61.60 |145-0901-821 Body Soldering Too! for 141 Semi-Rigid ШЕН 1064 140-0000-959 
Plug Contact Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J700-ND 9.98 140-0000-960 
5 Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut | Passivated | J689-ND 20.83 16.37 13.69 | 145-0693-002 Contact Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J701-ND 9.98 140-0000-961 
Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut Passivated | J690-ND 20.83 16.37 13.69 |145-0694-002 Cable Vise Tool J702-ND 478.80 140-0000-962 
Таар nd ТИЕ с о Е Па ПЛ? Cable Clamp Insert Tool for .086 Semi-Rigid J703-ND 66.50 140-0000-964 
геа ount Fiel eplaceable assivate: ік E n Я x = езен 

2-Hole Flange Mount Jack Passivated | J692-ND 2756 21.66 18.12 |145-0701-602 | | Cable Clamp Insert Tool for -141 Semi-Rigid ШАШУ 8050 1400000965 
8 | 4-Hole Flange Mount Jack Passivated | J693-ND 27.56 21.66 1842 |145-0701-612 Vise Stop Tool J705-ND 931 140-0000-968 


RF Connectors MMCX Type 


ELECTRICAL RATINGS: * Impedance: 50 Ohms * Frequency Range: 0-6 GHz * Working Voltage: 170 Vrms at 
Fig. 1 – Straight Cabled | Fig. 2 - Right Angle Flexible Cabled Plug | Fig. 3 – Straight Plug sea level * Insulation Resistance: 1000 megaohms min. 

8.48, MECHANICAL RATINGS: • Engagement/Disengagement Force: 8.0 Ibs. max. engagement; 1.4 lbs. min. 
disengagement • Contact Retention Force: 2.0 Ibs. min. axial force • Cable Retention: 30 Ibs. е Durability: 500 
cycles min. 
ENVIRONMENTAL RATINGS • Operating Temperature: -559С to 155°C 


яі 
5 „тон Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
i | Fig. | Cable Type A B | Part Мо. 1 10 50 | PartNo. 
RG 178/U, 196 3.48  — | J589-ND 4.47 3.92 3.37 | 135-3402-001 
Fig. 4 - Right Angle Semi-Rigid Plug RG 316/U, 188, 161, 174 439 — |J590-ND 6.66 585 5.03 | 135-3403-001 
1 |RG316 DS, 188 DS, 187 DS 4.39 — | J591-ND 683 5.99 5.15 | 135-3404-001 
3.48 р ==) -047" Dia. Flexible, Huber 
e сч Т K01152-07, Ахоп P512479A 3.48  — | J592-ND 4.47 3.92 3.37 | 135-3436-001 
RG 178/U, 196 8.99 7.01 | J593-ND 731 642 5.52 | 135-3402-101 
RG 316/0, 188, 187, 179, 161, 174 | 10.46 8.48 | J594-ND 7.76 6.81 5.86 | 135-3403-101 
ГІ Š 2 |В6316 DS, RG 188 DS 10.46 8.48 | J595-ND 7.93 6.96 5.99 | 135-3404-101 
-047" Dia. Flexible, Huber 


8.99 7.01 | J596-ND 7.85 6.89 5.92 | 135-3436-101 


K01152-07, Axon P512479A 


Fig. 6 — Right Angle Jack 3 —  — |0140 878 770 662 |135-3801-201 
200 ih 4 = — — |J602-ND 745 689 592 | 135-3693-101 

ВО akoe a 66 в | Straight - Gold PCB 292 — |J597-ND 447 392 337 | 135-3701-201 

3.057 ^ 51 sq. | Е TA Straight - Gold PCB 173 — |J598-ND 4.61 405 348 |135-3701-211 

р т ў 1.35 u в | Right Angle - Gold PCB 292 — [вю 947 831 7.15 | 135-3701-301 

$535] р В Right Angle - Gold PCB 173 - |J600-ND 845 741 637 | 135-3701-311 

1.91 p^ pis + 7 [Епа Launch - РСВ —  — | J603-ND 5.53 485 447 |135-3711-801 

i = 3.53 Hand Crimp Tool (frame опіу)........................... J572-ND 91.51/1 140-0000-952 

тыш i Crimp Tool Die Set ...................................... J604-ND 190.43/1 140-0000-953 


FEATURES: * 30% Smaller than SMB * Rugged snap-on mating design * Captivated contact 

Fig. 3 - Straight Crimp Type ELECTRICAL RATINGS: “ Impedance: 50 Ohms “ Frequency Range: 0-6 GHz • Working Voltage at sea level: 335 VRMS; 
Bulkhead Jack 250 VRMS (J531-ND and J532-ND). 

MECHANICAL RATINGS: • Engage/Disengage Force: 5.6105. max. engagement/8lbs. typical disengagement * Contact Re- 

tention Force: 2.3lbs. min. axial force * Durability: 500 cycles min. 


Cable Dim. (mm) Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.| Type Plating A B Part No. 1 10 50 100 Part No. 
@ 6.76 X 5.94 50 Ohm 
Across flats RG178 | Gold | 1158 | — | J531-ND 482 423 364 312 [133-3402-101 
Д RG316 | Gold | 11.58 | — | J535-ND 456 — 401 344 295 |133-3403-101 
ІШ WI RG178 | Nickel | 1158 | — | J532-ND 465 408 351 301 |133-3402-106 
ШІ 1 |86316 | Nickel | 1158 | — | J536-ND 439 386 332 284 |133-3403-106 
1351 15.84 RG 188, | мое | 790 | — | u720-ND 980 вво 739 634 |133-3404-106 
ШЫ баба І God | 790 | — [sano 4л зго 318 273 [1333693401 
emi-rigid 
| 86316 | God |1519 | 498 | J533-ND 3.80 334 287 246 133-3403-001 
Fig. 5 — Straight РС Mount Jack RG316 | Nickel | 1519 | 498 | J534-ND 3.55 3.12 268 230 |133-3403-006 
4| — Gold - — | J612-ND 6.8 542 466 399 |133-3801-201 
015.99 = God | 394 | — | J587-ND 341 200 258 221 |133-3701-201 
F | 4XD0.91 5| — Nickel | 394 | — | J538-ND 338 207 255 219 |133-3701-206 
= Gold | 279 | — | J539-ND 355 3129 268 230 |133-3701-211 
= Nickel | 279 | — | J540-ND 338 297 255 219 |133-3701-216 
= God | 394 | — | J541-ND 779 684 588 504 |133-3701-301 
в — Nickel | 394 | — | J542-ND 762 669 575 493 |133-3701-306 
= Gold | 279 | — | J543-ND 798 7.00 602 516 |133-3701-311 
- Nickel | 279 | — | J544-ND 779 684 588 504 |133-3701-316 
(Continued) 
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Johnson 


Components 


RF Connectors мсх Туре (cont) 


Fig. 6 — Right Angle PC Mnt. Jack Fig. 7 posa ЯГ рав ШШ i ғы. Digi Koy ў Prica Ench Т guo 
- 9.50 19.51 50 Ohm 
50- - Gold | — — | J545-ND 617 541 465 399 |183-8701-401 
| Г, # 7| | мм | — | — 15460 596 523 450 3.86 |133-3701-406 
йі 8| — God | 173 | — | J547-ND 448 393 338 290 |183-8701-801 
"EM Hox 9| — Gold | — — | J548-ND 510 448 385 330 [133-371-201 
5.99 07.92 ge.35 tol — Gold | — — | J549-ND 833 731 629 539 [133-3711-301 
S и — бой | — — | J611-ND 405 355 306 262 |133-3701-231 
= 75 Ohm 
axJE "4x RG-179 | Gold | 798 | — | J643-ND 527 462 зат 341 |183-8433-101 
00.91 2.64 1 |пв-17905 | God | 798 | — | J644-ND 527 462 397 341 |183-8434-101 
2 | RG-179 | Gold | 2047 | 594 | J645-ND 879 771 663 568 |133-8433-001 
Fig. 8 — End Launch Jack Fig. 9 — SMT Straight Jack з | В6-179 | Gold — — | J647-ND 10.59 929 7.98 6.84 |133-8333-401 
86-17905 | God | — — | J648-ND 1059 929 7.98 684 |133-8334-401 
в = God | 380 | — | J649-ND 735 645 555 476 |183-8701-201 
- бой | 270 | — |65040 465 408 351 301 |133-8701-211 
| = God | 380 | —  |J651-ND 825 724 622 533 |133-8701-301 
- Gold | 270 | — | J652-ND 805 724 622 533 |133-8701-311 
3.18 5.36. 8| — бой | 173 — | J653-ND 474 446 358 307 |133-8701-801 
-H.o7 9| — Gold | — — | J654-ND 528 463 398 342 |183-8711-201 
Non-Magnetic MCX Connectors 

RG-316/u, | боа | 799 | 1156 | J680-ND 804 706 607 520 |133-9403-101 

1 188,174 
86-31605, соф | 790 | 1156 | J681-ND 858 753 647 555 |133-9404-101 

18805 
m God | 1549 | 498 | J678-ND 1024 898 772 662 |133-9403-001 

3.51 2 10:31005, Ü 

old | 15.19 | 498 | J679-ND 1024 898 7.72 662 |133-9404-001 

096 18805 
БЕЛ в = God | 394 | — | J682-ND 543 476 410 351 |183-9701-201 
ШЕРТ = Gold | 279 | —  |J683-ND 517 454 390 334 |133-9701-211 
в — God | 394 | — | J684-ND 912 800 688 590 |133-9701-301 
= Gold | 279 | — | J685-ND 925 842 698 598 |133-9701-311 
$| = God | 157 | — | J686-ND 1073 941 809 693 [133-9701-801 
Prototype Crimp Tool J574-ND 325.65/1 141-0000-908 
+ 4XL11.68 Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 91.51/1 140-0000-952 
Die Set (RG178, 316) ........................ J573-ND 111421 140-0000-951 


Adapters 
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VSWR Freq. Digi-Key Price Each Johnson VSWR Freq. Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. it 10 | Part No. 
1 |SMA Plug to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J617-ND 32.40 26.0 | 134-1019-151 10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J626-ND 32.40 26.90 | 134-1018-011 
2 | SMA Plug to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J618-ND 35.10 29.14 | 134-1019-161 11 | SMA Jack to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J627-ND 29.70 24.66 | 134-1018-021 
3 | SMA Jack to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J619-ND 29.70 24.66 | 134-1019-171 12 | SMA Jack to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J628-ND 29.70 24.66 | 134-1018-031 
4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J620-ND 32.40 26.0 | 134-1019-181 13 | SMA Jack to SMA Jack 1.054.005f 0-18 J655-ND 10.49 9.21 |142-0901-801 
5 | SMA Plug to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J621-ND 29.70 24.66 |134-1012-011 14 | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack | 1.05+.01f 0-18 J659-ND 16.20 14.21 |142-0901-401 
6 |SMA Plug to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J622-ND 3240 26.90 |134-1012-021 15 | SMA Jack to SMA Plug / Rt. Angle | 1.035+.021 0-18 J632-ND 14.90 13.07 | 142-0901-941 
7 |SMA Jackto SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J623-ND 29.70 24.66 | 134-1012-031 16 | SMA Plug to SMA Plug 1.05+.01f 0-18 J633-ND 1327 11.64 |142-0901-811 
8 | SMA Jack to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J624-ND 29.70 24.66 | 134-1012-041 17 | SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f 0-18 J656-ND 11.77 10.32 |142-0901-821 
9 |SMA Plug to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J625-ND 29.70 24466 | 134-1018-001 Note: All Adank Gold plated. 
E ipters are Gold plated. 
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Emerson Electronic Connector and Components Company D. B. A. 


CAMBRIDGE RF Connectors and Adapters 
PRODUCTS 


Cable Group Digi-Key Price Each Cambridge 
Fig. | Type | Description RG/U Part No. 25 50 | Part No. 
True 75 Ohm BNC 
RG-59, 140, 302, 
Belden 9209A, 8279, 367-1067-ND 3.80 346 277 | CPMC-68-2 
| | 8241, 8263 
1 | Plug | Grimp-Type, Solder or Crimp Contact, 750 RG-6, Belden 8215 — |367-1069-ND 440 401 321 | CPMC-68-5 
86-179, 187, Belden — 367-4072-ND 420 382 306 | CPMC-68-20 
1520A 
BNC 
RG-58 367-1001-ND 1.49 1.36 1.09 | CP-88-1 
Crimp-Type Push-On, 50Q RG-59, 62 367-1002-ND 1.49 1.36 1.09 | CP-88-2 
RG-6 367-1004-ND 1.74 1.58 1.27 | CP-88-5 
RG-179, 187 367-1043-ND 1.96 1.78 1.43 | CPM-88-20 
RG-174, 188,316 367-1044-ND 1.96 1.78 1.43 | CPM-88-19 
1 | Plug RG-58, 141 367-1047-ND 1.41 129 1.03 | CPMC-88-1 
Crimp-Type, Solder or Crimp Contact, 500. RG-59, 62 367-1048-ND 141 1.29 1.03 | CPMC-88-2 
RG-TFE-59, 62 367-1050-ND 1.44 132 1.05 | CPMC-88-10 
RG-142, 223, 400, 55 367-1052-ND 1.52 139 1.11 | CPMC-88-13 
Belden 8218 367-1053-ND 1.72 156 1.25 | CPMC-88-18 
imp: i RG-59, 62 367-1045-ND 1.58 144 1.15 | CPMC-78-2 
Стос Typs Soler or Gone Cons ad Belden 8218, 1855A | 367-1046-ND 145 168 135 | CPMC-78-18 
RG-58 367-1030-ND 1.74 158 1.27 | CPFI-UG88-1 
2 | Plug |Twist-On, Field Installable, 500. RG-59, 62 367-1031-ND 1.82 1.65 1.32 | CPFI-UG88-2 
RG-6 367-1034-ND 1.79 1.68 1.31 | CPFI-UG88-5 
3 | Jack | Front-Mnt. Bulkhead Jack with Solder Tab, 500. — 367-1019-ND 1.09 99 79 | CP-1094-AST 
4 | Jack | Front-Mnt. Bulkhead Jack without Solder Lug, 509; — 367-1020-ND 1.04 95 76 | CP-1094-U 
5 | Jack | Straight Twist-On Jack, 50 Ohm RG-59, 62 367-1036-ND 2.07 1.88 1.51 | CPFI-UG89-2 
6 | Jack | Crimp-Type Jack, Push-On Body, 500 RG-59, 62 367-1007-ND 1.52 1.39 1.11 | CP-89-2 
Type F 
RG-6 367-1022-ND 29 27 .21 | CPF-56-ALM 
7 |Plug |Crimp Plug RG-6 Quad Shield 367-1023-ND 134 .31 .25 | CPF-56-ALS 
RG-59 367-1025-ND 28 26 .21 | CPF-59-ALM 
8 |Plug |Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND .29 27 .21 | СРҒІ-56 
TNC 
RG-58, 141 367-1056-ND 1.58 144 1.15 |CPMC-TNC-1 
9 |Plug |Crimp-Type Plug Solder or Crimp RG-142, 223, 400, 55 367-1057-ND 1.79 163 1.31 |CPMC-TNC-13 
RG-8X (MINI 8) 367-1058-ND 1.77 1.61 1.29 | CPMC-TNC-17 
Туре М 
RG-58 367-1059-ND 3.37 307 2.45 |CPN-1 
10 | Plug | Crimp-Type Plug RG-142, TFE 367-1060-ND 3.48 3.16 2.53 | CPN-142T 
RG-8, 213 367-1061-ND 3.53 3.21 2.57 | CPN-8 
UHF 
11 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND 1.47 1.84 1.07 | CP-AD-250 
RG-58 367-1037-ND 1.03 94 75 | CPL-259-1 
12 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-8 367-1039-М0 1.28 147 .94 | CPL-259-8 
RG-8X (MINI 8) 367-1041-ND 1.09 .99 .79 | CPL-259-17 
13 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact, Double Nut RG-58 367-1042-ND 1.63 1.49 1.19 | CPL-259-18 
Mini-UHF 
А Я RG-58 367-1064-ND 1.12 1.02 .82 | MINI-UHF-1 
14 | Plug | Crimp-Type, Solder or Crimp Contact RG-8X (MINI 8) 367-1066-ND — 1.12 1.02 482 | MINI-UHF-17 
Digi-Key Price Each Cambridge 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Рап Мо. 
Adapters 
F In-Series 
15 Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice 367-1026-ND 26 24 19 CPF-81 
BNC 
16 Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.25 144 91 CP-AD-555 
17 Bulkhead Jack to Jack Adapter with Lock Washer 367-1016-ND 1.85 1.68 1.35 CP-AD-556M 
Between Series 
18 N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 6.30 5.73 4.59 CP-AD-810 
19 N Jack to SMA Jack 367-1018-ND 6.39 5.81 4.65 CP-AD-819 
20 BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 1.76 1.60 1.28 CP-AD-516 
21 BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND 1.20 1.09 .87 CP-AD-501 
22 BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND 1.08 94 ‚75 CP-AD-515 
Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 1,000 
Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND 33 2.86 22.00 165.00 
1 | Separated Crimp Ring, for RG-58 Cable CP-0030-ND .36 312 24.00 180.00 
Separated Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0060-ND 37 3.20 24.60 185.00 
2 Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0110-ND 51 4.39 3380 25400 
Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0160-ND .51 4.39 33.80 254.00 
3 Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0210-ND 48 4.19 32.20 242.00 
Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0260-ND 48 4.19 32.20 242.00 
4 Push-0n, Crimp Type, for RG-59 Cable CP-0310-ND 7 6.11 47.00 353.00 
Push-On, Crimp Type, for RG-58 Cable CP-0330-ND 1 6.11 47.00 353.00 
5 | Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND 1.14 9.88 76.00 570.00 
6 |Twist-On Type, for RG-59 Cable CP-0410-ND 44 3.80 29.20 219.00 
7 | Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor CP-0610-ND Al 3.59 27.60 207.00 
8 | Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut CP-1010-ND 53 4.55 3500 263.00 
9 | PCB Type, Full Length 26mm CP-1210-ND kri 6.66 5120 384.00 
10 | Adapter, Universal Male F to F Coupler CP-2010-ND 1.24 1074 82.60 620.00 
11 | Adapter, Female F to F Coupler, with Washer and Nut | CP-2110-ND 48 419 32.20 242.00 
12 | Adapter, Right Angle F Male to F Female CP-2510-ND 162 1404 10800 810.00 
13 | Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND 2.19 18.98 146.00 1095.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
280 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HRO е Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


U.FL Series: Industry Standard for Bluetooth and Wireless LAN 
(World's Smallest and Lightest Coaxial Connectors, meeting 


frequencies up to 6GHz) 


U.FL Cable Assemblies 
(See Pricing Below) 


Part 
Number Shield 


Cable 
Diameter (mm) 


Cable Mating Frequency 
Length (mm) Height (mm (Ghz) 


U.FL Cable Assembly 


FEATURES: 

* Mating Height: Only 2.4mm 

* Weight: Receptacle: 15.7mg, Right Angle 
Plugs for 20.81mm cable; 53.7mg, for 
01.13 and o1.32mm cable: 59.1mg 


APPLICATIONS: 

* Mobile phones, wireless communications 
equipment, electronic measuring instru- 
ments, GPS, wireless LAN, Bluetooth, 


With 5010 Cable 


U.FL-2LP-04-A- 


(200) 


(500) Single 0.81 


200 


500 24 


With 5016 


U.FL-2LP-5016-A- 


(200) 


(500) Single 1.18 


200 
500 


With 066 


U.FL-2LP-066-A- 


(200) 


(500) Double 1.32 


200 
500 


«C25 U.FL SMD Receptacle 


etc. 


U.FL: Industry Standard for 
Bluetooth and Wireless LAN 
(Frequency: ир to 6GHz; 
Mating height: 2.4mm) 


Mating Height 
+ 
тиш е. 
НЕЕ ' 


Required Board Space for Receptacle 


= 


(100%) 


3.1 
| 
so 


(42%) 


FEATURES: 

* Extremely Small Board Occupation resulting in an area of 
just 7.7mm? 

* Mating Height from the printed circuit board when it mates 
a receptacle with a (right angle) plug is 2.5mm maximum 

* These are the world's lightest coaxial connector meeting 
frequencies up to 6GHz. Receptacle: 15.7mg, Right Angle 
Plugs for 20.81mm cable; 53.7mg, for 01.13 and 
@1.32mm cable: 59.1mg 

* To meet the frequency requirements of a wide variety of 
miniature equipment, these connectors offer high 
frequency performance from DC to 6GHz 

* The embossed tape packaging of the receptacles permits 
automatic mounting 

*The extraction tool permits simple removal of the 
connectors 

* Mating checks are made easy with the lock sensation it 
permits a check of sure mating 


APPLICATIONS: 
* Mobile phones 
* Wireless communications equipment 


W.FL: the world's smallest! 
(Frequency: up to 3GHz; 
Mating height: 1.55mm) 


BH 
rr 


(1995) 


* Electronic measuring instruments 
*GPS 

* Wireless LAN 

* Bluetooth 


SPECIFICATIONS: 

* Nominal characteristic impedance: 500. 

* Rated voltage: 60VAC (rms) 

* Rated frequency: DC to 6GHz 

* Operating Temperature Range: -40*C to +90°С 

* Operating humidity: 90% max. 

Ф Contact resistance: Center: 20mQ max.; Outside: 10m 
max. 

* Insulation Resistance: 500MQ min. 

° V.S.W.R.: 1.3 тах. 


MATERIAL AND FINISH: 

* Shell: Phosphor bronze, silver plating 

* Center contact (male): Brass, gold plating 

* Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating 

* Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, 
beige, UL94V-0 


= 6.35 
+ 


1/4-36UNS-2A 


Digi-Key 


Fig.| Description Part No. 


Price Each Hirose 
10 50 100 | Part No. 


U.FL Series 


Receptacle Coaxial SMD BERE 


H9161TR-ND 


1.48 1.21 98 88 | U.FL-R-SMT(01) 
812.50/2,500 1593.75/5,000 | U.FL-R-SMT(10) 


H9160-ND 
H9158-ND 
H9157-ND 
H9159-ND 


Inspection Receptacle 

Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack 
Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug 
Removal Tool 


21.42 20.71 19.28 18.57 | U.FL-R-1 

19.85 19.19 17.87 17.20 | HRMJ-U.FLP 
17.10 16.53 15.39 14.82 | HRMP-U.FLJ 
24.11 23.31 2170 20.90 | U.FL-LP-N-2 


Cable Assemblies 


UFL/UFL 200mm, 0.81mm Diameter 
UFL/UFL 500mm, 0.81mm Diameter 


H9162-ND 
H9163-ND 


8.55 U.FL-2LP-04-A-(200) 
8.44 U.FL-2LP-04-A-(500) 


H9166-ND 
H9167-ND 


UFL/UFL 200mm, 1.13mm Diameter 
UFL/UFL 500mm, 1.13mm Diameter 


7.93 U.FL-2LP-068N1-A(200) 
8.79 U.FL-2LP-5016-A-(500) 


UFL/UFL 200mm, 1.32mm Diameter H9164-ND 


H9165-ND 


UFL/UFL 500mm, 1.32mm Diameter 


8.79 U.FL-2LP-066-A-(200) 
8.92 U.FL-2LP-066-A-(500) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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HIROSE i 
HIROSE с W.FL Series Connectors 


Co.,LTD. World's Lowest Profile, Ultra Small Coaxial Connectors (1.55mm Stacking Height) 


Applications: 
* Mobile phones * Wireless PDA's * Wireless LAN * Bluetooth communication protocol * Wireless 
communication equipment * GPS 


Performance Standard Conditions 
Characteristic Impedance 500 — 
Insulation Resistance 500MQ or greater 100VDC 
Withstanding Voltage 200VAC 1 Minute 
Contact Resistance Inner 20МО, Outer 10МО or less 100mA or less 
V.S.W.R. V.S.W.R. 1.3 or less Up to 3GHz 
Part Material Finish 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating 
Inner Conductor Phosphor Bronze, Brass Gold Plating 
Insulator PBT, LCP — 
Digi-Key Price Each Hirose 
ig.| Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Ultra Cable Assembly, 100mm H9168-ND 8.24 6.98 5.87) W.FL-2LP-04-A-(100) 
Ultra Cable Assembly, 500mm H9170-ND 823 716 6.45) W.FL-2LP-04-A-(500) 
Ultra Cable Assembly, 1000mm H9169-ND 9.61 8.36  7.53|W.FL-2LP-04-A-(1000) 
Extraction Tool for W.FL Series H9171-ND 83.37 = — | W.FL-LP-N 
Inspection Receptacle H9172-ND 23.84 23.05 21.46] W.FL-R-1 
Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173CT-ND 148 1.21 .98 | W.FL-R-SMT(10) 
Ultra Low Coax SMD Receptacle H9173TR-ND 1014.00/2,000 | W.FL-R-SMT(10) 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: 

Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are low-profile micro- 
miniature coaxial connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The 
FL Series is ideal for high-density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up 
to 1GHz. 

Features: High-level matching: Maximum V.S.W.R is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic 
measuring instruments, CATV, control units, etc. 

Material and Finish: * Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating * Center contact (male): Brass, gold 
plating * Center contact (female): Phosphor bronze, gold plating * Insulation: Polybutylene terephthalate 
(PBT), black. 

Performance Characteristics: е Characteristic impedance: 500 • Insulation resistance: 1000MQ ог more (at 
250VDC) * Contact resistance: 10тО or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) * Withstanding 
voltage: 250VAC (rms) for one minute * Coupling/removal force: 300 gf or more * Life of contacts: 50 times of 
use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: 

S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature coaxial connector 
ien intended for high density packaging. Compared to Hirose's FL Series connectors, the S.FL2 Series offers a 
with Cap 50% reduced profile when assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency 
transmission applications. 

Features: Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: 

The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our S.FL2 
1 connectors. They occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

1/4-36UNS-2A а e е š Features: * High frequency response of V.S.W.R 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: * Shell: Phosphor bronze, silver plating * Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid 

crystal polymer (receptacle side), black * Male center contact: Bronze, gold plating * Female center contact: 
Phosphor bronze, gold plating. 
Performance Characteristics: е Characteristic impedance: 500 * Insulation resistance: 500МО or greater 
at DC 250V • Contact resistance: 20mQ (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA • Dielectric strength: АС 300V 
(r.m.s), 1 minute * Contact service life: 50 times * Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000MHz 
(target value) 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
FL Series 
Receptacle РС MT H9142-ND 267 2.33 1.65 |FL-R-PC(1) 
Receptacle with Washer H9143-ND 426 372 2.64 |FL-R-PC(3) 
Adapter Plug/SMA Plug H9144-ND 57.96 55.07 51.75 HRMJ-FLJ 
Adapter Receptacle/SMA Plug H9145-ND 37.66 35.78 33.63 |HRMJ-FLP-1 
Kr e Removal Tool (FL Series) H9146-ND. 2462 — — |Н-ІР-М 
with Cap 6" (15.24cm) FL/FL Series Cable Assembly 229-1000-ND 12.03 11.28 10.34 (4189-06 
-À ШН 12" (30.48cm) FL/FL Series Cable Assembly 229-1001-ND 12.54 11.76 10.78 |4189-12 
6— (4.05) 12" (30.48cm) FL/SMA Series Cable Assembly 229-1002-ND 23.36 21.90 20.08 4192-12 
ЕТ 6” (15.24ст) FL Single End Cable Assembly 229-1003-ND 880 825 7.57 |4191-06 
[Еовзв S.FL2 Series 
1/4-36 UNS-2A Receptacle Coaxial 5МТ H9152-ND 2.85 2.38 1.76 |S.FL2-R-SMT(01) 
Receptacle Coaxial with Cap SMT H9153CT-ND 271 226 1.67 |S.FL2-R-SMT(C)(10) 
Receptacle Coaxial with Cap SMT H9153TR-ND 2776.38/2,500  |S.FL2-R-SMT(C)(10) 
Adapter Plug/SMA Jack H9154-ND 12.92 12.16 10.64 |HRMP-S.FLJ 
Adapter Jack/SMA Plug H9155-ND 35.14 33.39 31.38 |HRMJ-S.FLP 
Removal Tool (S.FL2 Series) H9156-ND. 3000 — — |5.Н-ІР-М 
6" (15.24cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1008-ND 11.36 10.65 9.77 2189-06 
12” (30.48ст) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 12.70 11.91 10.92 |2189-12 
12" (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 32.32 30.30 27.78 |2192-12 
6" (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly 229-1011-ND 8.48 7.95 7.29 |2191-6 
H.FL Series 
Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.98 1.65 1.22 H.FL-R-SMT(01) 
Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 171 1.40 1.02 H.FL-R-SMT(C)(10) 
Double End Single End Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND 1462.50/2,500 |H.FL-R-SMT(C)(10) 
Adapter Jack/SMA Plug H9150-ND 21.90 21.17 18.98 |HRMP-H.FLJ 
[— 15.24 or 30.48 om. —| вежа Adapter Plug/SMA Jack H9149-ND 2414 23.34 20.92 |HRMJ-H.FLP-3 
Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND. 3555 — —  |H.FL-LP-N 
Ош шб) Ош 6" (15.24cm) H.FL/H.FL Series Cable Assembly 229-1004-ND 10.62 9.96 9.13 1189-06 
F = Ge 12" (30.48cm) H.FL/H.FL Series Cable Assembly] — 229-1005-ND 11.97 11.22 10.29 1189-12 
12" (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 31.001 29.07 26.65 1192-12 
6" (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly 229-1007-ND 7.87 7.38 6.77 |1191-06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 1 . : 
HRS HIROSE - Coaxial Switching Connector 
CO.,LTD. MS-145 Series 


1/4-36UNS-2B 


t 
19.87 
11.37 


— 12.7 — 
| |- 8.64 + | 


Designed as interface coaxial switches, and other applications requiring redirecting of signals 
when mating with corresponding plugs. The mating action redirects the signals from the 
receptacle side to the plug side. 


Features: 

* Frequency Range: From DC to 2.5GHz and with GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. 

* Low Profile: Low protrusion of only 6mm above the mounting surface (receptacle). 

* Durability: High durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating parts. 
Inducement to floating is +/-0.5mm. 

* Engages by pushing up to the 5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145- 
C(LP)-1 engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter shoulder of the 
MS-145). 


Applications: 
* Mobile phone antenna switching 
* Checks of microwave boards, etc. 


Coaxial Switching Connector ws-147 series 


The switching function is accomplished by mating with the corresponding 
plug. The transmission is redirected from normal direction to the plug 
assembly. The surface mounted receptacle protrudes above the board 
3.9mm. The М5147 has an insertion loss of 0.15dB. 

Characteristics: Impedance of 50 Ohm, isolation of 25dB min (DC-2.0GHz) 
and 20dB (2.0GHz to 2.5GHz). Self-aligning within 0.5mm and with a 
guaranteed durability of 12,000 mating/unmating cycles. 

Applications: Most mobile phones and circuit testing applications. 


1/4-38UNS-2A 


1/4- 
55 36UNS-2A 


"Q" Point 
== М 


aN 


3.654 
1.3. 


Effect. 
Engage. 
Length Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
4 | interface Coaxial Switch = H2803CT-ND 2.26 174 1.39 | MS-145(06) 
Receptacle 
q | Interface Coaxial Switch | _ Ж ООШ 924.00/1,000 MS-145(06) 
Receptacle 
2 Plug 0.82 H2804-ND* 16.61 15.20 13.68 MS-145-C(LP)-1 
3 Plug 1.32 H2805-ND* 16.65 15.54 14.43 MS-145-C(LP)-A 
4 Plug 1.32 H2806-ND* 14.36 13.40 12.45 MS-145-C(LP)-MI 
5 SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 19.20 17.92 16.64 MS-145-HRMP-A 
в | SMA Adaptor to Female, | 08) | новов-мо 2655 2478 23.01 | MS-145-HRMJ 
Panel Mount 
т | SMA Adaptor to Female, | 155 | H2809-ND 19.00 17.92 16.64 | MS-145-HRMJ-A-D 
Straight 
* Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 
Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 2.19 1.69 1.35 | MS-147(06) 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1344.00/1,500 MS-147(06) 
Mating Adapter H2801-ND 17.60 16.43 15.25 | MS-147-HRMJ-1 
Right Angle Plug H2802-ND* 16.05 14.98 13.91 | MS-147-C(LP)-1 


* Application cable for plug: 1.5D-HQEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector 


PC Card Type Il Mountable MMCX Type 


FEATURES: 


Digi-Key Price Each Hirose 
Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Low profile |Fig.| Cable Type Part No. 1 10 100 Part No. 
accommodates PCMCIA type II cards. The MMCX-LR-SMT is only 3.51mm when mounted on the Right Angle Plug 
bottom of a type И card. Designed for ultra thin cable such as RG-178B/U (91.8), RG-316/U CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3220-ND 1145 9.96 7.97 MMCX-LP-FHSB 
(02.59 max.) 01.48 single shielded cable (one of the smallest available) and CO-6F-FH-SB 1 RG-178B/U Type Coaxial Cable H3221-ND 10.67 9.28 743 MMCX-LP-178B/U 
(01.48) made by Hitachi Cable Ltd. Compatible with all industry standard MMCX connectors. 2 | RG-816/U Type Coaxial Cable H3222-ND 11.62 10.10 8.08 MMCX-LP-316/U 
SPECIFICATIONS: Straight Plug 
* Nominal Characteristic Impedance: 500. * Operating Temperature Range: -55%С - 3 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3223-ND 9.41 8.18 6.55 MMCX-P-FHSB 
+85°С * Rated Frequency: DC-6GHz * Insulation Resistance: 500MO min. * Contact RG-178B/U Type coaxial cable H3224-ND 8.87 7.51 5.68 | MMCX-P-178B/U 
Resistance: 10mQ max.(center), 5m max. (outer) Straight Jack 
MATERIAL: 4 | CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded H3225-ND 9.88 8.60 6.88 | MMCX-J-FHSB 
* Body: Brass with gold plating * Male center contact: Phosphor bronze with gold plating * Female RG-178B/U Type Coaxial Cable H3226-ND 817 7.10 5.68 | MMCX-J-178B/U 
Center Contact: Beryllium bronze with gold plating * Insulator: PTFE. Fixing Ring: Beryllium Receptacle 
copper (plug) with nickel plating * Crimp Sleeve: Copper with gold plating * Cover: Brass (plug) 5 | Vertical, PCB Through Hole H3227-ND 10.10 9.35 7.83 | MMCX-R-PC 
with gold plating 6 |Right Angle, PCB Surface Mount H3228-ND 10.35 900 17.20 | MMCX-LR-SMT 
YSTONE Standardized Phono-plugs Digi-Key 
Fig. Description Part No. i 100 

1 Conventional Type 561K-ND .58 4.78 43.15 

2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation 565K-ND 78 6.42 55.04 

3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 187 7.19 64.07 

4 Snap-Fit 90% РС Phono Jack 901K-ND 1.21 9.97 89.86 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


m e 
Switchcraft Digi-Key Price Each Mfg. 


Fig.| Description Part No. 1 10 25 | Part No. 

Audio Connectors and Couplers Plug Male Straight 3 pos Satin Nickel Finish SC1003-ND 524 393 3.60 | АЗМ 

1 Plug Male Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SC1004-NDT 5.24 3.93 3.60 | АЗМВ 
Plug Male Straight 4 pos Satin Nickel Finish SC1014-ND 6.00 450 4.13 | MM 

Plug Male Straight 5 pos Satin Nickel Finish $C1022-ND 10.60 7.95 7.29 | ASM 
Plug Female Straight 3 pos Satin Nickel Finish SC1001-ND 5.88 441 4.04 | АЗЕ 

2 Plug Female Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SC1002-NDT 588 441 4.04 | A3FB 
Plug Female Straight 4 pos Satin Nickel Finish SC1013-ND 8.20 615 564 | MF 
Plug Female Straight 5 pos Satin Nickel Finish SC1021-ND 13.36 10.02 9.19 | ASF 
3 | Receptacle Male Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish SC1008-ND 6.32 474 4.35 | C3M 
4 |Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish SC1010-ND 4.92 3.69 3.38 | D3M 
4 |Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish SC1020-ND 5.84 438 402 | DAM 
4 |Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish $C1028-ND 10.36 7.77 7.12 | D5M 
5 |Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish | SC1009-ND 6.64 4.98 4.57 | D3F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish | SC1019-ND 940 7.05 646 | D4F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish | SC1027-ND 15.20 11.40 10.45 | D5F 


t "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 


1/4" (6.35mm) Plugs, Jacks and Audio Adapters 


Dimensions for Figures 1-3 


Sleeve 
Tip Terminal Sleeve 


Pt.# 238 Only shell 


Insulating Tube Terminal is sleeve terminal 


Sleeve | Schematics for Figures 5-10 


Sleeve 


Mates Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Switchcraft 
3/8-32 Fig. | Description With A B с Part No. 1 10 25 |Рагі Мо. 
NEF Thd. 


1/4" (6.35mm) “Littel Plugs" Two Conductor Phone Plugs 
1 | Shielded with Solder Lug and Cable Clamp 11 42.88 7.54 12.70 |SC1075-ND 416 31.20 71.50 | 280 
1/4” (6.35mm) "Littel Plugs" Three Conductor Phone Plugs 


Solder Lug 2 | Black with Solder Lug and Cable Clamp 128 | 42.88 754 1270 |SC1081-ND 492 36.90 84.50 |267 
3 | Shielded with Solder Lug and Cable Clamp | 128 | 4288 7.54 1270 |SC1084-ND 5.64 4230 97.00 |297 


1/4" (6.35mm) Right Angle Flat, Two Conductor Type Phone Plugs 


Ri 15.88 Sq. 
"8. "Sleeve Max] 7.01—-—2776 4, 4 | Shielded with Solder Lugs 1 |— — - (5010640 480 36.00 8250 |228 
| Ref. 
A ) | | РЭ т 1/4” (6.35тт) Right Angle Flat, Three Conductor Туре Phone Plugs 
Ы mer TREE 4 | Shielded with Solder Lugs 12B = = — |SC1069-ND 6.20 46.50 106.50 | 238 
3/8-32 VO15.88 Max. Washer 
UNEFI2A ‘42.7 Hex Locknut 
Sche- Digi-Key Pricing Switchcraft 
Е Fig. | matic | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 9 
раз! Мах, 1/4” (6.35mm) “Littel Jax,” Two Conductor Phone Jacks 
5 A Phone Jack 1/4" (6.35mm), Open Circuit $C1085-ND 2.12 15.90 36.50} 11 
6 B Phone Jack 1/4” (6.35mm), Tip Shunt $C1089-ND 2.12 15.90 36.50) 12A 
к. 1/4” (6.35mm) “Littel Jax,” Three Conductor Phone Jacks 
аца ВЕ Tip 7 C Phone Jack Double Open Circuit SC1094-ND 220 16.50 3775| 128 
1/4" (6.35mm) Two Conductor Jacks with Solder Lug Terminals 
8 A Phone Jack Enclosed Insulated Bushing SC1103-ND 2.44 18.30 42.00) N111 
Cable Clamp ; НИС if 
15.88 Flat Washer | V 15/32-32NS-2A Thd. B Phone Jack Enclosed Single Closed Circuit SC1104-ND 2.12. 15.90 36.50} 112A 
Maer en Nut 1/4” (6.35mm) Two Conductor Jacks with PC Terminals 
бл з 9 A Phone Jack Right Angle Single Open Circuit SC1121-ND 1.92 14.40 33.00] RN111PC 
on sleeve 0.30 B Phone Jack Right Angle Single Closed Circuit SC1122-ND 2.20 1650 37.75 | RN112APC 
1/4" (6.35mm) Three Conductor Jacks with Solder Lug Terminals 
Shielded 
Handle 8 C Phone Jack Enclosed Double Open Circuit $C1107-ND 2.16 16.20 37.25 | 1128 
Ю 17.48 
Р, =~ « 1/4" (6.35mm) Three Conductor Jacks with PC Terminals 
9 C Phone Jack Right Angle Double Open Circuit SC1123-ND 2.36 17.70 4050] RN112BPC 
Plastic 1/4" (6.35mm) “TP-Jax” Thick-Panel Phone Jacks 
Handle 
Sleeve Cord Clamp 10 A 2 Conductor, Open Circuit SC1034-ND 6.84 51.30 117.50 | 151 
Tip Terminal 53.94 C 3 Conductor, Open Circuit SC1035-ND 7.52 56.40 129.25 | 152B 
Spring, | 1 ur 9. “Extension-Jax” 1/4" (6.35mm) Cable Extension Jacks 
| ^ L q Y ct 11 = In Line 3 Conductor Shielded Handle Screw Terminals SC1042-ND 946 68.70 157.50 | 1230 
) 
Ring Spring j Molded Rupi To Jack Cover 
8527 12 | — | Jack Cover Black with Hardware SC1101-ND 8.08 6060 139.00| 515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ӨмшШеһесғаН” Phone, Power and Phono Plugs and Jacks 


Fig. 5 


Hex Nut ў Washer сі 0 


Flat Washer 


"ID" SC1051-ND- 2.5 mm 
"ID" SC1052-ND- 2.1 mm 


| 36.12 
өзе — аға —los 6 
LN ақа өз Звы, 
Шо CE ZS 
«4 LIN к = ШЕ 
1 ^J Shunt 


76.88*'Sleeve 


<> 
1.40 Х 2.79 994 1 21, 
PCB Term. 5/16-32 NEF-2A Thd. 


J 


Y iT 
ГА 


05.54 


His Shunt 1 25: 
|^ А Б 3 i 
ть. 1 [bin і Fig. 9 =.381 х 10.31 “У IF (01046 
Ë :32 | ^ 7 washer x Я 1.57 
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Circuit Diagram 


Mates Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. With Description Part No. 1 10 25 Part Мо. 
“Tini Plug” Miniature Phone Plugs 
41 141” (3.58тт) Black with Screw Terminals SC1053-ND 3.40 2.55 2.34 740 
Pin @: | 1 4 141” (3.58mm) Black with Solder Lug & Cable Clamp SC1055-ND 3.32 249 2.28 750 
712: 2.54 f 41 141” (3.58mm) Shielded with Solder Lug & Cable Clamp | SC1057-ND 4.48 3.36 3.08 780 
722: 2.03 “Micro-plug” Subminiature Phone Plugs 
| Fig. 3,4,6,7 .097" (2.46mm) 2 Cond Black with Solder Lugs SC1058-ND 3.36 2.52 231 850 
Эме BPR | 2 Fig. 3,4,6,7 .097" (2.46mm) 2 Cond Red with Solder Lugs SC1059-ND 3.36 2.52 231 855 
|Shunt I .54 Қ Fig. 3,4,6,7 .097" (2.46mm) 2 Cond Natural with Solder Lugs SC1060-ND 3.36 2.52 2.31 880 
Sleeve "| "Terminal 40.67 —| Genter pin "Micro-d Jax” Submini. Enclosed Phone Jack 
Terminal 13 75 Terminal ICrO- ах ubminiature Enclose ione Jac. 
294 Е 3 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit Solder Lug SC1043-ND 2.24 1.68 1.54 MDSL2A 
6 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit PCB SC1044-ND 2.24 1.68 1.54 MDPC2A 
Fig. 14 4 850 Subminiature Rt. Angle 2 Cond Solder Lug SC1045-ND 248 1.86 1.71 | MDSL2ARA 
7 850 Subminiature Rt. Angle РСВ SC1046-ND 248 1.86 171 MDPC2ARA 
+—— 20.65 | Power Plugs 
31 345—357] 5 712A Power Plug .1" Black Handle (2.5 mm Dia.) SC1051-ND 3.08 2.31 242 760 
+ [- E—127. 5 722A Power Plug .08” Black Handle (2.1 mm Dia.) SC1052-ND 3.08 231 212 | S760 
348 3.18 de . = | | 10 L712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm ВІК SC1148-ND 448 336 308 | 761K 
EM F 10 712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Blk SC1149-ND 4.48 3.36 3.08 760K 
Sleeve Tip Tip SEENE Power Jacks 
8 760K Panel Mount Jack .1” Dia. PC Terminals (2.5 mm Dia.) SC1050-ND 3.08 2.31 212 PC712A 
Fig. 16 8 S760K Panel Mount Jack .08" Dia. (2.1 mm Dia.) SC1047-ND 3.08 2.31 242 PC722A 
g. 9 760 Panel Mount Jack .1" Dia., Solder Lug (2.5 mm Dia.) SC1048-ND 3.08 2.31 242 | 712A 
— 22.23 —. 9 S760 Panel Mount Jack 08” Dia., Solder Lug (2.1 mm Dia) | SC1049-ND 308 231 212 | 722A 
14.30,, 7.95 T 761K Conn Power Jack 2.5 mm Panel Mount Long SC1150-ND 4.20 3.15 2.89 L712A 
S761K Conn Power Jack 2.1 mm Panel Mount Long SC1151-ND 4.20 3.15 2.89 L722A 
12 760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.5 mm $C1152-ND 1.16 87 80 ВАРС712 
5760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.1 mm SC1153-ND 1.16 87 80 RAPC722 
13 760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.5 mm SC1154-ND 1.28 96 88 RASH712 
$760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.1 mm SC1155-ND 1.28 96 88 RASH722 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Description Part No. i 10 25 100 | Part No. 
Phono Jacks and Plugs 
14 | Phono Plug 2 Cond SC1131-ND 55 41 .38 .35 | 3501M 
15 | Phono Plug 2 Cond. with Cable Clamp . SC1132-ND 112 84 77 70 | 3501MC 
16 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount .... SC1133-ND 152 1.14 1.05 .95 | 3501FP 
— | Insulated Washer Flat For SC1133-ND . SC1144-ND 36 27 25 .23 | S-2207 
— | Insulated Washer Extruded For SC1133-ND SC1145-ND 40 30 28 .25 | 5-1564 
17 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount with Hardware SC1134-ND 192 144 1.32 1.20 | 3501FR 
— | Insulated Washer Flat For SC1134-ND SC1146-ND 18 43 42 11 | 5-1028 
— | Insulated Washer Extruded For SC1134-ND. SC1147-ND 40 30 28 25 | 5-1029 
18 | Phono Plug 2 Cond, Red Cable Clamp.. SC1135-ND 160 120 140 1.00 | 3558-1 
18 | Phono Plug 2 Cond, Black Cable Clamp .. | SC1136-ND 160 120 1.10 1.00 | 3558-2 
19 | Phono Plug 2 Cond, Shielded with Cable Clamp. .. | SC1138-ND 2.08 1.56 143 1.30 | 3502 
20 | Phono Extension Jack 2 Cond, Shielded with Heavy Duty Clamp... | SC1139-ND 3.00 225 2.06 1.88 | 3503 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 285 


Fig. 1 - Right Angle Panel 
Mount Jack, Mono 


Fig. 16 - Male Power Plug 


Fig. 21 - Male Power Jack, Open 


Fig. 2 - PCB Panel Mount Jack, 
Mono 


Fig. 3 - Straight Panel Mount 
Jack, Mono 


Fig. 13 - Right Angle Panel Mount 
Jack, Mono 


Fig. 23 - Power Jack with 
Solder Eyelets 


Fig. 4 - Audio Jack, Mono 


Fig. 24 - Vertical Power Jacks SMT 


Fig. 5 - Audio Jack, Mono 


Fig. 29 - Male Power Jack, PCB 
(with kinked PCB pins) 


Fig. 30 - SMT Power Jack 


Е 


Fig. 35 — DC Power Jack 
(with 1mm PCB pins) 


Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig.| тт] Рай No. 1 10 100 PartNo. Fig. тт] Part Мо. 1 10 100 Part Мо. Fig.|mm| Part No. 1 10 100 |PartNo. 

1 |2.5 | CP-2502-ND* 99 .86  .66 |MJ-2502 16 2.5 | CP-2501-ND 716 .66  .51 |МР-2501 25 |1.3 | CP-2519-ND (45  .39  .30 |PJ-007 

2 |95 CP-2503-NDT 51 44  .34|MJ-2503A 3.5 | CP-3501-ND -76 .66 .51 |МР-3501 26 1.0 | CP-014C-ND 42 37 28 |PJ-014C 

— | СР1-2503АМ-МОТ NEW! .32 28 22 |MJ1-2503A 17 2.1 | CP-002A-ND 138 33  .26 |PJ-002A 1.3 | CP-014D-ND 42  .37  .28 |PJ-014D 

3 |2.5 | CP-2505-ND* .93 .81  .62|MJ-2505 2.5 | CP-002B-ND 38 .33  .26 |PJ-002B 10 SE CHE CAND ы. Ж СМТ 
CP-2506-ND* 137 33 .25 |MJ-2506 2.0 | CP-002AH-ND 42  .37  .28 |PJ-002AH : а > ° 5 š 

4 |25| CP-2506N-NDT 37 33 25 MJ-2506N 18 |25 | cP-002BH-ND 42 з? 28 |PJ-002BH 1.3 | CP-014DHPJCT-ND 90 78 —.60 |PJ-014DH-SMT 

5 [gg | CP-2508-ND* 26 28 18 MJ-2508 2.0 | CP-002AHPJCT-ND 90 78 (60 Р.-002АН-5МТ т |15 I m Sipe 

> | CP-2508N-NDT 26 23 18 |MJ-2508N 19 2.0 | CP-002AHPJTR-ND 112.50/250 PJ-002AH-SMT 1.0 | CP-014CPJTR-ND ` 33240800 — |PJ-014C-SMT 
2.5 | CP-M2509N-ND зе .34  .26 |MJ-2509N 2.5 | CP-002BHPJCT-ND 90 .78  .60 |PJ-002BH-SMT 10 CP-014CPJ-NDS 32 63 48 |PJ-014C-SMT-1 
CP-2512-ND§ 207 1.80 1.38 |MJ-2510-SMT-1 2.5 | CP-002BHPJTR-ND 112.50/250 PJ-002BH-SMT 1:3 | CP-014DPJCT-ND. 83 72 56 PJ-014D-SMT 

7 |2.5| CP1-2510MJCT-ND 68 .59 45 |MJ1-2510-SMT 2.1 | CP-002APJCT-ND 181 70 54 |PJ-002A-SMT 1.3 | CP-014DPJTR-ND 332.40/800 PJ-014D-SMT 
CP1-2510MJTR-ND 337.50/1,000 | MJ1-2510-SMT 2.1 | CP-002APJTR-ND 100.88/250 |PJ-002A-SMT 28 [1.65] CP-016-ND 54 47 36 |PJ016 
CP-2523MJCT-ND .86 75  .58|MJ-2523-SMT 2.1 | CP-002APJ-NDS 173  .64 49 |PJ-002A-SMT-1 094-1 " 

в [2.5] CP-2523MJTR-ND 429,001,000 |MJ-2523-SMT 20 25 CP-002BPJCT-ND з1 70 54 | PJ-002B-SMT U СЕРЕГА т 2и ал 
CP-2523MJ-NDS 175 .65  .50|MJ-2523-SMT-1 2.5 | CP-002BPJTR-ND 100.88/250 PJ-002B-SMT 30 [1.65 CP1-021PJTR-ND "463.50/500 — |PJ1-021-SMT 
CP-2533MJTR-ND 495.00/1,000 |М.-2533-5МТ 2.5 | CP-002BPJ-NDS 173 (4 .49 |PJ-002B-SMT-1 CP-022-ND ы 6 4 PJ-022 

gA |25 | CP-2533MJ-ND§ .99 86 .66 |MJ-2533-SMT-1 э [2:1 | CP-003A-ND 34 30  .23|PJ-008A 31 [0.685] CP1-022-ND %0 5 40 PJ1-022 

| CP1-2583MJCT-ND 69 бі — 47 |MJ1-2533-SMT 2.5 | CP-0038-ND 34 30 23 |PJ-003B CP1-022PJCT-ND "6b 56 43 ]PJ1-022-SMT 
CP1-2533MJTR-ND 346.50/1,000 | MJ1-2533-SMT ә |20 | CP-5-ND* 1.83 159 122 |PJ-005A 32 0.65! coy D22PJTR-ND 32250/1000 | PJ1-022-SMT 
эв 25 | CP1-25858JCT-ND 75 65 50 |SJ1-2535-SMT 2.5 | CP-6-ND* 1.83 1.59 1.22 |Р/-005В 38 10.65] CP1-023-NDO 58 5i 39 PJ1:023 
ПЕРОВ НЕО 375.00/1,000 __ 8.1-2535-5МТ 23 |2 | CP-006A-ND 45 38  .30 [PJ-006A за 0.65] CP1-02PJCT-NDO 87 59 45 PJ1-023-SMT 
чо 35| CP-3502MJ-ND* 66 .58 .45 |MJ-3502 2.5 | CP-006B-ND 45 .39 30 |PJ-006B (0.65| CP1-023PJTR-NDO 336.00/1,000 | PJ1-023-SMT 
^ | CP-3502N-NDT 62 .54 41 MJ-3502N 2.1 | CP-006APJCT-ND 78 68 52 |PJ-006A-SMT 2.1 | CP-102A-ND 38 33 26 |PJ-102A 
4135 CP1-3510MJCT-ND 63 .55 42 |MJ1-3510-SMT 24A 2.1 | CP-006APJTR-ND 97.50/250 PJ-006A-SMT 35 2.5 | CP-102B-ND 38 335  .26 |PJ-102B 
^ | CP1-3510MJTR-ND 252.00/800 MJ1-3510-SMT 2.5 | CP-006BPJCT-ND 178 .68  .52 |PJ-006B-SMT 21 | CP-102AH-ND 42 37 28 |PJ-102AH 
1213.5 CP-3523MJCT-ND 87 .76 .58 |MJ-3523-SMT 2.5 | CP-006BPJTR-ND 97.50/250 PJ-006B-SMT 36 [25 | CP-102BH-ND 42 37  .28|PJ-102BH 
“| CP-3523MJTR-ND 433.50/1,000 |М.-3523-5МТ 2.1 | CP-015APJCT-ND 69 60 46 |PJ-015A-SMT 2.1 | CP-202A-ND 38 33 26 |PJ-202A 

13 |3.5 | CP-3536-ND* 39  .35 27 |MJ-3536 248 2.1 | CP-015APJTR-ND 51.75/150 PJ-015A-SMT 37 2.5 | CP-202B-ND 38 .33 26 Р/-2028 

14 | 3.5 | CP-3536N-NDT 39 .35  .27 |MJ-3536N 2.5 | CP-015BPJCT-ND 69 .60 46 |PJ-015B-SMT 38 2.1 | CP-202AH-ND 42 37 28 |РЈ-202АН 

15 [3.5 | CP-3536N6-ND£ 39 35 27 [MJ-3536NG 2.5 | CP-015BPJTR-ND 515/150 /РЈ-015В-МТ 2.5 | CP-202BH-ND 42 37 28 |PJ-202BH 

ж Threaded with nut t Non-threaded $ Tray t Non-threaded and Isolated Ground 0 Shielded Version (Continued) 
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X2 INC Audio and Power Connectors (cont) 


Fig. 36 - Male Power Jack, PCB Fig. 37 — Male Power Jack, PCB Fig. 38 - Male Power Jack, PCB Fig. 39- NEW! Power Socket Fig. 40 - Female Plug Fig. 41 - NEW! Power 
(with kinked PCB pins) (with kinked PCB pins) 5.5 Outside Receptacle 


> O 

А ві». 

Fig. 42 — Female Plug, 3.5mm Fig. 43 — Female Plug, 3.5mm Fig. 44 — Female Plug Power Plug 
Outside Outside 


Fig. 48 - SMT Stereo Jack 


Fig. 55 - SMT Audio Jack, Stereo 


5 
v——1 


3 
ғ. 


Пі.) Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.| тт) Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| тт] Part No. it 10 100 Рагі No. Fig.| тт] Part Мо. 1 10 100 Part Мо. 
39 |1.45| CP-025-ND NEW? 66 .58 44 |PJ-025 взд! з. | CP-3513N-NDT 77 67  .82 |SJ-8519N CP1-3534N-NDT NEW! 62 54 41 |SJ1-3534N 
49 |21 | CP-004A-ND .65 56  .43 |PP-002A | CP1-3513N-NDt NEW! — 53 — 46 2.35 |SJ1-3513N 61B] 3.5 | CP-3534NG-ND .98 85 .66 | SJ-3534NG 
2.5 | CP-004B-ND 65 .56 43 |PP-002B CP-3514-ND* 84 74 57 |SJ-3514 CP1-3534NG-NDi NEW! .61 53  .41|SJ1-3534NG 
" 21 | CP-024A-ND NEW! 228 1.98 1.52 |PR-002A 53В|3.5 CP1-3514-ND* NEW! 60 53 .41|SJ1-3514 CP-3534NGS-ND+0 112 .97 175 |SJ-3534NGS 
2.5 | CP-024B-ND NEW! 2.28 1.98 1.52 |PR-002B “| CP-8514N-NDT 82 71 .55 |SJ-3514N 61C|3.5 | CP-3534NS-ND10 142  .97 175 |SJ-3534NS 
42 |1.0 | CP-002C-ND 78 68 53 |РР-002С СР1-3514№- №01 NEW! 54 47 36 |SJ1-3514N CP1-3534NS-ND16 178 .68 .52 |SJ1-3534NS 
43 |1.3 | CP-002D-ND 78 68 .53 РР-0020 CP-3515-ND* 84 174 .57 154-3515 CP-3535-ND* 104 91 170 [94-3535 
7x 546|35 | 0Р1-3515-М0% NEW! 62 54 41 |5J1-3515 CP1-3535-ND* NEW! 71 62 47 |SJ1-3535 
pas CP-012-ND 90 78  .60|PP-012 - | CP-3515N-NDT 82 71 555 |SJ-3515N CP-3535N-NDT 1.01 88 .68 |SJ-3535N 
I CP1-3515N-NDE NEW! .55 48 37 |SJ1-3515N CP1-3535N-NDf NEW! 63 55 42 |SJ1-3535N 
44 P^ CP-013-ND 84 73 56 |PP-013 CP-3513SJ-ND§ 69 50 .46 |SJ-3513-SMT-1 610] 3.5 | CP-3535NG-ND: 1.01 .88  .68 |SJ-3535NG 
: 54 13.5 | CP1-3513SJCT-ND 63 .55 — 42 |SJ1-3513-SMT CP1-3535NG-NDt NEW! .62 .54 42 |SJ1-3535NG 
1.7 X cp.014-ND 84 78 56 РР-014 CP1-3513SJTR-ND 252.00/800 — |SJ1-3513-SMT CP-3535NGS-ND+0 115 1.00 _77 |SJ-3535NGS 
4.75 CP1-3514SJCT-ND 65 56 43 |SJ1-3514-SMT СР-3535М5-М049 1.15 1.00 77 |SJ-3535NS 
45 |1.4 | CP-026-ND NEW! 108  .94 .72|PP-016 55 |3.5 CP1-3514SJTR-ND 258.00/800 SJ1-3514-SMT СР1-3535М5-М019 80 695 .53 |5.1-3535М5 
3.5/ CP1-3515SJCT-ND 66 58 44 |SJ1-3515-SMT 62A|3.5 | CP-351133-ND 167 146 1.12 [SJD-3511-33 
46 CP-320154-ND 118 1.08 79 |SJD-3201-54 : : ` 
25 ТШЕ 5 = ` ` 56 |35 | cp1-3515SJTR-ND 264.00/800 — |SJ1-3515-SMT 628 |3.5 | CP-351145-ND 158 137 1.05 [SJD-3511-45 
-2503A- 65 56 . -25 57A 2.5 | CP-S2504N-ND 45 40 31 |5/-2504М CP-351033-ND 143 124  .96 SJD-3510-33 
47 |25 . - : 
a ENS 33 29 2 s m 57B|2.5 | CP-52509N-ND 48 37 29 |SJ-0509N 69135 cp-351233-ND 167 146 142 |SJD-3512-33 
agal 2.5 | Ll ў | : | “2919- CP-3523N-NDT 62 54 А1 5/-3523М CP-351045-ND 149 1.29 1.00 |5.0-3510-45 
CP1-2513SJTR-ND 337.50/1,000 |5.Л-2513-5МТ sgala CP1-3523N-NDt NEW! 38 33 26 | SJ1-3523N 63В|3.5 | 6p 354945-ND 482 158 129 SJD-3512-45 
CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 |5.-2513-5МТ | Cp-3523NG-NDt 74 64 .50 |SJ-3523NG CP-3543-ND* 05 83 64 5.3543 
CP-2514-ND§ 210 1.82 1.40 |SJ-2513-SMT-1 CP1-3523NG-NDf NEW! .38 34 26 |SJ1-3523NG 64A|3.5 | CP1-3543-ND* NEW! 62 54 42 |SJ1-3543 
488 25 Cpi-2514SJCT-ND 69 60 46 |SJ1-2514-SMT i md 5 3 - 

я 1 : | - :2514- CP-3524NG-NDf 78 68  .53 [SJ-3524NG CP1-3543N-ND* NEW! 55 48 37 |SJ1-3543N 
CP1-2514SJTR-ND 345.00/1,000 |5./1-2514-5МТ ЕЗЕР CP1-3524NG-NDi NEW! 40  .35 27 |SJ1-3524NG CP-3544-ND* 100 8 67 SJ-3544 
CP1-2515SJCT-ND 71 42 47 |SJ1-2515-SMT -5 | CP-3524N-NDT лі 62 47 |SJ-8524N CP1-3544-ND* NEW! 63 55 43 1511-3544 

авс/ 2.5 | CP1-2515SJTR-ND 352.50/1,000 |5.Л-2515-5МТ CP1-3524N-ND] NEW! 39 34 26 |SJ1-3524N 648|3.5 | Cp.3544N-NDT 07 84 65 SJ-3544N 

шаг Ем CP-3525NG-ND£ 80 70  .54 |SJ-3525NG CP1-3544N-NOt NEW! 56 49 38 |SJ1-3544N 
CP-2518TR-ND 1095.00/1,000 |5/-2515-5МТ 586|3.5 | CP1-3525NG-ND NEW! 41 36  .28 |SJ1-3525NG CP-3545-ND* 108 90 591573545 
CP-2523SJCT-ND 86 — 75  .58 |SJ-2523-SMT CP1-3525N-ND NEW! —— 40 435 27 |SJ1-3525N CP1-3545-ND* NEW! 65 56 43 1911-3545 

49A 2.5 | CP-2523SJTR-ND 429.00/1,000 |5/-2523-5МТ 59 |a s | CP-3523SJCT-ND 87 76 58 SJ-3523-SMT 64C|3.8 | Cp.3545N-NDT S 00 87 675913545 

E - : : . -2523-SMT- й -35 - 50/1, -3523- Т Т ' Қ 
рЫ ЗЫ 79. “65. 90 51:259951 CP-3523SJTR-ND 433.50/1,000_| SJ-3523-SMT CP1-3545N-NOt NEW! 57 50 38 |SJ1-3545N 
CP-2524SJCT-ND 90 78 .60 SJ-2524-SMT во 13.5 | CP-35248JCT-ND 20 78 .60 | SJ-3524-SMT CP-3553NG-NDE 80 8 60 535536 

. - - 50/1, -2524- à -35 - 50/1, -3524- . E Д П É 
49B 2.5 | CP-2524SJTR-ND 448.50/1,000 |5/-2524-5МТ CP-3524SJTR-ND 448.50/1,000 | SJ-3524-SMT 65A| 3.5 CP1-3553NG-ND NEW! 50 44 34 |SJ1-3553NG 
CP-2524SJ-ND§ 179 .69 53 | SJ-2524-SMT-1 CP-3533-ND* O8 85  .66[8)3533 ШЕ EE: oi — 32 53 SJ-3554N6 
CP-2533SJ-ND§ 99 86  .66 | SJ-2533-SMT-1 CP1-3533-ND NEW! 68 59 46 |SJ1-3533 658 3.5 | CP1-3554NG-ND} NEW! 52 45 335 SJ1-3554NG 
50 |2.5| CP1-2533SJCT-ND 69 .61 47 |SJ1-2533-SMT Я i r Я а. Е | 
CP1-3533N-ND NEW! 60 53 (41 |SJ1-3533N 
CP1-2533SJTR-ND 346.50/1,000 |SJ1-2533-SMT Я Т Y CP-3555NG-NDf 197 .84 .65 | SU-3555NG 
61А| 3.5 | СР-3533М6-М03 95 .83  .64 |SJ-3533NG вес] 3.5 ср НЕ E s м. зё SNAREN 
51 |25 | CP1-25348JCT-ND 74 64 49 |SJ1-2534-SMT CP1-3533NG-ND} NEW! 59 52 40 |SJ1-3533NG -3555NG-ND¢ NEW! 53 . i -3555| 
“| CP1-2534SJTR-ND 367.50/1,000 | SJ1-2534-SMT. CP-3533NGS-ND40 109 95 73 SJ-3533NGS 66А | 2.5 | CP1-42514-ND. 11  .62 _.48 |SJ1-42514 
52A|3.5 | CP-3504-NDT 2.06 179 1.38 |SJ-3504 CP1-3533NS-NDfO 77 б .51|8J1-3533NS беп |25 | CP-42515RS-ND 1.05 491 170 |SJ-42515RS 
52B|3.5 | CP-3505-NDT 210 183 141 |5/-3505 CP-3534-ND* 101 88.68 [94-3534 CP1-42515RS-ND 74 (44 49 [SJ1-42515RS 
53A| 35 | CP-3513-ND* 480 70  .54|SJ-3513 61В|3.5 | CP1-3534-ND* NEW! 69 61 47 |SJ1-3534 66С| 2.5 | CP-42515T9-ND 105 .91 .70 |SJ-42515TS 
?|CP1-3513-ND* NEW! 59 52 — 40 |SJ1-3513 CP-3534N-NDf 98 85 .66 |SJ-3534N “| CP1-42515TS-ND 74 64 49 |SJ1-42515TS 
* Threaded with nut t Non-threaded $ Tray + Non-threaded and Isolated Ground 0 Shielded Version (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gu inc Audio and Power Connectors (Солі) 


Fig. 64 — Audio Jack, Stereo Fig. 65 - Audio Jack, Stereo 


Fig. 68 - SMT Audio Jack 


Fig. 70 - Panel Mount Audio Jack Fig. 72 - SMT Audio Jack 
A 


Fig. 74 - 2.5mm Male Fig. 75 - 3.5mm Male Fig. 76 - NEW! Female Fig. 77 - NEW! Female 
Stereo Plug Stereo Plug Mono Jack Stereo Jack 


Male to 


Ee Stripped & (а 
“Ха Thinned ea 


Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. Dia.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig.| тт) Part No. 1 10 100 PartNo. Fig.| тт] Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.| тт] Рай Мо. 1 10 100 Раг Мо. 
66025 | СР-42516-М0 1.08 94 172 |5/-42516 ба |25 | CP-42525TSSJTR-ND 525.00/1,000 |5/-42525Т5-5МТ 69D| 2.5 | CP1-42536SJTR-ND 450.00/1,000 [SJ1-42536-SMT 
“| CP1-42516-ND 176 .66  .51|SJ1-42516 ?? | CP-42525TSSJ-ND§ 1.05  .91  70|SJ-42525T9-SMT-1| |70 [3.5 | CP-43502PM-ND 3.69 320 2.46 |52-43502РМ 
CP-42514SJTR-ND 510.00/1,000 |SJ-42514-SMT CP-42526SJCT-ND 108 94 72 |SJ-42526-SMT 71A|3.5 | CP-43514-ND 90 178 60 |SJ-43514 

67A 2.5 | CP-42514SJ-NDS 1.02 89 .68 |SJ-42514-SMT-1 68C|2.5 | CP-42526SJTR-ND 648.00/1,200 |SJ-42526-SMT 71B|3.5 | CP-43515TS-ND 92 481 42 |SJ-43515TS 
| CP1-42514SJCT-ND 80 170 .54 |SJ1-42514-SMT CP-42526SJ-ND§ 1.08 .94 72 |SJ-42526-SMT-1 CP-43514SJCT-ND 69 .60 .46 |SJ-43514-SMT 
CP1-42514SJTR-ND 400.50/1,000 |5.1-42514-5МТ CP-42534SJTR-ND 485.00/1,000 |52-42534-5МТ 72А 35 | CP-43514SJTR-ND 345.00/1,000 |5/-43514-5МТ 
CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 |5/-42515В5-5МТ вод] 2.5 | CP-42534SJ-ND§ 1.14 99 76 |SJ-42534-SMT-1 тов! 3.5 | CP-49515RSSJCT-ND 71 62 47 |SJ-43515RS-SMT 
678|25 | CP-42515RSSJ-ND§ 105 .91 70 5/-4251585-6МТ-1 “| CP1-42534SJCT-ND 186 75 57 |SJ1-42534-SMT | CP-43515RSSJTR-ND 352.50/1,000 |SJ-43515RS-SMT 
9 CP1-42515RSSJCT-ND .83 .72 .55 |SJ1-42515RS-SMT CP1-42534SJTR-ND 427.50/1,000 |5.Л-42534-5МТ CP-43515TSSJCT-ND 71.62 47 |SJ-43515TS-SMT 
CP1-42515RSSJTR-ND 412.50/1,000 |5.Л-4251585-5МТ CP-42535RSSJTR-ND 58500/1000 |SJ-42535RS-SMT | 1720125 | CP-43515T8SJTR-ND 352.50/1,000 |5/-43515Т5-5МТ 
CP-42515TSSJTR-ND 525.00/1,000 | SJ-42515TS-SMT 69в| 2.5 | CP-42535RSSJ-NDS 117 102 78 |SJ-42535RS-SMT-1] |-әріз 5 CP-43516SJCT-ND 72 63 48 |SJ-43516-SMT 
676|25 CP-42515TSSJ-ND§ 1.05 .91 170 )SJ-42515TS-SMT-1 “9 | CP1-42535RSSJCT-ND 88 77  .59|8J1-42535RS-SMT ~~ | CP-43516SJTR-ND 360.00/1,000 | SJ-43516-SMT 
| CP1-42515TSSJCT-ND — 83  .72  .55 | SU1-42515TS-SMT CP1-42535RSSJTR-ND 439.50/1,000 |SJ1-42535RS-SMT | |73 [3.5 | CP-63516-ND 126 110 44 |SJ-63516 
CP1-42515TSSJTR-ND 412.50/1,000 |5.1-42515Т5-5МТ CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 | SJ-425351S-SMT 74 | 2.5 | CP-2501SP-ND 96 84 64 |SP-2501 
CP-42516SJTR-ND 540.00/1,000 | SJ-42516-SMT CP-42535TSSJ-ND§ 117 1.02 78 |SJ-42535T9-SMT-1| |75 [3.5 | CP-3502-ND 87 176 259 5Р-3501 
670125 | CP-425165J-ND8 108 .94 .72 | SJ-42516-SMT-1 69С 2.5  CP1-42535TSSJCT-ND — .88 77 59 |SJ1-42535T9-SMT | |-, |2.5 | CP-2520-ND NEW! 129 142  .86 MR-2501 
CP1-42516SJCT-ND 85 — 174 557 |SJ1-42516-SMT CP1-42535TSSJTR-ND 439.50/1,000 |5.1-42535Т5-5МТ 3.5 | CP-3506-ND NEW! 129 112  .86 |MR-3501 
CP1-42516SJTR-ND 424.50/1,000 |5.Л-42516-5МТ CP-42536SJ-NDS 120 1.04 80 SJ-42536-SMT-1 2.5 | CP-2521-ND NEW! 1.92 1.67 128 SR-2501 
68А| 2.5 | CP-42525RSSJTR-ND 525.00/1,000 |5/-4252585-5МТ 69D 12.5 | C 51-425368JCT-ND 90 78 60 |$J1-42536-SMT 77 |35 | CP-3507-ND NEW! 1.92 1.67 1.28 |SR-3501 
Diameter Length Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) Meters Part No. 11 10 100 Part Мо. Mating Jacks 
Cable Assembly 4 Conductor 
25 CP-254CS-ND 447 3.88 2.98 CA-254CS $J-4252X-SMT 
78A 25 1.83 CP-254S-ND 4.50 3.90 3.00 СА-2545 SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
3.5 CP-354S-ND 4.38 3.80 2.92 СА-3545 SJ-4351X, SJ-43502PM 
2.5 CP-254CS-M/M-ND 5.13 4.45 3.42 CA-254CS-M/M $J-4252X-SMT 
788 25 1.83 CP-254S-M/M-ND 5.19 4.50 3.46 СА-2545-М/М SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
3.5 CP-354S-M/M-ND 5.67 4.92 3.78 CA-354S-M/M SJ-4351X, SJ-43502PM 
Cable Assembly 6 Conductor 
78A 35 183 CP-356CS-ND 7.62 6.61 5.08 СА-356С5 SJ-63516 
78B : š CP-356CS-M/M-ND 10.86 9.42 724 CA-356CS-M/M SJ-63516 


* Threaded with nut t Non-threaded $ Tray + Non-threaded and Isolated Ground 9 Shielded Version 


Single Ended Power Cables Single Ended 


Audio Cables 


Dimensions (mm) | Wire| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.| A B C | Awg| Part No. 1 10 100 | Part No. 
Straight Cable Assembly ў "METERS (6 Ft) Dim. (mm) | Wire | Digi-Key Price Each — | CUI Inc. 1.83 Meters (6 ft) 
0.70 | 2.35 | 95 | 24 | CP-2192-ND 1.26 1.10 .84 |СА-2192 (ig ыс Fig.| A B | Awg |Part No. 1 10 100 | Part №. : ü 
1.35 | 3.5 | 95 | 24 |CP-2193-ND 1.08 .94 72 |CA-2193 € Ф Mono Plug - Straight 
17 | 4 10 | 24 |CP-2194-ND 1.14 .99 76 |CA-2194 (Сож 


25 [115] 24 |CP-2201-ND 1.86 1.62 1.24 | СА-2201 
3.5 | 13 | 24 |CP-2205-ND 1.89 1.64 1.26 | CA-2205 
Stereo Plug - Straight 
25 | 11 | 24 |CP-2203-ND 1.89 1.64 1.26 | CA-2203 
35 | 13 | 24 |CP-2207-ND 1.92 1.67 1.28 | CA-2207 
Mono Plug - Right Angle 
25 [115] 24 |CP-2202-ND 1.86 1.62 1.24 | CA-2202 


1.7 |475| 95 | 24 | CP-2195-ND 144 .99 76 |CA-2195 
24 | 5.5 | 12 | 24 |CP-2185-ND 99 .86 .66 |CA-2185 
24 | 5.5 | 12 | 18 | CP-2187-ND 1.35 1.17 .90 |CA-2187 
2.5 | 5.5 | 12 | 24 | CP-2184-ND 99 .86 .66 |CA-2184 
25 | 5.5 | 12 | 18 |CP-2186-ND 1.35 117 .90 |СА-2186 
Right Angle Cable Assembly 
0.70 | 2.35| 11 | 24 | CP-2196-ND 1.26 1.10 .84 |СА-2196 


“183 


1.35 | 3.5 | 10 | 24 CP-2197-ND 1.08 .94 .72 |CA-2197 YA š Meters (6 Ft.) 


17| 4 | 95 | 24 |CP-2198-ND 114 99 76 |CA-2198 2 
17 |475| 95 | 24 |CP-2199-ND 144 99 76 |CA-2199 35 |145| 24 |CP-2206-ND 189 1.64 1.26 | CA-2206 
2 24 55 | 12 | 24 |CP-2189-ND 99 86 66 |CA2189 Stereo Plug - Right Angle 
21| 55 | 10 | 18 CP-2491-ND 135 117 90 |CA-2191 — - 
25 [55] 12 | га |CP-2188-ND 99 86 66 |CA-2188 a |25 [11] |Б 189 164 126 CA2204 


25 | 5.55 | 10 | 18 |CP-2200-ND 1.35 117 .90 |CA-2200 3.5 | 14 | 24 |CP-2208-ND 1.92 1.67 1.28 | CA-2208 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Phono Plugs 
and Jacks 


HAG = Edgecard Connectors 


MATERIALS: • Insulator: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0 * Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or Phosphor Bronze * Contact 
Plating: Gold on Mating Area, Tin-Lead on the Contact Tails, Nickel Underplate * Colors: Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are green; 
Series 357 and 395 are black. MECHANICAL: • P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070' (1.78mm) thick ELECTRICAL: • In- 
sulation Resistance: 5000 megohms at 500 VDC = Dielectric Withstanding Voltage: 1500 V.A.C. RMS at sea level * Current Rating: 3 Amperes 


* Contact Resistance: 6 Milliohms, maximum ENVIRONMENTAL: • Operating Temperature: -65° ~ 125°C 


к SERIES: 306... 9.65 
Сопіасі роіпі SERIES: 34 11.09 
SERIES: 305, 307, 357.... 11.68 
318 еш 346, 345, 395... 15.24 
+ rH 
p | JL 
Y f 7 
шш ш p 03.25 Solder Hole P.C. Tab 
6.35mm Spacing š A д 
[= —— 
NOTE: P | 
: ГГ mU 
SERIES 341: 10.16mm for 28/56 ріп & up. | gunu — 
SERIES 306: 12.70mm for 28 pin & up. — Т 
SERIES 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up USERIE Зе, p 1.88 
SERIES: 305, Я z . 8.71 
L.SERIES: 346, 345, 395.... 
Dimensions (mm) 
Con- A B C D E Digi-Key Pricing EDAC 
tacts +38 +20 +38 +15 +51 | PartNo. 1 10 1 500 | Part No. 
Solder Tail — .140" (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
.100" (2.54mm) Contact Centers 
Digi-Key Price Each CUI Inc. 12 | 3747 2985 2223 1778 318 | EDC341122-ND 2.54 2255 18040 697.00 | 341-012-520-202 
Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. 20 | 47.63 4001 3239 2794 318 | EDC341202-ND 1.98 17.0 14080 54400 | 341-020-520-202 
Black CP-1400-ND 61 53 4 | RCJ-011 30 | 60.33 5271 4509 40.64 3.18 | EDC341302-ND 338 2998 23980 926.50 | 341-030-520-202 
Red CP-1401-ND 61 53 41 | RCJ-012 40 | 7303 6541 5779 5334 3.18 | EDC341402-ND 3.69 3273 261.80 1011.50 | 341-040-520-202 
White CP-1402-ND 61 53 41 | RCJ-013 50 | 8573 7811 7049 6604 3.18 | EDC341502-ND 400 3548 28380 1096.50 | 341-050-520-202 
1 Yellow. CP-1403-ND 61 53 41 | RCJ-014 .156” (3.96mm) Contact Centers 
Blue CP-1404-ND 61 53 41 | RCJ-015 12 | 4679 38.91 31.65 2794 541 | EDC305122-ND 167 1485 118.80 459.00 | 305-012-520-202 
Green CP-1405-ND 61 53 At | RCJ-016 20 | 62.64 5476 4750 43.79 541 | EDC305202-ND 214 18.98 151.80 586.50 | 305-020-520-202 
Orange CP-1466-ND NEW! .61 53 41 | RCJ-017 24 | 70.56 62.69 5542 5171 5.41 | EDC305242-ND 245 2173 17880 671.50 | 305-024-520-202 
Black CP-1406-ND 58 51 39 | RCJ-021 30 | 8245 7457 67.31 63.60 541 | EDC305302-ND 2.76 2448 19580 756.50 | 305-030-520-202 
Red CP-1407-ND 58 51 39 | RCJ-022 36 | 9434 8646 7920 7549 5.41 | EDC305362-ND 316 2805 22440 867.00 | 305-036-520-202 
Я White СО 58 E 39 aes 44 | 110.19 102.31 9505 9134 541 | EDC305442-ND 3.69 3273 261.80 1011.50 | 305-044-520-202 
ellow 5 -1 К F- й z T |” “Жо-і ж 
Blue CP-1410-ND 58 5 39 RCJ-025 Soldar ШАЙ АРШЫ сном распа 
Green CP-1411-ND 58 51 .39 | RCJ-026 : = 
Orange CP-1467-ND NEW! 58 51 39 | RCJ-027 20 | 4661 4001 3200 27.94 444 | EDC395202-ND 247 1925 15400 595.00 | 395-020-520-202 
Black CP-1412-ND H 9—47 B0J-031 26 | 5423 4763 39.62 3556 444 | EDC395262-ND 236 2090 167.20 64600 | 395-026-520-202 
Red CP-1413-ND Ui % 7  RCI032 30 | 5931 5271 4470 40.64 4.44 | EDC395302-ND 251 2228 17820 688.50 | 395-030-520-202 
White CP-1414:ND U 82 47 RCIO33 34 | 6439 5779 4978 4572 444 | EDC395342-ND 264 2338 18700 72250 | 395-034-520-202 
3 Yellow CP-1415-ND H в 47 RCLOM 36 | 6693 6033 52.32 4826 4.44 | EDC395362-ND 264 2338 18700 722.50 | 395-036-520-202 
Blue CP-1416-ND `7] % 47 RCIO35 40 | 7201 6541 5740 5334 444 | EDC395402-ND 2.79 2475 19800 765.00 | 395-040-520-202 
ей CP-1417-ND Ui 825 47  RCI038 44 | 77.09 70.49 6248 5842 4.44 | EDC395442-ND 2.95 2613 20900 807.50 | 395-044-520-202 
аа САЎ В r= ^H 152 — 42 BCk037 50 | 8471 7811 7010 66.04 444 | EDC395502-ND 3.35 2970 23760 91800 | 395-050-520-202 
g i : Е _ 56 | 9233 8573 7772 7366 444 | EDC395562-ND 347 3080 24640 95200 | 395-056-520-202 
Black CP-1418-ND 488 77 59 | RCJ-041 60 | 9741 9081 8280 7874 444 | EDC395602-ND 363 3218 25740 99450 | 395-060-520-202 
Red CP-1419-ND 488 277 59 | RCJ-042 62 | 9995 9335 8534 8128 444 | EDC395622-ND 301 3465 27720 1071.00 | 395-062-520-202 
White CP-1420-ND .88 77 .59 |RCJ-043 L 
4 Yellow CP-1421-ND 88 т 59 | RCJ-044 -156” (3.96mm) Contact Centers 
Blue CP-1422-ND 88 то (59 | RCJ-045 20 | 6264 5476 4750 4379 541 | EDC357202-ND 2.36 20.90 167.20 646.00 | 357-020-520-202 
Green CP-1423-ND .88 77 159 | RCJ-046 24 70.56 6269 5542 5171 541 EDC357242-ND 2.45 21.73 173.80 671.50 357-024-520-202 
Orange CP-1469-ND NEW! 88 то 59 | RCJ-047 30 | 8245 7457 6731 63.60 541 | EDC357302-ND 264 23.38 18700 722.50 | 357-030-520-202 
Black CP-1424-ND 66 "7 — 44 | RGJ-051 36 | 9434 86.46 7920 7549 541 | EDC357362-ND 307 2723 21780 841.50 | 357-036-520-202 
Red CP-1425-ND %6 57 ад | RCJ-052 44 | 110.19 102.31 9505 9134 541 | EDC357442-ND 3.63 — 32.18 25740 99450 | 357-044-520-202 
White CP-1426-ND .66 57 44 | RCJ-053 Solder Tail — .250" (6.35mm) Row-to-Row Spacing 
5 Yellow CP-1427-ND .66 57 444 | RCJ-054 -125" (3.18mm) Contact Centers 
Blue CP-1428-ND 66 57 44 | RCJ-055 44 | 9042 83.69 77.09 73.03 444 | EDC346442-ND 3.22 2860 228.80 88400 | 346-044-520-202 
Green CP-1429-ND 66 57 44 | RCJ-056 56 | 109.47 10274 96.14 9208 4.44 | EDC346562-ND 3.63 3218 25740 99450 | 346-056-520-202 
Orange CP-1470-ND NEW! 66 57 44 | RCJ-057 72 | 134.87 128.14 121.54 117.48 4.44 | EDC346722-ND 434 38.50 30800 1190.00 | 346-072-520-202 
Red/Black CP-1430-ND 89 78 40 | RCJ-2121 100 | 179.32 172.59 165.99 161.93 444 | EDC346102-ND 617 5473 437.80 1691.50 | 346-100-520-202 
6 | White/Yellow | CP-1431-ND 89 78 40 | RCJ-2134 ‘Solder Tail — Center Spacing (Single Row) 
Redi — | CP-H499- D ов зая -1587 (3.96mm) Contact Centers 
o0 ag ae s : : у 10 | 62.64 5476 4750 4379 541 | EDC306102-ND 208 1843 14740 569.50 | 306-010-520-102 
7 | White/Vellow | CP-1434-ND 86 75 58 | RCJ-2234 15 | 8245 7457 6731 6360 541 | EDC306152-ND 276 2448 19580 75650 | 306-015-520-102 
Red/White — | CP-1435-ND 86 .5 .58 RCJ-2223 18 | 9434 8646 7920 7549 541 | EDC306182-ND 316 2805 22440 86700 | 306-018-520-102 
Я аа CEASE ND Та? 1 E iri 22 |11019 102.31 9505 9134 541 | EDC306222-ND 369 3273 261.80 1011.50 | 306-022-520-102 
Red White | CP-1438-ND 147 128 98 | RCJ-412233 SoldeuEyeleter ТОБИ ROW TOO WES Pacing 
Red/Black | CP-1439-ND 198 1.72 132 | RCJ-61212121 -156" (3.96mm) Contact Centers 
White/Yellow | CP-1440-ND 498 — 172 132 | RCJ-61943434 12 | 4679 3801 3165 2794 716 | EDC305120-ND 167 1485 11880 459.00 | 305-012-500-202 
9 Red/White CP-1441-ND 498 — 172 132 | RCJ-61232323 20 | 6264 54.76 4750 4379 716 | EDC305200-ND 214 1898 15180 586.50 | 305-020-500-202 
Red/White/Yellow | CP-1442-ND 498 — 172 132 | RCJ-61223344 24 | 70.56 6269 5542 5171 7.16 | EDC305240-ND 245 2173 17380 671.50 | 305-024-500-202 
Red/White/Yellow | CP-1443-ND§ 151 131 —101 | RGI31234 30 | 8245 7457 6731 63.60 716 | EDC305300-ND 2.76 2448 19580 756.50 | 305-030-500-202 
10 | Red/White/Yellow | CP-1464-ND NEW! 451 19 101 | RCI-23224 36 | 9434 86.46 7920 7549 7.16 | EDC305360-ND — 3.16 2805 22440 867.00 | 305-036-500-202 
Red/Green/Blue | CP-1465-ND NEW! 451 19 101 | RCJ-23265 44 | 110.19 102.31 9505 91.34 7.16 | EDC305440-ND 400 35.48 283.80 1096.50 | 305-044-500-202 
44 | Red/White/Vellow | CP-1445-ND 149 129 1.00 RCJ-32234 Solder Eyelets — .200” (5.08mm) How-to-How Spacing 
Red/Green/Blue | CP-1446-ND 149 129 1.00 | RCJ-32265 .156” (3.96mm) Contact Centers 
Black CP-1447-ND [7] 54 42 | RCP-011 12 | 4679 3801 3165 2794 7.16 | EDC307120-ND 1.80 15.95 12760 493.00 | 307-012-500-202 
Red CP-1448-ND “9 54 42 | RCP-012 20 | 6264 5476 4750 4379 7.16 | EDC307200-ND 2.36 20.0 167.20 646.00 | 307-020-500-202 
White CP-1449-ND 62 54 42 | RCP-013 24 | 70.56 62.69 5542 5171 7.16 | EDC307240-ND 245 21.73 17380 671.50 | 307-024-500-202 
12 Yellow CP-1450-ND 62 54 42 | RCP-014 30 | 8245 7457 6731 63.60 746 | EDC307300-ND 2.64 23.38 18700 722.50 | 307-030-500-202 
Blue CP-1451-ND ‘62 54 42 | RCP-015 36 | 9434 8646 7920 7549 7.16 | EDC307360-ND 307 2723 21780 841.50 | 307-036-500-202 
Green CP-1452-ND 62 54 42 | RCP-016 44 | 110.19 102.31 9505 9134 7.16 | EDC307440-ND 3.63 3248 25740 994.50 | 307-044-500-202 
Black CP-1453-ND 62 54 42 | RCP-021 Solder Eyelets — Center Spacing (Single Row) 
Red CP-1454-ND 62 54 .42 | RCP-022 .156” (3.96mm) Contact Centers 
13 White CP-1455-ND 62 54 42 |RCP-023 10 | 62.64 5476 4750 4379 716 | EDC306100-ND 2.08 1843 14740 569.50 | 306-010-500-102 
Yellow CP-1456-ND 62 54 42 | RCP-024 15 | 8245 7457 6731 63.60 7.16 | EDC306150-ND 276 2448 195.80 756.50 | 306-015-500-102 
Blue CP-1457-ND 62 54 42 | RCP-025 18 | 9434 86.46 7920 7549 716 | EDC306180-ND — 3.16 28.05 22440 867.00 | 306-018-500-102 
Green CP-1458-ND 62 54 .42 | RCP-026 22 | 110.19 102.31 95.05 9134 716 | EDC306220-ND 369 3273 261.80 1011.50 | 306-022-500-102 
Black CP-1459-1-ND* 72 .63 56 | RCJ-011-SMT 
Black CP-1459-2-NDT 120.00/250 RCJ-011-SMT ЕЕ M 
Red CP-1460-1-ND* 22 63 56 |RCJ-012-8MT oe | Contact ЫП m m 
Red CP-1460-2-NDt 120.00/250 RCJ-012-SMT on- | Spacing} С D Bus Digi-Key Pricing EDAC 
White CP-1461-1-ND* т 63 56 | RCJ-013-SMT tacts} (mm) | +.38 x.15 Style Part No. 1 10 100 500 Part No. 
14 White CP-1461-2-NDt 120.00/250 RCJ-013-SMT Industry Standard Bus Systems 
Yellow CP-1462-1-ND* 72 .63 .56 | RCJ-014-SMT 60| 2.54 | 8280 78.74] MULTIBUS 1 — [EDC345602-ND 419 37.13 29700 1147.50 | 345-060-524-201 
Yellow CP-1462-2-NDT 120.00/250 RCJ-014-SMT 120| 2.54 |159.00 154.94 | VERSABUS |EDC345202-ND 6.98 6188 49500 1912.50 | 345-120-520-201 
Orange CP-1463-1-ND* 22 .63 .56 | RCJ-017-SMT 56 | 3.18 | 96.14 9208 STANDARD BUS |EDC346052-ND 4.09 36.30 29040 1122.00 | 346-056-520-802 
Orange CP-1463-2-NDf 120.00/250 RCJ-017-SMT 62 | 2.54 | 8534 8128]  IBMPC-XT  |EDC395062-ND 112 9.90 7920 306.00 | 395-062-520-350 
$ Not Recommended for New Design *CutTape T Tape and Reel 98 | 2.54 [131.06 127.00| IMBPC-ATISA |EDC395982-ND 140 1238 9900 382.50 | 395-098-520-350 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Low Profile 


oullins Edgeca rd Connectors Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 


Cont. A B C E Part No. 1 10 100 | Part No. 
' - 49/98 | PCB Expansion Port Edge Card $10 4.25 3375 236.25 | EZCA9DCWN-S420 
Right Angle р Straight Right Angle — Solder Т; 56" Spacing 
2 — .100" Contact Centers 
5/10 0775 1075 1375 330 431 S1051-ND 633 5025 351.75 Е20050ВА5 
6/12 0.875 1175 1475 330 431 $1061-ND 5.70 45.25 316.75 | EZCOGDRAS 
10/20 1275 1575 1875 330 431 $1101-ND 4.97 40.48 294.40] EZC10DRAS 
15/30 1775 2.075 2375 330 431 $1151-ND 7.09 56.25 393.75] EZC15DRAS 
18/36 | 2075 2375 2675 330 431 S1181-ND 652 5175 362.25 | EZC18DRAS 
22/44 2475 2775 3075 330 431 $1221-ND 775 6150 430.50, EZC22DRAS 
Fig. 2 — .156” Contact Centers 
1224 | 2156 2469 2811 325 431 $5121-ND 7.94 63.00 441.00] EZM12DRAS 
22/44 | 3716 4029 4371 325 431 55221-ND. 8.57 68.00 476.00| EZM22DRAS 
Eyelet — .007" Thick, .140" Spacing 
MATERIALS Fig. 1 — .156” Contact Centers 
те ое METER | 
(Standard) UL 94У-0 Approved. For 1mm and 050" ° Contact Plating: Gold over Nickel 15/00 | 2624 2937 3279 325 431 | S5155-ND 6.05 4800 336.00 EZM15DSEH 
spacing parts, it will be “PPS” and for all others it. * UL File Number: E64287 18/36 | 3092 3405 3747 325 431 | S5185-ND 6.08 4825 337.75 | EZM18DSEH 
will be “РВТ” * Termination Plating: Tin 22/44 | 3716 4029 4371 325 431 S5225-ND 7.18 57.00 399.00|EZM22DSEH 
Fig. 1 — .100” Contact Centers 
Fig. 1 Eyelet Fig. 2 Right Angle Fig. 3 Narrow Dip Fig. 4 Wide Dip Solder 5/10 0775 1.075 1.375 .330 431 $1052-ND 2.99 23.75 166.25 | EZCOS5DREH 
Solder 6/12 0.875 1175 1475 330 431 S1062-ND 345 2500 175.00|EZCOGDREH 
10/20 1275 1575 1875 330 431 $1102-ND 419 33.25 232.75 EZC10DREH 
15/30 1775 2.075 2375 330 431 $1152-ND 532 42.25 295.75] Е2С150ВЕН 
I9 18/36 | 2.075 2375 2675 330 431 S1182-ND 529 42.00 294.00] Е2С180ВЕН 
-CAccepts 3- 22/44 | 2475 2775 3.075 330 431 S1222-ND 6.99 55.50 388.50] EZC22DREH 
:225 0} #26 AWG ] 25/50 2775 3.075 3375 330 431 $1252-ND 6.33 50.25 351.75] EZC25DREH 
wires 3570 | 3.775 4075 4375 400 431 $1352-ND 7.78 61.75 432.25] EZC35DREH 
36/72 3.875 4175 4475 400 431 S1362-ND 869 69.00 48300[EZC36DREH 
Eyelet — .014” Thick, .140” Spacings 
Fig. 1 — .156” Contact Centers 
6/12 1220 1533 1875 325 431 S5062-ND 384 3050 213.50 EZMOGDREH 
| а 10/20 1844 2457 2499 325 431 S5102-ND 4.38 34.75 24325 EZMT0DREH 
Fig cand Etender, сога онерде 15/00 | 2624 2937 3279 325 431 | S5152-ND 6.05 48.00 336.00|EZM15DREH 
18/36 | 3092 3405 3747 325 431 S5182-ND 7.15 56.75 397.25 EZM18DREH 
22/44 | 3716 4029 4371 325 431 $5222-ND 6.36 50.50 353.50 EZM22DREH 
28/56 | 4652 4.965 5.307 438 431 $5282-ND 876 69.50 486.50 | EZM28DREH 
36/72 5.00 6213 6.555 498 431 $5362-ND 11.43 90.75 635.25 | EZM36DREH 


Solder Tail — .140" Spacing 
Fig. 3 — .100" Contact Centers 


5/10 0775 1075 1375 330 431 $1053-ND 290 23.00 161.00] EZCOS5DRTH 
10/20 1275 1575 1875 330 431 S1103-ND 334 26.50 185.50|EZC1ODRTH 
15/30 1775 2075 2375 330 431 $1153-ND 3.87 3075 215.25] EZC15DRTH 
20/40 | 2275 2575 2875 330 431 $1203-ND 6.30 50.00 350.00|EZC20DRTH 
Fig. З — .156” Contact Centers 
Ба? 6/12 1220 1533 1875 325 431 S5063-ND 5.10 40.50 283.50| EZMOGDRTH 
Polarizing Keys 10/20 1.844 2457 2499 325 431 S5103-ND 4.82 3825 267.75|EZM1ODRTH 
о with nO aud a "€ 22/44 | 376 4.029 4371 325 431 $5223-ND 5.54 44.00 308.00) EZM22DRTH 
анды ror-proguor WHET ыы SERERE 28/56 4.652 4.965 5.307 438 431 $5283-ND 8.06 64.00 448.00] EZM28DRTH 
T Digi-Key Pricing Sullins Fig. 4 — .100” Contact Centers 
Без Вапно: 10 ИШ Бано зло | 0775 1075 1375 330 431 | 51054-00 227 1800 126.00] EZCOSDRXH 
к Ң ү pan Я 6/12 0.875 1175 1475 .330 431 $1064-ND 293 23.25 162.75 EZCOGDRXH 
Polarizing Key used for Fow!Praife (4317) BEND 100 7.00 PLAKI 10/20 | 1275 1575 1875 .330 431 | S1104-ND 309 2450 171.50| EZC10DRXH 
байт карата ора other Profil PLC-K1-ND 1.00 700 PLC-K1 15/30 1775 2075 2375 330 431 $1154-ND 394 3125 218.75] EZC15DRXH 
учее а CR 18/36 | 2075 2375 2675 330 431 | S1184-ND 428 3400 238.00 EZC180RXH 
20/40 | 2.275 2575 2.875 330 431 S1204-ND 457 3625 25375|EZC2ODRXH 
High Profile 22/44 | 2475 2775 3075 330 431 S1224-ND 5.29 4200 294.00|EZC22DRXH 
25/50 | 2775 3.075 3375 .330 481 $1254-ND 5.13 40.75 285.25] EZC25DRXH 
Е ТОТЕП nem c ЖИП 30/60 | 3275 3575 3875 330 431 S1304-ND 6.74 53.50 374.50 EZC30DRXH 
0s./ mensions (Inches) akal ricing usins 36/72 3.8/5 4175 4475 400 431 S1364-ND 6.52 51.75 362.25|EZC36DRXH 
Cont. | А B С D E jPatNo. 1 0 10 | Part No. 40/80 | 4275 4575 4875 400 431 | S1404-ND 888 70.50 493.50|EZC4ODRXH 
Fig. 5 — Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 50/100 5275 5575 5.875 400 .431 $1504-ND 10.17 80.75 565.25 | EZCSODRXH 
60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 431 $1604-ND 917 7275 50925|EZC60DRXH 
4249 | 4.890 5176 5490 .370 .300 | 509119-578-М0“ 16.38 130.00 910.00 | RZB91DCHN-S578 Fig. 4 — .156" Contact Centers 
- Е = 6/12 1220 1533 1875 325 431 S5064-ND 3.84 30.50 213.50| EZMOGDRXH 
Fig. 4 — Solder Тай .100” Contact Centers 10/20 1444 2457 2499 325 431 $5104-ND 3.56 28.25 197.75] EZM10DRXH 
12/24 | 2156 2469 2811 325 431 $5124-ND 400 3175 222.25] EZM12DRXH 
612 |0700 — 0860 .370 0.550 ЛШЫ 298 1850 129.50 | EZCOGDCWN 15/30 | 2624 2937 3279 325 431 | 55154-00 432 3425 23975|EZM15DRXH 
10/20 |1100 — 126 .370 0.550 | 51106-№0• 2.65 21.00 147.00 | EZCTODCWN 18/36 3.092 3.405 3747 .325 431 S5184-ND 5.48 43.50 304.50|EZM18DRXH 
12/24 | 1.300 -- 1460 .370 0.550 | S1126-ND« 2.96 2350 164.50 | EZC12DCWN 22/44 | 3716 4.029 4371 .325 431 $5224-ND 542 43.00 301.00| EZM22DRXH 
15/30 | 1.00 — 1.760 .370 0.550 | 51156-М0е 321 25.50 178.50 | EZC15DCWN 25/50 4184 4497 4839 .325 431 $5254-ND 5.86 46.50 325.50) EZM25DRXH 
28/56 | 4.652 4965 5307 438 431 $5284-ND 6.14 48.75 341.25] EZM28DRXH 
2550 |2600 — 2760 370 — | S1256-ND* 457 3625 25375 | EZC25DCWN 36/72 5900 6213 6555 498 431 S5364-ND 910 7225 505.75| EZM36DRXH 
25/50 | 2.760 3.075 3.335 .370 0.550 | S1250-ND 4.98 3950 276.50 | EZC25DCWH Зтаввогеа 
18/36 | 2.060 2.375 2635 370 — | $1186-371-ND 274 2175 15225 | EZG18DCWN-S371 Ig: 5:030" Contact Conters 
6/12 0.540 0826 1140 370 .610 | 52118-04 1043 82.75 579.25| RZBOGDHHN 
Fig. 5 — Right Angle .100" Contact Centers 10/20 | 0.740 1.026 1340 370 .610 | S3119-ND« — 1093 86.75 520.50| RZB10DHHN 
13/26 | 0.890 1176 1490 .370 .610 | S3120-ND« 11.25 89.25 535.50| RZB13DHHN 
49/98 | 5460 — — 370 — | $14916-605-ND* 15.31 121.50 850.50 | EZC49DCAN-S605 15/30 | 0.990 1.276 1.590 370 .610 | S3121-NDe 11.53 91.50 549.00| RZB15DHHN 
20/40 1.240 1526 1840 370 .610 | S3122-ND« — 12.06 95.75 574.50|RZB20DHHN 
Fig. 2 — Solder Tail Right Angle .100" Contact Centers 22/44 1.340 1626 1940 370 .610 | 53122-44 1235 98.00 588.00| RZB22DHHN 
25/50 1490 1776 2.090 .370 .610 | $3124-№0% 12.66 100.50 603.00| RZB25DHHN 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 0.550 | S11022-ND 4.57 36.25 253.75 | EZC10DCAH 30/60 1740 2026 2.340 .370 610 S3125-ND* 13.29 105.50 633.00| RZB30DHHN 
- = 34/68 1.940 2.226 2540 370 4610 | $3126-№0% 13.80 109.50 657.00| RZB34DHHN 
Wire Wrap .100” Contact Centers 35/70 1.990 2.276 2590 .370 .610 53127-М0е 13.89 110.25 661.50| RZB35DHHN 
40/80 | 2240 2526 2840 370 .610 | 52128-04 14.52 115.25 691.50 RZB40DHHN 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 0.550 | $11013-ND 378 3000 210.00 | EZCT0DCMH 45/00 | 2490 2776 3090 370 610 КЕЛШЕ 1503 11925 71550 RzmASDHHN 
" bi 50/100 | 2740 3.026 3.340 .370 .610 | S3130-NDe 15.66 124.25 745.50| RZBSODHHN 
Solder Tall 1257 Contact Centers 60/120 | 3240 3526 3.840 370 610 | S3131-ND* — 1685 133.75 802.50] RZBG0DHHN 
28/56 | 3.785 4.045 4.325 .0.330 .431 | $22821-NDtt 6.14 48.75 341.25 | EZA28DRJH біл 540 3726 2040 in 810 SM 129 13/23 5350 aoe 
50/100 | 6595 6.795 7.055 .370 0.610 0 985 ТӘШ (159300 | F2A50p6SD 80/160 | 4240 4526 4840 370 610 | $3134-ND* — 1922 152.50 915.00|RZB80DHHN 
Solder Tail .156” Contact Centers 85/170 | 4490 4776 5.090 .370 .610 | S3135-NDe 19.85 157.50 945.00| RZB85DHHN 
95/190 | 4.990 5.276 5.590 .370 .610 | $3136-№0% 20.98 166.50 999.00| RZB95DHHN 
6/12 | 14102 — 1.221 .370 0.550 | 55066-М0е 3.78 3000 210.00 | Е2М060СМ/М 100/200 5.240 5526 — 5.840 370 610 $3137-NDe 21.58 171.25 1027.50] RZB100DHHN 
22/44 |3717 4030 4280 370 0550 | S5220-ND 510 4050 28350 | EZM22DCWH 105/210 | 5490 5776 6090 370 .610 | S3138-ND« 2248 176.00 1056.00| RZB105DHHN 
36772 82 Qi 370 0550 P a Aas) 5035 46175 | EZM36DOWN 108/216 | 5.640 5.926 6240 370 .610 | 59139-04 — 2249 178.50 1071.00| RZB108DHHN 
72 |5782 -- 5901 .370 0.550 ЖО 98 5025 35175 110/220 | 5.740 6.026 6340 370 .610 | 52140-04 22.81 181.00 1086.00 RZB110DHHN 
43/86 | 6.8/4 — 6.993 .370 0.550 | 55437-М0» 7.59 60.25 421.75 | EZM43DCTN 120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370 .610 53141-М0% 24.03 190.75 1144.50] RZB120DHHN 
* No Mounting Ears Tt .165" Post Length T Сага Extender — tHairpin Bellows {+ Cantilever $ Metal Boardlocks (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
290 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Фи Edgecard Connectors Low Profile (cont) 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins 
Cont. | A B C D E | PartNo. 1 10 100 |PartNo. Cont. | A B С D Е | PartNo. 1 10 100 [Рай №. 

Fig. 5 — .050" High Speed 110/220 [5740 6.026 6.840 370 915 | S3264-ND 56.73 450.25 2701.50 | RZB110DHAS 
тюз | — = 4250 465 613 | S3282-NDs 2085 16550 993.00 | RPWBO7SGKHR-T621 | |120/240 |6240 6.526 6.840 .370 .915 | S3265-ND 59.60 473.00 2838.00 | RZB120DHAN 
80/240 | — — 4600 46 .613 | $3283-NDe 26.05 206.75 1240.50 | RPWBOBOGKHR-T621 Fig. 8 — 1mm Contact Centers 
90/270 | — — 540 465 .613 | 53284-МП» 36.92 293.00 1758.00  RPWBOSOGKHR-T621 5/10 [0157 0793 1107 370 2360 | S3272-ND 48.38 384.00 2304.00 | RZEOBDHAS 
100/800 | — — 5.600 465 613 | $3285-NDs 4923 390.75 2344.50 | RPWB110GKHR-T621 10/20 |0354 0.990 1304 .370 .360 | $3273-ND 49.80 395.25 2371.50 | RZE10DHAS 

Е рая 15/30 |0.551 1.187 1501 370 360 | S3274-ND 5135 407.50 2445.00 | RZE15DHAS 
"mr 2040 |0748 1.384 1.608 370 360 | S3275-ND 5276 41875 2512.50 | RZE20DHAS 

ide QUE 1 : г 3 25/50 |0.945 1.581 1.895 .370 .360 | S3276-ND 5431 431.00 2586.00 | RZE25DHAS 
1020 10.704 0990 1304 370 .610 Koy 1969: 11690. . 099.00. EZE ODHHN 30/60 [1142 1778 2092 370 360 | S3277-ND 55.85 443.25 2659.50 | RZESODHAS 
15/30 |0901 1187 1501 370 610 DSSDI ND 1597 126.75 760.50 | RZEISDHHN 35/70 |1465 1.975 2289 370 360 | S3278-ND 57.42 455.75 2734.50 | RZE35DHAS 
20/40 |1.098 1384 1698 .370 .610 | 53152-М0» 1714 136.00 816.00 | RZE20DHHN 40/80 |1.535 2.171 2.485 .370 .360 | S3279-ND 58.97 468.00 2808.00 | RZEA0DHAS 
25/50 |1295 1.581 1.895 370 .610 | S3153-ND» 18.43 146.25 877.50 | RZE25DHHN 45/90 [1732 2.368 2.682 370 360 | S3280-ND 60.39 479.25 2875.50 | RZE45DHAS 
30/60 | 1.492 1778 2092 370 .610 | $3154-NDs 19.72 156.50 939.00 | RZESÜDHHN 50/100 |1.929 2.565 2879 370 360 | S3281-ND 6193 491.50 2949.00 | RZESODHAS 
35/70 |1689 1.975 2.289 370 .610 | S3155-ND» 21.01 166.75 1000.50 | RZE35DHHN 
40/80 |1885 2.171 2485 370 .610 | S3156-ND» 22.30 177.00 1062.00 | RZEA0DHHN Ri Maias are 
45/90 |2082 2.368 2.682 370 .610 | S3157-ND» 23.50 186.50 1119.00 | RZE45DHHN = 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 .370 .610 | S3158-NDe 24.79 196.75 1180.50 | RZESODHHN 6/12 10.540 0.826 1.140 .370 610) S3164-NDet 9.83 78.00 468.00 | RZBOGDHRN 
10/20 |0740 1.026 1340 370 610 | S3165-NDet — 1033 8200 492.00 | RZB10DHRN 
13/26 |0890 1176 1490 370 2610 | S3166-ND++ 1065 8450 50700 | RZBI3DHRN 
Fig. 6 — .050" Contact Centers 15/30 |0990 1276 1590 .370 610 | S3167-NDet — 1096 8700 522.00 | RZB15DHRN 
612 [0540 0826 1140 370 .610 | S3204-NDe 1043 8275 49650  RZBOGDHFR 20/40 |1:240 1526 1.840 370 610 | S3168-NDe 1147 9100 546.00 | RZB20DHRN 
10/20 |0740 1026 1340 .370 .610 | 53205-М0» 10.08 86.75 520.50 | RZB10DHFR 22/44 11540 1.626 1.940 270 5610 ВоМОВ ТЕН ТІЛЕ 9350 561.00  RZBZ2DHRN 
13/26 |0890 1.176 1490 .370 .610 | 53206-10» 11.25 89.25 535.50 | RZB13DHFR 25/50 |1490 1.776 2.090 370 .610 | 53170-44: 1210 96.00 576.00 | RZB25DHRN 
1530 |0990 1276 1590 370 .610 Ш 20109 еа 7.9 50: 249.00] HZBISDUER 30/60 [1740 2.026 2.340 370 610| $3171-NDe+ — 1269 10075 604.50 | RZB30DHRN 
2040 |1240 1526 1340 370 610 ОШ 43067 a8 75. ТАБЫ RZSGODHER 34/68 |1940 2226 2.540 370 610] $3172-NDet — 1320 10475 628.50 | RZB34DHRN 
240 1. So. : | - Е 35/70 |1.990 2276 2590 .370 _610 | S3173-NDe 13.32 105.75 634.50 | RZB35DHRN 
22/44 |1340 1626 1940 .370 .610 MESA О В 40/80 [2240 2.526 2.840 370 610 531741044 13.92 11050 663.00 | RZB40DHRN 
25/50 |1.480 1.776 2090 .370 .610 ШОШ 12.66 100.50 603.00 | RZB25DHFR 45/90 |2490 2.776 3.090 370 4610 | S3175-NDet 14:46 114.75 688.50 | RZB45DHRN 
30/60 |1.740 2.026 2.340 .370 .610 | 53211-№0• 13.29 105.50 633.00 | RZB30DHFR 50/100 |2740 3.026 3.340 .370 .610 | S3176-NDef 15.06 119.50 717.00 | RZB50DHRN 
34/68 |1.940 2.226 2.540 .370 .610 | $3212-NDe 13.80 109.50 657.00 | RZB34DHFR 60/120 |3.240 3.526 3.840 .370 .610 | S3177-NDef 16.29 12925 775.50 | RZB60DHRN 
35/70 1.990 2.276 2.590 .370 .610 S3213-ND* 13.89 110.25 661.50 | RZB35DHFR 64/128 |3440 3.726 4.040 370 .610 53178-МОе 16.70 132.50 795.00 | RZB64DHRN 
40/80 |22240 2.526 2.840 .370 .610 | S3214-ND* 14.52 115.25 691.50 | RZBA0DHFR 75/150 [3.990 4276 4590 370 610 | S3179-NDe 1802 143.00 858.00 | RZB/5DHRN 
45/90 |2490 2776 3.090 .370 .610 | S3215-ND» 15.08 119.25 715.50 | RZB45DHFR 80/160 |4240 4.526 4.840 370 .610 | S3180-ND«t — 1865 148.00 888.00| RZBB0DHRN 
50/100 |2.740 3.026 3.340 .370 .610 | S3216-ND» 15.66 12425 745.50 | RZBSODHFR 85/170 |4490 4.776 5090 370 .610 | S3181-NDef — 19.25 15275 916.50 | RZB85DHRN 
60/120 |3240 3.526 3.840 .370 .610 | S3217-ND» 16.85 133.75 802.50 | RZB60DHFR 95/190 |4990 5.276 5.590 .370 .610 | S3182-ND«t — 2038 161.75 970.50 | RZB95DHRN 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 .370 .610 | 53218-МПе 17.29 137.25 823.50 | RZB64DHFR 100/200 |5.240 5.526 5.840 .370  .610 | S3183-NDe 20.98 166.50 999.00 | RZB100DHRN 
75/150 |3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3219-NDe 18.62 147.75 886.50 | RZB75DHFR 105/210 |5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3184-NDef 21.61 171.50 1029.00 | RZB105DHRN 
WIS 108/216 |5640 5.926 6.040 370 610 | S3185-NDet — 21.92 174.00 1044.00 | RZB108DHRN 
80160 |4240 4526 4840 370 510 MESSI 1955 1152,30 (21900 BEBE 110/220 [5740 6.026 6.840 370 610 | S8186-NDet — 2221 176.25 1057.50 | RZB110DHRN 
85/170 [4490 4.776 5090 .370 .610 | S3221-ND» 19.85 157.50 945.00 | RZB85DHFR 120240 0240 6506 6840 зго cto _ Б 6600 111500 | AZBIZODHRN 
95/190 [4990 5.276 5.590 .370 610 | S3222-ND» 20.98 166.50 999.00 | RZB95DHFR š : ER cet d а Ы | 
100/200 | 5.240 5.526 5.840 370 .610 | S3223-ND» 21.58 17125 1027.50 | RZB100DHFR Fig. 7 — 1mm Contact Centers 
105/210 |5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3224-NDe 22.18 176.00 1056.00 | RZB105DHFR 5/10 [0.507 0793 1.107 370 610 | S3193-ND« 1273 101.00 606.00 | RZEOSDHRN 
108/216 | 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | S3225-ND» 2249 178.50 1071.00 | RZB108DHFR 10/20 |0.704 0.990 1304 .370 .610 | S3194-ND«t 13.89 110.25 661.50 | RZE10DHRN 
110/220 [5740 6.026 6.340 .370 .610 | $3226-NDs 22.81 181.00 1086.00 | RZB110DHFR 15/30 |0901 1.187 1.501 .370 .610 | S3195-ND«t 15.18 120.50 723.00 | RZET8DHRN 
120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370 .610 | S3227-ND» 24.03 190.75 1144.50 | RZB120DHFR 20/40 |1098 1.384 1698 370 .610 | S3196-NDet 16.38 130.00 780.00 | RZE20DHRN 
тураннар 26/50 |1.295 1.581 1.895 370 610 | S3197-NDet — 17.67 14025 841.50 | RZE25DHRN 

іа. 30/60 [1492 1778 2092 370 610 | $3198-ND*+ 18.96 150.50 903.00 | RZE3ODHRN 
5/10 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | 53232-МОе 13.48 107.00 642.00 | RZEOSDHFR 35/70 |1689 1.975 2.289 .370 .610 | S3199-NDef 20.25 160.75 964.50 | RZE35DHRN 
10/20 |0.704 0.990 1.304 .370 .610 | S3233-ND* 14.68 116.50 699.00 | RZETODHFR 40/80 |1.885 2.171 2.485 .370 610 | S3200-NDef 21.55 171.00 1026.00 | RZE40DHRN 
15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 .610 | S3234-NDe 15.97 126.75 760.50 | RZE1SDHFR 45/90 [2082 2.368 2.682 370 610] S3201-NDet 2271 18025 1081.50 | RZE45DHRN 
20/40 |1098 1.384 1.698 .370 .610 | S3235-ND» 1714 136.00 816.00 | RZE20DHFR 50/100 [2.279 2565 2.879 570  .610 | S3202-NDe 2403 19075 1144.50 | RZESODHRN 
SUGO [1492 1778 2092 зю 610 | 83237 ND — 1972 15650 93800 | RZESODHER aa Cen с 
35/70 [1689 1.975 2289 370 610 | 93238-ND- 2101 16675 1000.50 | RZE3SDHFR aoe 2490 2660 зза 370 сс 1522 12025 77550 | TRWE060KHN-T578 
40/80 |1885 2.171 2485 .370 .610 | 53239-МП» 22.30 177.00 1062.00 | RZEA0DHFR has Se | і ү | 
45/90 |2082 2.368 2682 .370 .610 | S3240-ND» 23.50 186.50 1119.00 | RZE45DHFR 90120 3310 9465 9715 349 2 EM y p 3425 20850 ыч ш 
50/100 |2279 2.565 2879 .370 .610 | S3241-NDe 2479 196.75 1180.50 | RZESODHFR слер УБ 3340 350 10 s 173 1375 8250 TRXBOGODKHN-T20 

Right Angle 60/120 |3340 3.464 3.940 370 .610 | S3266-ND 42.87 34025 2041.50 | RZBG0DHAS-S621 
Fig. 8 — .050" Contact Centers 60/120 |3340 3.464 3.940 370 .610 | S3228-NDff8 16.85 133.75 802.50 | RZBGODHFR-S621 
6/12 [0.540 0.826 1140 370 .915 | S3242-ND 2756 218.75 1312.50 | RZBOGDHAS 60/120 |3050 -- -- .350 559 | $3269-ND 5.29 42.00 252.00 TRWBOGODKAN-T621 
10/20 |0740 1026 1340 370 915 ООШ 2860 227.00. 136200: BZBIODHAS 60/120 |5.040 5.326 5640 .370 _610 | S3286-ND 428 3400 204.00 | RPWBOGODKFN-T578 
1326 |0890 1.176 1.490 370 915 | S3244-ND 2939 23325 1399.50 | RZB13DHAS DIM IL 200 35 sf т 51.85 411.50 2469.00 | RZB92DHAS-S250 
15/30 |0990 1276 1590 370 915 | S3245-ND 30.05 238.50 1431.00 | RZB15DHAS 184 | — 4910 5.040 370 610 |MSS229NDiSUQAN 20.66 18400 984.00  RZBS2DHFR-S250 
2040 |1240 1526 1840 370 915 ООО Si ad. 248.76 1499 £0 ['RZB2ODHAS 92/184 |4871 — 5.040 .350 .841 | S3270-ND 6.77 53.75 322.50 | TRWBO92DKAN-T250 
оза 4340 1626 1:940. эр Q R sI 3200 25400 1524.0 | RZB22DHAS 92/184 [5040 5.326 5.640 370 .610 | S3268-ND 51.85 411.50 2469.00 | RZB92DHAS-S329 
азер 4490 [776 2090 зо сі зато а 95 1561 50 | RZB25DHAS 92/184 | — 4910 5040 370 610 | S3230-NDiS — 2066 16400 984.00| RZB92DHFR-S329 
280 4740 2000 2080 Sm 27! Е ОВО алынға 92/184 |4871 — 5.040 .350 .84i | S3271-NDf 677 5375 322.50 | TRWBO92DKAN-T329 
340 2. 30 . ' у . . 92/184 |5040 — 5.040 .370 758 | S3189-ND 20.07 15925 955.50 RZB92DHRN-S378 
34/68 |1940 2226 2540 .370 .915 | S3250-ND 35.37 280.75 1684.50 | RZB34DHAS 92184 | — 2350 5040 350 841 | S3145-NDi 599 4750 28500 | TRWBO92DKHN-T378 
35/70 1.990 2.276 2.590 .370 .915| S3251-ND 35.63 282.75 1696.50  RZB3SDHAS 92/184 |5040 5.165 5.415 .350 550 | S3192-NDtt¢ 6.93 55.00 330.00 RPWB092DKRQ-T378 
40/80 |2240 2.526 2840 370 .915 | S3252-ND 37.08 29425 1765.50 | RZB40DHAS 92484 |5040 — — 350 610 | 5214606 _ 3.15 2500 150.00 | TRWBOS2DKHN-T20 
45/90 |2.490 2.776 3.090 .370 .915 | S3253-ND 38.40 304.75 1828.50 | RZB45DHAS 92/184 |5.040 5.326 5.640 370 610 | S3190-ND 20.07 159.25 955.50 | RZB92DHRN-S330 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .915 | S3254-ND 39.82 316.00 1896.00 | RZB50DHAS 92/184 |5040 — — 350 .610 | S3147-ND++t 599 47.50 285.00 | TRWB092DKHN-T330 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .915 | S3255-ND 42.68 338.75 2032.50 | RZB60DHAS 92/184 |5040 — — 350 .610 | $3148-ND++§ 315 25.00 150.00 | TRWBO92DKHN-T26 
64/128 [3440 3.726 4040 .370 915 | S3256-ND 43.72 347.00 2082.00 | RZB64DHAS AGP Connecter 
Талып PE 1018 d p гін SEIRA o Y ms А 66/132 | (1.0mm AGP w/ locking feature) $3159-ND 340 2700 162.00 | TPWE066DKHN-T6 
85/170 |4490 4.776 5090 370 915 | S3259-ND 49.71 394.50 2367.00 | RZB85DHAS 90/180 | (u-AGP-PRO) 53161-10 227 18.00 108.00 | TPWEOSODKHN-TAGP 
95/190 |4990 5276 5590 270 915 | S3260-ND 5245 416.25 2497.50 | RZB9SDHAS 66132 (1.0mm AGF Edge Card) РЕНИ 6.11 4850 239100 LFWEDBGDKRN-TAGP 
100/200 | 5.240 5.526 5.840 370 915 | S3261-ND 53.87 427.50 2565.00 | RZB100DHAS 66/182 (Universal AGP) ВИННИ 117 925 5550) TPWEDBGDKHN-TUGP 
105/210 | 5.490 5.776 6.090 370 915 | S3262-ND 55.31 439.00 2634.00 | RZB105DHAS Slot 1 Connector 
108/216 | 5.640 5.926 6.040 370 915 | S3263-ND 56.20 446.00 2676.00 | RZB108DHAS 121/242 | (Slot 1 Pin connector) 52162-10 290 2300 138.00 | TPWE121DKHN-T621 


* No Mounting Ears Tt .165" Post Length Т Card Extender 3 Hairpin Bellows ++ Cantilever $ Metal Boardlocks 


tyco ARAB Card Edge Connectors 
Electronics 
2 t 2 No. of Dimensions (Inches) Distance Between Digi-Key Price Each AMP 
Material and Finish: | Pos. A B C | Firstand Last Position Part No. 1 10 100 Part No. 
* Housing: Black glass-filled polyester, 94V-0 rated 
* Contacts: Phosphor bronze, duplex .100 Centerline, Vertical Solder Posts, Without Mounting Ears 
* Plating A: 0.00076 (000030) gold in contact area, tin 30 | 320 368 6 2.900 A29114-ND 774 6.30 442 530843-7 
on poste, with entire contectnickeliundarplafed 28 | 3060 368 861 2.700 A29115-ND 774 6.30 442 530843-6 
31 3.360 .368 61 3.000 A29116-ND 1.52 1.24 .88 6-530843-5 
20 2.260 .368 61 1.900 A29117-ND 5.64 4.59 322 5-530843-4 
22 2.460 .368 61 2.100 A29118-ND 5.81 474 3.32 530843-4 
18 2.060 368 61 1.700 A29119-ND 1.44 147 82 530843-3 
15 1.760 .368 61 1.400 A29120-ND 4.59 374 2.62 530843-2 
10 0.260 368 61 0.900 A29121-ND 3.47 2.83 1.98 5-530843-0 
25 2.760 368 61 2.400 A29122-ND 1.52 1.25 88 530843-5 
36 3.860 368 61 3.500 A29123-ND 2.94 2.40 1.68 530843-8 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 291 


HIROSE 


Fig. 1 Fig. 2 
E I 2-Row, Plug, c 2-Row, Plug, 
"3 “ Right-Angle Type з Straight Type 


DIN Connectors 
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Fig. 6 
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Straight Type S i Right-Angle Type Straight Type 
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10.26 


5.35.08 
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N 
No. of No. of Dimensions (mm) Pricing Hirose 
Fig. Rows Pins Type A B с D 1 10 100 500 1,000 Part No. 
20 Plug-Right Angle 38.12 29.47 22.86 33.02 H1020-ND 3.54 29.28 219.60 823.50 1586.00 PCN10-20P-2.54DS 
32 Plug-Right Angle 53.26 44.71 38.10 48.26 H1032-ND 4.70 38.88 291.60 1093.50 2106.00 PCN10-32P-2.54DS 
44 Plug-Right Angle 68.60 59.95 53.34 63.50 H1044-ND 5.68 47.04 352.80 1323.00 2548.00 PCN10-44P-2.54DS 
1 2 50 Plug-Right Angle 76.22 67.57 60.96 71.12 H1050-ND 6.41 53.04 397.80 1491.75 2873.00 PCN10-50P-2.54DS 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H1064-ND FS 58.80 441.00 1653.75 3185.00 PCN10-64P-2.54DS 
90 Plug-Right Angle 127.02 118.37 111.76 121.92 H1090-ND 8.84 74.80 561.00 2261.00 4335.00 PCN10-90P-2.54DS 
100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H1100-ND 8.37 72.80 582.40 2320.50 4459.00 PCN10-100P-2.54DS 
20 Plug-Straight 43.8 38.1 29.47 22.86 H2020-ND 4.15 34.32 257.40 965.25 1859.00 PCN10-20P-2.54DSA 
32 Plug-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 H2032-ND 4.90 40.56 304.20 1140.75 2197.00 PCN10-32P-2.54DSA 
44 Plug-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 H2044-ND 6.03 49.92 374.40 1404.00 2704.00 PCN10-44P-2.54DSA 
2 2 50 Plug-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 H2050-ND 6.96 57.60 432.00 1620.00 3120.00 PCN10-50P-2.54DSA 
64 Plug-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 H2064-ND 7.49 63.36 475.20 1915.20 3672.00 PCN10-64P-2.54DSA 
90 Plug-Straight 132.20 127.00 118.37 111.76 H2090-ND 7.19 59.52 446.40 1674.00 3224.00 PCN10-90P-2.54DSA 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H2120-ND 3.34 27.60 207.00 776.25 1495.00 РСМ10С-205-2.5405 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.34 H2132-ND 4.47 36.96 277.20 1039.50 2002.00 PCN10C-328-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H2144-ND 5.77 47.76 358.20 1343.25 2587.00 PCN10C-448-2.54DS 
3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H2150-ND 6.09 50.40 378.00 1417.50 2730.00 РСМ10С-505-2.5405 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H2164-ND 7.02 59.40 445.50 1795.50 3442.50 PCN10C-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 13200 118.02 111.76 127.00 H2190-ND 10.50 97.13 813.75 3346.88 6431.25 PCN10C-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H2200-ND 11.30 104.53 875.75 3601.88 6921.25 PCN10C-100S-2.54DS 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H3020-ND 2.60 21.60 160.00 600.00 1064.00 PCN13-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.43 H3032-ND 8.15 26.19 194.00 727.50 1290.10 PCN13-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H3044-ND 3.36 27.84 208.80 783.00 1508.00 РСМ13-445-2.5405 
3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H3050-ND 4.12 34.08 255.60 958.50 1846.00 PCN13-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H3064-ND 4.21 34.80 261.00 978.75 1885.00 PCN13-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H3090-ND 5.37 44.40 333.00 1248.75 2405.00 PCN13-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H3100-ND 8.11 68.64 514.80 2074.80 3978.00 PCN13-100S-2.54DS 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H1120-ND 5.31 43.92 329.40 1235.25 2379.00 PCN10C-20S-2.54DSA 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H1132-ND 6.96 57.60 432.00 1620.00 3120.00 PCN10C-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H1144-ND 8.48 71.72 537.90 2167.90 4156.50 PCN10C-44S-2.54DSA 
4 2 50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H1150-ND 8.89 75.24 564.30 2274.30 4360.50 PCN10C-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H1164-ND 9.43 82.00 656.00 2613.75 5022.50 PCN10C-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H1190-ND 10.82 100.09 838.55 3448.88 6627.25 PCN10C-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H1200-ND 8.37 72.80 582.40 2320.50 4459.00 PCN10C-100S-2.54DSA 
32 Socket-Straight-W/W 54.36 49.36 43.36 38.10 H4232-ND 8.89 75.24 564.30 2274.30 4360.50 PCN10-32S-2.54WB 
50 Socket-Straight-W/W 77.22 72.22 67.22 60.96 H4250-ND 9.15 79.60 636.80 2537.25 4875.50 PCN10-50S-2.54WB 
64 Socket-Straight-W/W 95.00 99.00 85.00 78.74 H4264-ND 10.97 95.40 763.20 3040.88 5843.25 PCN10-64S-2.54WB 
90 Socket-Straight-W/W 128.02 123.00 118.00 111.76 H4290-ND 13.26 122.66 1027.65 4226.63 8121.75 PCN10-90S-2.54WB 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H4020-ND 4:92 15.93 118.00 442.50 784.70 PCN13-20S-2.54DSA 
4 2 32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H4032-ND 2.28 18.90 140.00 525.00 931.00 PCN13-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H4044-ND 2.67 22.14 164.00 615.00 1090.60 PCN13-44S-2.54DSA 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H4050-ND 2.93 24.30 180.00 675.00 1197.00 PCN13-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H4064-ND 2.99 24.72 185.40 695.25 1339.00 PCN13-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H4090-ND 7.07 59.84 448.80 1808.80 3468.00 PCN13-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H4100-ND 4.15 34.32 257.40 965.25 1859.00 PCN13-100S-2.54DSA 
4 2 64 Socket-Straight 95.00 90.00 8500 7874 H8164-ND 9.15 79.60 636.80 2537.25 4875.50 PCN10MC-64S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 13572 130.72 124.46 H8200-ND 11.14 103.05 863.35 3550.88 6823.25 PCN10MC-100S-2.54DSA 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H5164-ND 8.68 73.48 551.10 2221.10 4258.50 PCN10MC-64P-2.54DS 
i 2 100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H5200-ND 10.97 95.40 763.20 3040.88 5843.25 PCN10MC-100P-2.54DS 
64* Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5064-ND 4.55 37.68 282.60 1059.75 2041.00 PCN10-64ACP-2.54DS 
5 3 96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5096-ND 6.00 49.68 372.60 1397.25 2691.00 PCN10-96P-2.54DS 
96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5196-ND 8.89 75.24 564.30 2274.30 4360.50 PCN10MC-96P-2.54DS 
6 3 64* Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6064-ND 4.93 40.80 306.00 1147.50 2210.00 PCN10-64ACP-2.54DSA 
96 Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6096-ND 7.19 59.52 446.40 1674.00 3224.00 PCN10-96P-2.54DSA 
7 3 64* Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7064-ND 4.26 37.20 263.50 1046.25 2015.00 PCN13-64ACS-2.54DS 
96 Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7096-ND 6.09 50.40 378.00 1417.50 2730.00 РСМ13-965-2.5405 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8196-ND 6.92 58.52 438.90 1768.90 3391.50 PCN10MC-96S-2.54DSA 
64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8064-ND 6.82 56.40 423.00 1586.25 3055.00 PCN10-64ACS-2.54DSA 
8 3 96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8096-ND 4.32 35.76 268.20 1005.75 1937.00 PCN13-96S-2.54DSA 
96 Socket-Straight-W/W 95.00 90.00 85.00 78.74 H8296-ND 13.70 126.73 1061.75 4366.88 8391.25 PCN10-96S-2.54WB 


* 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open. 
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fuco — хмель DIN Connectors 
Electronics 
No.of | No. of | DIN Perfor- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each АМР 
Fig. | Rows Pins |тапсе Rating A B (E Part No. 1 25 Part No. 
Brass Contacts 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) .104 (2.64) A29001-ND 2.26 240 536053-5 
1 2 64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .104 (2.64) A1250-ND 3.28 2.94 536052-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .104 (2.64) A29000-ND 370 344 536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) .104 (2.64) A1276-ND 2.18 2.03 650946-5 
3 48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) .104 (2.64) A1275-ND 243 2.18 650478-5 
3 48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) .104 (2.64) A29005-ND 2.85 2.65 650916-5 
3 48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) .130 (3.30) A1281-ND 2.44 2.19 650948-5 
2 64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .130 (3.30) A1280-ND 3.35 3.01 650951-5 
2 64 .130 (3.30) A29008-ND 2.81 2.61 536406-5 
3 64* .104 (2.64) A29013-ND 2.81 2.61 536356-5 
3 64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .104 (2.64) A1255-ND 2.96 2.66 650945-5 
3 96 .130 (3.30) A1279-ND 3.48 3.12 650947-5 
3 3 96 130 (3. 30) A29007-ND: 3.79 3.53 536405-5 
2 A1254-ND 3.47 3.11 650473-5 
2 A29009-NDS 3.95 3.67 536010-5 
3 96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .104 (2.64) A29010-ND18 4.26 3.96 536416-5 
2 A29012-ND 3.36 3.13 650913-5 
3 A29011-ND 3.40 3.17 650473-9 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) .104 (2.64) A1277-ND 5.20 4.66 650906-5 
3 120 2 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) .130 (3.30) A1283-ND 17.52 15.69 650949-5 
150 5.500 (139.70) | 4.900 (124.46) .104 (2.64) A1278-ND 5.46 5.07 650907-5 
150 5.500 (139.70) | 4.900 (124.46) .104 (2.64) A29006-ND 527 5.36 650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* 2 180 (4.57) A1238-ND 2.33 2.17 650936-5 
48 2 .130 (3.30) A29035-ND 2.02 1.88 650479-5 
3 48 3 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) .130 (3.30) A29036-ND 2.26 240 650479-9 
48 2 .180 (4.57) A1237-ND 2.70 2.42 650477-5 
64* 2 -130 (3.30) A29034-ND 2.39 2.22 650933-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1261-ND 2.78 2.50 650934-5 
5 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A29032-ND 2.92 2.72 650908-5 
3 96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 180 (4.57) A1260-ND 3.38 3.03 650470-5 
120 4.535 (115.19) | 4.343 (110.31) 180 (4.57) A1239-ND 4.70 4.37 650910-5 
120 4.535 (115.19) | 4.343 (110.31) .130 (3.30) A29037-ND 4.09 3.80 650919-5 
3 150 2 5.535 (140.59) | 5.343 (135.71) .180 (4.57) A1297-ND 19.10 17.74 650911-5 
Phosphor Bronze Contacts 
Type B Vertical Receptacle 
32 2 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) .180 (4.57) A1253-ND 3.02 2.81 650858-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A29002-ND 3.45 3.21 650859-5 
2 2 64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A29003-ND 3.00 2.79 650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 TE 99) .180 (4.57) A1252-ND 3.48 3.12 650861-5 
64 — 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A29004-ND 370 344 650861-4 
Type C Vertical Receptacle 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) .130 (3.30) A1287-ND 3.48 3.12 535070-5 
48 2.100 (53.34) 1.944 ін 37) .130 (3.30) A29022-ND 345 321 535070-4 
3 48, 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) 180 (4.57) A29023-ND 3.00 2.79 535071-4 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A1259-ND 348 3.12 650408-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .130 (3.30) A1286-ND 348 312 650956-5 
64* .130 (3.30) A29020-NDT 3.37 3.13 650983-5 
64* .180 (4.57) A29021-ND 3.14 2.92 650408-4 
3 96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A1258-ND 4.18 374 535043-5 
96 .130 (3.30) A1285-ND 4.18 374 535090-5 
4 96 .130 (3.30) A29014-ND 3.59 3.33 535090-4 
2 .130 (3.30) A29015-NDt 4.00 3.72 650963-4 
3 .130 (3.30) A29016-ND 5.35 4.97 535090-9 
3 96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .180 (4.57) A29017-ND 3.60 3.35 535043-4 
2 180 (4.57) A29018-NDT 4.76 442 536412-4 
3 .180 (4.57) A29019-ND 4.65 432 535043-9 
120 4.500 (114.30) | 4.343 (110.31) .130 (3.30) A1289-ND 5.72 5.13 535098-5 
120 4.500 (114.30) | 4.343 (110.31) .180 (4.57) A29025-ND 4.87 4.53 535099-5 
3 150 2 5.500 (139.70) | 5.343 (135.71) .130 (3.30) A1290-ND 8.74 7.81 650405-5 
150 5.500 (139.70) | 5.343 (135. 7) 180 (4.57) A29027-ND 25.17 23.38 650406-5 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) 
32* 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) A1294-ND 3.12 2.90 535068-5 
48 3 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) A29030-ND 3.11 2.89 535034-9 
3 48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) .190 (4.83) A1293-ND 2.89 2.69 535034-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A29029-ND 3.19 2.96 535059-4 
4 64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A1292-ND 3.70 3.32 535059-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A1291-ND 4.18 3.74 535032-4 
3 96 3 3.700 (93.98) 3.543 ( 89.99) 190 (4.83) A29028-ND 4.13 3.84 535032-9 
120 2 4.500 (114. 30) 4.343 (110.31) й š A1295-ND 5.45 4.79 535079-5 
150 2 5.500(139.70) | 5.343 (135.71) A1296-ND 6.83 6.35 535080-5 
Type R Vertical Plug with Action Pin Posts 
32* 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A1244-ND 2.26 2.10 650931-5 
32* 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) 521 (13.23) A1268-ND 2.37 221 650932-5 
3 48 2 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A1243-ND 251 2.34 650918-5 
64% 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1242-ND 11.35 10.17 650912-5 
5 64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 521 (13.23) A1266-ND 4.05 3.63 650930-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 521 (13.23) A1265-ND 4.97 4.46 650909-5 
3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) .250 (6.35) A1241-ND 3.39 3.04 650889-5 
120 2 4.535 (11519) | 4.343 (110.31) .250 (6.35) A1245-ND 18.17 16.88 650921-5 
150 5.535 (140.59) | 5.343 (135.71) .250 (6.35) A1246-ND 5.12 4.76 650924-5 
Type R Right Angle Receptacle 
48 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) 110 (2.79) A29041-ND 2.99 2.78 650868-4 
48 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) 110 (2.79) A1271-ND 347 3.11 650868-5 
3 48 2 2.096 (53.24) 1.500 (48.26) 110 (2.79) A29042-NDT 3.86 3.59 650893-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A1263-ND 3.70 3.32 650870-4 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) .167 (4.24) A29044-ND 3.89 3.62 650462-4 
6 3 3.696 (93.88) .167 (4.24) A1264-ND 4.52 4.05 650462-5 
2 3.696 (93.88) 110 (2.79) A29038-ND 3.89 3.62 650461-4 
3 96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A1262-ND 4.52 4.05 650461-5 
2 3.696 (93.88) 110 (2.79) A29039-NDT 4.20 3.90 650895-4 
3 3.696 (93.88) 110 (2.79) A29040-ND 4.54 4.22 650461-9 
3 120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) 110 (2.79) A1273-ND 6.02 5.59 650874-5 
150 5.496 (139.60) | 4.900 (124.46) A1274-ND 7.14 6.63 650875-5 


* In 3-row format with pins оп outside rows and middle row open 


T With Boardlock $ High Temperature Housing 


Specification: « Housing: Polyester, grey, 94V-0 rated 


With Boardlocks 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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tuco 
4cO амі» Eurocard DIN Connectors 


Electronics 
DIN Connectors (Mtg. Pin Size - .025" (.64mm) Square) Material: * Housing: Polyester, grey 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 
No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length Digi-Key Price Each Amp 
Rows Pins A B Inch (mm) (C) Part No. 1 25 Part No. 
Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 
3 96 3.740 (95.00) | 3.543 (90.00) 521 (13,23) | A29047-ND 1983 1285 | 2159124 
A29048-NDT 14.11 13.11 1-215912-4 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093" (2.36mm) and Above) 
.521 (13.23) A29049-ND 5.77 5.36 148057-5 
.521 (13.23) A29052-NDT 9.93 8.28 1-148057-5 
3 90 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) .669 (16.99) A29051-ND 5.94 5.52 148059-5 A 
.669 (16.99) A29050-NDT 944 8.77 1-148059-5 B " 
U і і ion Pi |= -100 (2.54) Position #1 аа 
3 CTS Prod 
Standard Size (PCB Thickness .062" (1.57mm) and .093" (2.36mm) and Above) === = === ЕЕ E ON А 100 
3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) 114 (2.90) A29053-ND 9.63 8.95 | 215605-4 == =i 


T Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


Shrouds Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type С and В connectors (without mounting holes) mounted in .125” 
(3.18mm), .093" (2.36mm) and .062" (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference areas are located in selected cavities. > 3.47 (88.14) — 


Material: Polyester, grey, 94V-0 rated = 


РС Board Thick- Use With Post Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each АМР Hi - 
ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. 1 25 Part No. "Mounting Hole 
.125 (3.18) .521 (13.23) .100 (2.54) .450 (11.43) A29058-ND 2.18 2.03 533236-4 е 3.74 (95.00) z 
.125 (3.18) .669 (16.99) .250 (6.35) .600 (15.24) A29059-ND 2:77. 2.58 533236-5 ЛОО | ш-- 3.54 (90.00) 
.093 (2.36) .521 (13.23) .135 (3.43) .485 (12.32) A29060-ND 249 2.32 533236-7 I i = j -100 (2.54 
.062 (1.57) 521 (13.23) Л65 (4.19) .515 (13.08) A29061-ND 6.27 5.83 1-533236-0 ШЕРІН ПЁ ETE d E 
With Mounting Holes S EEEEEEEEE/EEEEEEET 
.125 (3.18) .521 (13.23) .100 (2.54) | .450 (11.43) A29062-ND 2.18 2.03 535074-1 _ [+ — 310 (78.74) —— 


Vertical Receptacle Housing 
(Use Short Point Contacts) 


Material: Housing - Polycarbonate, gray, 94V-1 rated 


Keying Systems 


Material: Polycarbonate, red, 94V-1 rated 


3.681 (93.50) — —— 3.740 (95.0) — 45741-81) 
|- 236 (6) 543 
[ШИП | 4 | (3.80) 
(e) + am 
| 1 114 (2.9) — 3.307 (84.0) — 
I— 3.5 (88.90) —| 
|- 3.264 (82.90) - (452 М i | 
пераа ўр еле C 363 
—— 3.543 (90.0) — 
No. of] №. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Amp 
Rows | Pins A B Ë D Part No. 1 25 |PartNo. 
276 (7.0) |. Type C 
`@9б) з | 96 [3-740 (95.00) 3.540 (90.00) 3.100 (78.74) | 3.299 (83.80) | A29054-ND 7.53 7.00 | 925486-1 
48 |2142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10) | 1.740 (44.20) | A29055-ND 6.36 5.91 | 926040-2 
Tool (not pictured) 
Dimension Ехтасйоп Тб... Sam u qaqata yaka лыны A29057-ND 74.82  — |91156-2 
Inch (mm) Digi-Key Price Each Amp 
Fig. Connector Type A Part No. 1 25 Part No. 


Two-piece Cable Clamp Assemblies 


Material: Thermoplastic, grey, 94V-1 rated 

Note: Kits are packaged unassembled. 

Includes: Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 
439, Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, 
Strain Relief Clamp, Fixture for 180 degrees Far. Cable outlet 

Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


Pin Assembly Keying Strip 


C,D,F*,R .236 (6.00) A29065-ND 1.37 1.28 926495-1 
C, D, R -165 (4.20) A29066-ND 1.88 1.75 926495-4 


Receptacle Assembly Keying Strip 
2 B, C, D, F, Q, R — A29067-NDT 1.81 1.68 926495-2 


* Use this keying system only t Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be 


ordered separately (Keying Plug Part No. 926495-3) A29063-ND Cable Hood Kit, Туре C and Type Ю............................................. 


Mictor Connectors 


Material: « Housing: Liquid crystal polymer, black • Contacts: Copper alloy • Ground Bus: Phosphor bronze e Finish: Gold Plating * Contacts and Ground Bus: Duplex 
plated 0.00076(.000030) min. gold in mating area, 0.00381 (.000150) min. tin-lead on leads, with entire contact and ground bus underplated .00178 (.000070) min. nickel 


Ratings: • Voltage: 30VAC • Current: Signal 1.0 amp, fully derated grounded; 7.6 amps, fully derated • Temperature: -55°C ~ 125°C 


No.of | Dim. - Inches (mm) Distance Between Digi-Key Price Each AMP 
.208 Роз. А First and Last Position Part No. 1 25 100 Part No. 
(5.28) Fig. 1- 1 Row of Pins, Series 767004 Receptacles 
P 251 38 1.00 (25.4) 450” А29126-М0 21.39 19.26 15.33 2-767004-2 
(6.38) 76 1.50 (38.1) .950" ^29125-ND 40.77 36.70 29.22 2-767004-3 
152 2.5 (63.5) 1.95" A29124-ND 69.30 62.37 49.67 2-767004-5 
Fig. 2 - 2 Rows of Pins, Series 767007 Plugs 
38 1.00 (25.4) 450” A29141-ND 17.78 15.96 12.71 767007-8 
76 1.50 (38.1) .950" A29140-ND 46.86 42.18 33.59 767007-9 
152 2.5 (63.5) 1.95" A29139-ND 79.62 71.66 57.07 1-767007-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z-Pack 2mm FB (Futurebus+) Connectors 


Signal Module, 
Vertical Pin 


Power Module, 
Vertical Pin 


Signal Module, Right- 
Angle Receptacle 


Power Module, Right 
Angle Receptacle 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to provide high-den- 
sity, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” applications. Product Facts: * High- 
density connections; four-row, 2mm x 2mm circuit grid * Modular design for signal and power connections • Designed 
to meet International Specifications IEC 1076-4-0X (488) and EIA IS 64 * Module assemblies are end-to-end 
stackable * Choice of solder leads or compliant press-fit leads * Flat rock receptacle tooling * Unique “cold hold" 
receptacle retention feature requires no tooling for lower applied cost * Integral receptacle lead organizer Pin and 
Receptacle Contacts: Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 0.0038 
(.000150) min. tin-lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel Pin Contacts: Phosphor 
bronze Receptacle Contacts: Copper alloy 18C Housing: Liquid crystal polymer 


No.of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Description Pos. A B Part No. 1 25 Part №. 
24 «468 (11.89) — A3262-ND 2.78 248 | 536501-1 
With Solder 48 .940 (23.88) — A3263-ND 4.00 3.63 | 536501-2 
Leads 96 1.885 (47.88) — A3264-ND 10.34 9.26 | 536501-3 
1 192 | 3.775 (95.89) — A3265-ND 12.75 11.55 | 536501-4 
With Compliant 24 .468 (11.89) — A3266-ND 241 2.19 | 536504-1 
Press-Fit Leads 48 .940 (23.88) — A3267-ND 4.61 4.18 | 536504-2 
96 1.885 (47.88) — A3268-ND 8.97 8.04 | 536504-3 
24 | 468 (11.89) 107 (2.72) A3270-ND 2.62 238 | 536507-1 
48 .940(23.88) .107 (2.72) A3271-ND 5.43 4.88 | 536507-2 
96 1.885 (47.88) .107 (2.72) A3272-ND 9.75 8.73 | 536507-3 
With Solder 192 | 3.775 (95.89) .107 (2.72) A3273-ND 17.16 15.37 | 536507-4 
Leads 120 2.36 (59.88) .474 (12.03) A29101-ND 13.71 11.43 | 536507-6 
24 -468 (11.89) .139 (3.53) A3274-ND 3.71 3.32 | 536510-1 
2 48 .940(23.88) .139 (3.53) A3275-ND 12.42 11.16 | 536510-2 
96 1.885 (47.88) .139 (3.53) A3276-ND 9.75 8.73 | 536510-3 
192 | 3.775 (95.89) .139 (3.53) A3277-ND 1973 17.67 | 536510-4 
24 «468 (11.89) — A3278-ND 1.98 1.79 | 536511-1 
With Compliant 48 .940 (23.88) — A3279-ND 5.43 4.88 | 536511-2 
Press-Fit Leads 96 1.885 (47.88) — A3280-ND 9.75 8.73 | 536511-3 
192 | 3.775 (95.89) -- A8281-ND 17.16 15.37 | 536511-4 
With Solder Leads} 8 — — A3282-ND 2.57 2.33 | 536600-1 
3 | With Compliant 
Press-Fit Leads 8 - - A3283-ND 2.57 2.33 | 536603-1 
With Solder 8 — 107 (2.72) A3284-ND 2.83 2.54 | 536607-1 
4 Leads = 139 (3.53) A3285-ND 5.62 5.09 | 536613-1 
With Compliant | , = НЕ A3286-ND 466 423 | 536614-1 
Press-Fit Leads 


Z-Pack 2mm HM PCB Connectors 


Features: 

*Z-PACK 2mm HM 
connectors comply 
with the requirements 
of IEC 917 and IEC 
61076-4-101 

* Complies with IEC 950 
in mated condition 

* Signal Contact Rating 
1.5A 

Applications: 


*Telecommunication, 
computer and instru- 
mentation applications 


Dimensions in mm 


Hard Metric Compact PCI 


eullins Connectors 


Designed for the Telecommunications 
industry to replace the DIN 41612 
Series of 2 piece connectors. It is 
much higher density than the older 
4162 and the IEC Specification allows. 
for greater standardization. 


Specifications: * Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer (LCP) UL94V-O 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
e Current Rating: 1 Amp • Dielectric 
Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 
Minute * Insulator Resistance: 1000 
megohm Minimum at DC 500V • Con- 
tact Resistance: 30 milliohm Maximum 
at DC 100mA * Operating Tempera- 
ture: -65°C to 125°C 


Туре А 
Female 


Type B 
Female 


No. of Digi-Key Price Each Sullins 
Pos. Description Part No. 1 25 | Part No. 
110 Type A Female HM Unshielded $3100-ND 6.31 5.72 | 2AF1105F001-0-H 
110 Type A Female HM Shielded $3101-ND 7.50 6.80 | 2AF1105F001-1-H 
154 Type A Male cPCI HM $3102-ND 6.31 5.72 | 2AM154P1011-1-H 
154 Type A Male HM cPCI Hot Swap $3103-ND 7.50 6.80 | 2AM154P1012-1-H 
100 Type A Male HM cPCI Telephony $3104-ND 4.64 4.20 | 2AM100P1013-1-H 
95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 | 2B19F955F001-0-H 
95 Type B19 Female HM Shielded S3106-ND 6.65 6.03 | 2B19F955F001-1-H 
133 Type B19 Male HM 53107-М) 5.46 4.95 | 2B19M133P1001-1-H 
110 Type B22 Female HM Unshielded $3108-ND 740 6.44 | 2B22F1105F001-0-H 
110 Type B22 Female HM Shielded $3109-ND 7.50 6.80 | 2B22F1105F001-1-H 
154 Type B22 Male HM $3110-ND 6.17 5.60 | 2B22M154P1001-1-H 
154 Type B22 Male HM CPCI Telephony S3111-ND 6.89 6.24 | 2B22M154P1013-1-H 
125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 | 2B25F1255F001-1-H 
125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 | 2B25F1255F001-0-H 
175 Type B25 Male HM S3114-ND. 7.02 6.36 | 2B25M175P1001-1-H 
55 Type C Female HM Unshielded $3115-ND 440 3.99 | 2CF555F001-0-H 
55 Type C Female HM Shielded $3116-ND 5.70 5.16 | 2CF555F001-1-H 
77 Туре С Male НМ S3117-ND 3.31 3.00 | 2CM77P1001-1-H 


HIROSE : 
Нб: те Этт Нага Меігіс Connector 


Applications: Switchboards, trans- 
mission systems, Cellular base 
stations, industrial computer boards, 
measuring instruments, control 
equipment. Product Specifications: 
Rated current: 1.5A Operating Temp: 
-55 to 85°C Rated volt: AC 300V 
Material: Headers & Receptacle - 
Insulator: PBT resin, Gray Terminal: 
Phosphor bronze PCN21B - Contact 
area: Nickel base, gold plating PCB 
leads: Nickel base, tin plating 
Receptacle Shield: Phosphor bronze 
PCN21B - Contact area: Nickel base, 
gold plating. PCB leads: Nickel base, 
tin plating. UL94V-0 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. 
110 | Recept. Style A, Female, w/out ground plate H3208-ND 8.35 6.75 | РСМ21В-1105А-2РҒ 
110 | Header Style A, Male, Short pin H3200-ND 4.58 3.56 | PCN21B-110PA-2PF 
110 | Header Style A, Male, Short pin w/ground H3201-ND 5.80 4.50 | PCN21B-110PA-2PF-G 
110 | Recept. Style B, Female, w/out ground plate H3210-ND 9.28 7.20 | РСМ21В-1105В-2РҒ 
125 | Recept. Style B, Female, w/out ground plate H3209-ND 8.10 6.69 | РСМ21В-1255В-2РҒ 
110 | Header Style B, Male, Short pin H3204-ND 4.55 3.54 | PCN21B-110PB-2PF 
110 | Header Style B, Male, Short pin w/ground H3205-ND 542 4.21 PCN21B-110PB-2PF-G 
125 | Header Style B, Male, Short pin H3202-ND 4.93 3.83 | PCN21B-125PB-2PF 
125 | Header Style B, Male, Short pin w/ground H3203-ND 6.24 4.84 | PCN21B-125PB-2PF-G 
55 | Recept. Style C, Female, w/out ground plate H3211-ND 5.83 4.53 | PCN21B-55SC-2PF 
— | Bottom ground plate for Recept Style C H3212-ND 1.79 1.30 | PCN21A-SC-G 
55 | Header Style C, Male, Short pin H3206-ND 3.07 2.39 | PCN21B-55PC-2PF 
55 | Header Style C, Male, Short pin w/ground H3207-ND 3.48 2.70 | PCN21B-55PC-2PF-G 


— | Coding key for Male Header, Yellow - 3.3V H3213-ND 45 .27 | PCN21-P-CK(A) 
— | Coding key for Female Recept, Yellow - 3.3V H3214-ND 45 127 | PCN21-S-CK(A) 
— | Coding key for Male Header, Blue - 5V H3215-ND 45 27 | PCN21-P-CK(B) 
— | Coding key for Female Recept, Blue - 5V H3216-ND .60 36 | PCN21-S-CK(B) 


DIMM Sockets — SX1 Series 


Features: The SX1 Series of horizontal SMT type sockets with 0.635mm pitch comply with the "Small Outline DIMM" 
specification standardized by JEDEC. Compared with the 72-pin DRAM SIMM socket, these SX1 sockets are about half 
the size. These sockets can be used in applications requiring double density (i.e., both sides) and permit module boards 


Dim. Digi-Key Price Each АМР to be designed with higher level functions апа higher density. Applications: Personal computers, office automation 
Я in" equipment, measuring instruments, communications equipment, medical equipment, factory automation, game 
БЙЗ (шш) [ETC i 2s Pew. machines, EWS, general-use computers, etc. Ratings: Temp. Range -55°C to 85°C Volt: 25V AC Current: 0.5A 
Compact PCI Components 
1 22 Column, Type A Header — A29836-ND 7.66 6.94 | 188834-1 
— | 3.3V Key for A29836-ND — A29828-ND 70 .64 | 5-100525-6 
— | 5V Key for A29836-ND — A29829-ND .70 .64 | 3-100525-2 
2 22 Column, Type B Header 3.7 A29830-ND 7.66 6.94 | 188835-1 
22 Column, Type B Header, Midplane 14.5/16 | A29831-ND 10.31 9.34 | 352128-1 
System and Peripheral Slot Adaptors No. of Digi-Key Price Each [TES 
3 | 22 Column, Type A Shielded Recept. — A29832-ND 9.20 8.33 | 352068-1 Fig.| Pos. | Description Part No. 1 25 100 | Part №. 
— | 3.3V Key for A29832-ND — A29833-ND 70 :64 | 5-100526-6 Standard 
— | 5V Key for A29832-ND — | A29834-ND 70 64 | 3-100526-2 з | 72 [Height 5.5mm, DIMM key 33V H2342-ND 517 414 320 | SX1B-72S-0.635SH 
4 22 Column Type B Shielded Recept. 43.9 A29835-ND 9.20 8.33 | 352152-1 72 |Height 5.5mm, DIMM key 5V H2343-ND 517 414 3.20 | 5Х1ВА-725-0.6355Н 
19 Column Type B Shielded Recept. 37.9 A29826-ND 7.95 7.20 | 352171-1 Low Profile 
— | 19 Column Type B Header E A29837-ND 6.65 6.03 | 352033-1 2 72 | Height 4.0mm, DIMM key 3.3V H2346-ND 60 487 3.76 | SX1E-72S-0.635SH 
— | 19 Column Туре B Header, Midplane — A29838-ND 10.23 9.27 | 352127-1 72 | Height 4.0mm, DIMM key 5V H2347-ND 6.08 4.87 3.76 | SX1EA-72S-0.635SH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Боллвчв 70AD Modular Contacts 


The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet 
quickly removable connection. 


Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable phones, two- 
way radios, laptop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Glass reinforced thermoplastic; UL 
94V-0 rated, black Contact: Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30и in. Au 
over Ni (male), Precious metal (female) Finish Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) 
Electrical Operating Characteristics: Current Rating: DC 3A/contact Voltage Rating: DC 30V (male) 
Contact Resistance: 25mO max Dielectric Voltage: AC 500V Insulating Resistance: 400MQ min. (male), 
500MQ min. (female) Operating Temperature: -55°С - 125°C Mechanical Characteristics: Normal 
Force: 100 grams min. (male) Durability: 5,000 cycles 


Female Modular Contact Fig. 1 - Female Surface Fig. 2 - Female Through 
Hole 
40-—4 25 


Top 
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Male Modular Contact Fig. 4 - Male Through Hole 
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No. of Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Pos. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Female SMT 
2 70ADJ-2-F-ND 1.23 .98 76 72 70ADJ-2-FL0 
3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 .90 .85 7TOADJ-3-FLO 
1 4 70ADJ-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 70ADJ-4-FLO 
5 70ADJ-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FLO 
6 70ADJ-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 70ADJ-6-FLO 
Female SMT with Locator Pin 
2 70ADJ-2-F1-ND 1.23 198 76 72 70ADJ-2-FL1 
3 70ADJ-3-F1-ND 1.45 1.16 .90 .85 7TOADJ-3-FL1 
1 4 70ADJ-4-F1-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-4-FL1 
5 70ADJ-5-F1-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-5-FL1 
6 70ADJ-6-F1-ND. 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FL1 
Female Through-Hole 
2 70ADH-2-F-ND 1.23 .98 76 .72 70ADH-2-FL0 
3 70ADH-3-F-ND 1.45 1.16 .90 :85 70ADH-3-FL0 
2 4 70ADH-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADH-4-FL0 
5 70ADH-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADH-5-FL0 
6 70ADH-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADH-6-FLO 
Male 5МТ 
2 70ADJ-2-M-ND 1.30 1.04 .80 .76 | 70ADJ-2-MLO 
3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 70ADJ-3-MLO 
3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.48 | 70ADJ-4-MLO 
5 70ADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-5-MLO 
6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-MLO 
Male SMT with Locator Pin 
2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 .80 .76 | 70ADJ-2-ML1 
3 70ADJ-3-M1-ND 1.63 1.30 1.00 .95 70ADJ-3-ML1 
3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.48 | 70ADJ-4-ML1 
5 70ADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 1.51 1.48 | 70ADJ-5-ML1 
6 70ADJ-6-M1-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-ML1 
Male Through-Hole 
2 70ADH-2-M-ND 1.80 1.04 80 176 | 70ADH-2-MLO 
3 70ADH-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 95 | 70ADH-3-ML0 
4 4 70ADH-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.48 | 70ADH-4-MLO 
5 70ADH-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-5-MLO 
6 70ADH-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADH-6-MLO 


IN Connectors 


Approvals: Din 41612/Din-EN60603-2, IEC603-2, MIL-C-55302, BS 9000, BT, NFC 93.420, 
PTT, UTE C 93.420, UL File #E189169, CSA File #LR 108833 


DIN 


No. of | No. of Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| Rows | Pins | Style Part No. 3 25 50 100 | Part No. 
Plug 
2 32 478-1945-ND 3.58 3.33 2.69 2.24] 108457032002025 
1 2 64 478-1946-ND 3.80 3.07 2.48 2.07|108457064002025 
3 96 478-1957-ND 3.75 3.49 2.82 2.35|108457096002025 
4 128 478-1947-ND 8.04 7.47 6.03 5.03|108457128002025 
3 96 478-1950-ND 328 3.05 2.46 2.05|108477096001025 
3 3 96 |RPress-Fit. 478-1954-ND 3.86 3.59 2.90 2.42|108478096001025 
3 48 |R High Temperature ..| 478-1956-ND 4.48 446 3.36 2.80|108577096002025 
3 48: [MIRI 478-1948-ND 2.16 2.01 1.62 1.35] 108477048001025 
Receptacle 
3 ОВ Ванна 478-1949-ND 526 4489 3.95 3.29| 208477096002025 
2 4 128 |В Expanded 478-1951-ND 14.90 13.84 11.18 9.31 | 208477128002025 
3 96 |R High Temperature 478-1955-ND 6.75 6.27 5.07 4.22| 208577096002025 
4 3 48 | 1/2 C Press-Fit 478-1952-ND 465 4.32 3.49 2.91|208458048001025 
4 128 С Expanded Press-Fit 478-1953-ND 11.20 10.40 8.40 7.00) 208458128001025 


2mm Hard Metric 


Specifications: • Current Rating: 1.0A/contact/70°C * Voltage Rating: 250V Max. * Dielectric Withstanding 
Voltage: 750VAC rms/minute * Insulation Resistance: 10*MQ min. * Contact Resistance: 20mQ Мах. 
* Operating Temperature: -55%С - 125*C 

Materials: * Contact and Ground Return Shields: Phosphor Bronze * Insulator and Shroud: PBT 30% Glass 
filled, UL 94V-0 rated * Code Key: Glass filled polyester, UL 94У-0 rated 

Approvals: е IEC 61076-4-101,GR-1217-CORE, 1509001 and PICMG 


No. of Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| Pos. (Description Part No. 1 25 100 Part No. 


Right Angle Female 


110 |Type A without Top Shield or Pegs 478-2848-ND NEW! 4.40 399 2.83 277200110000002 
110 [Type A with Top Shield, without Pegs |478-2849-ND NEW! 5.06 5.40 3.83 277200110002002 


110 |Type B 22 without Upper Shield 478-1933-5-NDT 445 404 2.86 277200110200002 
2 | 110 |Type B 22 with Upper Shield 478-1934-ND 583 528 3.74 1277200110202002 
95 | Туре В 19 with Upper Shield 478-2850-ND МЕМ! 5.22 473 3.35 |277200095302002 


3 | 55 |Туре C with Upper Shield, without Peg |478-2851-ND NEW! 3.34 3.03 2.15 277200055402002 
Vertical Male 
478-1929-5-NDT 1010 9.15 6.48|177200154006002 


154 |Style A Hot Swap 


4 | 154 |StyleA 478-1930-5-NDT 7.45 675 4.78 177200154000002 
100 |Style A Computer Telephony 478-1931-5-NDT 7.45 6.75 4.78 |177200100008002 
5 154 |Style B 478-1935-5-NDT 6.23 5.64 4.00 |177200154200002 
154 |Style В Р2/Р5 CompactPCl® 478-1936-5-NDT 1079 977 6.92 |177200154202005 
6 | 77 |StyleC 478-1937-5-NDT 4.00 3.63 2.57 |177200077400002 


T Tube pricing 


Coding Keys 


Digi-Key Price Each AVX 
Type Color | Code No. Voltage Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plu Yellow 3456 3.3V C-PCI | 478-1941-ND 64 58 .41 | 818071000101003 
9 Blue 1567 5.0V C-PCI | 478-1942-ND .64 .58 .41 | 818071000102006 
Receptacle Yellow 1278 3.3V C-PCI | 478-1943-ND 177 70 50 | 828071000101003 
Blue 2348 5.0V C-PCI | 478-1944-ND 77 70 50 | 828071000102006 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA Connectors сот) 
Fine Pitch SMT Board to Board 


1.5mm Features: * 0.4mm fine pitch and low profile * Design provides for an audible click * Prevents solder wicking * Compatible with high temperature, lead free, soldering processes Specifications: е Mated Height: 
1.5mm * Pitch: 0.4mm е Current: 0.4A Max. * Voltage: 50V Max. Application: • 1.5mm series is ideal for high density packaging applications such as PCs, PDAs, DVD, cell phones and digital cameras. SOLO STACKER™ 
Features: • One piece connector used to connect two PCBs with mobile phones, pagers, PDAs, security, hand held scanners, etc. іп a cost-effective manner • Can allow a spacing tolerance of up to +0.30mm 


1.00mm Pitch 


With PCB Location Bosses 


Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
Fig.| Pos. A B Part No. 1 10 100 | Part Мо. Size Pricing Part No. 

Plug 

20 5.1 = 478-1988-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1988-2-ND | 2,000 | 1120.00/M | 145602020000829 

1 30 74 == 478-1989-1-ND 3.65 3.12 2.43 | 478-1989-2-ND | 2,000 | 1417.50/M | 145602030000829 

40 9.1 = 478-1990-1-ND 4.14 3.55 2.76 | 478-1990-2-ND | 2,000 | 1610.00/M | 145602040000829 

Receptacle 

20 6.1 = 478-1991-1-ND 2.16 1.85 1.44 | 478-1991-2-ND | 2,000 840.00/M |245602020000829 

2 30 8.1 = 478-1992-1-ND 2.30 1.97 1.53 | 478-1992-2-ND | 2,000 892.50/М | 245602030000829 

40 10.1 = 478-1993-1-ND 2.88 247 1.92 | 478-1993-2-ND | 2,000 | 1120.00/M | 245602040000829 


SOLO STACKER” 


16 9.0 1.9~2.1 | 478-1994-1-ND 2.88 247 1.92 |478-1994-2-ND | 1,250 | 1120.00/М |009158016020001 
20 11.0 1.9-2.1 | 478-1995-1-ND 4.01 343 2.67 |478-1995-2-ND | 1,250 | 1557.51/М |009158020020001 
24 13.0 1.9 -2.1 | 478-1996-1-ND 2.39 2.05 1.59 |478-1996-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024020001 
28 15.0 1.9-2.1 | 478-1997-1-ND 2.52 2.16 1.68 |478-1997-2-ND | 1,250 980.00/M |009158028020001 
16 9.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1998-1-ND 2.48 2.12 1.65 |478-1998-2-ND | 1,250 962.51/M |009158016025001 
3 20 11.0 2.1-2.7 | 478-1999-1-ND 3.42 2.93 2.28 |478-1999-2-ND | 1,250 | 1330.00/М |009158020025001 
24 13.0 2.1- 2.7 | 478-2000-1-ND 2.39 2.05 1.59 |478-2000-2-ND | 1,250 927.51/М |009158024025001 
28 15.0 2.1-2.7 | 478-2001-1-ND 2.97 2.55 1.98 |478-2001-2-ND | 1,250 | 1155.00/M |009158028025001 
16 9.0 2.8- 3.3 | 478-2002-1-ND 2.16 1.85 1.44 | 478-2002-2-ND | 1,100 840.00/M |009158016030001 
20 11.0 2.8 - 3.3 | 478-2003-1-ND 2.34 2.01 1.56 |478-2003-2-ND | 1,100 910.00/M |009158020030001 
24 13.0 2.8- 3.8 | 478-2004-1-ND 2.48 2.12 1.65 |478-2004-2-ND | 1,100 962.50/M |009158024030001 
28 15.0 2.8 - 3.3 | 478-2005-1-ND 2.61 2.24 1.74 | 478-2005-2-ND | 1,100 | 1015.00/М |009158028030001 


Features: ZIF Right Angle: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A Мах. * Operating Temperature: -20°С - 85°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator and Slider: PPS, brown color Е Vertical: 
e Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A Мах. * Operating Temperature: -30°C ~ 85°С • Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled nylon, PPS LIF Right Angle and Vertical: • Voltage: 
50V * Current Rating: 0.5A Мах. * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled PPS 


No. | Dim Cut Tape No. | Dim. Cut Tape 
of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key TapeandReel | AVX of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key TapeandReel |AVX 
Fig.|Pos.| A | PartNo. 1 10 100 | Part Мо. ize ricing | Part No. Fig. | Pos. А | PartNo. 1 10 100 | Part Мо. | Size | Pricing | Part No. 
Vertical, SMT without Boss Vertical, SMT 
5 | 11.4 | 478-1958--М0 122 1.04 81 | 478-1958-2-ND | 1,000 | 472.50 | 006208505110000 3 | 6.0 | 478-1980-1-ND 90 77  .60 | 478-1980-2-ND| 900 | 315.00 | 046232103015800 
6 | 124 | 478-1959-1-ND 171 147 1.14 | 478-1959-2-ND | 1,000 | 665.00 | 006208506110000 а 70 ESSN 95 81 63  476-1981-2-ND | 900 | 33075 046232104015800 
6 | 90 | 478-1982-1-ND 99 .85 .66 | 478-1982-2-ND | 900 346.50 | 046232106015800 
8 | 144 | 478-1960-1-ND 243 2.08 1.62 | 478-1960-2-ND | 1,000 | 945.00 | 006208508110000 8 |110 | 478-1983-1-ND 108 93 72 | 478-1983-2-ND | 900 378.00 | 046232108015800 
1 | 10 | 16.4 | 478-1961-1-ND 239 2.05 1.59 | 478-1961-2-ND | 1,000 | 927.50 | 006208510110000 3 ў ў Ç [| 
š 10 | 13.0 | 478-1984-1-ND 143 .97 175 | 478-1984-2-ND | 900 393.75 | 046232110015800 
12 | 18.4 | 478-1962-1-ND 257 220 1.71 | 478-1962-2-ND | 1,000 | 997.50 | 006208512210000 12 | 150 | 478-1985-1-ND 122 104 81 | 478-1985-2-ND | 900 425.25 | 046232112015800 
14 | 20.4 | 478-1963-1-ND 275 2.35 1.83 | 478-1963-2-ND | 1,000 | 1067.50 | 006208514210000 14 | 17.0 | 478-1986-1-ND 1.31 1.12 .87 | 478-1986-2-ND | 900 456.75 | 046232114015800 
16 | 22.4 | 478-1964-1-М0 2.88 2.47 1.92 | 478-1964-2-М | 1,000 | 1120.00 | 006208516210000 16 | 19.0 | 478-1987-1-ND 1.35 1.16 90 | 478-1987-2-ND | 900 472.50 | 046232116015800 
Right Angle, SMT, Bottom Contact Туре with Solder Tab, without Boss Right Angle, SMT, Top Contact Type 
5 [1225 | 478-1965-1-ND 131 112 87 | 478-1965-2-ND [1,000 | 507.50 | 006200505130000 i 86 ЛЕ ВЕ m 10 ra EA pias АРЫ ТІП 40250 0182201001 nanon 
6 |1325 sss 176 151 147 218 19662 ND 1,000 | 682.50 | 006200506130000 6 | 96 | 478-1974-1-ND 122 104 ‘at | 478-1974-2-ND 1100 47250 | 046232106103800 
8 |15.25 | 478-1967-1-ND 1.80 1.54 1.20 | 478-1967-2-ND |1,000 | 700.00 | 006200508130000 
8 | 11.6 | 478-1975-1-ND 1.26 1.08 84 | 478-1975-2-ND | 1,000 | 490.00 | 046232108103800 
2 | 10 [17.25 | 478-1968-1-ND 1.89 1.62 1.26 | 478-1968-2-ND | 1,000 | 735.00 | 006200510130000 4 10 | 13.6 | 478-1976-1-ND 135 116 90 | 478-1976-2-ND| 1.000 | 525.00 | 046232110103800 
12 [19.25 | 478-1969-1-ND 162 1.39 1.08 | 478-1969-2-ND |1,000 | 630.00 | 006200512230000 12 156 | 4784977-ND 144 124 796 | 47831977-2-ND 1.000 | 560.00 | 046232112103800 
14 |21.25 | 478-1970-1-ND 2.12 1.81 141 | 478-1970-2-ND | 1,000 | 822.50 | 006200514230000 14 | 176 | 478-1978-1-ND 149 128 9 | 478-1978-2-ND | 1,000 | 577.50 | 046232114103800 
16 123.25 | 478-1971-1-ND 2.03 1.74 1.35 | 478-1971-2-ND |1,000 | 787.50 | 006200516230000 16 | 19.6 | 478-1979-1-ND 1.58 135 1.05 | 478-1979-2-ND | 1,000 | 612.50 | 046232116103800 
HIROSE А 
ELECTRIC SIM Card Sockets — ID1A Series SmartMedia Connectors 
НЭ CO.,LTD. MCR 102 Series 


Features: Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM 
Standard (11.11). SIM card Subscriber Identity Modules 
are used for subscriber identification with portable 
telephone terminals having (or using) GSM standard 
(11.11) plug-in SIM cards. These sockets are miniature 
and thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, and 
width of 17.4mm. 


Applications: Portable terminals and equipment that 


Features: 

The MCR102 Series of miniature, thin 
connectors conforms to the SSFDC Forum of 
"SmartMedia" miniature storage media. 


Applications: 


Digital cameras, PDA, voice recorders, and 
other equipment that uses SmartMedia. 


uses GSM Standard (11.11) plug-in SIM cards. Ratings: 
Ratings: Current: 1A Temp. Range: -30°C ~ 80°C. Volt: Current: 0.5A Temp. Range: -20°C ~ 60°C 
100V AC Voltage: 125V AC 
Digi-Key Bulk Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Part No. 1 25 100 | PartNo. Part No. 500 Part No. Pos. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
H1016-ND 3.64 2.80 2.24 | ID1A-6S-2.54SF | H1016TR-ND 702.00 ID1A-6S-2.54SF(21) 22 | Smart Card 5V H2340-ND 5.34 4.27 3.30 MCR102A-22RH-1.27SF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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ЛАУ) Memory Cards 


Features: “ Single stacked header in SMT or Through Hole Specifications: « Number of 
PCMCIA PC Contacts: 68 • Pitch: 1.27mm (0.05) “ Current Rating: 0.5A Max. “ Voltage Rating: 5V 
Max. * Mating Cycles: 10,000 


Dim. in mm 


Button Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Keying Side Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 lI Normal Left 478-2006-ND 1441 1149 8.95 | 315025068305871 
II Reverse Left 478-2008-ND 1441 1149 8.95 | 315025068355871 
2 II Normal Right 478-2007-ND 6.41 4.98 3.98 | 305025000322000 
Reverse 478-2009-ND 4.59 305025000321000 


Secure Digital 


5638 SERIES: Features: * SD (Secure Digital) Memory Card technology is emerging as the next industry standard for 
removable flash memory and input/output devices • Low profile « Normal and reverse keying * Card detection feature • 
Accepts both SD and Multimedia Cards * Mating cycles: 10,000 Specifications: • Current Rating: 0.5A • Voltage Rating: 
5V + Insulation Resistance: 1000МО min. * Contact Resistance: 40mQ Мах. * DW Voltage: АС 500V “ Operating 
Temperature: -25°С ~ 90°C Applications: е MP3 Players, PDAs, Cellular Phones, Digital Cameras, Digital Camcorder, 
etc. 

5738 SERIES: Features: “ Based on standard defined by 1/0 working of the SD Assoc., which is an SD memory card 
endorsement group * Low profile “ Introduction of spring eject type for easy operation * Equipped with supporting 
metal fittings for firm mounting and enough strength as 1/0 by devising the insulator and the shell structure and 
enlarging fix metal fitting Specifications: * Pitch: 2.50mm • Contact Finish: Gold * Contact Finish Thickness: .50um 
e Current: .50А • Voltage: 5.0V • Withstanding Voltage: 500Vrms • Flammability Rating: UL94V-0 

9162 SERIES: Features: * Standard SIM (Subscriber Identity Module) connector is specifically designed for hand held 
devices * Stand-off designs allow other components to be mounted underneath the connector offering greater effective 
use of РСВ real estate • Insulator is molded from high temperature plastic enabling the connector to be used in 
convection or infrared solder processes Specifications: • Pitch: 2.540 mm = Contact Material: copper alloy * Contact 
Finish: gold Applications: * For use with both full ISO cards and micro SIM cards 

5036 SERIES: Features: * SIM connector with mounting boss * Optional card retention lock * Low profile metal body 
e Integral SMT strain relief tabs • Card detect switch • Push/Push card ejector Specifications: • Contact Material: 
Phosphor Bronze * Contact Finish: Gold е Flammability Rating: UL94V-0 Applications: • GSM or WCDMA cell phones, 
Navigation systems and Portable data devices 


Cut Tape 
PCB Ejector | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | AVX 

Fig.) Keying | Mounting Style Part No. 1 25 100 | Size | Pricing | Part Мо. 

1 | Normal Top Push/Push |478-2016-1-ND 3.74 2.91 2.33 | 250 467.63 | 145638009511862 
2 | Reverse} Bottom | Push/Push | 478-2017-1-М0 5.54 4.30 344 | 250 692.38 | 145638109511862 
3 | Normal Top Without |478-2018-1-ND 2.67 2.07 1.66 | 350 466.90 | 145638009211862 
4 | Reverse| Bottom Without |478-2019-1-ND 2.67 2.07 1.66 | 350 466.90 | 145638109211862 
5 | Conn. Memory Card Normal 1/0 | 478-2020-1-ND 3.77 2.93 2.34 | 250 471.25 | 145738009783862 
6 | Conn. SIM Card Slide-in SMD 478-2021-1-ND 116 .90 172 | 1,100 | 580.00/M | 009162006200175 
7 | Conn. SIM Card 13.52mm w/Boss | 478-2022-1-ND 5.34 414 3.32 | 500 | 1334.00 | 045036006100862 


ж 


E 


or Tape and Reel Part No., change -1 to -2. 


Compact Flash 


Features: « Memory card connectors that support Compact Flash * Used for small portable devices Specifications: 
e Number of Contacts: 50 e Pitch: 1.27mm (0.05) “ Current Rating: 0.5A Max. * Voltage Rating: 5V Мах. * Mating 
Cycles: 10,000 Applications: * Digital cameras, Notebook PC, PDA, etc. 


Dim. in mm 


Ejector Button 
Fig. | Type | Keying Style Side 


Normal | Straight Left 
Normal | Straight Right 


Normal | Foldable Left 
Normal | Foldable Right 


lI Normal | Straight Left 
Foldable Right 


ELECTRIC 
Co.,LTD. 
PCMCIA IC Memory Card Connectors 


Fig. 1: IC1 Series Fig. 1A Fig. 1B 
2 -2.7- 


Digi-Key Price Each AVX 
Part No. 1 25 100 | Part No. 


478-2010-ND 415 3.22 2.58 | 315610050500871 
478-2012-ND 3.77 2.93 2.34 | 315610050210871 


478-2013-ND 2.81 2.19 1.75 | 305610000005000 
478-2011-ND 3.54 2.75 2.20 | 305610000006000 


478-2014-ND 445 3.22 2.58 | 315620050116871 
478-2015-ND 2.78 2.16 1.73 | 305620000006000 


II Normal 


The IC1 Series connectors comply with Ver. 3 and 
Ver. 4.2, JEIDA and PCMCIA 2.0 Standards. 
Features: “ Provided with complete features of the 
JEIDA and PCMCIA Standards, such as polarizing 
method and sequence construction for circuit 
protection • Surface mount socket connectors (card 
Side) * Off-center socket connectors are also 
available that allow high packaging profile • All the 
pin connectors described are compatible with cards 
of type | and Il * Surface mount header connectors 
are available 


Fig. 2: IC7 Series 


The IC7 Series of miniature, lightweight 68-pin 
connectors complies with JEIDA Ver. 4.2 and is 
suitable for use with PCMCIA Type III cards. 
Features: “ Smaller and thinner than our previous 
product * Forty-seven percent lighter than our 
previous product “ Equipped with an eject button for 
smooth removal of cards * Two types of eject 
button, either left or right * There is also a reverse 
type for mounting on the back surface of the board 
* Equipped with a frame ground terminal * Types 
available for DIP and SMT board mounting methods 
* The SMT type can be mounted on both sides of the 
board and can also be used as a 2-slot connector 


(peuesu| рег) 
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No.of Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins | Type | Description Part No. 1 10 Part No. 
Socket Connector Memory Card 
1A| 68 | І.І | 2.7mm Dual HR831-ND 542 44.88 | IC1F-68RD-1.27SH 
18] 68 | LII | Single Side, А- Зтт HR828-ND 7.51 63.58 | IC1F-68RD-1.27SF 
18] 68 | 1,11 | Single Side, А = .854mm HR829-ND 8.58 71.04 | IC1F-68RD-1.27SFA 
16| 68 | 1,1 | Off-Center HR830-ND 5.57 46.08 | IC1H-68RD-1.27SH 
10] 68 | І.І | 2.8mm Dual HR832-ND 751 62.16 | IC1BB-68RD-1.27SH 
1E| 68 | 1,11 | 2.8mm Dual HR833-ND 9.22 76.32 | IC1BA-68RD-1.27SH 
1H| 68 | 11 | 2.7mm Dual HR630-ND 4.50 37.20 | IC1HA-68RD-1.27SH 
1F | 68 | I, ll | 2.7mm Dual, В = Зтт HR631-ND 4.35 36.00 | IC1K-68RD-1.27SF 
1F | 68 | №1 | 2.7mm Dual, B = Этт HR632-ND 4.35 36.00 | IC1K-68RD-1.27SFA 
16 | 68 | 11 | 2.7mm Dual HR633-ND 4.35 36.00 | IC1K-68RD-1.27SFB 
Memory Card Connector 

68 |1, 1l, IIl | Light Weight, Right Eject HR816-ND 6.89 58.30 | IC7-68PD-1.27DS-EJR 
2 | 68 |L1L III} Light Weight, Left Eject HR817-ND 8.66 73.26 | IC7-68PD-1.27DS-EJL 

68 |1, 1l, IIl | Light Weight, Rev Right Eject | HR818-ND 6.97 58.96 | IC7-68PDR-1.27DS-EJR 

68 |1, 11, IIl | Light Weight, Rev Left Eject HR819-ND 8.66 73.26 | |07-68PDR-1.27DS-EJL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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HIROSE 
ELECTRIC PCMCIA IC Memory Card Connectors 


Co.,LTD. 


à 


— (Guide 
7] length) 


m 


3 When card is гетоуеа 


Гв 


1 


(guide 10-4 
length) 


12.5 (card is inserted) 


. Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mech- No. of Digi-Key Pricing Hirose 
aniem an sequencing TES aa ae ШЫНЫ; Fig.| Pins | Type | Description Part No. 1 10 Part No. 
* Receptacle is of surface mount type • Pushbutton switch of ejecting section 
А н ч ярая 1 68 1, 11. | Memory Card Connector HR801-ND 5.74 47.52 IC1FA-68PD-1.27DS 
has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. [| LI Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR802-ND 1132 10471 | IC16-68PD-1.27DS-EJ 
Material: “ Insulator: Black PPS UL94V-0 * Contact: Selective gold plating 68 1, | | With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 14.47 125.80 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
* Ejector: SUS Electrical Specifications: * Current Rating: 0.5A per pin ” Rat- 3 68 l Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR803-ND 12.83 111.60 IC1F-68PD-1.27DS-EJ 
ed Voltage: 125VAC “ Withstanding Voltage: 500VAC for one minute at 4 68 ІІ | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off HR804-ND 1132 10471 IC1FB-68PD-1.27DS-EJ 
specified value » Insulation Resistance: Minimum 1000MQ at 500VDC • Con- БА 68 LH | SMT Connector without Ejector HR805-ND 8.84 74.80 1С16-68Р0-1.275Е 
tact Resistance: Maximum 40mQ at 1mA DC 5B | 68 | ГИ | SMT Ejector for HR805 HR806-ND 7.08 58.56 | IC1G-68PD-EJ 
PC M C IA Con n ectors Standoff Digi-Key Pricing Hirose 
Type Description Part No. 1 10 50 Part No. 
IC1 1 S Se ries PCMCIA Standard Right Eject 
— SMT Connector, 68 position 1.27тт HR1127-ND 8.07 70.20 315.90 10115-68РІ-1.275Ғ-Е/В 
— Guide Rigid Button HR1128-ND 3.74 30.96 129.00 IC11S-BD-EJR 
Features: “ Grounding is required to meet the high speed signal requirements — Guide Folding Button HR1129-ND 4.55 37.68 157.00 1C11S-BD-FEJR 
of the PC card standard • Grounding reliability is achieved with a grounding — Guide Pop-Up Button HR1130-ND 6.18 51.12 213.00 1C11S-BD-PEJR 
plate and 8 grounding contacts “ Type І, ІІ and III are covered. The terminals — Guide Extended Pop-Up Button HR1131-ND 3.51 29.04 121.00 1C11S-BD-PNEJR 
for ground clipping are provided ” Connector height is minimized to 5.6mm, 2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1132-ND 9.13 77.22 324.68 IC11SA-68PL-1.27SF-EJR 
making possible thinner product designs * Weight of 12.7g for normal button 2.2mm Guide Rigid Button HR1133-ND 3.74 30.96 129.00 IC11SA-BD-EJR 
алара Ma forg i mum і 10 RE QEREA 
insulator: « * Black finish • -0 Contact: е Card Connected Section: 2mm uide Pop-Up Button 5-і Е 51. А -BD- 
сваю omae section: Вов Plating і Lead гасі: aped Peting ё Contact 2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1136-ND 3.51 29.04 121.00 IC11SA-BD-PNEJR 
round Plate: е Phosphor Bronze * Contact Section: Go ating “ Lea PCMCIA Standard Left Eject 
Section: Solder Plating Eject Metal Fittings, Guide Plate and Push Rod: — SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1137-ND 8.07 70.20 315.90 1011S-68PL-1.27SF-EJL 
e Stainless Steel Eject Button: • PBT * Black finish ” UL94V-O Electrical — Guide Rigid Button HR1138-ND 3.74 30.96 129.00 IC11S-BD-EJL 
Specifications: • Current Rating: 0.5A per ріп • Rated Voltage: 125VAC — Guide Folding Button HR1139-ND 4.55 37.68 157.00 1C11S-BD-FEJL 
* Withstanding Voltage: 500VAC for one minute at specified value * Insulation — Guide Pop-Up Button HR1140-ND 6.18 51.12 213.00 1C11S-BD-PEJL 
Resistance: Minimum 1000MQ at 500VDC * Contact Resistance: Maximum — Guide Extended Pop-Up Button HR1141-ND 3.51 29.04 121.00 1C11S-BD-PNEJL 
40MQ at 1mA DC * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm. HR1142-ND 9.13 77.22 324.68 IC11SA-68PL-1.27SF-EJL 
2.2mm Guide Rigid Button HR1143-ND 3.74 30.96 129.00 IC11SA-BD-EJL 
sesi і 2.2mm Guide Folding Button HR1144-ND 4.55 37.68 157.00 IC11SA-BD-FEJL 
Connectors and Ejection guides are sold separately. 2.2mm | Guide Pop-Up Button HR1145-ND 6.18 51.12 21300 | IC11SA-BD-PEJL 
Shown: PCMICA Reverse 2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1146-ND 3.51 29.04 121.00 1C11SA-BD-PNEJL 
Right Eject 4 PCMCIA Reverse Right Eject 
— SMT Connector, 68 position 1.27тт HR1147-ND 8.19 69.30 291.38 1C11S-68PLR-1.27SF-EJR 
— Guide Rigid Button HR1148-ND 3.74 30.96 129.00 IC11S-BUR-EJR 
— Guide Folding Button HR1149-ND 4.93 40.80 170.00 1C11S-BUR-FEJR 
— Guide Pop-Up Button HR1150-ND 6.18 51.12 213.00 IC11S-BUR-PEJR 
-- Guide Extended Pop-Up Button HR1151-ND 3.51 29.04 121.00 IC11S-BUR-PNEJR 
2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1152-ND 8.19 69.30 291.38 1C11SA-68PLR-1.27SF-EJR 
2.2mm Guide Rigid Button HR1153-ND 3.74 30.96 129.00 1С115А-ВОВ-ЕЈА 
2.2mm Guide Folding Button HR1154-ND 4.93 40.80 170.00 1C11SA-BUR-FEJR 
2.2mm Guide Pop-Up Button HR1155-ND 6.18 6112. 213.00 IC11SA-BUR-PEJR 
2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1156-ND 3.51 29.04 121.00 1C11SA-BUR-PNEJR 
PCMCIA Reverse Left Eject 
Rigid Button у, — SMT Connector, 68 position 1.27тт HR1157-ND 8.19 69.30 291.38 1C11S-68PLR-1.27SF-EJL 
Type — Guide Rigid Button HR1158-ND 3.74 30.96 129.00 IC11S-BUR-EJL 
— Guide Folding Button HR1159-ND 4.93 40.80 170.00 IC11S-BUR-FEJL 
— Guide Pop-Up Button HR1160-ND 6.18 51.12 213.00 IC11S-BUR-PEJL 
= Guide Extended Pop-Up Button HR1161-ND 3.51 29.04 121.00 1C11S-BUR-PNEJL 
Pop-up Type 2.2mm SMT Connector, 68 position 1.27mm HR1162-ND 8.19 69.30 291.38 1C11SA-68PLR-1.27SF-EJL 
Right Folding (push in/push out) 2.2mm Guide Rigid Button HR1163-ND 3.74 30.96 129.00 IC11SA-BUR-EJL 
Button Type p p 22mm | Guide Folding Button HR1164-ND 4.93 40.80 170.00 | IC11SA-BUR-FEJL 
2.2mm Guide Pop-Up Button HR1165-ND 6.18 51.12 213.00 IC11SA-BUR-PEJL 
2.2mm Guide Extended Pop-Up Button HR1166-ND 3.51 29.04 121.00 IC11SA-BUR-PNEJL 
PC Card Connectors for PC CardBus IC11 Series HRBA3-ND Right HRBA2-ND HR844-ND Left 
Features: Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) in. ГТЕТ FER z 
x 85mm (length) x 5.65mm (height), this space-saving design is only р pur e) 1 Еси 50 pend 
8mm from the card edge position to the connector tip portion In- — Е 
creased Degree of Card Ejection: An original ejection design increases 68 Position PC Card Connector for PC CardBus 
the degree of card ejection Materials: Insulation: « SMT Portion - — HR842-ND 9.13 77.22 324.68 |C11-68PL-1.27SF-EJR 
Liquid crystal polymer (UL94V-0), beige * Card Guide Portion - Ejector PC CardBus Connector 
parre (UL34V-0), black «Eject Button - PBTresin (ULS4V.-D) block (“вой НАВАЗ АО — 441 2648 15200 [ICT1-BD-EJR 
: * Signal Portion - Brass with partial gold plating * CardBus Left |HR844-ND 441 3648 15200 IC11-BD-EJL 
Ground Plate Portion - Phosphor bronze with partial gold plating Ы Ы - 


NEW! PC Card Single Slot SMT Connectors for the AV Market IC15 Series 


Features: Designed for the front mounted Audio/Visual equipment, the connectors eject the inserted card by applying force Digi-Key Pricing Hirose 

equally to each edge of the card. The button does not protrude without the card being inserted, preventing damage when Part No. 1 10 50 Part No. 

carrying the portable devices. Applications: DVD recorders, LCD TV's, PDP and other digital AV equipment РС Card Guide Connector Assembl 
Specifications: • Current Rating: 0.5A * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C • Voltage Rating: 125VAC • Insulation y 
Resistance: 100MQ minimum • Contact Resistance: 60mX. maximum (Initial value) • Vibration: No electrical discontinuity of H5005-ND = 5.19 42.96 17900 |ICISA-G-PEJL 
100ns or more. Materials: Finish: Insulator: Black, UL94V-0 = Contacts: Brass: Contact Area Gold plated, Termination Area: 68 Position PC Card Connector for the AV Market 
Tin plated • Ground/Eject Metal Fittings: Stainless Steel * Positioning Pin: Brass, Tin plated * Frame: Black, UL94V-0 H5003-ND 4.03 33.36 139.00 | IC15A-PDR-SF-EJL 
e Cover/Metal Components: Stainless ” Spring: Stainless steel » Ejection Button: Gray, UL94V-HB H5004-ND 445 3432 143.00 |ICISA-PDR-SFM-EJL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 299 


rox Waldom SIMM Sockets 


Features and Benefits: * Zero insertion for contacts improve socket and module contact life and provide for fast on-line 
assembly Guaranteed 2 points of contact per readout with standard ЈЕРЕС module e Anti-overstress latch feature 
provides extra protection during module removal • Polarization posts provide orientation for proper loading of socket 
into printed circuit board * Polarization rib properly orients module to socket * EIA standard dimensions 

Electrical Specifications: Voltage: 250V * Current: 1.0A • Contact Resistance: 30mQ тах. • Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000V AC • Insulation Resistance: 5000MQ min. apacitance: 2.5 pF max. 

Mechanical Specifications: « Normal Force: 150g • Durability: 25 cycles Physical Specifications: • Housing: Black LCP, 
UL 94V-0 • Latch: Stainless Steel • Contact: Phosphor Bronze Alloy • Temperature: -40°C ~ 85°C 


Right Polarization, 
Vertical Single Row, 
Metal Latch 


Left Polarization, 
Vertical Single Row, 
Metal Latch 


455 “ 

15.57) ~ wn 
Left Polarization 
Low Profile (40°) 
Single Row, 
Metal Latch 


1 
Left Polarization ( 
Low Profile (22.5?) 
Single Row, 
Metal Latch 


Left Polarization 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch, SMT 


Left Polarization, 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Plate Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 Tin WM1700-ND 4.39 4.03 3.67 3.30 15-82-0775 
Gold WM1702-ND 5.00 4.59 447 3.76 15-82-0762 
2 Tin WM1701-ND 4.39 4.03 3.67 3.30 15-82-0777 
Gold WM1703-ND 5.00 4.59 4.17 3.76 15-82-0788 
3 Tin WM1704-ND 4.63 4.25 3.86 3.48 15-82-0678 
Gold WM1705-ND 5.19 4.76 4.33 3.90 15-82-0675 
4 Tin WM1706-ND 5.38 4.93 4.48 4.04 15-82-0649 
Gold WM1707-ND 6.31 5.79 5.26 4.74 15-82-0627 
5 Tin WM1709-ND 8.41 712 7.02 6.32 15-82-1538 
Gold WM1708-ND 12.62 11.57 10.52 9.47 15-82-0312 
6 Gold WM18502-ND 16.83 1543 14.03 12.63 15-82-0328 


DDR DIMM Sockets 


Features and Benefits: • Accepts JEDEC М0-206 
modules for 100% industry compatibility * Dual ejector 
latches for easy module removal with features to 
minimize micro motion 

Electrical: • Voltage: 125V AC • Current: 1.0A • Contact 
Resistance: 40mQ тах. * Dielectric Withstanding 
Voltage: 500V AC • Insulation Resistance: 1000 MQ 
min. 

Physical: « Housing: High-temperature Thermoplastic, 
UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Operating 
Temperature: -10°C ~ 85°C 


Cir- Voltage Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description cuits Key Part No. 1 25 50 Part No. 
1 | Vertical, Gold 184 | Left (2.5V) | WM7306-ND 1.93 1.78 1.62 | 87636-0002 
2 | 25° Angle, Low Profile, Gold | 184 | Left (2.5V) | WM7307-ND 8.15 7.48 6.80 | 87623-0001 
Right Angle, Contact H a 
3 Plating 15m” Gold 184 | Left (2.5V) | WM7308-ND 13.38 12.27 11.16 | 87655-0001 


Smart Card Sockets 


ELECTRIC 
Co.,LTD. 


Features: • Suited to Smart Cards Conforming to 150-7816 * Sockets are available with 8 contacts only, in conformity with 150-7816 • А switch that detects whether the smart card has 
been inserted securely prevents erroneous operation. This switch will be set to OFF (i.e., the nonconducting condition) when the smart card has been inserted all the way. 


Applications: Digital satellite broadcast receivers (IRD) and other devices that use smart cards. 


Specifications: Current Rating: 1А * Voltage Rating: 150VAC • Operating Temperature: -50°C ~ 80°C • Operating Humidi 
Material: “ Insulator: PBT • Finish: Black * Signal Contacts: Phosphor bronze * Contact Portion: Gold plating * Lead Portion: Solder plating * Switch Contacts: Phosphor bronze or brass 


* Finish: Gold plating 


DIMM Sockets 


Features and Benefits: е Accepts ЈЕРЕС M0-161 modules for 100% industry compatibility • Dual ejector latches for easy 
module removal “ Palladium nickel with gold flash plating for improved reliability * Added contact wipe for improved 
reliability 

Electrical Specifications: • Voltage: 100V • Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ max. * Dielectric Withstanding 
Voltage: 750V AC • Insulation Resistance: 100MQ min. 

Mechanical Specifications: • Mating Force: 5 oz. per pair • Durability: 25 cycles min. 

Physical Specifications: « Housing and Latch: High temperature resistant thermoplastic, UL 94У-0 * Contact: Phosphor 
Bronze e Plating: Selective palladium nickel with gold flash with tin/lead on solder tails * Temperature: -40°C ~ 85°C 


9.030 .050 
(1.27 


1 4.550(115.57) = 
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PCB Layout: Component Side 


Function / Voltage Key Details 


ёна fad ae eid SPACES 


> F.079(2.01) 


Detail "Z" Detail "Y" Detail "X" 
Cir- | Function | Voltage | Digi-Key Price Each Molex 

Description cuits Key Key Part No. 1 25 50 Part No. 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y | WM1710-ND 5.08 461 419 71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 | DetailZ |Detail Y | WM1714-ND 4.69 430 3.91 71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM1712-ND 4.69 430 3.91 71251-0012 
DRAM 3.3V, В " 

Forklock Version 168 | Detail Y | Detail Y | WM18497-NDT 501 460 4.18 71736-0001 


t White glass-filled LCP, UL94-0 


S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: * Size 144 circuits ” 5.0. DIMM sockets accept JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; 
SGRAM socket accepts JEDEC standard SGRAM modules * Plastic latch prevents scratching of module, while metal 
anti-overstress feature protects latch from bending too far in or out • Front solder tabs provide secure РСВ hold-down 
* Polarization key assures proper module insertion 

Electrical Specifications: « Power Supply: 3.3V • Voltage: 100V • Current: 0.3A Dielectric Withstanding Voltage: 200V 
AC/1 min. • Insulation Resistance: 1000MQ min. 

Physical Specifications « Temperature: -55°C ~ 85°C 


Fig. 1 — 5.0. DIMM, Right Angle, SMT Fig. 3 — SGRAM, Right Angle, SMT 


Fig. 2 — S.O. DIMM, Right Angle, SMT, Reverse Keying 


Reverse keying enables 
back-to-back placement of 


sockets for space savings (4.00) 
1.197 
(30.40) 
Max. 
Contact Mounted | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Resistance | Height | Part No. 1 25 50 Part No. 
5.О. DIMM Sockets 
SMT, Right Angle бото 5.2mm | WM18581-ND* 8.04 7.37 6.70 | 54698-7000 
1 SMT, Right Angle 50mo 4.0mm | WM18588-ND* 6.45 5.92 5.38 | 54697-7000 
SMT, Right Angle, " d 
2 Reverse Keying бото 4.0тт | WM18501-ND 6.58 6.03 548 | 54432-1440 
SGRAM Socket 
3 | SMT, Right Angle 70mQ 10.0mm | WM18500-ND 5.55 5.09 4.63 | 54189-1440 


* Lead Free 


: 40% - 80% 


No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Pins Description Part No. 1 10 50 Part No. 
8 Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector H1895-ND 2.93 24.30 101.25 Ір2М-85-2.5405 


More Product Available Online: www.digikey.com 


300 (тоз) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Нате Compact Flash Сага Connectors 
0470. Card Headers - MI21 Series-Type І or ІІ Cards 


Features: * Compact design occupies minimum space * Connectors are designed with small width and depth for mini- 
aturization and the foot print on the board has been made smaller * Card ejection mechanism * Two point ejection 
mechanism to assure even card ejection • Designed and packaged for board placement with automatic equipment 
* Headers are designed with a pick up area to accommodate the pick-and-place nozzles of automatic mounting 
machines. (Patents pending) * Receptacles are designed to be mounted on top of the board, and automatic mounting is 
possible on the specified board 


ELECTRIC 
CO.,LTD. 
Memory Stick° Connectors 


Features: The connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong end 
or reversed. The card will stop about 7mm before complete insertion position, visually 
indicating incorrect insertion. Incorrect insertion of the card will not damage the contacts. The 
card can be easily withdrawn and reinserted correctly. 

Specifications: * Insulation Resistance: 1000MQ minimum • Withstanding Voltage: No 
Flashover or insulation breakdown * Contact Resistance: 100mQ тах. * Durability (mating/ 
unmating): 12,000 cycles at 400 to 600 cycles per hour * Current Rating: 0.5A * Voltage 
rating: 125VAC * Storage Temperature: -40*C ~ 85°C * Operating Temperature: -20°С ~ 85°C 
(Includes temperature rise caused by current flow) 

Materials: * Insulator: Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, UL94V-0 
* Contacts: Phosphor Bronze, Contact Area: Gold plating, Termination Area: Solder plating 
* Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: Nickel plating, Termination Area: Solder 
plating * Cover: Stainless Steel * Ejection Mechanism Components: Stainless Steel 


Materials and Finishes: * Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 * Contacts: Brass * Engagement Area: Gold plating 
of 0.1um * Termination Area: Solder plating * Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject mechanism * Eject Fitting: 
Stainless steel * Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 * Nut: Steel, Solder plating. 


Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Description Part No. 1] 10 100 Part №. 
1 Right Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting H3230-ND 809 685 544 | MI21-50PD-SF-EJR 
2 | Left Side Eject Button, No 0ffset, Standard Mounting H3231-ND 809 6.85 5.14 | MI21-50PD-SF-EJL 
3 | No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H3232-ND 6.79 575 4.31 | MI21-50PD-SF 
3 | No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H3233-ND* 583 483 3.62 | MI21A-50PDR-SF 
1 Right Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting H3234-ND 881 7.46 5.60 | MI21A-50PD-SF-EJR 
2 | Left Side Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting | H3235-ND 8.09 6.85 5.14 | MI21A-50PD-SF-EJL 
3 | No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting H3236-ND 6.79 575 431 | MI21A-50PD-SF 


*Reverse Mounting 


molex V V aldom Com pact Flash Card Digi-Key Price Each Hirose 
IND [ELECTRONICS == Con necto rs Fig.| Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
10 Position with Flange 

1 HR894-ND 5.02 416 342 | CB1A-10S-1.5H(57. 
Card Headers solder tail area, nickel underplate overall * Solder Tab: for Screw Attachment (87) 
Features and Benefits: * Size 50 circuits * Dual-row Phosphor bronze, tin/lead over copper plating ” Temper- 10 Position with Flange Мр 406. 
1.27mm (.050") pitch at card interface and 0.635mm (.025") ature: -20°C ~ 90°С «РС Board Thickness: 0.80mm “РС 1 | forSerewAtachment | HR798-ND 502 416 3.12 | CBIAC-10S-1,5H(57) 
pitch in-line SMT tails * High temperature housing suitable Card Thickness: 3.30mm +0.1 «РС Card Width: 42.80mm 2 | 10 Position without Flange | HR895-ND 502 416 312 | CB1AA-10S-1.5H(57) 
for reflow soldering • In-line SMT tails protect against dam- +0.1 P" m T 106-1 BHAI 
age during assembly Card Ejectors 3 | 10 Position, Left Ejection HR799-ND 8.29 7.02 527 | CB1C-10S-1.5H-EJL 
Electrical Specifications: • Voltage: 100V * Current: 0.5A Features and Benefits: • Low-profile modular design 4 | 10 Position, Right Ejection | HR800-ND 733 621 466 | СВ1С-105-1.5Н-ЕЈА 
• Contact Resistance: 40mQ max. * Dielectric With- snaps easily onto header • Can be used with both top * Without Insertion Stoppers 


standing Voltage: 500VAC/1 min. * Insulation Resistance: 
1000MQ min. 

Physical Specifications: * Housing: Glass-filled LCP, 
UL94V-0 (WM18503-ND: black; WM18505-ND and 
WM18506-ND: white) * Contact: Phosphor bronze * Plating: 
Gold over palladium nickel in contact area; tin/lead in 


Fig. 1 — Right Angle, SMT Top 
Mount Header For Type І 


Fig. 2 — Left Side Flip Button 
Ejector For Туре І and 


and bottom mount headers * Lever design provides for 
smooth card extraction 

Physical Specifications: * Metal Shell and Lever: 
Stainless steel * Top button: Glass-filled PBT, UL 94V-0 
(WM18504-ND has a brass pin and black polycarbonate 
base button) 


Fig. 3 — Right Angle, SMT Top 
Mount Header For Type 1 


DM1 Series Secure Digital 
Memory Card Connectors 


Features: * Metal cover extends over the back of the connector allowing it to withstand force of 
up to 400N (static load) when dropped or accidentally hit * The connectors will release the 


card when a moderate pull-out force of about 4N is applied. There will be no damage to the 
lock components and all connector functions will not be affected * Built-in lock feature holds 
the card securely in place * Built-in Push-in/ Push-out ejection mechanism assures simple and 
reliable card insertion and withdrawal е Designed to accept secure Digital I/O card (Built-in 
Ground Contact) 

Applications: Notebook PCs, digital cameras, PDAs, audio/video equipment and other 
devices utilizing SD ИО cards 


and Type Il Cards Туре ІІ Headers Cards 


Mates with WM18503-ND 


Integral gold plated frame grounds 
and solder tabs 


Fig. 4 — Right Angle, SMT 


Flip-style button folds 90° 
Stainless steel rod 


Fig. 5 — Right Side Button Ejector 


Solder tabs in front provide stability 
during mating 


Fig. 6 — Left Side Button Ejector 


Bottom Mount Header For Type I Headers For Type I Headers 
For Type I Cards 
Standard Type Reverse Type 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. 450 | Part №. 
1 HR845CT-ND 4.26 8269 264.60 | HR845TR-ND 959.18 | DM1AA-SF-PEJ(21) 
2 HR846CT-ND 3.71 72.00 230.40 | HR846TR-ND 893.93 | DM1B-DSF-PEJ(22 
Solder tabs in front provide stability Mates with WM18505-ND Mates with WM18505-ND (22) 
during mating. and WM18506-ND and WM18506-ND 
Digi-Key Pricing Molex tyco AMI 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. Electronics P 
For Type І and Туре ІІ Cards and Headers & um 
-T Header, Rt: Angle, SMT, 5.85mm Secure Digital Memory 
Low Profile Height WM18503-ND 18.15 415.87 756.13 | 55244-5021 
2 | Ejector, Left Side Flip Button .. ...| WM18504-ND 577 132.14 24025 | 55246-0011 Card Con nector 
For Type I Cards and Headers 
P Top Mount Header, Rt. Angle, Features: * Housing Material: Thermoplastic 
SMT, 1.64mm Standoff Height. ................... WM18587-ND* 8.93 204.69 37247 | 53856-5070 * Surface Mount Inline leads * Contact Material: Phosphor Bronze 
4 Bottom Mount Header, Rt. Angle, * Right Angle Mount * Contact Mating Area Plating is Gold over 
5МТ, 1.64mm Standoff НО, аа, WM18506-ND 8.92 204.50 371.82 | 53927-5010 * Housing Color: Ivory Palladium Nickel 
5 Ejector, Right Side Flip Button 
(for Top or Bottom Mount Headers) .............. WM18507-ND 6.16 141.14 256.61 | 55021-0001 Digi-Key Price Each AMP 
6 Ejector, Left Side Button Part № 1 25 10% Part No. 
(for Тор or Bottom Mount Headers) .............. WM18508-ND 6.16 141.14 256.61 | 55022-0001 S s 
xisadiEfes A29144-ND 774 6.68 441 440297-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 301 


LN 
molex 


Waldom 
(GSE I 


Gigabit 
Interface Converter (GBIC) 


Features and Benefits: 

* Meets Gigabit Interface Converter (GBIC) specifications * Rugged blind-mate guide ears with +/- 
2.00mm (0.079") mismating tolerance * Shielded for improved EMI protection with ESD ground 
contacts and optional shielding pegs * Staggered "hot-plug" first-mate, last-break contacts on 1.27mm 
(.050") pitch spacing 

Electrical: 

* Voltage: ЗОЎ * Current: 1.0A “ Contact Resistance: 20m ohms * Dielectric Withstanding Voltage: 500V 
* Insulation Resistance: 1000M ohms 

GBIC Guide Frame: 

* Complies with the current GBIC standard (SFF-8053) * All metal construction provides the ultimate in EMI 
protection * Plated die cast body provides the option to solder directly to the PCB * EMI gasket provides 
360 degrees of contact to the chassis * Compatible with the industry standard footprint * Mounting options 
for horizontal and vertical applications 


Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
20 Pos., SCA-2 Recept 
with Shielding Pegs WM1630-ND 13.85 12.70 11.55 | 74065-0005 
Guide Frame for GBIC WM1631-ND 17.66 16.20 14.72 | 73847-0001-TR12 
Adapt. w/o Serial ID,Copper 
GBIC to DB9 Female WM1632-ND 87.25 79.98 72.71 73086-0001-TR12 


Ultra+™ VHDCI Connectors and 
Assemblies 


High Density Cable Interconnect, which has been defined as the next generation of physical SCSI (Small 
Computer Systems Interface) interfaces. VHDCI is sometimes incorrectly referred to as SCSI-4 and will 
replace SCSI-2 and 3 architecture in new applications. VHDCI offers a reduced size, increased robustness, 
improved electrical performance, and higher density versus the previous SCSI connectors. 

Note that VHDCI refers to the connector interface, SCSI is the communications protocol that the connector 
supports. Ultra+ meets SFF-8441, revision 9.0 and EIA PN-3652 standards to ensure intermateability with con- 
forming products. 

Features: * Conforms to EIA/SFF specifications to ensure intermateability with conforming products * Shield 
design can dominate reflow solder ground connection * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR 19980-520 
Electrical: е Voltage: 30V * Current: 5А • Contact Resistance: 50т@ тах. • Dielectric Withstanding 
Voltage: 250V • Insulation Resistance: 500MQ min. 

Mechanical: е Mating Force: .54N (55g) * Unmating Force: .15N (15g) * Durability: 500 cycles max. 
Physical: * Housing: Black high-temp thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Plating: Gold 
Flash over palladium nickel * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
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Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 

1 | Ultra+ VHDCI to Ultra+ 

VHDCI Cable Assembly WM7300-ND 56.64 49.57 38.24 79918-0080 
2 | Ultra+ VHDCI to SCSI+ 

Cable Assembly WM7301-ND 55.45 48.53 37.44 79913-0050 
3 | Ultra+ VHDCI Receptacle WM7304-ND 22.25 20.03 17.81 73776-0201 

Ultra+ VHDCI Receptacle WM7302-ND 15.71 14.15 12.58 71430-0006 

4 | Ultra+ VHDCI Receptacle 

with Enhanced Shield WM7303-ND 13.67 12.31 10.94 71430-0008 
5 | Ultra+ VHDCI Dual 

Stacked Receptacle WM7305-ND 35.46 31.92 28.37 74337-0051 


Small Frame Pluggable 
Connectors and Frames (SFP) 


Features: 

The SFP system follows the function of the standard 
Gigabit Interface Converter (GBIC) products, with 
reduced size and increased data-transfer rates at and 
beyond two Gigabits per second (Gbps). A multi- 
source, industry-standard product line, our SFP prod- 
ucts feature a common design interface for use with 
multiple data transfer protocols, including Fibre 
Channel, Gigabit Ethernet, InfiniBand and proprietary 
links. 


Cage Features: 

* All metal construction for EMI protection • Two point 
spring contacts for optimal EMI grounding * Cham- 
fered edges on cover facilitate assembly * Design 
allows cages to be mounted on opposite sides of PCB 
for "belly-to-belly" applications 


SMT Receptacle: 


* Alignment posts provide stability for placement on the PCB * Standoffs allow easy PCB cleaning after 
soldering * SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


T&R 
Сіг- Digi-Key Price Each Pricing* Molex 
cuits Part No. 1 10 100 480 Part No. 
Receptacle, Right Angle, SMT 
20 WM1633CT-NDT 4.67 4.29 3.90 1308.96 74441-0001 
Cage for Small Frame Solder-Tail Post 
— WM1634-ND 13.45 12.33 10.09 ==: 73927-0002-TR24 


t Cut Tape 


HSSDC2 
Connectors and Assemblies 


Features and Benefits: 

Standard High Speed Serial Data 2 connector for InfiniBand™ (trademark of the InfiniBand (SM) trade 
association) and Fibre Channel SFF Copper meets electrical and mechanical requirements set forth by 
these protocols. Positive locking interface to prevent accidental disengagement, with keying options to 
mating plug connector for polarization and to eliminate mismating. Six chassis ground locations, six PCB 
ground/retention contacts, and four plug-to-receptacle grounding points to minimize EMI/RFI. 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


73939-1002 - 1M 
73939-1004 - 3M 


Cir- Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits Part No. 1 10 25 100 Part No. 
Receptacle, Right Angle Shielded 
InfiniBand Keyed 
1 7 WM5976-ND 19.82 16.52 13.22 11.56 74703-0007 
Receptacle, Right Angle Shielded 
Fibre Channel Keyed 
1 7 WM5977-ND 22.86 19.06 1525 13.34 74703-0107 
Copper Cable Assemblies, 
Plug-to-Plug, Unequalized, 3.0m 
WM2497-ND 36.37 31.83 27.28 24.56 73939-1002 
WM2498-ND 55.94 48.95 41.96 37.76 73939-1004 
InfiniBand™ 


LaneLink 4X and 12X cables are a cable-to-board I/O system 
optimized for differential signaling at 2.5 Gbps per pair. The pcb 
receptacle, with its die cast frame featuring unitary latch posts and 
screw attachment to the pcb, provides outstanding isolation of 
cable loads from the SMT solder tails. Pinch-to-release latch 
levers provide positive latch opening prior to unmating the cable. 
Features: 

* Receptacle die cast frame with unitary latch posts and screw 
attach to PCB. Provides the best available strain relief of cable to 
socket and isolating cable loads from SMT tails. 

* Receptacle optional top mount screw attach of die cast frame to 
chassis. Adds additional strain relief. 

* Receptacle has an optional pair of additional screw attachments 
of frame to PCB. Further secures and isolates SMT tail from cable. 
Applications: 

• Telecommunication Equipment • Data Communication Equipment * Internet Working Equipment * Stor- 
age Area Network (SAN) Switches * Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID) Devices * Servers 
* Computers * Storage Devices 


2075 7> < 0410 = 24.9 


1210 = 48.9 


Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Connector Receptacle, 4 Lane, 0.5mm WM7309-ND 20.62 18.91 17.19 15.47 | 91525-0410 
Connector Receptacle, 12 Lane, 0.5mm | WM7310-ND 29.20 26.77 24.34 21.90 | 91525-1210 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Smart Card Connectors 


PUSHMATIC® ІІ With or Without Locking Arms 


Fig. 3 
(Plate) 


Applications: • Payment and security systems Design Features: • Anti-vandal Smart Card Connector for unattended terminals • Miniaturized style, suitable for mobile interface devices • Card accessible during power failure * Card presence 
switch, also can be used for system wake up * Card end position switch also acts as card locking sensor * Additional sensor for card active position detects abnormal termination of the transaction * Self retracting and self cleaning data 
contacts provide protection against vandalism * SCC meets the requirements as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems) * Housing bottom features a large debris 
slot allowing the egress of coins, paper, as well as cut in half cards “ 16 way interface header allows for custom cabling Assembly Instructions: e PUSHMATIC? ІІ can be used with mounting adapter and bezels according to customer design. 


Superflat Style Smart Card Connectors 
Fig. 8 


Standard Style Smart Card Connectors 
Fig. 5 1 


Note: Use only with Fig. 6 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 


Applications: * Unattended Point of Sale systems * Vending equipment * Access control Design Features: * High numbers of card 
insertion cycles, due to the principle of landing contacts * Designed for harsh applications and environments * Modular system with 
several operating methods from manual handling to automatic card ejection • Bezel Accessory Assembly Instructions: • Please 
make sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. 


Applications: • Point of Sale systems * Mobile devices * Access control • Keyboards Design 
Features: * Miniature size ideally suited for mobile devices Assembly Instructions: e Please make 
sure that flexprints remain free and unrestricted after assembly. 


Disk Drive Slot 


Smart Card Connectors 


Design Features: * А Smart Card Connector 
(0702-1) with Push Pull card handling 
* Mounted on a 3.5 high inch disk drive frame 
(tan color: RAL 7032) with a bicolor LED 
(red/green) * Mounting screws are included 
Assembly Instructions: • Please make sure that 
interface cables are unrestricted and free to 
move after assembly. 


Landing Card PCB Mount 
Smart Card Connectors 


Design Features: * High number of mating cycles due to 
minimized wiping distance on card contacts • Contact self- 
cleaning effect • Short card insertion depth Soldering 


Conditions: • Wave soldering: 260°C; 10s max. 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 
Fig. 11 


Applications: • Set top boxes “ Toll road 
transponders • Parking meters • Utility metering 
systems Design Features: • Termination: dip 
solder pins * Special shape of wiping contacts 
minimize card scratching and wear * Smart Card 
Connector meets the requirements as specified in 
document ISO 7816 Soldering Conditions: 
* Wave soldering: 260°C; 10s max. 


SIMLOCK® 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 
Fig. 12 


PCB Mounting Contact 
Smart Card Connectors 
with 3mm Standoffs 


C702 10М008 2724 
C702 10М008 2554 with 3mm Standoffs 


These acceptors are low cost and provide direct sliding contact between 
the acceptor and the chip card. These acceptors have NC closed card 
present switches which open when the card is fully inserted. 


Applications: • Set top boxes * Toll road transponders * Parking 
meters • Utility metering systems Design Features: * Termination: dip 
solder pins * Special shape of wiping contacts minimize card scratching 
and wear * Smart Card Connector meets the requirements as specified in 
document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card 
Specification for Payment Systems) Includes 3mm stand-offs Soldering 
Conditions: “ Wave soldering: 260°C; 10s max. 


Applications: “ TV/Satellite decoders • Point of 
Sale systems * Computer networks and energy 
meters * Also suitable for applications with 
permanently inserted cards under changing 
temperatures Design Features: • Meets the EMV 
Integrated Circuit Card Specification for Payment 
Systems (Europay Mastercard Visa) * Has a 
switch which indicates whether a card is in the 
reading position 


SIMBLOCK® 


(Shown with 
Align-Pins) 


Applications: * Designed for mini SIM/SAM card Design features: 
° Size: same footprint as SIM card * Reliable function in locked 


state during mobile use * Polarization notch does not allow 
incorrect card positioning * Suitable for automatic assembly 
processes (Pick & Place, Tape & Reel, and Reflow) Soldering 
Conditions: • Infrared reflow: 245°C; 10s max. 


Applications: • Handsets • E-Purses Design Features: * Contacts chip cards according to ISO 
7816 and Plug іп SIM-Cards * Low height (2mm standard) • High co-planarity accuracy • SMT- 
Version with 6 contacts especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: 
* Infrared reflow: 245°C; 10s max. 


Digi-Key Price Each T&R | Amphenol Digi-Key Price Each T&R Amphenol 
Fig.| Description Part No. 25 100 Pricing | Part No. Fig. Description Part No. 1 25 100 Pricing |Part No. 
1 | Pushmatic® Il, 12V 361-1005-ND 3559 33.05 3178 —  |070210M0089042 | |11 | ISO Wiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 2312 240 192 — _ [стог 10M008 2064 
Pusha 12, wih Loaking кта ЗВОН a007 3721 3578 | — | стос 1омоое 9052 [12 SO Wing Contac. EMV Snapdn в 250 193 ты] — Croz 1000802724 
2 | Pushmatic® ІІ 5V, with Locking Arms |361-1008-ND 4098 3806 3659 | — | C70240M0089072 180 Wiping Contact ЕМУ, with Standoffs БЫШЫ ШЕШ 273 210 148 — 40702 10M008 2554 
3 | Metal Mounting Plate for Pushmatic® Il | 361-1010-ND 577 448 359 _ (702 651 012 E2 13 | ISO Wiping Contact w/Rails, w/Standoffs|_361-1017-ND 293 225 1.80 к= С702 10М008 2834 
4 | Plastic Adapter for Deep Bezel 36131011-ND 1114 975 8.64 — | C702 N25 040 E2 14 |150 Landing РСВ 361-1013-0 — 7.05 570 448 i: 6702 10M008 1214 
5 Pushmatic®, 12V, ISO 361-1001-ND 25.71 24.00 22.29 = C702 10M008 7002 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-1-ND* 2.63 2.03 1.62 — C707 10M006 5002 
Pushmatic®, 5V, ISO. 361-1002-ND 2571 2400 2229 — | C702 10М008 7012 SIMLOCK® without Align-Pins, Black | 361-1020-9-ND — — - -- | 907.20/800 |C707 10М006 5002 
6 | Push Pull, ISO 361-1003-ND 15.03 1403 13.03 — | C702 tomo08 5142 | |15 sIMLOCK with Align-Pins, Black 361-1021-1-ND* 2.63 2.03 1.62 —  |C707 10М006 0492 
Push Pull, Аіпог 361-1004-ND 2261 2110 19.60 — | 6702 10M008 5222 SIMLOCK? with Align-Pins, Black 361-10212-0 -- -- — | 907.20/800 |C707 10M006 0492 
7 | Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 14.96 1309 11.60 — | C702 N11 141 E2 16 SIMBLOCK® wiih NC Sunteti ЕНІ 330 264 211 = 77400080: 
8 | Superflat Snap-In, ЕМУ Compatible | 361-1014-ND 1047 8465 728 — |070210М0080664| |. [iier ocKe without Switch maU 3.06 235 138 — ТО 00006 0522 
9 | Superflat 361-1015-ND 1240 1085 961 — | C702 10M008 0014 i | : 
10 | Disk Drive Slot, Desktop 361-1022-ND 3695 3449 32.02 —  |C70510M0080195 | * Denotes Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon 


Smart Card Interconnect Devices 


ITT Industries 


Engineered for life 


CCM01 


MK I: MK І connectors have 
fixed contacts and a blade 
card detection switch un- 
sealed. These connectors are 
intended for applications 
where the card usage is 
relatively low and the environ- 
ment is benign. 

MK ІІ: EMV™ Compatible. 
MK ІІ connectors with fixed 
contacts have been devel- 
oped for applications where a 
landing contact mechanism is 
not required but performance 
and reliability are still key considerations. 


Reverse version 


MK Ш: EMV Compatible. MK III connectors are intended for applications such as pay TV, home shopping and utility meters. Mainly 


driven by the Set Top Box market for payment and /or deciphering. 


MK Il: Developed to interface with SIM/SAM cards as defined by GSM11-11 and ENV1375-1. Available with either 
hinged covers or fixed covers and have been designed to minimize the amount of space needed for PCB mounting. 


The high temperature thermoplastic moldings are suited for infrared and convection soldering processes. 

MK Ш: SIM/SAM card connector features an integrated card detection switch providing a competitive advantage to 
smart card reader device manufacturers by minimizing the space usage on the PCB, and features a side entry to offer 
convenient card access without opening the device. The unique design makes it ideal for telecommunications, 
portable electronics, POS terminals and similar applications, and meets GSM11-11 specifications. 


ССМ05 - Fig. 9 


MK Il: Accepts both Secure Data (SD) and Multi Media Card (MMC) flash memory cards. Integrate them in 
applications such as cellular phones, PDA, smart phones, MP3 players, handheld GPS, electronic books, 
industrial controls or wherever portable memory is needed 


NEW! CCM05 - Fig. 10 


ССМ02 - Fig. 3 


MK І: MK І is a connector 
with landing contacts. The 
contacts do not touch the 
card until it is almost fully 
inserted - a minimal wiping 
action removes any non- 
conductive material. De- 
signed to give a positive feel 
as the card is fully inserted. 
Features: 100,000 card in- 
sertion cycles. 

MK Il: EMV Compatible. MK 
П connectors with landing 


contacts are dedicated for applications where the reader usage is high and 
the life span of the card is a key consideration. It has been redesigned to 
give an even higher performance in a compact, affordable package. 
Features: 500,000 card insertion cycles. 


needs. Low profile push push connectors, 2.10 mm. 


MK Il: Connectors are without card guidance and used where space is at a premium and the 
card guidance can be built around the connector (rather than provided by the connector itself). 

MK Ш: EMV Compatible. Designed to interface with either full or SIM/SAM smart cards and 
designed to minimize space usage on the PCB. 


MK ІІ: For one of the most common card formats, ITT offers both standard and reverse reading options in 
small and sturdy packaging. Accepts Mini SD flash memory cards. Designed for mobile communication 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bulk 
Digi-Key Price Each ITT 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. 
CCMO01 
= MK I, 8 Contact PCB 401-1671-ND 3.33 2.67 2.11 CCM01-1NF 
1 MK II, 8 Contact SMT with Board Lock 401-1672-ND 3.54 2.84 2.25 CCM01-2065 
MK II, 8 Contact SMT 401-1673-ND 3.47 2.78 2.20 CCM01-2251 
2 MK III, Standard 8 Contact PCB 401-1674-ND 1.31 1.22 142 CCM01-6101 
MK ІІІ, Reverse 8 Contact РСВ 401-1675-ND 1.37 1.26 1.16 ССМ01-6201 
CCM02 
MK I, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Standard 401-1676-ND 8.36 6.69 5.30 CCM02-1NO-3 
MK I, 8 Contact PCB with Landing Contacts, Narrow 401-1677-ND 8.36 6.69 5.30 ССМ02-1МО-32 
MK I, 8 Contact РСВ with Landing Contacts апа Extended Cover 401-1678-ND 10.88 8.70 6.89 CCM02-1NO-35 
3 MK II, 8 Contact PCB with Four Board Locks 401-1679-ND 6.57 5.26 4.17 CCM02-2503 
MK II, 8 Contact SMT with Four Board Locks 401-1680-ND 6.57 5.26 4.17 CCM02-2504 
MK II, 8 Contact SMT with Two Pegs 401-1681-ND 6.57 5.26 4.17 CCM02-2508 
MK II, 8 Contact PCB with Four Pegs 401-1682-ND 6.57 5.26 4.17 CCM02-2511 
Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel ITT 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
ссмоз 
MK II, 6 Contact Hinged Cover 401-1683-1-ND 1.78 1.65 1.51 401-1683-2-ND 1,000 988.20 | CCM03-3001 
MK II, 8 Contact Hinged Cover with Locating Pegs 401-1684-1-ND 1.90 1.76 1.62 401-1684-2-ND 1,000 1054.80 | CCM03-3004 
4 MK II, 6 Contact Hinged Cover, Gold 401-1685-1-ND 1.78 1.65 1.51 401-1685-2-ND 1,000 988.20 | CCM03-3009 
MK II, 8 Contact Hinged Cover with Locating Pegs, Gold 401-1686-1-ND 1.90 1.76 1.62 401-1686-2-ND 1,000 1054.80 | CCM03-3012 
MK II, 6 Contact Hinged Cover Gold with Card Switch 401-1687-1-ND 2.10 1.95 1.78 401-1687-2-ND 1,000 1164.60 | CCM03-3013 
МК ІІ, 8 Contact Fixed Cover 401-1688-1-ND 1.75 1.62 1.48 401-1688-2-ND 1,200 | 966.60/M | CCM03-3504 
5 MK II, 6 Contact Side Hinged Auto Lock Cover 401-1689-1-ND 2.00 1.85 1.69 401-1689-2-ND 1,300 |1105.20/M | ССМОЗ-3517 
MK Il, 6 Contact Front Hinged Auto Lock with Card Switch 401-1690-1-ND 2.00 1.85 1.69 401-1690-2-ND 1,300 |1105.20/M | ССМОЗ-3518 
6 MK ІІІ, 6 Contact SIM/SAM Connector 401-1691-1-ND 2.43 2.25 2.06 401-1691-2-ND 5,000 |1123.50/M | CCMO3-3754 
MK III, 6 Contact SIM/SAM Connector with Ground 401-1692-1-ND 2.89 2.67 2.45 401-1692-2-ND 1,000 1598.00 | CCM03-3758 
CCMO4 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 1.25mm 401-1693-1-ND 3.48 3.21 2.95 401-1693-2-ND 1,000 1926.00 | CCM04-1889 
7 MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm 401-1694-1-ND 3.66 3.39 3.10 401-1694-2-ND 700 1561.14 | ССМ04-1316 
MK ІІ, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm with Switch 401-1695-1-ND 3.84 3.54 3.25 401-1695-2-ND 700 1486.80 | ССМ04-1317 
8 MK III, 8 Contact SMT Low Profile 1.90mm with Switch 401-1696-1-ND 2.84 2.63 2.41 401-1696-2-ND 1,000 1575.00 | ССМ04-4248 
CCM05 
9 MK II, 9 Contact SD/MMC Memory Card Connector 401-1697-1-ND 2.87 2.65 2.43 401-1697-2-ND 600 953.40 | ССМ05-5761В601 
10 MK II, 10 Contact Mini SD Memory Card Соппесіог 401-1699-NDT NEW! 2.25 1.80 1.43 = = — | ССМ05-5773 
1 Вик Pricing 


fuco No. of Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each | AMP 


Pins A B с D Part No. 1 10 Part No. 
——————— AMP n 
Electronics Dual Leaf Dip Sockets 
| C S k Phosphor Bronze with 15и Gold Plating 
елее ос ets 6 57 .46 | 2-641296-4 


.295 (7.49) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A9406-ND 
Perf Ch "PEERS 8 .395 (10.03) .394 (10.01)  .300 (7.62) .320 (8.13) A9408-ND 57 .46 | 2-640463-4 
erformance Characteristics: 14 | .695(17.65) .394(10.01) .300(7.62)  .320 (8.13) A9414-ND 1.05 84 | 2-640357-4 
n | к "o . | | 16 | .795(20.19) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A9416-ND 93 75 | 2-640358-4 
Physical: е Engaging force: 340 grams max.(initial) е Separating force: 25 grams min. 16 7795 (20.19) 394 (10.01) 300 (7.62) 320 (8.13) A94116-ND* 1.05 ва | 2-641600-4 
Electrical: е Rating: 250 VAC • Contact resistance: 20 milliohms max. initial, 30 18 .895 (22.73) .394(10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A9418-ND 1.50 1.20 | 2-640359-4 
milliohms max. after test • Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS min. * Insulation 20 .995 (25.27) .394(10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A9420-ND 1.38 1.11 | 2-640464-4 
resistance: 10,000 megohms min. (initial) e Capacitance: 0.5 picofarad max. 20 .995 (25.27) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A94120-ND* 1.32 1.06 | 2-641602-4 
А š 7 в iz. P 24 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A9424-ND 2.13 1.71 | 2-640361-4 
Environmental: ° Operating temperature: -55°C to + 105°C (tin; -55°C to + 125°C | 24 | 4.195 (30.35) .394(10.01) .300(7.62) _ .320 (8.13) A94124-ND* 192 154 | 2-641932-4 
(gold) ют 15 G's, 10-2000-10 Hz with 100тА current * Shock: 100 G's 758 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A9428-ND 2.01 1.61 | 2-640362-4 
sawtooth; 6 shocks 28 | 1.395 (35.43) .694(17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A94128-ND* 201 1.61 | 2-641605-4 
Material and Finish: • Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated (black) 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A94132-ND* 225 1.80 | 2-644018-4 
А A "T ad 40 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24)  .620 (15.75) A9440-ND 1.95 1.56 | 2-640379-4 
Notes: * Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking * Over- 40 1.995 (50.67) .694(17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A94140-ND* 195 1.56 | 2-641606-4 


stress stop wall: prevents damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off- 


set insertion or extraction of DIP packages * Closed Frame Style (unless noted) * Large Beryllium Copper with 304 Gold Plating 


target area: makes it easy to insert DIP packages * Dual wiping contacts: make a gas-tight 6 -295 (7.49) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A24793-ND 51 41 | 2-641296-2 
connection for high reliability • .175 (4.45) max. seating plane above pc board * Dual 8 :395 (10.03) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) НА. (6 .29 | 2-640463-2 
wiping contacts * Stackable end-to-end and side-to-side * Designed to meet EiA RS-415, 14 | .695(17.65) .394 (10.01) .300(7.62) .320 (8.13) D) 1.05 .84 | 2-641599-2 
MIL-S-83734 and stringent computer specifications * Recognized under the Component 16 :795 (20.19) .394 (10.01) .300 (7.62) :320 (8.13) еа 1.41 89 | 2-641600-2 
Program of Underwriters Lab. Inc. File E28476 * Certified by Canadian Standards 24 | 1.195 (30.85) .394 (10.01) .300 (7.62) :320 (8.13) даира 201 1.61 | 2-641932-2 
Association File No. LR 16455 24 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600 (15.24)  .620 (15.75) A24798-ND 2.55 2.04 | 2-641604-2 
28 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24799-ND* 2.61 2.09 | 2-641605-2 
32 1.595 (40.51) .694(17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24800-ND* 294 2.36 | 2-644018-2 
40 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24801-ND* 2.61 2.09 | 2-641606-2 
Sockets with Retention Solder Tails 
(ТАМАР Phosphor Bronze with 15и Gold Plating 
8 -395 (10.03) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A24802-ND 51 .41 | 2-641260-4 
28 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24803-ND* 2.01 1.61 | 2-641615-4 
Phosphor Bronze with Tinned Plating 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24804-ND* (66 .53 | 2-641615-3 
Beryllium Copper with 30p Gold Plating 
28 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24805-ND* 2.61 2.09 | 2-641615-3 
Large target 40 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) .620 (15.75) A24806-ND* 2.61 2.09 | 2-641616-2 
- 2n ў? Zí ў Beryllium Copper with Тіппеа Plating 
EU m Й) И 8 1395 (10.03) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A24807-ND 27 2? | 2-641260-1 
| ç QU 14 | .695(17.65) .394(10.01) .300(7.62) .320 (8.13) A24808-ND* .51 .41 | 2-641609-1 
A) ZZ | ZZ 2 16 .795 (20.19) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A24809-ND* 57 .46 | 2-641610-1 
"TET A 20 | .995 (25.27) .394 (10.01) .300(7.62)  .320 (8.13) A24810-ND* 57 46 | 2-641612-1 
design aa 24 | 1.195 (30.35) .394 (10.01) .300 (7.62) .320 (8.13) A24811-ND* .69 56 | 2-641933-1 
32 1.595 (40.51) .694(17.63) .600(15.24)  .620 (15.75) A24812-ND* 1.11 .89 | 2-382189-1 


* Open Frame Style. 


Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 1 10 100 Part No. 
30u Gold 30p Gold | A29070-ND 1.01 81 64 380598-1 
Reusable Receptacles for Compo- Closed Bottom (046 й 102) Tin-Lead зор Gold | A29071-ND 44 36 28 380598-2 
nent Testing: * Receptacles help ü ` Tin-Lead Tin-Lead | A29072-ND 36 29 23 380598-3 
prevent heat damage to pc boards Closed Bottom .036 - .051 Tin-Lead Tin-Lead A29073-ND .36 29 23 1-380758-0 
апа components during burn-in апа -156 (0.91 - 1.30) Tin-Lead 30u Gold | A29074-ND 42 134 27 1-380758-1 
bread-boarding evaluation * Recep- (3.96) бын .018 - .040 SM on ЗОН 809 А9075 М 18 ES 58 Saree 
inan N en Bottom in-Lea O| - .65 5 a 5- 
tacles eliminate need for soldering й (0465 1.02) Tin-Lead Tin-Lead | A29077-ND 54 24 35 380635-5 
components directly to the board Open Bottom .036 - .051 Tin-Lead Tin-Lead | A29078-ND 41 33 26 640206-1 
* Board components can be inserted (0.91 - 1.30) Tin-Lead Зор Gold A29079-ND 65 52 41 640206-2 
and extracted at a minimum of 100 Stand-Off .018 - .040 Tin-Lead Зор Gold | A29080-ND 1.29 1.04 82 1-380737-0 
times. (0.46 - 1.02) Tin-Lead Tin-Lead | A29081-ND .52 .42 .34 640593-1 
SIP Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each АМР 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
STRAIGHT SOLDER TAIL 3 .295 (7.49) 200 (5.08) A26245-ND .78 .63 .50 382437-1 
4 1395 (10.03 300 (7.62 A24813-ND .78 .63 .50 382438-1 
The DIPLOMATE Dual Leaf SIP socket 7 695 (003) 600 (522) A24814-ND 178 63 150 382441-1 
family provides high quality at low cost with 8 .795 (20.19) .700 (17.78) A24815-ND .87 70 56 643640-1 
superior handling characteristics. These 10 .995 (25.27) .900 (22.86) A24816-ND 1.32 1.06 84 643642-1 
stackable housings feature a “true closed 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND 1.62 1.30 1.03 643644-1 
bottom” design which prevents solder or flux 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A29107-ND* 1.44 1.16 .92 643644-3 
wicking. 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 2.61 2.09 1.66 643646-1 
< Housina: Glass tiled themopiastie: Saya 15 1.495 (37.97) 1.400 (35.56) A24818-ND 2.82 2.26 1.79 643647-1 
9 prasie, 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 1.80 1.44 1.14 643648-1 
rated, black 17 1.695 (43.05) 1.600 (40.64) A26248-ND 2.25 1.80 1.43 643649-1 
* Contact Material: Tin Plated BE. CU. 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) A24819-ND 2.43 1.95 1.54 643650-1 
* Low Profile - .210 (5.33) max. 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 2.25 1.80 1.43 643652-1 
222 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) A26249-ND 3.00 2.40 1.90 643654-1 
* Dual wiping contacts 25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 6.42 5.14 4.07 643657-1 
* Accepts .008 - .014 (0.2 - 0.36) thick x 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND 7.68 6.15 4.87 643662-1 


.030 (0.76) max. wide rectangular leads * Tin Plated Phos. Bronze 


P Q F P Sockets No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Housing: High temperature thermoplastic, 94V-O rated, black. Cover: - Conventional AMP Sockets 
Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing 100 Housing Sub-Assembly By (вав) РНР 19.08 1827 1503 deem 
"T 7 Over ы » - А А А a 
and Cover are high temperature thermoplastic, 94V-0 rated). 132 | Housing Sub-Assembly 1.840 (34.04) | A24824-ND 28.58 2283 18.07 | 821949-5 
Performance Characteristics: 132 | Cover 1.340 (34.04) | A24825-ND 5.43 435 _ 3.44 | 821942-1 
с t Rati 1 M MICRO-PITCH Sockets for JEDEC Metric Quad Flat Pack IC's 
Е d 
чеп AANA anp аш 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1504) | A24826-ND 2490 — 19.922 1577 | 82211423 
* Operating Temp.: -55°C to +105°C 144 | Cover 38.2 (1.504) | A24827-ND 3.37 270 244 | 822115-8 
Dielectric Withstanding Volt.: 750 160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A24828-ND 2772 2218 17.56 | 822114-4 
* Dielectric: Withstanding Volt: 75 160 | Cover 38.2 (1504) | A24838-ND 3.78 303 240 | 822115-4 
VAC min. 
й T Tools 
* Capacitance (Adjacent Contacts): 1 — | Extraction Tool = A24839-ND 12110 = — | 822254-1 
picofarad max. 100 | Insertion Hand Tool for Conventional — A24831-ND 636.39 - - 822253-1 
* Durability: 15 insertion/withdrawal 132 | Insertion Hand Tool for Conventional = A24841-ND 436.50 = = 822253-2 
cycles — | Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH = A24842-ND 285.12 - — | 822253-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ross) 305 


tyco 


Electronics 


AMP Miniature Spring Sockets 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of individual sockets, each utilizing a permanently secured helical spring design to 
accept round, square or rectangular leads. 


Features: * SMT and IRR processing compatibility * Five different hole size series .039 to .107” (0.99 to 2.72mm) available to accommodate a pin 
diameter range of .012 to .065” (0.30 to 1.65mm) and board thicknesses of .031 to .125” (0.79 to 3.18mm) * Low-Profile, above-board height of 
.022" (0.56mm) allows maximum board-to-board clearance * Small head diameter allow centerline spacing as close as .070" (1.78mm) * Sockets 
accept round, square or rectangular leads without socket orientation • Inner helical spring assures maximum reliability 


Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Pin Diameter Range Finish Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B с Part Мо. 1 10 Рагі Мо. 
Flat Bottom 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Gold Flash .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26251-ND 41 .33 2-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Tin .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26253-ND 38 -30 6-330808-5 
013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Tin .059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26255-ND 46 138 2-332095-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Gold Flash .059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26257-ND 45 36 2-332095-1 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24846-ND 41 .33 2-331272-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) Зор Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24848-ND .83 .67 2-331272-3 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24850-ND 52 42 50863-4 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Зор Gold Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24851-ND .38 .31 50863-5 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24854-ND 31 25 50863-8 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24856-ND E 33 2-331272-6 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) Зор Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24857-ND .36 29 2-331272-7 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A24862-ND 43 35 50462-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Зор Gold Tin .070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A24863-ND 44 .36 50462-8 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Gold Flash .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24864-ND 87 70 1-331677-1 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) Зор Gold Tin .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24865-ND .39 .32 3-331677-8 
Closed .026 - .033 (0.66 - 0.84) Зор Gold Gold Flash .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24866-ND 85 69 50864 
Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) Зор Gold Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24867-ND .39 .32 50864-1 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Тіп Тіп .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24870-ND .32 26 50864-6 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Зор Gold Gold Flash .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24873-ND 75 .60 1-331677-4 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Зор Gold Тіп .080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A24877-ND 75 .60 1-331677-8 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Зор Gold Gold Flash .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24880-ND 54 44 50865 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Зор Gold Gold Flash .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24886-ND 76 61 1-332070-1 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Зор Gold Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24890-ND 138 31 2-332070-3 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24893-ND 32 26 2-332070-2 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Зор Gold Gold Flash .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24897-ND 1.42 1.14 50871-4 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Зор Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24898-ND 43 35 50871-5 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A29082-ND 134 28 50871-8 
.050 - .057 (1.27 - 1.45) Зор Gold Gold Flash .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24900-ND 1.01 81 1-50871-3 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) Зор Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24906-ND 43 135 2-50871-3 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A26261-ND 36 29 2-50871-6 
013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Tin .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26259-ND 75 .60 5-330808-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24849-ND .55 44 50863 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24853-ND 134 28 50863-6 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24859-ND 51 42 3-331272-8 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) Зор Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24860-ND 43 135 3-331272-9 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Зор Gold Tin .070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A24861-ND 39 32 50462-2 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Gold Flash .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24869-ND 41 .33 50864-5 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24872-ND .34 .28 50864-8 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Зор Gold Tin .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24874-ND .40 32 2-331677-2 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Зор Gold Gold Flash .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24875-ND .46 .37 2-331677-6 
Ореп .034 - .041 (0.86 - 1.04) Зор Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24883-ND 45 36 50865-3 
Bottom .034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24884-ND .65 52 50865-6 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Зор Gold Gold Flash .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24888-ND 79 .64 1-332070-4 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Тіп Gold Flash .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24889-ND E 33 2-332070-5 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Gold Flash .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24891-ND 40 .32 2-332070-9 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Зор Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24899-ND 46 27 50871-1 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A29083-ND 1.01 .82 50871-6 
1050 - .057 (1.27 - 1.45) Зор Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24902-ND 94 35 1-50871-0 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) Зор Gold Gold Flash .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A24905-ND 1.09 87 1-50871-8 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) Зор Gold Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A26260-ND 46 .37 1-50871-9 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin .118 (3.00) .288 (7.31) .101 (2.57) A26262-ND .36 29 2-50871-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Gold Flash .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26252-ND 51 42 3-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Tin .059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26256-ND .92 74 1-332095-9 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) Зор Gold Gold Flash .059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND 46 38 2-332095-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) Зор Gold Gold Flash .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24847-ND 43 35 3-331272-0 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24855-ND 64 52 50863-7 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) Зор Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24858-ND 45 .36 3-331272-5 
Knockout .026 - .033 (0.66 - 0.84) Зор Gold Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24868-ND E 33 50864-3 
Knockout .026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin .080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24871-ND 65 52 50864-7 
Bottom .030 - .033 (0.76 - 0.84) Зор Gold Gold Flash .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24876-ND .54 44 2-331677-9 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) Зор Gold Tin .080 (2.03) .138 (3.51) .061 (1.55) A24878-ND 47 .38 3-331677-4 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Зор Gold Gold Flash .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24881-ND 1.19 .96 50865-2 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Зор Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24882-ND 43 35 50865-1 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24885-ND 134 27 50865-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Зор Gold Gold Flash .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24887-ND 91 73 1-332070-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Зор Gold Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND .40 32 3-332070-5 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin .089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24894-ND 33 27 3-332070-4 
Bullet Nose Bottom 
.012 - .021 (0.30 - 0.53) Зор Gold Tin .066 (1.67) .184 (4.64) .042 (1.07) A24843-ND 22 18 645946-2 
.015 - .021 (0.38 - 0.53) зор Gold Tin .066 (1.67) .158 (4.01) 1042 (1.07) A24844-ND 51 41 645945-2 
Loose .015 - .021 (0.38 - 0.53) Tin Tin .066 (1.67) .158 (4.01) .042 (1.07) A24845-ND .63 51 645945-1 
Рїесе .037 - .041 (0.94 - 1.04) Зор Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .074 (1.88) A24895-ND .32 26 645500-1 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin .120 (3.05) -308 (7.82) .100 (2.54) A29046-ND .93 .75 645980-2 
.042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin .120 (3.05) .308 (7.82) .100 (2.54) A29068-ND .36 29 645980-1 
Carrier Strip .028 - .033 (0.71 - 0.84) Зор Gold Tin .080 (2.03) .290 (7.37) .061 (1.55) A24879-ND = 23 1-645986-2 
with Sealant .028 - .033 (0.71 - 0.84) Tin Tin .080 (2.03) .290 (7.37) .061 (1.55) A28507-ND = 48 1-645986-1 
Carrier Strip .037 - .041 (0.94 - 1.04) Зор Gold Tin .089 (2.03) 260 (7.37) .074 (1.55) A24896-ND - 32 1-645502-1 
without .042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin .120 (3.05) 308 (7.82) .100 (2.54) A29045-ND = .33 1-645979-2 
Sealant .042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin .120 (3.05) 1308 (7.82) .100 (2.54) A29069-ND — .28 645979-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ON-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


Surface Mount І.С. Sockets 


Ч МОКСОМР DIN Connectors 


1.00 (2.54) jes 


Pin 1 


8.10 (78.74) 
Row a i 
ERN E o 
H 


No. Contact + 

of Spacing Digi-Key Price Each MC НЕТТІ NEC (2.8) 

Pins | Inch(mm) | PartNo. 1 10 100 1,000 (10.6) А рават рыны Ў] 

[= 35 e m 0—1 | 
Surface Mount - Screw Machined Pins without Solder Tail [= 54 (85. o —] 
3.70 fea 98) 

6 .300 (7.62) ED2201-ND .80 67 56 46 Contacts fitted іп rows а апа с only. 

8 .300 (7.62) ED2202-ND 1.07 .89 74 62 + 

14 -300 (7.62) ED2203-ND 1.87 1.55 1.29 1.08 Сё, 

16 :300 (7.62) ED2204-ND 2.14 1.77 1.48 1.23 — 

18 .300 (7.62) ED2205-ND 2.16 1.79 1.50 1.24 
Special Features/Applications: 

pecial Features/App ü 20 | .300(7.62) | ED2206-ND 240 199 166 1.38 44 
P aa ау e Rog) 22 | 400(1016) | ED2207D 264 219 183 152 (109) 
* Tin for solder must be іп the pc board 400 (10.16) š Ы Ë À 
Technical Data: 24 .600 (15.24) | ED2208-ND 3.21 2.66 222 1.84 FE Е 
* Insulator body material: glass-filled polyethersulphone 28 | .600(15.24) | ED2209-ND 374 310 2.58 2.14 of | of Digi-Key Price Each | |NorComp 
Rows Pins Type Part No. 1 10 100 PartNo. 
г Temperature range: 55°С ~ 200°C continuous 36 | .600(15.24) | ED2210-ND 433 359 299 248 yp 
* Solder temperature: 280°C, intermittent 40 | .600(15.24) | ED2211-ND 481 398 332 276 3 |64 |Socket-IDC Type|T8064-ND 13.60 11.73 7.98 |689-096-290-001 
Plating: 48 .600 (15.24) | ED2212-ND 5.77 4.78 3.98 3.31 — |64| Strain Relief |TO064-ND 1.07 (93 .63 164-096-001-000 
° Pin tin plated min. 80и nickel + min. 150 tin-lead H 
* High temperature insulator 64 | .800(15.24) |Д 169 por 5al ыы See 3M Ribbon Cable in Index for Ribbon Cable (MC64M-ND and MC64G-ND). 
OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. Low Cost PLCC Sockets 
ll 
Socket Wrap 1.0. 
2. fit to socket i 1 Б - 1.175 
* Improves wiring spee (4.45) 
ШАРЕ? 


* Instant pin numbering 

* Reduces wiring errors 

* Large space for user information 
* Simplifies troubleshooting 


Now offering an exciting, low cost item used to identify pin numbers on wire-wrapping 
Sockets. Consisting of a socket-sized plastic panel with numbered holes in the pin 


7. 


location, the Socket Wrap-ID is simply slipped onto the socket before wrapping. 


You can also write on them for easy identification of location, IC part number, function, 
etc. These unique items greatly simplify both initial wire-wrapping and subsequent 


troubleshooting or repair. 


Tur 9 


Ф Accepts JEDEC PLCCs МО-052 AE * Holes for 
drainage * Standoffs provide clearance for heat 
dissipation and cleaning * Internal standoffs ensure 
proper positioning of chip carrier in socket * Easy 
access for probing installed chip carrier 


Ф Accepts ЈЕРЕС PLCCs MO-052 AE • Low profile for 
high density PC board stacking • Standoffs provide 
clearance for heat dissipation and cleaning 


. А ae I No.of | Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
A great help to hobbyists, technicians, and production facilities alike. Pins A Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Thru-Hole Mount 

GEH mn ET 20 0.613 (15.57) ED80021-ND 91 77 53 940-99-020-24-000000 
расту mr puc] ВО 28 0.720 (18.29) ED80022-ND .80 68 56 940-99-028-24-000000 
Inch (mm) Description Part No. 5 25 50 100 32 |0.820 (20.83) / 722 (18.34) | | ED80023-ND. .82 .69 57 940-99-032-24-000000 
| 44 0.920 (23.37) ED80024-ND 83 7 58 940-99-044-24-000000 
8 Pin LD. K470-ND 2.58 8.06 1129 20.90 52 1.020 (25.91) ED80025-ND 989 76 62 940-99-052-24-000000 
14 Pin I.D. K266-ND 2.58 8.06 11.29 2090 68 1.220 (30.99) ED80026-ND E 78 .64 940-99-068-24-000000 
.3 (7.62) 16 Pin 1.0. K267-ND 2.58 8.06 — 1129 20.90 84 1.420 (36.07) ED80027-ND 144 97 79 940-99-084-24-000000 
bud ш пе P. 1001 20 0.613 (15.57) m— :2— Sut Mount 71 58 940-99-020-17-400000 
РР. ЕЛІН 8/6: 11619212 2256) 4580 28 0.720 (18.29) ED80029-ND 92 79 ‘64 940-99-028-17-400000 
4 (10.16) 22 Pin 1.3. K497-ND 494 1544 2161 4001 32 | 0.820 (20.83) /.720 (18.29)| ED80030-ND 73 63 51 940-89-032-17-400000 
410: 24 Pin I.D. K495-ND 494 1544 2161 40.01 4 0.920 (23.37) ED80031-ND .87 74 61 940-99-044-17-400000 
- т 52 1.020 (25.91) ED80032-ND 1.06 .90 74 940-99-052-17-400000 
(1524, | 28 Pin 1.0. Keel 516 159 2258 4180 68 1:220 (30.99) ED80033-ND 104 88 72 940-99-068-17-400000 
40 Pin 1.0. K486-ND 10.64 3325 46.55 86.18 84 1.420 (36.07) ED80034-ND 132 1.12 92 940-99-084-17-400000 


.050 .240 


When you wanted to test for a problem that might lie on the circuit board or in the cable, you had a 
problem. Inaccessible? Not with а 3M ESP Intra-Connector™ system. The Intra-Connector mates in-line 
with standard double row socket connectors. It has one set of female contacts, but two sets of male 
contacts at right angles. So, it provides instant line-by-line “probe-ability.” The pins can also be used to 
make daisy chaining possible from a single connector cable end. Modified configurations are quickly 
available for special connections. The Intra-Connector system provides both straight-in and right angle 
functions. It mates with a standard .10" x .10" (2.54mm x 2.54mm) dual row connector or PC board- 
mounted .025" (.64mm) square pins. Two Intra-Connector systems used with the Intra-Switch™ system 
form a complete test assembly for probing signals under no load and full-load conditions. Contacts are non- 
corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermo-plastic. 


ЗМ Intra-Switch'" 


.050 (1.27) Typ. 
gn (1.27) Typ. 


240 
E10) = [-100 (2.54) 
tdi 


т 

.100 

(2.54 

Typ. 

Рт ч. Е Ш 

100 es 54) 
Typ. 


БЕБЕРЕРГІНГІ 
915121 


240 
(6.10) 
400 (10.16) 


There аге а lot of complicated, time consuming ways to interrupt а signal line оп ап assembly — some тау 
even be damaging to your PC board. But there's one easy way; Intra-Switch™ from 3M ESP. Simply by 
inserting the Intra-Switch™ connector between mating system connectors you have instant line-by-line 
switching. The low profile design and recessed switch buttons give you room to work in confined areas. 
Using a pencil or probe tip, any or all switches may be actuated. Applications include switching command 
signals to or from test equipment and programming optional preset logic functions. Switch buttons are 
recessed to prevent accidental switching. "Open" and "closed" positions are clearly marked, molded-in the 
body. Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. Intra-Switch is 
compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 3M, T&B/Ansley, Berg, Amp, 
Symbex and many others. 


No. of Dimension A Digi-Key Price No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 14.84 oni 
26 1.460 (37.08) 922576-26-ND 1545 20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 29.62 
34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 17.24 34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 38.16 
40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 18.90 UPS 
50 2:660 (67.56) 922576-50-ND 20.45 40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 46.39 
60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 23.77 50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 41.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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- - No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Dual In Line Pins A B с D E F Part No. 1 10 100 | Part No. 
ап а Р LCC Sockets Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail Closed Frame 
8 0.4 0.3 0.4 — - - Е060000-М0 42 29 24 | 210-93-308-41-001000 
Fig. 1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 14 07 03 04 = = =| ED60001-ND 73 51 ат |210-93-314-41-001000 
16 0.8 0.3 0.4 = - - Е060002-М0 83 58 .47 | 210-93-316-41-001000 
096 (2.44). ве) 24 12 03 04  — — І ED6000-ND 125 87 71 |210-93-324-41-001000 
A | аа 11 1 8165; 24 12 0.6 0.7 — - - Е060004-М0 1.25 87 .71 | 210-93-624-41-001000 
"eS oojjooo T (8:98), A ) 28 14 06 07 — — = ED60005-ND 1.46 1.02 .82 | 210-93-628-41-001000 
B с 555079 ) (3.18) 32 16 06 07 — — = | ED60000-ND 167 116 .94 |210-93-632-41-001000 
4 l&óodloo | рамен Min 40 20 06 07 - — _ — | ED60007-ND 209 145 147 |210-93-640-41-001000 
e (2.54) (0.71-0.89) Hole @.020 (0.51) Fig. 2 — Dual-In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards, Open Frame 
8 0.4 0.3 04 - - — ED60008-ND 59 41 33 |111-93-308-41-001000 
. Closed frame insulator withstands high mechanical impact. • Low profile • Plating; Sleeve 14 07 03 04 _ EN ED60009-ND .98 69 56 |111-93-314-41-001000 
(Pin) 200j"Sn and Contact (Clip) 30” Au. 
16 0.8 0.3 04 - — — ED60010-ND 143 .78 .63 |111-93-316-41-001000 
Fig. 2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 20 1.0 0.3 0.4 — — — ED60011-ND 1.36 .95 77 |111-93-320-41-001000 
24 12 0.3 0.4 — — — ED60012-ND 1.63 143 92 |111-93-324-41-001000 
Аи .110 (2.79) 24 1.2 0.6 0.7 — = = ED60013-ND 1.63 1.13 92 | 111-93-624-41-001000 
50941555 3. 28 14 0.6 0.7 — = = ED60014-ND 1.90 1.32 1.07 |111-93-628-41-001000 
\\ с 079-138 ЕН (432) 32 1.6 0.6 0.7 - - — ED60015-ND 247 1.51 1.22 | 111-93-632-41-001000 
фо ile ЕЕ | 93510. Ка о (быў 40 2.0 06 07 25 — — ED60016-ND 2.72 : 1.88 1.53 |111-93-640-41-001000 
mi 100 (2.54) (0.71-0.89) Hole ë, Ë Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Solder Tail 
20 590 360 200 40 - - | ED80000-ND 141 1.00 .89 |540-99-020-24-000000 
«ПІР sockets with solder tail length of .170" (4.32mm), allowing application on multilayer PCBs 28 .690 460 300 500 — — ED80001-ND 1.37 1.24 1410 | 540-99-028-24-000000 
up to .139" (3.53mm). • Plating; Sleeve (Pin) 200”Sn and Contact (Clip) 304” Au. 32* |.783/683 564/464 400/300 600/500 | — = ED80002-ND 1.49 1.35 1.20 | 540-99-032-24-000000 
44 .890 .660 500 100 — — ED80003-ND 1.48 1.33 1.19 | 540-99-044-24-000000 
Fig. 3 - Сотрасі РІ.СС 52 990 760 60 80 | — - | ED80004-ND 206 1.86 1.65 |540-99-052-24-000000 
Sockets Surface Mount with Polarizing 68 1.190 .960 .800 1.000 - -- | ED80005-ND 1.87 1.68 1.50 |540-99-068-24-000000 
Solder Тай Posts (optional) 84 1.390 1.160 1.000 1.200 — — ED80006-ND 2.39 245 1.91 | 540-99-084-24-000000 
L.A ы i Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount 
E 44.30) 20 .200 .200 .585 .585 .657 .180 | ED80007-ND 1.26 143 1.01 | 540-99-020-17-400000 
28 300 300 .685 .685 799 .180 | ED80008-ND 1.29 116 1.03 | 540-99-028-17-400000 
32* .300 .400 .665 766 886 .168 | ED80009-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400000 
Al 8 44 500 500 «885 885 1.082  .180 | ED80010-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400000 
52 .600 .600 1.000 1.000 1.224 .180 | ED80011-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400000 
E 68 .800 .800 1.202 1.200 1.507  .180 | ED80012-ND 1.98 1.78 1.59 |540-99-068-17-400000 
84 1.000 1.000 1.400 1400 1.791  .180 | ED80013-ND 2.21 1.99 1.77 |540-99-084-17-400000 
po Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount with Polarizing Posts 
PE 09) фе 20 .200 .200 585 585 657 .180 | ED80014-ND 1.26 1.13 1.01 | 540-99-020-17-400200 
4%, y esr i 28 .300 300 .685 .685 799 .180 | ED80015-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400200 
LEES ез (83 кр Реде 08) (% 32° | 30 400 665 — 766 8855  .168 | ED80016-ND 137 124 1.10 |540-99-032-17-400200 
44 .500 .500 :885 .885 1.082 .180 | ED80017-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400200 
52 .600 .600 1.000 1.000 1.224  .180 | ED80018-ND 1.78 1.60 1.42 |540-99-052-17-400200 
* Designed for JEDEC type devices. “ Open frame design in solder area improves results of IR 68 .800 .800 1.202 1.200 1.507  .180 | ED80019-ND 1.98 1.78 1.59 | 540-99-068-17-400200 
soldering and facilitates visual inspection of solder pads. * Тһе brown PPS (Ryton R-4) 84 1.000 1.000 1.400 1400 1.791  .180 | ED80020-ND 221 1.99 1.77 |540-99-084-17-400200 
insulator has optional polarizing pegs (PP). 


* Rectangular 


Pin Grid Array Sockets MATERIAL: 


* Insulator body: Standard material is glass filled thermoplastic polyester (PCT), self-extinguishing, rated UL94V-0 
* Color: Black * Receptacle (sleeve): Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200y" tin-lead (SnPb 90/10) over 
80-120y" nickel * Pin: Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200и” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-120y" nickel 
* Contact (clip): Stamped Beryllium-copper (QQ-C-533) heat treated, plated gold flash, З0” gold, over 80-120” 


410 Wirewrap Solder tail 300 


(2.79) (2.79) 6060000660000 nickel 
174%, a p (900249242685) 
(4. MUI ШЕ [ша 59586966009 ELECTRICAL DATA: 
025 Sq. «ll 9 020 (3.18) 65 S ЕРЕРЕ ч 64 б * Rated Current: 1A * Rated Voltage: 100 VRMS/150 VDC * Contact Resistance: 10 то тах. * Insulation re- 
RE З - 38; (.508) 00000000 9 sistance: 10,000 MO min. * Dielectric Strength: 1000 VRMS min. * Capacity: 0.8 pF max. * Operating 
T 2008 Temperature Range: -55°С ~ 125°С 
05/08 Typ. E E ТҮР: Non-Cumulative 
(1,3/2,0) Pin Foot- 

Grid No. | print Insulator Size 

Array of (See Inch (mm) Description Frame | Digi-Key Price Each 

Size Pins | Diag.) A B (Type of Contacts) | Style | Part No. 1 10 100 
10x10 68 A 1.0 (25.40) .9(22.86) Solder-Tail Open | ED2002-ND 3.37 292 236 
11х11 68 В 1.1 (27.94) 0 (25.40) Solder-Tail Open | ED2004-ND 337 292 236 
13х13 | 101 C 1.3 (33.02) 2 (30.48) Solder-Tail Open | ED2007-ND 468 406 328 
14х14 | 132 D 1.4 (35.56) 3 (33.02) Solder-Tail Open | ED2008-ND 612 5.31 4.29 
13x13 88 E 1.3 (33.02) 2 (30.48) Solder-Tail Open | ED2009-ND 436 378 3.06 
13х13 | 121 G 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Open | ED2027-ND 5.61 487 3.93 
15х15 | 145 H 1.5 (88.10) 4 (35.56) Solder-Tail Open | ED2029-ND 672 583 471 
17х17 | 168 | 1.7 (43.18) 6 (40.64) Solder-Tail Open | ED2030-ND 779 675 546 
17х17 | 169 J 1.7 (43.18) 6 (40.64) Solder-Tail Open | ED2031-ND 7.84 680 549 
10x10 68 A 1.0 (25.40) .9(22.86) | 3Level Wire Wrap | Open | ED2014-ND 950 823 6.65 
11х11 68 В 1.1 (27.94) 1.0 (25.40) | З Level Wire Wrap | Open | ED2016-ND 950 823 6.65 
14х14 | 132 D 1.4 (35.56) 1.3 (33.02) | З Level Wire Wrap | Open | ED2020-ND 17.24 1494 12.07 
13x13 88 E 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | З Level Wire Wrap | Open | ED2021-ND 11.49 997 8.05 
10x10 84 F 1.0 (25.40) .9(22.86) | 3Level Wire Wrap | Open | ED2023-ND 1010 876 7.08 
13х13 | 121 G 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | З Level Wire Wrap | Open | ED2037-ND 15.80 1370 11.07 
15х15 | 145 H 1.5 (38.10) 1.4(35.56) | 3 Level Wire Wrap | Open | ED2039-ND 18.75 1625 13413 
18x18 | 179 K 1.8 (45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Open | ED2042-ND 830 720 5.81 
21x21 273 L 2.1 (53.34) 2.0 (50.80) Solder-Tail Open | ED2044-ND 1253 1086 878 
18x18 | 223 M 1.8 (45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Open | ED2046-ND 1348 1143 923 


More Product Available Online: www.digikey.com 
308 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Most popular line of standard low profile IC-Sockets. Open frame design 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning 


and inspection. 
ED3308-ED3964: Sleeve (Pin) - 200и" Sn. Contact (Clip) 


0.028-.035 
(@0.71-0.89) 


Insertion Characteristics: 4-finger standard Plating: Рог 
= 30p" Au. For 


Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body to 
withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level 
wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard Plating: For 


Low Profile 


@.031-.039 


(00.79-0.99) 


(1.40-2.01) 


“Ultra low profile" Dual-in-line sockets are equipped with specially designed 
contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special short contact 
requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail diameter .030" 


А 


loo oll ооо] 
ооо \ооо 
ло 


(00.76) 


ED3108-ED3764: Sleeve (Pin) - 2004" Sn. Contact (Clip) - 150" Sn. For ED4308-ED4964: Sleeve (Pin) — 2004" Sn. Contact (Clip) - 30j" Au. For (76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact Plating: Sleeve 
ED56083-ED56646: Sleeve (Pin) – 10u” Au. Contact (Clip) — 304” Au. ED57083-ED57406: Sleeve (Pin) — 10p" Au. Contact (Clip) — 30" Au (Pin) — 200p" Sn. Contact (Clip) — 304" Au. 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins С Part Мо. 1 410 100 500 |PartNo. Pins с Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
Solder Tail (Gold) Wire Wrap 
E 04 TIN 03 (760) 04 (10:16) БЕКТЕ 42 E 21 20 110-5220: 12001000 8 [04(10.16) 03 (7.62) 0.4 (10.16) | ED4308-ND .92 64 52 44 | 123-93-308-41-001000 
te [os pum) мб оспот Epasieno ю ш 4r do [nescire | | МО пз 762) 040010 кызыр ію тн eo 77 | 
18 | 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) ED3318-ND 94 65 53 45 |110-93-318-41-001000 18 | 092286) 03 (762) 041016) ED4318-ND 206 143 116 99 | 123:93.318-41.001000 
20 |1.0(25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED3320-ND 104 73 59 51 | 110-93-320-41-001000 |30054) 03/763 0411016) БЕЛІҢ 29 19 120 110 |123.93.320.41.001000 
24 | 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 04 (10.16) | ED3324-ND 125 87 71 .61 |110-93-324-41-001000 :0 (25.40) 033 (7.62) 0.4 (10.16) а 9 
28 | 1.4 (35.56) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED3328-ND 1.46 1.02 .82 71 |110-93-328-41-001000 24 |1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED4324-ND 2.75 191 1.54 1.32 |123-93-324-41-001000 
22 | 1.4 (27.94) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | ED3422-ND 1.15 80 .65 56 |110-93-422-41-001000 28 | 1.4 (35.56) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED4328-ND 3.20 222 180 1.54 | 123-93-328-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | ED3424-ND 125 487 171 61 |110-93-424-41-001000 22 | 1.4 (27.94) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | EDA422-ND 252 175 141 1.21 | 123-93-422-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3624-ND 125 87 171 61 |110-93-624-41-001000 24 | 1.2 (30.48) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | ED4424-ND 275 191 1.54 1.32 | 123-93-424-41-001000 
28 |1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3628-ND 1.46 1.02 .82 71 |110-93-628-41-001000 24 |122 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4624-ND 275 191 1.54 1.32 | 123-93-624-41-001000 
> 20 [50.0] 08 назаў т И lo е ia co MEERA 28 |1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4628-ND 320 2.22 1.80 1.54 | 123-93-628-41-001000 
48 |2.4 (60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3648-ND 2.50 1.74 141 121 |110-93-648-41-001000 A ОТ иг DARE EAE SN a Р ЛЕ ШШ ig eo ren 
50 |2.5(63.50) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED3950-ND 2.61 1.81 146 126 |110-93-950-41-001000 ў бейнені 
64 |32(8128) 0.9 (2286) 10(2540) | 030640 334 232 187 161  |110-93964-41-001000 48 |2.4(60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4648-ND 5.49 3.81 3.08 2.64 | 123-93-648-41-001000 
——rrrrrr h Solder Tail (Gold) : : 50 |2.5(63.50) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) |ED4950-ND 572 3.97 321 2.75 | 123-93-950-41-001000 
8 [04 (046) 03752) 04 (0.16 ГЕО56083-40 59 42 м 29  |110:13-308-41:001000 64 |32(8128) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) |ED4964-ND 732 5.08 410 352 |123-93-964-41-001000 
14 |0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) ED56143-ND 1.04 .72 .58 .50 |110-13-314-41-001000 Wire Wrap 
16 |0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED56163-ND 148 82 67 57 |110-13-316-41-001000 8 |04(10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED57083-ND 146 .81 .66 .56 | 123-13-308-41-001000 
18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED56183-ND 133 93 175 64 |110-13-318-41-001000 14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED57143-ND 2.04 142 115 98 | 123-13-314-41-001000 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED56203-ND 148 1.03 .83 71 |110-13-320-41-001000 16 |0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | EDB7163-ND 2.33 1.62 131 142 | 123-13-316-41-001000 
4 ines Pu wie D56249 ND. 127 123 10 К ш кагыны 20 |1.0(25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) |ED57203-ND 2.91 2.02 1.63 1.40 | 123-13-320-41-001000 
24 |12(8048) 08 (1524) 07 (17.78) | ED56246.ND 177 123 100 ве |110-13-624-81-001000 | | 24 | 1213048) 06 (1524) 0711778) | ED57246ND 349 243 196 168 | 123-13.62441.001000 
28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56286-ND 2.07 1.44 116 1.00 |110-13-628-41-001000 28 |12(3048) 06 (1524) 0.7 (1778) | ED57286-ND 407 283 229 196 | 123-13-628-41-001000 
32 |1.6(40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56326-ND 236 1.64 133 114 |110-13-632-41-001000 40 |20(5080) 0611524) 07 (1778) ED57406-ND 582 404 326 280 | 123-13-640-41-001000 
40 |2.0(50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56406-ND 2.96 2.05 1.66 1.42 |110-13-640-41-001000 009080) HO Иа ee i : 
64 |32(8128) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED56646-ND 473 3.28 265 2.27 |110-13-964-41-001000 ЕТЕГІ „тат Profile ———— M 
Solder Tail (Tin) „ 16) 7.62) 0. . 5308- E 5 E E 5-93-308-41- 
8 [04(10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED3108-ND 32 23 19 16 |110-99-308-41-001000 14 | 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) |ED5314-ND 118 82 66 .57 | 115-93-314-41-003000 
14 |0.7(17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) ED3114-ND 57 40 32 28 | 110-99-314-41-001000 16 |0.8(20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED5316-ND 135 .94 76 .65 |115-93-316-41-003000 
16 |0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) ED3116-ND .66 45 37 32 | 110-99-316-41-001000 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | Е05318-М0 152 105 85 73 | 115-93-318-41-003000 
18 |0.9(22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED3118-ND 7з 51 4 .35 |110-99-318-41-001000 20 |1.0(25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) |ED5320-ND 162 113 91 78 | 115-93-320-41-003000 
2 2 (50.49) 03 (769) 04 (10:16) ӘНЕ 87 H Rd т ШО УНЕ 24 |12(3048) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED5324-ND 195 135 1.09 94 | 115-93-324-41-003000 
28 |14(3556) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3128-ND 113 .79 64 55 |110-99-328-41-001000 A 12 poe oA (010 бру SE аа D s 1 Ube arcana а, 
24 | 1.2 (30.48) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | ED3524-ND 97 68 55 47 | 110-99-424-41-001000 94 1127213048) Q4 08 05 4270 ОЛДО 15 195 dog 94 /44se93-494-41: 008000 
24 |12(3048) 0.6 (15.24) 07 (17.78) | ED3724-ND 97 (68 55 47 |110-99-624-41-001000 2 (30.48) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | EDS 95 135 1. : 5-9 
28 |14(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3728-ND 113 79 64 55 |110-99-628-41-001000 + Е баі n hean DUM ака 2 т 12. zie o ENDE 
32 |1.6(40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3732-ND 1.30 90 73 .63 |110-99-632-41-001000 A (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17. s : : : : -93-628-41- 
40 |2.0 (50.80) 08 [1524] т ED3740-ND 1.62 113 .91 78 |110-99-640-41-001000 32 |1.6(40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5632-ND 2.60 181 146 1.25 | 115-93-632-41-003000 
48 |2.4 (60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3748-ND 1.94 135 1.09 94 |110-99-648-41-001000 40 |2.0(50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | Е05640-40 3.25 226 182 1.56 | 115-93-640-41-003000 
64 | 3.2 (81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED3764-ND 2.59 1.80 1.46 125 |110-99-964-41-001000 48 | 2.4 (60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5648-ND 3.90 271 219 1.88 | 115-93-648-41-003000 
Dual-In-Line Sockets — Right Angle Mount Closed Frame 
ГІ d вре ВИ E 
* Horizontal mount solder tails are available with either 6 | 0.3(7.62) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) .300 (7.62) ED58407-ND 246 171 138 1.19 .99 299-93-306-10-001000 
-300” (7.62mm) [standard] or .100" (2.54mm) row spacing. 8 |0.4(10.16) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) .300 (7.62) ED58408-ND 3.28 2.28 184 1.58 132 299-93-308-10-001000 
10 [05(1270) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58409-ND 3.93 273 221 1.89 1.58 | 299-93-310-10-001000 
12 |0.6(15.24) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58410-ND 471 3.27 2.64 227 1.89 | 299-93-312-10-001000 
1 14 |0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58411-ND 550 382 308 2.64 220 | 299-93-314-10-001000 
16 |0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58412-ND 6.29 4.36 353 302 252 | 299-93-316-10-001000 
18 |0.9 (22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | Ер58413-40 707 491 397 340 2.83 | 299-93-318-10-001000 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58414-ND 7.58 526 425 364 3.04 | 299-93-320-10-001000 
24 |1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58415-ND — 9.10 6.31 510 4.37 3.64 | 299-93-324-10-001000 
—110 (2.79) 8 |0.4(10.16) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58416-ND 3.80 2.64 213 1.83 1.52 | 299-93-608-10-002000 
10 |0.5 (12.70) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58417-ND 4.55 3.16 2.55 2.19 1.82 | 299-93-610-10-002000 
12 |0.6(15.24) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58418-ND 546 379 3.06 263 2.19 | 299-93-612-10-002000 
14 |0.7 (17.78) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58419-ND 6.27 442 357 3.06 255 | 299-93-614-10-002000 
| bool] 55.079 16 | 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | ED58420-ND 728 5.05 4.08 350 292 | 299-93-616-10-002000 
[100 (2.54) 85520) 18 |0.9(22.86) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58421-ND 8.19 568 459 394 3.28 | 299-93-618-10-002000 
П 20 {1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300 (7.62) | ED58422-ND 878 6.09 492 422 8.52 | 299-93-620-10-002000 
s 0.028.035 1 22 |1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300 (7.62) | ED58423-ND 966 670 541 4.64 3.87 | 299-93-622-10-002000 
: Hole 24 |1.2(80.48) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58424-ND 10.54 7.31 5.91 5.06 4.22 | 299-93-624-10-002000 
Plating: | ер 26 | 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300 (7.62) | ED58425-ND 1142 7.92 640 5.49 4.57 | 299-93-626-10-002000 
30 Pd 28 |1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | ED58426-ND 1230 853 689 5.91 4.92 | 299-93-628-10-002000 
ШЕМ жым 30 |1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | ED58427-ND 13.17 9.14 7.38 6.33 5.27 | 299-93-630-10-002000 
32 |1.6(40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | ED58428-ND 14.05 975 7.87 675 5.68 | 299-93-632-10-002000 
36 |1.8(45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | ED58429-ND 15.81 10.97 886 7.59 6.33 | 299-93-636-10-002000 
40 |2.0(50.80) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300 (7.62) | ED58430-ND 17.57 1218 984 844 703 | 299-93-640-10-002000 
6 [.300(7.62) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100 (2.54) | ED58431-ND 240 1.67 135 116 97 | 299-93-306-11-001000 
8 |0.4(1016) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58432-ND 220 222 180 1.54 1.29 | 299-93-308-11-001000 
10 |0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) .100 (2.54) | ED58433-ND 3.84 267 216 1.85 1.54 | 299-93-310-11-001000 
|. 12 | 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) .100 (2.54) | ED58434-ND 4.61 320 258 2.22 1.85 | 299-93-312-11-001000 
й 250 1 14 [0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) .100 (2.54) | ED58435-ND 5.37 373 301 258 2.15 | 299-93-314-11-001000 
(0 29). (2.54) (6.35) 16 |0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58436-ND 6.14 426 3.44 2.95 246 | 299-93-316-11-001000 
21025 (635) 18 |0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58437-ND 6.91 479 387 332 277 | 299-93-318-11-001000 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58438-ND 741 5.14 415 356 2.97 | 299-93-320-11-001000 
I Plating: | К 24 |1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58439-ND 889 6.17 4.98 4.27 3.56 | 299-93-324-11-001000 
100 (2.54) Pin - 2004" Sn; Contact - 200" Sn | [3 "i9 106 (12.70) 0.2(5.08) 0.3 (7.62) = ED7800-ND 841 584 472 404 337 | 299-99-210-12-001800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(тоз) 309 


IC Sockets 


With Integral Decoupling Capacitor 
Machine Screw Contact 


Special Features/Applications: 

° To eliminate noise at the source before it 
can reach the chip 

* Advantages for uses such as high speed 


* Reusable carriers 


Insertion Characteristics: 3-finger. 
Plating: Sleeve (Pin) — 


200p" Sn.; Contact (Clip) 


logic and memory a| 
* To eliminate long 
sources of noise 


pplications 
leads as potential 
because capacitor 


— Зор" Au. 


Recyclable 
Plastic Carrier 


leads are connected directly to the 
ground and voltage pin of the socket 
* To save minimum of 12% on board space 


Technical Data: 
*Insulator body material: glass filled 

polyester UL94VO 
* Pin: screw machined 
Socket with integral glass encapsulated 
ceramic capacitor 0.1НЕ, 50 VDC 


БЕС 
(4.90) 


.025 515 
(0.64) || (13.08) 
sq. Y 


Type of | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins | Pins A B с Part Мо. 1 10 100 [Ра No. 
14 |0.7(17.78)| 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED2101-ND 1.68 14.56 117.60 |110-93-314-41-801000 
16 [0.8 (20.32) 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | Е02102-М0 1.80 15.60 126.00 |110-93-316-41-801000 
Тіп 18 |0.9(22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | Е02103-М0 1.92 16.67 134.61 |110-93-318-41-801000 
Plated, | 20 |1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | Е02104-М0 1.96 16.98 137.13 |110-93-320-41-801000 
Solder | 24% | 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2106-ND 2.24 19.37 156.45 |110-93-324-41-801000 
Tab 24 |1.2(30.48)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED2105-ND 2.47 21.40 172.83 |110-93-624-41-801000 
28 |1.4(35.56)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED2107-ND 2.67 23.11 186.69 |110-93-628-41-801000 
40 |2.0(50.80)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | Е02108-М0 344 27.25 220.08 |110-93-640-41-801000 
14 |0.7(17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | Е02109-М0 1.98 17.19 138.81 |110-13-314-41-801000 
16 |0.8(20.32)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | ED2110-ND 217 18.82 152.04 |110-13-316-41-801000 
Gold 18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED2111-ND 2.32 2042 162.54 |110-13-318-41-801000 
Plated, | 20 |1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | Е02112-М0 2.40 20.80 168.00 |110-13-320-41-801000 
Solder | 24% |1.2(30.48)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2114-ND 2.77 24.00 193.83 |110-13-324-41-801000 
Tab 24 |1.2(30.48)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | Е02113-М0 3.00 26.03 210.21 |110-13-624-41-801000 
28 |1.4(35.56)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | Е02115-М0 327 28.31 228.69 |110-13-628-41-801000 
40 |2.0(50.80)|0.6 (15.24)|0.7 (17.78) | Е02116-М0 3.86 33.49 270.48 |110-13-640-41-801000 
14 |0.7(17.78)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | Е02117-М0 2.72 23.53 190.05 |123-93-314-41-801000 
3-Level | 16 | 0.8 (20.32) 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | Е02118-М0 3.00 26.00 210.00 |123-93-316-41-801000 
Тіп 18 |0.9(22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2119-ND 3.83 33.20 268.17 |123-93-318-41-801000 
Plated | 20 |1.0(25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2120-ND 3.38 29.30 236.67 |123-93-320-41-801000 
Wire- | 24 |1.2 (30.48) |0.6 (15.24) 0.7 (17.78) |ED2121-ND 4.76 41.21 332.85 |123-93-624-41-801000 
Wrap | 28 |1.4(35.56)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | Е02122-М0 5.30 45.97 371.28 |123-93-628-41-801000 
40 |2.0(50.80)|0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | Е02123-М0 6.92 59.96 484.26 |123-93-640-41-801000 


# With .300" (7.62mm) Contact Row Spacing. 


Shrink Dip Sockets — 
Solder Tail — Open Frame 


* High density Dual-in-Line Sockets for devices featuring .070” (1.78mm) lead spacing. 
* Four-finger beryllium copper contacts meet high vibration and shock requirements. 
Insertion Characteristics: 4-finger standard. 


Plating: Sleeve (Pin) – 200и” Sn.; Contact (Clip) – Зор” Au. 


.091 
(2.31) 
Y 


Т 
5 (3.81) 
( LIE 


@.028-.031 .125 (3.18) 
(0.71-0.79) 


hole ~] 


0.021 |) SF 


(0.53) ” 


No.of Dim. - Inch (mm) 
Pins A B с 


Mill-Max 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 1 


Pricing 
10 100 


500 


16 |0.572 (14.53) 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) 
28 |0.992 (25.20) 0.4 (10.16)| 0.49 (12.45 
30 [1.062 (26.97) 0.4 (10.16)| 0.49 (12.45 
48 |1.692 (42.98) 0.4 (10.16) | 0.49 (12.45 
20 |0.712 (18.08) 0.6 (15.24)| 0.69 (17.53 


ED22163-ND 1.60 
ED22284-ND 2.71 
ED22304-ND 2.90 
ED22484-ND 4.64 
ED22206-ND 1.93 


1110 89.67 
18.77 151.62 
20.10 162.33 
32.16 259.77 
13.39 108.15 


384.30 
649.80 
695.70 
1113.30 
463.50 


117-93-316-41-005000 
117-93-428-41-005000 
117-93-430-41-005000 
117-93-448-41-005000 
117-93-620-41-005000 


28 10.992 (25.20) 0.6 (15.24) 0.69 (17.53) ED22286-ND 2.71 18.77 151.62 649.80 |117-93-628-41-005000 


Socket | 


— PC Board 


@.055 (1.40) 
7 


1120 (3.05) 
TUM 


0.038 (0.97) L- 


Miniature Dual-In-Line Socket Carriers 


* Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better visibility for inspection and repair. 
* Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC CARRIER. No solder wicking problems. 


Requires .039" (.99mm) min. diameter holes in PCB. 


Socket 


[1016 (0.41) 
[' | 136 


(349) 


082 
(2.08) 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins A Part No. 1 10 100 500 Part No. 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) | ED6008-ND 93 6.45 52.08 223.20 | 614-93-308-31-012000 
14 | 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) | ED6014-ND 1.63 11.28 91.14 390.60 | 614-93-314-31-012000 
16 .8 (20.32) 0.3 (7.62) | ED6016-ND 1.86 12.90 104.16 446.40 | 614-93-316-31-012000 
18 .9 (22.86) 0.3 (7.62) | ED6018-ND 2.09 14.51 117.18 50220 | 614-93-318-31-012000 
20 .0 (25.40) 0.3 (7.62) | ED6020-ND 2.33 16.12 130.20 558.00 | 614-93-320-31-012000 
24 2 pn 48) 0.3 (7.62) | ED6024-ND 2.79 19.34 156.24 669.60 | 614-93-324-31-012000 
4( ) 0.3 (7.62) | ED6028-ND 3.26 22.57 182.28 78120 | 614-93-328-31-012000 
2 ( ) 0.6 (15.24) | ED6124-ND 2.79 19.34 156.24 669.60 | 614-93-624-31-012000 
4( ) 0.6 (15.24) | ED6128-ND 3.26 2257 182.28 78120 | 614-93-628-31-012000 
6( ) 0.6 (15.24) | ED6132-ND 3.72 25.79 20832 892.80 | 614-93-632-31-012000 
.0 ( ) 0.6 (15.24) | ED6140-ND 4.65 32.24 260.40 1116.00 | 614-93-640-31-012000 


* Hi-Rel, 4-finger #30 clip. 
Plating: Sleeve (Pin) — 


200p" Sn.; Contact (Clip) — 


Dual-In-Line Sockets — 
Low Profile Open Frame 


* Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB. 


Зор” Au. 


о .016-.021 (41-53) 
-.018 (25-46) 


50. 


B 


@.031-.0: 


110 (2.79) 
т 


4-122 (3.10) 


39 


55-.07: 
45590) 


0.030 
(0.76) 


110 
(0.79) 


No.of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 

Pins A B C Part No. 1 10 100 500 Part No. 
8 |04(10.15) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58083-ND .62 5.28 43.20 159.36 |115-93-308-41-001000 
14 |0.7 (17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED58143-ND 1.05 8.86 7245 26726 |115-93-314-41-001000 
16 [0.8 (20.32) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58163-ND 120 10.12 82.80 305.44 |115-93-316-41-001000 
18 [0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58183-ND 1.35 11.39 93.15 343.62 |115-93-318-41-001000 
20 |1.0(25.40) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) | Е058203-М0 144 1221 9990 368.52 |115-93-320-41-001000 
24 |1.2(30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58243-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 |115-93-324-41-001000 
28 |1.4(35.56) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.02 1711 139.95 516.26 |115-93-328-41-001000 
24 |1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58246-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 |115-93-624-41-001000 
28 |1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58286-ND 2.02 1711 139.95 516.26 |115-93-628-41-001000 
32 11.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58326-ND 2.31 19.53 159.75 589.30 |115-93-632-41-001000 
40 |2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58406-ND 2.89 24.42 199.80 737.04 |115-93-640-41-001000 


Plating: Sleeve (Pin) — 


Dual-In-Line Sockets — 
Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


* Closed frame insulator is vision system compatible. 
* High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and vapor phase soldering. 


200y" Sn.; 
Contact (Clip) - 200p” Sn. 


.100 (2.54) 


.094 


o .016-.022 (.41-.56) 


(2.39) | 


146 


(8.71): 


0.059 (1:50) 


ДЫ... 


= .010-.018 (.25-.46) 


410 
(2.79) 


LI 
11 


Lt 
0.040 (1.02)(0. 


Dim.- Inch (mm) 
Pins A B c 


Digi-Key 
Part No. 


Pricing 


1 10 100 


500 


1,000 


Mill-Max 
Part No. 


40 
42 
48 
52 


1.412 (35.86) 
1.482 (37.64) 
1.692 (42.98) 
1.832 (46.53) 


0.6 (15.24) 
0.6 (15.24) 
0.6 (15.24) 
0.6 (15.24) 


0.69 (17.53 
0.69 (17.53 
0.69 (17.53 
0.69 (17.53 


ED22406-ND 
ED22426-ND 
ED22486-ND 
ED22526-ND 


3.86 
4.05 
4.64 
4.88 


26.78 
28.11 
32.16 
33.85 


216.30 
227.01 
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Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4" (162.56) 200p” Sn 30p” Au ED7864-ND 4.16 3.52 2.88 315-93-164-41-001000 
2 Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4" (162.56) 200p” Au Зор” Au ED7964-ND 4.06 3.44 2.81 315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED1064-ND 3.16 2.74 2.22 311-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 Н-.594 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED1164-ND 8.48 7.35 5.94 316-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 31 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED1264-ND 7.33 6.36 5.14 316-93-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 31 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED1364-ND 6.92 6.01 4.85 316-93-164-41-006000 
4 | Single Row, Series 31 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED1464-ND 7.66 6.64 5.37 316-93-164-41-007000 
4 | Single Row, Series 316.. : 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED15064-ND 8.01 6.94 5.61 316-93-164-41-008000 
5 |Single Row, Right Angle 030" dia. Pins 50 5.0" (127.00) 200p” Sn Зор” Au ED1450-ND 5.89 5.11 4.43 801-93-050-20-001000 
6 Double Row, Right Angle .030" dia. Pins 2x50 5.0" (127.00) 200p” Sn Зор” Au ED14100-ND 14.31 12.41 10.02 803-93-100-20-001000 
7 | Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED23064-ND 5.84 5.06 4.09 310-93-164-41-105000 
8 Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED22064-ND 5.63 4.88 3.94 399-93-164-10-003000 
9 | Single Row, Low Profile .030" dia. Pins 64 6.4" (162.56) 200p” Sn Зор” Au ED2764-ND 6.20 5.38 4.35 801-93-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 |Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4" (162.56) 10р” Au Зор” Au ED8064-ND 6.53 5.53 4.53 304-13-164-41-770000 
10 |Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4" (162.56) 10р” Au Зор” Au ED8164-ND 7.05 5.97 4.89 304-13-164-41-780000 
11 |Single Row Header Compliant Tail 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED2864-ND 9.04 7.84 6.33 800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED2964-ND 917 7.95 6.42 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Тай L=. 50 5.0" (127.00) 200p” Sn Зор” Au ED15050-ND 8.76 7.59 6.13 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Тай L=.143 50 5.0" (127.00) 200p” Sn Зор” Au ED1650-ND 8.79 7.62 6.16 801-93-050-62-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.104 2x32 3.2" (81.28) 10р” Au = ED3064-ND 9.04 7.84 6.33 802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.143 2x32 3.2" (81.28) 10p” Au = ED3164-ND 9.17 7.95 6.42 802-10-064-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0" (127.00) 200p” Sn Зор” Au ED15100-ND 17.34 15.03 12.14 803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0" (127.00) 200p” Sn Зор” Au ED16100-ND 17.40 15.08 12.18 803-93-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 

15 |Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED7764-ND 6.12 5.18 4.24 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.210 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED16064-ND 5.99 5.20 4.20 342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED17064-ND 6.42 5.57 4.50 342-10-164-00-592000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED18064-ND 8.57 7.43 6.00 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED19064-ND 11.23 9.74 7.87 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350... 64 6.4" (162.56) 10p" Au = ED2064-ND 5.76 5.00 4.04 350-10-164-00-006000 
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No. of Dim. A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Header Strip (Cont.) 
18 |Single Row, Series 399...09 Right/Angle 64 6.4" (162.56) 10р” Au = ED2164-ND 6.59 5.72 4.62 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189" Surface Mount Header 64 6.4” (162.56) 10р” Au == ED24064-ND 8.38 7.27 5.87 350-10-164-00-106000 
20 |Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4” (162.56) 10y" Au = ED2564-ND 6.80 5.90 4.77 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030" Diameter Pins 2x32 3.2" (81.28) 10и” Au = ED2664-ND 7.22 6.26 5.06 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2” (81.28) 10р” Au = ED9464-ND 6.85 5.80 4.75 802-10-064-10-001000 
23 |Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2” (81.28) 10р” Au = ED9564-ND 6.72 5.69 4.66 802-10-064-10-002000 
24 |Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6” (91.44) 200y" Sn Зор” Au ED9672-ND 8.62 7.29 5.97 803-93-072-10-001000 
25 |Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6" (91.44) 200y" Sn 30y" Au ED9772-ND 8.09 6.85 5.60 803-93-072-10-002000 
Interconnects, .050" (1.27mm) Grid 
26 |Single Row, .132" (3.35mm) SMT Header 50 2.5" (63.50) 10р” Au = ED1050-ND 9.65 8.37 6.76 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087” (2.21mm) Profile Pin Header 50 2.5” (63.50) 10р” Au = ED8250-ND 7.10 6.01 4.92 850-10-050-10-001000 
28 |Double Row, .132" (3.35mm) SMT Header 2x50 2.5" (63.50) 10р” Au = ED10100-ND 17.61 15.27 12.33 852-10-100-30-001000 
29 |Double Row, .075" (1.91mm) Profile Pin Header | 2x50 2.5" (63.50) 10р” Au = ED83100-ND 14.20 12.02 9.84 852-10-100-10-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5" (63.50) 200y" Sn 30y" Au ED1150-ND 13.12 11.37 9.19 851-93-050-30-001000 
31 |Single Row, .161" (4.09mm) Profile Socket 50 2.5" (63.50) 200y" Sn 30y" Au ED8450-ND 10.82 9.16 7.50 851-93-050-10-001000 
32 |Double Row, .207" (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5" (63.50) 200y" Sn Зор” Au ED11100-ND 24.48 21.22 17.14 853-93-100-30-001000 
33 |Double Row, .161" (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5" (63.50) 200y" Sn 30y" Au ED85100-ND 21.65 18.32 14.99 853-93-100-10-001000 
Right Angle Interconnects, .050" (1.27mm) Grid 
34 |Single Row, Pin Header, Rt. Angle Solder Tail 50 2.5" (63.50) 10р” Au = ED8650-ND 9.64 8.16 6.68 850-10-050-20-001000 
35 | Double Row, Pin Header, Rt. Angle Solder Tail 2x50 2.5” (63.50) 10р” Au — ED87100-ND 19.44 16.45 13.46 852-10-100-20-001000 
36 | Single Row, Socket, Rt. Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 200y" Sn 30y" Au ED8850-ND 13.47 11.40 9.33 851-93-050-20-001000 
37 |Double Row, Socket, Rt. Angle Solder Tail 2x50 2.5" (63.50) 200y" Sn Зор” Au ED89100-ND 27.04 22.88 18.72 853-93-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 
38 | Single Row, .189” (4.80mm) SMT Header 50 3.94" (100.08) 10р” Au = ED1250-ND 8.79 7.62 6.16 830-10-050-30-001000 
39 | Single Row Pin Header 50 3.94" (100.08) 10р” Au = ED9050-ND 6.31 5.34 4.37 830-10-050-10-001000 
40 | Double Row, .189” (4.80mm) SMT Header 2x50 3.94" (100.08) 10р” Au = ED12100-ND 17.40 15.08 12.18 832-10-100-30-001000 
41 |Double Row Pin Header 2x50 3.94" (100.08) 10y" Au = ED91100-ND 12.61 10.67 8.73 832-10-100-10-001000 
42 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94” (100.08) 200y" Sn Зор” Au ED1350-ND 6.82 5.91 4.78 831-93-050-30-001000 
43 | Single Row Socket 50 3.94" (100.08) 200y" Sn Зор” Au ED9250-ND 4.06 3.44 2.82 831-93-050-10-001000 
44 | Double Row, .228" (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94" (100.08) 200y" Sn 30y" Au ED13100-ND 13.50 11.70 9.45 833-93-100-30-001000 
45 | Double Row Socket 2x50 3.94" (100.08) 200y" Sn 30y" Au ED93100-ND 8.13 6.88 5.63 833-93-100-10-001000 
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* Modular contacts for use on .100" grid, available in seven heights from .177" to .295", supplied 


in single and double row contact strips. 


* Precision machined piston/base and gold plated components assure a 40,000 min. cycle life. 

* Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. 

* Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. 

* High temperature thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes 

* A typical application would be as the base unit (battery/charger) interface for portable equipment 
such as mobile phones/radios, bar code readers, medical and test instruments. 
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Initial Height Stroke Digi-Key Base Pin 
Dimension A Dimension B Digi-Key Price Each Mill-Max Part No. Price Adder 
Fig. Contacts Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 5 " 
Single Row - Series 811 Single Row - Series 811 
177 (4.50) .055 (1.40) ED8111-64-ND 29.95 25.96 20.97 811-22-064-30-001101 ED8111-XX-ND 4.56 40 
.197 (5.00) .055 (1.40) ED8112-64-ND 29.95 25.96 20.97 811-22-064-30-002101 ED8112-XX-ND 4.56 40 
217 (5.51) 1055 (1.40) ED8113-64-ND 29.95 25.96 20.97 811-22-064-30-003101 ED8113-XX-ND 4.56 40 
1 64 236 (5.99) 1055 (1.40) ED8114-64-ND 28.45 25.46 20.97 811-22-064-30-004101 DEANE GND 4.56 40 
.256 (6.50) .055 (1.40) ED8115-64-ND 28.45 25.46 20.97 811-22-064-30-005101 ED8115-XX-ND 4.56 40 
276 (7.01) 1055 (1.40) ED8116-64-ND 28.45 25.46 20.97 811-22-064-30-006101 ED8116-XX-ND 4.56 40 
295 (7.49) 055 (1.40) ED8117-64-ND 29.95 25.96 20.97 811-22-064-30-007101 ED8117-XX-ND 4.56 40 
Double Row - Series 813 Double Row - Series 813 
177 (4.50) 1055 (1.40) ED8131-72-ND 33.70 29.21 23.59 813-22-072-30-001101 ED8131-XX-ND 3.61 40 
197 (5.00) 1055 (1.40) ED8132-72-ND 38.36 33.25 26.86 813-22-072-30-002101 ED8132-XX-ND 8.61 40 
217 (6.51) 1055 (1.40) ED8133-72-ND 33.70 29.21 23.59 813-22-072-30-003101 ED8133-XX-ND 3.61 40 
2 72 236 (5.99) 1055 (1.40) ED8134-72-ND 32.01 28.65 23.59 813-22-072-30-004101 ED8134-XX-ND 3.61 40 
256 (6.50) 1055 (1.40) ED8135-72-ND 32.01 28.65 23.59 813-22-072-30-005101 ED8135-XX-ND 3.61 40 
276 (7.01) 1055 (1.40) ED8136-72-ND 32.01 28.65 23.59 813-22-072-30-006101 ED8136-XX-ND 3.61 .40 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8137-72-ND 33.70 29.21 23.59 813-22-072-30-007101 ED8137-XX-ND 3.61 40 
How do l order an ED8111-63 header with 63 pins? 
Call Digi-Key where you'll happily receive the price. 
or Determine the cost yourself 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example 
y P P Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number" and number of pins desired .......................... ED8111-63-ND ЕВ... * LL ND 
Step 2. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to chart) ........... 4.56 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer to chart) ... 63 x .40 = 25.60 x = 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! Your Cost = $29.76 Your Cost = $ 


Features: 

* USB receptacles for thru-hole and surface 
mount 

* Plug retention tabs 

* Kinked locating legs for secure PCB retention 

* Fully compatible with USB 1.0 specification 

* Passes 16MHz Signal Attentuation per ASTM- 
D-4566 


Material Specifications: 

* Shell and Contact: Copper alloy 

* Shell Finish: Tin/lead over copper 

* Contact Finish: 30p selective gold, tin/lead tail 

* Housing: Glass filed thermoplastic rated 
UL94V-0 


Ratings: 

* Voltage: 30VAC (rms) 

* Current: 1A max. per contact for 30°С temper- 
ature rise. Thru-hole housings rated at 130°С 
for wave soldering. SMT housing rated at 


.551 (14) 
lcm 


240*C for reflow soldering 


Electrical: Fig. 


* Contact Resistance: 30mW тах. 

* Insulation Resistance: 1000mQ min. 

* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC at sea 
level 

* Capacitance: 2pF max. 


.516 
(13.11) 
.630 
-225 (5.72) (16) 
— s Я M 
275 k010 
(6.99) (29 
i 405 | 015 (.38) л. 
1146 | Г Š (3.71) 
408, : 10.29 
(254) 029 злу (029 
Digi-Key Price Each Mill-Max 
Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Type A Receptacle, Single, Thru Hole ED90001-ND 1.23 1.04 .86 .63 .53 896-30-004-90-000000 
2 Type A Receptacle, Double, Thru Hole ED90002-ND 1.93 1.64 1.34 .99 .84 896-30-008-90-000000 
3 Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90003-ND 1.23 1.04 .86 63 53 897-30-004-90-000000 
4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90004-ND 1.23 1.04 86 63 53 896-30-004-00-000000 


, 68-Position 


ES PLCC Adapter 


Pin Plating: Gold 


boards, left stackable. 


Insertion Characteristics: 
4-finger low force Plating: Sleeve (Pin) — 200p" Sn.; 


i .048 (1.23) 
Zig Zag 1 [бат (1.19) 
© © ©} 194 
Sockets um (493) 
Double row staggered strips will accommodate Single- | 200 (22.86) — М :047 (1.19) 
in-Line Zig-Zag memory packages on high density 1.047 (26.59) ——| 


Contact (Clip) — 30p" А 
Digi-Key Price Each Mill-Max ontact (Ову ЗАМ 
Description Part No. 1 10 100 500 | Рам Мо. No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
68-Pos. PLCC Adapter |ED7700-ND 10.05 8.50 6.96 5.14 | 5894-10-068-00-240000 20 Left Stackable | ED2220-ND 1.37 .95 77 66 155 410-93-220-10-001 
More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 313 


Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


MATERIALS: VRMS/150 VDC * Contact Resistance: 10тО тах. * Insulation Resistance: 10,000MQ min. * Dielectric 
* Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-O; color black; Strength: 1000 VRMS min. * Max. Capacitance: .8 pF (Series 7000, 7400); 1pF (Series 7100, 7200, 
resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) * Receptacle 7500, 7600) ENVIRONMENTAL DATA: * Operating Temp. Range: -55°C - 125°С * Vibration: 10-2000 
(sleeve): Screw machined brass, plated 200p” tin-lead * Pin: Screw machined brass with 10” gold plating Hz, 15g. * Shock (no elect. discontinuity greater than 1џѕ): 150g. * Solderability: ІЕС 68-2-20 Ta. 
* Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30p" gold * Mechanical Life: 100 cycles min. ELECTRICAL  * Resistance to Soldering Heat: IEC 68-2-20, 260°C, 55 * Resistance to Atmosphere Corrosion: ІЕС 
DATA: * Rated Current: 1A (Series 7000, 7400); ЗА (7100, 7200, 7500, 7600) * Rated Voltage: 100 68-2-42 & 43. 


Fig. 1 — Standard Solder Tail Fig. 2 — Low Profile Socket 


О .026-.033 (.66-.84) 
5 o25-025 (64-64) 


100 (2.54) +] 094 (2.39) 


100 
я (2.54) |110 (2.79) 


146 465 
(871) (4.19) 
ae 


T 
146 970 165 (4.19) 


к ШЕ = 
126 (320) | | | uc .126 (3.20) 
055.079 Jr 
900 (1.40-2.01) d oec 


:100 (2.54) " ы 0.028-.035 (.71-.89) hole 


Q.028-.035 (.71-.89) Hole 


Fig. 3 — Socket Strip Fig. 4 — Low Profile Pin Header Fig. 5 — Pin Header Strip 
O .026-.033 (.66-.84) 100 (2.54) .100 (2.54) 
l 055-025 (.64-.64) ©.030 
-100 (2.54) = =l .094 (2.39) 7 .142 (3.61) (.76) -197 (5.00) 
d i pL 055-079 
(228) (9 (140.24 .126 (3.20) 046261 126 (3.20) 
1 1 118 (3.00) 118 (3.00) 
118 (3.00) 
И д @.024 (61) „|. оез) 0.024 TOR 10279) 
100 (2.54) F (40299 „|| 0.004 (61) а @.028-.035 (71-89) hole 
I ў 0.028-.035 (.71-.89) hole 2.028-.035 (-71-.89) hole э E 
No. of Dim. А Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets Solder Tail — 7000 Series 7000 Series 
1 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30y" Au ED7064-ND 2.89 24.48 200.25 310-93-164-41-001000 ED70XX-ND 33 .04 
Single Row Socket, Straight Solder Tail — Series 7400 7400 Series 
1 64 6.4 (162.56) 10р” Au 30y" Au ED7464-ND 4.10 34.68 283.73 310-13-164-41-001000 ED74XX-ND 26 .06 
Single Row, Low Profile Socket — Series 7600 7600 Series 
2 36 3.6 (91.44) 200p” Sn Зор” Au ED7636-ND 4.14 35.04 286.65 801-93-036-10-012000 ED76XX-ND 154 ло 
Single Row Pin Socket, Straight Solder Тай — 7100 Series 7100 Series 
3 50 5.0 (127.00) 200p” Sn 30y" Au ED7150-ND 5.98 50.63 414.23 801-93-050-10-001000 ED71XX-ND 47 a 
Single Row, Low Profile Pin Header — Series 7500 7500 Series 
4 64 6.4 (162.56) 10р” Au = ED7564-ND 6.72 56.84 465.08 800-10-064-10-002000 ED75XX-ND 32 ло 
Single Row Pin Header, Straight Solder Tail — 7200 Series 7200 Series 
5 64 6.4 (162.56) 10р” Au — ED7264-ND 6.85 57.97 474.30 800-10-064-10-001000 ED72XX-ND 45 ло 


Single In-Line Strip Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


FEATURES: m O .016-.022 (.41-.56) 


E Sn 
Unique compliant tail pins conforms to .040" +.003” (1.02mm +08тт) finished hole diameter without stressing inner layers. N Й I w (099, © .010-.018 (.25-.46) 
APPLICATION OF COMPLIANT TAIL PINS: Е) a 4) 0 473 
Mill-Max's patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to а .040" +.003” Ü (2.79) (4.39) 
(1.02mm +08mm) diameter PTH. As the ріп is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). Тһе pin's tail has fine 
serrations that form a perfect "gas tight" connection that doesn't require soldering, and since the pin doesn't damage the hole, compliant tail sockets and 1195 176 
connectors can be easily replaced. ~ А — (4.95) Er +2 
0.035 (.89)-| |+ .090ог.130 
No.of| Dim.A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin (2.29 or 3.30) 
Pins | Inch (mm) | Sleeve/Pin | Clip | Рам №. 1 10 100 |PartNo. Part No. Price | Adder n n n n 097-043 694:1:09) Dia: plated thru hole 
64 |6.4'(162.56)| 200u"Sn | З0р” Au | ED7364-ND 7.35 62.15 508.50 | 346-93-164-41-013000| | ED73XX-ND .95 40 1.018 (48) slot 


HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS 


How do l order an ED7064 header with 64 pins? ED - ND 
Call Digi-Key where you'll happily receive the price. Satins қыла байы Pine 
ог Determine the cost yourself 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Number 
Step 1. Select needed "Digi-Key Part Number" and number of pins desired .......................... ED7064-ND ED. . . .. -ND 
Step 2. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to chart) ........... 33 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer tò Chart) m ————— PUE 64 x .04 = 2.56 x = 
Step 4. Add Step 2 & Step З together for Final Costl.................................................. Your Cost = $2.89 Your Cost = $ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
314 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


T 


Pin Receptacles and P.C. Pins 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. Diameter A B C D Part No. 10 100 1,000 Fig. Diameter A B с D Part No. 10 100 1,000 
.015” - .021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter .048” - .064” (1.22mm - 1.63mm) Pin Diameter 
1 | .036(91) | .138 (3.51) .155(3.94) .034(86) .058(1.47) | ED5036-ND 1.48 1110 74.00 29 | 102(2.59) | 180(4.57) .213 (5.41) .098(2.49) .120(3.05) | ED5029-ND 3.28 24.57 163.80 
2 | 40(1.02) | 120 (3.05) 4136 (3.45) .038(97) .055 (1.40) | ED5037-ND 80 600 40.00 30 - 267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) .141 (3.58) | ED5032-ND 7.31 54.81 365.40 
2 | .040 (1.02) | 150 (3.81) .170(4.32) .038(97) .055 (1.40) | ED5038-ND 81 6.09 40.60 31 | 108(2.74) | 134 (3.40) 250 (6.35) .102 (2.59) 136 (3.45) | ED5031-ND 4.03 3024 201.60 
3 | .041(1.04) | 124 (3.15) .140(3.56) .038(97) .055 (1.40) | ED5039-ND 1.57 1179 78.60 065” - .082” (1.65тт - 2.08тт) Pin Diameter 
З | 041 (1.04) | 154(3.91) .170(432) .088(97) .055(140) | ED5040-ND 1.58 1188 7920/ | 32 | 144 (3.66) | 240 (8.64) 412 (10.46) 142(361) .188(4.78) | ED5035-ND 552 4140 276.00 
4 | .040 (1.02) | 127 (3.23) 146 (3.71) .038(97) .055 (1.40) | ED5046-ND 93 6.96 46.40 084" - 102” (2.13mm - 2.59mm) Pin Diameter 
5 | .040(1.02) | 140 (3.56) .160(4.06) .038(97) .056 (1.42) | ED5041-ND 177 1326 8840 М 
015” - .025” (.38mm - .G4mm)] Pin Diameter 33 | 144 (3.66) CETHE 11.81) 142 (3.61) .188(478) | ED5034-ND 6.68 5010 33400 
6 | .051(1.30) | .205(5.21) .248 (6.30) .049 (1.24) .063 (1.60) | ED5045-ND 2.08 1557 103.80 :015" - .025” (.38mm - .64тт) Pin Diameter 
7 | .053 (1.35) | 135 (3.43) .160(4.06) .051(1.30) .072 (1.83) | ED5042-ND 1.71 12.84 85.60 34 | .055 (1.40) | .200 (5.08) .700 (17.78) = 072(1.83) | ED5001-ND 1.41 1059 7060 
8 | .057(145) | 142 (3.61) 161(409) .055(1.40) .072 (1.83) | ED5044-ND 99 744 4960 34 | .055 (1.40) | .200 (5.08) .560 (14.22) = .072(1.83) | ED5002-ND 126 942 62.80 
9 | .057(1.45) | 150 (3.81) .170(4.32) .053(1.35) .072 (1.83) | ED5004-ND 1.75 1311 8740 34 | .055(1.40) | .200 (5.08) .460 (11.68) = .072 (1.83) | Е05003-МО 1.62 1212 80.80 
10 | .061 (1.55) | .150 (3.81) .180 (4.57) .058 (1.47) .080 (2.03) | ED5043-ND 1.60 12.03 80.20 .025” (.64mm) Pin Diameter 
.022" - .032" (.56mm - .81mm) Pin Diameter 35 | .035(89) | .047(119) .260(6.60) .025 (64) .062(1.57) | ED5055-ND 84 630 42.00 
11 | .060(1.52) | 170(4.32) .294(7.47) .058(1.47) .094 (2.39) | ED5015-ND 426 31.92 212.80 35 | .035(89) | .078(1 2 .291 (7.39) .025(.64) .062 (1.57) | ED5056-ND 66 4.98 33.20 
12 | .063 (1.60) | .233 (5.92) .259(6.58) .060(1.52) .077 (1.96) | ED5008-ND 189 1416 9440 36 | -043 (1.09) | .076 (1.93) .201(5.11) .025(.64) .062(1.57) | ED5053-ND 83 621 4140 
13 | .071 (1.80) | .210 (5.33) .250(6.35) .068(1.73) .093 (2.36) | ED5006-ND 2.04 15.30 102.00 36 | .043 (1.09) | -107 (2.7 2) .232(5.89) .025 (.64) .062 (1.57) | ED5054-ND 67 5.04 3360 
14 | .076(1.93) | .185 (4.70) .206 (5.23) .073(1.85) .090 (2.29) | ED5007-ND 2.00 15.03 100.20 .040" (1.02mm) Pin Diameter 
.025" -.037" (.64mm - .94тт) Pin Diameter 37 |.043(1.09) | .047 (1.19) .221(5.61) .040(1.02) .070 (1.78) | ED5047-ND 72 540 36.00 
15 | .061(1.55) | .165 (4.19) .200(5.08) .057(1.45) .078(1.98) | ED5005-ND 2.85 2136 142.40 37 | .043 (1.09) | 102 (2.59) .252(6.40) .040(1.02) .070 (1.78) | ED5048-ND 75 5.64 37.60 
16 | .042(1.07) | .180 (4.57) .320 (8.13) .040 (1.02) .078(1.98) | ED5009-ND 2.38 17.88 119.20 37 | .043 (1.09) | 102 (2.59) .290 (7.37) .040(1.02) .070 (1.78) | ED5050-ND 80 6.03 4020 
16 | .042(1.07) | .180(4.57) .397 (10.08) .040(1.02) .078(1.98) | ED5010-ND 2.82 21.12 140.80 37 |.043(1.09) | 102 (259) 402 (10.21) .040(1.02) .070(1.78) | ED5052-ND 95 744 4760 
.037" - .043" (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter 38 282 (7.16) .588 (14.94) .040(1.02) .105(2.67) | ED5061-ND 433 3249 216.60 
17 |.071(180) | 127 (3.23) 150(3.81) .069 (1.75) .090(2.29) | ED5019-ND 224 16.80 112.00 .040” (1.02mm) Pin Diameter 
.032" - .047" (.56mm - 1.19mm) Pin Diameter 39 | .043 (1.09) | .082 (2.08) .257(6.53) .040(1.02) .070(1.78) | ED5058-ND 2.65 19.86 13240 
18 | .075(1.91) | 180 (4.57) 2206 (5.23) .072 (1.83) .090 (2.29) | ED5016-ND 2.04 15.30 102.00 
19 | .075 (1.91) | .125 (3.18) .221 (5.61) .072 (1.83) .090(2.20) | ED5018-ND 421 31.56 210.40 Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing 
20 | .067(1.70) | .200(5.08) .324(8.23) .065(1.65) .125(3.18) | ED5021-ND 4.58 34.38 229.20 Fig. A B Part No. 10 100 1,000 
21 | .076 (1.93) | .180 (4.57) .206(5.23) .071(1.80) .090 (2.29) | ED5017-ND 242 18.12 120.80 Modular Spring Contacts 
22 | .091 (2.31) | .220(5.59) .253 (6.43) .088 (2.24) .120 (3.05) ED5013-ND 2.96 22.17 147.80 098 (2.49) 137 (3.48) 1039 (291) ED9000-ND 4.62 38.05 258.21 
23 | .089(2.26) | .220(5.59) .317(8.05) .085 (2.16) .125 (3.18) ED5014-ND 3.66 27.48 183.20 106 (2.69) 177 (4.50) 1055 (1.40) ED9001-ND 4.62 38.05 258.21 
24 | .087 (2.21) | .195 (4.95) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) ED5012-ND 2.54 19.05 127.00 106 (2.69) 197 (5.00) 1055 (1.40) ED9002-ND 4.62 38.05 258.21 
25 | .087 (2.21) | .130(3.30) .236 (5.99) .085 (2.16) .125 (3.18) ED5011-ND 254 19.08 127.20 106 (2.69) 217 (5.51) 1055 (1.40) ED9003-ND 4.62 38.05 258.21 
26 | .089(2.26) | .131(3.33) .250 (6.35) .080 (2.03) .110 (2.79) ED5028-ND 3.14 23.58 157.20 40 106 (2.69) 236 (5.99) 1055 (1.40) ED9004-ND 4.62 38.05 258.21 
.040" - .050" (1.02mm - 1.27тт) Pin Diameter .106(2.69) ^ .256(6.50) .055 (1.40) ED9005-ND 4.62 38.05 258.21 
27 | 102(2.59) | 260(6.60) .290 (7.37) .100(2.54) .118(3.00) | ED5024-ND 252 1887 125.80 106 (2.69) .276 (7.01) .055 (1.40) ED9006-ND 4.62 38.05 258.21 
28 | 103(262) | .260 (6.60) .290 (7.37) .088(2.24) .118 (3.00) | ED5023-ND 3.53 2649 176.60 .106(2.69) —.295(749) .055 (1.40) ED9007-ND 4.62 38.05 258.21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Toll-Free: 


(тоз) 315 


mmnIESs Open Frame Machine Vertisockets 
4 Э ELECTRONICS, INE: Pin Collet Sockets Vertical Mount 
.300 
І С Sockets Specifications: • Contacts: Collet: Beryllium copper with 10" gold .400 (7.62) 
ows plating; Body: Brass * Collet accepts .014”-.022” (.38mm-.56mm) (10.16) Pins- .030 (0.76) jason 
i i diameter round leads * Platform: Glass-filled thermoplastic, UL94V-0 L M 025 (.64) ЧЕ, Я 
Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap * Compatible with automatic insertion equipment • Collet is 101. gold | Е Ы square | 8 e :100 | square 
Contacts: Phosphor bronze CA510 plated А |5 БІ АБ еза) ў 
Contact Finish: Tin plating 2001." minimum li | (0 [i ў Р 
4 "380" I 300 ч 
No. of Digi-Key Pricing .300 9.65 .125 В лад 
Pins|PatNo. — 1 — 25 100 500 1,000 2500 (7.62) 969 (з) (762) (8.56) "—- 265 (673) 
8 |C8108-ND 212 4483 17326 71341 132490 1222.99/M 
14 |C8114-ND 3.02 6380 246.60 1015.41 1885.75 1740.70/М A117-ND - A121-ND A122-ND - A125-ND 
16 |C8116-ND 331 70.02 270.62 1114.32 2069.45 1910.27/M Features: * Restricted entry for contact protection * Maximum 
18 |08118-М0 3.44 72.77 281.25 1158.09 2150.73 1985.30/M electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
20 |C8120-ND 424 89.71 346.73 1427.70 2651.44 2447.48/M and large .5" (12.70mm) and .6" (15.24mm) high displays 
24 |C8124-ND 5.35 113.14 437.29 1800.59 3343.96 3086.74/M - — — Исан А ; и 
28 [C8128-ND 610 12909 49894 205445 381540 3521.9/M Pin Centers | No. of | Dim. “X” | Digi-Key Pricing атоо oer MIL O аэра Over BON іеі Eo 
40 |C8140-ND 8.74 184.86 714.50 2942.05 5463.81 5043.52/М Inch (mm) | Pins | Inch(mm) | Part №. 1 25 10 QQN-290; 100и tin plating per MIL-T-10727 over 50p nickel per 
à -300 (7.62) | 8 400 (10.16) | A400-ND 44 1024 2321 QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 
Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap .300 (7.62) | 14 | 700(1778)| A401-ND — 75 1733 3929 
, Contacts: Copper alloy CA725 = .300(7.62) | 16 | .800(20.32) | MO2AE-ND 85 19.65 44.56 м Ed ШЕОЛ! ets Bi 
Contact Finish: Gold inlay 50j." over 50" nickel interliner .300 (7.62) | 18 900 (22.86) | A403AE-ND 106 2438 5527 ты ТЫНЫ ен ge 0800 i ШП 
No. of [Digi-Key Pricing -300 (7.62) | 20 | 1.000 (25.40) | A404AE-ND 96 22.05 50.00 8 | 300(762)| Gold Plated | 45 (1143)  ATI7-ND 440 9616 
Pins |Part No. i 25 10 50 1,000 2,500 300 (7.62) 24 1.200 (30.48) А405-40 1419 27.53 6241 14 | 300 (7.62) | Gold Plated | .75 (19.05) | AT18-ND 521 11468 
3 oeno 2 ET. 203.28 m 155142 ШЕРДІ .400 (1016)| 22 | 1.100 (27.97) A406-ND 140 28.63 86.56 16 |.300(7.62)| Gold Plated | .85 (21.59) | A119-ND 6.78 149.22 
те DO OO атт 9966 38520 158643 294566 271900M .400(10.16)| 24 | 1.200 (30.48) A407-ND 1.59 32.51 9830 8 [600 (1524) Gold Plated = M66-ND 551 11566 
18 |C9118-ND 549 109.89 42474 174895 3248.05 2998.20/M .600 (15.24) | 24 | 1.200 (30.48) | A408-ND 117 2646 6429 14 | .300 (7.62) Тіп Plated 75 (19.05) | A120-ND 3.89 85.53 
20 |C9120-ND 5.77 12210 471.94 1943.28 3608.94 3331.34/M 600 (15.24)| 28 | 1.400 (35.56) | A409AE-ND 1.40 31.57 76.70 16 | .300(7.62)| TinPlated | .85 (21.59) | A121-ND 5.28 116.11 
5 (12258 oe Was pus sen aa EM .600 (15.24)! 32 | 1.600 (40.64) | A410AE-ND 159 35.98 8741 10 | .300 (7.62) | Collet Contacts | .495 (12.57) | A122-ND 6.01 132.22 
28 [C9128-ND 810 ny 86263 272847 5067.15 A617 0M .600(15.04) 40 | 2.000 (50.80) | A411-ND 1.88 41.86 101.70 г га Сапе RUTAS pe A END Hes ben 
40 |C9140-ND 1121 23722 91688 3775.38 701143 647209/M .600(15.24)| 48 |2.400 (60.96) A412-ND 241 5439 132.14 ПЕ - -19 т т 
8 (600 (15.24) Gold Plated — M64-ND 435 9135 
.900(22.86)| 50 |2.500(63.50) A413-ND 318 65.08 196.77 10 | 200 (5.08) | Gold Plated С A465-ND 521 10946 
.900 (22.86) | 64 | 3.200 (81.28) |A414-ND — 4.06 83.03 251.02 
V Optional 
Preload Cont. /| Cover қ 
L DIP Head dC Vertisockets 
r n ver i 
L. : сөз eaders а overs Horizontal Mount 
-.100(2.54) Н Order Headers and Covers Separately 
| ooo б 9 (0.64) 1300 (7.62) Pins- 
y- Typ. Tol. 060 l с 
Non-cumulative (1.52)ң T eda] ETE) square с 
(0.51 ins- 
] (J 1206.05) “= = 900 (7.62) -- 1025 (64) 
үн Oben 270686) М 2 «збо (7.82) gpm Square 
h Entry .300 É 
020 BO" do нё uum іна] | 
(0.51) ; 711 NI Шаншу 
ш Am Н Ei ) 1 450 А (1778) .300(7.62) 
(50 ШЕЛДІ Header Pricing 27 51 65 2. 
evel Wrap) E 4 ў 
x РАНО OT £3 (6.86) |(12.95) | (16.51) A126-ND - A129-ND A130-ND — A132-ND 
sy" 25 М Мах. “yra 43 «үз 25 А101-\0 — 1.17 25.62 A105-ND = = = Features: Restricted entry for contact protection * Maximum 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 14 | АТО2АЕ-МО 1.65 36.12 A106-ND | A107-ND | А108-№ | A109-ND electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
š ТТ ЕТИП s 16 | A103-ND 180 3938 ATIOAE-ND | A111-ND | A112-ND | A113-ND and large .5" (12.70mm) апа -6" (5.24mm) high displays 
14 m aaah y ine 500 И, 300 (7.62) 18 | A133-ND 201 4394 A137-ND Specifications: А Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
16 | .865(21.97) | 400(10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 20 ШЫ 215 4691 ИШЕ GON 200; 100p tin plating Rer MIL T 10727; Uoc SUD nickel 
18 | .965(2451) | 400(1016) | .300(7.62) | (400 (10.16) 24 | AIS4-ND* 2.64 57.70 AN38-ND QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 
20 | 1.065 (27.05) | 4400 (10.16) | (300 (7.62) | 400 (10.16) 28 ADAM 307 67.15 A140-ND 
22 | 1.180 (29.97) | .500 (12.70) | .400 (10.16) | .500 (12.70) 40 |A136-ND* 407 8899 A142-ND No. 
24 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) * 600 Pin Spacin of |PinCenters | Dimension A | Digi-Key Pricing 
28 | 1.480 (37.59) | .700(17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) I Paeng Pins | Inch (тт) | Inch(mm) | Part No. 1 25 100 
40 | 2.080 (52.83) | .700(17.78) | .600(15.24) | .800 (20.32) E 8 | .300(7.62) | .45(1143) | A126-ND 3.62 79.59 246.09 
КЫ й Pn 14 | 300 (7.62) | .75 (19.05) | A127-ND 443 9741 30119 
Features: * Universal mounting and packaging capabilities * Contacts ar LT 45° pin 1 identification 16 | .300 (7.62) | .85 (21.59) | A128-ND 4.81 105.88 327.38 
accommodate .015" (.38mm) through .021" (.53mm) rectangular or round A105-ND, A106-ND 10.59 115 (2.92) 20 | .300(7.62) | 1.05 (26.67) | A129-ND 592 13024 40272 
dual-in-line leads “ Wire wrap posts held to true position of ,015” (.38mm), A107-ND - A111-ND 11.52 iam 24 | .600 (15.24) | 1.25 (31.75) | A130-ND 911 20048 619.90 
providing a true position of .020" (.51тт) on boards for efficient automatic AT12-ND, A113-ND 12.49 020 (51) >] 28 | .600 (15.24) | 1.45 (36.83) | A131-ND 1022 22479 695.07 
wire wrapping Specifications: Socket Body: UL94V-0 glass-filled polyester A114-ND 1337 1-1, = 40 |.600(15.24)| 2.05 (52.07) | A132-ND 1330 29249 90442 


Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test specification TS- 
0003 and test report TR-0001. Accommodates standard (C) leads up to .001" 
x .018" (.03mm x .46mm). Sockets are capable of being automatically or 
simultaneously wire wrapped. 


15 (2.92) 
| 
+ 
400 
(10.16) 
| 


Specifications: • Socket Body: Blue UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic (PBT) • Pin Body Plating: 200и min. tin рег MIL-T-10727 over 
100p min. nickel per QQ-N-290 • Contact Plating: 10u min. gold per MIL-G- 
45204 over 50u min. nickel per QQ-N-290 » Contact Current Rating: ЗА * Op- 
erating Temperature: 105°C Insertion Force: 180 grams/pin; Withdrawal 
Force: 90 grams/pin; Normal Force: 140 grams/pin; based on a .018" 
(.46mm) diameter test lead • Accepts leads .015”-.025” (.38mm-.64mm) in 
diameter, .100”-.146” (2.54mm-3.71mm) in length 
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Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
Width of Bathtub: .500 (12.70) 


Vertical Socket 


For displays on .300” (7.62mm) centers, 14 pin 


These low-cost Vertisockets are recommended 
for high-volume vertical display mounting 


Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each | Aries 
Size A B Part No. 1 25 100 | Рам №. 
Full | .600 (15.24) .700 (17.78) | A462-ND .60 .50 .41 1107741 
Half | .300 (7.62) .400 (10.16) | A463-ND .60 .50 .41 1108800 


IgjaHIES 


ELECTRONICS, INC. 


IC Pin 


Straightener 


07 


A998-ND 
$32.50/1 
$710.89/25 


Dip 
Extractor 


A999-ND 
$5.08/1 
$111.08/25 


A998-ND 

Anti-Static IC Pin 
Straightener: 
Straighten IC legs with 
one squeeze. Fits .300” 
(7.62mm) ICs in one side 
of the tool and .600" 
(15.24mm) ICs in the other 
side of the tool. Brings 
leads into tolerance of 
.320” (8.13mm) or .620” 
(15.75mm), respectively. 


Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100" (2.54mm). 
A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low- 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


applications. 


Available in tin-plated only 


| .360 


NT 
(3.81) 


(9.15) 
7300 400 doo: Г 925 
(7.62) 0) ею (0.64) 

Digi-Key Pricing Aries 

Part No. 1 25 100 500 Part No. 

A116-ND 2.80 63.53 196.43 866.60 | 14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


316 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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ELECTRONICS, INC. 


Lock / Eject DIP Sockets 


EjectoriLock Latch | 
7 E ГТ 
2 D 6 
Е и 
ПЛ Д ос 
ЧЕ 
Не es (051) 
Мо. Dimensions 
of Inches (mm) 
Pins A B с D E F G 


400 | 950 | .300 | 280 | 770 | 1300 | 490 
14 | (40.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) 
400 | 1050 | 300 | .280 | .870 | 1540 | 490 
16 | (40.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) 
700 | 1490 | 600 | 182 | 1.300 | 1.800 | 460 
24 | (1778) | (37.85) |(15.24)| (4.62) | (33.02) | (45.72) 
700 | 1690 | 600 | .182 | 1.500 | 2.000 | 460 
28 | (1778) | (42.90) |(15.24)| (4.62) | (38.10) | (50.80) 
700 | 1890 | 600 | 182 | 1700 | 2200 | 460 
32 | (1778) | (48.00) |(15.24)| (4.62) | (43.18) | (55.88) 
700 | 2290 | 600 | 182 | 2.100 | 2.600 | 460 


40 | (17.78) | (58.20) | (15.24) | (4.62) | (53.34) | (66.04) | (11.68) 
Fits Jumper 

No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries 

Pins such as: Part No. 1 25 100 | PartNo. 
14 ІС Packages | A514-ND 3.21 2.57 1.82 | 14-С280-10 
16 1С Packages | A516-ND 3.49 2.79 1.98 | 16-C280-10 
24 IC Packages | A524-ND 4.83 387 274 | 24-С182-10 
28 1С Packages | A528-ND 514 4.12 2.92 | 28-С182-10 
32 IC Packages | A532-ND 5.80 471 3.34 |32-C182-10 
40 1С Packages | A540-ND 7.48 5.99 4.24 | 40-С182-10 


Series X518 Collet Sockets 
with Solder Tail Pins 


Single ht een, || 
dH |- 100 (2.54) 

Row dan sooo ho@ 
о5о] L100 (2.54) 
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азарт іру 


Features: * Can be cut to the number of pins desired to fit the 
application * Side-to-side and end-to-end stackable Specifications: 
e Socket Body: Black UL94V-0 nylon 4/6 * Contact Current Rating: ЗА 
* Operating Temperature: Tin plating: 221°F (105*C); Gold plating: 
257°F (125°C) * Accepts leads .015"-.025" (.381mm-.635mm) іп dia- 
meter, .100" (2.54mm) min. in length Mounting: Suggested PCB 
hole: .030" +.002” (.76mm +.05mm) diameter 


No. of Digi-Key Price Each Aries 

Pins | Description Part No. 1 25 Part No. 

40 Tin Plated A460-ND 233 1.96 |40-0518-10 

40 | GoldPlated A461-ND 3.43 288 |40-0518-11 
Pin-Line Sockets with 
[71 55 

Break" Feature 

030(0.76),_ Wire Wrap. 

A70( 432) 32) EX 08) 

120(8.05)| - 

.09(2.29) | |.020(0.51) ЕЕ 
Solder Tail AF .o25(o. " - 
ан 100(2.54) 


Add 00000 COCO!) 
Y 2.50685) —— 


Features: * Tin-plated Pin-Line sockets can be snapped apart into 
any number of pins without damage or loss of pins. * Pin-Line 


Pin-Line SIP Headers 


Fig. 1 .025(0.64) 


.060(1.52) 120(3.08) 


pred 
.110(2:79) 


atu 
.150(3.81) 
os 019 X .015 
E Lo. 48 X 0.38) 
Solder Tail 
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25 Contact Header 


Forked Contact Plating = 100p" Tin 


Fig. 2 Fig.3 
Fork Solder 
Style 3.81 Cup 
AR 2.54 0.97-|- + 
1 21 |+ y E 

— 15.99 5.89 

2. 29 Es — 2.29 
+ 
3.96; || iE Ø. 46 3.96; 9.46 


25 Contact Header 25 Contact Header 
Plating = 10” Gold Plating = 10y" Gold 


Features: * Coined contacts * "Break" feature on Pin-Line headers assures 
headers can be easily snapped off to any number of positions without loss or 
damage to any pins. No tool is required. The "break" feature minimizes 
stocking problems and gives immediate adaptability for any length header 
requirement to any grid or matrix pattern. 


Digi-Key Price Each Aries 
Fig. | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 A115-ND. 2.56 = 2.25 1.82 | 25-0600-10 
2 A738-ND 7.61 5.78 — 4.26 | 25-0625-11 
3 A739-ND 8.14 6.19 — 4.56 | 25-0625-31 


Strip Line SIP Sockets 


Solder Wire 
гәууре чар 


А "n 51) BET dme. 60) 
ICE -150(3.81) Е 17.53) 


T 
.075 (1.91) 


.100 (2.54) 


Features: Bifurcated contacts 


Specifications: * Contacts: Grade A spring temper phosphor bronze QQB-7500 
• Plating: 100 tin per MIL-T-10727 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


Surface Mount SOIC to 
DIP, SSOP to DIP, and SOJ 
to DIP Adapters 

Ун Ге 
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Specifications: • Board: .062” (1.57mm) thick, double-sided FR-4, with 1 02. 
copper traces • Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard “ Plating: 200p” (5.08 um) 
minimum 93/7 tin/lead рег MIL-T-10727 Type 1 over 100и” (2.54um) 
minimumnickel per QQ-N-290 Mounting: Suggested PCB hole: .028” 
(.71тт) diameter 


No. of | Digi-Key Dimensions (Inches) 

Pins | Part No. A B C D E F G H 
8 A724-ND | .400 | .460 | .300 | .300 | 4455 | .155 |.150 |.121 
14 A725-ND | .700 | .450 |.300 | .600 | .420 | .138 | .300 |.180 
14 A730-ND | .700 | .400 |.300 | .600 | .340 |.060 |.154 | — 
16 A726-ND | .800 | .450 |.300 | .700 | .420 | .138 | .350 |.180 
16 A731-ND | .800 | .400 | 300 | .700 | .340 | .060 | .179 | — 
18 A732-ND | .900 | .400 | .300 | .800 | .340 | .060 | .205 | — 
18 A736-ND | .900 | .450 | 300 | .800 | 420 | .138 | .400 | .180 
20 A727-ND | 1.000 | .450 | .300 | .900 | .420 | .138 | .450 | 180 
20 A325-ND | 1.000 | .420 | .300 | .900 | .350 | .090 | .600 | .060 
20 A733-ND | 1.000 | .400 | .300 | .900 | .340 | .060 | .230 | — 
24 A720-ND | 1.200 | .700 | .600 | 1.100 | .455 | .150 | .550 |.180 
24 A322-ND | 1.200 | 450 | .300 | 1.100 | .420 | .138 | .550 |.180 
28 A320-ND | 1.400 | .700 | .600 | 1.300 | .450 | .075 | .650 |.375 
28 A321-ND | 1.400 | .400 | .300 | 1.300 | .350 | .090 | .650 | .375 
28 A734-ND | 1.400 | .400 | .300 | 1.300 | .340 | .060 | .333 | — 
28 A735-ND | 1.400 | .700 | .600 | 1.300 | .340 | .070 |.333 | — 
32 A323-ND | 1.600 | .700 | .600 | 1.500 | .650 | .200 | .750 |.425 
32 A324-ND | 1.600 | .530 | .400 | 1.500 | .500 | .090 | .750 | .425 


No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Type | Part No. 1 25 100 | Part No. 
8 |5016 | A724-ND 6.97 5.86 3.81 | 08-350000-10 
14 | SOIC | A725-ND 6.97 5.86 3.81 | 14-350000-10 
14 |SSOP| A730-ND 25.56 2148 13.96 | 14-351000-10 
16 | SOIC | A726-ND 6.97 5.86 3.81 | 16-350000-10 
16 |55ОР | A731-ND 26.83 22.54 14.65 | 16-351000-10 
18 |550Р | A732-ND 19.80 16.64 10.82 | 18-351000-10 
18 | SOIC | A736-ND 5.87 5.04 4.59 | 18-350000-10 
20 | SOIC | A727-ND 6.97 5.86 3.81 | 20-350000-10 
20 | SOJ | A325-ND 6.42 5.51 5.01 | 20-350001-10 
20 |SSOP A733-ND 26.83 22.54 14.65 | 20-351000-10 
24 |SOIC | A720-ND 10.68 8.98 5.84 | 24-650000-10 
24 |5016 | A322-ND 471 4.04 3.68 | 24-350000-10 
28 |SOIC | A320-ND 10.70 9.17 8.35 | 28-650000-10 
28 | SOIC | A321-ND 6.42 5.51 5.01 | 28-350002-10 
28 |55ОР | A734-ND 22.29 18.73 12.17 | 28-351000-10 
28 [550Р | А735-М0 35.45 29.78 19.36 | 28-651000-10 
32 | SOJ | A323-ND 10.69 917 8.34 | 32-650000-10 
32 | SOJ | A324-ND 9.40 8.06 7.33 | 32-450001-10 


Solder Tail Wire Wrap 

No. of | Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Pins | Part Мо. 1 25 100 PartNo. 1 25 
12 |A200-ND 1.52 1.38 1.18 |A204-ND 2.93 255 
20 |А201-М0 2.03 1.85 1.57 |A205-ND 4.28 3.73 
25 |А202-М0 2.55 2.32 1.97 |A206-ND 5.39 4.68 
34 ]|A203-ND 2.66 2.42 2.06 |A207-ND 5.58 4.85 


Surface Mount 
DIP to SOWIC Adapters 


#====® | 


Quad Flat Раск (QFP) to 
РОА Adapter for 
Motorola 68340 


Specifications: • Adapter Body: Black FR-4, .094" (2.39mm) thick, with 1 
ounce minimum copper traces “ Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard per QQ-B- 
626 ° Pin Plating: 200и (5.08 ит) minimum tin per MIL-T-10727 over 1001 
(2.54рт) minimum nickel рег QQ-N-290 • Operating Temperature: 221°F 
(125°С) 
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Features: Convenient, cost-effective means of converting DIP style 
packaging to SOWIC PC board layouts Specifications: • Socket 
Body: Black UL94V-0 glass-filled 4/6 nylon, 170°C continuous use 
temperature * Board: .062" (1.57mm) thick, FR-4 * Pins: Brass alloy 
360, 1/2 hard • Plating: Male adapter pin: 200p (5.08 рт) min. tin рег 
MIL-T-10727 Type 1 or tin/lead 90/10 MIL-P-81728 over 100p 
(2.54um) min. nickel per QQ-N-290 * Contact Current Rating: ЗА 
* Socket accepts leads .015"-.025" (.38тт-.64тт) in diameter, .100”- 
.125" (2.54mm-3.18mm) long Mounting: Suggested PCB solder pad 
size: .028" (.71mm) min. width 


Pin Digi-Key Price Each Aries 
Count Part No. 1 25 Part No. 
144 A723-ND 90.99 78.00 97-68340 


Quad Flat Pack (QFP) 
to PGA Adapters 


Features: “ Adapters convert surface mount type (SMD) Quad Flat Pack (QFP) 
packages to standard pin grid array through-hole packages on .100" 
(2.54mm) pin spacing. This allows SMD QFP packages to be used in standard 


sockets are low profile and used for mounting devices with .100" ps of Бако Dimensions (Inches) in and juu s which is eral useful for toeng, Mn E 
(2.54mm) spacing between pins. > Rows of socket strips may be | | НЫ their through-hole PGA counterparts.» Users do not have to redesign 
mounted’ on any centers: or side-by-side Jor «100°. (2-54mm) grid or 16 A741-ND through-hole boards in order to utilize the advantages of the SMD QFP 
matrix patterns. Strips also butt end-to-end and maintain .100 20 A742-ND i. packages. 
(2.54mm) spacing. 24 A743-ND 1. 
pe z Chip 
No. of Digi-Key Price Each Im г 5 T i 11-1 і і 
а No. of | Digi-Ke: Price Each Aries үре/ | Pads PGA | Pins/ |Digi-Key Price Each | Aries 
Pins Part No. xi ПОЗЕ 00) Mee | sane 10 100 | Part No. Fig.| Mfg. | No. | No. | Matrix |PartNo. — 1 25 | PartNo. 
Solder Тай Dip Socket with Screw Machined Pin 14 | A740-ND Я 1912 14.09 | 14-354W00-10 1 |JEDEC| 132 | 132 | 13x13 |A174-ND 33.80 28.97 | 95-132125 
25 - A208-ND - 2.47 2.18. _1.69 16 | A741-ND Б 19.12 14.09 16-354W00-10 2 | НАУ | 100 | 100 | 13x13 |A175-ND 32.50 27.86 | 96-100M65 
Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 20 | A742-ND Я 19.12 14.09 | 20-354W00-10 1 | EIAJ | 160 | 160 | 15x15 | A176-ND 3250 27.86 | 96-160М65 
25 A209-ND 7.85 6.82 5.17 24 A743-ND Е 19.12 14.09 24-354W00-10 — | EIAJ | 208 | 208 | 17x17 |A722-ND 60.67 52.00 | 96-208M50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(1053) 317 


ARIES 


Surface Mount | 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: * Pins and 477 
Contacts: Phosphor bronze AA 7 оо 
adapter * Body: FR-4, .062" - 
(1.57тт) thick • Socket: 
LCP, UL 94V-0 rated * Pads 
& Traces: 1 oz. min. copper. 
Plating: Pins: 200p” tin per 
MIL-T-10727 over 100g" 
nickel per QQ-N-290 
Contacts: 150p" 90/10 
tin/lead 


,600, 050 
n 
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With socket -062- 


№ 
a 


No.of Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Aries 

A B С | Part No. 1 25 Part No. 
28 | 77 140  .705 |A326-ND 24.64 21.12 | 28-653000-10 
32 1705 160 .805 |A721-ND 40.93 34.38 | 32-653000-10 
44 | 97 220 .910 |A327-ND 28.38 24.33 | 44-653000-10 
68 128 3.40 1.220 |A328-ND 32.84 28.15 | 68-653000-10 
84 |1.48 420 1.420 | A329-ND 32.84 28.15 | 84-653000-10 


TO to DIP Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and a circular, 8-pin TO 
can male pin footprint on the bottom, can be readily mounted on 
boards having TO thru-hole footprints without having to redesign the 
board. 

Specifications: е Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic * Female Pin Body Plating: 200” min. tin over 100p” 
min. nickel * Contact Plating: 10” min. Gold over 50y" min. Nickel 
* Male Pin: Brass Alloy 360 * Male Pin Plating: 200и” min. Tin. • Cur- 
rent rating: 3 Amps. * Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin 
plating * Accepts leads .015"-.025" (.38mm-.64mm) in diameter, 
.100"-.125" (2.54mm-3.18mm) long 

Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028" 
(.71тт) diameter 


.400 .2304 p.125 T Bul 
Pin 1[7 =a. рые OSHS = 
rere = L Ее 
300 лод 1 == 9.018 1 
НЕ о 020; Bx 
1300: NE : 0.053 
ө, 1o T 89] 8 
ü 20996 o| 7 
I 45° Зо ese o| 6 
С. 40 ©] 5 
Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.70 5.74 5.23 4.79 | 1109523 


Adapter Sockets 


A501/502 А503/504 


309, 030 ГЕ m 

> Fass и A 
130 an 
H- воо —4 mE 

F.3004 

No. of | Description | Digi-Key Price Each Aries 

Pins (Inch) Part No. 1 25 100 |PartNo. 

24 300 ~ 600 | A501-ND 10.24 7.79 5.13 | 1106396-24 
28 .300-.600 | A502-ND 11.42 8.69 5.72 | 1106396-28 
24 .600-.300 | A503-ND 10.24 7.79 5.13 | 1107254-24 
28 .600-.300 | A504-ND 11.42 8.69 5.72 | 1107254-28 


PGA Zero Insertion 
Force (ZIF) Sockets 


ІППІ128 
i 
1020 x 012 


Solder Tail 


Features: * The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. * A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. * Housing of glass filled PPS, UL-94V-O rated. 


Specifications: е Contacts: Beryllium copper * Temperature 
Rating: -65°C to 125°C • Housing: Glass filled PPS UL94VO rated 
* Handle: Stainless steel 


Grid | No. of Dimensions (Inch) 
Size Pins A B с 


13х13 | 169 | 1.894 1.675 1.200 
15х15 | 225 | 2.094 1.875 1.400 
17х17 | 289 | 2.294 2.075 1.600 
19х19 | 361 2.494 2.275 1.800 
21х21 441 2.694 2.475 2.000 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
A314-ND 28.04 
A315-ND 34.94 
A316-ND 42.62 
A317-ND 79.12 
A318-ND 60.93 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices up 
to 44 pin devices; .050" (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15" (3.81mm) to .60" (15.24mm) 
Materials: е Body: Glass-filled PPS, UL 94V-0 
rated • Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543 
* Hardware: Stainless Steel 


Plating: 20” min. gold per MIL-G-45204 over 100p”: 
min. nickel per QQ-N-290 over 20y" min. copper per 
MIL-C-14550 


“.44Х.015 4Х.020 150 


Digi-Key Price Aries 
Part No. Each Part No. 
A339-ND 127.99 44-547-11 


44 Pos. DIP Adapter 
(Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 
A728-ND 60.98 44-647-10 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


Specifications: • Contacts: Heat treated beryllium copper Plating: 
100и tin plating per MIL-T-10727 * Sockets: Glass filled 
thermoplastic 


^^ 350(8.89) 
Seated 
.65(16.51) 


M A 
L Те BELT Height 
— Bon Д- .025(0.64) 


.150 i .015 X .020 
15.24 
(3.81) ( ) (0.38 X 0.51) 


Dim. А 
Inch (mm) 
1.30 (33.02) 
1.62 (41.15) 
2.10 (53.34) 


PLCC ZIF Test Sockets 


Features: * Zero Insertion Force * Corner posts provide positive 
package registration • 124" Gold plating 

* 10,000 insertions min. 

Application: * Can be shimmed to 

accept many Ceramic, Leadless and 

J-Lead Packages. 


Digi-Key Price Each Aries 

Part No. ul 25 100 | Part No. 
A150-ND 8.90 8.01 7.57, 24-516-10 
A146-ND 9.58 8.62 8.15, 28-516-10 
A152-ND 12.63 11.37 10.75] 40-516-10 


000000 


000000 
00000 


44 pin 


000000 0000000000 


ооооооо 


00000000 
000000000 


000000000 
00000000, 
00000000 

000000000 


0000000 
000000 


52 pin 


000000000 
00000000 


68 pin 


Dim. 
Inch (mm) 


Digi-Key Price Each 
B Part No. 25 100 

1.605 (40.77) | A310-ND 54.82 48.28 
1.583 (40.21) | A449-ND 62.01 40.31 
1.772 (45.01) | A311-ND 56.19 4948 
1.920 (48.77) | A450-ND 63.65 41.37 
2.343 (59.51) | A312-ND 68.50 60.33 
2.580 (65.53) | A313-ND 77.21 68.00 


Universal Zero Insertion 
Force (ZIF) Test Sockets 


The new Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 

* .900 (22.86) overall height with contact level ир * Available 24, 28, 
32, 40, 48 pins in body of UL 94VO rated polyphenylene sulfide. 
* Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for up 
to 150°C). • Insulation Resistance — 1000 megohms min. Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC min. * Contact rating — 1 amp. “АІ 
pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into p.c.b.'s with .600 (15.24) 
centers. * Sockets can be soldered into p.c. boards or plugged into 
any socket. • Contacts are normally closed to eliminate dependence 
on plastic to sustain contact. 


No. of | Dim. (Inch) 
Pins A B 
24 | 174 1.10 
28 | 1.94 1.30 
32 | 2.14 1.50 
40 |2.54 1.90 
48 |2.94 2.30 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins |Plating |Part No. 1 25 100 Part No. 
24 Tin |A300-ND 7.97 6.98 6.78 | 24-6554-10 
24 Gold |A301AE-ND 1152 10.09 9.80 | 24-6554-11 
28 Tin — | A302-ND 9.10 7.97 7.14 | 28-6554-10 
28 Gold — | A303-ND 1249 10.93 10.62 | 28-6554-11 
32 Tin — | A304-ND 10.15 8.89 8.64 | 32-6554-10 
32 Gold |A305-ND 13.84 1211 1177 | 32-6554-11 
40 Tin — | A306-ND 12.11 10.60 10.30 | 40-6554-10 
40 Gold — | A307-ND. 16.51 1445 14.05 | 40-6554-11 
48 Тіп |A308-ND 1423 1245 1210 | 48-6554-10 
48 Gold |A309-ND 1932 1691 1643 | 48-6554-11 


Zero Insertion Force (ZIF) 
Lo-Profile Sockets 


Features: A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF 
(zero insertion force) sockets provides a low cost solution for a test 
socket with a height of only .319" (8.10mm) [8, 10] and even with 
handle in open position, measures just .554” (14.07mm). 
Specifications: * Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated 
* Body: Glass filled polyester UL94VO rated. * Cam: Cast metal 


750. .065 
с») (19:05) (1.65) 1:300 (7.62) 


(645 
у рала 


010 


hy .1051 “і 600 к< (294) 
5 (2.67) (15.24) 
Мо. of Піт. А Digi-Key Price Each Aries 


Pins Inch (mm) 
24 | 1.450 (36.83) 
28 | 1.650 (41.91) 
40 | 2.250 (57.15) 


Part No. 1 25 100 | Part Мо. 

A346-ND 6.03 5.48 4.66 | 24-526-10 
A347-ND 6.50 5.91 5.03| 28-526-10 
A348-ND 7.82 7.11 6.05 | 40-526-10 


Quick-Release 
Universal ZIF Test Socket 


Features: 

* Aries' Universal Test Socket accepts devices on .300" (7.62mm) to .600" 
(15.24mm) centers • Sockets go into PCB .600" (15.24mm) centers * Swing 
quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and 
handle automatically returns as contacts close onto device leads. 


Specifications: 

* Socket Body: Black UL 94V-0 Glass-filled Polyphenylene 
Sulfide (PPS) * Handle: stainless steel * Contact Current 
Rating: 1 amp * Insulation Resistance: 1000 MOhms 
min. • Life Cycle: 25,000 to 50,000 cycles ” Operating Ц 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 302°F (150°C) 
Gold plating * Retention Force (when closed): 55 
grams/pin based on a .020" (.51mm) diameter test lead 


* Accepts leads .015”-.035” (.38тт-.89тт) wide, ^ Loop Handle 
.100"-.280" (2.79mm-7.11mm) long 
No. of Dim. - In. (mm) 
.900 
(22.86) > Pins | А B 


24 |179 (45.47) [110 (27.94) 
28 |1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 
32 |2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 
40 |2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 
48 | 2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 


No. of Digi-Key Price Each Aries 

Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part Мо. 
24 Tin Plated | A439-ND 10.36 871 7.05 | 24-6574-10 
24 | Gold Plated | A440-ND 14.98 12.59 10.20 | 24-6574-11 
28 Тіп Plated | A441-ND 11.83 9.94 8.05 | 28-6574-10 
28 | Gold Plated | A442-ND 16.23 13.64 11.05 | 28-6574-11 
32 Tin Plated | A443-ND 13.33 1120 9.07 | 32-6574-10 
32 | Gold Plated | A444-ND 18.16 15.26 12.36 | 32-6574-11 
40 Тіп Plated | A445-ND 15.74 1323 10.71 | 40-6574-10 
40 | Gold Plated | A446-ND 21.48 18.05 14.62 | 40-6574-11 
48 Tin Plated | A447-ND 18.50 15.54 12.59 | 48-6574-10 
48 | Gold Plated | A448-ND 2511 21.10 17.09 | 48-6574-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


ASSMANN 


IC Sockets 


Dual Wipe Solder Tail š я 

Contacts: • Phosphor Bronze. Protection against capillary version. Mechanical and Electrical Data: • Transitional ] HHHHHHH LT i 0.33 

Resistance: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: «0.9 pF. Capacity between opposite adjacent contacts: A С B 13 

«0.4 pF. Breakdown Voltage: 600 Ver. • Insertion Force: <1.5N • Extraction Force: >0.7М. Insulators: е Polyester | HHHHHHHH-—- 4 

GV,VO,UL 94 • Insulation Resistance: 10120 • Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C 
No. | Con- Dimensions No. | Con- Dimensions 
of tact (inch) Digi-Key Price Each Assmann of tact (inch) Digi-Key Price Each Assmann 

Cont. | Plating A B с Part Мо. 10 100 500 | Part No. Cont. | Plating A B с Part Мо. il 10 100 500 | Part No. 

6 Tin 0.39 0.30 0.30 | AE8906-ND Alit 44 11 08 | A06-LC-TT 20 | Gold 040 0.30 1.00 |AE9820-ND 81 kil 57 49 | A20-LCG 
6 Gold 0.39 0.30 0.30 |AE9806-ND 33 29 23 .20 | A06-LCG 20 Tin 040 0.30 1.00 |AE9845-ND} NEW! 26 21 17 13 | A20-LC-TR 
8 Тіп 0.39 0.30 0.39 | AE8908-ND 10 .08 07 .05 | A08-LC-TT 22 Tin 0.50 040 1.10 |AE8922-ND 49 39 32 23 | A22-LC-T2 
8 Gold 0.39 0.30 0.39 | AE9808-ND 33 29 23 .20 | A08-LCG 22 | Gold 0.50 040 1.10 |AE9822-ND .89 78 63 54 | A22-LCG 
8 Тіп 040 0.30 0.40 |AE9841-NDf NEW! 14 12 10 .07 | A08-LC-TR 24 Tin 0.70 060 120 |AE8924-ND 29 24 49 44 | A24-LC-TT 
14 Tin 0.39 0.30 0.70 | AE8914-ND 27 14 12 108 | A14-LC-TT 24 | Gold 0.70 0.60 1.20 |AE9824-ND 98 .85 69 59 | A24-LCG 
14 | Gold 0.39 0.30 0.70 | AE9814-ND 57 .50 40 35 | A14-LCG 24 Tin 0.70 0.60 1.20 |AE9848-ND+ NEW! 32 26 21 16 | A24-LC-TR 
14 Tin 040 0.30 0.70 |AE9842-NDf NEW! RE] 46 43 .09 | A14-LC-TR 28 Tin 0.70 0.60 1.40 |AE8928-ND 34 28 23 16 | A28-LC-TT 
16 Tin 0.39 0.30 0.80 |AE8916-ND 48 46 43 10 | A16-LC-TT 28 | Gold 0.70 0.60 1.40 |AE9828-ND 1.14 .99 .80 69 | A28-LCG 
16 | Gold 0.39 0.30 0.80 |AE9816-ND 65 57 46 40 | A16-LCG 28 Тіп 0.70 0.60 1.40 |AE9849-NDT NEW! 35 29 23 17 | A28-LC-TR 
16 Tin 0.40 0.30 0.80 |AE9843-NDf NEW! 22 48 44 11 | A16-LC-TR 32 Tin 0.70 0.60 1.60 |AE9850-ND] NEW! 37 30 24 -18 | A32-LC-TR 
18 Тіп 0.39 0.30 0.90 |AE8918-ND 22 18 15 ЛЯ | A18-LC-TT 40 Тіп 0.70 0.60 2.00 |AE8940-ND 49 39 32 .23 | MO-LC-TT 
18 | Gold 0.39 0.30 0.90 | AE9818-ND 73 64 52 44 | A18-LCG 40 | Gold 0.70 0.60 2.00 |AE9840-ND 1.63 1.42 1.15 .98 | A40-LCG 
18 Tin 0.40 0.30 0.90 | AE9844-ND+ NEW! 23 49 46 11 | A18-LC-TR 40 Tin 0.70 0.60 2.00 |AE9851-NDf NEW! 46 37 30 .22 | A40-LC-TR 
20 Tin 0.39 0.30 1.00 |AE8920-ND 24 20 46 12 | A20-LC-TT + Retentive Leg Version 


IC Sockets Machine Pin 


With gold plated precision spring contacts, open frame, solder pin and wire wrap terminals. 


PLCC 
Sockets 


= 110°С 


Specifications: * Contacts: Phosphor bronze, tin and gold plated * Current 
Rating: 1A * Insulating Resistance: 1000MQ minimum * Withstanding 
Resistance: 600Vrms * Contact Resistance: 30mQ maximum * Operating 
Temperature: -55*C 


* Insulator: PBT, UL 94V-0 


Fig. 2 


Contacts: * Contact Spring: copper alloy, slit 4 times. Surface gold over nickel. Absolute protection against 
capillary action. Connecting pins: brass, solder version. 

Mechanical and Electrical Data: * Depth of Insertion: 2.3 to 3.7 mm. Vibration: 20 g after MIL-STD-202. 
Shock: 150g to MIL-STD-202. Insertion Frequency: >1000. Transitional Resistance after 100 insertion 
cycles: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: <0.9pF. Capacity between opposite adjacent contacts: 


<0.4pF. Air and creepage space between adjacent contacts: >0.4mm. Tensile strength: 1000 V eff- 
Insulators: е Polyester GV, VO self-extinguishing, UL 94. Insulation Resistance: 10120. Operating 
Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Retains shape in solder bath. Resistant to detergent. 


Contact Plating: * Pin: Tin; Clip: Gold. 


No. Dimensions 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. Cont.) А B с Part No. 1 10 100 Part No. 
Gold Flash 
8 | 040 0.30 040 АЕ7208-М0 35 .31 25 AR08-HZL-TT 
14 | 040 0.30 070 AE7214-ND 63 55 45 AR14-HZL-TT 
16 | 040 0.30 0.80 AE7216-ND 72 63 51 AR16-HZL-TT 
18 | 040 0.30 0.90 AE7218-ND .84 73 59 AR18-HZL-TT 
20 | 040 030 1.00 AE7220-ND .93 .81 .66 AR20-HZL-TT 
1 22 | 0.50 040 140 AE7222-ND 1.02 89 72 AR22-HZL-TT 
24 | 070 0.60 1.20 AE7224-ND 144 99 80 AR24-HZL-TT 
28 | 070 0.60 140 AE7228-ND 1.32 145 .93 AR28-HZL-TT 
40 | 070 060 2.00 AE7240-ND 1.95 1.69 1.37 AR40-HZL-TT 
48 | 0.70 0.60 240 AE7248-ND 2.37 2.06 1.66 AR48-HZL-TT 
64 | 100 090 3.20 АЕ7264-М0 2.88 2.50 2.02 AR64-HZL-TT 
10” Gold 
6 | 040 030 030 AE7300-ND 55 48 39 | AR06-HZL/O1-IT 
8 | 040 030 040 AE7301-ND 71 62 50 | АН08-Н21/01-ТТ 
14 | 040 0.30 070 AE7302-ND 1.41 .96 .78 AR14-HZL/01-TT 
16 | 040 0.30 0.80 AE7303-ND 1.26 1.09 .88 AR16-HZL/01-TT 
20 | 040 030 1.00 AE7304-ND 1.50 1.30 1.05 AR20-HZL/01-TT 
24 | 0.70 0.60 1.20 AE7305-ND 1.85 1.61 1.30 AR24-HZL/01-TT 
1 24 | 040 030 1.20 AE7306-ND 1.86 1.62 1.31 AR24-HZL/7/01-TT 
28 | 070 0.60 140 AE7307-ND 2.16 1.87 1.51 AR28-HZL/01-TT 
28 | 040 030 140 AE7308-ND 2.16 1.87 1.51 AR28-HZL/7/01-TT 
32 | 070 0.60 1.60 AE7309-ND 246 2.14 1.73 AR32-HZL/01-TT 
40 | 070 060 2.00 AE7310-ND 3.06 2.66 2.15 AR40-HZL/01-TT 
48 | 0.70 060 240 AE7311-ND 3.74 3.25 2.62 AR48-HZL/01-TT 
30p" Gold 
6 | 040 030 0.30 AE7312-ND 72 63 51 | ARO6-HZL/07-TT 
в | 040 030 040 AE7313-ND 93 81 .66 | AR08-HZL/O7-TT 
14 | 040 030 070 AE7314-ND 147 1.28 1.03 AR14-HZL/07-TT 
16 | 040 0.30 0.80 AE7315-ND 1.67 1.45 1.17 AR16-HZL/07-TT 
18 | 040 0.30 0590 AE7316-ND 1.86 1.62 1.31 AR18-HZL/07-TT 
20 | 040 030 100 AE7317-ND 207 1480 1.45 | AR20-HZL07-TT 
1 24 | 070 0.60 1.20 AE7318-ND 247 2.14 1.73 AR24-HZL/07-TT 
24 | 040 0.30 1.20 AE7319-ND 2.48 2.15 1.74 AR24-HZL/7/07-TT 
28 | 070 0.60 140 AE7320-ND 2.88 2.50 2.02 AR28-HZL/07-TT 
28 | 040 0.30 140 AE7321-ND 2.88 2.50 2.02 AR28-HZL/7/07-TT 
32 |070 060 140 AE7322-ND 328 285 230 | AR32-HZL/O7-IT 
40 | 070 060 2.00 AE7323-ND 4.55 3.95 3.19 AR40-HZL/07-TT 
48 | 0.70 060 240 AE7324-ND 4.97 4.31 3.48 AR48-HZL/07-TT 
8 04 0.30 040 AE7108-ND 96 84 .68 | AR08-HZW/T 
14 | 040 0.30 0.70 AE7114-ND 1.65 143 1.16 AR14-HZW/T 
16 | 040 0.30 0.80 AE7116-ND 1.89 1.64 1.33 AR16-HZW/T 
18 | 040 0.30 0.90 AE7118-ND 2.18 1.85 1.50 AR18-HZW/T 
2 20 | 040 030 1.00 АЕ7120-М0 2.37 2.06 1.66 AR20-HZW/T 
22 | 0.50 040 1.10 AE7122-ND 2.61 227 1.83 AR22-HZW/T 
24 | 070 0.60 1.20 AE7124-ND 2.85 247 2.00 AR24-HZW/T 
28 | 070 0.60 140 AE7128-ND 3.30 2.86 2.31 AR28-HZW/T 
40 | 070 060 2.00 AE7140-ND 4.74 4.11 3.32 AR40-HZW/T 


No. Dimensions 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Cont. A B C Part No. 1 10 100 Part No. 
Tin 
20 0.61 0.61 0.20 | AE7325-ND 74 .65 53 A-CCS20-Z 
28 0.71 0.71 0.30 | AE7326-ND 78 .68 55 A-CCS28-Z 
32 0.71 0.81 0.30 | AE7327-ND 82 72 .58 A-CCS32-Z 
1 44 0.93 093 050 | AE7328-ND 90 78 .63 A-CCS44-Z 
52 1.00 1.02 0.60 | AE7329-ND 98 85 69 A-CCS52-Z 
68 123 123 0.80 | AE7330-ND 1.00 .87 70 A-CCS68-Z 
84 142 142 1.00 | AE7331-ND 1.45 1.00 .81 A-CCS84-Z 
Gold 
20 | 061 061 020 | AE7332-ND 121 1.05 85 | A-CCS20-G 
28 | 071 0.71 030 | AE7333-ND 121 1.05 85 | A-CCS28-G 
32 0.71 0.81 0.30 | AE7334-ND 140 1.21 .98 A-CCS32-G 
1 44 0.93 093 050 | AE7335-ND 1.52 1.32 1.07 A-CCS44-G 
52 1.00 1.02 0.60 | AE7336-ND 1.52 1.32 1.07 A-CCS52-G 
68 1.23 123 0.80 | AE7337-ND 1.58 1.37 141 A-CCS68-G 
84 1.42 142 1.00 | AE7338-ND 1.76 1.53 1.23 A-CCS84-G 
PLCC — Surface Mount 
Tin 
20 0.62 062 0.20 | AE7339-ND 67 58 47 А-СС520-2-5М 
28 072 0.72 0.30 | AE7340-ND лі .62 50 А-СС528-2-5М 
32 072 082 040 | AE7341-ND .65 56 46 А-СС532-2-5М 
2 44 0.92 092 050 | AE7342-ND 78 .68 55 А-СС544-2-5М 
52 1.02 1.02 0.60 | AE7343-ND 96 83 67 А-СС552-2-5М 
68 1.22 122 0.80 | AE7344-ND 1.04 .90 13 А-СС568-2-5М 
84 142 142 1.00 | AE7345-ND 1.21 1.05 85 А-СС584-2-5М 
ЭК Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 
IC Insertion/Extraction Tools 
K155-ND K156-ND K157-ND K158-ND K293-ND 


K153-ND K154-ND 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


14-16 Pin Dip/IC Inserter 
14-16 Pin CMOS Safe Inserter .. 
24-28 Pin CMOS Safe Inserter .. 
36-40 Pin CMOS Safe Inserter .. 


K153-ND 
K154-ND 
K155-ND 
K156-ND 


Extractor Tool, (8 to 24 pins) .. 
Extractor Tool, (24 to 40 pins) . 


K157-ND 
K158-ND 


Insertion & Extraction Kit 
Universal PLCC Extraction Tool ESD 
Low Cost Universal PLCC Extractor. . 


Safe 


K159-NDT 
K293-ND 
K374-ND 


T The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


TEXTOOL/ ЗМ Zero Insertion Force (ZIF) І.С. Sockets 


ZIP DIP Il Econo ZIF 
2 т 
BRUM 
Мими) 

ZIP DIP II SOCKETS: For test and burn-in of all common dual- No ori contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
in-line packages on .100" lead spacing. The zero insertion Pins Plating A B с D Part No. 1 10 Part No. 
pressure feature allows easy insertion and removal without lead 
distortion. Receptacles are ideal for high use situations such as ZIP DIP ІІ Sockets 
PROM programming. 14 Gold 1.30 (33.02) .60 (15.24) .60 (15.24) .300 (7.62) 3M1402-ND 16.44 130.50 214-3339-00-0602J 
ECONO ZIF SOCKETS: Designed for OEM/end use applications 16 Gold | 1.39 (35.31) .60 (15.24) | .70(17.78) | .300(7.62) | 3M1602-ND 17.12 135.90 216-3340-00-0602J 
where field replacement or programming of DIPs is required. 18 Gold | 1.49 (37.85) .60 (15.24) | .80 (20.32) | .300(7.62) | 3M1802-ND 17.80 141.30 218-3341-00-0602J 
The patented ZIF feature uses screwdriver rotation of a cam 20 Gold | 1.59 (40.39) .60 (15.24) | .90 (22.86) | .300(7.62) | 3M2002-ND 18.48 146.60 220-3342-00-0602J 
(instead of a lever) for security against vibration or accidental 22 Gold | 1.69 (42.93) .70 (17.78) | 1.00 (25.40) | (400 (10.16) | 3M2202-ND 19.15 152.00 222-3343-00-0602J 
unloading. Leads are on .100" centers. 24 Gold | 1.79 (45.47) .90 (22.86) | 1.10(27.94) | .600 (15.24) | 3M2402-ND 17.04 135.30 224-1275-00-0602J 

| 28 Gold | 1.99 (50.55) .90 (22.86) | 1.30 (33.02) | .600 (15.24) | 3M2802-ND 18.93 150.20 228-1277-00-0602J 
RECEPTACLES FOR ZIP’ DIP: Factors: = Matching receptacle 40 Gold | 2.60 (66.04) | .90 (22.86) | 1.90 (48.26) | .600(15.24) | 3M4002-ND 2451 19450 240-1280-00-0602J 
for every ІР БІР Socket е Mounting flange standard option to 64 Gold |3.95(100.33) | 1.30 (33.02) | 3.10 (78.74) | 900 (22.86) | 3M6402-ND 3620 287.30 264-4493-00-0602J 
hold receptacle to board * Pre-tapped holes in receptacle body 
mate with screw-hole in socket to hold socket firmly to recep- Econo ZIF Sockets 
tacle (2 screws provided with each receptacle) * Available in 16 Gold | 1.10 (27.94) .50 (12.70) | .700(17.78) | .300(7.62) | 3M1603-ND 7.92 69.00 216-6278-00-3303 
solder-tail options. Physical Specifications: * Insulation Mate- 
rial: Glass Reinforced Polysulfone, Flammability Rating: UL ZIP DIP Receptacle 
94\-0 e Color: Green * Marking: Part Number Identification 14 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.28 (32.51) | .300(7.62) | 3M1401-ND 15.45 116.90 214-3339-09-0602J 
* Contact Material: Beryllium Copper • Plating: 304” (.076um) 16 Gold .96 (24.38) .56 (14.22) | 1.37 (34.80) | .300 (7.62) 3M1601-ND 16.11 121.90 216-3340-09-0602.) 
Gold — MIL-G-45204, Type II, Grade C over 50и” (1.3um) 18 Gold .95 (24.13) .55 (13.97) | 1.49 (37.85) | .300 (7.62) 3M1801-ND 16.86 127.60 218-3341-09-0602J 
Sulfamate Nickel per QQ-N-290A, Class 2 or 75у" (1.9um) 20 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.58 (40.13) | .300(7.62) | 3M2001-ND 17.52 132.50 220-3342-09-0602J 
Nickel Boron. Electrical Specifications: • Current Rating: 22 Gold 1.06 (26.92) .65 (16.51) | 1.69 (42.93) | .400 (10.16) | 3M2201-ND 18.18 137.50 222-3343-09-0602J 
1Amp * Insulation Resistance: >1x10"Q at 500 Vde = With- 24 Gold | 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.77 (44.96) | .603 (15.32) | 3M2401-ND 16.20 122.60 224-1275-09-0602J 
standing Voltage: 1000Vrms at Sea Level. Environmental 28 Gold | 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.98 (50.29) | .600 (15.24) | 3M2801-ND 17.99 136.10 228-1277-09-0602J 
Specifications: e Temperature Rating Operating: -67°F (-55°С) 40 Gold | 1.27 (32.26) .86 (21.84) | 2.58 (65.53) | .606 (15.39) | 3M4001-ND 22.42 169.60 240-1280-09-0602.) 
to 302°F (150°C) 64 Gold | 1.70(43.18) | 1.30 (33.02) | 3.95 (100.33) | .900 (22.86) | 3M6401-ND 35.89 271.50 264-4493-09-0602J 
ZIP ПІР SOCKETS .100 CENTERS - DOUBLE ПІР: Features: Universal ZIP DIP Socket 
eid. m E nes . ара аа 24 God | 1.77 (44.96) = 1.10 (27.94) = 3M2406-ND 2375 188.50 224-1286-00-0602J 
through 600” “ Lever actuated zero insertion force mechanism 28 Gold | 1.99 (50.55) = 1.30 (33.02) = 3M2806-ND 26.85 213.10 228-1371-00-0602J 
+ Socket easily disassembles for repairability 40 Gold | 2.59 (65.79) = 1.90 (48.26) = 3M4006-ND 35.07 278.30 240-1288-00-0602J 

“д” x 
3M OEM Type "A 3M IC Test Clips морето design 3M Surface Mount Test Clips 
LCC Sockets Ele ede by 3M Electronic Specialty Product 
access at DIP leads. y ectronic Specialty Froducts 


* Simplifies prototype and production testing, field 
service work, and Quality Control. • New one-piece 
body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin DIP, etc. 
* High reliability Gold contacts. * Proven 770 Alloy | 


contacts. | 
ІШ 
"Contact comb" fits between ПІР leads — Ba | || 
š | 
| 
| 


Features: • Allow safe, convenient, fast and easy testing 
of normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (50105) * Eight sizes available for .30" 
(7.62mm) and .15" (3.81mm) package sizes ” Helical 
compression springs and insulating contact combs en- 
sure contact integrity during testing * Permits devices 
stacked as close as .0505" (1.28mm) end-to-end to be 
tested simultaneously * Standard .025” (.64mm) square 
contacts on .10" (2.54mm) centers at the probe end of 
the clip easily accept test probes or single row female socket connectors • Steel 
Rugged, engineering-grade thermoplastic body molded around contact pins hinge pin and glass filled polyester body provide long service life • Available 
with alloy 764 unplated and gold plated leads * Allows safe, convenient 
testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) style ICs • All four sides of test 


eliminating any possibilities of shorts. ІҢ 


New "duck-bill" contacts are flat- 
won't roll off new narrow DIP leads: 


No. Row to| Nail-Head Leads Е Headless Leads Я clip open simultaneously for fast and вазу attachment to PLCC being tested 
of | Row | Digi-Key Price | Digi-Key Price * Stays securely clamped to PLCC until removed “ Helical compression 
Pins (Inch) | Part No. Each | PartNo. Each springs and insulating contact combs ensure contact integrity during testing 
Alloy 770 * Permits testing of ICs with as little as .200” (5.08mm) row to row spacing 
between devices * Staggered contact rows on .100" (2.54mm) centers 
923695-ND 9.79 923690-08-ND 9.79 * Industry standard .025" (.64mm) square contact pins on the .100" 
923698-ND 9.85 923690-14-ND 10.04 (2.54mm) centers = Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
| mI р 3 | 923700-ND 9.95 | 923690-16-ND — 10.14 No. Narrow 
Features: • Accepts JEDEC leadless type "A" ceramic chip carriers * Variety 5/6 | 923702-ND 16.54 Дай = of Digi-Key Price Price 
of lid options available “ “U” lid for І.С.Е. adapter 1/0 cable egress * Heat 923703-ND 13.99 | 923690-18-ND 13.99 Pin |Description | Part No. Each Each 
Sink(s) acceptable and available “ Thruster spring helps register substrate = 3 ы; з 150” SOIC 300" SOIC 
three corner notches, maintain centering * Polarizing post on bottom of 923704-ND 14.64 923690-20-ND 14.64 = Е 
socket * Through hole contact tails * No tools required for package 923705-ND 1815 Am = 8 | Alloy 764 | 923650-08-ND 10.90 m — 
insertion/removal “ Full contact probe-ability “ High temperature PPS j ` 14 | Alloy764 раза 11.04 == 2 
i 923714-ND 19.05 923690-24-ND 19.05 16 | Alloy764 |923650-16-ND 11.35 | 923660-16-ND 11.49 
plastic and BeCu contacts for rugged performance 18 | Alloy 764 zs m 923660-18-ND 12.15 
Physical Specifications: • Insulation: • Material: Glass Filled Polyphenylene ER = 923689-24-ND 19.05 20 Alloy 764 = = 923660-20-ND 13.34 
Sulfide (PPS) * Flammability: 0194 V-O • Color: Black * Lid Material: . 923718-ND 22.85 923690-28-ND 22.85 24 | Alloy 764 - == 923660-24-ND 13.77 
Aluminum * Latch Material: Stainless Steel * Thruster & Contact Material: 2 T 28 | Alloy 764 — — 923660-28-ND 14.75 
Beryllium Copper (C172) Plating: Underplate: 50” (1.27um) Nickel: Wiping SMOD 2205 ^ 2225 8 | Gold Plated О28БЕЕ ЕТОЙ 11.55 = = 
Area: 30” (0.76um) Gold; Solder Tails: 304” (0.76шт) Gold “ Marking: : 923720-ND 25.37 | 923690-36-ND 25.37 14 | Gold Plated | 923655-14-М0 1257 = = 
Raised Letters E 923722-ND 26.62 923690-40-ND 26.62 16 | Gold Plated | 923655-16-ND 12.45 | 923665-16-ND 13.19 
Electrical Specifications: “ Current Rating: 1 Amp * Insulation Resistance: К 923726-ND 40.56 = 18 | Gold Plated = — 923665-18-ND 13.29 
>1х10%0 * Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level aon PIN SOP eg = 6304 1375 
i ifieallinne" e i ing: -559 о о ate. old Plate — = -24- А 
Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55° to 105°C 28 | Gold Plated E ш 923665-28-ND 16.29 
Е 923743-08-ND 11.87 923739-08-ND 
Lid No./| Digi-Key Pricing 3M -14- -14- 
Type — Cont. Part No. 1 10 Part No. у SES ERU 12:19 ВАНН №. PLCC 
LCC Sockets 923743-16-ND 12.50 923739-16-ND of m Digi-Key Price 
Full 68 | 3M6809A-ND 16.15 140.70 |268-5401-00-1102JH uu 165 О En ренетриот parte: each 
No Lid | 68 | 3M6809B-ND 1615 14070 | 268-5401-11-1102JH D29143 20ND 21.67 СЗ тсс 
U-Shaped| 68 | 3M6809C-ND _ 1627 141.70 |268-5401-50-1102JH т 923743-24-ND 23.22 | 923739-24-ND 20 ои ам ОА 5275 
Finned -24- -24- оу oed ç 
С T y roe 923742-24-ND 23.22 923738-24-ND 44 Alloy 764 923670-44-ND 40.69 
Heat Sink| 68 | 3M6809D-ND 19.17 167.00 | 268-5401-52-1102JH 923743-28-ND 27.91 923739-28-ND 
= -20- 5 reo" 68 Alloy 764 923670-68-ND 55.01 
LCC Socket Lid 923742-28-ND — 2791 | 923738-28-ND 20 Gold Plated 923675-20-ND 33.34 
Full — | 3MLLSF-ND 91 7.90 | 268-5401-00-0000 28 Gold Plated 923675-28-ND 39.46 
U-Shaped | — | 3MLLSU-ND 1.03 900 |268-5401-50-0000 : 923743-40-ND 32.72 | 923739-40-М0 44 Gold Plated 923675-44-ND 43.63 
Finned : = — | 923739-48-№0 68 Gold Plated 923675-68-ND 51.39 
Heat Sink| — | 3MLLSH-ND 3.45 30.00 |268-5401-52-0000 А - — | 923739-64-ND 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 55.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
320 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Logical 


Programming and Prototyping Adapters 


Systems 
Digi-Key Price Logical Systems 
Description Recommended For Use With Part No. Each Part No. 
Programming Adapters 

8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug . 309-1045-ND 60.00 |РАВ501-03-3 

8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIG T2(L)Ca0BA, SOSA; PIG12(1)CE618; 819 309-1046-ND 60.00 |РАВ501-03-6 

8 Pin SOIC 210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug : | 309-1047-ND 70.00 |PA8SO1-2006-3 

8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIC12(L)C50BA, 509A; РІС12(1)СЕ518, 519; PICT2C671, 672 309-1048-ND 70.00 |РА8501-2006-6 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin 300" Wide DIP Plug ———— 309-1000-ND 60.00 |РА14501-03-3 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin 600" Wide DIP Plug 309-1001-ND 60.00 |РА14501-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300" Wide DIP Plug PIC16C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, 84; 309-1010-ND 70.00 |PA18SO1-08H-3 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin 600" Wide DIP Plug PIC16HV510; 286С(Е)(1)02. 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-1011-ND 70.00 |РА18501-08Н-6 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin 300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 |РА20501-08Н-3 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug Ста 309-1013-ND 70.00 |РА20501-08Н-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug Ш 309-1014-ND 80.00 _ | PA20SS-OT-3 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug а аа а ЗАВ 554, 558; 82010), 621, 309-1016-ND 80.00 |РА2085-Р54 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .300" Wide DIP Plug PIC14000; РІС16С55, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876; | 309-1023-ND 70.00 |PA28S01-08H-3 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252; 286С(Е)(1)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 786233, 733 309-1024-ND 7000  |PA28SO1-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC14000, PIC16C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 |РА2855-ОТ-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 |PA28SS-P55 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin 600" Wide DIP Plug 309-1089-ND 70.00 |PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C(BV, LV) 512, 256, 128, 28BV64, 290256, 28017, 27C040 309-1090-ND 90.00 |РАЗ2-282 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1091-ND 70.00 |PA32-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug АТ27С010, 020, AT49F(BV,LV) 001, 002, 020, АТ29С010, 020, 040A, 512 409.1092-МО 90.00 |РАЗ2-322 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug аи 309-1093-ND — 115.00 |РА51-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug ' 309-1094-ND 135.00 PA51-44Z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1095-ND 115.00 |РА280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide ПІР Plug АТ270102;2048;4098 309-1096-ND __ 135.00 |РА280-442 


44 Pin PQFP Socket to 40 Pin .600" Wide ПІР Plug 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 


309-1002-ND 1 


PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1003-ND 1 


65.00 
65.00 


PA16C64-QD-16 
PA16C64-QD-03 


44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 


309-1007-ND 1 


PIC17C42(A), 43, 44 309-1008-ND 1 


35.00 
65.00 


PA17C42-PDZ 
PA17C42-QD-03 


44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 


Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug 


44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 


44 Pin TQFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout 


309-1039-ND 1 


PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A (B), 774, 77, F874, F877 309-1040-ND 1 


309-1031-ND 1 


PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74А(В), 774, 77, F874, F877 309-1032-ND 1 


Z86C(E)21, 40, 43, 743, 44, 45, 46, 61 309-1041-ND 1 


М/А 309-1043-ND E 


15.00 
35.00 


45.00 
25.00 


45.00 


60.00 


PA44-40-P64-PD 
PA44-40-P64-PDZ 


DIP to PLCC Prototyping Adapters 


PA40-44-P64-DP 
PA40-44-P64-DP-PP 


PLCC to PLCC Prototyping Adapter 


PA44-PP 


44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 309-1042-ND 165.00 PA44-PZP 
QFP to QFP Prototyping Adapters 


PA44QF03-44QF 


DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 


8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 19.60 PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 19.60 PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001_ | 309-1059-ND 38.60 PADSO1803Z-D420-18/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 309-1065-ND 33.60 PADSO-2803-D420-28/2 


SOIC to SOIC Prototyping Adapters 


PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, 


" " i * 
18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E000, 001 309-1075-ND 70.00 PA-SOD-2808-18 
А Е : PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(А), 73A(B), 76, 642, 773, Е ОИ 
28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; Z86233, 733 309-1073-ND 70.00 PA-SOD-2808-28 
* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 
Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
Additional DIP Boards 
i н " Б F Y 18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND. 22.80 PA-SOF-D420-18/6 
29 PIR 200 DIP Board сы 2H. Балы ы 28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 28.80 | PA-SOF-D420-28/6 


Superpro Z 
Universal Programmer Entry Level 
Programmer with Basic Support 


Features: • Supports over 3,000 devices including memories, 
microcontrollers and programmable logic. “ Printer port interface • 40- 
pin ZIF socket, no adapters required for 300/600 mil DIP devices up to 
40 pins * 40 optimized pin drivers-subset of universal functionality on 
every pin supports many devices at lowest possible cost • Device specific 
adapters support many devices that come in same package * Low voltage 
device support, down to 3V * Supported by: Windows 95, 98, 2000, NT, ME 
and XP • 1-year warranty * Test: TTL/CMOS, Memory, Vector, Test pattern edit, 
Audio Identify TT/CMOS Device * Contents: Programming unit, Power supply, DB-25 
cable, User's guide and SuperPro software CD-ROM * Programmer Dimensions: 7.75" x 
5.5" x .75' (196.85mm x 139.70mm x 19.05mm) * Power Supply: 100 to 240Vac input, 
12V/1.5A Output • Weight: 4105. (1.81kg) * Device Support List: Online at www.digikey.com 


XELTEK 


Superpro 280 
Advanced Universal Programmer 


Features: * Supports over 4,500 devices including memories, 
microcontroller and programmable logic. * Parallel port interface * 48-pin 
ZIF socket, no adapters required for 300/600 mil DIP devices up to 48 
pins * 48 optimized pin drivers- subset of universal functionality on every 
pin supports many devices at lowest possible cost “ Device specific 
adapters support many devices that come in same package * Low voltage 
device support, down to 1.8V * Supports Windows 2000/МТ, Windows 
98/95 • Windows XP compatible = 1-year warranty • Test: standard logic 
devices and SRAM • Contents: Programming unit, Power supply, DB-25 
cable, User's guide and SuperPro software CD-ROM * Programmer 
Dimensions: 7.9" x 5.5" x .95" (200mm x 140mm x 24mm) * Power Supply: 


100 to 240Vac input 12Vdc/1.5A Output * Weight: 4105. (1.81kg) * Device Digi-Key Price Xeltek 
Support List: Online at www.digikey.com Description Part No. Each Part No. 
Universal Programmer 40-Pin 415-1000-ND 249.00 SUPERPROZ 
Price Xeltek 
Description Each Part No. 
High Performance Universal Programmer 48-Pin 415-1001-ND 449.00 SUPERPRO280 


Superpro 580U 

Advanced Portable Universal Programmer 
Superpro 280U 

USB Interfaced Universal Programmer 


Features: * Supports over 8,400 devices including memories, mcu and 
programmable logic. * USB Interface * 48-pin ZIF socket, no adapters 
required for 300/600 mil DIP devices up to 48 pins * Device specific 


Features: “ Over 11,000 devices supported including memories, 
microcontrollers and programmable logic. * USB Interface * 48-pin 
universal pin drivers, full functionality on every pin maximizes adapter 
flexibility * Universal adapters support all devices that come in same 
package- enables any new device in that package to be supported with 
free software updates via internet • Low voltage device support, down to 


adapters are available for parts in larger pin counts * Low voltage device 1.5V * Auto Sense and Batch mode simplifies and speeds up — Ж 
support down to 1.5V • Free lifetime software upgrades * Supports programming work flow * Supports Windows 95/98/ME/NT/2000/XP • 1- Se “ә 7 
Windows 98/МЕ/МТ/2000/ХР * 1-year warranty • Test: Standard logic year warranty • Test: Standard TTL/CMOS logic IC and SRAM * Contents: WA 
devices and SRAM “ Wrong chip insertion detection “ Contents: Programming unit, Power supply, USB cable, User’s guide and SuperPro Е 
Programming unit, Power supply, User's guide, USB cable and Зирегрго software CD * Dimensions: 8.66" x 5.5" x .95' (220mm x140mm x 24mm) Weight: 
software CD-ROM * Device Support List: Online at www.digikey.com 4.41 Ibs. (2kg) * Device Support List: Online at www.digikey.com 
Price Xeltek Digi-Key Price Xeltek 
Description Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Universal Programmer 48-Pin 415-1006-ND 549.00 SUPERPRO280U High Performance Universal Programmer 48-Pin 415-1004-ND 695.00 SUPERPRO580U 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 321 


XELTEK Superpro 30000 Ultra Fast 48-Pin Stand-Alone Universal Programmer 


Features: * Supports over 12,000 devices including Memories, Microcontrollers, and Programmable logic * USB connectivity * 48-pin ZIF socket, no 
adapters required for 300/600 mil DIP devices up to 48 pins * 48 universal pin drivers, full functionality on every pin maximizes adapter flexibility 
* Optional 100-pin PEP Module delivers full functionality on every pin to enable programming of higher pin count devices * Low Voltage support, down to 
1.5V for latest generation devices * Operates in stand-alone mode for programming and service * Built in LCD and Keypad for operation without PC 
* High speed operation, programs 32Mbit Flash in 14 sec * Auto Sense and Batch Mode simplifies and speeds up programming work flow * Supports 


Windows 95/98/МЕ/МТ/2000/ХР * 1-year warranty 


Needham's Electronics 


The Needham's line of programmers offers low-cost, high performance programming options for EPROMs, 
EEPROMs, Microcontrollers, PALs, Flash Memory and more. Each device comes with a free 1-year warranty, 


Device Adapters 


Contents: * Programming 
unit, Power supply, USB 
cable, User's guide and 
SuperPro software CD-ROM 
* Dimensions: 9.5" x 5.9" x 
2" (240mm x 150mm x 


e Digi-Key Price Xeltek 50mm) Power Supply: 
Description Part No. Each Part No. 100Vac - 240Vac Input, 12Vdc/2.5A Output * Weight: 5 Ibs. 
High Performance Universal Programmer 48-Pin 415-1005-ND 995.00 SUPERPRO3000U (2.27kg) Device Support list: online at www.digikey.com 


and free software upgrades. File formats supported include Binary, JEDEC, Intel Hex, Motorola S, Tek-Hex, 
and POF. Please see the matrix below for a programmer comparison. 


Digi-Key Price Needham’s 
Description Part No. Each Part No. 
44-PSOP Adapter for EMP-11... E11-PSOPA-29-ND 90.00 E11-PSOPA-29 
48-PSOP Adapter for EMP-11... E11-TSOPA-48-ND 125.00 E11-TSOPA-48 
52-PSOP Adapter for EMP-11... E11-PSOPA-52-ND 90.00 E11-PSOPA-52 
44-PSOP Adapter for EMP-11... E11-PSOPA-W-ND 90.00 E11-PSOPA-W 
Socket Module for EMP-300, 20-PLCC PLCC20-ND 105.00 PLCC20 
Socket Module for EMP-300, 32-PLCC PLCC32-ND 105.00 PLCC32 
Socket Module for EMP-300, 44-PLCC PLCC44-ND 105.00 PLCC44 
Socket Module for EMP-300, 52-PLCC PLCC52-ND 125.00 PLCC52 
Socket Module for EMP-300, 48-TSOP. TSOP48-ND 125.00 TSOP48 
Socket Module for EMP-300, 56-TSOP. TSOP56-ND 125.00 TSOP56 
Programmers 
Digi-Key Price Needham's 
Description Part No. Each Part No. 
Device Programmer Parallel EMP-11-ND 334.95 EMP-11 
Device Programmer USB, Parallel EMP-21-ND 649.95 EMP-21 
Device Programmer Parallel EMP-31-ND 1023.03 EMP-31 
Device Programmer USB, Parallel EMP-31USB-ND 1099.95 EMP-31USB 
Device Programmer USB EMP-300 110V-ND NEW! 1299.95 EMP-300 110V 
Programmer Comparison 
Low Included 
Needham's Device Voltage Family Program / Verify Times 
Part No. Device Type Support System Requirements PC Interface Support Socket Modules (PA28F800B5) 
" EPROMS, FLASH, 8051-style IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, or P 
EMP-11 micros, Microchip PICS, GALs 3700+ ME. 75Mb free hard drive space Parallel 1.8V 40 Pin ZIF 4 70.67 Sec. / 50.23 Sec. 
EPROMS, Gals, Microcontrollers, IBM Compatible, PC 95, 98, 2000, ME, 
EMP-21 PLD, Flash, EEPROMS, Serial 6500+ or XP. 75Mb free hard USB, Parallel 1.8V 48 Pin ZIF 20 36.5 Sec. / 28.22 Sec. 
EEPROMs and more drive space 
EPROMS, Gals, Microcontrollers, IBM Compatible, PC 98, 2000, ME, 
EMP-31 (USB) PLD, Flash, EEPROMS, Serial 7000+ or XP. 40Mb free hard drive USB, Parallel 1.8V 48 Pin ZIF 13 36.47 Sec. / 28.1 Sec. 
EEPROMs and more space. 
EPROMS, Gals, Microcontrollers, IBM Compatible, PC 95, 98, 2000 
EMP-300 110V | PLD, Flash, EEPROMS, Serial 7300+ ME, or XP. 40Mb free hard drive USB 1.8V 48 Pin ZIF 13 7.8 Sec. / 1.9 Sec. 
EEPROMS and more space. 


FS2003 - Portable High-Speed 
1 ISP Programmer for 8051 and 
еркек АУН Microcontrollers 


The Embedded Solutions Сот 


у 


The FS2003 programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of many 8051 and 
Atmel AVR Microcontrollers. It can be utilized as standard in 'Standalone Mode' i.e. without a 
PC making it ideally suited for field-service and/or production ISP environments. The operator 
simply selects one of the 64 'Programming Projects' held locally on the programmer and then 
presses the 'Auto-program' key to program the target device. The FS2003 supports SPI and 
Boot loader UART ISP as standard and can be upgraded to support JTAG ISP. 


Programming Modes: * Standalone Mode - Keypad + LCD (no PC) * Development Mode - 
Controlled via Equinox Development Suite (EDS) running on PC * Script Mode - Chargeable 
upgrade 

In-System Programming Headers: * For SPI: Equinox 10-way, Atmel 10-way, Atmel 6-way 
IDC headers * For UART: Equinox 10-way header * For JTAG: Atmel 10-way IDC header 


483-1003-ND ... $499.95 
483-1009-ND Upgrade FS2003 JTAG ISP ... $299.95 


FS2000A - Portable ISP Programmer for 
Atmel AVR and AT89S Microcontrollers 


The FS200A Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of most Atmel 
AVR and AT89S FLASH microcontrollers. The programmer can be utilized as standard in 
'Standalone Моде” i.e. not connected to a PC making it ideally suited to the field-service and/or 
Production ISP environments. The operator simply selects one of the 64 projects stored locally 
on the programmer and then presses a single 'Auto-program' button to program the target 
device. Each project is individually version controlled and CRC checked ensuring that the 
Correct firmware is programmed every time. 

Device Support: • Atmel АТ905, ATmega, ATtiny AVR Microcontroller Families * Atmel AT89S 
51/52/53/ 8252 8051 Microcontrollers 

***Not to be used for new designs. Please use the FS2003 Programmer*** 


Ds iE, [RN $499.95 


РРМЗ-МК2 Production ISP Programmer 


This high-end Production Programmer is designed for high-speed In-System Programming (ISP) of programmable 
devices which are mounted on a Target System. It connects to the Target System by an 1/О Connector Module which is 
interchangeable allowing the programmer to support any target connection scheme. 

Features: * Fastest programming times possible due to on-board data, high-speed SPI and JTAG port * Supports 
FLASH, EEPROM, FUSE bits, Security bits and RC Oscillator Calibration bytes * 32Mbits of on-board non-volatile 
FLASH memory for user project storage (Standalone Mode) Gang Programming Capability: е Expandable from 1-16 
programming channels * Each channel can program a Target System independently of the other programmers (full 
asynchronous programming) * An RS-485 Converter is required to implement multi-channel programming 
Configured/Controlled by Equinox-EQTools Software: е Equinox Development Suite (EDS) * Project Builder-to 
create/edit Programming Projects * Project Manager-to create and maintain Project Collections • Project Upload/ 
Download Utility-to upload projects to the programmer for use in Standalone Mode Supports all popular ISP headers 
to connect to the Target System: е Interchangeable “I/O Connector Modules” support all popular ISP Header formats: 
* Atmel 10-way SPI Header (as per STK200/STK500) * Atmel 6-way SPI Header * Equinox 10-way SPI header with 
support for Slave Select and SCK2 * Atmel 10-way JTAG header (as per Atmel JTAG-ICE) * Equinox 10-way UART 
header for Atmel T89C51Rx2 (8051) and Philips P89C51 ISP FLASH microcontrollers * Fast Connect-clip-in wire 
connectors * Wire-wrap connectors 


483-1002-ND n 

483-1004-ND РРМЗ-МК2 - Special Function Driver Module (replacement) . $98.91 
483-1005-ND . PPM3-MK? - I/O Connector Module З for Atmel ATmega JTAG ISP $108.73 
483-1006-ND 5232 to RS485 Serial Communications Converter. $199.95 
483-1007-ND РРМЗ-МК2 - Atmel ATmega AVR - JTAG ISP Upgra à $542.85 
483-1010-ND РРМЗ-МК2 - Remote Application Control - Development Раск... .$1195.95 


Epsilon5 - Portable ISP Programmer 


The Ерѕііоп5 is a high-speed development/field/production programmer 
supporting many 8051 and Atmel AVR Microcontrollers. It can be operated under 
PC control during development and for project configuration/uploading. For 
field/production applications, the programmer is designed to work in ‘Standalone Q 
Mode’ i.e. no PC. The programmer comes complete with Equinox Development “ 
Suite (EDS), Project Builder/Manager and Project Upload Utility. All popular ISP 

Headers are catered for including 10-way Atmel/Equinox, 6-way Atmel and Atmel 10-way 
JTAG header. The programmer supports LV HV SPI and Boot Loader (UART) ISP as standard and 
can be upgraded to support Atmel ATmega JTAG ISP. 


483:1000:МЮ ... u e iet rediere een ee xe n eL tdg itc a ona dat lt x alites rg sys $249.95 
483-1008-ND Upgrade Epsilon5 JTAG ISP AVR МСО ........................................................... $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switching regulators are best used when design efficiency is critical and/or large output 
currents are required (such as Spartan-3™ and Virtex-IITM). Switching supplies are known 
for excellent efficiency, but the output is more susceptible to noise due to the switching 
nature of the regulator. 


: E Xilinx FPGA Power 
ў Management Systems 


Xilinx power supply requirements for the core, І/О, and auxiliary power supplies include 
voltage outputs ranging from 1.2V to 5V and current outputs from tens of milliamps to 
multiple amperes. Depending on the system requirements, a linear or a switching 
regulator may be used to supply power to the FPGA. 


Switching regulators require inductors and input and output capacitors for DC-DC 
conversion. 


STMicroelectronics makes both linear and switching regulators with a wide variety of PESE 


BOOT к 
Е 


вз 
vei 


output voltages and output current levels. й E 
When power sequencing is needed, the following circuit will control the power-up and “тур 
power-down sequence of the Vcccore and the Vcco supply voltages. 55 ром 
қ : : I osc ув 0—1 i Vcc Core 
Linear regulators are the best choice when board space is at a premium, low output EAREF coup =. 1.2V to 5V 


noise is important or a fast response to inputs and transients is required. Linear regulators ы s: po 


provide low to medium output currents (up to 3A) with a simple design approach. 


Up to 20A 


Master 


Vin Vout Vec VO > 


LD29150 
Inh LD29300 


GND Adj 


Усе VO 
1.2V to БУ 
Up to 8A 


On/Off 


R2 


Vin ü ош * 
Inh 11929300 
Slave 


Q1 = SO2222A ӘМІР тас 
ІСІ = TS922, TS952 pees н R6 
D1 = 1N4148 tI. 


Vcc Core 


R5 


Vee aux 
1.2V to 5V 
Up to 0.8mA 


D1 


Power up time: 
t = -(R1*C2) *log (1-Voutx/Vin) 


Linear Solution 
Switching Solution 


The above solution implements a controlled slew rate on power up and power sequencing 


or the core and I/O voltages. Both outputs rise and fall with the same slew rate, set by R1 The above solution provides a Core voltage range from 1.2V to 5V with a current up to 
and C1. t=-(R1*C2) *Log (1 - Vcox/Vin) 20A, an I/O voltage from 1.2V to 5V with a current capability up to 10A, and an auxiliary 
Note: Vout Master must be higher than Vout Slave supply voltage from 1.2V to 5V up to 800mA. 
STMicroelectronics Linear and Switching Voltage Regulators 
Xilinx Part Number LINEAR SWITCHING 
Virtex-IITM Pro Vccint (1.5V) Vccaux (2.5V) Vcco* (1.5V to 3.3V) Vccint Vccaux Vcco* 
XC2VP2 to XC2VP30 KF15 or LD1117 L4931ABD25x LD29300 L5970D L6926D or L5970D 
XC2VP40 to XC2VP125 LD29150xx15 L4931ABD25x LD29300 L5972D L6926D or L5970D 
Ущех-Итм Vccint (1.5V) Vccaux (3.3V) Vcco* (1.5V to 3.3V) Vccint Vccaux Vcco* 
XC2V40 to XC2V1000 L4931ABD15TR LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XC2V1500 to XCE2V3000 KF15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XCE2V4000 to XCE2V8000 LD29150xx15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
Virtex-EM™ and Virtex-E™ Vccint (1.8V) Vcco* (1.2V to 3.3V) Vccint Vcco* 
XCV50E (C) to XCV600E (C) LF18Cxx L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV812E (C) to XCV2000E (C) LD1117Axx18 L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV2600E (С) to XCV3200E (С) LD1086xx18 L4931 L5972D L6926D or L5970D 
XCV50E (I) to XCV3200E (I) LD1085xx18 L4931 L5973D L6926D or L5970D 
Spartan-IITM Vccint (2.5V) Vcco* (1.5V to 3.3V) Vccint Vcco* 
XC2815 to XC2S150 (0°C < Tj) KF25xx LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
XC2815 to XC2S150 (Tj < 0°C) LD1085xx25 / LD29300xx25 LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
Spartan-IIETM Vccint (1.8V) Vcco* (1.2V to 3.3V) Vccint Vcco* 
XC2S50E (С) to ХС25600Е (С) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
ХС2550Е (І) to XC2S300E (I) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S400E (I) to XC2S600E (I) LD1085xx18, LD29300xx18 L4931 L4973 L6926D or L5970D 
Spartan-3™ Vccint (1.2V) Vccaux (2.5V) Vcco* (1.2V to 3.3V) Vccint Vccaux Vcco* 
XC3S50 to XC3S400 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973 L6926D L4973 
XC381000 to XC3S2000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 14973, 16910 169260 14973 
XC384000 to XC3S5000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973, L6910 


* The required I/O current will depend on several design specific factors, including I/O usage, loading, etc. Designers should use FPGA power estimator tools to determine the required 


Iccio current. 


http://dkc3.digikey.com/PDF/Marketing/FPGA Xilinx.pdf 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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$ XILINX XC9500 In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities for high performance, general purpose logic integration. All devices are in-system programmable for a minimum of 10,000 
program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration across multiple density options 
in a given package footprint. Advanced system features include output slew rate control and user programmable ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V or 5V operation. All outputs provide 
24mA drive. The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage applications. The XC9500XL architectural features address the requirements of in-system programmability. 
Extended data retention supports longer and more reliable system operating life. Advanced system features include output slew rate control and user-programmable ground pins to help reduce system noise. Each user pin is 
compatible with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. The XC9500XL device exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing to allow balanced rise and fall times. 


System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay Vo Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers MHz (min) Ns Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-УОЕР 36 800 36 100 5 34 122-1254-ND 9.80 9.10 8.45 XC9536-5VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 100 6 34 122-1253-ND 9.80 9.10 8.45 XC9536-6PC44C 
44-PLCC 36 800 36 83 7.5 34 122-1169-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7PC44C 
44-УОЕР 36 800 36 83 7.5 34 122-1170-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 55 15 34 122-1167-ND 3.30 3.05 2.85 XC9536-15PC44C 
44-УОЕР 36 800 36 55 15 34 122-1168-ND 3.30 3.05 2.85 XC9536-15VQ44C 
84-PLCC 72 1600 72 83 75 69 122-1262-ND 14.20 12.02 10.35 XC9572-7PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 7.5 72 122-1173-ND 24.50 20.70 17.91 XC9572-7PQ100C 
84-PLCC 72 1600 72 66 10 69 122-1261-ND 8.74 7.40 6.40 XC9572-10PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 69 10 72 122-1174-ND 15.10 12.80 11.05 XC9572-10PQ100C 
44-PLCC 72 1600 72 55 15 34 122-1171-ND 5.35 4.35 3.45 XC9572-15PC44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 15 69 122-1172-ND 6.10 5.15 4.45 XC9572-15PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 7.5 69 122-1176-ND 28.65 24.25 20.95 XC95108-7PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 7.5 69 122-1247-ND 32.95 27.90 24.10 ХС95108-7РС841 
100-PQFP 108 2400 108 83 7.5 81 122-1179-ND 36.70 31.05 26.80 XC95108-7PQ100C 
84-PLCC 108 2400 108 66 10 69 122-1245-ND 20.45 17.30 14.95 XC95108-10PC84C 
100-PQFP 108 2400 108 69 10 81 122-1178-ND 26.20 22.15 19.15 XC95108-10PQ100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 15 69 122-1175-ND 12.10 10.25 8.85 XC95108-15PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 15 69 122-1246-ND 13.95 11.80 10.20 ХС95108-15РС84І 
100-ТОЕР 108 2400 108 55 15 81 122-1177-ND 15.50 13.10 11.35 XC95108-15TQ100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 10 81 122-1248-ND 28.75 24.30 21.00 XC95144-10PQ100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 15 81 122-1249-ND 17.10 14.50 12.50 XC95144-15TQ100C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 5 34 122-1258-ND 2.18 1.85 1.75 XC9536XL-5PC44C 
44-УОЕР 36 800 36 178 5 34 122-1259-ND 2.18 1.85 1.75 XC9536XL-5VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 100 10 34 122-1255-ND 1.62 1.38 1.07 XC9536XL-10PC44C 
44-VQFP 36 800 36 100 10 34 122-1256-ND 1.62 1.38 1.07 XC9536XL-10VQ44C 
64-УОЕР 36 800 36 100 10 52 122-1257-ND 1.82 1.54 1.20 XC9536XL-10VQ64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 5 34 122-1267-ND 5.64 4.78 4.40 XC9572XL-5PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 178 5 72 122-1268-ND 7.19 6.09 5.60 XC9572XL-5TQ100C 
44-УОЕР 72 1600 72 178 5 34 122-1269-ND 5.64 4.78 4.40 XC9572XL-5VQ44C 
44-PLCC 72 1600 72 125 7.5 34 122-1270-ND 4.37 3.70 3.00 XC9572XL-7PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 125 7.5 72 122-1271-ND 5.46 4.62 3.80 XC9572XL-7TQ100C 
44-PLCC 72 1600 72 100 10 34 122-1263-ND 3.09 2.62 2.04 XC9572XL-10PC44C 
100-TQFP 72 1600 72 100 10 72 122-1264-ND 3.91 3.32 2.58 XC9572XL-10TQ100C 
44-УОЕР 72 1600 72 100 10 34 122-1265-ND 3.09 2.62 2.04 XC9572XL-10VQ44C 
64-УОЕР 72 1600 72 100 10 52 122-1266-ND 3.64 3.08 2.40 XC9572XL-10VQ64C 
100-TQFP 144 3200 144 100 5 81 122-1250-ND 15.60 14.25 13.15 XC95144XL-5TQ100C 
144-TQFP 144 3200 144 100 5 117 122-1251-ND 16.85 15.40 14.20 XC95144XL-5TQ144C 
100-TQFP 144 3200 144 125 7.5 81 122-1252-ND 10.40 9.50 8.75 XC95144XL-7TQ100C 


Virtex and Spartan Field Programmable Gate Arrays 


The Virtex FPGA family delivers high performance, high capacity programmable logic solutions. Dramatic increases in silicon efficiency results from optimizing new architecture for place and route efficiency and exploiting 
an aggressive 5 layer metal 0.22 рт CMOS process. These advances make Virtex FPGAs powerful and flexible alternatives to mask programmed gate arrays. System performance up to 200 MHz - 66 MHz PCI Compliant- 
Hot swappable for Compact PCI. The Virtex-E family is up to 30% faster than the Virtex family. System performance up to 240 MHz using singled ended Selectl/O--"" technology. Virtex-E devices have up to 640 Kb of faster 
(250 MHz) block SelectRAM+™, but the individual RAMs are the same size and structure as in the Virtex family. Both Virtex Families are supported by FPGA Foundation?" and Alliance Development Systems. 

The Spartan™-Il 2.5V Field -Programmable Gate Array family gives users high performance, abundant logic resources, and a rich feature set, all at an exceptionally low price. System performance is supported up to 200 
MHz. The Зрамаптм-И 1.8V Field Programmable Gate Array is similar to the Spartan-ll family but operates at a lower voltage. 


Vo Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Virtex Series 
256-BGA 57K 384 180 2.5 122-1212-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5BG256C 
240-PQFP 57K 384 180 2.5 122-1213-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP 108K 600 180 25 122-1214-ND 125.00 112.00 96.35 XCV100-5PQ240C 
Virtex-E Series 
240-PQFP 71K 384 176 1.8 122-1215-ND 52.05 47.10 40.90 XCV50E-7PQ240C 
352-BGA 128K 600 196 1.8 122-1216-ND 60.45 54.70 47.50 XCV100E-6BG352C 
240-PQFP 128K 600 196 1.8 122-1217-ND 55.40 50.15 43.56 XCV100E-6PQ240C 
SPARTAN-II Series 
144-TQFP 15K 96 86 2.5 122-1218-ND 10.89 9.08 8.15 XC2815-5TQ144C 
100-УОЕР 15К 96 60 2.5 122-1219-ND 9.45 7.88 7.10 XC2815-5VQ100C 
208-PQFP 30K 216 132 2.5 122-1220-ND 18.54 15.45 13.90 XC2S30-5PQ208C 
144-TQFP 30K 216 92 2.5 122-1221-ND 15.39 12.83 11.55 XC2830-5TQ144C 
100-УОЕР 30K 216 60 2.5 122-1222-ND 13.41 11.18 10.05 ХС2530-5У0100С 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1223-ND 22.23 18.53 16.65 XC2850-5FG256C 
208-PQFP 50K 384 140 2.5 122-1224-ND 19.71 16.43 14.75 XC2850-5PQ208C 
144-TQFP 50K 384 92 2.5 122-1225-ND 17.10 14.25 12.85 XC2850-5TQ144C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1226-ND 32.85 27.38 24.65 XC28100-5FG256C 
456-FBGA 100K 600 196 2.5 122-1227-ND 41.31 34.43 31.00 XC28100-5FG456C 
208-PQFP 100K 600 140 2.5 122-1228-ND 26.10 21.75 19.56 XC2S100-5PQ208C 
144-TQFP 100K 600 92 2.5 122-1229-ND 23.49 19.58 17.60 XC28100-5TQ144C 
256-FBGA 150K 864 176 2.5 122-1230-ND 36.00 30.00 27.00 XC28150-5FG256C 
456-FBGA 150K 864 260 2.5 122-1231-ND 46.80 39.00 35.10 XC28150-5FG456C 
208-PQFP 150K 864 140 2.5 122-1232-ND 28.80 24.00 21.60 ХС25150-5РО208С 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1233-ND 52.20 43.50 39.11 XC2S200-5FG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1234-ND 35.01 29.18 26.25 XC2S200-5PQ208C 
SPARTAN-IIE Series 
144-TQFP 50K 384 182 1.8 122-1204-ND 12.25 12.10 11.95 ХС2550Е-6Т0144С 
208-РОЕР 50K 384 182 1.8 122-1205-ND 14.55 14.45 14.20 XC2S50E-6PQ208C 
144-TQFP 100K 600 202 1.8 122-1206-ND 15.05 14.85 14.65 ХС25100Е-6Т0144С 
208-РОЕР 100K 600 202 1.8 122-1207-ND 19.15 19.00 18.75 ХС25100Е-6РО208С 
256-FBGA 100K 600 202 1.8 122-1208-ND 24.20 24.00 23.65 XC2S100E-6FT256C 
208-PQFP 200K 1176 289 1.8 122-1209-ND 24.60 24.30 24.00 ХС25200Е-6РО208С 
456-FPGA 200K 1176 289 1.8 122-1210-ND 37.50 37.25 36.70 XC2S200E-6FG456C 
208-PQFP 300K 1536 329 1.8 122-1211-ND 38.60 38.35 37.76 ХС25300Е-6РО208С 
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$ XILINX Programmable Gate Arrays 


FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: 

Every Xilinx FPGA performs the function of a custom 
LSI circuit, like a gate array, but the Xilinx device is 
user-programmable and even reprogrammable in the 
system. 

Xilinx sells standard off-the-shelf devices in many 
different sizes, speeds, operating temperature ranges 
and packages. 

The user selects the appropriate Xilinx device and 
then converts the design idea or schematic into a 
configuration data file, using the Xilinx development 
system software, and loads this file into the Xilinx 
FPGA. 


XC3000/XC3100 

* Replaces ТТІ, MSI, and other PLD logic * Toggle 
rates of 70 to 125MHz, delays from 9 to 5.5 ns * Un- 
limited reprogrammability 

XC3000A 

* Five device types (1300-7500 gates) * 4-input look- 
up tables * Flip-flop toggle rate over 110MHz *No 
on-chip RAM, data storage limited to flip-flops * Use 
for medium speed, medium complexity applications 
XC3100A 

* Functionally and bitstream identical with XC3000A 
series * Five device types (1300-7500 gates) * 4- 
input look-up tables * No on-chip RAM, data storage 


limited to flip-flops * Use for high performance 
design, system clock up to 100MHz 
XC4000/XC4000A 

* Benefits of custom CMOS VLSI * Gate ranges from 
2,000-20,000 * Unlimited reprogrammability 
ХС4000Е 

“ Теп device types (2,000-25,000 gates) “ Dedicated 
carry network * Function generator can be used as 
RAM * Use for general purpose logic and data-path 
logic 

XC4000L 

* Low voltage version of XC4000E devices 
(3.0~3.6V) 


XC4000EX 

* Larger version of the XC4000E family 
(28,000~125,000 gates) * Increased routing resources 
* Faster clocking options, more versatile output logic 
* Use for designs beyond 20,000 gate complexity 


XC4000XL 

* Low voltage version of the XC4000EX devices 
(3.0~3.6V) 

XC5200 

* Low cost FPGA » Dedicated carry structure (no 


RAM) * Four-input function generators * Use for 
general purpose logic and data-path logic 


1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package | Gates |#CLB|Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. it 25 100 |Part No. Package | Gates |#CLB Pins Flops | Voltage (V) | Part Мо. 1 25 100 |PartNo. 
XC3000/XC3100 Series 160-PQFP|10000| 400 |160 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1103-ND 109.00 101.00 93.36 | XC4010E-3PQ160C 
44-PLCC | 3000 | 100 | 34 | 360 | 4.75 - 5.25 | 122-1011-ND 17.95 15.20 13.10 | XC3030-100PC44C 208-РОЕР |10000 | 400 [160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1105-ND 176.00 162.01 150.00 | XC4010E-2PQ208C 
84-PLCC | 3000 | 100 | 80 | 360 | 4.75 - 5.25 | 122-1013-ND 19.00 16.10 13.90 | XC3030-100PC84C 208-РОЕР |10000 | 400 |160 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1106-ND 130.00 120.01 111.00 | XC4010E-3PQ208C 
84-PLCC | 4200 | 144 | 74 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1020-ND 22.15 1875 16.20 | XC3042-100PC84C 208-РОЕР |10000 | 400 [160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 |122-1107-ND 100.00 92.31 85.70 | XC4010E-4PQ208C 
XC3000A/XC3100A Series 160-PQFP|13000|576 |192 | 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1109-ND 10200 9440 87.80 | XC4013E-4PQ160C 
208-РОЕР |13000 | 576 [160] 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1111-ND 223.00 207.01 193.00 | XC4013E-2PQ208C 
eee / B4 | 258 14755525 u 1820. 145. 1054 au 208-РОЕР |13000 | 576 | 160 | 1536 | 4.75 ~ 5.25 122-1112-ND 165.00 153.01 143.01 | ХС4013Е-3Р0208С 
84. РЕСС | 3000 |100 | 80 | 360 475.525 |122-1018-ND 1475 — 1250 1160 | ХСзозод-7рсвас | |208-РОЕР 13000 | 576 |160 | 1536 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1113-М0 127.00 118.00 110.00 | ХС4013Е-4Р0208С 
100-РОҒР| 3000 | 100 | 80 | 360 |4.75 - 5.25 |122-1019-ND 16.30 13.80 12.80 | XC3030A-7P0100C 208-НОЕР |20000 | 784 |224| 2016 | 4.75 ~ 5.25 |122-1114-ND 286.00 266.01 247.01 | XC4020E-2HQ208C 
84-PLCC | 4200 |144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1025-ND 1920 16.25 1510 | ХС3042А-7РС84С 240-НОЕР |20000 | 784 |193 | 2016 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1116-ND 444.00 410.00 380.00 | XC4020E-2HQ240C 
100-РОҒР| 4200 | 144 | 96 | 480 | 475 - 5.25 |122-1026-ND 2110 17.85 16.60 | XC3042A-7PQ100C 240-НОЕР |20000 | 784 [193] 2016 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1117-ND 329.00 303.00 282.00 | XC4020E-3HQ240C 
240-НОЕР |25000 |1024 | 193 | 2560 | 4.75 ~ 5.25 |122-1119-ND 376.00 349.02 325.02 | XC4025E-2HQ240C 
84-PLCC | 6400 | 224 |120| 688 | 4.75 - 5.25 | 122-1029-ND 35.65 30.20 28.05 | XC3064A-7PC84C - 
84-PLCC | 2000 | 64 | 64 | 256 4.75 - 5.25 |122-1038-ND 16.65 — 14.10 13.10 |XC3120A-3PC84C XC4000L Series 
84-PLCC | 3000 | 100 | 80 | 360 | 4.75 - 5.25 | 122-1040-ND 19.10 16.15 15.00 | XC3130A-3PC84C 84-PLCC | 5000 | 196 | 61 | 616 | 3.0- 3.6 |122-1120-М0 29.50 27.40 25.45 | XCA005L-5PC84C 
100-PQFP| 3000 | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1041-ND 20.70 17.50 16.25 | XC3130A-3PQ100C 100-PQFP 5000 | 196 | 81 | 616 | 3.0- 3.6 |122-1121-ND 45.75 4245 39.15 | XC4005L-5PQ100C 
100-PQFP| 4200 | 144 | 96 | 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1044-ND 2580 21.80 20.26 | XC3142A-3PQ100C 208-PQFP| 5000 | 196 [112] 616 | 3.0-3.6 |122-1122-М0 51.50 47.50 44.11 | XC4005L-5PQ208C 
84-PLCC | 9000 | 320 [144] 928 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1046-ND 53.25 47.70 44.30 | XC3190A-3PC84C 84-PLCC |10000 | 400 | 61 |1120 | 3.0 ~ 3.6 | 122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 | XC4010L-5PC84C 
144-ТОЕР| 4500 | 224 |120| 688 | 4,75 ~ 5.25 | 122-1084-ND 37.60 31.85 29.55 | ХСЗ164А-3Т0144С 208-РОЕР 113000 | 576 |160| 1536 | 3.0 ~ 3.6 |122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 | XC4013L-5PQ208C 
XC4000/XC4000A Series XC4000EX Series 
160-PQFP|5000 | 196 [112] 616 |4.75 ~ 5.25 | 122-1050-ND 105.00 96.55 89.65 | XC4005-5PQ160C 208-НОЕР |28000 [1024 | 160 | 2560 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1127-ND 244.00 218.00 188.00 | XC4028EX-3HQ208C 
84-PLCC |3000 | 100 | 61 | 360 | 4.75 - 5.25 | 122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 | XC4003-6PC84C XC4000XL Series 
208-РОЕР | 8000 | 324 [144] 936 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 | XC4008-5PQ208C 240-НОЕР |36000 |1296 | 193 | 3168 | 3.0-3.6 |122-1129-ND 37700 338.01 292.00 | XC4036XL-1HQ240C 
ХС4000Е Series 240-НОЕР |36000 |1296 | 193 | 3168 | 3.0 ~ 3.6 |122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 | XC4036XL-2HQ240C 
84-PLCC |3000 | 100 | 80 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1086-ND 23.70 21.85 20.30 |XC4003E-4PC84C ХС5200 Series 
100-РОРР | 3000 | 100 | 77 | 360 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1087-ND 33.30 30.70 28.50 |XC4003E-3PQ100C 84-РІСС | 3000 | 64 | 84 | 256 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1131-ND 10.15 8.60 7.40 | XC5202-6PC84C 
84-PLCC |5000 | 196 | 61 | 616 | 4.75 - 5.25 | 122-1180-ND 26.65 24.75 23.00 |XC4005E-4PC84C 100-PQFP| 3000 | 64 | 84 | 256 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1132-ND 12.35 10.45 9.05 | XC5202-6PQ100C 
100-PQFP|5000 | 196 [112] 616 | 4.75 - 5.25 | 122-1089-ND 53.35 49.20 45.65 | XC4005E-3PQ100C 84-PLCC | 6000 | 120 |124| 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1133-ND 18.45 15.65 13.50 | XC5204-6PC84C 
160-РОЕР | 5000 | 196 [112] 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1090-ND 55.60 51.25 47.60 |XC4005E-3PQ160C 160-PQFP| 6000 | 120 [124] 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1135-ND 24.20 20.50 17.70 | XC5204-6PQ160C 
160-PQFP|5000 | 196 [112] 616 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1091-ND 42.75 3945 36.61 |Х04005Е-4Р01600 100-VOFP 6000 | 120 |124| 480 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1137-ND 21.45 18.15 15.65 | ХС5204-6/0100С 
208-PQFP|6000 | 256 |128| 768 | 4.75 - 5.25 | 122-1094-ND 82.65 76.20 70.80 | XC4006E-3PQ208C 84-PLCC |10000 196 [148] 784 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1138-ND 37.90 32.05 27.70 | ХС5206-5РС84С 
208-PQFP | 6000 | 256 [128] 768 | 4.75 - 5.25 | 122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 |XC4006E-4PQ208C 160-РОРР |10000 | 196 [148] 784 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1140-ND 48.85 41.35 35.70 | XC5206-5PQ160C 
144-ТОРР | 6000 | 256 [128] 768 |4.75 ~ 5.25 | 122-1096-ND 67.45 6220 57.80 |XC4006E-4TQ144C 208-РОЕР |10000 | 196 [148] 784 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1142-ND 51.50 43.60 37.65 | XC5206-5PQ208C 
160-PQFP|8000 | 324 [144] 936 | 4.75 - 5.25 | 122-1098-ND 72.25 66.65 61.90 |XC4008E-4PQ160C 160-РОРР |16000 | 324 |133 | 1296 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1145-ND 92.75 78.45 67.76 | XC5210-4PQ160C 
84-PLCC |10000 400 |160 | 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1101-М0 81.10 75.30 70.00 |XC4010E-3PC84C 160-РОҒР |16000 | 324 |196 | 1296 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1146-ND 77.25 65.40 56.45 | XC5210-5PQ160C 
84-PLCC |10000| 400 |1601 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1102-ND 6235 5790 53.85 |XC4010E-4PC84C 240-РОҒР |16000 | 324 |196 | 1296 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1151-ND 7335 62.05 53.60 | ХС5210-6Р0240С 
Serial Configuration Proms 
Pack- Memory Digi-Key Price Each Xilinx Pack- Memory Digi-Key Price Each Xilinx 
age Size Voltage Part No. 1 25 100 Part No. age Size Voltage Part No. 1 25 100 Part No. 
8-Dip 248K 5 122-1272-ND 9.85 8.30 7.20 XC17S30PD8C 8-Dip 256K 5 122-1199-ND 11.45 10.25 9.50 XC17256EPD8C 
8-Dip 330K 3.3 122-1273-ND 7.30 6.15 5.30 XC17S40XLPD8C 8-SOIC 256K 5 122-1200-ND 13.60 12.20 11.30 XC17256EVO8C 
8-Dip 330K 5 122-1275-ND 11.85 10.00 8.65 XC17S40PD8C 8-Dip 256K 3 122-1201-ND 7.95 7.35 6.85 XC17256ELPD8C 
" 8-SOIC 256K 3 122-1202-ND 8.55 7.95 7.40 XC17256ELVO8C 
E 525 Е IEEE 242 a ae Я 20-РЕСС | 256K 5 122-1203-ND 13.60 1220 11.30 | XC17256EPC20C 
8-SOIC 36K 5 122-1192-ND 4.15 3.50 3.05 XC1736EVO8C 20-SOIC 256K 3.3 122-1243-ND 11.55 10.75 10.00 ХС18У2565020С 
8-Dip 65K 5 122-1188-ND 4.00 3.40 2.95 XC1765EPD8C 44-РОЕР 256K 3.3 122-1244-ND 12.25 11.35 10.55 XC18V256VQ44C 
8-SOIC 65K 5 122-1190-ND 4.80 4.05 3.50 XC1765ESO8C 20-PLCC 512K 3.3 122-1239-ND 16.40 13.85 11.95 XC18V512PC20C 
8-SOIC 65K 5 122-1193-ND 4.80 4.05 3.50 XC1765EVO8C 20-SOIC 512K 3.3 122-1240-ND 16.40 13.85 11.95 ХС18У5125020С 
8-SOIC 65K 8 122-1194-ND 5.45 4.60 4.00 XC1765ELVO8C 44-РОЕР 512K 3.3 122-1241-ND 16.40 13.85 11.95 XC18V512VQ44C 
8-Dip 128K 5 122-1191-ND 6.00 5.40 5.00 XC17128EPD8C 20-PLCC 1.0M 3.3 122-1236-ND 20.00 16.95 14.65 XC18V01PC20C 
8-SOIC | 128K 5 122-1195-ND 6.90 620 575 XC17128EVO8C 20-SOIC | 1.0M 3.3 122-1237-ND 20.00 16.95 14.65 | ХС18У015020С 
8-SOIC 128K 3 122-1196-ND 6.15 5.50 5.10 XC17128ELVO8C 44-PQFP 1.0M 33 122-1238-ND 20.00 16.95 14.65 XC18V01VQ44C 
20-PLCC 128K 5 122-1197-ND 6.90 6.20 5.75 XC17128EJC20C 44-PLCC 2.0M 3.3 122-1235-ND 23.10 21.45 19.95 XC18V02PC44C 
8-Dip 128K 3 122-1198-ND 5.35 4.75 4.45 XC17128ELPD8C 44-PLCC 4.0M 3.3 122-1274-ND 36.40 3080 26.0 XC18V04PC44C 
Pa rallel Cable IV. PC4 The new Xilinx Parallel Cable IV (PC4) is a high-speed download cable that configures or programs all Xilinx 
з FPGA, CPLD, ISP PROM and System ACE MPM devices. 
EE я = FEATURES: * Download speed of up to 5 Megabits per second (Mb/s) * In-System Programs configures all 
E Digi-Key Price Each Xilinx Xilinx devices: Virtex™ / Virtex-E / Virtex-II / Virtex-II Pro™, Spartan?" / Spartan-XL / Spartan-ll / Spartan-IIE / 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Spartan-3, XC9500™ / XC9500XL / XC9500XV, CoolRunner™ (XPLA3) / CoolRunner-Il, XC18V00™ ISP 
Cable Programming for Xilinx Devices | 122-1276-ND 135.00 112.50 101.25 | HW-PC4 EBON ак XC4000XL™ / ХУ / EX / E, System ACE?" Multi-Package Module (MPM), Platform Flash 


The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low cost alternative for programming any Xilinx XC17xx 
Family Serial PROM devices. The programmer product consists of an external programmer and 


associated interface software. The programmer and software have been tested and certified by 


Xilinx. 
FEATURES: 


* Parallel port interface which can be directly connected (if cable is 
desired - recommend M7PSG-2506J-ND) * Co-exists with printers using 
an A/B switchbox * No special interface cards required * Operates on 9 
volt battery (not included, recommend P145-ND) * Supports ALL Xilinx 
Serial PROMs * Simple user interface. Easy to use software * Supported 
under DOS 2.2 or greater, Windows 95/98 and Windows NT 4.0 * Sup- 
ports both Intel Hex and Binary files generated by Xilinx compilers * Soft- 
ware not included. Requires downloading from www.roman- 
jones.com * Free updates also available via FTP download 


Roman Jones, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Programmer 
SPROM Programmer with 8-Dip ZIF Socket SPROM-TZS-ND 139.95 
Adapters 

8-Pin Dip to 8-Pin SOIC/VOIC SA1-ND 44.95 
8-Pin Dip to 44-Pin VQFP SA2-ND 95.95 
8-Pin Dip to 20-Pin PLCC. SA3-ND 49.95 
8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
8-Pin Dip to 44-Pin PLCC. SA5-ND 64.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Max ІІ Development Kit 


Altera's МАХ? II Development Kit enables users to evaluate the MAX II feature set ог begin prototyping a design. 


Key Benefits: 

* Low-cost development kit from Altera 

* Flexible, easy-to-use evaluation platform for MAX II devices 

* Reference designs that speed register transfer level (RTL) generation 


A Complete Design Environment 


The development kit includes the MAX Il development board along with all the 
Software, cables, and accessories needed to ensure an easy and productive 
evaluation of the MAX ІІ CPLD. 


Kit Contents: 
* MAX II Development Board 
e Quartus? ІІ Web Edition Software Version 4.1 CD-ROM 


* MAX ІІ Development Kit CD-ROM 
* PCI Compiler: 32-bit target MegaCore® function (OpenCore® Plus evaluation version) 
* Design examples 


- USB interface to PC reference design with all source files included 
- Control board via PC application 


- LCD controller reference design with all source files included 


- Slot machine game with all Verilog hardware description language (HDL) source files 
included 
- No PC required 


- Low-power, power-up sequencing, and real-time in-system programming (ISP) 


е © 


MegaCore* QUARTUS'II 


* ByteBlaster™ || parallel download cable 
* Type A-B USB cable (3 feet) 


Copyright © 2005 Altera Corporation. The Programmable Solutions Company, the stylized Altera logo, specific device designations, and all 

other words and logos that are identified as trademarks and/or service marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of 

Altera Corporation in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective holders. Altera 
® products are protected under numerous U.S. and foreign patents and pending applications, mask work. 


МАХ ІІ Development Board Details 


LCD 
Displays up to 32 e Temperature 
characters auge 


Outputs temperature 
data in serial format 


Power Meter 
Senses & measures 
current from 

MAX II CPLD 


4i — ——— PCI Edge Connector 
Supplies power & adds 
= PCI functionality 
Expansion Proto- 
type Connector 


Expands board EPM270F256C5 


3.3V, 160 ИО pins, 


functionality 1,270 logic elements 
(LEs) 
1-Mbit SRAM 
Active ИО Sense 
Circuit 
Shows MAX II CPLD 
USB 1.1 or 2.0 power-up time 
Interface 


Supplies power & Prototyping Area 


USB functionality 


General-Purpose 


Switches User-Defined LED 


Order Information 


i-Key Price Altera 
Part No. Each Part No. 
544-1136-ND 150.00 MAXII-DEVKIT-1270 


MAX ІІ 


ANDERIA, FPGAs 


ACEX: 

High-performance embedded RAM blocks that can implement dual-port RAM, ROM, FIFO or logic 
* 64-bit, 66-MHz PCI support 

* PLLs for clock management 

* ClockBoost® feature to multiply the system clock inside the ACEX 1K device 

e MultiVolt™ |/О operation 


APEX: 

With devices ranging from 30,000 to 1.5 million system gates and clock rates up to 840MHz, Altera's APEXTM 
20K FPGA family offers complete system-level integration on a single device, leading to extensive cost and 
performance advantages. 


CYCLONE/CYCLONE Il: 

A low-cost alternative to ASIC's. Cyclone provides a flexible, risk-free option without up-front non-recurring 
engineering charges. A low-cost solution unmatched by any other FPGA Cyclone II devices offer advanced 
features such as embedded 18x18 multipliers for high-performance (DSP) applications and support for 
memory interfaces such as DDR2 (up to 334 Mbps) and QDRII (up to 668 Mbps). 

STRATIX: 

The device family is based on a 1.5V, 0.13-um, all-layer-copper process 

* up to 79,040 logic elements 

* 7 Mbits of embedded memory, optimized (DSP) blocks, and high-performance I/O capabilities. 


STRATIX II: 

Based on a 1.2V, 90 nm, SRAM process, with densities from 15,600 to 179,400 logic elements. Up to 9 Mbits 
of on-chip RAM. Up to 12 PLLs and 16 global clock networks. Up to 384 embedded multipliers in DSP blocks, 
source-synchronous differential signaling with dedicated (DPA) circuitry operating at up to 1.040 Gbps. 

* Dedicated serializer/deserializer (SERDES) circuitry to support the LVDS and HyperTransport™ differential 
ЏО electrical standards, supports 10 Gigabit Ethernet XSBI, SFI-4, SPI-4.2, HyperTransport, RadiolO™ and 
UTOPIA IV standards. 


NEW! FLEX 10K®: 

Embedded programmable logic family delivers the flexibility of traditional programmable logic together with the 
efficiency and density of embedded gate arrays. Ranging from 10,000 to 250,000 typical gates, and up to 204- 
MHz system speed. FLEX 10K devices are specifically designed to meet the demands of mid-density gate 
array designs. 


NEW! FLEX 60009: 

Programmable logic device family delivers the flexibility and time-to-market of programmable logic at prices 
that are competitive with gate arrays. Featuring the industry's most efficient architecture (OptiFLEX, FLEX 
6000 devices provide a flexible and cost-effective alternative to ASICs for high-volume production. 


Total 
1/0 Operating | RAM Bits Digi-Key Price Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. 
ACEX 

208-РОЕР |100,000| 147 2.5V 49,152 Fast | 544-1000-ND 63.00 ЕР1К1000С208-1 
208-РОЕР |100,000| 147 2.5V 49,152 | Medium | 544-1001-ND 43.00 EP1K10000208-2 
208-РОЕР |100,000| 147 2.5V 49,152 Slow | 544-1002-ND 31.50 EP1K10000208-3 
208-РОЕР |100,000| 147 2.5V 49,152 | Medium | 544-1003-ND 60.00 EP1K10001208-2 
208-РОЕР | 30,000 | 147 2.5V 24.576 Fast | 544-1004-ND 33.50 EP1K30QC208-1 
208-РОЕР | 30,000 | 147 2.5V 24,576 | Medium | 544-1005-ND 22.50 EP1K300C208-2 
208-РОЕР | 30,000 | 147 2.5V 24,576 Slow | 544-1006-ND 16.75 EP1K30QC208-3 
208-РОЕР | 50,000 | 147 2.5V 40,960 Fast | 544-1007-ND 45.00 EP1K50QC208-1 
208-РОЕР | 50,000 | 147 2.5V 40,960 | Medium | 544-1008-ND 30.50 ЕР1К500С208-2 
208-РОЕР | 50,000 | 147 25ү 40,960 Slow | 544-1009-ND 22.50 ЕР1К5000208-3 
208-РОЕР | 50,000 | 147 2.5V 40,960 | Medium | 544-1010-ND 45.00 EP1K501C208-2 
256-FBGA |100,000| 186 2.5V 49,152 Fast | 544-1022-ND 79.00 EP1K100FC256-1 
256-FBGA |100,000| 186 2.5V 49,152 | Medium | 544-1023-ND 53.00 EP1K100FC256-2 
256-FBGA |100,000| 186 2.5V 49,152 Slow | 544-1024-ND 39.50 EP1K100FC256-3 
256-FBGA |100,000| 186 2.5V 49,152 | Medium | 544-1025-ND 79.00 EP1K100FI256-2 
256-FBGA | 10,000 | 136 2.5V 12,288 Slow | 544-1026-ND 13.00 EP1K10FC256-3 
100-TQFP | 10,000 | 66 2.5V 12,288 Slow | 544-1027-ND 8.80 EP1K10TC100-3 
256-FBGA | 30,000 | 171 2.5V 24.576 Fast | 544-1028-ND 38.00 ЕРІКЗ0ҒС256-1 


Total 
1/0 | Operating | RAM Bits Digi-Key Price Altera 

Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. 
256-FBGA | 30,000 | 171 2.5V 24,576 Slow | 544-1029-ND 19.00 EP1K30FC256-3 
256-FBGA | 50,000 | 186 2.5V 40,960 Fast | 544-1030-ND 57.00 EP1K50FC256-1 
256-FBGA | 50,000 | 186 2.5V 40,960 | Medium | 544-1031-ND. 38.50 EP1K50FC256-2 
256-FBGA | 50,000 | 186 2.5V 40,960 Slow | 544-1032-ND 28.50 ЕР1К50ҒС256-3 
256-FBGA | 50,000 | 186 2.5V 40,960 | Medium | 544-1033-ND 57.00 ЕР1К50Ғ1256-2 
484-FBGA |100,000| 333 2.5V 49,152 Fast | 544-1060-ND 103.00 EP1K100FC484-1 
484-FBGA |100,000| 333 2.5V 49,152 | Medium | 544-1061-ND 69.00 EP1K100FC484-2 
484-FBGA |100,000| 333 2.5V 49,152 Slow | 544-1062-ND 52.00 EP1K100FC484-3 
484-FBGA |100,000| 333 2.5V 49,152 | Medium | 544-1063-ND. 97.00 ЕР1К100Е1484-2 
144-TQFP | 10,000 | 92 25ү 12,288 Slow | 544-1064-ND 10.25 EP1K10TC144-3 
144-TQFP | 30,000 | 102 2.5V 24,576 Fast | 544-1065-ND 29.00 EP1K30TC144-1 
144-TQFP | 30,000 | 102 2.5V 24,576 | Medium | 544-1066-ND 19.75 EP1K30TC144-2 
144-TQFP | 30,000 | 102 2.5V 24,576 Slow | 544-1067-ND 14.50 EP1K30TC144-3 
144-TQFP | 30,000 | 102 2.5V 24,576 | Medium | 544-1068-ND 29.00 EP1K30TI144-2 
484-FBGA | 50,000 | 249 2.5V 40,960 Fast | 544-1069-ND 72.00 EP1K50FC484-1 
484-FBGA | 50,000 | 249 2.5V 40,960 | Medium | 544-1070-ND 49.00 EP1K50FC484-2 
484-FBGA | 50,000 | 249 2.5V 40,960 Slow | 544-1071-ND 35.00 ЕР1К50ЕС484-3 
144-TQFP | 50,000 | 102 2.5V 40,960 Fast | 544-1072-ND 41.00 EP1K50TC144-1 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Аба, FPGAS (cont) 


Total Total 
1/0 | Operating | RAM Bits Digi-Key Price Altera 1/0 Operating | RAM Bits Digi-Key Price Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each Part No. 
144-TQFP | 50,000 | 102 2.5V 40,960 | Medium | 544-1073-ND 27.50 EP1K50TC144-2 672-FBGA | 10,570 | 345 1.5V 920,448 | Slow | 544-1109-ND 190.00 ЕР1510Ғ67207 
144-TQFP | 50,000 | 102 2.5V 40,960 Slow | 544-1074-ND 20.50 EP1K50TC144-3 672-FBGA | 10,570 | 345 1.5V 920,448 | Slow | 544-1110-ND 265.00 ЕР1510Ғ67217 
144-TQFP | 50,000 | 102 2.5V 40,960 | Medium | 544-1075-ND 41.00 EP1K50TI144-2 780-FBGA | 10,570 | 426 1.5V 920,448 | Medium | 544-1111-ND 315.00 ЕР1510Ғ78006 
208-PQFP | 10,000 | 120 2.5V 12,288 Slow | 544-1090-ND 11.50 EP1K10QC208-3 780-FBGA | 10,570 | 426 1.5V 920,448 | Slow | 544-1112-ND 225.00 ЕР1510Ғ78007 
АРЕХ 672-FBGA | 18,460 | 426 1.5V 1,669,248 | Slow | 544-1113-ND 325.00 ЕР1520Ғ67207 
356-BGA |100,000| 246 1.8V 53,248 Slow | 544-1091-ND 90.00 EP20K100EBC356-3 780-FBGA | 18,460 | 586 1.5V 1,669,248| Fast | 544-1114-ND 760.00 ЕР1520Ғ78005 
324-FBGA |100,000| 246 1.8V 53,248 Slow | 544-1092-ND 82.00 EP20K100EFC324-3 780-FBGA | 18,460 | 586 1.5V 1,669,248 | Medium | 544-1115-ND 530.00 EP1S20F780C6 
240-РОЕР 100,000| 183 | 1.8V 53,248 | Slow | 544-1093-ND 72.00 | EP20K100EQC240-3 780-FBGA 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 Slow | 544-1116-ND — 380.00 | EP1S20F780C7 
240-РОЕР |100,000| 189 2.5V 53,248 Slow | 544-1094-ND 72.00 ЕР20К1000С240-3 672-FBGA | 25,660 | 473 1.5V 1,944,576 | Medium | 544-1117-ND 760.00 ЕР1525Ғ67206 
240-PQFP |200,000| 168 | 1.8V | 106,496 | Slow | 544-1095-ND 180.00 | EP20K200EQC240-3 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 Slow | 544-1118-ND — 545.00 ЕРІ525Ғ67207 
484-FBGA |200,000 376 | 1.8V | 106,496 | Fast | 544-1096-ND 392.00 | EP20K200EFC484-1 672-FBGA 25,660 | 473 | 1.5V | 1944576 Slow | 544-1119-ND — 460.00 | EP1S25F672C8 
484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106496 | Fast | 544-1097-ND 402.00 | ЕР20К200ЕҒС484-1Х 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944576 | Fast | 544-1120-ND 1225.00 | EPIS2SF780C5 
484-FBGA |200,000 376 | 1.8V | 106,496 | Medium | 544-1098-ND 284.00 | ЕР20К200ЕҒС484-2Х 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1121-ND — 860.00 | ЕР1525Ғ78006 
484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Slow | 544-1099-ND 196.00 | EP20K200EFC484-3 780-FBGA | 25,660 597 | 1.5V | 1944576 Slow | 544-1122-40 610.00 | ЕРІ525Ғ78007 
672-FBGA |400,000] 488 | 18у | 212,992 | Fast | 544-1102-ND 1160.00 | EP20K400EFC672-1X 1020-ЕВВА | 25,660 | 706 | 1.5V | 1,944,576| Slow | 544-1129-ND — 660.00 | ЕРІ525Р102007 
672-FBGA |400,000| 488 | 18у | 212,992 | Slow | 544-1103-ND 380.00 | ЕР20К400ЕҒС672-3 STRATIX И 
652-BGA |400,000| 488 1.8V 212,992 | Slow | 544-1135-ND 390.00 EP20K400EBC652-3 484-FBGA | 15,600 | 342 1.2V 419,328 | Medium | 544-1104-ND 235.00 ЕР2515Ғ48404 
СҮСІ.ОМЕ 484-FBGA | 15,600 | 342 1.2V 419,328 | Slow | 544-1105-ND 190.00 EP2S15F484C5 
256-FBGA | 12,060 | 185 1.5V 239,616 | Medium | 544-1011-ND 44.80 EP1C12F256C7 484-FBGA | 33,880 | 342 1.2V 1,369,728 | Medium | 544-1106-ND 505.00 EP2S30F484C4 
256-FBGA | 12,060 | 185 1.5V 239,616 | Slow | 544-1012-ND 37.30 EP1C12F256C8 484-FBGA | 33,880 | 342 1.2V 1,969,728! Slow | 544-1107-ND 405.00 EP2S30F484C5 
256-FBGA | 12,060 | 185 1.5V 239,616 | Medium | 544-1013-ND 56.00 EP1C12F25617 672-FBGA | 15,600 | 366 12V 419,328 | Medium | 544-1123-ND 265.00 ЕР2515Ғ67204 
100-ТОЕР | 2,910 | 65 1.5V 59,904 Fast | 544-1014-ND 16.00 EP1C3T100C6 672-FBGA | 15,600 | 366 1.2V 419,328 | Slow | 544-1124-ND 215.00 ЕР2515Ғ67205 
100-ТОЕР | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1015-ND 12.80 EP1C3T100C7 672-FBGA | 33,880 | 500 1.2V 1,369,728 | Medium | 544-1125-ND 560.00 EP2S30F672C4 
100-ТОЕР | 2,910 | 65 1.5V 59,904 Slow | 544-1016-ND 10.70 EP1C3T100C8 672-FBGA | 33,880 | 500 12V 1,369,728| Slow | 544-1126-ND 450.00 ЕР2530Ғ67205 
100-ТОЕР | 2,910 | 65 1.5V 59,904 | Medium | 544-1017-ND 16.00 EP1C3T10017 672-FBGA | 60,440 | 492 1.2V 2,544,192 | Medium | 544-1127-ND 1035.00 EP2S60F672C4 
256-ҒВСА | 5,980 | 185 1.5V 92.160 Fast | 544-1018-ND 32.40 EP1C6F256C6 672-FBGA | 60,440 | 492 12V 2544 192] Slow | 544-1128-ND 830.00 EP2S60F672C5 
256-FBGA | 5,980 | 185 1.5V 92,160 | Medium | 544-1019-ND 25.90 EP1C6F256C7 1020-FBGA| 60,440 | 718 1.2V 2,544,192) Fast 544-1130-ND 1440.00 ЕР2560Ғ102003 
256-FBGA | 5,980 | 185 1.5V 92,160 | Slow | 544-1020-ND 21.60 EP1C6F256C8 1020-FBGA | 60,440 | 718 1.2V 2,544,192 | Medium | 544-1131-ND 1125.00 EP2S60F102C4 
256-ҒВСА | 5,980 | 185 1.5V 92,160 | Medium | 544-1021-ND 32.40 ЕР1С6Е25617 1020-ЕВСА | 60,440 | 718 12V 2544 192] Slow | 544-1132-ND 900.00 EP2S60F1020C5 
324-FBGA | 12,060 | 249 15V 239,616 Fast 544-1034-ND 58.70 EP1C12F32406 484-FBGA | 60,440 | 334 1.2V 2,544,192 | Medium | 544-1133-ND 950.00 ЕР2560Р484С4 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 15V 239,616 | Medium | 544-1035-ND 46.90 | EP1C12F324C7 484-FBGA 60440 | 334 | 1.2V | 2,544,192) Slow | 544-1134-ND 760.00 | ЕР2560Ғ48405 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1036-ND 39.10 | EP1C12F324C8 NEW! FLEX 10K NEW! 
324-FBGA | 12,060 | 249 1.5V 239,616 | Medium | 544-1037-ND 58.70 ЕР1С12Е32417 240-RQFP [158,000 189 5.0V 24,576 Fast | 544-1248-ND 470.00 EPF10K100ARC240-1 
324-FBGA | 20,060 | 233 1.5V 294,912 Fast | 544-1038-ND 90.00 ЕР1020Ғ32406 240-RQFP |158,000| 189 5.0V 24,576 |Medium | 544-1249-ND 310.00 EPF10K100ARC240-2 
324-FBGA | 20,060 233 1.5V 294,912 | Medium | 544-1039-ND 72.00 EP1C20F324C7 240-RQFP 158,000! 189 5.0V 24,576 Slow | 544-1250-ND 232.00 EPF10K100ARC240-3 
324-FBGA | 20,060 [ 233 1.5V 294,912 | Slow | 544-1040-ND 60.00 ЕР1020Ғ32408 240-RQFP |158,000| 189 5.0V 24,576 Slow | 544-1251-ND 324.00 EPF10K100ARI240-3 
324-FBGA | 20,060 | 233 1.5V 294,912 | Medium | 544-1041-ND 90.00 ЕР1С20Е32417 240-РОРР |257,000| 189 25ү 49,152 Fast | 544-1252-ND 360.00 EPF10K100EQC240-1 
324-FBGA | 4,000 | 249 1.5V 78,336 Fast | 544-1042-ND 28.80 ЕР104Ғ32406 240-PQFP |257,000| 189 2.5V 49,152 | Medium | 544-1253-ND 244.00 EPF10K100EQC240-2 
324-FBGA | 4,000 | 249 1.5V 78,336 | Medium | 544-1043-ND 23.10 ЕР104Ғ32407 240-PQFP |257,000| 189 2.5V 49,152 Slow | 544-1254-ND 180.00 EPF10K100EQC240-3 
324-FBGA | 4,000 | 249 1.5V 78,336 Slow | 544-1044-ND 19.20 ЕР1С4Е32408 208-РОРР | 31,000 | 134 3.3V 6.144 Slow | 544-1255-ND 34.00 EPF10K10AQC208-3 
324-FBGA | 4,000 | 249 1.5V 78,336 | Medium | 544-1045-ND 28.80 EP1C4F32417 144-TQFP | 31,000 | 102 3.3V 6,144 Slow | 544-1256-ND 31.00 EPF10K10ATC144-3 
400-FBGA | 20,060 | 301 1.5V 294,912 Fast | 544-1046-ND 98.70 EP1C20F400C6 208-PQFP | 69,000 | 147 3.3V 12,288 | Medium | 544-1257-ND 86.00 EPF10K30AQC208-2 
400-FBGA | 20,060 | 301 1.5V 294,912 | Medium | 544-1047-ND 78.90 EP1C20F400C7 208-PQFP | 69,000 | 147 3.3V 12,288 Slow | 544-1258-ND 64.00 EPF10K30AQC208-3 
400-FBGA | 20,060 | 301 1.5V 294,912 | Slow | 544-1048-ND 65.70 EP1C20F400C8 240-PQFP | 69,000 | 189 3.3V 12,288 Fast | 544-1259-ND 138.00 EPF10K30AQC240-1 
400-FBGA | 20,060 | 301 1.5V 294,912 | Medium | 544-1049-ND 98.70 ЕР1С20Р40017 240-PQFP | 69,000 | 189 3.3V 12,288 | Medium | 544-1260-ND 96.00 EPF10K30AQC240-2 
144-TQFP | 2,910 | 104 1.5V 59,904 Fast | 544-1050-ND 18.40 EP1C3T144C6 240-РОЕР | 69,000 | 189 3.3V 12,288 Slow | 544-1261-ND 70.00 EPF10K30AQC240-3 
144-TQFP | 2,910 | 104 1.5V 59,904 | Medium | 544-1051-ND 14.70 EP1C3T144C7 240-PQFP | 69,000 | 189 3.3V 12,288 Slow | 544-1262-ND 98.00 EPF10K30AQ1240-3 
144-TQFP | 2,910 | 104 1.5V 59,904 Slow | 544-1052-ND 12.30 EP103T144C8 144-TQFP | 69,000 | 102 3.3V 12,288 Fast | 544-1263-ND 124.00 EPF10K30ATC144-1 
144-TQFP | 2,910 | 104 1.5V 59,904 | Medium | 544-1053-ND 18.40 ЕР103714417 144-TQFP | 69,000 | 102 3.3V 12,288 Slow | 544-1264-ND 62.00 EPF10K30ATC144-3 
400-FBGA | 4,000 | 301 1.5V 78,336 Fast | 544-1054-ND 34.70 EP1C4F400C6 144-ТОЕР | 69,000 | 102 3.3V 12,288 Slow | 544-1265-ND 86.00 EPF10K30ATI144-3 
400-FBGA | 4,000 | 301 1.5V 78,336 Slow | 544-1055-ND 23.10 EP1C4F400C8 208-PQFP |119,000| 147 2.5V 24,576 Slow | 544-1266-ND 56.00 EPF10K30EQC208-3 
144-ТОЕР | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Fast | 544-1056-ND 26.30 EP1C6T144C6 144-TQFP |119,000| 102 2.5V 24,576 Slow | 544-1267-ND 50.00 EPF10K30ETC144-3 
144-ТОЕР | 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium | 544-1057-ND 20.90 EP106T144C7 240-PQFP |199,000| 189 2.5V 40,960 Fast | 544-1268-ND 252.00 EPF10K50EQC240-1 
144-TQFP| 5,980 | 98 1.5V 92,160 Slow | 544-1058-ND 17.50 EP106T144C8 240-PQFP |199,000| 189 2.5V 40,960 | Medium | 544-1269-ND 172.00 EPF10K50EQC240-2 
144-TQFP| 5,980 | 98 1.5V 92,160 | Medium | 544-1059-ND 26.30 ЕР1С6Т14417 240-PQFP |199,000| 189 2.5V 40,960 Slow | 544-1270-ND 126.00 EPF10K50EQC240-3 
240-РОЕР | 12,060 | 173 1.5V 239,616 Fast | 544-1079-ND 53.20 ЕР10120240С6 NEW! ҒІ.ЕХ 6000 NEW! 
240-РОЕР | 12,060 | 173 1.5V 239,616 | Medium | 544-1080-ND 42.50 ЕР10120240С7 100-ТОВЕ | 10,000 | 71 3.3V = Slow | 544-1271-ND 13.50 EPF6010ATC100-3 
240-РОЕР | 12,060 | 173 1.5V 239,616 | Slow | 544-1081-ND 35.50 ЕР1С120240С8 208-POFP | 16,000 | 171 3.3V = Medium | 544-1272-ND 32.50 EPF6016AQC208-2 
240-PQFP | 12,060 | 173 1.5V 239,616 | Medium | 544-1082-ND 53.20 ЕР1С12024017 208-РОЕР | 16,000 | 171 3.3V = Slow | 544-1273-ND 22.95 EPF6016AQC208-3 
240-РОЕР | 5,980 | 185 1.5V 92,160 Fast | 544-1083-ND 28.40 EP1C6024006 100-TQFP | 16,000 | 81 3.3V = Slow | 544-1274-ND 18.95 EPF6016ATC100-3 
240-РОЕР | 5,980 | 185 1.5V 92,160 | Medium | 544-1084-ND 22.70 EP1C60240C7 144-ТОЕР | 16,000 | 117 3.3V = Medium | 544-1275-ND 28.00 EPF6016ATC144-2 
240-РОЕР | 5,980 | 185 1.5V 92,160 Slow | 544-1085-ND 18.90 ЕР106024008 144-ТОЕР | 16,000 | 117 3.3V E Slow | 544-1276-ND 19.95 EPF6016ATC144-3 
240-PQFP | 5,980 | 185 1.5V 92,160 | Medium | 544-1086-ND 28.40 ЕР1С6024017 208-РОЕР | 16,000 | 171 5.0V = Medium | 544-1277-ND 32.50 EPF60160C208-2 
CYCLONE И 208-РОЕР | 16,000 | 171 | 5.0V - Slow | 544-1278-ND 22.95 | EPF60160C208-3 
484-FBGA | 33,216 | 322 1.2V 483,840 Fast | 544-1076-ND 136.00 EP2035F484C6ES 240-PQFP | 16,000 | 199 5.0V = Medium | 544-1279-ND 35.00 EPF6016QC240-2 
484-FBGA | 33,216 | 322 1.2V 483,840 | Medium | 544-1077-ND 113.30 EP2C35F484C7ES 240-PQFP | 16,000 | 199 5.0V — Slow | 544-1280-ND 24.95 EPF6016QC240-3 
484-FBGA | 33,216 | 322 1.2V 483,840 | Slow | 544-1078-ND 90.70 EP2C35F484C8ES 144-TQFP | 16,000 | 117 5.0V — Medium | 544-1281-ND 28.00 EPF6016TC144-2 
672-FBGA | 33,216 | 475 1.2V 483,840 Fast | 544-1087-ND 149.60 ЕР2035Ғ67206Е5 144-ТОЕР | 16,000 | 117 5.0V — Slow | 544-1282-ND 19.95 EPF6016TC144-3 
672-FBGA | 33,216 | 475 1.2V 483,840 | Medium | 544-1088-ND 124.70 EP2C35F672C7ES 144-ТОЕР | 16,000 | 117 5.0V — Slow | 544-1283-ND 28.00 EPF6016T1144-3 
672-FBGA | 33,216 | 475 1.2V 483,840 | Slow | 544-1089-ND 99.70 EP2C35F672C8ES 208-PQFP | 24,000 | 171 3.3V — Medium | 544-1284-ND 47.00 EPF6024AQC208-2 
STRATIX 208-PQFP | 24,000 | 171 3.3V — Slow | 544-1285-ND 33.50 EPF6024AQC208-3 
484-FBGA | 10,570 | 335 1.5V 920,448 | Slow | 544-1100-ND 205.00 EP1S10F484C7 240-PQFP | 24,000 | 199 3.3V = Medium | 544-1286-ND 50.50 EPF6024A0C240-2 
484-FBGA | 18,460 | 361 1.5V 1,669,248 | Slow | 544-1101-ND 350.00 EP1S20F484C7 240-PQFP | 24,000 | 199 3.3V = Slow | 544-1287-ND 36.00 EPF6024A00240-3 
672-FBGA | 10,570 | 345 1.5V 920,448 | Medium | 544-1108-ND 265.00 ЕР1510Ғ67206 144-TOFP | 24,000 | 117 3.3V — Slow | 544-1288-ND 29.95 EPF6024ATC144-3 
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Pin-Pin 
CPLDs Macro Logic | Delay | 1/0 Speed | Digi-Key Price | Altera 
е Package | Cells | Elements | (ns) |Pins | Voltage (NS) | Part No. Each | Part No. 
Altera's Max families include the cost-optimized MAX 3000 and the high-performance MAX 7000 CPLD's, MAX 3000A 
cco mh oltre concn, рада and peed тебе mee avait ofcengn пені Ав MAX [amc ж | em [4s sw so OEE 
that they can be pre-programmed and reprogrammed using in-system programmability (ISP) and will retain | 44-ТОЕР | 32 600 45 | 34 3.3V 10 |544-1151-ND 1.40 | EPM3032ATC44-10 
the programming algorithm securely, even when the device is powered off. 44-ТОЕР 32 600 4.5 34 КЕП 4 |544-1152-ND 2.40 | EPM3032ATC44-4 
= 44-TOFP| 32 | 600 | 45 |34 | зу 7 | 544-1153-ND 1.45 | EPM3032ATCA4-7 
Масто | Logic М 1/0 Speed | Digi-Key Price | Altera 44-TQFP | 32 600 45 | 34 3.3V 10 |544-1154-ND 1.45 | EPM3032ATI44-10 
Package | Cells | Elements | (ns) |Pins| Voltage (NS) |Part No. Each | Part No. 44-PLCC | 64 1,250 45 | 34 3.3V 10 |544-1155-5-ND* 2.10 | EPM3064ALC44-10 
NEW! MAX II NEW! 100-ТОЕР| 64 | 1250 | 45 | 66 | 33V 10 |544-1156-М0 3.10 | EPM3064ATC100-10 
100-ТОЕР| 192 | 240 | 47 | 80|33Vor25V| з |544-1144-ND 11.90 | EPM240T100C3 1TOCTOFP 64 | 1250 | 45 | 66 | 33V 4 |544-1157-ND 5.90 | EPM3064ATC100-4 
100-TQFP| 192 | 240 | 47 | 80 |33Vor25V| 4 |544-1145-ND 8.30 | EPM240T100C4 100-TOFP 64 | 1250 | 45 66 | 33V 7 Eacan 3.15 | EPM3064ATC100-7 
100-ТОЕР| 192 | 240 | 47 | 80 33Vor25V| 5 |544-4146-ND 6.00 | ЕРМ2407100С5 AA-TOFP | 64 | 1250 | 45 | 34 | 33V | 10 | 255: EPMSOGARTOMETO 
100-ТОЕР| 192 | 240 | 47 |80| 18V з |544-1147-ND — 11.90 | EPM240GT100C3 APT. Kuq ta edo ids idv ^ ра Банан 
100-ТОЕР| 192 | 240 | 47 [80] 18V 4 |544-1148-ND 8.30 | EPM240GT100C4 нша рса а ыы 7 ІП ОЗ ЕРА 
TERES ЕТІ -ao Габ | Y s РТ ЛП НОЕ 44-TQFP | 64 | 1250 | 45 | 34 | 33V 10 |544-1162-ND 2.90 | EPM3064ATI44-10 
256-FBGA| 440 | 570 | 55 |160 33Vor2.5V| 3 |544-1294-М0 43.30 | ЕРМ570Ғ25603 abu а n odi os 95 ШЫП ва райана 
256-FBGA| 440 | 570 | 55 |160|33Vor2.5V| 4  |544-1295-ND 30.30 | EPM570F256C4 Tes = Tm = = = : = = — 
256-FBGA| 440 | 570 | 55 |160|33Vor25V| 5 |544-1296-ND 21.70 | EPM570F256C5 ннен қы зао | 50 | вв. nne ю үшке в 
100-ТОЕР| 440 | 570 | 55 | 76 |33Vor25V| 3  |544-1297-ND 26.70 | EPM570T100C3 wal aon воз. |50 ра І газы 5 o ВАС 
100-ТОЕР| 440 | 570 | 55 | 76 |33Vor25V| 4 |544-1298-ND 18.70 | EPM570T100C4 Титр. ара ан ? | ПЕ Банан 
100-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |76 |33Vor25V| 5 |544-1299-ND 13.30 | EPM570T100C5 аннан арма о anos 3125. Бактерия 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116|3.3Vor25V| 3 |544-1300-ND 36.10 | EPM570T144C3 sopore 268 Гаю” [то asa “зу 70 ЛЕШЕ 20.00 | EPM3D56AQG208-10 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116|3.3Vor25V| 4 |544-1301-ND 25.30 | ЕРМ570714404 aeara 26: | “80000. [тое (tee | d т ТА 26.00: | РМО 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116 3.3 0г2.5\| 5  |544-1302-ND 18.10 | ЕРМ570Т14465 т ТАРАН “заў ло ES 1808. аталаар 
256-FBGA) 440 | 570 | 55 |1601 18V З |544-1303-М0 43.30 | ЕРМ5700Ғ25603 144-ТОЕР| 256 | 5000 | 75 | 116 | 33V 7 |544-1173-ND 22.75 | EPM3256ATC144-7 
ОЗС 440. 2070" || 550180, PSV ^ P U SY 3020 | EPM570GF25604 144-ТОЕР| 256 | 5,000 | 75 [116] 33V | 10 |544-1174-ND 2275 | EPM3256ATI144-10 
256-FBGA) 440 | 570 | 55 [180] 18V $ x D DB 21.70 | EPMS70GF256C5 208-POFP| 512 | 10,000 | 75 [172] 3.3v 10 |544-1175-ND 42.50 | EPM3512AQC208-10 
1ОО-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |76 | 14У З UNUM 26.70 | EPMS70GT100C3 208-POFP| 512 | 10,000 | 75 [172] 3.3V 7 |544-1176-М0 55.00 | EPM3512A0C208-7 
100-ТОЕР| 440 | 570 | 55 [76] 18V 4  |544-1307-ND 18.70 | EPM570GT100C4 MAX 7000 
100-TQFP| 440 | 570 | 55 |76) tev 5 |544-1308-ND 13.30 | EPM570GT100C5 ЖЕМЕ] БЕЛЕ вада СЕ as EN Pus BNTETTTTTISED 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116| 18V 3 |544-1309-ND 36.10 | EPM570GT1443 күн ЕСЕ ИЕ (ЕТЕП то | EPM7032SLC447 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 [116] 18V 4 |544-1310-№0 25.30 | EPM570GT144C4 44-рісС | 32 | 60 | 50 | 36 | sov ЕСТІ 9.00 | EPM703281144-7 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 [116] 18V 5 |544-1311-ND 18.10 | EPM5706T14405 АЛОР | 32 | 600 | 50 | 36 sov 10 |544-1185-№0 5.00 | EPM7032STC44-10 
256-FBGA| 440 570 5.5 |160 | 3.3\ ог2.5У] 3  |544-1312-ND 47.60 | EPM570F256C3N 44-ТОЕР | 32 600 50 | 36 5.0V 7 |544-1186-ND 7.00 | EPM7032STC44-7 
256-FBGA| 440 570 5.5 |160|3.3Vor2.5V| 4 |544-1313-ND 33.33 | EPM570F256C4N 44-ТОЕР | 32 600 50 | 36 5.0V 7 |544-1187-ND 9.00 | ЕРМ70325Т144-7 
256-FBGA| 440 570 5.5 |160 | 3.3\/ ог2.5/| 5 |544-1314-ND 23.81 | EPM570F256C5N 44-PLCC | 64 1,250 50 | 36 5.0V 10 1544-1195-5-ND* 7.00 | EPM7064SLC44-10 
100-ТОЕР| 440 | 570 | 55 | 76 |33Vor25V| 3  |544-1315-ND 29.33 | EPM570T100C3N 44-picc| 64 | 1250 | 50 |36] 50V 7 |544-1196-5-ND* 15.50 | ЕРМ706451С44-7 
100-TQFP| 440 570 5.5 | 76 |3.3Vor2.5V| 4 |544-1316-ND 20.58 | EPM570T100C4N 84-PLCC | 64 1,250 50 | 68 5.0V 10 |544-1197-5-ND* 12.75 | EPM7064SLC84-10 
100-ТОЕР| 440 | 570 | 55 | 76 |33Vor25V| 5 |544-1317-ND 14.71 | EPMS70T100C5N 84-PLOC| 64 | 1280 | 50 | 68 | 50V 7 |544-1198-5-ND* 17.50 | ЕРМ706451084-7 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116|33Vor25V| 3 |544-1318-ND 39.70 | EPM570T144C3N 100-ТОЕР| 64 | 1250 | 50 | 68 | 50V 10 |544-1199-М0 9.40 | EPM7064STC100-10 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116|3.3Vor25V| 4  |544-1319-ND 27.83 | EPM570T144C4N 44-ТОЕР | 64 | 1250 | 50 | 36 | 50V 10 |544-1200-ND 6.30 | ЕРМ70649ТС44-10 
144-ТОЕР| 440 | 570 | 55 |116|3.3Vor25V| 5  |544-1320-ND 19.90 | ЕРМ5707144С5М 84-PLCC| 128 | 2,500 | 60 | 68 | 50у 10 |544-1207-5-ND* 25.50 | ЕРМ712851084-10 
256-FBGA| 980 | 1,270 | 61 |212|33Vor25V| 4  |544-1140-ND 42.00 | EPM1270F256C4 84-PLCC| 128 | 2,500 | 60 | 68 | 50V 15 |544-1208-5-ND* 16.00 | EPM7128SLC84-15 
256-FBGA| 980 | 1270 | 6.1 |212|33Vor25V| 5 |544-1141-ND 30.00 | ЕРМ1270Р25605 100-POFP| 128 | 2,500 | 60 |84 | 50V 10 |544-1209-ND 34.00 | EPM7128SQC100-10 
144-TQFP| 980 | 1,270 | 61 |116|33Vor25V| 4 |544-1142-ND 33.80 | EPM1270T144C4 100-POFP| 128 | 2,500 | 60 | 84] 50V 15 |544-1210-М0 20.00 | ЕРМ7128500100-15 
144-TQFP| 980 | 1,270 | 61 |116|3.3Vor2.5V| 5 |544-1143-ND 24.20 | EPM1270T144C5 100-TOFP) 128 | 2,500 | 60 /84**) 50у 10 |544-1211-0 37.00 | ЕРМ71285Т0100-10 
256-FBGA| 980 | 1,270 | 63 |212 3.3Vor2.5V| 3 |544-1321-ND 60.00 | EPM1270F256C3 100-ТОЕР| 128 | 2,500 | 60 |84**| 50у 15 |544-1212-ND 14.00 | ЕРМ71285Т0100-15 
144-TQFP| 980 | 1270 | 6.3 |116|3.3Vor2.5V| 3 |544-1324-ND 48.30 | EPM1270T144C3 84-PLCC | 160 | 3,200 | 60 | 64 50V 10 |544-1213-5-ND* 40.00 | EPM7160SLC84-10 
ese-ecA | 980 | 1270 | 63 |212 18V з |544-1327-ND 60.00 | EPM1270GF256c3 100-ТОЕР| 160 | 3,200 | 60 | 84 | 50у 10 |544-1214-М0 44.00 | EPM7160STC100-10 
256-FBGA| 980 | 1270 | 63 |z12| 18V 4 ББП 42:00 | EPM1270GF25604 160-POFP| 192 | 3,750 | 75 |124| 50V 10 |544-1215-ND 68.00 | ЕРМ7192800160-10 
256-FBGA| 980 | 1270 | өз |16] as с ANN 4000; | EPM12706F95605 160-POFP| 192 | 3,750 | 75 |124| 50V 15 |544-1216-ND 44.00 | ЕРМ719280С160-15 
144-Т0Р| ово | 1270 | 63 |116| там ИШ MS 3820. EPM12706 44403 208-РОЕР| 256 | 5,000 | 75 [1649] 50V 10 |544-1219-ND 73.00 | ЕРМ7256900208-10 
142ТОЕР] “ава: | 3270; | 68 не 18ү 4 олу 33:89 | EPM12906T13404 208-POFP| 256 | 5,000 | 75 [i64**| 5.0v 15 |544-1220-ND 58.50 | ЕРМ7256900208-15 
144-ТОЕР| 980 | 1270 | 63 |116| 18V 5 |544-1332-ND — 24.20 | ЕРМ127067144С5 MAX 7000A 
256-FBGA| 980 | 1270 | өз |116 33Vor25V| 5 |544-1333-ND 24.20 | EPM1270T144C5N Рус] 32 | 800 | 45 36 | 33V 10 SS Q 1-75 | EPM7032AELC44-10 
256-ЕВбА| 980 | 1270 | 63 |116|33Vor25V| 4 |544-1334-ND 33.80 | EPM1270T144CA4N ЧАРТЕР 32 | 600 45 |36 483У 10 БЕШИ 2.00 | EPM7032AETC44-10 
256-BGA| 980 | 1270 | 63 |116|33Vor25V| 3 |544-1335-ND — 4830 | EPM1270T144C3N 4А-ТОРР | 32 | 600 45 |36 35 ^ ра 3.75 | ЕРМ7032АЕТС44-4 
144-ТОЕР| 980 | 1270 | өз |212 33Vor25V| 5 |544-1336-ND — 3000 | EPM1270F256C5N ATORE а ок | cia 7 lul. 2:90! ЕРМИНЛЕТОИҒ? 
144-ТОЕР| 980 | 1270 | 63 212 3:3Vor25V| 4 |544-1337-ND — 4200 | EPM1270F256C4N di LM ВО ВЕСЕ НН 7 ШАША SSS saan s 
144-TQFP| 980 | 1,270 | 63 |212|33Vor25V| 3 |544-1338-ND 60.00 | EPM1270F256C3N О i 4250 ол | 68: || Бы 10 о ЗАП EPM70G4AETC100=10 
256-FBGA| 1,700 | 2,210 | 71 |204|33Vor2.5V| 5  |544-1339-ND 40.70 | EPM2210F256C5 ТОСТОР 6) 120. |45 | 88: || Sav * ТИШ E09 | EEMZORIAEIG 00-4 
256-FBGA| 1,700 | 2,210 | 71 |204|33Vor2.5V| 4 |544-1340-ND 57.00 | EPM2210F256C4 ан 164: | 11250: е 7 | ІНІ 350. | ЕРМИЖИАЕТОІ 00-7 
256-FBGA| 1,700 | 2210 | 7.1 |204|33Vor25V| 3 |544-1341-ND 81.40 | ЕРМ2210Р25603 вага u ies D 5 S ^ ipods Mn A 
324-FBGA 1700] 2210 | 7.1 |272|33Vor25V| 5  |544-1342-ND 46.40 | ЕРМ2210Ғ324С5 aule Гы m а осие 
324-FBGA| 1,700 | 2210 | 74 |272|33Vor25V| 4  |544-1343-ND 64.90 | EPM2210F324C4 ооо a8 свай т OT 570: [EPMTDEARETIA? 
324-FBGA 1700] 2,210 | 7.1 |272|33Vor25V| 3 |544-1344-№0 92.80 | EPM2210F324C3 аб гіа“ мамасы 10 ЕЕ 1350 | EPM7128AELC84-10 
256-FBGA| 1,700 | 2210 | 71 |204|  1.8V 5 |544-1848-ND 40.70 | EPM2210GF256C5 е 488. 2500 | go: № | 39 o ES din. РАЗВЕ ООН 
256-FBGA| 1,700 | 2210 | 71 |204|  1.8V 4 |544-1349-ND 57.00 | EPM2210GF256C4 олор 3% | 2509 | 59 (“м | 33V с ти бабо РЕНО 
256-FBGA| 1,700 | 2210 | 71 |204| 18У з |544-1350-№0 81.40 | EPM2210GF256C3 TOO-TQFP 128 | 2500 | 50 | B | 33V т ЕР 980 EPM7T28AETC10022: 
256-FBGA| 1700] 2210 | 7.1 |204|33Vor25V| 5  |544-1354-ND 40.70 | EPM2210F256C5N 144-TOFP| 128 | 2500 | 50 100! 33V 10 Р 2450 | EEMTH28AETCI44-10 
256-FBGA| 1,700 | 2210 | 7.1 |204|33Vor25V| 4  |544-1355-ND 57.00 | EPM2210F256C4N 100-ТОЕР| 128 | 2500 | 50 | 84) 33V т EM 66.00. | EPMZT2RÁETHOO:T 
256-FBGA | 1,700 | 2210 | 7.1 |204|33Vor25V| 3  |544-1356-ND 81.40 | EPM2210F256C3N 100-ТОЕР| 256 | 5000 | 55 | 84) 33V 10 А 4050. | EPMT2SGAETCI00-0 
324-ҒВБА| 1,700 | 2210 | 71 [272 187 Ио 92.80 | ЕРМ22100Ғ32403 144-ТОЕР| 256 | 5,000 | 55 [120] 33V 10 |544-1218-ND — 49.00 | ЕРМ7256АЕТС144-10 
324-FBGA| 1700] 2210 | 71 |272| 18У 4 |544-1358-№0 64.90 | EPM2210GF324C4 я - | m ae : 
meme 1700] 2210 | za [are] ЕРЕШЕ ЕРТЕ ТТГ era aa before commiting вор ое А тота 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Configuration 


ATERA, 


During device operation, Altera® FPGA's store configuration data in SRAM cells. Because SRAM memory is volatile, the SRAM cells must 


H be loaded with configuration data each time the device powers up. You can configure the devices using data stored in an Altera 
Devi ces configuration device. Altera configuration devices are offered in different densities and provide a variety of features. 
Memory On-Chip 

Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 

(BIT) Support Support Reprogrammable (V) Package Part No. Each Part No. 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1221-5-ND* 5.50 EPC1064PC8 
1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1222-5-ND* 9.50 EPC1213PC8 
400K No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1223-5-ND* 3.50 EPC1441LC20 
400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1224-5-ND* 3.50 EPC1441PC8 
400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1225-5-ND* 4.90 EPC1441PI8 
16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1226-ND 59.00 EPC16QC100 
16M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1227-ND 80.00 EPC16QI100 
16M Yes Yes Yes 3.3 88-UBGA 544-1228-ND 87.00 EPC16UC88 
1M No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1229-5-ND* 12.50 EPC1LC20 
1M No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1230-5-ND* 17.50 EPC1LI20 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1231-5-ND* 11.00 EPC1PC8 

1M No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1232-5-ND* 15.50 EPC1PI8 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1233-5-ND* 33.50 EPC2LC20 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1234-5-ND* 45.00 EPC2LI20 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1235-ND 37.50 EPC2TC32 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1236-ND 52.50 EPC2TI32 

4M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1237-ND 41.00 EPC4QC100 
8M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1238-ND 45.00 EPC8QC100 
8M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1239-ND 61.00 EPC8QI100 
16M No No Yes 3.3 16-SOIC 544-1240-5-ND* 16.25 EPCS16SI16N 
1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1241-5-ND* 3.50 EPCS1SI8 

1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1242-5-ND* 3.85 EPCS1SI8N 
4M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1243-5-ND* 13.00 EPCS4SI8 

* Tube 


MAX II-DEVKIT-1270 


Kit enables user to evaluate the MAX ІІ feature set or begin prototyping a design prior to receiving custom 
hardware. It includes all software, cables, and accessories needed to ensure an easy and productive 
evaluation of the MAX II CPLD. 

Kit Includes: 

Max ІІ Development Board: 

* MAX II EPM1270F256C5ES CPLD * Universal serial bus (USB) media access control (MAC) with physical 
layer (PHY) and Type B connector * PCI Edge connector (3.3V and БУ tolerant) * LCD module е SRAM 
(128K x 8-bit) * Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI) * Onboard power meter * Active 
ЏО sense circuitry • One 3.3V tolerant expansion/prototype header (41 available user I/O pins) * Joint Test 
Action Group (JTAG) connectors * Four user-defined, push-button switches * Four user-defined LED's 
Quartus? II Web Edition Design Software 

Cable and Accessories: * ByteBlaster™ |І Parallel Download Cable * Type A-B USB Cable (3 feet) 
Reference Designs and Demos for MAX II Including: * USB reference design * PCI reference design 
* Low power demo * Real-time in-system programmability (ISP) demo 


544-1136-ND МАХ II Development Kit ............................................... $150.00 


NIOS-EVALKIT-1C12 


Altera's Nios ІІ evaluation kit provides a low-cost evaluation platform for the popular embedded processor 
architectures. Altera created this evaluation kit to make your initial Nois ІІ experience easy and productive 
and to give you good understanding of the Nios Il processor software development flow. 

Kit Includes: 

Nios II Evaluation Board: 

* СусіопетМ EP1C12F324 • MAX? CPLD ЕРМ7064 configuration controller • 16-Mbytes SDR SDRAM * 8- 
Mbyte flash • RJ-45 connector апа 10/100 Ethernet physical layer (PHY) component * Two 2 x 10 I/O 
headers • Prototype area with up to 48 available user ИО, plus ground, 3.3V and 5.0V * USB connector, 
providing power and host communication * Two switches * Ten LED's * Power-on reset circuitry * 24-MHz 
oscillator * Speaker connector 

Design Example and Applications: * Over 12 software example designs 

Cores: * Nios Il processor cores (with evaluation license) 

Development Tools: • Nios ІІ integrated development environment (IDE) (for PC's only) • Quartus? ІІ Web 
Edition design software (for PC's only) * SOPC Builder system integration tool 

Cables and Accessories: * USB Cable * Ethernet Cable (7 feet) 

Note: Software engineers do not need any prior FPGA design experience to use the Nios ІІ evaluation kit. 


544-1137-ND NIOS II Evaluation Kit with Cyclone ЕР1С12....................................... $295.00 


Cubic Cyclonium 


Cubic Cyclonium quickly and easily demonstrates the power and flexibility of FPGA's while highlighting the 
new Cyclone?" device, Nios? embedded processor, SOPC Builder and Quartus? ІІ software. 

Kit Includes: 

Cubic Cyclonium: 

* Cyclone EP1C6 Device • MAX? EPM7064AE CPLD configuration control logic * Single data rate (SDR) 
SDRAM (8 Mbytes, 32-bit wide) * EPCS4 Serial Configuration Device (4Mb) * Universal serial bus (USB 
1.1 for communications and power (the Cubic Cyclonium gets its power from the USB port) * 168 LED 
display (8 x 21) * VGA output connector (VGA cable not included) • 10 I/O pins 

Cable: * USB A to B Cable 

Getting Started CD with PC-based Application 

Getting Started Guide 


544-1139-ND Cubic Cyclonium Demo Кй..............................................2...... $149.00 


NEW! Programming Unit 


The APU is a hardware module that is used together with an appropriate adapter to program Altera devices. 
The APU connects to a PC via the USB port and receives power from a standard wall power adapter. 


(РЕ-АРО) —————X——Ó—— аў $1995.00 


NEW! Programming Cable, USB 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB РС port. The cable is a hardware interface 
to either a standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to 
Excalibur, Mercury, APEX Il, APEX 20K, ACEX 1K, FLEX 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and 
programming data to MAX 9000, МАХ 70005, МАХ 3000A, МАХ 7000B and MAX 7000A devices.The 
MasterBlaster supports the SignalTap® feature, which allows designers to view internal device logic nodes 
with a virtual logic analyzer. 

544-1245-ND USB (РІ.()5В-ВІ АВТЕН-НВ)........................................1.2.Ҙ22....... $300.00 


NEW! ByteBlaster™ 
Programming Cable 


This cable can program and configure 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5.0V devices. The cable also provides support 
for active serial programming of serial configuration devices. This cable drives configuration data from the 
PC to Stratix, Stratix GX, Cyclone, APEX Il, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 
20KC), ACEX 1K, Mercury, Excalibur, FLEX 10K (including FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, and 
FLEX 6000 devices, as well as programming data to MAX 9000, MAX 70005, MAX 7000AE, MAX 7000B, 
MAX 3000A devices and EPC/EPCS configuration devices. 


544-1289-ND Parallel-Port Cable (PL-BYTEBLASTER?)... 
544-1290-ND USB Port-Download Cable (PL-USB-BLASTER) 


544-1244-ND 


NEW! University Program 


Education Kits 
UP3 Education Kits 


Kit Includes: 
* Quartus II Development Software, Version 4.1 

* UP3 Development Board with a Cyclone™ EP1C6/12 Device 
* ByteBlaster ІІ Download Cable 

* Power Supply 
544-1291-ND 
544-1292-ND 


(UP3-DK-1C6/UNIV) ... 
(UP3-DK-1C12/UNIV).. 


UP2 Education Kit 


Kit Includes: 

* Quartus ІІ Development Software, Version 4.0 

* UP2 Development Board with a FLEX 109 EPF10K70 Device 

* ByteBlaster Download Cable 

* Power Supply 

* Digital Design and Implementation with Field Programmable Devices 


544-1293-ND  (ОР2-ОЕУКПИОММ,)........-. ———————— $149.00 


.$249.00 


..$299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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AMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel's CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes and have a 
EEPROM memory. 

The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 


provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 
twice the registers and additional features for better logic utilization. 


The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 to 160 pins, and 32 to 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools: 

Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, ABEL™, 
CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ support Atmel's 
EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular Synario, ABEL, and 
CUPL design tools are offered. In addition, workstation support is 
available on popular platforms with Viewlogic, MINC, Cadence, Mentor, 
and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
28-PLCC ATF780C-7JC-ND 10.54 7.55 7.06 | ATF780C-7JC 
50 No 75 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-7PC-ND 10.54 7.55 7.08 | ATF750C-7PC 
24-SOIC ATF750C-7SC-ND 10.54 7.55 7.06 | ATF750C-7SC 
28-PLCC ATF750C-10JC-ND 6.45 4.62 432 | ATF750C-10JC 
5.0 No 10 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-10PC-ND 6.45 4.62 432 | ATF750C-10PC 
24-SOIC ATF750C-10SC-ND 6.45 4.62 432 | ATF750C-10SC 
28-PLCC ATF750C-15JC-ND 4.24 3.03 284 | ATF750C-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard 24-DIP ATF750C-15PC-ND 424 3.08 2.84 | ATF750C-15PC 
24-SOIC ATE750C-15SC-ND 424 3.08 2.84 | АТЕ750С-155С 
28-PLCC ATF750CL-15JC-ND 424 3.03 284 | ATF750CL-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 4.24 3.03 284 | ATF750CL-15PC 
24-SOIC ATF750CL-15SC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF750CL-15SC 
28-PLCC ATF750LVC-15JC-ND 5.29 3.79 3.55 | ATF750LVC-15JC 
3-3.6 No 15 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750LVC-15PC-ND 5.29 3.79 8.55 | ATF750LVC-15PC 
24-SOIC ATF750LVC-15SC-ND 5.29 379 8.55 | ATF750LVC-15SC 
ATF1500 Series 
44-TQFP ATF1800A-7AC-ND 5.76 412 3.86 | ATF1500A-7AC 
50 x 5 22 32 1000 Sengar 44-PLCC ATF1500A-7JC-ND 5.76 4.12 3.86 | ATF1500A-7JC 
: m 53 ЕН mm Senda 44-TQFP ATF1500A-10AC-ND 4.06 2.91 272 | ATF1500A-10AC 
44-PLCC ATE1500A-10JC-ND 4.06 2.91 2.72 | ATF1500A-10JC 
12 32 32 1500 Standard 44-PLCC ATF1500ABV-12JC-ND 5.81 4.16 3.89 | ATF1500ABV-12JC 
27 No 45 Е "m 1500 m 44-TQFP ATF1500ABV-15AC-ND 5.25 3.75 3.51 | ATF1500ABV-15AC 
44-PLCC ATF1500ABV-15JC-ND 5.25 375 3.51 | ATF1500ABV-15JC 
44-ТОЕР ATF1500AL-20AC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF1500AL-20AC 
oe № 20 92 52 1000 Low 44-PLCC ATF1500AL-20JC-ND 4.24 3.03 2.84 | ATF1500AL-20JC 
44-TQFP ATF1502AS-7AC44-ND 3.85 2.60 224 | АТҒ1502А5-7АС44 
ES Ves 72 92 us 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-7JC44-ND 3.85 2.60 2.24 | ATF1502AS-7JC44 
š а ES ER Е SERE 44-TQFP ATF1502AS-10AC-ND 2.80 1.89 1.63 | ATF1502AS-10AC44 
44-PLCC ATF1502AS-10JC-ND 2.80 1.89 1.68 | ATF1502AS-10JC44 
5.0 Yes 15 32 32 750 Standard 44-PLCC ATF1502AS-15J144-ND. 248 2.18 1.88 | ATF1502AS-15J144 
44-ТОЕР ATF1502ASL-25AC44-ND 2.80 1.89 1.63 | ATF1502ASL-25AC44 
20 Yos 25 35 = 10 Low 44-PLCC ATF1502ASL-25JC44-ND 2.80 1.89 1.63 | ATF1502ASL-25JC44 
44-TQFP ATF1502ASV-20AC44-ND 2.11 1.42 1.23 | ATF1502ASV-20AC44 
396 Yos 20 32 32 790 Standard 44-PLCC ATE1502ASV-20JC44-ND 2.11 142 123 | ATF1502ASV-20JC44 
44-ТОЕР ATF1504AS-7AC44-ND 8.92 8.49 741 | ATF1504AS-7AC44 
44-PLCC ATF1504AS-7JC44-ND 9.03 6.09 5.25 | ATF1504AS-7JC44 
68-PLCC ATF1504AS-7JC68-ND 10.34 6.97 601 | ATF1504AS-7JC68 
5.0 Yes 2 64 84 1200 Standard 84-PLCC ATF1504AS-7JC84-ND 10.77 726 6.26 | ATF1504AS-7JC84 
100-ТОЕР ATF1504AS-7AC100-ND 10.45 7.04 6.07 | ATF1504AS-7AC100 
100-РОЕР ATF1504AS-7QC100-ND 13.48 9.08 7.88 | ATF1504AS-7QC100 
44-TQFP ATF1504AS-10AC44-ND 4.71 3.18 274 | ATF1504AS-10AC44 
44-PLCC ATF1504AS-10JC44-ND 4.82 325 280 | ATF1504AS-10JC44 
68-PLCC ATF1504AS-10JC68-ND 5.70 3.84 331 | ATF1504AS-10JC68 
50 Yes 10 5e 8 1509 Standard 84-PLCC ATF1504AS-10JC84-ND 6.13 4.18 3.56 | ATF1504AS-10JC84 
100-ТОЕР ATF1504AS-10AC100-ND 5.81 3.91 337 | ATF1504AS-10AC100 
100-РОЕР ATF1504AS-10QC100-ND 8.00 5.39 465 | ATF1504AS-10QC100 
44-TQFP ATF1504ASL-20AC44-ND 4.62 3.11 2.68 | ATF1504ASL-20AC44 
44-PLCC ATF1504ASL-20JC44-ND 473 3.18 274 | ATF1504ASL-20JC44 
68-PLCC ATF1504ASL-20JC68-ND 5.59 3.77 325 | ATF1504ASL-20JC68 
Во X85 ыы ee şi 1500 Low 84-PLCC ATF1504ASL-20JC84-ND 6.02 4.06 350 | ATF1504ASL-20JC84 
100-TQFP ATF1504ASL20AC100-ND 5.70 3.84 331 | ATF1504ASL-20AC100 
100-РОЕР ATF1504ASL20QC100-ND 7.87 5.30 4.57 | ATF1504ASL-20QC100 
44-TQFP ATF1504ASV-15AC44-ND 3.59 2.34 2.09 | ATF1504ASV-15AC44 
44-PLCC ATF1504ASV-15JC44-ND 3.59 2.34 2.09 | ATF1504ASV-15JC44 
а 68-PLCC ATF1504ASV-15JC68-ND 441 2.87 2.56 | ATF1504ASV-15JC68 
$99 Yes 19 54 e 1900 standard 84-PLCC ATF1504ASV-15JC84-ND 5.91 3.85 344 | ATF1504ASV-15JC84 
100-TQFP ATF1504ASV15AC100-ND 5.16 3.36 3.00 | ATF1504ASV-15AC100 
100-РОЕР ATF1504ASV15QC100-ND 7.31 476 4225 | ATF1504ASV-15QC100 
44-ТОЕР ATF1504ASVL20AC44-ND 3.85 2.51 224 | ATF1504ASVL-20AC44 
44-PLCC ATF1504ASVL20JC44-ND 3.85 251 224 | ATF1504ASVL-20JC44 
_ 68-PLCC ATF1504ASVL20JC68-ND 4.73 3.08 275 | ATF1504ASVL-20JC68 
229 Yes 20 ee са 1909 bow 84-PLCC ATF1504ASVL20JC84-ND 6.30 4.10 3.66 | ATF1504ASVL-20JC84 
100-ТОЕР ATF1504ASVL20AC10-ND 5.53 3.60 322 | ATF1504ASVL-20AC100 
100-РОЕР ATF1504ASVL20QC10-ND 7.80 5.08 453 | ATF1504ASVL-20QC100 
84-PLCC ATF1508AS-7JC84-ND 13.55 9.14 756 | ATF1508AS-7JC84 
100-TQFP ATF1508AS-7AC100-ND 16.94 1142 945 | ATF1508AS-7AC100 
5:0 Yes ә 128 128 3000 Standard 100-PQFP ATF1508AS-7QC100-ND 17.61 11.88 9.83 | ATF1508AS-7QC100 
160-PQFP ATF1508AS-7QC160-ND 22.47 1515 12.54 | ATF1508AS-7QC160 
84-PLCC ATF1508AS-10JC84-ND 11.74 7.92 6.55 | ATF1508AS-10JC84 
100-TQFP ATF1508AS-10AC100-ND 14.68 9.90 8.19 | ATF1508AS-10AC100 
59 ы 19 128 129 9000 ыы 100-РОЕР ATF1508AS-10QC100-ND 15.27 10.29 8.52 | ATF1508AS-10QC100 
160-РОЕР ATF1508AS-10QC160-ND 19.76 13.33 _ 1108 | ATF1508AS-10QC160 
84-PLCC ATF1508ASL-20JC84-ND 9.57 6.45 5.24 | ATF1508ASL-20JC84 
100-ТОЕР ATF1508ASL20AC100-ND 11.95 8.07 6.68 | ATF1508ASL-20AC100 
20 Yos 20 128 128 3000 Low 100-PQFP ATF1508ASL20QC100-ND 12.45 8.39 6.94 | ATF1508ASL-20QC100 
160-PQFP ATF1508ASL20QC160-ND 16.51 11.13 921 | ATF1508ASL-20QC160 
84-PLCC ATF1508ASV-15JC84-ND 9.14 6.16 540 | ATF1508ASV-15JC84 
Я 100-TQFP ATF1508ASV15AC100-ND 10.21 6.89 570 | ATF1508ASV-15AC100 
996 Yos в 125 9 2009 Standard 100-PQFP ATF1508ASV15QC100-ND 14.84 10.01 828 | ATF1508ASV-15QC100 
160-РОЕР ATF1508ASV15QC160-ND 22.58 1523 _ 1260 | ATF1508ASV-15QC160 
100-TQFP ATF1508ASVL20AC10-ND 10.64 7.18 5.94 | ATF1508ASVL-20AC100 
84-PLCC ATF1508ASVL20JC84-ND 9.57 6.45 5.34 | ATF1508ASVL-20JC84 
338 Ма i 125 5 9009 Low 100-PQFP ATF1508ASVL20QC10-ND 15.48 10.44 8.64 | ATF1508ASVL-20QC100 
160-PQFP ATF1508ASV20QC160-ND 23.44 15.81 13.08 | ATF1508ASVL-20QC160 
ATF2500 Series 
44-PLCC ATF2500C-15JC-ND 5.33 4.09 3.60 | ATF2500C-15JC 
44-PLCC ATF2500C-20JC-ND 4.69 3.60 3.17 | ATF2500C-20C 
5 No 20 48 а 1500 Standard 40-DIP ATF2500C-20PC-ND 4.69 3.60 347 | ATF2500C-20PC 
40-ПІР ATF2500C-20PI-ND« 5.89 451 3.97 | ATF2500C-20PI 
5 No 20 48 24 1500 Standard 40-PLCC ATF2500CL-20JI-ND* 6.19 4.76 448 | ATF2500CL-20JI 


* Industrial Temperature 


330 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


AMEL ATF15xx-DK2 CPLD 


The ATF15xx-DK2 is a second generation low-cost development 
programmer kit for the designer who wishes to begin working with 
Atmel's ATF15xx family of industry standard pin-compatible Complex 
Programmable Logic Devices (CPLD) with Logic Doubling™. Like the 
original ATF15xx-DK, the “DK2” allows designers to design, synthesize, 
simulate, program and evaluate their designs using their choice of either 
free Atmel-WinCUPL™ design software or a 30-day free trial version of 
Atmel-ProChip Designer™ using any 84-pin ATF15xx device, such as 
those provided with the kit. In addition, the kit can be extended to be 
used to program all of the Atmel ATF15xx Family with different packages 
by simply adding the package adapters (only PLCC84 is included in the 
kit). Once the design is completed, the designer can install a sample 
ATF15xx Family device in the provided PCB and program it using the 
built-in In-System-Programmable (ISP) industry-standard 4-pin JTAG 
interface, ATMISP software, and PC parallel port cable provided. The 
tutorial included takes the designer through the complete CPLD 
development process. All software runs on PC Windows™ platforms. In 
addition, mounting holes are provided to add wire-wrap terminals for all 


FPGA Configurator Programming Kit (Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes to 
begin working with the AT17 Series of ISP FPGA configuration mem- 
ories. The kit allows designers to read, write and in-system program any 
of Atmel's AT17 series family members directly from a PC. All standard 
file input formats produced by the various FPGA vendors are supported. 
The AT17 series devices can be programmed directly on the program- 
ming board or the board can be used to facilitate in-system programming 
of the AT17 series devices in the target application (cable provided). The 
ATDH2200E supports all Atmel AT17 series configuration memories. 
FEATURES: 

Hardware: * Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices 


Development Kit 


pins to allow comprehensive proto-typing and evaluation. The ATF15xx- 
DK2 includes everything a designer needs to get started with Atmel- 
Logic Doubling CPLDs including: 


CPLD Demo Board/Programmer Board: * 84-lead PLCC Adapter 
* ISP (JAT) Port * Wire-wrap Terminal Holes-all Pins * 2 MHz Crystal 
Oscillator * Eight 8-segment LED Displays * 5V and 3.3V Vcc operation 
e Easy access to CPLD ИО pins • Global Clear, Output Enable and 
Power Switches 


Logic Doubling™ CPLDs: е ATF1508AS-15JC84 5V 128 Macrocell 
CPLD with ISP * ATF1508ASVL-20JC84 3.3V Low-power 128 
Macrocell CPLD with ISP 


CPLD Programmable Cable: * 5V and 3.3V ISP cable for PC parallel 
port with Vcc Auto Detection 


Software CD: * Free Atmel-WinCUPL design software and User's 
Manual * 30-day Trial Version of Atmel-ProChip Designer?" software 
* Logic Doubling Support and Documentation * Logic Doubling 
Reference * Atmel Databook CD 


* Connection to Allow In-System Prog. (ISP) * 5.0V or 3.0V Supply 
Software: • CPS - Configurator Programming System • GUI-based 
Interface * Supports Win95/Win98/WinNT * Online Help * Supports 
Programming Reset Polarity * Verification Routines to Validate 
Programming * Accepts HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats 
System Contents: е ATDH2200 Programming Board е ATDH2222 20- 
pin PLCC Adapter * CPS Software * ATDH2200E Datasheet 
* ATDH2200E Programming Kit User Guide * Standard (PC Printer Port) 
Parallel Cable • 10-pin Ribbon Cable for ISP • 9V DC, 200 mA, 2.1 mm 
Center Positive Power Supply * Sample AT17C/LV Devices 


Atmel-WinCUPL: 


Design Entry: • CUPL * Compilation • WinSIM Functional Simulation 
* Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling 


Atmel-ProChip Designer: 


Design Entry: • VHDL, Schematic, and CUPL * Synthesis * Func- 
tional Simulation * Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling 


* Timing Simulation 


ATF15XX-DK2-ND CPLD Development Kit 
ATF15XX-SAA100-ND 100-TQFP Adapter .. 
ATF15XX-SAA44-ND 44-TQFP Adapter... 
ATF15XX-SAJ44-ND 44-PLCC Adapter .. 
ATF15XX-SAJ68-ND 68-PLCC Adapter... 
ATF15XX-SAQ100-ND 100-PQFP Adapter .. 
ATF15XX-SAQ160-ND 160-PQFP Adapter .. ы 
ATDS1500PC-ND Prochip Design Software ....... $159.10 
ATDH2200E-ND FPGA Configurator Program Kit . .$414.90 
ATDH2221-ND  20-SOIC Adapter . 8140.00 
ATDH2222-ND 20-РІСС Adapter. 8140.00 
ATDH2223-ND  8-SOIC Adapter... 8140.00 
ATDH2224-ND  44-TQFP Adapter. .$140.00 
ATDH2225-ND AT17 ISP Cable... ..$88.75 
ATDH2227-ND  44-PLCC Adapter. 8140.00 
ATDH2227A-ND 44-PLCC Adapter. 8140.00 
ATDH2228-ND  8-LAP Adapter .... 8140.00 


FPGA Configuration Memory In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective 
configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to 
configure one or more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple 
smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel's 
АТОН2200Е Programming System. FEATURES: * EE Reprogrammable Serial Memories Designed to Store 


Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) 


wire Bus 
FLEX Devices, ORCA® FPGAs, 


* In-System Programmable via 2- 


* Simple Interface to SRAM FPGAs * Compatible with Atmel AT6000, AT40K FPGAs, Altera 


Xilinx XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex® FPGAs * Cas- 


cadable Read Back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays * Low-power 
CMOS EEPROM Process * Programmable Reset Polarity * Available in PLCC Package (Pin Compatible 
Across Product Family) * Emulation of Atmel's AT24CXXX Serial EEPROMs * Available іп 3.3V + 10% LV 
and 5V + 5% C Versions * System-friendly READY Pin * Low-power Standby Mode 


Package Memory Digi-Key Price Each Package Memory Digi-Key Price Each 
Options Size Усе Рагі Мо. 1 25 100 Options Size Усе Рагі Мо. 1 25 100 
8-SOIC 64Kbit 5.0 AT17C65-10NC-ND 6.60 4.46 4.03 20-PLCC 1-Mbit 3.3 AT17LVO10A-10JI-ND 21.52 1672 1432 

8-LAP 64Kbit 5.0 AT17C65-10CC-ND 5.57 3.70 3.33 20-PLCC 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10JC-ND 17.20 13.14 11.61 
20-SOIC 64Kbit 33 AT17LV65-10SI-ND 10.64 7.96 7.26 8-DIP 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10PI-ND 17.93 13.66 11.92 
20-SOIC 64Kbit 3.3 AT17LV65-10SC-ND 8.51 6.47 5.89 8-DIP 1-Mbit 3.3 AT17LVO10A-10PC-ND 14.34 9.68 8.68 

8-DIP 64Kbit 3.3 AT17LV65-10PI-ND 8.06 6.16 5.59 32-TQFP 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10QI-ND 21.52 15.31 14.09 

8-DIP 64Kbit 3.3 AT17LV65-10PC-ND 6.45 4.38 4.14 32-TQFP 1-Mbit 3.3 AT17LV010A-10QC-ND 17.20 13.13 11.60 
ёва uei аа Aaa bn д p 8-LAP 2-Mbit 5.0 AT17C002-10CC-ND 31.33 2401 2218 

20-PLCC 2-Mbit 5.0 AT17C002-10JC-ND 35.27 2721 2547 

ВАР 64Kbit 33 ЗЕНА 6.97 5.38 4.88 8- АР 2-Mbit 3.3 о 43.41 29.56 27.36 

SLAP 64Kbit 83 ТАП ПАР СЕН ОСС 5.55 4-37 3.94 8-LAP 2-Mbit 33 AT17LV002-10CC-ND 3479 2401 2218 
20-PLCC 64Kbit 33 AT17LV65-10JI-ND 9.68 7.29 6.64 ОБСЕ МЫ Я : а : 

| - -Mbit 3.3 AT17LV002-10JI-ND 49.71 3357 31.11 
20-PLCC 64Kbit 33 AAA 65 Aen 7.74 5.26 4.97 20-PLCC 2-Mbit 33 AT17LV002-10JC-ND 39.75 2721 2547 

8-SOIC 128Kbit 5.0 AT176128-10NC-ND 9.78 6.87 6.25 44-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10BJI-ND 49.71 3357 31.11 

SEAR i28Kbit | 5.0 ИЗЛОМ 8.23 5.69 5.16 44-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10BJC-ND 3975 2721 2547 
20-SOIC 128Kbit 3.3 AT17LV128-10SI-ND 17.08 12.31 11.30 20-SOIC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10SC-ND 41.75 28.35 26.80 
20-SOIC 128Kbit 33 AT17LV128-10SC-ND 13.63 10.01 9.16 20-SOIC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10SI-ND 50.70 34.42 3254 

Вы 128Kbit | 33 УВ ОБЕМ 12.90 9.51 8.70 44-TQFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQI-ND 49.71 33.57 31.11 
НЕЩА ава 22 А ud os Me 1522 44-ТОЕР 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQC-ND. 39.75 2721 2517 

3 t : tee T. S | 44-PLCC 4-Mbit 3.8 AT17LV040-10BJC-ND 58.48 3912 2629 
8-SOIC 128Kbit 3.3 AT17LV128-10NC-ND 13.63 9.25 8.74 | 

| 44-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10BJI-ND 73.12 49.65 46.94 

8-LAP 128Kbit 3.3 AT17LV128-10CI-ND 11.14 8.30 7.58 B 

8 EAP КБЕ Эз ПЕРО 888 674 632 44-ТОЕР 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10TQI-ND 78.12 49.64 46.93 
20-PLCC 128Kbit Bs AT17LV128-10JI-ND 1548 1127 1083 44-TQFP 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10TQC-ND 58.48 3945 35.40 
20-PLCC 128Kbit 33 AT17LV128-10JC-ND 12.38 8.41 7.95 8-LAP 4-Mbit 33 AT17F040-30CC-ND 16.04 12.13 11.43 
20-SOIC 256Kbit | 33 AT17LV256-10S-ND 1987 1349 12.75 S LAF МЫ Е ВОО OCEND UE EN 
20-SOIC 256Kbit | 3.3 AT17LV256-10SC-ND 15.89 1079 10.20 eo Ere a Mbp, s. nO CRI fore, rose 2640 

8-DIP 256Kbit 33 AT17LV256-10PLND 15.05 1022 9.66 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040-30JI-ND 25.97 19.64 18.52 

8-DIP 256Kbit 33 AT17LV256-10PC-ND 12.04 8.48 773 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040-30VJC-ND 22.58 17.08 1640 
8-SOIC 256kbit 33 AT17LV256-10NI-ND 19.87 1349 1275 20-РІСС 4-Mbit 3.3 AT17F040-30VJI-ND 25.97 19.64 1852 
8-SOIC 256Kbit 3.3 AT17LV256-10NC-ND 15.89 10.79 10.20 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30JC-ND 16.13 1220 11.50 

8-LAP 256Kbit 33 AT17LV256-10CI-ND 13.01 8.83 8.35 20-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30JI-ND 18.55 14.03 13.23 

8-LAP 256Kbit 3.3 AT17LV256-10CC-ND 10.36 7.03 6.65 32-TQFP 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30QC-ND 16.13 1220 11.50 
20-PLCC 256Kbit 3.3 AT17LV256-10JI-ND 18.06 12.26 11.59 32-ТОЕР 4-Mbit 3.3 AT17F040A-30QI-ND 18.55 14.03 1323 
20-PLCC 256Kbit 3.3 AT17LV256-10JC-ND 14.45 9.81 9.27 44-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30BJC-ND 38.70 29.28 27.60 

8-LAP 512Kbit 5.0 AT17C512-10CC-ND 18.00 1329 1221 44-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30BJI-ND 44.51 33.67 31.74 

8-DIP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10PI-ND 20.17 13.69 12.94 8-LAP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30CC-ND 27.48 2079 19.60 

8-DIP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10PC-ND 16.13 10.95 10.35 8-LAP 8-Mbit 8.3 AT17F080-30CI-ND 30.57 23.13 21.80 

8-LAP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10CI-ND 1742 11.83 11.18 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30JC-ND 38.70 29.28 27.60 

8-LAP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10CC-ND 13.87 9.42 8.90 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080-30JI-ND 44.51 33.67 31.74 
20-PLCC 512Kbit 3.3 AT17LV512-10JI-ND 24.19 1643 15.53 44-TQFP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30TQC-ND 38.70 2928 27.60 
20-PLCC 512Kbit | 33 V ND 19.35 1314. 1242 44-TQFP 8-Mbit 3.3 AT17F080-30TQI-ND 44.51 33.67 — 31.74 
20506 ак (аа Е S ӨТ. Заба 20-PLCC вмы | 33 AT17FO80A-30JC-ND 25.80 1952 1840 

: : а : 20-PLCC 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30JI-ND 29.67 2245 2146 
20-PLCC Si2Kbit | 33 AN S210 SEND 12.10 9.28 8.03 32-ТОЕР змы! 3.3 AT17F080A-30QC-ND 25.80 19.52 18.40 
ВВА pras 22 Al ы: БҮ ЫЛ О, Ке 20 ee 32-ТОЕР 8-Mbit 3.3 AT17F080A-30QI-ND 29.67 2245 2146 
cor [бы | | әв 20 вн | MAS ы ë ëE 
8-LAP 1-Mbit 5.0 AT17C010-10CC-ND 23.12 17.38 16.01 ў фра : 5 Е 3 ў ` 
ў 8-LAP 16-Mbit 3.3 AT17F16-30CC-ND 45.80 3465 32.66 
8-DIP 1-Mbit 3.3 AT17LVO10-10PI-ND 27.84 18.91 17.87 ! 
| 8-LAP 16-Mbit 3.3 AT17F16-30CI-ND 50.96 38.55 36.34 
8-DIP 1-Mbit 33 AT17LV010-10PC-ND 22.27 15.13 14.30 à 
| 20-PLCC 16-Mbit 3.3 AT17F16-30JC-ND 64.50 48.80 46.00 
8-LAP 1-Mbit 3.3 AT17LVO10-10CI-ND 24.06 16.34 15.44 ! 

SLAP М Er AT17LVO10-10CC-ND 1916 13:01 1230 20-PLCC 16-Mbit 3.3 AT17F16-30JI-ND 74.18 5612 52.90 
20-Р1СС 1-Mbit 33 AT17LV010-10Jl-ND 23.41 2269 2145 44-TQFP 16-Mbit 3.3 AT17F16-30TQC-ND 64.50 48.80 46.00 
20-PLCC 1-Mbit 33 AT17LVO10-10JC-ND 26.72 1815 1746 44-ТОЕР 16-Mbit 3.3 AT17F16-30TQI-ND 74.18 56.12 _ 52.90 
20-SOIC 1-Mbit 8:3 AT17LV010-10SI-ND 36.74 24.96 23.59 20-PLCC 16-Mbit 3.3 AT17F16A-30JC-ND 45.15 34.16 32.20 
20-SOIC 1-Mbit 33 AT17LV010-10SC-ND 29.41 19.97 18.88 20-PLCC 16-Mbit 3.3 AT17F16A-30JI-ND 51.92 3928 37.03 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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AMEL FPGA's (Field Programmable Gate Arrays) 


AT40K Series FPGAs 


Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs range from 5K to 50K usable 
gates, and are designed for high density, compute-intensive DSP and 
other fast logic designs. The AT40K family solves the Logic vs. SRAM 
trade-off problem by providing fast, flexible, distributed 10ns FreeRAM™ 
without using valuable logic resources. Structured logic functions, 
including variable array multipliers can be implemented directly in core 


The AT40K family has the ability to implement Cache Logic design, 
where part of the FPGA can be reprogrammed without loss of register 


data, while the remainder of the FPGA continues to operate without 
disruption. This is ideal for building adaptive filters, variable coefficient 
multipliers and other designs where the datapath can change to 
increase system performance. 
All Atmel FPGAs can be designed using industry standard CAE tools for 
schematics, VHDL and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. 


Features: 


° Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells 


“Ор to 384 PCI compliant I/Os 
* Mixed 3V/5V capability 

* Architecture optimized for efficient, ultrafast array multipliers 
* Cache Logic® dynamic full/partial reconfigurability in-system 
Eight global clocks 
* Efficient, industry-standard design tools, optimized for synthesis 
* QuickChange™ tools for adaptive hardware designs 


cells without using any bussing resources - providing dramatic Software tools are available on Atmel's website at: «Variety of surface mount packages 
improvements in speed, utilization, power and system cost. http://www.atmel.com/fpga. software.html * All devices in family are pin-compatible 
Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Усе (Мах) Options Part No. 1 25 100 
62 84-PLCC AT40K05-2AJC-ND 25.80 18.14 16.72 
62 84-PLCC AT40K05-2AJI-ND 29.67 20.15 19.05 
78 100-TQFP AT40K05-2AQI-ND 32.47 22.02 20.80 
114 144-LQFP AT40K05-2BQC-ND 28.92 20.19 18.63 
к-К 256 os š 29 128 160-PQFP AT40K05-2CQC-ND 29.13 19.80 18.70 
128 208-PQFP AT40K05-2DQI-ND 34.08 23.15 21.85 
128 208-PQFP AT40K05-2DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
62 84-PLCC AT40K05AL-1AJC-ND 12.90 8.75 8.30 
78 100-TQFP AT40K05AL-1AQC-ND 14.19 9.65 9.10 
SITO 256 2048 1 39 128 208-PQFP AT40KO5AL-1DQC-ND 14.84 10.05 9.50 
128 208-PQFP AT40KO5AL-1DQI-ND 16.99 11.55 10.95 
62 84-PLCC AT40KO5LV-3AJC-ND 17.20 12.43 11.40 
5K-10K 256 2,048 3 3.3 114 144-TQFP AT40KO5LV-3BQC-ND 19.26 13.81 12.69 
128 208-PQFP AT40KO5LV-3DQC-ND 19.78 14.16 13.01 
62 84-PLCC AT40K10-2AJC-ND 38.70 26.30 24.86 
62 84-PLCC AT40K10-2AJI-ND 44.51 30.20 28.56 
78 100-TQFP AT40K10-2AQC-ND 42.57 28.90 27.30 
1020K 876 4,608 2 50 114 144-LQFP AT40K10-2BQC-ND 43.32 29.45 27.80 
161 208-PQFP AT40K10-2DQC-ND 44.51 30.20 28.56 
10K-20K 954 4,608 1 3.3 114 144-LQFP AT40K10AL-1BQC-ND 24.08 16.36 15.47 
62 84-PLCC AT40K10LV-3AJC-ND 25.80 18.14 16.72 
10K-20K 576 4,608 3 3.3 114 144-TQFP AT40K10LV-3BQC-ND 28.90 20.17 18.61 
161 208-PQFP AT40K10LV-3DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
62 84-PLCC AT40K20-2AJC-ND 68.80 46.70 44.16 
62 84-PLCC AT40K20-2AJI-ND 79.12 53.75 50.80 
78 100-TQFP AT40K20-2AQC-ND 75.68 51.37 48.55 
114 144-LQFP AT40K20-2BQC-ND 77.08 52.35 49.46 
а 7,024 5132 > 50 161 208-PQFP AT40K20-2DQC-ND 79.12 53.75 50.80 
161 208-PQFP AT40K20-2DQI-ND 90.84 61.65 58.30 
193 240-PQFP AT40K20-2EQC-ND 80.52 54.65 51.65 
193 240-PQFP AT40K20-2EQI-ND 92.88 63.05 59.60 
62 84-PLCC AT40K20LV-3AJC-ND 43.00 29.29 27.11 
20K-30K 1,024 8,192 3 3.3 114 144-TQFP AT40K20LV-3BQC-ND 48.16 32.59 30.19 
161 208-PQFP AT40K20LV-3DQC-ND 49.45 33.41 30.95 
114 144-LQFP AT40K40-2BQC-ND 161.25 109.50 103.50 
40e 50K 280+ ша 2 5p 161 208-РОЕР AT40K40-2DQC-ND 165.55 112.45 106.25 
114 144-TQFP AT40K40AL-1BQI-ND 83.21 56.50 53.40 
40K-50K 2,304 18,432 1 3.3 161 208-PQFP AT40K40AL-1DQI-ND 85.14 57.80 54.65 
193 240-PQFP AT40K40AL-1EQI-ND 87.08 59.15 55.91 
114 144-TQFP AT40K40LV-3BQC-ND 113.52 73.18 68.11 
HOKE SONS 290 18/498 2 93 161 208-POFP AT40K40LV-3DQC-ND 118.68 76.32 71.05 
i Usable | Macro- Tpd Pwr. Package Digi-Key Price Each 
SPLDs (PAL Compatible 16V8, 20V8, 22V10) pP j= кен EIL 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 28-PLCC| ATF20V8B-7JC-ND 6.34 492 443 
16V8, 20V8, and 22V10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of 300 8 8 75] 50 | Std] 24-Dip ATF20V8B-7PC-ND 634 492 443 
development tools, these variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero 24-SOIC | ATF20V8B-7SC-ND 6.34 492 443 
(«25рА) standby power. Atmel's family of Flash-based electrically erasable devices combine proven high- 
performance and low-power technologies. 28-PLCC ATF20V8B-10JC-ND 323 2.03 1.88 
300 8 8 10| 50 |54] 24-Dip ATF20V8B-10PC-ND 3.28 2.03 1.88 
Usable | Macro- Tpd Pwr. Раскаде | Digi-Key Price Each 24-SOIC| ATF20V8B-10SC-ND 3.23 203 1.88 
Gates | Cells Reg. (ns) (V) |Opt| Type Part No. 1 25 100 300 8 8 10| 50 | Qtr 28-PLCC| ATF20V8BQ-10JC-ND 3.23 248 1.88 
28-PLCC| AT22LV10-20JC-ND 740 464 448 _ 24-Dip | ATF20V8BQ-10PC-ND 323 2.18 1.88 
500 10 | 10 20 3.0-5.5| Std | 24-DIP | AT22LV10-20PC-ND 740 464 4.8 Qir a| 29-PLCC| ATF20V8BQL-15JC-ND 243 1.34 124 
24-SOIC | AT22LV10-20SC-ND 7.98 498 443 300 8 8 15| 50 Low 24-Dip ATF20V8BQL-15PC-ND 2.13 134 1.24 
28-PLCC| AT22LV10-25JC-ND 591 371 330 24-SOIC| ATF20V8BQL-15SC-ND 248 134 124 
500 10 10 | 25|3.0-5.5| Std | 24-DIP AT22LV10-25PC-ND 5.91 3.71 3.30 500 10 10 | 5.0| 5.0 | Std |28-PLCC| ATF22V10C-5JC-ND 645 4.34 374 
24-SOIC | AT22LV10-25SC-ND 645 405 3.60 28-PLCC| ATF22V10C-7JC-ND 3.23 248 1.88 
28-PLCC| AT22LV10L-25JC-ND 624 392 3.48 500 10 10 | 7.5) 5.0 | Std} 24-Dip ATF22V10C-7PC-ND 323 2.18 1.88 
500 10 10 | 25|3.0-5.5| Low| 24-DIP AT22LV10L-25PC-ND 6.24 3.92 3.48 24-SOIC | ATF22V10C-7SC-ND 3.23 2.18 1.88 
24-SOIC ШАГУ ОЕ ОЗАР 6/7 425 3.78 28-PLCC| ATF22V10C-10JC-ND 226 152 131 
20-РІСС| ATF16V8B-10JC-ND 2.80 200 1.88 500 10 10 | 10| 5.0 | Std} 24-Dip ATF22V10C-10PC-ND 2.26 1.52 1.31 
250 8 8 10| 50 | Std) 20-Dip ATF16V8B-10PC-ND 280 200 1.88 24-5ОІС| ATF22V10C-10SC-ND 226 1.52 131 
20-SOIC ВЕ ОУ ВВОЗ ОУ 280 200 1.88 28-PLCC| ATF22V10CQ-15JC-ND 215 1.45 1.20 
250 8 8 10| 50 | Qtr 20-РІСС| ATF16V8BQ-10JC-ND 2.26 1.52 1.31 500 10 10 | 15| 5.0 | Qtr | 24-Dip ATF22V10CQ-15PC-ND 2.15 1.45 120 
` 20-Dip ATF16V8BQ-10PC-ND 226 1.52 131 24-5ОІС| ATF22V10CQ-15SC-ND 2.15 1.45 1.20 
250 8 8 10| 5.0 | Qtr|20-SOIC | ATF16V8BQ-10SC-ND 2.26 152 1.31 Qtr & 28-PLCC| ATF22V10CQZ-20JC-ND 269 1.81 1.50 
Qtr & 20-PLCC|  ATF16V8BQL-15JC-ND 159 100 93 500 | 10 | 10 | го] 50 |Zeo 24-Dip | ATF22V10CQZ-20PC-ND 269 1.81 1.50 
250 8 8 | 15| 5.0 a 20-Dip | ATF16V8BQL-15PC-ND 1.59 1.00 293 24-50ІС|  ATF22V10CQZ-20SC-ND 269 181 1.50 
20-SOIC | ATF16V8BQL-15SC-ND 1.59 1.00 93 Std 8 28-PLCC| ATF22V10CZ-12JC-ND 6.45 4.39 3.75 
250 8 8 |5.0 5.0 | Std|20-PLCC| ATF16V8C-5JC-ND 280 2.00 1.88 500 10 |10 | 25) 50 [7-0 24-Dip | ATF22V10CZ-12PC-ND 6.45 4.39 3.75 
20-РІСС| ATF16V8C-7JC-ND 258 174 144 24-5ОІС| ATF22V10CZ-12SC-ND 6.45 4.39 3.75 
250 8 8 |75 50 |Std| 20-Dip | ATF16V8C-7PC-ND 2.58 1.74 1.44 Sta 8128- PLCC| ATF22V10CZ-15JC-ND 546 4.09 369 
20-SOIC | ATF16V8C-7SC-ND 258 174 144 500 | 10 |10 | 15| 50 [Zoro] 24-Dip | АТЕ22У10С2-15РС-МО 546 4.09 3.69 
saa 20-РІСС| ATF16V8CZ-12JC-ND 47 296 274 24-5ОІС| ATF22V10CZ-15SC-ND 516 4.09 3.69 
250 8 8 |12| 50 Zero] 20-Dip | ATF16V8CZ-12PC-ND 471 2.96 2.74 28-PLCC| ATF22LV10C-10JC-ND 2.80 189 1.56 
20-SOIC | ATF16V8CZ-12SC-ND 471 296 274 500 | 10 | 10 | 1013.0-55| Std | 24-Dip | ATF22LV10C-10PC-ND 280 189 1.56 
sid a 20-PLCC| ATF16V8CZ-15JC-ND 355 223 206 24-5ОІС| ATF22LV10C-10SC-ND 280 189 1.56 
250 8 8 | 15} 50 [Zero 20-Dip | ATF16V8CZ-15PC-ND 3.55 2.23 2.06 Std &28-РЕСС| ATF22LV10CZ-25JC-ND 3.23 2.18 1.80 
20-SOIC | ATF16V8CZ-15SC-ND 3.55 2.23 2.06 500 10 10 | 25 3.0-5.5 за] 24-Dip ATF22LV10CZ-25PC-ND 323 248 1.80 
20-PLCC| ATF16LV8C-10JC-ND 350 288 257 24-5ОІС| ATF22LV10CZ-25SC-ND 323 248 1.80 
20-РІСС| ATF16LV8C-10JI-ND 456 365 328 28-PLCC| ATF22LV10CQZ-30JC-ND 2.58 174 1.44 
заа £ в 103055 аа 20-Dip | ATF16LV8C-10PC-ND 350 288 257 аға 28-Р1СС| ATF22LV10CQZ-30J-ND 323 218 1.80 
5 90551 Std| 20-Dip | ATF16LV8C-10PI-ND 456 288 257 500 | 10 | 10 | 25 3.0-5.5 |575 °| 24-0 р | ATF22LV10CQZ-30PC-ND 2.58 1.74 1.44 
20-SOIC| ATF16LV8C-10SC-ND 350 288 2.57 24-Dip ATF22LV10CQZ-30PI-ND 323 248 1.80 
20-SOIC | ATF16LV8C-10SI-ND 4.56 2.96 248 24-SOIC| ATF22LV10CQZ-30SC-ND 258 174 1.44 
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ПЕ AT91 Series Smart ARM? Microcontrollers 


T ® 


* 40-Series: The ideal application module processor, for protocol stack handling and application layer processing in space constrained modules such as GPS, Bluetooth, GSM/GPRS, Wired Ethernet, Wireless LAN, TCP-IP 
networking. This family includes the M40800, R40008, FR4042 and FR40162. 


* RM9200: Peripheral rich ARM9 microcontrollers with built-in 10/100 Ethernet MAC. Ideal for industrial control networking, communication bridging applications. 


Every innovative system starts with standard products 


The AT91 series is a rapidly expanding family of ARM-based microcontrollers, the default 32-bit standard. They are the ideal microcontroller for a next-generation product or your innovative application. Atmel is the ideal 
partner for future cost reductions by offering an aggressive ARM microcontroller and ASSP roadmap and software-compatible SoCs. 


Development Kits and Third-Party Software Development Tools 
Atmel supports the AT91 series with an extensive range of development and evaluation kits. 


Product Description Contents 
AT91 40-Series Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation copies of 
AT91EB40A z T 
Evaluation Kit ARM ADS and Green Hills& Software Development Tools 
AT91M42800A Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation 
AT91EB42 mU | і 
Evaluation Kit copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 
AT91M55800A Board, Supply cable, RS232 cable, Evaluation 
AT91EB55 е | i 
Evaluation Kit copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 


Memory Extension Card for 


AT91MEC01 Board and Connector 
EB40A, EB42 and EB55 


AT91RM9200 Development/ Board, Power Supply, RS232 cable, USB cable, 


AT91RM9200-DK z Б н A к 
Evaluation Kit Ethernet cable, Evaluation copies of ARM ADS and Green Hills Software Development Tools 


A wide choice of development tools is available from qualified third-party suppliers. These include development packs, C and C++ compilers, assemblers, debuggers, JTAG ICE interfaces, real-time operating systems, board 
support packages and Flash programmers. This high level of support enables AT91 customers to develop their applications rapidly, with minimal expense and risk. 


Part Clock Speed | SRAM | Flash | Boot ROM | External Bus | SDRAM Enhanced PDC USB Device | USB Host Ethernet LCD 
Number ARM7TDMI | ARM920T| ARM926EJ-S | (MHz)*  |(Bytes) (Bytes) | (Bytes) Interface — Interface | USART | USART | SPI | TWI| SSC Channel | MCI | CAN | (Full Speed) | (Full Speed) | MAC 10/100 | Controller 
AT91M40800 X 40 8K — — 1 — 2 4 
AT91R40008 X 70 256K | — — 1 — 2 4 
АТ91ҒВ4042 X 70 256K | 512K — 1 — 2 4 
АТ91ҒВ40162 X 70 256K | 2M — 1 - 2 4 
AT91M42800A X 33 8K — - 1 = 2 2 8 
AT91M55800A X 33 8K — — 1 — 3 1 10 
AT91RM9200 X 180 16K — 128K 1 1 - 4 1 1/3 20 1 |— 1 2 1 — 
Part 16-bit PWM Period Watchdog 10-bit 10-bit Power-On | Brown Out On-chip High Current 
Number Timers | Controller | Interval Timer Timer | RTC | RTT | ADC Channel | DAC Channel Reset Detection | RC Oscillator Pads 1/0 Pins Power Supply (V) | Packages | Samples | Production 
AT91M40800 3 — — 1 32 1.8-3.6 QFP100 Now Now 
1.65-1.95 Core 
AT91R40008 3 — - 1 32 QFP100 Now Now 
2.7-3.6 1/0 
1.65-1.95 Core 
AT91FR4042 3 — — 1 32 BGA121 Now Now 
2.7-3.6 1/0 
1.65-1.95 Core 
АТ91ҒВ40162 3 — — 1 32 BGA121 Now Now 
2.7-3.6 1/0 
2.7-3.6 Core QFP144 
AT91M42800A 6 — 1 1 1 54 Now Now 
2.7-5.5 1/0 BGA144 
2.7-3.6 Core/Analog | QFP176 
AT91M55800A 6 — = 1 1 = 8 2 58 Now Now 
2.7-5.5 1/0 BGA176 


1.65-1.95 Core QFP208 
AT91RM9200 6 — 1 1 1 1 94 Now Now 
1.65-3.6 1/0 BGA256 


ARM920T: ARM9TDMI RISC CPU, 16KB Instruction and 16KB Data caches, MMU, Write buffer and MCI: Multimedia Card Interface, supports the Multimedia Card specification V2.2 and the SD Memory Card 


Embedded Trace Macrocell. specification V1.0. 
Enhanced USART: supports RS485, 1507816, IrDA and modem control lines. 16-bit Timers: Capture/Compare, Waveform generation and PWM modes. 
TWI: Two Wire Interface, interconnects components on a two-wire bus. PDC: Peripheral Data Controller (DMA), transfers data between on-chip USART, SSC, SPI, MCI, ADC and 


SSC: Serial Synchronous Controller, supports many serial synchronous communications protocols used in the on and off-chip memories without CPU intervention. 


audio and telecom applications such as 125, short or long frame sync. * Clock Speed: Max clock speed at +85°С 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ШЕ АТ91 ARM Thumb 
AIMEL Microcontrollers 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. 

The AT91 series provides the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for 
demanding real-time applications that require high performance on a tight power budget. Its wide range of 
Real Time Operating Systems and sophisticated application development tools minimize the risk and time 
taken to bring new applications to the market. 


AT91 ARM Thumb Evaluation Kits 


The Evaluation Kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development and exploration of the 
AT91 ARM Thumb microcontrollers. The kits include: * Sample microcontroller * Evaluation Board with the Angel debug monitor 
* AT91 Getting Started CD-ROM with data sheets and examples * DB9 serial cable * 2.1mm power jack (power supply not 
included) • Evaluation copies of compilers and debuggers from Green Hills and ARM * SRAM * Flash • 2 Serial ports * Reset 
button and controller * Push buttons • LEDs • 20-pin JTAG ICE interface connector • Voltage regulation * Clock generator 
e Board self-test program * Angel debug monitor * Current consumption measurement capability * Expansion slots for add-on 
cards with user specific memories and peripherals 


Features: “ Optimal combination of large SRAM, ROM and Flash memories * Wide choice of on-chip 
peripherals • 3-stage instruction execution pipeline for high instruction throughout * Single-cycle 
memory access through EBI “ Hardware multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability • PDC channels 
(on-chip DMA) free the processor for the application * Advanced power management provides idle mode 
and disables unused peripherals • Low-latency Advanced Interrupt Controller • Banked registers provide 
separate stacks and call/returns in interrupt modes * Wide choice of Real Time Operating Systems for ease 
of development of real-time applications * Extensive application development tools for rapid, low-risk 


AT91EB63-ND 
AT91MECO1-ND 
AT91EB40A-ND 
AT91EB55-ND 

AT91EB42-ND 
AT91RM3400-DK-ND NEW! 
AT91SAM7A1-EK-ND NEW! 
AT91SAM7A2-EK-ND NEW! 


Evaluation Kit for the AT91 63 and 43 Series 
Memory Extension Card for EB40 and EB63. 
Evaluation Kit for the AT91R40008 .. 
Evaluation Kit for the AT91M55800A 
Evaluation Kit for the AT91M42800A 
Development Kit for the AT91RM3400 . 
Evaluation Board for AT91SAM7A1 
Evaluation Board for AT91SAM7A2 


. $250.00 


software development * Widely used in embedded GPS systems, hand-held communications devices, 
wireless networking, industrial automation * Operating Temperature: Industrial -40°C ~ 85°C 


AT91SAM7S64-IAR-ND NEW! 


Development Kit for AT91SAM7S64 . 


.$295.00 


Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program | RAM | Boot ROM | 1/0 Counters Speed VCC Oper. Digi-Key Price Each 
Type Bytes | Bytes Bytes Pins UART TWI | SPI | (16-bit) | МОТ ADC DAC (MHz) (Core) Temp. | Pkg. | Part №. 3l 25 100 
Flash 2M 8K — 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes - — 33MHz 2.7 ~ 3.6V Ind. |120-BGA | AT91F40816-33CI-ND 43.00 25.40 23.60 
Flash 2M 136K — 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes - — 33MHz 2.7 - 3.6V Ind. |120-BGA | AT91FR40161-CI-ND 39.99 23.62 22.32 
Навһ 2М 256К - 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes — — 7OMHz | 1.65~1.95V | Ind. |121-BGA | AT91FR40162-CI-ND 26.12 17.62 15.44 
Flash 512K | 256K - 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes - — TOMHz | 1.65~1.95V | Ind. |121-BGA | AT91FR4042-CI-ND 21.29 12.57 11.68 
Flash 256K 64K = 32 | З (USART) 1 1 3 Yes | 8-ch. 10-bit = 55MHz 3.0 - 3.6V Ind. | 64-LQFP | AT91SAM7S256AU001-ND NEW! 16.02 12.12 11.43 
Flash 128K 32K = 32 | 3(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch. 10-bit = 55MHz 3.0 - 3.6V Ind. |64-LQFP | AT91SAM7S128AU001-ND NEW! 12.15 9.19 8.67 
Flash 64K 16K — 32 | 3(USART) 1 1 3 Yes | 8-ch. 10-bit — 55MHz 3.0 - 3.6V Ind. | 64-LQFP | AT91SAM7S64-AU001-ND NEW! 871 6.59 6.21 
Flash 32K 8K == 21 | 2(USART) 1 3 3 Yes | 8-ch. 10-bit = 55MHz 3.0 ~ 3.6V Ind. | 48-LQFP | AT91SAM7S32-AU001-ND NEW! 6.24 4.72 4.45 
— — 256K — 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes — — 7OMHz | 1.65~1.95V | Ind. |100-ТОҒР | AT91R40008-66AI-ND 22.04 15.66 14.41 
- = [e] = 32 | 2(USART) |— |—| з Yes — — 33MHz | 18-36V | Ind. |100-TOFP | AT91R40807-83AI-ND 3150 1861 1758 
-- — 96K = 63 | 5 (USART) 1 1 6 Yes =- — 66MHz | 1.65 ~ 1.95 | Ind. |100-LOFP | AT91RM3400-AU-002-ND NEW! 13.87 10.50 9.89 
= = 16K 128K 94 | 4(EUSART) | 1 1 6 Yes - = 180MHz | 1.65~1.95V | Ind. |208-РОЕР | AT91RM9200-01-002-ND 27.63 16.26 15.42 
— — 16K 128K 94 | 4(EUSART) | 1 1 6 Yes — — 180MHz | 1.65 ~ 1.951 | Ind. |256-BGA | AT91RM9200-CI-002-ND 30.42 17.89 16.98 
= = 16K = 57 | 2(USART) | — 1 10 Yes |16-ch. 10-bit = 30MHz 3.0 - 3.6V Ind. |176-LQFP | AT91SAM7A2-AU-ND NEW! 15.48 11.72 11.04 
— — 8K — 58 | 3(USART) | — 1 6 Yes | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 10-bit | 33MHz 2.7 ~ 3.6V Ind. |176-ТОҒР | AT91M55800A-33AI-ND 20.81 14.84 13.65 
— — 8K — 58 | 3(USART) | — 1 6 Yes | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 10-bit | 33MHz 2.7 ~ 3.6V Ind. |176-BGA | AT91M55800A-33CI-ND 22.96 16.27 14.98 
— — 8K — 54 | 2(USART) | — 2 6 Yes — — 33MHz 2.7 - 3.6V Ind. |144-ТОҒР | AT91M42800A-33AI-ND 18.47 13.28 12.20 
— — 8K — 54 | 2(USART) | — 2 6 Yes - — 33MHz 2.7 - 3.6V Ind. |144-BGA | AT91M42800A-33CI-ND 20.19 1443 13.26 
— — 8K — 32 | 2(USART) | — | — 3 Yes — — 40MHz 1.8- 3.6V Ind. |100-ТОҒР | AT91M40800-33AI-ND 15.09 8.92 8.28 
— = 4K = 49 | 3(USART) | — 1 9 Yes | 8-ch. 10-bit = 40MHz 3.0 - 3.6V Ind. |144-LQFP | AT91SAM7A1-AU-ND NEW! 11.93 9.03 8.51 
= = 3K = 58 | 3(USART) | — | 1 6 Yes - - 25MHz | 1.8-3.6V | Ind. |176-ТОҒР | AT91M63200-25AI-ND 1957 1401 1288 
— — 3K — 58 | 3(USART) | — 1 6 Yes - — 25MHz 2.7 ~ 5.5V Ind. |144-ВСА | AT91M43300-25CI-ND 19.57 14.01 12.88 


FPSLIC — Field 
Programmable System 
Level Integrated Circuit 


FPSLIC — FPGA + AVR in one Package! The АТ94К Series (FPSLIC family) is a combination of the popular Atmel АТ40К series SRAM FPGAs and the high-performance Atmel AVR 8-bit RISC 
microcontroller with standard peripherals. * 2K ~ 18.4K Bits of Distributed Single/Dual Port FPGA User SRAM * High-performance DSP Optimized FPGA Core Cell * Dynamically Reconfigurable In- 
System - FPGA Configuration Access. • FPGA Macro Library of Custom Peripherals 16 FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR Up to Four External Interrupts to AVR 8 Global FPGA Clocks: 
* Two FPGA Clocks Driven from AVR Logic * FPGA Global Clock Access Available from FPGA Core 

Features:  Timer/Counters 8/16-bit: 2/1 • Watchdog Timer • UART: 2 * TWI (І2С) • PWM: 3 * JTAG * Clock Speed: 25MHz * Voc: 3.0V ~ 3.6V 


AVR 
FPGA Program Memory Size AVR 
SRAM Memory RAM EEPROM Vo Operating Digi-Key Price Each 
Gates |CoreCells | Bytes Registers Vo Type Bytes Bytes Pins ISP Temp. Package Part No. 1 25 100 

46 ROMless 20K - 8 = Com. 84-PLCC AT94K05AL-25AJC-ND 19:35 18.155 1240 

46 ROMless 20K = 8 = Ind. 84-PLCC AT94K05AL-25AJI-ND 2225 1510 1430 

58 ROMless 20K = 8 - Сот. 100-ТОЕР AT94K05AL-25AQC-ND 2032 1380 13.05 

58 ROMless 20K = 8 - Ind. 100-ТОЕР AT94K05AL-25AQI-ND 23.44 1590 15.05 

256 256 9 82 ROMIess 20K ES 8 - Сот. 144-LQFP AT94K05AL-25BQC-ND 2129 1445 1365 
82 ROMless 20K = 8 = Ind. 144-LQFP AT94KO5AL-25BQI-ND 2462 1670 15.5 

96 ROMless 20K = 8 = Com. 208-PQFP AT94K05AL-25DQC-ND 2247 1525 1440 

96 ROMIess 20K РЕ 8 = Ind. 208-PQFP AT94KOSAL-25DQI-ND 25.69 17.50 16.50 

5K 256 256 436 93 EEPROM 20K 64K 8 Yes Com. | 256-CABGA AT94S05AL-25DGC-ND 2838 1925 1820 
46 ROMless 36K ES 16 - Сот. 84-PLCC AT94K10AL-25AJC-ND 8225 2190 2070 

46 ROMless 36K - 16 = Ind. 84-PLCC AT94K10AL-25AJI-ND 37.09 2520 23.80 

58 ROMless 36K = 16 - Сот. 100-ТОЕР AT94K10AL-25AQC-ND 33.86 2300 2175 

58 ROMIess 36K = 16 - Ind. 100-ТОЕР AT94K10AL-25AQI-ND 39.02 2650 25.06 

10K 576 512 846 84 ROMIess 36K - 16 - Сот. 144-LQFP AT94K10AL-25BQC-ND 3548 2410 2275 
84 ROMless 36K - 16 - Ind. 144-LQFP AT94K10AL-25BQI-ND 40.96 27.80 2630 

116 ROMless 36K - 16 = Com. 208-PQFP AT94K10AL-25DQC-ND 3741 25.40 2400 

116 ROMless 36K = 16 m Ind. 208-РОЕР AT94K10AL-25DQI-ND 4289 2915 27.55 

84 EEPROM 36K 64K 16 Yes Com. 144-ТОЕР AT94S10AL-25BQC-ND 46.44 31.55 29.80 

84 ЕЕРВОМ зек 64K 16 Yes Ind. 144-ТОЕР AT94S10AL-25BQI-ND 5343 3625 3430 

10K 6 BIS 5 137 EEPROM 36K 64K 16 Yes Com. | 256-CABGA AT94810AL-25DGC-ND 4644 31.55 29.80 
137 EEPROM 36K 64K 16 Yes Ind. 256-CABGA AT94810AL-25DGI-ND 5343 3625 34.30 

84 ROMless 36K = 16 - Com. 144-LGFP AT94K40AL-25BQC-ND 44.00 4200 40.00 

84 ROMless 36K - 16 - Ind. 144-LQFP AT94K40AL-25BQI-ND 6123 4899 46.14 

40K 2304 2304 2862 120 ROMIess 36K - 16 - Сот. 208-РОЕР AT94K40AL-25DQC-ND 65.79 4465 4220 
120 ROMIess 36K A 16 = Ind. 208-PQFP AT94K40AL-25DQI-ND 75.86 5120 4840 

UK pm бізі neus 162 EEPROM 36K 128K 16 Yes Com. | 256-CABGA AT94S40AL-25DGC-ND 81.59 55.40 52.36 
162 EEPROM 36K 128K 16 Yes Ind. 256-CABGA AT94S40AL-25DGI-ND 93.85 6370 6026 


ATSTK94 FPSLIC Starter Kit 


The ATSTK94 is a low-cost development kit for the designer who wishes to begin working with Atmel's award-winning 
FPSLIC™ (FIELD PROGRAMMABLE SYSTEM-LEVEL INTEGRATION) AT94K family of devices. The kit allows designers to 
design, synthesize, simulate and program Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial takes designers 
through the complete FPSLIC development process. Features: « ATK94K40 Device • AT17LVO10 Device • ISP Port for 
Direct Download from PC • Push-button Switches and LEDs • 4 Alphanumeric LED Displays * 2 RS232 Transmit/Receive 
Ports * 18.432MHz, 4MHz and 32KHz Clock Sources * Power Management Circuitry (9V Power Supply included) 
e Access to all FPSLIC Pins via Headers * The System Designer?" Software (4-Month License) 


ATSTK94-ND ЕРЗЫС Starter КИ... —————— $495.00 


MARC 4 Programmer 


The TMEB893 is the programmer for Atmel's MARC 4 MTPs M48C893, M48C510 and the U9380. This programmer 
works together with the PC or stand alone. In the stand alone mode the programmer writes the last stored MARC 4 
program to the target chip. The memory inside the programmer is buffered by an accumulator. Two buttons and two 
LEDs on top control the operation of the programmer. It allows single-chip as well as in-system programming. 


TMEBB893-ND: MARG 4 Programmer... аўса Eri P наа ныннан акыннын на ЕЕ $317.50 


STK594 Development Kit 


The kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC devices. The STK594 includes 
hardware allowing full support for the new features found on the FPSLIC devices. An additional RS-232 Driver, a 32kHz 
Real-Time Clock and a Two-Wire Serial Interface are among the new features. The STK594 kit consists of a development 
kit board, which features the following: • STK500 Compatibility * AT94K10AL and AT17FS10 Devices * Access to 
all FPSLIC Pins via Headers • Additional RS-232 Driver and Connector • On-Board 32kHz Clock Oscillator for Easy Real- 
Time Clock implementations • JTAG Header for On-Chip Debugging using the JTAG ICE * System Designer Software 
Suite with a four-month license * ATDH2225 In-System Programming Cable * Comprehensive User Guide and Tutorial 


ATSTK594-ND STK594 Development Kit ———————————————— $99.00 


H-Bridge 

The U6815BM is a fully protected driver interface designed in 0.8шт BCDMOS technology. It is used to control up to 12 
different loads by a microcontroller in automotive and industrial applications. Each of the 6 high-side and 6 low-side 
drivers is capable to drive currents up to 600тА. The drivers are freely configurable and can be controlled separately 
from a standard serial data interface. Therefore, all kinds of loads such as bulbs, resistors, capacitors and inductors can 
be combined. The IC design especially supports the applications of H-bridge to drive DC motors. 


U6815BM-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial Input Control, Package SOP-28 ..................... $6.02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMEL USB Development Kits 


AT43DK301 


The AT43DK301 comes with everything designers need to develop a low-cost, 
self and bus-powered USB hub. To eliminate typical prototyping hassles, a fully 
populated stand-alone hub is included. Designers can take the stand-alone hub 
from the box to the system to see the operation of the AT43301 hub controller 
chip. 

AT43DK301-ND .$139.00 
AT43301-AC-ND ІС USB HUB Controller, 4 Port, 32-LQFP.. .$1.83 
AT43301-SC-ND ІС USB HUB Controller, 4 Port, 24-SOIC . ....$1.83 


AT43DK312A 


The AT43DK312A comes with everything designers need to develop a full- 
featured USB hub. To eliminate typical prototyping hassles, a fully populated 
stand-alone hub in included. Designers can take the stand-alone hub from the 
box to the system to see the operation of the AT43312A hub controller chip. 
AT43DK312A-ND . $139.00 
AT43312A-AC-ND А 


IC USB HUB Controller, 4 Port, 32-LQFP 


AT43DK320A 


The AT43DK320A development kit comes complete with everything you need to 
develop your full-featured USB application using AT43USB320A. It comes 
complete as a working hub with a programmable embedded USB function and 
up to four USB downstream ports. Any number of the downstream USB ports 
can be turned off (use of the hub is not required). USB source code for an 
embedded function and a USB library for the HUB are provided, thus relieving 
the user from the tedious task of developing such a code on their own. Dedicate 
your time entirely to the application at hand! The AT43USB320A is based on the 
AT90S8515, Atmel's 8-bit RISC AVR? microcontroller. 

Pied асанна 
AT43USB320A-AC-ND 1С USB MCU Embed Hub AVR, 100-LQFP . 


.$189.00 
....$4.58 


AT43DK326 


The AT43DK326 is a complete starter kit and development system for Atmel's 
AT43USB326x family of AVR? based USB microcontrollers (MCU's). It 
provides all of the necessary hardware and firmware components to facilitate 
rapid prototyping and firmware development of the AT43USB326x applications. 
AT43DK326-ND .. .$189.00 
AT43USB326-AC-N ....$2.78 


AT43DK325 


The AT43DK325 is a complete starter kit and development system for 

Atmel's AT43USB325x family of AVR® based USB microcontrollers (MCU’s). 

It provides all of the necessary hardware and firmware components to 

facilitate rapid prototyping and firmware development of the AT43USB325x 

applications. 

Features: 

* Development board for the AT43USB325 USB MCU featuring: AT43US325 
full-speed USB controller programmable as a compound device, a hub only 
device or a function only device, One internal and four external downstream 
HUB ports, 512 bytes on-chip program SRAM, 16 kbytes program 
memory, Parallel interface to PC for In-system firmware programming, 
Pin header connectors for access to all available GPIO pins 

* Hardware design files (schematics and PCB layout) 

* USB 2.0 compliant USB firmware library 

* USB Wizard firmware source code generation utility 

* In-system programming tool 

* Complete user's guide 


Pr ———————————— $189.00 
ATA3USB325E-AC-ND ІС USB Keyboard Controller Hub, 64-LQFP ...$5.01 


AT43DK355 


The AT43DK355 is a complete development kit for Atmel's AT43USB35x 
family of AVR®-based USB microcontrollers. It provides all the necessary 
hardware and firmware components to facilitate rapid prototyping and 
firmware development of the AT43USB35x applications. The main 


component of this development kit is the AT43USB355E, а USB 2.0 
compliant full-speed compound device with integrated AVR microcontroller 
and embedded hub supporting up to one internal and two external USB 
ports. 


AT43DK355-ND $189.00 
AT43USB355E-AC-ND IC USB Host/Function Processor, 64-1 ОЕР ....$6.21 


AVR®8-BIT RISC Microcontrollers 


STK500 Starter Kit 


The Atmel AVR? STK500 is a starter kit and development system for Atmel's 
AVR flash microcontrollers. The STK500 gives designers a quick start to 
develop code on the AVR combined with features for using the starter kit to 
develop prototypes and test new designs. The STK500 interfaces with AVR 
Studio®, Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code writing 
and debugging. 

ҮЛЕТІСІЛЕІК АТ ТТ еее $79.00 


STK501 Expansion Module 

The STK501 board is an expansion module designed to add 64-pin TQFP 
support to the Atmel? STK500 development board. The STK500 and STK501 
expansion module extends support to all current AVR devices. 

ATSTK501-ND . ..$19.00 
ATADAPCANOT-| ...$19.00 


STK502 Expansion Module 


The STK502 board is a hardware expansion module for the STK500 starter kit 
adding support for the ATmega169 device featuring an on-chip LCD controller. 
The STK502 includes connectors, jumpers and hardware allowing full support 
for all features on the mega169, including an LCD-display 

ATSTK502-ND 


ISP In-System Programmer 


AVR In-System Programmer is used for field upgrades of existing products 
using the Atmel AVR ArchitectureAVR in-system programmer based on the 
STK500 hardware and software. Supports all in-system programmable AVR 
devices. 


ICE40 In-Circuit Emulator 


The new ICE40 is a low cost solution for hardware software integration and 
just like the chips, has room to grow. The ICE40 with AVR Studio® user 
interface provide the designer complete control of the internal resources of 
the tiny26 and mega8 microcontrollers, which helps reduce development 
time by making debugging easier. It can be upgraded with the purchase and 
installation of the ICE50 upgrade kit, which transforms the ICE40 into the top 
of the line ICE50, capable of debugging all AVR devices. 

ATICEAD:ND..... u SS asp оа ER барыу $995.00 


ІСЕ50 In-Circuit Emulator 


The AVR ICE50 is a top-of-the-line development tool for complete in-circuit 
emulation of most AVR 8-bit RISC microcontrollers. The ICE50 and the AVR 
Studio4 user interface give the user complete control of the internal 
resources of the microcontroller, helping to reduce development time by 
making debugging easier. 


ATICESO-ND 
ATICESOPROBE-ND 


. $3500.00 


Probe W/Flex Cables 
ATICESOPOD-ND Replacement POD for ICE40, ICESO 
ATADAP128 TOP-ND TOP Adapter Module for MEGA64. 
ATADAPMEGA162-ND Personality Adapter for ATMEGA162 
ATADAPMEGA32-ND Personality Adapter for ATMEGA32 
ATADAPMEGA8-ND Personality Adapter for ATMEGA8 . 
ATADAPTEST-ND ICE50 Adapter Test 
ATADAPTINY26-ND X Personality Adapter for ATTINY26 .... 
ATADAP169 TOP-ND Personality Adapter for ATMEGA169 . 
ATADAPT2313-ND Personality Adapter for ATTiny2313 
ATADAPTINY13-ND X Personality Adapter for ATTiny13 


AT43DK370 


The AT43DK370 is a complete starter kit and development system for the 
AT43USB370 host/function processor. It is designed to allow real-time 
firmware development and evaluation of the AT43USB370 USB host/function 
processor. 

Features: • Reference design board featuring: ARM system processor, 1 
MBytes flash ROM, 2 MBytes static RAM, USB type A/B ports, RS-232 serial 
port, MII expansion connector, Generic 8-bit expansion connector, 20-pin JTAG 
interface connector, Reset button, Power indicator LEDs, In-system firmware 
programming capability * USB firmware library including USB host stack, USer 
class device drivers and high level APIs in C * USB Clinic in-circuit emulation 
tool 


ATASDKGIUEND......::. ана $499.00 
AT43USB370E-AC-ND IC USB Host/Function Processor, 100-LQFP ...... $8.21 


AT43DK380 


The AT43USB380 is an all-in-one USB solution designed specifically to hide the 
complexity of adding OTG/host functionality to embedded designs. 

Features: * An intelligent OTG/host/function processor capable of managing 
USB transactions without system processor intervention * A processor/RTOS 
independent software suite that includes standard USB class device drivers and 
simple Application Programming Interface (API) for custom driver development 


The AT43DK380 is a complete starter kit and development system for the 
AT43USB380 OTG/host function processor. 

Features: • AT43USB380 reference design board: OTG/host/function 
processor; 1 Mbyte flash ROM expandable to 2 Mbytes; 2 Mbytes static RAM; 
4-Port USB full/low speed hub; OTG charge-pump and voltage comparator; 
USB type A, mini A/B ports; 20-pin JTAG interface connector; Expansion 
connector to support 32/16/8-bit system processor * System processor 
daughter cards * USB software suite: USB stack; System library API set; 
Standard USB class drivers * USB clinic diagnostic and debugging tool 


AT43DK380-PDC2-ND .................................................. $149.00 
AT43DK380-BD1-ND... . $499.00 
AT43DK380-BD2-ND .$499.00 
AT43USB380E-AC-ND IC USB Processor, 100-ТОРР....................... $8.21 


JTAG ICE On-chip Debug System 


The Atmel AVR? JTAG ICE is an In-circuit emulator for Atmel's megaAVR® 
flash microcontrollers with 16K or more program memory. The JTAG ICE talks 
to the On-Chip debug module on the AVR devices to give the most accurate 
emulation possible. The emulator will assist developers in identifying software 
bugs significantly reducing the development time.The JTAG ICE interfaces with 
AVR Studio? , Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code 
writing and debugging. 


ATJTAGICE2-ND 
ATJTAGPROBE-ND 


JTAG Emulator for AVR w/OCD ............... $299.00 
Probe JTAG ICE W/Flex Cables................. $39.00 


Butterfly Evaluation Kit 


The AVR Butterfly can be used by customers to gain familiarity with the AVR 
architecture, evaluate the capability of the LCD family or as a hardware platform 
for code development. 

Features: 

* LCD display glass * Joystick as user interface * Piezo element for sound 
generation * Integrated temperature and light sensors • Mega 169 іп МІР 
package “4 megabit dataflash for data storage 

* Connectors сап be added to access 1/0 ports * Reprogramming through 
UART, ISP and JTAG * Coin cell battery * Real-time clock 

Contents: Demonstration firmware with the following features: 

* Clock with calendar function • Digital thermometer “ Light intensity 
measurement “ Digital name tag * Jukebox * Auto power off 


puc n $29.00 AVRSERVICE-ND Cable Repl. for ICE Emulators... ATAVRBFLY-ND Butterfly Evaluation Kit............................... $19.99 
Starter Kits Emulators 
Part Number STK500 & ISP STK501 8ТК502 ATADAPCANO1 AVRBFLY АТЭ0ЕІТІ ICE40 ICE50 JTAGICE2 
ATTINY11 Yes = — — = — — = = 
ATTINY12 Yes — — — — — — — — 
ATTINY13 Yes = = = = = = = Yes 
ATTINY15 Yes = — — — — — — — 
ATTINY26 Yes = = = = = Yes Yes = 
ATTINY28 Yes — — — — — — — — 
АТТІМҮ2313 Yes = -- -- -- — = = Yes 
АТ90САМ128 Yest Yes — Yes = — — Yes Yes 
АТ9051200 Yest = = = = — = = = 
AT90S2313 Yes — — — — — — — — 
AT90S2323 Yes = = = = — — — — 
AT90S2343 Yes = — — — — — — — 
ATMEGA128 Yest Yes Yes — — Yes. — Yes. Yes 
ATMEGA16 Yes = = — — — = Yes Yes 
ATMEGA162 Yes = = = = = = Yes Yes 
ATMEGA169 Yest — Yes — Yes — — Yes. Yes 
ATMEGA32 Yes = = = = = = Yes Yes 
АТМЕСА48 Yes — == — -- = = — Yes 
ATMEGA64 Yest Yes Yes — — — — Yes. Yes 
ATMEGAB Yes — — — -- = Yes Yes = 
ATMEGA8515 Yes = -- = = = = Yes = 
ATMEGA8535 Yes = — = = — — Yes = 
ATMEGA88 Yes = = = = = = = Yes 
‘Must use Expansion Module in conjunction with STK500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMAGEcrofr | C Compiler for AVR? 


whole-program optimizer is not available in any other commercial embedded compilers. 


ICCAVR supports all AT90S and ATmega devices (except for 1200, which does not have SRAM), Tiny26, and AT94K FPSLIC. ANSI C Compiler: * Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language 
* Not micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point Professional Version ICCAVR PRO: Code Compressor Optimizer, which reduces final code by 8-18%. This state-of-the-art 


Code Memory Code Code Application Digi-Key Price 

Target CPU's Size Browser | Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 

C Compiler for AVR Up to 64K Bytes Yes No AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR STD-ND 225.00 

C Compiler PRO for AVR | Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR ADV-ND 375.00 


АПШЕ дуп 8-Bit RISC Microcontrollers 


[A rs © 


Atmel's new AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined I/O 
structure that limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up 
resistors, pulse width modulation, ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features 
you will find in AVR devices. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the 
code is written in C or Assembly. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM, the AVR is a 
perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. 


The AVR is a low-power CMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By 
executing powerful instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per 
MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. The AVR core 


combines a rich instruction set with the 32 general purpose working registers. All 32 registers are directly 
connected to the Arithmetic Logic Unit, allowing two independent registers to be accessed in one single 
instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieving 
throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 


General Features: * Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture * 32 x 8 general 
purpose working registers * Programming lock for Flash program and EEPROM data security * Low-power 
idle and power down modes • External and internal interrupt sources • Low-power, high speed CMOS 
process technology * Fully static operation 


Timer/ JTAG/ Орег- 

Memory Size (Bytes) 1/0 |Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM |Pins | 8/16-bit | Communication Channels | A/D osc Speed | ISP| WIRE vcc Temp.t| Pkg. Part No. 1 25 100 
Com. | 8-Dip | ATTINY11-6PC-ND 54 41 38 
| Ind. | 8-Dip | ATTINY11-6PI-ND 54 41 38 
1k күү М 6MHz | — = 40-55 соп. | 8-501С | ATTINY11-65C-ND 54 41 38 
Ind. | 8-501С | ATTINYTI-6SI-ND 54 41 38 
Com. | 8-Dip | ATTINY11L-2PC-ND 54 а 38 
dn $ ind. | 8-Dip | ATTINY11L-2PI-ND 54 41 38 
1k 921% М eu 27-5.5V сот. | 8-306 | ATTINY11L-2SC-ND 54 41 38 
Ind. | 8506 | ATTINYTIL-2SI-ND 54 41 38 
Com. | 80р | ATTINY12-8PC-ND 183 145 1.06 
Е ү E | ind. | 8-Dip | ATTINY12-8PI-ND 183 145 106 
ІК м в амн) | MHz | Y 4.0-5.5V | com. | 8-06 | ATTINY12-8SC-ND 172 1.08 1.00 
Ind. | 850 | ATTINY12-8SI-ND 172 108 100 
Com. | 80р | ATTINY12L-4PC-ND 183 115 106 
Y ind. | 8-Dip | ATTINY12L-4PI-ND 183 145 106 
ІК || 9 (8| (мне) | МӘ | Y| — |27-55V сот. | 8-501С | ATTINY12L-4SC-ND 172 1.08 1.00 
ind. | 8506 | ATTINY12L-4SI-ND 172 1.08 1.00 
Com. | 80р | ATTINY12V-1PC-ND 183 115 106 
Y ind. | 8-Dip | ATTINY12V-1PI-ND 183 145 106 
1Кр В б Te (мно) | '2MHz | Y| — 18-550) сот, | 8-306 | ATTINYT2V-SC-ND 172 1.08 1.00 
ind. | 8506 | ATTINY12V-1SI-ND 172 1.08 1.00 
"m ү Ind. | 8РЫР | ATTINY13-20PI-ND 140 88 81 
к мы [в | 1— B 2 бай | овмно | 20MHz | Y | DW | 27-550) Ind | 8506 | ATTINYI3-205H-ND 129 з 75 
М Ind. | 8506 | ATTINY13-20SSI-ND 140 88 81 
n Я Ind. | 8РЫР | ATTINY13V-10PI-ND 140 88 81 
к мы [в | 1 - 2 toot | Qo | ТОМ | Y | DW |18-55V| Ind. | 8506 | ATTINYISV-TOSHND 129 81 75 
: Ind. | 8-501С | ATTINY13V-10SSI-ND 140 88 зі 
Я Com. | 80р | ATTINY15L-IPC-ND 224 140 130 
4-ch. y| = : Ind. | 8-Dip | ATTINY15L-1PI-ND 224 140 130 
ІК у= а m А 10-bit | (16мн) | 16МН2 27-5.5V com. | 8-50 | ATTINY15L-1SC-ND 243 134 124 
ind. | 8506 | ATTINY15L-1SI-ND 243 134 124 
ш Y Е Ë Ind. | 20-SOIC | AT90S1200-12S1-ND 2.88 213 190 
к ЖК ЕЕ. амну | MHz | Y 40-6.0V сот. | 20-580Р | AT90S1200-12YC-ND 342 231 206 
27 Y Е : Ind. | 20-Dip | AT90S1200-4PI-ND 301 223 199 
JK ea ҮЧҮ M амн) | AW | Y 27-60 | ing | 20-SSOP | AT90S1200-4YI-ND 344 255 228 
" Com. | 20-Dip | ATS0S1200A-12PC-ND 2.90 215 192 
к |-)| 8 [15 q (мна | MHz | Y | — |40-60V | Com. | 20-SSOP | AT90S1200A-12YC-ND 333 246 220 
Ind. | 20-SSOP | AT90S1200A-12YI-ND 353 261 234 
Com. | 20-Dip | AT90S1200A-4PC-ND 305 225 201 
к | — | 8 |5 | 1 Y ан | Y | — |, ggy| № | 20-Dip | AT90S12008-4PI-ND 327 241 215 
(мн?) 76.0 | ing | 20-506 | AT90S1200A-4SI-ND 327 241 245 
Com. | 8-Dip | AT90S2323-10PC-ND 323 239 213 
: Ind. | 8-Dip | AT90S2323-10PI-ND 346 255 228 
ШЕЛ КС НЕМ ом | Y | — |40-60V сот, | 8-501С | AT90S2323-10SC-ND 323 239 213 
Ind. | 8-SOIC | AT90S2323-10SI-ND 346 255 228 
Com. | 8-Dip | AT90LS2323-4PC-ND 340 251 224 
ж | 128 | 128 | 3 | 4 AMHz | Y | _ |27-&0V| Ind. | 8Dip | AT90LS2323-4PI-ND 363 269 240 
Com. | 8-501С | AT90LS2323-4SC-ND 340 251 224 
у | 10мн 40-60/| Ind. | 8-Dip | AT90S2343-10PI-ND 346 255 228 
ж | 128 | 128 |4 | 1 ara) | OMH2 | Y | — |40-60V | Com. | 8506 | AT90S2348-10SC-ND 323 239 213 
ЕТТІ 27-60/ | Com. | 8-501С | AT90LS2343-4SC-ND 340 251 224 
ТЕТІ Ë Ind. | 8-Dip | ATTINY25V-10PI-ND NEW! 176 111 103 
ЖЧ 428. re. 2 ДЫ ў 10-bit Y Томі? | Y | DW 118-5571 Ing. | 8-501С | ATTINY2S5V-10SI-ND NEW! 166 104 96 
Е 4-ch. x ind. | 80р | ATTINY25-20PI-ND NEW! 176 111 103 
ӨТЕСЕ е SPI, TWI 4 10-bit Y | 20MHz | Y DW |27-55V| ing. 8506 | ATTINY25-20SI-ND NEW? 166 104 96 
= Y р ind. | 20-Dip | ATTINY2313-20PI-ND 226 143 132 
к |128 128 18 ЛМ | USART,SPLTWI | 4 (H | 20MHz | Y | DW /27-55V | ing. | 20-506 | ATTINY2313-20SI-ND 2:15 136 125 
Ind. | 20-Dip | ATTINY26-16PI-ND 247 155 144 
Com. | 20-Dip | ATTINY26-16PC-ND 247 155 144 
8ch. Y Com. | 20-506 | ATTINY26-165C-ND 237 149 138 
а Па ы =i 2 ibi | (uuo | MHz | Y | — | 45-55V ing. | 20-506 | ATTINY26-16SI-ND 237 149 138 
Com. | 20-MLF | ATTINY26-16MC-ND 247 155 144 
Ind. | 20-MLF | ATTINY26-16MI-ND 247 155 144 
T Com. = Commercial Temperature Range: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158^F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185%Е) * A/D 8-ch./10-bit (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL — AVR? 8-Bit RISC Microcontrollers (cox) 


Timer/ JTAG/ Орег- 
Memory Size (Bytes) 1/0 [Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM | EEPROM | Pins |8/16-bit| Communication Channels| A/D osc Speed | ISP| WIRE vcc Temp.t| Pkg. Part Мо. 3l 25 100 
Com. | 20-Dip | ATTINY26L-8PC-ND 247 155 144 
m Я ind. | 20-Dip | ATTINY26L-8PLND 247 155 144 
de | don.) dog. Че = 2 ch. amuz | ү | — [27-55у | Com. | 20-806 | ATTINY26L-8SC-ND 237 149 138 
А 10-bit | (8MHz) i ind. | 20-506 | ATTINY26L-8SI-ND 2.37 149 138 
Com. | 20-MLF | ATTINY26L-3MC-ND 247 155 144 
Ind. | 20-MLF | ATTINY26L-8MI-ND 247 155 144 
Com. | 28-Dip | ATTINY28L-APC-ND 1.61 1.01 94 
V Ind. | 28-Dip | ATTINY28L-4PI-ND 161 101 94 
Com. | 32-TOFP | ATTINY28L-4AC-ND 151 95 88 
Е ии (2мн) | MHz | — | — | 27-55V | ind. | 32-TOFP | ATTINY28L-4AI-ND 151 95 88 
Com. | 32-MLF | ATTINY28L-AMC-ND 161 101 94 
Ind. | 32-MLF | ATTINY28L-4MI-ND 161 101 94 
Com. | 28-Dip | ATTINY28V-1PC-ND 161 101 94 
" Ind. | 28-Dip | ATTINY28V-1PI-ND 161 101 94 
Com. | 32-TOFP | ATTINY28V-1AC-ND 151 95 58 
2k "nrw (1.2MHz) | I 2MHz | — | — | 18-55V ind. | 32-TOFP | ATTINY28V-1AI-ND 151 96 88 
Com. | 32-MLF | ATTINY28V-1MC-ND 161 101 94 
Ind. | 32-MLF | ATTINY28V-1MI-ND 161 101 94 
dh - ind. | 80р | ATTINY45V-10PI-ND NEW! 213 134 124 
Ж |256 | 256 8 | 2/— SPLTWI 4 10-bit Y TOMHz | Y | DW |18-55/ ing | 8-501С | ATTINY45V-10SI-ND NEW! 2.02 127 148 
= 4-ch. N ind. | 80р | ATTINY45-20PI-ND NEW! 243 134 124 
ЧК 56 | 256 8 | 22 SPI, TWI 4 10-bit Y | 2MH | Y | DW 27-55 | ing | g-soic | ATTINY45-20SI-ND NEW! 20 127 118 
AK | 128 | 256 |20 | 11 | 1(USART) SPI 1 [амо — [ам | Y | — [27-60 | Com. | 28-Dip | АТ90154433-4РС-М0 5.76 452 409 
Ес” Y Ind. | 32-ТОЕР | ATMEGA48-20Al-ND* 258 162 150 
AK [512 | 256 |23 | 24 |1(USART,SPLTWI | 6 ioi | вын» | 20мн | Y | DW [27-55V| Ind | S2-MLF | ATMEGA48-20MI-ND* 269 169 156 
и | (8MH2 Ind. | 28-Dip | ATMEGA48-20PI-ND 269 169 156 
ёй y ind. | 32-ТОҒР | ATMEGAA8V-10AI-ND* 258 162 150 
AK | 512 | 256 |23 | 21 |1(USART,SPLTWI | 6 ioi | (guo, | OMH2 | Y | DW [18-55% | Ind, | 32-MLF | ATMEGA48V-TOMI-ND* 269 169 156 
it | (8МН:) ind. | 28-Dip | ATMEGA48V-10PI-ND 269 169 156 
с. 4-ch. 7 ind. | 80р | ATTINYSSV-TOPI-ND NEW! 273 172 159 
„ЖЖ АА. А + 10-bit Y | OM | Y | DW |18-55V ind. | 8-501с | ATTINY85V-10SI-ND NEW! 262 165 153 
ЗЯ 4-ch. : ind. | 80р | ATTINYS5-20PI-ND NEW! 273 172 159 
Ес: eie | 512: 85 |2 SP TWI 4 10-bit Y f 20MHz | Y | DW |27-55V | Ing. | 8-soic | ATTINYS5-20SI-ND NEW? 262 165 153 
Com. | 28-Dip | ATMEGA8-16PC-ND 3.66 230 243 
6-ch. Y Ind. | 28-Dip | ATMEGA8-16PI-ND 3.66 230 243 
} Com. | 32-TOFP | ATMEGA8-16AC-ND* 355 223 206 
SK | 1K | 512 |23 | 2⁄4 | 1(USART) РЫТМ | з 10-bit | (вмно) | téMHz | Y | — [45-взу] Сот. | 32-ТОҒР | АТМЕбАВ-16АС-1І) 355 254 205 
Com. | 32-MLF | ATMEGA8-16MC-ND* 3:66 230 243 
Ind. | 32-MLF | ATMEGA8-16MI-ND* 3:66 230 243 
Com. | 28-Dip | ATMEGA8L-8PC-ND 3.66 230 243 
m" ind. | 28-Dip | ATMEGABL-8PI-ND 3:66 230 243 
ch. Y Com. | 32-TOFP | ATMEGA8L-8AC-ND* 355 223 206 
вк | 1K | 52 |23 | 24 | 1(USART,SPLTWI | 3 TE NR amiz | Y | — | 27-860 | бат | 32Р. Pa m АЯ FE 22. ae 
) Com. | 32-MLF | ATMEGA8L-3MC-ND* 3.66 230 243 
Ind. | 32-MLF | ATMEGA8L-8MI-ND* 3:66 230 243 
a " Ind. | 32-TOFP | ATMEGA88-20Al-ND* 376 236 219 
ж Jak | 52 |23 | 24 |1(USART,SPLTWI | 6 too. [мна | 20MHz | Y | DW [27-55V | Ind. | S2-MLF | ATMEGABE-20MI-D* 387 243 225 
( Ind. | 28-Dip | ATMEGAS8-20PI-ND 387 243 225 
© Y ind. | 32-TOFP | ATMEGASSV-10AI-ND* 376 236 219 
sk Jak | 52 [23 | 24 |1(USART,SPLTWI | 6 toi [мна | М | Y | DW | 18-55 | Ind. | S2-MLF | ATMEGA88V-IOMI-ND* 387 243 225 
) ind. | 28-Dip | ATMEGA88V-10PI-ND 387 243 225 
Е š Com. | 40-Dip | AT90S8515-4PC-ND 734 593 528 
sk |512 52 |32 | 11 | 1(USART), SPI 1 = — | me | Y 27-60 | “ва. оор B D 714 5% 538 
вк |s512 | 512 |32 | 11 | 1(USART), SPI 1 = — “Гам | Y| — |27-60V | Com. | 44-ТОЕР | АТ9058515А-4АС-М0 774 593 528 
Com. | 40-Dip | ATMEGA8515-16PC-ND 527 331 306 
Ind. | 40-Dip | ATMEGA8515-16PI-ND 527 331 3.06 
% Com. | 44-PLCC | ATMEGA8515-16JC-ND 527 331 3.06 
Ind. | 44-PLCC | ATMEGA8515-16JI-ND 527 331 3.06 
жада ыы. i = мн | Мн | Y| — 45793" | Com. | адтае? | ATMEGA8515-16AC-ND 516 324 3.00 
(gun) Ind. | 44-ТОЕР | ATMEGA8515-16AI-ND 516 324 3.00 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8515-16MC-ND 527 331 3.06 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8515-16MI-ND 527 331 306 
Com. | 40-Dip | ATMEGA8515L-8PC-ND 527 331 306 
ind. | 40-Dip | ATMEGA8515L-8PI-ND 527 331 3.06 
Y Com. | 44-PLCC | ATMEGA515L-8JC-ND 527 331 3.06 
ind. | 44-PLCC | ATMEGA8515L-8JI-ND 527 331 3.06 
BK sæ 512. тз АЛ. | TUSART);SPI Е — |) | № | Y | 27580 | сот. | 44-ТОЕР | ATMEGA8515L-8AG-ND 5.16 324 3.00 
Ind. | 44-ТОЕР | ATMEGA8515L-8AI-ND 5.16 324 300 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8515L-8MC-ND 527 331 3.06 
Ind. | 44-MLF | ATMEGAB515L-8MI-ND 527 331 3.06 
Com. | 40-Dip | ATMEGA8535-16PC-ND 570 358 331 
Ind. | 40-Dip | ATMEGA8535-16PI-ND 570 358 331 
Com. | 44-PLCC | ATMEGA8535-16JC-ND 570 358 331 
à 8-ch. Y № | Ind. | 44-PLCC | ATMEGA8535-16JI-ND 570 358 331 
зк | 512 | 52 |32 | гл |1(USART), SPI, TWI M prm 16MHz | Y 45-55у | (70. атава зшщ 20 2 aos 
Ind. | 44-ТОЕР | ATMEGA8535-16AI-ND 559 351 325 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8535-16MC-ND 570 358 331 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8535-16MI-ND 570 358 331 
Com. | 40-Dip | ATMEGA8535L-8PC-ND 570 358 331 
ind. | 40-Dip | ATMEGA8535L-8PI-ND 570 358 331 
да y Com. | 44-PLCC | ATMEGA8535L-8JC-ND 570 358 331 
А Ind. | 44-PLCC | ATMEGA8535L-8JI-ND 570 358 331 
Sk tz Wiz (x ол CEUSARDISPLTWU) —4 ioi | emag | ME | Y | [27788 | сот. | 44-TOFP | ATMEGA8535L-8AC-ND 559 851 325 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGAB535L-8AI-ND 559 351 325 
Com. | 44-MLF | ATMEGA8535L-8MC-ND 570 358 331 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA8535L-8MI-ND 570 358 331 
та. | 28-Dip | ATMEGAT68V-IOPIND NEW! 411i 258 229 
ік | 1k | 512 |23 | 24 | 1(USART,SPLTWI | 6 [оттон У | 10MHz | Y | DW | 18-55\ | Ind. | 32-ТОҒР | ATMEGA168V-10AI-ND* NEW 4.00 251 233 
ind. | 32-MLF | ATMEGA168V-10MI-ND* NEW! 411 258 238 
ind. | 28-Dip | ATMEGAT68-20PI-ND NEW! 411 258 238 
tok | 1k | 512 |23 | 21 | 1(USART,SPLTWI 6  6-chi0-bt У | 20MHz | Y | DW |27-55V | Ind. | 32-TOFP | ATMEGA168-20AI-ND* NEW! 4.00 251 233 
Ind. | 32-MLF | ATMEGA168-20MI-ND* NEW? 411 258 238 
16K | IK | 512 |35 | 21 | 2(USART), SPI n = — | amz | Y | — |40-55V | Com. | 44-TOFP | ATMEGA161-8AC-ND 11.18 8.33 7.60 
T Com. = Commercial Temperature Range: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) * A/D 8-ch./10-bit (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL А\УВ® &-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 

Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program | RAM EEPROM | Pins | 8/16-bit | Communication Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE VCC Тетр.1| Pkg. Part No. 1 25 100 
к | 1K | 52 |35 | 2 | 2(USART)SPI n = — [amz | Y| — |27-55V | Ind. | 40-Dip | ATMEGA161L-4PI-ND 1230 9.10 832 
Ind. | 40-PDip | ATMEGAT62-16PI-ND 677 425 3.94 
tek | ак | 52 |35 | 22 | 2(USART)SPI 4 — (MH) | teMHz | Y | ЛАВ |27-S5V | i" | A00 | atmecateoteannp ud нг oH 
Com. | 44-TOFP | ATMEGA162V-1AC-ND 6.67 4.93 440 
_ Y ) ind. | 40-PDip | ATMEGA162V-8PI-ND 677 425 3.94 
MIEL ате еды; Е (мн) | MHz | Y | ЛАВ |27-55/| ing | 44-TOFP | ATMEGA162V-8AI-ND 6.67 419 3:88 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA162V-8MI-ND 677 425 3.94 
8-ch. 1 ind. | 64-ТОҒР | ATMEGAT65V-8AI-ND NEW! 563 354 328 
вк | 1K | 512 |154) 21 | 1(USART,SPLTWI | 4 10-bit Y 8MHz | Y | ЛАВ |18-55V | ра, | 64-MLF | ATMEGA165V-8MI-ND NEW! 574 3.60 334 
8-ch. : Ind. | 64-TOFP | ATMEGAT65-16AI-ND NEW! 563 354 328 
Өк | TK | зг |54) 21 |1(ШБАНТ) ӨР ТІМ | 4 10-bit Y | 16М | Y | ЛАВ 127-550) ing | 64-MLF | ATMEGA165-16MI-ND NEW! 574 3.60 3.34 
Com. | 40-Dip | ATMEGA16-16PC-ND 6.56 412 381 
ach у ind. | 40-Dip | ATMEGAT6-16PI-ND 6.56 412 381 
i Com. | 44-TOFP | ATMEGA16-16AC-ND 645 405 375 
VK (IK | 512 82) 21  TUSARTSPLTWI | 3 10-bit | мно | (MHz | Y | ЛАВ [27-55V | ind. | 44-TOFP | ATMEGA16-16AI-ND 645 405 375 
Com. | 44-MLF | ATMEGA16-16MC-ND 656 412 381 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA16-16MI-ND 656 412 381 
Com. | 40-Dip | ATMEGAT6L-8PC-ND 6.56 412 381 
d y ind. | 40-Dip | ATMEGA16L-8PLND 656 412 381 
š 1-55у | Com. | 44-TOFP | ATMEGA16L-8AC-ND 645 405 375 
WK | 1K | 52 |42) 21 1 (UBART), SPI, TW iot | emag | DU Y | JTAG (27-59V | ind. | 44-TQFP | ATMEGAIGL-8AI-ND 645 405 375 
Com. | 44-MLF | ATMEGA16L-8MC-ND 656 412 381 
Ind. | 44-MLF | ATMEGAT6L-8MI-ND 656 412 381 
8-ch, ' ind. | 64-ТОҒР | ATMEGAT69-T6AI-ND 8.60 540 5.00 
tek | ак | 512 | 54 | 21 | 1(USART, SPI, ТМ 4 Б. Y (авмн | Y | ЛАВ |27-55V | ІМ. | 6ТОҒР | мава вае oe e 0 
8-ch, ind. | 64-TOFP | ATMEGATG9L-8AI-ND 1103 816 728 
tek | ак | 52 | 54 | 2 | 1(USART,SPLTWI | 4 Tuba [Yamha | амн | Y | лав |27-55 | ҮЧ | бут | АТМЕБАТБЭ-ВАЕНО HES ы ron 
8-ch. з Ind. | 64-TOFP | ATMEGAT69V-8AI-ND 1081 6.80 629 
Өк | TK зг [54 21 |1(ШБАНТ) ӨРТІ | 4 10 |Y(IMHz) | 1мнг | Y | JTAG 18-550) ind. | 64-MLF | ATMEGA169V-8MI-ND 871 547 5.06 
Com. | 40-Dip | ATMEGA32-16PC-ND 828 520 481 
ud " ind. | 40-Dip | ATMEGA32-16PI-ND 828 520 481 
ch. . Com. | 44-ТОЕР | ATMEGA32-16AC-ND 817 543 475 
зж [з] 1K [32] ай [|t(USART,SPLTWI | 4 ibi | (амн) |188 | Y JTAG 40-55 | to | 44-TOFP | ATMEGA32-16AL-ND 817 513 475 
Com. | 44-MLF | ATMEGA32-16MC-ND 828 520 481 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA32-16MI-ND 828 520 481 
Com. | 40-Dip | ATMEGA32L-8PC-ND 828 520 481 
ach " Ind. | 40-Dip | ATMEGA32L-8PI-ND 828 520 481 
i | Com. | 44-TOFP | ATMEGA32L-8AC-ND 817 5.13 475 
32K | 2K ІК [32 | 21 [1(USART), SPI TWI 4 10-bit | (gu) | 8MHz | Y | ЛАВ [27-55V | ind. | 44-TOFP | ATMEGA32L-8ALND 817 543 475 
Com. | 44-MLF | ATMEGA32L-8MC-ND 828 520 481 
Ind. | 44-MLF | ATMEGA32L-@MI-ND 828 520 481 
8-ch. ind. | 64-TOFP | ATMEGAS25V-8AI-ND NEW! 6.88 432 4.00 
32K 2K 1К |53| 21 | 1(USART), SPI, TWI 4 10-bit Y 8MHz | Y | JTAG |18-55V | ing | 64-MLF | ATMEGA325V-8MI-ND NEW! 6.99 4.38 4.06 
8-ch. _ Ind. | 64-ТОҒР | ATMEGA325-16AI-ND NEW! 6.88 432 400 
зж | 2K 1K [58] 21 |T(USARD,SPLTWI | 4 10-bit Ë 1éMHz | Y | JTAG [27-55V | Ind. | 64-MLF | ATMEGA325-16MI-ND NEW? 699 438 406 
8-ch. ind. | 64-TOFP | ATMEGAS29V-8AI-ND NEW! 761 478 443 
зк | 2K 1К |53 f 21 | l1(USARD,SPLTW | 4 10-bit Y 8MHz | Y | JTAG |18-55V nd. | 64-MLF | ATMEGA329V-8MI-ND NEW! 772 485 448 
8-ch. ind. | 64-TOFP | ATMEGA329-16AI-ND NEW! 781 478 443 
зк | 2K 1К |53) 21 | l1(USARD,SPLTW | 4 10-bit M 16MHz | Y | JTAG /27-55V | ing. | 64-MLF | ATMEGA329-16MI-ND NEW! 772 485 448 
зк | eK | ік |6 | 21 |l1(USART)SPL TW | 4 [вало | Y 8MHz | Y | JTAG |18-55V | Ind. | 100-TOFP| ATMEGA3250V-8AI-ND NEW! 725 455 422 
SK | 2K | 1к |68 | 21 |1(USART,SPL TW | 4 |[@ch/to-vt| Y темне | Y ЛА |27-85V | ind. | 100-TOFP| ATMEGA3250-16AI-ND NEW? 725 455 421 
эк | 2K | ік |68 | 21 |1(USART,SPL TW | 4 |8-ch/i0-bt | Y 8MHz | Y | JTAG |18-55V | Ind. | 100-TOFP| ATMEGA3290V-8AI-ND NEW! 8.64 543 5.03 
зк | 2K | 1к |68 | 21 |1(USART)SPLTwi| 4 |8-chi0-bt Y | 16MHz | Y | отав |27-55V | Ind. | 100-TOFP| ATMEGA3290-16AI-ND NEW? 864 543 5.03 
Com. | 64-TOFP | ATMEGA64-16AC-ND 1183 743 6.88 
8-ch. Y 27-55V | Ind. | 64-TOFP | ATMEGA64-16AI-ND 1183 743 6.88 
64K | 4K | 2K |53 2/2 | 2(USART),SPLTW 8 тәй | uuo | MEZ | Y | ТАВ 1 2/-557 сот, | 64-MLF | ATMEGAG4-16MC-ND 1193 749 6.94 
Ind. | 64-MLF | ATMEGA64-16MI-ND 1193 749 6.94 
Com. | 64-TOFP | ATMEGAGAL-8AC-ND 1183 748 6.88 
8-ch. Y Ind. | 64-TOFP | ATMEGAGAL-8AI-ND 1183 743 6.88 
ык | 4k | эк |53| 22 |2(USART,SPLTWI 8 vm [gw | мш | У | TAS |27-55\ | com, | Баир | ATMEGABAL-BMCND 1-8 744 6:5 
Іпа. | 64-MLF | ATMEGA64L-8MI-ND 1193 749 6.94 
Com. | 64-ТОЕР | ATMEGA128-16AC-ND 1505 945 875 
8-ch. Y э-ү | Ind. | 64-TOFP | ATMEGA128-16AI-ND 1505 945 875 
428k | AK | 4k [53] 22 |2(USART,SPL TW | 8 Toss (мна | 16MH | Y | ume [27-55 | сот | AMLE | ATMEGAT2S-IGMCAD 1218 245 He 
ind. | 64-MLF | ATMEGAT28-16MI-ND 15.16 952 881 
Com. | 64-TOFP | ATMEGA128L-8AC-ND 1545 945 875 
8-ch. Y Ind. | 64-TOFP | ATMEGAT28L-8AI-ND 1505 945 875 
teak | AK | 4k [53] 22 | 2(USART,SPL TW | 8 voor [вына | SM | Y A 27-551 com. | Sami | ATMEGATZEL-BMC-ND 1205 бай НЕ 
Ind. | 64-MLF | ATMEGA128L-8MI-ND 1516 952 881 
8-ch. Y Ind. | 64-TOFP | ATSOCAN128-16AI-ND 16.77 10.53 975 
128K | 4K | 4K [53 | 2⁄2  2(USARD,SPLTW | 8 10-bit | (MH | MHz | Y | JTAG |27-55V | Ind. | 64-0ЕМ | AT9OCAN128-16MI-ND 16.88 10.60 9.81 
ТЕН 8MHz 18-55V | Ind. | 100-ТОЕР | ATMEGA2560V-BAFND NEW! => 1797 1129 1045 
ӨК | BK | 4К |46) 24 (АНТ), РЫТМ | 12 10-bit Y чемн | Y | AG |27-55у | ind, | 100-ТОЕР | ATMEGA2560-16AI-ND NEW? 1797 1129 1045 
ТЕН i ind. | 64-TOFP | ATMEGA2561V-8AI-ND NEW! 16.99 10.66 9.88 
250K | BK | ак |51) 24 |?(USARD,SPLTWL 6 10-bit Y 8MHz | Y | JTAG [18-55V | ing | 64-OFN | ATMEGA2561V-8MI-ND MEW! 1709 1073 9.94 
ТЕН ' Ind. | 64-TOFP | ATMEGA2561-16AI-ND NEW! 1699 10.66 9.89 
250K | BK) ак |81) 24 |2(USART,SPLTWU | 6 10-bit Y 16MHz | Y | JTAG |45-55V | wq | 64-OFN | ATMEGA2561-16MI-ND NEW! — 1709 1073 994 


T Com. = Commercial Temperature Range: 0°С - 70°C (32°F ~ 158°F); Ind. = Industrial Temperature Range: -40°С - 85°C (-40*F ~ 185°F) * A/D 8-ch./10-bit 


FingerChip® Biometric Module FingerChip® Biometric Module Evaluation Kit 


Based on Atmel's FingerChip fingerprint sensor, ARM9® microcontroller and flash memory, the AT775M0101BCBO2VKE provides the main А complete software SDK for easy access to the FingerChip’s hardware (image capture). This SDK 
biometric functions such as user enrollment, authentication and identification in a packaged module, making it easy to integrate into a final also allows the user to control the bioengine (authentication software) and manage the database 
system. It provides great flexibility because of its memory capacity and powerful microcontroller loaded with the Linux® operating system, | through high-level functions. The authentication software is directly preloaded onto the module. The 
and features many possible interfaces, including Ethernet. It requires the purchase of the Evaluation/Development КИ | SDK also includes a communication protocol to control the module from a PC. The kit includes: * A 
AT77SM0101BCBO2VEK to develop the user interface of the final application. Features: • Module Size: 55 x 72 mm (smaller than Smart | demo kit board with an integrated biometric module “А power supply with adapters for international 
Card) * Microcontroller: Atmel ARM9 based AT91RM9200 • SDRAM: 128Mbits e Flash: Atmel DataFlash? 32Mbits • Fingerprint Sensor: | power outlets “А crossed Ethernet cable “А serial cable * A "Quick Start" guide “ А CD-ROM 
Atmel FingerChip AT77C101B-CBO2V • Operating System: Linux (Kernel 2.4.19) = Available interfaces on Extension Connector: Drivers | comprising all the necessary tools and documentation 

provided for SPI, Ethernet, Serial DBGU; Drivers not provided for USB Host and Device, TWI, RS-485, IrDA, SmartCard, MMC/SD Card, SSC, 
RTC, JTAG 


AT77SM0101BCBO2VKEND) ———————— $99.95 


AT77SM0101BCB02VE-ND $623.72 


More Product Available Online: www.digikey.com 
338 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ЛДЕ 8051 Microcontroller 


— —Cr © Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°С 
Program Memory Size Timer/ Clock 

Memory |Prog.| RAM |EEPROM| 1/0 |Counters| Analog | Speed VCC Oper. Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
Type  |Bytes Bytes! Bytes |Pins|8/16-bits) WDT| UART | ISP) SPI | САМ | РММ | A/D | Comp. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 Size Pricing 
285-55 24-350Р | AT83C21GC144ICSIL-ND 860 635 560] — = 

36-55 64-VQFP. | AT83C220K103RDTIM-ND 1204 889 784| — = 

Mask || [аа] op [у] tg | 39-55 па | 32VOFP | AT83C230K101RATIM-ND 1075 74  700| — = 
ROM (EUART) 285-55| "C | 28-0ЕМ | AT83C24-PRTIL-ND 328 238 210| — = 
285-55 28-30 | AT83C24-TISIL-ND 328 238 210| — B 

36-55 64-VQFP | AT83C250K100RDTIM-ND 1378 1017 897| — E 

45 Master/ 64-VOFP | AT85C5122D-RDTIM-ND 980 740 ба] — = 

ROM SAR Б = ЕТ СИ i Slave 16 (36-55 | Ind. | os pice | AT8505122D-SISIM-ND 940 69 612] — E 
14 1 24-550Р | T85C5121-ICSIL-ND ма оп 54| — = 

Flash [16K 16K| — || -2 |Yes Едт) 16 [285-54 | Ind. | ^ b eC | T85C5121-S3SIL-ND 8.86 6.54 57| — m 
Ind. | 44-TOFP | AT87FS1-24A-ND 342 281 251) — = 

ОТР Ind. | 44-PLCC | AT87F51-24JI-ND 328 287  238| — = 
QuickFlasn| ^K | 1281 — (885 -2 1 24 [40-60 | сот, 40-0ІР | ATB7F51-24PC-ND 300 250! 283| — = 
Ind. | 40-0ІР | АТ87Е51-24РІ-МО 323 287  238| — = 

ОТР Ind. | 44-TOFP | AT87F52-24Al-ND 372 зз  27| — = 
QuickFlasn| |268) — |82) 78 1 24 | 40-60 | сот, | 40-DIP | ATB7F52-24PC-ND 280 24 20| — E 
бїр 44-ТОЕР | AT87F55WD-24PI-ND 788 599 54| — - 
ашаған 20K | 256] — |32| ~2 | ves | 1 24 |40-55 | Ind. | 44-PLCC | AT87F55WD-24JI-ND 788 599 54| — = 
40-DIP | AT87F55WD-24AI-ND 804 — 614 5581 — = 

Сот. | 20-DIP | AT89C2051-24PC-ND 194 143 — 128] — - 

Ind. | 20-DIP | AT89C2051-24PI-ND 194 — 143 128] — - 

Basi. | Қт Wami че ! 1 | 24 [49-89] сот, 20-506 | AT89C2051-24SC-ND 194 143 128| — = 
Ind. | 20-5010 | AT89C2051-24Sl-ND 194 — 143 — 128| — = 

Com. | 20-DIP | AT89C4051-24PC-ND 215 — 159 — 142| — - 

Ind. | 20-DIP | AT89C4051-24PI-ND 245 — 159 — 142| — - 

наз: | АКВ Ца ! 1 | 24 [49-89] com. 20-506 | AT89C4051-24SC-ND 215 — 159 — 142| — = 
Ind. | 20-SOIC | AT89C4051-24SI-ND 215 — 159 — 142| — - 

Flash | 4K [12a] — |32| 42 1 24 [40-60] Ind. | 44-ТОЕР | AT89C51-24AI-ND 527 A417 зв] — = 
44-ТОЕР | ATB9C51-33AI-ND 270 188 — 163] — = 

Flash | ак |128| — |a2] -2 1 зз [40-60] Ind. | 44-PLCC | AT89C51-33JI-ND 270 188 163] — - 
40-DIP | AT89C51-33PI-ND 244 183 163] — = 

44-ТОҒР | AT89LS51-16AI-ND 220 — 187 149] — = 

Flash | 4K |128) — |з2| -2 [у] 1 |Ye| — |—| || | 16 [27-60] Ind. | 4-PLCC | AT89LS51-16JI-ND 226 167 149] — - 
40-DIP | AT89LS51-16PI-ND 26 167 149] — = 

Ind. | 44-ТОҒР | AT89551-24AI-ND 215 159 142| — = 

Ind. | 44-PLCC | AT89851-24JI-ND 245 — 159 — 142| — - 

LIEBE IE ESL M 24 [40-55 Com, | 40-DIP | ATBOSSI-24PC-ND 215 — 159 142| — = 
Ind. | 40-DIP | AT89S51-24PI-ND 215 — 159 — 142| — - 

44-TOFP | ATB9LS52-16AI-ND 24 183 — 163| — - 

Flash | 8k |256| — [32] -3 [№ 1 |Ye| | | || | 16 [27-60] Ind. | 44-Р1бС | AT89LS52-16JI-ND 270 188 163] — - 
40-DIP | AT89LS52-16PI-ND 247 188 163] — = 

44-ТОЕР | AT89552-24AI-ND 237 15 15] — = 

Flash | 8k |256| — (32| -3 |Yes| 1 |үє| — |—| || | 24 [40-55] Ind. | 44-PLCC | AT89S52-24JI-ND 237 — 175 — 156| — - 
40-DIP | AT89S52-24PI-ND 237 — 175 156| — = 

Ind. | 44-ТОҒР | AT89552-33AI-ND 237 149 138| — - 

Flash | 8k [256] — [32] -3 |Yes| 1 |үє| — |—| — —| — | 33 |45-55 | Com. | 40-DIP | AT89552-33PC-ND 237 — 149 — 138] — - 
Ind. | 40-DIP | AT89S52-33PI-ND 237 — 149 — 138| — = 

44-ТОҒР | AT89LS8252-12AI-ND 538 398 355] — - 

Flash | 8K |256| ак [32] -3 |Yes| 1 |үє| Ye |— | — —| — | 12 [27-60] Ind. | 44-PLCC | AT89LS8252-12JI-ND 538 398 35) — - 
40-DIP | АТ89158252-12РІ-М0 538 398 35) — = 

Com. | 44-TQFP | AT89S8252-24AC-ND 56 зз  34| — = 

Ind. | 44-TOFP | AT8958252-24Al-ND 516 382  34| — - 

Flash | 8K |256| 2k [32] -3 [уе] 1 (мев) Ye | — | — | — | — | 24 |40-60 | Com. | 44-PLCC | AT8958252-24JC-ND 516 — 38 34| — - 
Ind. | 44-PLCC | AT8958252-24JI-ND 516 — 38  34| — - 

Ind. | 40-DIP | AT89S8252-24PI-ND 546 — 38 — 34| — = 

44-PLCC | ATB9LS53-12JI-ND 538 398 355| — - 

нан | 12| 256) — (32) “З [чб] 1 [ve| Ye |— | — | — | | 12 |27-80 | ing, | CDP | твр Soe о сы 2215 z 
Fash |12K|256) — [32] 3 |Yes| 1 [Yves Ys | — | — | | — | 24 [40-60] Ind. | 44-PLCC | AT89553-24J-ND 516 32 34| — - 
32-VQFP | T89C51CCO2CARATIM-ND 98 740 64|] — = 

20 8-ch 28-PLCC | T89C51CCO2CASISIM-ND 925 682 602) — = 

Визе sese а рана s с cde в дав] ^ hobi 40 (30-55 | Ind. 5, сос | TB9CS1CCO2CATDSIM-ND 882 651 574| — = 
28-SOlC | T89C51CCO2CATISIM-ND 900 687  588| — = 

20 ath 32-VQFP | T89C51CCO2UARATIM-ND 98 730 644) — E 

Flash |teK [256] 2K |20| “З |Yes| 1 [Yes — іі 2 Мо — | 40 |30-55 | Ind. | 28-PLCC | T89C51CCO2UASISIM-ND 925 682 602) — E 
28-SOlC | T89C51CCO2UATISIM-ND 90 687  588| — = 

32-VQFP | T89C5115-RATIM-ND 839 69 заб] — E 

Р MEN 81| _ _ 28-PLCC | T89C5115-SISIM-ND 817 603  53| — = 

Fash: ра нэа ааа (P Y ШТІ 40 130-55) Ind. 5, соус | T89C5115-TDSIM-ND 817 603  53| — = 
28-306 | T89C5115-TISIM-ND 817 603 53| — = 

Flash |16K 16K| 16K [14] -2 | Yes un 16 |285-54| Ind. | 24-SSOP | T89C5121-ICUIL-ND 860 635 560) — = 
27-55 40-DIP | AT89C51RB2-3CSIM-ND 742 548 48| — = 

"M 27-36 44-VQFP | AT89C51RB2-RLTIL-ND 8201 608 53| — = 

Flash к — |32 -з |ves) 1 [Yes ane | — | 5 | — | — |  |27-55 | Ind. 44VOFP | AT89C51RB2-RLTIM-ND 746 551 4% — = 
27-36 44-PLCC | AT89C51RB2-SLSIL-ND 798 585 516) — = 

27-55 44-PLCC | AT89C51RB2-SLSIM-ND 720 | 532 469) — = 

44-PLCC | AT89C51RB2SLRILCT-NDT 804 64 561] 500 2711.50 

B | Master/ | _ > _ 44-VQFP | AT89C51RB2RLRIMCT-NDt 763 639 533 1500 | 5148.00/M 

Наз; |196 1024 ® 98 т | Yes oio ° 80 127-55) Ind. | 4, Vor | AT89C51RB2RLRILCT-NDT 840 7.03 586| 1500 | 566226/М 
44-PLCC | AT89C51RB2SLRIMCT-NDT 733 6120 510] 500 2465.00 

£ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 1 Cut Tape Price Each (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 339 


AIMEL 8051 Microcontroller (cont) 


Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0° C~ 70°C 


Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory |Prog.| RAM |EEPROM 1/0 | Counters Analog Speed үсс Орег. Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Type Bytes Bytes Bytes |Pins|8/16-bits МОТ! UART | ISP| SPI | CAN РММ A/D | Comp. | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 Size Pricing 
— _ 1 Master/ | _ _ ЕРЕ _ 44-МОЕР | T89C51RB2-RLTIM-ND 746 625 821| = = 
Flash | 16K | 256 32) 3 |Yes рату 5 | slave Е 48 [27-55] Ind. | 44-PLCC | T89C51RB2-SLSIM-ND 720 6.03 503| — - 
Flash |166 256| 2 [20] -з [|Yes| 1 Үз [Аав 2 1084 — | 40 [30-55 Ind. | 28-PLCC | T89C51CCO2UASITIM-ND 925 774 645| — = 
Flash |20K[256| — |32| B [Ye | 1 24 |10-55| Ind. | 44-TOFP | AT89C55WD-24ALND 3:87 286 256| — = 
44-PLCC | AT89C55WD-33JI-ND 3.87 286 256) — = 
Flash: Es Icd D А Л 83 [40-69] Ind. | pi | AT89C55WD-33PI-ND 39 286  256| — - 
Сот. | 44-ТОЕР | AT89LV55-12AC-ND 4.09 3.02 270] — = 
Ind. | 44-TOFP | AT89LV55-12AI-ND 4.09 3.02 270) — = 
Сот. | 44-РІСС | AT89LV55-12JC-ND 4.09 3.02 270) — = 
Pas" | 20K 256 = с eie 1 12 | 27-60 ind, | 44-PLCC | ATB0LV55-12JI-ND 4.09 3.02 270) — = 
Com. | 40-DIP | AT89LV55-12PC-ND 4.09 3.02 270) — = 
Ind. | 40-DIP | AT89LV55-12PI-ND 4.09 3.02 270| — = 
71-ТОҒР | ATBSCS1RC-33AC-ND 409 302 270| — — 
Flash |32K [512] — [32] -3 [үе | 1 33 |40-60| Сот. | 44-РІСС | AT89C51RC-33/C-ND 4.09 3.02 270 | = = 
40-0ІР | AT89C51RC-33PC-ND 409 3.02 270| — = 
Flash |32k|s2K| — [45] 42 [|Yes| 1 |Yes pond — | —|— | — | 1 |36-55| Ind. | 64-У0ҒР | AT89C5122D-RDTIM-ND 1226 9.05 798| — - 
Flash | зок [зак] — [45] 42 [|Yes| 1 |Yes pu — | — | — | — | 18 |36-55| Ind. | 64-М0ҒР | AT&9C5122DRDRIMCT-NDf 1236 1035 8.63 | 1,500 | 8337.50/M 
27-86 | Com. | 44-VOFP | ATS9C51IC2-RLTIL-ND 1041 7.68 678| — - 
Master/ 27-55] Ind. | 44-УОЕР | AT89C51IC2-RLTIM-ND 9.46 6.98 646 | — - 
Fash |32К 1024) — 32 -3 |Yes| 1 Ye Sae | | | | | 40 [97.36] Com | 44-106 | AT89C51IC2-SLSIL-ND 1047 751 662| — = 
27-55] Ind. | 44-PLCC | АТ890511С2-5151М-МО 925 6.82 602] — - 
27-55 44-PLCC | AT89C51IC2SLRIMCT-NDf 925 783 653| 500 3154.00 
_ Master/| _ BIS 27-36 44-РІСС | AT89C51IC2SLRILCT-NDT 10.29 8.62 718 | 500 3469.00 
Flash | 82K 1024 — |32| зЗ |Ув| 1 | Yes) Slave 5 40 [27-55] Ó | 44-VOFP | AT89C51IC2RLRIMCT-NDT 9.57 8.01 6.68 | 1,500 | 6452.50/M 
27-36 44-МОЕР | AT89C51IC2RLRILCT-NDf 10.52 8.82 735| 1500 | 7097.76/M 
27-55 40-DIP | AT89C51RC2-3CSIM-ND 871 643 567] — = 
КЕЕ 27-36 44-VQFP | AT89C51RC2-RLTIL-ND 9.63 710 627) = = 
Hash | эк |1024) — [32] -з |Yes| 1 (мев "dee | — | 5 | — | — | ав [27-55] ind | 44VQFP | AT89C51RC2-RLTIM-ND 875 646 570) — = 
27-36 44-РІСС | AT89C51RC2-SLSIL-ND 9.35 690 608) — = 
27-55 44-РІСС | AT89C51RC2-SLSIM-ND 849 627 553) — = 
27-55 44-PLCC | AT89C51RC2SLRIMCT-ND+ 8.60 720 600| 500 2900.00 
: Master/ | _ dn 27-36 44-VQFP | AT89C51RC2RLRILCT-NDt 9.81 8.22 6.85 | 1,500 | 6619.00/M 
Flash | 92K 1024. — |32| 48 Ye | 1 Ме Slave 5 48 |57.33| 111 | 44-PLCC | AT89C51RC2SLRILCT-NDT 9.46 7.92 6.60 | 500 3190.00 
27-55 44-МОЕР | AT89C51RC2RLRIMCT-NDt 8.92 747 623| 1,500 | 6017.50/М 
48-QFN | AT89C5131A-PLTIL-ND 10.54 778 686| — = 
1 Master/ 64-VOFP | AT89C5131A-RDTIL-ND 10.28 759 670| — = 
Flash | 32K 41024 4K |34| 3 | Yes өт YeS| sive | | 5 | — | | 82 |30-36 Ind. | po pico | AT89C5131-S3SIL-ND 10.54 778 6.86 | — = 
28-SOIC | AT89C5131-TISIL-ND 10.54 778 686] — - 
8-ch 44-VQFP | T89C51AC2-RLTIM-ND 972 71 633) = za 
Flash | 32K | 256) 2 134] -3 |Yes| 1  Ye| — |— | 8 h a — | 40 |30-55 Ind. | aa pice | T89C51AC2-SLSIM-ND 96 698 616] — = 
64-BGA | T89C51CCO1CA7CTIM-ND 13.87 1024 903] — = 
64-BGA | T89C51CCO1UA7CTIM-ND 1387 1024 903) — = 
20 8-ch 44-VOFP | TB9C51CCO1CARLTIM-ND. 11.12 9.31 776 = = 
Flash |32K 256) 2K |34| -3 |Yes| 1 Ye! — дав 5 10 — | 40 | 30-55| Ind. дарис | T89C51CCO1CASLSIM-ND 1086 909 — 758| — - 
44-МОЕР | T89C51CCO1UARLTIM-ND 11.12 931 776| — = 
44-РІСС | T89C51CCO1UASLSIM-ND 10.86 909 758) — - 
Master/ 44-VOFP. | AT89C511D2-RLTIM-ND 1118 826  728| — = 
Flash | 64K 256 2048 32 43 | Yes) 1 Yes cave | | — |— | | 40 27-55| Ind. | s, pice | AT89C511D2-SLSIM-ND 11148 826 728| — = 
: ТҮУ _ БЕН БН Б 44-VOFP | AT89C51ID2RLRIMCT-NDf 1129 945 7.88 | 1500 | 761250/M 
Flash | G4K 256 2048 |32) 43 Ye 1 Yes Slave 40 [27-55] Ind. | дд-русс | AT89C51ID2SLRIMCT-NDT 1128 9458 788| 500 3806.50 
Master/ 44-VOFP | AT89C51RD2-RLTIM-ND 10.21 718 54| = = 
Fash | 64K 1792. — 32 43 Ye | 1 ([Ye| Sae |Z| — [7] — | 4 [27:58] Ind. | русс | AT89051RD2-SLSIM-ND 10.21 7.54 669] — = 
E З мазей БЕН БЕН БЕН БЕН Т 44-VOFP | ATS9CS1RD2RLRIMCT-ND¢ — 10.32 8.64 720| 1,00 | 6960.00/М 
Flash (бак |1792 8| 48 Ye| 1 | Yes Slave 40 [27-55] Ind. | aa pice | AT89C51RD2SLRIMCT-NDT 1032 864 720) 500 3480.00 
Flash |64K|2304| — [44] -2 |Yes| 1 | Yes pond == | ше 251 — | 40 30 | Ind. | 80-TOFP | AT89C51SND1CROTIL-ND 1274 — 1340 1162| — - 
Flash | 64K |2304] — [44] -2 [|Yes| 1 |Yes posi -|- E — | 20 30 | Ind. | 80-TOFP | AT89C5132-ROTIL-ND 1419 — 1048 — 930| — - 
Yes 64-BGA | AT89C51CC03C7CTIM-ND 1559 ИМ 1015) — = 
Yes | 50 m 64-VOFP | AT89C51CCO3CRDTIM-ND 1481 1093 95| — = 
Hash |64K|256| 2K |36) “З [хе] 1 [че] № дв 5 homt | 40 [30-55] Ind. | 44-VOFP | AT89C51CCO3CRLTIM-ND 1460 1078 951) — = 
Yes 52-PLCC | AT89C51CC03CS3SIM-ND 1456 1074 948| — = 
No 44-PLCC | AT89C51CCO3CSLSIM-ND 1434 1059 — 93| — = 
Yes 64-BGA | AT89C51CCO3U7CTIM-ND 1559 ИМ 1015] — = 
Yes | 50 жі 64-МОЕР | AT89C51CCO3URDTIM-ND 1481 1093 95| — = 
Hash | 64К | 256) 2K |36| -з |Yes| 1 [хе] No ap 5 lippi — | 40 | 30-55] Ind. | 44-VOFP | AT89C51CCO3URLTIM-ND 1460 1078 951 — = 
Yes 52-PLCC | AT89C51CCO3US3SIM-ND 1456 1074 948| — - 
No 44-PLCC | AT89C51CCO3USLSIM-ND 1434 1059 — 934| — = 
No 44-PLCC | AT89C51CCO3CSLRCT-NDT 1445 1210 1008| 500 4872.00 
А No |20 всп _ : 44-VQFP | AT89C51CCO3CRLRCT-ND+ 1477 1237 10.31 | 1,500 | 9961.50/М 
Mash | 64K | 256) 2K [36| -3 Ye | 1 Ye ves [дав] 9 [0-й 4 [30-55] Ind. | co Picc | AT89C51CC03CS3RCT-NDT 1466 1228 1023| 500 4944.50 
Yes 64-VOFP | AT89C51CCO3CRDRCT-ND} — 14.99 — 1255 10:46 | 1500 | 10106.50/М 
No 44-VQFP | AT89C51CCO3URLRCT-NDT 1477 1237 1031] 1500 | 9961.50/М 
А Yes | 20 &oh| _ 64-VOFP | ATB9C&1CCOSURDRCT-NDf — 14.99 1255 10:46 | 1,500 | 10106.50/M 
Flash | БАК 256) 2K |36| -3 Ye | 1 | Yes) ves [дав] 9 opi 40 [30-55] Ind. | 5 Loc | AT89C51CC03US3RCT-NDf 14.66 1228 1023| 500 4944.50 
No 44-PLCC | AT89C51CCO3USLRCT-ND+ 1445 1240 1008) 500 4872.00 
32 40-0ІР | AT89C51ED2-3CSIM-ND 10.86 8.02 7H| = E 
48 Tm 64-МОЕР | AT89C51ED2-RDTIM-ND 1172 8.65 78| — = 
Hash | 64K 4792 2048 |32| 3 |Yes| 1 (уе "Gee | — | 1 | — | — | 40 [27-55] ind. | 44VOFP | AT89051ED2-RLTIM-ND 10.86 8.02 71| = = 
32 44-PLCC | AT89C51ED2-SLSIM-ND 10.86 8.02 71| — = 
48 68-PLCC | AT89C51ED2-SMSIM-ND 1172 8.65 78| — = 
48 64-VOFP | ATS9CS1ED2RDRIMCT-ND¢ 1183 9.90 825 1,500 | 7975.00/M 
48|. Maste/| _ _ , 68-PLCC | ATS9C51ED2SMRIMCT-NDt — 11.83 990 825| 250 2475.00 
Flash | 64К 1792| 2048 | З |Yes| 1 Veo 1 40 [27-55] Ind. | |, DC | AT89C51ED2SLRIMCT-NDT 10.97 9.18 7.65 | 500 3697.50 
32 44-МОЕР | AT89C51ED2RLRIMCT-ND+ 10.97 918 765) 1500 | 7395.00M 
Flash | вак |256 | ак |48| -з | ves |! Master 5 60 [27-55] Ind. | 68-PLCC | T89C51RD2-SMSIM-ND 11.18 9.36 78| — = 

(EUART) Slave 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND T Cut Tape Price Each 


More Product Available Online: www.digikey.com 
340 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


A MEL 8051 Microcontroller Kits 


=== 


AT89STK-06 Starter Kit and CANADAPT28 Adapter 


The AT89STK-06 starter kit is a standalone application board to easily evaluate the T89C51CC01 device. 
Designers can use the T89C51CC01 UART connected to a PC serial port, or the CAN bus interface 
connected either to a CAN board plugged into a PC or a parallel port dongle able to recreate a CAN line. It 
is also possible to link this kit to an existing CAN High Speed network to initiate or receive CAN messages. 
Kit Includes: 

Ф Users manual е CANary™ CDROM, containing а full set of documentation and associated software 


Features: 

* CAN: On board CAN transceiver Atmel ATA6660; D-sub connector compliant to the CiA (User Group: 
*CAN in Automation") Recommendation for the CAN High Speed Bus 

* Two different sockets to support AT89C51CC03 and AT89C51AC3 in PLCC 52 and all controllers in 
PLCC44 packages 

• Support of the Т89С51СС02 and T89C5115 microcontroller requires the use of a PLCC28 adapter 
(CANADAPT28) 

“Тһе board comes with AT89C51CCO03-UA (PLCC 44 package) and AT89C51CCO03-CA (PLCC 52 
package) samples 

* Analog-to-Digital converter: Potentiometer, Thermal Resistor, On board ADC reference voltage 

* On-board reset, INTO, INT1, LEDs, EA, ISP and Programming Interface 

* Power, ALE, RS232 Rx and Tx LEDs 

* CAN, SPI and RS232 hardware connectors 

* On-board Voltage Regulator 

* Voltage Operation: 6V to 15V 

* Operating Temperature: 0°С - 70*C 

* Dimension: 80mm x 100mm 


AT89STK-06-ND X Starter Kit oi. ааа ааа ERE a rar En scans nha a aa RARI Re E RR dad da $132.00 
CANADAPT28-ND 44 PLCC to 28 PLCC Адаріег.................................................... $66.50 


ATWEBEVK-01 Evaluation Kit 


The G Web Evaluation Kit allows the user to evaluate the full range of options available in integrating 
TCP/IP software into Atmel C51 Flash MCUs. Once the user has completed the demo he will be able to 
Read and Write information to and from the Flash memory of the microcontroller through the Internet. 
Moreover, the user will see how all of the information recorded on the microcontroller is available using 
standard PC tools such as a Web browser, Hyperterminal, and Dial-up Networking. 


Kit Includes: 

* Evaluation Board with T89C51AC2 Controller * External speaker * Serial RS-232 Null Modem Cable * 9V 
battery and cable * CD-ROM including documentation and software 
Lunid:aulcu)p———————————— $249.00 


AT89C5131 MCU/USB Starter Kit 


Designed to help developers using AT89C5131 USB Flash microcontroller. 

Kit Includes: * Evaluation board * In-System Programming tool (FLIP) * HID (Human Interface Device) 
keyboard demonstration program 

Evaluation Board 

Features: * Possibility to choose between two packages for the AT89C5131, either the PLCC 52-pin or УОЕР 
64-pin * On-board power supply circuitry; from an external power connector, an external battery, or from the 
USB line via the USB on-board connector * On-board reset, INTO, LEDs, EA, ISP and programming 
interface * Power, ALE, В$232 Rx and Tx LEDs * External system clock connector * РСА clock connector 
* USB, TWI, SPI and RS232 hardware connectors * Connectors to interface with the C51 generic board 


FLIP Software 
Features: “ Runs on Windows® (98/2000, NT, XP) * Supports In-System programming of Flash C51 
devices through RS-232 * Latest version can be found on the Atmel web site * Linux version also available. 


HID Keyboard Demonstration Program 
Used to send numeric data via the keypad through the AT89C5131 microcontroller to a host PC via USB. 


AT89STK-05-ND Starter Kit for АТВЭС5131.......................................................... $132.00 


AT89ISP Programmer Cable 


The Atmel Microcontroller ISP software is the primary means for performing in-system programming of 
Atmel АТ895 devices. It provides an intuitive interface for in-system programming that can be run from a 
personal computer. 


AT89ISP-ND Programming Cable ..................................................................... $25.00 


AMEL @Web Hardwired TCP/IP Ethernet 


а © 


@Web LAN51H Development Kit 


The @Web LAN51H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity with Atmel 
80C51 Flash MCU and the WiZnet i2Chip, a unique hardwired embedded Ethernet TCP/IP chip. The 
customer can change functions and reload firmware using In-System Programming capability. Error 
messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy debug of user's application. After evaluation, 
the drop-in network module (IIM7010) supplied in the kit can be re-used. 


ATWEBDVK-O2:ND ———Ó аа $269.00 


Gateway Modules 


ATWEBSEG-32-ND RS232 to Ethernet Gateway Module ............................................ $35.00 
ATWEBEVK-05-ND RS232 to Ethernet Evaluation Воага........................................... $189.00 
ATWEBCEG-32-ND Сап to Ethernet Gateway Module ............................................... $39.90 


ATWEBEVK-06-ND Сап to Ethernet Evaluation Воага.............................................. $249.00 


MP3 Player Reference and Demo Board 


Atmel's solution for МРЗ Player provides the best compromise between power consumption, cost апа 
functionality. It consists of a fully-integrated standalone hard-wired MPEGI/II Layer-3 decoder with C51 
microcontroller core handling dataflow control and MP3-player control. 

Description: 

The AT89C51SND1 Development Kit includes a development board that has been designed to demonstrate 
the AT89C51SND1 capability to support the following features: * MP3 song playing * Voice 
recording/playing * MultiMedia Card with FAT16 * USB mass storage * USB firmware upgrade * Serial 
DataFlash Storage Memory * A free full-featured 30-day Jungo WinDriver evaluation CD 


AT89RFD-02: The USB Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a USB link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C220K/AT83C230K microcontrollers and OMNIKEY Firmware (smart key and smart link). This 
solution can be quickly and easily integrated into any USB smart card keyboard or peripheral. It allows a fast 
and easy EMVCo approval. The kit contains reference board, samples, specifications, schematics and bill of 
material, software drivers and test utilities. 


AT89RFD-05: The Serial Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a serial link. It is based on a single-chip ready-to-use solution which combines Atmel 
AT83C21GC microcontroller with Gemplus GemCore® Serial Lite Pro Software. This solution can be quickly 
and easily integrated into any serial smart card reader. It allows a fast and easy EMVCo approval. The kit 
contains reference board, GemCore Serial Lite Pro Technical Specifications and Manual, GemCore-based 
Reader Testing Guideline to prepare Production Test Benches, GemCore Interface Library Kit (GILK) 
including: GILK Programmer's Guide, API Source Codes and Software Sample Source Code 


AT89RFD-06: The PCMCIA Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a PCMCIA link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the 
Atmel АТВЗС25ОК microcontroller and OMNIKEY smartQ bus Firmware. This solution can be quickly and 
easily integrated into any PCMCIA smart card reader. It allows a fast and easy EMVCo approval. The kit 
contains the reference board, samples, specification, schematics and bill of material, software drivers and 
test utilities. 


AT89RFD-01-ND AT89C51SND1 Reference Design .. ..$212.00 
AT89DVK-04-ND MP3 Player Demo Board.......... $700.00 
AT89RFD-02-ND AT83C220K/230K Reference Design $250.00 
AT89RFD-05-ND AT83C21GC Reference Design..... $250.00 
AT89RFD-06-ND PCMCIA Reader Reference Design... ..$250.00 


Smart Card Starter Kit 


Features: * Starter Kit Functions in Either: Standalone Mode With the On-chip EEPROM Program Memory 
(T89C5121 Product Version) or On-board EEPROM Program Memory * In-system Programmable (ISP) 
(Using Rom Bootloader to Download hex Files into Internal Memory) * Smart Card Connector * Simm 
Connector * 2 LEDS • On-board Voltage Regulator With Voltage Setting • Sockets: SSOP24, 01124 for 
Package Adapter * RS-232 Serial Port • Interrupt (INT1) Input * Optional Manual Reset Switch • Data, 
Address and Control Lines are Conveniently Brought Out On Connectors * Prototyping Area 

Description: The T8xC5121 Starter Kit includes a demonstration board allowing the evaluation of the 
T8xC5121 Microcontroller. Designers can either run the demonstration program or their own application. 
The demonstration board supports communication through RS-232 serial communication mode. The board 
can also be used as a programmer for the T89C5121 product. 


T89C5121-SK1-ND Smart Card Starter Kit ....................................................2.... $266.67 


89C51SND1 Emulator 


Тһе AT89EMK-01 Development System for Atmel 89C51SND1 Microcontrollers derivatives with 6/12 
clocks/cycle is very effective in meeting the diverse demands of emulation operations. 


Features: * Emulates 89C51SND1 Derivatives with 6/12 Clocks/Cycle * 62K Code Memory * Real-Time 
Emulation * Frequency up to 20MHz/3V * ISP and X2 Mode Support • MS-Windows Debugger for C and 
Assembler * Keil pVision2 Debugger Compatible • QFP and PLCC Emulation Headers • ISP 
Programmer Included • Serially Linked to PC at 115Kbaud 


AT89EMK-01-ND Emulator for МРЗ SND1 МСО.................................................... $1531.01 


AT8xC5122/23 Starter Kit 


The Evaluation Board included in АТ895ТК-03 Starter Kit dedicated to the Part Number Smart Card Reader 
microcontrollers. This board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration 
software. 


Features: 


The Part Number Evaluation Board provides the following features: * Possibility to choose between three 
packages: PLCC 68-pin package, VQFP 64-pin package, PLCC 28-pin package * On-board power supply 
circuitry with low drop regulator: From an external power connector, an external battery, and the USB line 
via the USB on-board connector * ISO7816 connector for Smart Card * SIM connector alternate card * On- 
board reset, INT1, 7 LEDs, EA е EEPROM 24C256 socket for automatic download * Power, ALE, RS232 
Rx and Tx LEDs * USB, SPI and RS232 hardware connectors 


AT89STK-03-ND Starter Kit for MCU АТВХС5122/23................................................ $250.00 


Solutions 


G Web LAN51H Modules 


Atmel provides 9 Web LAN51H Development Kits with additional modules directly connected to the G Web 
LAN51H development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On- 
off Control, or Voice Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 

Remote Controller Features: 

Ф On-off Control Function Using Web Server * LED On-off Control and Text LCD Display Using Web 
Browser 3 x 110V - 220V Relay Switches 

Voice Transmission (VoIP) Features: 

* Full-duplex Voice Transmission through Internet * Supports G723.1 Standard True Speech Voice Codec 
Ф Normal Microphone Input and Speaker Output * Audio DAC (MC745483) and DSP (CT8022A) * Included 
- Loudspeaker Connector 

Network WebCam Features: 

* Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding * Video Coding: Hardware MFPEG Codec 
(LC82210 from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, ОСІҒ * CMOS Sensor: 1/3” Color CMOS Image Sensor 
(OV7620 from OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWEBDVK-02RC-ND LAN51H and Remote Controller Кіі......................................... $379.00 
ATWEBDVK-02VOIP-ND LAN51H and Voice Transmission Kit .. ..$629.00 
ATWEBDVK-02WC-ND LAN51H and Network WebCam Kit ........................................ $899.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Z-VwOKRLD 


This high-performance single-board computer from Z-World is stocked with ИО, memory and communication 
ports. Measuring just 2.5" x 3.5", the Jackrabbit is perfect for embedded control. The Jackrabbit's remarkably 
low price point, fast execution speed, floating point capability and interactive debugging make it ideal for OEM 
applications. The Jackrabbit also offers great flexibility for applications by providing extensive RAM, ИО and 
code space. Software for the Jackrabbit is developed using industry-proven Dynamic CÓ an integrated C- 
language development package that includes an interactive compiler, editor and debugger — making the 
Jackrabbit easy to program and develop. 

Model BL1800: * Board Size: 2.50" x 3.50" x 0.94" (64mm x 89mm x 24mm) * Input Voltage: 8-40VDC, 
switching regulator, 49 mA typ. at 24VDC * General Purpose ИО: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) * High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (500mA) “ 1 Analog Input: 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1-2.8V input range, 75ms typ. acquisition time * 2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs * Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz * Memory: SRAM 128K, flash 
256K * Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers * Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 
(programming port), 2 serial ports can be clocked * Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps 
(RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps * Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 

Model BL1810: Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (8-25V), 3 sinking 
(200mA) and 1 sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 


Model BL1820: Same as BL1810, except no RS-485, no backup battery or battery circuitry, and 3 additional І/О 


Digi-Key Price Each Z-World 
Description Part No. 1 5 25 Part No. 
Model BL1800 316-1011-ND 99.00 = - 101-0356 
Model ВІ 1810 316-1001-ND 69.07 65.00 61.00 101-0357 
Model BL1820 316-1002-ND 49.05 46.00 43.00 101-0358 


Jackrabbit™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 


Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
(not a trial version). 


Low-Cost Single-Board Computer 


The LP3500 is ideal for monitoring equipment or processes that are far- 
removed from a power supply, remote telemetry (RTU's), pipeline control and 
monitoring, well-head monitoring: and use on mobile equipment such as 
refrigeration trucks. 

The LP3500 is a low-power single-board computer that incorporates the 
powerful and low-EMI Rabbit 3000 microprocessor, flash memory, static 
RAM, digital 1/О ports, A/D converter inputs, PWM outputs, RS-232/RS-485 
serial ports, and both parallel and serial interfaces that allow other devices to 
be connected to the LP3500. The CPU operates at 2.8V to conserve power. 
Consumes less than 20mA when fully operational, and less than 100A when 
in the power-save mode. 


Features: 


* З PWM outputs 
Six serial ports 


* Watchdog supervisor 


* Rabbit 30009 microprocessor operating at up to 7.4MHz 

* 512K/128K static RAM and 512K/256K flash memory options 

* 26 Digital I/O: 16 protected digital inputs and 10 high-current digital outputs 

* 8 Single-ended or 4 differential analog channels with Vcc monitoring option: 
11-bit single-ended or 12-bit differential channels 


* Battery-backed real-time clock 


The LP3500 can be mounted to a panel or on a plastic-enclosure base. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model LP3B00 ————— yaaa 316-1058-ND 199.00 101-0525 
FOX ToolKit. iau ea Exod aho na II ОВАА ana S are S 316-1056-ND 200.00 101-0529 


Interface OP7200 with Touchscreen 


white LED backlight 
* 9-key keypad 
*LCD controller and SRAM compatible with 


The OP7200 intelligent operator interface is a 
small, high-performance, C-programmable data 
acquisition and display unit that offers built-in ИО, 
Ethernet connectivity, and an optional touch- 


*128K static RAM and 256K flash memory 
standard 


* One RJ-45 Ethernet port 


Е А OP7100 * Four serial ports 

muni The OP72003is;designed-Tor:panell: z 4 Status LED's * On-board backup battery 

Features: * 24 Digital /O * Watchdog 

* Small Size: 4.4" x 5.7 x 1.7” (112mm x 144mm x  * Rabbit 20009 microprocessor operating at 22.1 • External reset input 

43mm) MHz * Meets NEMA 4 watertightness specifications 
* 1/4 VGA LCM display (320 x 240 pixels) with ” Audible alarm buzzer when front-panel mounted 
Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model OP7200 withTouchscreen . 316-1059-ND 449.00 101-0535 
LCD/Keypad Panel Mount 2 316-1050-ND 99.00 101-0541 
LCD/Keypad Plüg-in „са... ахова кеьен 316-1051-ND 79.00 101-0465 
20" Cable for Panel Mount 
Keyboard/display . 316-1052-ND 15.00 540-0066 

OP7200 Tool Kit... . 316-1057-ND 200.00 101-0543 


Interface OP6800 with Ethernet Port 


The OP6800 intelligent terminal interface incorporates the 

powerful Rabbit 2000 microprocessor, flash memory, static 

RAM, digital I/O ports, RS-232/RS-485 serial ports, and а 10 

Base-T Ethernet port. 

Features: 

* 122 x 32 Graphic display 

* 7-key keypad 

*7LED's 

* 24 Digital I/O 

* Rabbit 20009 microproces- 
sor at 22.1MHz 

* 128K static RAM and 256K 
flash memory 


* One RJ-45 Ethernet port 

* Four serial ports 

* Battery-backable real-time 
Clock, battery included 

* Watchdog 

* Reset generator 

* Meets NEMA 4 watertight- 
ness specifications when 
front-panel mounted 


SF1000 Expansion Board — 8MB 


The SF1000 is a serial-interfaced flash memory card designed to work with Z-World's single-board com- 
puters. Single-board computers equipped with the Rabbit 2000 processor can use the SF1000 with either a 
synchronous (SPI) or an emulated SPI via 
parallel I/O ports. 


The serial flash card is ideal for applications 
that require the temporary storage of large 
amounts of data. This data can be retrieved or 
downloaded to another system via the con- 
trolling single-board computer using TCP/IP or 
serial communication, or the card itself may be 
removed to facilitate transferring the data to 
another location. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. The SF1000 comes with a 10-pin, 2mm, 5x 2 
Model OP6800 with Ethernet Port ...| ^ 316-1060-ND 249.00 101-0492 header; 
Digi-Key Price Rabbit 
Ra bb it C lo n in B oa rd Description Part No. Each Part No. 
g Model SF1000 Serial Flash, 8MB 
The Rabbit Cloning Board copies designated portions of flash memory from one Rabbit-based controller (the Expansion Board .................. 316-1053-ND 119.00 101-0467 
master) to another (the clone). Dynamic C version 6.50 or later is needed to use the cloning board. 
Benefits: * The Rabbit Cloning Board replaces a PC or EPROM burner as the primary tool to load pro- 
grams, thus reducing costs and workspace * Programs may be loaded quickly onto blank, soldered on flash 
devices * High-speed transfers at 57,600 bps or 115,200 bps * Higher-speed data transfer of up to 921,600 Cable Converter 
bps starting with Dynamic C version 7.05 * Ideal for low-volume cloning production 
Digi-Key Price Rabbit Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Cloning Board ....................... 316-1047-ND 89.00 101-0589 RS-232 to USB, Cable Converter .... 316-1054-ND 39.00 540-0070 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEE Rabbit 3000A™ Microprocessor 


The new Rabbit 3000A™ is an extremely low-EMI microprocessor designed 
specifically for embedded control, communications and Ethernet connectivity. 
The Rabbit 3000A shares its instruction set and conceptual design with the 
proven Rabbit 20007". 

The Rabbit 3000A is fast — running at up to 54MHz — and C-friendly, with 
compact code and direct software support for 1 MB of code/data space. Rabbit 
3000A development tools include extensive support for Internet and network 
connectivity, with full source code for TCP/IP provided royalty free. 

The Rabbit 3000A operates at 3.3V (with 5V tolerant I/O) and boasts 6 serial 
ports with IrDA, 56+ digital 1/О, quadrature encoder inputs, PWM outputs and 
pulse capture and measurement capabilities. It also features a battery- 
backable real-time clock, glueless interfacing and ultra-low power modes. Its 
compact instruction set and high clock speeds give the Rabbit 3000A blazingly 
fast performance for math, logic and ИО. 

Programming the Rabbit 3000A: 

Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit users. 


The Rabbit 3000A is programmed using the industry-proven Dynamic C& 
software development system from sister division Z-World. 

Key Features: 

* Low-EMI: typically «10 dB uV/m @ 3m * Ultra-low power modes * 1.5-3.6V 
(5V tolerant ИО) * 54MHz clock speed * 56+ digital I/O * 6 serial ports 
supporting IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI • Pulse capture and measurement 
* Quadrature encoder inputs * PWM outputs 

Standard Features: 

* Glueless memory and I/O interface * Direct support for 1 MB code/data 
space (up to 6 MB with glueless interface) * Battery-backable real-time clock 
* Watchdog timer * Remote boot/program * Slave port interface 

Design Advantages: 

* Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with 
source and sample programs * Dynamic C@ development environment for 
real-time development and debugging * Blazingly fast performance for math, 
logic and I/O 


om Digi-Key Price Each Rabbit Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit 
Бевсирцоп Pardo: 2 40 wo» [po Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 
Rabbit 3000A™ The Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 3000A microprocessor, Flash, 
АМНәТӘВЕДЕР 316-1043-ND 14.50 13.13 12.50 | 668-0011 SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with TCP/IP 
5 2, Q stack and documentation on CD-ROM, power supply and serial cable for programming and debugging. 


iau З RabbitCore™ RCM3400 Analog Core Module 


The RCM3400 analog RabbitCore Provides a processor core and analog input 
subsystem for OEMs to quickly integrate into custom designs. The RCM3400 
features a low-EMI Rabbit 3000-based CPU subsystem running at 29.4 MHz, with 
512K Flash/512K SRAM or 256K Flash/256K SRAM, 5 serial ports and 8 channels 
of programmable gain analog input in an extremely small footprint — 1.37" x 1.16" 
(34mm x 29mm). The RCM3400 comes with a pre-assigned MAC I.D. to be 
Ethernet ready and the development board features 10/100 Base-T Ethernet and 
сап be used as a reference design in conjunction with Dynamic CG's royalty-free 
TCP/IP software libraries. Extensive demo programs and software application 
templates make it easy to get the RCM3400 up and running in record time. 

RabbitCores mount directly on a user-designed motherboard and can interface with 
all manner of CMOS-compatible digital devices. Two 34-pin connectors route 47 
digital 1/О (shared with serial ports), power and other signals to the motherboard. 
Built-in low-EMI features, including a clock spectrum spreader, practically eliminate 


ВСМ3400 is equipped with 5V tolerant 1/О, quadrature encoder inputs, PWM 
outputs and pulse capture and measurement capabilities. The RCM3400 also 
features a battery-backable real-time clock, glueless memory and I/O interfacing 
and low-power "sleepy" modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy master- 
slave interfacing with another processor-based system, and an alternate І/О bus can 
be configured for 8 data lines and 6 address lines (shared with parallel I/O). 
Features: 

° 3.3V operation * Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMI (typically 
«10dB pV/m@3m) е RCM3400-512K Flash/512K SRAM, RCM3410-256K 
Flash/256K SRAM * 8 channel 12-bit A/D with programmable gain * 47 digital /О, 
alternate I/O bus • 5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) • MAC ID installed 
Design Advantages: е Ready-made platform for fast time-to-market * Compact 
size simplifies integration * Dynamic C development environment for real-time 


EMI problems, helping OEMs pass CE and regulatory RF emissions test. The development and debugging * Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 


Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 


Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter (U.S. only), 10-pin header to 
DE9 programming cable with integrated level-matching circuitry, complete Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


ВСМ3400 Core Module 316-1025-ND 
RCM3410 Core Module 316-1026-ND 


79.00 66.85 60.77 | 101-0561 
59.00 49.93 45.39 | 101-0562 


БАЗ RabbitCore™ RCM3100 Core Module 


The RCM3100 RabbitCore microprocessor core module is the ideal solution Features: 


for designers who want to rapidly develop and implement embedded systems. 
Powered by the new Rabbit 3000™ microprocessor, the compact RCM3100 
boasts powerful features and a small footprint — 1.85" x 1.65" (47mm x 42 
mm). The RCM3100 has 6 serial ports and operates at 29.4MHz and 3.3V 
(with 5V-tolerant ИО). It also has built-in low-EMI features, including a clock 
spectrum spreader. Available in two models, the RCM3100 is equipped with 
512K each of Flash and SRAM; quadrature encoder inputs, PWM outputs, and 
pulse capture and measurement capabilities. Two 34-pin connection headers 
provide 54 digital 1/О shared with the 6 serial ports and alternate I/O features. 
The RCM3110 has 256K Flash and 128K SRAM. 

The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory 
and ІО interfacing, and ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit 
slave port permits easy master-slave interfacing with another processor-based 
system, and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 
address lines (shared with parallel I/O). 


* Actual Size: 1.85" x 1.65" x 0.48" (47mm x 42mm x 12mm) * 29.4 MHz clock 
speed • З.ЗУ operation * Powerful Rabbit 30007" microprocessor * Low-EMI 
(typically «10 dB V/m @ 3m) е RCM3100: Up to 512K Flash/512K SRAM 
* RCM3110: 256K Flash and 128K SRAM • 54 digital МО * 6 serial ports 
(IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) * Alternate МО bus * Ultra-low power 
“sleepy” modes * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder 
inputs • PWM outputs 


Design Advantages: 


* Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies 
integration * Pin compatible with Ethernet RCM3000 for parallel product 
development * Dynamic C@ development environment for real-time 
development and debugging * Exceptionally fast performance for math, logic, 
and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 
Description Part No. 1 10 100 | Part Мо. 


Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Ony $239.00 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, SRAM, serial ports, 
and І/О ports), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with documentation on 
CD-ROM, AC adapter (U.S. only) and serial cable for programming and debugging. 


RCM3100 Core Module 316-1021-ND 
RCM3110 Core Module 316-1022-ND 


65.00 55.00 50.00 | 101-0517 
45.00 38.00 35.00 | 101-0518 


ШЕШІ = RabbitCore™ RCM3000 Core Module 


The RCM3000 RabbitCore is Rabbit Semiconductor's most powerful and 
feature-packed microprocessor core module to date. Powered by the new 
Rabbit 3000A™ — the “ЕМІ-Ғгее microprocessor” — the RCM3000 is the 
ideal option for designers who want to rapidly develop and implement 
embedded systems with fully integrated Ethernet connectivity. 

Measuring only 2.73" x 1.85" (69mm x 47mm), the RCM3000 operates аі 3.3V 
(with 5V-tolerant 1/О) and features 6 serial ports and also has built-in low-EMI 
features, including a clock spectrum spreader. 

Available in two models, the RCM3000 is equipped with an integrated 10Base-T 
Ethernet port, up to 512K each of Flash and SRAM, quadrature encoder 
inputs, PWM outputs and pulse capture and measurement capabilities. Two 
34-pin connection headers provide 52 digital 1/О shared with the 6 serial ports 
and alternate I/O features. The RCM3010 has 256K Flash and 128K SRAM. 
The RCM3000 features a battery-backable real-time clock, glueless memory 


апа 1/О interfacing, and ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled slave 
port permits easy master-slave interfacing with another processor-based 
system and an alternate I/O bus can be configured for 8 data lines and 6 
address lines (shared with parallel /О). 

Features: е Actual Size: 2.73" x 1.85" x .086" (69mm x 47mm x 22mm) • 29.4 
MHz clock speed * 10Base-T * Powerful Rabbit 30007" microprocessor • Low- 
EMI (typically «10 dB uV/m @ 3m) * Built-in Ethernet for simplified 
connectivity • 3.3V operation е RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM 
Ф RCM3010: 256K Flash and 128K SRAM * 52 digital I/O • 6 serial ports 
(IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) е Alternate МО bus * Ultra-low power 
“sleepy” modes * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder 
inputs * PWM outputs 

Design Advantage: * Ready-made platform for fast time-to-market * Dynamic 
C@ development environment for real-time development and debugging 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
RCM3000 Core Module 316-1018-ND 83.21 73.74 67.42 101-0507 
RCM3010 Core Module 316-1019-ND 63.29 54.71 52.57 101-0508 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IX: Rabbit 2000™ 


7 8-Ві Microprocessor 


The Rabbit 2000 is а high-performance, 8-bit microprocessor disting- 
uished by its C-friendly instruction set, fast number crunching ability and 


numerous on-chip peripherals. 


Built-in features include: 4 serial ports, a slave port, remote bootstrap cap- 
ability, advanced clocking options and glueless interface to both memory 
and I/O — making hardware design easy. With a maximum clock speed of 
30 MHz and optimized C-oriented instruction set, the Rabbit 2000 out- 
performs alternative 16 and 32-bit processors at a much lower system 
cost. Supported by industry-proven Dynamic C9 from Z-World, the Rabbit 
2000 can handle C-language applications of approximately 1 megabyte 
(50,000 C statements). Dynamic C provides an interactive compiler, 
editor and source-level debugger. Numerous application libraries are also 
included. This close integration of hardware and software shortens 


development time and makes programming much easier. 


Rabbit 2000 Advantages 


* Architecture for enhanced math performance 
* Glueless memory and I/O interface 

* Remote cold boot 

* Slave interface 

* 4 serial ports 

* 40-plus multifunctional 1/О pins 

* Battery-backable real-time clock 

* Watchdog timer 

* Five 8-bit cascadable timers and 2/10-bit timers with match registers 
* 488 microsecond periodic interrupt 

* Clocking options for low power applications 


Rabbit 20007" Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version). 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1004-ND 12.75 11.75 10.75 668-0003 


LZ. Rabbit 20007" 


7 8-ВИ Microprocessor with TCP/IP Support 


The Rabbit 2000 is now available with full TCP/IP support! The Rabbit 
2000 is a high-performance, 8-bit microprocessor distinguished by its 
C-friendly instruction set, fast number crunching ability and numerous 
on-chip peripherals. 


Built-in features include 4 serial ports, a slave port, remote bootstrap 
capability, advanced clocking options and glueless interfacing to both 
memory апа МО. Full TCP/IP source code for the Rabbit 2000 is 
provided with Dynamic СФ software on CD-ROM. ICMP, HTTP, DCHP 
(includes facilities for SSI, CGI routines, cookies, and basic 
authentication, SMTP, FTP and TFTP (client and server) capabilities 
are provided. Ethernet drivers for the Realtek NE2000 compatible 
chipset are also included. Supported by industry-proven Dynamic C, 


the Rabbit 2000 handles C-language applications of approximately 1 
megabyte (50,000 C statements). Software development is easier 
and fast using Dynamic C's interactive compiler, editor and source- 
level debugger. Numerous application libraries are also included. 


Rabbit 2000 TCP/IP Design Advantages 

* Cost-effective — no run-time royalties! 

* Develop robust 10baseT Ethernet applications 

* Write directly to TCP or UDP sockets 

* Development board includes RS-232 and RS-485 ports, 4 high- 
current outputs (200mA) 4 digital inputs, 512K flash, 128K SRAM, five 
8-bit cascadable timers and two 10-bit timers with match registers, a 
real time battery-backable clock and 10baseT Ethernet interface 


Rabbit 2000™ TCP/IP Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $199.00 


Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, Ethernet hardware, 8 
digital 1/0), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time debugging and complete Dynamic C SE software 
development system (not a trial version) with TCP/IP on CD ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Rabbit 2000 
P 316-1006-ND 99.00 101-0403 
TCP/IP Toolkit 


Ў Пг» RabbitCore 2000™ 
7 Microprocessor Core Module 


A more powerful alternative to a microcontroller, the RabbitCore 2000 will jump-start your board design. Included are general-purpose ИО 
memory l/O interface, backup interface and master-slave control pins. Dual 40-pin male connectors on the RabbitCore 2000 mate with common 
dual-row 2mm sockets on your board. Flash and SRAM are on-board, providing a development-ready memory interface. Five parallel ports 
provide up to 40 parallel 1/О lines that тау be used to interface to nearly any digital device. Its 8-bit data bus lines, 13 address lines and 
necessary strobes are provided to easily interface communications peripherals, 1/О registers or small memories as I/O devices, external memory. 
Programs are created using Z-World's Dynamic С®, a C language environment that includes ап editor, compiler and debugger. 

The RabbitCore 2000 is ideal for reducing production costs, prototyping a new design and time-to-market of your product. 


RABBITCORE 2000 * SRAM: 128K - 512K, (see versions) 

* Board Size: 1.90" x 2.30" x 0.50" (48.3mm x 58.4mm x 12.7mm) * Flash: 256K 

* Input Voltage: 4.75-5.25V DC * Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timers with 2 match 
* Current: 98mA at 18.432 MHz, 5V DC (130mA at 25.8 MHz, 5V DC) registers 


* Processor: Rabbit 2000 

* General Purpose І/О: 40 parallel 1/О lines grouped in five 8-bit ports 
(shared with serial ports) 

* Memory, І/О Interface: 13 Address lines, 8 data lines, 1/0 read/write, 
buffer enable, status, clock 

* Additional Digital Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset in 

* Additional Digital Outputs: Watchdog output, reset out 

* Clock: 18.432 MHz - 25.8 Mhz (see versions) 


* Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud 
rate is 806,400bps, maximum synchronous is 6.45Mbps. Two ports 
are configurable as clocked ports 

* Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be used as an 
intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup 

battery circuitry and connections for user-supplied battery. Mates to 

your board via dual 40-pin male connectors. 


RabbitCore 20007" Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 
Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting started guide, AC 


adapter, prototyping board, programming cable and complete Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2000 (25.8 MHz clock and 512K SRAM) 316-1008-ND 69.00 101-0404 
RCM2010 (25.8 MHz clock and 128K SRAM) 316-1009-ND 49.00 101-0405 
RCM2020 (18.432 MHz clock and 128K SRAM) | 316-1010-ND 39.00 101-0383 


Аш» RabbitLink™ EG2110 


Rabbit-based embedded systems are normally programmed using a direct connection between a PC and the programming port of the Rabbit- 

based system. The RabbitLink provides an indirect connection between the two for remote downloading and debugging. 

Features: 

* Rabbit 2000™ microprocessor operating at 22.1 MHz 

* RJ-45 Ethernet port compliant with IEEE 802.3 standard for 10 Base- 
T Ethernet protocol 

* 2 Serial Ports 

* 8 Status LED's, labeled USER, ACT and LINK 


* 128K static RAM and 512K flash memory 

* Firmware installed 

* Easy setup with DHCP or simple console commands 
* Password protection 

* Remote program downloading and debugging 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
EG2110 RabbitLink Board 316-1049-ND 129.00 101-0580 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RABBIT sss 


At only 1.6" x 2.3" x 0.86", this compact microprocessor core module with integrated 
Ethernet facilitates rapid development of embedded systems, giving designers a complete 
package for control and communication with instant local or worldwide connectivity. 
Included are general-purpose 1/0, memory 1/0 interface, battery-backable clock, cold boot 
capability, and a slave mode operation. The integrated Ethernet port frees designers from 
the limitations of serial port communications. Embedded systems using the RCM2200 can 
be controlled and monitored (as well as programmed and debugged when using appro- 
priate accessory hardware) across any network or the Internet. Two 26-pin male con- 
nectors on the RCM2200 mate with common dual-row 2mm sockets on your board. Flash 
and SRAM are onboard, providing a development-ready memory interface. 26 parallel 1/0 
lines may be used to interface to almost any digital device. 8-bit bi-directional data bus 
lines, 4 address lines, and the necessary strobes are provided to easily interface commun- 
ications peripherals, input or output registers, or small memories as 1/0 devices. 

Programs are created using Z-World's Dynamic СФ, a user-friendly C-language environ- 
ment that includes an editor, compiler, and debugger with royalty-free TCP/IP stack in 


RabbitCore™ RCM2200 Microprocessor Core Module 


source form. To permit parallel development, the ВСМ2200 is pin-compatible with the non- 
Ethernet RCM2300. 

RabbitCore RCM2200 

Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) * Input Voltage: 4.75-5.25V 
DC “ Current: 134 mA at 5 V DC • Processor: Rabbit 2000 * General Purpose 1/0: 26 
parallel 1/0 lines grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) • Memory, 1/0 
Interface: 4 address lines, 8 data lines, 1/0 Read-Write * Additional Digital Inputs: 
Startup mode, reset • Additional Digital Outputs: Status, reset • Clock: 22.1 MHz 

* SRAM: 128K, surface mount * Flash: 256K, surface mount * Timers: Five 8-bit 
timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS- 
compatible ports. Max asynchronous baud rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 
Mbps. Two ports are configurable as clocked ports • Slave Interface: Allows the RCM2200 
to be used as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and 
connection for user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, 
PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2200 316-1013-ND 55.00 101-0454 


RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


This ultra-compact microprocessor core module measures only 1.15" x 1.60" x 0.47", 
opening up a world of new design options for economical control products. 


Included are general-purpose 1/0, memory 1/0 interface, battery-backable clock, cold boot 
capability, and a slave mode operation. Two 26-pin male connectors on the RCM2300 mate 
with common dual-row 2mm sockets on your board. Flash and SRAM are onboard, 
providing a development-ready memory interface. 29 parallel 1/0 lines may be used to 
interface to almost any digital device. 8-bit bi-directional data bus lines, 4 address lines, and 
the necessary strobes are provided to easily interface communications peripherals, input or 
output registers, or small memories as 1/0 devices. 


Programs are created using Z-World's Dynamic C®, a user-friendly C-language envi- 
ronment that includes an editor, compiler and debugger. To permit parallel development, 
the RCM2300 is pin-compatible with the Ethernet RCM2200. 


RabbitCore RCM2300: 

* Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.47" (29 mm x 41 mm x 12 mm) • Input Voltage: 4.75-5.25V 
DC + Current: 108 mA at 5 V DC * Processor: Rabbit 2000 * General Purpose 1/0: 29 
parallel 1/0 lines grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) * Memory, 1/0 
Interface: 4 address lines, 8 data lines, 1/0 Read-Write (extra address line and Buffer Enable 
via separate connections) * Additional Digital Inputs: Startup mode, reset * Additional 
Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 MHz * SRAM: 128K, surface mount • Flash: 
256K, surface mount ” Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cas- 
cadable in pairs • Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate is 
691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 
• Slave Interface: Allows the RCM2300 to be used as an intelligent peripheral device slaved 
to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and 
connection for user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2300 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 
Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, PC serial 


cable, and complete Dynamic C SE software development system (пої a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2300 316-1014-ND 42.00 101-0453 


RabbitCore™ RCM3200 Microprocessor Core Module 


The RCM3200 RabbitCore microprocessor core module is the ideal option for designers who 
want to rapidly develop and implement embedded systems with fully integrated 10/100Base-T 
Ethernet connectivity. Measuring only 2.73” x 1.85 “ (69 x 47mm), the RCM3200 operates at 
3.3V with 5V tolerant 1/0 and features 6 serial ports. Built-in low EMI features, including a clock 
spectrum spreader, practically eliminate EMI problems, helping OEMs pass CE and regulatory 
RF emissions test. 


Powered by the Rabbit 3000 microprocessor running at 44.2 MHz, the RCM3200 is equipped 
with 512K Flash memory, 512K program execution SRAM and 256K data SRAM, quadrature 
decoder, PWM outputs, and pulse capture capabilities. TWO 34-pin connection headers provide 
52 digital 1/0 shared with the 6 serial ports and alternate 1/0 features. The integrated Ethernet 
port allows real-time local or worldwide connectivity. 


The RCM3200 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and 1/0 interfacing, 
and low-power “sleepy” modes. Efficient hardware and software integration facilitates rapid 
design and development. User programs can be compiled, executed, and debugged using 
Dynamic C and a programming cable-no in-circuit emulator is required. 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-performance 8-bit Rabbit 
microprocessors with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for 
use with the Dynamics СФ development system. Embedded systems using the Ethernet 
RabbitCore module can be controlled and monitored (as well as programmed and debugged 
when using appropriate accessory hardware) across any network or the Internet. 


Programming the RCM3200: 
Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software development system 
(SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and sample 
programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 
RabbitCore RCM3200: 


* Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69 mm x 47 mm x 22 mm) • Pow- 
ег: 3.15-3.45V DC • Current: 255 mA at 3.3V * Processor: Rabbit 
3000 at 44.2 MHz * General Purpose 1/0: 52 digital 1/0 (44 
configurable 1/0, 4 fixed inputs, and 4 fixed outputs) “ Ad- 
ditional Digital Inputs: 2 Startup Mode, Reset іп • Additional 
Digital Outputs: Status, Reset out * Real-Time Clock: Yes • SRAM: 
512K program +256K data * Flash: 512K “ Timers: Теп 8-bit timers (6 
cascadable fom the first) and one 10-bit timer with 2 match registers • Serial 
Ports: 6 CMOS-compatible: 6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked 
serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC (with IrDA), 1 asynchronous clocked serial port dedicated 
for programming, Support for MIR/SIR IrDA transceiver * Slave Interface: Allows use as 
master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller 


Additional Features: 
Ethernet Port, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, Quadrature Decoder, Real-Time 
Clock, and Backup Battery 


" TM , š 
RabbitCore™ RCM3200 Low-Cost Development Kit Digi-Key EET 
Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) олу $349.00 Description Part No. Each | Part No. 
Kit includes RCM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping board, Serial Cable for Programming and debugging, and 
Module RCM3200 MPU 316-1024-ND 89.00 | 101-0520 


complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


RabbitCore™ RCM2100 Microprocessor Core Module 


The RCM2100 is our full-featured RabbitCore microprocessor core module 
with integrated Ethernet. The RCM2100 features 512K of Flash memory and 
512K of SRAM, as well as buffered external memory-addressing capability. The 
34 parallel user 1/0 shared with 4 serial ports make local control and 
communication a breeze. 

Features: 

e Ethernet * 3.5" x 2.0" x 0.86" » 512K SRAM * 512K Flash * 34 general 
purpose 1/0 

RabbitCore RCM2100 Specifications: 

* Microprocessor: Rabbit 2000 at 22.1 MHz * General Purpose 1/0: 34 parallel 
1/0 (20 configurable 1/0, 8 fixed inputs, and 6 fixed outputs) * Additional 


Inputs: 2 Startup Mode, Reset in * Additional Outputs: Status, Clock, 
Watchdog Out, Reset out * Memory 1/0: 13 buffered address, 8 buffered data, 
plus 1/0 Read-Write and Buffer Enable * Serial Ports: four 5V CMOS- 
compatible; 2 configurable as clocked ports * Serial Rate: Max. burst rate 
- CLK/32 Max. sustained rate - Burst/2 * Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC 
headers • Slave Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with 
Rabbit-based or other master controller • Real-Time Clock: Yes “ Timers: 
Five 8-bit timers (4 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 
match registers * Watchdog/Supervisor: Yes * Power: 4.75-5.25VDC, 140mA 
* Operating Temp: -40°C to +70°C “ Humidity: 5-95%, non-condensing * Board 
Size: 3.5" x 2.0" x 0.85" (89 x 51 x 22mm) 


manual, and AC adapter (U.S. Canada only). 


RabbitCore™ 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM2100 microprocessor core module, prototyping board, Dynamic 
C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming and debugging, Getting Started 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCM2100 MPU 316-1029-ND 89.00 | 101-0434 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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АЕ = RabbitCore'" 


RCM3300/3310 Core Module 


The RCM3310 module is an ideal option for designers who want to rapidly develop 
and implement secure web browser enabled embedded systems. Derived from 
industrial client feedback and combining traditional RabbitCore product strengths 
into one device, the RCM3310 is fully loaded: Rabbit 3000 @ 44MHz clock, 
10/100Base-T Ethernet connectivity, 4 or 8 MB Serial Flash, 512K Flash, 512K 
program execution and 512K data SRAM. 49 digital 1/0 shared with the 5 serial 


ports operate at 3.3 V (with 5 V-tolerant 1/0) 

Features: • 3.3V Operation * Powerful Rabbit 3000A microprocessor * 512K 
Flash/512K SRAM * 49 digital 1/0 • 5 Serial Ports. 

Design Advantages: • Ready-Made Platforms for quick design to market • Compact 
size * Dynamic CO development environment for real-time developing and 
debugging “ Fast performance for math, logic, and 1/0 


RabbitCore™ RCM3300 Development Kit 


Digi-Key part number 316-1036-ND (101-0704) Only $299.00 


The RCM3300 Development Kit includes an RCM3300 core module, a proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete 
Dynamic C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Module RCM3300 316-1030-ND 119.00 101-0691 
Module RCM3310 316-1031-ND 99.00 101-0698 


Г: => RabbitCore™ 


RCM3600/3610 Core Module 


The RCM3600 RabbitCore is the lowest priced Rabbit 3000 microprocessor based 
core module designed for a wide variety of applications. The RCM3600 features 
512K Flash/512K SRAM or 256K Flash/128K SRAM, 4 serial ports, and an 
extremely small footprint (2.10"х1.20"/53х30 mm). This RabbitCore mounts 
directly on a user-designed motherboard with a single 0.1" (2.54 mm) 2x20 dual- 
row IDC header and can interface with all manner of CMOS-compatible digital 
devices. 33 digital 1/0 (shared with serial ports), power and other signals аге 
routed directly to the motherboard. Built-in low — EMI features, including a clock 


spectrum spreader, practically eliminate EMI problems, helping OEMs pass 
European CE and other regulatory RF emissions tests. 


Features: “ 3.3V operation * Powerful Rabbit 3000A processor “ 256k (3610) to 
512k (3600) Flash Memory and SRAM * 33 digital 1/0 • 4 Serial Ports 


Design Advantages: * Low Cost Solution * Ready made platform for easy design 
implementation * Compact Size * Dynamic СӨ development environment for real- 
time developing and debugging * Fast performance for math, Logic, and 1/0 


C software development system (not a trial version) with documentation о! 


RabbitCore™ RCM3600 Development Kit 


Digi-Key part number 316-1037-ND (101-0678) Only $239.00 
The RCM3600 Development Kit includes RCM3600 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
in CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. Modul Маа ШЕ! ОЗ А0 аа 100072 


VEA RabbitCore™ 


RCM3700/3710 Core Module 


The RCM3700 RabbitCore is the lowest priced Rabbit 3000 microprocessor based 
core module designed for Ethernet/Internet applications. The RCM3700 features 
512K Flash/512K SRAM or 256K Flash/128K SRAM, 4 serial ports, and an 
extremely small footprint (2.95'x1.20'/75x30 mm). 33 digital 1/0 (shared with 
serial ports) equipped with «5 VDC tolerant 1/0, quadrature encoder inputs, PWM 
outputs and pulse capture and measurement capabilities. The RCM3700 also 
features a battery-backable real-time clock, glueless memory and 1/0 interfacing, 


and low-power "sleepy" modes. An alternate 1/0 bus can be configured for 8 data 
lines and 6 address lines (shared with parallel 1/0). 

Features: • 3.3V operation • Powerful Rabbit 3000A processor • 512K 
Flash/512K SRAM * 33 digital 1/0 * 4 Serial Ports Design Advantages “ Low 
Cost Solution * Ready Made platform for easy design implementation • Compact 
Size * Dynamic C9 development environment for real-time developing and 
debugging “ Fast performance for math, Logic, and 1/0 


C software development system (not a trial version) with documentation о! 


RabbitCore™ RCM3700 Development Kit 


Digi-Key part number 316-1038-ND (101-0680) Only $299.00 
The RCM3700 Development Kit includes RCM3700 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
Module RCM3700 316-1034-ND 59.00 | 101-0674 
n CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. Module RCM3710 316-1035-ND 49.00 | 101-0675 


Wie RabbitCore™ 


RCM3360/3370 Core Module 


The RCM3360/RCM3370 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture Cards™. Sup- 


porting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, 
applications requiring low-power operation. 
Features: • Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44 MHz clock • 10/100 


operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM * 49 digital 1/0 and 5 serial ports (RCM3300/3310) • 52 digital 
1/0 and 6 serial ports (RCM3360/RCM3370) “ Board size 1.85” x 2.73” x 0.86" (47mm x 69mm x 22mm) 

Design Advantages: • Ideal for network enabling security and access systems, home automation, HVAC systems, and 
industrial controls 


this RabbitCore is ideal for large data 


Base-T Ethernet connectivity * 3.3V 


The RCM3360 Development Kit includes RCM3360 core module, proto b 
xD-Picture Card™ 


RabbitCore™ RCM3360 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1046-ND (101-0953) Only $399.00 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
oard, AC Adapter (U.S. Only), Programming C, serial cable and a 32MB Module RCM3360 | 316-1044-ND 105.00 101-0949 
Module RCM3370 | 316-1045-ND 95.00 101-0950 


LXI. RabbitCore™ 


Application Development Kits 


Wi-Fi Kit: « Jumpstart your wireless application design with a complete application 
kit. Integrating Wi-Fi (IEEE 802.11b) with a RabbitCore™ Development Kit, 
embedded system integrators can now enable a wireless embedded system. 
Wireless connectivity eliminates Ethernet cables allowing for greater flexibility 
and mobility of wireless embedded Networks. Includes: * Linksys Wi-Fi card 
* RCM3100 microprocessor core module “ Prototyping board * Dynamic C 
development system and complete documentation on CD-ROM e Serial cable for 
programming and debugging * 10-ріп ® DB15 Conversion Cable • Manuals • AC 
adapter (U.S./Canada only) 

M2M Kit: • Jumpstart your M2M application design with a complete application 
kit. Includes: • Wavecom Fastrack Modem “ Device antenna • RCM3200 
microprocessor core module “ Prototyping board * Dynamic C development 
system and complete documentation on CD-ROM “ Serial cable for programming 
and debugging * 10-ріп © DB15 Conversion Cable • Ethernet Crossover Cable 
* Manuals “АС adapter (U.S./Canada only) 

Secure Embedded Web: As more embedded applications feature access via the 
Internet, secure transmission of data is growing increasingly critical. The Secure 
Embedded Web Application Kit provides optimized software development tools to 


easily build secure web interfaces for your new and existing applications. Built 
around the RCM3700 RabbitCore powered by the Rabbit3000 microprocessor, the 
Secure Embedded Web Application Kit offers Secure Socket Layer (SSL), which 
implements a 128-bit lock and key solution to encrypt data transfers. Includes: 
* RCM3700 microprocessor core module * Development board with prototyping 
area * Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM 
• SSL “ RabbitWeb * FAT file system • Serial cable for programming and 
debugging • Getting Started manual “АС adapter (U.S./Canada only) 

Serial to Ethernet: Designers now have a Serial-to-Ethernet Application Kit that is 
easy to use. The simple 3-Step Setup for transmitting data from a digital volt meter 
via a serial port to a TCP/IP stream enables even the newest user to quickly 


Wi-Fi Application 
Kit Shown 


develop a Serial-to-Ethernet application. The kit features digital volt meter software Digi-Key Price Rabbit 
libraries, sample programs and a menuing system, in addition to the Dynamic С® Description Part No. Each Part No. 
integrated development environment. Includes: « RCM3010 microprocessor core LE inatinn Ki Т " w 
module • Prototyping board * Dynamic C development system and complete M Норов Ki Kit 318 1039 RE 250 n. СП 
documentation on CD-ROM * Serial cable for programming and debugging * DB9 aching UEA 5 Я ё 4 » 

Null Modem Cable • 10-ріп & DB9 Conversion Cable e Ethernet Crossover Cable | Secure Embedded Kit 316-1041-ND 699.00 | 101-0897 
e Getting Started manual • Keypad/display unit • АС adapter (U.S./Canada only) Serial to Ethernet Kit 316-1042-ND 349.00 | 101-0689 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


SILICON 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


LABORATORIES 


Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU 


The Precision Mixed-Signal microcontroller family combines high-precision analog data converters with a high-throughput 8051 CPU making them ideal for analog and compute- 
intensive applications. ADC resolutions range from 8 to 24 bits and CPU throughputs range from 20 to 100 MIPS. Other on-chip analog peripherals include DACs (resolutions to 12-bits), 
a voltage reference, comparators, a temperature sensor and oscillators. Digital peripherals include external memory interface, timers, PCA (programmable counter array) modules, and 
UART, SPI and SMBus serial ports. Features: « С8051Е01х, C8051F12x, C8051F13x: Ext. Memory Interface, Temperature Sensor and VREF • C8051F02x and С8051Е00х: Temperature 
Sensor and VREF • C8051F35x: Temperature Sensor, PGA, and VREF • C8051F064 and C8051F066: Ext. Memory, and VREF * C8051F065 and C8051F067: VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs | Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnls Buses АОС1 ADC2 DAC Comp. | Other Osc (peak) | Package | PartNo.* 1 25 100  |PartNo. Part No. 

128K | 8448 | 64 5 6 ERES ees ЕЦ Wait 2 | 195 | low | 100 | 100-TaFP | 336-1079-1-ND 3670 2748 21.92 |С8051Е1208 |C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 32 5 6 crise ed ees Wait 2 | 18x16 | low | 100 | 64-TOFP | 336-1080-1-ND 3554 2633 21.23 |C8051FI21R |C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 64 5 6 ES ied ed Wait | a [195 | low | 100 | 100-TaFP | 336-1081-1-ND 3401 2520 2032 |C8051F122R |C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 32 5 6 MES iod pie 120i | 2 | 18x16 | low | 100 | 64-TOFP | 336-1082-1-ND 3288 2436 1964 |C8051F123R |C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 64 5 | 6 MER ЛЫ ed EE: — | 2% 50 | 100-ТОЕР | 336-1059-1-ND 3219 2384 19.23 |C8051F124R | C8051F120DK-U 
128K | 8448| 32 REED ko ЛЫ au g — | aW | 50 | 64-ТОРР | 336-1060-1-ND 3099 — 2295 1851 |CB05IFI25R C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 64 NEED ro pee ШЕР — | 2% | 50 |100-ГОҒР | 336-1061-1-ND 2951 2185 1763 |C8051F126R C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 32 5 6 EINEN ES n БЕЛЕ — | s 50 | 64-TOFP | 336-1062-1-ND 28.38 2102 16.95 |C8051F127R |C8051F120DK-U 
128K | 8448 | 64 5 6 EINE broken — |b 2 [Ў] sa% | 100 |100TOFP | 336-1147-NDE 2058 17.74 15.30 |C8051F130 |C8051F120DK-U 
428K | 8448 | 32 5 6 MES DES - |b 2 |1616 | iow | 100 | 64-TOFP | 336-1148-NDT 1974 4702 1467 |С8051Е131 |C8051F120DK-U 
64K | 8448 | 64 5 IE o По |198 | s% | 100 |400-TOFP | 336-1149-NDT 1722 1485 12.80 |C8051F132 |C8051F120DK-U 
ык | 8448 | 32 ЖЕГЕНГЕ od — (ШІ; | 1908 | iow | 100 | 64TOFP | 336-1150-NDf 1638 — 1412 1247 |C8051F133 C8051F120DK-U 
64K | 4352 | 64 5 5 HUE rd ES EE: — | 20% | 25  |100-TQFP | 336-1032-1-ND 31.35 2256 1790 |C8051F020R |C8051F020DK-U 
64K | 4352 | 32 5 5 ed ШД Ed ШЕШЕ — | +20% | 25 | 64-ТОРР | 336-1033-1-ND 3023 2175 1726 |C8051F021R |C8051F020DK-U 
64K | 4352 | 64 5 5 Sed od e FOE — | 20% | 25 |100-TQFP | 336-1034-1-ND 24.93 17.94 1424 |C8051F022R |C8051F020DK-U 
64K | 4352 | 32 5 5 NA ed ЕД ЕЕ — | +20% | 25 | 64-ТОЕР | 336-1035-1-ND 23.16 1667 1323 |C8051F023R |C8051F020DK-U 
зж | 256 | 32 4 5 inves Eg ЕНЕР — | +20% | 20 | 64-TOFP | 336-1000-1-ND 2247 15.95 12.66 |C8051F000R |C8051F005DK-U 
32K | 256 | 16 4 5 SS iod - | — | 20% | 20 | 48-TQFP | 336-1001-1-ND 2181 — 1569 1245 |C8051F001R |C8051F005DK-U 
зж | 256 | 8 4 5 cH ҰЛЫ НЕСЕ — | +20% | 20 |3240ҒР | 336-1002-1-ND 2148 1546 1227 |C8051F002R |C8051F005DK-U 
32k | 2304 | 32 4 5 EH iod ЕНЕР — | 420% | 25 | 64-TOFP | 336-1003-1-ND 2376 1710 13.57 |C8051F005R |C8051F005DK-U 
зж | 2304 | 16 4 5 EH iod = | — | 420% | 25 | 48-TOFP | 336-1004-1-ND 23.13 1664 1321 |C8051F006R |C8051F005DK-U 
зж | 2304 | в 4 5 Pe ЫШ = 0800 1 — | 420% | 25 |3240ҒР | 336-1041-1-ND 2259 1625 12.90 |C8051F007R |C8051F005DK-U 
зж | 256 | 32 4 5 meum bod = |Ё 2? — | 420% | 20 | 64-TOFP | 336-1005-1-ND 2076 1494 11.85 |С8051Ғ0108 | C8051FO0SDK-U 
зж | 256 | 16 4 5 АМА ТЕН ee — | BIL) 2 — | 420% | 20 | 48-TOFP | 336-1006-1-ND 2037 14.66 11.63 |C8051F011R | C8051FO0SDK-U 
32k | 256 | 8 4 5 "nm d — [ВЫ я — | 320% | 20 |32-LQFP | 336-1007-1-ND 19.83 14:27 11.32 |C8051F012R |C8051F005DK-U 
зж | 2304 | 32 4 5 "D ed = ELI 2 — | 20% | 25 | 64TQFP | 336-1030-1-ND 2244 1615 1281 |C8051F015R |C8051F005DK-U 
32K | 2304 | 16 4 5 e" eg — | Bey 2 — | +20% | 25 | 48-TQFP | 336-1031-1-ND 2208 1589 1261 |C8051F016R |C8051F005DK-U 
зж | 2304 | 8 4 5 б eg — | | + — | 20% | 25 | 32-LarP | 336-1042-1-ND 21.84 — 1571 1247 |C8051F017R |C8051F005DK-U 
16K | 1280 32 4 5 SUELE SBI eg = = 2 — | 20% | 25 |64-TOFP | 336-1048-1-ND 1842 1804 10.35 |C8051F018R |C8051F005DK-U 
16K | 1280 | 16 4 5 ТТ bed = = 2 — | +20% | 25 | 48-TQFP | 336-1049-1-ND 1746 1256 9.97 |C8051F019R |C8051F005DK-U 
вак | 4352 | 59 5 6 EE rd = = 3 | DMA | 9% 25 | 100-TOFP | 336-1089-1-ND 2405 18.51 1542 |C8051F064 | C8051FOB4EK-U 
вак | 4352 | 24 5 6 ама Эб ае = = 3 | DMA | 22% 25 | 64-TOFP | 336-1090-1-ND 2353 1840 15.09 |C8051F065 | C8051FOB4EK-U 
32k | 4352 | 59 5 | 6 КЕШЕ rcg = = | 3 | DMA | 22% | 25 |100-TOFP | 336-1091-1-ND 2039 1569 1308 080512066 | C8051FO64EK-U 
32k | 4352 | 24 5 | 6 AES Eg = = | 3 | oma | 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1092-1-ND 1987 1529 1274 80512067 |C8051F064EK-U 
sk | 768 | 17 "МЕЗ ЕШ ad — |2 | 1 — | 22% 50 | 32-LQFP | 336-1084-1-ND 1122 9055 748 |СВОБЛЕЗБОВ |C8051F350DK-U 
Sk | 768 | 17 А ee n a cn - || 1 — | 22% 50 | 28-MLP | 336-1085-1-ND 1057 — 852 7.05 |C8051F351R |C8051F350DK-U 
SK | 768 | 17 áe. ea ip rae = || 4 — | 22% 50 | 32-LQFP | 336-1086-1-ND 834 672 556 |CB051F352R |C8051F350DK-U 
вк | 768 | 17 NEN ic š e || 4 — | 22% 50 | 28-MLP | 336-1087-1-ND 798 3 639 528 |CB051F353R | C8051F350DK-U 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. T Bulk 


USB Microcontrollers Integrated USB 2.0 Function Controller 


The USB microcontroller family features an on-board universal serial bus (USB) 2.0 function controller with integrated transceiver and on-chip clock recovery. No resistors, crystal, regulator, EEPROM or other external components are required. On- 
chip digital resources include a pipelined 25 MIPS, 8051 CPU with 16kB Flash and UART, SMBus and SPI serial interfaces. On-chip analog features include a multi-channel 10-bit ADC, voltage reference, oscillator, comparators and a temperature 
sensor. Available іп a 32-pin LQFP or a 28-pin MLP (5x5mm), these devices provide a single-chip solution for embedded USB applications. 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnls Buses ADC1 Comp. Osc (peak) Package Part No. * 1 25 100 Part No. Part No. 
16K | 2304 | 25 4 5 | USB2.0, UART, ТОВЫ 17-Ch. | > | s5% | 25 | 32-LQFP 336-1066-1-ND 137 9.77 781 | C8051F320R — | C8051F320DK-U 
SMBus, SPI 200ksps ji ў E Ë 
USB 2.0, UART, | 10-Bit, 13-Ch. F Я STEM Т 
16K 2304 21 4 5 SMBus, SPI 200ksps 2 41.5% 25 28-MLP 336-1067-1-ND 13.00 9.29 7.56 C8051F321R C8051F320DK-U 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (1053) 347 


e» C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (соп) 


SILICON LABÜRATORIES 


General Purpose Microcontrollers Outstanding Value for Comprehensive MCUs 


The General Purpose microcontroller family offers outstanding value and performance for embedded control applications. Each device features a 25MIPS pipelined 8051 CPU with 8kB Flash, UART and SPI serial interfaces, 
internal oscillator and numerous digital I/O options. On-chip analog features include 32-channel, 12-bit or 8-bit ADC and two comparators. Development tools are easy to use and come complete with all the hardware and 


software needed to design complex electronics systems on a standard Windows PC. 


Flash Digital Cut Tape Development 

Mem. RAM Port Timers Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) Buses кәсі Comp. Osc (peak) Package Part No. * il 25 100 Part No. Part No. 
вк | 1280 32 3 E E 2 | +20% | 25 | 48-TQFP | 336-1036-1-М0 13.22 951 755 C8051F206R | C8051F206DK-U 
8K 256 32 3 VART, Bid 2 | +20% | 25 | 48-TQFP | 336-1008-1-М0 921 6.62 5.26 C8051F220R | C8051F226DK-U 
8K 256 22 3 Eu Е 2 | +20% | 25 | 32LQFP | 336-1009-1-М0 877 631 5.00 C8051F221R | C8051F226DK-U 
вк | 1280 32 3 VART: а 2 20% 25 | 48-TQFP | 336-1010-1-ND 971 6.99 5.54 C8051F226R | C8051F226DK-U 
8K 256 32 3 | UART, SPI = 2 | 220% | 25 | 48Т0Ғ | 336-1011-1-ND 871 626 497 CBOSTF230R | C8051F226DK-U 
8K 256 22 3 | UART, SPI = 2 [220% | 25 | 32LOFP | 336-1012-1-ND 8.29 5.97 473 C8051F231R | C8051F226DK-U 
8K | 1280 | 32 3 | UART, SPI = 2 | 220% | 25 | 48-TQFP | 336-1013-1-ND 948 6.60 524 C8051F236R | C8051F226DK-U 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package 
The Small Form Factor family is optimized for space-constrained, low-power, low-cost applications in consumer, industrial, communications and automotive markets. Development is quick and easy due to low-cost, 
professional development tools and in system debug. Features: * C8051F311, C8051F300, C8051F302, C8051F310, C8051F312, and C8051F313: Temperature Sensor * C8051F330 and C8051F330-GP: Temperature 


Sensor and VREF 
Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal} MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | МО Pins | (16-Bit) | Chnls Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package Part №.* 1 25 100 Part No. Part No. 
8k 256 8 3 з | ШАЯ, | &Bit8-ch, | _ | 4 f s2% | 25 |р 336-1043-1-ND 6.53 4.66 373 | C8051F300R | C8051F300DK-U 
SMBus 500ksps 
UART, | 8-Bit,8-Ch, | — я = Sa — — 5 
SK | 256 8 3 Š гема pos 1 | 22% | 25 | d4Dip 336-1050-5-NDt 6.60 c8051F300P | C8051F300DK-U 
SK | 256 8 3 à | UE. - — | 1 | x | 25 | H-MLP 336-1044-1-ND 6.19 442 3.54 | C8051F301R | C8051F300DK-U 
8k 256 8 3 з | ШАЯ, | 88t&Ch. | _ | 4 f s2% | 25 | ӘМІР 336-1045-1-ND 6.14 438 351 | C8051F302R | C8051F300DK-U 
SMBus 500ksps 
SK | 256 8 3 $ | Sune - — | 1 аро | 25 | H-MLP 336-1046-1-ND 5.88 420 336 | C8051F303R | C8051F300DK-U 
к | 256 8 3 à | UM. - — | 1 |+0% | 25 | H-MLP 336-1063-1-ND 5.04 3.60 288 | C8051F304R | C8051F300DK-U 
2k | 256 8 3 ШЕТ ES — | 1 |+0% | 25 | H-MLP 336-1064-1-ND 420 3.00 240 |C8051F305R | C8051F300DK-U 
UART, SPI, | 10-ВИ, 21-Ch.. _ Е 1 -1056-1- - 
tek | 1280 | 29 4 Se | au ie 2 | 22% | 25 | 32-LOFP)  336-1056-1-ND 10.98 7.85 628 | C8051F310R | C8051F310DK-U 
UART, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., " F 4057-1- - 
tek | 1280 | 25 4 Жы Ae | —| 2 sm | 25 [eMe 336-1057-1-ND 9.95 71 568 | C8051F311R | C8051F310DK-U 
UART, SPI, | 10-Bit, 21-Ch., ? ? -1151- - 
вк | 1280 | 29 4 De аі — | 2 | 2% | 25 [зат] 336-1151-qD 6.01 4.88 425 | C8051F312 | C8051F310DK-U 
UART, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., я ' -1152 - 
вк | 1280 | 25 4 S| eure Aes "| — | 2 | 22% | 25 | emp 336-1152-ND 555 451 392 |08051Е313 | C8051F310DK-U 
вк | 1280 | 29 4 s. URS - — | 2 | am | 25 [зар] — 336-1153-ND 5.10 415 3.61 |CBOSIF314 — | C8051F310DK-U 
вк | 1280 | 25 4 Шана ез — | 2 | s2% | 25 | 28-MLP 336-1154-ND 465 3.88 337 | С8051Е315 | C8051F310DK-U 
UART, SPI, | 10-Bit, T6-Ch.. | 10-84 р ро mum 7 
к | 768 17 4 ЖЕ - Ape" т рам | 25 | 200p 336-1155-ND 6.71 5.16 427 | C8051F330D | C8051F330DK-U 
UART, SPI, | 10-Bit, 16-Ch.,| 10-Bit, I Е закана қ 
sk | 768 17 4 a S Aes үлү 1 | 22% | 25 | omP 336-1069-1-ND 787 562 450 | C8051F330R | C8051F330DK-U 
к | 768 17 4 В = — | 1 | x | 25 | 20-MLP 336-1070-1-ND 7.06 5.04 4.03 | 8051F331R | C8051F330DK-U 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. + Dip version for development purposes. 


CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller 


Each CAN MCU features a 25 MIPS pipelined 8051 CPU, an integrated CAN 2.0B controller, 64kB of Flash, 4kB of SRAM, external memory interface and numerous digital I/O options. Dual UARTs, SMBus and SPI serial 
interfaces and on-chip analog capabilities including ADC, DAC, voltage reference, internal oscillator and temperature sensor make these products an ideal solution for industrial control and automotive applications. 
Features: * Ext. Memory Interface, Temperature Sensor, VREF 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs | Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnls Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc (peak) | Package | Part No.* 1 100 Part No. Part No. 
САМ ОВ, | уау үл, eT m 
вак | 4352 | 64 5 в | 2uaRTs, | 28412-01. | Bit Bch. SR з 29 | s2% | ж | 100-TOFP | 336-1051-1-ND — 3371 2425 1925 |C8051F040R  C8051F040DK-U 
SMBus, SPI sps | 500кәрә | 2-01. 
CAN2.0B, | 42-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, &-Ch. | 12-84 «60V 
вак | 4352 | 32 5 в | 2UARTs, | 12861301 [SES Un. 1280 з | S. | s2% | 25 | GÁTOFP |336-1052-i-ND — 32.67 2350 1865 | C8051FO41R C8051F040DK-U 
SMBus, SPI sps sps ee 
CAN2.0B, | 40-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, &-Ch. | 12-Bit +60V 
вак | 4352 | 64 5 в | 2uamrs | 10841301. | SE Sn. 128 з | ЖО | s2% | 25 | 100-TOFP | 336-1053-1-ND — 3051 21.95 1742 | C8051FO42R | CBOSTFOAODK-U 
SMBus, SPI eps ene | Бы 
CAN2.0B, | 10-Bit, 13-Ch. | 8-Bit, &-Ch. | 12-84 «60V 
вак | 4352 | 32 5 в | 2 UARTS | OB | 80t 80h. 1280 з | S. | s2% | 25 | бато |336-1054-1-ND 2782 2001 1588 |C8051F043R | C8051F040DK-U 
SMBus, SPI sps Sps "wi 
CAN2.0B, | 10-ві, 13-Сп «60V 
вак | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, Sau шш za 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1156-ND 16.93 — 1302 10.85 |C8051F044 | C8051F040DK-U 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | ¿ont үл, 
вак | 4352 | 32 5 в | 2uarTs, | 10:86180. — | 3 |19V | 49% | 25 | 64-TaFP | 336-1157-ND 1643 1264 10.53 |C8051F045 | CBOS1FO40DK-U 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | ру 43. 
32K | 4352 | 64 5 в | 2uarts, | 10:86180. — 3 | 800 | 49% | 25 |100-TOFP | 336-1158-ND 1494 — 1149 — 958 |С8051Ю46 | C8051F040DK-U 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN20B, | ¿ont үл, 
зэк | 4352 | 32 5 в | 2uarTs, | 10-86180. — | a | 18V | iow, | 25 | 64-ТОЕР | 336-1159-ND 1444 1111 926 |C8051F047 | C8051F040DK-U 
SMBus, SPI 100ksps PGA 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


(Continued) 


348 


(T053) 
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e» C8051F High Performance Mixed-Signal MCUS (Cont.) 


SILICON LABORATORIES 


Flash Digital Cut Tape Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs | Kit 
(Bytes) | (Bytes) | WO Pins | (16-Bit) | Chnls Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp.| Other Osc (peak) | Package Part No.* 1 25 100 Part No. Part No. 
CAN2.0B, m mm gm 
64K 4352 59 5 6 2 UARTs, 15842-01; лоха, 80р, 12. Bit, 3 DMA +2% 25 100-TQFP 336-1072-1-ND 49.35 3860 31.64 |C8051F060R | C8051F060DK-U 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 
CAN208, | 46-pit, 2-Ch. | 10-ВИ, 8-Ch. | 12-Bit 
64K 4352 24 5 6 2 UARTS, у ў Н ДЕЕ 3 DMA +2% 25 64-ТОҒР 336-1073-1-ND 48.72 37.48 31.23 |C8051F061R | C8051F060DK-U 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps 2-Ch. 
CAN2.08, | 46-pit, 2-Ch. | 10-ВИ, 8-Ch. | 12-Bit 
64K 4352 59 5 6 2 UARTS, 1Msps - 200ksps | 2-Ch. 3 DMA +2% 25 100-TQFP 336-1074-1-ND 44.79 3446 28.72 |C8051F062R | C8051F060DK-U 
SMBus, SPI p ps й 
CAN208, | 46-Bit, 2-Ch. | 10-ВИ, 8-Ch. | 12-Bit 
64K 4352 24 5 6 2 UARTs, 1Msps - 200ksps | 2-Ch. 3 DMA +2% 25 64-ТОҒР 336-1075-1-ND 44.30 34.08 28.40 |C8051F063R | C8051F060DK-U 
SMBus, SPI p ps Ü 


Microcontroller Development Tools 


Development Kits: 

Ф Complete development/prototyping system • Prototyping/demon- 
stration board * In-system Flash programming “ In-circuit debugging 
* MCU configuration wizard 

IDE: 

* Source code editor, project manager * Flash programmer • Supports 
full-speed, non-intrusive in-circuit debug logic * Real-time breakpoints, 
source-level debug * Conditional memory watchpoints * Memory and 


Single-Chip USB to UART Bridge 


The CP210x is a single-chip USB to UART bridge that converts data traffic between USB and UART formats. The chip includes a complete USB 2.0 full-speed function 
controller, bridge control logic and a UART interface with transmit/receive buffers and modem handshake signals. 


The device also features on-board EEPROM, a voltage regulator, a USB transceiver and an integrated internal oscillator, eliminating external components generally required 
in USB applications. System development is further simplified by the CP210xEK evaluation kit, which includes a complete USB to RS-232 evaluation board and royalty-free 
device drivers for PC and Macintosh platforms. 


register inspect/modify * Single-step and animated execution modes Digi-Key BS Development Kit 
* Variable watch window x 
Description Part No. Each Part No. 

Digi-Key Price Development Kit Single-Chip USB to UART Bridge 336-1076-ND 49.00 CP2101EK 
Part No. Each Part No. Single-Chip USB to UART Bridge 336-1161-ND 49.95 СР2102ЕК 
336-1017-ND 99.00 C8051F005DK-U 
336-1038-ND 129.00 C8051F020DK-U 
ОО ОШ ро! ав 058 UART Cut Tape Tape & Reel | Silicon 
336-1078-ND 14900 C8051F120DK-U 2.0 Baud RX/TX Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Labs 
336-1040-ND 99.00 C8051F206DK-U (Mbps) | EEPROM | Clock Rates Buffer Package Part No. 1 25 |PartNo. 1,500 Part No. 
336-1024-ND 99.00 C8051F226DK-U 300bps to 28-MLP 
336-1047-ND 99.00 C8051F300DK-U 12 5128 Internal 1Mb 512B 5 5 336-1077-1-ND 5.70 4.79 | 336-1077-2-ND 3777.20/М |CP2101R 
336-1055-ND 99.00 C8051F310DK-U ps (mm x 5mm) 
336-1065-ND 229.00 C8051F320DK-U 300bps to 28-MLP 
336-1068-ND 99.00 C8051F330DK-U 12 1024B  |Internal 921.6kbps 6408 (5mm x 5mm) 336-1160-NDT 5.70 479 |— —  |CP2102-GM 
336-1083-ND 129.00 C8051F350DK-U à 
336-1088-ND 24.95 C8051F064EK-U 1 Tube 


Wireless, Wireline and Optical Networking Solutions 


SiPHY? High-Speed Transceivers: Features: • Integrated limiting amplifier, 
CDR, CMU and MUX/DEMUX * Low jitter generation: «2.0 mUlRMS (typ 0C-48) 
° Jitter attenuating CMU eliminates the external clean-up PLL * Low power 


Precision Clock ICs: 
Features: 
* Jitter generation less than 0.3 ps 


Clock and Data Recovery ICs: 
Features: * Multi-rate operation: OC-3/12/48, STM-1/4/16, GbE and 2.7 Gbps 


5 (typ OC-192) * Forward and œ Low jitter generation; low power operation * DSPLL™ technology eliminates 


operation reverse FEC clock scaling * Selectable loop filter bandwidths external loop filter components 
Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each Part No. 
SiPHY High-Speed Transceivers 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:16 Deserializer and 16:1 Serializer 195-CBGA 336-1135-ND 196.46 174.22 | SI5100-F-BC 336-1136-ND 350.00 $15100-EVB 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:4 Deserializer and 4:1 Serializer 99-CBGA 336-1137-ND 196.46 174.22 $15110-Е-ВС 336-1138-ND 350.00 $15110-EVB 
Precision Clock ICs 
Precision Clock Multiplier/Regenerator, 155 MHz, 622 MHz 20-MLP 336-1139-ND 51.42 4519 | 515310-ВМ 336-1140-ND 350.00 $15310-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19 MHz, 155 MHz, 622 MHz Output, 15/14 Scaling 63-CBGA 336-1141-ND 104.65 91.80 | 515320-Ғ-ВС 336-1142-ND 350.00 $15320-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19 MHz ~ 2.5 GHz Output, G.709 FEC and 66/64 Scaling 63-CBGA 336-1143-ND 125.57 11016 | SI5321-F-BC 336-1144-ND 350.00 $15321-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, Auto Hitless Switching, Four Outputs at 19 MHz, 155 MHz or 622 MHz | 99-CBGA 336-1145-ND 17011 149.28 | $15364-Е-ВС 336-1146-ND 350.00 $15364-EVB 
Clock and Data Recovery ICs 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, 2.5V 20-MLP 336-1120-ND 27.61 24.03 515010-ВМ 336-1121-ND 350.00 $15010-EVB 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP 336-1122-ND 30.21 26.29 | 515013-ВМ 336-1123-ND 350.00 $15013-EVB 
00-48, STM-16 SONET/SDH, 2.7 Gbps, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP 336-1124-ND 82.71 72.56 | $15017-ВМ 336-1125-ND 350.00 $15017-EVB 
06-48, STM-16 SONET/SDH, 2.7 Gbps, 2.5V 20-MLP 336-1126-ND 74.82 65.64 515018-ВМ 336-1127-ND 500.00 $15018-EVB 
0C-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7 Gbps, 2.5V 20-MLP 336-1128-ND 94.03 82.04 515020-ВМ 336-1129-ND 500.00 $15020-EVB 
0C-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7 Gbps, with Limiting Amp, 3.3V 28-MLP 336-1133-ND 102.89 90.24 515023-ВМ 336-1134-ND 500.00 $15023-EVB 


ISOmodem? Embedded Modems 


Silicon Laboratories’ embedded modem solutions are most feature rich, compact 
and flexible 2400 baud modems on the market. Available in two 16-pin SOIC 


for a separate DSP data pump, modem controller, codec, isolation transformer, 
relay, opto-isolators and 2-4 wire hybrid. 


packages, the 512401 and Si2400 embedded modem solutions eliminate the need Features: * Simple AT command UART interface “ Globally compliant line 


interface * Line-in-use and parallel phone intrusion detection Caller ID 


detection and decode 


Max. System-Side Silicon Line-Side Silicon 

Data Voice Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Each Labs 
Description Rate Codec Package Part No. Part No. Part No. Part No. 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps No 16-SOIC 336-1095-ND 27.70 24.11 SI2401-FS 336-1096-ND 5.55 4.80 SI3010-FS 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps Yes 16-5016 336-1093-ND 30.24 26.36 512400-К5 336-1094-ND 8.25 7.22 SI3015-KS 


RF Synthesizers 


Silicon Laboratories’ wireless solutions are the world's most integrated, robust, 
reliable and easiest to use wireless solutions available in the market today. 
By eliminating more discretes and requiring fewer external components that 


alternate solutions, our products empower our customers to add value-rich 


features and speed time to market. Best of all, we develop and design these 


world-class products in proven, standard CMOS process technology. 


Features: “ CMOS RF synthesizers with integrated VCOs, 


varactors * Low profile packages 


loop filters and 


Settling Input Silicon Evaluation Board Silicon 
RF1 RF2 IF Time RF Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 
Description (MHz) (MHz) (MHz) (us) (MHz) Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each Part No. 
General Purpose N/A N/A 62.5 - 1000 200* 2-26 28-MLP 336-1097-ND 6.73 5.30 | 514112-ВМ 336-1098-ND 225.00 S14112M-EVB 
General Purpose 900 - 2050 750 - 1500 V/A 200* 2-26 28-MLP 336-1099-ND 873 7.86 | SI4113-D-GM 336-1100-ND 225.00 SI4113M-EVB 
General Purpose N/A 750 - 1500 62.5 - 1000 200* 2-26 28-MLP 336-1103-ND 8.73 7.86 | SI4122-D-GM 336-1104-ND 225.00 S14122M-EVB 
General Purpose 900 - 2050 N/A 62.5 - 1000 200* 2-26 28-MLP 336-1107-ND 873 7.86 | 514123-ВМ 336-1108-ND 225.00 S14123M-EVB 
802.11b.g and Ism Band N/A 2025 - 2300 62.5 - 1000 80t 2-50 28-MLP 336-1111-ND 873 7.86 | 514126-ВМ 336-1112-ND 225.00 S14126M-EVB 
General Purpose 900 - 2050 750 - 1500 62.5 - 1000 200* 2-26 28-MLP 336-1113-ND 11.37 10.24 | 514133-ВМ 336-1116-ND 225.00 SI4133M-EVB 
802.11b.g and Ism Band 2300 - 2500 2025 - 2300 62.5 - 1000 801 2-50 28-MLP 336-1118-ND 10.89 9.80 | 514136-ВМ 336-1119-ND 225.00 S14136M-EVB 
* For a 200 kHz update rate For update rates » 500 kHz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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COPELAND 
COMMUNICATIONS, INC. 


The World Modem II™ devices allow rapid implementation of a modem interface into numerous 
applications. Features: « Socket Modem" compatible * 3.3V operation * Compliant with global 
standards • Caller ID, Call progress, and Fast Connect * Small footprint 1.045" x 2.54" • Standard 


and extended AT command set. 


The Socket Radio allows rapid implementation of wireless modem capability to any application 
with data rates up to 33.6Kbaud. Features: * 3.3V operation * Socket Modem compatible • 200 ft. 
(indoor) range * 900MHz band = FCC 15.249 compliant • АТ command set • Small footprint 1.045" x - 


2.54" • MMCX connector (CB Version) * Integrated antenna (CA Version) 


Modems and 
Socket Radio 


Data Rate Digi-Key Price Each Copeland 
(Baud) Description Part No. 1 50 Part No. 
World Modem И 

2400 Serial Modem 539-1000-ND 33.22 28.37 CC-24K2-CS 
56K Serial Modem 539-1001-ND 45.56 38.90 CC-56K2-CS 
56K Serial Modem 5V Compatible 539-1006-ND 53.06 49.74 СС-56К2-055 
92K Serial Modem 5V Compatible 539-1007-ND 58.67 55.01 CC-92K2-CS5 
92K Serial Modem 539-1008-ND 52.06 48.81 CC-92K2-CS 

Socket Radio Modem 
33.6K Radio Modem 900MHz ММСХ Connector 539-1003-ND 54.49 51.19 CC-900W-CB 
33.6K Radio Modem 900MHz with Antenna 539-1005-ND 72.92 68.51 CC-900W-CA 
Development Kits 
World Modem II Development Kit 539-1002-ND 199.00 — CC-WM2-EVAL 

— Socket Radio Development Kit 539-1004-ND 399.00 — CC-SR-EVAL 


"P> Zoom™ Starter Development Kit 


Low Cost ARM Development System 


Digi-Key Price Logic Product Dev. 

Description Part No. Each Part No. 

Zoom Starter Kit for LH79520 460-1000-ND 337.82 | SDK-LH79520-10-3208 
Card Engine for LH79520 460-1013-ND 311.00 | CENG-LH79520-10-403HC 
Zoom Starter Kit for LH7A400 460-1007-ND 393.68 | SDK-LH7A400-10-6416 
Card Engine for LH7A400, with 32Mb NOR Flash 460-1014-ND 359.00 | CENG-LH7A400-10-504HC 
Card Engine for LH7A400, with 16Mb NOR Flash 460-3459-ND NEW! 293.93 | CENGLH7A400-10-503HC 
Zoom Integrated Kit with LH7A400 460-1019-ND 2653.35 | IDK-LH7A400-10P-6432 
Zoom Starter Kit for LH75401 460-1016-ND 337.82 | SDK-LH75401-11-0204 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-1017-ND 450.87 | SDK-LH7A404-11-6416 
Zoom Integrated Kit with LH7A404 460-1020-ND 2653.35 | IDK-LH7A404-11P-6432 
Card Engine for LH7A404, with 16Mb NOR Flash 460-3460-ND NEW! 303.24 | CENGLH7A404-11-503HC 
Card Engine for LH7A404, with 32Mb NOR Flash 460-3461-ND NEW! 336.49 | CENGLH7A404-11-504HC 
Zoom Starter Kit for LH79524 460-1022-ND NEW! 418.95 | SDK-LH79524-10-3216 


Zoom Display Kit 


Zoom Starter Development Kit Includes: • Sharp Card 
Engine (LH79520, LH79524, LH75401, LH7A400, 
LH7A404) * Application board * Standard peripheral 
connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, 
Serial, Compact Flash (Refer to Card Engine for support of 
peripherals) * Power supply and adapters for UK, US, EU, 
Japan * Serial cable “ LogicLoader™ (bootload- 
er/monitor) in executable format “ BSPs available 
depending on Card Engine purchased * GNU cross- 
development tools (compiler, linker, assembler, debugger) 
are included for Linux development systems Zoom 
Integrated Development Kit Includes: • Network Support 
2 x RJ45 Ethernet jacks (application and debug) * PC card 
expansion (Compact Flash Type 1(memory mode only), 
PCMCIA! - 2 slots and MMC/SD) * USB (2 host channels 
or 1 host and 1 client) * SPI supports either Motorola SPI™, National Semiconductor MICROWIRE™, ТІ SSI • Serial 
ports: 2 x 115.2Kbps RS-232 (dual UART 160752) and 1 x IrDA, 115.2Kbps RS-232 debug serial port (Card engine 
supported) • CAN Ver 2.06 “2 x TTL serial ports Application Development Kits reduce product development time by 
allowing software teams to immediately begin application development on platforms that transfer seamlessly to 
production. They provide: • Product-ready Card Engine platforms support final production * Production quality device 
drivers and bootloader * Support for Microsoft Windows CE and CE.NET, Linux embedded OS, VxWorks, ThreadX, and 
MC/OSII • Vast array of on-board hardware peripherals 


The Zoom™ Display Kits are ready to use LCD displays that сап be immediately connected to the Zoom Application Development Kits. The display kits include: * Bezel 
• Backlight • 4 Wire Resistive Touch Panel • Cable Assemblies 


Sharp LCD Digi-Key Price Logic Product Dev. Sharp Card Engine 
Description Part No. Part No. Each Part No. Display Format LH79520 | LH79524 | LH75401 | LH7A400 | LH7A404 
3.5" QVGA (240 x 320), Color AD-TFT | LQ035Q7DB02 460-1004-ND 484.12 LCD-3.5-QVGA-10 QVGA (240 x 320) X X X X X 
3.5" QVGA (240 x 320), Color TFT L003507DB02 460-1015-ND 484.12 LCD-3.5-QVGA-20 QVGA (240 x 320) X X X X X 
5.7" QVGA (320 x 240), Color TFT L005703DC02 460-1021-ND NEW! 712.20 LCD-5.7-QVGA-10 QVGA (320 x 240) X X X X X 
6.4" VGA (640 x 480), Color TFT 10640343 460-1005-ND 903.07 LCD-6.4-VGA-10 VGA (640 x 480) X X X X 
10.4" VGA (640 x 480), Color TFT 10100368 460-1011-ND 948.29 LCD-10.4-VGA-10 VGA (640 x 480) X X X X 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


BlueStreak 
MCU/SoC 


The 16/32 bit BlueStreak MCU/SoCs offer higher performance than ordinary 16-bit MCU utilizing the 
АВМ7ТОМІ core with 32KB of on-chip SRAM, color and grayscale LCD controller, plus three UARTs, 
SPI, CAN 2.0B, three 16-bit Counter/Timers, A/D Converter, Watchdog Timer and Low Voltage Detector, 
they are an excellent solution to speed-versus-cost concerns. Applications include GPS, PDA, 
Printers/Copiers, Security Control Panels, and White Goods. 
The 32-bit series of BlueStreak MCU/SoCs begins with the LH79520, which combines a 32-bit 
ARM/7TDMI RISC core with 8KB Cache, MMU, color LCD controller, and 32KB SRAM. Also included are 


a number of essential peripherals such as a DMA Controller, Serial and Parallel Interfaces, Infrared 
Support, Counter/Timers, Real Time Clock, Watchdog Timer, Pulse Width Modulators and an on-chip 
Phase Lock Loop. For more power, the LH7A400 SoCs build on this basic feature set with ARM9 cores 
and add highly-desired functionality like USB and MMC. With their high performance and integration, the 
32-bit BlueStreak devices are a great choice as a basis for handheld devices like GPS, Games, PDAs, 
Pocket PCs, and Media Players. 

Features: • Operating Temp.: Industrial * VCC: 1.8V • SPI: Yes • WDT: Yes * JTAG: Yes 


Memory GP Timer/ Clock 

Size RAM Vo Counters LCD Speed Digi-Key Price Sharp 
Bytes Pins UART CAN DMA USB | Microwire 16-hit PWM ADC Controller (MHz) Package Part No. Each Part No. 
32K 64 3 (w/IrDA) = 4-Channel = Yes 4 2 = Y (Color) 77.4 176-LQFP 425-1820-ND 14.54 LH79520N0M000B1 
32K 76 3 2.0B 4-Channel = Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TOFP 425-1860-ND 12.41 LH75400NOM100C0 
32K 76 3 2.0B 4-Channel = Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Color) 70 144-ТОЕР 425-1861-ND 13.58 LH75401NOM100C0 
32K 76 3 — 4-Channel — Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TOFP 425-1862-ND 11.25 1ІН75410М0М100С0 
32K 76 3 — 4-Channel = Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Color) 70 144-TQFP 425-1863-ND 12.41 LH75411N0M100C0 
32K 104 | 3(w/rDA) — 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10 Bit Y (Color) 77.4 208-CABGA 425-1865-ND 18.72 LH79524N0E100 
32K 86 З (w/IrDA) — 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10 Bit Y (Color) 77.4 176-1 ОЕР 425-1866-ND 15.90 LH79525N0M100 
80K 60 3 (w/IrDA) = 10-Channel v2.0 Yes 3 2 — Y (Color) 200 256-CABGA 425-1867-ND 19.46 LH7A400N0E000B3A 
80K 64 З (w/IrDA) = 12-Channel v2.0 Yes 3 2 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-1868-ND 27.42 LH7A404N0E000B0A 
80K 60 З (w/IrDA) — 10-Channel v1.1 Yes 3 2 = Y (Color) 200 256-PBGA 425-1864-ND 21.57 LH7A400N0B000B3A 


б SENSORY Interactive Speech!" Voice Extreme™ Toolkit 


Voice Extreme is a programmable module and suite of development tools for building interactive speech applications quickly and easily. Programs can be written in VE-C, a 
high-level language very similar to ANSI-C. VE-C provides access to numerous voice and audio technologies, in addition to hardware features such as 1/0 ports, timers and 
an RS-232 interface. A Voice Extreme application consists of a program file plus any data files it needs, linked together into a binary image file that can be downloaded to a 
2Mbit flash memory. * Speaker Independent: No Training Required * Speaker Dependent: Custom Commands “ Speaker Verification: Voice Password * Continuous 
Listening: Gateway Access * Word Spotting: Identifies a Phrase Out of a Sentence * Speech Synthesis: Custom Prompts * Record and Playback Music2: 4-Voice, Midi- 


Style * DTMF Generation: Touch Tone Dialing 


Kit Contains: • Voice Extreme Development Board with Built-in Microphone and Speaker • Voice Extreme Module * Power Supply • Serial Cable for PC RS-232 Connection 
e Quick Start Guide Software CD Containing: * Voice Extreme IDE * Quick Synthesis" * Sample projects and data * Documentation Voice 
Extreme IDE: • Features: Editor with source-level debug * Project Management that parses, assembles, links and checks the project 
Syntax coloring, macro generation, bookmarks, line reminders and other utilities Integrated batch-mode device programmer Quick 
Synthesis: The Sensory Quick Synthesis tool is designed to help create and manage speech synthesis for Voice Extreme and 
other Sensory RSC microcontroller applications. System Requirements: * Windows (95/98/ME/NT/2000) “ 16MB 


RAM * 15MB Free Hard Disk Space * RS-232 Port 


Digi-Key Price Sensory 
Description Part No. Each Part No. 
Voice Extreme Tool Kit VEKIT-ND 129.00 EEKVXTHSX 
Voice Extreme Module VEMOD-ND 59.00 EPMVXTHSX 


350 (1053) 


Voice Direct" |І 
Speech Recognition Kit 


Voice Direct ІІ performs speaker-dependent discrete word recognition 
by comparing a pattern generated in real time with previously trained 
word templates. Voice Direct 11 features integrated speech prompting 
for both training and recognition operations, allowing the 
development of sophisticated interactive products with minimal 
programming. Features: * Edge-Triggered, Continuous Listening and 
Word-Spotting speech recognition technologies * Minimal external 
components • Recognizes up to 15 words or phases (broken in to 1, 
2 or 3 sets) * Over 99% recognition accuracy with proper design 
* Phrase recognition up to 2.5 seconds * User-friendly speech 
prompting * Quick setup time Contents: • One Voice Direct 11 
Motherboard * One Voice Direct ІІ Module • One Battery Clip • Three 
10K resistors • One 470 ohm resistor * Three Red LEDs “ One 
Yellow LED * One Quickstart Manual 


Digi-Key Price Sensory 
Part No. Each Part No. 
VDIISRKKIT-ND 49.00 VDIISRK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Winbond 
Electronics Corporation America 


General Description: Winbond's patented ChipCorder@ technology is a 
revolutionary multilevel technique to record and play back sound on a single 
chip. The advanced technology provides natural sound reproduction, in a cost- 
effective device that retains stored messages in the event of power loss or 
battery replacement. 

The technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple 
voltage levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike 
traditional voice solutions whereby voice is digitized, the Winbond approach 
stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. 

All ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, 
automatic gain control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier 
on-chip to achieve a complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, 
power source, and a few passive components are needed to implement a 
complete record/playback function. 


1801100 Series: Description: The 1501100 has been designed for low-cost con- 
sumer applications where a bare die is mounted directly to the PC board. The 
inclusion of pull-up or pull-down resistors on the input pins minimizes the 
number of signals used and the number of external components or bond- 
ing wires required. Features: е Pushbutton interface * 5 volt operating range 
e Automatic power-down 1501200 Series: Description: The 1501200 offers а 


simple push-button interface coupled with the automatic power-down feature. It 
offers ІШІ addressability to handle multiple messages on a single chip. It is ideal 
for toy applications. Features: « 5 volt operating range * Automatic power-down 
* Fully addressable to handle multiple messages ISD1400 Series: Description: 
The ISD1400 expands on the simple push-button interface of the ISD1200, with 
longer storage durations of 16 and 20 seconds. It offers full addressability to 
handle multiple messages on a single chip and is widely used in communication 
and consumer applications. Features: * 5 volt operating range * Automatic 
power-down • Fully addressable to handle multiple messages 1502500 Series: 
Description: The 1502500 family offers improvement in speech length up to а 
maximum of 90 seconds. This extends the single-chip voice solution to industrial 
and high-end consumer applications. This family offers sound capability for new 
applications such as cellular phones, answering machines, voice-response faxes, 
copy machines and industrial applications where voice prompting provides 
product differentiation for equipment and manufacturers. Features: * 5 volt 
operating range * Fully addressable to handle multiple messages * Directly 
cascadable for longer durations * Automatic power-down (push-button mode) 
150400Х Series: Description: The 1504000 series provides high-quality, 3-volt, 
single-chip record/playback solutions for 2 to 4 minutes (ISD4002), 4 to 8 
minutes (1504003), and 8 to 16 minutes (1504004) messaging applications. 
These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, 


Single-Chip Voice Record/Playback Devices 


smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high density, multilevel 
Flash storage array. Features: “ Single «3 volt supply * Low-power consumption 
e AutoMute feature to provide background noise attenuation • Fully addressable 
to handle multiple messages * On-chip clock source * Microcontroller SPI or 
Microwire™ Serial Interface 1505008 Series: Description: The 1505008 device 
is designed for use in a microprocessor- or microcontroller-based system. 
Address, control, and duration selection are accomplished through a Serial 
Peripheral Interface (SPI) or Microwire Serial Interface to minimize pin count. 
Recordings are stored in on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power 
message storage. Voice and audio signals are stored directly into solid-state 
memory in their natural, uncompressed form, providing superior quality voice 
and music reproduction. Features: “ Fully-integrated solution * Low-power 
consumption * Single «3 volt supply * Enhanced voice features * Easy-to-use 
and control “ High quality solution 1505116 Series: Description: The 1505116 
ChipCorder Product provides high quality, fully integrated, single-chip 
Record/Playback solutions for 8-16 minute messaging applications that are ideal 
for use in cellular phones, automotive communications, GPS/navigation systems 
and other portable products. Features: Fully-integrated solution: • Single-chip 
voice record/playback solution * Low-power consumption supports 2.0V апа 3.0V 
interface logic * Enhanced voice features * Digital memory features up to 4 MB 
• Easy-to-use and control * High quality voice and music reproduction 


Input | Filter Input | Filter 
Sample! Pass Sample! Pass 
Rate | Band Digi-Key Price Each Winbond Rate | Band Digi-Key Price Each Winbond 
Duration | Interface | (KHZ) | (KHz) Pkg. Part No. 25 |Part No. Duration | Interface | (KHZ) | (KHz) Pkg. Part No. 25 |Part No. 
10 $ес. | Pushbutton | 64 26 28-DIP ISD1110P-ND 6.98 5.70 4.56 |ISD1110P РИ 28-DIP ISD4003-04MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MP 
% і ` 28-5016| ISD1110S-ND 698 5.70 4.56 |ISD1110S 4Min. | Microwire 8.0 3.4 | 28-SOIC | 1504003-04М5-М0 13.38 10.92 8.74 | 1SD4003-04MS 
12 Sec. | Pushbutton | 53 22 28-DIP ISD1212P-ND 5.06 4.14 3.32 |ISD1212P 28-TSOP| 1504003-04МЕ-М) 13.38 10.92 8.74 |1504003-04МЕ 
ү š А 28-5010 | ISD1212S-ND 5.06 414 3.32 | 15012125 87 28-DIP 1SD4003-05MP-ND 16.59 13.54 10.84 | 1SD4003-05MP 
16 Sec. | Pushbutton | 80 33 28-DIP ISD1416P-ND 872 712 5.70 |ISD1416P 5Min. | Microwire 6.4 2.7 |28-5016| 1SD4003-05MS-ND 16.59 13.54 10.84 | 1SD4003-05MS 
S Ë ` 28-5010 | ISD1416S-ND 8.72 712 5.70 | 15014165 28-Т5ОР| 1504003-05МЕ-М) 16.59 13.54 10.84 | |504003-05МЕ 
28-DIP 1501420Р-М) 872 712 5.70 |1501420Р SPV 28 DIP ISD4003-06MP-ND 16.59 13.4 10.84 |ISD4003-06MP 
20 Sec. | Pushbutton 64 | 26 | 28-DP | ISD1420PLND* 10.05 820 6.56 |ISD1420PI 6Min. | е | 5.3 | 23 |28-S0IC | ISD4003-06MS-ND 16.59 13.54 10.84 |1504003-06М5 
` d š 28-5016| ISD1420S-ND 872 712 5.10 |15014205 28-TSOP| 1SD4003-06ME-ND 16.59 13.54 10.84 | ISD4003-06ME 
28-SOIC | ISD1420SI-ND* 10.05 8.20 6.56 | 150142051 SPV 28-DIP ISD4003-08MP-ND 16.59 13.54 10.84 |ISD4003-08MP 
32 ес |ButonMcU| 80 | 34 | 28DIP | ISD2532P-ND 1134 9.26 7.41 |1502532Р 8Min. | Microwire | 40 | 17 | 28-SOIC| 1SD4003-0BMS-ND 16.59 13.54 10.84 |1504003-08М5 
й ` 28-501 | ISD2532S-ND 1134 9.26 7.41 |ISD2532S 28-TSOP| SD4003-08ME-ND 16.59 13.54 10.84 | 1504003-08МЕ 
48 Sec. | ButtonMCU| 53 23 28-DIP ISD2548P-ND 11.34 926 7.41 |ISD2548P SPV 28-DIP ISD4004-08MP-ND 23.79 19.42 15.54 |ISD4004-08MP 
2 ` й 28-SOIC | ISD2548S-ND 11.34 926 7.41 [15025485 8 Min. | 7 8.0 3.4 | 28-5016| ISD4004-08MS-ND 23.79 19.42 15.54 |ISD4004-08MS 
28-TS0P| ISD2560E-ND 1485 1242 9.70 |1502560Е Microwire 28-TSOP| ISD4004-08ME-ND 23.79 1942 15.54 | ISD4004-08ME 
1Min. |Button/MCU| 80 3.4 28-DIP ISD2560P-ND 14.85 12.12 9.70 |ISD2560P SPV 28-ПІР 15D4004-10MP-ND 23.79 19.42 15.54 |1504004-10МР 
28-SOIC |_1SD2560S-ND 1485 1212 9.70 |15025605 10Min. | Microwi 64 | 27 |28-S0C| 1SD4004-10MS-ND 23.79 19.42 15.54 |ISD4004-10MS 
64 Sec. |Button/MCU| 4.0 17 28-DIP ISD2564P-ND 11.34 926 741 [ISD2564P Icrowire 28-TSOP| 1$04004-10МЕ-МО 23.79 1942 15.54 | 1504004-10МЕ 
75 Sec.  вийопмси! 64 | 27 | 28Р | ISD2575P-ND 1485 12.12 9.70 |ISD2575P SPV 28-DIP | 1504004-12МР-МО 23.79 1942 15.54 |ISD4004-12MP 
28-SOIC | ISD2575S-ND 1485 1212 9.70 |15025755 12Min. | Microwie | 53 | 23 |28-500| ISD4004-12MS-ND 23.79 1942 15.54 |1504004-12М5 
905ес. | ButtonMCU 53 | 23 | 28DIP | ISD2590P-ND 1485 1212 9.70 |1502590Р 28-TSOP| 1SD4004-12ME-ND 23.79 19.42 15.54 |1504004-12МЕ 
28500 AE 1145 1545 210 15023805. Еру 28-DIP | ISD4004-16MP-ND 23.79 19.42 15.54 |1504004-16МР 
i й ў Ө А Е 16 Міп. i i 4.0 17 | 28-5010 | 1SD4004-16MS-ND 23.79 19.42 15.54 | |504004-16М5 
2Min. |Вшол/МО/ 40 | 17 128-506 | |60251205-М0 1485 1212 970 | 150251205 ШЕ dISOP| ISDAQQ4-I0MEND — 2379 1942 1554 |ISDAQUI-IGME 
| SPI 28-DIP | 1SD4002-120P-ND 13.52 11.04 8.84 |ISD4002-120P 2&-DIP | ISD5008P-ND 1725 1408 1127 | ISD5008P 
2Min. | Microwire | 80 | 34 | 28-806 | |504002-1205-40 13.52 11.04 8.84 |1504002-1205 | 4-8 min. | | SPY 40.80 17.34 28-506 | 18050085-10 1725 1408 11.27 |15050085 
28-TSOP| 1504002-120Е-МО 13.52 11.04 8.84 | 1504002-120Е Microwire й 4 
28-TSOP| 1505008Е-МО 16.56 13.52 10.82 |1505008Е 
28-DIP 1804002-150Р-№О 13.52 11.04 8.84 | |504002-150Р Е H 
1505 SPI/ 64 | 27 |28-S0IC| ISD4002-450S-ND 13.52 11.04 8.84 [1504002-1505 EE s sm 10571606: 1285: ВЕ 
50 Sec. | Microwire | 6: 7 |28 8040021505: H2 1104 8. 715 8-16 Міп| — lC — [40-80 17-3.4 | 28-5016 | ISD5116S-ND 19.67 16.06 12.85 [15051165 
28-TSOP| SD4002-150E-ND 13.52 11.04 8.84 | 1SD4002-150E Ў 4 
28-Т50Р| 1|505116Е-МО 19.67 16.06 12.85 | ISD5116E 
SPV 28-DIP | ISD4002-180P-ND 13.52 11.04 8.84 |I5D4002-180P | 416 Min FC |40-80]18-37] 28-DIP | 1505216Р-М0 2401 19.60 15.68 |ISD5216P 
3Min. | Microwire 53 2.3 | 28-5016 | 1SD4002-180S-ND 13.52 11.04 8.84 [1504002-1805 - анна я - a 
28-TSOP| ISD4002-180E-ND 13.52 11.04 8.84 |ISD4002-180E |  *inaustrial 
i Digi-Key Price | Winbond i = 1 
Single and Dual Channel Description Package Part No. Each Part No. Single Chip 
1 IC Voiceband 
Voiceband CODEC TEN XP WEEN s w] | Text-to-Speech 
Я " ё = " Single, 5V 20-550Р W6810IR-ND 3.85 W6810IR 
Winbond's family of voice CODEC solutions addresses the market re- Single, 5V 20-50Р М/681015-М0 348 М/681015 Processor 
quirements for voice-grade A/D and D/A conversion at the lowest possible | Single, 5V 20-Т550Р W68101W-ND 3.85 W68101W. 
cost. In order to digitize and reconstruct the cleanest voice signals possible, | Single, 3/5V 24-DIP W68111E-ND 3.87 W68111E The WTS701 is a high quality, fully integrated, single-chip text- 
the single channel and dual channel CODEC’s were designed to the recom- | Single, 3/5V 24-SS0P W6811lR-ND 4.29 W6811IR to-speech solution аа к "e use ni ae ER sich as 
mendations of the industry G.712 filters specification and the -Law and A- | Single, 3/5V 24-50Р W68111S-ND 3.87 М/681115 Itomoti li GPS/navigati " llular ph 
ae a d bs Single, 3/5V 24-TSSOP W68111W-ND. 429 W68111W automotive appliances, navigation systems, cellular phones 
aw G.711 companding specifications. Single, ЗУ 20-550Р W681310R-ND 3.85 W681310R and other portable products or accessories. The WTS701 
Features: Single, 3V 20-S0P W681310S-ND 348 М/6813105 product accepts ASCII (and Unicode for Mandarin) input via a 
* A-Law/ji-Law companding according to ITU-T 6.711 by pin selection ЕДІ зу Pen КЕЧЕЕ 261 ЕЕ SPI port and converts it to spoken audio via an analog output or 
< : Ingle, н digital CODEC output. Performance is specified over the 
* A/D and D/A filter according to ITU-T G.712 Single, 5V 20-SOP W681512S-ND 3.48 W681512S industrial temperature range of -40°C ~ 85°C. 
* Lowest power dissipation in the industry in standby and powered modes Single, SV 20-50Р М/6815135-М0 323 | W681513S | ü | 
+ Four PCM Digital Interface Clock Formats - Short Frame Sync, Long Frame | Dual, ЗУ 20-550Р W682310R-ND 5.36 W682310R The chip can be programmed through the SPI port, allowing 
Sync, IDL and GCI Dual, 3V 24-50Р W682310S-ND 4.88 М/6823105 downloading of different languages and speaker databases. 
Упс, Dual, 5V 20-DIP W682510E-ND 5.45 W682510E 
* Fully-Differential Analog Circuit Design for lowest noise Dual, 5V 20-550Р W682510R-ND 5.36 W682510R Package size for WTS701EF/T-ND and WTS701EM/T-ND is 56- 
+ On-Chip Precision Reference Voltage Dual, 5V 24-SOP W682510S-ND 4.88 | М/6825105 TSOP. 
4 i - -40°C ~ 85° Evaluation System 
иын kama W6810 Series W6810ES-ND 1500 | WOBT0ES Digi-Key ТЕТЕ ТЕТІН 
Applications: < Enterprise phones W681310 Series W681310ES-ND 15.00 | W681310ES м панна | 
W681512 Series W681512ES-ND 15.00 W681512ES p! * = 
* PABX/SOHO systems * VOIP and Internet phones - = 
ISDN өші t » Telematics Development Kits English Female | WTS701EF/T-ND 35.75 | WTS701EF/T 
* equipmen М/6810 Series W6810DK-ND 133.00 W6810DK " 1 
+ Modems/PC cards * Speaker phones W682310 Series 68231 0DK-ND 10640 | W682310DK English Мав SOU) 3575 |WISTOIEWT 
* Fiber-to-the-curb equipment < Digital telephony systems W682510 Series W682510DK-ND 106.40 | W682510DK Development Kit WTS-ES701-ND 319.20 | WTS-ES701 


QV400D: Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: QV400D™ provides all the software and hardware functions needed to develop complex Package Digi-Key Price Prototype Programming Kit for 
messaging systems using Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. Utilizes standard Windows® Type For Device Type Part No. Each Winbond ChipCorder Devices 

мау format as input (11.025KHz, 16-Bit mono format only). Project Software: QV400S™ is a software package Socket Adapters for the QV400D : p : m 
designed to unify the interface between users and various speech development systems produced by Quadravox. 28/600 DIP | ISD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 Kit Contents: * 2 Floppy Disks containing 
It consists of one executable file, QV400S1.exe (for Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each 28/300 SOIC | 15050085 and 15051165 QVA00D-038-ND 3900 all 0/4000 software and documentation 
development system), several help files, and an initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). Programmer 28-Pin TSOP | ISD5008E and ISD5116E QVAOOD-O3C-ND 3900 (Help Ше) «1 Programmer Board with 
Hardware: The speech data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder mE SOIC | ISD1100S 9005 1400S and 25005 | 0У4000-04-40 — 3900 two empty ZIF sockets “1 Audio Cable (6 
device using the QV400D Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000- 28/350 SOIC | ISD1100G and 15025006 an QVA00D-05-ND 30.00 ft. shielded, 1/8" stereo miniplug at both 
2500 and 15033000-4000 devices. Power Supply: Output voltage: 9V DC; Current: 200mA minimum, 110V АС, 60Hz 28/300 SOIC | 150380005 and 15040005 QVA00D-06-ND 3900 ends) • 1 Power Supply: 9V DC 300mA, 
input Minimum System Requirements: QV400D will run on any PC operating under Windows '95 or '98 “СРО 28-Pin TSOP | ISD33000E and ISD4000E QV400D-07-ND 30.00 2.1mm female plug, center positive 
Pentium 66Mhz * 8MB Ram (16MB and up preferred) = 1.5MB hard disk space * A 16-Bit sound card capable Е 15033000 4000 Based Modul 1/4000-08-М0 1900 QV400D-ND ..................... 5249.00 
of 11.025KHz record and 16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for data acquisition. = ased Module |0 абба н 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
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РАЗАЦ АХ 


Package 


z 


Rev. D/BS1-IC 
PCB with Proto / 14-pin SIP 


BS2-IC 
24-pin DIP 


А BASIC Stamp Modules 


BS2e-IC 
24-pin DIP 


BS2sx-IC 
24-pin DIP 


BS2p24-IC 
24-pin DIP 


BS2p40-IC 
40-pin DIP 


Javelin Stamp 
24-pin DIP 


Package Size (L x W x H) 


2.5" X 1.5" x 5” / 
1.4” x 0.6" x 0.1" 


1.2" x 0.6" x 0.4" 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


1.2" x 0.6" x 0.4" 


1.2" x 0.6" x 0.4" 


24" x 0.6" x 0.4” 


1.24" x 0.6" x 0.45" 


Environment* 


0°С - 70°C 
(32°F ~ 158°F)* * 


0°C - 70°C 
(32°F ~ 158°F) ** 


0°C - 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°С ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°С ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


Microcontroller 


Microchip PIC16C56c 


Microchip PIC16C57c 


Scenix SX28AC 


Scenix SX28AC 


Scenix SX48AC 


Scenix SX48AC 


Ubicom SX48AC 


Processor Speed 


4MHz 


20MHz 


20MHz 


50MHz 


20MHz Turbo 


20MHz Turbo 


25MHz Turbo 


Program Execution Speed 


= 2,000 Instruct. / Sec. 


= 4,000 Instruct. / Sec. 


= 4,000 Instruct. / Sec. 


= 10,000 Instruct. / Sec. 


= 12,000 Instruct. / Sec. 


= 12,000 Instruct. / Sec. 


- 8,500 Instruct./ Sec. 


RAM Size 


16 Bytes 
(21/0, 14 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(61/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


32,768 Bytes 


Scratch Pad RAM 


N/A 


N/A 


64 Bytes 


64 Bytes 


128 Bytes 


128 Bytes 


N/A 


EEPROM (Program) Size 


256 Bytes, ~ 80 instruct. 


2K Bytes, ~ 500 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


32,768 Bytes 


Number of 1/0 pins 


8 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


32 + 2 Dedicated Serial 


16 


5 ~ 15VDC 


5 ~ 15VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5VDC (reg.), 


Voltage Requirements 6 - 24VDC (unreg.) 
60mA Run / 13mA Sleep 
30mA / 30mA 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


0 (Java) 
Serial Port 
N/A 
Javelin Stamp IDE 


Current Draw at 5V 
Source / Sink 
Current per 1/0 
Source / Sink 
Current per Unit 
PBASIC Commands 
PC Programming 
Interface 

DOS Text Editor 


2mA Run / 20pA Sleep 
20mA / 25mA 


8mA Run / 100jA Sleep 
20mA / 25mA 
40тА / 50mA 
per 8 1/0 pins 
36 


Serial Port 
(9600 baud) 


STAMP2.EXE 


Stampw.exe 
(v1.04 and up) 


20mA Run / 100jA Sleep 
30mA / 30mA 
60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 
39 


Serial Port 
(9600 baud) 


STAMP2E.EXE 


Stampw.exe 
(v1.096 and up) 


60mA Run / 200pA Sleep 
30mA / 30mA 
60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 
39 


Serial Port 
(9600 baud) 


5ТАМР25Х.ЕХЕ 


Stampw.exe 
(v1.091 and up) 


40тА Run / 400рА Sleep 
30mA / 30mA 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


55 


40mA Run / 400рА Sleep 
30mA / 30mA 


60mA / 60mA 
per 8 1/0 pins 


55 


40mA / 50mA 
32 


Parallel Port Serial Port Serial Port 


STAMP.EXE 
N/A 


STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


Windows Text Editor 


* 7096 Non-condensing Humidity ** Industrial Models Available, -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F). Order Part Number BS2I-IC-ND. 


STAMP2-ND 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 25 
BASIC Stamp Modules 
BS1-IC BASIC Stamp Module ... STAMP1-ND 29.00 = 26.10 24.65 
BS2-IC BASIC Stamp Module STAMP2-ND 49.00 = 44.10 41.65 
BASIC Stamp 2 Industrial Module ... BS2I-IC-ND 54.00 = 48.60 45.90 
BASIC Stamp 2E Module... BS2E-IC-ND 54.00 = 48.60 45.90 
BASIC Stamp 2SX Module . BS2SX-IC-ND 59.00 56.05 53.10 50.15 
BASIC Stamp 2P24 pin Module ... BS2P24-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 
BASIC Stamp 2 (BS2-IC): BASIC Stamp 2P40 pin Module ... BS2P40-ND 89.00 84.55 80.10 75.65 
The BS2-IC Б а popular module for use in hobby, educational and industrial applications. BASIC Stamp Javelin Module МӘЛЕ ND 89.00 84.55 80.10 ае 
This general purpose computer is programmed in BASIC and has 16 I/O lines. BASIC Stamp Collection Module .. -- | 020-78267-ND 199.00 = = = 
BASIC Stamp Starter Kits 
27297-ND BASIC Stamp 1 ЗіапегКіі........................... 27205-ND 109.00 103.55 98.10 - 
BASIC Stamp 2 Starter Kit.... 27203-ND 159.00 151.05 143.10 = 
BASIC Stamp 2OEM Module Ki 27291-ND 45.00 42.75 40.50 = 
BASIC Stamp 2SX Starter Kit: 27206-ND 169.00 160.55 152.10 = 
Javelin Stamp Starter Kit ... 27237-ND 239.00 227.05 215.11 — 
Board of Education Full Kit . .. | 28102-ND 119.00 = 97.58 95.20 
BASIC Stamp 2P24 Professional Starter Кіі........... 27235-ND 209.00 198.55 188.10 = 
Prototype and Development Boards 
BASIC Stamp Super Carrier Воага.. 27130-ND 49.00 = 44.10 41.65 
BASIC Stamp 1 Project Board 27112-ND 29.00 = — — 
Board of Education .... 28150-ND 65.00 — 53.30 52.00 
BS1-IC Carrier Board .. STAMP1C-ND 15.00 = 13.50 12.75 
BS2-IC Carrier Board .. STAMP2C-ND 24.00 = 21.60 20.40 
BS2P Demo Board .... .. | 45183-ND 89.00 84.55 80.10 = 
BASIC Stamp Accessory Modules 
BASIC Stamp 1 Serial Adapter 27111-ND 4.95 = mE = 
Pocket Watch B. 27962-ND 29.00 27.55 == = 
Motor Mind В.... 27961-ND 29.00 27.55 = = 
PWMPAL 4 Output Channels. 28020-ND 29.00 = = = 
052760 Thermocouple Kit... . 28022-ND 29.95 — m = 
Application Kits 
Toddler Full Kit - Blue 27311-ND 249.00 = = = 
Stache Field Programmer. 27330-ND 111.38 = 98.01 = 
Stampworks Experiment Kit: Serial LCD Module 2x16. 27910-ND 49.00 — — — 
The Stampworks Experiment Kit includes the NX-1000 prototyping and development board, Serial LCD Module 2x16 Backlit . 27923-ND 59.00 56.05 53.10 = 
parallel LCD, components, hand tools, wire and more needed to complete the 32 Parallax Standard Servo Motor .. 900-00005-ND 12.00 11.40 10.80 = 
experiments listed in the text book as well as many of your own projects. 
Little Step U-Stepper Motor Controller. 27938-ND 69.00 65.55 62.10 = 
16 Servo Motor Controller 28023PAR-ND 39.00 37.50 < — 
28119-ND BASIC Stamp 2P Plus Раск......................... 45184-ND 69.00 55.20 — — 
I Books 
Microcontroller Projects with BASIC Stamps . 27952-ND 44.95 — — — 
Microcontroller Application Cookbook . 28111-ND 29.95 28.45 26.36 = 
BASIC Stamp Manual Ver.2.0 27218-ND 34.95 31.46 27.96 = 
Parallax CD-ROM .. | 27000-ND 3.00 = = = 
Stamps in Class Educational Kitst 
Toddler Full Kit - Gold. 27310PAR-ND 249.00 = == 2 
Understanding Signals Kit 28119-ND 149.00 = <= — 
"What's a Microcontroller?" 
Parts Kit and Text 28152-ND 65.00 mE 58.50 — 
"Earth Measurements" Parts Kit and Text .. 28153-ND 79.00 — 71.10 — 
"Robotics!" Parts Kit and Text. 28154-ND 119.00 — 107.10 — 
28132-ND 199.00 = = = 
Understanding Signals Parts and Text: 28156-ND 59.00 = 53.10 = 
This package includes a dual trace Parallax Digital Oscilloscope which connects to a PC “Basic Analog and Digital” 
with a USB cable (included). This oscilloscope requires no external power supply and all Parts Kit and Техі................................. 28155-ND 45.00 = 40.50 = 


controls are managed through a point and click PC interface. Also included are three pairs 


of probes, a 144-page Understanding Signals text and the Understanding Signals Parts Kit. t Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp ІІ Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 


352 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


AN MICROCHIP 


High-Performance RISC CPU: • Only 33 single word instructions to learn • All 
instructions are single cycle (15) except for program branches which are two- 
cycle * Operating Speed: DC - 4 MHz clock input, DC - 1$ instruction cycle 
* 12-bit wide instructions * 8-bit wide data path * Seven special function 
hardware registers • Two-level deep hardware stack • Direct, indirect and 
relative addressing modes for data and instructions * Internal 4 MHz RC 
oscillator with programmable calibration * In-circuit serial programming 

Peripheral Features: • 8-bit real time clock/counter (TMRO) with 8-bit 


8-Pin, 8-Bit Microcontrollers PIC12C50X and PIC12C67X Series 


8 PIN MCU with A/D: 


PIC12C67X microcontrollers typically achieve a 2:1 code compression and a 
4:1 speed improvement over other 8-bit microcontrollers in their class. The 
PIC12C67X devices have 128 bytes of RAM and 6 1/0 pins. In addition, a 
timer/counter is available. Also, a 4-channel high-speed 8-bit A/D is provided. 
The 8-bit resolution is ideally suited for applications requiring low-cost analog 
interface, e.g., thermostat control, pressure sensing, etc. 


operation * Programmable code-protection * Power saving SLEEP mode 
* Wake-up from SLEEP on pin chg. “ Internal pull-ups on 1/0 pins 


Selectable Oscillator Options: • INTRC - Internal 4 MHz RC oscillator е EXTRC 
- External low-cost RC oscillator • ХТ - Standard crystal/resonator • LP - 
Power saving, low frequency crystal “ Internal pull-up on MCLR pin 


Applications: The PIC12C5XX series fits perfectly in applications ranging from 
personal care appliances and security systems to low-power remote 


programmable prescaler “ Power-On Reset (POR) “ Device Reset Timer (DRT) — transmitters/receivers (e.g., timer functions, replacement of "glue" logic and DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library ................ $3.00 
* Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable PLDs in larger systems, co-processor applications). 0500711-40 Embedded Control Handbook Update 2000........... $5.00 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External T Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 

512x12 25x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12C508/JW-ND 10.04 = 8.44 
512 х 12 25х8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC120508-04/P-ND 2.18 1.72 1.44 
512х12 25x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12C508-04/SM-ND 2.23 1.80 1.51 
512x12 25x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°С) 8-Dip PIC12C508-041/P-ND 2.35 1.90 1.58 
512 x12 25 x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C508-041/SM-ND 2.48 2.00 1.67 
512x12 25x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12C508A/JW-ND 9.52 - 8.02 
512х12 25x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12C508A-04/P-ND 1.63 1.04 96 
512х12 25x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12C508A-04/SM-ND 1.63 1.04 96 
512 х 12 25х8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC PIC12C508A-04/SN-ND 1.70 1.09 99 
512х12 25x8 OTP. 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C508A-041/P-ND 1.80 141 1.05 
512x12 25x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz -40? ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C508A-041/SM-ND 1.80 1.16 1.05 
512 x12 25x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC PIC12C508A-041/SN-ND 1.88 1.16 1.09 
1Kx 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12C509/JW-ND 10.54 = 8.86 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12C509-04/P-ND 2.38 1.92 1.60 
1K x 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°С) 8-SOIC* PIC12C509-04/SM-ND 2.48 2.00 1.67 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40? ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C509-041/P-ND 2.60 2.1 1.76 
1Kx12 4x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C509-041/SM-ND 2.70 2.19 1.83 
1Kx 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12C509A/JW-ND 10.04 — 8.44 
1Kx12 4x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12C509A-04/P-ND 1.70 1.04 99 
1Kx12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12C509A-04/SM-ND 1.70 1.09 99 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC PIC12C509A-04/SN-ND 1.78 1.14 1.03 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C509A-041/P-ND 1.88 1.21 1.09 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C509A-041/SM-ND 1.88 1.21 1.09 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°С) 8-SOIC PIC12C509A-041/SN-ND 1.93 1.19 1.12 
512 x12 25 x8 EPROM£ 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12CE518/JW-ND 10.64 — 8.94 
512x12 25x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12CE518-04/P-ND 2.00 1.24 147 
512x12 25x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12CE518-04/SM-ND 2.10 1.35 1.23 
512x12 25x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz -40? ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12CE518-041/P-ND 2.20 1.41 1.29 
512 x12 25x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12CE518-04l/SM-ND 2.33 1.50 1.35 
1Kx12 41x8 EPROM} 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12CE519/JW-ND 11.24 — 9.45 
1Kx12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12CE519-04/P-ND 2.18 1.41 1.28 
1Kx 12 41x8 ОТР 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12CE519-04/SM-ND 2.28 1.46 1.34 
1Kx 12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC PIC12CE519-04/SN-ND 2.35 1.51 1.37 
1Kx 12 41x8 OTP} 5 Xtal/RC DC-4MHz -40? - 185°F (-40° - 85°С) 8-Dip PIC12CE519-041/P-ND 2.40 1.48 1.40 
1K x12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12CE519-041/SM-ND. 2.50 1.60 1.46 
1Кх 14 128 EPROM 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12C671/JW-ND 8.97 — 7.54 
1Кх14 128 ОТР 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12C671-04/P-ND 3.00 1.85 1.75 
1Кх 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12C671-04/SM-ND 3.13 2.02 1.82 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12C671-10/P-ND 3.20 1.97 1.87 
1K x 14 128 ОТР 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12C671-10/5M-ND 3.35 2.15 1.96 
1Kx14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C671-041/P-ND 3.28 210 1.92 
1Кх14 128 ОТР 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C671-041/SM-ND 3.43 212 2.01 
1Кх 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40? ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C671-101/P-ND 3.50 2.26 2.05 
2K x 14 128 EPROM 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12C672/JW-ND 8.98 == 7.54 
2Kx14 128 OTP. 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC120672-04/P-ND 3.00 1.85 1.75 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Soic* PIC12C672-04/SM-ND 3.13 2.02 1.82 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12C672-10/P-ND 3.20 2.05 1.87 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-SOIC* PIC12C672-10/SM-ND 3.35 2.07 1.96 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C672-041/P-ND 3.28 2.02 1.92 
2K x 14 128 ОТР 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C672-041/SM-ND 3.43 2.12 2.01 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12C672-101/P-ND 3.50 2.26 2.05 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40? ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-SOIC* PIC12C672-101/SM-ND 3.70 2.39 2.16 
1Kx 14 128x8 EPROM} 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12CE673/JW-ND 9.87 — 8.30 
1Кх14 128 х8 ОТР 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12CE673-04/P-ND 3.50 2.26 2.05 
1Kx 14 128x8 OTP} 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12CE673-10/P-ND 3.78 2.44 2.20 
2K x 14 128x8 EPROM£ 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-CDip PIC12CE674/JW-ND 9.87 — 8.30 
2Кх14 128 х8 ОТР 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12CE674-04/P-ND 3.50 2.26 2.05 
2K x 14 128x8 OTPt 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40? ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 8-Dip PIC12CE674-041/P-ND 3.88 2.39 2.26 
2K x 14 128x8 OTPt 6 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 8-Dip PIC12CE674-10/P-ND 3.78 2.44 2.20 


Т Has internal RC Oscillator Ф 4MHz (See data sheet for accuracy) + 16-Byte EEPROM * Body width = .208 Inches (nominal) 


8-Bit CMOS Microcontrollers with LIN bus Transceiver PIC16C433 Series 
PICDEM™ LIN Demonstration Board 


Features a PICo® microcontroller (PIC16C432/433) with built-in LIN Bus (Local Interconnect 
Network) capability. It specifically supports slave node applications with PIC16C432, 
PIC16C433, PIC16C7xx and master node applications with PIC16x8x and PIC18Fxx8. 
РІС16С432, PIC16C433 are the first industry microcontrollers with on board LIN transceivers 
according to LIN bus specification Version 1.2. The PICDEM LIN kit includes a CD-ROM with 
sample demonstration programs. These programs may be used with the included sample 
devices or with an emulator system. PICDEM LIN can be used stand alone with a programmed 
part, or with an emulator system, such as MPLAB ICE 2000. Sample Programs are provided to 


The PIC16C432/433 device is a low cost, high performance, CMOS, 
fully static, 8-bit microcontroller with integrated analog-to-digital (A/D) 
converter and an integrated LIN bus Transceiver. The LIN physical layer 
is implemented in hardware with a voltage range from OV to 18V, with a 
40V transient capability. The LIN protocol is to be implemented in 
firmware, which enables flexibility with future revisions of the LIN 
protocol. 

High-Performance RISC CPU: 

e Only 35 single word instructions to learn • All instructions are single 
cycle (400 ns) except for program branches which are two-cycle 
* Operating speed: DC-10MHz clock input; 400 ns instruction cycle 
* 14-bit wide instructions * 8-bit wide data path Interrupt capability 
* Special function hardware registers * 8-level deep hardware stack 
* Direct, indirect and relative addressing modes for data and 
instructions 

Peripheral Features: 

Integrated LIN bus Transceiver Wake-up on bus activity • 12V battery 


e Ground Loss Protection Four-channel “ 8 bit A/D converter (433) 
e Two 8-bit Comparators (432) • 6 1/0 (433) • 12 1/0 (432) • 8-bit 
real time clock/counter (TMRO) with 8-bit programmable prescaler 
Special Microcontroller Features: 

e [n-Circuit Serial Programming (ICSP™) » Internal 4MHz oscillator 
with programmable calibration * Selectable clockout * Power-on 
Reset (POR) * Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer 
(OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for 
reliable operation * Programmable code protection * Power saving 
SLEEP mode • Selectable oscillator options: INTRC - Precision internal 
4MHz oscillator; EXTRC - External low-cost RC oscillator; XT - Standard 
crystal/resonator; HS - High speed crystal/resonator; LP - Power 
saving, low frequency crystal 

CMOS Technology: 

* Low power, high speed CMOS EPROM/HV-CMOS technology “ Fully 
static design * Operating voltage range 4.5V to 5.5V * Industrial 
and Extended temperature ranges * Low power consumption <2mA @ 


demonstrate the features of the supported devices. 


Kit Includes: « PICDEM LIN demonstration board • PIC16F874 used as master in the LIN 
communication « Sample programs * PICDEM LIN demonstration board user's guide 

Features: • 18, 28, and 40-pin DIP sockets • On-board +12V regulator direct input from 12V 
* RS-232C socket and associated hardware for direct connection to RS-232C interface * CAN 
bus interface * Control panel interface for LIN bus master * RF stage for keyless entry function 


operation for Transceiver “ Thermal Shut-down for Transceiver 5V, 4MHz «1A typical standby current DM163005-ND For РІС16С432/433..................................................... $445.00 
Memory Size Config- 1/0 Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
2K x 14 128x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-CDip PIC16C432/JW-ND 11.34 = 9.53 
2K x 14 128 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-SSOP PIC16C432-I/SS-ND 5.43 2.97 2.76 
2K x 14 128 x8 EPROM 5 (1-Input)* Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-CDip PIC16C433/JW-ND 12.26 — 10.29 
2Kx14 128x8 ОТР 5 (1-Input)* Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C433-1/P-ND 5.10 2.90 2.59 
2Kx14 128x8 OTP. 5 (1-Input)* Xtal/RC DC-10MHz -40° - 185°F (-40° - 85°С) 18-5016 PIC16C433-1/SO-ND 5.10 2.78 2.59 


* Have 4, 8-bit ADCS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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AN MICROCHIP 


General Description: 
The PIC16C6X is a family of low-cost, high-performance, CMOS, full- 
static 8-bit microcontrollers. 


"A" Version parts have an additional brown-out detect circuit. 


(Use Programmer PICSTART Plus) 

All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC-like archi- 
tecture. The PIC16CXX has enhanced core features, eight-level deep 
stack, and multiple internal and external interrupt sources. The separate 
instruction and data buses of the Harvard architecture allow a 14-bit 
wide instruction word with the separate 8-bit wide data. The two stage 
instruction pipeline allows all instructions to execute in a single cycle, 


8-Bit RISC Microcontrollers 
PIC16C6X Series 


PIC16C6X Microcontroller Core Features: * High-Performance RISC 
CPU * Only 35 single word instructions to learn * All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle * Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle • In- 
terrupt capability * Eight level deep hardware stack * Direct, indirect 
and relative addressing modes • Power-on Reset (POR) * Power-up 
Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) * Watchdog Timer 
(WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable operation • Pro- 
grammable code-protection * Power saving SLEEP mode • Selectable 
oscillator options * Low-power, high-speed CMOS EPROM/ROM tech- 


PIC16C6X Peripheral Features: * Тітег0: 8-bit timer/counter with 8- 
bit prescaler * Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
incremented during sleep via external crystal/clock * Timer2: 8-bit 
timer/counter with 8-bit period register, prescaler and postscaler * Cap- 
ture/Compare/PWM (CCP) module(s) * Capture is 16-bit, max resolu- 
tion 12.5ns , Compare is 16-bit, max resolution is 200ns, PWM max 
resolution is 10-bit “ Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ and 
РСтм • Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 
(USART/SCI) • Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, 
WR and CS controls * Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset 
(BOR) 


except for program branches (which require two cycles). A total of 35 nology «Fully static design * Wide operating voltage range: 2.5V to DS00092D-ND Embedded Control Handbook, Volume 1 ...... $9.95 

instructions (reduced instruction set) are available. Additionally, a large 60У” Commercial, Industrial and Extended temperature ranges * Low- | р500711-40 ^ Embedded Control Handbook, 

register set gives some of the architectural innovations used to achieve ег power consumption: < 2mA @ 5V, 4MHz; 15рА typical @ ЗУ, 32kHz; Update 2000 

a very high performance. «1yA typical standby current DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library . 

Memory Size Config- Vo Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines Type External Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1K x14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-Dip PIC16C781-I/P-ND 5.75 3.27 2.92 
1Kx14 128 x 16 OTP 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-SOIC PIC16C781-I/SO-ND 5.88 3.34 2.98 
1Kx14 128х16 ОТР 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-SSOP PIC16C781-I/SS-ND 6.43 3.65 3.26 
1Kx14 128 x 16 ОТР 16 Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70°С) 20-CDIP. PIC16C781/JW-ND. 13.13 = 10.98 
2Кх14 128х8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-CDip PIC16C62B/JW-ND 10.35 = = 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3" PIC16C62B-04/SP-ND* 4.58 2.93 2.68 
2Kx14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND* 4.58 2.93 2.68 
2K x 14 128 x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND* 4.83 3.11 2.83 
2Kx14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-20/SP-ND* 4.88 3.14 2.86 
2Kx14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND* 4.88 3.14 2.86 
2Kx14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SSOP PIC16C62B-20/SS-ND* 5.15 3.18 3.01 
2Kx14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С62В-041/6Р-МОж 5.05 3.24 2.95 
2K x 14 128x8 OTP 22 Хіа/ВС DC-20MHz -40° - 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С62В-201/5Р-МОж 5.38 3.32 3.15 
4Кх 14 192 x8 ЕРВОМ 22 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-CDip .3” PIC16C63/JW-ND 14.03 = 13.05 
4Kx14 192x 8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-04/SP-ND* 8.83 5.69 5.17 
4Кх 14 192 х 8 ОТР 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C63-04/SO-ND* 8.83 5.69 5.17 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-10/SP-ND* 9.45 6.05 5.53 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 28-SOIC PIC16C63-10/SO-ND* 9.45 6.05 5.53 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-20/SP-ND* 9.45 6.05 5.53 
4Кх 14 192 х8 ОТР 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-SOIC PIC16C63-20/SO-ND* 9.45 6.05 5.53 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63-041/SP-ND* 9.73 6.00 5.68 
4K x 14 192x8 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40° - 85°С) 28-SOIC PIC16C63-04l/SO-ND* 9.73 6.23 5.68 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63-201/SP-ND* 10.45 6.69 6.11 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-SOIC PIC16C63-201/SO-ND* 10.45 6.69 6.11 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16LC63-041/SP-ND* 10.15 6.54 5.94 
4K x 14 192 x8 ОТР 22 Xtal/RC DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-SOIC PIC16LC63-041/SO-ND* 10.15 6.28 5.94 
4K x 14 192x8 EPROM 22 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-CDip .3" PIC16C63A/JW-ND 9.94 = = 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C63A-04/SP-ND* 5.60 3.59 3.27 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND* 5.60 3.59 3.27 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SSOP PIC16C63A-04/SS-ND* 5.85 3.75 3.42 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-04l/SP-ND* 6.15 3.94 3.60 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND* 6.15 3.80 3.60 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-SSOP PIC16C63A-041/SS-ND* 6.45 3.98 3.77 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3" PIC16C63A-20/SP-ND* 6.00 3.71 3.51 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16C63A-20/SO-ND* 6.00 3.87 3.51 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND* 6.28 3.87 3.66 
4Kx14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16СӨЗА-201/6Р-МОж 6.60 4.26 3.86 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-SOIC PIC16C63A-20I/SO-ND*& 6.60 4.26 3.86 
4K x 14 192 x8 ОТР 22 Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40° - 85°С) 28-55ОР РІС16С6ЗА-201/55-МОж 6.88 4.40 4.03 
2Kx14 128x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 40-CDip PIC16C64A/JW-ND 13.04 = 12.15 
2K x 14 128x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C64A-04/P-ND* 8.25 5.32 4.82 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C64A-04/L-ND* 8.93 6.23 5.76 
2Kx14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C64A-20/P-ND* 8.83 5.69 5.17 
2Kx14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C64A-20/L-ND* 9.50 7.40 6.44 
2Kx14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip PIC16C64A-041/P-ND*& 9.08 5.81 5.30 
2K x14 128 x8 ОТР 33 XtaI/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°С) 44-PLCC PIC16C64A-20I/L-ND* 10.40 8.41 7.04 
4K x 14 192x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-CDip PIC16C65A/JW-ND 14.58 — 13.60 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C65A-04/P-ND* 11.03 7.10 6.44 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C65A-10/P-ND* 11.80 7.60 6.90 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C65A-10/L-ND* 13.58 10.97 9.18 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C65A-20/P-ND* 11.80 7.60 6.90 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C65A-20/L-ND* 13.58 10.97 9.18 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16LC65A-04/P-ND x 11.58 7.41 6.76 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHzt 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16LC65A-04/L-ND* 13.35 10.79 9.04 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip PIC16C65A-041/P-ND& 12.13 7.81 7.10 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-PLCC РІС16С65А-041/1-МОж 13.93 10.84 9.43 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40° - 85°С) 40-Dip РІС16С65А-201/Р-МОж 12.98 8.36 7.58 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-PLCC РІС16С65А-201/1-МОж 14.75 11.48 9.99 
АК x 14 192х8 ОТР 33 Xtal/RC DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-РІСС PIC16LC65A-04l/L-ND* 14.45 11.68 9.78 
4Kx14 192x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-CDip PIC16C65B/JW-ND 10.92 = = 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C65B-04/P-ND* 6.28 4.05 3.66 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND* 7.28 5.66 4.93 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C65B-20/P-ND* 6.70 4.29 3.92 
4K x 14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND* 7.73 6.25 5.23 
4Кх 14 192 х8 ОТР 33 Xtal/RC DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip PIC16C65B-04I/P-ND x 6.93 4.46 4.04 
4Kx14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip РІС16С65В-201/Р-МОж 7.38 4.75 4.32 
4K x 14 192x8 ОТР 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C65B-20l/L-ND x 8.40 6.53 5.68 
8Kx14 368 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-CDip .3” PIC16C66/JW-ND 14.44 = 13.53 
8K x 14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C66-04/SP-ND* 8.13 5.02 4.76 
8Kx14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16C66-04/SO-ND* 8.13 5.20 4.76 
8Kx14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3" PIC16C66-10/SP-ND* 8.70 5.61 5.09 
8K x 14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16C66-10/SO-ND* 8.70 5.38 5.09 
8K x 14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-20/SP-ND* 8.70 5.61 5.09 
8Kx14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16C66-20/SO-ND* 8.70 5.61 5.09 
8K x 14 368 ОТР 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC66-04/SP-ND* 8.55 5.28 5.00 
8Kx14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SOIC PIC16LC66-04/SO-ND* 8.55 5.28 5.00 
8K x 14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C66-04l/SP-ND* 8.98 5.78 5.24 
8Kx14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C66-201/SP-ND* 9.60 6.15 5.61 
8K x 14 368 ОТР 22 Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40* - 85°С) 28-SOIC PIC16C66-20l/SO-ND* 9.60 5.92 5.61 
8Kx14 368 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-CDip PIC16C67/JW-ND 14.35 = 13.44 
8K x 14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C67-04/P-ND* 8.90 5.74 5.20 
8Kx14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C67-10/P-ND* 9.50 5.87 5.56 
8Kx 14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-10MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C67-10/L-ND* 10.05 7.28 6.50 
8Kx 14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C67-20/P-ND* 9.50 6.08 5.56 
8Kx14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C67-20/L-ND* 10.05 7.02 6.50 
8K x 14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip PIC16C67-04l/P-ND* 9.78 6.03 5.72 
8Kx14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip PIC16C67-20l/P-ND* 10.45 6.69 6.11 
8K x 14 368 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 44-PLCC PIC16C67-20I/L-ND* 10.98 7.99 7.08 


T Low power oscillation 200KHz Max. 


* This part can be programmed by Digi-Key. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AN MiCROCHIP 


PIC16C62X 
(Use Programmer PICSTART Plus or MP-PROG-ND) 


General Description: The PIC16C62X are 18-pin EPROM-based 
members of the versatile PIC16CXX family of low-cost, high- 
performance, CMOS, fully-static, 8-bit microcontrollers. The PIC16C620 
and PIC16C621 have 80 bytes of RAM. The PIC16C622 has 128 bytes 
of RAM. Each device has 13 I/O pins and an 8-bit timer/counter with an 
8-bit programmable prescaler. In addition, the PIC16C62X add two 
analog comparators with a programmable on-chip voltage reference 


8-Bit RISC Microcontrollers 
PIC16C62X / 16СЕ62Х (EEPROM - Memory) 


instructions to learn * All single cycle instructions (200ns), except for 
program branches which are two-cycle * Operating speed: DC - 20MHz 
clock input, DC - 200ns instruction cycle * Interrupt capability * 16 
special function hardware registers * 8 level deep hardware stack 
* Direct, Indirect and relative addressing modes. 

Peripheral Features: • 13 I/O pins with individual direction control « 25mA 
sink/source per I/O for direct LED drive * Analog comparator module 
with: 2 analog comparators, Programmable on-chip voltage reference 
(VREF) module, Programmable input multiplexing form device inputs 


protection • Watchdog timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator 
for reliable operation * Programmable code protection * Power saving 
SLEEP mode * Fuse selectable oscillator options * Serial in-system 
programming (via two pins) * 4 user programmable ID locations 

CMOS Technology: * Low-power, high-speed CMOS EPROM tech- 
nology * Fully static design * Wide operating voltage range - 3.0V to 
6.0V * Commercial and industrial temperature range * Low power 
consumption - < 2mA @ 5v, 4Mhz; 15pA typical @ ЗУ, 32KHz; < 1pA 
typical standby current @ 3V 


module. The comparator module is ideally suited for applications and internal voltage reference, Comparator outputs can be output [T pS00092D-ND Embedded Control Handbook, Volume 1 $9.95 
requiring a low-cost analog interface, e.g., battery chargers, threshold signals * TMRO: 8-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler DS00711-ND Embedded Control Handbook, ashi 
detectors, white goods controllers etc. Special Microcontroller Features: * Power-on-reset (POR) * Power- Update 2000 
Features: High-Performance RISC-like CPU: * Only 35 single word ир Timer (PWRT) and Oscillator start-up timer (OST) * Brown-out | DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library . 
Memory Size Oscillator | Frequency Operating 
Config- vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
Program RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512X14 80x8 EPROM* 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 18-CDip PIC16C620/JW-ND 8.85 = 7.44 
512X 14 80x8 OTP+ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C620-04/P-ND* 4.53 3.66 3.06 
512X14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C620-04/SO-ND* 4.60 3.72 3.11 
512Х 14 80х8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C620-20/P-ND* 4.83 3.90 3.27 
512X14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C620-20/SO-ND* 4.90 3.96 3.33 
512Х 14 80х8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHzT 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16LC620-04/P-ND* 4.73 3.82 3.20 
512Х 14 80х8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHzT 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16LC620-04/SO-ND* 4.83 3.90 3.27 
512Х 14 80х8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip РІС16С620-041/Р-МОж- 4.98 4.02 3.36 
512Х14 80х8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40° - 85°C) 18-Soic РІС16С620-041/50-МОж 5.08 4.11 3.43 
1Kx14 80x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 18-CDip PIC16C621/JW-ND 9.64 = 8.10 
1K x14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C621-04/P-ND* 5.10 4.13 3.45 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 18-Soic РІС16С621-04/50-МОж 5.20 4.21 3.52 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C621-20/P-ND* 5.45 4.25 3.69 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C621-20/SO-ND* 5.55 4.49 3.77 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHzT 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16LC621-04/P-ND* 5.35 4.33 3.62 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHzT 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16LC621-04/SO-ND* 5.45 4.41 3.69 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C621-041/P-ND* 5.63 4.55 3.80 
1K x14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-20MHz -40* ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С621-201/50-МОж 6.13 4.95 4.15 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC. DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16LC621-041/P-ND* 5.90 4.77 3.99 
2K x 14 128 x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 18-CDip PIC16C622/JW-ND 10.54 = 8.87 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C622-04/P-ND* 5.85 4.55 3.96 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C622-04/SO-ND* 5.95 4.81 4.03 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 20-SSOP PIC16C622-04/SS-ND 6.43 5.20 4.35 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C622-20/P-ND* 6.28 5.08 4.24 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-Soic РІС16С622-20/50-МОж 6.38 4.95 4.31 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 20-SSOP PIC16C622-20/SS-ND 6.88 5.56 4.66 
2Kx 14 128 x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16LC622-04/P-ND* 6.13 4.95 4.15 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16LC622-04/SO-ND* 6.28 5.08 4.24 
2Kx 14 128 х8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP PIC16LC622-04/SS-ND 6.75 5.46 4.57 
2K x 14 128 х8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C622-041/P-ND* 6.43 5.20 4.35 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С622-041/50-МОж 6.55 5.30 4.43 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40* - 85°С) 18-Dip PIC16C622-201/P-ND* 6.88 5.36 4.66 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С622-201/50-МОж 7.03 5.46 4.75 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16LC622-041/P-ND* 6.75 5.46 4.57 
2K x14 128 х8 OTP+ 13 Xtal/RC. DC-4MHzt -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16LC622-041/SO-ND* 6.88 5.56 4.66 
512X14 80x8 ЕРВОМ+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-CDip PIC16C620A/JW-ND 7.84 = 6.58 
512x14 80x8 OTP+ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C620A-04/P-ND* 2.35 1.44 1.37 
512x14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C620A-04/SO-ND* 2.40 1.48 1.40 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C620A-20/P-ND* 2.50 1.60 1.46 
512x14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C620A-20/SO-ND* 2.55 1.64 1.49 
512х 14 80х8 ОТР+ 13 Xtal/RC. DC-4MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С620А-041/Р-МОж 2.35 1.51 1.37 
1K x14 80x8 ЕРВОМ+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°С) 18-CDip PIC16C621A/JW-ND 8.84 = 7.43 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C621A-04/P-ND* 2.63 1.68 1.54 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C621A-04/SO-ND* 2.68 1.72 1.57 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C621A-20/P-ND* 2.80 1.80 1.64 
1Kx14 80x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 18-Soic PIC16C621A-20/SO-ND* 2.85 1.84 1.67 
1Кх 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC. DC-4MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С621А-041/Р-МОж 2.88 1.84 1.69 
2Kx14 128x8 ЕРВОМ+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-CDip PIC16C622A/JW-ND 9.92 = 8.35 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-Dip PIC16C622A-04/P-ND* 2.98 1.92 1.73 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-Soic PIC16C622A-04/SO-ND* 3.03 1.94 1.76 
2Kx 14 128 х8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C622A-20/P-ND* 3.18 2.05 1.85 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-Soic PIC16C622A-20/SO-ND* 3.23 2.07 1.88 
2K x 14 128 х8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip РІС16С622А-041/Р-МОж 3.25 2.10 1.90 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С622А-201/Р-МОж 3.48 2.15 2.04 
2Kx14 128x8 ОТР+ 13 Xtal/RC. DC-20MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic РІС16С622А-201/50-МОж 3.53 2.26 2.07 
512x14 96x8 EPROMt* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-CDip PIC16CE623/JW-ND 9.30 = 7.81 
512x14 96x8 OTP}+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16CE623-04/P-ND* 3.35 2.15 1.96 
512x14 96x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16CE623-04/SO-ND* 3.40 2.18 1.99 
512x14 96x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16CE623-20/P-ND* 3.58 2.21 2.10 
512x14 96x8 ОТР++ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-Soic PIC16CE623-20/SO-ND* 3.68 2.36 244 
512x14 96x8 ОТР++ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16CE623-041/P-ND* 3.70 2.39 2.16 
512 x 14 96 x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 18-Soic РІС16СЕ623-041/50-МОж 3.75 2.40 2.19 
1K x14 96x8 EPROMt* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-CDip PIC16CE624/JW-ND 10.11 — 8.51 
1K x14 96x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16CE624-04/P-ND* 3.75 2.40 2.19 
1Kx14 96x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16CE624-04/SO-ND* 3.83 2.36 2.23 
1Kx14 96x8 ОТР++ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16CE624-20/P-ND* 4.00 2.56 2.34 
1Kx14 96x8 ОТР+Ф 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16CE624-20/SO-ND* 4.08 2.63 2.39 
1K x14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16CE624-04I/P-ND x 4.13 2.55 2.42 
1Kx14 96x8 OTPt* 13 Xtal/RC. DC-4MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic РІС16СЕ624-041/50-МОж 4.20 2.69 2.46 
2Kx14 128x8 EPROMt* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 18-CDip PIC16CE625/JW-ND 11.05 = 9.30 
2K x 14 128x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16CE625-04/P-ND* 4.25 2.72 2.49 
2Kx14 128x8 ОТР{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 18-Soic PIC16CE625-04/SO-ND* 4.35 2.79 2.54 
2Kx 14 128 x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16CE625-20/P-ND* 4.55 2.94 2.66 
2Kx14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 18-Soic PIC16CE625-20/SO-ND* 4.65 2.98 2.72 
2K x 14 128 x8 ОТР++ 13 XtaI/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16CE625-041/P-ND* 4.68 3.02 2.74 
2K x14 128 x8 ОТР{+ 13 XtaI/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40° - 85°C) 18-Soic РІС16СЕ625-041/50-МОж 4.78 3.06 2.80 


* 2 Analog comparators, Programmable on Chip V Ref. 

T Low Power oscillation 200KHz Max. 

£ 128 Byte EEPROM 

* This part can be programmed by Digi-Key. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 355 


AN MiCROCHIP 


General Description: Microchip's long history of innovation has proven its 
commitment to develop and market leading edge products. With its PIC, 
Microchip has engineered the most advanced low-to mid range 8-Bit 
Microcontroller family on the market today. The flexibility of CMOS OTP EPROM 
Technology, the superior performance of RISC Architecture and the smallest 
packaging combined with affordable pricing are the prime reasons systems 
designers select PIC as their Microcontroller of Choice. With PIC, the 8-12 week 
lead time typical of ROM MCUs is reduced to just days. In addition, PIC's code 
compaction factor takes weeks off system design time. PIC's small die size 
combined with Microchip's advanced CMOS technology, support a wide 
performance range and low operating and standby currents. Low currents are 
ideal for long-life battery dependent applications. One of PIC's strongest suits is 
its 1/0 capability. 

PIC16C5X (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: е Only 33 single word instructions to learn • All single cycle 
instructions (200 ns) except for program branches which аге two-cycle ” 12- 
bit wide instructions * 8-bit wide data path * 512 - 2K x 12 on-chip EPROM 
program memory • 25 to 73 x 8 general purpose registers (SRAM) * 7 special 
function hardware registers • 2 level deep hardware stack ” Direct, indirect 
and relative addressing modes for data and instructions “ 8-bit real time 
clock/counter (RTCC) with 8-bit programmable prescaler • Oscillator start-up 
timer • Watchdog timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator. 

PIC16C54C (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: Тһе PIC16C54C expands the baseline family with а low end device 
that offers lower power consumption and enhanced electrical characteristics. The 
PIC16C54C provides a cost reduction path for PIC16C57 and РІС16С588 users 
that require less program memory or data memory for a new application. Also 
some current PIC16C54, 54A, and 548 users may migrate to the PIC16C54C to 
enjoy the advantages of lower power consumption and enhanced electrical 
characteristics all at a lower cost. Software is supported from the PIC16C54 
directly to the РІС16С54С with no software code changes. The PIC16C54C is 
equipped with special microcontroller-like features that reduce system cost and 


8-Bit RISC Microcontrollers 


PIC16C5X and PIC16HV540 Series 


PIC16HV540 (Enhanced PIC16C54 EPROM-Based 8-Bit CMOS 
Microcontroller with On-Chip Voltage Regulator) 

General Description: The PIC16HV540 is a low-cost, high-performance, 8-bit, 
fully-static, EPROM-based CMOS microcontroller. It is pin and software 
compatible with the PIC16C5X family of devices. It employs an RISC architecture 
with only 33 single word/single cycle instructions. The PIC16HV540 is the first 
One-Time-Programmable (ОТР) microcontroller with an on-chip 3 Volt and 5 Volt 
regulator. This eliminates the need for an external regulator in many applications 
powered from 9 Volt or 12 Volt batteries or unregulated 6 Volt, 9 Volt or 12 Volt 
mains adapters. The PIC16HV540 is ideally suited for applications that require 
very low standby current at high voltages. These typically require expensive low 
current regulators. 

The PIC16HV540 is equipped with special features that reduce system cost and 
power requirements. The Power-On Reset (POR) and Device Reset Timer (DRT) 
eliminate the need for external reset circuitry. There are four oscillator configura- 
tions to choose from, including the power-saving LP (Low Power) oscillator, 
cost-saving RC oscillator, and XT and HS for crystal oscillators. Power saving 
SLEEP mode, Watchdog Timer and code protection features improve system 
cost, power and reliability. 

Applications: The PIC16HV540 is very versatile even in areas where no micro- 
controller use has been considered before (е.9., timer functions, replacement of 
“glue” logic in larger systems, coprocessor applications). The PIC16HV540 fits 
perfectly in low-power battery applications such as CO and smoke detection, 
toys, games, security systems and automobile modules. 

Features: • High-Performance RISC CPU * 18-pins • 12 1/0 • 512 EPROM * 25 
RAM ° Only 33 single word instructions to learn * All instructions are single 
cycle (200 ns) except for program branches which are two-cycle * Operating 
Speed: DC - 20 MHz clock input; 200 - ns instruction cycle * 12-bit wide 
instructions * 8-bit wide data path * Seven special function hardware registers 
* Four-level deep hardware stack * Direct, indirect and relative addressing 
modes for data and instructions. Peripheral Features: • 8-bit real time clock/ 
counter (TMRO) with 8-bit programmable prescaler * Power-On Reset (POR) 


oscillator for reliable operation * Sleep Timer * 8 High Voltage 1/0 * 4 Regu- 
lated 1/0 * Wake up from SLEEP on pin change * Programmable code- 
protection * Power saving SLEEP mode • Selectable oscillator options: RC — 
Low-cost RC oscillator; XT — Standard crystal/resonator; HS — High speed 
crystal/resonator; LP — Power saving, low frequency crystal • Glitch filtering on 
master clear and pin change inputs. CMOS Technology: * Selectable on-chip 
3V/5V Regulator * Low-power, high-speed CMOS EPROM technology “ Fully 
static design * Wide-operating voltage range: 3.5V to 15V * Temperature range: 
Commercial: 0°C to 70°C; Industrial: -40°C to 85°С * Low-power consumption: 
<2mA typical @ 5V, 4 MHz; 15, А typical @ ЗА, 32kHz; <4.5рА typical standby 
current @ 15V (with WDT disabled), 0°C to 70°C. 


PIC16C58B (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: The PIC16C58B expands the baseline family support with a larger 
memory, small pin count device. The PIC16C58B provides upward migration 
path to PIC16C54 and PIC16C56 customers that require more program or data 
memory. In addition, PIC16C57 customers that do not require as much 1/0 
capability can migrate down to 18 pins to save cost and board space. The 
PIC16C58B positions in the high-end of the baseline family between the 
PIC16C56 and the PIC16C57 providing the same memory capability of the 
PIC16C57 in the smaller 18 pin package. Only small code changes are necessary 
to interface to the 1/0 pins. The PIC16C58B is equipped with special 
microcontroller-like features that reduce system cost and power requirements. 
There are four user selectable oscillator configurations to choose from, including 
power saving LP (Low Power) oscillator and cost saving RC oscillator. 

Maximum output current sinked by any 1/0 pin = 25mA; sourced by any 1/0 pin = 
20тА. Do not exceed more than 800 mw of total power dissipation. EPROM = 
Erasable PROM; OTP- One Time Programmable Only 


PIC16C505 14-pin PIC. See chart for specifications. 


DS00092D-ND Embedded Control Handbook, Volume 1 
DS00711-ND Embedded Control Handbook, Updated 2000...$5.00 


power requirements. There are four oscillator configurations to choose from, * Brown-Out Protection * Device Reset Timer (DRT) with short RC-oscillator | DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library ........... $3.00 
including power saving LP (Low Power) oscillator and cost saving RC oscillator. start up time * Programmable Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Vo Type Range Temperature -Кеу Ргісе Еасһ 

ЕРНОМ НАМ uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1Kx12 72x8 EPROM 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 14-CDip PIC16C505/JW-ND 6.49 = 5.20 
1K x 12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 14-Dip РІС16С505-04/Р-МОж 2.13 1.37 1.25 
1Kx12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 14-Soic PIC16C505-04/SL-ND 2.13 1.32 1.25 
1K x 12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 14-Dip РІС16С505-041/Р-МОж 2.13 1.37 1.25 
1Кх12 72х8 ОТР 11 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 14-Soic PIC16C505-041/SL-ND 2.13 1.37 1.25 
1K x 12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 14-Dip PIC16C505-20/P-ND* 2.20 1.36 1.29 
1Kx12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 14-Soic PIC16C505-20/SL-ND 2.20 1.41 1.29 
1Кх 12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 14-Dip PIC16C505-201/P-ND* 2.20 1.41 1.29 
1Кх 12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 14-Soic PIC16C505-201/SL-ND 2.20 1.41 1.29 
512 x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 18-Dip PIC16C54-RC/P-NDx 3.85 2.81 2.48 
512x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 18-Soic PIC16C54-RC/SO-ND* 3.93 2.85 2.58 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C54-XT/SO-ND* 3.93 2.85 2.53 
512х 12 25х8 ОТР 12 Xtal DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C54-HS/P-ND* 4.10 2.99 2.65 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°C) 18-Soic PIC16C54-HS/SO-ND* 4.20 3.05 2.72 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-40KHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 18-Dip PIC16C54-LP/P-ND*X 4.03 2.81 2.60 
512х 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-40KHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 18-Soic PIC16C54-LP/SO-ND* 4.13 3.01 2.67 
512х 12 25х8 ОТР 12 RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С54-НСІ/Р-МОж 4.23 3.08 2.74 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16C54-XTI/P-ND* 4.23 3.08 2.74 
512 x 12 25x8 ОТР 12 Xtal DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic PIC16C54-XTI/SO-ND* 4.33 3.14 2.79 
512х 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C54A-04/P-ND* 3.85 2.81 2.48 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C54A-04/SO-ND* 3.93 2.85 2.53 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 20-55ОР PIC16C54A-04/SS-ND* 4.23 3.08 2.74 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16LC54A-04/SO-ND* 4.10 2.99 2.65 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C54A-10/P-ND* 4.10 2.99 2.65 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C54A-20/P-ND* 4.40 3.07 2.84 
512х 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C54A-20/SO-ND* 4.50 3.28 2.90 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP PIC16C54A-20/SS-ND* 4.85 3.39 3.14 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic PIC16C54A-041/SO-ND*x 4.33 3.01 2.79 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16LC54A-041/SO-ND* 4.53 3.30 2.92 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C54A-10l/P-ND* 4.58 3.30 2.92 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C54A-20l/P-ND* 4.83 3.52 3.12 
512х 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16C54A-201/SO-ND* 4.95 3.45 3.19 
512 x 12 25x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-CDip PIC16C54C/JW-ND 6.86 = 5.40 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C54C-04/P-ND* 2.40 1.55 1.40 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C54C-04/SO-ND* 2.45 1.51 1.43 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP РІС16С54С-04/55-МОж 2.63 1.68 1.54 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip РІС16С54С-20/Р-МОж 2.58 1.59 1.50 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C54C-20/SO-ND* 2.63 1.68 1.54 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 20-SSOP PIC16C54C-20/SS-ND* 2.83 1.82 1.66 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C54C-04I/P-ND X 2.40 1.55 1.40 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С54С-041/50-МОж 2.45 1.58 1.43 
512x12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-SSOP PIC16C54C-041/SS-ND* 2.63 1.68 1.54 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C54C-201/P-ND* 2.58 1.66 1.50 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С54С-201/50-МОж 2.63 1.62 1.54 
512х 12 25х8 ОТР 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-SSOP PIC16C54C-201/SS-ND* 2.83 1.82 1.66 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16HV540-04/P-ND 2.40 1.55 1.40 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16HV540-04/SO-ND 2.45 1.58 1.43 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16HV540-20/P-ND 2.55 1.64 1.49 
512х 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16HV540-20/SO-ND 2.60 1.68 1.52 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16HV540-041/P-ND 2.40 1.55 1.40 
512 x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16HV540-041/SO-ND 2.45 1.58 1.43 
512 x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C55-RC/P-NDx 4.73 3.43 3.05 
512x12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C55-RC/SO-ND* 4.90 3.55 3.17 
512x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C55-RC/SP-ND* 4.73 3.43 3.05 
512 x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip РІС16С55-ХТ/Р-МОж 5.05 3.52 3.26 

* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 

programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, В 

INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. (Continued) 
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қ MICROCHIP 


8-Bit RISC Microcontrollers (Cont) 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512 x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C55-XT/SO-ND* 5.25 3.83 3.39 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55-XT/SP-ND* 5.05 3.66 3.26 
512х12 24х8 ОТР 20 Xtal DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip PIC16C55-HS/P-ND* 5.78 4.21 3.73 
512 x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C55-HS/SO-ND* 6.00 4.35 3.88 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55-HS/SP-ND* 5.78 4.21 3.73 
512х12 24х8 ОТР 20 Xtal DC-40KHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C55-LP/P-ND*& 4.98 3.63 3.21 
512x 12 24x8 ОТР 20 Xtal DC-40KHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Soic PIC16C55-LP/SO-ND* 5.15 3.59 3.32 
512х12 24х8 ОТР 20 Xtal DC-40KHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55-LP/SP-ND* 4.98 3.63 3.21 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip PIC16C55-HSI/P-ND* 6.38 4.45 4.11 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C55-HSI/SO-ND* 6.60 4.78 4.26 
512x12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip РІС16С55-НСІ/Р-МОж 5.20 3.79 3.36 
512х12 24х8 ОТР 20 Xtal DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip РІС16С55-ХТІ/Р-МОж 5.55 4.02 3.59 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C55-XTI/SO-ND* 5.78 4.21 3.73 
512x 12 25x8 EPROM 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-CDip PIC16C55A/JW-ND 7.64 = 6.42 
512x 12 25x8 ОТР 20 XtaI/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C55A-04/P-ND*& 2.93 1.81 1.72 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C55A-04/SO-ND* 3.05 1.88 1.78 
512x12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55A-04/SP-ND* 2.93 1.81 1.72 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16LC55A-04/P-ND* 3.08 1.97 1.79 
512x 12 25x8 ОТР 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16LC55A-04/SO-ND* 3.20 2.05 1.87 
512x12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C55A-20/P-ND* 3.28 2.10 1.92 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C55A-20/SO-ND* 3.40 2.10 1.99 
512x12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55A-20/SP-ND* 3.28 2.10 1.92 
512х12 25х8 ОТР 20 XtaI/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip PIC16C55A-041/P-ND x 3.23 2.07 1.88 
512x 12 25x8 ОТР 20 XtaI/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Soic РІСІ16С55А-041/50-МОж 3.35 2.15 1.96 
1Kx12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C56-RC/P-ND* 4.90 3.55 3.17 
1Kx12 25x8 ОТР 12 ВС DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C56-RC/SO-ND* 5.05 3.52 3.26 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C56-XT/P-ND* 5.28 3.82 3.41 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C56-XT/SO-ND* 5.40 3.94 3.49 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C56-HS/P-ND* 6.03 4.37 3.89 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 18-Soic PIC16C56-HS/SO-ND* 6.18 4.50 3.99 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal DC-40KHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 18-Dip PIC16C56-LP/P-NDx 5.18 3.61 3.34 
1Kx12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16C56-RCI/P-ND* 5.40 3.94 3.49 
1Kx12 25x8 OTP 12! Xtal DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 18-Dip РІС16С56-ХТІ/Р-МОж 5.80 4.23 3.74 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz -40* - 185°F (-40* - 85°С) 18-Dip PIC16C56-HSI/P-ND* 6.63 4.83 4.28 
1Kx12 25x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 18-CDip PIC16C56A/JW-ND 9.45 — 7.95 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C56A-04/P-ND* 2.70 1.74 1.58 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C56A-04/SO-ND* 2.75 1.76 1.61 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C56A-20/P-ND* 2.88 1.78 1.69 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C56A-20/SO-ND* 2.93 1.88 1.72 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16LC56A-04/P-ND* 2.83 1.82 1.66 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16LC56A-04/SO-ND* 2.88 1.84 1.69 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16C56A-04I/P-ND* 2.98 1.83 1.73 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16C56A-04I/SO-ND* 3.03 1.94 1.76 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip РІС16С56А-201/Р-МОж 3.18 2.05 1.85 
1Кх 12 25х8 ОТР 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16C56A-201/SO-ND* 3.25 2.10 1.90 
1Kx12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16LC56A-041/P-ND*& 3.13 2.02 1.82 
1K x12 25x8 ОТР 12 XtaI/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16LC56A-041/SO-ND* 3.18 2.05 1.85 
2K x 12 72x8 ОТР 20 RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 28-Dip PIC16C57-RC/P-ND*& 6.00 4.35 3.88 
2K x 12 72x8 ОТР 20 RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C57-RC/SO-ND* 6.25 4.55 4.03 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C57-XT/P-ND* 6.43 4.48 4.15 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C57-XT/SO-ND*& 6.68 4.66 4.31 
2K x 12 72x8 ОТР 20 Xtal DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57-XT/SP-ND* 6.43 4.66 4.15 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip PIC16C57-HS/P-ND* 7.35 5.14 4.75 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 28-Soic PIC16C57-HS/SO-ND* 7.65 5.34 4.93 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 28-Dip .3" PIC16C57-HS/SP-ND* 7.35 5.36 4.75 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 28-Dip PIC16C57-LP/P-NDx 6.30 4.57 4.06 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 28-Soic PIC16C57-LP/SO-NDx* 6.55 4.75 4.23 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C57-LP/SP-ND* 6.30 4.39 4.06 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip PIC16C57-HSI/P-NDx 8.08 5.64 5.22 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C57-HSI/SO-ND*& 8.43 6.10 5.44 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip PIC16C57-RCI/P-ND* 6.60 4.78 4.26 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip PIC16C57-XTI/P-ND& 7.08 5.16 4.57 
2K x 12 72x8 ОТР 20 Xtal DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C57-XTI/SO-ND* 7.35 5.36 4.75 
2K x 12 72x8 EPROM 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 28-CDip PIC16C57C/JW-ND 10.90 = 9.16 
2K x 12 72x8 ОТР 20 XtaI/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C57C-04/P-ND* 3.40 2.18 1.99 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C57C-04/SO-ND* 3.55 2.20 2.08 
2K х 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57C-04/SP-ND* 3.40 2.18 1.99 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16LC57C-04/P-ND* 3.58 2.29 240 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16LC57C-04/SO-ND* 3.73 2.40 247 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip PIC16C57C-20/P-ND* 3.83 2.47 2.23 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C57C-20/SO-ND*& 3.98 2.56 2.33 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57C-20/SP-ND* 3.83 2.47 2.23 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip РІС16С57С-041/Р-МОж- 3.75 2.40 2.19 
2Kx12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C57C-041/SO-ND* 3.90 2.52 2.28 
2K x 12 73x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 18-CDip PIC16C58B/JW-ND 10.71 = 9.00 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C58B-04/P-ND* 2.85 1.84 1.67 
2K x 12 73x8 ОТР 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C58B-04/SO-ND* 2.90 1.87 1.70 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP PIC16C58B-04/SS-ND* 3.15 1.94 1.84 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C58B-20/P-ND* 3.08 1.97 1.79 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 18-Soic PIC16C58B-20/SO-ND* 3.13 2.02 1.82 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP PIC16C58B-20/SS-ND* 3.38 2.18 1.98 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip РІС16С58В-201/Р-МОж 3.38 2.18 1.98 
2Kx12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16C58B-20I/SO-ND* 3.43 2.12 2.01 
2K x 12 73x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 20-SSOP PIC16C58B-201/SS-ND*x 3.70 2.39 2.16 
2K x 12 73x8 ОТР 12 XtaI/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 18-Dip PIC16LC58B-04/P-ND* 3.03 1.94 1.76 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our programming 


center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex 


format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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AN MICROCHIP 


PIC16C71X: Microcontroller Core Features: * High-Performance 
RISC CPU * Only 35 single word instructions to learn * All single cycle 
instructions except for program branches which are імо-сусів * Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle * Up 
to 2K x 14 words of Program Memory, up to 128 x 8 bytes of Data 
Memory (RAM) * Interrupt capability * Eight level deep hardware stack 
* Direct, indirect and relative addressing modes * Power-on Reset 
(POR) * Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 
* Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation * Programmable code-protection * Power saving SLEEP 
mode • Selectable oscillator options * Low-power, high-speed CMOS 
EPROM technology * Fully static design * High Sink/Source Current 
25/25mA * Commercial, Industrial and Extended Temperature Ranges 
* Program Memory Parity Error Checking Circuitry with Parity Error 
Reset (PER) (PIC16C715) * Low-power consumption: <2тА @ 5V, 
4MHz; 15рА typical @ ЗУ, 32kHz; гіра typical standby current 
Peripheral Features: * TimerO: 8-bit timer/counter with 8-bit pre- 
scaler * 8-bit multichannel analog-to-digital converter * Brown-out 
detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) * 13 I/O Pins with 
Individual Direction Control 


PIC16C7X/77X: Microcontroller Core Features: * High-Performance 
RISC CPU * Only 35 single word instructions to learn * All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle * Operating 
speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle * Up to 8K x 
14 words of Program Memory, up to 368 x 8 bytes of Data Memory (RAM) 
• Interrupt capability * Eight level deep hardware stack • Direct, indirect and 
relative addressing modes * Power-on Reset (POR) * Power-up Timer 


8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter 


PIC16C7X and PIC16C77X Series 


(PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) 
with its own on-chip RC oscillator for reliable operation * Programmable 
code-protection * Power saving SLEEP mode • Selectable oscillator 
options * Low-power, high-speed CMOS EPROM technology * Fully 
static design * Wide operating voltage range: 2.5V to 5.5V * High 
Sink/Source Current 25/25mA * Commercial, industrial and extended 
temperature ranges * Program Memory Parity Error Checking Circuitry 
with Parity Error Reset (PER) (PIC16C715) 


PIC16C7X/77X Peripheral Features: * Тітег0: 8-bit timer/counter with 
8-bit prescaler * Timer: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
incremented during sleep via external crystal/clock * Timer2: 8-bit 
timer/counter 8-bit period register, prescaler and postscaler * Capture, 
Compare, PWM module(s) * Capture is 16-bit, max resolution is 12.5 
ns, Compare is 16-bit, max resolution is 200ns, PWM max. resolution is 
10-bit * 8-bit (PIC16C77X = 12-bit) multichannel analog-to-digital 
converter * Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ and CTM 
* Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 
(USART/SCI) * Parallel, Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, 
WR and CS controls * Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset 
(BOR) 


PIC16C745/765: Microcontroller Core Features: * High- 
performance RISC CPU * Only 35 single word instructions * All single 
cycle instructions except for program branches which are two cycle 
• Interrupt capability (up to 12 internal/external interrupt sources) * Eight 
level deep hardware stack * Direct, indirect and relative addressing 
modes * Power-on Reset (POR) * Power-up Timer (PWRT) and 


Oscillator Start-up Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own 
on-chip RC oscillator for reliable operation * Brown-out detection 
circuitry for Brown-out Reset (BOR) * Programmable code-protection 
• Power saving SLEEP mode • Selectable oscillator options * EC: 
External clock (24MHz) * E4: External clock with PLL (6МН2) * HS: 
Crystal/Resonator (24MHz) * H4: Crystal/Resonator with PLL (6MHz) 
* Processor clock of 24MHz derived from 6MHz crystal or resonator 
* Fully static low-power, high-speed CMOS * In-Circuit Serial 
Programming (ICSP) * Operating voltage range: 4.35V to 5.25V * High 
Sink/Source Current 25/25 mA * Wide temperature range: Industrial 
(-40*C - 85*C) * Low-power consumption: «16mA @ 5V, 24MHz - 100A 
typical standby current 


PIC16C745/765 Peripheral Features: * Universal Serial Bus (USB 1.1) 
- Soft attach/detach * 64 bytes of USB dual port RAM * 22 
(PIC16C745) or 33 (PIC16C765) ИО pins; Individual direction control; 1 
high voltage open drain (RA4); 8 PORTB pins with: Interrupt-on-change 
control (RB«7:4» only), Weak pull-up control, 3 pins dedicated to USB 
Ф Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler * Timer: 16-bit 
timer/counter with prescaler can be incremented during SLEEP via 
external crystal/clock * Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period 
register, prescaler and postscaler * Two Capture, Compare and PWM 
modules: Capture is 16-bit, max. resolution is 10.4 ns; Compare is 16- 
bit, max. resolution is 167 ns; PWM max. resolution is 10-bit е 8-bit 
multi-channel Analog-to-Digital converter * Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) * Parallel Slave Port 
(PSP) 8-bits wide, with external Read, Write and Chip Select controls 
(PIC16C765 only) 


Key Гн - PIC16C710 PIC16C71 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C715 PIC16C716 PIC16C72A | PIC16C73B PIC16C77X Key Features PIC16C773 PIC16C774 
laximum Frequenc 
Clock of Operation ma ў 2 2% 2) 20 20 20 Е 20 Operating Frequency DC - 20MHz 
EPROM Program 512 1K 1K к ж ж ж ак Resets (and Delays) POR, BOR, MCLR, WDT (PWRT, OST) 
Memory Memory (x14 words) 
Data Memory (bytes) 36 36 68 128 128 128 128 192 ай ж 
Timer Modules(s) TMRO TMRO TMRO TMRO,1,2 TMRO TMRO,1,2 TMRO,1,2 TMRO,1,2 Data Memory (bytes) 256 
Capture/Compare/ — = — 1 = 1 1 2 
" PWM Module(s) = - - = Е Interrupts 1 3 14 
Peripherals 
Serial Port(s ) SPII2C spil2c VO Ports Ports A,B,C Ports A,B,C,D,E 
SPI/|2C,USART) = = = = USART = 
Timers 3 
A/D Converter (8-bit) Ch. 4 4 4 4 4 4 5 5 
Interrupt Sources 4 4 4 7 4 7 8 11 саршеботрае 2 
WO Pins 13 13 13 13 13 13 22 22 Serial Communications MSSP, USART 
Features Voltage Range (Volts) 2.5-6.0 3.0-6.0 2.5-6.0 2.5-5.5 2.5-5.5 2.5-5.5 2.5-5.5 2555 Bara i =s, 
In-Circuit Serial Prog. Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes CO 
Brown-out Reset Yes — Yes Yes Yes Yes Yes Yes ыны ы 6 Input Channels | 10 Input Channels 
Packages 18-pin DIP, SOIC |18-ріп ПІР | 18-pin DIP, SOIC | 18-pin DIP, SOIC |18-ріп DIP, SOIC |18-ріп ПІР, SOIC | 28-pin SDIP | 28-pin SDIP = = 
9 20-pinSSOP | SOIC 20-pinSSOP | 20-pinSSOP | 20-ріп SSOP 20-ріп SSOP | SOIC, SSOP Soic Instruction Set 35 Instructions 
Memory Size Config- Vo Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C710-04/P-ND* 4.00 2.28 2.03 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C710-04/50-ND* 4.08 2.32 2.07 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 18-Dip PIC16C710-20/P-ND* 4.30 2.45 2.18 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 18-Soic PIC16C710-20/50-ND* 4.38 2.39 2.22 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC. DC-4MHz -40* - 185°F (-40* - 85°С) 18-Soic РІС16С710-041/50-МОж 4.50 2.56 2.28 
1Kx14 36x8 EPROM 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 18-CDip PIC16C71/JW-ND 9.67 = 8.13 
1Kx14 36 x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip РІС16С71-04/Р-МОж 6.35 4.09 3.71 
1Кх 14 36x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C71-04/SO-ND* 6.48 4.17 3.78 
1Кх 14 36х8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip РІС16С71-20/Р-МОж 6.78 4.37 3.97 
1Кх 14 36x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 18-Soic PIC16C71-20/50-ND* 6.93 4.27 4.04 
1Kx14 36x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С71-041/Р-МОж 7.00 4.51 4.09 
1Кх 14 36x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С71-201/Р-МОж 7.45 4.80 4.36 
1Кх 14 36 х8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic РІС16С71-201/50-МОж 7.63 4.88 4.45 
1Kx14 68x8 EPROM 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 18-CDip PIC16C711/JW-NDx 10.44 <= 8.77 
1Kx14 68x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C711-04/P-ND* 4.38 2.39 2.22 
1Кх 14 68x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C711-04/50-ND* 4.45 2.53 2.26 
1Kx14 68x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP PIC16C711-04/SS-ND 4.88 2.67 2.48 
1Кх 14 68x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) XtaI/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C711-20/P-ND* 4.68 2.66 2.37 
1Кх 14 68x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) XtaI/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C711-20/50-ND* 4.75 2.70 2.41 
1Kx14 68x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° - 70°C) 20-SSOP PIC16C711-20/SS-ND 5.25 2.99 2.66 
1Кх 14 68x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16C711-041/P-ND* 4.80 2.73 2.44 
1Кх 14 68x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) XtaI/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic РІС16С711-041/50-МОж 4.88 2.77 2.48 
1Kx14 68x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С711-201/Р-МОж 5.15 2.81 2.61 
1Кх 14 68x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С711-201/50-МОж 5.25 2.99 2.66 
2Кх 14 128 ЕРВОМ 13 (4-Ch., 8-Вії A/D) XtaI/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-CDip PIC16C715/JW-ND 12.41 = 10.39 
2Kx 14 128 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) XtaI/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip РІС16С715-04/Р-МОж- 4.90 2.79 2.49 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C715-04/50-ND* 5.08 2.86 2.55 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip РІС16С715-20/Р-МОж 5.25 2.99 2.66 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C715-20/50-ND* 5.35 2.93 2.72 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 20-SSOP PIC16C715-20/SS-ND 5.88 3.34 2.98 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 18-Dip PIC16LC715-04/P-ND* 5.15 2.93 2.61 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16LC715-04/SO-ND* 5.25 2.87 2.66 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 20-SSOP PIC16LC715-04/SS-ND 5.78 3.29 2.93 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16C715-041/P-ND* 5.50 3.13 2.80 
2Kx14 128 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip РІС16С715-201/Р-МОж 5.90 3.36 2.99 
2Кх 14 128 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip PIC16LC715-041/P-ND* 5.78 3.15 2.93 
2K x 14 128 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic PIC16LC715-041/SO-ND*& 5.90 3.36 2.99 
2K x 14 128x8 | EPROM 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 18-CDip PIC16C716/JW-ND 9.59 ==» 8.02 
2Kx14 128x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Dip PIC16C716-04/P-ND* 3.95 2.25 2.00 
2K x 14 128x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) XtaI/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C716-04/SO-ND*& 4.03 2.29 2.04 
2K x 14 128x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 18-Dip РІС16С716-20/Р-МОж 4.20 2.39 2.14 
2Kx14 128x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 18-Soic PIC16C716-20/50-ND* 4.30 2.45 2.18 
2Kx14 128x8 OTP 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Dip PIC16C716-041/P-ND* 4.35 2.48 2.20 
2K x 14 128x8 ОТР 13 (4-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 18-Soic РІС16С716-041/50-МОж 4.43 2.52 2.24 
2Кх 14 128 x 8 OTP 13 (4-Ch., 8 Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Dip РІС16С716-201/Р-МОж 4.63 2.53 2.35 
2Kx 14 128 х8 ОТР 13 (4-Ch., 8 Bit A/D) XtaI/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 18-Soic РІС16С716-201/50-МОж 4.70 2.57 2.39 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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қ MICROCHIP — 8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter, PIC16C7X and PIC16C77X (Солі) 


Memory Size Config- vO Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
2Kx 14 128x8 | EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 28-CDip .3" PIC16C72/JW-ND 14.60 = 13.59 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C72-04/SO-ND* 7.98 4.93 4.67 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 28-55ОР PIC16C72-04/SS-ND* 8.58 5.53 5.02 
2Кх14 128 x 8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3” PIC16C72-10/SP-ND* 8.40 5.38 4.91 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 28-Soic PIC16C72-10/SO-ND* 8.53 5.46 4.99 
2K x 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C72-20/SO-ND* 8.53 5.46 4.99 
2Kx 14 128 х8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16LC72-04/SP-ND* 8.25 5.09 4.82 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16LC72-04/SO-ND* 8.38 5.40 4.89 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-SSOP PIC16LC72-04/SS-ND* 8.98 5.78 5.24 
2Kx 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІСІ6С72-041/5Р-МОж 8.63 5.56 5.05 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C72-041/SO-ND* 8.75 5.64 5.12 
2Kx 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С72-201/5Р-МОж 9.23 5.95 5.40 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C72-201/SO-ND* 9.38 6.00 5.49 
2Kx 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16LC72-041/SP-ND* 9.05 5.83 5.29 
2Kx 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16LC72-041/SO-ND* 9.18 5.91 5.37 
2Kx 14 128x8 | EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-CDip .3" PIC16C72A/JW-ND 10.58 = — 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C72A-04/SP-ND* 5.48 3.48 3.18 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C72A-04/SO-ND* 5.48 3.48 3.18 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3" PIC16C72A-20/SP-ND* 5.80 3.74 3.39 
2Kx14 128x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Soic PIC16C72A-20/SO-ND* 5.80 3.58 3.39 
2K x 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3" PIC16C72A-041/SP-ND* 6.00 3.87 3.51 
2Kx 14 128 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C72A-041/SO-ND& 6.00 3.87 3.51 
2K x14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3" РІС16С72А-201/5Р-МОж 6.40 413 3.74 
4Kx14 192x8 | EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-CDip .3" PIC16C73A/JW-ND 14.45 = 13.47 
4Kx 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C73A-04/SP-ND* 9.68 6.20 5.65 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C73A-04/SO-ND* 9.68 6.20 5.65 
4Kx 14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3" PIC16C73A-10/SP-ND* 10.35 6.67 6.05 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C73A-10/SO-ND* 10.35 6.67 6.05 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C73A-20/SP-ND* 10.35 6.67 6.05 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Soic PIC16C73A-20/SO-ND* 10.35 6.67 6.05 
4K x14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16LC73A-04/SP-ND* 10.10 6.47 5.91 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16LC73A-04/SO-ND* 10.10 6.47 5.91 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3" PIC16C73A-041/SP-ND* 10.63 6.80 6.22 
4K x 14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C73A-041/SO-ND& 10.63 6.80 6.22 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3" PIC16C73A-10I/SP-NDx 11.38 7.03 6.66 
4K x 14 192 x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C73A-10I/SO-ND& 11.38 7.33 6.66 
4Kx 14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3" PIC16C73A-201/SP-ND* 11.38 7.33 6.66 
4Kx 14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C73A-20l/5O-ND* 11.38 7.03 6.66 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3" PIC16LC73A-041/SP-ND* 11.08 7.14 6.47 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16LC73A-041/SO-ND* 11.08 6.84 6.47 
4K x 14 192x8 | EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-CDip .3” PIC16C73B/JW-ND 9.87 = = 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73B-04/SP-ND* 7.08 4.50 4.10 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C73B-04/SO-ND* 7.03 4.50 4.10 
4K x14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158*F (0° - 70°С) 28-55ОР PIC16C73B-04/SS-ND* 7.28 4.66 4.26 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) 28-Dip .3" PIC16C73B-20/SP-ND* 7.50 4.83 4.39 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C73B-20/SO-ND* 7.50 4.64 4.39 
4K x14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-55ОР PIC16C73B-20/SS-ND* 7.80 5.00 4.56 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C73B-041/SP-ND* 7.73 4.98 4.51 
4K x14 192x8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic РІС16С73В-041/50-МОж 7.73 4.98 4.51 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-SSOP РІС16С73В-041/55-МО 8.00 5.12 4.68 
4K x 14 192 х8 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С73В-201/6Р-МОж 8.28 5.10 4.83 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C73B-20l/5O-ND* 8.28 5.30 4.83 
4Kx14 192x8 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal//RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40° ~ 85°C) 28-SSOP РІС16С73В-201/55-МОж 8.53 5.26 4.99 
4Kx14 192x8 | EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-CDip PIC16C74A/JW-ND 15.18 = 14.15 
4K x 14 192x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C74A-04/P-ND* 11.70 7.49 6.84 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-04/L-ND* 12.40 9.03 8.01 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16C74A-10/P-ND* 12.53 8.07 7.33 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C74A-10/L-ND* 13.23 9.63 8.54 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C74A-20/P-ND* 12.53 8.07 7.33 
4K x 14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C74A-20/L-ND* 13.23 9.24 8.54 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip PIC16LC74A-04/P-ND* 12.30 7.88 7.19 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16LC74A-04/L-ND* 13.00 9.47 8.39 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 40-Dip PIC16C74A-041/P-ND& 12.88 8.24 7.52 
4K x14 192x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-04I/L-ND* 13.55 9.87 8.76 
4K x14 192x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-10I/L-ND* 14.45 9.19 8.88 
4K x14 192x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-20I/L-ND* 14.45 9.19 8.88 
4K x14 192 x8 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-РІСС PIC16LC74A-04l/L-ND* 14.18 10.27 9:15 
4Kx14 192x8 | EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-CDip PIC16C74B/JW-ND 12.12 = = 
4K x 14 192x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C74B-04/P-ND* 8.53 5.46 4.99 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C74B-04/L-ND* 9.55 7.72 6.46 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 40-Dip РІС16С74В-041/Р-МОж 9.38 6.00 5.49 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C74B-04I/L-ND* 10.40 8.09 7.04 
4K x14 192x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-Dip PIC16C74B-20/P-ND* 9.18 5.84 5.34 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C74B-20/L-ND* 10.13 8.19 6.86 
4Kx14 192x8 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40* ~ 85°C) 40-Dip РІС16С74В-201/Р-МОж 10.00 6.44 5.85 
4Кх 14 192 х8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 44-PLCC РІС16С74В-201/1-МОж 11.03 8.91 7.46 
8Kx14 368 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-CDip .3" PIC16C76/JW-ND 14.92 = 13.97 
8Кх14 368 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 28-Dip .3" PIC16C76-04/SP-ND* 8.90 5.74 5.20 
8K x 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32* - 158°F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16C76-04/SO-ND* 8.90 5.74 5.20 
8Kx14 368 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-10/SP-ND* 9.50 6.08 5.56 
8Kx14 368 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-20/SP-ND* 9.50 6.08 5.56 
8K x 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C76-20/SO-ND* 9.50 6.08 5.56 
8K x 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C76-041/SP-ND* 9.78 6.26 5.72 
8K x 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C76-041/SO-ND* 9.78 6.26 5.72 
8K x 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С76-10/5Р-МОж 10.45 6.69 6.11 
8Кх 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic PIC16C76-101/SO-ND* 10.45 6.69 6.11 
8K x 14 368 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С76-201/5Р-МОж 10.45 6.69 6.11 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 28-Soic РІСІ6С76-201/50-МОж 10.45 6.45 6.11 
8Kx14 368 EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 40-CDip PIC16C77/JW-ND 14.80 = 13.85 
8K x 14 368 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C77-04/P-ND* 9.55 6.12 5.58 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C77-04/L-ND* 10.03 7.30 6.48 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° - 158°F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C77-10/P-ND* 10.23 6.59 5.97 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) 44-PLCC PIC16C77-10/L-ND* 10.73 7.81 6.93 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C77-20/P-ND* 10.23 6.31 5.97 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 359 


қ MICROCHIP 


8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter, PIC16C7X and PIC16C77X (Cont.) 


Memory Size Config- Vo Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C77-20/L-NDx 10.73 7.81 6.93 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 40-Dip РІС16С77-041/Р-МОж 10.50 6.72 6.14 
8Кх 14 368 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit А/О) Xtal/RC DC-4MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C77-04l/L-ND* 11.08 8.03 742 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 40-Dip РІС16С77-101/Р-МОж 11.23 6.93 6.57 
8Кх 14 368 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit А/О) Xtal/RC DC-10MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 44-PLCC РІС16С77-101/1-МОж 11.80 7.79 7.25 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 40-Dip РІС16С77-201/Р-МОж 11.23 7.19 6.57 
8Kx14 368 OTP 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* - 85°C) 44-PLCC PIC16C77-20/L-ND* 11.80 7.79 7.25 
8Kx14 256 EPROM 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-CDip PIC16C745/JW-ND 12.27 = 11.43 
8K x 14 256 ОТР 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Хіа/ВС DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3” РІС16С745-І/5Р-МОж 5.65 3.21 2.86 
8Kx14 256 OTP 22 (5-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C745-I/SO-ND* 5.65 3.21 2.86 
8K x 14 256 EPROM 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) 40-CDip PIC16C765/JW-ND 12.82 = 12.01 
8K x 14 256 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 44-PLCC PIC16C765-I/L-ND 7.08 4.56 4.13 
8K x 14 256 x8 ОТР 33 (8-Ch., 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 40-Dip PIC16C765-I/P-ND 6.73 3.68 = 
8K x 14 256 x8 ОТР 33 (8-СН., 8-Bit А/О) Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 44-ТОЕР PIC16C765-I/PT-ND 7.75 4.23 - 

PIC16C77X With 12-Bit А/О Converter 
4K x 14 256 EPROM 15 (6-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 20-CDip PIC16C771/JW-ND 11.03 == 9.29 
4Кх 14 256x8 | EPROM 22 (6-Ch.,12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 28-CDip PIC16C773/JW-ND 12.50 = 11.66 
4K x14 256 x8 ОТР 22 (6-Ch.,12-Bit А/О) Хіа/ВС DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C773/SP-ND* 7.03 4.33 4.10 
4K x 14 256x8 OTP 22 (6-Ch.,12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° ~ 70°C) 28-Soic PIC16C773/SO-ND* 7.03 4.33 4.10 
4Kx14 256x8 OTP 22 (6-Ch.,12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0^ - 70*C) 28-Dip .3" PIC16LC773/SP-ND* 7.38 4.75 4.32 
4Kx14 256x8 OTP 22 (6-Ch.,12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 28-Soic PIC16LC773/SO-ND* 7.38 4.56 4.32 
4K x 14 256x8 OTP 22 (6-Ch.,12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* ~ 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Dip .3” PIC16C773-I/SP-ND* 7.73 4.77 4.51 
4Kx14 256x8 OTP 22 (6-Ch.,12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40* - 185°F (-40* ~ 85°C) 28-Soic PIC16C773-I/SO-ND* 7.78 4.98 4.51 
4Kx14 256x8 | EPROM | 33 (10-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° ~ 70°C) 40-CDip PIC16C774/JW-ND 15.46 = 14.41 
4K x14 256 x8 ОТР 33 (10-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 40-Dip PIC16C774/P-ND* 8.50 5.48 4.97 
4Kx14 256x8 OTP 33 (10-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16C774/L-ND* 9.20 6.43 5.94 
4Kx14 256x8 OTP 33 (10-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0^ - 70*C) 40-Dip РІС16_С774/Р-МОж 8.95 5.73 5.23 
4Кх 14 256х8 ОТР 33 (10-Ch., 12-Bit А/О) Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158*F (0° - 70*C) 44-PLCC PIC16LC774/L-ND*& 9.65 6.99 6.23 
4K x14 256 x8 ОТР 33 (10-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* - 85°C) 40-Dip PIC16C774-I/P-ND* 9.38 6.00 5.49 
4Kx14 256x8 OTP 33 (10-Ch., 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° ~ 185°F (-40* - 85°C) 44-PLCC PIC16C774-l/L-ND* 10.03 7.30 6.48 


Specifications are subject to change based on device characterization. 


Ж Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel'" Hex format, 
INHX16 — 16-bit Intel'" Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


EPROM - Based 8-Bit 
CMOS Microcontrollers 


High Performance RISC CPU: 


* Only 35 instructions to learn • All single-cycle instructions (200ns), 
except for program branches which are two-cycle * Operating Speed: 
DC - 20 MHz clock input, DC - 200 ns instruction cycle * Interrupt 
capability * 16 special function hardware registers * 8-level deep 


Peripheral Features: 


* 13 ИО pins with individual direction control * High current sink/source 
for direct LED drive * Тітег0: 8-bit timer/counter with 8-bit 
programmable prescaler 


PIC1 6C55X Series hardware stack * Direct, Indirect and Relative addressing modes. DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library ............ $3.00 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max Range Pkg. Part No. 1 25 100 
0ТР DC - 4MHz 32° - 158°F 18-Dip PIC16C554-04/P-ND 3.88 2.70 2.50 
52x14 80x8 OTP L Хаус DC - 4NHz (0% - 70%) 18-5016 PIC16C554-04/SO-ND 3.95 2.76 2.55 
EPROM DC - 20 MHz 30° - 158°F 18-CDip PIC16C558/JW-ND 10.54 = 8.86 
2Kx14 128x8 0ТР 13 Xtal/RC DC - 4MHz 0° - 70°C 18-DIP PIC160558-04/P-ND 5.08 3.70 3.27 
0ТР DC - 4MHz ( ) 18-501С PIC16C558-04/S0-ND 5.18 3.75 3.34 
Microcontrollers 
RFPIC12's 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog Int Speed VCC Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins | 8/16-bit | АВТ | ГС | ӘРІ | САМ | РММ | A/D| Comp. | Osc (МН?) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
EPROM Com. | 20-CDIP RFPIC12C509AF/JW-ND 12.04 — 10.13 
prom | 'Kx 12 4! к Ў мна 4 [25-55] ind. (20-506 | _ RFPICI2CS09AFI/SS-ND 377 259 — 23 
EPROM Com. 18-CDIP RFPIC12C509AG/JW-ND 12.04 — 10.13 
prom | 'Kx12 4t а. Y(AMH2)| 4 [25-55] nd. | 48-soic|  RFPIC12C509AGUSO-ND 364 — 244 222 
4-ch 20-550Р RFPIC12F675F-I/SS-ND 4.45 243 2.25 
Навһ 1Kx14 64 128 6 1/1 = == em em = HO-bit 1 Ү(4МН2)| 20 | 2.0~5.5 Ind. 20-550Р RFPIC12F675H-I/SS-ND 4.15 2.43 2.25 
20-550Р RFPIC12F675K-I/SS-ND 4.45 2.33 2:25 
PIC16C's with LCD 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 |Counters Analog | Int | Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pc SPI | САМ | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
45-55 68-CLCC | PIC16C924/CL-ND 44.10 28.41 25.79 
PROM | 4Kx14 176 — 52 2⁄1 - 1 1 —|1 5-ch. 8-bit! — — 4 45-55 Com. | 68-PLCC | PIC16C924-04/L-ND 7.35 5.36 4.75 
2.5 - 6.0 68-PLCC | PIC16LC924-04/L-ND 7.78 5.39 4.98 
45-55 68-PLCC | PIC16C923-04/L-ND 6.55 4.57 4.23 
PROM: а 1% — pes sel T I | ў ^ 125-60| 00" | вв-рісс | PIC16LC923-04/L-ND 688 501 445 
PIC18C's 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters Analog | Int Speed VCC | Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins| 8/16-bit | UART Pc SPI] САМ | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. Pkg. | Part №. 1 25 100 
= n 1 (Master/ = Tc _ 2 68-PLCC | PIC18C601-I/L-ND 6.33 458 408 
ROMless 1536 26 1/3 1 (USART) Slave) 1 2 |8-сһ. 10-bit 25 |42-55 Ind. 64-TOFP | PIC18C601-I/PT-ND 578 421 373 
= m 1 (Master/ = "ELE Ей _ 84-PLCC | PIC18C801-I/L-ND 7.75 541 5.00 
ROMless 1536 37 1/3 1 (USART) Slave) 1 2 |12-сһ. 10-bit 25 |42-55 Ind. 80-TOFP | PIC18C801-I/PT-ND 700 507 451 
1 (Master/ Y (CAN 5 БЕН =< 68-PLCC | PIC18C658-I/L-ND 15.08 9.71 8.82 
PROM | 16K x16 1536 - 52 1/3 1 (USART) Slave) 1 2.08) 2 12-ch. 10-bit) 2 40 |42-55 Ind. 64-ТОЕР | PIC18C658-I/PT-ND 1445 925 845 
1 (Master/ Y (CAN * n = 84-PLCC | PIC18C858-l/L-ND 16.75 10.79 9.79 
PROM | 16K x 16 1536 = 68 1/3 1 (USART) Slave) 1 2.08) 2 |16-сһ. 10-bit) 2 40 |42-55 Ind. 80-ТОЕР | PIC18C858-I/PT-ND 15.90 10.18 930 


Note: Operating Temperature Range: “ Industrial: -40° - 185°F (-40° - 85°C) * Commercial: 32° - 158°F (0° - 70°C) 
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9 
МІСВОСНІР Flash Microcontrollers DS00092D-ND Embedded Control Handbook, Volume 1...... $9.95 
F Ыы DS00711-ND Embedded Control Handbook, 
Update 2000................................. 55.00 
РІСІОҒ Devices 
Memory Size Timer/ Clock Tape & Reel 
Program | RAM EEPROM Vo Counters Analog Int. Speed үсс Operating Digi-Key Price Each Pricing* 
Words Bytes Bytes Pins 8-hit Шат | PC" | SPP" | A/D Comp. | Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 3,000 
8-DIP | PIC10F200-I/P-ND 1.03 67 59 = 
256x12 | 18 = 4 1 usia Бей БЕП Sa > МН, E кысы Бк 50723-6 | РІ010Ғ200Т-/0ТСТ-М0 14 293 Ва] 550.00/M 
8-DIP | PIC10F204-I/P-ND NEW! 118 72 68 - 
26x12) 16 а 4 і т YdM) 4 | 20-55) Ind. | 50T-23-6 | PIC10F204T-V0TCT-ND NEW! 126 113 102] 650.00/М 
8-DIP | PIC10F202-I/P-ND 118 76 68 = 
512х12 24 — 4 i — езү aT AMA) 4 [39555 dnd SOT23-6 | PIC10F202T-/OTCT-ND 126 113 102] 650.00/М 
8-DIP | PIC10F206-I/P-ND 133 86 78 - 
8125121 га = E 1 = = pee) deo АМН. 4 | 206554 Ind. SOT23-6 | PIC10F206T-/OTCT-ND 143 — 128 115] 740.00/М 
*For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters CAN/ Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART їёЁстм | spr” | USB | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (М) Тетр. Pkg. Part No. 1 25 100 
8-DIP | PICT2F508-I/P-ND 1.45 94 85 
512x12 | 25 - 6 М Y(AMH) | 4 | 20-55 Ind. | 8-SOIC | PIC12F508-I/SN-ND 1.45 .94 .85 
8-MSOP | PIC12F508-I/MS-ND NEW! 1.58 .98 .93 
8-DIP | PICT2F509-I/P-ND 1.50 96 88 
1Кх12 | 41 — 6 1/ Y(AMH) | 4 | 20-55 Ind. 8-501С | PIC12F509-I/SN-ND 1.48 95 87 
8-MSOP | PIC12F509-/MS-ND NEW! 163 1.01 .96 
8-DIP | РІС12Ғ629-/Р-М0 1.75 108 102 
1Кх14 | 64 128 6 11 1 Y(AMHz | 20 | 20-55 Ind. | 8-SOIC | PIC12F629-I/SN-ND 1.75 108 1.02 
8-DFN | PIC12F629-I/MF-ND 1.98 122 1.16 
8-DIP | PICT2F629-E/P-ND 1.90 417 141 
1Кх14 | 64 128 6 11 1 Y(4MHz) | 20 | 20-55 Ext. | 8-SOIC | PIC12F629-E/SN-ND 1.90 122 1 
8-DFN | PICT2F629-E/MF-ND 2.18 141 128 
8-DFN | PIC12F635-U/MF-ND 2.20 141 129 
1Кх14 | 64 128 6 1⁄1 1 Y(8MHz | 20 | 20-55 Ind. 8-DIP | РІС12Е635-/Р-МО 2.05 133 120 
8-501 | PICT2F635-I/SN-ND 2.05 138 1.20 
8-DIP | PIC12F675-I/P-ND 2.15 133 126 
1Кх14 | 64 128 6 1A 4-ch.i0-bit| — 1 Y(AMHz | 20 | 20-55 Ind. | 8-SOIC | PIC12F675-I/SN-ND 2.15 138 126 
8-DFN | PIC12F675-I/MF-ND 243 156 141 
8-DIP | PICT2F675-E/P-ND 2.40 155 140 
1Кх14 | 64 128 6 1А 4-ch. 10-bit} 1 Y(4MHz) | 20 | 20-55 Ex. | 8-SOIC | PIC12F675-E/SN-ND 2.40 155 140 
8-DFN | PIC12F675-E/MF-ND 2.65 1.71 155 
8-DFN | PIC12F683-I/MF-ND 2.70 174 158 
2Kx14 | 128 256 6 2 = | — | — | 1 |4chto-pit} 1 Y(8MHz | 20 | 20-55 Ind. 8-DIP | PICT2F683-I/P-ND 2.53 163 147 
8-SOIC | PIC12F683-I/SN-ND 2.53 163 147 
PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters CAN/ Analog Int. Speed VCC — Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART сти sP"| USB | PWM AD Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
18-DIP | PIC16F54-I/P-ND 213 132 125 
512x12 | 25 — 12 | 1 20 [20-55] Ind. | 18-SOIC | PIC16F54-I/SO-ND 213 132 125 
18-SSOP | PIC16F54-I/SS-ND 213 137 1.25 
Com. | 18-DIP | PIC16LF83-04/P-ND 648 428 398 
Ind. | 18-DIP | PIC16LF83-041/P-ND 710 469 436 
ал атка ЕВ 4 120-60) сот. | 18-5006 | PIC16LF83-04/S0-ND 658 434 404 
Ind. | 18-SOIC | PIC16LF83-041/SO-ND 723 477 444 
14-DIP | PIC16F505-U/P-ND 173 142 100 
1Кх12 | 72 — 12 | 4h Y(4MHz) | 20 [20-55] Ind. | 14-SOIC | PIC16F505-USL-ND 170 109 .99 
14-TSSOP| PIC16F505-l/ST-ND. 2.00 129 1417 
Com. | 18-DIP | PIC16F627-04/P-ND 333 243 1.95 
Ind. | 18-DIP | PIC16F627-04U/P-ND 365 249 213 
Com. | 18-SOIC | PIC16F627-04/SO-ND 338 203 198 
dM AE AGa ME M кзы жал ч] E 2 | УМА | 4 130-551 Ing, | 18-506 | PIC16F627-041/S0-ND 373 230 217 
Сот. | 20-SSOP | PIC16F627-04/SS-ND 365 249 243 
Ind. | 20-SSOP | PIC16F627-04/SS-ND 400 240 234 
Com. | 18-DIP | PIC16LF627-04/P-ND 348 209 204 
Ind. | 18-DIP | PIC16LF627-041/P-ND 383 230 223 
Com. | 18-SOIC | PIC16LF627-04/SO-ND 355 229 208 
1Кх14 ФЕ, 128 |116) 21 Наза) — | — |) — | 4 = 2 | Y(AMH2) 4 20-55] ing” | 18-SOIC | pICt6LF627-04/SO-ND 390 234 228 
Com. | 20-SSOP | PIC16LF627-04/SS-ND 383 230 223 
Ind. | 20-SSOP | PIC16LF627-04l/SS-ND 420 260 246 
Com. | 18-DIP | PIC16F627-20/P-ND 355 220 208 
Ind. | 18-DIP | PIC16F627-201/P-ND 390 234 228 
Com. | 18-SOIC | PIC16F627-20/S0-ND 3.63 248 241 
ІК 224 | 128 | 36 | 212 AUSART) == om | «= 1 = 2 | Y(4MHz) | 20 [30-55] ing” | 18-306 | piCt6F627-20/50-ND 398 239 233 
Com. | 20-550Р | PIC16F627-20/SS-ND 390 234 228 
Ind. | 20-SSOP | PIC16F627-20/SS-ND 430 258 251 
28-QFN | PIC16F627A-I/ML-ND 335 191 170 
1Кх14 | 224 | 128 16 л M(AUSARÜ — | — | — 1 - 2 Y(AMHz | 20 |30-55| Ind. 10р EE on 15 14s 
20-SSOP | PIC16F627A-I/SS-ND. 310 169 157 
28-QFN | PIC16LF627A-I/ML-ND 345 189 175 
18-DIP | PIC16LF627A-I/P-ND 293 167 149 
1Кх14 | 224 128 16 2A  1(AUSAR) — | — | — 1 - 2 үйімн) | 20 |20-55| Id. | se soi | PICI6LF627A-USO-ND 308. 4722 pea 
20-SSOP | PIC16LF627A-I/SS-ND 325 185 165 
14-DIP | PIC16F630-I/P-ND 205 133 120 
1Кх14 | 64 128 12 1A 1 Y(4MHz) | 20 [45-55] Ind. | 14-SOIC | PIC16F630-I/SL-ND 205 127 120 
14-TSSOP| PIC16F630-l/ST-ND 228 142 134 
14-DIP | РІ016Ғ676-І/Р-МО 238 152 138 
1Кх14 | 64 128 12 1л 8-ch. 10-bit 1 Y(4MHz) | 20 |20-55| Ind. | 14-SOIC | PIC16F676-I/SL-ND 238 1.50 1.38 
14-TSSOP| PIC16F676-UST-ND 2.60 168 1.52 
28-QFN | PIC16F818-I/ML-ND 405 231 2.06 
| 18-DIP | PIC16F818-I/P-ND 338 192 171 
1Кх14 | 128 128 16 2A — 1 1 — 1 5-ch. 10-bit | — | Y(8MHz) | 20 [40-55] Ind. | 48-501C | PIC16F818-VS0-ND ада. чоо ZA 
20-SSOP | PIC16F818-I/SS-ND 373 242 189 
Note: Operating Temperature Range: • Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) е Extended: -40° ~ 257°F (-40° ~ 125°C) (Continued) 
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AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (con) 


PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters CAN/ Analog Int. Speed VCC Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART Ес | spr“) USB | РММ AD Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-QFN | PIC16LF818-UML-ND 408 232 207 
| 18-0ІР | PIC16LF818-UP-ND 353 193 179 
1Кх14 | 128 | 128 | 16 | 2л = 1 1|— 1 [sett | — | у(вмно | 20 [20-55] In. | ede | DICITIS RD т E 
20-SSOP | PIC16LF818-V/SS-ND 390 222 198 
Com. | 18-DIP | PIC16F84-04/P-ND 715 472 438 
ind. | 18-DIP | PIC16F84-041/P-ND 788 520 484 
LE E iae И 4 120-601 сот. | 18-SOIC | PIC16F84-04/S0-ND 728 481 447 
Ind. | 18-50 | PIC16F84-041/S0-ND 803 530 493 
Com. | 18-DIP | PIC16LF84-04/P-ND 748 494 460 
Kx | 68 | 64 | 13 | 1л 4 |20-60| Ind. | 18-DIP | PICIGLFB4-04I/P-ND 825 545 506 
Com. | 18-30 | PIC16LF84-04/S0-ND 763 504 468 
Ind. | 18-506 | PIC16LF84-041/SO-ND 838 553 514 
Com. | 18-DIP | PIC16F84-10/P-ND 768 488 471 
хм | 68 | 64 |13 | 1 10 [20-60] Ind. | 18-DIP | РІС16Е84-10/Р-МО 845 537 519 
Com. | 18-801 | РІС16Е84-10/50-МО 780 515 479 
ind. | 18-50 | PIC16F84-101/S0-ND 860 547 528 
Com. | 18-DIP | PIC16F84A-04/P-ND 585 375 342 
ind. | 18-DIP | PIC16F84A-04VP-ND 643 396 375 
Com. | 18-SOIC | PIC16F84A-04/SO-ND 595 384 348 
1Kx14 88] || A 4 [29-55]; Ind. | 18-506 | PICTGFB4A-04/SO-ND 653 421 382 
Com. |20-SSOP | PIC16F84A-04/SS-ND 635 409 371 
ind. | 20-SSOP | PIC16F84A-041/SS-ND 695 448 406 
Com. | 18-DIP | PICTGLFBAA-O4/P-ND 613 395 359 
ind. | 18-DIP | PIC16LF84A-041/-ND 670 429 392 
Com. | 18-306 | PIC16LF84A-04/S0-ND 625 385 365 
ІҚМ ев 84 as) м 4 [20-55]; Ind. | 18-501С | PICTLFB4A-04/SO-ND 683 437 400 
Com. | 20-550Р | PIC16LF84A-04/SS-ND 665 429 389 
Ind. | 20-SSOP | PIC16LF84A-041/SS-ND 723 463 423 
Com. | 18-DIP | PIC16F84A-20/P-ND 625 385 365 
Ind. | 18-DIP | PIC16F84A-201/P-ND 68 442 401 
Com. | 18-30 | PIC16F84A-20/SO-ND 635 409 371 
LIAE I ME UE. 20 |20-55 Ind. | 18-50 | PICT6FG4A-20/SO-ND 698 447 407 
Com. | 20-550Р | PIC16F84A-20/SS-ND 675 432 395 
Ind. | 20-SSOP | PIC16F84A-201/SS-ND 735 471 430 
28-DIP | PIC16F57-1/P-ND 283 182 166 
28-SOIC | PICI6F57-VSO-ND 273 116 160 
а О БЕ dt ?0 |20-55 Ind. |р 3" PIC16F57-USP-ND 28 182 1.66 
28-550Р | PIC16F57-I/SS-ND 290 187 170 
40-Dip | PIC16F59-I/P-ND NEW! 283 175 165 
zi kuqa BS | CM 20 [22-55] nó | 44TOFP] РІСТ6Е59-/РТ-МО NEW! 290 179 170 
Com. | 18-DIP | PIC16F628-04/P-ND 378 227 220 
ind. | 18-DIP | PIC16F628-041/P-ND 413 248 242 
Com. | 18-306 | PICT6F628-04/0-ND 385 23] 225 
REI: 224p 4285 ЛЄП ғы ааа sex pof E 2 | Y(AMH2) 4 |30-551 ing, | 18506 | Pic16F628-041/S0-ND 423 262 248 
Com. |20-SSOP | PICIGF628-04/SS-ND 413 264 24 
Ind. | 20-550Р | PIC16F628-041/SS-ND 455 281 266 
Com. | 18-DIP | PIC16LF628-04/P-ND 395 227 231 
Ind. | 18-DIP | PIC16LF628-041/P-ND 435 268 254 
Com. | 18-801 | PICTLF628-04/S0-ND 403 242 236 
2Kx |2201 2800 48р 91 AUSART umm ems [od = 2 | Y(AMH2) | 4 [20-55] Ing, | 18-506 | РІС161Ғ628-04/50-М0 445 267 260 
Com. | 20-$50Р РІС161Ғ628-04/55-М0 435 268 254 
Ind. | 20-SSOP | РІС161628-04/55-М0 478 287 280 
Com. | 18-DIP | PIC16F628-20/P-ND 408 242 236 
ind. | 18-DIP | PIC16F628-201/P-ND 445 267 260 
Com. | 18-306 | PICT6F628-20/0-ND 410 246 240 
жола Ел 1285 | ЧЄ 91 ҚАБАН) oe om 1 = 2 | Y(AMH2) | 20 | 30-55) Ing, | 18-501С | РІС16Е628-201/50-М0 453 272 264 
Com. | 20-SSOP | PIC16F628-20/SS-ND 445 267 260 
Ind. | 20-550Р | PIC16F628-20/SS-ND 488 293 286 
28-QFN | PIC16F628A-VML-ND 370 207 200 
18-DIP | PIC16F628A-UP-ND 318 181 161 
жхм | 204 | 128 | 16 | 2л (ASA) — | — | — | 1 - 2 | уимн | го |30-55| іш | (ЕШ E ЦО r das 
20-SSOP | РІ016Ғ628А-/55-М0 350 199 178 
28-QFN | PIC16LF628A-VML-ND 388 227 240 
18-DIP | PIC1GLF628A-/P-ND 335 191 170 
жхм | 224 | 128 | 16 | 2л (Qusa — | — | — | 1 - 2 | уимн | 20 [20-55] Ind. | suc u n ND 
20-SSOP | PICT6LFG28A-/SS-ND 368 209 186 
14-DIP. | PIC16F636-UP-ND 238 152 138 
2кх14 | 128 | 256 | 12 | 1л 2 | Y(8mHz) | 20 [20-55] Ind. | 14-506 | PIC16F636-USL-ND 238 146 138 
14-TSSOP| PICI6FG36-/ST-ND 253 163 147 
14-DIP. | PIC16F684-UP-ND 268 172 157 
2кх14 | 128 | 256 | 12 | 2A = — | — | — 4 | зам | 2 |v(gMH) | 20 | 40-55] Ind. | 14-SOIC | PIC16F684-VSL-ND 268 172 157 
14-TSSOP| PIC16F684-I/ST-ND 293 181 172 
18-DIP | PIC16F716-UP-ND 268 172 157 
жхм | 28 | — | 13 | 2л = = | | 1 | «жә | — = 20 [20-55] Ind. | 18-506 | PIC16F716-USO-ND 268 172 157 
20-550Р | PIC16F716-/SS-ND 268 172 157 
28-DIP 3” PIC16F72-1/SP-ND 358 229 210 
А 28-501 | PICI6F72-/SO-ND. 358 229 210 
жхм | 8| — | 22 | 2л = 1 1|— 1 бы | — - 20 |40-85| mk |8500 Шор ж э 
28-QFN | PIC16F72-/ML-ND 358 229 210 
28-QFN | PIC16LF72-VML-ND 378 244 220 
| 28-501 | PIC16LF72-VSO-ND 378 233 220 
жұм | 28 | — | 22 | 2л = 1 1|—]| бы | — — 20 [20-55] та |2502 MEOS a o Se gan saa 
28-SSOP | PIC16LF72-V/SS-ND 393 259 230 
28-QFN | PIC16F819-UML-ND 455 249 231 
2кх14 | 128 | 128 | 16 | 2л - 1 1|— 1 | волове | — | vee) | 20 [40-55] ma | dede | ND Seg on dom 
20-SSOP | PIC16F819-/SS-ND 420 239 244 
28-QFN | PICI6LFB19-/ML-ND 455 249 231 
Р 18-0ІР | PIC16LF819-UP-ND 4.03 220 204 
жә | 128 | 128 | 16 | 2A = 1 1|— 1 [sett | — | у(амна | 20 [20-55] та | ЖОҒ БЕТ Ор 
20-SSOP | PIC16LF819-VSS-ND 443 252 224 
28-501C | PICT6F870-I/SO-ND 480 310 281 
жхм | 28 | 64 | 22 | 2A (usan — | | — | 1 Бали | — = 20 |40-55| Ind. |28-DIP.3"| PIC16F870-USP-ND 480 297 281 
28-SSOP | PIC16F870-USS-ND 498 321 290 
Note: Operating Temperature Range: • Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) * Extended: -40° ~ 257°F (-40° ~ 125°C) (Continued) 
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AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (сот) 


PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | МО | Counters CAN/ Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Рети [зруч] USB | РММ A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-SOIC | PIC16LF870-I/SO-ND 5.08 3.27 2.96 
2Kx14 | 128 64 22 2⁄1 1 (AUSART) = = - 1 5-ch. 10-bit — = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. |28-DIP.3"| PIC16LF870-I/SP-ND 5.08 3.27 2.96 
28-SSOP | PIC16LF870-I/SS-ND 5.20 3.35 3.04 
P 44-PLCC | PIC16F871-I/L-ND 6.38 4.65 4.11 
2Кх14 | 128 64 33 2/1 1 (AUSART) — — - 1 8-ch. 10-bit — — 20 40-55 Ind. 40-DIP | PIC16F871-UP-ND 570 349 308 
44-PLCC | PIC16LF871-l/L-ND 6.70 4.68 4.33 
2Kx14 | 128 64 33 21 1 (AUSART) — — - 1 8-ch. 10-bit — — 20 20-55 Ind. 40-DIP | PIC16LF871-I/P-ND 5.98 349 3.23 
44-ТОЕР | PIC16LF871-I/PT-ND 8.05 4.67 4.36 
1 28-SOIC | PIC16F872-I/SO-ND 4.80 310 2.81 
2Kx14 | 128 64 22 2⁄1 = (Master/ | 1 — 1 5-ch. 10-bit = = 20 40-55 Ind. —|28-DIP .3"| PIC16F872-I/SP-ND 4.80 310 2.81 
Slave) 28-SS0P | PIC16F872-I/SS-ND 4.98 3.07 2.90 
1 28-SOIC | PIC16LF872-I/SO-ND 5.08 3.27 2.96 
2Kx14 | 128 64 22 21 = (Master/ | 1 = 1 5-ch. 10-bit = = 20 20-55 Ind. |28-DIP.3"| РІС161Ғ872-1/5Р-М0 5.08 3.27 2.96 
Slave) 28-SSOP | PIC16LF872-I/SS-ND 5.20 3.35 3.04 
28-QFN | PIC16F648A-I/ML-ND 4.13 2.35 2.10 
18-DIP | PIC16F648A-I/P-ND 3.63 1.97 1.83 
4Kx14 | 256 256 16 2⁄1 1 (AUSART) — = - 1 — 2 У (4МН?) 20 3.0 - 5.5 Ind. 18-501с | PICTGF648A-l/SO-ND 370 211 187 
20-SSOP | РІС16Ғ648А-1/55-М) 3.98 2.26 2.02 
14-DIP | PIC16F688-I/P-ND 3.20 1.97 1.87 
4Kx14 | 256 256 12 1A 1 (EUSART) — = = = 8-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 45-55 Ind. 14-SOIC | PIC16F688-I/SL-ND 3.20 2.05 1.87 
14-TSSOP | PIC16F688-I/ST-ND 345 2.21 2.02 
28-QFN | PIC16F73-I/ML-ND 5.60 3.59 3.27 
" 28-SOIC | PIC16F73-I/SO-ND 5.60 3.59 327 
4Kx14 | 192 = 22 2⁄1 1 (USART) 1 1 - 2 5-ch. 8-bit = — 20 40-55 Ind. 28-DIP .3" | PICT6F73-l/SP-ND 5:60 359 327 
28-SSOP | PIC16F73-I/SS-ND 5.75 3.55 3.36 
28-QFN | PIC16LF73-I/ML-ND 5.88 3.79 3.44 
" 28-SOIC | PIC16LF73-I/SO-ND 5.88 3.79 344 
4Kx14 | 192 = 22 2⁄1 1 (USART) 1 1 — 2 5-ch. 8-bit — = 20 20-55 Ind. 28-DIP .3"| PICTGLF73-V/SP-ND 5.88 379 344 
28-SSOP | PIC16LF73-I/SS-ND 6.03 3.86 3.53 
1 28-QFN | PIC16F737-I/ML-ND 6.83 3.99 3.70 
7 28-SOIC | PIC16F737-I/SO-ND 6.33 3.70 3.42 
4Kx14 | 368 — 25 2/1 1 (AUSART) peed 1 — 2 11-ch. 10-bit 2 — 20 40-55 Ind. 28-DIP .3"| PIC16F737-I/SP-ND 618 361 335 
28-SSOP | PIC16F737-I/SS-ND 6.50 3.80 3.52 
1 28-QFN | PIC16LF737-I/ML-ND 745 4.18 3.87 
" 28-SOIC | PIC16LF737-I/SO-ND 6.95 4.06 375 
4Kx14 | 368 — 25 2⁄1 1 (AUSART) ане) 1 - 2 11-ch. 10-bit 2 = 20 20-55 Ind. 28-DIP .3"| PIC16LF737-I/SP-ND 6.80 3.98 368 
28-SSOP | PIC16LF737-I/SS-ND 7.03 4.11 3.80 
44-РЕСС | PIC16F74-I/L-ND 7.60 4.83 4.66 
Р 44-QFN | PIC16F74-I/ML-ND 8.48 5.43 4.96 
4Kx14 | 192 = 33 21 1 (USART) 1 1 = 2 8-ch. 8-bit == = 20 40-55 Ind. 40-DIP | PIC16F74-I/P-ND 678 419 397 
44-TOFP | PIC16F74-1/PT-ND 8.18 5.20 4.76 
44-PLCC | PIC16LF74-I/L-ND 7.98 5.27 4.90 
i 44-QFN | PIC16LF74-I/ML-ND 8.88 5.68 5.18 
4Kx14 | 192 - 33 2⁄1 1 (USART) 1 1 — 2 8-ch. 8-bit — = 20 20-5.5 Ind. 40-0ІР | PICT6LF74-I/P-ND 713 459 416 
44-TQFP | PIC16LF74-I/PT-ND 8.55 5.48 5.00 
1 40-QFN | PIC16F747-I/ML-ND 7.63 4.46 442 
4Kx14 | 368 - 36 2⁄1 1 (AUSART) | (Master/ | 1 = 2: 14-ch. 10-bit 2 — 20 40-55 Ind. 40-DIP | PIC16F747-I/P-ND 743 447 3.85 
Slave) 44-TQFP | PIC16F747-I/PT-ND 7.25 4.06 3.92 
1 40-QFN | PIC16LF747-I/ML-ND 8.38 4.90 4.53 
4Kx14 | 368 — 36 21 1 (AUSART) | (Master/ | 1 = 2 14-ch. 10-bit 2 = 20 20-55 Ind. 40-DIP | PIC16LF747-l/P-ND. 7.83 4.57 4.23 
Slave) 44-TQFP | PIC16LF747-l/PT-ND 7.98 447 4.32 
28-QFN | PIC16F87-I/ML-ND 5.00 2.73 2.53 
18-DIP | PIC16F87-I/P-ND 4.45 2.53 2.26 
4Kx14 | 368 256 16 2⁄1 1 (AUSART) = = - 1 — 2 У (8МН?) 20 3.0 - 5.5 Ind. 18-501с | PIC16F87-I/SO-ND 455 2.49 231 
20-SSOP | PIC16F87-I/SS-ND 4.88 2.77 2.48 
28-QFN | PICT6LF87-I/ML-ND 5.23 2.86 2.65 
18-DIP | PICT6LF87-I/P-ND 4.68 2.66 2.37 
4Kx14 | 368 256 16 2/1 1 (AUSART) — — - 1 — 2 Y (8MHz) 20 20-55 Ind. 18-501 | PIC16LF87-I/SO-ND 475 270 241 
20-SSOP | PIC16LF87-I/SS-ND 5.15 2.93 2.61 
1 Com. | 28-SOIC | PIC16F873-04/SO-ND 7.40 4.74 4.33 
И Ind. 28-SOIC | PIC16F873-041/SO-ND 8.13 5.89 5.25 
4Kx14 | 192 128 22 2⁄1 1 (AUSART) {Мазы 1 — 2 5-ch. 10-bit — — 4 40-55 Com. |28-DIP .3"| PIC16F873-04/SP-ND 740 474 433 
ave) Ind. |28-0ІР .3"| PIC16F873-041/SP-ND 843 537 500 
1 Com. | 28-SOIC | PIC16LF873-04/SO-ND 7.78 5.67 5.02 
" Ind. 28-SOIC | PIC16LF873-041/SO-ND 8.55 6.20 5.52 
4Kx14 | 192 128 22 2⁄1 1 (AUSART) esae 1 - 2 5-ch. 10-bit = = 4 20-55 Com. |28-DIP.3"| PIC16LF873-04/SP-ND 778 514 47 
ave) Ind. — |28-DIP .3" | PIC16LF873-041/SP-ND 855 548 500 
1 Com. | 28-SOIC | PIC16F873-20/SO-ND 7.93 5.77 5.12 
" Ind. 28-SOIC | PIC16F873-201/SO-ND 8.70 6.30 5.62 
4Kx14 | 192 128 22 21 1 (AUSART) раў 1 = 2 5-ch. 10-bit = — 20 40-55 Com. |28-DIP .3"| PIC16F873-20/SP-ND 793 524 487 
Ind. |28-DIP.3"| PIC16F873-201/SP-ND 8.70 5.75 5.35 
28-QFN | PIC16F873A-I/ML-ND 7.25 4.48 4.24 
" 28-SOIC | PIC16F873A-I/SO-ND 6.80 421 3.98 
4Kx14 | 192 128 22 21 1 (AUSART) 1 1 - 2 5-ch. 10-bit 2 = 20 40-55 Ind. 28-DIP .3"| PIC16F873A-I/SP-ND 6.80 438 398 
28-SSOP | РІС16Ғ873А-1/55-М) 6.98 447 4.07 
1 28-QFN | PIC16LF873A-I/ML-ND 7.60 4.90 444 
š 28-SOIC | PIC16LF873A-I/SO-ND 7.15 4.58 4.18 
4Кх14 | 192 128 22 2/1 1 (AUSART) er 1 - 2: 5-ch. 10-bit 2 -- 20 20-55 Ind. 28-DIP .3"| PIC16LF873A-I/SP-ND 715 458 418 
28-SSOP | PIC16LF873A-I/SS-ND 7.50 4.83 4.39 
1 Com. | 44-PLCC | PIC16F874-04/L-ND 9.05 7.32 6.12 
і Ind. 44-PLCC | PIC16F874-041/L-ND 9.95 7.74 6.74 
4Kx14 | 192 128 33 2/1 1 (AUSART) Pc 1 — 2 8-ch. 10-bit = = 4 40-55 Com. 40-DIP | PIC16F874-04/P-ND 8.08 5.33 497 
Ind. 40-DIP | PIC16F874-041/P-ND 8.90 5.88 5.46 
Com. | 44-PLCC | PIC16LF874-04/L-ND 9.48 7.66 6.42 
Ind. 44-PLCC | PIC16LF874-04l/L-ND 10.45 8.45 7.07 
1 Com. 40-DIP | PIC16LF874-04/P-ND 8.48 5.39 5.20 
ү Ind. 40-DIP | PIC16LF874-04l/P-ND 9.33 5.94 5.73 
4Kx14 | 192 128 33 21 1 (AUSART) pd 1 — 2 8-ch. 10-bit = = 4 20-55 Com. | 44-PQFP | PIC16LF874-04/P0-ND 1075 710 661 
Ind. 44-PQFP | PIC16LF874-041/PQ-ND 11.85 7.83 7.28 
Com. | 44-TQFP | PIC16LF874-04/PT-ND 11.43 7.55 7.02 
Ind. 44-TOFP | PIC16LF874-041/PT-ND 12.60 8.02 7.74 
1 Com. 40-DIP | PIC16F874-20/P-ND 8.65 551 5.32 
t Ind. 40-DIP | PIC16F874-201/P-ND 9.50 6.27 5.84 
4Kx14 | 192 128 33 2⁄1 1 (AUSART) pel 1 - 2 8-ch. 10-bit — — 20 40-55 Com. | 44-PLCC | PIC16F874-20/L-ND 9.68 752 655 
Ind. 44-PLCC | PIC16F874-20l/L-ND 10.65 8.61 Т 
Note: Operating Temperature Range: • Industrial: -40° ~ 185°F (-40% ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) * Extended: -40° ~ 257°F (-40° ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 363 


AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


PIC16F Devices (Солі) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters CAN/ Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Рс [зруч USB | РММ A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
1 44-PLCC | PIC16F874A-I/L-ND 8.35 5.52 5.12 
: E _ а 44-QFN | PIC16F874A-I/ML-ND 8.55 5.48 5.00 
4Kx14 | 192 128 33 2h | 1 (AUSART) inen 1 — 2 8-ch. 10-bit 2 20 |40-55 Ind. 40-DIP | PICIGFB74A-I/P-ND 743 476 435 
44-TQFP | PIC16F874A-I/PT-ND 8.55 548 5.00 
1 44-PLCC | PIC16LF874A-I/L-ND 875 578 5.38 
_ З 89 _ _ 44-QFN | PIC16LF874A-I/ML-ND 900 576 5.26 
4Кх14 | 192 128 33 21  |1(AUSART) pred 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 20-55 Ind. 40-DIP | PICTGLFB74A-U/P-ND 783 501 458 
44-TQFP | PIC16LF874A-I/PT-ND 9.00 576 526 
28-QFN | PIC16F88-I/ML-ND 5.30 340 3410 
? 18-DIP | PIC16F88-I/P-ND 475 270 241 
4Кх14 | 368 256 16 21 | 1(AUSART)| — ў - 1 7-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 30-55 Ind. 18-SOIC | PIC16F88-I/S0-ND 485 26 247 
20-580Р | PIC16F88-l/SS-ND. 523 297 265 
28-QFN | PIC16LF88-I/ML-ND 5.55 356 325 
р 18-DIP | PIC16LF88-I/P-ND 5.00 284 2.53 
4Kx14 | 368 256 16 21  |1(AUSART)| — 1 - 1 7-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 20-55 Ind. 18-SOIC | PIC16LF88-US0-ND 510 278 259 
20-SSOP | PIC16LF88-l/SS-ND 548 300 278 
28-QFN | PIC16F76-I/ML-ND 7.03 450 410 
В 28-SOIC | PIC16F76-I/S0-ND 7.03 450 410 
8Кх 14 | 368 - 22 2⁄1 1 (USART) 1 1 - 2 5-ch. 8-bit - — 20 |40-55 Ind. 28-DIP 3" PIC16F76-I/SP-ND 703 450 410 
28-SSOP | PIC16F76-l/SS-ND 718 463 4.20 
28-QFN | PIC16LF76-I/ML-ND 735 471 4.30 
Р 28-SOIC | PIC16LF76-I/SO-ND 735 471 4.30 
8Kx14 | 368 - 22 2h 1 (USART) 1 1 — 2 5-ch. 8-bit - — 20 20-55 Ind. 28-DIP 3" PICIGLE76-I/SP-ND 735 454 430 
28-SSOP | PIC16LF76-l/SS-ND 753 482 441 
1 28-QFN | PIC16F767-I/ML-ND 7.93 463 4.29 
" 28-SOIC | РІ016Ғ767-1/50-М0 7.33 4.28 3.97 
8Кх 14 | 368 — 25 2h | 1 (AUSART) 5. 1 - 2 11-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 20 [40-55 Ind. 28-DIP 3" PICI6F767-l/SP-ND 720 418 389 
28-SSOP | PIC16F767-I/SS-ND 7.58 443 4.09 
1 28-QFN | PIC16LF767-I/ML-ND 8.65 506 4.68 
Я 28-SOIC | PIC16LF767-l/SO-ND 798 466 432 
8Kx14 | 368 — 25 21 | 1 (AUSART) pen 1 - 2 11-ch. 10-bit 2 Y (4MHz) 20 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3"| PIC16LF767-USP-ND 790 462 427 
28-SSOP | PIC16LF767-l/SS-ND 825 482 4.46 
44-PLCC | PIC16F77-I/L-ND 8.68 573 5.33 
8Kx14 | 368 — 33 2h 1 (USART) 1 1 - 2 8-ch. 8-bit - — 20 |40-55 Ind. 44-QFN | PICT6F77-I/ML-ND 9.65 6.18 5.64 
40-DIP | PIC16F77-I/P-ND 7./5 496 4.53 
44-PLCC | PIC16LF77-I/L-ND 913 603 5.60 
РУ = = " 44-QFN | PICT6LF77-I/ML-ND 10.08 649 5.90 
8Kx14 | 368 — 33 2h 1 (USART) 1 1 - 2 8-ch. 8-bit 20 20-5.5 Ind. 40-DIP | PIC16LF77-UP-ND 843 520 476 
44-TQFP | PIC16LF77-I/PT-ND 978 6.03 5.72 
1 44-QFN | PIC16F777-l/ML-ND 845 494 4.57 
8Kx14 | 368 - 36 2h | 1 (AUSART) | (Master/ | 1 - 2 14-сі. 10-bit 2 — 20 |40-55 Ind. 40-DIP | PIC16F777-/P-ND 790 462 427 
Slave) 44-TQFP | PIC16F777-I/PT-ND 8.05 467 436 
1 44-QFN | PIC16LF777-I/ML-ND 930 5.44 5.03 
8Kx14 | 36 — 36 21 | 1 (AUSART) (Master/ | 1 - 2 14-ch. 10-bit 2 — 20 20-55 Ind. 40-DIP | PIC16LF777-I/P-ND 86 507 470 
Slave) 44-TQFP | PIC16LF777-I/PT-ND 8.88 497 479 
1 Com. | 28-SOIC | PIC16F876-20/SO-ND 8.55 5.65 5.25 
" Ind. 28-SOIC | PIC16F876-201/50-ND 940 599 578 
8Kx14 | 368 256 22 21 | 1 (AUSART) pe 1 - 2 5-ch. 8-bit - — 20 |40-55 Com. |28-DIP 3| PIC16F876-20/SP-ND 855 565 525 
Ind. |28-ПІР .3"| PIC16F876-20l/SP-ND 940 621 5.78 
1 Com. | 28-SOIC | PIC16F876-04/SO-ND 7.98 5.08 4.90 
н Іпа. 28-SOIC | PIC16F876-041/SO-ND 878 580 540 
8Kx14 | 368 256 22 2h | 1 (AUSART) bud 1 - 2 5-ch. 8-bit - — 4 40-55 Com. 128-01 3"! PIC16F876-04/SP-ND 798 527 490 
Ind. |28-DIP.3" PIC16F876-04l/SP-ND 8/8 580 540 
1 Com. | 28-SOIC | PIC16LF876-04/SO-ND 840 5.55 5.16 
_ үе _ _ Т Іпа. 28-SOIC | PIC16LF876-041/SO-ND 923 609 5.67 
8Kx14 | 368 256 22 21  |1(AUSART) bed 1 2 5-ch. 8-bit 4 20-55 Com. |28-DIP 3" PIC16LF876-04/SP-ND 840 555 546 
Ind. |28-DIP.3" PIC16LF876-04l/SP-ND 9.23 609 5.67 
1 28-QFN | PIC16F876A-I/ML-ND 733 4.72 4.29 
р 28-5010 | PIC16F876A-I/SO-ND 733 472 4.29 
8Kx14 | 368 256 22 21 | 1 (AUSART) pud 1 - 2 5-ch. 8-bit 2 — 20 |40-55 Ind. 28-DIP 3" PIC16F876A-I/SP-ND 733 472 4.29 
28-SSOP |_PIC16F876A-I/SS-ND 7.48 479 438 
1 28-QFN | PIC16LF876A-I/ML-ND 770 4.93 4.50 
Р 28-5010 | PIC16LF876A-I/SO-ND 770 4.93 4.50 
8Kx14 | 368 256 22 2h | 1 (AUSART) 1. 1 - 2 5-ch. 8-bit 2 - 20 20-5.5 Ind. 28-DIP 3" PICIGLF876A-I/SP-ND 770 493 450 
28-SSOP | PIC16LF876A-I/SS-ND 7.85 506 459 
1 Com. | 44-PLCC | PIC16F877-04/L-ND 978 790 662 
_ В kn = _ _ Ind. | 44-PLCC | PIC16F877-04l/L-ND 1073 867 727 
8Kx14 | 368 256 33 21 | 1 (AUSART) ped 1 2 8-ch. 10-bit 4 40-55 Com. 40-DIP | PIC16F877-04/P-ND 873 559 511 
Ind. 40-DIP | PIC16F877-04l/P-ND 9.60 6.15 5.61 
1 Com. | 44-РІСС | PIC16F877-20/L-ND 1045 8.13 7.07 
ү Ind. | 44-PLCC | PIC16F877-20l/L-ND 1150 930 7.78 
8Kx14 | 368 256 33 21 | 1 (AUSART) res 1 — 2 8-ch. 10-bit — — 20 |40-55 Com: 40-DIP | PIC16F877-20/P-ND 93 576 546 
Ind. 40-DIP | PIC16F877-20l/P-ND 1028 6.34 600 
Com. | 44-PLOC | PIC16LF877-04/L-ND 1028 831 6.95 
Ind. | 44-PLCC | PIC16LF877-04l/L-ND 1128 877 764 
1 Com. 40-DIP | PIC16LF877-04/P-ND 915 590 535 
: Ind. 40-DIP | PIC16LF877-041/P-ND 10.08 649 5.90 
8Kx14 | 368 256 33 2h  |1(AUSART) Pug 1 - 2 8-ch. 10-bit - — 4 20-55 Com. | 44-РОЕР | PIC16LF877-04/PO-ND 1165 746 681 
Ind. | 44-PQFP | PIC16LF877-041/PQ-ND 1278 8.23 7.48 
Com. | 44-ТОҒР | PIC16LF877-04/PT-ND 12.38 7.64 7.23 
Ind. | 44-TQFP | PIC16LF877-041/PT-ND 13.60 871 7.95 
1 44-PLCC | PIC16F877A-I/L-ND 8.98 5.93 5.51 
i 44-QFN | PIC16F877A-I/ML-ND 923 570 5.40 
8Kx14 | 368 256 33 21 | 1 (AUSART) peo 1 - 2 8-ch. 10-bit 2 — 20 |40-55 Ind. 40-DIP | PIC16F877A-UP-ND 800 512 4.68 
44-TQFP | PIC16F877A-I/PT-ND. 923 570 540 
1 44-PLCC | PIC16LF877A-I/L-ND 943 623 5.80 
Я 44-QFN | PIC16LF877A-I/ML-ND 968 6.20 5.65 
8Kx14 | 368 256 33 21  |1(AUSART) pend 1 - 2 8-ch. 10-bit 2 - 20 20-5.5 Ind. 40-DIP | PIC16LF877A-UP-ND 843 520 492 
44-TQFP | PIC16LF877A-I/PT-ND 9.68 620 565 
Note: Operating Temperature Range: * Industrial: -40° - 185°F (-40° ~ 85°С) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) * Extended: -40° - 257°F (-40° ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 
PIC18F Devices 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters CAN/ Analog Int. Speed үсс Operating Digi-Key Price Each 

Words Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART сти spr) USB | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (№) Тетр. Pkg. Part No. 1 25 100 
28-OFN |PIC18F1220-VML-ND 508 327 296 
А 18-DIP |PIC18F1220-UP-ND 475 294 278 
?Kx16 | 256 | 256 | 16 | 13 |4(EUSART) 1 | 7-ch. 10-bit уан | 40 42-55 | Ind. | белү, |PIC18F1220-SO-ND M гіме 
20-SSOP | РІС18Е1220-/95-М0 508 313 2% 
28-OFN [PICT8LFI220-I/ML-ND 583 376 340 
| 18-DIP |PIC18LF1220-UP-ND 548 353 321 
?Kx16 | 256 | 256 | 16 | 13  |1(EUSART) 1 | 7-ch. 10-bit кәні 40 25-55 | ma | аот 2221 DN ы 
20-SSOP | РІС181Е1220-/85-М0 583 376 340 
1 (Master/ | 28-S0IC | PIC18F2220-I/S0-ND 763 488 445 

2Kx16 | 512 | 256 | 25 | із |1i(AUSART] 1| — | 2 100.10 | 2 | Y(8MH | 40 |42-55 | Ind 
ў / ( )| бае) AM (M) n 8-DIP .3" | PIC18F2220-I/SP-ND 763 488 445 
1 (Master/ — "p E 28-S0IC |PIC18LF2220-/SO-ND 798 514 467 
Жхіб | 512 | 256 | 25 | ма |1causanr) |' Cae") ! 2 [полон | 2 | у(амна) | 40 [20-55] md, | DP Ровер £ s 
{ы 44-OFN | PIC18F4220-I/ML-ND 1000 618 585 
Жкіб | 512 | 2% | 36 | мэ |tqausarT) | SP | 1| — | 2 | веток 2 |Y(MH2 | 40 [42-55] Ind. | 40ШІР PIC18F4220-/P-ND 840 538 491 
44-TOFP | PICT8FA220-I/PT-ND 970 625 567 
mur 44-OFN |PIC18LFA220-UML-ND 1050 672 614 
Жхіб [52 | 256 | 36 | 18 frasan "SP | 1| — |2 [ізм] 2 | Y(MH2 | 40 |20-55 | imd | 40Р |PIC18LF4220-/P-ND 880 564 515 
44-TOFP | PICT8LFA220-I/PT-ND 1020 653 5.96 
28-OFN | PIC18F1320-V/ML-ND 573 353 334 
ы 18-DIP |PIC18F1320-UP-ND 538 332 345 
AKx16 | 256 | 256 | 16 | 13 | 4(EUSART) 1 | 7-ch.40-bit vemi) | 40 | 42-55 | Ind. | БОР |PICISF1390-SO-ND PES ae 
20-SSOP | PIC18F1320-/SS-ND 573 367 33 
28-OFN |PIC18LF1320-UML-ND 648 417 378 
| 18-DIP |PIC18LF1320-UP-ND 615 380 360 

AKx16 | 256 | 256 | 16 | 13 |WEUSAR) | — | — | — |1 | толоо | — | УМН | 40 [25-55] Id. 
К ( ! шшш emng i 18-S0IC |PIC18LF1320-I/SO-ND 615 380 360 
20-SSOP PIC18LF1320-VSS-ND 68 417 378 
1 (Master/ m PW Я 28-S0IC | PIC18F2320-1/50-ND 825 532 482 
жәе | 512 | 256 | 25 | vs raus | SR) т 2 [олени | 2 |үймнд| 40 [42-55] Ini |28800 PIC18F2320:/SP-ND У 
1 (Master/ m - 285016 | РІС181Ғ2320-/50-10 865 554 546 
жәе | 512 | 256 | 25] ма reus [ба 2 | to-ch.to-bit} 2 [Y(MH)| 40 [20-55] іш |25500 ee i eee PND M ME 
, 28-S0IC |PIC18F2331-/SO-ND 890 574 520 
AKx16 | 768 | 256 | 22 | 13 |1(ЕШЅАВТ) | 1 1 8 | 5-ch. 10-bit vemi | 40 42-55 | Ind |28500 | PIC18F2331-USP.ND M s 
| 28-S0IC | PIC18LF2331-1/S0-ND 978 626 572 
AKx16 | 768 | 256 | 24 | із  1(EUSAR | 1 1| — | 6 [замож] — | уана) | 40 [20-55] һа |25500 РОВНО M С 
1 (Master 44-OFN | PIC18F4320-I/ML-ND 1065 682 623 
4Kx16 | 52 | 256 | 36 | 18 |t(USARD [зак | 1 | — | 2 [teh tobt| 2 | Y(@MH | 40 [42-55] Ind | 40-0р PIC18F4320-UP-ND 905 559 529 
44-TQFP. | PIC18F4320-I/PT-ND 1033 661 603 
1 (Master 44-QFN [PICT8LFA320-I/ML-ND 1118 716 654 
«хіб | 512 | 256 | 36 | 18 /1(AUSART) [зак | 1 | — | 2 [teh tobt| 2 [усёмн] 40 [20-55] ив | 40DIP |PIC18LF4320-UP-ND 948 611 555 
44-TOFP | PICT8LFA320-I/PT-ND 1088 701 635 
44-OFN | PIC18F4331-I/ML-ND 1040 647 591 
AKx16 | 768 | 256 | 34 | із  1(EUSAR) | 1 1| — | 8 |9chiObt | — | УМН) 40 | 42-55 | ind. | 40-DIP |PIC18F4331-UP-ND 975 628 570 
44-TQFP. | PICT8FA331-I/PT-ND 983 633 575 
44-OFN | PIC18LF4331-I/ML-ND паз 747 65 
AKx16 | 768 | 256 | 34 | із  1(EUSART) 1 1| — | 8 | өлен | — | Y(8MHz) | 40 |20-55 | Ind. | 40-DIP |PICI8LF4331-/P-ND 1073 691 628 
44-ТОЕР | PICT8LFA331-I/PT-ND 1080 668 632 
- T(AUSART) & | 1 (Master/ ш Pm 42-55 64-TOFP |PICI@F6310-/PT-ND NEW! — 830 512 485 
ке 768 м | V3 CT IEUSARD | Slave) | | 3 [ао] 2 | УМНО | 40 |0 c5 | "Фё | вд-тогр |PICIBLF6310-/PT-ND NEW! 995 614 582 
T(AUSART) & | 1 (Master/ | 42-55 64-TOFP | PIC18F6390-/PT-ND NEW! — 700 432 431 

4кх16 | 68 | — | 50) 13 1| — | 120.10 | 2 —  Y(8MHz | 40 Ind. 
й 1(EUSART)| Slave) Я “Мн 20-55] ^ 64-TOFP | PIC18LF6390-/PT-ND NEW! 840 548 491 
E T(AUSART) & | 1 (Master/ = are 42-55 80-TOFP |РІСТВЕВЗТО-/РТ-МО NEW! 925 571 541 
ЕЕ 70 108 [usan | Slave) | | 3 [ао] 2 | УМНО | 40 [20-55] "Фё | во-тоғр |PIC18LF8310-VPT-ND NEW! 1110 686 649 
- T(AUSART) & | 1 (Master/ - "uo 42-55 80-TOFP | PIC1@F8390-/PT-ND NEW! 795 491 465 
AKX18. 768 86 | 13 | (ЕШЅАВТ) | в) | | 2 | tech 10-bit} 2 | Y(8MH2 | 40 [5o pc | | | go-torp (РІС18ІЕ8З90-/РТ-МО NEW! 955 589 558 
1 (Master/ : 28-501С | PIC18F2439-//SO-ND 808 517 4.73 

6Kx16 | 640 | 256 | 21 | --з |1(AUSART 1| — | 2 | өлен | — = 40 |40-55 | Ind 
й ( )| Slave) as n log-DIP 3" | PIC18F2439-USP-ND 808 517 473 
— 1 (Master/ = Mora m = m 28-S0IC | PIC18LF2439-1/S0-ND 850 548 497 
6Кх16 | 640 | 256 | 21 в |1 ausarny | | 2 | 5-ch. 10-bit Ю [20-55] кё |502 E а 
m 44-OFN | PIC18F4439-I/ML-ND 1258 810 736 
жәе [640 | 2% | 32 | —8 (USA [вае | 1 | — | 2 | Beh. to-bt | — m 40 | 40-55 | Ind. | 40-DIP |PIC18F4439-UP-ND 900 576 526 
44-TQFP. | PICT8FA439-I/PT-ND 1040 670 608 
eem 44-QFN [PICT8LFA439-I/ML-ND 1818 849 771 
жә | 640 | 2% | 32 | —8 |1 (АШАТ) S | 1 | — | 2 [sector | — B 40 | 20-55 | Ind. | 40-DIP |PIC18LF4439-UP-ND 945 605 553 
44-ТОЕР | PICT8LFA439-I/PT-ND 1093 700 638 
E 28-OFN |PICIBF2410-/ML-ND NEW! 7.35 455 430 
8кх16 | 768 | — | 25 | із |4(EUSART) ВАС 1| — | 2 [100.105 | 2 = 40 |42-55| Ind. |28-SOIC |PIC18F2410-US0-ND 660 426 386 
ave) 28-DIP .3” | PIC18F2410-I/SP-ND 6.85 442 401 
28-OFN |РІС181Ғ2410-/МІ-М0 NEW! 883 545 547 
8кх16 | 768 | — | 25 | 13 |1(EUSARD) | t(Master| 1 | — | 2 [1010] 2 B 40 | 20-55 | Ind. | 28-SOIC | PICT8LF2410-l/SO-ND 698 447 407 
Slave) 28-DIP .3” | PIC18LF2410-I/SP-ND 723 463 423 
1 (Master/ г 285016 | РІС18Ғ242-/50-10 808 517 473 

8Kx16 | 768 | 256 | 23 | 1/8 |1(АИЗАВТ 1| — | 2 | schtobit — = 40 |42-55 | та 
i в |14 ) | Stave) bd n log-DIP 3" | PIC18F242-I/SP-ND 808 517 473 
1 (Master/ = pane | — m ü 28-S0IC | PIC18LF242-I/S0-ND 850 548 497 
kx16 | 768 | 26 | 29 | из [1ausarn 1 G Í 2 | 5-ch. 10-bit 4) 20-85 | іш |2802 тан о 
— 28-QFN |PICIBF2420-/ML-ND NEW! 860 531 5.03 
жәе | төв | 2% | 25 | 18 Eus | SO | 1 | — | 2 (солын 2 = 40 |42-55 | ind. | 28-5016 |РІС18Р2420-/50-М0 783 501 458 
28-DIP .3" | PIC18F2420-V/SP-ND 808 499 473 
nem 28-OFN |PICIBLF2420-/ML-ND NEW! 1033 637 6.03 
8Kx16 | 768 | 256 | 25 | 13 |4(EUSART) Май 1| — | 2 |100 | 2 = 40 |20-55 | Ind. | 28-SOIC | Pict8LF2420-1/S0-ND 828 530 483 
ave) 28-DIP .3" | PIC18LF2420-I/SP-ND 850 548 497 
Note: Operating Temperature Range: г Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) * Extended: -40° ~ 257*F (-40° ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 365 


AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters CAN/ Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes Bytes | Pins | 8/16-bit UART Éc" |spr| USB | РММ A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
: 28-501С | PIC18F2431-/SO-ND 920 568 528 
8Кх16 | 768 | 256 | 22 | із |1 (ЕШЅАВТ) | 1 1| — | 8 sett | — [viue | 40 42-55 ма, |28500. | SES USD + ee 
: 28-S0IC | PIC18LF2431-//S0-ND 1010 624 591 
SKx16 | 768 | 256 | 24 | із  1(EUSARD | 1 1 6 | 5-ch. 10-bit үвмна | 40 20-55 | md | 29500 талан ев 
1 (Master/ CAN ае аа = 28-501C | РІС18Ғ248-/50-10 970 625 547 
akx16 [768 | 256 | 29 | wa [tuse EE 1 Sog | Í eh. fo а 42-55) ш | с те И В. 
1 (Master/ CAN ONSE ER E 28-501C | PICTBLF248-/SO-ND 1020 653 596 
жәе | тев | 256 | 29 | vs raus ие | 1208 1 | eh 104i о [20-55] m | np MEER sap 2. 
ТЕЛЕ ET 28-QFN | PIC18F2480-/ML-ND NEW! 975 601 569 
akxt6 | 768 | 256 | 25 | 18 |1(EUSART) s) | | zop | 1 |&ehiobt | — |Үймн) | 40 [42-55] Ind. | 28506 |РІСІҒ2480-/50-0 NEW! 928 573 543 
28-DIP .3"| PIC18F2480-I/SP-ND NEW! 9.33 576 546 
— 44-QFN | PICTSFAA10-I/ML-ND 813 520 476 
вкхл6 | 768 | — | 9| vs [tus "SP | 1| — | 2 кай 2 = 40 [42-55] ind. | 40-DIP | PIC18F4410-I/P-ND 778 501 454 
44-ТОЕР | PIC18F4410-I/PT-ND 785 484 459 
ТҮКЕ 44-0FN | PIC18LF4410-I/ML-ND 968 620 566 
кх | 768 | — | 3| їз ЗАТ [вае | 1 | — | 2 иво) 2 = 40 [20-55] ind. | 40-DIP | PIC18LF4410-UP-ND 933 597 545 
44-ТОҒР | PICT8LFA410-I/PT-ND. 940 602 550 
44-PLCC | PICT8FAA2-V/L-ND 1005 664 618 
1 (Master/ ыы а 2. 44-QFN | PIC18F442-I/ML-ND 1020 653 5% 
вел | тев | 256 |23| 13 raus (бат — | 2 воло о [42-55] м | 4 аа С. 
44-ТОЕР | PIC18F442-1/PT-ND 1040 670 6.08 
44-PLCC | PICTBLFAA2-V/L-ND 1055 607 648 
1 (Master/ А 44-QFN | PIC18LF442-I/ML-ND 1093 700 638 
жәе | тев | 256 | 29 | wa [raus COPS 1 | — | 2 | залом | — = 40 |20-85| md | шн Ju 9. 
44-TOFP | PICT8LFAA2-I/PT-ND 1093 674 638 
T Masa 44-QFN | PICT8FA420-I/ML-ND 935 578 547 
akxt6 | 768 | 256 | s4 13 |i (eusAAT) | ary | 1| — | 2 [13910 2 = 40 [42-55] ind. | 40-DIP | PIC18F4420-I/P-ND 900 576 526 
44-ТОЕР | PIC18F4420-I/PT-ND 908 581 520 
taba 44-0FN | PIC18LF4420-I/ML-ND 1115 689 652 
жәе | 768 | 256 | 34 | 1з |1(€USART) [S | 1 | — | 2 Мз 2 = 40 [20-55] ind. | 40-DIP | PIC18LF4420-I/P-ND 1080 666 631 
44-ТОЕР | PICT8LFA420-I/PT-ND 1088 701 635 
44-QFN | PICT8FAA31-I/ML-ND 1043 672 609 
akxis | 768 | 256 | 34 | 1/3  1(EUSARD| 1 1| — | 8 95105 | — [Y(gMHz) | 40 [42-55] Ind. | 40-DIP |PICI8FA431-I/P-ND 1008 623 590 
44-ТОЕР | PICT8FA431-I/PT-ND 1013 626 593 
44-0FN | PICTBLFAA31-I/ML-ND 1150 726 672 
8Кх16 | 768 | 256 | 34 | 13 |t(EUSAR) | 1 1| — | 8 (ооп. ло | — |[Y(8MH) | 40 |20-55| Ind. | 40-DIP |PIC18LF4431-UP-ND 1108 714 647 
44-ТОЕР | PICT8LFA431-I/PT-ND 1115 719 652 
"тн" ТАН 44-PLCC | PIC18F448-1/L-ND 1090 693 669 
akx16 | 768 | 256 | 34 | 1з |1(AUSART) | | 1 | zop 5 СА | 2 = 40 |42-55| Ind. | 40-DIP | PIC18F448-UP-ND 993 613 581 
44-TOFP | PIC18F448-1/PT-ND 1120 722 655 
іб? E" 44-PLCC | PIC18LF448-I/L-ND паз 755 702 
жө | 768 | 28 | 34 | мз C AT(AUSARU | оаа) | 1 | оов | з | ёоо 2 B 40 |42-55 Ind. | 40-Dip |PICIBLFA48-/P-ND 1043 672 609 
44-TOFP | PICT8LFAA8-I/PT-ND 11.75 752 687 
alos T 44-QFN | PIC18F4480-/ML-ND NEW! 1053 650 6.16 
жө | 768 | 256 | 36 | мз |tusamm | Swe | 1 zog | 2 |t Tobit | 2 |Y(8MH) | 40 |42-55 Ind. | 40-DIP |PIC18F4480-1P-ND NEW? 1025 632 599 
44-ТОЕР | PIC18F4480-I/PT-ND NEW! 1030 636 602 
= T(AUSART) & | 1 (Master/ = PUE 42-55 64-TOFP | PIC18F6410-I/PT-ND NEW! 940 562 522 
snl Б м | 13 | (ЕШЅАВТ) | Slave) || 3 (аш) 2 [Y(SMH) | 40 р-Б MO | ва-тоғр | PIC18LF6410-1/PT-ND NEW! 1093 674 638 
= T(AUSART) & | 1 (Master/ ш ан 42-55 64-ТОЕР | PIC18F6490-/PT-ND NEW! 755 472 471 
ost 50 | 13 | (ЕШЅАВТ) | Slave) | | 2 [iach Obi 2 |Y(@MH | 40 [19-55] MO | ва-тоғр | PIC18LF6490-1/PT-ND NEW! 948 566 536 
T(AUSART) & | 1 (Master/ vu 42-55 80-TOFP | PICT@F8410-/PT-ND NEW! 1008 623 5290 
ЕКЕ: | 1% 70 | 28 | eusart) | Slave) || 3 fiach tobt] 2 [Y(8MHO | 40 [19:55] MA | во-тоғр | PIC18LF8410-/PT-ND NEW! 1210 747 708 
gn T(AUSART) & | 1 (Master/ Е "mo 42-55 80-TQFP | PIC18F8490-I/PT-ND NEW! 878 542 544 
коз | 768 6 | 2/3 | (ЕШЅАВТ) | Slave) | | 2 fiach tobt] 2 (УМ | 41,055 MA | во-тоғр | PIC18LF8490-/PT-ND NEW! 1055 651 616 
1 (Master/ USB "m 28-SOIC |PICIBF2455-/SO-ND NEW! 8.95 573 543 
12Kx16 [2048 | 256 | 25 | va [reusan | Gma 1 | ypo | 2 [лї 2 | УМНО | as [42-55] ma | DIESE NEW 900 520 S16 
1 (Vaster/ USB mone 28-SOIC | РІС181Ғ2455-/50-10 NEW! 1073 691 628 
12Kx16 [2048 | 256 | 25 | мэ [reusan [GE [уд 2 [шї | 2 | Y@MH3 | as [20-55] іё | ES ISPND NEW, 1000 GOS GAI 
1 (Master/ тана ae - 28-501C | PIC18F2539-//SO-ND 880 544 515 
12Kx16 | 1408 | 256 | 21 EMIL |" Sey 1 2 | 5-ch. 10-bit в [42-55] m | np eee 415. 
p 1 (Master/ B =. = 28-S0IC | PIC18LF2539-/SO-ND 925 592 541 
12Кх16 | 1408 | 256 |2 з. [пашан [Баер a 2 | 5-ch. 10-bit 4 [20-55 ма. | с т” t h. 
ve USB 44-QFN | PIC18F4455-/ML-ND NEW! 1028 662 600 
12K x16 [2048 | 256 | 35 | мз |t(EUSARD [бае | 1 | yoo | 2 toetoe] 2 [Yemi | 48 [42-55] Ind. | 400Р | PIC18F4455-/P-ND NEW? 990 638 568 
44-TOFP | PIC18F4455-I/PT-ND NEW! 998 639 5.84 
Е i 44-QFN | PIC18LF4455-UML-ND NEW! 1225 7.56 716 
12kx16 | 248 | 256 |35| 13 |1(EUSART) | ae | ! | veo 2 | 18on-t0-bit| 2 |УбМН | 48 [20-55] ma | 40-DIP | PICTBLF4455-VP-ND NEW! 118 765 655 
44-ТОЕР | PIC18LF4455-I/PT-ND NEW! 1195 765 6.99 
Шен 44-0FN | PICT8FA539-I/ML-ND 1325 854 775 
12Kx16 | 1408 | 2% | 32 | —8 Ы у 1| — | 2 | | — = 40 [42-55] Ind. | 40-DIP |PIC18F4539-I/P-ND 975 602 570 
44-ТОЕР | PICT8FA539-I/PT-ND 1143 717 651 
mem 44-QFN | PICT8LFA539-I/ML-ND. 1390 896 813 
12K x16 | 1408 | 256 | 32 | — (USA sa | 1| — | 2 [вем | — = 40 [20-55] па | 40-DIP | PIC18LF4539-UP-ND 1023 631 597 
44-ТОЕР | PICT8LFA539-I/PT-ND 11.70 722 684 
ай 28-OFN | PIC18F2510-/ML-ND NEW! 828 511 484 
16kx16 | 1536 | — | 25 | мз JA (EUSART) “sa | 1| — | 2 fecto | 2 = 40 [42-55] ind. | 28-S0IC | PIC18F2510-I/S0-ND 750 483 439 
28-DIP .3"| PIC18F2510-I/SP-ND 778 501 454 
em 28-QFN | PIC18LF2510-/ML-ND NEW! 993 643 540 
16kx16 | 156 | — | 25 | 12 Мб) | |1) — | 2 толом 2 = 40 [20-55] та. | 28-S0IC | РІС181Е2510-/50-М0 793 511 4.64 
28-DIP .3"| PIC18LF2510-I/SP-ND 815 525 477 
Note: Operating Temperature Range: • Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°С) е Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°С) • Extended: -40° ~ 257°F (-40° ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
366 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters САМ/ Analog Int. Speed үсс Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes) Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom spr) USB | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
1 (Master/ 28-QFN | PIC18F2520-I/ML-ND NEW! 9.50 5.87 5.56 
16Kx16 |1536 256 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 - 2 | 10-ch. 10-bit 2 = 40 42-55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2520-I/SO-ND 873 539 5.11 
28-DIP .3"| PIC18F2520-I/SP-ND 9.00 576 526 
1 (Master/ 28-QFN | PIC18LF2520-I/ML-ND NEW! 11.40 704 6.67 
16K x16 | 1536 256 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 - 2 |10-ch.10-bit z = 40 2.0 - 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2520-I/SO-ND 9.20 589 538 
28-DIP .3"| PIC18LF2520-I/SP-ND 943 607 5.52 
1 (Master/ NH ama | uu NH " 28-SOIC | PIC18F252-I/SO-ND 880 564 5415 
16Kx16 |1536 256 23 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 2 5-ch. 10-bit 40 4.2 - 5.5 Ind. 28-DIP .3"| PIG18F252-1/SP-ND 880 564 515 
1 (Master/ m КЕСТІ ГЕ zm _ 28-S0IC | PICT8LF252-I/SO-ND 925 571 541 
16Kx16 |1536 256 23 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 2 5-ch. 10-bit 4 2.0 - 5.5 Ind. 28-DIP 3" | PIC18LF252-V/SP-ND 925 571 54 
1 (Master/ USB " I" Я š 28-SOIC | PIC18F2550-I/S0-ND NEW! 9.55 612 547 
16Kx16 |2048 256 24 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 V2.0 2 |10-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 4.2 - 5.5 Ind 28-DIP .3"| PIG18F2550-/SP-ND NEW! 960 615 550 
1 (Master/ USB с. TO n d 28-SOIC | PIC18LF2550-I/SO-ND NEW! 11.45 7.33 6.70 
16Kx16 |2048 256 24 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 V2.0 2 |10-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 2.0 - 5.5 Ind 28-DIP 3" | PIC18LF2550-I/SP-ND NEW! 1150 736 673 
1 (Master/ CAN 7 28-SOIC | PIC18F258-1/S0-ND 10.55 6.52 617 
16Кх 16 | 1536 256 23 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 208 1 5-ch. 10-bit == == 40 42-55 Ind. 28-DIP 3"| PIC18F258-V/SP-ND 1055 652 617 
1 (Master/ CAN Я E =. Иш ” 28-SOIC | PIC18LF258-I/SO-ND 11.10 7.11 649 
16Kx16 |1536 256 23 1/3 1 (USART) Slave) 1 208 1 5-ch. 10-bit 40 2.0 - 5.5 Ind. 28-DIP 3" | PICT8LF258-V/SP-ND 1110 685 649 
1 (Master/ CAN 28-QFN | PIC18F2580-I/ML-ND NEW! 10.65 657 623 
16Kx16 |1536 256 25 1/3 1 (EUSART) Slave 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit = = 40 4.2 - 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2580-I/SO-ND NEW! 1020 6.29 596 
ў 28-DIP .3"| PIC18F2580-I/SP-ND NEW! 1025 632 5.99 
1 (Master/ 44-QFN | PIC18F4510-I/ML-ND 905 583 529 
16Kx16 |1536 = 34 1⁄3 1 (EUSART) Slave) 1 = 2 | 13-ch. 10-bit 2 = 40 42-55 Ind. 40-ПІР 'PIC18F4510-I/P-ND 8.68 5.50 5.08 
44-TQFP | PIC18F4510-I/PT-ND. 875 5.64 5.12 
1 (Master/ 44-QFN | PIC18LF4510-I/ML-ND 1078 690 6.30 
16Kx16 |1536 = 34 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 - 2 | 13-ch. 10-bit 2 = 40 2.0 - 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4510-1/P-ND 10.43 668 6.09 
44-TQFP | PIC18LF4510-I/PT-ND 1050 672 6.13 
44-QFN | PIC18F452-I/ML-ND 11.13 717 651 
1 (Master/ _ Та ЕКЕ _ _ 40-DIP | PICT8F452-I/P-ND 975 628 570 
16Kx16 |1536 256 34 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 2 8-ch. 10-bit 40 4.2 - 5.5 Ind. 44-PLCC | PIC18F452-I/L-ND 1078 712 663 
44-ТОЕР | PIC18F452-I/PT-ND 11.13 7.17 651 
44-QFN | PICT8LF452-I/ML-ND 1170 749 684 
1 (Master/ = "— |, ac _ 40-DIP | РІС181Ғ452-/Р-М0 1022 659 597 
16Kx16 |1536 256 34 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 2 8-ch. 10-bit 4 20-55 Ind. A4-PLCC | PICTBLFAS2-I/L-ND 1133 748 696 
44-TQFP | PICT8LF452-I/PT-ND 1170 749 684 
1 (Master/ 44-QFN | PIC18F4520-I/ML-ND 10.28 662 6.00 
16Kx16 |1536 256 34 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 — 2 |13-ch.10-bit 2 = 40 42-55 Ind. 40-ПІР | PIC18F4520-I/P-ND 9.90 634 579 
44-ТОЕР | PIC18F4520-I/PT-ND 9.98 639 583 
1 (Master/ 44-QFN | PIC18LF4520-I/ML-ND 1225 7.89 746 
16Kx16 |1536 256 34 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 — 2 | 13-ch. 10-bit 2 = 40 2.0 - 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4520-I/P-ND 11.88 7.34 6.95 
44-ТОЕР | PIC18LF4520-I/PT-ND 1195 765 6.99 
1 (Master/ USB 44-QFN | PIC18F4550-IIML-ND NEW! 11.25 6.95 6.58 
16Kx16 |2048 256 35 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 v2.0 2 | 13-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 42-55 Ind. 40-DIP | PIC18F4550-I/P-ND NEW! 1090 672 637 
i 44-ТОЕР | PIC18F4550-I/PT-ND NEW? 1098 7.03 641 
1 (Master/ USB 44-QFN | PIC18LF4550-I/ML-ND NEW! 1343 8.60 7.85 
16Kx16 |2048 256 35 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 v2.0 2 |13-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 48 2.0 - 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4550-I/P-ND NEW! 13.08 8.37 7.64 
й 44-TQFP | PIC18LF4550-I/PT-ND NEW! 13.15 842 7.68 
1 (Master/ CAN 44-PLCC | PIC18F458-l/L-ND 1168 742 747 
16Kx16 |1536 256 34 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 208 5 8-ch. 10-bit — — 40 42-55 Ind. 40-DIP | PIC18F458-I/P-ND 10.70 685 626 
i 44-ТОЕР | PIC18F458-I/PT-ND 118 740 7.01 
1 (Master/ САМ 44-PLCC | PIC18LF458-I/L-ND 1228 8.11 754 
16Кх 16 | 1536 256 34 1/3 |1(AUSART) Slave) 1 208 5 8-ch. 10-bit = = 4 2.0 - 5.5 Ind. 40-DIP | PICT8LF458-I/P-ND 1125 725 6.58 
44-ТОЕР | PIC18LF458-I/PT-ND 12.60 8.07 7.37 
1 (Master/ CAN 44-QFN | PIC18F4580-I/ML-ND NEW! 1143 7.06 6.69 
16Kx16 |1536 256 36 1/3 1 (EUSART) Slave 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42-55 Ind. 40-DIP | PIC18F4580-I/P-ND NEW! 11.15 689 652 
44-ТОЕР | PIC18F4580-I/PT-ND NEW! 1120 6.92 6.55 
1 (Master/ = 7 “hi к. 42-55 64-ТОҒР | PIC18F6520-I/PT-ND 11.15 719 6.52 
Те | 2048 | 10245 | 19211) SES ОАЗА “Su. |! 35 [Trete В ^0 [20-55] "® | ватов? | PICI8LF6520-UPT-ND пло 749 644 
1 (Master/ _ _ hi _ 42-55 80-ТОҒР | PIC18F8520-I/PT-ND 11.73 7.56 6.85 
Те | 2048 | 1024- 68: | SAR CANS ART) "Su || | Ин 22 ^0 20.55 | "® | go-torP | PIC18LF8520-UPT-ND 1233 761 720 
_ 1 (Master/ _ " TU » 28-SOIC | PIC18F2515-I/SO-ND 845 522 494 
24Kx16 |3968 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 2 |10-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2 - 5.5 Ind. 28-DIP 3" | PIC18F2515-V/SP-ND 868 556 508 
= 1 (Master/ _ " T" i 28-SOIC | PIC18LF2515-I/SO-ND 890 574 520 
24Kx16 | 3968 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 2 |10-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 - 5.5 Ind. 28-DIP 3"| PIC18LF2515-I/SP-ND 943 584 534 
1 (Master/ = " Lh » 28-SOIC | PIC18F2525-I/SO-ND 9.58 6.17 5.59 
24Kx16 |3968 1024 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 2 |10-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 4.2 - 5.5 Ind. 28-DIP 3"| PIC18F2525-V/SP-ND 990 634 579 
1 (Master/ = " TU » 28-SOIC | PIC18LF2525-I/SO-ND 1008 623 5.90 
24Kx16 | 3968 1024 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 2 |10-ch.10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 - 5.5 Ind. 28-DIP 3"| PIC18LF2525-V/SP-ND 1043 672 609 
1 (Master/ САМ i СЕН = » 28-SOIC | PIC18F2585-I/SO-ND 11.03 710 644 
24Кх16 |3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 208 1 8-ch. 10-bit Y (8MHz) 40 4.2 - 5.5 Ind. 28-DIP 3"| PIC18F2585-V/SP-ND 1125 725 658 
1 (Master/ САМ З ер = * 28-SOIC | PIC18LF2585-I/S0-ND 1160 748 678 
24Кх16 |3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 208 1 8-ch. 10-bit У (8MHz) 40 20-55 Ind. 28-DIP 3"| PIC18LF2585-I/SP-ND 1185 764 693 
1 (Master/ 44-ОҒМ | PIC18F4515-I/ML-ND 995 64 58 
24Kx16 |3968 = 36 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 — 5 |13-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42-55 Ind. 40-ПІР | PIC18F4515-I/P-ND 960 592 5.61 
44-TQFP | PIC18F4515-I/PT-ND 9.68 6.20 5.65 
1 (Master/ 44-QFN | PIC18LF4515-I/ML-ND 11.88 7.60 694 
24K х 16 | 3968 = 36 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 — 5 |13-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 2.0 - 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4515-1/P-ND 11.50 736 673 
44-TQFP | PIC18LF4515-I/PT-ND 11.58 741 677 
1 (Master/ 44-QFN | PIC18F4525-I/ML-ND 1118 6.90 654 
24Kx16 | 3968 1024 36 1/3 1 (EUSART) Slave) 1 — 5 |13-сһ. 10-bit 2 Y (8MHz) 40 42-55 Ind. 40-DIP | PIC18F4525-I/P-ND 10.80 696 6.32 
44-TQFP | PIC18F4525-I/PT-ND 1088 672 637 

Note: Operating Temperature Range: г Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) * Extended: -40° ~ 257*F (-40° ~ 125°C) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 367 


AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | ВАМ | EEPROM | 1/0 | Counters CAN/ Analog Int. Speed VCC Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Рети І5ррм] USB | РММ A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Pkg. Part No. 1 25 100 
КҮРТЕ 44-0FN | PIC18LF4525-I/ML-ND 1333 823 780 
жкх16 |3968 | 1024 | 36 | 13 |1(EUSART)] gu | 1| — | з |310 | 2 v(8MHz) | 40 [20-55] Id. | 40-DIP | PIC18LF4525-UP-ND 1298 836 759 
44-ТОЕР | PICT8LFA525-I/PT-ND 1305 841 763 
Tu 44-04 | РІС18Ғ4585-/МІ-М0 1253 802 732 
24Kx16 [3828 | 1024 | 36 | 13 |t(EUSARD |1 | EGAN | 5 [залом | 2 | Y (MH | 40 [42-55] Ind | 400Р |PIC18F4585-/P-ND 4248 780 741 
44-TQFP | PICT8FA585-I/PT-ND 1223 788 716 
em 44-QFN | PIC18LF4585-I/ML-ND 1495 963 875 
жкх16 |3328 | 1024 | 36 | 13 |t(EUSARD| sa) | 1 | ECAN | 5 [ita to. 2 [Y(MHz | 40 [20-55] imd. | 40-DIP | PIC18LF4585-UP-ND 1460 935 854 
44-TQFP | PICT8LFA585-I/PT-ND. 1468 946 858 
ЕРТІП ЕТЕП ЕТ ИЕГЕ ш a |42-55 | | | 64-ТОРР | PIC18F6525-UPT-ND 1253 807 733 
Slave) 20-55 64-TOFP | PICT8LF6525-I/PT-ND 1315 812 769 
1 (Vaster/ ! 68-PLCC | PIC18F6585-I/L-ND 13.63 872 796 
2akx16 |3328 | 1024 | 53 | 28 |1(AUSART)] заь | 1 | ECAN | з |12-ch. 10-bit | 2 = 4 42-55 | Ind. | елар Е dd ке 
24Kx16 |3328 | 1024 | 52 | аз 1(AUSARD | Master’) 4 | ecan | 5 |42-ch. 038 2 = 40 [20-55] ma | 687100 ШЕШ ЕБ Палау TUA cet 
Slave) 64-TOFP | PICT8LF6585-I/PT-ND 1415 906 8.27 
aksie [omo] шае, [as | эз aesan MS a 1 a eanl a Е ao |42-55 | | | 80-TOFP PIC18F8525-UPT-ND 1340 828 744 
Slave) 20-55 80-TOFP | PICT8LFB525-I/PT-ND 1408 907 824 
р SEI E mr a [42-88 | | | 80-TOFP | PIC18F8585-UPT-ND 1413 871 825 
Slave) 20-55 80-TOFP | PICT8LF8585-I/PT-ND. 1483 9.55 866 
32Kx16 [3908 | — | 25 | 13 | 4 ceusart) | (Mast | 4 | | 2 осп, лок! 2 | УМН) | 40 [42-55] ша. | 285016 | PICT8F2610-/SO-ND 935 603 547 
Slave) 28-DIP .3"| PIC18F2610-I/SP-ND 960 615 561 
32Kx16 [3968 | — | 25 13 |t(usan | 1 (Ма 4 | — | 2 [лос їо! 2 |Y(gMHz | 40 [20-55] ina, | 28306 | PICTBLF2610-V/SO-ND 983 607 545 
Slave) 28-DIP 3"| PIC18LF2610-I/SP-ND 1008 623 590 
32Кх16 |3968 | 1024 | 25 | із |t(eusamr) | Master’) [| _ | 2 [оштон 2 | Y(9MHz2 | 40 |42-55| та | 25501 | PICTBF2620-/SO-ND 10:48: - БАТ. 61% 
Slave) 28-DIP .3"| PIC18F2620-I/SP-ND 1080 668 632 
32Kx16 |3968 | 1004 | 25 | із |1(швавт) | (MAS ў | | 2 ogni | 2 |Y(8MHz) | 40 [20-55] ind | 285010 | PICTBLF2620-l/SO-ND D AE M s 
Slave) 28-DIP 3"| PIC18LF2620-I/SP-ND 1335 701 6464 
32Kx16 |3328 | 1024 | 25 | із |t(Eusanr)| Mester | 4 | ecan | 1 | 8-ch.t10-bit | — | Y(8MHz | 40 |42-55| Ind, | 2555010 | РІ0182680-/50-10 1194 768 698 
Slave) 28-DIP .3"| PIC18F2680-I/SP-ND 1248. 780 741 
32kx16 |3328 | 1004 | 25 | 13 |i(gusanm | ОЧ” ў | ecan | 1 | воп. лои | — | умна) | 40 [20-55] ind | 28806 | PICTBLF2680-I/SO-ND Паз SN E 
Slave) 28-DIP .3"| PIC18LF2680-1/SP-ND 1278 823 748 
ы 44-QFN | PICT8FAG10-I/ML-ND 1088 701 625 
жюе 308 | — | 36 | 13 |1(EUSART)] sa) | 1| — | з Злом | 2 |үймн) | 40 [42-55] Imi | 40-DIP | PIC18F4610-UP-ND 1050 648 6.14 
44-TOFP | PICT8FA610-I/PT-ND 1058 677 618 
тете 44-QFN | PIC18LF4610-I/ML-ND 1295 829 758 
закхіе 3968 | — | 36 13 | 1(EUSART)] gu | 1| — | з [зем] 2 | Y(8MHz) | 40 [20-55] Ind. | 40-0 | PICI8LF4610-UP-ND 1260 807 737 
44-TQFP | PICT8LFA610-I/PT-ND. 1268 812 741 
e 44-QFN. | PICT8FA620-I/ML-ND 1208 773 707 
жкх16 | 3968 | 1024 | 36 | 13 |t(USARD | s) | 1| — | 5 [лом | 2 јуна) | 40 | 42-55 | imd. | 40DIP |PICTFAG20-UP-ND 1173 756 685 
44-TQFP | PICT8FA620-I/PT-ND 1180 756 690 
mem 44-QFN | PIC18LF4620-I/ML-ND 1443 929 844 
32kx16 |3968 | 1024 | 36 | 13 |t(EUSAND| sa) | 1 | — | 5 ‘Злом 2 Јувмна) | 40 [20-55] Ind | 40-DiP | PIC18LF4620-UP-ND 1408 907 823 
44-ТОЕР | PICT8LFA620-I/PT-ND 1415 906 827 
ign 44-QFN | PICT8FAG8O-I/ML-ND 1348 863 747 
32x16 |3328 | 1024 | 36 | 13 | t(eusART)] sa) | 1 | ECAN | з [ita oi 2 |үймн) | 40 [42-55] і | 40-DIP | PIC18F4680-UP-ND 1310 844 746 
44-TOFP | PICT8FA680-I/PT-ND 1318 844 770 
mmm 44-QFN | PIC18LF4680-I/ML-ND 1608 1029 940 
32x16 |3328 | 1024 | 36 | 13 |1(EUSART)] guis | 1 | ECAN | з [ita oi 2 | Y(8MHz) | 40 [20-55] Ind. | 40-DIP | PIC18LF4680-UP-ND 1573 1007 919 
44-TQFP | PICT8LFA680-I/PT-ND. 1580 975 923 
ee | 52 ЕІТТПТЕС c | 5 ае а m в | 42-88 | |4 | 64-TOFP | PICIBFGG20-PT-ND 1650 1019 965 
Slave) 20-55 64-TQFP | PICT8LF6620-I/PT-ND. 1730 1145 10.12 
aie Гам] ЕЕЕ РИНИТ | зе m ao | 42-55 | |4 ватаве | PIC18F6621-UPT-ND 13.48 863 787 
Slave) 20-55 64-TQFP | PICT8LF6621-I/PT-ND. 1445 873 827 
32Kx16 |3328 | 1024 | 52 | аз |1(AUsART)| (VAS |1 | ecan | 5 [12-10 | 2 = 4 [42-55] т | S4TOFP |PICIBFGGED-UPTEND 1443: 891 ви 
Slave) 68-PLCC | PIC18F6680-I/L-ND 1483 955 866 
32Kx16 |3328 | 1024 | 52 | аз |1(шиванту |1 Master’) ү | ecan | 5 [12-10 | 2 = 4 |20-55| ша | РІС | ВМО O VEND 1530 980 895 
Slave) 64-ТОЕР | PICT8LF6680-I/PT-ND 1515 976 886 
Gel ма] a | š; ca [susan | ici! 2 = ж | 42-55 | |4 | 80-TOFP | PICT8F8620-U/PT-ND 1675 1079 979 
Slave) 20-55 80-ТОЕР | PICT8LF8620-I/PT-ND 1758 1132 1027 
aksie ама | ane | ә | эв [sisan ІІ Савета scii а = ap 142-55] |4 | 80-TOFP | PIC18F8621-UPT-ND 1413 904 8.25 
Slave) 20-55 80-TOFP | PICT8LFB621-I/PT-ND 1483 955 866 
re ik Soe ao Ме [а el = Force | = = ao | 42-55 | | | 80-TOFP PIC18F8680-UPT-ND 1505 964 840 
Slave) 20-55 80-TOFP | PICT8LFB680-I/PT-ND 1580 1018 924 
amore 3938 104 ИРЕ ГІН _ | $ [toon ton г [veu | в [42755 | ma | ТОР PICTBFGS2T-IPTAD NEW! 13% 817 756 
Slave) 20-55 64-ТОЕР | PIC18LF6627-UPT-ND NEW! — 14.68 858 794 
amie заза | 1028 | 70 | аз |г(низант) "Мае? {| — | 5 [зво | 2 lvem | 4o [42-55 | ma | 8OTOFP|PICIBFOGZT-UPT-ND NEW? 1405 874 808 
Slave) 20-55 80-TOFP | PIC18LF8627-I/PT-ND NEW! 1570 — 879 849 
Pence ae me ИП PEE _ ж | 42-88 үң | S4-TOFP | PIC18F6720-UPT-ND 1835 1133 1073 
Slave) 20-55 64-TOFP | PICT8LF6720-I/PT-ND 17.33 1222 1126 
ыкх1в | 3088 | зом | м | аз ausa | M7] {| — | 5 [эо 2 vem | ш [42-55 | ma | АТОР | PIC16F6722-UPT-ND NEW? 1543 921 862 
Slave) 20-55 64-ТОЕР | РІСІ81Ғ6722-/РТ-МО NEW! 1675 937 905 
aae ea ра. enn e eene ПГ ERN rt з m в | 42-88 | |4 | 80-TOFP | PIC18F8720-I/PT-ND 1863 1151 1090 
Slave) 20-55 80-TOFP | PIC18LF8720-I/PT-ND. 1782 1261 1145 
ыкх1в 3938 | 1024 || оз |zgusmm| Me 7| | — | s [іш г lvem | ao | 42-55 | ma | ТОР | PIC18F8722-VPT-ND NEW! 1040 987 944 
Slave) 20-55 80-TOFP |PICT8LFB722-/PT-ND NEW! 1775 1037 960 
Note: Operating Temperature Range: • Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) * Extended: -40° ~ 257°F (-40° ~ 125°C) (Continued) 
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AN MICROCHIP Flash Microcontrollers (cont) 


dsPIC30F DSCs 
Memory Size Timer/ Output | Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters CAN/|Comp/Std.| Control Analog Int. | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes |Pins| 16-bit |UART Éc"|sPI"|USB| PWM PWM A/D Comp. Osc. | (MHz) (№) Тетр. Pkg. Part No. 1 2 100 
20 28-0FN | DSPIC30F201020IMM-ND 1018 621 591 
20 28-306 | DSPIC30F2010201S-ND 973 603 573 
20 28-DIP | DSPIC30F2010201SG-ND 978 606 573 
зк |512 | 1024 20| з а: 6 [ве] — E 30 | 28-58 | Ind. 28-0FN | DSPIC30F201030IMM-ND 1170 710 676 
30 28-306 | DSPIC30F201030ISO-ND 1125 69% 657 
30 28-DIP 3" | DSPIC30F2010301SP-ND 1130 694 660 
20 28-0FN | DSPIC30F2011201ML-ND NEW! 820 525 499 
20 18-DIP | DSPIC30F2011-201P-ND NEW! 780 499 474 
| Y 20 18-50; | DSPIC30F201120150-ND NEW! 780 499 474 
12K |1024) — |12) 3 2 — |&ch.12-Bit| — |(737мна| зо | 25-55 Ind. 28-0ҒМ | DSPIC30F201130IML-ND NEW! 923 590 561 
30 18-DIP | DSPIC30F2011-301P-ND NEW! 883 565 527 
30 18-506 | 05Р1С30Р201130150-№0 NEW! 883 565 537 
20 28-0ЕА | DSPIC30F2012201ML-ND NEW! 900 493 480 
20 28-306 | DSPIC30F201220ISO-ND NEW! 855 468 456 
р Y 20 28-DIP 3" | DSPIC3OF2012201SP-ND NEW! 860 550 — 523 
VK |94) — [2] з тт 2 — 10-0. 12-Bit) — |узумну| зо | 25-55 | Im. 28-QFN | DSPIC30F201230IML-ND NEW! 1015 650 647 
30 28-306 | DSPIC30F201230ISO-ND NEW! 970 621 590 
30 28-DIP 3" | DSPIC30F20123015P-ND NEW! 975 624 593 
20 77-071 | DSPICSOFSO1020IML-ND NEW: 1045 669 635 
20 28-306 | DSPIC30F301020ISO-ND NEW! 1013 648 616 
А ү 20 28-DIP 3" | DSPIC3OF30102015P-ND NEW! 1018 651 619 
24K |194) 104 [20 5 |Т) Mas 2 6 |6-ch. 1084) — | (eu | зо | 28-55 | Ind. 44-QFN | DSPIC30F301030IML-ND NEW! 11.83 757 719 
30 28-306 | DSPIC30F301030ISO-ND NEW! 1150 630 613 
30 28-0ІР 3" | DSPIC30F3010301SP-ND NEW! 1155 633 616 
20 44-OFN | DSPIC30F301120IML-ND NEW! 1193 763 725 
20 40-DIP | DSPIC30F3011-201P-ND NEW! 11.65 746 708 
| Y 20 44-TOFP | DSPIC30F3011201PT-ND NEW! 1170 749 711 
24K |1024] 1024 [30] 5 2|1 1|—| 4 6 | 9ch.10-Bit | — | (sug | зо | 25-55 Ind. 44-OFN | DSPIC30F301130IML-ND NEW! 1355 867 824 
30 40-DIP | DSPIC30F3011-301P-NO NEW! 1328 850 807 
30 44-TOFP | DSPIC30F3011301PT-ND NEW! 13.33 730 741 
20 44-OFN | DSPICSOFS01220)ML-ND NEW! = 845 463 451 
20 18-DIP | DSPIC30F3012-201P-ND NEW! 88 — 448 436 
: Y 20 18-SOIC | DSPIC30F301220150-ND NEW! 818 523 497 
24K 12048) 104 | 12 3 пт 2 — |А — | 7 37mHz)| зо | 25-55 | Im. 44-QFN | DSPIC30F301230)ML-ND NEW! 955 523 509 
30 18-DIP | DSPIC30F3012-301P-ND NEW! 928 594 564 
30 18-501 | DSPIC30F3012301S0-ND NEW! 928 508 4595 
20 44-OFN | DSPIC30F301320IML-ND NEW! = 980 627 596 
20 28-306 | DSPIC30F3013201S0-ND NEW! 948 606 576 
р Y 20 28-DIP 3" | DSPIC30F3013201SP-ND NEW! — 953 610 579 
24K 12048) 1024 |20) 3 2|1 1|—| 2 — |100. 12-00 — | (7 37mHz)| зо | 25-55 | Im. 44-QFN | DSPIC30F301330)ML-ND NEW! 1108 709 6.73 
30 28-306 | DSPIC30F301330ISO-ND NEW! 1075 688 654 
30 28-DIP 3" | DSPIC30F301330/5P-ND NEW! 1080 691 657 
20 44-OFN | DSPIC30F301420IML-ND NEW! 1078 690 6.55 
20 40-DIP | DSPIC30F3014-201P-NO NEW! — 1050 672 638 
| Y 20 A4-TOFP | DSPIC30F3014201PT-ND NEW! 1055 675 641 
гак 2048 1024 |301 3 2 1[1—| 2 — (18-0. 12-00. — | (gygy | зо | 25-55 Ind. A4-OFN | DSPIC30F301430IML-ND NEW! 1220 781 7.42 
30 40-DIP | DSPIC30F301430/P-NO NEW! 1193 763 7.25 
30 44-TOFP | DSPIC30F3014301PT-ND NEW! 1198 766 728 
20 44-0FN | DSPIC30F401120/ML-ND NEW! 1475 902 6.58 
20 40-DIP | DSPIC30F4011-201P-NO NEW! 1448 801 847 
Y 20 A4-TOFP | DSPIC30F4011201PT-ND NEW! 14535 893 849 
“к 2048 104 |30| 5 рр 4 6 | Sch. 10-bit | — | (eu | зо | 28-55 | Ind. 44-QFN | DSPIC30F401130IML-ND NEW! 17.035 1035 9.84 
30 40-DIP | DSPIC30F4011-301P-ND NEW! 1675 1024 973 
30 44-TOFP | DSPIC30F4011301PT-ND NEW! _ 16.80 — 1026 975 
20 44-OFN | DSPIC30F4012201ML-ND NEW! 13.25 801 — 762 
20 28-306 | DSPIC30F401220ISO-ND NEW! 1293 788 749 
| Y 20 28-DIP 3" | DSPIC30F4012201SP-ND NEW! 1298 790 751 
“к |2048 104 |20| 5 T pup 2 6 | Gch. 10-bit | — | (ew | зо | 28-55 | Ind. 44-QFN | DSPIC30F401230IML-ND NEW! 1530 920 874 
30 28-306 | DSPIC30F401230ISO-ND NEW! 1498 907 861 
30 28-DIP 3" | DSPIC30F4012301SP-ND NEW! 1503 909 843 
20 44-OFN | DSPICSOFAO1320)ML-ND NEW! 1380 843 839 
20 40-DIP | DSPIC30F4013-201P-ND NEW! 1353 866 822 
| Y 20 44-TOFP | DSPIC30F4013201PT-ND NEW! 1358 869 825 
48K 12048) 1024 |30 5 2|1 151 4 — (18-0. 12-bit] — | (sug | зо | 25-55 Ind. 44-OFN | DSPIC30F401330IML-ND NEW! 15.68 1003 953 
30 40-DIP | DSPIC30FA013-30P-ND NEW! 1540 986 936 
30 44-ТОҒР | DSPIC30F4013301PT-ND NEW! 1545 989 939 
КЕРЕЛИ ня — | 20 _ G4-TOFP | DSPIC3OFSOTT20IPT-ND 1810 1102 1047 
90. | 4096 оғ SEE “зу, р 08 == | (iS eh bit 30 | 25~55 | Ind. | ga-tarp | DSPIC30F5011301P-ND 2095 1267 1204 
| 20 80-TOFP | DSPIC30F5013201PT-ND 1950 1193 1128 
бек. (4096 1024 |68) 5 са ШИ ка 8 — [баі] — = 30 | 25-55 | Ind. | 80-ТОғР | DSPIC30F501330IPT-ND 2258 1371 1297 
| 20 64-TOFP | DSPIC3OFSOIS20IPT-ND NEW! 1820 11465 11.07 
66K |2048 104 |52| 5 ES 4 8 |16-ch. 10-bit] —  |Y(8MH2 | 39 | 25-55 | Ind. | 64-TAFP | DSPIC3OF501530IPT-ND NEW! 2078 1138 11.08 
| 20 80-TOFP | DSPIC30F5016201PT-ND NEW! 1950 1248 11.86 
GEKE |2М8) 1024 |68) 5 ШЕЛ ЕЕ Ë 8 |16-ch. 10-bit} —  |Y(8MH2 | 39 | 25-55 | Ind. | золорр | DSPIC30F501630IPT-ND NEW! 2228 1426 1354 
20 G4-TOFP | DSPIC3OFGOTT20IPF-ND 2595 1441 1363 
| 20 64-TOFP | DSPIC30F6011A20IP-ND NEW! 2078 1330 12.63 
132K |6144) 2048 |52) 5 2|1 22 8 — ва 12-bit] — = 30 | 25-55 Ind. | g4-TQFP | DSPIC30F601130IPF-ND 3113 1658 1568 
30 64-TOFP | DSPIC30F6011A30IP-ND NEW! 2375 1520 1444 
20 80-TOFP | DSPIC30F6013201PF-ND 2643 1531 1448 
р 20 80-TOFP | DSPIC30F6013A20IP-ND NEW! 2200 1205 1173 
182K) 6144) 3048. 68 5 жара ы 8 — баі — Е 30 | 25-55 | ind. | go. 0rp | DSPIC30F601330IPF-ND 3173 1759 1664 
30 80-TOFP | DSPIC30F6013A30IP-ND NEW! 2515 1610 1529 
20 80-TOFP | DSPIC3OFGOT020IPF-ND 2983 1743 1694 
| 20 80-TOFP | DSPIC3OFGO10A20IP-ND NEW! 2493 136 1329 
ТМК |81921 4056; 68 | 5 ee аа | cece 8 & (16оһ.1044| — = 30 | 25-55 | Ind. | go. 0rp | DSPIC30F601030IPF-ND 3370 1995 1895 
30 80-TOFP | DSPIC3OFGO10A30IP-ND NEW! | 2853 1563 1521 
20 G4-TOFP | DSPIC30F6012201PF-ND 2715 1609 1522 
| 20 64-TOFP | DSPIC30F6012A20IP-ND NEW! 2308 1477 1403 
144K | 8192) 4096 | 52 | 5 2|1 22 8 — (16-с. 12-bit] — = 30 | 25~5.5 Ind. | g4-TQFP | DSPIC30F601230IPF-ND 31.45 1843 1751 
30 64-TOFP | DSPIC30F6012A30IP-ND NEW! 2640 16.90 16.05 
20 80-TOFP | DSPIC30F6014201PF-ND 3298 1952 1847 
: 20 80-TOFP | DSPIC30F6014A20IP-ND NEW! 2430 1555 1477 
144K: | 8192 4096 68. 5 ЖЕЛЕ 8 — [Ва — = 30 | 25-55 | ind. | флор | DSPIC30F601430IPF-ND 3298 1952 1847 
30 80-TOFP | DSPIC3OFGO14A30IP-ND NEW! 2783 1781 1692 
| 20 64-TOFP | DSPIC30F6015201PT-ND NEW! = 2498 1368 1332 
144K | 8192) 409 |52) 5 2121 6 8 |16-ch. 10-bit | — = 30 | 25-55 Ind. | 64-TQFP | DSPIC3OF601530IPT-ND NEW! 28.60 1830 1739 


Note: Operating Temperature Range: • Industrial: -40° ~ 185°F (-40° ~ 85°C) * Commercial: 32° ~ 158°F (0° ~ 70°C) е Extended: -40° ~ 257°F (-40° ~ 125°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 369 


AN MICROCHIP Development System Matrix Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB? ICE 2000 MPLAB? ICE 4000 


MPLABG ICE 4000 Emulator 


МРІ.АВФ ICE 4000 


Processor Module 
Emulator Pod Z 


Processor Module 


MPLAB® ICE 4000 
Device Adapter 


Transition Socket Transition Socket 


MPLAB® РМЗ МРІ.АВ ICD2 


MPLAB® РМЗ 


МРЕАВ® PM3 


=s Module 


MPLAB? ICE 2000 System MPLAB? ICE 4000 System PRO MATE Il | MPLAB? PM3* 
Lead ы ш Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC10F Microcontroller Products 
PIC10F200 60T AC164037 AC164321 AC163020 
PIC10F200 8P AC164037 AC164301 AC163020 
PIC10F202 60T AC164037 AC164321 AC163020 
PIC10F202 8P АС164037 AC164301 AC163020 
PIC10F204 60T AC164037 AC164321 AC163020 
PIC10F204 8P АС164037 АС164301 AC163020 
PIC10F206 60T AC164037 AC164321 AC163020 
PIC10F206 8P АС164037 АС164301 AC163020 
PIC12F Microcontroller Products 
PIC12F508 8P PCM16XA0 DVA12XP080 AC124001 AC164301* N DM163014, DV164101* 
PIC12F508 850 РСМ16ХА0 DVA12XP080 XLTO8SO AC164026 AC164302* XLTO8SO 
PIC12F508 8М5 РСМ16ХА0 DVA12XP080 
PIC12F509 8P PCM16XA0 DVA12XP080 AC124001 АС164301 * у DM163014, DV164101* 
PIC12F509 850 PCM16XA0 DVA12XP080 XLTO8SO AC164026 AC164302* Х170850 
PIC12F509 8М5 РСМ16ХА0 DVA12XP080 AC164306* 
PIC12F629 8P PCM12XB0 DVA12XP081 AC124001 AC164301 N AC162050 DM163014, DV164101* 
AC162050 
PIC12F629 85М РСМ12Х80 DVA12XP081 XLT08S0 AC164026 AC164302 and XLT08S0 
AC124001 AC164301 AC162050 
PIC12F629 8MF PCM12XB0 DVA12XP081 XLTO8DFN and АС164032 | and AC164032 AC164032 and XLTOBDFN 
PIC12F635 8P РСМ16ҮМ0% AC124001 AC164301 Y AC162057 DM163014, DV164101* 
* AC162057 
PIC12F635 850 PCM16YMO XLTO8SO AC164026 AC164302 and XLTO8SO 
PIC12F635 8MF 
PIC12F675 8P РСМ12Х80 DVA12XP081 AC124001 AC164301* у АС162050 DM163014, DV164101* 
* AC162050 
PIC12F675 8SN PCM12XB0 DVA12XP081 XLTO8SO AC164026 AC164302 and XLTO8SO 
AC124001 АС164301 * АС162050 
PIC12F675 8MF PCM12XB0 DVA12XP081 XLTO8DFN and AC164032 land AC164032* AC164032 and XLTO8DEN 
PIC12F683 8P PCM12XC0* AC124001 AC164301 AC162058 DM163014, DV164101* 
* AC162058 
PIC12F683 8S0 PCM12XCO XLTO8SO AC164026 AC164302 and XLTO8SO 
* AC124001 AC164301 AC162058 
Е Sur | SES ХОВО and А0164032/ and 164032 and XLTOBDEN 
PIC16F Microcontroller Products 
PIC16F505 14P РСМ16ХА0 DVA16XP140 AC124001 AC164301 N DM163014, DV164101 
PIC16F505 1450 РСМ16ХА0 DVA16XP140 XLT14S0 AC164026 AC164302 XLT14S0 
PIC16F505 14ST РСМ16ХА0 DVA16XP140 AC164306 
PIC16F54 18P PCM16XA0 DVA16XP180 AC164001 AC164301 Y N* DM163001 
PIC16F54 18S0 PCM16XA0 DVA16XP180 XLT18S0 AC164002 AC164302 Y SES 
PIC16F54 2055 РСМ16ХА0 DVA16XP180 XLT20SS AC164015 AC164307 Y ү* 
PIC16F57 28P 
PIC16F57 28SP РСМ16ХА0 DVA16XP280 AC164001 AC164301 N v* DM163001 
PIC16F57 2850 РСМ16ХА0 DVA16XP280 XLT28S0 AC164002 AC164302 N ү* 
PIC16F57 2855 РСМ16ХА0 DVA16XP280 XLT28SS2 AC164015 AC164307 N ү* 


t MPLAB® РМЗ Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB@ РМЗ Programmer. Ті Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. v Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. 0 Optional ICSP@ In- 
Circuit Serial Programming?" Socket for PRO MATE 9 II available separately. (АС004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
370 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


қ MICROCHIP Development System MatriX (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB? ICE 2000 System MPLAB? ICE 4000 System PRO MATE? || | MPLAB® PM3* 
(9) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC16F59 40Р 
PIC16F59 44PT 
PIC16F627 18P РСМ16ХРО DVA16XP183 AC164010 AC164301 Ү 0163001 
PIC16F627 1850 PCM16XP0 DVA16XP183 XLT18SO AC164010 AC164302 
PIC16F627 2055 PCM16XP0 DVA16XP183 XLT20SS AC164018 AC164307 
PIC16F627A 18P PCM16YF0 DVA16XP186 AC164010 AC164301 N AC162053 DM163014 
AC162053 
PIC16F627A 18S0 PCM16YF0 DVA16XP186 XLT18SO AC164010 AC164302 and XLT18S0 
AC162053 
PIC16F627A 2055 PCM16YF0 DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 and XLT20SS 
AC164010 AC164301 
PIC16F627A 28ML PCM16YF0 DVA16XP186 and АС164033 | and AC164031 AC164033 AC162053 
PIC16F628 18P PCM16XPO DVA16XP183 AC164010 AC164301 N DM163001 
PIC16F628 1850 PCM16XP0 DVA16XP183 XLT18S0 AC164010 AC164302 
PIC16F628 2055 PCM16XP0 DVA16XP183 XLT20SS AC164018 AC164307 
PIC16F628A 18P PCM16YF0 DVA16XP186 AC164010 AC164301 N AC162053 DM163014 
PIC16F628A 1850 PCM16YF0 DVA16XP186 XLT18SO AC164010 AC164302 AC162053 
PIC16F628A 20SS PCM16YF0 DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 AC162053 
AC164010 AC164301 
PIC16F628A 28ML PCM16YF0 DVA16XP186 and AC164033 | and AC164031 AC164033 AC162053 
PIC16F630 14P PCM16YDO DVA16XP141 AC124001 AC164301 Ү АС162052 0163014, 0164101 
АС162052 
РІС16Е630 1450 PCM16YDO DVA16XP141 XLT14S0 AC164026 AC164302 and XLT14S0 
AC162052 
PIC16F630 14ST PCM16YD0 DVA16XP141 XLT14SS AC164026 AC164306 and XLT14SS 
PIC16F636 14P PCM16YMO AC124001 AC164301 У АС162057 
АС162057 
PIC16F636 14S0 PCM16YM0 XLT14S0 AC164026 AC164302 and XLT14S0 
AC162057 
PIC16F636 14ST PCM16YMO XLT14SS AC164026 AC164306 and XLT14SS 
PIC16F648A 18P PCM16YFO. DVA16XP186 AC164010 AC164301 К] AC162053 DM163014 
AC162053 
PIC16F648A 1850 PCM16YF0 DVA16XP186 XLT18S0 AC164010 AC164302 and XLT18S0 
PIC16F648A 2055 PCM16YFO. DVA16XP186 XLT20SS AC164018 AC164307 iced 
AC164010 AC164301 
PIC16F648A 28ML PCM16YFO. DVA16XP186 and АС164033 | and AC164031 AC164033 AC162053 
PIC16F676 14P PCM16YDO DVA16XP141 AC124001 AC164301 У AC162052 DM163014, DV164101* 
AC162052 
PIC16F676 1450 PCM16YDO DVA16XP141 XLT14S0 AC164026 AC164302 and XLT14S0 
AC162052 
PIC16F676 14ST PCM16YD0 DVA16XP141 XLT14SS AC164026 AC164306 and XLT14SS 
PIC16F684 14P PCM16YKO AC124001 AC164301 N AC162055 DV164101* 
AC162055 
PIC16F684 14S0 PCM16YK0 XLT14S0 AC164026 AC164302 and XLT1480 
PIC16F684 14st | ромівуко XLT14SS AC164026 | АС164306 ші 
and XLT14SS 
PIC16F688 14P PCM16YLO AC124001 AC164301 Y AC162056 DV164101* 
AC162056 
PIC16F688 1450 PCM16YLO XLT14S0 AC164026 AC164302 and XLT1450 
AC162056 
PIC16F688 14ST PCM16YL0 XLT14SS AC164026 AC164306 and XLT14SS 
PIC16F716 18P PCM16YJ0 DVA16XP187 AC164010 AC164301 КІ AC162054 DM163001 
AC162054 
PIC16F716 1850 PCM16YJO DVA16XP187 XLT18SO AC164010 AC164302 and XLT18S0 
AC162054 
PIC16F716 20SS PCM16YJ0 DVA16XP187 XLT20SS AC164018 AC164307 and XLT20SS 
PIC16F72 28SP PCM16XS2 DVA16XP282 AC164012 AC164301 N DM163022 
PIC16F72 2850 PCM16XS2 DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 
PIC16F72 2855 PCM16XS2 DVA16XP282 XLT28SS AC164021 AC164307 
PIC16F72 28ML 
PIC16F73 285Р PCM16XS2 DVA16XP282 AC164012 AC164301 ү SES DM163022 
AC164012 AC164301 П 
PIC16F73 28ML PCM16XS2 DVA16XP282 and AC164031 | and AC164031 AC164031 NS 
PIC16F73 2850 PCM16XS2 DVA16XP282 ХІ72880 АС164017 АС164302 ү 
PIC16F73 2855 PCM16XS2 DVA16XP282 XLT28SS AC164021 AC164307 y* 
PIC16F737 28P PCM16YHO DVA18XP280 AC164012 AC164301 N N 
PIC16F737 2850 PCM16YHO DVA18XP280 Х172850 AC164017 AC164302 N 
PIC16F737 2855 PCM16YHO DVA18XP280 XLT28SS AC164021 AC164307 N 
AC164012 AC164301 | 
РІС16Ғ737 28ML PCM16YH0 DVA18XP280 and AC164031 | and AC164031 N 
PIC16F74 40P PCM16XS2 DVA16XP401 AC164012 AC164301 У ү* DM163022 
PIC16F74 44L PCM16XS2 DVA16XL441 AC164013 AC164309 ү* 
PIC16F74 44PT PCM16XS2 | DVA16PQ441 XLT44PT AC164020 AC164305 ү* 
PIC16F74 44ML 
PIC16F747 40P PCM16YH0 DVA18XP400 AC164012 AC164301 N N 
PIC16F747 44PT PCM16YHO | DVA18PQ440 XLT44PT AC164020 AC164305 N 
AC164012 AC164301 | 
PIC16F747 44ML PCM16YHO DVA18XP400 and AC164034 | and AC164034 N 
PIC16F76 28SP PCM16XS2 DVA16XP282 AC164012 AC164301 Ү SES DM163022 
AC164012 AC164301 П 
PIC16F76 28ML PCM16XS2 DVA16XP282 and AC164031 | and AC164031 AC164031 S 
PIC16F76 2850 PCM16XS2 DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 КЕ 
PIC16F76 28SS 
PIC16F767 28P PCM16YH0 DVA18XP280 AC164012 AC164301 N N 
PIC16F767 2850 PCM16YHO DVA18XP280 Х172850 AC164017 AC164302 N 
PIC16F767 2855 PCM16YHO DVA18XP280 XLT28SS AC164021 AC164307 N 
AC164012 AC164301 | 
PIC16F767 28ML PCM16YHO DVA18XP280 and AC164031 | and AC164031 N 
PIC16F77 40P PCM16XS2 DVA16XP401 AC164012 AC164301 N ү* DM163022 
PIC16F77 44L PCM16XS2 DVA16XL441 AC164013 AC164309 ү* 
PIC16F77 44P0 PCM16XS2 | DVA16PQ441 XLT44PT AC164014 AC164311 1% 
PIC16F77 44PT PCM16XS2 | DVA16PQ441 XLT44PT AC164020 AC164305 v* 


t MPLAB® РМЗ Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB® РМЗ Programmer. tł Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTARTO Plus * New Product or future support. v Supported with basic configuration. If a part number is listed іп the column, that part is required and available separately. 0 Optional ICSP® In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE @ II available separately. (AC004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 371 


AN MICROCHIP Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB? ICE 2000 System MPLAB? ICE 4000 System PRO MATE? | | MPLAB PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PICIGE777 40Р PCM16YHO | DVA18XP400 AC164012 | AC164301 Y Y 
PIC16F777 APT | PCMiGYHO | DVAIBPO440 | XLT44PT ACI64020 | АС164305 Y 
ACI64012 | AC164301 | 
PIC16F777 44ML | РСМ16ҮНО | DVA18XP400 О Y 
PICTGFETS T8P PCMTGYEO | DVAT6XP186 АС164010 | AC164301 7 DM163014 
PIC16F818 1850 | РСМ16ҮЕО | DVA16XP186 | ХІТ1880 АС164010 | АС164302 Y 
PIC16F818 205$ | РСМ16ҮЕО | DVA16XP186 | XLT20SS АС164018 | АС164307 Y 
АС164010 | AC164301 
PIC16F818 28ML | PCMIGYEO | DVA16XP186 аа а аа АНЫН | ЧЕ Y 
PICTGFBTO T8P PCMTGYEO | DVAT6XP186 АС164010 | AC164301 Y Y 0М763014 
PIC16F819 1850 | РСМ16ҮЕО | DVA16XP186 | XLTl8SO АС164010 | АС164302 Y 
PIC16F819 205$ | РСМ16ҮЕО | ОМА16ХР186 | ХГТ2055 АС164018 | АС164307 Y 
АС164010 | AC164301 ү 
PIC16F819 28ML | PCMI6YEO | DVA16XP186 О АСТ | 6464083 Y 
PICTGFSS T8P РОМТЕХНТ | DVAIGXPTSO АС164010 | AC164301 7 DM163001 
РІС16Ғ83 1850 | РСМ16ХН1 | DVAIOXPTBO | ХІТ1850 АС164010 | АС164302 
PICTGF8A T8P РОМТЕХНТ | DVAT6XP180 АС164010 | AC164301 7 DM163001 
PIC16F84 1850 | PCMIGXHI | DVAIOXPTBO / ХІТ1850 АС164010 | AC164302 
PICTGFBAA T8P РОМТЕХНТ | DVATGXPTSO ACTG4010 | AC164301 177153001 
PIC16F84A 1850 | РСМ16ХН1 | ОУА16ХР180 | ХІТ1880 АС164010 | AC164302 
PICIGFB4A 205$ | PCMI6XHi | DVA16XP180 | — XLT20SS АС164018 | АС164307 
PICTGF87 T8P PCMTGYGO | DVAIGXPTSG АС164010 | АС164301 7 7 DM163014 
PIC16F87 1850 | PCMIGYGO | 0МА!6ХР186 | XLTi8SO АС164010 | АС164302 Y 
PICI6F87 2055 | РСМ16Ү60 | ОМА16ХР186 | ХГТ2055 АС164018 | АС164307 Y 
АС164010 | AC164301 | 
PIC16F87 28ML | PCMI6YGO | DVA16XP186 АСТЕ ТАЛЫН 26169083 Y 
PICTGFS7O 28SP | POMTOXRI | DVAT6XP262 AC164012 | AC164301 DM163022 
PIC16F870 2850 | РСМ1бХВ1 | ОМА16ХР282 | Х1Т2850 АС164017 | АС164302 Y 
PIC16F870 2855 | PCM16XR1 | ОМА16ХР282 | XLT28SS АС164021 | АС164307 Y 
PICT6F871 40P PCMTGXRI | DVA16XP401 AC164012 | AC164301 Y Y DM163022 
PIC16F871 44L PCMIGXRI | DVA16XL441 АС164013 | АС164309 Y 
PICI6F871 APT | РСМ16ХВ1 | DVA16P0441 XLTAAPT ACI64020 | АС164305 Y 
PICT6F872 285P | РСМІбХКІ | DVAT6XP282 А0164012 | AC164301 Y Y DM163022 
PIC16F872 2850 | PCM16XKI | ОМА16ХР282 | Х1Т2850 АС164017 | AC164302 Y 
PIC16F872 2855 | РСМібХКі | DVA16XP282 | XLT28SS ACIG4021 | АС164307 Y 
PICT6F873 285P | РСМІбХКІ | DVAT6XP282 АС164012 | АС164301 Y Y DM163022 
PIC16F873 2850 | РСМібХКі | ОМА16ХР282 | XLT28S0 АС164017 | АС164302 Y 
PIC16F873A 285P | PCM16XVO | DVA16XP282 AC164012 | AC164301 Y DM163022 
PIC16F873A 2850 | PCM16XVO | ОМА16ХР282 | ХІТ2850 АС164017 | AC164302 Y 
PIC16F873A 2855 | PCM16XVO | DVA6XP282 | ХІТ2855 АС164021 | АС164307 Y 
АС164012 | AC164301 
PIC16F873A 28ML | PCM16XVO | DVA16XP282 НОТ ШЕ Y 
PICTGFS74 ДОР РСМТӨХКТ | DVAT6XP401 АС164012 | AC164301 Y Y DM163022 
PIC16F874 44L РСМІбХКІ | DVA16XL441 АС164013 | AC164309 Y 
PIC16F874 APO | PCM16XKI | DVA16P0441 XLTAAPT ACIG4014 | AC164311 Y 
PIC16F874 44PT__| PCM16XK1 | ОУА16Р0441 XLTAAPT ACI64020 | АС164305 Y 
PIC16F874A 40P РСМ16Х/0 | DVA16XP401 AC164012 | AC164301 7 DM163022 
PIC16F874A 44L PCM16XVO | DVA16XL441 АС164013 | AC164309 Y 
PIC16F874A APT | PCM16XVO | DVA16P0441 XLTAAPT АС164020 | AC164305 Y 
PIC16F874A 44ML 
PIC16F876 285P | РСМІбХКІ | DVA16XP202 10164012 | AC164301 Y Y DM163022 
PIC16F876 2850 | РСМібХКі | ОМА16ХР282 | XLT28S0 АС164017 | АС164302 Y 
PICTGFS76A 285P | POMIOXVO | DVAT6XP282 АС164012 | AC164301 DM163022 
PIC16F876A 2850 | PCM16XVO | ОМА16ХР282 | Х1Т2850 АС164017 | АС164302 Y 
PIC16F876A 2855 | PCM16XVO | DVA16XP282 | ХІТ2855 АС164021 | АС164307 Y 
AC164012 | AC164301 ; 
PIC16F876A 28ML | PCM16XVO | DVA16XP282 АНЕ МЕЛ eres Y 
PICTGFS]T 10р POMTGXKT | DVAT6XP401 АСТӨ4012 | AC164301 Y Y DM163022 
PIC16F877 44L PCM16XK1 | DVA16XL441 АС164013 | AC164309 Y 
PIC16F877 APO | РСМІбХКІ | DVA16P0441 XLTAAPT АС164014 | AC164311 Y 
PIC16F877 APT | РОМІӨХКІ | DVA16P0441 XLTAAPT ACI64020 | АС164305 Y 
PICIGF877A 40P РСМ16Х/0 | DVAT6XP401 АС164012 | AC164301 Y Y DM163022 
PIC16F877A 44L PCM16XVO | DVA16XL441 АС164013 | AC164309 Y 
PIC16F877A APT | PCM16XVO | DVA16P0441 XLTAAPT АС164020 | АС164305 Y 
ACI64012 | AC164301 
PICIGF877A 44ML | PCM16XVO | DVA16XP401 A164012 ARAC Бл AGT64034 Y 
PICTGF8S T8P PCMTGYGO | DVAIGXPTEG АС164010 | AC164301 Y 7 DM163014 
PIC16F88 1850 | PCMIGYGO | 0МА!6ХР186 | XLTi8SO АС164010 | АС164302 Y 
PIC16F88 2055 | РСМ16Ү60 | DVA16XP106 | XLT20SS АС164018 | АС164307 Y 
АС164010 | AC164301 | 
PIC16F88 28ML | PCMI6YGO | DVA16XP186 АСТ И АСТЕ | AG164088 Y 
PIC18F controller Products 
PIC18F1220 18P PCMI8XJO | DVA18XP180 PMFI8WDO | DAF18-2 | ACICF0202 | AC164010 | АС164301 Ү* Y SW006011 DM163014 
PIC18F1220 1850 | PCM18XJ0 | DVA18XP180 |  XLTISSO |  PMFIBWDO | DAF18-2 | ХІТ1850 | АС164010 | АС164302 Y SWO06011 
РІС18Р1220 2055 | PCMISXJO | DVATSXP180 | XLT20SS |  PMFISWDO | DAF18-2 | XLT20SS | АС164018 | AC164307 Y SWO06011 
АС164010 | AC164301 
PICI8F1220 28ML | PCM18XJ0 | DVA18XP180 PMFIBWDO | DAF18-2 а аб бары ТАН | AG1640352 Y SW006011 
PICTSFT320 T8P PCMTSXJO | DVATSXPISO PMFIBWDO | DAF162 | AGICEO202 | AC164010 | AC164301 EE 7 SW006011 DM163014 
PIC18F1320 1850 | PCMISXJO | DVAISXPTBO | xLTisso | pmriswoo  DAF18-2 | хіті850 | АС164010 | AC164302 Y SWO06011 
PIC18F1320 205$ | PCM18XJO | DVA18XP100 | XLT20SS |  PMFISWDO | DAF18-2 | ХІ72055 | ACI64018 | AC164307 Y SW006011 
АС164010 | AC164301 x à 
PIC18F1320 28ML | PCM18XJ0 | DVA18XP180 PMFiSWDO | DAF18-2 БАЛА АЛЫН | 6164088 Y SWo06011 
PICT8F2220 285P | POMISXHO | DVATSXP2SO PMFIBWCO | DAFIS-2 | АСІСЕ0204 | AC164012 | AC164301 EE Y SW006011 
PIC18F2220 2860 | PCMISXHO | ОМА18ХР280 |  XLT28SO | PMF18WCO | DAFi8-2 | XLT28SO | АС164017 | АС164302 Y SW006011 
PIC18F2320 285P | PCMISXHO | DVAT8XP280 PMFIBWCO | DAFIS-2 | ACICE0204 | АС164012 | АС164301 EE Y SWO06011 
PIC18F2320 2850 РСМЧ8ХНО | ОМА18ХР280 | ХІТ2850 | — PMFIBWCO | DAF18-2 | XLT28SO | АС164017 | АС164302 Y SW006011 
PIC18F2331 285P | PCMTSXLO | DVA18XP200 PMFIBWFO* ACICEO204 | AC164035 | АС164301 x Y SW006011 DM183011 
PIC18F2331 2850 | PCMISXLO | DVA18XP280 | ХІТ2850 |  PMFIBWFO* XLT28SO | AC164036 | АС164302 Y SW006011 
PI018F2410 28Р — | POMTSXNO* | DVATSXP280* ACICEO204 | ACT64035* | AC1645017 Y VF SW006011 
PIC18F2410 2860 | РСМ18ХМО* | DVATSXP280* | XLT28S0 XLT28SO | AC164036* | AC164302* y SWo06011 
+ * АС164035% m 
PIC18F2410 28ML | PCM18XN0* | DVATSXP280 Pea Y SWo06011 
PIC18F242 төр | ромтвхно | ОУАТ6ХР282 or pmeiswco | DAF18-2 | ACICEO204 | AC164012 | АС164301 Y Y SWO06011 0М163022 
PIC18F242 2860 | ромивхно DU OSO XLT28S0 pmeiswco | DAF18-2 | ХІТ2850 | АС164017 | AC164302 Y SWo06011 


t MPLAB® РМЗ Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB@ РМЗ Programmer. — tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. v Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. 0 Optional ICSP@ In- 
Circuit Serial Programming?" Socket for PRO MATE 9 ІІ available separately. (АС004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
372 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


қ MICROCHIP Development System Matrix (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB? ICE 2000 System MPLAB? ICE 4000 System PRO MATE? ІІ | MPLAB? PM3* 
(9) (t 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC18F2420 8P РСМ18ХМ0% | DVA18XP280* АСІСЕ0204 | AC164035* | AC164301* У y SW006011 
PIC18F2420 28S0 РСМ18ХМ0% | DVA18XP280* XLT28S0 XLT28S0 AC164036* | AC164302* ү* 951006011 
ж ж AC164035* /ж 
РІС18Ғ2420 28ML PCM18XNO | DVA18XP280 and AC164031 У SW006011 
PIC18F2431 28P PCM18XLO DVA18XP280 PMF18WFO* ACICE0204 AC164035 AC164301 Ne SW006011 DM183011 
PIC18F2431 28S0 PCM18XLO DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WFO* XLT28S0 AC164036 AC164302 y 51/006011 
РІС18Е2439 28Р АС164012 АС164301% y* ү 51006011 
РІС18Е2439 2850 АС164017 AC164302* ү SW006011 
PIC18F2455 28SP PCM18XRO* | DVA18XP280* PMF18WLO* АСІСЕ0204 | AC164012* | АС164301% Ae SES SW006011 
РІС18Е2455 2850 PCM18XRO* | DVA18XP280* XLT28S0 PMF18WLO* XLT28S0 AC164036* | AC164302* NE SW006011 
PIC18F248 28SP PCM18XD1 DVA16XP282 AC164012 AC164301 N N SWO006011 DM163022 
PIC18F248 2850 PCM18XD1 DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 ү SW006011 
PIC18F2480 28SP PCM18XP0* | DVA18XP280* PMF18WJ0* ACICE0204 | AC164012* | AC164301* ТЕЗ У SW006011 
PIC18F2480 28S0 PCM18XP0* | DVA18XP280* XLT28S0 PMF18WJ0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* У SW006011 
* * * AC164012* 
PIC18F2480 28MM PCM18XP0 DVA18XP280 PMF18WJ0 and AC164031 y SW006011 
PIC18F2510 285Р РСМ18ХМ0% | DVA18XP280 PMF18WH0* КСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* v* уж SW006011 DM163022 
PIC18F2510 28S0 PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WH0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* ye SW006011 
* * AC164012* Ы 
РІС18Ғ2510 28ML PCM18XN0 DVA18XP280 PMF18WH0 and AC164031 N 951006011 
РІС18Е2515 28SP PCM18XNO* | DVA18XP280 PMF18WHO* ACICEO204 | AC164012* | AC164301* SES SIS SWO006011 
РІС18Ғ2515 2850 PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WHO* XLT28S0 AC164017* | AC164302* а 
PIC18F2520 28SP PCM18XNO* | DVA18XP280 PMF18WH0* АСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* ws y% SW006011 DM163022 
PIC18F2520 28S0 PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WH0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* ү* 951006011 
* * AC164012* рк 
PIC18F2520 28ML PCM18XN0 DVA18XP280 PMF18WH0 and AC164031 N 51006011 
РІС18Е252 285Р PCM18XHO heer PMF18WCO DAF18-2 ACICE0204 AC164012 AC164301 ү y SW006011 DM163022 
PIC18F252 2850 PCM18XH0 II SEN XLT28S0 PMF18WC0 DAF18-2 XLT28S0 AC164017 AC164302 y SWO006011 
PIC18F2525 285Р РСМ18ХМ0% | DVA18XP280 PMF18WH0* ACICE0204 AC164012 AC164301* v* v* SW006011 
PIC18F2525 28S0 PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WH0* XLT28S0 AC164017 AC164302* v* 
PIC18F2539 28Р AC164012 AC164301* ү* У SW006011 
PIC18F2539 2850 АС164017 АС164302% y 51/006011 
РІС18Е2550 285Р PCM18XRO* | DVA18XP280* PMF18WLO* КСІСЕ0204 | AC164012* | АС164301% v* уж SW006011 
PIC18F2550 28S0 PCM18XRO* | DVA18XP280* XLT28S0 PMF18WLO* XLT28S0 AC164036* | AC164302* v* SW006011 
PIC18F258 28SP PCM18XD1 DVA16XP282 AC164012 AC164301 ү У SW006011 DM163022, DM163011 
PIC18F258 2850 PCM18XD1 DVA16XP282 XLT28S0 AC164017 AC164302 y 51/006011 
РІС18Е2580 285Р PCM18XP0* | DVA18XP280* PMF18WJ0* АСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* v* v* SW006011 
PIC18F2580 28S0 PCM18XP0* | DVA18XP280* XLT28S0 PMF18WJ0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* ме 51006011 
* * * AC164012* p* 
PIC18F2580 28MM PCM18XPO DVA18XP280 PMF18WJO and AC164031 N SWO006011 
PIC18F2585 285Р PCM18XPO* | DVA18XP280 PMF18WJO* АСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* IS Ae SW006011 
PIC18F2585 28S0 PCM18XP0* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WJO* XLT28S0 AC164017* | AC164302* Sei SW006011 
PIC18F2610 285Р PCM18XNO* | DVA18XP280 PMF18WH0* АСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* ve ve SW006011 
PIC18F2610 28S0 PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WH0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* уў SW006011 
PIC18F2620 28SP PCM18XNO* | DVA18XP280 PMF18WH0* АСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* ух £ SW006011 
PIC18F2620 28S0 PCM18XNO* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WH0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* Ses SW006011 
PIC18F2680 285Р РСМ18ХРО* | DVA18XP280 PMF18WJ0* АСІСЕ0204 | AC164012* | AC164301* + v* SW006011 
PIC18F2680 28S0 PCM18XP0* | DVA18XP280 XLT28S0 PMF18WJ0* XLT28S0 AC164017* | AC164302* а 951006011 
РІС18Е4220 40Р РСМ18ХНО | DVA18XP400 PMF18WC0 DAF18-2 ACICE0206 AC164012 AC164301 v* y SW006011 
AC164012 AC164301 | 
PIC18F4220 44ML PCM18XHO | DVA18XP400 PMF18WCO DAF18-3* and AC164034 | and AC164034 AC164034* N SW006011 
PIC18F4220 44PT PCM18XH0 | DVA18P0440 XLT44PT PMF18WC0 DAF18-3* XLT44PT AC164020 AC164305 y SWO006011 
РІС18Е4320 40Р РСМ18ХНО | DVA18XP400 PMF18WC0* DAF18-2 ACICE0206 AC164012 AC164301 ү* у SW006011 
AC164012 AC164301 р 
PIC18F4320 44ML PCM18XHO | DVA18XP400 PMF18WC0* DAF18-3* and AC164034 | and AC164034 AC164034* ү 51006011 
РІС18Ғ4320 44PT PCM18XH0 | DVA18PQ440 XLT44PT PMF18WCO* DAF18-3* XLTA4PT AC164020 AC164305 y SWO006011 
PIC18F4331 40P PCM18XLO DVA18XP400 PMF18WFO* ACICE0206 AC164012 AC164301 N У SW006011 DM183011 
PIC18F4331 44PT PCM18XLO DVA18P0440 XLT44PT PMF18WF0* XLT44PT AC164020 AC164305 y SW006011 
* AC164012 AC164301 | 
PIC18F4331 44ML PCM18XLO DVA18XP400 PMF18WFO and AC164034 | and AC164034 N SW006011 
PIC18F4410 40P РСМ18ХМ0% | DVA18XP400* АСІСЕ0206 | AC164012* | АС164301% У Am SW006011 
PIC18F4410 44PT РСМ18ХМ0% | DVA18PQ440* ХЕТ44РТ XLT44PT AC164020* | AC164305* x SW006011 
* * AC164012* /ж 
РІС18Ғ4410 44ML PCM18XNO" | DVA18XP400 and AC164034 N 51006011 
РІС18Е4420 40Р PCM18XNO* | DVA18XP400* АСІСЕ0206 | AC164012* | АС164301% ТЖ SW006011 
PIC18F4420 44PT РСМ18ХМ0% | DVA18P0440* XLTA4PT. XLT44PT AC164020* | AC164305* Iit 51/006011 
ж ж AC164012* p* 
PIC18F4420 44ML PCM18XNO" | DVA18XP400 and AC164034 N SW006011 
DVA16XP401 or | f 
PIC18F442 40P PCM18XH0 DVA18XP400 PMF18WC0 DAF18-2 ACICE0206 AC164012 AC164301 N N SW006011 DM163022 
PIC18F442 44L PCM18XH0 DVA16XL441 PMF18WC0 DAF18-3* XLT44L2 AC164013 AC164309 у SW006011 
PIC18F442 44PT PCM18XH0 prisa XLT44PT PMF18WC0 DAF18-3* XLT44PT AC164020 AC164305 y 951006011 
РІС18Е442 44ML 
PIC18F4431 40P PCM18XLO DVA18XP400 PMF18WFO* ACICE0206 AC164012 AC164301 У У SW006011 DM183011 
PIC18F4431 44PT PCM18XLO DVA18P0440 XLT44PT PMF18WF0* XLT44PT AC164020 AC164305 y SW006011 
AC164012 AC164301 
РІС18Е4431 44ML PCM18XLO DVA18XP400 PMF18WFO* and AC164034 | and AC164034 N SW006011 
PIC18F4439 40P AC164012 AC164301* ve у SW006011 
AC164012 AC164301* | 
PIC18F4439 44ML and AC164034 | and AC164034 AC164034* ү 951006011 
РІС18Е4439 ДАРТ АС164020 AC164305* ү SW006011 
PIC18F4455 40P PCM18XR0* | DVA18XP400* PMF18WL0* ACICEO206 | AC164012* | AC164301* Ne We SWO006011 
PIC18F4455 44ML | PCM18XRO* | DVA18XPA00* PMFIBWLO* Ва аа ҒЫ SW006011 
PIC18F4455 44PT PCM18XRO* | DVA18PQ440* XLTA4PT. PMF18WLO* XLTA4PT. AC164020* | AC164305* NE SW006011 
PIC18F448 40P PCM18XD1 DVA16XP401 AC164012 AC164301 У ү 51006011 0М163022 
РІС18Ғ448 44L PCM18XD1 DVA16XL441 AC164013 AC164309 N SWO006011 
PIC18F448 44РТ PCM18XD1 DVA16PQ441 XLT44PT AC164020 AC164305 N SW006011 


t MPLAB® РМЗ Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB@ РМЗ Programmer. tł Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. v Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. 0 Optional ICSP@ In- 
Circuit Serial Programming?" Socket for PRO MATE 9 II available separately. (АС004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 373 


қ MICROCHIP Development System MatriX (cont) Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB? ICE 2000 System MPLAB? ICE 4000 System PRO MATE? II | МРЕАВ® PM3* 
(0) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
PIC18F4480 40P | PCM18XPO* | DVA18XP400* PMF18WJ0* АС!СЕ0206 | АС164012* | AC164301* VF FB SW006011 
PIC18F4480 APT | PCM18XPO* | DVA18PQ440* | XLT44PT | PMF18WJ0* ХІТА4РТ | AC164020* | AC164305* \* SW006011 
га + + 121640125 m 
PIC18FA480 44ML | РСМІВХРО* | DVA18XP400 PMF18WJ0 Led Y SW006011 
PI0T8F4510 70 | РОМТВХРО | DVATEXP400* PMFTBWHO* AGICEO208 | ACI64012* | ACTG430T* FD Y* SWOOGOTT 
PIC18F4510 44РТ__| PCM18XPO* | DVA18P0440* | ХІТААРТ |  PMFIBWHO* XLT44PT | АС164020* | AC164305* у= 91006011 
є z 5 AC164012* | ACT64301* я 
PIC18F4510 44ML | РСМІВХРО* | DVA18XP400 PMF18WHO P PETITES, Y SW006011 
PICTFASTS 270: | POMTSXNO*  DVAT8XP400 PMFTSWHO* ACICEO206 | АСТӨ4012 | АС164301% E Te 517006071 
PIC18F4515 APT | PCM18XNO*  DVA18P0440 | XLT44PT | PMF18WHO* XLTAAPT | АС164020* | AC164305* \* SW006011 
* AC164012* | ACTG4301* | 
PIC18F4515 44ML | PCM18XNO* | DVA18XP400 PMF18WH0 Karima ea een КА 9М006011 
PI0T6F452 10р POMTSXHO | DVAT6XP401 PMFTSWOO | DAF162 | АбЇСЁб?0б | AC164012 | АС164301 7 517006071 217153027 
PIC18F452 44L PCMIBXHO | DVA16XL441 PMFIBWCO | DAF18-3* |  XLTA4L2 | АС164013 | АС164309 Y SW006011 
PIC18F452 APT | PCM18XHO | DVA16P0441 XLTMPT | PMFIBWCO | DAFI8-3* | _ХЕТАДРТ | АС164020 | АС164305 Y SW006011 
PIC18F4520 40Р | PCM18XNO* | DVA18xP400 PMFTBWHO* АСІСЕ0206 | АС164012* | АС164301% Y = SW006011 
PIC18F4520 APT | PCM18XNO* | DVA18PQ440 | ХІТААРТ | PMF18WHO* XLT44PT | АС164020< | AC164305* ТЫ SW006011 
Ж = 12160125 | AC164301* m 
PIC18F4520 44ML | РСМ18Х\0* | DVA18XP400 PMF18WH0 БАЛАНЫН ОАО y SW006011 
525 1 7 7 1 
PICTSFAS2 40Р | POMTSXNO*  DVAT8XP400 PMFTBWHO* AGICEO206 | АСТӨ4012 | AC164301* * E SW00601 
PIC18F4525 APT | PCM18XNO* | DVAiSPO440 | XLT44PT | PMF18WHO* XLT44PT | АС164020* | AC164305* Ñ SW006011 
S AC164012* | ACTG4301* 
PIC18F4525 44ML | РСМ18Х\0* | DVA18XP400 PMF18WH0 а m SW006011 
PICT8FA539 ДОР АС164012 | AC164301* 7 7 SW006011 
PIC18F4539 ДАРТ АС164020 | AC164305* Y SW006011 
ACIGA012 | AC164301* | 
PIC18F4539 44ML and AG164034| ant Aciesoa4 | A0164034 Y SW006011 
PICTSFAS50 40P | PCMTSXRO*  DVAT8XP400 PMFIBWLO* AGICEO206 | ACI64012* | ACIG4301* = VF SW006011 
PIC18F4550 44ML | РСМ18ХВ0* | DVA18XP400 PME18WLO* А E SW006011 
PI018F4550 44РТ | PCMISXRO*| DVAT8PO440 | — XLTAAPT | PMFISWLO* XLTAAPT | ACTGA020* | AC164305* 1 SW006011 DM163025 
PICT8F458 40P PCM18XD1 | DVA16XP401 ACT64012 | AC164301 7 Y SWO06011 | 0М163022, 0М163011 
PIC18F458 44L PCM18XD1 | DVA16XL441 AC164013 | AC164309 Y SW006011 
PIC18F458 APT | РСМ18ХО1 | DVA16P0441 XLTA4PT AC164020 | АС164305 Y SW006011 
PICTSFA580 40Р | PCMTSXPO* | DVATEXP400* PMETEWIO™ ACIGEDDNS | А01640125 | АС164301% Y* FD SW006011 
PIC18F4580 APT | PCM18XPO* | ОМА18РО440* | XLT44PT |  PMFIBWJO* XLT44PT | АС164020* | AC164305* \* SW006011 
= 5 e: ACTG4012* x 
PIC18F4580 44ML | РСМІВХРО* | DVA18XP400 PMF18WJ0 pacea Y SW006011 
PICTSFAS8S 10Р DVAT8XP400 ACICEO208 | AC164012 | ACTG430T* т Y* 517006071 
PIC18F4585 ДАРТ DVAiSPOA440 | ХІТААРТ XLTAAPT | АС164020 | АС164305% КЕ 91006011 
РІС18Р4585 44ML DVA18XP400 | — XLT440FN хітадағы | АС164012 | AC164301* m SW006011 
and AC164034| and AC164034 
PICTSFAGTO 70  POMTSXPO* | DVATEXP400* PMETEWIO™ ACIGEODNS | А01640125 | АС164301% Y* т SW006011 
PIC18F4610 APT | PCM18XPO* | DVAI8PO440* | — XLT44PT | PMF18WJO* XLT44PT | АС164020* | AC164305* \* SW006011 
= 5 > ACTG4012* | ACTG4301* x 
PIC18F4610 44ML | PCM18XP0* | DVA18XP400 PMF18WJ0 ЛАЛА АО eR Y SW006011 
PICTSFA620 ЧР  POMTSXNO* | DVATEXP400 PMETEWHO™ ACICEO208 | АС151012*_ | АС164301% т т SWOOGOTI | 0163025, DMT63027-2 
PIC18F4620 APT | PCM18XNO* | DVA18PQ440 | XLT44PT | PMF18WHO* XLT44PT | АС164020* | AC164305* К 91006011 
PIC18F4620 44ML | РСМ18Х\0* | DVA18XP400 PMF18WHO* АСВ» ЫМДАРЫ E SW006011 
and AC164034| and AC164034 
21871680 ТР | PCMTSXPO* | DVATEXPAOD ЗЕТ ACICEO206 | А1640125 | АС164301% 7 т 517006071 
PIC18F4680 APT | PCM18XPO* | DVA18PQ440 |  ХЕТ44РТ | PMF18WJO* XLT44PT | АС164020* | AC164305* үж SW006011 
= = 121540125 | AC164301* п 
PIC18F4680 44ML | pcmtexpo* | DVA18XP400 PMF18WJ0 n onan touted Y SW006011 
PICTSFG3TO 64РТ | PCM18x00* XLT&4PT2 | РМЕТВ\ҮКО* XLT6APT2 ACT64303* = SW006011 
PICT8F6390 64РТ_ | PCMTSXQ0* ХТӨАРТ2 | — PMFIBWKO* XLTGAPT2 ACT64303* PD SW006011 
PIC18F6410 64РТ | PCM18X007 XLT&4PT2 | PMFIBWKO* XLT64PT2 | ACI74008* | АС164303% ni SW006011 
PICT8F6490 64РТ_ | PCMI8XO0* ХІТӨАРТ2 [ PMFIBWKO* ХІТБАРТ2 | AC174008* | АС164303% PD SW006011 
PICTSF6520 64РТ | POMISXET | DVATSPQG4O | —XLTAPT2 | —PMFIBWAT | DAFI8-1_| —XLT64PT2 | АС174008 | А016430: | 18)” Y SW006011 БМ183020 
PIC18F6525 64РТ | Ромівхко | DVAISPQBO2 |  XLTG4PT2 | . PMFIBWEO | DAFIS-1 | XLT&4PT2 | ACI74008 | АС164303 ЗЫ Y SW006011 
PICT8F6585 68L РСМТ8ХКО | DVA18P0802 | XLT68L1 PMFIBWEO | DAFIS- |  XLTG8LI | AC174007 | АС164308 | “(Н)” Y SW006011 
PIC18F6585 варт. | PCM18XKO | будіврово? | XLT64PT2 |  PMFIBWEO | ОАЕ18-1 | XLT64PT2 | ACi74008 | АС164303 | “(Н)” Y SW006011 
PICTSF6620 64РТ_ | POMTSXET | DVATSPQG40 | —XLTGAPT2 | —PMFIBWAT | DASA | —XLT64PT2 | ACI7A008 | —ACT64303 | JHF Y SW006011 DM185050 
PICT8F6621 64РТ | PCMISXKO | DVA18P0802 | ХІТ64РТ2 | PMFIBWEO | DAFI8-1_| XLT64PT2 | АС174008 | AC164303 | v(tt)* Y SW006011 
PICTSF6680 ЕЕ РСМТВХКО | ОУАТВРО802 | — ХІТб8ГІ PMFISWEO | DAFIS-I | —XLTG8LT | АС174007 | АС164308 (TD 7 SW006011 
PIC18F6680 64РТ__| Рсмівхко | рудіврово? |  XLT64PT2 |  PMFISWEO | ПАН84 | ХІТӨАРТ2 | ACi74008 | AAC16403 | «(Н)» Y SW006011 
PIC18F6720 64РТ | РСМПВХЕТ | DVA18P0640 | XLTGAPT2 | РМАЗМА | DAFI8-1_| ХІТбАРТ? | AC174008 | АС164303 | VHF Y SW006011 DM183020 
PIC18F6722 БАРТ ХІТӨАРТ2 XLTe4PT2 | AC174008* | АС164303* | VHF TF SW006011 
PICTSFS3T0 SOPT | PCMTSXQU* XLTBOPT | — PMFTEWKO* XLTSOPT ACTG4304* 1 SW006011 
РІСТ8Е8390 SOPT | РСМ18Х00% ХІТВОРТ | PMFIBWKO* XLTSOPT ACTG4304* YE SW006011 
PIC18F8410 SOPT | PCM18xQ0* XLTBOPT | PMFI8WKO™ XLTBOPT | AC174011* | AC164304* КБ SW006011 
РЇСЇВЕ8490 SOPT — [ РСМ18Х00^ XLTBOPT | — PMFTBWKO* XLTSOPT | ACI74011* | AC164304F PD SW006011 217153028 
РІСТ8Е8520 SOPT | PCMISXET | DVATSPOSOD | . XLTBOPT [о PMFIBWAT | рагі | ХІТВОРТ | ACI74011 L ACió4304 | У» Y SW006011 DM183020 
PIC18F8525 ФОРТ | РСМ1ВХКО | DVAISPQBO2 | ХІТВОРТ PMFI8WEO | DAFI8-1_| ХІТВОРТ | AC174011 [ AC164304 (ЗЫ SW006011 
PICTSF8585 SOPT | РОМТВХКО | DVATSPQBO2 | XLTBOPT PMFIBWEO | DAFI8-1_| —XLTSOPT | ACI74011 | -ACTGA304 | v(tt)* Y SW006011 
РІСТ8Е8620 80РТ | PCMISXEL | 0А18Р0800 | XLTBOPT | . PMFISWAT | ОАР8 | ХІТВОРТ | АС174011 | АС164304 | “(8 Y SW006011 DM183020 
РІСТВЕ8621 ФОРТ | РСМ1ВХКО | DVAISPQBO2 | — XLTBOPT PMFIBWEO | DAFI8-1_|  XLTSOPT | ACI74011 | АС164304 | v(tt)* Y SW006011 
PICTSF8627 ЗОРТ XLTSOPT XLTSOPT | ACT74011* | ACT64304* | УР PD SW006011 
РІСТ8Е8680 SOPT | PCMISXKO | DVATSPOSOD | — XLTBOPT PMFIBWEO | DAFIS-i | ХІТВОРТ | А174011 L ACTG4304 | Vit Y SW006011 
РІСТ8Е8720 ФОРТ | РСМПВХЕТ | DVAISPQBO |  XLTSOPT | РМАЗМА | DAFiS-1 | ЖТВОРТ | АС174011 | АС164304 (ЗЫ Y SW006011 DM183020 
PIC18F8722 SOPT XLTSOPT XLTBOPT | ACT74011* | АС164304* | Ух ЕШ SW006011 
rfPIC° Microcontroller Products 
ТІРІС120509АҒ | 1850 | PCM16XAO | DVAT2XPOBO | ХІТ1850 ACT24002 | АС164302 Y 
ПРІС120509АҒ | 2055 | РСМ16ХАО | DVAT2XPOBO | — XLT20SS АС124002 | АС164307 
ПРІС12050946 | 1850 | РСМ16ХАО | DVAT2XPOBO | Х1Т1850 ACT24002 | АС164302 Y 
ПРІС12050946 | 2055 | РСМ16ХАО | DVAT2XPOSO | XLT20SS АС124002 | АС164307 
rfPIC12F675F 205$ | РСМ12Х80 | DVA12XP081 XLT20SS АС124002 | АС164307 \* СВ, 
TÍPIC12F675H 2055 | РСМП2Х80 | DVA12XP081 XLT20SS AC124002 | ACT64307 TF 
| DV164102, AC164102, 
rfPIC12F675K 205$ | РСМ12Х80 | DVA12XP081 XLT20SS АС124002 | АС164307 m ore 
dsPIC® Microcontroller Products 
dsPIC30F2010 | 2850 РМЕЗОХАТ | DAF30-4* |  XLT28SO | AC30F004* | AC164302* Y SW006012 DM300017 
dsPIC3OF2010 | 28SP РМЕЗОХАТ | DAF30-4* | ACICEO204 | ACSOFO04* | AC64301* Y SW006012 DM300017 


T MPLAB@ РМЗ Programmer Unit available separately. ICSP™ function is built-in with MPLAB@ РМЗ Programmer. ЇЇ Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for 
PICSTART® Plus * New Product or future support. v Supported with basic configuration. If a part number is listed in the column, that part is required and available separately. 0 Optional ICSP@ In- 
Circuit Serial Programming™ Socket for PRO MATE ® II available separately. (АС004004) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AN MICROCHIP 


Development System Matrix (cont) 


Pricing follows these Matrix pages. 


MPLAB? ICE 2000 System MPLAB? ICE 4000 System PRO MATES II | MPLAB® PM3* 
(9) (t) 
Lead Demonstration 
Count/ Processor Device Transition Processor Device Transition Socket Socket PICSTART® MPLAB® CXX Boards or 
Part No. Pkg. Type Module Adapters Socket Module Adapters Socket Module Module Plus MPLAB® ICD 2 Compiler Evaluation Kits 
dsPIC30F2011 28ML 
dsPIC30F2011 1850 PMF30XA1 DAF30-4* XLT18SO AC30F005* AC164302* ү* 51/006012 
dsPIC30F2011 18P PMF30XA1 DAF30-4* ACICE0202 | AC30F005* AC164301 * x* SW006012 
dsPIC30F2012 44ML 
dsPIC30F2012 2850 РМЕЗОХА1 | DAF30-4* |  XLT28SO | АС30Ғ004% | АС164302% \* SW006012 
dsPIC30F2012 28SP PMF30XA1 DAF30-4* ACICE0204 | AC30F004* AC164301 * ү* SW006012 
dsPIC30F3010 44ML 
dsPIC30F3010 2850 PMF30XA1 DAF30-4* XLT28S0 AC30F004* AC164302* aë SW006012 
dsPIC30F3010 28SP PMF30XA1 DAF30-4* ACICE0204 | AC30F004* AC164301 * ү* SW006012 
dsPIC30F3011 40P РМЕЗОХАТ | DAF30-4* | АСІСЕ0206 | А030Ғ003% | AC164301* үх 911006012 
dsPIC30F3011 44PT PMF30XA1 DAF30-3* XLT44PT AC30F006* | AC164305* SES SW006012 
dsPIC30F3011 44ML PMF30XA1 DAF30-4* ү* SW006012 
dsPIC30F3012 44ML 
dsPIC30F3012 1850 РМЕЗОХА1 | DAF30-4* | ХІТ1850 | АС30Ғ005% | АС164302% \* SW006012 
dsPIC30F3012 18Р РМЕЗОХАІ | DAF30-4* | ACICE0202 | АС30Ғ005% | АС164301% ү* 911006012 
dsPIC30F3013 28S0 PMF30XA1 DAF30-4* XLT28S0 AC30F004* AC164302* N* 5М/006012 
dsPIC30F3013 28SP PMF30XA1 DAF30-4* ACICE0204 | AC30F004* | AC164301* Ne SW006012 
dsPIC30F3013 44ML PMF30XA1 DAF30-4* SES SW006012 
dsPIC30F3014 40P РМЕЗОХАТ | DAF30-4* | АСІСЕ0206 | АС30Ғ003% | AC164301* үх 911006012 
dsPIC30F3014 44PT PMF30XA1 DAF30-3* XLT44PT AC30F006* AC164305* ү* 5М/006012 
dsPIC30F3014 44ML PMF30XA1 DAF30-4* {* SW006012 
dsPIC30F4011 40P PMF30XA1 DAF30-4* АСІСЕ0206 | AC30F003* AC164301* N* 5М/006012 
dsPIC30F4011 44PT PMF30XA1 DAF30-3* XLT44PT AC30F006* AC164305* SES SW006012 
dsPIC30F4011 44ML PMF30XA1 DAF30-4* ўз SW006012 
dsPIC30F4012 44ML 
dsPIC30F4012 2850 PMF30XA1 DAF30-4* XLT28S0 AC30F004* AC164302* aje SW006012 
dsPIC30F4012 28SP PMF30XA1 DAF30-4* ACICE0204 | AC30F004* AC164301 * Ы SW006012 
dsPIC30F4013 40Р PMF30XA1 DAF30-4* ACICE0206 | AC30F003* AC164301 * ap 5М/006012 
dsPIC30F4013 44PT PMF30XA1 DAF30-3* XLT44PT AC30F006* | AC164305* ү* SW006012 
dsPIC30F4013 44ML PMF30XA1 DAF30-4* N* SW006012 
dsPIC30F5011 БАРТ PMF30XAT DAF30-2 |  XLT64PT2 | AC30F008 | AC164303* 911006012 01300016 
DM300014* 
dsPIC30F5013 80PT PMF30XA1* DAF30-2 XLT80PT AC30F007 * AC164304* ү SW006012 DM3000014-1* 
DM3000014-2* 
dsPIC18F5015 БАРТ PMF30XAT DAF30-2 |  XLT64PT2 | АС30Ғ008% | АС164303% EB SW006012 
dsPIC30F5016 80PT 
dsPIC30F6010 80PF PMF30XA1 DAF3I XLT80PT2 AC164314* ү SW006012 DM300020 
dsPIC30F6011 64PF PMF30XA1 DAF XLT64PT2 AC164313* ү SW006012 DM300016 
dsPIC30F6012 64PF PMF30XA1 DAF30-2 AC164313* N SW006012 DM300016 
dsPIC30F6013 80PF PMF30XAT DAF30-2 | XLISOPT2 AC164314* Y SW006012 DM300014 
DM300014 
dsPIC30F6014 80PF PMF30XA1 DAF30-2 XLT80PT2 AC164314* N SW006012 DM300004-1 * 
DM300004-2 * 
dsPIC30F6015 64PT 


T MPLAB® РМЗ Programmer Unit available separately. ICSPTM function is built-in with MPLAB® PM3 Programmer. 
У Supported with basic configuration. If a part number is listed іп the column, that part is required and available separately. 


Product or future support. 


MATE ® II available separately. (АС004004) 


Development System Pricing 


Software (Cont.) 


Tt Custom adapter required; not available from Microchip. See “Readme” for PICSTARTO Plus 
9 Optional ICSP@ In-Circuit Serial Programming?" Socket for PRO 


* New 


Programmers, In-Circuit Debuggers, and In-Circuit 


Emulators (Cont.) 


° Digi-Ke' 
Demo Kits Description Part No! 
Digi-Key Price Digital Filter Design Lite | SW300001-LT-ND 
Description Part No. Each Soft Modem Lib “EVAL”  SW300003-EVAL-ND NEW! 
PICDEM™ 1 DM163001-ND 59.00 о ЕР Ee 
PICDEM™ 3 DM163003-ND 69.00 Lib "EVAL" SW300040-EVAL-ND NEW? 
аа TCP/IP DM163004-LT-ND NEW! 229.00 Symmetric Encryption SW300050-EVAL-ND NEW! 
PICDEM™ LIN DM163005-ND 445.00 i i 
PICDEM™ CAN-LIN 1 DM163007-ND 199.00 Asymmetric Encryption | SW300055-EVAL-ND NEW! 
PICDEM™ USB DM163010-ND 125.00 Acoustic Echo 
PICDEM™ CAN-LIN 2 DM163011-ND 199.00 Cancellation Lib “EVAL” | SW/300060-EVAL-ND NEW! 
PICDEM™ MSC1 DM163012-ND 99.00 
PICDEM™ 4 DM163014-ND 129.00 
PICDEM™ CAN-LIN 3 DM163015-ND 199.00 -Ci i 
PICDEM™ 2 Plus DM163022-ND 99.00 Programmers, In-Circuit Debuggers, 
PICDEM™ FS USB DM163025-ND NEW! 59.00 and In-Circuit Emulators 
Demo Board Бава ЕТ 
Low-Power Solutions igi-Ke' rice 
Demo Board ASS ID LEE 129.00 Description Part Nod Each 
PICDEM™ LCD Demo Board | DM163028-ND NEW! 125.00 ICD2 with USB Cable DV164005-ND 159.00 
PICDEM™ 17 DM173001-ND 99.00 
PICDEM™ МС DM183011-ND 299.00 И 2 PLUS DV164006-ND 229.00 
PIC18FXX22 64/80 — DM183022-ND NEW! 59.00 ICD2 DV164005 w/Power Supply | DV164007-ND 188.00 
PIN TQFP Demo Board ICD2 with dsPICDEM™ Starter | DV164030-ND 209.00 
dsPICDEM.net™ 1 DM300004-1-ND 389.00 ICD2 with dsPICDEM™ 1.1 DV164032-ND 399.00 
dsPICDEM.net™ 2 DM300004-2-ND 389.00 PICSTART® PLUS DV003001-ND 199.00 
dsPICDEM™ 1.1 DM300014-ND 299.00 РМЗ DV007004-ND 895.00 
dsPICDEM™ Starter DM300016-ND 79.00 Baseline Flash 
dsPICDEM'" 28P Starter DM300017-ND 79.00 MCU Programmer PG164101-ND NEW! 25.00 
dsPICDEM™ МСТ DM300020-ND 300.00 ICE 2000 POD TENUSNS 1000.06 
dsPICDEM™ MC1H Module | DM300021-ND 800.00 IGE 4000 POD ICE IOO ND 5560.00 
dsPICDEM™ MC1L Module | DM300022-ND 700.00 Accesorios : 
Кеө оа auaton КҮП СООО 249.00 PICTOF Hobby Kit AC168021-ND 12.00 
ПРІСІМ Kit 1 DV164102-ND 135.00 SOT23-6 Adapter AC163020-ND 36.00 
dsPIC30F 80L QFP Plugin | MA300011-ND 25.00 PICDEM'" Z Motherboard AC163027-1-ND 89.00 
dsPIC30F 64L QFP Plugin | MA300012-ND 25.00 PICDEM'" Z Card RF 2.4 GHZ | AC163027-2-ND 39.00 
dsPIC30F 80L QFP Plugin | MA300013-ND 25.00 ICSP Cable for MPLAB PM3 AC002021-ND 21.00 
PICDEM™7Z 2.4GHZ DM163027-2-ND 199.00 Acoustic Accessory Kit AC300030-ND 87.50 
Speech Rec. Accessory Kit AC300031-ND NEW! 40.00 
Power Supply AC162039-ND 24.00 
Software Power Supply with Cable AC162048-ND 29.00 
MPLAB? ICD2 Accessories 
Digi-Key Price Universal Programming Module | AC162049-ND. 39.00 
Description Part No. Each ICD2 Header for PIC12F629/675 | AC162050-ND 25.00 
C18 C Compiler SW006011-ND 495.00 28/40-Pin MPLAB® ICD2 Header | AC162051-ND 19.00 
C30 C Compiler SW006012-ND 895.00 ICD2 Header for PIC16F630/676 | AC162052-ND 25.00 
Visual FilterLab® SW300001-ND 249.00 ICD2 Header for 
Soft Modem Lib 5K Units | SW300003-ND 2500.00 PIC16F627A/628A/648A ЗЕНА 35.00 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICD2 Header for PIC16F716 AC162054-ND 35.00 
ICD2 Header for PIC16F684 AC162055-ND 25.00 
ICD2 Header for PIC16F688 AC162056-ND 25.00 
ICD2 Header for 
PIC12F635, PIC16F636 AIO Qo ND 25.00 
ICD2 Header for PIC12F683 AC162058-ND NEW! 25.00 
NEW! MPLAB? ICE 2000 Accessories NEW! 
ICE 2000 Power Supply ACICE0103-ND 50.00 
ICE 2000 Logic Probes ACICE0104-ND 60.00 
ICE 2000 Parallel Cable ACICE0105-ND 40.00 
ICE 2000 Tripod ACICE0106-ND 30.00 
ICE 2000 Flex Cable ACICE0107-ND 55.00 
MPLAB ё ICE 4000 Accessories 
Adapter Plug, 18P, 300 mil. ACICE0202-ND 20.00 
Adapter Plug, 20P, 300 mil. ACICE0203-ND NEW! 20.00 
Adapter Plug, 28P, 300 mil. ACICE0204-ND 30.00 
Adapter Plug, 28P, 600 mil. ACICE0205-ND NEW! 30.00 
Adapter Plug, 40P, 600 mil. ACICE0206-ND 40.00 
ICE 4000 Power Supply ACICE0401-ND 50.00 
ICE 4000 Logic Probes ACICE0402-ND 60.00 
ICE 4000 Parallel Cable ACICE0403-ND 40.00 
ICE 4000 Tripod ACICE0407-ND 55.00 
NEW! Transition Headers NEW! 
8P SOIC Header ACICE0301-ND 20.00 
14P SOIC Header ACICE0302-ND 40.00 
18P SOIC Header ACICE0303-ND 40.00 
20P SSOP Header ACICE0304-ND 55.00 
20P SOIC Header ACICE0305-ND 55.00 
28P SOIC Header ACICE0306-ND 55.00 
28P SSOP Header ACICE0307-ND 55.00 
PICSTART® Accessories 
64-PLCC Adapter AC164024-ND 129.00 
84-PLCC Adapter AC164027-ND 159.00 
28-QFN Adapter AC164031-ND 159.00 
8-DFN Adapter AC164032-ND 159.00 
28-QFN Adapter AC164033-ND 159.00 
44-QFN Adapter AC164034-ND 159.00 
PICSTART? Firmware Module | UK003010-ND 29.00 
PICkit™ Accessories 
PICkit 1 Firmware Upgrade Kit | UK164101-ND 5.00 
PICtail™ Daughter Board AC164120-ND 25.00 
ПРІСТМ TX Module (433.92 MHz) | AC164101-ND 30.00 
rfPICTM TX Module (315 MHz) AC164102-ND 30.00 
ИАХО RCVR Module 
(433.92 MHz) AC164103-ND 25.00 
rfRXD RCVR Module (315 MHz) | AC164104-ND 25.00 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Processor Modules 


Development System Pricing (cont) 


Device Adapters 


Socket Module (Cont. 


Digi-Key Price Digi-Key Digi-Key Price 
Part No. Each Part No. Part No. Each 
БМ ава 44500 DAF18-1-ND XLT06SOT-ND NEW! AC164023-ND 159.00 
9 а DAF18-2-ND XLTO8DFN-ND AC164025-ND 159.00 
PCM12XCO-ND 445.00 
PCM16XA0-ND 445.00 DAF18-3-ND XLTO8SO-ND AC164026-ND 159.00 
PCM16XB1-ND. 445.00 DAF30-2-ND XLT14SO-ND AC164027-ND 159.00 
PCM16XCO-ND 445.00 DAF30-3-ND XLT14SS-ND AC164028-ND 159.00 
PCM16XD0-ND 445.00 
PCM16XE1-ND 445.00 DAF30-4-ND XLT18SO-ND АЕ ШАТЫР 12205 
РСМ16ХЕО-МО 445.00 j H . 
PCM16XG0-ND 445.00 УХЕ 090: A TEOSOTND AC164035-ND 159.00 
POMT6XHI-ND 445.00 DVA12XP081-ND XLT20SS-ND ЕСМ 159.00 
PCM16XJ0-ND 445.00 DVA16PQ441-ND XLT20SS1-ND AC164037-ND 159.00 
PCM16XK1-ND 445.00 DVA16PQ640-ND XLT28SO-ND 
PCM16XL0-ND 445.00 AC164301-ND 189.00 
PCM16XN0-ND 445.00 DVA16XL441-ND XLT28SS-ND AC164302-ND 189.00 
PCM16XN1-ND 445.00 DVA16XL680-ND XLT28SS2-ND AC164303-ND 189.00 
BEMIS SEO ND 445.00 DVA16XP140-ND XLT28XP-ND AC164304-ND 189.00 
PCM16XQ1-ND 445.00 AC164305-ND 189.00 
PCM16XRO-ND 445.00 DVA16XP141-ND АННА Sz | 
ЕВ цаю DVA16XP180-ND XLT44PT-ND AC164306-ND 189.00 
PCM16XT0-ND 445.00 DVA16XP182-ND ХЕТАРПЗ ЕМЕНДІ DIS SOIN р 
PCM16XV0-ND 445.00 DVA16XP183-ND XLT64PT1-ND AC164308-ND 189.00 
PCM16XWO-ND 445.00 ВНЕ) XLT64PT2-ND AC164309-ND 189.00 
Е MIO BINE 50 WISIS NEN) XLT64PT4-ND NEW! AC164310-ND 189.00 
ММ 44500 DVA16XP187-ND XLT64PT5-ND NEW! AC164311-ND 189.00 
PCM16YE0-ND 445.00 (Жо Бел НЫ) 189.00 
PCM16YFO-ND 445.00 DVA16XP200-ND AORN) AC164313-ND 189.00 
PCM16YGO-ND 445.00 DVA16XP201-ND XLT80PT-ND AC164314-ND 189.00 
PCM16YHO-ND 445.00 DVA16XP202-ND XLT80PT3-ND NEW! AC164315-ND 189.00 
PCM16YJO-ND NEW! 445.00 Я XLT84L1-ND 
PCM16YK0-ND NEW! 445.00 NESTA ION AC164316-ND 189.00 
PCM16YLO-ND NEW! 445.00 DVA16XP282-ND AC164317-ND 189.00 
PCM16YMO-ND 445.00 AC164318-ND 189.00 
PCM17XA0-ND 445.00 De OUND Socket Module AC164319-ND 189.00 
PCM18XA0-ND 445.00 DVA16XP640-ND ^C164320-ND 189.00 
PCM18XB0-ND 445.00 DVA17PQ441-ND Digi-Key - 
PCM18XD1-ND 445.00 DVA17PQ641-ND Part No. AC164321-ND 189.00 
PCM18XE1-ND 445.00 DVA17PQ801-ND AC002012-ND AC164350-ND 129.00 
PCM18XH2-ND NEW! 445.00 
BEMIND 14800. AC004004-ND AC174001-ND 159.00 
PCM18XK0-ND 445.00 DVA IND AC124001-ND AC174002-ND 159.00 
PCM18XL0-ND 445.00 DVA17XL681-ND AC124002-ND AC174005-ND 159.00 
PCM18XN0-ND NEW! 445.00 DVA17XL841-ND AC164001-ND 
ЧЕТ 5, 4500 Бұла EAM AC174007-ND 159.00 
PCM18XQ0-ND 445.00 Е. AC164002-ND AC174008-ND 159.00 
PCM18XR0-ND 445.00 GE: AC164010-ND AC174009-ND 159.00 
PMF18WA2-ND NEW! 595.00 DVA18PQ640-ND AC164012-ND AC174011-ND 159.00 
PMF18WCO-ND 595.00 AC164013-ND AC174012-ND 159.00 
PMF18WC1-ND NEW! 595.00 ОМА BSB OO ND, Е 
PMF18WD0-ND 595.00 DVA18PQ802-ND AC254001-ND 159.00 
PMF18WEO-ND 595.00 DVA18XL680-ND AC164015-ND AC30F003-ND 159.00 
PMF18WF0-ND NEW! 595.00 T AC30F004-ND 189.00 
DVA18XL840-ND AC164017-ND 
PMF18WH0-ND 595.00 AC164018-ND AC30F005-ND 189.00 
PMF18WJ0-ND 595.00 DVA18XP180-ND AC164020-ND AC30F006-ND 159.00 
PMF18WKO-ND 595.00 DVA18XP280-ND 
PMF18WLO-ND 595.00 AC164021-ND AC30F007-ND 159.00 
PMF30XA1-ND 595.00 DVA18XP400-ND AC164022-ND AC30F008-ND 159.00 
=. а Feature Comparison PCB PCM PCH PCW PCWH 
ымыз? C-Compilers and Debuggers - - | 
Соттапа Line Compiler N N N N N 
C-Compiler for РІСтісго® MCUs Built-in Functions N N y N N 
C-Compiler for 12Bit, 14Bit and PIC18 PICmicro MCUs. This Integrated C Development Environment Example Programs ү ү ү ү ү 
gives developers the capability to produce efficient code from ап easily maintainable high level т 5 7 7 i і 7 
language. With full standard C compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions and Device Drivers ki bj N x N 
example programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PICmicro MCUs. MPLAB Interface d d 4 d 4 
ICD-S40 Windows IDE ү ү 
This ICD unit communicates to the PC and the debugging software over an RS232 connection, and C Aware Editor У N 
operates at a 40Mhz clock frequency resulting in quick debug times (RS232 serial cable included). The New Project Wizard 4 П 
ICD-S40 is powered from the target board. Тһе target board needs їо supply 5 volts їо the ICD. ù u 
Debugger N N 
160.040 Device Selector/Editor Y Y 
This ICD unit connects to the PC and the debugging software over USB. It operates at a 40Mhz clock 7 г Р г 7 
frequency resulting іп quick debug times (USB cable included). The ICD-U40 is powered from the USB Call Tree and Memory Map x y Y y y 
bus and can optionally power your target board (5V only) Statistics ү Y 
429-1000-ND  C-Compiler (PCWH).................... Ree $425.00 Special Viewers N N 
429-1001-ND NEW! C-Compiler for 12 bit PIC's. ..$125.00 Serial Port Utility J x 
429-1002-ND NEW! C-Compiler for 14 bit РІС. $125.00 - - ; ; 
429-1003-ND NEW! C-Compiler for PIC18 .. $175.00 12bit Support Ë ү ү 
429-1004-ND NEW! C-Compiler for 12-14 bit PIC's $350.00 14bit Support ү У ү 
429-1005-ND NEW! In-Circuit Debugger ICD-S40 (Serial). ..$75.00 7 П 
Эрин PIC18 Support N N 
429-1006-ND NEW! In-Circuit Debugger ICD-U40 (ОЅВ).................................... $75.00 


micro SUngineering abs, «ис PicBasic Pro Compiler 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro® MCU. Full support for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler features 
BASIC commands, direct and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as PORTB, arrays, real IF..THEN..ELSE and interrupt processing in BASIC. 

Includes Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible with our PicBasic Pro Compiler. Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and directions. 
Works on any version of Dos or Windows with CodeDesigner Lite. Windows95, 98, 2000, XP and ME compatible. 

The LAB-X1A is an independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM™. It can run programs written in any language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD display, memory, 
Rs232 port, Pots for ADCs and many extras. 


444:1000: ND. PicBasic РГО Соро а аа АЕ Оон у ОИЕ О Пе О О О аран ака $249.95 
444:10045МІБ-ІСАВ-ХІ.ЕхрейтетерВоааФееыогозеческенолесенаонмымныканыңызмеанесысынытанышысытыныны рсынысанынығыныланныымыырыыл per Yr аўта 8199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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I| QuickWriter™ 
y ей Programmer 


*Shown with 4 Gang Adapter 
(not included). Programming 
adapters must be purchased 
separately. 


QuickWriter™ comes with power supply, serial cable and in circuit pro- 
gramming cable. Adapter required when not using ICSP cable. 

One programmer for all of your РІС? MCU development needs: » In-circuit 
Serial Programming * 4 Gang Serial device programming * Single device 
programming (serial and parallel) 

QuickWriter™ is a low cost programmer with these advanced features: « Over- 
Sized drivers and power supply to properly support multiple device pro- 
gramming and in-circuit programming * Measures programming voltages and 
current to verify proper target connections or device insertions * Flash firm- 
ware updates * Data table driven * New devices are supported with free data 
table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) * Pro- 
grams ALL 12-bit, 14-bit, and 18-bit series Microchip PIC processors. This 
includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C, and 18F families * Includes the 
TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, Windows hosted 
IDE. TDE™ supports development with all popular PIC"MCU compilers and 
assemblers. TDE™ includes a multi-file editor, integrated MAKE and one-click 
cross referencing of compiler errors. TDETM also interfaces to the TechTools 
ClearView™ Mathias (not included) for full featured, real-time, in-circuit 
emulation and source level debugging. * Includes TechTools PIC® MCU 
assembler, CVASM16™. CVASM16™ supports ALL 12-bit and 14-bit PIC°MCU 
processors. CVASM16™ assembles Parallax source files (SPASM format) and 
accepts Microchip mnemonics. • Compatible with existing TechTools and 
Parallax programming adapters • Accepts HEX files generated by all popular 
PIC°MCU compilers and assemblers • Supports auto-incrementing 
serialization * Runs under Win95 through XP as well as NT through XP Pro 
* Includes serial cable, in-circuit programming cable and power supply 


Digi-Key Price |TechTools 

Description Part No. Each |Part No. 
Programmer 
PlCmicro&? MCU QW1-ND 199.00 | QW1 
Adapters 
40-Pin ZIFX MP-ZIFA0-ND* 49.00 | MP-ZIF40 
18/28-Pin ZIF MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 
14-Ріп ZIF MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIF14 
44-Pin PLCC MP-PLCC44-ND 129.00 | MP-PLCC44 
28-Pin SOIC MP-SOIC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 
18-Pin SOIC MP-SOIC18-ND 79.00 |MP-SOIC18 
8/14-Pin SOIC MP-SOIC8/14-ND 89.00 |MP-SOIC814 
PIC14000 MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 
28-Pin SSOP MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 
18-Pin SSOPX MP-SSOP18-ND 79.00 |MP-SSOP18 
4 Gang Adapters for QuickWriter 

40-Pin ZIF QW-4ZIFA0/28-ND* 199.00 | QW-4ZIF40/28 
44-Ріп PLCC QW-4PLCC44-ND 199.00 | QW-4PLCC44 
28-SOIC 0W-4S0IC28-ND 249.00 | 0W-4S0IC28 
18-Pin ZIF QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIF18 
18-Pin SOIC QW-4S0IC18-ND 249.00 | QW-4SOIC18 
8/14-Pin Narrow SOIC | QW-4S08/14N-ND 249.00 | QW-4S08/14N 
8/14-Pin Wide SOIC QW-4S08/14W-ND 249.00 |QW-4508/14W 


* Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 


PIC Emulators clearview™ Mathias 


CVM1 supports emu- 
lation for 16C5X and 
16CXX devices using EN 
Microsoft Windows™ 

for a complete integrat- 

ed design environment. 
"Family" modules select 5X 
or XX device family, while 
“Member” modules select spe- 
cific device. Optional timing mo- 
dule shows execution time and 
number of processor cycles. Optional 
16K trace buffer module additionally 
provides execution history and 8 external 
trace inputs. Provides full emulation of program and 
register memory and 1/0 activity with unlimited hardware breakpoints. Built-in 
PLL oscillator generates any frequencies from 32KHz to 33MHz. 


System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5" 
disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part №. 

Emulator 
ClearView Mathias 
16C5x/16CXX CVM1-ND 495.00 | CVM1 

Family Module 
Advanced 14 Bit Family 
Module w/Data Breakpoints CVMOAF-ND 200.00 | CVM04F 
PIC16C5X Family Module CVMSXF-ND 150.00 | CVM5XF 
Member Module 

PIC16C55X/62X/CE62X CVM001M-ND 200.00 | CVM001M 
PIC12C508/509 CVM50XM-ND 75.00 | CVM50XM 
PIC16C50X/CE51X/16C505 CVM5XXM-ND 100.00 | CVM5XXM 
PIC12C671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM 
PIC16C5X CVM5XM-ND 50.00 | CVM5XM 
PIC16C554/556/558 CVM55XM-ND 100.00 | CVM55XM 
PIC16C61 CVM61M-ND 100.00 | CVM61M 
PIC16C62X CVM62XM-ND 100.00 | CVM62XM 
PIC16C62X/61/71/84 CVM6/8M-ND 200.00 | CVM6/8M 
РІС16С641/642/661/662 CVM66XM-ND 200.00 | CVM66XM 
PIC16C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M 
PIC16C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M 
PIC16C62-65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CVM7XM 
PIC16C66/67/76/77 CVM77M-ND 200.00 | CVM77M 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each |Part No. 
РІС16С773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM 
PIC16F627/628 CVMF628M-ND 200.00 | CVMF628M 
PIC16F83,F84,C83,C84 CVMF84M-ND 100.00 | CUMF84M 
РІС16Ғ873,874,876,877 CVM87XM-ND 200.00 | CVM87XM 
PIC16F73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M 
PIC16F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M 
Trace Buffer and Timing Module 
Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 [CVMT1 
Mathias Trace Buffer 
and Timing Module CVMT2-ND 270.00 | CVMT2 
Kit Module 
|Firmware/Logic Field 
Upgrade Kit CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-FWL 
Adapter 
PIC16C712C716 ADP716-ND§ 35.00 [ADP716 


T Requires the CVMO3F Family Module $ Requires Member Module CVM77M 

* For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace 
Size, faster Step-out function and faster Register Window Updates. 
Contains firmware V2.2 and UC13 Ver C. 


DigiView™ Logic Analyzer 


DigiView is an 18-channel, 100MHz Logic Analyzer of professional quality, 


© ІСЕРІС, ІСЕРІС2 апа 
ІСЕРІСЗ РІС Emulators 


ICEPIC, ІСЕРІС2, апа the ІСЕРІСЗ emulators 
are fully modular, full speed, real time, in- 
circuit emulator systems, for use with 
Microchip PIC processors, using in- 
terchangeable “personality daugh- 
terboards" which connect directly 
to the users target board and 
are sold separately. 

The ICEPIC3 Emulator is com- 
pact, portable, lightweight and offers 
exceptional performance and value. It 
uses a quick “hot” connection to the host computer via USB Port, with the 
system firmware being upgraded at any time from the internet giving total 
upgrade ability. The ICEPIC3 has additional real-time analysis when using the 
plug-in trace board which is sold separately. 

All ICEPIC emulators operate within Microchip's MPLAB 32bit IDE giving the 
user easy control to perform efficient fast emulation. ICEPIC emulators are 
supplied as complete systems with power supply, cables, manual and a copy 
of Microchip's MPASM assembler. 


high portability and is very affordable. DigiView uses a deep capture buffer and 
real-time hardware compression to achieve long period captures without Features - ІСЕРІС ICEPIC2 ІСЕРІСЗ 
reducing resolution. Depending оп the sparseness of the data, DigiView сап Real-Time Emulation | 32KHz to 20MHz| 32KHz to 33MHz| 1KHz to 50MHz 
capture up to 5 minutes of data at 10ns resolution. Features: “ 18 Channels Device Emulated 120, 160 120, 16C, 17C | РІС12, 16, 18 
* USB interface and power source for portability “ Real-time hardware Runs Under MPLAB Yes Yes Yes 
compression “ Eliminates resolution vs. depth tradeoffs • Compression ratio Source Level Debug Yes Yes Yes 
up to 256,000:1 depending on activity * Trigger on rising, falling or transition "C" Source Level Debug Yes Yes Yes 
of any channel * Multi-channel high, low апа don't care trigger qualifier • Pre- Real Time Trace No Yes Yes* 
trigger and post-trigger data capture Time Stamp Yes Yes Yes* 
DVi-100-ND DV1-100 $499.00 Freeze Mode Yes Yes Yes 
Break Points Unlimited Unlimited Unlimited 
Stack Breaks Yes Yes Yes 
ER3 EconoROM Ш WDT Breaks Yes Yes Yes 
H Stack View Yes Yes Yes 
Econom ical Custom Watch Yes Yes Yes 
EP RO M Assembler Support MPASM MPASM MPASM 
Communications RS-232"C” RS-232"C” USB 
Emulator ж Using optional Modular Trace Board I3-TRACER1-ND 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICSP Adaptor 
К А Toc - In-Circuit Serial Programming Adaptor] ISPICR1-ND 35.00 
EconoROM III is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. Eliminate ICEPIC Emulators 
the "burn/insert/test/remove/erase" cycle. The ЕВЗ will speed up your firm- 
ware development by eliminating the need to remove-erase-program and re- ICEPIC Emulator System ICEPIC-ND 542.77 
install EPROMs each time you test a code change. These devices plug into the ICEPIC2 Emulator System ICEPIC2-ND 820.00 
EPROM socket on your target board and emulate the EPROM throughout the ICEPIC3 Emulator System ICEPIC3-US-ND 900.00 
development process. Features: • Integrated Low-Voltage Support * Target ICEPIC Daughter Boards 
Voltage Sense and Measurement • External Power Option “ Jumper-less 
Address Configuration * Up to 8Mbit Emulation in a single unit • Fast 120671, 160672 DB12C67X-ND 375.00 
Downloads (up to 2.5 Mbit per second) • Replaces standard EPROM device 120508/509, 
during development • Connects to any Parallel Port • Auto/Manual Target 16054/55/56/57/58, 166505 DB5XA-ND 320.00 
Reset on download • Read-back, Verify and Self-test functions • Daisy-chain 160554, 160556, 16C558 DB55X-ND 375.00 
cable included * LPT cable (8 wire Modular Cable and DB25 adapter) included 16C620. 16C621. 166622 DB62X-ND 375.00 
e Target cables (standard IDC to DIP Ribbon Cable) included ” Includes 2 ^ > 
versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version 160641/642/661/662 DB66X-ND 450.00 
* QuickLoader with Full-screen editor included • Batchable loader and utilities 16061, 16071, 16710, 160711 08711-10 375.00 
included • Accepts Intel HEX, Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ records and binary 160715 DB715-ND 375.00 
files * Free software updates via WEB downloads 16062/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 450.00 
16C66, 16C67, 16C76, 16077 DB77-ND 450.00 
Cables Digi-Key Price 166772, 166773, 160774 DB77X-ND 375.00 
Capacity Supplied Speed | Part No. Each 16C84, 16F83, 16F84 DB84A-ND 375.00 
256Kbit/ 32K x 8 28-Pin Dip 45п5 | ER3-256-ND 179.00 16F872/873/874/876/877 DB877-ND 375.00 
512Kbit/ 64Kx8 28-Pin Dip р 451$ | ER3-512-ND 239.00 17С42/43/44, 17С752/756 
AMbivs12Kx8 | 28and 32.PnDip | ЕТЕКТЕ ЕДІ p 3750 
ШІ x and oes ND 4905 pawa ў 16Е628 DBF628-ND 375.00 
8Mbit/ 1M x8 | 28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-8M-ND 499.00 16F73, 16F74, 16F76, 1GF77 DBE77-ND 450.00 
16F870/71 DBF871-ND 335.00 
Accessories 
FR3 FlexROM II І FLASH , 44-Pin PLCC Adapter (For emulation 
of 16Cxx In PLCC Only) PLCC44-RF-ND 125.00 
EPROM and SRAM Emulator ICEPICS Dausiiter Boards 
FlexROM ІІІ emulators provide engineers with a fast flexible development tool 12F675, 12F629 I3DB12F675-ND 375.00 
for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM 12F683 I3DB12F683-ND NEW! 375.00 
device. The FR3 increases productivity by elimination of the “burn/insert/- 16F684A I3DB16F84A-ND NEW! 375.00 
test/erase" cycle and by downloading firmware code or data into the emulator at 16F716 I3DB16F716-ND NEW! 375.00 
a fast 2.5 Mbits per second. Features: “ Active Cable Modules (ACM™) contain 16F871, 16F870 I3DB16F871-ND NEW! 375.00 
Target interface and Control Logic • Provides adaptability to new Target 180452/442/252/242 130818С452-№0 375.00 
Technologies * Hard-ware Instrumentation: Target Voltage Меазиге- ment, 18F2220/2320/4220/4320 I3DB18F4320-ND 375.00 
Address Snap-Shot Circuit, Address Match and Trigger Circuit * Reverse 18Ғ452/442/252/242 I3DB18F452-ND 375.00 
Voltage Protection * Adjustable Timing Parameters • Read-back, Verify and 18F248/258/448/458 130В18Е458-№0 375.00 
Durch together» Daisy-cnain cable included = Mini-clip cale cluded | 11E 1320181220 шт” 
for Reset connection * LPT cable included • Target cable(s) included • Includes e В NEWS n 
2 versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version e 59 E ай BUR NEW! 87500 
e QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable loader and utilities /4525/ 525 Ë T 75. 
included * Accepts Intel HEX., Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ records and binary 18F4680/2680/2585/4685 I3DB18F4680-ND NEW! 375.00 
files “ Free software updates via WEB downloads 18F8720/8620/6720/6620 I3DB18F8620-ND NEW! 375.00 
18F6525/8525/6585/8585/8620A/ 
ШЕСІ Price 6680/8680/6620A 13DB18F8680-ND NEW! — 375.00 
Size Organization | Speed Part No. Each 18F8722/6722/8627/6627 I3DB18F8722-ND NEW! 375.00 
Base Unit* 16F872A/873A/874A/876A/877A 13DB877A-ND 375.00 
1Mbit | 128Kx8/64Kx16 | 45п5 FR3-1M-ND 279.00 12F508/509, 
4 Mbit |512Kx8/256Kx16 | 45ns | FR3-4M-ND 379.00 16F52/54/55/56/57/58/505 I3DBF5XA-ND 375.00 
M e MAN [dus R араба 16F627A, 16F628A, 16F648A 13DBF648-ND 375.00 
x TEE UENIT - 16F676, 16F630 I3DBF676-ND 375.00 
Base Unit requires at least one ACM™ target interface 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 1677 | I3DBF77-ND 375.00 
Digi-Key Pici 16F737, 16767, 16F747, 16F777 | I3DBF777-ND 375.00 
ТИШ Part No. Each 16F818, 16F819 I3DBF819-ND 375.00 
Active Cable Module (ACM™) 16F87, 16F88 I3DBF88-ND 375.00 
8 Bit Interface with/DIP28 and DIP32 Cable | ACM-8-ND 120.00 Trace Boards 
16 Bit Interface with/DIP40 Cable ACM-16-ND 120.00 ICEPIC3 Trace Board I3-TRACER1-ND 775.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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ZiLOG 
Embedded in life 
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Z8 Encore!? and Z8 Encore! XP° 


SILICON 


DEVELOPMENT TOOLS 


Voted the most flexible and easy-to-use 
architecture, ZiLOG's embedded control solutions 
wrap over 30 years of design experience into the 
latest innovative. 


Offering the most complete development tools 

at the lowest cost, ZiLOG ensures you have all 

the hardware and software needed to complete 
your design - without any hidden costs. 


Z8 Епсоге!® ХР MCU 


Flash Microcontrollers Power LED 
oo 

Whether your application is motor control, security systems, systems monitoring, 99 
personal electronic devices, home appliances, home automation, or апу 99 /О Interface 
embedded control system, the 28 Encorel? or Z8 Encore! XP9 Development Kit is External 55 4 Header Footprint 
a complete development platform, including all the hardware and software you 55 Е 

d to begin your design immediately. Every kit also includes a full-version ANSI Interface [бо И в B3 (54 Е Е 
need to begin your design imme iately. very it also includes a full-version 5 Header 5% с] в [бо] аг с Programmable 
C-Compiler at no extra cost. Evaluate, Design, Build — it's that simple. There's Footprint РА Hl же aise LEDs 
nothing else to buy. 90 Е Е оо оо ШШ ^ 

a m 
8 MHz 96 99 59 ШШ |] 
Development Kit Contents: Ceramic [её] „оооооооооооооооо |99| пппп RS 232 
Oscillator||9! оооооооооооооооооо |oo Serial Port 
" 90] 000000000000000000 [оо a eria 
Hardware Documentation/CD-ROM 00] 000000000000000000 oo} в 
“211106 Development Board * Quick Start Guide 55| 0999009009990099009 food E 5 5 
* Smart Cable (Serial ог USB) * Development Kit User Manual Led ooi et pool = 
P oo оо 
* 5VDC Universal Power Supply г ZDS Il User Manual Button 199 E E | е | 
Software * eZ8 CPU User Manual (ое АЛЕ Ж эт Smart Cable 
* ZDS II Integrated Development * Product Specification Connection (DBG) 
Environment (IDE) ; А А 
* Product Briefs IrDA Transceiver Prototyping Area Reset Push Button 


* ANSI C-Compiler 
* Sample Code 


* Application Notes 


Z8 Encore! апа Z8 Encore! ХР? Board Features 


Z8 Encore!? and Z8 Encore! XP9 Flash Microcontroller Supported Tools and Silicon 


Z8 Епсоге!% Development Kits 


Z8 Encore! ХР? Development Kit 


269-3249-ND 78 Епсоге!® F642 Series Development Kit.............. $39.95 269-3307-ND 28 Encore! ХР? 20 and 28-Pin Development КИ........ $39.95 
269-3183-ND 28 Епсоге!® 8K Series Development Kit ................ $39.95 
269-3386-ND Modular Development System GP Kil еа $149.95 NOTE: For a complete listing of all ZLOG part numbers, go to www.digikey.com 
269-3248-ND Smart Cable Accessory Kit (search by 6-digit device family — i.e. Z8F642) 
Z8 Encore!® Silicon 
Memory Core 16-Bit 10-Bit 
Flash | RAM | Speed Vo Timers A/D DMA SPI Operating Extended Pin Development MCU Features 
Devices |(Bytes)| (Bytes) (MHz) | Lines | Interrupts) wPWMs | Channels | Controller | and Pc | UARTs Voltage Temp. Count Kit * 20MHz Processor 
64K Series * Up to 12-channel, 10-bit 
A/D Converter 
Z8F642 | 64K | 4K 20 60 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~3.6V | -40%- 105% | 40, 44, 64, 68, 80 | ZBF64200100KIT |, Up to 64KB of Flash 
Z8F482 | 48K 4K 20 60 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6V | -40° ~ 105° | 40, 44, 64, 68, 80 | Z8F64200100KIT * Up to 4KB SRAM 
2 
Z8F322 | 32K | 2K 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~3.6V | -40° - 105° | 40,44,64,68 | Z8F64200100KIT | |" SPljand FO Pons 
e Up to two UARTs 
Z8F242 | 24K | 2K 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0V ~ 3.6У | -40° ~ 105° | 40, 44,64,68 | 28Ғ64200100КІТ | |, Up to 24 Interrupts 
Z8F162 | 16K | 2K 20 46 24 4 12 Yes Yes 2 3.0\ ~ 3.6\ | -40° ~ 105° | 40, 44, 64, 68 | Z8F64200100KIT | |” Up to four, 16-bit Timers 
- with PWMs 
8K Series * Single-pin, On-chip 
Z8F081/82| 8K ік 20 19 19 2 12 Yes Yes 1 2.7\ - 3.6V | -40° ~ 105° 20, 28 Z8F08200100KIT Debugger 
* 3-channel DMA (16- 
Z8F041/42| 4K 1K 20 19 19 2 12 Yes Yes 1 2.7\ - 3.6\ | -40%- 105% 20,28 28Ғ08200100КІТ 16КВ parts only) 
Z8 Encore! XP? Silicon 
Memory Core 16-Bit 10-Bit MCU Features 
Flash | RAM | Speed Vo Timers A/D DMA SPI Operating Extended Pin Development 
Devices |(Bytes) (Bytes) (MHz) | Lines | Interrupts | w/PWMs | Channels | Controller | and C | UARTs | Voltage Temp. Count Kit e 20MHz Processor 
4K Series * Up to 8-channel, 10-bit 
A/D Converter 
Z8F042A | 4K 1K 20 23 18 2 8 No No 1 2.7\ - 3.6\ | -40° ~ 105° 8, 20, 28 2. * Up to АКВ of Flash 
ZƏFO4A28100KIT |. Pp IS KE ЭНАМ 
Z8F041A | 4K 1K 20 25 17 2 - No No 1 2.7\ - 3.6\ | -40° - 105 8, 20, 28 >вколловтоокт| |" One ЧАРТ 
* Up to 18 Interrupts 
28Ғ04А28100КІТ 
Z8F022A | 2K | 512B | 20 23 18 2 8 No No 1 2.7\ - 3.6\ | -40° - 105% 8, 20, 28 * Up to two, 16-bit Timers 
Z8F04A08100KIT F і 
with PWMs 
Z8F021A | 2K | 512B | 20 25 17 2 - No No 1 2.7\ - 3.6\ | -40° - 105% 8, 20, 28 ZOROHAABIOOKIT ls Single-pin, On-chip 
ZBF04A08100KIT Debugger 
Z8F012A | 1K | 256B | 20 23 18 2 8 No No 1 2.7V - 8.6V. | -40° ~ 105° 8, 20, 28 2804А28100КІТ | |e On-chip Temperature 
Z8F04A08100KIT Sensor 
Z8F011A | 1K | 2568 | 20 25 17 2 = Мо Мо 1 27V - 3.6V | -40° ~ 105° 8,20,28 | Z8F04A28100KIT | |e On-chip Analog 
Z8F04A08100KIT Comparator 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z. NEW! Crimzon™ Z8 OTP Microcontrollers 


ZiLOG 


Features: • WDT «ІУ Detect • РОВ * 2 Comparators • HVD 


OTP RAM Speed Vo Timers Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog Development 
(KB) Bytes (MHz) Lines 8/16-bit Voltage Range Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
20-DIP 269-3422-ND 4.92 3.69 2.49 | ZLP32300P2008C 
16 1A 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3423-ND 4.56 3.42 2.09 | ZLP32300S2008C | 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3424-ND 4.56 3.42 2.09 | ZLP32300H2008C 
8 237 а 28-DIP 269-3425-ND 5.31 3.99 2.42 | ZLP32300P2808C 
24 1A 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3426-ND 4.68 3.51 2.15 | ZLP32300S2808C | 269-3398-ND 
28-55ОР 269-3427-ND 4.68 3.51 2.15 | ZLP32300H2808C 
ӨТЕ 40-DIP 269-3428-ND 5.73 4.30 2.64 | ZLP32300P4008C 
32 wi 20455 <. 48-SSOP 269-3429-ND 4.71 3.54 2.16 | ziP32300H4goec | 209 9998-ND 
20-DIP 269-3406-ND 5.52 414 2.49 | ZLP32300P2016C 
16 1A 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3407-ND 4.86 3.65 2.19 | ZLP32300S2016C | 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3408-ND 5.16 3.87 2.19 | ZLP32300H2016C 
16 Бай 8 28-DIP 269-3409-ND 5.61 4.21 2.53 | ZLP32300P2816C 
24 1A 2.0 ~ 3.6V 0° ~ 70°C 28-SOIC 269-3410-ND 4.98 3.74 2.25 | ZLP32300S2816C | 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3411-ND 4.98 3.74 2.25 | ZLP32300H2816C 
= 40-DIP 269-3412-ND 6.03 4.53 274 | ZLP32300P4016C 
52 ША 205967 О 48-SSOP 269-3413-ND 5.01 3.76 226 | гірзгзоонавівс | 269-9998-ND 
20-DIP 269-3414-ND 5.82 4.37 2.59 | ZLP32300P2032C 
16 1A 2.0 ~ 8.6V 0° ~ 70°C 20-SOIC 269-3415-ND 5.16 3.87 2.29 | ZLP32300S2032C | 269-3398-ND 
20-SSOP 269-3416-ND 5.16 3.87 2.29 | ZLP32300H2032C 
55 585 S 28-DIP 269-3417-ND 5.91 4.44 2.63 | ZLP32300P2832C 
24 1A 2.0 ~ 3.6V 0° - 70°С 28-SOIC 269-3418-ND 5.28 3.96 2.35 | ZLP32300S2832C | 269-3398-ND 
28-SSOP 269-3419-ND 5.28 3.96 2.35 | ZLP32300H2832C 
DES 40-DIP 269-3420-ND 6.39 4.80 2.84 | ZLP32300P4032C 
ae AH ыы 07-700 48-55ОР 269-3421-ND 5.31 3.99 236 | 2ірзозоонавзос | 769-3398-М0 


NEW! Z8 GP™ ОТР Microcontrollers 


Features: • WDT «ІУ Detect • РОВ * 2 Comparators * HVD 


Memory Size Timer/ 
Program RAM VO | Operating | Speed Counters Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins Voltage (MHz) (8/16-bit) Temperature Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 

Extended 20-SSOP 269-3502-ND 3.57 2.68 1.75 ZGP323HEH2004C 

Extended 20-DIP 269-3514-ND 4.11 3.09 2.01 ZGP323HEP2004C 
16 20-55V 8 1A Extended 20-SOIC 269-3526-ND 3.54 2.66 1.75 ZGP323HES2004C 269-3399-ND, 
Commercial 20-SSOP 269-3534-ND 3.45 2.59 Tx ZGP323HSH2004C 269-3390-ND 

Commercial 20-DIP 269-3549-ND 3.99 3.00 1.96 ZGP323HSP2004C 

Commercial 20-SOIC 269-3561-ND 3.42 2.57 Tr ZGP323HSS2004C 

Extended 20-SSOP 269-3569-ND 3.27 2.46 1.65 ZGP323LEH2004C 

Extended 20-DIP 269-3581-ND 3.81 2.86 1.90 ZGP323LEP2004C 
16 2.0~3.6V 8 1A Extended 20-SOIC 269-3593-ND 3.24 2.43 1.65 ZGP323LES2004C 269-3399-ND, 
Commercial 20-SSOP 269-3601-ND 3.15 2.37 1.61 ZGP323LSH2004C 269-3390-ND 

Commercial 20-DIP 269-3616-ND 3.66 2.75 1.86 ZGP323LSP2004C 

Commercial 20-SOIC 269-3628-ND 3.12 2.34 1.61 ZGP323LSS2004C 

Extended 28-SSOP 269-3506-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HEH2804C 

Extended 28-DIP 269-3518-ND 4.17 3.13 2.04 ZGP323HEP2804C 
24 20-55V 8 4A Extended 28-SOIC 269-3530-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HES2804C 269-3399-ND, 
4K 237 Commercial 28-SSOP 269-3538-ND 3.51 2.64 1.76 ZGP323HSH2804C 269-3390-ND 

Commercial 28-DIP 269-3553-ND 4.05 3.04 2.00 ZGP323HSP2804C 

Commercial 28-SOIC 269-3565-ND 3.51 2.64 1.76 ZGP323HSS2804C 

Extended 28-SSOP 269-3573-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LEH2804C 

Extended 28-DIP 269-3585-ND 3.87 2.91 1.94 ZGP323LEP2804C 
24 2.0~3.6V 8 1A Extended 28-SOIC 269-3597-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LES2804C 269-3399-ND, 
Commercial 28-SSOP 269-3605-ND 3.21 2.41 1.66 ZGP323LSH2804C 269-3390-ND 

Commercial 28-DIP 269-3620-ND 3.75 2.82 1.90 ZGP323LSP2804C 

Commercial 28-SOIC 269-3632-ND 3.21 2.41 1.66 ZGP323LSS2804C 
32 20-55V 8 4A Extended 40-DIP 269-3522-ND 4.59 3.45 2.22 ZGP323HEP4004C 269-3399-ND, 
Commercial 40-DIP 269-3557-ND 4.47 3.36 2.18 ZGP323HSP4004C 269-3390-ND 
32 2.0- 3.6V 8 1A Extended 40-DIP 269-3589-ND 4.29 3.22 2.12 ZGP323LEP4004C 269-3399-ND, 
Commercial 40-DIP 269-3624-ND 4.17 3.13 2.07 ZGP323LSP4004C 269-3390-ND 
Extended 48-SSOP 269-3510-ND 3.66 2.75 1.81 ZGPS323HEH4804C 269-3399-ND, 
i| ІЙ, Commercial | 48-SSOP | 269-3542-ND 3.54 2.66 177 | ZGP323HSH4804C | 269-3390-ND 
Extended 48-SSOP 269-3577-ND 3.36 2.52 1.71 ZGP323LEH4804C 269-3399-ND, 
ve 29=987 9 i Commercial 48-SSOP 269-3609-ND 3.24 2.43 1.67 ZGP323LSH4804C 269-3390-ND 

Extended 20-SSOP 269-3503-ND 3.69 2.77 1-49 ZGP323HEH2008C 

Extended 20-DIP 269-3515-ND 4.23 3.18 2.05 ZGP323HEP2008C 
16 20-55V 8 4A Extended 20-SOIC 269-3527-ND 3.66 2.75 1.79 ZGP323HES2008C 269-3399-ND, 
Commercial 20-SSOP 269-3535-ND 3.57 2.68 1.75 ZGP323HSH2008C 269-3390-ND 

Commercial 20-DIP 269-3550-ND 4.11 3.09 2.01 ZGP323HSP2008C 

Commercial 20-SOIC 269-3562-ND 3.54 2.66 tont) ZGP323HSS2008C 

Extended 20-SSOP 269-3570-ND 3.39 255 1.69 ZGP323LEH2008C 

Extended 20-DIP 269-3582-ND 3.93 2.95 1.95 ZGP323LEP2008C 
8K 237 16 20-36V 8 4A Extended 20-SOIC 269-3594-ND 3.36 2.52 1.69 ZGP323LES2008C 269-3399-ND, 
Commercial 20-SSOP 269-3602-ND 3.27 2.46 1.65 ZGP323LSH2008C 269-3390-ND 

Commercial 20-DIP 269-3617-ND 3.81 2.86 1.90 ZGP323LSP2008C 

Commercial 20-SOIC 269-3629-ND 3.24 2.43 1.65 ZGP323LSS2008C 

Extended 28-DIP 269-3519-ND 4.32 3.24 2.08 ZGP323HEP2808C 

Extended 28-SSOP 269-3507-ND 3.78 2.84 1.84 ZGPS323HEH2808C 
24 20-55V 8 1A Extended 28-SOIC 269-3531-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HES2808C 269-3399-ND, 
Commercial 28-SSOP 269-3539-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HSH2808C 269-3390-ND 

Commercial 28-DIP 269-3554-ND 4.17 3.13 2.04 ZGP323HSP2808C 

Commercial 28-SOIC 269-3566-ND 3.66 2.75 1.80 ZGP323HSS2808C 


(Continued) 
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Z8 GP™ ОТР Microcontrollers (cont) 


ZiLOG 
Memory Size Timer/ 
Program RAM VO | Operating | Speed Counters Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins Voltage (MHz) (8/16-bit) Temperature Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Extended 28-SSOP 269-3574-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LEH2808C 
Extended 28-DIP 269-3586-ND 3.99 3.00 1.98 ZGP323LEP2808C 
24 2.0 ~3.6V 8 1A Extended 28-SOIC 269-3598-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LES2808C 269-3399-ND, 
a Ç Commercial 28-SSOP 269-3606-ND 3.33 2.50 ATO. ZGP323LSH2808C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3621-ND 3.87 2.91 1.94 ZGP323LSP2808C 
Commercial 28-SOIC 269-3633-ND 3.33 2.50 1.70 ZGP323LSS2808C 
Extended 40-DIP 269-3523-ND 4.71 3.54 2.26 ZGP323HEP4008C 269-3399-ND, 
aK EE |e" БЕ Ш Commercial 40-DIP 269-3558-ND 4.59 3.45 222 | ZGP323HSP4008C | 269-3390-ND 
32 2.0 - 36V 8 1A Extended 40-DIP 269-3590-ND 4.41 3.31 2.16 ZGP323LEP4008C 269-3399-ND, 
са Commercial 40-DIP 269-3625-ND 4.29 3.22 eX ZGP323LSP4008C 269-3390-ND 
32 20 v 8 m Extended 48-SSOP 269-3511-ND 3.81 2.86 1.85 ZGP323HEH4808C 269-3399-ND, 
Фа Commercial 48-SSOP 269-3543-ND 3.66 2.75 1.81 ZGP323HSH4808C 269-3390-ND 
32 20-26У 8 1A Extended 48-SSOP 269-3578-ND 3.48 2.61 1.75 ZGP323LEH4808C 269-3399-ND, 
au Commercial 48-SSOP 269-3610-ND 3.36 2.52 4.71 ZGP323LSH4808C 269-3390-ND 
Extended 20-SSOP 269-3504-ND 3.84 2.88 1.84 ZGP323HEH2016C 
Extended 20-DIP 269-3516-ND 4.35 3.27 2.09 ZGP323HEP2016C 
16 2.0~5.5V 8 4A Extended 20-SOIC 269-3528-ND 3.81 2.86 1.84 ZGP323HES2016C 269-3399-ND, 
2 Ë Commercial 20-SSOP 269-3536-ND 3.69 2.77 1.79 ZGP323HSH2016C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3551-ND 4.23 3.18 2.05 ZGP323HSP2016C 
Commercial 20-SOIC 269-3563-ND 3.66 2.75 1.79 ZGP323HSS2016C 
Extended 20-SSOP 269-3571-ND 3.51 2.64 1.73 ZGP323LEH2016C 
Extended 20-DIP 269-3583-ND 4.05 3.04 1.99 ZGP323LEP2016C 
16 2.0 ~3.6V 8 1A Extended 20-SOIC 269-3595-ND 3.48 2.61 1.73 ZGP323LES2016C 269-3399-ND, 
` ` Commercial 20-SSOP 269-3603-ND 3.39 2.55 1.69 ZGP323LSH2016C 269-3390-ND 
Commercial 20-DIP 269-3618-ND 3.93 2.95. 1.95 ZGP323LSP2016C 
Commercial 20-SOIC 269-3630-ND 3.36 2.52 1.69 ZGP323LSS2016C 
Extended 28-SSOP 269-3508-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HEH2816C 
Extended 28-DIP 269-3520-ND 4.44 3.33 2.13 ZGP323HEP2816C 
16-32 | 20-55\ 8 4A Extended 28-SOIC 269-3532-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HES2816C 269-3399-ND, 
16K 237 š ` Commercial 28-SSOP 269-3540-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HSH2816C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3555-ND 4.32 3.24 2.08 ZGP323HSP2816C 
Commercial 28-SOIC 269-3567-ND 3.78 2.84 1.84 ZGP323HSS2816C 
Extended 28-SSOP 269-3575-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LEH2816C 
Extended 28-DIP 269-3587-ND 4.14 3.11 2.02 ZGP323LEP2816C 
16-32 | 2.0 - 3.6V 8 4A Extended 28-SOIC 269-3599-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LES2816C 269-3399-ND, 
i Ü Commercial 28-SSOP 269-3607-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LSH2816C 269-3390-ND 
Commercial 28-DIP 269-3622-ND 3.99 3.00 1.98 ZGP323LSP2816C 
Commercial 28-SOIC 269-3634-ND 3.48 2.61 1.74 ZGP323LSS2816C 
16-32 | 20- 55V 8 1A Extended 40-DIP 269-3524-ND 4.86 3.65 2.30 ZGP323HEP4016C 269-3399-ND, 
aie Commercial 40-DIP 269-3559-ND 4.71 3.54 2.26 ZGP323HSP4016C 269-3390-ND 
16-32 | 20 - 36V 8 1A Extended 40-DIP 269-3591-ND 4.53 3.40 2.20 ZGP323LEP4016C 269-3399-ND, 
š ийй Commercial 40-DIP 269-3626-ND 4.41 3.31 2.16 ZGP323LSP4016C 269-3390-ND 
16-32 | 20- 55V 8 1A Extended 48-55ОР 269-3512-ND 3.93 2.95 1.90 ZGP323HEH4816C 269-3399-ND, 
RE Commercial 48-SSOP 269-3544-ND 3.81 2.86 1.85 ZGP323HSH4816C 269-3390-ND 
16-32 | 20 - 36V 8 1A Extended 48-55ОР 269-3579-ND 3.63 2.73 1.79 ZGP323LEH4816C 269-3399-ND, 
ў TUE Commercial 48-SSOP 269-3611-ND 3.48 2.61 1.75 ZGP323LSH4816C 269-3390-ND 
Extended 20-SSOP 269-3505-ND 3.93 2.95 1.88 ZGP323HEH2032C 
Extended 20-DIP 269-3517-ND 4.50 3.38 2.13 ZGP323HEP2032C 
Extended 20-SOIC 269-3529-ND 3.93 2.95 1.88 ZGP323HES2032C 269-3399-ND. 
16-32 | 2.0 ~ 5.5V 8 1⁄4 Commercial 20-SSOP 269-3537-ND 3.81 2.86 1.84 ZGP323HSH2032C 269-3390-ND. 
Commercial 20-CDIP 269-3546-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323HSK2032E 
Commercial 20-DIP 269-3552-ND 4.35 3.27 2.09 ZGP323HSP2032C 
Commercial 20-SOIC 269-3564-ND 3.81 2.86 1.84 ZGP323HSS2032C 
Extended 20-SSOP 269-3572-ND 3.63 2.73 1.78 ZGP323LEH2032C 
Extended 20-DIP 269-3584-ND 4.17 3.13 2.03 ZGP323LEP2032C 
Extended 20-SOIC 269-3596-ND 3.63 2.73 1.78 ZGP323LES2032C 269-3399-ND. 
16-32 | 2.0 ~ 3.6V 8 1A Commercial 20-55ОР 269-3604-ND 3.48 2.61 1.78 ZGP323LSH2032C 269-3390-ND. 
Commercial 20-CDIP 269-3613-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323LSK2032E 
Commercial 20-DIP 269-3619-ND 4.05 3.04 1.99 ZGP323LSP2032C 
Commercial 20-SOIC 269-3631-ND 3.48 2.61 1.73 ZGP323LSS2032C 
Extended 28-SSOP 269-3509-ND 4.02 3.02 1.93 ZGPS323HEH2832C 
Extended 28-DIP 269-3521-ND 4.56 3.42 2.17 ZGP323HEP2832C 
Extended 28-SOIC 269-3533-ND 4.02 3.02 1.93 ZGP323HES2832C 269-3399-ND. 
16-32 | 2.0- 5.5V 8 1⁄1 Commercial 28-SSOP 269-3541-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HSH2832C 269-3390-ND. 
32K 237 Commercial 28-CDIP 269-3547-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323HSK2832E 
Commercial 28-DIP 269-3556-ND 4.44 3.33 2.13 ZGP323HSP2832C 
Commercial 28-SOIC 269-3568-ND 3.90 2.93 1.89 ZGP323HSS2832C 
Extended 28-SSOP 269-3576-ND 3.72 2.79 1.83 ZGP323LEH2832C 
Extended 28-DIP 269-3588-ND 4.26 3.20 2.07 ZGP323LEP2832C 
Extended 28-SOIC 269-3600-ND 3.72 2.79 1.83 ZGP323LES2832C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 3.6V 8 1A Commercial 28-55ОР 269-3608-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LSH2832C 269-3390-ND. 
Commercial 28-CDIP 269-3614-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323LSK2832E 
Commercial 28-DIP 269-3623-ND 4.14 3.11 2.02 ZGP323LSP2832C 
Commercial 28-SOIC 269-3635-ND 3.60 2.70 1.79 ZGP323LSS2832C 
Extended 40-DIP 269-3525-ND 4.98 3.74 2.35 ZGP323HEP4032C 269-3399-ND. 
16-32 | 2.0 ~ 5.5V 8 1⁄1 Commercial 40-CDIP 269-3548-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323HSK4032E 269-3390-ND. 
Commercial 40-DIP 269-3560-ND 4.86 3.65 2.30 ZGP323HSP4032C 
Extended 40-DIP 269-3592-ND 4.68 3.51 2.24 ZGP323LEP4032C 269-3399-ND 
16-32 | 2.0 ~ 3.6V 8 1⁄1 Commercial 40-CDIP 269-3615-ND 25.50 19.13 11.05 ZGP323LSK4032E 269-3390-ND. 
Commercial 40-DIP 269-3627-ND 4.53 3.40 2.20 ZGP323LSP4032C 
16-32 | 20 - 55V 8 1A Extended 48-SSOP 269-3513-ND 4.05 3.04 1.94 ZGP323HEH4832C 269-3399-ND, 
ü; as Commercial 48-SSOP 269-3545-ND 3.93 2.95 1.90 ZGP323HSH4832C 269-3390-ND 
16-32 | 2.0 - 3.6V 8 4A Extended 48-SSOP 269-3580-ND 3.75 2.82 1.84 ZGP323LEH4832C 269-3399-ND, 
` Ü Commercial 48-SSOP 269-3612-ND 3.63 2.73 1.79 ZGP323LSH4832C 269-3390-ND 
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Z. Z8 Encore!? Flash MCU 


ZiLOG 


Zilog redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and the 
high-performance register-to-register architecture, Z8 Encore! MCU accelerates design development while re- 
ducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across the 


entire family. Incorporate the Z8 Encore! into new designs, or upgrade from the existing Z8 architecture. 
Features: • Program Memory Туре: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO * WDT * COMM Interfaces: 


12C, UART, OCD * Speed (20MHz) * Operating Temp.: Extended -40°C 


~ 105°C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) — (Bytes) | Ртз| Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 

Extended | 20-SSOP | 269-3430-ND NEW! 3.00 2.25 1.43 | Z8F0113HH005EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3431-ND NEW! 2.85 2.14 1.36 | 28Ғ0113НН0055С 

16 1 UART, IrDA = 27-86V | 5MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3434-ND NEW! 3.36 2.52 1.60 | Z8F0113PH005EC 269-3389-ND 
Commercial| 20-DIP | 269-3435-ND NEW! 3.18 2.39 1.52 | 28Ғ0113РН0055С 
Extended | 20-SOIC | 269-3438-ND NEW! 3.00 2.25 1.43 | 78Ғ01135Н005ЕС 
Commercial | 20-SOIC | 269-3439-ND NEW! 2.85 2.14 1.36 | 28Ғ01135Н0055С 
Extended | 28-SSOP | 269-3432-ND NEW! 3.12 2.34 1.48 | Z8F0113HJO05EC 
Commercial | 28-55ОР | 269-3433-ND NEW! 2.97 2.23 1.41 | Z8F0113HJO05SC 

24 1 UART, IrDA АЕ 27-3.6\ | 5MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3436-ND NEW! 3.57 2.68 1.69 | Z8F0113PJ005EC 269-3389-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-3437-ND NEW! 3.39 2.55 1.61 | Z8F0113PJ005SC 
Extended | 28-SOIC | 269-3440-ND NEW! 3.12 2.34 1.48 | Z8F0113SJ005EC 
ІК 256 Commercial | 28-SOIC | 269-3441-ND NEW! 2.97 2.23 1.41 | 28Ғ01135./0055С 
Extended | 20-SSOP | 269-3442-ND NEW! 3.12 2.34 1.50 | Z8F0123HH005EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3443-ND NEW! 3.00 225 1.43 | Z8F0123HH005SC 

Ы j- -l Ц 

16 1 UART, IrDA | 7-ch 105 | 2.7~3.6V | 5MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3446-ND NEW! 3.51 2.64 1.67 | Z8F0123PH005EC 269-3389-ND 
Commercial) 20-DIP | 269-3447-ND NEW! 3.33 2.50 1.59 | 28Ғ0123РН0055С 
Extended | 20-SOIC | 269-3450-ND NEW! 3.15 2.37 1.50 | 28Ғ01235Н005ЕС 
Commercial | 20-SOIC | 269-3451-ND NEW! 3.00 225 1.43 | 28Ғ01235Н0055С 
Extended | 28-SSOP | 269-3444-ND NEW! 3.27 2.46 1.55 | Z8F0123HJO05EC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3445-ND NEW! 3.12 2.34 1.48 | Z8F0123HJO005SC 

22 1 UART, IrDA | 8-ch tO bit| 2.7 - 3.6\ | 5MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3448-ND NEW! 3.69 277 1.77 | Z8F0123PJ005EC 269-3389-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-3449-ND NEW! 3.54 2.66 1.68 | Z8F0123PJ005SC 
Extended | 28-SOIC | 269-3452-ND NEW! 3.27 2.46 1.55 | Z8F0123SJ005EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3453-ND NEW! 3.12 2.34 1.48 | Z8F0123SJ005SC 
Extended | 20-SSOP | 269-3454-ND NEW! 3.18 2.39 1.51 | Z8F0213HH005EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3455-ND NEW! 3.00 2.25 1.44 | Z8F0213HH005SC 

16 1 UART, IrDA 27-36V | 5MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3458-ND NEW! 3.54 2.66 1.68 | Z8F0213PHO05EC 269-3389-ND 
Commercial) 20-DIP | 269-3459-ND NEW! 3.36 2.52 1.60 | 28Ғ0213РН0055С 
Extended | 20-SOIC | 269-3462-ND NEW! 3.18 2.39 1.51 | 28Ғ02135Н005ЕС 
Commercial | 20-SOIC | 269-3463-ND NEW! 3.00 2.25 1.44 | 78Ғ02135Н0055С 
Extended | 28-SSOP | 269-3456-ND NEW! 3.27 2.46 1.56 | Z8F0213HJO05EC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3457-ND NEW! 3.12 2.34 1.48 | Z8F0213HJO05SC 

24 1 UART, IrDA m 27-3.6\ | 5MHz 2 Варава 28-DIP | 269-3460-ND NEW! 3.75 2.82 1.78 | Z8F0213PJ005EC 269-3389-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-3461-ND NEW! 3.57 2.68 1.70 | Z8F0213PJ005SC 
Extended | 28-SOIC | 269-3464-ND NEW! 3.27 2.46 1.56 | Z8F0213SJ005EC 
2K 512 Commercial | 28-SOIC | 269-3465-ND NEW! 3.12 2.34 1.48 | Z8F0213SJ005SC 
Extended | 20-SSOP | 269-3466-ND NEW! 3.33 2.50 1.58 | Z8F0223HH005EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3467-ND NEW! 3.18 2.39 1.51 | Z8F0223HH005SC 

16 1 UART, IrDA |7-ch10bit| 2.7 - 3.6V | 5MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3470-ND NEW! 3.69 2.77 1.75 | Z8F0223PH005EC 269-3389-ND 
Commercial) 20-DIP | 269-3471-ND NEW! 3.51 2.64 1.67 | 28Ғ0223РН0055С 
Extended | 20-SOIC | 269-3474-ND NEW! 3.33 2.50 1.58 | Z8F0223SH005EC 
Commercial | 20-SOIC | 269-3475-ND NEW! 3.18 2.39 1.51 | 78Ғ02235Н0055С 
Extended | 28-SSOP | 269-3468-ND NEW! 3.42 2.57 1.63 | Z8F0223HJ005EC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3469-ND NEW! 3.27 2.46 1.56 | Z8F0223HJ005SC 

Я j=: З Ц 

22 1 UART, IrDA | 8-ch 10-bit) 2.7 - 3.6\ | 5MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3472-ND NEW! 3.90 2.93 1.86 | Z8F0223PJ005EC 269-3389-ND 
Commercial| 28-DIP | 269-3473-ND NEW! 3.72 2.79 1.77 | Z8F0223PJO05SC 
Extended | 28-SOIC | 269-3476-ND NEW! 3.42 2.57 1.63 | Z8F0223SJ005EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3477-ND NEW! 3.27 2.46 1.56 | 28Ғ02235./0055С 
Extended 20-DIP | 269-3208-ND 3.60 2.70 1.72 | Z8F0411PH020EC 

11 UART, 12С, et 2.7 - 3.6V | 20MHz 2 Commercial} 20-DIP | 269-3209-ND 3.42 2.57 1.64 | Z8F0411PHO20SC 269-3183-ND 
IrDA Extended | 20-SSOP | 269-3206-ND 3.21 2.41 1.53 | 28Ғ0411НН020ЕС 
Commercial | 20-SSOP | 269-3207-ND 3.06 2.30 1.45 | Z8F0411HH020SC 
Extended 28-DIP | 269-3210-ND 3.84 2.88 1.83 | Z8F0412PJO20EC 

19 UART, 12С, = 27 - 3.6V | 20MHz 2 Commercial) 28-DIP | 269-3211-ND 3.66 2.75 1.74 | Z8F0412PJO20SC 269-3183-ND 
SPI, IrDA Extended | 28-SOIC | 269-3212-ND 3.33 2.50 1.58 | Z8F0412SJ020EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3213-ND 3.18 2.39 1.51 | Z8F0412SJ020SC 
Extended | 20-SSOP | 269-3478-ND NEW! 3.33 2.50 1.59 | Z8F0413HH005EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3479-ND NEW! 3.18 2.39 1.51 | Z8F0413HH005SC 

16 1 UART, IrDA = 27~3.6V | 5MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3482-ND NEW! 3.72 2.79 1.77 | Z8F0413PH005EC 269-3389-ND 
Commercial) 20-DIP | 269-3483-ND NEW! 3.54 2.66 1.68 | 28Ғ0413РН0055С 
Extended | 20-SOIC | 269-3486-ND NEW! 3.33 2.50 1.59 | 78Ғ04135Н005ЕС 
4k 1K Commercial | 20-SOIC | 269-3487-ND NEW! 3.18 2.39 1.51 | 78Ғ04135Н0055С 
Extended | 28-SSOP | 269-3480-ND NEW! 3.45 2.59 1.64 | Z8F0413HJO05EC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3481-ND NEW! 3.27 2.46 1.56 | Z8F0413HJOO5SC 

24 1 UART, IrDA E. 27-3.6V | 5MHz 2 Extended 28-DIP | 269-3484-ND NEW! 3.93 2.95 1.88 | Z8F0413PJO05EC 269-3389-ND 
Commercial| 28-DIP | 269-3485-ND NEW! 3.75 2.82 1.79 | Z8F0413PJ005SC 
Extended | 28-SOIC | 269-3488-ND NEW! 3.45 2:59 1.64 | Z8F0413SJ005EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3489-ND NEW! 3.27 2.46 1.56 | 28Ғ04135./0055С 
Extended 20-DIP | 269-3216-ND 3.78 2.84 1.79 | Z8F0421PHO20EC 

11 UART, 12С, 2-ch i0bit| 27 -3.6V | 20MHz 2 Commercial| 20-DIP | 269-3217-ND 3.60 2.70 1.71 | 28Ғ0421РН0205С 269-3183-ND 
IrDA Extended | 20-SSOP | 269-3214-ND 3.36 2.52 1.60 | Z8F0421HH020EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3215-ND 3.21 2.41 1.53 | 28Ғ0421НН0205С 
Extended 28-DIP | 269-3218-ND 4.02 3.02 1.91 | Z8F0422PJO20EC 

19 UART, 12С, 5-ch 10-bit| 2.7 - 3.6V | 20MHz 2 Commercial| 28-DIP | 269-3219-ND 3.81 2.86 1.82 | Z8F0422PJO20SC 269-3183-ND 
SPI, IrDA Extended | 28-SOIC | 269-3220-ND 3.48 2.61 1.66 | Z8F0422SJ020EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3221-ND 3.33 2.50 1.58 | Z8F0422SJ020SC 

(Continued) 
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Z8 Encore! Flash Microcontrollers (Сол) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM IO Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) |Pins | Communication ADC усс Speed (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Extended |20-SSOP | 269-3490-ND NEW! 3.51 2.64 1.67 |Z8F0423HH005EC 
Commercial | 20-55ОР | 269-3491-ND NEW! 3.33 2.50 1.59 |Z8F0423HH005SC 
-l x М Ц 
16 1 UART, НОА | 7-ch- 10-bit | 27 ~ 3.6 | 5MHz 2 Extended 20-DIP | 269-3494-ND NEW! 3.87 2.91 1.85 | Z8F0423PH005EC 269-3389-ND 
Commercial | 20-DIP | 269-3495-ND NEW! 3.69 2.77 1.76 |28Ғ0423РН0055С 
Extended | 20-5ОІС | 269-3498-ND NEW! 3.51 2.64 1.67 |28Ғ04235Н005ЕС 
4K 1K Commercial | 20-SOIC | 269-3499-ND NEW! 3.33 2.50 1.59 | Z8F0423SH005SC 
Extended |28-SSOP | 269-3492-ND NEW! 3.60 2.70 1.72 | Z8F0423HJ005EC 
Commercial | 28-55ОР | 269-3493-ND NEW! 3.45 2.59 1.64 |28Ғ0423Н.0055С 
22 1 UART, IrDA | 8-ch 10-bit | 27 - 3.6V | BMHz 2 Extended 28-DIP | 269-3496-ND NEW! 4.11 3.09 1.96 |Z8F0423PJO05EC 269-3389-ND 
Commercial | 28-DIP | 269-3497-ND NEW! 3.90 2.93 1.86 | Z8F0423PJ005SC 
Extended | 28-SOIC | 269-3500-ND NEW! 3.60 2.70 1.72 |Z8F04238J005EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3501-ND NEW! 3.45 2.59 1.64 |28Ғ04235./0055С 
Extended 20-DIP | 269-3224-ND 4.38 3.29 2.08 |78Ғ0811РН020ЕС 
11 UART, 12С, RN 27~3.6V |20МН2 2 Commercial | 20-DIP | 269-3225-ND 4.17 3.13 1.98 |Z8F0811PHO20SC 269-3183-ND 
IrDA Extended |20-SSOP | 269-3222-ND 3.96 2.97 1.89 | Z8F0811HH020EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3223-ND 3.78 2.84 1.80 | Z8F0811HH020SC 
Extended 28-DIP | 269-3226-ND 4.62 3.47 2.19 | Z8F0812PJ020EC 
19 UART, 12С, = 27~3.6V |20MHz 2 Commercial | 28-DIP | 269-3227-ND 4.38 3.29 2.09 | Z8F0812PJO20SC 269-3183-ND 
SPI, IrDA Extended | 28-SOIC | 269-3228-ND 4.08 3.06 1.94 | Z8FO812SJ020EC 
8K ІК Commercial | 28-SOIC | 269-3229-ND 3.90 2.93 1.85 | Z8FO0812SJ020SC 
Extended 20-DIP | 269-3232-ND 4.56 3.42 2.17 |78Ғ0821РН020ЕС 
11 UART, 12С, 2-ch 10-bit | 27-3.6V |20MHz 2 Commercial | 20-DIP | 269-3233-ND 4.35 3.27 2.07 | Z8F0821PH020SC 269-3183-ND 
IrDA Extended |20-SSOP | 269-3230-ND 4.17 3.13 1.98 | Z8F0821HH020EC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3231-ND 3.96 2.97 1.89 | Z8F0821HH020SC 
Extended 28-DIP | 269-3234-ND 4.80 3.60 2.29 | Z8F0822PJ020EC 
19 UART, 12С, 5-ch 10-bit | 2.7~3.6v |20МН2 2 Commercial | 28-DIP | 269-3235-ND 4.59 3.45 2.18 | Z8F0822PJO20SC 269-3183-ND 
SPI, IrDA Extended | 28-SOIC | 269-3236-ND 4.29 3.22 2.04 | Z8F08228J020EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3237-ND 4.08 3.06 1.94 |28Ғ08225.0205С 
Extended 40-DIP | 269-3194-ND 12.69 9.52 7.05 | Z8F1601PMO20EC 
2 UARTS, I2C. Commercial | 40-DIP | 269-3128-ND 11.55 8.67 6.41 |78Ғ1601РМ0205С 
31 SPI БА ' | 8-ch 10-bit | 3.0-3.6У |20МН2 3 Extended | 44-PLCC | 269-3195-ND 12.69 9.52 7.05 |78Ғ1601УМ020ЕС — 
à Extended | 44-LQFP | 269-3192-ND 12.63 9.48 7.01 | Z8F1601ANO20EC 
Commercial | 44-LQFP | 269-3127-ND 11.49 8.62 6.38 | Z8F1601AN020SC 
46 2 UARTS, 12С, 12-ch10-bit| 3.0 - 3.6V |20MHz 4 Extended | 64-LQFP | 269-3193-ND 13.20 9.90 7.33 | Z8F1602AR020EC 23 
SPI, IrDA Extended | 68-PLCC | 269-3190-ND 13.32 9.99 7.40 |78Ғ1602У5020ЕС 
Extended 40-DIP | 269-3255-ND 6.69 5.02 3.19 | Z8F1621PM020EC 
16K 2K Commercial | 40-DIP | 269-3256-ND 6.36 4.77 3.03 | Z8F1621PM020SC 
31 2 UARTS, 12С, 8-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6V |20MHz 3 Extended | 44-LQFP | 269-3253-ND 6.66 5.00 3.17 | Z8F1621ANO20EC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 44-LQFP | 269-3254-ND 6.33 4.75 3.02 | Z8F1621AN020SC 
Extended | 44-PLCC | 269-3257-ND 6.45 4.84 3.07 |78Ғ1621УМ020ЕС 
Commercial | 44-PLCC | 269-3258-ND 6.15 4.62 2.93 | Z8F1621VNO20SC 
Extended | 64-LQFP | 269-3259-ND 747 5.38 3.42 | Z8F1622AR020EC 
2 UARTS, 12C Commercial | 64-LQFP | 269-3260-ND 6.84 5.13 3.25 | Z8F1622AR020SC 
46 SPI БАД: ” |12-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6У |20МН2 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3640-ND NEW! 6.84 4.56 3.25 |78Ғ1622АВ0205С2104 269-3249-ND 
' Extended | 68-PLCC | 269-3261-ND 7.14 5.36 3.40 |78Ғ1622У5020ЕС 
Commercial | 68-PLCC | 269-3262-ND 6.81 5.11 3.24 | Z8F1622VS020SC 
2 UARTS, 12C Extended 40-DIP | 269-3189-ND 14.64 10.98 8.14 | ZaF2401PMO20EC 
31 SPI IA 8-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6У |20МН2 3 Extended | 44-РІСС | 269-3180-ND 14.64 10.98 8.14 | ZaF2401VNO20EC = 
' Extended | 44-1 ОЕР | 269-3196-ND 14.55 10.92 8.09 |78Ғ2401АМ020ЕС 
46 2 UARTS, ІгС 12-ch 10-bit 3.0 - 3.6V |20МН2 а Extended | 64-LQFP | 269-3179-ND 1515 11.37 8.41 | Z8F2402AR020EC Бы 
SPI, IrDA Extended | 68-PLCC | 269-3171-ND 15.27 11.46 8.48 | Z8F2402VS020EC 
Extended 40-DIP | 269-3265-ND 7.65 5.74 3.65 | Z8F2421PM020EC 
Commercial | 40-DIP | 269-3266-ND 7.29 5.47 3.47 |78Ғ2421РМ0205С 
24K 2K 31 2 UARTS, 12С, 8-ch 10-bit | 30 - 3.6V |20МН2 3 «tended 44-LQFP | 269-3263-ND 7.62 5.72 3.63 | Z8F2421ANO20EC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 44-LQFP | 269-3264-ND 7.26 5.45 3.46 | Z8F2421ANO20SC 
Extended | 44-PLCC | 269-3267-ND 7.41 5.56 3.53 | Z8F2421VNO20EC 
Commercial | 44-PLCC | 269-3268-ND 7.05 5.29 3.36 | Z8F2421VNO20SC 
Extended | 64-LQFP | 269-3269-ND 8.13 6.10 3.88 | Z8F2422AR020EC 
46 2 UARTS, 12С, 12-ch 10-bit| 3.0 ~ 3.6V |20МН2 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3270-ND 7.74 5.81 3.69 | Z8F2422AR020SC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Extended | 68-PLCC | 269-3271-ND 8.10 6.08 3.86 | Z8F2422VS020EC 
Commercial | 68-PLCC | 269-3272-ND 7.71 5.79 3.67 | Z8F2422VS020SC 
2 UARTS, 12С Extended 40-DIP | 269-3173-ND 15.68 11.73 8.68 | Z8F3201PMO20EC 
31 SPI A ' | 8-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6V |20МН2 3 Extended | 44-LQFP | 269-3175-ND 15.54 11.66 8.63 | Z8F3201AN020EC = 
ў Extended | 44-PLCC | 269-3186-ND 15.68 11.78 8.68 | Z8F3201VNO20EC 
2 UARTS, 12С. Extended | 64-LQFP | 269-3184-ND 16.11 12.09 8.95 | Z8F3202AR020EC 
46 SPI IrDA ” |12-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6У |20МН2 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3140-ND 14.64 10.98 8.14 | Z8F3202AR020SC = 
Š Extended | 68-PLCC | 269-3177-ND 16.23 12.18 9.02 | Z8F3202VS020EC 
Extended 40-DIP | 269-3275-ND 8.76 6.57 4.17 | Z8F3221PM020EC 
32K 2K Commercial | 40-DIP | 269-3276-ND 8.34 6.26 3.98 | Z8F3221PM020SC 
31 2 UARTS, 12С, 8-ch 10-bit | 3.0 - 3.6V |20МН2 3 Extended | 44-LQFP | 269-3273-ND 8.73 6.55 4.15 | Z8F3221ANO20EC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 44-LQFP | 269-3274-ND 8.31 6.24 3.96 | Z8F3221AN020SC 
Extended | 44-РІСС | 269-3277-ND 8.52 6.39 4.06 | Z8F3221VNO20EC 
Commercial | 44-PLCC | 269-3278-ND 8.13 6.10 3.87 | Z8F3221VN020SC 
Extended | 64-LQFP | 269-3279-ND 9.24 6.93 4.40 | Z8F3222ARO20EC 
46 2 UARTS, 12С, 12-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6V |20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3280-ND 8.82 6.62 4.19 | Z8F3222AR020SC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Extended |68-PLCC | 269-3281-ND 9.21 6.91 4.38 | Z8F3222VS020EC 
Commercial | 68-PLCC | 269-3282-ND 8.76 6.57 4.18 | Z8F3222VS020SC 
(Continued) 
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Memory Size Timer/ 
Program RAM |/О Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) Pins | Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Extended 40-DIP | 269-3172-ND 17.58 13.19 9.76 | Z8F4801PMO20EC 
81 2 UARTS, 12С, 8-ch 10-bit | 30- 3.6V | 20MHz 3 Commercial | 40-DIP | 269-3143-ND 15.99 12.00 8.88 |78Ғ4801РМ0205С МЕ 
SPI, IrDA Extended | 44-PLCC | 269-3176-ND 17.58 13.19 9.76 | Z8F4801VNO20EC 
Extended | 44-LQFP | 269-3197-ND 17.49 13.12 9.72 | Z8F4801ANO20EC 
2 UARTS, I2C. Extended | 64-LQFP | 269-3187-ND 18.06 13.55 10.04 | Z8F4802ARO20EC 
46 SPI IrDA ' M2-ch 10-bit | 3.0 - 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3145-ND 18.06 13.55 10.04 | Z8F4802AR020SC — 
Ё Extended | 68-PLCC | 269-3191-ND 18.18 13.64 10.11 | Z8F4802VS020EC 
2 UARTS, I2C, 5 
60 SPI, НОА 12-ch 10-bit | 3.0 - 3.6V | 20MHz 4 Extended 80-QFP | 269-3185-ND 18.60 13.95 10.34 | Z8F4803FTO20EC = 
Extended 40-DIP | 269-3285-ND 10.02 oo 4.77 | Z8F4821PMO20EC 
48K 4K Commercial | 40-DIP | 269-3286-ND 9.54 716. 4.54 |78Ғ4821РМ0205С 
31 2 UARTS, 12С, 8-ch 10-bit | 30- 36V | 20MHz 3 Extended 44-PLCC | 269-3287-ND 9.78 7.34 4.65 |78Ғ4821УМ020ЕС 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 44-PLCC | 269-3288-ND 9.30 6.98 4.43 | Z8F4821VNO20SC 
Extended | 44-LQFP | 269-3283-ND 9.96 7.47 4.75 | Z8F4821ANO20EC 
Commercial | 44-LQFP | 269-3284-ND 9.48 тал] 4.52 |78Ғ4821АМ0205С 
Extended | 64-LQFP | 269-3289-ND 10.50 7.88 5.00 | Z8F4822AR020EC 
46 2 UARTS, 12С, 12-ch 10-bit| 3.0 - 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3290-ND 9.99 7.50 4.76 | Z8F4822AR020SC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Extended | 68-PLCC | 269-3291-ND 10.44 7.83 4.98 | Z8F4822VS020EC 
Commercial | 68-PLCC | 269-3192-ND 12.63 9.48 7.01 | Z8F4822VS020SC 
60 2 UARTS, 12С, 12-ch 10-bit| 3.0 ~ 3.6\ | 20MHz 4 Extended 80-QFP | 269-3293-ND 10.56 7.92 5.03 | Z8F4823FTO20EC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 80-QFP | 269-3294-ND 10.08 7.56 4.80 | Z8F4823FT020SC 
Extended 40-DIP | 269-3174-ND 19.53 14.65 10.85 | Z8F6401PMO20EC 
2 UARTS, 12C Commercial | 40-DIP | 269-3149-ND 1776 13.32 9.86 |78Ғ6401РМ0205С 
31 SPI IrDA ' | 8-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 3 Extended | 44-РІСС | 269-3178-ND 19.58 14.65 10.85 | Z8F6401VNO20EC = 
: Commercial | 44-PLCC | 269-3150-ND 1776 13.32 9.86 | Z8F6401VNO20SC 
Extended | 44- ОЕР | 269-3181-ND 19.44 14.58 10.80 | Z8F6401ANO20EC 
Extended | 64-LQFP | 269-3203-ND 20.01 15.01 11.12 | ZaF6402ARO20EC 
46 2 UARTS, 12С, 12-ch 10-bit| 3.0 - 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3151-ND 18.21 13.66 10.11 | Z8F6402AR020SC _ 
SPI, IrDA Extended | 68-PLCC | 269-3188-ND 20.16 15.12 11.19 | Z8F6402VS020EC 
Commercial | 68-PLCC | 269-3152-ND 18.33 13.75 10.18 | Z8F6402VS020SC 
60 2 UARTS, 12С, 12-ch 10-bit | 3.0 - 3.6V | 20MHz 4 Extended 80-QFP | 269-3182-ND 20.55 15.42 11.42 | Z8F6403FTO20EC Е 
SPI, IrDA Commercial | 80-QFP | 269-3153-ND 18.69 14.02 10.38 | Z8F6403FTO20SC 
64K AK Extended 40-DIP | 269-3297-ND 10.89 8.17 5.18 | Z8F6421PM020EC 
Commercial | 40-DIP | 269-3298-ND 10.38 7.79 4.94 |78Ғ6421РМ0205С 
31 2 UARTS, 12С, 8-ch 10-bit | 30 ~ 36V. | 20MHz 3 Exonded 44-PLCC | 269-3299-ND 10.65 7.99 5.07 | Z8F6421VNO20EC 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 44-PLCC | 269-3300-ND 10.14 7.61 4.83 | Z8F6421VNO20SC 
Extended | 44-LQFP | 269-3295-ND 10.83 8.13 5.16 | Z8F6421AN020EC 
Commercial | 44-LQFP | 269-3296-ND 10.32 7.74 4.92 | Z8F6421AN020SC 
Extended | 64-LQFP | 269-3301-ND 11.37 8.53 5.41 | Z8F6422AR020EC 
2 UARTS, I2C Commercial | 64-LQFP | 269-3302-ND 10.83 8.13 5.16 | Z8F6422AR020SC 
46 SPI IrDA ' 2-ch 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3641-ND NEW! 10.83 7.22 5.16 | Z8F6422AR020SC2104 269-3249-ND 
ў Extended | 68-PLCC | 269-3303-ND 11.34 8.51 5.39 | Z8F6422VS020EC 
Commercial | 68-PLCC | 269-3304-ND 10.80 8.10 5.14 | Z8F6422VS020SC 
60 2 UARTS, 12С, 12-ch 1-bit | 3.0 - 3.6v | 20MHz ü Extended 80-QFP | 269-3305-ND 11.46 8.60 5.45 |78Ғ6423ЕТ020ЕС 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 80-QFP | 269-3306-ND 10.89 8.17 5.19 | Z8F6423FT020SC 


Z8 Encore! ХР? Flash Microcontrollers дк series 


The Z8 Encore!® MCU family of products are the first in a line of ZiLOG microcontroller products based upon 
the 8-bit eZ8 CPU. The Z8 Encore! XP 4K Series products expand upon ZiLOG's extensive line of 8-bit 
microcontrollers. The Flash in-circuit programming capability allows for faster development time and program 
changes in the field. The new eZ8 CPU is upward compatible with existing Z8 instructions. The rich peripheral 


set of the Z8 Encore! family makes it suitable for a variety of applications including motor control, security 


systems, home appliances, personal electronic devices and sensors. 
Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO, Temperature Sensor, 
Analog Comparator, Current Sense Amplifier, Up to 18 vectored interrupts * WDT * COMM Interfaces: 
UART, OCD * Operating Temperature: Extended -40°C 


~ 105° C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC үсс Speed | (16-bit) Temp. Package | Part №. 1 25 100 Part No. Tool 
Extended 8-DIP 269-3642-ND NEW! 3.39 3.11 1.70 | Z8F011APBO20EC 
Commercial | 8-ПІР 269-3643-ND NEW! 3.30 3.03 1.65 | Z8F011APBO20SC 
Extended | 8-MLF 269-3644-ND NEW! 3.54 325 1.77 | Z8F011AQBO20EC | 269-3307-ND, 
6 р VART Си Suis МН? 2 Commercial | 8-MLF 269-3645-ND NEW! 3.42 3.14 1.71 | Z8F011AQB020SC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3646-ND NEW! 3.36 3.08 1.68 | Z8F011ASBO20EC 
Commercial | 8-SOIC 269-3647-ND NEW! 3.24 2.97 1.62 | Z8F011ASBO20SC 
Extended | 20-SSOP | 269-3308-ND 3.18 2.65 1.51 | 78Ғ011АНН020ЕС 
Commercial | 20-SSOP | 269-3309-ND 3.03 2.53 1.44 | Z8F011AHHO20SC 
Extended | 20-DIP 269-3312-ND 3.54 2.95 1.69 | Z8FO11APHO20EC | 269-3307-ND, 
i 16 VART Ау = | 20Мн? ? Commercial | 20-DIP 269-3313-ND 3.36 2.80 1.61 | Z8FO11APHO20SC | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3316-ND 3.18 2.65 1.51 | Z8F011ASHO20EC 
1K 256 Commercial | 20-SOIC | 269-3317-ND 3.08 2.58 1.44 | 78Ғ011ҮЛ5Н0205С 
Extended | 28-550Р | 269-3310-ND 3.30 2.75 1.57 | Z8F011AHJO20EC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3311-ND 3.12 2.60 149 | Z8F011AHJ020SC 
25 16 UART И 27-36 | 20MHz 2 Extended 28-DIP 269-3314-ND 3.75 3.18 1.79 | Z8F011APJO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial | 28-DIP 269-3315-ND 3.57 2.98 1.71 | Z8F011APJO20SC | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-3318-ND 3.30 275 1.57 | Z8F011ASJ020EC 
Commercial | 28-SOIC | 269-3319-ND 3.12 2.60 149 | Z8F011ASJ020SC 
Extended 8-DIP 269-3648-ND NEW! 3.60 3.30 1.80 | Z8F012APBO20EC 
Commercial | 8-ПІР 269-3649-ND NEW! 3.48 3.19 1.74 | Z8F012APBO20SC 
i Extended | 8-MLF 269-3650-ND NEW! 3.72 3.41 1.86 | Z8F012AQB020EC | 269-3307-ND, 
° 18 UART Teh E š Commercial | 8-MLF 269-3651-ND NEW! 3.63 3.33 1.82 | Z8F012AQB020SC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC 269-3652-ND NEW! 3.54 3.25 1.77 | 78Ғ012А5В020ЕС 
Commercial | 8-SOIC 269-3653-ND NEW! 3.45 3.17 1.73 | Z8F012ASBO20SC 
(Continued) 
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7. Z8 Encore! XP9 Flash Microcontrollers 4K Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC үсс Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tool 

Extended | 20-SSOP | 269-3320-ND 3.30 2.75 1.59 | Z8F012AHH020EC 

Commercial | 20-SSOP | 269-3321-ND 3.18 2.65 1.51 | Z8F012AHH020SC 
17 16 UART 7-ch 10-bit | 27-36 | 20MHz 2 Extended | 20-DIP 269-3324-ND 3.69 3.08 1.76 | Z8F012APHO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 20-DIP 269-3325-ND 3.54 2.95 1.68 | Z8F012APHO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 20-SOIC | 269-3328-ND 3.33 2.78 1.59 | 28Ғ012А5Н020ЕС 

1K 256 Commercial! 20-SOIC | 269-3329-ND 3.18 2.65 1.51 | Z8F012ASHO20SC 

Extended | 28-SSOP | 269-3322-ND 3.45 2.88 1.64 | Z8F012AHJO20EC 

Commercial | 28-SSOP | 269-3323-ND 3.27 2.78 1.56 | Z8F012AHJO20SC 
23 16 UART 8-ch 10-bit | 27-36 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP 269-3326-ND 3.90 3.25 1.87 | Z8F012APJO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 28-ПІР 269-3327-ND 372 3.10 1.78 | Z8F012APJO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 28-SOIC | 269-3330-ND 3.45 2.88 1.64 | Z8F012ASJO20EC 

Commercial 28-SOIC | 269-3331-ND 3.27 2.73 1.56 | Z8F012ASJ020SC 

Extended 8-DIP 269-3654-ND NEW! 3.99 3.66 2.00 | Z8F021APBO20EC 

Commercial} 8-ПІР 269-3655-ND NEW! 3.87 3.55 1.94 | Z8F021APB020SC 
6 64 UART — 2.7 - 3.6 | 20МН2 2 Extended | 8-MLF 269-3656-ND NEW! 4.11 3.77 2.06 | Z8F021AQBO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial! 8-MLF 269-3657-ND NEW! 4.02 3.69 2.01 | Z8F021AQBO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 8-SOIC | 269-3658-ND NEW! 3.93 3.61 1.97 | Z8F021ASBO20EC 

Commercial} 8-SOIC | 269-3659-ND NEW! 3.84 3.52 1.92 | Z8F021ASB020SC 

Extended | 20-SSOP | 269-3332-ND 3.36 2.80 1.59 | 78Ғ021АНН020ЕС 

Commercial | 20-SSOP | 269-3333-ND 3.18 2.65 1.52 | Z8F021AHH020SC 
17 64 UART E 27-36 | 20MHz 2 Extended | 20-DIP 269-3336-ND 3.72 3.10 1.78 | Z8F021APHO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 20-ПІР 269-3337-ND 3.54 2.95 1.69 | Z8F021APHO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 20-SOIC | 269-3340-ND 3.36 2.80 1.59 | 78Ғ021А5Н020ЕС 

Commercial! 20-501С | 269-3341-ND 3.18 2.65 1.52 | 78Ғ021А5Н0205С 

Extended | 28-SSOP | 269-3334-ND 3.45 2.88 1.65 | Z8F021AHJO20EC 

Commercial | 28-SSOP | 269-3335-ND 3.30 2.75 1.57 | 78Ғ021АН.0205С 
25 64 UART zZ 27-36 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP 269-3338-ND 3.96 3.30 1.89 | Z8F021APJO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 28-DIP 269-3339-ND 3.78 3.15 1.80 | Z8F021APJO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 28-501С | 269-3342-ND 3.45 2.88 1.65 | Z8F021ASJO20EC 

2K 512 Commercial! 28-SOIC | 269-3343-ND 3.30 2.75 1.57 | Z8F021ASJ020SC 

Extended 8-DIP 269-3660-ND NEW! 447 3.83 2.09 | Z8F022APBO20EC 

Commercial} 8-ПІР 269-3661-ND NEW! 4.08 3.74 2.04 | 78Ғ022АРВ0205С 
6 64 UART 7-ch 10-bit | 27-36 | 20MHz 2 рш 8-MLF 269-3662-ND NEW! 4.32 3.96 2.16 |Z8F022AQB020EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 8-MLF 269-3663-ND NEW! 4.23 3.88 2.12 | Z8FO22AQB020SC | 269-3638-ND 

Extended | 8-SOIC | 269-3664-ND NEW! 4.14 3.80 2.07 | Z8F022ASBO20EC 

Commercial! 8-SOIC | 269-3665-ND NEW! 4.05 3.72 2.03 | 78Ғ022А5В0205С 

Extended | 20-550Р | 269-3344-ND 3.51 2.93 1.67 | Z8F022AHHO20EC 

Commercial | 20-SSOP | 269-3345-ND 3.36 2.80 1.59 | Z8F022AHH020SC 
17 64 UART 7-ch 10-bit | 27 - 3.6 | 20MHz 2 Extended | 20-ПІР 269-3348-ND 3.90 3.25 1.86 | Z8F022APH020EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 20-DIP 269-3349-ND 3.72 3.10 1.77 | Z8F022APHO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 20-SOIC | 269-3352-ND 3.51 2.93 1.67 | Z8FO22ASHO20EC 

Commercial! 20-501С | 269-3353-ND 3.36 2.80 1.59 | 78Ғ02245Н0205С 

Extended | 28-SSOP | 269-3346-ND 3.63 3.03 1.73 | Z8F022AHJO20EC 

Commercial | 28-SSOP | 269-3347-ND 3.45 2.88 1.65 | 78Ғ022АН.0205С 
23 64 UART 8-ch 10-bit | 2.7~3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP 269-3350-ND 4.14 3.45 1.97 | Z8F022APJO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 28-DIP 269-3351-ND 3.93 3.28 1.87 | Z8F022APJO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 28-SOIC | 269-3354-ND 3.63 3.03 1.73 | Z8F022ASJO20EC 

Commercial} 28-SOIC | 269-3355-ND 3.45 2.88 1.65 | Z8F022ASJ020SC 

Extended 8-DIP 269-3666-ND NEW! 4.59 4.21 2.30 | Z8F041APBO20EC 

Commercial} 8-ПІР 269-3667-ND NEW! 447 4.10 2.24 | 78Ғ041АРВ0205С 
6 128 UART EA 27-36 | 20MHz 2 Extended | 8-MLF 269-3668-ND NEW! 4.71 4.32 2.36 | Z8FO41AQB020EC | 269-3307-ND, 
Commercial! 8-MLF 269-3669-ND NEW! 4.62 4.24 2.31 | Z8F041AQB020SC | 269-3638-ND 

Extended | 8-SOIC 269-3670-ND NEW! 4.53 4.16 2.27 | Z8F041ASBO20EC 

Commercial} 8-SOIC | 269-3671-ND NEW! 444 4.07 2.22 | Z8F041ASBO20SC 

Extended | 20-SSOP | 269-3356-ND 3.51 2.93 1.68 | 78Ғ041АНН020ЕС 

Commercial | 20-SSOP | 269-3357-ND 3.36 2.80 1.60 | Z8F041AHH020SC 
17 128 UART құз 27-36 | 20MHz 2 Extended | 20-DIP 269-3360-ND 3.93 3.28 1.87 | Z8FO41APHO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 20-DIP 269-3361-ND 3.75 3.13 1.78 | Z8F041APHO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 20-SOIC | 269-3364-ND 3.51 2.93 1.68 | Z8F041ASHO020EC 

Commercial} 20-SOIC | 269-3365-ND 3.36 2.80 1.60 | Z8F041ASH020SC 

Extended | 28-SSOP | 269-3358-ND 3.63 3.03 1.74 | Z8F041AHJO20EC 

Commercial | 28-SSOP | 269-3359-ND 3.48 2.90 1.65 | Z8F041AHJO20SC 
AK 1K 25 128 UART € 27-36 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP 269-3362-ND 447 3.48 1.98 | Z8F041APJO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 28-DIP 269-3363-ND 3.96 3.30 1.89 | Z8F041APJO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 28-SOIC | 269-3366-ND 3.63 3.03 1.74 | Z8F041ASJO20EC 

Commercial! 28-SOIC | 269-3367-ND 3.48 2.90 1.65 | Z8F041ASJ020SC 

Extended 8-DIP 269-3672-ND NEW! 4.77 4.38 2.39 | 78Ғ042АРВ020ЕС 

Commercial] 8-ПІР 269-3673-ND NEW! 4.68 4.29 2.34 | 78Ғ042АРВ0205С 
6 128 UART 7-ch 10-bit | 27-26 | 20MHz 2 көч 8-MLF 269-3674-ND NEW! 4.92 4.51 2.46 | 78Ғ042А0В020ЕС | 269-3307-ND, 
Commercial! 8-MLF 269-3675-ND NEW! 4.83 4.43 2.42 | 78Ғ042А0В0205С6 | 269-3638-ND 

Extended | 8-SOIC 269-3676-ND NEW! 4.74 4.35 2.37 | Z8F042ASBO20EC 

Commercial} 8-SOIC | 269-3677-ND NEW! 4.65 4.27 2.33 | Z8F042ASBO20SC 

Extended | 20-SSOP | 269-3368-ND 3.69 3.08 1.76 | 78Ғ042АНН020ЕС 

Commercial | 20-SSOP | 269-3369-ND 3.51 2.93 1.68 | Z8F042AHH020SC 
17 128 UART 7-ch 10-bit | 27-36 | 20MHz 2 Extended | 20-DIP 269-3372-ND 4.11 3.43 1.95 | Z8F042APH020EC | 269-3307-ND, 
Commercial} 20-DIP 269-3373-ND 3.90 3.25 1.86 | Z8F042APHO20SC | 269-3638-ND 

Extended | 20-SOIC | 269-3376-ND 3.69 3.08 1.76 | Z8F042ASHO20EC 

Commercial! 20-SOIC | 269-3377-ND 3.51 2.93 1.68 | 78Ғ042А5Н0205С 

(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Z. Z8 Encore! XP9 Flash Microcontrollers 4K Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins (Bytes) Communication ADC VCC Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tool 
Extended | 28-SSOP | 269-3370-ND 3.81 3.18 1.82 | 78Ғ042АН./020ЕС 
Commercial | 28-SSOP | 269-3371-ND 3.63 3.03 1.73 | Z8F042AHJ020SC 
4K 1K 23 128 UART 8-ch 10-bit | 2.7 ~3.6 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP 269-3374-ND 4.35 3.63 2.07 | Z8F042APJO20EC | 269-3307-ND, 
Commercial | 28-DIP 269-3375-ND 4.14 3.45 1.97 | Z8F042APJO20SC | 269-3638-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-3378-ND 3.81 3.18 1.82 | Z8F042ASJO20EC 
Commercial | 28-5016  269-3379-ND 3.63 3.03 1.73 | Z8F042ASJ020SC 
20-550Р | 269-3680-ND NEW! 3.75 3.44 1.88 | 78Ғ082АНН02050 269-3307-ND. 
17 — UART T-ch. 10-bit | 2.7 - 3.6 | 20MHz 2 Commercial} 20-DIP 269-3682-ND NEW! 447 3.83 2.09 | Z8FO82APHO20SC 269-3638-ND- 
вк 1K 20-SOIC | 269-3684-ND NEW! 3.75 3.44 1.88 | Z8F082ASH020SC 
28-550Р | 269-3681-ND NEW! 3.87 3.55 1.94 | Z8F082AHJ020SC 269-3307-ND. 
23 — UART 8-ch. 10-bit | 2.7 - 3.6 | 20MHz 2 Commercial} 28-DIP 269-3683-ND NEW! 4.44 4.07 2.22 | Z8F082APJO20SC 269-3638-ND- 
28-SOIC | 269-3685-ND NEW! 3.87 3.55 1.94 | Z8F082ASJ020SC 
eZ80 Acclaim!™ Flash Microcontrollers 
Flash SRAM Vo DMA Speed 16-hit Other Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog 
(KB) (KB) Lines Controller (MHz) Timers EMAC Features IrDA Voltage Range Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
144-LQFP | 269-3161-ND 29.82 22.37 15.29 EZ80F91AZ050SC 
2 el Қ -| 
256K 16K 32 y 50 4 y 2 UARTS, SPI, I?C, Y 30-3.6V. -40° - 105°C 144-LQFP | 269-3199-ND 32.79 24.60 16.82 EZ80F91AZ050EC 
PLL, RTC 144-BGA | 269-3251-ND 31.32 23.49 16.06 EZ80F91NA050SC 
144-BGA | 269-3250-ND 34.29 25.72 17.58 EZ80F91NA050EC 
128K Е м = 20 6 _ 2 UARTS, SPI, Y 30-3.6V -40° -105°C |100-LOFP 269-3159-ND 18.75 14.07 8.93 EZ80F92AZ020SC 
Іс, ВТС 269-3200-ND 20.64 15.48 9.83 EZ80F92AZ020EC 
ek ж 54 _ 20 6 _ 2 UARTS, SPI, Y 30-3.6V -40° ~ 105°C. |100-LOFP 269-3164-ND 17.43 13.08 8.30 EZ80F93AZ020SC 
PC, ВТС 269-3201-ND 19.17 14.38 9.13 EZ80F93AZ020EC 
= = 24 = 20 6 — | aUARTSSPLUC | Y | 30-36v | -а0° -105°с [л0о4аг» | 29-31670 1659 еи 
269-3168-ND 14.43 10.83 6.87 EZ80L92AZ020SC 
- - 24 - 50 6 - 2UARTS,SPLEC | Y 30-36/ | -40°-105°с | 100-LaFp | 269-3169-ND 1824 bos 2097 | ЕАО 
269-3170-ND 15.87 11.91 7.56 EZ80L92AZ050SC 
Development Kits NEW! Emulators 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
eZ80Acclaim!™ Z8 Encore!® 
и d ы nid оба завад 53252 78 Encore! 64K Series 44-pin LOFP Emulator Kit 269-3392-ND 2995.00 
evelopment Kit for е; -3154- | 5 Spe: ў EUH 
Development Kit for eZ80F92 269-3162-ND 399.95 Z8 Епсоге!® 64K Series 40-pin PDIP Emulator Kit 269-3393-ND 2995.00 
; Z8 Епсоге!® 64K Series 44-pin PLCC Emulator Kit 269-3394-ND 2995.00 
28 Encore! ХШ 28 Encore! 64K Series 64-pin LOFP Emulator Kit 269-3395-ND 2995.00 
28 Encore! ХР” 4K Series, 8-pin Development Kit 269-3638-ND NEW! 49.99 78 Encore!® 64K Series 68-ріп PLCC Emulator Kit 269-3396-ND 2995.00 
Z8 Encore! XP? 4K Series, Development Kit (28-pin) 269-3307-ND 39.95 1 А e н Т H 
28 Encore! ХР” F08xA Series, (28-ріп) Development Kit 260-3686-ND NEW! 39.95 78 Encore! 64K Series BO-pin QFP Emulator Kit ӘБЕКЕ ЕНШІ 299500 
Z8 Encore! 28 GP™ 
78 Епсоге!® Development Kit (8К/4К) 269-3183-ND 39.95 Z8 GP™ ZGP323 In-Circuit Emulator and Development Platform 269-3399-ND 2499.00 
Z8 Encore!® Z8F642 MCU Development Kit 269-3249-ND 39.95 
Z8 Encore!® 4K Series Development Kit (28-pin) 269-3389-ND NEW! 39.95 
яга? NEW! Adapter 
eZ80L92 Development Kit 269-3165-ND 399.95 Е аар е 5 
NEW! Crimzon™ NEW! Digi-Key Price 
Descripti Part No. Each 
Crimzon™ RC Development Platform 269-3398-ND 249.00 esr Don ан ae 
Z8 Encore!® 
Z8 Encore!® 64K Series 44-pin LOFP ICE Adapter 269-3400-ND 299.00 
Accessory Kits 28 Encore!® 64K Series 40-pin PDIP ICE Adapter 269-3401-ND 299.00 
Z8 Encore!® 64K Series 44-pin PLCC ICE Adapter 269-3402-ND 299.00 
Digi-Key Price Z8 Encore!® 64K Series 64-pin LOFP ICE Adapter 269-3403-ND 299.00 
Description Part No. Each Z8 Encore!® 64K Series 68-pin PLCC ICE Adapter 269-3404-ND 299.00 
NEW! eZ80Acclaim!™ NEW! Z8 Encore!® 64K Series 80-pin QFP ICE Adapter 269-3405-ND 299.00 
eZ80Acclaim!™ Serial Smart Cable Accessory Kit 269-3391-ND 35.00 
USB Smart Cable Accessory Kit 269-3678-ND 51.95 
Z8 Епсоге!? Modu les 
Z8 Епсоге!® Smart Cable Accessory Kit 269-3248-ND 19.95 
Modular Development System General Purpose Kit 269-3386-ND 149.95 Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
eZ80Acclaim!™ 
Programmer Multipurpose MCU Module 269-3155-ND 75.00 
Flash Module for eZ80F92 269-3156-ND 84.10 
Digi-Key Price Ethernet Module for е280Е92 269-3157-ND 108.00 
Description Part No. Each 
NEW! 28 GP™ NEW! 6580". 
28 GP ZGP323 Ethernet Programming System 269-3390-ND 99.00 Webserver-i Ethernet Module 269-3166-ND 57.38 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 385 


Z. 


ZiLOG 


GENERAL DESCRIPTION: Zilog's in-circuit emulator/programmer is an interactive, 
Windows™ based development tool providing a real-time environment for 
emulation and debugging, which includes a full-featured macro cross assembler to 
enhance programmer productivity. The 786ССРО17ЕМ is a member of Zilog's 
ICEBOX™ product family of in-circuit emulators providing support for the 28 
microcontrollers. The emulator provides essential timing and 1/0 circuitry to 
simplify user emulation of the prototype hardware and software product. The Z8 
CCP emulator provides users with a hardware platform to develop and debug 
software in a real-time environment. In contrast, software simulators provide sign- 
ificantly slower operation making them less practical for code development. The Z8 
CCP emulator can be connected to a serial port (COM1, COM2, COMS, and COM4) 


of the host computer and uses Zilog Developer Studio (ZDS). Z8 CCP Emulator Kit 
Contents: Circuit Board: CMOS Z86C9320VSC, 20MHZ CMOS Z86C5020FSE ICE 
Chip, 32K x 8 Static RAM (for Code Memory) 18-Pin DIP ZIF Programming Socket, 
Holes Available for 28/40-Pin ZIF Programming Sockets, Sockets for 28/40-Pin 
Target Cables, 25-pin RS-232C Interface Connector: 18-Pin DIP Target Cable, 
Power Cable Documentation: Emulator User's Manual NOTE: Power Supply RS- 
232€ not included with 286ССРОТ2ЕМ (recommended wall transformer T404-ND) 
FEATURES: “ In-Circuit Debug Emulation * Real-Time Emulation ” Z8 GUI 205 
Emulator Software • Window-Based User Interface * On-Line Help * One-Time 
Programmable (OTP) Support • Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps • Bisync 
Error-Correcting Communications Protocol * Source-Level Debugging * Symbolic 


Real-Time, In-Circuit Emulation and Programming for only $49.95 
286ССР012ЕМ Emulator/ Programmer for Zilog's 289 
Microcontrollers with ир to 32К Program Memory 


Digi-Key Part No. 269-2002-ND 
(See Z8 chart for applicable devices.) 


Disassembly іп the Debug Window • Zilog Developer Studio (ZDS): — ZMASM, 
— Structured Assembly and Data Code, — Source-Level Debug Support, — Built-In 
Register Equates, — Linker, — Windows 95TM Integrated Editor 


SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°С + 10*C Supply Voltage: «7.5 
VDC to 10.0 VDC Minimum Emulation Speed: 1 MHz internal SCLK Maximum 
Emulation Speed: 6 MHz internal SCLK12 MHz external Crystal (shipped with 8 
MHZ crystal) Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing) Power 
Requirements: «8.0 VDC @ 0.5A typical, 0.8A max. Dimensions:Width: 7.0 in. 
(17.7 cm) Length: 9.0 in. (22.9 cm) Height: 0.9 in. (2.3 cm) Serial Interface :RS- 
2326 @ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


Z8? Series Microcontrollers 
Z8 MCU Family 


OVERVIEW: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including consumer, automotive, 
security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as volume production where time to market or 
code flexibility is critical. A variety of packaging options are available. The same on-chip peripherals are used across the 
MCU product line with the primary differences being the amount of ROM/RAM, number of 1/0 lines present, and 
packaging/temperature ranges available. This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family 


member. 


FEATURES: * General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an accumulator, speeding 
instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow fast context switching. * Flexible 1/0: 
1/0 byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs are software programmable as open-drain or push- 
pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. * Analog 
Inputs: Three input pins are software programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two comparator 


prescaler and 8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. Interrupts: There are six vectored interrupt 
sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. • Watch-Dog Timer (WDT): An 


nibbles, bytes, and words. 


ACCESSORY KIT 


all functions of the Z86CCP01ZEM. 


internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the bounds of normal operation, 
the WDT will timeout and reset the MCU. • Auto Reset: All family devices have internal Power-On Reset. • Low-EMI 
Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. This new option provides for reduced radiated 
emission via clock and output drive circuit changes. • Low-Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. • Full 
Z8 Instruction Set: Forty-eight basic instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, 


The Z86CCPOOZAC is the accessory kit for the 786ССРО17ЕМ. The kit contains all accessories to fully populate and operate 


KIT CONTENTS: • 28-Pin DIP ZIF Socket • 28-Pin Target Connector Cable * 40-Ріп DIP ZIF Socket * 40-Pin Target 


inputs are provided with a common reference input. • Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 6-bit 


Connector Cable • RS-232 Cable * Power Cable 


Memory Oscillator Freq. Supply Req. Req. OTP 
Size 1/0 Type Range Voltage Operating Emulator Prog. Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom] Ram | Lines External Min./Max. Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 Part №. 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1012-ND 2.28 171 1.04 Z86E0208PSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5-5.5 0-70 18-506 Ы А,2 269-1014-ND 2.28 1.71 1.04 Z86E0208SSC1925 
05K| 61 14 XTAL DC-8MHz 3.5-5.5 0-70 20-550Р — 269-3069-ND 249 1.87 142 Z86E0208HSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5-5.5 -40-105 18-DIP A A 269-1011-ND 2.49 1.87 1.14 Z86E0208PEC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5-5.5 -40-105 18-5016 d A2 269-1013-ND 249 1.87 1.14 Z86E0208SEC1925 
XTAL DC-8MHz i 20-550Р — -- 269-3068-ND 2.73 2.05 1.24 Z86E0208HEC1925 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 18-DIP A A 269-1095-ND 3.54 2.66 157 Z86E0412PSC1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 18-DIP A A 269-1096-ND 3.54 2.66 1.57 Z86E0412PSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 18-5016 ў A2 269-1099-ND 3.54 2.66 157 Z86E0412SSC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 20-550Р — — 269-3076-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1866 
1K | 125| 14 RC DC-12MHz 4.5-5.5 20-55 ОР. = = 269-3077-ND 3.75 2.82 1.67 Z86E0412HSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-DIP A A 269-1093-ND 3.90 2.93 1.73 786Е0412РЕС 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-5016 B A2 269-1097-ND 3.90 2.93 1.73 Z86E0412SEC 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 20-550Р - -- 269-3074-ND 4.14 3.11 1.84 786Е0412НЕС1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 20-550Р — 269-3075-ND 4.14 3.11 1.84 786Е0412НЕС1903 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1025-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812PSC1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 0-70 18-DIP A A 269-1026-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812PSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 0-70 18-5016 5 А,2 269-1029-ND 4.35 3.27 1.93 Z86E0812SSC1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 0-70 20-550Р = = 269-3089-ND 4.53 3.40 2.01 Z86E0812HSC1903 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A 5 269-1053-ND 6.39 4.80 3.22 Z86E3116PSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-501С E: A,3,4 269-1055-ND 6.39 4.80 3.22 Z86E3116SSC 
2K | 125) 14 XTAL DC-12MHz | 45-55 -40-105 18-DIP A A 269-1023-ND 477 3.58 2.42 Z86E0812PEC 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-5016 ii A2 269-1027-ND 4.77 3.58 242 786Е08125ЕС 
RG DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 18-5016 * А,2 269-1028-ND 4.77 3.58 242 Z86E0812SEC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 20-550Р - - 269-3086-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1866 
RC DC-12MHz 4.5-5.5 -40-105 20-550Р — -- 269-3087-ND 5.01 3.76 2.23 Z86E0812HEC1903 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5-5.5 -40-105 28-DIP A A.3 269-1052-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116PEC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5-5.5 -40-105 28-SOIC Bi A,3,4 269-1054-ND 7.05 5.29 3.35 Z86E3116SEC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A A4 269-1041-ND 7.71 5.79 3.43 Z86E3016PSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3:5-5.5 0-70 28-501С x А,3,4 269-1043-ND 7.71 5.79 3.43 Z86E3016SSC 
237| 24 XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 28-PLCC A A,3,4 269-1045-ND 7.71 5.79 3.43 Z86E3016VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-DIP A A7 269-1036-ND 7.98 5.99 4.27 Z86E3312PSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-SOIC ў А, 8 269-1103-ND 7.98 5.99 4.19 Z86E3312SSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 0-70 28-PLCC Е А,9 269-1104-ND 7.98 5.99 4.16 Z86E3312VSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 40-DIP A А.З 269-1072-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016PSC 
4К XTAL/RC DC-16MHz 3.5-5.5 0-70 44-PLCC M A,3,6 269-1074-ND 9.18 6.89 4.42 Z86E4016VSC 
23585 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 40-DIP A А, 10 269-1037-ND 9.75 7.32 4.56 Z86E4312PSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 44-PLCC Ы А, 11 269-1038-ND 9.75 7.32 4.32 Z86E4312VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 44-РОҒР Ы А, 3, 16 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5-5.5 44-PQFP Е А, 3, 15 269-1107-ND 9.57 7.18 4.42 Z86E4016FSC 
237| 24 XTAL/RC DC-16MHz 28-DIP A A4 269-1040-ND 8.49 6.37 3.77 Z86E3016PEC 
236] 32 XTAL/RC DC-16MHz 40-DIP A А, 3 269-1071-ND 10.08 7.56 4.87 Z86E4016PEC 
237| 24 XTAL/RC DC-12MHz 28-501С Ы А, 8 269-1047-ND 9.72 7.29 4.63 78673312550 
237| 24 XTAL/RC DC-12MHz ‚5-5. 28-DIP A A7 269-1112-ND 972 7.29 4.63 28673312PSC 
8K 236| 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 44-PLCC н А, 11 269-1048-ND 11.28 8.46 5.37 28674312VSC 
236| 32 XTAL DC-12MHz 4.5-5.5 40-DIP B B 269-1033-ND 18.93 14.20 8.41 Z86E2116PSC 
236| 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 40-DIP A А,10 269-1115-ND 11.28 8.46 5.37 28674312PSC 
236] 32 XTAL DC-16MHz 4.5-5.5 44-PLCC * B, 12 269-1102-ND 18.93 14.20 8.41 Z86E2116VSC 
237| 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 28-DIP C 6,7 269-1105-ND 12.84 9.63 6.03 Z86E3412PSC 
236| 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 40-DIP C С, 10 269-1034-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412PSC 
16K | 236 | 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 44-PLCC Ж 6,11 269-1046-ND 14.43 10.83 6.41 Z86E4412VSC 
236| 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5-5.5 44-PQFP b С, 16 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236| 32 XTAL DC-16MHz 4.5-5.5 44-PQFP 5 В, 14 269-1110-ND 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSC 
32K | 236] 32 XTAL DC-16MHz 4.5-5.5 44-PQFP й В, 14 269-1111-№0 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
A #B Emulator/ProgramMeh BOI „ооо ааа нана ака анна 269-2002-ND 49.95 786ССР012ЕМ 
2 Ўв ТЕ asia DUAL e E M Ва аа а coupe c t e ANA oe 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP 
3 Z8 Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for 786ССРО17ЕМ. 269-2001-ND 46.43 786ССР007АС 
6 44 Pin PLCC Adapter 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
7 28 Pin Dip Adapter .. 269-2009-ND 35.10 Z86E3400ZDP 
8 28 Pin SOIC Adapter. 269-2010-ND 52.65 Z86E3400ZDS 
14 44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter... 269-2021-ND 198.00 786Е210120Ғ 
15 44 Pin РОЕР to 40 Dip Adapter 269-2022-ND 118.83 Z86E4001ZDF 


* Zilog's emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, see logic system adapters in the manufacturers index. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z. eZ80 - The Next Generation 


ZiLOG 


EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the 
next generation eZ80 is revolutionizing the way that communi- 
cations are happening today. This elegant system-on-a-chip can 
serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system 
monitoring and control, effortless processor code updates, and 
system compatibility. This solution enables any browser with 
access to your network the ability to control and monitor a net- 
work application. The eZ80 executes Z80 code four times faster 
than traditional Z80s at the same clock speed, and can operate at 
speeds up to 50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, which 
can only address 64KB, the eZ80 can address 16MB without a 
Memory Management unit. The eZ80 Webserver also features an 
Embedded Internet Software Suite that enables the transmission 


and reception of HTML form data and the dynamic generation of 
web pages. 

FEATURES: 

* 50MHz Processor * Multiply and Accumulate Engine * 16MB 
Linear Addressing * 3.3V Operation * 2 DMA Channels * Uni- 
versal ZiLOG Interface (selectable UART, IIC, SPI) * 6 PRTs with 
Prescalers * 8KB SRAM * 32-Bit GPIO with Interrupt Support 
Ф On-Chip Oscillator • Optimized Pipeline Architecture • ZiLOG 
Debug Interface 


EZ801900200ZCO 

Contains an eZ80® Development Platform, an eZ80190 Module, 
a power supply, the ZPAKII Debug Interface Tool, and documen- 
tation on CDROM. For a product-specific listing of items in the kit, 
please see the Kit Contents sheet found inside this kit. 


Digi-Key Price Each Zilog 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-VQFP 269-3123-ND 24.69 18.52 12.67 EZ80190AZ050EC 
Webserver IC 100-VQFP 269-3124-ND 21.48 16.11 11.02 Е280190А20505С 
Development Kit — 269-3202-ND 399.95 — — Е28019002002С0; 


Z8Plus™ Microcontrollers 


Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and 
Z8 cores, the Z8Plus offers increased functionality, significantly higher 
performance, lower power requirements, and greater cost savings over 
other 8-bit microcontrollers. The Z8Plus is designed to be easy to use, 
even for designers who have never used a microcontroller before. 

With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to- 
register architecture, the Z8Plus offers state-of-the-art flexibility and 
freedom for any designer in search of a low-cost solution for a variety of 
microcontroller applications. 

The Z8Plus core offers several significant advantages compared to the 
current Z8 core. Foremost is performance improvement due to a 
reduced system clock division and a fixed instruction cycle time. The 
improvement is nearly 50%, depending upon instruction mix. For 
example, a Z8Plus-based part at 10MHz has performance comparable 
to a 16MHz part in production today. This, along with significant design 
improvements, leads to lower power and lower noise operation. 


The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members 
of the popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit microcontroller family. New features 
include voltage brown-out protection and power-on reset. Additionally, 
the “RESET” pin has been replaced with a general purpose I/O pin and 
oscillator circuitry to support RC configurations. These new parts are 
targeted at customers who require a powerful, yet small OTP micro- 
controller for use in general purpose applications. 


EMULATOR/PROGRAMMER 


FEATURES: * In-Circuit Program Debug Emulation * Real-Time 
Emulation * 20$ Emulator Software * Window-Based User Interface 
* On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support * Selectable 
Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps * Bisync Error-Correcting Communi- 
cations Protocol 


SPECIFICATIONS: OPERATING TEMPERATURE: 20%С + 10%С 
POWER REQUIREMENT: «9.0 VDC Q 0.5A Minimum (Typical). 


DIMENSIONS: * Width: 6.75 in. (17.15 cm) * Length: 7.50 in. (19.05 
cm) * Height: 0.90 in. (2.30 cm) SERIAL INTERFACE: RS-232C Ф 
9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: ІВМ РС (or 100% 
Compatible) 386-Based Machine: * 33 MHz * 4 MB RAM * VGA Video 
Adapter * Hard Disk Drive (2.5 MB Free Space) * 3.5-inch, High- 
Density (HD) Floppy Disk Drive * RS-232C Com Port * Mouse or 
Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; * Cable 
/Pods: 18-Pin Emulation Pod Cable; 9-Pin M-F Serial Cable (6 ft.) 
Ф Host Software: Z8 Graphical User Interface (GUI); ZiLOG Macro 
Cross Assembler (ZMASM)/ZiLOG Developer Studio (205) * Docu- 
mentation: ZiLOG 1999 Technical Library CD ROM, which contains Z8 
device data sheets, user manuals, application notes; ZaM001 Emulator 
User's Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Required Required OTP 
Size 1/0 Type Range Voltage Operating Emulator Programming Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom Ram | Lines External Min/Max Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. 1 25 100 | Part No. 

512 32 13 XTAL/LC DC - 10MHz 3.5 -5.5 0-70 18-DIP. D D 269-1117-ND 240 1.93 1.11 | Z8E00010PSC 

35-55 0-70 18-ПІР D D 269-1121-ND 2.64 2.42 125 | Z8E00110PSC 

1K & | 43 | xuc DC - 10MHz pos ў 18-SOIC 5 0,2 269-1123-ND 264 242 125 | 78Е0011055С 

45-55 -40 - 105 18-DIP. D D 269-1120-ND 2.91 2.67 1.36 | Z8E00110PEC 

Z8PE002 / Z8PE003 Series 
30-55 0-70 18-DIP. D D 269-1130-ND 2.25 2.07 1.47 | Z8PE002PZ010SC 
512 64 14 XTAL/LC DC - 10MHz 20-550Р ж 0, 17 269-1132-ND 243 2.23 1.27 | Z8PE002HZ010SC 
45-55 -40 - 105 20-SS0P * 0, 17 269-1135-ND 2.67 245 1.49 | Z8PE002HZ010EC 
18-DIP. D D 269-1136-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003PZ010SC 
3.0 - 5.5 0-70 18-5016 * 0,2 269-1137-ND 3.12 2.86 1.57 | Z8PE003SZ010SC 
1K 64 14 XTAL/LC DC - 10MHz 20-550Р ж 0, 17 269-1138-ND 3.30 3.03 1.73 | Z8PEO03HZ010SC 
45-55 40-106 18-DIP. D D 269-1139-ND 342 3.14 1.73 | Z8PE003PZ010EC 
ў Д 18-5016 * 0,2 269-1140-ND 342 314 1.73 | 78РЕ00357010ЕС 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
Emulator / Programmer T 
D Z8 Plus Emulator/Programmer (Power supply sold separately T405-P5P-ND recommended) .................................................. 269-2033-ND 167.78 281СЕ0012ЕМ 


T For ОТР programming adapters, please refer to Z8 Series. 


* Zilog's emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the emulator for in-circuit DIP emulation. 


Thermostat Application Module Kit 


Thermostat Application Module provides a flexible platform for training and experimentation on a number of 
microcontroller and microprocessor devices. The module contains no processor. It is designed to attach to the 
eZ80 development platforms, which contain both the processors and the control programs that make the 
development function. FEATURES: • Simple bit-I/O (LEDs, switches, lamp, and fan) • Alphanumeric LCD display 
via the GPIO interface • Temperature sensor via the ІС interface • EEPROM data storage via the РС interface 


* Flash program storage for eZ80 family devices 


269-3198-ND 


Turnkey Universal Remote Control Kit 


The Crimzon RC Bullet™ Reference Design Kits are ideally suited for Universal Remote Control applications. 
These kits feature both learning and non-learning models with both three-in-one (Cable/Satellite, DVD/VCR, and 
TV) and ѕіх-іп-опе feature sets (Cable, Satellite, Audio, TV, DVD, VCR) for the North American and European 
marketplaces. Built on the Z8-based ZLx16300 and ZLx32300 IR MCU, and competitively priced the kits give you 
everything needed to start manufacturing branded universal remote controls today. 


.... $85.00 


Z86L99 with IR Solutions 


Z86L99 EVALUATION BOARD An Evaluation board for the Z86L99 microcontroller family. 


FEATURES: • Supports 28-pin 7861991 and 40-pin 7861 990 PDIP packages * Full mouse function 
with Varatouch's Varapoint modules and switches * Selectable Vcc for 5.3V, ЗУ and is powered from 
PC for PS2 connection • ADC sensing (2861990 40-pin version) е PS? mouse communication (PS2 
keyboard can also be developed) * IR demodulator for learning IR and two way IR communication 
* 100mA high drive IR LED * Configurable 11 rows and 12 column key matrix * 132 keys for 
keyboard and universal remote control evaluation * Two variable resistors for comparator connection 
* Adjustable VRef+ and VRef- for ADC * Breadboard area for user to add more components 


Z86L99 IN-CIRCUIT EMULATOR In-circuit emulators are interactive, Windows-oriented development 
tools, providing a real-time environment for emulation and debugging. Provides essential timing and 
VO circuitry to simplify user emulation of prototype hardware and software products. 


FEATURES: • Supports up to 32K of ROM • Varies the operating voltage from 3.0-4.0V * Supports 
incircuit emulation on target systems that operate at 3.0-4.0V * Powers the In-Circuit Emulator (ICE) 
chip from either the emulator or target board * Supports IR devices that operate at up to 8МН2 
* Emulates 28-ріп DIP and 40-ріп ПІР * Provides OTP programming for 28-pin DIP and SOIC 
packages, 40-ріп PDIP, 48-pin SSOP * Multi-tasks with other Windows applications while 2100 
Developer Studio (ZDS) is running 


269-3380-ND USA, 3-Function, Non-learning . . $129.00 

269-3381-ND European, 3-Function, Non-learning. $129.00 В 

269-3382-ND USA, 6-Function, Non-learning .. $129.00 269-3240-ND Evaluation Board... ence 24 etn S ebbe ИА ette $193.75 
269-3383-ND ^ European, 6-Function, Non-learning. $129.00 269-3241-ND Emulator . $850.00 
269-3384-ND USA, 6-Function, Learning. x 269-3238-ND 2860990; 48-SSOP .. $17.97 
269-3385-ND European; 6-Füfiction; Learning). ааа нара did riva Rp ada $159.00 269-3239-ND 786/9990: 40-DIP' emet ua eng teo нераце SI ste анна а $17.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PSoC™ (Programmable 
cm CYPRESS System on Chip) Flash 
Microcontrollers 


The Programmable System-on-Chip (PSoC™) microcontrollers integrate a microcontroller and the analog and digital 
components that typically surround it in an embedded system. Easy-to-use development tools enable designers to select 
the precise peripheral functionality they desire, including analog functions such as amplifiers, ADCs, DACs, filters and 
comparators and digital functions such as timers, counters, PWMs, SPI and UARTs. The PSoC family's analog features 
include rail-to-rail inputs, programmable gain amplifiers and up to 14-bit ADCs with exceptionally low noise, input 
leakage and voltage offset. PSoC devices include up to 32 KB of flash memory, 2 KB of SRAM, an 8x8 multiplier with 32- 
bit accumulator, power and sleep monitoring circuits, and hardware 12C communications. Operating Voltage from 3.0V to 
5.25V. Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


CY3205-DK BASIC PSoC™ 
Development Kit For all PSoC Microcontrollers 


The PSoC'" Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, cable, and power 
supply. The base unit is connected to the host PC via the parallel port and is included (with cable and power supply) in 
the Development Kit. 

The PSoC Designer ICE also serves as a single-site device programmer. Programming Boards are devices which connect 
to the ICE and allow programming of Devices supported by that particular Programming Board. Each Programming Board 
Pod has a 5-pin programming header. This can be used for In-Circuit Serial Programming. 

Pods are devices that connect to Modular cable from ICE and are needed to emulate a particular PSoC device. Comes 
with a PUP, a little demonstration board that you can emulate little projects on, and Feet which allows users to connect 
from Pod to Application for Debugging. Extra Feet and Pods can be purchased separately. 

Development Kit Includes: “ In-Circuit Emulator (ICE) Base Unit • ICE Connection Cables and Power Supply • Demon- 
stration Pup with LED bar graph for simple demonstrations • Programming Module for Dip parts • Feet for interfacing ICE to 


* Lead Free/RoHS Compliant 


PSoC™ ISSP (In-System Serial 
Programming) Programmer 


The ISSP Programmer programs PSoC ICs with .hex files created with Cypress MicroSystems’ PSoC Designer™ 
software. The programmer programs a PSoC chip mounted on your PCB, one ata time. It connects to your PCB with a 
5-wire cable and to your PC with a USB cable. Programming operation can be automated by incorporating the 
programmer into a PC-based test system. The tester software communicates with the programmer-control software 
through a command-line interface. The ISSP programmer can also be operated manually using the supplied Windows® 
GUI software. Functions: * Program “ Verify * Read ” Flexible Connections to Target PSoC Devices: Devices can be 
inserted directly into ISSP, using an on-board 48-ZIF socket, connected via a test fixture or programmed in-system on a 
product circuit board. System Requirements: • Windows 98, NT, ME, 2000 or XP * CD-ROM * USB Port • 128 MB RAM 
Kit Contents: • ISSP Programmer * ISSP Software CD-ROM * 6-Foot USB Cable “ 2-Foot Programming Cable • 9V 
Power Supply * In-System Serial Programming (ISSP™) CY3207ISSP User Guide 


428-1495-ND  PSoC USB In-System Ргодгаттег...............................................м2.... $263.00 


PSoC™ Evaluation Kit 


CY3210-PSoCEval1: The PSoC™ Evaluation Kit features a evaluation board and MiniProg Programming unit. The 
evaluation board includes a LCD module, Potentiometer, LEDs and plenty of bread boarding space to meet all of your 
evaluation needs. The MiniProg programming unit will program PSoC devices directly on the evaluation board, or on 
other boards via a 5-pin header. The MiniProg is small and compact, and connects to the users PC via a provided USB 
2.0 Cable 

Kit Includes: “ Evaluation board with LCD module * MiniProg Programming unit * PSoC Designer Software CD 
• СҮ8С29466-24РХІ Samples * USB 2.0 Cable • Getting Started Guide 


428-1584-ND Evaluation Kit for PSoC with MiniProgl ....................................-.022 2202 $66.30 


Memory Pin Таша poari . ип Dip a апе запре, . ЛОМ 2m PSoC rant mou opment Tool, 
j igi- j ample Projects, Documentation) * PSoC Designer: Integrated Development Environment ser Guide * Free support 
ira. Ram Humber ІШІ Package pui "E 1 DE Cypress System Requirements: М А Pentium or better (AMD Athlon or Better) . CD-ROM Drier 128MB Ram, 100MB Free 

12 16-501C | 428-1611-ND* 2.60 156 130 |CY8C21234-249XI Disk Space “ Parallel port, Windows 98 or Better, MSN Explorer 5.0 * Adobe Acrobat Reader 
16 20-SSOP | 428-1612-ND* 275 165 138 CYB8C21234-24PVXI Ш CY3202-C ImageCraft C Compiler is fully integrated into the PSoC Designer IDE. PSoC Designer supports C source 
вк 512 | Yes 28 30-MLF | 428-1613-ND* 325 195 163 | СҮ8С21434-241ЕХІ level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. Features: ANSI C Compiler, Supports 
E Inline Assembly and can Interface with Assembly Modules, Stack-Based, 7 Basic Data Types, Assemble and Linker, Math and 
24 28-SSOP | 428-1614-ND 3.03 1,82 1.52 | CY8C21534-24PVXI String Libraries, C Interrupt Service Routines, Librarian. 
26 32-MLF | 428-1615-ND* 3.25 1.95 1.63 | CY8C21634-24LFXI у ' 
6 8-DIP | 428-1544-5-ND 250 154 1.25 | СҮ8С22113-24РІ Digi-Key Price ES 
6 8-SOIC | 428-1545-5-ND 248 134 1.09 | СҮ8С22113-2451 Description Part No. Each Part No. 
ж |256 | ves | 18 | 32-MLF | 428-1546-ND 348 245 1.74 | СҮ8С22213-241ҒІ PSoC Development Kit 428-1434-ND 398.00 CY3205-DK 
16 20-DIP | 428-1547-5-ND 2.98 1.83 1.49 | CY8C22213-24PI ImageCraft C Compiler 428-1413-ND 145.00 CY3202-C 
16 20-SSOP | 428-1548-5-ND 2.88 1.77 144 | CY8C22213-24PVI 
16 20-SOIC | 428-1549-5-ND 2.98 1.83 1.49 | CY8C22213-24S1 
6 8-SOIC | 428-1551-5-ND 2.68 1.65 1.34 | СҮ8С24123-2451 А 
16 | 20-DIP | 428-1552-5-ND 3.68 2.30 1.84 | CY8C24223-24PI P rogramming Boards 
16 20-SOIC | 428-1554-5-ND 3.65 2.25 1.83 | CY8C24223-24S1 5 - 
AK [256] Yes Гм | 32-MLF | 428-1555-ND 470 290 235 CY8C24423-24LF| For use with the CY3205-DK Development Kit 
24 28-DIP | 428-1556-5-ND 4.48 2.75 2.24 | СҮ8024423-24РІ 
24 28-SSOP | 428-1557-5-ND 3.85 240 1.93 | CY8C24423-24PVI Digi-Key Price Cypress 
6 8-DIP | 428-1602-ND* 2.95 177 148 |CY8C24123A-24PXI Description Works with Parts Part No. Each Part No. 
6 8-SOIC | 428-1603-ND* 2.58 1.55 1.29 | CY8C24123A-24SXI PSoC MCU 48-Ріп DIP All PSoC Dip Parts 428-1435-ND 48.95 CY3205-S1 
16 20-DIP | 428-1604-ND* 3.53 212 1.77 | CY8C24223A-24PXI ер; CY8C26233(443)-248l S T " 
16 | 20-SSOP | 428-1605-ND* 323 1.94 1.62 | CY8C24223A-24PVXI PSoC MCU 20 and 28-Pin SOIC | увсз743(443)-2451 О Аа: | Ие 
4K 256 | Yes 16 20-SOIC | 428-1606-ND* 3.50 2.10 1.75 | CY8C24223A-245XI ; CY8C26233(443)-24PVI 
24 | 28-DIP | 428-1607-ND* 430 2.58 2.15 | CY8C24423A-24PXI PSoC MCU 20 and 28-Pin SSOP | cygC27243(443)-24PVI АЎ Шар гава 
24 28-SSOP | 428-1608-ND* 3.68 2.21 1.84 | CY8C24423A-24PVXI PSoC MCU 48-Pin 550Р 48-Pin SSOP Parts 428-1438-ND 76.80 CY3205-S4 
24 28-SOIC | 428-1609-ND* 3.68 2.21 1.84 | СҮ8С24423А-245ХІ ч CY8C26643-24AI 
24 | 32-MLF | 428-1610-ND* 453 272 227 | CY8C24423A-2ALFXI РОС MCUs PiN ТЕР CY8C27543-24Al RED БІЛІГ [161990898 
16 20-DIP | 428-1425-5-ND 5.95 3.70 2.98 | CY8C26233-24PI 
8K 256 No 16 20-SSOP | 428-1426-5-ND 5.05 3.70 2.98 | CY8C26233-24PVI 
16 20-SOIC | 428-1427-5-ND 5.05 3.70 2.98 | CY8C26233-24S1 
16 20-DIP | 428-1639-ND* NEW! 5.05 412 3.69 | CY8C26233-24PXI TM i 
8K 256 No 16 20-SSOP | 428-1640-ND* NEW! 5.25 412 3.69 | CY8C26233-24PVXI PSoC Devel op ment Kit 
16 20-SOIC | 428-1641-ND* NEW! 5.95 4.12 3.69 | 6Ү8026233-245ХІ CY3215-DK: The PSoC™ Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, USB 2.0 
24 28-SSOP | 428-1429-5-ND 6.15 3.85 3.08 | CY8C26443-24PVI cable, and power supply. The base unit is connected to the host PC via the USB port. The ICE is driven by the Debugger 
16K | 256 No 40 44-TQFP | 428-1431-5-ND 703 4.40 3.52 | CY8C26643-24Al subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to run, halt and single step the processor. It also 
44 48-550Р | 428-1433-5-ND 6.73 4.15 3.37 | CY8C26643-24PVI allows the user to set complex event points. Event points сап start and stop the trace memory оп the ICE, as well as 
6 8-DIP 428-1513-5-ND 548 3.25 2.59 | CY8C27143-24PI break the program execution. In addition to the Development Kit, different Emulation Pods are available to support the 
16K | 256 | Yes 44 48-MLF | 428-1520-ND 7.48 4.65 3.74 | CY8C27643-24LFI range of devices іп the PSoC family. 
44 48-SSOP | 428-1521-5-ND 6.25 3.85 3.13 | CY8C27643-24PVI The ICE-cube also serves as a single-site device programmer via an ISSP (In-System Serial Programming) Cable and 
6 8-DIP 428-1593-ND* 5.00 3.00 2.50 | CY8C27143-24PXI MiniEval board included in the kit. The MiniEval board is a programming and evaluation board which connects to the ICE- 
16 20-SSOP | 428-1594-ND* 540 324 2.70 | СҮ8С27243-24РҮХІ Cube via an ISSP Cable and allows programming of DIP devices. There are also other Programming boards available for 
16 | 20-SOIC | 428-1595-ND* 540 3.24 2.70 | CY8C27243-249XI programming other packages. 
24 28-DIP | 428-1596-ND* 500 354 2.95 |CY8C27443-24PXI System Requirements: • 500MHz Processor * 256MB Ram * 150MB Free Space * USB Port • Windows® 98, МТ4.0, 
16K | 256 | Yes | 24 | 28-SSOP | 428-1597-ND* 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24PVXI 2000, Me, XP » Internet Explorer 6.0 • Adobe Acrobat Reader 
24 28-501с | 428-1598-ND* 568 341 2.84 |CY8C27443-24SXI Development Kit Includes: • ICE-Cube Unit • Emulation Pod for CY8C29466-24PXI * CY8C29466-24PXI Samples • PSoC 
40 | 44-ТОҒР | 428-1599-ND* 6.99 416 347 |CY8C27543-24AXI Designer Software CD • ISSP Cable * MiniEval Socket Programming and Evaluation board * Backward compatibility 
44 48-SSOP | 428-1600-ND* 590 354 2.95 | CY8C27643-24PVXI cable (for connecting to legacy Pods) * Power Supply European Plug Adapter • USB 2.0 Cable * Getting Started Guide 
44 48-MLF | 428-1601-ND* 703 422 3.52 | CY8C27643-2ALFXI * Development Kit Registration form • Image Craft C-Compiler License 
24 28-DIP | 428-1642-ND* NEW! 6.50 4.50 3.98 | CY8C26443-24PXI 428-1583-ND Development Kit for Р506.......................................................ӘҚ...0.00 $609.96 
24 28-SSOP | 428-1643-ND* NEW! 6.15 426 3.82 | CY8C26443-24PVXI 
16K | 256 No 24 28-501С | 428-1644-ND* МЕ 6.18 4.28 3.83 | CY8C26443-248XI 
40 44-TQFP | 428-1645-ND* NE! 7.03 4.78 4.30 | CY8C26643-24AXI "=_= 
44 | 48-SSOP | 428-1646-ND* NEW! 673 466 442 | CY8C26643-24PVXI PSoCTM Mini Prog 
24 28-DIP | 428-1586-ND* 878 5.27 4.39 CY8C29466-24PXI 
24 28-SSOP | 428-1587-ND* 7.65 4.59 3.83 | CY8C29466-24PVXI CY3210-MiniProg1: This basic evaluation kit allows a user to program PSoC devices via the MiniProg programming unit. 
24 28-501С | 428-1588-ND* 7.65 4.59 3.83 | CY8C29466-248XI A MiniEval board is also included in the kit. The MiniEval board is programming and evaluation board which allows socket 
32K 2K Yes 40 44-TQFP | 428-1589-ND* 8.53 5.12 4.27 | CY8C29566-24AXI programming of DIP devices. The MiniEval also includes LEDs and a POT for simple evaluation and demonstration, but 
44 48-SSOP | 428-1590-ND* 8.03 4.82 4.02 | CY8C29666-24PVXI does not include а prototyping area. The MiniProg utilizes a 5-pin ISSP (In-System Serial Programming) header to 
44 48-MLF | 428-1591-ND* 9.15 5.49 4.58 | CY8C29666-24LFXI program PSoC Devices on the MiniEval board or directly on a users target board. The MiniProg is small and compact, and 
64 100-ТОҒР | 428-1592-ND* 9.78 5.87 4.89 | CY8C29866-24AXI connects to the users PC via a provided USB 2.0 cable 


Kit Includes: • MiniProg Programming unit * MiniEval Socket Programming and Evaluation board • CY8C29466-24PXI 
Samples • PSoC Designer Software CD • Getting Started Guide • USB 2.0 Cable 


428-1585-ND' :MiniPraglDemo:BOSI(. LLULLU ore аа ўна асада ана $35.70 


Developer Kit: SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The SL11R contains 
a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development time. This unique 
architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the peripheral hardware. The pro- 
cessor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, SRAM and ROM. * Email support 

Kit Includes: HW reference design for SL11R evaluation board, Assembler/Debugger and built in emulator, Application 
notes, BIOS ROM information, System Software demo program source code, Generic WDM mini-port driver for 
WIN98/2000-object code, and 2 sample chips. 

Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND: SETI Development Tools: г... ааваас corteo a reas nce ацца наса ана $495.00 


NEW! PSoC™ Express Development Kit 


CY3210-ExpressDK: The PSoC Express development kit provides a feature-rich hardware platform for developing and 
testing designs created with PSoC Express. This kit contains a complete PSoC Express development environment 
including a large, full featured development board, fan modules, proto modules, 28-DIP samples, and a MiniProg 
Programmer. 

Kit includes: « Development Board * Four Fan Modules * Two Proto Modules * MiniProg Insystem Programmer * Mini- 
Eval PCB Evaluation Board • Power Supply • PSoC Express CD-ROM * Jumper Wire Kit « Cables • PSoC ПІР Samples 
428-1636-ND Р50С Express Development Kit . $509.99 


428-1637-ND Fan Module КИ... $121.38 
428-1638-ND Proto Module Kit. ..$67.32 


More Product Available Online: www.digikey.com 


388 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


PSoC™ Emulator Pods 


CYPRESS For use with the CY3205-DK Development Kit 


“Connecting from Last Mile To First Mile." 


# of Works with Digi-Key Price Cypress 
Description Feet Parts Part No. Each Part No. 
Pod for 8, 20, 28 and 48-Pin DIP | 1/each | СҮВС25/26ххх-24РІ 428-1489-ND 147.00 | CY3206-PI 
Pod for 20 and 28-Р SOIC l/each | CY8C26xx-248l 428-1490-ND 114.00 | CY3206-SI 
Pod for 20, 28 and 48-Pin SSOP | 1/еасһ | CY8C26xxx-24PVI 428-1491-ND 198.00 | CY3206-PVI 
Pod for 44-Ріп ТОҒР 1 CY8C26643-24Al 428-1492-ND 104.00 | CY3206-Al 
Pod for 28-Pin DIP 1 CY8C25/26xxx family 428-1562-ND 48.95 | CY3206-POD 
Pod for 44-Ріп TQFP = CY8C27543-24Al 428-1523-ND 104.00 | CY3207-Al 
Pod for 8, 28-Pin DIP teach | CY8C27xxx-24PI 428-1524-ND 147.00 | CY3207-PI 
Pod for 20, 28 and 48-Pin SSOP | 1/еасһ | CY8C27xxx-24PVI 428-1525-ND 198.00 | CY3207-PVI 
Pod for 20 and 28-Pin SOIC l/each | CY8C27xxx-24S1 428-1526-ND 114.00 | CY3207-SI 
Pod for 28-Pin DIP 1 CY8C27xxx family 428-1522-ND 48.95 | CY3207-POD 
Pod for 28-Pin DIP 1 CY8C24xxx family 428-1559-ND 48.95 | CY3208-POD 
Pod for 20-Pin DIP 1 CY8C22xxx family 428-1560-ND 48.95 | CY3209-POD 


Emulator Pod Feet useto Adapt Pod to Circuit Boards 


Works with Digi-Key Price Cypress 

Description Parts Part Мо. Each Part No. 

2 Spare Pod Feet for 8-Pin DIP w/1 Mask CY8C25122 428-1414-ND 50.00 | CY3203-012 
2 Spare Pod Feet for 20-Pin DIP w/1 Mask CY8C26233 428-1415-ND 50.00 | CY3203-022 
2 Spare Pod Feet for 28-Pin DIP w/1 Mask CY8C26443 428-1416-ND 50.00 | CY3203-032 
2 Spare Pod Feet for 48-Pin DIP CY8C26643 428-1417-ND 65.00 | CY3203-042 
10 Spare Pod Feet for 20-Pin SOIC w/3 Masks CY8C26233 428-1418-ND 100.00 | CY3203-050 
10 Spare Pod Feet for 20-Pin SSOP w/3 Masks CY8C26233 428-1419-ND 100.00 | CY3203-060 
10 Spare Pod Feet for 28-Pin SOIC w/3 Masks CY8C26443 428-1420-ND 100.00 | CY3203-070 
10 Spare Pod Feet for 28-Pin SSOP w/3 Masks CY8C26443 428-1421-ND 100.00 | CY3203-080 
5 Spare Pod Feet for 48-Pin SSOP CY8C26643 428-1422-ND 100.00 | CY3203-095 
5 Spare Pod Feet for 44-Pin TQFP CY8C26643 428-1423-ND 80.00 | CY3203-105 
2 Spare Pod Feet for 8-Pin DIP w/1 Mask CY8C27143-24PI 428-1527-ND 50.00 | CY3207-012 
2 Spare Pod Feet for 28-Pin DIP w/1 Mask CY8C27443-24PI 428-1528-ND 50.00 | CY3207-032 
10 Spare Pod Feet for 20-Pin SOIC w/3 Masks | CY8C27243-248l 428-1529-ND 100.00 | CY3207-050 
10 Spare Pod Feet for 20-Pin SSOP w/3 Masks | CY8C27243-24PVI | 428-1530-М) 100.00 | CY3207-060 
10 Spare Pod Feet for 28-Pin SOIC w/3 Masks | CY8C27443-248l 428-1531-ND 100.00 | CY3207-070 
10 Spare Pod Feet for 28-Pin SSOP w/3 Masks | CY8C27443-24PVI | 428-1532-ND 100.00 | CY3207-080 
5 Spare Pod Feet for 48-Pin SSOP CY8C27643-24PVI |  428-1533-ND 100.00 | CY3207-095 
5 Spare Pod Feet for 44-Ріп TQFP. CY8C27543-24Al 428-1534-ND 80.00 | CY3207-105 
2 Spare Pod Feet for 8-Pin DIP w/1 Mask CY8C24143-24PI 428-1563-ND 68.00 | CY3208-012 
2 Spare Pod Feet for 8-Pin SOIC w/1 Mask СҮ8С24123-2451 428-1561-ND 68.00 | CY3208-040 


CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


Cypress offers the industry's broadest line of USB microcontrollers, as well as a ІШІ set of development tools, supporting 
cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance application like printers, scanners, xDSL 
modems, and digital cameras. Cypress has a wide range of solutions for Low-Speed USB applications, Full-Speed USB 
Applications and USB Hub Applications. Temperature range, commercial (0°F ~ 70°F). The CY7C63xxx is a family of 8-bit 
RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers. In addition, the microcontroller features 96 to 256 bytes of internal 
RAM depending on the device. The Cypress USB Controller accepts a 6-MHz ceramic resonator as its clock source. This 
clock signal is doubled within the chip to provide a 12-MHz clock for the microprocessor. The CY7C64013 and CY7C64113 
are 8-bit One Time Programmable microcontrollers that are designed for full-speed USB applications. The instruction set 
has been optimized specifically for USB operations, although the microcontrollers can be used for a variety of non-USB 
embedded applications. The CY7C646xx (EZ-USB FX) is Cypress Semiconductor's second-generation full-speed USB 
family. FX products offer higher performance and a higher level of integration than first-generation EZ-USB products. The 
FX builds on the EZ-USB feature set, including an intelligent USB core, enhanced 8051, 8-Kbyte RAM, and high- 


performance 1/0. The CY7C646xx enhances the EZ-USB family by providing faster operation and more ways to transfer data 
into and out of the chip at very high speed. The CY7C65 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial 
Bus (USB) hub devices which comply with USB Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available 
to expand the USB attachment points available in your PC system. These self-contained devices require no firmware 
development for your design, thereby reducing the design risk associated with some microcontroller solutions. These 
Application-Specific Standard Products (ASSP) can improve time-to-market in a number of USB designs, including 
standalone hubs, motherboard hubs, and monitor hubs. The CY7C68013-56PVC (EZ-USB FX2) is a single-chip integrated 
USB 2.0 Transceiver, Serial Interface Engine (SIE), and Enhanced 8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. 
Enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral interface in a single chip. Integrated l'C-compatible 
controller, runs at 100 or 400 kHz, 48-MHz, 24 MHz, or 12 MHz 8051 operation. Four integrated FIFOs, brings glue and 
FIFO inside for lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit buses, master or slave operation. FIFOs can 
use externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC and DSP ICs, up to 40 general purpose 1/05. 
The SL811HS is a single-chip, dual-speed USB Embedded Host controller that can operate as either a USB Host or USB 
peripheral device. The SL811HS can interface to devices such as microprocessors, microcontrollers, DSPs or directly to a 
variety of buses such as ISA, PCMCIA and others. 


Memory Speed EXT Config- USB Application Number Core Temperature Pin Count | Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed 1/0 Arch. Range Voltage Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers 
4K 128 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 0°С ~ 70°С | 40-525 | 20-DIP | 428-1616-ND* NEW! 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-PXC 
4К 128 | 6-MHz Resonator ОТР 1.5-Mbps 12 M-8 0°С - 70°С | 40-525 | 20-SOIC | 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SC 
4K 128 | 6-MHz Resonator ОТР 1.5-Mbps 12 M-8 0°С - 70°С | 40-525 | 20-SOIC | 428-1617-ND* NEW! 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SXC 
4K 128 | 6-MHz Resonator ОТР 1.5-Mbps 16 M-8 0°С - 70°С | 4.0-5.25 | 24-QSOP | 428-1314-ND 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QC 
4K 128 | 6-MHz Resonator ОТР 1.5-Mbps 16 M-8 0°С - 70°С | 4.0-5.25 | 24-QSOP | 428-1618-ND* NEW! 3.90 240 1.95 | CY7C63101A-QXC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 10 M-8 0°С - 70°С | 4.0 ~ 5.25 16-DIP | 428-1316-ND 3.23 1.98 1.62 | CY7C63221A-PC 
3K 96 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 12 M-8 0°С - 70°С | 40-525 18-SOIC | 428-1317-ND 3.30 2.05 1.65 | CY7C63231A-SC 
8К 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 O*C-70*C | 40-5.25 | 40-DIP | 428-1619-ND* NEW? 4.28 2.65 214 | CY7C63413-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 32 M-8 0°С - 70°С | 4.0 ~ 5.25 | 48-SSOP | 428-1319-ND 4.28 2.65 244 | CY7C63413-PVC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 11 M-8 090 ~ 70°С | 40-525 18-DIP | 428-1322-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 11 M-8 0°С - 70°С | 40-525 18-DIP | 428-1620-ND* NEW! 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 11 M-8 0°С - 7090 | 40-525  18-SOIC | 428-1323-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-SC 
8К 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 0°С - 70°С | 40-525 | 24-DIP | 428-1324-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 0°С - 70°С | 40-525 | 24DIP | 428-1621-ND* NEW? 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PXC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 0°С - 70°С | 4.0 ~ 5.25 | 24-SOIC | 428-1325-ND 3.88 2.40 194 | CY7C63743-SC 
8K 256 | 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 0°С - 70°С | 4.0-5.25 | 24-SOIC | 428-1622-ND* NEW! 3.88 2.40 1.94 | CY7063743-SXC 
NEW! Medium Performance Full-Speed Microcontrollers NEW! 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 0°С - 70°С | 4.0~5.25 | 28-SOIC | 428-1634-ND 5.02 4.02 339 | CY7C64013A-SXC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 0°С - 70°С | 40-525 | 28-DIP | 428-1635-ND 5.04 4.04 341 | CY7C64013A-PXC 
EZ-USB FX Full Speed USB Microcontrollers 
- 8K 12-MHz Xtal Ram 12-Mbps 40 8051 0°C ~ 70°C 33 128-PQFP | 428-1310-ND 14.60 9.00 7.30 | CY7C64613-128NC 
— 8K 12-MHz Xtal Ram 12-Mbps 16 8051 0°C ~ 70°C 33 52-PQFP | 428-1311-ND 14.60 9.00 730 | CY7C64613-52NC 
— 8K 12-MHz Xtal Ram 12-Mbps 32 8051 0°C ~ 70°C 33 80-PQFP | 428-1312-ND 14.60 9.00 7.90 | CY7C64613-80NC 
USB 2.0 (High Speed) 
— 8K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°C ~ 70°C 33 56-TSSOP | 428-1332-ND 14.40 8.95 720 | CY7C68013-56PVC 
— 8K 24-MHz Xtal Ram 12/480-Mbps 24 8051 0°С - 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1623-ND* NEW! 14.40 8.95 720 | CY7C68013-56PVXC 
USB HUB and Integrated HUB Solutions 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 11 (7-port) M-8 0°C ~ 70°C 33 28-5016 | 428-1331-ND 5.60 3.50 280 | CY7C65113-SC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 11 (7-port) M-8 0°С - 70°C 3.3 28-5016 | 428-1647-ND* NEW! 5.60 3.88 3.48 | CY7C65113A-SXC 
USB Host/Slave Controller 
- 256 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 Мо CPU | 0°C ~ 65°C 33 28-PLCC | 428-1463-ND 8.56 6.85 5.78 | SL811HST-AC 
— 256 12-48 MHz Xtal Ram 1.5-12 Mbps 8 Мо СРО | 0°C ~ 65°C 3.3 48-ТОЕР | 428-1464-ND 8.36 6.69 5.65 | SL811HST-AC 


* Lead Free/RoHS Compliant 


EZ-USB Microcontrollers 


The EZ-USB chip packs the intelligence required by a USB peripheral interface into a compact integrated circuit. A Serial 
Interface Engine (SIE) decodes and encodes the serial data and performs error correction, bit stuffing, and other signaling- 
level details required by USB, and ultimately transfers data bytes to and from the USB interface. The internal 
microprocessor is enhanced 8051 with fast execution time and added features. It uses internal RAM for program and data 
storage, making the EZ-USB family a soft solution. The USB host downloads 8051 program code and device personality 
into RAM over the USB bus, and then the EZ-USB chip reconnects as the custom device as defined by the loaded code. The 
EZ-USB family uses an enhanced SIE/USB interface (called the “USB Core") which has the intelligence to function as a full 
USB device even before the 8051. The enhanced core simplifies 8051 code by implementing much of the USB protocol 
itself. EZ-USB chips operate at 3.3V. This simplifies the design of bus-powered USB devices, since the 5V power available 


in the USB connector (which the USB specification allows to be as low as 4.4V) can drive a 3.3V regulator to deliver clean 
isolated power to the EZ-USB chip. 


AN2131-DK001 The development kit for the EZ-USB family provides complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the members of the families. The development kits use the 
actual silicon for the entire development. Cypress' software utilities and example firmware allow the user to generate USB 
traffic in hours, not weeks! An evaluation version of the 8051 Keil Software Tools is included in the EZ-USB Development 
Kits. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get the 
efficiency and speed of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability to single step through 
code. The supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 Kbytes. 

Kit Includes: EZ-USB Development Board with AN2131QC, peripheral Board for prototyping, a USB cable, and an RS-232 
9-pin to 9-pin cable. Required Tools not included: Microsoft Visual C++, WDM DDK, and Windows 98 PC 


Memory Speed EXT Config- USB Application Number Core Temperature Pin Count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Ram Oscillator uration Speed 1/0 Arch. Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
8-KB 12MHz Xtal Ram 12-Mbps 24 8051 -40°C ~ 85°C 80-PQFP 428-1307-ND 10.53 6.55 5.27 AN21310C 
8-KB 12MHz Xtal Ram 12-Mbps 18 8051 -40°C ~ 85°C 44-PQFP 428-1306-ND 10.53 6.55 5.27 АМ21315С 
8-KB 12MHz Xtal Ram 12-Mbps 8 8051 -40°С - 85°С 44-PQFP 428-1308-ND 10.53 6.55 5.27 AN2135SC 
EZ-USB Xcelerator Development Kit. 44-PQFP 428-1333-ND 495.00 — — AN2131-DK001 
i Through- 
Wi re less U s B Range put Temperature Digi-Key Price Each Cypress 
T š " " Function (meters) (Kbps) Package Range Part No. 1 25 100 | Part №. 
The CYWUSB6935 transceiver is а single-chip 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum - 
i i i i Transmitter 10 62.5 28-SOIC 0°C ~ 70°C 428-1579-5-ND 7.63 470 3.82 |CYWUSB6932-28SEC 
анны Өй кта | =< 10 625 28-600 | 0*C-70*C | 428-1580-5-М0 10.98 688 5.49 |CYWUSB6934-28SEC 
y I Transceiver 10 62.5 48-0FN 0°C ~ 70°C 428-1581-ND 878 550 4.39 |CYWUSB6934-48LFC 
The CYWUSB6932/CYWUSB6934 Integrated Circuits (ICs) are highly integrated 2.4-GHz | Transceiver 10 62.5 48-QFN 0°C ~ 70°C 428-1624-ND* NEW! 878 550 4.39 |CYWUSB6934-48LFXC 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Radio System-on-Chip (SoC) ICs. From the | Transceiver 50 62.5 28-SOIC -40°C ~ 85°C 428-1576-5-ND 16.05 9.95 8.03 |CYWUSB6935-28SEI 
Serial Peripheral Interface (SPI) to the antenna, these ICs are single-chip 2.4GHz DSSS | Transceiver 50 62.5 48-QFN 60-700 ШОШО NEW] 1098 680 549 |CYWUSB6935-48LFXC 
Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) baseband modems that connect directly to а USB [Transceiver | 50 62.5 48-OFN | -40°C~85°C | 428-1626-ND* NEW! 12.63 7.80 6.32 | CYWUSB6935-48LFXI 


controller or a standard microcontroller. * Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phon 


Online: www.digikey.com 
e: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ross 389 


== CYPRESS. | CY7B923 HOTLink 


The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications building blocks 
that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard HOTLink data rates range from 
160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high-speed applications (160-400 Mbits/second), as 
well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150-160 Mbits/second operations). Features: • Fibre-Channel 
compliant • ІВМ ESCON compliant • DVB-ASI compliant • ATM compliant • 8B/10B coded or 10-bit unencoded • Stan- 
dard HOTLink: 160-330 Mbps * High-speed HOTLink 160-400 Mbps for high-speed applications * Low-speed HOTLink: 
150-160 Mbps for low-cost fiber Applications: • TTL synchronous 1/0 * No external phase locked-loop (PLL) 
components “ Triple PECL 100K serial outputs • Dual PECL 100K serial inputs • Low power: 350mW (Tx), 650mW (Rx) 
* Compatible with fiber optic modules, coaxial cable, and twisted pair media * Built-In Self-Test • Single +5V supply 
* 28-pin SOIC/PLCC/LCC “0.8 BICMOS 


Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Transmitter, Standard Speed | 28-PLCC 428-1298-ND 42.15 39.34 36.53 CY7B923-JC 
Transmitter, Standard Speed |  28-SOIC 428-1299-ND 42.15 39.34 36.53 CY7B923-SC 
Receiver, Standard Speed 28-PLCC 428-1300-ND 42.15 39.34 36.53 CY7B933-JC 
Receiver, Standard Speed 28-SOIC 428-1301-ND 42.15 39.34 36.53 CY7B933-SC 


Developer Kits 
CY3650 


The Cypress USB Developer's Kit is a powerful tool that enables customers to develop USB hardware and firmware with 
emulated Cypress USB ICs.The development system can be run in two modes. In the typical development system 
environment, the board is controlled through a PC-based interface. Software running on the PC facilitates debugging 
through breakpoints, single stepping, and display and modification of registers and data RAM. In this mode, firmware can 
be implemented in on-board EPROM, or downloaded to program RAM. The RAM option provides a quick and easy 
method for testing firmware revisions. 

Devices Supported: CY7C63101A-SC Kit Includes: CY3650 USB development board, power supply, USB cable, RS-232 
9-pin to 9-pin cable, and 9-pin to 25-pin adapter 


428-1342-ND USB Development Kit-LO Speed, Low 1/0....................................................... $495.00 


CY3671 


The development kit for the EZ-USB FX family provides complete hardware and software solutions for accelerating the 
firmware and device driver development for all the members of the families. The development kits use the actual silicon 
for the entire development. Cypress' software utilities and example firmware allow the user to generate USB traffic in 
hours, not weeks! Cypress includes an evaluation version of the 8051 Keil Software Tools in the CY3671 Development 
Kit. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get 
the efficiency and speed of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability to single step 
through code. This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to 
debug code one line at a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have a more efficient 
means to complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil tools are fully functional, but are limited in 
object size to 4 Kbytes. 

Devices Supported: CY7C64603-128NC, CY7C64603-52NC, CY7C64603-80NC, CY7C64613-128NC, CY7C64613-52NC, 
CY7C64613-80NC Kit Includes: EZ-USB Development Board with CY7C64613-128NC, Peripheral Board for prototyping, 
USB cable and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 


428-1334-ND EZ-USB'FX Development Board... 2: oor bare repa obere Tr eene mam Pads corani $495.00 


СҮЗ681 


Тһе development kit for the EZ-USB ҒХ2 family provides complete hardware and software solutions for accelerating the 
firmware and device driver development for all the members of the families. The development kits use the actual silicon 
for the entire development. Cypress' software utilities and example firmware allow the user to generate USB traffic in 
hours, not weeks! Cypress includes an evaluation version of the 8051 Keil Software Tools in the USB 2.0 Development 
Kit. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get 
the efficiency and speed of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability to single step 
through code. This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to 
debug code one line at a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have a more efficient 
means to complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil tools are fully functional, but are limited in 
object size to 4 Kbytes. 

Devices Supported: CY7C68013-100AC, CY7C68013-128AC, CY7C68013-56PVC Kit Includes: EZ-USB Development 
Board with CY7C68013-128AC, peripheral Board for prototyping, USB cable, and ап RS-232 9-pin to 9-pin cable. 


428-1335-ND USB:2:0 Development КИ... ТЕНҮҮ УУСУ ЛО ОЛ О О Л ОСОО, $495.00 


SL811S-DK 


The Cypress SL811S-DK developers kit designed to help you build your USB Embedded Host Application in just 2-3 
weeks. Devices Supported: SL811S 

Kit Includes: • SL811S/ISA peripheral evaluation board • HW reference design for SL811S/ISA board • Firmware source 
code example in “C” and/or 8051 Assembler (other processors firmware code is available too) * Application notes * System 
Software demo program source code in "C" under Win98/2000 • Generic WDM mini-port driver for WIN98/2000 - object 
code • Sample chips 


428-1466-ND SLEIT Development 1008 ыса ————— $389.00 


CY3654 


CY3654 Base-Board: Common base board for a variety of our M8 Series products. To emulate a specific USB device 
within a family, the appropriate personality board needs to be purchased (CY3654-Pxx). Each USB family will have a 
unique personality board. The base board will only work when supplemented by one of the family specific personality boards. 
CY3654 Development Kit includes a CY3654 Base board, a RS-232 Cable, and a Power Supply. Personality Boards: 
Cypress offers a variety of Personality Boards that accompany the CY3654 Base Board for use in specific applications. 
Kits Includes: е CY3654Px00 Personality Board • CY3654Dx00 Applications Board * Target uC Adapters • Target Flex 
Cable * Application Cables. 

The following is a list of current offerings: CY3654 and CY3654-P02: Base Board and Personality Board is a development 
environment in support of a variety of applications such as keyboards and other low speed devices requiring more 1/0. 
The CY3654 and CY3654-P02 is designed for use with Cypress's CY7C634XX, CY7C635XX, and CY7C636XX М8 based 
parts. CY3654 and CY3654-P03: Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety 
of applications such as full-speed peripherals, hubs, and hub plus integrated peripheral applications. The CY3654 and 
CY3654-P03 is designed for use with Cypress's CY7C64x13 (full-speed), CY7C65x13 and CY7C66x13 (hubs) M8 based parts. 
CY3654 and CY3654-P05: Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of 
applications such as mice or other low speed USB peripherals. The CY3654 and CY3654-P05 is designed for use with 
Cypress’s CY7C632XXA, and СҮ70637ХХ M8 based parts. 

Note: A Complete Development Kit consists of the Base Board plus a Personality Board. Other Personality Boards can be 
used with the same CY3654 Base Board. Please specify both the base-board CY3654, and Personality board CY3654- 
P02, when ordering this particular kit. 


Devices Digi-Key Price Cypress 
Description Supported Part No. Each Part No. 
Base Board All USB Personality Boards CY series 428-1337-ND 868.75 | CY3654 

CY7C634XX, CY7C635XX and CY7C636XX 428-1338-ND 400.00 | CY3654-P02 
Personality Board | CY7C64X13 (full-speed), CY7C65X13 and CY7C66X13 |428-1339-ND 720.00 | CY3654-P03 

CY7C632XXA and CY7C637XX 428-1340-ND — 400.00 | CY3654-P05 


CY3632 


The CY3632 WirelessUSB™ LS Development Kit supports CYWUSB6932/CYWUSB6934 WirelessUSB family of devices. 
The development kit provides all the materials and documents needed to "cut the cord" on wired applications. The kit 
comes pre-configured as a WirelessUSB LS mouse pointer. Within minutes, you'll be experiencing the true “plug and 
play" quality of WirelessUSB and viewing WirelessUSB packets “over the air". Features: • WirelessUSB Listener Tool that 
enables the developer to analyze wireless data between the host and the peripheral devices Kit Includes: * Two base 
platform prototyping boards with a preprogrammed Cypress enCoRe™ USB low speed controller and a Cypress PSoC™ 
microcontroller mounted to either board * Two vertical WirelessUSB LS RF radio modules that plug directly into each 
prototyping board * Power cord, cables, connectors, batteries and chip kit with preprogrammed and blank enCoRe and 
PSoC devices for development. 


428-1582-ND Wireless USB Development Kit ... .. $743.00 


Reference Design 


CY4611 
USB 2.0 USB to ATA Design 


With the EZ-USB FX2, Mass Storage applications can now take advantage of the high bandwidth capability of USB 2.0. 
This design supports ATA specification modes through UDMA 100 for the highest performance USB mass storage 
solution available. The General Programmable Interface of the FX2 allows glueless connection to the attached drive. This 
design provides all of the materials necessary to move right to production with the most flexible, highest performance 
solution available. Supported Interface: USB to ATA 


Devices Supported: CY7C68013-100AC, CY7C68013-128AC, CY7C68013-56PVC. 
IDE: Hard Drives, CompactFlash, ATAPI: CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM/RW, ZIP, LS-120, and other ATAPI devices. 


Features: Single chip interface to any mass storage device, Supports PIO and UDMA modes through UDMA Mode 5 
(UDMA-100), Transfer rate limited only by USB 2.0 bandwidth, Field Upgradeable Firmware, Large internal RAM allows 
data buffer and quad-buffer bulk endpoints. Supported by Windows and Mac OS Class Drivers, Windows 98 Driver 
available, Shorter development time with complete Reference Design Kit. 


Kit Includes: « USB to ATA demonstration board * "Y" power cable Design Notes * Firmware source and object code 
Hardware files including: Schematic, Gerber Files and Bill of Materials 


428-1468-ND monina DESIGN KM 2-2,5 ЗА байы а ылады kay usu Та $199.00 


CY4601 
USB to Serial 


The USB to Serial Reference Design is a single chip solution for seamlessly upgrading a serial interface to USB. On the host 
Side we provide a custom Windows driver that provides serial port emulation. On the peripheral side we provide firmware for 
different USB microcontrollers to support a range of application throughput needs. The design architecture enables easy 
migration to a true USB device in the future. Key Features: * 3 chip families supported - enCoRe: 600-56K baud (800 
bytes/sec) - CY7C64013: 600-56K baud (4K bytes/sec) “ Includes COM port emulation driver • Supports RI, CD, RTS, CTS, 
DTR, and DSR control and monitoring * Full control of baud rate, data bytes, stop bits and parity bits Devices Supported: 
e CY7C63722-PC, 6Ү7063722-5С, CY7C63723-PC, CY7C63723-SC, CY7C63742-PC, CY7C63742-SC, CY7C63743-PC, 
CY7C63743-SC, CY7C64013-PC, CY7C64013-SC Kit Includes: е Documentation Design Notes for enCoRe and CY7C64013 
Quick Start/User Guide • Serial port emulation driver • Windows based support applications * Firmware source code Notes: 
(1) No board comes with the reference design kit. It is intended to be used in conjunction with the development kit for the 
corresponding рагі: enCoRe - CY3654 plus CY3654-P05, CY7C64013 - CY4654 plus CY3654-P03 (2) Sample, untested 
source code for the EZ-USB microcontroller is also included 


428-1343-ND huge ——————M $199.00 


CY4612 
High Speed USB to ATA 


The ISD300A1 is the fastest, easiest way to implement a USB to ATA/ATAPI bridge. This fixed function device minimizes 
risk and reduces design cycle time, but still allows flexibility through EEPROM configuration options. Multiple complete 
hardware design options are included. Devices Supported: ISD-300A1 Features: Single chip solution, Supports PIO 
modes 0-4 and UDMA modes 0-4, Compatible with Windows and MAC OS class drivers, Windows 98 driver included, 
EEPROM, Tri-statable output lines Kit Includes: * ISD301A development board, 150310 sample production board * 80- 
pin ATA cable “ "Y" power adapter cable, USB cable, ISD-300A1 Datasheet CD-ROM containing: Hardware design 
databases for 4 different board layouts, Schematic, Bill of Materials, Gerber files, Orcad files, Windows 98 driver, Sample 
EEPROM programming utility, and other technical support documents. 


428-1465-ND Reference Design Кі... ана аван ERR I ры аа анна $199.00 


NEW! CY4632 
Wireless USB Keyboard to Mouse 


The CY4632 provides all the necessary documentation, firmware source code, and hardware files to quickly "cut the cord" 
for PC human interface device (HID) applications including optical mice, keyboards, presenter tools, and PC remotes. Key 
Features: “ 2.4-GHz unlicensed ISM band for worldwide deployment * Over 10-meter wireless operation * 62.5 Kbps 
bidirectional wireless connectivity * Over 4 months battery life under normal usage models “ Interference avoidance 
technology for robust operation in close proximity of 2.4-GHz wireless technologies like Wi-Fi(R) and Bluetooth(R) * USB 
plug'n play no new software drivers required Kit Includes: • CYWUSB6934 WirelessUSB LS transceiver • ADNS-2030 
optical sensor mouse CYWUSB6934 WirelessUSB LS 101 multimedia keyboard * Small form factor CYWUSB6934 
transceiver plus CY7C63723 enCoRe bridge * Batteries * CD with Design Notes and Hardware files: Schematics, Gerber 
Files, and Bill of Materials 


428-1649-ND Е: ТЕКСТ ТЕ 5228.20 


FTG Programming Kits 


CY3670 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program Cypress EPROM Field-Programmable 
Clock Generators quickly and easily. The two setup requirements are a power connection and a serial port connection with 
the PC. Features: • Supports multiple Cypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, CY2291F, 
CY2292F, CY2292FZ, CY2907F8, апа CY2907F14 * Separate device-specific socket adapters • Allows quick and easy 
prototyping • Compact design for ease of portability * Easy to use interface: Windows 95, Windows 98, and Windows МТ 
4.0 compatible • User-friendly CYClocks™ software for ЈЕРЕС file development Kit Includes: • Programmer Unit Serial 
Port Cable • AC/DC Adapter • CD containing • CyClocks™ Software • CY ЕТО V2 Programmer Software • Data sheets of 
supported devices • Device-specific socket adapters for the CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the other devices 
are ordered separately) 


428-1457-ND FUG PROG aM MING MT а О ры $433.75 


CY3672 


The CY3672 programming kit enables any user with a PC the ability to program Field Programmable Clock generators 
quickly and easily. The only two setup requirements are a power connection and a parallel port connection with the PC. 
Features: “ Supports Field Programmable Clock Generators: CY2077FS, CY2077FZ, CY22050F, CY22150F, CY22381F, 
CY22392F, CY22393F, CY22394F, and CY22395F « Allows quick and easy prototyping * Compact design for ease of 
portability * Easy to use Windows 95, 98, NT, 2K, ME, XP compatible interface * User friendly CYClocksRT TM software 
for ЈЕРЕС file development Kit Includes: « Three Sockets: CY3695, CY3698, CY3699 = Parallel Port cable • AC/DC 
adapter “ CD containing: CyClocksRT™ software, CY3672 programmer interface software, and data sheets. 


428-1458-ND FTG.Programinifg Kits. а оле е оын Io акылы ERR assays $546.25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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"Connecting from Last Mile To First Mile." 


CPLDs 


Cypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 macrocells and 200 gates up 
to CPLDs with 3072 macrocells and 200,000 gates. 


Cypress also provides voltages ranging from 2.5V up to the typical 5.0V. 


The Cypress PAL SPLDs are Advanced second-generation PAL architecture. They are CMOS Flash 
Erasable programmable array logic device. It is implemented with the familiar sum-of-products (AND-OR) 
logic structure and the programmable macrocell. 


The Ultra37000™ family of CMOS CPLDs provides a range of high-density programmable logic solutions with 
unparalleled system performance. The Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and 
performance of the 22V10 to high-density CPLDs. The architecture is based on a number of logic blocks that 


are connected by a Programmable Inter-connect Matrix (PIM). Each logic block features its own product term 
array, product term allocator, and 16 macrocells. The PIM distributes signals from the logic block outputs and 
all input pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 devices are electrically erasable and In-System 
Reprogrammable (ISR). 


The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18 рт, six-layer metal CMOS logic process, offers a wide 
range of high-density solutions at unparalleled system performance. The Delta39K family is designed to 
combine the high speed, predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and low power 
of FPGAs. With devices ranging from 15,000 to 200,000 usable gates, the family features devices ten times 
the size of previously available CPLDs. Even at these large densities, the Delta39K family is fast enough to 
implement a fully synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd (ns) Macrocells Gates Power Vo Package 1 25 100 Part No. 
PAL SPLDs 
3.3 Flash 25 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1274-ND 3.67 2.94 2.29 PALC22V10D-25JC 
ULTRA 37000 CPLDs 
5.0 Flash 10 32 960 Std. 37 44-TQFP 428-1285-ND 5.50 4.40 3.72 CY37032P44-125AC 
3.3 Flash 12; 32 960 Std. 37 44-TQFP 428-1286-ND 5.20 4.16 3.51 CY37032VP44-100AC 
5.0 Flash 10 64 2000 Std. 69 100-TQFP 428-1287-ND 9.30 8.37 7.48 CY37064P100-125AC 
5.0 Flash 10 64 2000 Std. 37 44-ТОЕР 428-1288-ND 7.60 6.08 5.18 CY37064P44-125AC 
5.0 Flash 10 64 2000 Std. 69 84-ТОЕР 428-1289-ND 8.00 6.40 5.40 CY37064P84-125JC 
5.0 Flash 10 128 3800 Std. 133 160-TQFP 428-1290-ND 15.74 14.69 13.64 | СҮЗ7128Р160-125АС 
50 Flash 10 192 5700 Std. 125 160-TQFP 428-1291-ND 22.62 21.12 19.61 CY37192P160-125AC 
3.3 Flash 12 192 5700 Std. 125 160-TQFP 428-1292-ND 22.62 21.12 19.61 CY37192VP160-100AC 
5.0 Flash 10 256 7700 Std. 133 160-TQFP 428-1293-ND 32.34 30.19 28.03 | CY37256P160-125AC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 136 208-PQFP 428-1294-ND 67.95 63.42 58.89 | CY39100V208B-125NTC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 136 208-PQFP 428-1296-ND 127.07 118.60 110.13 | CY39200V208-125NTC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 294 388-BGA 428-1297-ND 190.59 177.89 165.18 CY39200V388-125MGC 


Delta39K™/Ultra37000™ ISR™ 
Programming Kit 


Functional Description: The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program 
Ultra37000, Ultra37000V, Quantum38K, Delta39K, and PSI CPLDs on board with our ISR Programming 
Software, the UltralSR Programming Cable, and a personal computer. The UltralSR Programming Cable 
connects to the parallel port of a PC into a standard 10-pin male connector mounted on the user's board. 
The ISR software provides an easy-to-use Graphical User Interface that accepts JEDEC or .hex files as 
input. The JEDEC/.hex files are used to compose platform independent STAPL files. STAPL files contain all 
the information. 


Features: * Supports Cypress’ Ultra37000™, Ultra37000V™, Quantum38K, Delta39K™, and PSI™ 
families of products * STAPL programming language support * Standard JTAG programming interface 
* Multi-device programming * Easy to use Windows 98™, Windows 2000™, Windows МЕТМ, and Windows 
NT?" compatible interface * Eliminates programming insertion to improve manufacturing efficiency • For 
programming in the lab, on manufacturing floor, or at remote sites * ATE support via STAPL on industry 
leading ATE platforms 


Kit Contents: • UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families 
* ISR Programming Software Release 3.0 * ISR Application Notes * Delta39K™/Ultra37000™ Prototype 
Board 


PC System Requirements: * IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, 
Windows ME, Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later or Windows 2000 Service Pack 1 or later 

* One free parallel port 

* Minimum of 32MB of RAM 

* Approximately 30MB free hard disk space 


Warp? CPLD Development Tool for UNIX 


Warp is a state-of-the-art HDL compiler for designing with Cypress’ Complex Programmable Logic Devices 
(CPLDs). Warp utilizes a subset of IEEE 1076/1164 VHDL and IEEE 1364 Verilog as its Hardware 
Description Languages (HDL) for design entry. Then, it synthesizes and optimizes the entered design, and 
outputs a JEDEC or Intel hex file for the desired PLD or CPLD. Warp also accepts VHDL or Verilog 
produced by the Active-HDL FSM graphical Finite State Machine editor. For simulation, Warp provides a 
timing simulator, as well as VHDL and Verilog timing models for use with third party simulators. 


Supports for the following Cypress Programmable Logic Devices: 
* PSI™ (Programmable Serial Interface") • Delta39K™ CPLDs • Quantum38K™ CPLDs • Ultra37000™ 
CPLDs * FLASH370i™ CPLDs • MAX340™ CPLDs • Industry-standard PLDs (16V8, 20\8, 22/10) 


System Requirements 
* 32 MB of RAM (64 MB recommended) * 110 MB Disk Space * CD-ROM drive * Solaris 2.5 or later 


Warp includes: 
* CD-ROM with Warp and on-line documentation (Getting Started Manual, Users Guide, HDL Reference 
Manual) * VHDL for Programmable Logic Textbook * Registration Card 


Product Code Description: 
CY3125R62 Warp Development System for UNIX 


428-1305-ND — Delta39K/UItra37000 ISR Programming Kit ........................................... $99.00 428-1302-ND Warp CPLD Development Tool Кй......................2.2.......... $99.00 
TOS Н | ВА Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 

EPROM | RAM Vo Voltage | Package |Part No. 1 25 100 |Рагі Мо. 
8-Bit Microcontrollers 16K | 512 | 35 |2.7-5.5 | 44-LQFP |TMP86FH47UG-ND 6.12 4.90 4.14 | TMP86FH47UG 

32K 2K 39 |1.8-3.6| 64-QFP | TMP86FM29FG-ND 7.50 6.00 5.07 | TMP86FM29FG 

Toshiba 8-bit microcontrollers feature low-power consumption and low 32K 2K 39 1.8- 3.6 | 64-LQFP | TMP86FM29UG-ND 9.00 7.20 6.08 | TMP86FM29UG 
ое ана, Se Sy C soos nas гок косы Cenk te 32K 2K 56 |1.8-3.6| 64-QFP | TMP86FM48FG-ND 8.00 6.40 5.40 | TMP86FM48FG 
increase C-Compiler efficiency. 32K 2K 56 [18-36] 64-LQFP | TMP86FM48UG-ND 7.90 6.32 5.34 | TMP86FM48UG 
— 48K 2K 48 |1.8-3.6 | 80-LQFP | TMP86FP24F-ND 9.70 7.76 6.55 | TMP86FP24F 
* Min. Instruction cycle time: 0.2508 Ф 16MHz • Low-power modes 8K 256 | 22 |27-5.5 | 30-55ОР | TMP86F807MGEY-ND 5.40 4.32 3.36 | TMP86F807MG (EY) 
including HALT, IDLE and clock gear апа dual clocks * Powerful 8K 256 | 24 |2.7-5.5 | 30-55ОР | TMP86F808DMGEY-ND 5.40 4.32 3.36 | TMP86F808DMG (EY) 
2 22. E ' ага АШ, бок | AK | 55 |27-55|80-LQFP |TMP86FS27FG-ND 958 в6з 765 | TMP86FS27FG 
PWM, UARTS and LCD “ Operating Temperature: -40° ~ 85°C 60K 2K 56 |27-5.5 | 64-QFP | TMP86FS49FG-ND 8.00 6.40 5.40 | TMP86FS49FG 
kite include: 86FH47 Starter Кіі................................ BMUSKTOPASFH47AND-ND 104.93 97.93 90.94 | BMUSKTOPASFH47(AND) 
Evaluation Board, C-Compiler (3000 lines per module), Assembler, 86FM29 Starter Kit ............................... BMUSKTOPASFM29AND-ND 104.93 97.93 90.94 | BMUSKTOPASFM29(AND) 
рае Cable, Batteries, Quick Start Guide, Datasheet, Manuals, 86FM29 Starter Kit ............................... BMUSKTOPASFM48AND-ND 104.93 97.93 90.94 |BMUSKTOPASFM48(AND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 
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ЕР SEMICONDUCTOR 


The 8051 microcontroller family remains one of the most popular processors in the world. Its ease of use and relatively 
high performance make it ideal for many applications, including portable and handheld products. The introduction of a new 
line of high-performance derivatives has many positive implications for improving the power efficiency of 8051-based 
designs. 

First, the use of a high-speed 8051 microcontroller can significantly improve power efficiency. A high performance CPU 
allows the processor clock to be slowed, resulting in the same level of performance at less power. Alternatively, the 
performance of an existing system can be increased without increasing power consumption. 

Second, a device which incorporates all needed peripherals should be selected if possible. This includes program memory, 


Microcontrollers 8-Bit 8051-Compatible 


which is not commonly considered a peripheral. If extra data memory is required, a device such as the DS87C520 should 
be used, which incorporates 1 Kbyte of internal MOVX SRAM. One of the strengths of the 8051 product family is the wide 
variety of on-chip peripherals. Features such as watchdog timers, additional UARTS, and precision reset circuits are 
available on high-speed microcontrollers. 

The introduction of two new low-power modes provides a low-power alternative to the Idle mode. In addition to reducing 
current consumption, Power Management Modes such as those used in the 05870520 High-Speed Microcontroller allow 
the processor to perform tasks such as polling while in a low state. Conventional 8051 architectures require the processor 
to operate at the maximum clock rate, even if only minimal processing power is required. 


Internal Internal Power Рай | Power Supply 
Program MOVX Serial 16-Bit Data Watch- | Reset and | Mgmt. | Ring Voltage Speed Digi-Key Price Each 
Memory SRAM |Ports | Timers | Pointers dog Interrupt | Mode | Osc. (V) Feature (MHz) Package Part No. 1 25 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5- 5.5 80C52 Compatible 33 40-CDIP DS87C520-WCL-ND 70.49 53.20 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 - 5.5 80C52 Compatible 33 44-PLCC DS87C520-QNL-ND 48.84 36.86 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5- 5.5 80C52 Compatible 33 44-PLCC DS87C520-QCL-ND 42.29 31.92 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5- 5.5 80C52 Compatible 33 40-DIP DS87C520-MNL-ND 47.83 36.10 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 - 5.5 80C52 Compatible 33 40-ПІР DS87C520-MCL-ND 41.55 31.36 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5- 5.5 80C52 Compatible 33 40-ТОЕР DS87C520-ECL-ND 44.31 33.44 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5 ~ 5.5 80652 Compatible 33 52-PLCC DS87C530-QNL-ND 54.38 41.04 
16kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5- 5.5 80C52 Compatible 33 52-PLCC DS87C530-QCL-ND 47.33 35.72 
8kB EPROM 1kB 2 3 2 Yes Yes Yes Yes 4.5- 5.5 87C52 Compatible 33 68-PLCC DS87C550-QCL-ND 41.29 31.16 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5 - 5.5 80С32 Compatible 25 40-DIP DS80C310-MCG-ND 14.10 10.64 
ROM-less = 1 3 2 No No No No 4.5- 5.5 80C32 Compatible 25 44-PLCC DS80C310-QCG-ND 12.72 9.60 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 - 5.5 80C32 Compatible 25 44-ТОЕР DS80C320-ECG-ND 22.15 16.72 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5- 5.5 80C32 Compatible 25 40-DIP DS80C320-MCG-ND 14.84 11.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 - 5.6 80C32 Compatible 33 40-DIP DS80C320-MCL-ND 20.14 15.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 - 5.6 80С32 Compatible 25 40-DIP DS80C320-MNG-ND 20.14 15.20 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 - 5.6 80C32 Compatible 25 44-PLCC DS80C320-QCG-ND 19.13 14.44 
ROM-less — 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 - 5.6 80C32 Compatible 33 44-PLCC DS80C320-QCL-ND 22.15 16.72 
ROM-less = 2 3 2 Yes Yes No Yes 4.5 - 5.5 80C32 Compatible 33 44-PLCC DS80C320-QNG-ND 22.15 16.72 


Soft Microcontroller Module 


055000(Т) Soft Microcontroller Module is a fully 8051-compatible 8-bit CMOS microcontroller that offers “softness” in all 
aspects of its application. This is accomplished through the comprehensive use of nonvolatile technology to preserve all 
information in the absence of system Vcc. The internal program/data memory space is implemented using either 8 or 32 K- 
bytes of nonvolatile CMOS SRAM. Internal data and key configuration registers are also nonvolatile. An optional real time 
clock gives permanently powered timekeeping. The clock keeps time to a hundredth of a second using an onboard crystal. 


0$2250-32 has the same features as the 055000 but with an added feature. The program/data memory space is 
implemented using 8, 32, or 64 Kbytes of nonvolatile CMOS SRAM. An optional real time clock gives permanently powered 
timekeeping. The clock keeps time to a hundredth of a second using an on-board crystal. 


Note: All nonvolatile memory and resources are maintained for over 10 years at room temperature in the absence of power. 


Module with Real-Time Memory Real-Time Digi-Key Price Each 
Internal Battery NV RAM Encryption Key Clock Package Speed Part No. 1 25 
Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP 16MHz DS5000-32-16-ND 125.88 95.00 
Yes 32K x 8 Int. User Defined Yes 40-EDIP 16MHz DS5000T-32-16-ND 138.46 104.50 
Yes 64K x 8 Int. Yes 40-SIMM 16МН2 DS2250-32-16-ND 95.67 72.20 
IMAGEcraft C-Compiler for TI MSP430 
SS 


Features: е ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for TI MSP430 Microcontrollers * Write interrupt handlers in С • Supports inline assembly and can interface with assembly 
modules * ANSI C Compiler: Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language, NOT micro-C or extended K&R C • 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point 


Code Code Application Digi-Key Imagecraft 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Price Each Part No. 
Texas Instruments "T Register 
TI MSP430 Up to 64K Bytes Yes No 1CC430 built-in Yes Allocation, Peephole ІСС430 STD-ND 199.00 ІСС430 STD 


X9 Texas INSTRUMENTS Flash Emulation Tools 


MSP-EVK430S320 
Evaluation Kit 


A powerful tool that includes the hardware and software required to complete much of your 
application development work. The flash memory can be erased and programmed in seconds 
with only a few keystrokes, and since the MSP430 Flash is extremely low power, no external 
power supply is required. The tool has an integrated software environment and connects 
directly to the PC which greatly simplifies the set-up and use of the tool. 


MSP-FET430P120 


Applications: М5Р430Ғ11х1, М5Р430Ғ12х, MSP430F11x2 and MSP430F12x2 product 
families Includes: е MSP430F12x FET development board with 28 SOIC ZIF socket, LED 
indicator, FET to PC cable and header pinouts for prototyping * Two F1232 flash devices 
* Two MSP430F123 flash devices * Integrated IAR Kickstart user interface which includes 
assembler, linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler • Full 
documentation on CD-ROM 


MSP-FET430P140 


Applications: MSP430F13x, М5Р430Ғ14х, MSP430F15x and MSP430F16x product families 
Includes: « MSP430F13x/14x FET development board with 64 QFP ZIF socket, LED indicator, 
FET to PC adapter and header pinouts for prototyping * Two MSP430F149 flash devices • In- 
tegrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, linker, simulator, source-level 
debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM 


MSP-FET430X110 


The Flash Emulation Tool (FET) supports complete in-system development and is available for 
all MSP430Fxx Flash devices. Programming, assembler/C-source level debug, single 


stepping, multiple hardware breakpoints, full-speed operation and peripheral access are all 
fully supported in-system using JTAG. The FET comes complete with everything required to 
complete an entire project. Features: • JTAG based real-time-in-system emulation « CD-ROM 
includes IAR Kickstart IDE, assembler, linker, simulator and 2-kB C-compiler Includes: 
* MSP430F11x(1) FET development board with 20-SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC 
cable, and header pinouts for prototyping * Two MSP430F1121 flash devices • Integrated 
IAR Kickstart user interface which includes assembler, linker, simulator, source-level 
debugger and function limited C compiler * Full documentation on CD-ROM 


MSP-TRF6903-DEMO 


This kit is used to demonstrate a bidirectional radio frequency (RF) data link without the need 
of an external computer and for prototyping by downloading new software code to the 
MSP430F449 through the JTAG connector. The schematics and layout of the board can be 
used as a reference design if desired. Features: « TRF6903 RF transceiver * MSP430F449 
microcontroller • JTAG connector • RS-232C connector • On-board PCB antenna 


296-16696-ND 
296-16697-ND 
296-13850-ND 
296-17300-ND 


MSP-FET430P120 
MSP-FET430P140 
MSP-FET430X110 
MSP-TRF6903-DEMO . 


TMS370C756A 8-Bit Microcontroller 


The ТМ$370Сх5х family of single-chip 8-bit microcontrollers provides cost-effective real-time 
system control through integration of advanced peripheral function modules and various on- 
chip memory configurations. This device is implemented using high-performance silicon-gate 
CMOS EPROM and EEPROM technologies. The low-operating power, wide-operating temp- 
erature range, and noise immunity of CMOS technology, coupled with the high performance 


and extensive on-chip peripheral functions, make the TMS370Cx5x devices attractive in 
system designs for automotive electronics, industrial motor control, computer peripheral 
control, telecommunications and consumer application. 

* Maximum Clock Frequency: 20MHz 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°С 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the 
MSP430x32x family of devices and comes with the 
PMS430E325FZ (UV EPROM) assembled in a 
socket. 


Kit Includes: 


* MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, 
LCD, PC connector * MSP-PRGS430 serial pro- 
gramming adapter * IAR Kickstart IDE, assembler, 
linker and limited C compiler • CD-ROM with soft- 
ware tools and complete documentation 


296-13849-ND MSP-EVK430S320...... $511.19 


MSP-PRGS430 
Serial 
Programmer 


This serial programming adapter is a second- 
generation programming tool that can be used to 
program any MSP430 Flash, OTP or UV-EPROM 
device. These devices can be programmed in-circuit 
or in stand-alone sockets and software is included 
to facilitate device programming. 

* Power supply not included. Recommend Т924- 
P5P-ND 

Applications: MSP430 Flash, OTP or UV-EPROM 
device 


арак T” sess Timer Digi-Key Price Each Texas Instruments Includes: * MSP- PRGS430 programmer. is Seral 
і ble * Target cable • CD-ROM «D tati 
EPROM | RAM/EEPROM | №0 | (16-Bit) ADC Мес Package | Part No. 1 25 100 Part No. өө лашесаше аа 
TMS370 Family 
16К 512512 |46 2  [&ch.&Bt| 5\+10% | 68-PLCC | 296-10770-5-ND 1643 1543 1424 | TMSS70CTSGAFNT 295-0690: ND: -MSP-PR0S490-- рта $254.06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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NEW! PHILIPS 8051/LPC2000 Microcontrollers 


LPC2000 ARM 7 Microcontrollers 


The LPC2000 architecture is based on a 16/32 bit ARM7TDMI-S™ CPU with real-time emulation and embedded trace support. A 128 bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32 bit code execution at maximum clock rate. 
For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb™ mode reduces code by more than 30% with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where 
miniaturization is a key requirement. Features: * 16/32 bit ARM7TDMI-S processor “ Up to 16/32/64 kB on-chip Static RAM “ In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot loader software * Vectored 
Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses * Embedded ICE-RT interface enables breakpoints and watch points. Interrupt service routines can continue to execute whilst the foreground task is debugged with the on-chip 
RealMonitor™ software. • Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real-time tracing of instruction execution * Multiple serial interfaces 


Memory No. of Max. Freq. | Max. Freq. CPU Digi-Key Price Each Philips 
RAM | Flash | PWM| Timers ADC DAC 1/0 | UART| C | CAN SPI (MHz) Temperature Voltage | Voltage Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
16K - 32 -|= 0°C ~ 70°C 48-LQFP 568-1220-ND 9.40 7.52 6.35 | LPC2104BBD48-S 
64K - 32 - Y 0°C ~ 70°C 48-LQFP 568-1221-ND 11.88 1070 9.49 | LPC2106BBD48-S 
64K | 128K) Y | 4 - - 32 | Y3 | Y | — Y 60 -40°C ~ 85°C | 33V 1.8V 48-HVQFN 568-1324-ND 12.03 1083 9.61 | LPC2106FHN48-S 
16K 8-Ch., 10-Bit 112 YQ) | YQ) -40°C ~ 85°C 64-LQFP 568-1222-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2114FBD64-S 
16K 4-Ch., 10-Bit 46 ү(2) | Y(2) -40°C ~ 85°C 64-1 ОЕР 568-1223-ND 9.50 8.55 7.59 | LPC2119FBD64-S 
16K | 256K 4-Ch., 10-Bit - 46 Y| — 64-LOFP 568-1224-5-ND 1250 11.26 9.98 | LPC2124FBD64-S 
16K | 256K 4-Ch., 10-Bit - 46 Y | YQ) 64-LOFP 568-1225-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2129FBD64-S 
32K | 512K) Y | 4 [8-Ch., 10-Bit (2) 1-Ch., 10-Bit] 46 | Ү(2) Y| — | Y(2) 60 -40°C~85°C | 33V 1.8V 64-1 ОЕР 568-1226-ND 11.08 9.98 8.85 | LPC2138FBD64-S 
16к | — 8-Ch., 10-Bit - 76 Y| — 144-LOFP 568-1227-ND 6.18 4.95 4.18 | LPC2210FBD144-S 
16K | 128K 8-Ch., 10-Bit — 112 Y|— 144-LOFP 568-1228-ND — 11.08 9.98 8.85 | LPC2212FBD144-S 
к | 256k) v | 4 | всп. 10-ВИ — ха] v| ye | YQ 60  |-C-85C | 33V | 18V mM о TEE Idee 
8051 Microcontrollers 
Memory No. of ADC DAC Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each Philips 
RAM | EEPROM | ОТР | Flash |Timers| PWM |UART| 12C | CAN | SPI |Ch./Bits| Ch./Bits Compar. | 1/0 | MHz @ 5V Range Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
1288 - - - 32 16 0%6 = 70°С | 44-РІСС | 568-1232-5-ND 213 170 1.28 | P80C31SBAA 
256В - - - 32 16 0°С ~ 70°С | 44-PLCC | 568-1233-5-ND 2.20 176 1.32 | P80C32SBAA 
2568 3 Y 32 33 0°С ~ 70°С | 44-PLCC | 568-1234-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32UBAA 
2568 Y Y — | 8/10 48 24 0°С ~ 70°С | 68-PLCC | 568-1235-5-ND 8.95 8.06 7.15 | P80C552EBA 
2568 Y Y — | 8A0 48 24 0%0-70%0 | 80-QFP | 568-1236-ND 8.95 8.06 7.15 | P80C552EBB 
2568 3 Y Y|— 8/10 48 24 -40°С - 85°С | 68-РІСС | 568-1237-5-ND 9.85 8.87 7.87 | P80C552EFA 
256В 3 Y Y 8/10 48 24 0°C~70°C | 68-PLCC | 568-1238-5-ND 931 8.39 744 | PB0C552IBA 
2568 - —-|- 3 Y Y 8/10 48 24 -40°С ~ 85°C | 68-PLCC | 568-1239-5-ND 10.21 9.20 8.16 | PBOC552IFA 
5128 3 Y Y|— 7/0 48 16 0°С -70°С | 64-1ОЕР | 568-1240-ND 9.90 792 6.69 | P80C554SBBD 
5128 2 |Y() —|Y 8/10 40 16 -40°C ~ 85°C | 68-PLCC | 568-1241-5-ND 15.49 13.95 12.37 | P80C592FFAA 
1288 қ Y A 33 0°С = 70°С | 40-DIP | 568-1004-5-ND 2.33 1.86 140 | P80C31SBPN 
2568 0°С-70°С | 40-DIP | 568-1005-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C32SBPN 
256B 8K 3 Y — 32 16 -40°С ~ 85°С | 44-РІСС | 568-1242-5-ND 612 4.90 414 | P87C51FA-4A 
2K 64K 4 Y(2) Y 34 24 0°С ~ 70°С | 44-PLCC | 568-1243-5-ND 8.06 6.45 5.45 | P87C51MB2BA/02-S 
3K 96K 4 Y(2) Y 34 24 0°С ~ 70°С | 44-PLCC | 568-1244-5-ND 8.88 741 6.00 | P87C51MC2BA/02-S 
5128 16K 3 Y - 32 16 0°С ~ 70°С | 44-PLCC | 568-1245-5-ND 5.58 447 348 | P87C51RB+4A 
128B 4K 3 Y — 32 16 0°С-70°С | 44-РЕСС | 568-1246-5-ND 2.75 2.20 1.71 | P87C51SBAA 
16 0°С = 70°С | 44-РІСС | 568-1247-5-ND 329 2.63 2.05 | P87C52SBAA 
16 O*C-70"C | 44-РОЕР | 568-1248-ND 322 2.58 201 | P87C52SBBB 
2568 8K 3 Y 32 16 -40°C ~ 85°C | 44-PLCC | 568-1249-5-ND 3.60 2.88 224 | P87C52SFAA 
33 0°С ~ 70°C | 44-РІСС | 568-1250-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52UBAA 
33 0°С-70°С | 44-PLCC | 568-1251-5-ND 248 1.98 149 | P87C52X2BA 
2568 16K 3 32 33 O*C-70"C | 44-PLCC | 568-1252-5-ND 5.1 4.09 318 | P87C54SBAA 
2568 8K 2 v) Y 8/10 40 16 0°С ~ 70°С | 68-РЕСС | 568-1253-5-ND 10.30 927 8.22 | P87C552SBAA 
5128 - 16K | — 2 ve ¥ | Y 8/10 40 16 0°С -70°С | 64-LQFP | 568-1254-5-ND 11.65 10.49 9.30 | P87C554SBAA 
5128 16K 2 |5) Y|— 8/10 40 16 -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | 568-1255-5-ND 13.43 12.09 10.72 | P87C554SFAA 
5128 16K 3 | Y@) ҮҮ 6/10 32 12 -40°С ~ 85°С | 44-PLCC | 568-1256-5-ND 9.90 7.92 6.69 | P87C591VFAA 
2568 16K 4 568-1010-5-ND 7.80 6.24 527 | P87C51FB-4N 
1288 4K 3 568-1011-5-ND 2.93 2.34 1.82 | P87C51SBPN 
256B 8K 3 Y 32 33 0°С ~ 70°С | 40-DIP | 568-1012-5-ND 340 2.72 2.12 | P87C52SBPN 
256В 8K 3 568-1013-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87C52X2BN 
2568 16K 3 568-1014-5-ND 5.36 4.29 3.34 | P87C54SBPN 
2K = = 0°C~ 70°C | 20-5016 | 568-1257-5-ND 2.43 1.94 146 | P87LPC762BD 
4K — - 0°С-70°С | 20-SOIC | 568-1258-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87LPC764BD 
1288 4K 2 Y| v|—| — | — | v - 18 20 0°С ~ 70°С |20-Т550Р| 568-1259-5-ND 2.34 1.88 146 | P87LPC764BDH 
AK зд | 84 0°С ~ 70°С | 20-501С | 568-1260-5-ND 2.86 229 1.78 | P87LPC767BD 
4K 84 | 2⁄8 -40°C ~ 125°С| 20-SOIC | 568-1261-5-ND 5.06 4.05 342 | P87LPC769HD 
1K - - 12 14-TSSOP| 568-1015-5-М0 1.98 1.58 119 | P87LPC760BDH 
2K - у) | 18 Я on | 20-DIP | 568-1016-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P87LPC762BN 
1288 4K 2 Бақа Бере = v) | 18 20 00-700 | 20-DIP | 568-1017-5-М0 250 2.00 1.56 | P87LPC764BN 
AK 4/8 Ү(2) | 18 20-DIP | 568-1018-5-ND 3.04 2.43 1.89 | P87LPC767BN 
5128 16K 0°С-75°б | A4-PLCC | 568-1262-5-ND 5.96 477 4.03 | P89C51RB2BA/01 
5128 32K 0°С -70°С | 44-PLCC | 568-1263-5-ND 6.26 5.01 423 | P89C51RC2BA/01 
5128 - — | 3X 4 Y | ¥ 32 33 -40°C ~ 85°C | 44-PLCC | 568-1264-5-ND 7.38 5.31 4.99 | P89C51RC2FA/01-S 
512B 32K -40°С ~ 85°C | 44-LOFP | 568-1265-ND 718 5.75 4.85 | P89C51RC2FBD/01 
1K 64K O*C-70"C | 44-PLCC | 568-1266-5-ND 7.66 6.13 5.18 | P89C51RD2BA/01 
5128 16K 0% ~ 70°C 568-1267-5-ND 7.84 6.28 5.30 | P89C660HBA 
5128 16K -40°С - 85°С 568-1268-5-ND 944 7.56 6.38 | P89C660HFA 
1K - — | 3x 4 ЕЗ ey 32 33 0°С -70°С | 44-РЕСС | 568-1269-5-ND 9.14 732 6.17 | P89C662HBA 
1K 32K -40°C ~ 85°C 568-1270-5-ND 8.91 8.03 712 | P89C662HFA 
2K 64K 0°С - 70°С 568-1271-5-ND 8.40 7.56 6.71 | Р89С664НВА 
2K 0°С = 70°C | 44-LOFP | 568-1272-ND 9.90 7.92 6.69 | P89C664HBBD 
2K -40°C ~ 85°C | 44-PLCC | 568-1273-5-ND 9.73 8.76 7.77 | Р89С664НЕА 
2K - — | 64K 4 Y vx 32 38 -40°C ~ 85°C | 44-LQFP | 568-1274-ND 9.66 8.70 7.72 | P89C664HFBD 
8K 0°С ~ 70°С | 44-РЕСС | 568-1275-5-ND 941 848 7.52 | P89C668HBA 
8K O°C~ 70°C | 44-LQFP | 568-1276-ND 9.30 8.37 7.43 | P89C668HBBD 
8K 64K Y 33 a 568-1277-5-ND 10.70 9.63 8.54 | P89C668HFA 
2K — рт |4 |Y və Y 32 24 | 740°С ~ 85°С | 44-PLCC | son 1278-5-40 10.56 951 8.44 | P89C669FA-S 
2K = 18 20-TSSOP| 568-1279-5-ND 2.36 1.89 147 | Р89ГРС920ҒОН-5 
4K - 18 20-TSSOP| 568-1280-5-ND 2.61 2.09 1.63 | PBOLPCO21FDH-S 
2568 - — | 8K 4 3| Y | Y|— —| — - у) | 18 18 -40°C ~ 85°C | 20-TSSOP| 568-1281-5-ND 2.84 2.27 1.77 | PBOLPCO22FDH-S 
8K - 18 20-DIP | 568-1282-5-ND 3.20 2.56 1.99 | P89LPC922FN-S 
4K Y 26 28-TSSOP| 568-1283-5-ND 2.72 2.18 1.70 | P89LPC930FDH-S 
2568 - 4 |2ch - - 18 28-Т550Р| 568-1284-5-ND 2.95 2.36 1.84 | P89LPC931FDH-S 
7688 | 512B 5 |CCU* - - 12 28-PLCC | 568-1285-5-ND 3.78 3.03 236 | PBOLPCO32ATFA-S 
7688 | 512B | — | 8K 5 QU У | Үү — - у) | 26 12 -40°C ~ 85°C | 28-Т550Р| 568-1286-5-ND 3.56 2.85 222 | P89LPC932A1FDH-S 
7688 | 512B 5 |CCU* 4/8 х2 | 1/8 x2 18 28-PLCC | 568-1287-5-ND 4.03 323 2.51 | P89LPC935FA-S 
768B | 5128 5 |CCU* 4/8 Х2 | 1/8 х2 18 28-TSSOP| 568-1288-5-ND 3.78 3.03 236 | P89LPC935FDH-S 
1K — — | 64K 3 Y | Y Y 32 40 06 - 70°C | 44-TQFP | 568-1289-ND 5.06 P89LV51RD2BBC 
Y -40°C ~ 85°C | 44-PLCC | 568-1290-5-ND 6.52 5.22 4.41 | P89V51RD2FA 
1K - — | 64K 3 Y | ¥ Y 32 40 -40°С ~ 85°C | 44-ТОЕР | 568-1291-М0 6.32 5.06 427 | P89V51RD2FBC 
- 0°C ~ 70°С | 40-DIP | 568-1019-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2BN 
5128 - - Y — 32 0°C~ 70°C | A4-PLCC | 568-1299-5-ND 9.10 7.28 6.15 | РХАОЗОКВА-5 
5128 - - Y — 32 0°С -70°С | 44-1ОЕР | 568-1300-ND 9.00 720 6.08 | PXAG30KBBD 
5128 3 уд) [ Y 32 30 -40°С - 85°С | 44-PLCC | 568-1301-5-ND 8.96 8.07 7.16 | РХАОЗОКҒА-5 
2K 64K - - - 32 0°С ~ 70°С | 44-LQFP | 568-1302-ND 8.78 7.91 7.01 | PXAG49KBBD 
1K - Y Y 8/8 50 O*C-70"C | 80-LQFP | 568-1303-ND 10.00 9.00 7.98 | РХАЗЗОКВВЕ 
5128 зк | = - - 32 0°С - 7090 | 44-РІСС | 568-1095-5-ND 12.11 10.91 9.67 | PXAG37KBA 
512B 3X| — - - 32 -40°С - 85°С | 44-PLCC | 568-1096-5-ND 12.69 1143 1014 | PXAG37KFA 
2K - — | 64k 3 Y(2) 32 30 0°С -70°С | 44-PLCC | 568-1097-5-ND 9.36 843 748 | PXAGA9KBA 
2K — | 64K - - 32 -40°С - 85°С | 44-PLCC | 568-1098-5-ND 1178 10.61 9.41 | PXAGA9KFA 
1K 3K| — Y 8/8 50 0°С ~ 70°С | 68-PLCC | 568-1099-5-ND 11.10 9.99 8.86 | PXAS30KBA 


*CCU: Capture Compare Unit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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X9 Texas INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors provides the ultimate solution for battery- changes, field upgrades and data logging * 16-Bit MSP430 Architecture, a 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible clock 
powered measurement applications. Features: • Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM retention, system are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) and memory data bus (MDB). 
0.8uA real-time clock mode, 250uA/MIPS active * High-performance analog ideal for precise measurements * Modern 16- Memory Options: • Flash, ROM, OTP versions (from 1КВ to 60KB) * DMA controller Modern 16-Bit RISC CPU: е Optimized 
bit RISC CPU enables new applications at a fraction of the code size * In-system programmable Flash permits code for C and assembler programming * Up to 8 MIPS of performance available Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size | SRAM LCD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape & Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 | Seg. |(8-Bit) | (16-Bit) ADC UART | Min./Max. Үсс Package Part No. 1 25 100 | Size Pricing Part No. 
Flash Based F1xx Family 
1K 128 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TVSOP | 296-15781-5-ND 2.48 1.98 149 — — | MSP430F1101AIDGV 
1K 128 | 14 - — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-13768-5-ND 2.48 1.98 1.49 — — | MSP430F1101AIDW 
1K 128 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-13720-5-ND 2.48 1.98 1.49 — — | MSP430F1101AIPW. 
1K 128 | 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 24-0FN 296-16765-1-ND 2.48 1.98 149 250 346.50 | MSP430F1101AIRGET 
1K 128 | 14 — = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6505-5-ND 2.81 2.25 1.75 = — | MSP430F11011DW 
1K 128 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-9608-5-ND 2.81 2.25 1.75 — — | MSP430F1101IPW 
2K 128 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TVSOP | 296-15782-5-ND 3.04 2.43 1.89 — — | MSP430F1111AIDGV 
2K 128 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-501С 296-12633-5-ND 3.04 2.43 1.89 — — | MSP430F1111AIDW 
2K 128 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-12634-5-ND 3.04 2.43 1.89 — — | MSP430F1111AIPW. 
2K 128 | 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 24-QFN 296-16762-1-ND 3.04 2.43 1.89 250 449.00 | MSP430F1111AIRGET 
4K 256 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TVSOP | 296-12703-5-ND 3.83 3.06 2.38 - -- | MSP430F1121AIDGV 
4К 256 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-501С 296-13457-5-ND 3.83 3.06 2.38 — — | MSP430F1121AIDW 
4K 256 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-13458-5-ND 3.83 3.06 2.38 — — | MSP430F1121AIPW. 
4K 256 | 14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 24-0FN 296-15891-1-ND 3.83 3.06 238 | 3,000 | 2168.00/M | MSP430F1121AIRGER 
AK 256 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6507-5-ND 4.84 3.87 3.01 — — | MSP430F11211DW 
4К 256 | 14 = — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-6508-5-ND 4.84 3.87 3.01 — — | MSP430F1121IPW 
4К 256 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-6509-5-ND 4.73 3.78 2.94 — — | MSP430F112IDW 
4К 256 | 14 — — 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-9610-5-ND 4.73 3.78 2.94 — — | MSP430F1121PW 
4К 256 | 14 - - 1 Slope — DC-5.35MHz | 2.5-5.5 V 20-501С 296-6510-5-ND 5.40 4.32 3.36 - — | MSP430P1121DW 
4K 256 |14 = = 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-SOIC 296-13776-5-ND 4.50 3.60 2.80 -- -- | MSP430F1122IDW 
4К 256 | 14 — — 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-13777-5-ND 4.50 3.60 2.80 — — | MSP430F1122IPW 
4K 256 | 14 = = 1 8-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-0FN 296-17137-1-ND 4.50 3.60 2.80 250 665.00 | MSP430F1122IRHBT 
4К 256 | 22 — — 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP | 296-12082-5-ND 4.84 3.87 3.01 — — | MSP430F1221PW 
4K 256 | 22 — — 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN 296-15851-1-ND 4.84 3.87 3.01 | 3,000 | 2709.00/М | MSP430F122IRHBR 
4K 256 | 22 — — 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-501С 296-13780-5-ND 5.40 4.32 3.36 — — | MSP430F1222IDW 
4К 256 | 22 — — 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP | 296-13781-5-ND 5.40 4.32 3.36 — — | MSP430F1222IPW 
4К 256 | 22 = = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN 296-16794-1-ND 5.40 4.32 3.36 250 798.00 | MSP430F1222IRHBT 
8K 256 | 14 — — 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-501С 296-13778-5-ND 5.06 4.05 3.15 — — | MSP430F1132IDW 
8K 256 | 14 — — 1 8-Ch., 10-Bit — DC-8MHz 1.8-3.6 V 20-TSSOP | 296-13779-5-ND 5.06 4.05 3.15 — — | MSP430F1132IPW 
8K 256 |14 = = 1 8-Ch., 10-Bit = DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-0FN 296-17133-1-ND 5.06 4.05 3.15 250 748.25 | MSP430F1132IRHBT 
8K 256 | 22 = — 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-SOIC 296-13101-5-ND 5.18 4.14 3.22 — — | MSP430F1231DW 
8K 256 | 22 — — 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP | 296-12083-5-ND 5.18 4.14 3.22 — — | MSP430F123IPW 
8K 256 | 22 = = 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN 296-15852-1-ND 5.18 4.14 3.22 | 3,000 | 2898.00/M | MSP430F123IRHBR 
8K 256 | 22 - - 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-SOIC 296-13782-5-ND 5.00 4.00 3.38 — — | MSP430F1232IDW 
8K 256 | 22 = = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 28-TSSOP | 296-13783-5-ND 5.00 4.00 3.38 -- — | MSP430F1232IPW 
8K 256 | 22 — = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 32-QFN 296-16795-1-ND 5.00 4.00 3.38 | 3,000 | 3100.00/M | MSP430F1232IRHBR 
8K 256 | 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-TQFP 296-15894-ND 6.00 4.80 4.05 - -- | MSP430F133IPAG 
8K 256 | 48 -- — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-9611-ND 6.00 4.80 4.05 — — | MSP430F133IPM 
8K 256 | 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17141-1-ND 6.00 4.80 4.05 250 975.00 | MSP430F133IRTDT 
8K 256 | 48 96 = 2 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-15857-1-ND 7.50 6.00 5.07 | 1,000 4688.00 | MSP430FW423IPMR 
16K 256 | 48 — — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-TOFP 296-15892-ND 7.20 5.76 4.86 — — | MSP430F135IPAG 
16K 256 | 48 96 — 2 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-15858-1-ND 8.10 6.48 5.7 | 1,000 5063.00 | MSP430FW425IPMR 
16K 512 | 48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LQFP 296-9612-ND 7.20 5.76 4.86 — — | MSP430F135IPM 
16K 512 |48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-0FN 296-17142-1-ND 7.20 5.76 4.86 250 1170.00 | MSP430F135IRTDT 
16K 512 | 48 — — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-16837-ND 9.90 7.92 6.69 — — | MSP430F155IPM 
24K 1K |48 = — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-16838-ND 9.25 8.33 7.39 — — | MSP430F156IPM 
32K 256 | 48 = — 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-TQFP 296-15893-ND 8.41 7.58 6.72 — — | MSP430F147IPAG 
32K 256 | 48 96 = 2 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-15859-1-ND 8.90 742 6.01 | 1,000 5563.00 | MSP430FW427IPMR 
32K 1K |48 - - 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-9613-ND 8.41 7.58 6.72 - -- | MSP430F147IPM 
32K 1K |48 -- — 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-15701-ND 9.20 7.36 6.21 — — | MSP430F1471IPM 
32K 1K |48 — — 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17143-1-ND 9.20 1.36 6.21 250 1495.00 | MSP430F147IRTDT 
32K 1K |48 — — 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17144-1-ND 8.41 7.58 6.72 250 1609.75 | MSP430F1471IRTDT 
32K 1K |48 — — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-16839-ND 9.75 8.78 7.79 — — | MSP430F157IPM 
32K 1K |48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-16840-ND 11.25 10.13 8.98 - -- | MSP430F167IPM 
48К 2K |48 = = 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-36 V 64-TQFP 296-15856-ND 9.58 8.63 7.65 - — | MSP430F148IPAG 
48K 2K |48 — — 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-15702-ND 8.83 7.95 7.05 — — | MSP430F1481IPM 
48K 2K |48 — — 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-9614-ND 9.58 8.63 7.65 — — | MSP430F148IPM 
48K 2K |48 — = 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-0FN 296-17145-1-ND 8.83 7.95 7.05 250 1689.50 | MSP430F1481IRTDT 
48K 2K |48 — = 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17146-1-ND 9.58 8.63 7.65 250 1832.75 | MSP430F148IRTDT 
48K 2K |48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-16841-ND 12.41 11.18 9.91 — — | MSP430F168IPM 
48K 10K | 48 — — 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-17205-ND 14.41 12.98 11.51 — — | MSP430F16111PM 
60K 2K |48 = = 2 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-15703-ND 9.33 840 7.45 - — | MSP430F1491IPM 
60K 2K |48 - - 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-ТОЕР 296-13102-ND 10.08 9.08 8.05 — — | MSP430F149IPAG 
60K 2K |48 - — 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-9615-ND 10.08 9.08 8.05 — — | MSP430F149IPM 
60K 2K |48 = = 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17147-1-ND 9.33 8.40 7.45 250 1785.00 | MSP430F1491IRTDT 
60K 2K | 48 — = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-16842-ND 13.24 11.93 10.58 — — | MSP430F169IPM 
60K 2K |48 — — 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-17009-1-ND 13.24 11.93 10.58 | 1,000 9818.00 | MSP430F169IPMR 
60K 2K |48 — — 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6V 64-QFN 296-17556-1-ND NEW! 10.08 9.08 8.05 250 1928.50 | MSP430F149IRTDT 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
4К 256 | 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-12084-ND 5.20 4.16 3.51 - -- | MSP430F412IPM 
4К 256 | 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17323-1-ND 5.20 4.16 3.51 250 845.00 | MSP430F412IRTDT 
8K 256 | 48 96 2 1 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-12085-ND 5.90 4.72 3.99 — — | MSP430F4131PM 
8K 256 | 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17324-1-ND 5.90 4.72 3.99 250 958.75 | MSP430F413IRTDT 
8K 256 |48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-QFN 296-17412-1-ND 5.90 4.72 3.99 | 2,500 | 3658.00/M | MSP430F413IRTDR 
8K 256 | 14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* ж 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-17108-ND 9.00 7.20 6.08 — — | MSP430F423IPM 
8K 256 | 14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-84MHz | 2.7-3.6V 64-1 ОЕР 296-16991-ND 9.70 7.76 6.55 - — | MSP430FE423IPM 
16K 512 | 48 96 2 2 Slope — DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-16766-ND 6.80 544 4.59 — — | MSP430F415IPM 
16K 512 | 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-1 ОЕР 296-13721-ND 8.90 7.12 6.01 - -- | MSP430F435IPN 
16К 512 | 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LOFP | 296-12635-ND. 8.90 7.12 6.01 = — | MSP430F435IPZ 
16K 512 | 14 128 2 1 3-Ch., 16-Вїї* ж 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-LOFP 296-17109-ND 9.90 7.92 6.69 — — | MSP430F425IPM 
16K 512 | 14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-84MHz | 2.7-3.6 V 64-LQFP 296-16992-ND 9.08 8.18 7.25 - -- | М5Р430ҒЕ425ІРМ 
24К 1K | 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-1 ОЕР 296-13722-ND 9.40 7.52 6.35 - -- | MSP430F436IPN 
24К 1К |48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP | 296-12636-ND 9.40 7.52 6.35 - — | MSP430F436IPZ 
32K 1K |48 96 2 2 Slope = DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-16767-ND 7.80 6.24 5.27 — — | MSP430F417IPM 
32K 1K | 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-LQFP 296-13723-ND 9.80 7.84 6.62 — — | MSP430F437IPN 
32K 1K | 48 | 128/160 2 2. 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP | 296-12637-ND 9.80 7.84 6.62 - — | MSP430F437IPZ 
32K 1K |48 128 2 2. 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8Mhz 1.8-3.6 V 80-1 ОЕР 296-17011-ND 10.83 9.75 8.65 — — | MSP430FG437IPN 
32K 1K |48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP | 296-12638-ND 9.58 8.63 7.65 — — | MSP430F447IPZ 
32K 1K |14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 64-1 ОЕР 296-17110-ND 9.00 8.10 749 — — | MSP430F427IPM 
32K 1K |14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-84MHz | 2.7-3.6 V 64-LOFP 296-16993-ND 9.91 8.93 7.92 — — | MSP430FE427IPM 
48K 2K |48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP | 296-12639-ND 10.83 9.75 8.65 — — | MSP430F448IPZ 
48K 2K |48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-1 ОЕР 296-17012-ND 12.25 11.03 9.78 — — | MSP430FG438IPN 
60K 2K |48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8-3.6 V 100-LQFP | 296-12640-ND 11:75 10.58 9.38 — — | MSP430F449IPZ 
60K 2K |48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8-3.6 V 80-1 ОЕР 296-17013-ND 13.24 11.93 10.58 — — | MSP430FG439IPN 
ROM/OTP Based X3xx Family with LCD Driver — ЕРВОМ/ОТР (Program) Memory 
16K 512 | 14 | 64/92 2 — Slope = DC-3.3MHz | 2.5-5.5V 56-550Р 296-2382-5-ND 8.75 7.88 6.99 — — | MSP430P315IDL 
16K 512 | 14 | 64/92 2 = Slope = DC-3.3MHz | 2.5-5.5V 48-550Р 296-6512-5-ND 8.75 7.88 6.99 — — | MSP430P315SIDL 
16K 512 | 14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.5-5.5 V 68-PLCC 296-6513-5-ND 11.58 10.43 9.25 — — | MSP430P325AIFN 
16K 512 | 14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.5-5.5V 64-QFP 296-6514-ND 11.41 10.28 9.12 — — | MSP430P325AIPG 
ж For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND — ** Sigma Delta (Continued) 
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wy TEXAS INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont) 


Memory Size SRAM LCD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape & Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) |1/0 | Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART | Min./Max. Vcc Package Part No. 1 25 100 Size Pricing Part No. 

16K 512 |14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.8MHz | 2.5-5.5 V 64-1 ОЕР 296-6515-ND 11.41 10.28 9.12 E — | MSP430P325AIPM 
16K 512 |14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7-5.5 V 68-PLCC 296-1409-5-ND 11.58 10.43 9.25 — — | MSP430P325IFN 
16K 512 |14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7-5.5 V 64-QFP 296-2383-ND 11.50 10.35 9.18 = — | MSP430P325IPG 
16K 512 |14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7-5.5 V 64-1 ОЕР 296-6516-ND 11.41 10.28 9.12 — — | MSP430P325IPM 
32K к |40 120 2 1 Slope 1 DC-3.8MHz | 2.5-5.5 V 100-QFP 296-2384-ND 12.74 11.48 10.18 = — | MSP430P337AIPJM 
32K 1К 140 120 2 1 Slope 1 DC-3.8MHz | 2.5-5.5V 100-QFP 296-6517-ND 12.74 11.48 10.18 = — | MSP430P337IPJM 


ж For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND ** Sigma Delta 


Digital Signal Processors TMS320C6000™ Family 


TMS320C6000™ DSP Platform — Combining high-performance hardware with considerable development resources, ТІ5 0600074 DSP platform provides cost efficiency and low power dissipation. Raising the bar in performance, the C6000 DSP 
platform offers the industry's fastest DSPs running at clock speeds up to 720 MHz and scalable to 1 GHz. The platform, which features a wide range of fully code-compatible devices, consists of the TMS320C64x™, TMS320DM64x™ and 
TMS320C62x™ DSP fixed-point generations as well as the TMS320C67x™ DSP floating-point generation. Optimal for designers working on targeted broadband infrastructure, performance audio and imaging applications. 


RAM (Bytes) 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Total Internal Power 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP** | (Channels) COM Timers | Core 1/0 MIPS (MHz) (Full Device Power) | Package | Part No. 1 25 100 |Раг №. 
TMS320C64x (Fixed Point) 
14 4800 600 1.06 296-14387-ND 171.68 160.23 148.79 | TMS32C6416DGLZ6E3 
TOR ACK IM S+UTOPIA | — 64 — |PCI/HPIS2/6 | З |1; 33 | 400 | 500 064 532-ВВА | 2g6.14386-ND 14306 133.52 123.99 |ТМ932С641606125Е0 
14 5760 720 1.27 296-15129-ND 202.89 189.37 175.84 | TMS32C6415DGLZ7E3 
16K / 16K / 1M 3+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 14 33 4800 600 1.06 532-BGA 296-14385-ND 156.08 145.67 135.27 | TMS32C6415DGLZ6E3 
1.2 4000 500 0.64 296-14384-ND 130.05 121.38 112.71 | TMS32C6415DGLZ5E0 
16K / 16K / 1M 2«UTOPIA 64 PCI / НР! 32/16 3 1.2 33 5760 720 17 532-BGA | 296-17756-ND NEW! 169.46 158.16 146.87 | TMS320C6415TGLZ7 
16K / 16K / 1M 3 64 HPI 32/16 3 14 33 4800* 600 1.06 532-BGA | 296-14383-ND 148.26 138.38 128.50 | TMS32C6414DGLZ6E3 
1.2 4000* 500 0.64 296-14382-ND 123.56 115.32 107.09 | TMS32C6414DGLZ5E0 
16K / 16K / 1M 3 64 HPI 32/16 3 12 3.3 5760 720 1.7 532-BGA | 296-17757-ND NEW! 160.98 150.25 139.52 | TMS320C6414TGLZ7 
PCI / НРІ 32/16 12 2400* 300 0.64 532-BGA | 296-15114-ND 59.64 55.67 51.69 | TMS320C6411GLZ 
46K / 16K / 256K 2 64 PCI / НРІ 32/16 3 14 33 4800 600 15 548-ВСА | 296-17477-ND 72.38 67.55 62.73 | TMS320C6412GDK600 
PCI / НР! 32/16 1.4 М 4800 600 1.5 548-BGA | 296-17478-ND 72.38 67.55 62.73 | IMS320C6412GNZ600 
HPI 32/16 12 4000 500 1.0 288-BGA | 296-17479-ND 49.07 45.80 42.53 | TMS320C6413GTS500 
16K / 16K / 512K 2 64 НРІ 32/16 3 14 3.3 4800 600 15 288-BGA | 296-17480-ND 83.91 78.32 72.73 | IMS320C6418GTS600 
532-BGA | 296-17487-ND 192.74 179.89 167.04 | TMS32C6414EGLZ7E3 
16K / 16K / 1024K 3 64 HPI 32/16 3 12 3.3 5760 720 1.7 532-BGA | 296-17488-ND 202.89 189.37 175.84 | TMS32C6415EGLZ7E3 
532-BGA | 296-17489-ND 223.17 208.30 193.42 | TMS32C6416EGLZ7E3 
TMS320DM64x (Fixed Point) 
12 1600 400 145 548-BGA | 296-17481-ND 33.81 31.56 29.31 | TMS320DM640GDK400 
12 1600 400 145 548-ВСА | 296-17482-ND 33.81 31.56 29.31 | TMS320DM640GNZ400 
16 /16К 288 ° 64 HERO 3 | (4 33 480 | 600 19 548-BGA | 296-17483-ND 5732 5350 4968 | TMS320DM641GDK600 
14 4800 600 1.9 548-BGA | 296-17484-ND. 57.32 53.50 49.68 | TMS320DM641GNZ600 
548-BGA | 296-17485-ND 72.38 67.55 62.73 | TMS320DM642GDK600 
16671672506 2 аа ИБН RAE лие is 548-BGA | 296-17486-ND 7238 6755 6273 | TMS320DM642GNZ600 
Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data McBSP** | (Channels) COM Timers | Core 1/0 | MIPS (MHz) (Full Device Power) Package Part No. 1 25 100 | Part №. 
TMS320C62x (Fixed Point) 
1336 167 1.0 296-12560-ND 42.27 39.46 36.64 | TMS32006211BGFN167 
4K / 4K / 64KT 2 160 HPI / 16 2 1.8 3.3 | 1200 150 0.9 256-BGA 296-10747-ND 33.81 31.56 29.31 | TMS320C6211GFN150 
1200 150 0.9 296-12559-ND 33.81 31.56 29.31 | TMS320C6211BGFN150 
РС1/32 296-12673-ND 15.65 14.61 13.56 | TMS320C6205GHK200 
64K 64K 2 4 Exp. Bus / 32 2 15 3.3 | 1600 200 0.8 288-BGA 296-13381-5-ND 32.85 30.66 28.47 | TMS320C6204GLW200 
Exp. Bus / 32 296-12672-ND 16.09 1449 12.85 | TMS320C6204GHK200 
2400 300 13 384-BGA 296-13801-ND 112.44 104.95 97.45 | TMS320C6203BGNY300 
2400 300 13 352-BGA 296-14756-5-ND 112.44 104.95 97.45 | TMS320C6203BGNZ300 
MEL: 3 ii Exp. Bus/32 | 2 |15 33 | 2000 250 11 384-BGA | 296-13800-ND 9489 8857 8224 | TMS320C6203BGNY173 
2000 250 14 352-BGA 296-15124-5-ND 94.89 88.57 82.24 | TMS320C6203BGNZ173 
2400 300 1.0 384-BGA 296-14380-ND 105.44 98.41 91.38 | TMS320C6202BGNY300 
256K 128K 3 4 Exp. Bus / 32 2 15 33 2400 300 1.0 352-BGA 296-14381-ND 105.44 98.41 91.38 | TMS320C6202BGNZ300 
A BUS. i 5 | 2000 250 0.9 384-BGA | 296-15122-5-ND 87.86 8200 76.15 | TMS320C6202BGNY250 
2000 250 0.9 352-BGA 296-15123-5-ND 87.86 82.00 76.15 | TMS320C6202BGNZ250 
256K 128K 3 Exp. Bus / 32 2000 250 24 352-BGA 296-10745-ND 172.85 161.33 149.80 | TMS320C6202GJL250 
256K 128K 3 4 Exp. Bus / 32 2 18 33 2000 250 24 384-BGA 296-10746-ND 172.85 161.33 149.80 | TMS320C6202GLS250 
64K 64K 2 HPI / 16 Ë š 1600 200 1.3 352-BGA 296-10744-ND 129.86 12120 112.55 | IMS320C6201GJL200 
64K 64K 2 HPI /16 1600 200 13 384-BGA 296-10743-ND 129.86 12120 112.55 | TMS320C6201GJC200 
Operating Total Internal Power 
RAM (Bytes) DMA Voltage (V) Frequency (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSP** | (Channels) COM Timers | Core 1/0 | MFLOPS (MHz) (Full Device Power) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 
ТМ5320С67х (Floating Point) 
4K / 4K / 64KT 2 169 = 2 18 33 600 100 0.8 256-BGA 296-13509-ND 26.94 25.15 23.35 | TMS320C6712GFN100 
32K / 32K / 512KT 12 33 1200 200 0.8 272-BGA 296-17149-ND 27.03 25.23 23.43 | TMS320C6711DGDP200 
4K/ 4K / 64KT 2 160 HPI / 16 2 14 33 1500 250 0.9 272-BGA 296-17464-ND 28.98 27.05 25.12 | TMS320C6711DGDP250 
4K/ 4K / 64KT 19 33 900 150 14 256-BGA 296-12562-ND 48.32 45.10 41.88 | TMS320C6711BGFN150 
32K / 32K / 512Kt 18 33 600 100 0.8 256-BGA 296-12561-ND 33.81 31.56 29.31 TMS320C6711BGFN100 
169 14 33 1800 300 — 272-BGA 296-17377-ND 55.23 51.55 47.87 | TMS320C6713BGDP300 
AK/BAK HT82KT ? 169 АШЫ Ё 12 33 1200 200 1.0 208-НІ ОЕР 296-17378-ND 31.61 29.50 2740 | TMS320C6713BPYP200 
64K 64K 2 4 HPI / 16 18 3.3 900 150 13 352-BGA 296-10748-ND 123.36 115.14 106.92 | TMS320C6701GJC150 
* Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors ** Multi-Channel Buffered Serial Port 
T Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] 9 Enhanced DMA 


TMS320C5000'" Family 


TMS320C5000™ DSP Platform — Тһе 6500074 DSP platform offers a broad portfolio, including the OMAP5910 processor, which integrates a TMS320C55x™ DSP core with a Tl-enhanced АВМ® on a single chip. With the industry's most power- 
efficient performance, peripheral options and small packaging, this platform provides designers a lead in today's portable Internet and wireless communication markets. Optimal for designers of power-sensitive systems, the C5000 DSP platform offers 
power consumption as low as 0.33 mA/MHz and performance up to 600 MIPS. 


Operating 
RAM ROM Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) | (Bytes) USB ADC [id RTC | McBSP** | MMC/SD | Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C55x (Fixed Point) 
320K 32K а |= = = 3 - 2 400 240-BGA | 296-13826-ND 3221 3006 27.92 | TMS320VC55106GW2 
320K 32K — — — — 3 — 2 400 16 33 200 240-BGA | 296-14199-5-ND 30.60 28.56 26.52 | TMS320VC5510AGGW2 
256K 64K Y Y Y Y 3 Y 2 288 š й 179-BGA | 296-16701-ND 25.92 24.20 22.47 | TMS320VC5509AGHH 
256K 64K Y Y Y Y 3 Y 2 288 144-LQFP | 296-17351-ND 25.92 24.20 22.47 | TMS320VC5509APGE 
** Multi-Channel Buffered Serial Port (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 395 


ч» TEXAS INSTRUMENTS Digital Signal Processors — TMS320C5000™ Family (cont) 


Operating 
RAM ROM Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) | (Bytes) | USB | ADC 126 ВТС | McBSP** | MMC/SD | Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C55x (Fixed Point) (Cont.) 
64K 64K Y Y Y 3 Y 2 400 16 27 144-LOFP | 296-17287-М0 16.94 1581 14.68 | TMS320VC5507PGE 
64K 64K Y Y Y 3 Y 2 400 16 27 179-BGA | 296-17286-ND 1694 15.81 14.68 | TMS320VC5507GHH 
64K 64K - Y Y 3 - 2 400 16 27 200 179-BGA | 296-17383-ND 13.04 1175 1042 | TMS320VC5503GHH 
64K 64K = Y Y 3 = 2 400 1.6 27 144-LOFP | 296-17384-М0 1304 11.75 1042 | TMS320VC5503PGE 
64K 32K - Y - 3 - 3 400 126 33 201-BGA | 296-17381-ND 1251 1127 9.99 | TMS320VC5502822200 
64K 32K = Y = 3 = 3 600 201-BGA | 296-17405-ND 16.09 1449 1285 | ТМ5320//05502072300 
64K 32K - Y - 3 - 3 600 195 aa 3% 176-LOFP | 296-17382-ND 16.00 1449 12.85 | TMS320VC5502PGF300 
32K 32K = Y = 2 = 3 600 : ў 201-BGA | 296-17379-ND 9.98 7.99 6.74 | TMS320VC5501G22300 
32K 32K - Y - 2 - 3 600 176-LOFP | 296-17380-ND 9.98 7.99 6.74 | TMS320VC5501PGF300 
Operating 
RAM ROM Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSP** Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 100 Part No. 
TMS320C54x (Fixed Point) 
160 16 33 160 144-LOFP 296-12170-ND 40.26 37.58 34.90 | TMS320VC5416PGE160 
160 1.6 33 160 144-BGA 296-11660-ND 40.26 37.58 34.90 | TMS320VC5416GGU160 
256K 32K 3 1 120 15 33 120 144-LOFP 296-12169-ND 36.23 33.81 3140 | TMS320VC5416PGE120 
120 15 33 120 144-BGA 296-12168-ND 36.23 33.81 3140 | TMS320VC5416GGU120 
160 16 33 160 144-LOFP 296-12080-ND 24.08 22.47 20.87 | TMS320VC5410APGE16 
160 1.6 33 160 144-BGA 296-12078-ND 24.08 22.47 20.87 | TMS320VC5410AGGU16 
128K 32K 3 1 120 15 33 120 144-LOFP 296-12079-ND 21.74 20.29 1884 | IMS320VC5410APGE12 
120 15 33 120 144-BGA 296-12077-ND 21.74 20.29 18.84 | TMS320VC5410AGGU12 
160 16 33 160 144-LOFP 296-12076-ND 20.06 1872 1739 | TMS320VC5409APGE16 
160 16 33 160 144-BGA 296-12074-ND 20.06 18.72 17.39 | TMS320VC5409AGGU16 
120 15 33 120 144-LOFP. 296-12075-ND 1721 16.06 1492 | TMS320VC5409APGE12 
120 15 33 120 144-BGA 296-12073-ND 17.21 16.06 1492 | TMS320VC5409AGGU12 
64K 32K 3 1 100 18 33 100 144-LOFP 296-10764-ND 15.33 14.31 13.29 | TMS320VC5409PGE100 
100 18 33 100 144-BGA 296-10763-ND 15.33 1431 1329 | TMS320VC5409GGU100 
80 18 1.8-3.6 100 144-LOFP 296-12146-5-ND 13.86 12.48 11.07 | TMS320UC5409PGE-80 
80 18 1.8-3.6 100 144-BGA 296-12112-ND 13.86 12.48 11.07 | TMS320UC5409GGU-80 
144-LOFP 296-15712-ND 12.96 11.67 10.35 | IMS320VC5404PGE 
32K 128K 3 2 120 15 33 120 144-BGA 296-17150-ND 12.96 11.67 10.35 | TMS320VC5404GGU 
32K 3 1 160 16 33 160 144-LOFP 296-12677-ND 15.95 14.89 13.82 | TMS320VC5402APGET6 
32K 3 1 160 1.6 33 160 144-BGA 296-12676-ND 15.95 14.89 13.82 | TMS320VC5402AGGU16 
8K 2 2 100 18 33 100 144-LOFP 296-10762-ND 8.95 8.06 715 | TMS320VC5402PGE100 
32K 8K 2 2 100 18 33 100 144-BGA 296-10761-ND 8.95 8.06 7.15 | TMS320VC5402GGU100 
8K 2 2 80 18 1.8-3.6 80 144-LOFP. 296-10760-ND 8.95 8.06 7.15 | TMS320UC5402PGE-80 
8K 2 2 80 18 1.8-3.6 80 144-BGA 296-10759-ND 8.95 8.06 7.15 | TMS320UC5402GGU-80 
144-LOFP 296-12148-5-ND 8.16 6.53 5.51 | TMS320VC5401PGE50 
16k ak 2 2 50 18 39 50 144-BGA 296-12147-5-ND 816 653 551 | TMS320VC5401GGU50 
100 100 144-ВбА 296-2016-5-ND 44.07 4114 3820 | TMS320VC549GGU-100 
64K 32K 30 1 80 25 33 80 144-LOFP 296-1935-5-ND 40.01 37.34 34.68 | TMS320VC549PGE-80 
80 80 144-BGA 296-1933-5-ND 40.01 37.34 34.68 | TMS320VC549GGU-80 
6K 48K 1 50 33 33 50 128-LOFP 296-2014-5-ND 23.42 21.86 20.30 | TMS320LC545APBK-50 
10K 56K 1 66 33 33 66 100-LOFP 296-1930-5-ND 15.26 1424 1323 | TMS320LC541BPZ-66 
80K 256K 2 118 15 33 118 144-1 ОЕР 296-15034-ND 15.29 1427 1325 | TMS320C54V90APGE 
80K 256K 2 2 118 15 33 118 144-BGA 296-15033-ND 15.29 14.27 13.25 | TMS320C54V90AGGU 
80K 256K 2 118 15 33 118 144-BGA 296-16933-ND 15.29 1427 1325 | TMS320C54V90BGGU 
80K 256K 2 118 15 33 118 144-1 ОЕР 296-16934-ND 15.29 1427 13.25 | TMS320C54V90BPGE 
80K 256K 2 120 15 33 120 144-BGA 296-15637-ND 13.14 11.84 10.50 | TMS320C54CSTGGU 
1280K - 12 4 532 16 33 133 169-BGA 296-15127-5-ND 159.74 149.08 128.44 | TMS320VC54416GU 
512K 8K 6 2 200 18 33 100 144-LOFP 296-10769-ND 91.05 84.98 78.91 | TMS320VC5421PGE200 
512K 8K 6 2 200 18 33 100 144-BGA 296-10768-ND 91.05 8498 78.91 | TMS320VC5421GGU200 
384K - 6 2 200 18 33 100 144-LOFP 296-12191-ND 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420PGE200 
384K = 6 2 200 18 33 100 144-BGA 296-10767-ND 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC54206GU200 
** Multi-Channel Buffered Serial Port 9 1TDM port 
ОМАР — ARMS? + C55x 


OMAP Processors integrating the command and control functionality of ARM, coupled with low-power, real-time signal processing capabilities of a DSP. The OMAP59xx platform is ideal for portable data terminal applications such as portable medical 
devices (portable defibrillation, home medical test and analysis) asset and inventory management, (parcel tracking and location, stock inventory and replenishment, real-time data capture with analysis and interpretation) and point of sale (sales and 
membership processing, merchandising and pricing management verification and authentication). It enables embedded developers to program using familiar development environments by supporting leading operating systems such as Microsoft® 
Windows® CE.NET, Linux®, and TI's DSP/BIOS real-time scalable kernel. This open development environment makes it possible for designers to deliver innovative products to the market faster, utilizing familiar tools, a standard application 
programming interface (API) and a seamless interface to the DSP through an optimized interprocessor communication mechanism. The built-in interprocessor communication mechanism eliminates the need for developers to program the RISC and 
DSP independently resulting in reduced programming efforts. 


Operating 
RAM ROM Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Ethernet | Core 1/0 (MHz) Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
Fixed Point 
655х | 160K | 32K 2 McBSP, 2 MC8I 3GP,1WDT | 3VideoAccel, MMU | — 1.8/2.75/ 
ARM9DMI | 192Kf 1 McBSP, USB 1.1, 12C, LCD, Camera, 16 N 150 | 289-BGA | 296-16744-ND 3719 3471 3223 | OMAP5910JGZG2 
uwire, IRDA, З UARTS | 3GP, 1 WDT, 1 0S RTC, MMU = 33 
C55x 460K 2 McBSP, 2 MCSI 3cp.iwot | 3VideoAcce, MMU | _ 1.8/2.75/ 
ARMODMI | 192KT 1 McBSP, USB 1.1, I2C, LCD, Camera, 16 x 150 | 289-BGA | 296-17462-ND 42.89 4003 37.17 | OMAP5910JGDY2 
uwire, IRDA, З UARTS | 3GP, 1 МОТ, 106 RTC, MMU = 33 
t Shared with C55x CPU * External memory interfaces may use 1.8, 2.75, or 3.3V nominal 
TMS320C54x Family — ARM7 + C54x 
Operating 
RAM Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Ethernet Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 100 Part No. 
DSP + RISC (Fixed Point) 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API — 100 
АВМТТОМІ 16K I2C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 2 PLL. WD m 1.8 33 47.5 257-BGA 296-12751-ND 17.81 16.62 15.44 TMS320VC5470GHK 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API — 100 
АВМТТОМІ 16K 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 2 PLL WD | 10/100, MAC 1.8 3.3 47.5 257-BGA 296-12752-ND 19.38 18.09 16.80 TMS320VC5471GHK 
TMS320C3x Family 
RAM Operating Frequency Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(32-Bit Word) (32-Bit Word) DMA Timers MIPS Voltage (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 100 Part No. 
TMS320C3x (Floating Point) 
512 Supports Bootloader 2 2 20 5 40 0-85 144-PQFP 296-1928-5-ND 16.01 14.42 12.79 TMS320C32PCM40 


396 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


X TEXAS INSTRUMENTS Digital Signal Pro 
TMS320C2000"" Family 


highest performing and most code-efficient DSPs. With 
CAN modules, the C2000 DSP platform sets the standa 


Cessors 


The С20007М DSP platform offers the most comprehensive line of DSP solutions driving the digital control revolution, the C2000 DSP platform provides the industry's 


a unique combination of on-chip peripherals such as Flash memory, ultrafast A/D converters as well as robust 
rd for performance and peripheral integration. 


Flash RAM Boot ROM Operating 
(16-Bit (16-Bit (16-Bit PWM Voltage — Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) Word) Word) EMIF Timers | Chan. SPI SCI | CAN | MIPS (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C 24x (Fixed Point) 
32K 2.5K Y 4 16 -40-125 | 144-LQFP | 296-12549-ND 16.18 14.57 12.92 | TMS320LF2407APGES 
32K 2.5K Y 4 16 -40 - 85 144-LQFP | 296-12548-ND 1471 13.25 11.75 | TMS320LF2407APGEA 
32K 2.5K 256 — 4 16 Y Y Y 40 33 40 -40-125 | 100-LQFP | 296-12547-М0 15.26 13.74 12.19 | TMS320LF2406APZS 
32K 2.5K - 4 16 -40-85 100-LQFP | 296-12546-ND 13.88 12.50 11.08 | TMS320LF2406APZA 
16K 1K 2 8 -40 - 125 64-LOFP 296-12675-ND 15.04 13.55 12.01 | TMS320LF2403APAGS 
16K 1K 256 — 8 Y Y 40 33 40 -40-85 64-LQFP 296-12674-ND 13.68 12.32 10.92 | TMS320LF2403APAGA 
8K 1K 256 - 8 - — | 40 33 40 -40 - 125 64-РОЕР 296-12545-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320LF2402APGS 
8K 1K 256 - 2 8 - Y — | 40 33 40 -40 - 85 64-1 ОЕР 296-12544-ND 11.81 10.64 9.43 | TMS320LF2402APGA 
8K 1K 256 - 7 - — | 40 33 40 -40 - 85 32-LQFP 296-14411-ND 6.98 5.59 4.72 | TMS320LF2401AVFA 
8K 544 — — 8 Y Y 20 5 20 0-70 144-LQFP | 296-10755-ND 18.47 17.24 16.01 | TMS320F243PGE 
-40 - 85 64-QFP 296-10754-ND 16.34 15.25 14.16 | TMS320F241PGA 
0-70 64-ОҒР 296-10753-ND 16.34 15.25 14.16 | TMS320F241PG 
8K 544 — - 2 8 М М — |20 5 20 -40-125 38-PLCC 296-10752-5-ND 19.40 18.11 16.81 | TMS320F241FNS 
-40 - 85 38-PLCC 296-10751-5-ND 17.64 16.47 15.29 | TMS320F241FNA 
0-70 38-PLCC 296-10750-5-ND 17.64 16.47 15.29 | TMS320F241FN 
-40-125 | 132-PQFP | 296-2011-5-ND 23.54 21.97 20.40 | ТМ5320Ғ240Р05 
16К 544 - М 3 12 Y Y — | 20 5 20 -40 - 85 132-PQFP | 296-2010-5-ND 21.39 19.97 18.54 | TMS320F240PQA 
0-70 132-PQFP | 296-2009-5-ND 21.39 19.97 18.54 | ТМ5320Ғ240Р0 
Навһ | RAM ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit | (16-Bit | (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) Word) McBSP | EMIF | Timers Chan. | SPI | SCI | CAN | MIPS | Core 1/0 (MHz) (°С) Package | Part No. 1 100 | Part No. 
TMS320C28x Family (Fixed Point) 
-40 ~ 85 | 128-LQFP | 296-15987-5-ND 20.72 19.34 17.96 | TMS320F2810PBKA 
а i a ЧК Е Ec Кын. в | Y 2 | Y 10 |18 33 150 | 40.125 |128-LOFP | 296-17277-ND — 2621 2446 2272 | TMS320F2810PBKQ 
— -40-85 | 128-LQFP | 296-15988-5-ND 22.10 20.63 19.15 | TMS320F2811PBKA 
— -40-125 | 128-LQFP | 296-17278-ND 27.95 26.09 2422 | TMS320F2811PBKQ 
Y -40-85 | 179-BGA | 296-15989-5-ND 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812GHHA 
128K.) “18K; | IK к Y Y 4 в Y 2 |Y [150 18 33 15 | 0,1% | 179-BGA | 296-17279-ND 2970 2772 2574 | ТІМ6З20Ғ28120НН0 
Y -40-85 | 176-LQFP | 296-15990-5-ND 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812PGFA 
Ж -40 ~ 125 | 176-LQFP | 296-17280-ND 29.70 27.72 25.74 | TMS320F2812PGF0 
Operating 
Flash RAM ROM Voltage (V) Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(16-Bit Word) | (16-Bit Word) | (16-Bit Word) | Timers | Serial MIPS Core Vo (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C20x (Fixed Point) 
32K — 20 33 5 40 0-70 100-1 ОЕР 296-2007-5-ND 24.18 22.57 20.96 | TMS320F206PZ 
— 32K 40 33 5 80 0-70 100-ТОҒР 296-2001-5-ND 15.84 1479 13.73 | TMS320C206PZ80 
— 45К 32K 1 2 40 33 5 80 -40 - 85 100-ТОҒР 296-2002-5-ND 17.45 16.29 15.12 | TMS320C206PZA80 
- 32K 40 33 33 80 0-70 100-1 ОЕР 296-2012-5-ND 17.45 16.29 15.12 | ТМ532010206Р780 
— 32K 40 33 33 80 -40 - 85 100-LQFP 296-2013-5-ND 19.19 17.91 16.63 | TMS320LC206PZA80 
Flash/ROM RAM Boot ROM Operating 
(16-Bit (16-Bit (16-Bit Voltage (V) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) Word) Word) | Timers ADC SPI scl CAN MIPS Core /0 Package Part No. 1 100 Part No. 
NEW! TMX320C28x NEW! 
16K 6K 4К 9 16 ch/160 2 1 1 100 1.8 32 100-BGA 296-17602-ND 9.65 8.69 7.71 TMX320F2801GGMA 
16K 6K 4K 9 16 ch/160 2 1 1 100 18 32 100-LQFP | 296-17603-ND 9.65 8.69 7.11 TMX320F2801PZA 
32K 10K 4K 15 16 ch/160 4 2 1 100 18 32 100-BGA 296-17604-ND 14.48 13.04 11.56 TMX320F2806GGMA 
32K 10K 4K 15 16 ch/160 4 2 1 100 18 32 100-LQFP | 296-17605-ND 14.48 13.04 11.56 TMX320F2806PZA 
64K 18K 4К 15 16 ch/160 4 2 2 100 1.8 32 100-BGA 296-17606-ND 17.28 16.13 14.98 TMX320F2808GGMA 
64K 18K 4K 15 16 ch/160 4 2 2 100 18 32 100-LQFP | 296-17607-ND 17.28 16.13 14.98 TMX320F2808PZA 
А Тһе TMS470 is derived from the 32-bit ARM7TDMI® core. This industry standard architecture includes two instruction sets a 32-bit instructions for fast execution and 
NEw! TMS470 Family 16-bit instructions for high code density. It allows unlimited switching between instruction sets and also provides run time decompression. Typical applications include 
industrial systems, medical instrumentation, consumer electronics, data processing and many other general purpose embedded applications. 
Flash RAM Timer Vo Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(KB) KB) Channels ADC SPI SCI CAN2 3.3V (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS470R1x 
128 8 16 16 ch, 10-bit 2 2 SCC 50 48 100-LOFP 296-17627-ND 8.48 7.64 6.77 TMS470R1A128PZ 
256 12 16 16 ch, 10-bit 2 2 Scc 50 48 100-LQFP 296-17754-ND 9.76 8.79 7.80 TMS470R1A256PZ 
i Digi-Key Price Texas Instruments 
DSP Starter Kits Digi-Key Price | Texasin 
A wide variety of DSP boards and development kits are available from TI and TI's third party network. Products include development boards, evaluation 296-15828-ND 455.40 TMDSEZD2407 
modules, hardware/software bundles and DSP Starter Kits (DSKs) designed to accelerate the application design process from concept through 5 Ц 
: з A : s 5 296-15827-ND 521.40 TMDSDSK5510 
production. DSP Starter Kits are bundled with a DSK-version of ТІ5 Code Composer Studio Development Tools. These provide an excellent platform to 296-15829-ND 52140 TMDSDSK5416 
evaluate TI DSP and development tools, quickly develop prototypes, demos and proof-of-concept applications at a very affordable getting started price. : 
Kit Contents: * Development Board * Parallel PC Cable * US Power Supply * CD-ROM containing documentation and DSK version of Code 296-15830-ND 503.63 TMDSDSK6416 
Composer Studio (TMDSEZD2407: EzDSP version of Code Composer Studio) 296-15831-М0 521.40 TMDSDSK6713 


eXpressDSP™ Code Composer Studio 


CCStudio's comprehensive, integrated development environment brings complete build and debug tooling, 
world-class compilers and industry unique analysis and visualization capabilities via JTAG Real-Time Data 
Exchange (RTDX) to quickly find and fix problems. The real-time foundation provided by ТРз DSP/BIOS™ 
kernel, RTDX™ and TI’s new simulation capabilities, offers key features such as real-time analysis and 
advanced data and system visualization, which results in the highest level of host/target integration in the DSP 
industry. In addition, CCStudio is engineered around an open plug-in architecture that enables developers to 
integrate additional third-party plug-in tools to customize their development environment for specific project 
requirements. 

Includes: * C/C++ compiler, assembler and linker (code generation tools) with C++, UML, MATLAB and VAB 
support in compiler 

CCStudio Key Features: * Integrated development environment with tightly integrated editor, debugger, 


visual project management system, profiler and Probe Points™ * Advanced watch windows, local and global 
variable windows and profiler capabilities * Update Advisor - live update capability for the latest tools, 
drivers and software releases * Real-Time Data Exchange (RTDX) between host and target * Real-time 
analysis and data visualization tools • File ИО Probe Points and graphical algorithm scope probes • In- 
teractive profiling and advanced graphical signal analysis * GEL function support for automation activities 
such as regression testing * Automated testing and customization via scripting * Multi-processor debugging 
Minimum System Requirements: * 233MHz or higher Pentium compatible CPU * 600MB of free hard 
disk space * 64MB of RAM * SVGA (800 x 600) display * Internet Explorer (4.0 or later) or Netscape 
Navigator (4.7 or later) * Local CD-ROM drive 

Supported Operating Systems for Code Composer Studio: * Microsoft Windows 98 (SP1 and SE) * Micro- 
soft Windows NT (SP6) * Microsoft Windows 2000 (SP1 and SP2) * Microsoft Windows XP 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Description Part No. Each Part No. 
C6000 Code Composer Studio™ Software for 32006711 296-16699-ND 503.63 ТМ05320006711 
C6000 Code Composer Studio™ Software for 32006Х 296-16633-ND 4044.38 TMDSCCS6000-1 
C5000 Code Composer Studio™ Software for 32005Х 296-16631-ND 4044.38 TMDSCCS5000-1 
C2000 Code Composer Studio™ Software for 32002Х 296-16632-ND 556.88 TMDSCCS2000-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 


218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 397 


ST, Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core 


The UPSD32XX Devices combine a Flash PSD architecture with an 8032 microcontroller core. The UPSD32XX Devices for Flash PSDs feature dual banks of Flash memory, SRAM, general purpose 1/0 and programmable logic, supervisory functions and 
access via 12C, ADC and PWM channels, and an on-board 8032 microcontroller core, with two UARTs, three 16-bit Timer/Counters and two External Interrupts. As with other Flash PSD families, the UPSD32XX Devices are also in-system programmable 
(ISP) via a JTAG ISP interface. Features: “ Content Security: Block access to Flash memory * Programmable Decode PLD for flexible address mapping of all memories within 8032 space. • 12C interface for peripheral connections • 5 Pulse Width 
Modulator (PWM) channels • Analog-to-Digital Converter (ADC) * 3000 gate PLD with 16 macrocells “ In-System Programming (ISP) via JTAG Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Flash Main Device Number Operating 
Size Flash SRAM Speed of Timer/ Supply Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Kbit) (Bytes) (Bytes) (MHz) 1/0 Pins Counters Voltage Package Part No. 1 10 100 Part No. 
64K 2K 40 37 3 5.0 52-ТОҒР 497-2363-ND 9.41 8.59 6.79 UPSD3212C-40T6 
512 64K 2K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2364-ND 9.98 9.12 721 UPSD3212C-40U6 
64K 2K 24 37 3 3.0 52-ТОҒР 497-2365-ND 9.41 8.59 6.79 UPSD3212CV-24T6 
64K 2K 24 46 3 3.0 80-ТОҒР 497-2366-ND 9.98 9.12 7.21 UPSD3212CV-24U6 
128K 8K 40 37 3 5.0 52-ТОҒР 497-2367-ND 10.26 9.50 7.19 UPSD3233B-40T6 
128K 8K 40 46 3 5.0 80-ТОҒР 497-2368-ND 11.00 10.18 7.70 UPSD3233B-40U6 
1K 128K 8K 24 37 3 3.0 52-ТОЕР 497-2369-ND 10.26 9.50 749 UPSD3233BV-24T6 
128K 8K 24 46 3 3.0 80-TQFP 497-2370-ND 11.00 10.18 7.70 UPSD3233BV-24U6 
128K 32K 40 37 3 5.0 52-ТОҒР 497-2374-ND 12.36 11.44 8.66 UPSD3253B-40T6 
128K 32K 24 37 3 3.0 52-ТОҒР 497-2375-ND 12.36 11.44 8.66 UPSD3253BV-24T6 
256K 8K 40 37 3 5.0 52-ТОҒР 497-2371-ND 11.52 10.66 8.07 UPSD3234A-40T6 
256K 8K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2372-ND 12.26 11.35 8.59 UPSD3234A-40U6 
ж 256K 8K 24 46 3 3.0 80-ТОҒР 497-2373-ND 11.56 10.70 8.10 UPSD3234BV-24U6 
256K 32K 40 37 3 5.0 52-ТОҒР 497-2376-ND 13.62 12.60 9.54 UPSD3254A-40T6 
256K 32K 40 46 3 5.0 80-TQFP 497-2377-ND 14.38 13.31 10.07 UPSD3254A-40U6 
256K 32K 24 46 3 3.0 80-ТОҒР 497-2378-ND 13.66 12.64 9.57 UPSD3254BV-24U6 


Microcontrollers and Other Programmable Devices 


For the mass market ST offers several families of microcontrollers, e.g. the ST62, the ST7 and the ST9 ranges, with the result that there is a ST microcontroller to suit every kind of application, from those where minimum cost is the primary requirement 
to those that need powerful real-time performance and high-level language support. The recently introduced ST FIVE family integrates all the benefits of microcontrollers, together with a dedicated architecture, the “Decision Processor”, oriented to high- 
level algorithms and a visual programming approach. ST also offers the innovative Programmable System Memory (FlashPSD, DSM) products, which combine memory functions such as Flash, EEPROM and SRAM with programmable logic on a single 
chip. Designed to interface with all standard microcontrollers to provide a complete system implementation, Programmable System Memories can be quickly and easily programmed without special manufacturing equipment, even in the field. 


Number Operating Clock Operating 
Bit Flash RAM of Supply Frequency Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Size (Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage (MHz) Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
256K 8K Yes 80 16-Ch., 10-Bit 45-55 24 -40°C ~ 105°C 100-TQFP 497-2140-ND 15.82 14.64 11.08 ST92F250CV2TB 
256K 8K Yes 80 16-Ch., 10-Bit 45-55 24 -40°C ~ 105°C 100-PQFP 497-2139-ND 16.30 15.08 11.41 ST92F250CV20B 
128K 6K Yes 7 16-Ch., 10-Bit 45-55 24 -40°C ~ 125°C 100-TQFP 497-2138-ND 15.82 14.64 11.08 ST92F150JDV1TC 
128K 6K Yes 77 16-Ch., 10-Bit 45-55 24 -40°C ~ 125°C 100-PQFP 497-2137-ND 16.38 15.16 11.47 ST92F150JDV10C 
128K 4К Yes 48 8-Ch., 10-Bit 45-55 24 -40°C ~ 125°C 64-ТОҒР 497-2136-ND 13.14 12.16 9.20 ST92F150CR1TC 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24-55 8 -40°C ~ 85°С 20-SOIC 497-2135-5-ND 4.64 4.05 3.01 ST7FLITE29F2M6 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24-55 8 -40°C ~ 85°С 20-DIP 497-2134-5-ND 4.64 4.05 3.01 ST7FLITE29F2B6 
4K 256 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24-55 8 -40°C ~ 85°С 20-SOIC 497-2133-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1M6 
4K 256 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24-55 8 -40°C ~ 85°С 20-DIP 497-2132-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1B6 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 24-55 16 -40°C ~ 85°С 20-SOIC 497-2131-5-ND 5.27 4.59 3.42 ST7FDALIF2M6 
8K/ ОТР 256 Yes 14 8-Ch., 8-Bit 4.0 - 5.5 8 -40°C ~ 85°С 34-5016 497-2117-5-ND 748 6.83 5.40 ST72T141K2M6 
8 8К/ ОТР 256 Yes 14 8-Ch., 8-Bit 4.0 - 5.5 8 -40°C ~ 85°С 32-DIP 497-2116-5-ND 8.03 7.33 5.80 ST72T141K2B6 
16K 512 Yes 19 8-Ch., 8-Bit 40-5.5 8 0°C ~ 70°C 34-SOIC 497-2115-5-ND 6.35 5.53 4.12 ST72F63BK4M1 
8K 384 Yes 11 3-Ch., 10-Bit 40-5.5 8 0°C ~ 70°C 20-S0IC 497-2114-5-ND 6.62 5.76 4.29 ST72F623F2M1 
8K 384 Yes 23 8-Ch., 10-Bit 4.0 - 5.5 8 0°C ~ 70°C 34-5016 497-2113-5-ND 548 4.78 3.56 ST72F622L2M1 
16K 768 Yes 23 8-Ch., 10-Bit 40-5.5 8 0°C ~ 70°C 34-5016 497-2112-5-ND 6.92 6.33 5.00 ST72F621L4M1 
16K 768 Yes 31 8-Ch., 10-Bit 40-5.5 8 0°C ~ 70°C 44-TQFP 497-2111-ND 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4T1 
16K 768 Yes 31 8-Ch., 10-Bit 40-5.5 8 0°C ~ 70°C 42-DIP 497-2110-5-ND 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4B1 
32K 1K Yes 32 8-Ch., 10-Bit 3.8 - 5.5 8 -40°C ~ 85°С 32-ТОҒР 497-2109-ND 6.37 5.55 4.13 ST72F324K6T6 
32K 1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 - 5.5 8 -40°C ~ 85°С 44-TQFP 497-2108-ND 5.80 5.30 4.19 ST72F324J6T6 
32K 1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 - 5.5 8 -40°C ~ 85°С 42-DIP 497-2107-5-ND 5.94 5.17 3.85 ST72F324J6B6 
8K 256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 24-55 8 -40°C ~ 85°С 28-SOIC 497-2106-5-ND 5.67 4.94 3.68 ST72F264G2M6 
4K 256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 24-55 8 -40°C ~ 85°С 28-SOIC 497-2105-5-ND 3.92 3.41 2.54 ST72F264G1M6 
Program Number Operating Clock Operating 
Bit Memory / Type RAM of Supply Frequency Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Size (Bytes) (Bytes) Timers 1/0 Pins A/D Voltage (MHz) Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
ЗК / OTP 128 Yes 21 13-Ch., 8-Bit 3.0 - 6.0 8 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2103-5-ND 4.83 4.21 3.14 ST62T65CM6 
ЗК / ОТР 128 Үе$ 13 7-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2102-5-ND 4.67 4.07 3.03 ST62T60CM6 
4K / ОТР 64 Yes 20 16-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 28-501С 497-2101-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CM6 
4K/ OTP 64 Yes 20 16-Ch., 8-Bit 3.0 - 6.0 8 -40°C ~ 85°C 28-DIP 497-2100-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CB6 
4K/ ОТР 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 - 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2099-5-ND 3.08 2.68 2.00 ST62T20CM6 
8 4K / ОТР 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2098-5-ND 3.08 2.68 2.00 ST62T20CB6 
2K / ОТР 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2097-5-ND 2.97 2.48 2.08 ST62T10CM6 
ЭК / OTP 64 Yes 12 8-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2096-5-ND 2.97 2.48 2.08 ST62T10CB6 
2K / ОТР 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 16-SOIC 497-2095-5-ND 2.73 2.28 1.92 ST62T01CM6 
2K / ОТР 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 8 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-2094-5-ND 2.73 2.28 1.92 ST62T01CB6 
1K/ ОТР 64 Yes 9 4-Ch., 8-Bit 3.0 - 6.0 8 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-2093-5-ND 2.22 1.85 1.56 ST62T00CB6 
Romless 1K Yes 77 - 33 50 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2045-ND 8.63 7.88 6.23 ST10R272LT6 
16 Romless 1K Yes 77 = 3.3 50 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2044-ND 8.21 7.50 5.93 ST10R172LT6 
Romless 2K Yes 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 25 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2043-ND 19.69 16.88 14.97 ST10R167-03 
Romless 12K Yes 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 40 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2042-ND 31.50 27.00 23.94 ST10F2697203 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Суу Low Cost Field Programmable Microcontroller Peripherals 


The low cost PSD3XX family integrates high-performance and user-configurable blocks of EPROM, programmable logic and optional SRAM into опе part. The PSD3XX products also provide a powerful microcontroller 
interface that eliminates the need for external "glue logic". The part's integration, small form factor, low power consumption and ease of use make it ideal for interfacing to virtually any microcontroller. 


Major functional blocks of the PSD3XX: е Two programmable logic arrays • 256Kb to 1Mb of EPROM • Optional 16Kb SRAM * Input latches * Programmable I/O ports * Page logic • Programmable security 


The ZPSD3XX has improved technology that helps reduce current consumption using the Turbo bit. Excellent if you require a 5V version of the PSD3XX that uses less power. 


Speed: -70 - 70ns, -90 - 90ns 


No. PLD EPROM SRAM Page Turbo Bus ара Digi-Key Price Each STMicroelectronics 

Inputs Size Size Reg. Voltage Bit Width Current Part No. 1 10 100 Part No. 
14 256Kb 16Kb = 5V — х8 50рА 497-3691-ND 10.70 9.90 7.49 PSD311B-70J 
14 256Kb 16Kb = 5V = x8 БОНА 497-3692-ND 10.90 10.09 7.63 PSD311B-90JI 
18 512Kb 16Kb Yes 5V = x8 50рА 497-3693-ND 12.48 11.55 8.74 PSD312B-70J 
18 512Kb 16Kb Yes 5V — x8 БОНА 497-3694-ND 12.72 11.77 8.91 PSD312B-90JI 
18 1Mb 16Kb Yes 5V = x8 50рА 497-3695-ND 14.38 13.31 10.07 PSD313B-70J 
18 1Mb 16Kb Yes 5V = x8 50рА 497-3696-ND 14.64 13.55 10.25 PSD313B-90JI 
14 256Kb 16Kb = 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3697-ND 12.68 11.73 8.88 ZPSD301B-70J 
14 256Kb 16Kb = 5V Yes x8 or x16 10рА 497-3698-ND 12.92 11.96 9.05 ZPSD301B-90JI 
18 512Kb 16Kb Yes 5V Yes x8 or x16 10рА 497-3699-ND 14.80 13.69 10.36 ZPSD302B-70J 
18 512Kb 16Kb Yes 5V Yes x8 or x16 10pA 497-3700-ND 15.06 13.94 10.55 ZPSD302B-90JI 
18 1Mb 16Kb Yes 5V Yes x8 orx16 10рА 497-3701-ND 17.34 16.04 12.14 ZPSD303B-90JI 


ky NEW! АВМ7 


The STR7 is a range of innovative 32 bit microcontrollers built on the industry standard ARM7 RISC core. 


The STR7 devices include high quality embedded Flash and feature powerful peripheral functions including USB and CAN. They are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU and a versatile 
scalable solution. STR7 are used in various applications like user interfaces, factory automation systems, point of sale, appliances and many others. 


Built on the leading ARM™ architecture, STR7 allows fast response to emerging requirements, enabling the rapid implementation of changes at low cost. The flexibility of the family, with its rich options for Flash, RAM, the 
largest peripherals set and its versatile package options helps you reuse it for a whole range of products, optimizing your developments. It helps you build cost effective and powerful solutions that bring innovation in your 
market. 


ARM core with embedded Flash and RAM. 


The STR71xF series is a family of ARM powered 16/32-bit Microcontrollers with embedded Flash and RAM. It contains the high performance ARM7TDMI CPU with an extensive range of peripheral functions and enhanced 
I/O capabilities. 


All devices have on-chip high speed single voltage FLASH memory and high speed RAM. The STR71xF family has an embedded ARM core and is therefore compatible with all ARM tools and software. 


For more information on the ARM Realview Developer Kit for ST and third party development tools, please refer to the www.st.com/mcu 


Internal Internal Internal 
ROM ROM RAM Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Type Size Size EMI USB CAN VO Ports Package Range Part No. 1 10 100 Part No. 

Mask ROM 128K 32K Yes Yes Yes 48 144-TQFP -40*C-85*C 497-4510-ND 16.24 15.03 11.37 STR710FZ1T6 

Mask ROM 256K 64K Yes Yes Yes 48 144-TQFP -40°C~85°C 497-4511-ND 17.36 16.06 12.16 STR710FZ2T6 
Flash 128K 32K No Yes No 30 64-TQFP -40°C~85°C 497-4512-ND 12.60 11.66 8.82 STR711FR1T6 
Flash 256K 64K No Yes No 30 64-ТОЕР -40°C~85°C 497-4513-ND 15.40 14.25 10.78 STR711FR2T6 
Flash 128K 32K No No Yes 32 64-TQFP -40%С-85%С 497-4514-ND 12.60 11.66 8.82 STR712FR1T6 
Flash 256K 64K No No Yes 32 64-TQFP -40°C~85°C 497-4515-ND 15.40 14.25 10.78 STR712FR2T6 


STR7-RVDK 


іу/ NEW! 


The ARM RealView Developer Kit for STMicroeletronics 2.1 offers a powerful, flexible and affordable 
solution for development on ST ARM core based microcontrollers. It provides you with complete software 
and hardware solution for building and debugging your application and programming any STR710 or 
STR720 microcontrollers. 


STMicroelectronics partners with ARM to offer the ARM RealView Developer Kit for ST as a complete, cost 
effective development microcontrollers. 


The STMicroelectronics new generation of super integrated single chip devices based on ARM code 
technology. 


RealView Developer Kit for STMicroelectronics provides a complete environment for the development and 
debug of ST ARM core based Compiler, GUI debugger and the ST specific RealView ICE Micro Edition 
(RVICE-ME) JTAG run control device. 


While the RealView Developer provides the same compiler optimization and debug facilities as the RealView 
Developer Suite. 


You can use this kit with your application board, or with any of the evaluation platforms from 
STMicroelectronics for the ARM core based microcontrollers. 


System Requirements: “ Intel? Pentium® or compatible processor * Windows ХР® Professional, or 
Windows® 2000 Service Pack 2 or later versions. 


Software installation and licensing: Upon installation, you must obtain a license file from ARM for your 
Arm RealView Developer Kit for ST. This is a Windows node locked license, intended for a single user 
environment on one machine. It is obtained using the serial number found on the cover of your CD-ROM. 
Only one license is permitted per serial number. 


NEW! STR710-EVAL 


Ly] 


The STR710-EVAL board is a complete evaluation platform for the STR71x series. 


The STR710-EVAL board is a cost effective, flexible and open design to demonstrate the capability of the 
STR71x series of flash microcontrollers and to enable rapid evaluation of the STR71x devices and available 
peripherals. 


It includes the high performance STR710FZ2T6 ARM7TDMITM device that boasts 256 Kbytes embedded 
flash with best in class random access time, 64 Kbytes on chip high speed SRAM as well as up to 10 serial 
communication interfaces, including USB and CAN. 


The STR710-EVAL board includes SRAM and flash memory on the EMI to enable full freedom in 
development of large programs before custom hardware is designed. 


It integrates a 2X16 LCD, LED's, UART, CAN, USB interfaces, piezo buzzer and test buttons to create a 
versatile stand alone test platform. 


A wide choice of development tool support is readily available, including tools from: STMicroelectronics, 
ARM, Ashling, Green Hills, Hitex, IAR and PLS. 


Main Components: * STR710F Processor running at 48 MHz * EMI SRAM 4 Mbytes (2Mx16) * EMI flash 
4 Mbytes (2Mx16) *SPI serial flash • І2С EEPROM * LCD display 


Features: * Support for the following interfaces: USB, CAN, RS232, LED displays, Buzzer, Test Buttons and 
JTAG connector 


Digi-Key Price STMicroelectronics Digi-Key Price STMicroelectronics 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
497-4517-ND 2080.00 STR7-RVDK 497-4516-ND 754.00 STR710-EVAL 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 399 


y/ ST7 Programmers 


The ST7 EPB series of programming boards is able to program all ST7 microcontrollers with OTP, EPROM, 
EEPROM or FLASH memories, regardless of the socket type. Certain programming boards also support In- 
Situ Programming (ISP) or In-Circuit Programming (ICP). These boards are driven by ST programming 
software: ST7 Visual Programmer (STVP7), which includes all useful functions such as Verify, Blank Check, 
Read Master and others. 


FEATURES: 

* ISP/ICP Programming 

* Handled Formats: Intel HEX 

* Host Interface: Parallel Port (LPT) 

* Power Supply: Delivered inside the package 
* User Manual 


Software: * STVP7 (Free, available on ST CD-ROM and web site) 


Devices Digi-Key Price STMicroelectronics 
Supported* Part No. Each Part No. 
ST7LITEOx, ST7LITE2x, 

ST7226X НІН 497-2896-ND 340.60 ST7MDT10-EPB/US 
5772321(64 pins), 

ST7252 ела i tes 497-2900-ND 353.60 ST7MDT20M-EPB/US 
STP2888 E 497-2901-ND 468.00 ST7MDTU2-EPB/US 
STY269B. iussi soc dosis 497-2902-ND 468.00 ST7MDTU3-EPB/US 


*Socket: All packages except TQFP64 10*10 


Low Cost Programmer 
For ST7 


ST In-Circuit Communication Kit (STICK) is an ideal introduction to the easy-to-use world of ST7 Flash 
MCUs. ST7 Flash STICK is low-cost, powerful and easy-to-use. STICK connects your PC to the ST7 Flash 
MCUs soldered on your application board. It takes advantage of the advanced In-Circuit-Communication 
(ICC) protocol developed by STMicroelectronics, which allows you to communicate with the ST7 through a 
limited number of signals. 


FEATURES: 

* Low cost and easy-to-use kit 

* In-Circuit Programming (ICP) 

* ICP support for all ST72Fxxx MCUs except ST72F6xx (USB) 
* ST7 Visual Programmer graphical user interface 


Hardware: 

* ICC Interface 

* Host Interface: Parallel Port 

* HW Compatibility: ST7 Evaluation Board 


Devices Supported: ST7LITE2x, ST7DALI, ST72264, ST72321, ST72324, ST7521 and ST72561 


Price STMicroelectronics 
Each Part No. 
497-2904-ND 93.60 ST7-STICK/US 


ST9 Emulator 


The ST92F150-EMU2 Emulator is built around the ST92F 150 device and can be used to emulate any of the 
ST92F124/ F150/F250 family of devices. When debugging the application, the emulator reproduces the 
behavior and functionality of the ST9 microcontroller (MCU) in real time while connected to the application 
board in place of the MCU. It provides access to the MCU's internal resources (such as registers and 
memories) and provides powerful debugging capabilities such as management of break points and 
applications code trace. The emulator is composed of three parts: * ST9 Visual Debug Integrated 
Development Environment (IDE), running on your host РС * Тһе ST9 HDS2V2 main board, connected to 
the host via a parallel cable, containing all emulation resources and communicating with the PC via a master 
microcontroller * A probe specific to the microcontroller and its package that is connected to the main board 
casing via 3 flat cables. The probe contains the emulated ST9 microcontroller, which runs the application 
program using its internal peripherals. The probe is connected to the application board via the ST9 
microcontroller's socket. 


FEATURES: Hardware: * Clock source selectable * Application power up detection * 9 External input 
triggers * 2 Output triggers (TTL levels) 


SPECIFICATIONS: Host PC System Requirements: * One of the following operating systems: Microsoft 
Windows? 95, 98, 2000 or NT * Intel Pentium (or compatible) processor with minimum speed of 133MHz 
* Minimum RAM of 32MB (64MB recommended) * 50MB of free hard disk space to install all of the ST9 
tools 


APPLICATIONS: ST92F124, ST92F150, ST92F250 
Corp X атаана она ананна ийа $5633.33 


ST9 Programmer 


The ST92F150-EPB/US is a programming board kit which allows programming of ST9F150x1, x9 and 
ST92F124x1, x9 microcontrollers having EEPROM and FLASH memories. In-Situ Programming (ISP) is 
available for the FLASH devices. It is designed for programming prototypes or small quantities of 
microcontrollers. For mass production, using the appropriate gang programmer is recommended. This 
programmer can operate in remote mode under control of a Windows? 95/98/NT/2000 computer using a 
standard PC parallel port. Object code in either Intel HEX or Motorola S19 format is read from the disk file to 
program the target device. The menu-driven software also offers VERIFY, BLANK CHECK, READ, ERASE 
master and other utility functions. 


FEATURES: Software: A host PC running the ST9 is the control interface for the ST9 EPB. STVP9 is a 
graphical Windows? interface which allows the user to: * Read, view, edit and save executable files in the 
Intel HEX and Motorola S19 formats, generated by the Assembler, Linker or C Compiler for ST 
microcontrollers * Program executable files into ST microcontrollers * View and verify а 
microcontroller's memory contents * Either create a project that defines how to program the 
microcontroller(s) or load the files whose contents you want to program and then execute the program 


Kit Includes: * One ST9 EPB Eprom Programming Board * One power supply * One parallel cable * One 
“MCU on CD" CD-ROM containing the STVP9 software * One 14-pin HE10 type ribbon cable for ISP mode 


APPLICATIONS: ST92F150x1, ST92F150x9, ST92F124x1 and ST92F124x9 
497-3100:ND..... sua usss aus а аА e di rr datae ex di wine cceli deii $812.50 


ST9 Evaluation Board 


ST92F150-EVAL: The aim of this Evaluation Board is to provide the user with a ready-to-use hardware 
environment for ST9 general purpose microcontrollers. The kit contains the hardware required for testing the 
principal peripherals, such as timers, SPI and SCI interfaces, A/D converters and I/O Ports. This kit does not 
cover CAN and J1850 devices, but a wire-wrap area available for connecting specific components is 
included and can be used to connect CAN or J1850 transceivers. If the same peripheral is present several 
times on the MCU (e.g. the multifunction timer on the ST92F120/F124/F150/F250), the board may be used 
to test at least one of them, but not always all of them. 

Kit Includes: 

* Motherboard for ST9 Evaluation Board 

* ST92F120-PQFP100 Daughterboard 

* ST92F150-TQFP64 Daughterboard 

* AC/DC adapter 

* RS232 serial cable (male-male) 

497:2905:ND ЛИКЕР eic ih a ints gts ng ed aint e a P i tul ri att re y ln $1168.70 


ST6 Starter Kits 


This Starter Kit provides you with everything you need to immediately start designing, developing and 
evaluating applications designed for ST62 microcontrollers. Each starter kit comes with a preprogrammed 
device. It demonstrates ST6 features using the on-board hardware resources (pushbuttons, LEDs, trimmer, 
buzzer, RS232, etc.). Please note that a starter kit is not an emulator. Instructions are performed on the PC, 
/Ов on the Starter Kit. Therefore, the timing of the program execution is much slower than on the real 
device. 

FEATURES: 

Hardware: 

Ф Immediate evaluation of ST62 devices, with demonstration examples 

* Simulation/debugging within the user's real application environment 

* In-socket/on-board programming (DIP or QFP socket) 

• In-circuit programming 

Software: 

* Assembler, linker, debugger/simulator 

* EPROM/OTP programming utilities 

* Application examples and demonstrations 


Devices Digi-Key Price STMicroelectronics 
Supported Part No. Each Part No. 

ST620x, ST621x, 5Т622х............... 497-2907-ND 152.10 ST622XC-KIT/110 
ST625x, 51626х.......2...2.......2.2.. 497-2908-ND 206.70 ST626XC-KIT/US 


ST7 Evaluation Boards 


ST7FOPTIONS-EVAL: 


The Sate ST7 Evaluation Board is intended for starting with the ST72F264 microcontroller and evaluating 
the features of the ST7 Flash family. The ST72F264 sample installed on-board is programmed with an 
example software application. 


FEATURES: Evaluate ST72F264: • Integrated Low Voltage Detector/Auxiliary Voltage Detector (LVD/AVD) 
* Safe backup clock (CSS: Clock Security System) * High Sink I/Os • In-Application Programming (IAP) 
* In-Circuit Programming (ICP) е Nested Interrupts 


Develop your own application using: 


Ф ГО port connectors * Wire-wrap area * LEDs, 7-segment displays, buzzer • EEPROMs (SPI, 12C) 
* Trimmers and buttons for reset and interrupts 


Standalone Board: 

* A 9V battery is provided * Input connecter for external power 
Devices Supported: ST72F26x 

Contents: 


* Safe ST7 Evaluation Board * 9V Battery * One ST72F264 MCU programmed with the example software 
application code * CD-ROMs * User Manual * Selection Guide * Documentation 


ST7MDTULS-EVAL: 


FEATURES: 


* Low-speed USB Evaluation Board * Can be used to develop USB Class applications: In-Application 
Programming (IAP) hardware support Device Firmware Upgrade (DFU) and Human Interface Device (HID) 
application demonstrator (LEDs, buttons, ігіттег) е ST72F61/62/63B MCU Family support * Wrapping area 
* Windows 98 applet, as well as USB firmware libraries for running the peripheral device 


Devices Supported: 5772611, 577262, ST263B 


Contents: 

* Two ST7 Low-speed USB microcontroller devices: ST72F62 in SDIP42 package and ST72F63B in SDIP32 
package * One USB evaluation board * CD-ROMs 

ST7MDT20-EVY/US and ST7MDT20-EVC/US: 

These boards have been designed to help people begin working with ST7 devices or perform some tests 
and peripheral evaluation (SPI, I2C, ADC...). They can be used with a device, the emulator or development 
kit. 

FEATURES: 

* LEDs * Trimmer * ISP connector for Flash devices programming * Reset button * External Interrupt 
Management “ Buzzer • SPI, І2С, EEPROM * CAN communication 


Devices Supported: ST72124, ST72311, ST72311Rx, ST72314, ST72321, ST72324, ST72331, ST72334, 
ST7251x, ST72521 in QFP64 


Contents: 


* MDT20 board * Power Supply * ISP/ICP Connector for Flash devices programming * Exercise manual 
(with detailed description of the board) 


Digi-Key Price STMicroelectronics 

Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for 

Lii | —— 497-2895-ND 328.90 ST7FOPTIONS-EVAL 
Low-Speed USB 

Evaluation Board ..................... 497-2903-ND 119.60 ST7MDTULS-EVAL 
Evaluation Board for Training 497-2898-ND 634.40 ST7MDT20-EVY/US 
Evaluation Board for Training. . 497-2897-ND 910.00 ST7MDT20-EVC/US 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 
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DK3300-ELCD Development Kit 


The DK3300-ELCD board is a demo board for the uPSD3300 family which is a series of 8051 class 
microcontrollers (MCUs) that contain a new fast Turbo 8032 core with a large Dual Bank Flash memory, а 
large SRAM, many peripherals, programmable logic and a JTAG Debug / In System Programming (ISP) 
port. 

The DK3300-ELCD contains all the items needed to explore the Turbo uPSD3300 MCU. Included in the kit 
are demonstration application examples along with an evaluation copy of the tools needed to develop and 
compile code for the uPSD3300. The kit also contains the adapters necessary for programming the Flash 
inside the uPSD and for accessing the built-in JTAG debug port. 


4197:31750:ND..... aise ei entm ait da а ds ТТТ $193.70 


DK900 Development Kit 


Kit Includes: 

* DK900 Evaluation Board with an 8051 MCU * FlashLINK JTAG In-System Programmer (ISP) * Detailed 
DK900 Manual for the 8051 MCU * Flash PSD sample in PLCC52 • UART and JTAG cables • 110V power 
supply 

Download Software: 


* PSDsoft Express • PSDload (version 1.10) - A Windows serial communications program (download self 
extracting archive load.exe) * DK900 8051 Demo contains demos for 8051 and 8051XA implementations 
* PSDstep - Serial communications protocol manual (MS Word doc format) * PSDloadman - Serial 
communications reference document (MS Word doc format) 


[orco ———M———— $102.96 


DK3200 Development Kit 


Features: * Flexing and Debugging * Keil ISD51 background debugger runs on UART * Easily connect In- 
Circuit Emulator with no adapter needed * Connect HP logic analyzer cables directly to expansion 
connectors Reliable 0.15um NOR Flash Technology 


497:2379-ND. i l. rne hen аа вац але ERU A aa Rn Ri e казана $156.00 


SofTec 


MICROSYSTEMS 


ST5 and ST7 Development Kits 


Development Tools 

for the Embedded World 
The easy-to-use inDART series development kits are powerful entry-level tools for ST5 and ST7 based 
Systems. These kits give you the ability to write, compile, download and in-circuit emulate and debug your 
code. Supports ISP (in-system programming) to program the flash on the target MCU. 


Features: * Low cost and easy to use * ISP/ICP programming * USB Interface * In-circuit debug 


Kit Includes: * inDART board, Demo board, Starter guide, CodeWarrior, STVD7 (ST Visual Debug) and 
DataBlaze software 


Digi-Key Price SofTec 

Description Part No. Each Part No. 
ST52F Design Kit.. 520-1018-ND 299.00 INDART-STX/500 
ST72F6 Design Kit 520-1019-ND 299.00 INDART-STX/264 
ST72F321, F521 Design Kit 520-1020-ND 349.00 INDART-STX/521 
ST7FLITEO Design Kit 520-1021-ND 299.00 INDART-STX/LITEO 
ST7FLITE1x, ST7FLITE2x 

Design Kit. 520-1022-ND 299.00 INDART-STX/LITE2 
ST72C1xx, 2xx Design Kit à 520-1024-ND 249.00 INDART-ST72C254 
ST72C3xx Design Kit..................... 520-1025-ND 249.00 INDART-ST72C334 


ST5 and ST7 Tools 


EK3L02AQ Evaluation Board 


Helps you in evaluating the 11531 О2АО MEMS accelerometers in QFN package with the analog output. It 
implements a typical application composed by the accelerometer and the rail to rail precision buffer TS924. 
The supply voltage is generated through a LEOOAB/C voltage regulator, it manages the correct power 
supply allowed by the LISSLO2AQ product. All parts on board of the EK3L02AQ evaluation kit аге 
STMicroelectronics components. 


4197:3588:ND ена анаара аа ар ора нана наа авадзень $52.00 


EKSLO2ASA Evaluation Board 


Helps you in evaluating the LIS3LO2AS4 MEMS accelerometers in SO24 package with the analog output. It 
implements a typical application composed by the accelerometer and the rail to rail precision buffer TS924. 
The supply voltage is generated through a LEOOAB/C voltage regulator, it manages the correct power 
supply allowed by the LISSLO2AS4 product. All parts on board of the ЕКЗІ 02454 evaluation kit are 
STMicroelectronics components. 


497-3589-ND . 


NEW! EK3L02DQ Evaluation Board 


Helps you in evaluating the 15310200 MEMS accelerometers in QFN package with the digital output. It 
implements a typical application enabling user to acquire acceleration data sensed by the 115310200 
product and they are output through the SPI interface embedded into the LIS3L02DQ product. 


-$52.00 


On the EK3L02DQ board there is also the ST72264 micro controller which acquires acceleration data at 
their maximum resolution at a sampling rate of 280Hz. The acceleration data will be then communicated to 
the external host through an RS232/UART standard interface connection and it is granted by the ST3232 
controller integrated on the EK3L02DQ board. 


497-4126-ND 
NEW! Accelerometers for EK3L02DQ 
497-4129-ND Inertial Sensor: 3Axis - 2g Digital Output Linear Accelerometer......... 


497-4127-ND 
497-4128-5-ND 


Inertial Sensor: 3Axis - 2g/6g Linear Accelerometer 


Inertial Sensor: 2Axiz - 2g/6g Linear Accelerometer 


inDART Series and Starter Kits 


inDART SERIES: They are a powerful entry-level tool for Freescale Semiconductor, Inc. (Formerly 
Motorola SPS) MCU-based systems. InDART takes advantage of Metroworks CodeWarrior Integrated 
Development environment and the ISP (In-System Programming) feature to program the flash memory of 
the Freescale family of MCU's. InDART provides you with everything you need to download (program), in- 
circuit emulate and debug end-user code. Full speed program execution allows you to perform hardware 
and software testing in real-time. 


Features: * Low cost and easy to use kits * ISP/ICP programming * USB interface * In-circuit 
debugging КИ Includes: * inDART board and demo board with prototyping area * USB Cable * Soft- 
ware CodeWarrior CD and Softec System CD) * Getting started guide 


STARTER KITS: These starter kits are entry-level tools which allow you to get familiar with the different 
Freescale Semiconductor, Inc. (formerly Motorola SPS) microcontrollers. These kits along with the included 
CodeWarrior software allow for easy write, compile, download, in-circuit emulation and debug of user code. 
Includes a prototyping area to develop your own small applications. 


Features: * Low cost and easy to use kits * Full-speed program execution for hardware and software 
testing * In-circuit debug and emulation * Serial interface Kit Includes: * Evaluation board with 
prototyping area * Starter guide * Serial cable 


APPLICATION KIT: Integrated system designed to provide the user with a complete, embedded Ethernet 
application. 

Features: « MC9S12NE64 microcontroller * 10/100 BaseT * 8Mbit serial FLASH memory * 4Kbit serial 
EEPROM • BDM connector for in-circuit debugging * RS-232 connector with transceiver • 8 user LEDs 
* LAN status LEDs * Speaker * Temperature Sensor • 12V DC Motor with MC33887 H-bridge driver 
* Prototype area Kit Includes: * Evaluation Board * Ethernet core module * AC Adapter * Ethernet cross 
cable and a serial cable * “System Software" CD-ROM * CodeWarrior CD-ROM * User's Manual 


INDART-STX/D: Devices Digi-Key Price SofTec 
* Powerful tool for in-circuit programming/debugging * Large device support * USB interface Supported Part No. Each Part No. 
Kit Includes: е Development board * CodeWarrior, STVD7 and DataBlaze software * Starter guide HCO08 
і Р ў і " MC68HC908xx, MC68HLC908xx. .. . 520-1000-ND 249.00 INDART-HC08/D 
IPL-ST7: * This Dynamic Link Library includes all low-level functions that allow users to set up and perform d 
commands and functions from the DataBlaze user interface within their own windows application кке з-д, Мо ^ E В epe Я 
хх, хх. - š Қ 4 
INDART-ST72C/SK: * Low cost solution for writing, compiling, downloading and in-circuit debugging user MC68HC908GZ32, 48, 60 520-1003-ND 299.00 INDART-HC08/GZ64 
code * Full speed program execution allows for software and hardware testing in real-time MC68HC908JKxx . 520-1004-ND 299.00 INDART-HCOB/JK 
Kit Includes: * Evaluation board * STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze software * Starter guide оясын rene MC68HLC908QYxx EA ШЕН 22000) DART CORN 
PK-ST7FLITE2: Entry level tool which allows you to get started with the ST7FLITE2 MCU. Features: MG68HC908APxx SEU UCAD 299.00 INDART-HC08/AP 
. аца code execution • In-circuit debugging “ In-system programming and debugging * Demo area НС508 
* Prototyping area 
А ha К l Қ MC9S08xx ... 520-1008-ND 249.00 INDART-HCS08/D 
Kit Includes: * Evaluation board * USB cable * STVD7, CodeWarrior, and Cosmic C Software MC9S08GB60 520-1009-ND 299.00 INDART-HCS08/GB 
"шокам" poster. e User simanual MC9S08RG60 . 520-1029-ND 299.00 INDART-HCSOB/RG6O 
AK-ST7FMC: Demonstrates how effectively the ST7FMC of microcontrollers can be used in real-world HCS12 
motor control applications. 
Kit Includ 1 i trol board “ BLDC Mot In-Circuit deb 7 Obtoisclation Beard М09912жс.4%5555 на эе ne нанава 520-1010-ND 449.00 INDART-HCS12/D 
it Includes: • Motor control board ” otor “ In-Circuit debugger/programmer * Optoisolation boar $ 1 » 
* Motor cable, power supply cable, USB cable, ISP Cables * “System Software" CD-ROM * “Quickstart” MOSS ЕЕЕ PO IND 22500 РВ 
poster; “User's manuel MC9S12E128 .. 520-1013-ND 499.00 INDART-HCS12/E128 
Digi-Key Price SofTec PK Series — Starter Kits 
Description Ban No: Sao | na MC68HC908QY4 . 520-1028-ND 99.00 PK-HC08QY4 
ST5/ST7 In-Circuit Debug Kit . 520-1017-ND 249.00 | INDART-STX/D MOESIA SOLE SIND оаа ее 
Programming Library for ST7 . 520-1026-ND 360.00 | IPL-ST7 МС9812Е128 520-1016-ND 99.00 PK-HCS12E128 
ST72C Starter Kit 520-1023-ND 149.00 | INDART-ST72C/SK " EE - 
ST7FLITE2 Starter Kit. . 520-1030-ND 49.00 | PK-ST7FLITE2 NEW! Application Kit 
ST7MC Application Kit . 520-1031-ND 695.00 | AK-ST7FMC МС9512МЕ64.............................. 520-1027-ND 449.00 AK-S12NE64-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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HC705 Family — 8-Bit 


Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


Features: • 68HC05 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC • 8-bit accumulator • 8-bit index register • 16-bit stack pointer * On-chip 
oscillator • 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit MFT timer • COP watchdog protection • Low power STOP and WAIT modes * Available SPI, SCI or SIOP • Eight addressing modes 


EPROM/ Operating | Max. Bus 

RAM | EEPROM 0ТР Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 

(Bytes) (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D Timer Serial PWM COP (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
64 — 1.2K 10 — MFT, RTI — — Y 3.3, 5.0 4.0 -40-85 | 16-SOIC MC68HC705KJ1CDW-ND 2.67 1.63 1.41 | MC68HC705KJ1CDW 
64 - 1.2K 14 — MFT, RTI — — X 3.3, 5.0 4.0 -40-85 20-Dip MC68HC705J1ACP-ND 3.50 2.25 2.03 | MC68HC705J1ACP 
64 — 1.2K 14 — MFT, RTI — — Y 3.3, 5.0 4.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC705J1ACDW-ND 3.50 2.25 2.03 | MC68HC705J1ACDW 
176 — 4.5K 21 |4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 1 1C, 1 OC SIOP — Y 3.3, 5.0 24 -40-85 28-Dip MC68HC705P6ACP-ND 5.20 3.16 3.02 | MC68HC705P6ACP 
176 — 4.5К 21 | 4-Ch., 8-В | 16-Bit, 1 IC, 1 OC SIOP — Y 3.3, 5.0 24 -40-85 | 28-501С MC68HC705P6ACDW-ND 5.20 3.16 3.02 | MC68HC705P6ACDW 
192 — 3.75K 32 | 4-Ch., 8-Bit 8-Bit — — — 3.3, 5.0 24 -40-85 40-Dip MC68HC705SR3CP-ND 14.23 10.76 9.92 | MC68HC705SR3CP 
224 — 6.0K 14 |4-Ch., 12-Bit 16-Bit SIOP — Y 3.3, 5.0 24 -40-85 | 20-SOIC MC68HC705JJ7CDW-ND 6.03 3.66 3.49 | MC68HC705JJ7CDW 
224 — 6.0K 22 Í 16-Bit SIOP — Y. 3.3,5.0 24 -40-85 | 28-SOIC MC68HC705JP7CDW-ND 5.35 3.83 3.48 | MC68HC705JP7CDW 
304 — 8.0K 31 — 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI — Y 3.3, 5.0 4.0 -40-85 40-Dip MC68HC705C8ACP-ND 9.24 6.30 6.00 | MC68HC705C8ACP 
304 — 8.0K 31 — 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI — X 3.3, 5.0 40 -40-85 | 44-PLCC MC68HC705C8ACFN-ND 9.24 6.30 6.00 | MC68HC705C8ACFN 
304 — 8.0K 31 — 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI = Y 3.3,5.0 4.0 -40-85 | 44-QFP MC68HC705C8ACFB-ND 9.24 6.30 6.00 | MC68HC705C8ACFB 
352 — 16K 31 — 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI — Y 3.3, 5.0 24 -40-85 40-Dip MC68HC705C9ACP-ND 10.44 7.90 7.28 | MC68HC705C9ACP 
352 — 16K 31 — 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI — Y 3.3,5.0 24 -40-85 | 44-PLCC MC68HC705C9ACFN-ND 10.44 7.90 7.28 | MC68HC705C9ACFN 
352 — 16K 31 -- 16-Bit, 1 IC, 1 OC SCI, SPI = Y 3.3, 5.0 24 -40-85 | 44-QFP MC68HC705C9ACFB-ND 9.49 7.08 6.62 | MC68HC705C9ACFB 
352 256 15K 32 |8-Сһ., 8-Bit | 16-Bit, 2 IC, 2 OC SCI 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 24 -40-85 | 52-PLCC MC68HC705B16NCFN-ND 18.60 10.29 9.48 | MC68HC705B16NCFN 
528 256 32K 32 8-Ch. 4-Ch SCI 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 24 -40-85 56-Dip XC68HC705B32CB-ND 2117 16.61 15.65 | XC68HC705B32CB 
528 256 32K 32 8-Ch. 4-Ch. SCI 2-Ch., 8-Bit Y 3.3, 5.0 24 -40-85 | 52-PLCC XC68HC705B32CFN-ND 2117 16.61 15.65 | XC68HC705B32CFN 
304 — 8K+8K | 31 — 2-Ch SCI, SPI - Y: 3.3,5.0 24 -40-85 42-Dip MC68HC705C8AB-ND 9.24 6.30 6.00 | MC68HC705C8AB 
176 — 4.6K 21 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SIOP — Y 3.3, 5.0 24 -40-85 | 28-SOIC MC68HC705P6AMDW-ND 5.70 3.46 3.31 | MC68HC705P6AMDW 
64 — 1.2K 10 — 2-Ch., 16-Bit — - Y 3.3,5.0 24 -40-85 16-Dip MC68HRC705KJ1CP-ND 2.66 1.62 1.40 | MC68HRC705KJ1CP. 


HC711 Family — 8-Bit 


Features: “ 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators * Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler * COP watchdog 
protection • Low power STOP and WAIT modes “ SPI, SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides • 8 x 8 multiply 


RAM |EEPROM | EPROM/OTP Operating Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) (Bytes) Timer Vo A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°С) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
192 — 4K 16-Bit, RTI 32 — 5.0 2.0 -40-85 44-PLCC MC68HC711D3CFN2-ND 9.86 7.46 6.88 MC68HC711D3CFN2 
786 512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40-85 52-PLCC MC68HC711E20CFN3-ND 23.00 18.04 17.00 MC68HC711E20CFN3 
512 512 12K 8-Ch., 16 Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40-85 52-PLCC MC68S711E9CFN2-ND 18.36 13.89 12.81 MC68S711E9CFN2 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40-85 52-PLCC MC68HC711E9CFN3-ND 17.54 13.27 12.23 MC68HC711E9CFN3 
768 512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40-85 52-PLCC MC68HC711E20CFN2-ND 21.91 17.19 16.19 MC68HC711E20CFN2 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40-85 52-PLCC MC68HC711E9CFN2-ND 16.70 12.63 11.65 MC68HC711E9CFN2 
768 640 24K 16-Bit, RTI 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40-85 80-QFP MC68HC711K4CFU4-ND 27.57 21.63 20.37 MC68HC711K4CFU4 
768 512 20K 8-Ch., 16 Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40-85 52-PLCC MC68HC711E20CFN4-ND 24.11 18.91 17.81 MC68HC711E20CFN4 
512 512 12K 8-Ch., 16 Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40-85 64-QFP. MC68HC711E9CFU2-ND 16.70 12.63 11.65 MC68HC711E9CFU2 
512 512 24K 8-Ch., 16 Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40-85 52-PLCC MC68HC711E9VFN2-ND 17.54 13.27 12.23 MC68HC711E9VFN2 
768 640 24K 8-Ch., 16 Bit 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40-85 84-PLCC MC68HC711K4CFN4-ND 27.57 21.63 20.37 MC68HC711K4CFN4 
1K 640 32K 8-Ch., 16 Bit 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40-85 84-PLCC MC68HC711P2CFN4-ND 43.84 33.31 32.39 MC68HC711P2CFN4 


HC11 Family — 8-Bit 


Features: “ Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators • Two 16-bit index registers • 16-bit stack pointer • 16-bit timer with built in prescaler • COP watchdog protection • Low power STOP and WAIT modes * SPI, 
SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides • 8 x 8 multiply 


RAM EEPROM Operating Max.Bus | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) PWM Timer 1/0 A/D Volt. (V) Freq. (MHz) | (°C) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 
512 — 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40-85 |52-PLCC MC68HC11E1CFN3-ND 1075 804 751 MC68HC11E1CFN3 
512 — — 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 20 -40-85 |52-PLCC MC68HC11E0CFN2-ND 9.96 7.53 6.95 MC68HC11E0CFN2 
512 — 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 20 -40-85 |52-PLCC MC68HC11E1CFN2-ND 1028 778 7417 MC68HC11E1CFN2 
512 — 16-Bit, RTI, PUM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 20 -40-85 |52-PLCC MC68HC11E1CFN2TR-ND. 3159.45/450 MC68HC11E1CFN2R2 
768 640 pu ы `j 16-Bit, RTI, PWM 37 8-Ch., 8-Bit 50 40 -40-85 |84-PLCC | MC68HC11K1CFN4-ND 1838 13.91 1282 | MC68HC11K1CFN4 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 — 5.0 20 -40-85 |68-PLCC MC68HC11F1CFN2-ND 11.34 858 7.91 MC68HC11F1CFN2 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 — 5.0 3.0 -40-85 |68-PLCC MC68HC11F1CFN3-ND 11.87 8.98 8.28 MC68HC11F1CFN3 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 — 5.0 3.0 -40-85 |68-PLCC MC68HC11F1CFNSTR-ND 2109.25/250 MC68HC11F1CFN3R2 
1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 — 5.0 40 -40-85 |68-PLCC MC68HC11F1CFN4-ND 1245 942 8.68 MC68HC11F1CFN4 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 — 5.0 40 -40-85 | 80-1 ОҒР MC68HC11F1CPU4-ND 1245 942 8.68 MC68HC11F1CPU4 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40-85 |68-PLCC MC68HC11F1CFN4RCT-ND 11.85 897 8.27 MC68HC11F1CFN4R2 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM. 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40-85 | 68-PLCC MC68HC11F1 CFNARTR-ND 2209.75/250 MC68HC11F1CFN4R2 
M68HC908QT/QY — 8-Bit 


The МСб8НСО8 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann 
architecture. Features: « Enhanced HC05 Programming Model • Extensive loop control functions • 16 Addressing modes 
* 16-bit Index Register and Stack Pointer * Memory to memory data transfers * Object-code compatible with Freescale's 
68НС05 architecture for easy migration * Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 16- 
bit Stack Pointer and stack relative addressing * Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and use 
Memory: ° In-application, In-circuit Re-Programmable Flash Memory (1.5K to 4K Bytes) * 128 Bytes of random access 
memory (RAM) Peripherals: « Two-Channel, 16-bit Timer with selectable input capture, output compare or pulse width 
modulation (PWM) “ Internal Clock Oscillator reduces board space and system costs by eliminating external components 


timers, and 1/0 


* Flexible 1/0 allows direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce system costs 
* System Protection features, including Watchdog Timer and On-chip Low Voltage Detect/Reset to help reduce cost and 
increase reliability 68HC9080T4 Demonstration Board (M68DEMO908QT4) 
This demo board enables you to use the included CodeWarrior Development Studio Special Edition to modify demo code or 
develop new code using ASM or C, then program the Flash, and debug in real time all with no additional hardware. 

Features: “ Battery-Powered 8-ріп QT4 Device • LEDs for user feedback ” Potentiometer for A/D Input * Push Buttons for 
user Input * Access to all 1/0 for user-provided prototyping • Software demo with application code utilizing the A/D, 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D (№) @5.0V (MHz) (°С) Package * Part No. 1 25 100 Part No. 

1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 — 3.0-5.0 8 -40-85 8-Dip MC68HC908QT1CP-ND 2.02 1.23 1.07 MC68HC908QT1CP 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0-5.0 8 -40-85 8-SOIC MC68HC908QT1CDW-ND 2.02 1.23 1.07 MC68HC908QT1CDW 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 8-Dip MC68HC908QT2CP-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CP 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 8-SOIC MC68HC908Q0T2CDW-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CDW 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 8-Dip MC68HC908QT4CP-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CP 
4K 2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 8-SOIC MC68HC908QT4CDW-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QT4CDW 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0-5.0 8 -40-85 16-Dip MC68HC9080Y1CP-ND 2.28 1.39 1.20 MC68HC908QY10CP 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 — 3.0-5.0 8 -40-85 16-5016 MC68HC9080Y1CDW-ND 2.28 1.39 1.20 MC68HC908QY1CDW 

128K 1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 == 3.0-5.0 8 -40-85 16-TSSOP MC68HC908QY1CDT-ND 2.54 1.55 1.34 MC68HC908QY1CDT 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-Dip MC68HC908QY2CP-ND 2.69 1.64 141 MC68HC908QY2CP 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-5016 MC68HC9080Y2CDW-ND 2.69 1.64 1.41 MC68HC9080Y2CDW 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-TSSOP MC68HC908QY2CDT-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC9080Y2CDT 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-Dip MC68HC908QY4CP-ND 3.03 1.94 1.76 MC68HC908QY4CP 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-5016 MC68HC9080Y4CDW-ND 3.03 1.94 1.76 MC68HC9080Y4CDW 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-TSSOP MC68HC908QY4CDT-ND 3.33 2.14 1.93 MC68HC908QY4CDT 
4К 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 0-70 32-1 ОЕР MC9080F4FJ-ND NEW! 5.48 3.32 3.18 MC908QF4FJ 
4k 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 -40-85 32-1 ОЕР MC9080F4CFJ-ND NEW! 5.48 3.32 3.18 MC9080F4CFJ 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3-5.0 8 -40-125 16-5016 MC908QL4MDW-ND NEW! 5.48 3.32 3.18 MC908QLAMDW 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3-5.0 8 -40-125 16-TSSOP MC908QL4MDT-ND NEW! 5.75 3.49 3.34 MC9080L4MDT 


* 8-Pin packages have 5 1/0 and 16-Pin have 13 1/0 
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M68HC908QT/QY — 8-Bit (cont) 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package* Part No. 1 25 100 Part No. 
128K 4K 2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-Т550Р МС68Н09080Ү4М0Т-М0 3.65 2.35 242 MC68HC908QY4MDT 
4K 2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0-5.0 8 -40-85 16-Т550Р MC68HC9080Y4VDT-ND 3.50 2.25 2.03 MC68HC908QY4VDT 
Accessories 
Döm Baard for 9080 MCU 68HCOS Sag. LLULLA aspa ENEN ANERER Orr E аўстана търк не кыв а M68DEMO908QT4-ND 28.26 26.57 25.50 M68DEMO9080T4 
Evaluation Board for MC908QL4 M68EVB908QL4-ND NEW! 245.00 212.52 203.04 M68EVB908QL4 
Evaluation Board for 908QF4 ... SCEBO8QF4-ND NEW! 96.65 82.75 78.23 SCEB080F4 


* 8-Pin packages have 5 1/0 and 16-Pin have 13 1/0 


HC908 Family — 8-Bit 


Features: • 68HC08 CPU with Flash memory * Fully upward code compatible with the 68HC05 family for easy migration * Fully static design allowing operation down to DC * 16-bit index register * 16-bit stack pointer • 2, 
4 or 6 channel 16-bit timers with built in prescalers • COP watchdog protection “ Low-power STOP and WAIT modes • Available USB, SPI, SCI, and CAN2 * Available A/D converter • 16 addressing modes • LVI (Low 
Voltage Inhibit) supply voltage monitor * 16/8 divide * 8 x 8 multiply 

68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Area Network) interface conforms to CAN 2.0B 


Operating | Max. Bus 
FLASH | RAM |EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°С) | Package | Рам №. 1 25 100 | Part No. 
128 — 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC908JK1CDW-ND 2.99 1.97 1.79 | MC68HC908JK1CDW 
128 — 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 3.3, 5.0 8.0 -40-85 | 20-Dip MC68HC908JK1CP-ND 2.99 1.97 1.79 | MC68HC908JK1CP 
1.5K 128 — 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC908JK1ECDW-ND 343 2.01 1.81 | MC68HC908JK1ECDW 
128 - 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HRC908JK1CDW-ND 3.13 2.01 1.81 | MC68HRC908JK1CDW 
128 = 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40-85 | 20-Dip MC68HRC908JK1CP-ND 313 2.01 1.81 | MC68HRC908JK1CP 
2K 128 — 12 — 2-Ch. = See Timer 2.0 40 -40-85 | 32-LQFP | MC68HC908RF2MFA-ND 6.88 4.92 447 | MC68HC908RF2MFA 
192 = 13 2-Ch. SCI See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40-85 | 16-SOIC MC68HC908KX2CDW-ND 4.88 3.13 283 | MC68HC908KX2CDW 
128 — 15 2-Ch. = See Timer 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC908JK3CDW-ND 3.76 2.54 233 | MC68HC908JK3CDW 
128 - 15 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 20-Dip MC68HC908JK3CP-ND 3.76 2.54 2.33 | MC68HC908JK3CP 
128 — 15 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC908JK3ECDW-ND 4.13 2.65 2.39 | MC68HC908JK3ECDW 
128 - 15 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 20-Dip MC68HC908JK3ECP-ND 4.13 2.65 2.39 | MC68HC908JK3ECP 
4K 128 — 15 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HRC908JK3CDW-ND 3.76 2.54 233 | MC68HRC908JK3CDW 
128 — 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-Dip MC68HRC908JK3CP-ND 4.13 2.65 239 | MC68HRC908JK3CP 
384 = 21 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI See Timer 82 -40-85 | 32-LQFP | MC68HC908GR4CFA-ND 5.63 342 3.26 | MC68HC908GR4CFA 
128 — 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HC908JL3CDW-ND 4.59 3.18 2.92 | MC68HC908JL3CDW 
128 — 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-Dip MC68HC908JL3ECP-ND 5.25 3.37 3.05 | MC68HC908JL3ECP 
128 -- 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-Dip MC68HC908JL3CP-ND. 4.59 3.18 2.92 | MC68HC908JL3CP 
128 — 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HC908JL3ECDW-ND 5.25 3.19 3.05 | MC68HC908JL3ECDW 
128 = 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 48-LQFP |  MC68HC908JL3ECFA-ND 5.63 3.42 3.26 | MC68HC908JL3ECFA 
192 — 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer 8.0 -40-85 | 16-SOIC MC68HC908KX8CDW-ND 5.66 4.01 3.71 | MC68HC908KX8CDW 
192 — 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer 8.0 -40-85 | 16-Dip MC68HC908KX8CP-ND 5.66 4.01 3.71 | MC68HC908KX8CP 
256 — 21 - 2-Ch. USB1.1 See Timer 3.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HC908JB8ADW-ND 5.48 3.88 3.58 | MC68HC908JB8ADW 
256 — 37 - 2-Ch. USB1.1 See Timer 3.0 -40-85 | 44-QFP MC68HC908JB8FB-ND 5.52 3.95 3.59 | MC68HC908JB8FB 
256 Бы 13 = 1-Ch. USB1.1 See Timer 3.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC908JB8JDW-ND 5.52 3.95 3.59 | MC68HC908JB8JDW. 
256 — 37 — 2-Ch. USB1.1 See Timer 6.0 -40-85 | 20-Dip MC68HC908JB8JP-ND 5.52 3.95 3.59 | MC68HC908JB8JP 
256 - 15 i 2-Ch. SCI See Timer 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HC908JK8CDW-ND 5.84 447 3.79 | MC68HC908JK8CDW 
256 — 23 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HC908JL8CDW-ND 6.26 448 4.07 | MC68HC908JL8CDW 
8K 256 = 23 2-Ch. = See Timer 8.0 -40-85 | 48-LQFP | MC68HC908JL8CFA-ND 6.86 4.90 4.46 | MC68HC908JL8CFA 
256 = 12 Dual 2-Ch. 501 6-Ch., 12-Bit 5.0 8.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HC908MR8CDW-ND 7.64 5.46 4.97 | MC68HC908MR8CDW 
256 — 12 Dual 2-Ch. SCI 6-Ch., 12-Bit 5.0 8.0 -40-85 | 28-Пір MC68HC908MR8CP-ND 7.64 5.46 4.97 | MC68HC908MR8CP 
256 — 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 28-Dip MC68HC908JL8CP-ND 6.26 4.48 4.07 | MC68HC908JL8CP 
256 — 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 8.0 -40-85 | 32-Dip MC68HC908JL8CSP-ND 6.90 4.93 4.48 | MC68HC908JL8CSP 
384 - 21 8-Ch., 8-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HC908GR8CDW-ND 7.01 5.01 4.55 | MC68HC908GR8CDW 
512 — 36 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 44-QFP MC68HC908GT8CFB-ND 7.43 5.31 4.83 | MC68HC908GT8CFB 
512 — 34 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 42-Dip MC68HC908GT8CB-ND 7.43 5.31 4.83 | MC68HC908GT8CB 
1K = 37 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 See Timer 8.0 -40-85 | 48-LQFP | MC68HC908GZ8CFA-ND 7.64 546 4.97 | MC68HC908GZ8CFA 
512 — 30 |11-Ch., 10-Bit 4-Ch. IIC, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 42-Dip MC68HC908SR12CB-ND 849 5.80 5.52 | MC68HC908SR12CB 
12K 512 — 20 | 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI See Timer 4.0 -40-85 | 52-QFP MC68HC908LJ12CFB-ND 8.85 6.04 5.75 | MC68HC908JL12CFB 
512 = 32 | 6-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 64-QFP MC68HC908LJ12CFU-ND 8.85 6.04 5.75 | MC68HC908LJ12CFU 
15К 512 = 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 32-LQFP |  MC68HC908EY16VFA-ND 8.81 6.01 5.72 | MC68HC908EY16VFA 
768 — 44 |10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI EL 5.0 8.0 -40-85 | 64-QFP MC68HC908MR16CFU-ND 8.74 6.48 6.04 | MC68HC908MR16CFU 
768 -- 37 | 9-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer 82 -40-85 | 56-Dip MC68HC908MR16CB-ND 9.55 6.52 6.21 | MC68HC908MR16CB 
16K 1K = 21 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 See Timer 8.0 -40-85 | 32-LQFP | MC68HC908GZ16CFJ-ND 8.92 6.09 5.79 | MC68HC908GZ16CFJ 
1K = 37 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI, CAN2 See Timer 8.0 -40-85 | 48-LQFP | MC68HC908GZ16CFA-ND 8.92 6.09 5.79 | MC68HC908GZ16CFA 
1K = 21 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 32-LQFP | MC68HC908GR16CFJ-ND. 8.49 5.80 5.52 | MC68HC908GR16CFJ 
1K = 37 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch.. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 48-LQFP | MC68HC908GR16CFA-ND. 849 5.80 5.52 | MC68HC908GR16CFA 
512 — 33 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 44-QFP MC68HC908GP32CFB-ND 10.40 7.82 7.32 | MC68HC908GP32CFB 
512 — 33 8-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 40-Dip MC68HC908GP32CP-ND 10.40 7.82 7.32 | MC68HC908GP32CP 
512 — 33 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer 82 -40-85 | 44-QFP MC908GP32CFBR2CT-ND 10.76 8.14 7.51 | MC908GP32CFBR2 
512 — 33 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer 82 -40-85 | 44-QFP MC908GP32CFBR2TR-ND 5294.25/750 MC908GP32CFBR2 
512 = 31 8-Ch., 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer 8.0 -40-85 | 42-Dip MC68HC908GP32CB-ND 10.53 7.97 7.35 | MC68HC908GP32CB 
768 — 44 |10-Ch., 10-Bit | 4-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI и 5.0 8.0 -40-85 | 64-QFP MC68HC908MR32CFU-ND 11.30 8.56 8.02 | MC68HC908MR32CFU 
32K 768 = 36 | 9-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.2 -40-85 | 56-Dip MC68HC908MR32CB-ND 11.59 877 8.08 | MC68HC908MR32CB 
1K 512 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40-85 | 64-QFP MC68HC908AB32CFU-ND 11.13 8.43 7.89 | MC68HC908AB32CFU 
1K 512 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40-85 | 64-QFP MCHC908AB32CFURCT-ND 11.68 8.84 8.15 | MCHC908AB32CFUR2 
1K 512 51 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40-85 | 64-QFP MCHC908AB32CFURTR-ND 5746.50/750 MCHC908AB32CFUR2 
1K 512 50 | 15-Ch., 8-Ві 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 84 -40-85 | 64-QFP MC908AZ32ACFU-ND 11.39 8.62 7.95 | MC908AZ32ACFU 
2K 1K 42 | 15-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 84 -40-85 | 52-PLCC | MC908AS60ACFN-ND 16.76 12.67 11.69 | М0908А560АСҒМ 
2K 1K 50 | 15-Ch., 8- 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 84 -40-85 | 64-QFP MC908AZ60ACFU-ND 16.76 12.67 11.69 | MC908AZ60ACFU 
60K 2K 1K 50 | 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 84 -40-125| 64-QFP MC908AZ60AMFU-ND 18.42 13.93 12.85 | MC908AZ60AMFU 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. М5САМ12, SCI, SPI See Timer 5.0 84 -40-85 | 64-QFP MC908AZ60AVFUR2CT-ND 17.89 13.53 12.47 | MC908AZ60AVFUR2 
61K 2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. М5САМ12, SCI, SPI See Timer 5.0 84 -40-85 | 64-QFP MC908AZ60AVFUR2TR-ND 8595.00/750 MC908AZ60AVFUR2 
2K 1K 52 | 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40-85 | 64-QFP MC908AZ60AVFU-ND 17.58 13.30 12.26 | MC908AZ60AVFU 
7680 384 — 21 8-Ch.,8-Bit | 2-Ch. « 1-Ch. SCI, SPI See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40-85 | 32-QFP MC68HC908GR8CFA-ND 7.01 5.01 4.55 | MC68HC908GR8CFA 
384 — 21 8-Ch., 8-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. SCI, SPI See Timer 3.0, 5.0 8.0 -40-85 | 28-Dip MC68HC908GR8CP-ND 7.01 5.01 4.55 | MC68HC908GR8CP. 
НС9508 
m 128 = 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40-85 | 20-SOIC MC68HRC98JKSECDW-ND 4.13 2.65 2.39 | MC68HRC98JK3ECDW 
128 = 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 3.0 8.0 -40-85 | 28-SOIC MC68HRC98JL3ECDW-ND 5:25. 3.19 3.05 | MC68HRC98JL3ECDW 
30K 2K — 36 | 8-Ch., 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 8.0 -40-85 | 44-QFP MC9S08GT32CFB-ND 8.17 5.84 5.31 | MC9SO8GT32CFB 
2K = 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20 -40-85 | 64-LQFP | MC9S08GB32CFU-ND 8.81 6.01 5.72 | MC9S08GB32CFU 
60K 4К = 36 | 8-Ch. 10-Bit | Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 8.0 -40-85 | 44-QFP MC9S08GT60CFB-ND 10.51 747 6.83 | MC9S08GT60CFB 
4K — 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 8.0 -40-85 | 64-LQFP | MC9S08GB60CFU-ND 10.05 7.61 7.01 | MC9S08GB60CFU 
Demo Boards 
Evaluation Board for MC9S08GB60 . M68EVB908GB60-ND $265.90 /1 M68EVB908GB60 
Demo Board for МС95086В60... M68DEMO908GB60-ND $55.39 /1 M68DEMO908GB60 
(Continued) 
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HC912 Family — 16-Bit 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, instructions, addressing modes and operating modes of the 68HC11. 
Features: 


* Fully static design allowing operation down to DC • 16-bit Accumulator • 20-bit ALU e 16-bit Timer with built-in prescaler е BDM (Background Debug Module) for faster debugging and non-intrusive, real time read/write 
capability to the memory and registers • SAE J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) for single wire communication with other BDLC MCUs * COP Watchdog Timer • Low power STOP and WAIT modes • SPI, 
SCI * High-level language optimization • 32/16 Divide • 16 x 16 Multiply 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) | (Bytes) Timer PWM 1/0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
зак | ік | 768 | всп, 16-ви | 4 00 8800г) 63 | gen to-Bit - 50 80  |-40-85 | 80-0ЕР MC68HC912B32CFU8-ND 1926 15.21 14.34 | MC6BHCO12B32CFU8 
2-Ch., 16-Bit 
60K 2K 1K 8-Ch., 16 Bit 4-Ch., 8-Bit 48 8-Ch.,10-Bit CAN2.0 5.0 8.0 -40-85 80-QFP MC912D60ACFU8-ND 17.71 1340 12.35 | MC912D60ACFU8 
HC9S12 
6K 2K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit 16 8-Ch, 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40-85 | 112-LQFP MC912D60ACPV8-ND 17.71 1340 12.35 | MC912D60ACPV8 
— 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 8-Ch., 10-Bit CAN2.0 | 3.15-5.55 25.0 -40-125 | 80-QFP MC9S12C32MFU25-ND 11.28 8.53 7.87 | MC9S12C32MFU25 
32K 2K — 8-Ch., 16-Bit See Timer 60 8-Ch., 10-Bit CAN2.0 | 3.15-5.55 25.0 -40-125 | 52-LQFP MC9S12C32MPB25-ND 10.65 8.06 7.43 | MC9S12C32MPB25 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-В | 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12D64CFU-ND 15.03 11.37 10.48 | MC9S12D64CFU 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 80-QFP MC9S12D64MFU-ND 16.55 12.52 11.54 | MC9S12D64MFU 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12D64MPV-ND 17.06 12.91 11.90 | MC9S12D64MPV 
64K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-В | 59 8-Ch., 10Bit CAN 2.0 5.0 25.0 -40-105 | 80-QFP MC9S12D64VFU-ND 15.78 11.94 11.01 | MC9S12D64VFU 
— |(3)4-Ch. 16-Bit | See Timer 90 16-Ch., 10-Bit — 3.3-5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12E64CFU-ND 12.26 9.27 8.55 | MC9S12E64CFU 
8K — 4-Ch., 16-Bit See Timer 36 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3-5.0 25.0 -40-105 | 80-TQFP MC9S12NE64VTU-ND 17.24 13.04 12.02 | MC9S12NE64VTU 
8K — 4-Ch., 16-Bit See Timer 70 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3-5.0 25.0 -40-85 | 112-LOFP MC9S12NE64CPV-ND 17.81 13.47 12.42 | MC9S12NE64CPV 
12K —  ((8)4-Ch. 16-Bit | See Timer 90 16-Ch., 10-Bit — 3.3-5.0 25.0 -40-125 | 80-QFP MC9S12E64MFU-ND 13.48 10.20 9.40 | MC9S12E64MFU 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 59 | 2, 8-Ch.,10-Bit — 3.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12A128BCFU-ND 17.62 13.33 12.29 | MC9S12A128BCFU 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit = 3.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12A128BCPV-ND 18.19 13.76 12.69 | MC9S12A128BCPV 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2,8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DB128BCPV-ND 18.45 1447 13.63 | MC9S12DB128BCPV 
8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 59 | 2,8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12DG128BCFU-ND 18.38 13.91 12.82 | MC9S12DG128BCFU 
8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DG128BCPV-ND 18.96 14.34 13.22 | MC9S12DG128BCPV 
8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 59 | 2,8-Ch.10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12DJ128BCFU-ND 18.86 1427 13.15 | MC9S12DJ128BCFU 
8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2,8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DJ128BCPV-ND 17.83 13.99 13.18 | MC9S12DJ128BCPV 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 3-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DT128BCPV-ND 17.92 14.06 13.24 | MC9S12DT128BCPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit | CAN 2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DB128CPV-ND 18.45 1447 13.63 | MC9S12DB128CPV 
128К 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DG128CPV-ND 18.96 14.34 13.22 | MC9S12DG128CPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) САМ 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12DG128MPV-ND 19.13 15.01 14.14 | MC9S12DG128MPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch.10-Bit |(2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12DG128MPVRCT-ND 19.13 15.01 14.14 | MC9S12DG128MPVR2 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Сһ.,10-ВИ (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12DG128MPVRTR-ND 6681.00/500 MC9S12DG128MPVR2 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-105 | 112-LQFP MC9S12DG128VPV-ND 18.27 14.34 13.50 | MC9S12DG128VPV 
8-Ch., 16-Bit 4-Ch, 16-Bit 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit |(3) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DT128CPV-ND 25.50 14.00 13.24 | MC9S12DT128CPV 
— |(3)4-Ch. 16-Bit | See Timer 59 16-Ch., 10-Bit — 3.3-5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12E128CFU-ND 15.32 11.59 10.68 | MC9S12E128CFU 
8K —  |(8) 4-Ch., 16-Bit | See Timer 59 16-Ch., 10-Bit = 3.3-5.0 25.0 -40~125 | 80-QFP MC9S12E128MFU-ND 16.85 12.75 11.75 | MC9S12E128MFU 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-В | 69 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40-85 | 12-LQFP MC912DG128ACPV-ND 28.20 2212 20.84 | MC912DG128ACPV 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 59 | 2,8-Ch.,10-Bit = 5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12A256BCFU-ND 20.21 15.85 14.93 | MC9S12A256BCFU 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit = 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12A256BCPV-ND 20.73 16.27 15.32 | MC9S12A256BCPV 
12K 4K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 59 | 2, 16-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 80-QFP MC9S12DG256CCFU-ND 21.31 16.72 15.75 | MC9S12DG256CCFU 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 91 | 2, 16-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DG256CCPV-ND 21.84 1713 16.14 | MC9S12DG256CCPV 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 59 | 2,8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 80-0ЕР MC9S12DJ256CCFU-ND 23.00 18.04 17.00 | MC9S12DJ256CCFU 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DJ256CCPV-ND 23.58 18.50 17.42 | MC9S12DJ256CCPV 
8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 2-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DP256CCPV-ND 24.74 19.41 18.28 | MC9S12DP256CCPV 
256K | 12K 4K 8-Ch., 16 Bit 8-Ch., 8-Bit 91 2, 8-Ch.,10-Bit | 3-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DT256CCPV-ND 23.30 18.28 17.22 | MC9S12DT256CCPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 8-Ch., 10-В |(2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-85 80-ОЕР MC9S12DG256BCFU-ND 21.31 16.72 15.75 | MC9S12DG256BCFU 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DG256BCPV-ND 21.84 1713 16.14 | MC9S12DG256BCPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) САМ 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12DG256BMPV-ND 25.11 19.70 18.55 | MC9S12DG256BMPV 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-105 | 112-LQFP MC9S12DG256BVPV-ND 24.02 18.84 17.75 | MC9S12DG256BVPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12DP256BMPV-ND 27.22 2135 2011 | MC9S12DP256BMPV 
8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 | (2) 8-Ch., 10-Bit (3) CAN 2.0 5.0 25.0 -40-125 | 112-LQFP MC9S12DT256BMPV-ND 2627 20.61 19.41 | MC9S12DT256BMPV 
512K | 14K 4K 8-Ch., 16-Bit 8-Ch., 8-Bit 89 | 2,8-Ch.,10-Bit | 5-CAN2.0 5.0 25.0 -40-85 | 112-LQFP MC9S12DP512CPV-ND 25.48 19.99 18.83 | MC9S12DP512CPV 
Demo Boards 
Evaluation Board Tor MESIS sis a аа аа аа оО ава атава ана M68DKIT912032-ND $68.06 /1 M68DKIT912C32 
EvalijationBoard.forMG99120395...« careret сатамын uv s D S usu О анат LE LEM M68EVB912C32-ND $184.62 /1 M68EVB912C32 
Evaluation Board for;MC9S12E128/64...........:: 5 iore нына оратора ана а ака M68EVB912E128-ND $183.46 /1 M68EVB912E128 
Evaluation Boond Tor WEGE Mr EVB9S12NE64-ND $281.56 /1 EVB9S12NE64 
Вато гб аа арна UE Em ааа аа Aes am ccena EU аа DEMO9S12NE64-ND $84.79 /1 DEM09S12NE64 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Thinking about standardizing your communications nodes? 
MC9S12NE64 is a powerful Ethernet based solution. 


Not a lot of ethernet experience? 


МС9512МЕ64 is designed to replace many proprietary communication nodes into the simple to 
maintain ethernet environment. Open source software, a robust development tool offering, and publicly 


available online Virtual Lab makes developing on the MC9S12NE64 a snap! 


Ethernet isn't just for offices anymore! 


MC9S12NE64 is cost effective, scalable, and flexible - ready for the next generation of design 


creativity. 


* Remote equipment 

* Ethernet bridge 

* Vending machines 

* Home/office automation 


Typical application areas: 


* Networked appliances 
* Security systems 
* Industrial control 


MC9S12NE64 — 
One Chip Does it All 


The MC9S12NE64 is based on the powerful HCS12 core, which integrates third 
generation Flash technology. Its rich offering of Ethernet connectivity features 
makes the MC9S12NE64 the odds-on favorite to replace noisy, multichip solutions 
with full-featured Ethernet connectivity. 

* Object code compatible with the 8-bit 68HC11 and 68HC12 families 

* Compact code optimized for C 

* Up to 25 MHz bus rate (40 ns minimum instruction cycle) 

* Flexible addressing modes for efficient pointer manipulation and looping control 


Serial, real-time emulation is now standard operating procedure over a single 
debug pin. The on-chip module has a trace and trigger capability that was once the 
province of expensive emulators. But the advantages of on-chip debug doesn't 
stop there. 


* Virtually no limitations on frequency or voltage like traditional emulators; real-time 
emulation of all MCU functions is possible at full operating voltage and frequency 
range. 


* Four bus capture modes provide flexible data acquisition. 


е Instead of cumbersome emulator cables, a single, dedicated pin provides non- 
intrusive debugging. 


* The emulator's expensive bus analyzer is replaced by nine flexible triggers and 
buffer hardware. 


* Internal registers and memory can be viewed and changed while running 
application code. 


* Single-step, run or trace application code on the target processor. 


Development Tools 


DEMO9S12NE64-ND 


MC9S12NE64 demonstration board in an enclosed plastic case with 10/100 base- 
T Ethernet port, serial port, switches, LEDs, potentiometer and demo software 
including application code. 


EVB9S12NE64-ND 


MC9S12NE64 evaluation board with 10/100 base-T Ethernet port, dual serial ports, 
switches, LEDs, potentiometer, LCD port, keyboard port, and demo software 
including application code. 


USBMULTILINKBDM-ND 


Universal HC12/HCS12 in-circuit emulator, debugger and Flash programmer 
through BDM interface. 


CodeWarrior™ Development Studio 


For HCS12 with Processor Expert™ autocode generator, full-chip simulation, 
assembler, linker and C Compiler. 16KB code limited version free of charge. 


Freescale Semiconductor's 
Single-Chip Ethernet Solution — MC9S12NE64 


A FULL AND INTEGRATED ETHERNET 
CONNECTIVITY SOLUTION 


HCS12 MCU 


10/100 Ethernet 


Controller 


Application Notes, 
Flash — Evaluation Boards and 


Documentation 
TCP/IP Stack 


Software 


MC9S12NE64 


MC9S12NE64 


Development 
Tools 


Block Diagram 


25 MHz HCS12 CPU with Debug Module 


2x SCI 64 KB Flash 


SPI РС 8 КВ RAM 


Internal 2.5-V Regulator 


Supports 3.3 V +/- 5% Up to 70 GPIO 


18-Key Wake-up 
IRQ Ports 


10/100 EPHY 


Internal Bus 


ADC 10-bit, 8-ch. 


10/100 EMAC 


Timer 16-bit, 4-ch. 


Part No.: MC9S12NE64VTU-ND 
Package: 80 TQFP-EP 
Temp: -40°C to 105°C 


Part No.: MC9S12NE64CPV-ND 
Package: 112 LQFP 
Temp: -40°C to 85°C 


TCP/IP Third Party Stack Vendors: 


Open TCP: Viola Systems, Inc. 
* Open source 

* Active SourceForge Community 

* Free, simple license terms, no royalties 


Mid Range: CMX Systems, Inc. 

* Evaluation version available 

* Available with CM-RTX (RTOS) 

* Optimized for resource-constrained embedded systems 
* Per project license fee with no royalties 


High-end: Treck, Inc. 

* Evaluation version available 

* Standard BSD socket programming 

* Scalable, user selectable options, IPv6 available 
* Flexible licensing 


All TCP/IP Stacks available via the MC9S12NE64 Virtual Lab environment. 


MC9S12NE64 Virtual Lab 


Avoid the hassles of shipping, installation and configuration until you have 
evaluated the solution you really need. Run the available demos, go through 
tutorials, and try out your own code. 

Virtual Labs can be used on demand when available or reserved for use at a 
specific time. 

Find quick start guides, development board information, manuals, product 
information, product summary, schematics tools, demos, tools and software. 


4 Clicks Gets You There 
Login at: www.embeddedlearning.com 
Click: Evaluation Center 

Click: 16-bit 

Click: МЕ64 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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In-Circuit Simulator (ICS) 


8-16 Bit Development Tools 


Economical, Integrated Developing and Debugging Freescale's In-Circuit Simulator Kits are low cost tools for developing and Digi-Key Price 

debugging target systems incorporating Freescale's most popular 68HC05s and 68НС08$. They provide an innovative interface to а Description Part No. Each 

user's target system for Windows based editing, assembly, software simulation, programming, and In-Circuit Simulation. In-Circuit 

Simulation allows you to use the actual inputs and outputs of your target during simulation of your code. Simulator/Programmer for 68HC705B16 М6810505В-М0 111.72 
Features: * Windows Based Integrated Development Environment (IDE) with editor, assembler, debugger, and simulator: Run under Simulator/Programmer for 88HC705C8A/C9A М68105050-М0 111.72 
Windows®3.x and Windows® 98. Examine and modify memory, registers, and I/O. Up to 64 instruction and register (accumulator, | Simulator/Programmer for 68HC705JP7/JJ7 M68ICS05JP-ND 111.72 
stack, index) break points. Several single stepping and run modes of execution. Trace buffer holds previously executed instructions Simulator/Programmer for 68HC705KJ1/J1A M68ICSO5KJ-ND 111.72 
and variables. Data variable display window. Simulates all ИО, interrupts, timers, and other on-chip hardware. Detects attempted use Simulator/Programmer for 68HC705P6A M68ICS05P-ND 111.72 
of uninitialized or unimplemented locations. Data logging and script commands for recording and automatic execution of a sequence " 

of commands. On screen context-sensitive windows help. * In-Circuit Simulation: Emulation cable for connection to target system. Simulator/Programmer for 68HC908JL3/JK3/JK1 M68ICS08JLJK-ND 333.83 
Non-Realtime In-Circuit Emulation. * Program EPROM, OTP, EEPROM, and FLASH microcontrollers Simulator/Programmer for 68HC908MR16/MR32 M681CS08MR-ND 333.83 
Contents: * Windowed EPROM or FLASH МСУ sample * Comprehensive Documentation: МСУ Technical Data Books, Software and Simulator/Programmer for 68HC908RK2 M68ICS08RK2-ND 333.83 
Hardware User's Manual, Application Guide/Text Book. MCU Technical Documentation CD-ROM * Serial Cable for PC to ICS Simulator/Programmer for 68HC908JB8 M681C508JB-ND 333.83 
connection * Wall Mount Power Supply * The 68HCO8 In-Circuit Simulator Kits add the following capabilities: Real-time In-Circuit Simulator/Programmer for 68HC908AB32 M681CS08AB-ND 333.83 
Emulation available except for clock control and communication, Real-time In-Circuit debug using the 68HC08s МОМО8 serial " 

debug/breakpoint capability, Runs under Windows NT and Windows 98. Simulator/Programmer for 68HC908KX8/KX2 M681CS08KX-ND 333.83 


Modular Evaluation System (MMEVS) 


Contents: * MMEVS Platform Board: IDE (including editor, assembler, debugger), 9-Lead RS-232 
Serial Cable, 9-to-25-Pin Serial Cable Adapter, MMEVS User Manuals, Power Supply * Device 
Specific Emulation Module 


Modular Development System (MMDS) 


Contents: * Station Module with Built-in Power Supply: Compact: 15.38" D x 10.19" W x 2.75" H (39cm D x 25.9cm W 
x 7cm H). Lightweight: 6lbs. (2.7kg). Built-in Power: 85 to 264 VAC. Device-specific Emulator Module and flexible 
Target System Cable * Two Logic Clip Cable Assemblies * 9-lead RS-232 Serial Cable * 9 to 25 pin Serial Cable 
Adapter * IDE with Editor, Assembler, and Debugger * MMDS User Manuals * MMDS tutorial 


E Digi-Key Price = = 
Description Part No. Each Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Evaluation System for 68HC705JP7/JJ7 KITMMEVSO5JP-ND 1057.53 TENUTI чет ГРЕЕНЕ ics 
о 1А ОАО 1057.53 Modular Development Kit for 68HC705JP7/JJ7 KITMMDSO5JP-ND 3662.53 
Evaluation System for 68HC908JL3/JK3/JKI KITMMEVSOBJEND 1587.80 Modular Development Kit for 68HC705KJ1/J1A KITMMDSOSKJ-ND 3662.53 
Evaluation System Tor GBHÜSDBJBS KITMMEVS08JB8 ND 1587.80 Modular Development Kit for 68HC908JL3/JK3/JK1 KITMMDSO8JL-ND 4174.09 
О Syston ТО 68 СЗО ЕНТО 1587:80 Modular Development Kit for 68HC908JB8 KITMMDS08JB8-ND 4174.09 
Evaluation System for 68HC908MR32/MR16 KITMMEVSO8MR32-ND 1587.80 Modular Development Kit for 68HC908AB32 KITMMDS08AB32-ND 4174.09 
Evaluation System for 68HC908KX8/KX2 KITMMEVSO8KX-ND 1587.80 Modular Development Kit for 68HC908MR32/MR16 KITMMDS08MR32-ND 4174.09 
Evaluation System for 68HC9080T/0Y KITMMEVSOBQTQY-ND 1600.43 Modular Development Kit for 68HC908KX8/KX2 KITMMDSOBIOC-ND 4174.09 
Evaluation System for 68HC05/08 M68MMPFBO0508-ND 456.52 Modular Development Kit for 68HC05/08 M68MMDS0508-ND 3148.62 


MultiLink and CyclonePro 


The MultiLink is an easy-to-use, low cost development tool for the Freescale HC(S)08 and HC(S)12 MCUs. It provides In-Circuit emulation, debugging 
and programming through the МОМОВ (НС08) and BDM (HC12, НС508) interfaces. 

Features: 

* Universal development tool for HC(S)08 and HC(S)12 MCUs * Real-Time In-Circuit emulation and debug * Fast In-Circuit programming * Auto- 
detects baud rate and frequency * Provides optional overdrive clock to target • Small size * Supports 2V to 5.5V • Auto-cycle power for security checks 
(up to 125mA) * Universal power supply (included). The M68CYCLONEPRO provides all the same capabilities of the MultiLinks, with the ability to 
function as a standalone programmer, with pushbuttons and LEDs to control operation. Also provides support for 1.8V operation. 


M68MULTILINKO8-ND 
M68CYCLONEPRO-ND 
USBMULTILINK08-ND 
USBMULTILINKBDM-ND NEW! 


- $180.00 


НСО85, Parallel (as shown) . 3 
. $519.40 


HC(S)08, HC(S)12, USB... . 
HC08s, USB 
HC(S)08, HC(S)12, USB. 


.. $128.86 
. $127.57 


32-Bit Microcontrollers 


ColdFire?" the highly integrated ColdFire series of processors allow for advanced performance at low cost. Rich peripheral sets and development tools make these processors both easy to use and highly functional. The 
variable length RISC architecture enable this processor to save system memory and cost. PowerPC series of processors from Freescale Semiconductor, Inc. are the ideal foundation for RISC embedded applications. 
Features include high scalability and code compatibility over the entire line. M-Core with an emphasis on low power consumption, the M-CORE series of processors are the ideal match for handheld and other low-power 
applications, which require high performance. 68K series of processors are ideal for the engineer looking for high performance at a reduced cost. The wide array of 68K processors can suit most any application. 


Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) (Bytes) Timer Serial A/D PWM (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
ColdFire™ Processors 

64K | 256K | 8+4 DMA 3 Asynch., 0SPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3, 5.0 66 | 0-70 |256-MAPBGA | MCF5214CVF66-ND 26.14 20.51 19.32 | MCF5214CVF66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC 8-Ch., 10 Bit QADC | See Timer | 3.3, 5.0 66 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVF66-ND 28.80 22.59 21.28 | MCF5280CVF66 

2K 64K | — 8 3 Asynch., QSPI, САМ 2.0b, IIC 8-Ch., 10-Bit QADC | See Timer | 33,50 80 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVF80-ND 34.56 2741 25.54 | MCF5280CVF80 
64K | 256К 8 З Asynch., QSPI, САМ 2.06, IIC 8-Ch., 10-Bit QADC | See Timer | 33,50 66 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF66-ND 32.29 25.83 23.86 | MCF5281CVF66 
64K | 256K 8 З Asynch., QSPI, CAN 2.06, IIC 8-Ch., 10-BitQADC | Зее Timer | 33,50 80 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF80-ND 38.76 29.45 28.64 | MCF5281CVF80 
64K |512K | 8+4 DMA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Ві QADC — 33,5.0 66 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5216CVF66-ND 29.25 22.95 21.62 | MCF5216CVF66 

AK 8K = 2 2 Asynch. — — 33 40 | 0-70 160-QFP MCF5206ECFT40-ND 19.50 15.30 1441 | МСЕ5206ЕСҒТ40 
8K = 2 2 Asynch. == = 3.3 40 | 0-70 160-QFP MCF5206EFT40-ND 17.16 12.98 11.97 | MCF5206EFT40 
8K = 2 2 Asynch. = == 3.3 54 | 0-70 160-QFP MCF5206EFT54-ND 19.50 15.30 14.41 | МСЕ5206ЕҒТ54 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = = 1.5, 3.3 80 |-40-85 160-QFP MCF5232CAB80-ND 19.66 15.42 14.53 | MCF5232CAB80 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = = 1.5,3.3 | 100 | -40~85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM100-ND 19.66 15.42 14.53 | MCF5232CVM100 
64K | — 24 З Asynch., О5РІ, САМ 2.06 = = 1.5,3.3 | 150 |-40-85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM150-ND 26.00 20.40 19.22 | MCF5232CVM150 

8K | 64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b — — 1.5,3.3 | 100 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM100-ND 26.53 20.81 19.60 | MCF5233CVM100 
64K | — 40 З Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b — — 1.5,3.3 | 150 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM150-ND 32.87 25.79 24.29 | MCF5233CVM150 
64K | — 24 З Asynch. QSPI, IIC — - 1.5,3.3 | 100 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM100-ND 25.55 20.04 18.88 | MCF5234CVM100 
64K | — 24 3 Asynch, QSPI, IIC - - 1.5,3.3 | 150 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM150-ND 31.89 25.02 23.56 | MCF5234CVM150 

*4-Channel DMA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Operating | Oper. 
RAM |SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) (Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b — — 1.5,3.3 | 100 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM100-ND 29.48 23.13 21.79 | MCF5235CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b, IIC E = 1.5,3.3 150 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM150-ND 35.83 27.23 2647 | MCF5235CVM150 
8K 64K | — 8 З Asynch., QSPI, IIC — — 15,33 100 | 0-70 160-QFP MCF5270AB100-ND 15.70 11.88 10.95 | MCF5270AB100 
64K | — 8 З Asynch., QSPI, IIC — — 1.5, 3.3 100 |-40-85 | 196-MAPBGA | MCF5271CVM100-ND 18.24 14.31 13.48 | MCF5271CVM100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC — = 1.5, 3.3 100 |-40-85 160-0FP MCF5271CAB100-ND 18.24 14.31 13.48 | MCF5271CAB100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC - 4-Ch. |15,25,33 166 | 0-70 | 196-MAPBGA | MCF5274LVM166-ND 17.25 13.05 12.03 | MCF5274LVM166 
16K 64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 — 4-Ch. |15,25,33 166 | 0-70 | 256-MAPBGA | MCF5274VM166-ND 19.68 1544 14.54 | MCF5274VM166 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 — 4-Ch. |1.5,25,3.3| 166 | -40-85 | 196-MAPBGA | MCF5275LCVM166-ND 19.68 1544 14.54 | MCF5275LCVM166 
64K | — 8 3 Asynch, QSPI, IIC, USB 2.0 = 4-Ch. |15,25,33 166 |-40-85 | 256-MAPBGA | MCF5275CVM166-ND 23.53 18.46 17.39 | MCF5275CVM166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC — — 1.5, 2.5, 3.3 | 200 | 0-70 388-PBGA MCF5471ZP200-ND 40.57 30.83 29.98 | MCF5471ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — — 1.5,2.5,3.3 | 200 | 0-70 388-PBGA MCF5472ZP200-ND 3447 27.04 2547 | MCF5472ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — — 1.5,2.5,3.3 | 200 | 0-70 388-PBGA MCF5473ZP200-ND 40.57 30.83 29.98 | MCF5473ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — - 1.5, 2.5,3.3 | 200 | 0-70 388-PBGA MCF5474ZP200-ND 38.64 29.36 28.55 | МСЕ54742Р200 
зк | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — — 1.5, 2.5,3.3 | 266 | 0-70 388-PBGA MCF5474ZP266-ND 40.57 30.83 29.98 | MCF5474ZP266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — — 1.5, 2.5,3.3 | 200 | 0-70 388-PBGA MCF5475ZP200-ND 40.83 34.01 32.00 | MCF5475ZP200 
64K зк | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — — 15,25,33| 266 | 0-70 388-PBGA MCF5475ZP266-ND 42.59 3548 33.38 | MCF5475ZP266 
зк | — 6 4 Asynch., SPI, ИС, 2-CAN — — 15,25,33 166 |-40-85 | 388-PBGA MCF5480CZP166-ND 40.55 30.82 29.96 | MCF5480CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, ИС, 2-CAN — — 15,25,33 166 |-40-85 | 388-PBGA MCF5481CZP166-ND 42.58 35.46 33.36 | MCF5481CZP166 
зк | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 — — 15,25,33 166 |-40-85 | 388-PBGA MCF5482CZP166-ND 40.55 30.82 29.96 | MCF5482CZP166 
зк | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 — — 15,25,33 166 |-40-85 | 388-PBGA MCF5483CZP166-ND 42.58 35.46 33.36 | MCF5483CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 — - 1.5,2.5,33| 200 | -40-85 | 388-PBGA MCF5484CZP200-ND 43.55 36.28 3413 | MCF5484CZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 = - 1.5,2.5,33| 200 | -40-85 | 388-PBGA MCF5485CZP200-ND 49.12 40.91 3849 | MCF5485CZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC — = 1.5, 2.5,3.3 | 200 | 0-70 388-PBGA MCF5470ZP200-ND 34.47 27.04 2547 | MCF5470ZP200 
512 — 2 2 Asynch. = = 5.0 16 | 0-70 160-QFP MCF5206FT16A-ND 22.30 17.49 16.48 | MCF5206FT16A 
512 - 2 2 Asynch. = = 5.0 25 | 0-70 160-QFP MCF5206FT25A-ND 24.39 19.13 18.02 | MCF5206FT25A 
= 512 = 2 2 Asynch. = = 5.0 33 | 0-70 160-QFP MCF5206FT33A-ND 27.73 21.75 20.49 | MCF5206FT33A 
4K - 2 2 Asynch. — — 33 66 | 0-70 208-FQFP MCF5307FT66B-ND* 25.16 19.74 18.59 | MCF5307FT66B 
4K - 2 2 Asynch. — — 33 90 | 0-70 208-FQFP MCF5307FT90B-ND* 33.14 25.99 2449 | MCF5307FT90B 
PowerPC™ Processors 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — — 33 100 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TVR100-ND 24.86 19.50 18.37 | MPC852TVR100 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — - 33 100 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCVR100A-ND 26.85 21.06 19.84 | MPC852TCVR100A 
- - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — - 33 50 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCVR50A-ND 18.27 14.34 13.50 | MPC852TCVR50A 
— — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — — 33 66 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCVR66A-ND 20.66 16.21 15.27 | MPC852TCVR66A 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, 5МС, SPI — — 33 80 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCVR80A-ND 23.33 18.30 17.24 | MPC852TCVR80A 
— — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC SPI — — 33 100 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCZT100A-ND 26.85 21.06 19.84 | MPC852TCZT100A 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — — 33 50 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCZT50A-ND 18.27 14.34 13.50 | MPC852TCZT50A 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — — 33 80 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TCZT80A-ND 23.33 18.30 17.24 | MPC852TCZT80A 
— — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — = 3.3 100 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TVR100A-ND 24.86 19.50 18.37 | MPC852TVR100A 
— — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI = — 33 50 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TVR50A-ND 18.44 13.95 12.86 | MPC852TVR50A 
-- - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — - 33 80 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TVR80A-ND 21.61 16.95 15.97 | MPC852TVR80A 
— — 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — — 33 100 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TZT100A-ND 24.86 19.50 18.37 | MPC852TZT100A 
— - 2-16 Bit РСМСІА, SCC, 5МС, SPI — — 33 50 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TZT50A-ND 18.44 13.94 12.86 | MPC852TZT50A 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, 5МС, SPI — — 33 66 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TZT66A-ND 19.13 15.01 14.14 | MPC852TZT66A 
— - 2-16 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — — 33 80 |-40-85 | 256-PBGA MPC852TZT80A-ND 21.61 16.95 15.97 | MPC852TZT80A 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI m: = 3.3 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC855T02050D4-ND 43.75 33.25 32.33 | MPC855TCZQ50D4 
- - 4-16 Ві PCMCIA, 12C, SPI — - 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC855TZ050D4-ND 40.52 30.79 29.94 | MPC855TZQ50D4 
= - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC855TZQ80D4-ND 46.42 38.67 36.38 | MPC855TZQ80D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI - - 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC859DSLCZP50A-ND 30.73 24.11 22.71 | MPC859DSLCZP50A 
-- -- 4-16 Ві PCMCIA, 12C, SPI — - 33 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC859DSLCZP66A-ND 34.21 26.83 25.28 | MPC859DSLCZP66A 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC859DSLZP50A-ND 28.46 22.33 21.03 | MPC859DSLZP50A 
к — - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC859DSLZP66A-ND 31.68 24.85 23.41 | MPC859DSLZP66A 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DTZQ50D4-ND 60.69 50.55 47.56 | MPC860DTZQ50D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DTZ080D4-ND 78.29 63.40 61.35 | MPC860DTZQ80D4 
-- — 4-16 Bit PCMCIA, 12С, SPI — — 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860ENCZQ50D4-ND 71.65 58.03 56.15 | MPC860ENCZQ50D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — - 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860ENZQ50D4-ND 66.35 53.73 51.99 | MPC860ENZQ50D4 
— = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — = 3.3 80 | -40-85 | 357-PBGA MPC860ENZQ80D4-ND 79.39 67.98 64.26 | MPC860ENZQ80D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC859TCZP100A-ND 50.29 41.88 39.41 | MPC859TCZP100A 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC859TZP100A-ND 46.57 38.79 36.49 | MPC859TZP100A 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC859TZP133A-ND 50.98 42.46 39.95 | MPC859TZP133A 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = — 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DEZQ50D4-ND 55.01 45.82 43.11 | МРС8600Е205004 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DEZQ80D4-ND 72.63 58.82 56.91 | MPC860DEZQ80D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI - - 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860SRCZQ50D4-ND 77.78 62.98 60.95 | MPC860SRCZQ50D4 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 126, SPI — - 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860SRZQ50D4-ND 72.01 58.31 56.42 | MPC860SRZQ50D4 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — - 33 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC860SRZQ80D4-ND 84.76 72.58 68.61 | MPC860SRZQ80D4 
== = 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI == == 3.3 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860TCZQ50D4-ND 77.78 62.98 60.95 | MPC860TCZQ50D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12С, SPI — — 33 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860TZ050D4-ND 72.01 58.31 56.42 | MPC860TZQ50D4 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC860TZ066D4-ND 77.52 62.78 60.75 | MPC860TZQ66D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC860TZ080D4-ND 84.76 72.58 68.61 | MPC860TZQ80D4 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC866TCZP100A-ND 76.89 65.84 62.24 | MPC866TCZP100A 
— - 4-16 Ві PCMCIA, 12C, SPI — — 33 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC866TZP100A-ND 73.91 59.86 57.92 | MPC866TZP100A 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 33 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC866TZP133A-ND 78.93 63.92 61.85 | MPC866TZP133A 
*4-Channel DMA (Continued) 
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=” f I ™ 
> Ireescaie 32-Bit Microcontrollers (con) 
semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) (Bytes) Timer Serial AD PWM (№) (MHz) (°С) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
— — — 60X — — 25 200 |-40-85 | 255-PBGA MPC603RZT200LC-ND 41.13 34.26 32.23 | MPC603RZT200LC 
— — — 60X — — 2.5 300 |-40-85 | 256-CBGA MPC603RRX300LC-ND 82.32 — — | MPC603RRX300LC 
— — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB - - 3.3 133 |-40-85 | 256-PBGA MPC870CZT133-ND 23.67 18.57 17.49 | MPC870CZT133 
- — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — — 33 66 |-40-85 | 256-PBGA MPC870CZT66-ND 21.45 16.83 15.85 | MPC870CZT66 
- = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — — 33 133 |-40-85 | 256-PBGA MPC870ZT133-ND 21.91 17.19 16.19 | MPC870ZT133 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 120, SPI, USB - — 33 66 |-40-85 | 256-PBGA MPC870ZT66-ND 19.87 15.59 14.69 | MPC870ZT66 
- = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — -- 3.3 80 |-40-85 | 256-PBGA MPC870ZT80-ND 20.87 16.38 1543 | MPC870ZT80 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 120, SPI, USB — -- 3.3 133 |-40-85 | 256-PBGA MPC875CZT133-ND 32.91 25.81 24.32 | MPC875CZT133 
- — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — — 3.3 66 |-40-85 | 256-PBGA MPC875CZT66-ND 29.83 23.40 22.04 | MPC875CZT66 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — — 3.3 133 |-40-85 | 256-PBGA MPC875ZT133-ND 30.47 23.90 22.51 | МРС8757Т133 
вк | — — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — — 33 66 |-40-85 | 256-PBGA MPC875ZT66-ND 27.62 21.67 20.41 | MPC875ZT66 
- — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — — 33 80 |-40-85 | 256-PBGA MPC875ZT80-ND 29.01 22.76 21.43 | MPC875ZT80 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 120, SPI, USB - -- 3.3 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC880CZP133-ND 42.13 32.02 31.13 | MPC880CZP133 
— — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — — 3.3 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC880CZP66-ND 38.21 29.04 28.24 | MPC880CZP66 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 120, SPI, USB — — 33 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC880ZP133-ND 39.01 29.64 28.82 | MPC880ZP133 
— = 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — -- 3.3 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC880ZP66-ND 35.39 26.89 26.15 | MPC880ZP66 
— — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB — — 33 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC880ZP80-ND 37.14 28.23 27.44 | MPC880ZP80 
- — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB - — 33 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC885CZP133-ND 46.84 39.01 36.71 | MPC885CZP133 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — — 33 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC885CZP66-ND 42.50 35.40 33.30 | MPC885CZP66 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI, USB — — 3.3 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC885ZP133-ND 43.38 36.13 33.99 | МРС8857Р133 
— — 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB - — 3.3 66 |-40-85 | 357-PBGA MPC885ZP66-ND 43.13 32.78 31.87 | MPC885ZP66 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 120, SPI, USB - -- 3.3 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC885ZP80-ND 41.31 34.41 32.37 | MPC885ZP80 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC859PCZP100A-ND 55.46 46.20 43.46 | MPC859PCZP100A 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC859PZP100A-ND 51.36 42.78 40.25 | MPC859PZP100A 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC859PZP133A-ND 56.36 46.94 4417 | MPC859PZP133A 
- — 4-16 Bit PCMCIA,I2C, SPI — - 3.3 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DPCZQ50D4-ND 74.72 60.50 58.55 | MPC860DPCZQ50D4 
— — 4-16 bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DPZQ50D4-ND 69.19 56.03 5421 | MPC860DPZQ50D4 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC860DPZQ80D4-ND 82.08 70.28 66.43 | MPC860DPZQ80D4 
MK EL == 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI = = 3.3 50 |-40~85 | 357-PBGA MPC860PCZQ50D4-ND 82.23 70.41 66.56 | MPC860PCZQ50D4 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 50 |-40-85 | 357-PBGA MPC860PZQ50D4-ND 76.13 65.19 61.62 | MPC860PZQ50D4 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI - - 3.3 80 |-40-85 | 357-PBGA MPC860PZQ80D4-ND 92.79 79.46 75.11 | MPC860PZQ80D4 
— - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI — — 3.3 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC866PCZP100A-ND 82.11 70.30 66.46 | MPC866PCZP100A 
- - 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI - — 33 100 |-40-85 | 357-PBGA MPC866PZP100A-ND 78.93 63.92 61.85 | MPC866PZP100A 
— — 4-16 Bit PCMCIA, 12C,SPI - — 3.3 133 |-40-85 | 357-PBGA MPC866PZP133A-ND 81.80 70.04 66.21 | MPC866PZP133A 
— | 448К 50-Ch. QSMCM 2 QADC64 8 33 40 |-40-85 | 272-PBGA MPC555LFMZP40-ND 76.68 65.66 62.07 | MPC555LFMZP40 
- — — 60X - — 2.6,3.3 | 233 |-40-85 | 256-CBGA MPC740ARX233LH-ND 40.84 — — | MPC740ARX233LH 
— — — 60X — - 2.6,3.3 | 266 |-40-85 | 256-CBGA MPC740ARX266LH-ND 89.73 — — | MPC740ARX266LH 
— - 4-16 Bit 12C, МИ, SPI, ТОМ - — 3.3 300 |-40-85 | 480-TBGA MPC8260ACZUMHBB-ND 146.39 126.99 121.32 | MPC8260ACZUMHBB 
— — 4-16 Bit 12C, МИ, SPI, ТОМ - -- 3.3 300 |-40-85 | 480-TBGA MPC8260AZUMHBB-ND 139.27 - — | MPC8260AZUMHBB 
— - 4-16 Bit 12C, МИ, SPI, ТОМ - -- 3.3 300 |-40-85 | 480-TBGA MPC8260AZUPJDB-ND 168.26 = — | MPC8260AZUPJDB 
— — 4-16 Bit 12C, МИ, SPI, ТОМ - -- 3.3 300 |-40-85 | 480-TBGA MPC8264AZUPIBB-ND 183.90 - — | MPC8264AZUPIBB 
— — 8-Ch. ИС, SPI, CAN 2.0, USB 1.1 — See Timer 3.3 400 |-40-85 | 272-PBGA MPC5200CBV400-ND 51.54 42.93 40.39 | MPC5200CBV400 
— — 4-Ch. DUART, IIC — = 3.3 166 |-40-85 | 357-PBGA MPC8241LZQ166D-ND 26.57 20.84 19.63 | MPC8241LZQ166D 
— — 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 200 |-40-85 | 357-PBGA MPC8241LZQ200D-ND 29.94 23.49 22.12 | MPC8241LZQ200D 
Кус — 4-Ch. DUART, IIC — — 3.3 400 |-40-85 | 352-TBGA MPC8245ARZU400D-ND 85.91 73.56 69.54 | MPC8245ARZU400D 
= = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 266 |-40-85 | 352-TBGA MPC8245LZU266D-ND 53.51 44.57 41.93 | MPC8245LZU266D 
= — 4-Ch. DUART, IIC E — 3.3 300 |-40-85 | 352-TBGA MPC8245LZU300D-ND 63.64 53.00 49.87 | MPC8245LZU300D 
= = 4-Ch. DUART, ИС = = 3.3 333 | -40-85 | 352-TBGA MPC8245LZU333D-ND 67.29 54.49 52.73 | MPC8245LZU333D 
= = 4-Ch. DUART, ИС == — 33 350 |-40-85 | 352-TBGA MPC8245LZU350D-ND 79.24 64.16 62.09 | MPC8245LZU350D 
- — 4-Ch. DUART, IIC - — 33 266 |-40-85 | 352-TBGA MPC8245TZU266D-ND 69.57 56.34 54.52 | MPC8245TZU266D 
— — 4-Ch. IIC, MII, SPI, UART — - 3.3 200 |0-105 | 480-TBGA MPC8250AZUMHBC-ND 97.15 83.18 78.63 | MPC8250AZUMHBC 
— — 4-Ch. IIC, MII, SPI, UART — — 33 200 |0-105 | 480-TBGA MPC8250AZUPIBC-ND 106.86 91.50 86.50 | MPC8250AZUPIBC 
— — 4-Ch. ИС, MII, SPI, UTOPIA — — 33 300 |0-105 | 480-TBGA MPC8255AZUMHBB-ND 122.93 105.26 99.50 | MPC8255AZUMHBB 
- — 4-Ch. ИС, MII, SPI, UTOPIA — -- 3.3 300 |-40-105| 480-TBGA MPC8260ACZUMIBB-ND 152.91 132.64 126.72 | MPC8260ACZUMIBB 
- - 54-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40-85 | 388-PBGA MPC561CZP40-ND 40.52 30.79 29.94 | MPC561CZP40 
- - 54-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40-85 | 388-PBGA MPC562CZP40-ND 42.50 35.40 33.30 | MPC562CZP40 
— | 512K 54-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40-85 | 388-PBGA MPC563CZP40-ND 60.69 50.55 47.56 | MPC563CZP40 
с ра 512K 54-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40-85 | 388-PBGA MPC564CZP40-ND 66.76 54.07 52.32 | MPC564CZP40 
— — 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40~125) 388-PBGA MPC561MZP56-ND 40.67 33.87 31.87 | МРС561М2Р56 
— — 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40-125| 388-PBGA MPC562MZP56-ND 46.76 38.95 36.64 | MPC562MZP56 
= 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40-85 | 388-PBGA MPC565CZP40-ND 82.02 70.23 66.39 | MPC565CZP40 
46K | — 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 56 |-40-85 | 388-PBGA MPC565CZP56-ND 86.12 73.74 69.71 | MPC565CZP56 
= 1M 70-Ch. QSMCM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40-85 | 388-PBGA MPC566CZP40-ND 90.23 77.26 73.04 | MPC566CZP40 
— — — 60X - -- 2.5,3.3 | 500 |-40-85 | 360-CBGA MPC7410RX500LE-ND 158.56 137.54 131.40 | MPC7410RX500LE 
- - - 60X — -- 3.3 350 |-40-85 | 255-PBGA MPC745BPX350LE-ND 85.74 73.42 69.40 | MPC745BPX350LE 
— — — 60X - -- 3.3 300 |-40-85 | 360-CBGA MPC755BPX300LE-ND 77.21 66.11 62.50 | MPC755BPX300LE 
64K | — - — 60X — — 3.3 300 |-40-85 | 360-CBGA MPC755BRX300LE-ND 77.21 66.11 62.50 | MPC755BRX300LE 
— — — 60X — — 33 400 |-40-85 | 360-PBGA MPC755CPX400LE-ND 132.42 113.39 107.18 | MPC755CPX400LE 
— — — 60X — — 3.3 400 |-40-85 | 360-CBGA MPC755CRX400LE-ND 132.42 113.39 107.18 | MPC755CRX400LE 
— — 4-Ch. IIC, MII, SPI, UTOPIA, USB — = 3.3 333 |-40-105| 480-FTBGA | MPC8270ZUQLD-ND 78.10 66.88 63.22 | MPC8270ZUQLD 
*4-Channel ОМА (Continued) 
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2” freescale 32-Bit Microcontrollers (com) 


semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) (Bytes) Timer Serial A/D PWM (V) (MHz) (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
вак | — - 4-Ch. IIC, MII, SPI, UTOPIA, USB — — 33 450 |-40-105| 480-FTBGA | MPC8270ZUUPE-ND 93.72 80.25 75.86 | MPC8270ZUUPE 
— — 4-Ch. IIC, MII, SPI, UTOPIA, USB = — 33 450 |-40-105| 480-FTBGA | MPC8280ZUUPE-ND 163.48 141.81 135.48 | MPC8280ZUUPE 
— — - - Ext. Bus Interface (EBI) — -- 33 66 |-40-85 | 100-LOFP MPC180LMB-ND 20.96 16.44 15.49 | MPC180LMB 
M-CORE"" Processors 
8K — | 128K | Dual 4-Ch. Dual SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit — 2.7-3.6 33 |-40-85 | 100-LOFP MMC2107CFCPU33-ND 22.54 17.68 16.66 | MMC2107CFCPU33 
— 8K | 128K 4- Ch. Dual, SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit — 2.7-3.6 33 |-40-85 144-1 ОЕР MMC2107CFCPV33-ND 22.54 17.68 16.66 | MMC2107CFCPV33 
68K Family Processors 
-- - 4-Ch. SCP, TDM — — 33 16 |-40-85 | 100-LOFP M68LC302CPU16VCT-ND 28.45 22.31 21.02 | M68LC302CPU16VCT 
— - 4-Ch. SCP, TDM — = 3.3 20 |-40-85 | 100-LQFP M68LC302CPU20VCT-ND 29.29 22.98 21.64 | M68LC302CPU20VCT 
= - 4-Ch. SCP, TDM == = 5.0 16 | 0-70 132-PQFP MC68302CFC16C-ND 32.99 26.95 25.54 | MC68302CFC16C 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 33 16 | 0-70 144-LQFP MC68302CPV16VC-ND 43.15 32.79 31.88 | MC68302CPV16VC 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 16 | 0-70 132-PQFP MC68302FC16C-ND 27.98 22.64 21.43 | MC68302FC16C 
= - 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 20 | 0-70 132-PQFP MC68302FC20C-ND 30.67 24.95 23.64 | MC68302FC20C 
— = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 25 | 0-70 132-PQFP MC68302FC25C-ND 33.36 2727 25.85 | MC68302FC25C 
— — 4-Ch. SCP, TDM — — 5.0 16 | 0-70 144-1 ОЕР MC68302PV16C-ND 27.31 22.06 20.88 | MC68302PV16C 
= - 4-Ch. SCP, TDM — -- 33 16 | 0-70 144-1 ОЕР MC68302PV16VC-ND 33.41 27.30 25.89 | MC68302PV16VC 
— — 4-Ch. SCP, TDM = - 5.0 20 | 0-70 144-1 ОЕР MC68302PV20C-ND 30.00 24.37 23.09 | MC68302PV20C 
T — — 4-Ch. SCP, TDM — — 5.0 25 | 0-70 144-LQFP MC68302PV25C-ND 32.70 26.69 25.30 | MC68302PV25C 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 5.0 33 | 0-70 144-LQFP MC68302PV33C-ND 38.29 29.09 28.29 | MC68302PV33C 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 5.0 16 | 0-70 132-PGA MC68302RC16C-ND 76.93 — — | MC68302RC16C 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 5.0 20 |-40-85 | 144-TQFP MC68EN302PV20BT-ND 36.74 30.18 28.64 | MC68EN302PV20BT 
— — 4-Ch. SCP, TDM = — 5.0 25 |-40-85 | 144-TQFP MC68EN302PV25BT-ND 43.38 35.94 34.14 | MC68EN302PV25BT 
— - 4- Ch. SCP, ТОМ — - 33 16 |-40-85 | 100-10ҒР MC68LC302CPU16CT-ND 20.36 15.98 15.05 | MC68LC302CPU16CT 
- - 4- Ch. SCP, ТОМ - - 33 20 |-40-85 | 100-LQFP MC68LC302CPU20CT-ND 24.40 19.15 18.03 | MC68LC302CPU20CT 
— - 4- Ch. SCP, ТОМ — — 33 16 |-40-85 | 100-ТОҒР MC68LC302PU16CT-ND 19.68 15.56 14.68 | MC68LC302PU16CT 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 33 16 |-40-105| 100-LQFP MC68LC302PU16VCT-ND 27.88 21.87 20.60 | MC68LC302PU16VCT 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 33 20 |-40-85 | 100-TQFP MC68LC302PU20CT-ND 23.12 18.49 17.47 | MC68LC302PU20CT 
— - 4-Ch. SCP, TDM — — 33 20 |-40-105| 100-LQFP MC68LC302PU20VCT-ND 28.71 22.52 21.21 | MC68LC302PU20VCT 
— — 4-Ch. SCP, TDM — — 33 25 |-40-85 | 100-ТОҒР MC68LC302PU25CT-ND 26.54 21.41 20.25 | MC68LC302PU25CT 
= = TPU SCI, Queued SPI — — 5.0 25 |-40-85 | 132-РОРР MC68332ACFC25-ND 21.35 16.98 16.03 | MC68332ACFC25 
= — TPU SCI, Queued SPI = == 5.0 16 |-40-85 | 132-POFP MC68332GCFC16-ND 19.63 15.52 14.64 | MC68332GCFC16 
— - TPU SCI, Queued SPI — -- 5.0 16 |-40-85 | 144-LOFP MC68332ACPV16-ND 18.04 13.64 12.58 | MC68332ACPV16 
- — TPU SCI, Queued SPI — - 5.0 20 |-40-85 | 144-LQFP MC68332ACPV20-ND 18.94 14.33 13.21 | MC68332ACPV20 
— — TPU SCI, Queued SPI — — 5.0 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68332GCPV16-ND 18.04 13.64 12.58 | MC68332GCPV16 
2K — - ТРИ SCI, Queued SPI — — 5.0 20 |-40-85 | 144-LQFP MC68332GCPV20-ND 18.94 14.33 13.21 | MC68332GCPV20 
— - ТРИ SCI, Queued SPI — — 3-5 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68LK332ACPV16-ND 18.18 14.27 13.44 | MC68LK332ACPV16 
— - TPU SCI, Queued SPI — — 3-5 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68LK332GCPV16-ND 18.18 14.27 13.44 | MC68LK332GCPV16 
— — TPU SCI, Queued SPI — - 5.0 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68332GCPV16B1-ND 17.33 13.11 12.09 | MC68332GCPV16B1 
= ex TPU SCI, Queued, SPI — = 5.0 16 |-40-85 | 132-PQFP MC68332ACFC16-ND 18.81 16.43 14.45 | MC68332ACFC16 
= — TPU SCI, Queued, SPI — — 5.0 20 |-40-85 | 132-PQFP MC68332ACFC20-ND 19.74 17.25 15.16 | MC68332ACFC20 
— - 4-16 Bit SCP, ТОМ — — 3.3105.0 | 33 |-40-85 | 240-FQFP MC68MH360EM33L-ND 74.88 60.63 58.67 | MC68MH360EM33L 
ы т - 4-16 Bit SCP, ТОМ — — 3.3105.0 | 25 |-40-85 | 357-PBGA MC68MH360ZP25VL-ND 77.39 66.27 62.64 | MC68MH360ZP25VL 
= — | ТРУ, CTM4 SCI, Queued SPI Queued 16-Ch., 10-Bit = 5.0 20 | -40~85 160-QFP MC68336ACFT20-ND 27.94 21.92 20.64 | MC68336ACFT20 
тэк L— — | ТРУ, CTM4 SCI, Queued SPI Queued 16-Ch., 10-Bit ===; 5.0 20 | -40~85 160-0ЕР MC68336GCFT20-ND 27.94 21.92 20.64 | MC68336GCFT20 
= — | ТРО, CTM4 pass Queued 16-Ch., 10-Bit = 5.0 20 |-40-85 160-QFP MC68376BGMFT20-ND 30.17 24.51 23.22 | MC68376BGMFT20 
= — — — = = 5.0 33 | -40~85 | 184-CQFP МС68ЕС040ҒЕЗЗА-МО 12015 — — | МС68ЕС040ҒЕЗЗА 
= - - — — -- 5.0 25 |-40-85 179-PGA MC68EC040RC25A-ND 108.66 — — | MC68ECO40RC25A 
Bs — — - -- — — 5.0 33 |-40-85 179-PGA MC68EC040RC33A-ND 149.99 - — | МС68ЕС0408033А 
— — — — — = 5.0 25 | -40~85 179-PGA MC68LC040RC25A-ND 161.25 — — | MC68LCO40RC25A 
— - - — — — 33 50 |-40-85 206-PGA MC68ECO60RC50-ND 140.09 - — | МС68ЕС0608050 
16K | — - - — — — 33 66 |-40-85 206-PGA MC68ECO60RC66-ND 288.32 — — | МС68ЕС0608066 
— - - — — — 3.8-5.0 | 66 |-40-85 206-PGA MC68LCO60RC66-ND 468.31 — — | MC68LC060RC66 
— - 4-Chan. SCP, TDM — — 33-50 | 25 |-40-85 | 240-FQFP MC68MH360EM25L-ND 67.94 55.01 53.23 | MC68MH360EM25L 
- - — — — — 5.0 16 |-40-85 64-QFP MC68SECO00FU16-ND 11.10 8.40 7.86 | MC68SECOO0FU16 
— — GPT SCI, Queued SPI - - 5.0 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68331CPV16-ND 15.89 12.02 11.09 | MC68331CPV16 
= == бРТ SCI, Queued SPI — = 5.0 16 |-40-85 | 132-PQFP MC68331CFC16-ND 16.95 14.81 13.02 | MC68331CFC16 
= == 2-Chan. UART — = 5.0 16 |-40-85 | 132-POFP MC68306FC16B-ND 19.07 15.05 14.19 | MC68306FC16B 
— - - — — — 5.0 16 |-40-85 114-PGA MC68020RC16E-ND 149.45 — — | MC6802RC16E 
— - - — — — 5.0 50 |-40-85 206-PGA MC68060RC50-ND 478.53 — — | MC68060RC50 
= - - — = == 5.0 16 |-40-85 | 132-PQFP MC68334GCFC16-ND 20.08 15.90 15.00 | MC68334GCFC16 
B = — = = = = 5.0 16 |-40-85 | 132-PQFP MC68334GFC16-ND 20.08 15.90 15.00 | MC68334GFC16 
= — 2-16 Bit DUART = = 3.3-5.0 | 16 |-40-85 | 144-СОЕР MC68340FE16E-ND 43.55 36.28 34.13 | MC68340FE16E 
= == 2-16 Bit DUART = = 33-50 | 25 |-40-85 | 144-COFP MC68340FE25E-ND 58.78 48.96 46.06 | MC68340FE25E 
-- - 2-16 Bit DUART — — 33-50 | 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68340PV16VE-ND 37.28 28.33 27.55 | MC68340PV16VE 
-- - 2-16 Bit DUART — — 33-50 | 16 |-40-85 144-0FP MC68340FT16E-ND 24.91 20.01 18.92 | MC68340FT16E 
= — 2-16 Bit DUART = = 3.3~5.0 | 25 |-40-85 144-QFP MC68340FT25E-ND 32.87 26.84 25.45 | MC68340FT25E 
— - 2-16 Bit DUART — — 33-50 | 16 |-40-85 | 144-LQFP MC68340PV16E-ND 25.47 20.49 19.38 | MC68340PV16E 
— - 2-16 Bit DUART — — 33-50 | 25 |-40-85 | 144-LQFP MC68340PV25E-ND 34.52 28.26 26.80 | MC68340PV25E 
— - 4-Chan. SCP,TDM -- -- 33-50 | 25 |-40-85 | 240-ҒОҒР MC68360CEM25L-ND 62.02 51.66 48.60 | MC68360CEM25L 
*4-Channel DMA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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9.9 f I TM 
> пееѕсаге 32-Bit Microcontrollers (con) 
semiconductor 
Operating | Oper. 
RAM | SRAM | Flash Voltage | Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) (Bytes) Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)| (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
= — 4-Chan. SCP, TDM = = 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 240-PQFP MC68360EM25K-ND 54.66 45.78 43.56 | MC68360EM25K 
= — 4-Chan. SCP, ТОМ — = 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 240-РОЕР MC68360EM25L-ND 54.66 45.78 43.56 | MC68360EM25L 
— — 4-Chan. SCP, TDM = — 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 240-РОЕР MC68360EM25VL-ND 64.94 54.79 52.18 | MC68360EM25VL 
- — 4-Chan. SCP, TDM — - 3.3-5.0 | 33 |-40-85 | 240-FQFP MC68360EM33L-ND 62.02 51.66 48.60 | MC68360EM33L 
= — 4-Chan. SCP, TDM — — 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 357-PBGA MC68360ZP25L-ND 56.25 46.85 44.08 | MC68360ZP25L 
— — 4-Chan. SCP,TDM — — 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 357-PBGA MC68360ZP25VL-ND 67.81 54.91 53.13 | MC68360ZP25VL 
256 — 2-Chan. UART = = 5.0 25 |-40-85 100-QFP MC68EC020FG25-ND 26.63 21.48 20.33 | MC68ECO20FG25 
m 512 — - - -- — 5.0 25 |-40-85 | 132-CQFP MC68ECO30FE25C-ND 40.30 33.27 31.59 | MC68ECO30FE25C 
512 — — — = = 5.0 40 | 0-70 132-CQFP MC68ECO30FE40C-ND 54.39 45.55 43.33 | МС68ЕС030ҒЕ40С 
= — 4- Chan. SCP, ТОМ — - 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 240-FQFP MC68EN360CEM25L-ND 70.04 56.71 54.88 | MC68EN360CEM25L 
— — 4- Chan. SCP, ТОМ — = 3.3~5.0 | 25 |-40-85 | 240-FQFP MC68EN360EM25L-ND 61.80 52.04 49.54 | MC68EN360EM25L 
— — 4- Chan. SCP, TDM = — 33-50 | 25 |-40-85 | 240-FQFP MC68EN360EM25VL-ND 72.02 61.01 58.14 | MC68EN360EM25VL 
- — 4-Chan. SCP, TDM — — 3.3-5.0 | 25 |-40-85 240-PGA MC68EN360RC25K-ND 133.62 — — | MC68EN360RC25K 
— — 4- Chan. SCP, TDM — — 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 357-PBGA MC68EN360ZP25L-ND 63.62 52.99 49.86 | MC68EN360ZP25L 
= — 4-Chan. SCP, TDM = == 3.3-5.0 | 25 |-40-85 | 144-TQFP MC68EN360ZP25VL-ND 71.45 60.51 57.66 | MC68EN360ZP25VL 
— — - - - — 5.0 16 |-40-85 68-PLCC MC68HCO000FN16-ND 12.28 9.37 8.79 | MC68HCOO0FN16 
— — — — — — 5.0 16 |-40-85 68-PLCC MC68HCO000FN16TR-ND 2120.75/250 MC68HCOOOFN16 
I.MX"" Processors 
— — 2-32 Bit ИС, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7-3.3 200 |-40-85 | 256-PBGA MC9328MX1DVH20-ND 27.41 21.50 20.25 | MC9328MX1DVH20 
SKI — 2-32 Bit ИС, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7-3.3 200 |-40-85 | 256-PBGA MC9328MX1VH20-ND 27.41 21.50 20.25 | MC9328MX1VH20 
*4-Channel DMA 
32-Bit Development Tools 
Digi-Key Price Freescale 
Device Numbers Series Part No. Each Part No. 
MCF5206 ColdFire™ M5206AN-ND 508.73 M5206AN 
MCF5307 ColdFire M5307C3-ND 609.41 M5307C3 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITE-ND 220.39 M5282LITE 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITEKIT-ND 291.72 M5282LITEKIT 
MCF523X ColdFire M523XEVB-ND 785.76 M523XEVB 
MCF523X ColdFire M5235BCC-ND 203.49 M5235BCC 
MCF523X ColdFire M5235BCCKIT-ND 282.63 M5235BCCKIT 
MCF5270/71 ColdFire M5271EVB-ND 733.76 M5271EVB 
MCF5274/75 ColdFire M5275EVB-ND 733.76 M5275EVB 
MCF547X ColdFire M5475EVB-ND 960.93 M5475EVB 
MCF548X ColdFire M5485EVB-ND 960.93 M5485EVB 
MPC555 PowerPC" MPC555CME-ND 734.83 MPC555CME 
МРС561/62/63/64 PowerPC MPC564EVB-ND 1011.86 MPC564EVB 
MPC565/66 PowerPC MPC566EVB-ND 1011.86 МРС566ЕУВ 
MMC2107 M-CORE™ MMCEVB2107-ND 508.73 MMCEVB2107 
Flash Digital Signal Processors 
Prog. Prog. Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash RAM | (Data) (Data) Flash Other Voltage Freq. Digi-Key Price Each Freescale 
(16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) Timer Vo Serial АП | PWM | Features (М) (MHz) | Package | Рай №. 1 25 100 | Part Мо. 
2 Quadrature Dual, Internal 
8K 1K 2K 1K 2K Timer 11 SPI, $С1 | 4-Input, | 6-Ch. а 3.3 80 48-LOFP DSP56F801FA80-ND 11.39 8.62 7.95 | DSP56F801FA80 
Я Oscillator 
Modules 12-Bit 
4 Quadrature Dual, CAN, 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K Timer 16 SPI, SCI | 4-Input, | 6-Ch. Quad 3.3 80 100-LQFP | DSP56F803BU80-ND 18.38 13.91 12.82 | DSP56F803BU80 
Modules 12-Bit Decoder 
4 Quadrature SPI Dual, Two CAN, 2 Quad 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K Timer 32 ч 4-Input, Decoder 3.3 80 144-LQFP | DSP56F805FV80-ND 17.76 1394 1343 | DSP56F805FV80 
2 SCI Я 6-Ch. 
Modules 12-Bit Modules 
1 Quadrature 16 2 SPI, Dual Power 
31.5K 0.5K 2K 4К 2K Timer Dedicated | 2 SCI, — — = Зирру, 3.3 80 100-LQFP | DSP56F826BU80-ND 1710 12.94 11.93 | DSP56F826BU80 
Module, 1 ТОЮ 30 Shared | SSI апа 2.5 
4 Quadrature ері Quad, Tie CAN, 2 Quad 
60K 2K 8K 4K 2K Timer 32 d 4-Input, Decoder 33 80 160-LQFP | DSP56F807PY80-ND 2112 16.57 15.61 | DSP56F807PY80 
2 SCI Е 6-Ch. 
Modules 12-Bit Modules 
4 Quadrature SPI Quad, Two CAN, 2 Quad 
60K 2K 8K 4К 2K Timer 32 4 4-Input, Decoder 33 80 160-BGA | DSP56F807VF80-ND 24.14 18.94 17.84 | DSP56F807VF80 
2 SCI Я 6-Ch. 
Modules 12-Bit Modules 
32K 4K 8K 8K 8K 8-Ch. 27 ЗЕН UN 6-Ch. | PLL, OnCE 33 60 64-LQPF | MC56F8323VFB60-ND 17.77 1844 12.39 | MC56F8323VFB60 
Digital Signal Processors — DSP56300 Core 
Оп Chip Bootstrap Operating Bus 
RAM ROM Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Freescale 
(24-Bit) (24-Bit) Timer Vo Serial Features (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
8K 3K 3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TQFP DSP56301PW80-ND 51.44 42.84 40.31 DSP56301PW80 
8K 3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 208-1 ОЕР DSP56301PW100-ND 54.49 45.38 42.70 DSP56301PW100 
8K 3K 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 33 100 252-BGA DSP56301VF100-ND 54.49 45.38 42.70 DSP56301VF100 
64K 192 3 34 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 1.8/3.3 160 196-BGA XC56L307VF160-ND 40.89 34.06 32.05 XC56L307VF160 
128K 192 3 34 2-ESSI DMA, JTAG 33 100 196-BGA DSP56303VF100-ND 30.11 23.62 22.25 DSP56303VF100 
128K 192 3 42 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 1.8/3.3 150 196-BGA DSP56311VF150-ND 53.43 44.50 41.87 DSP56311VF150 
128K 192 3 34 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 33 100 196-BGA XC56309VF100A-ND 42.21 35.16 33.08 XC56309VF100A 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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DSP Bit Development Tools 
MC56F8323EVM Kit 


The MC56F8323EVM is a low-cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and 
capabilities of the MC56F8322 and MC56F8323 hybrid controller silicon and tools. 


Kit Contents: 


* MC56F8323EVM board * Installation guide * Switch mode power supply (12 Volt) * Parallel cable 
Ф CodeWarrior™ • Development studio for 56800/E special edition 


Lies ajl————X——————MÉÓ $337.95 


DSP56303EVM Kit 


The DSP56303 Evaluation Module is designed as a low-cost platform for developing real-time software and 
hardware products to support applications in wireless, telecommunications and multimedia products using 
multi-line voice/date/fax processing, videoconferencing, audio applications, control and general digital signal 
processing. 


PC-compatible computer (90MHz or higher) running Windows 95 or NT4 with an RS-232 serial port. 12 
Mbytes RAM, 3-1/2 inch diskette drive, CD-ROM drive, hard drive with 20 Mbytes of free disk space. Power 
supply 7-9 V AC or DC 500 mA with 2.1 mm coaxial connector, (not included) (recommended Digi-Key part 
number T353-P5P-ND). 


Kit Contents: 


* DSP56303EVM board * DSP56300 literature * Suite56 for Freescale DSP 563xx * Freescale The 
DSP56300 Family Documentation * Domain Technologies Debugger for DSP563xxEVM 


DSP56303EVM*ND.. „22. аа оа кел иын ралы ааа e ніна dard $282.63 


DSP56F800DEMO Kit 


The 56F800 Demonstration Board is used to demonstrate the abilities of the 56F800 family and to provide a 
hardware tool allowing the development of applications that use the 56F800 devices. The 
DSP56F800DEMO Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F800 silicon and tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for 
hardware and software development. The DSP56F800DEMO Kit is targeted for use on PC Compatible 
systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: • Demo board * Parallel cable * Complimentary CodeWarrior™ license, 8K word program 
memory limit * SDK CD * Instructions for kit * Training CD * US power supply 


DSPSSFBO0DEMOND VE $56.47 


DSP56F801EVM Kit 


The DSP56F801EVM Kit is а low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F801 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. The DSP56F801EVM Kit is targeted for use 
on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: е DSP56F801EVM Installation Guide е DSP56F801 Evaluation Module Board • 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female * Metro- 
werks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software Development 
Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F801EVM:ND.....:. анаа ie o Sed ehh eo Rd EAR Rn re Kee E E зава нана $338.09 


DSP56F803EVM Kit 


The DSP56F803EVM Kit is а low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F803 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. The DSP56F803EVM Kit is targeted for use 
on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: • DSP56F803EVM Installation Guide • DSP56F803 Evaluation Module Board * 12 Volt uni- 
versal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female * Metro- 
werks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) е Embedded Software Development 
Kit (SDK) CD-ROM 

DSP56F803EVMEND.... ы ыз esr o er entend eaa iU aci n а ава ANE ақыр RR $337.82 


DSP56F805EVM Kit 


The DSP56F805EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F805 silicon and tools. It сап be used standalone ог in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible 
systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: е DSP56F805EVM Installation Guide and DSP56F805 Evaluation Module Board * 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female 
• Metrowerks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F807EVM Kit 


The DSP56F807EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F807 silicon and tools. It can be used standalone or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC 
Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 

Kit Contents: « DSP56F807EVM Installation Guide and DSP56F807 Evaluation Module Board * 12 Volt 
universal switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female 
Ф Metrowerks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 дау) е Embedded Software 
Development Kit (SDK) CD-ROM 

DSPS6F807EVEEND. -—————'W————— —ÉS $338.09 


DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for developing real-time software 
and hardware products to support a new generation of wireless, telecommunications and multimedia 
applications. The DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip memory, such as 
wireless infrastructure applications. PC compatible computer (Pentium-90 MHz or higher) running Windows 
95 (or higher) with an RS-232 serial port. Requires Power supply 7-9 V DC, 500mA, (not included) 
(recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 


Kit Contents: 


* DSP56309EVM Board * GUI Debugger Software Disk * Assembler Linker-Test files disk 
* DSP56309EVM User's Manual and Other Documentation. 


DSP56S0SEVMEND P $310.95 


DSP56311EVM Kit 


The DSP56311 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56311 device and 
provide a hardware tool to allow development of applications that use the DSP56311. The DSP56311EVM 
includes a DSP56311 device, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The 
peripheral expansion connectors allow for signal monitoring and user-feature expandability. 


Kit Contents: 


* DSP56311EVM Board * Parallel port extender cable * Plastic standoffs and plastic screws 
* DSP56300 Tools Software * Device and Tools Documentation * Tutorial/example software 
* DSP56311EVM Development Tools Release Notes е“ DSP56311EVM Product Installation Guide 


ПӘРЭ6ЗІЛЕУМЕМВ;; T $395.68 


DSP56F826EVM Kit 


The DSP56F826EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F826 silicon and tools. It can be used standalone, or in conjunction with our 
broad range of modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC Compati- 
ble systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: 


* DSP56F826EVM Installation Guide and DSP56F826 Evaluation Module Board * 12 Volt universal 
switching mode power supply * IEEE 1284 parallel port cable DB25 male to DB25 female * Codec 
sample rate selector * Peripheral Daughter Card Expansion Connector to allow the user to connect his 
own SCI, SSI, SPI or GPIO compatible peripheral to the DSP * Memory Daughter Card Expansion Con- 
nector to allow the user to connect his own memory or memory device to the DSP * 16-Bit stereo 
codec interface * Metrowerks CodeWarrior™ for Freescale DSP evaluation CD-ROM (30 day) * Em- 
bedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP56F826EVM:ND......:. estera Er nse die malls ete ea еек $309.88 


DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56L307 and pro- 
vide a hardware tool allowing the development of applications that use the DSP56L307. It is an evaluation 
module board that includes a DSP56L307 part, peripheral expansion connectors, external memory and a 
voice codec. The peripheral expansion connectors are used for signal monitoring and user-feature expand- 
ability. The DSP56L307EVM is used to facilitate the evaluation of various features of the DSP56L307. It can 
be used to develop real-time software and hardware products based on the DSP56L307. It provides the fea- 
tures necessary for a user to write and debug software, to demonstrate the functionality of that software and 
to be able to interface with the customer's application specific device(s). The DSP56L307EVM is flexible 
enough to allow the user to fully exploit the features of the DSP56L307. 


Kit Contents: 


+ DS56L307EVM board * Parallel port extender cable • Plastic standoffs and plastic screws * Power sup- 
ply, 12V, 1.2 Amps * Suite56 Software Development Tools CD-ROM * Documentation CD-ROM 


05Р56:307ЕУМЕМО асака ваная doa diea e dE dads Бона Re азва $452.20 


MC56F8300DSK Kit 


The 56F8300 Developers Start Kit brings demonstration, evaluation and development capabilities to the 
56F8300 series of hybrid controllers. This comprehensive kit includes a demonstration board that utilizes 
the 60 MIPS 56F8323 hybrid controller with on-chip oscillator to illustrate the enhanced capabilities of the 
56F8300 series. It also features a built-in JTAG-to-parallel port command converter and comes with 
CodeWarrior™ Development Studio for 56800/E with Processor Expert technology. This multi-tiered tool al- 
lows development, compiling, linking and debugging applications with a complimentary permanent license 
(limited to 16 KB). 


Kit Contents: 


* MC56F8300DSK Board * Parallel cable, DB25, M/F * Universal 9VDC power supply * Code- 
Warrior™ CD for Freescale MC56F8300DSK * Software, training and documentation CD • Pre-pro- 
grammed sample applications 


р5Р56Ғ805ЕУМ-МВ...................2.222.2......Г22..999 а $337.95 M656F8300DSIGNB:.. —————Á $79.00 
NEW?! CodeWarrior'" Software 
This industry-leading Integrated Development Environment (IDE) License Complier Digi-Key Price Freescale 
enables the engineer to generate highly optimized, ANSI-Compliant C Type Code Size Part No. Each Part No. 
d Assembly code. 
шалады Node Unlimited CWS-H08-STDED-CX-ND 3184.02 CWS-H08-STDED-CX 
Features: Node 32K CWS-H08-C32K-CX-ND 658.35 CWS-H08-C32K-CX 
* Processor Expert generator for on-chip peripherals * Full Chip Node 64K CWS-H08-C64K-CX-ND 1323.35 CWS-H08-C64K-CX 
simulation ® Includes assembler, linker, debugger and flash Node Unlimited CWS-H12-STDED-CX-ND 3982.02 CWS-H12-STDED-CX 
programmer 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 411 


'TMAGEcraft C-Compiler for Freescale Microcontrollers 


Features: е ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for Freescale Microcontrollers • Write interrupt handlers іп С * Supports inline assembly and can interface with assembly mod- 
ules * ANSI C Compiler: Modern fast C Compiler with FULL support for the ANSI C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point 


Code Code Application Digi-Key Price Imagecraft 
Target CPUs Code Memory Size Browser | Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each Part No. 
Freescale HC08 Up to 64K Bytes Yes No ICD08 Yes = Rebpholb, - ICC08 STD-ND 199.00 ICC08 STD 

Direct Page Addressing 
Freescale HC11 Up to 64K Bytes Yes No HC11 Debugger No Peephole ICC11 STD-ND 199.00 ICC11 STD 
4Mbytes using 
Freescale HC12 / HCS12 HC12 Expanded Yes No HC12 ICD No Peephole ICC12 PRO-ND 349.00 ICC12 PRO 
Memory Feature 

Freescale HC12 / HCS12 Up to 64K Bytes Yes No HC12 ICD No Peephole ICC12 STD-ND 199.00 ICC12 STD 


(дамыу Network Development Kits and Modules 


NetBurner SB72 is designed for applications that require a high performance/low cost 10/100 Ethernet inter- Digi-Key Price Netburner 

face to serial devices. The SB72 come preloaded with software to translate serial and Ethernet data, and is Description Part No. Each Part No. 

configurable through any web browser. The SB72 application code can be customized to any specific Development Kit - Serial 528-1000-ND 399.00 NNDK-SB72-KIT 

application requirements with a network development kit. NetBurner MOD5272 and MOD5282 core modules Development Kit - Network for MOD5272 528-1001-ND 499.00 NNDK-MOD5272-KIT 

(with Coldfire Processor from Freescale) are devices containing everything needed for design engineers to Development Kit - Network for MOD5282 528-1002-ND 499.00 NNDK-MOD5282-KIT 

add network control and to monitor a company's communications assets. The modules solve the problem of Serial - Ethernet Board 528-1003-ND 139.00 SB72-300 

network-enabling devices with 10/100 Ethernet, including those requiring digital, analog and serial control. Kit Processor Module Flash MOD5272 528-1004-ND 139.00 MOD5272-100 

Includes: * Development board * Adapter board * CD-ROM with software (source code, development tools, 

manuals) * Straight through and crossover network cables * 12V power supply Processor Module Flash MOD5282 ЕЕ OOS ND) 145.00 MOD5282 100 

p " The MN101C series of 8-bit single-chip microcontroller incorporates multiple types of peripheral functions. This 
anasonic chip series is well suited for camera, VCR, MD, TV, CD, LD, printer, telephone, home automation products, pager, 


air conditioner, PPC remote control, fax machine, musical instrument and other applications. The MN101C series 


H H brings to embedded microcontroller applications flexible, optimized hardware configurations and simple efficient 
Flash Microcontrollers — 8-Bit instruction set. 
Operating 
RAM Flash Timer/ Vo Speed Voltage Serial A/D D/A Digi-Key Price Each 
(Bytes) | (Bytes) | Counter Pins (us) (V) Interfaces Interrupts Pins Pins LCD Package Part No. 1 25 100 
0.1 3.0 - 3.6 Synchronous Type/UART x 2 
8-Bitx 5 0.118 2.7 - 3.6 Synchronous Туре/ SEG 12 
1.5K 32K 16-Bit x 2 39 0.235 18-36 А ен Bn xi 22 7 = COM 4 48-TQFP MN101CF78AXN-ND 9.41 8.48 7.52 
62.5 1.8 ~ 3.6 12С Slave x 1 
| 0.1 25-36 Synchronous Type/UART x 2 
ek | 128k | &Bitx5 | gs 02 21-36 Synchronous Type! 22 7 2 - 64-LQFP | MN101CF77GXN-ND 15.43 13.89 12.32 
16-Bit x 1 62.5 18-36 Single-Master І2С x 1 
ІС Slave x 1 
Synchronous Туре x 1 
8-Bit x 6 0.1 4.5-5.5 Synchronous Type/UART x 2 
10K 224K 16-Bitx 1 88 625 20-55 Synchronous Type/ 23 8 4 = 100-QFP MN101CF49KXN-ND 17.49 16.33 15.16 
Single-Master I2C x 1 
AM1 Starter Kit 
Introductory starter kit for the FLASH MEMORY version of an 8-bit 1-chip CPU manufactured by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Features: * Equipped toggle-switches, serial communication function and LCD/LED display * C compiler and source code debugger * One-time C 130 Dim. in mm 
compiler upgrading is allowed from our website after purchasing * Simple debugger compatible with PanaX series with USB ИЕ * USB 1.1 for Host B 
PC interface * Choice of USB 1.1 bus power or an external extension connector for power supply * CPU Board can be separately put in the plo sx ola cus d 
evaluation system * Sample program and tutorial are included іш, eT rg 885 54, 
Kit Contents: * USB Cable * External connection cable * CD * Software license and product warranty * Quick start up guide and registration guide (е) Е 
* C source code debugger (Debug Factory Builder АМ1 Starter Kit) * C compiler * CPU manual and sample program (MN101CF49K/70G/78A) 
* Online help-setup manual BASE 
BOARD 
MMKO01-C49-ND Evaluation Kit for MN101CF49KXN. . ..$358.50 
MMKO01-C77-ND Evaluation Kit for MN101CF77GXN . ..$358.50 
MMKO01-C78-ND Evaluation Kit for MN101CF78AXN ..$358.50 
MMB01-001-ND Base Board for MN101C Evaluation Kit ..$295.50 
MMC01-C49-ND CPU Board for MN101CF49KXN .. ..$148.50 
MMC01-C77-ND CPU Board for MN101CF77GXN .. ..$148.50 
MMC01-C78-ND CPU Board forMN101CF78AXN.................................. иена he he ehe hne he ehh hh nhe hn en КА АКЕ sen een $148.50 -— 80 — \CPU BOARD 


AM1 Debug Probe 


Features: 

* AM1 Debug Probe achieves onboard debugging by containing the debug monitor in the AM1 (MN101C) built-in flash 
memory of the user target and utilizing the AM1 (ММ101С) serial port to communicate with PC. * The hardware of AM1 
Debug Probe is common to AM1 (ММ101С) series. When developing the other AM1 (ММ101С) series, the new types 
can be added by purchasing the appropriate DebugFactory Builder. * Usable as a flash writer by programming the 
debug monitor in your AM1 (ММ101С) in advance. * Simply started up with USB connection to PC. No external power 
supply is needed because AM1 Debug Probe operates by USB bus power. 


Contents: 
* AM1 Debug Probe * Target connection cable * USB cable * Integrated programming development tool 
"DebugFactory Builder" (supporting 1 type) * Debug monitor programmed AM1 chip 


MDP01-C49-ND Debug Probe for ММ101СҒАЭКХМ.........................................Һ.Ш. Ш.Д 02 $636.00 
MDP01-C77-ND Debug Probe forMN101GF77GXNN..................... III] e m e heme $636.00 
MDP01-C78-ND Debug Probe іогММ101СЕ7ВАХМ............................................. $636.00 


DebugFactory Builder for 
AM1 Debug Probe 


Features: 

* Integrated development tool for the programming of AM1 (MN101C) series • Provides efficient 
debug environments, such as C source code leveled step execution, inspection, watching, 
breakpoint setting, etc. * Easy-to-switch with simple operation eases effective development 
work * Included with Evaluation Kits 

Contents: 

* Editor 

* Make tool 

* Debugger 

MDS01-C49-ND Debug Factory for MN101CF49KXN ................................... $358.50 
MDS01-C77-ND Debug Factory for ММ101СЕ77ОХЫ................................. $358.50 
MDS01-C78-ND Debug Factory for MN101CF78AXN ................................... $358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
412 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CMOS Image Sensors 


Image Sensors 


Specifications KAC-9618 KAC-9619 KAC-9628 KAC-9630 KAC-9637 KAC-9638 KAC-9647 KAC-9648 
Array Format Total 664 x 504 664 x 504 664 x 504 128 x 101 672 x 488 1312 x 1032 672 x 488 1312 x 1032 
(H x V) Active 648 x 488 648 x 488 648 x 488 128 x 98 648 x 488 1288 x 1032 648 x 488 1288 x 1032 
Effective Image Area Total 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 2.56 x 2.00 2.93 x 4.03 6.30 x 7.83 2.93 x 4.03 6.30 x 7.83 
(H x V in mm) Total 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 2.36 x 1.92 2.93 x 3.89 6.27 x 7.81 2.93 x 3.89 6.27 x 7.81 
Optical Format (Inch) 1/3 1/3 1/3 1/5 1/4 1/2 1/4 1/2 
Pixel Size (шт) 7.5 х7.5 7.5х7.5 7.5х7.5 20x20 6.0x 6.0 6.0x 6.0 6.0 x 6.0 6.0 x 6.0 
Video Outputs (Bit Digital) 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8 8 and 10 8and 10 Вапа 10 8 and 10 
Frame Rate (Frames per second) 30 30 30 580 68 18 68 18 
Dynamic Range (dB linear mode) 62 62 62 48 57 57 57 57 
(dB non-linear mode) 110 110 110 — — — — — 
Electronic Shutter Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Global Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset 
FPN (%) 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
PRNU (%) 1.5 1.5 1.5 1.3 17 1.7 1.7 1.7 
Sensitivity (V/lux.s) 5 5 2:7 22 2.4 2.4 25 25 
Quantum Efficiency (76) 27 27 27 — — — — — 
Color Mosaic — — Bayer Pattern — — — Bayer Pattern Bayer Pattern 
Fill Factor (%) 47 47 47 47 49 49 49 49 
Package 48 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 32 CLCC 48 CLCC 32 CLCC 48 CLCC 
Single Supply (V +10%) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 
Power Consumption (mW) 120 120 120 100 130 150 130 150 
Operating Temperature -40°С - 85°С -40°С - 85°С -40°С - 85°С -40°С - 85°С -10°С - 50°С -10°С - 50°С -10°С - 50°С -10°С - 50°С 
Sensors Sensor Head Boards NEW! Sensor Lens Kits 
Digi-Key Price Each A small PCB that houses the sensor together with all necessary discrete 1/5" lens kit for the KAC-9630 image 1/3” lens kit for the KAC-9618, 9619 
Part No. 1 25 100 components. Either a C-Mount lens or an M12 lens can be mounted onto sensor includes 2 lenses (single ele- and 9628 image sensors includes 4 
the head board. All head boards are compatible with the evaluation kit. ment plastic lens and low profile sin- lenses (one, two and three element 
KAC-9618-ND 25.05 23.38 2171 Note: Head Boards are not included with Evaluation Kit gle element lens). plastic lens and a four element glass 
KAC-9619-ND 26.25 2450 2275 KAC-9618/HDBRD-ND .. ЗЕ5394-МБ.................. $105.00 lens). 
KAC-9628-ND 26.25 24.50 22.75 KAC-9619/HDBRD-ND SF5396-ND.................. $105.00 
KAC-9630-ND 13.95 11.96 10.61 KAC-9628/HDBRD-ND .. 1/4" lens kit for the KAC-9637 and 
KAC-9637-ND 14.66 13.68 12.71 KAC-9630/HDBRD-ND .. 9647 image sensors includes 4 1/2" lens kit for the KAC-9638 and 
KAC-9638-ND 27.60 2576 23.92 KAC-9637/HDBRD-ND lenses (single element low profile 9648 image sensors includes 2 
KAC-9638/HDBRD-ND lens, three and four element hybrid lenses (four element low profile lens 
KAC-9647-ND 2115 19.74 18.33 KAC-9647/HDBRD-ND lens, four element low profile lens). and five element glass lens). 
BAC SOAS ND 35.25 3290 3055 | KAC-9648/HDBRD-ND .. ЗЕ5395-МО................... $105.00 3F5397-ND.................. $105.00 


Sensor Evaluation Kit 


This software/hardware solution is designed to give the system designer a complete raw data evaluation toolset. It allows the system designer to evaluate the performance of the imager and explore its many built-in features. 
A standard PC monitor can be directly connected to the system, enabling the display of full resolution video at 30 frames per second. Snapshots of any scene can be taken and the raw data of the captured image can be 
downloaded to a PC through the parallel port. Also included is SNAPS image processing software, which can be used to view and apply different image processing algorithms to the raw data of a captured image. 


KAC-96XXEVAL-KIT-ND Kit Contents: • Dual-board base * C-mount block • C-mount lens * Power supply “СаМев.........................................0..0..... ee heres these $2992.50 


NEW! Evaluation/Development Kits 


ST products can be evaluated with evaluation boards, daughter boards and reference design kits. Please 
select from the following menu of other evaluation boards and tools for imaging products. 


Суу МЕМ/! Image Sensor Products 


The Imaging Division offers a wide choice of CMOS Imaging solutions, covering both sensors and compan- 
ion processors. Our combination of high performance CMOS image sensors with a flexible range of imaging 
digital signal processors ensures solutions for markets as diverse as mobile communications, data capture, 
biometric and security. 


Image sensor products are color and monochrome, with a resolution range from VGA to 2 megapixels for 
applications such as digital still-cameras, web cams, video and cell phones, toys and security. Our sensors 
have а 2-wire I°C serial interface to control and set up the device. The PG register map includes program- 
mable parameters such as device status, configuration, exposure, video timing and audio set up. Exposure 
and gain control over a wide range of lighting conditions as well as black level calibration ensure a 


Included Camera | Companion Digi-Key Price | STMicroelectronics 
or Daughter Card | Processor Interfaces Part No. Each | Рай No. 


Evaluation/Development Kits 
Daughter Card STV0676 Full Development Kit 497-3888-ND 487.50 | STV-676-E01 

Camera/VS6552V015 | STV0974 Full Development Kit 497-3890-ND 487.50 | STV-974/552S-E01 
Camera/VS6650 STV0976 Full Development Kit 497-3896-ND 487.50 | MOB-976/650-E01 


Constant наш аа = USB 2.0 Camera 497-3902-ND 487.50 | STV-USB2-M02 
Daughter Cards 
20 package Fm [ШО ке Я Price гаси m теше Camera/VC6700 = For STV-USB2-M02 497-3903-ND 104.00 | STV-6700-D02 
VA 640 480 Camera/VC5700 = For STV-USB2-M02 497-3904-ND ^ 104.00 | STV-5700-D02 
Mono) doas | — T № Е ТЕСІГІ йй Camera/VC6502 = For STV0674/0676 497-3889-ND — 104.00 | STV-6502V/F-DO1 
497-3884-1-ND* 21.00 18.00 15.96 | VS6502V015/T2 Demonstration Kits 
color! торів 38 | Yes | 497-3884-2-NDt 26676.00/1,800 VS6502V015/T2 Camera /S6552V015 | STV0974 | USB 2.0 WinXP Demo Kit |497-3891-\0 — 130.00 | STV-974/552S-R01 
497-3885-I-ND* — 1925 — 1650 1463 |VS6552VO15/T2 Camera/VS6650 | 5Т/0974 Demo Kit 497-3897-ND 130.00 | MOB-976/650-D01 
497-3885-2-NDT 24453,00/1,800 VS6552V015/T2 Camera/VS6524 = Demo Kit 497-4130-ND — 130.00 | MOB-524-D01 
Color | 7x7mm | 33 | Yes | 497-4131-ND 18.00 1665 — 1260 | VS6524P02S Reference Design/Demo Kit 
1MP/2MP. Camera'VS6502VO15 | STVO676 | ^ USB Web Cam Board | 497-3892-ND 104.00 | 5ТУ-676/5025-В01 
Color | SmOP20 | 1 | Yes | 497-38944-405 2148 1875 — 16.63 | VS6650S02F/T2 - 
Mono] [6648 | 2 | № | 497-3900-ND 1925 1650 1463 | VC8700V048 Other: Kits 
Color} LCC48 | 2 | № | 497-3899-ND 2100 1800 15.96 | VC6700V048 cameralvsesso | stvog74 | _Sub-assembly Plugin | 47 soe up "dr 
Pcb for Quick Prototypes 


*Cut Tape Pricing Таре and Reel Pricing 


NEW! Imaging Digital Signal Processors 


The flexible, scalable Imaging Digital Signal Processors are designed for use with CIF, VGA and 1.0 megapixel CMOS image sensors from STMicroelectronics for which they provide full exposure, gain and mode control as 
well as color processing. The companion processors are all equipped with a power saving stand-by mode to maintain memory content and low power consumption. 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
For Camera Applications Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Co-Processors 
VV6501C001, VS6502V015/T2 USB PC Camera, Embedded Applications 497-3886-ND 7.91 6.78 602 = — — STV0676E 
VS6552V015/T2 (Required) Embedded Applications 497-3887-1-ND 6.23 5.70 4.50 497-3887-2-ND | 2,400 | 3455.00/M STV0974E/TR 
VS6650S02F/T2 (Required) Full Image Processing with Parallel Digital Output 497-3895-1-ND 6.33 5.78 4.57 497-3895-2-ND | 2,400 | 3506.00/M STV0976/TR 
Accessory 
Required Socket for VS6552V015/T2 and /56650502Ғ/Т2 Lensed Sensors ..................................... 497-3893-1-ND 143 1.24 .95 | 497-3893-2-ND | 600 378.60 XS0015/TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ross) 413 


414 (T053) 


Analog Devices Line Card 


Amplifiers and Comparators 


Buffer Amplifiers 

Comparators 

Current Sense Amplifiers 
Differential Amplifiers 

Fiber Optic/Limiting Amplifiers 
Fiber Optic Transimpedance 
Amplifiers 

Gain Control Amplifiers 
Instrumentation Amplifiers 
Isolation Amplifiers 

LCD Drivers 

Line Drivers 

Operational Amplifiers (Op Amps) 
Variable Gain Amplifiers 


Analog-to-Digital Converters 


Audio A/D Converters 

Energy Measurement 
Synchro/Resolver-to-Digital 
Converters 
Temperature-to-Digital Converters 
Video Decoders 
Voltage-to-Frequency Converters 


Digital-to-Analog Converters 


Audio D/A Converters 
Digital Potentiometers 
Video Encoders 


Embedded Processing & DSP 


Blackfin® Processor 
TigerSHARC® Processor 
SHARC® Processor 
ADSP-21xx Processor 
Development Tools 


Analog Microcontrollers 


MEMS and Sensors 


iMEMS® Accelerometers 
iMEMS Gyroscopes 

Analog Temperature Sensors 
Digital Temperature Sensors 


RF/IF Components 


Baseband Processing 

CATV Amps/Splitters 

Clock and Data Recovery/Retiming 
Clock Distribution 

Differential Amplifiers 

Digital Crosspoint Switches 
Direct Digital Synthesis (DDS) 
Fiber Optic EA Modulator Drivers 
Fiber Optic Laser Drivers 

Fiber Optic/Limiting Amplifiers 
Fiber Optic Transimpedance 
Amplifiers 

Gain Blocks 

Log Amps/Detectors 
Mixers/Multipliers 
Modulators/Demodulators 
PLL Synthesizers/VCOs 

RF/IF Transceivers 

RF Switches 

RMS Detectors 

Short Range Transmitters 
Variable Gain Amplifiers 


Switches/Multiplexers 


Analog Crosspoint Switches 
Analog Switches 

Digital Crosspoint Switches 
Digital Switches 
Multiplexers (Muxes) 

RF Switches 


Interface 


Isolators 

Level Translators 
Line Drivers 
RS-232 

RS-485 
Transceivers 


Power & Thermal Management 


Analog Temperature Sensors 
Battery Chargers 

Charge Pumps 

Digital Temperature Sensors 
GSM Power Controllers 

Hot Swap Controllers 

LED Drivers 

Linear Regulators 

MOSFET Drivers 

Power Supply Controllers 
Power Supply Sequencers 
Supervisory 

Switching Controllers 
Switching Regulators 
System Monitoring Products 
Temperature Setpoint Controllers 


References 
Voltage References 


Other Linear 


Analog Multipliers/Dividers 

Hall Effect Sensors 

LVDT Sensor Amplifiers 

Matched Transistors 

RMS-to-DC Converters 
Sample/Track-and-Hold Amplifiers 


Audio/Video Products 


Audio A/D Converters 
Audio CODECs 

Audio D/A Converters 
Audio Signal Processors 
Camera/Camcorder Analog 
Front Ends 

Display Interfaces 
Sample Rate Converters 
Video CODECs 

Video Compression 
Video Decoders 

Video Encoders 


Broadband Products 


Broadband Amplifiers 
DSL Chipsets 


Wireless Products 


Cellular Terminal Chipsets 
DDS Modulators 
Digital Up/Down Converters 


Other 


Automatic Test Equipment 
10S Subsystems 
Military/Aerospace 
Modems 


For these products and more visit our website 


ANALOG 
DEVICES 


www.analog.com 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ІЗ ANALOG 
DEVICES 


STAMP uClinux Kernel Board Support Package 
for Analog Devices ADSP-BF533 Blackfin 
Processor 


The STAMP uClinux Kernel Board Support Package (BSP) provides developers with a cost effective 
environment to develop embedded systems with the ADSP-BF533 Blackfin Processor. 


The BSP includes an ADSP-BF533 STAMP development board, a recent copy of the open source development 
tools and the uClinux Kernel. The STAMP board has been specifically designed to support the development and 
porting of open source uClinux applications and includes the full complement of memory along with serial and 
network interfaces. 


The BSP also includes a CD with the open source development tools, documentation, board schematics, 
Gerbers, and layout files. There are a wide variety of daughter boards available to plug into this board that add 
interface functions such as audio, video and analog input or output. 


For the most recent versions of tools and documentation, visit the uClinux for Blackfin Processor web site: 
http://blackfin.uclinux.org. 


This web site is the central repository for all Blackfin Processor open source projects and hosts several projects 
based on the STAMP and daughter boards, such as a networked audio media node and a networked 
oscilloscope. 


Part Number: ADDS-BF533-STAMP 


Convergent processing like never before. 


BLACK; 


VisualDSP++® EZ-Extender™ 


VisualDSP++ delivers efficient project management, 
enabling programmers to move easily between 
editing, building, and debugging within a single 
interface. 

Key features include: 

* Optimizing C/C++ compiler 

* Advanced plotting tools 

* Embedded OS support (VDK) 

* Award-winning statistical profiling 

* TCP/IP and USB support 

* Free software upgrades 

* Technical support 


EZ-KIT Lite? Evaluation Platform 


A cost-effective method for initial evaluation and for 
learning more about ADI hardware and software 
development and prototype applications. 


ІЗ ANALOG 
DEVICES 


A variety of Blackfin EZ-Extender daughter boards 
are available that allow developers to connect to a 
number of Analog Devices High Speed Converter 
(HSC) evaluation boards, camera evaluation boards, 
and external displays. Some of the EZ-Extenders 
contain a USB 2.0 interface and 10/100 Ethernet 
MAC and advanced audio and video circuitry. 


Emulators 


The High Performance (HP) PCI-based emulator 
offers seamless exchange of real-time data from the 
host to the target application. USB-based and High 
Performance (HP) USB-based emulators are easy, 
portable, non-intrusive, target-based debugging 
solutions. 


The HP USB-based emulator also supports the 
Background Telemetry Channel (BTC), a non- 
intrusive method for exchanging data between the 
host and target application without affecting the target 
system's real-time extended support characteristics. 


For more information: www.analog.com/processors 


The Blackfin Processor is Supported by Analog Devices 
Line of Robust and Flexible Development Tools 


Green Hills? Software (GHS) 


Along with Analog Devices, Green Hills Software has 
developed a multiyear product road map for 
hardware and software development tools, providing 
full support for the Blackfin Processor. 


These include: 

e MULTI Integrated Development Environment 
(IDE) 

* C, C++, and EC++ compilers 

* Green Hills? Probe and Slingshot™ Hardware 
Debug Devices 

* INTEGRITY? Real-Time Operating System 

* velOSity™ Microkernel 


From simulation to deployment, GHS technology 
saves time throughout a project development life 
cycle with powerful features and an efficient design 
that eliminates having to learn different tools and 
user interfaces. 


Blackfin Test Integration Toolkit 
for NI LabVIEW 


National Instruments LabVIEW toolkit provides a high 
level method for easily building test systems and 
utilities for Blackfin Processor systems. 


By integrating testing, engineers can iteratively verify 
their design throughout the development process. 


Early use of the Test Integration Toolkit reduces 
overall development time and improves the quality of 
products that use the Blackfin Processor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Digital Signal Processors 


ADI's embedded architectures feature simple yet powerful programming models and are supported by high quality development tools. 
Blackfin® Processors: A new breed of embedded media processor designed specifically to meet the computational 


® SHARC” DSPs: Using ADI's "Super" Harvard architecture, the SHARC family is optimized to 
SHARC enable a variety of real-time embedded signal processing applications and is known as a leader in 


у. demands and power constraints of today's embedded audio, video and communications applications. Blackfin premium audio applications. 
Buck oe Processors combine a 32-bit RISC-like instruction set and dual 16-bit Multiply Accumulate signal processing : 
functionality with the ease-of-use attributes found in general purpose microcontrollers. ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs: The ADSP-21xx family architecture is built around a common 
‚ TigerSHARC? Processors: This family offers the industry's highest performance per watt and per square inch of instruction set architecture. All family members аге code-compatible, fixed-point 16-bit DSPs. In addition, the 
пен SHARC board space for the most demanding signal and image processing applications. The TigerSHARC's patented link рогі ADSP-2199x family of mixed-signal DSPs provides а single-chip solution with signal processing and 14-bit ADC 
technology allows glueless interprocessor communication with arrays of two or more TigerSHARC Processors. mixed signal integration. 
MMACs | Memory | External Memory USB | UARTs | Watchdog | Core Voltage | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
Max. | (kBytes) Bus PCI | Device | Timers | Timer/RTC | (V) Max. (MHz) Package | Part №. 1 25 100 Platform Software 
Blackfin® Processors 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 12 400 Mini ВСА | ADSP-BF531SBBC400-ND 15.00 14.00 13.00 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No| No | Yes Yes 12 400 169-BGA | ADSP-BF531SBBZ400-ND 19.65 1834 17.03 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 12 400 176-LQFP | ADSP-BF531SBST400-ND 16.49 14.85 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 12 400 Mini BGA | ADSP-BF532SBBC400-ND 15.20 14.19 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No| No | Yes Yes 12 400 169-BGA | ADSP-BF532SBBZ400-ND 2015 18.81 1746 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 12 400 176-LQFP | ADSP-BF532SBST400-ND 15.20 14.19 13.17 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 14 500 Mini BGA | ADSP-BF533SBBC500-ND 26.22 24.48 22.73 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 148 16-Bit No No Yes Yes 14 500 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ500-ND 30.27 2826 26.24 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 148 16-Bit No No Yes Yes 14 600 160-BGA | ADSP-BF533SKBC600-ND 32.30 3015 27.99 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1500 148 16-Bit No No Yes Yes 14 750 Mini BGA | ADSP-BF533SKBC750-ND 112.43 104.93 9744 | ADDS-BF535-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes | Yes Yes Yes 1.6 300 260-BGA | ADSP-BF535PKB-300-ND 55.50 51.80 48.10 | ADDS-BF535-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes | Yes Yes Yes 1.6 350 260-BGA | ADSP-BF535PKB-350-ND 69.38 6475 60.13 | ADDS-BF533-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
3000 328 32-Bit No No Yes Yes/No 12 750 297-BGA | ADSP-BF561SBB600-ND NEW! 4040 3771 35.01 | ADDS-BF561-EZLITE VDSP-BLKFN-PC-FULL 
гае : 
Blackfin? DSP uClinux Kernel Board Support Package for the ADSP-BF533 Processor 
The STAMP includes an ADSP-BF533 development board and a recent copy of the open source development tools (GCC 3.3.x) and the uClinux 2.6.x Kernel. The CD also includes documentation and the board 
schematics, Gerbers, and layout files. The latest version of all the tools can be found on the http://blackfin.uclinux.org website. 
АРБЗ-ВРэЭЗЗ-5ТАМРЭМЮ.. VV———O—————————————————————————————— $169.95 
On-Chip External Parallel Core Voltage /10 | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs Memory (M-Bit) Memory (M-Bit) Bus (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 Platform Software 
TigerSHARC? Processors 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 250 625-BGA ADSP-TS101SAB1000-ND 304.50 28420 263.90 ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2000 6 32/64 Yes 1.2/3.3 250 484-BGA ADSP-TS101SAB2000-ND 30450 28420 263.90 ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 484-BGA ADSP-TS101SAB2100-ND 363.00 338.80 314.60 ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
2400 6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 625-BGA ADSP-TS101SAB1100-ND 363.00 338.80 314.60 ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
On-Chip On-Chip Serial! Link Core Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs | SRAM (М-Вй) | ROM (M-Bit) | Ports) Ports | Voltage (U) (МН?) Package Part No. 1 25 100 Platform Software 
SHARC* DSPs 
33 99 4 0 2 6 33 240-MQFP ADSP-21060KS-133-ND 424.05 395.78 367.51 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 40 240-MQFP ADSP-21060KS-160-ND 534.83 499.17 463.52 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 3.3 40 240-CQFP ADSP-21060LCW-160-ND 1025.70 957.32 888.94 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 33 40 240-MQFP ADSP-21060LKS-160-ND 615.06 574.06 533.06 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 4 0 2 6 33 40 225-BGA ADSP-21060LKB-160-ND 615.06 57406 533.06 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
33 99 1 0 2 0 33 240-MQFP ADSP-21061KS-133-ND 94.59 88.29 81.98 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 40 240-MQFP ADSP-21061KS-160-ND 98.24 91.69 85.14 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 33 40 225-BGA ADSP-21061LKB-160-ND 74.58 69.61 64.64 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 1 0 2 0 33 40 240-MQFP ADSP-21061LKS-160-ND 63.68 59.43 55.19 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
44 132 1 0 2 0 33 44 240-MQFP ADSP-21061LKS-176-ND 74.58 69.61 64.64 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
33 99 2 0 2 0 33 240-MQFP ADSP-21062KS-133-ND 170.21 158.86 147.52 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 0 40 240-MQFP ADSP-21062KS-160-ND 194.84 181.85 168.86 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 0 33 40 240-MQFP ADSP-21062LCS-160-ND 276.96 258.50 240.04 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 33 40 225-BGA ADSP-21062LKB-160-ND 242.58 22641 210.24 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 6 33 40 240-MQFP ADSP-21062LKS-160-ND 221.57 206.80 192.03 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0 33 60 208-MQFP ADSP-21065LCS-240-ND 67.50 63.00 58.50 ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0 33 66 Mini BGA ADSP-21065LKCA240-ND 63.75 59.50 55.25 ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 33 66 Mini BGA ADSP-21065LKCA264-ND 66.30 61.88 57.46 ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
60 180 0.5 0 2 0 33 66 208-MQFP ADSP-21065LKS-240-ND 40.50 37.80 35.10 ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 198 0.5 0 2 0 33 66 208-MQFP ADSP-21065LKS-264-ND 64.50 60.20 55.90 ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
160 480 4 0 2 6 25 80 400-BGA ADSP-21160MKB-80-ND 295.35 275.66 255.97 ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 1.9 100 400-BGA ADSP-21160NCB-100-ND 31545 29414 273.13 ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 19 100 400-BGA ADSP-21160NKB-100-ND 295.35 27566 255.97 ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 1 0 4 2: 1.8 100 225-MBGA ADSP-21161NCCA100-ND 50.37 47.02 43.66 ADDS-21161N-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 1 0 4 2 1.8 100 225-MBGA ADSP-21161NKCA100-ND 41.97 39.18 36.38 ADDS-21161N-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 12 200 144-1 ОЕ ADSP21262SKBCZ200-ND 27.51 25.68 23.85 ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
Program Data External Core Clock 
RAM Words | RAM Words | Memory Bus | Host SPI / Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | UART |Тітегѕ (V) ADC (MHz) Package Part No. 1 25 100 Platform Software 
ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs 
2 1 24 N| 2 [Мо] 1 5 25 68-PLCC ADSP-2101BP-100-ND 4670 4359 4047 - VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 No 2 No 1 5 25 80-PQFP ADSP-2101BS-100-ND 53.72 50.14 46.56 = VDSP-21XX-PC-FULL 
1 0.5 24 No 1 No 1 5 20 68-PLCC ADSP-2105BP-80-ND 21.36 19.94 18.52 — VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 Yes 2 No 1 5 20 100-PGA ADSP-2111BG-80-ND 245.64 22927 212.89 — VDSP-21XX-PC-FULL 
1 0.5 24 No 2 No 1 5 25 68-PLCC ADSP-2115BP-100-ND 29.78 27.79 25.81 — VDSP-21XX-PC-FULL 
2 2 24 Yes 2 No 1 5 33.3 128-PQFP ADSP-2171BS-133-ND 67.83 63.31 58.79 — VDSP-21XX-PC-FULL 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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DEVICES 

Program Data External Core Clock 

RAM Words | RAM Words | Memory Bus | Host SPI / Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 

(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | ЦАВТ Timers| (V) ADC (MHz) Package Part No. 1 25 100 Platform Software 
16 16 24 nol 2 [м] 1 | 5 = 333 | 128-POFP | А05Р-218185-133-М0 4184 3905 2626 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No} 1| 5 = 333 | 128-TOFP | ADSP-2181BST-133-ND 4649 43.39 4029 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No| 2 | No} 1| 5 = 333 | 128-POFP | ADSP-2181KS-133-ND 41.84 3905 2626 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No} 2 | No} 1| 5 - 333 | 128-TOFP | ADSP-2181KST-133-ND 4649 4339 4029 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No| 2 | No} 1| 5 = 40 | 128-Р0ҒР | ^ ADSP-2181KS-160-ND 4184 3905 2626 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No] 2 | No} 1 | 5 - 40 | 128102 | ADSP-2181KST-160-ND 4649 4339 4029 | ADDS-2181-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 no] 2 | No| 1 | 33 2 288 | 128-LOFP | ADSP-2183BST-115-ND 43.80 4090 37.98 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 N| 2 | No| 1 | 33 - 40 | 12810ЕР | ADSP-2183BST-160-ND 4820 4499 4177 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 N| 2 | No} т | 33 - 52 | 128-QFP | ADSP-2183KST-210-ND 4820 4499 4177 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 nol 2 [м] 1 | 5 T 40 | 10010 |  ADSP-21848ST-160-ND 1650 1540 1430 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 N| 2 | No} 1 | 33 = 40 | 10040ЕР | ^ ADSP-2184LBST-160-ND 1650 1540 1420 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes} 2 [м] 1| 5 2 33 | 10040ҒР | ADSP-2185KSTZ-115-ND 3804 35.51 3297 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No| 2 | No} 1| 5 - 333 | 100-TOFP | ADSP-2185BST-133-ND 4601 4294 3988 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 д [Ye | 2 [М] 1 | 5 = 33 | 100-LOFP | ADSP-2185BSTZ-133-ND 4601 4294 2988 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 N| 2 | Yes}! 1 | 5 = 333 | 100-TOFP | ADSP-2185KST-133-ND 4184 3905 36.26 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 д |vs 2 [М] 1 | 5 = 33 | 100-LOFP | ADSP-2185KSTZ-133-ND 4184 3905 2626 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 N| 2 | No| 1 | 33 = 333 | 100-LOFP | ADSP-2185LBST-133-ND 43.82 4090 3798 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 N| 2 | No| 1 | 33 - 40 | 100-LaFP | ADSP-2185LBST-160-ND 4820 4499 4177 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 д [Ye | 2 | М] 1 | 25 = 66 | 100-LOFP | ADSP-2185MBST-266-ND 18.98 1771 1645 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 д [Ye | 2 | М] 1 | 25 - 75 | 10040ЕР | ADSP-2185MKST-300-ND 1898 — 1771 1645 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 [че] 2 | No| 1 | 18 - 80 | 100-LOFP | ADSP-2185NKST-320-ND 1857 1734 1610 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 4 |vs| 2 | No] 1| 5 = 288 | 100-LOFP | ADSP-2186KST-115-ND 2852 26620 2472 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 No| 2 | No} 1| 5 B 333 | 100-LOFP | ^ ADSP-2186KST-133-ND 31.37 2928 2719 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 д [уе] 2 | М] 1 | 25 = 75 | 10010ЕР | ADSP-2186MKST-300-ND 1649 1485 1317 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 24 | Yes} 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2186NBST-320-ND 15.58 14.03 1244 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 34 | Yes} 2 | No| 1 | 33 = 52 | 100-TOFP | ADSP-2187LBST-210-ND 7064 6503 6122 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 3 | Yes} 2 | No| 1 | 33 - 52 | 100-TOFP | — ADSP-2187LKST-210-ND 6420 5992 5564 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 || 2 | No| 1 | 18 - 80 | 100-LOFP | ADSP-2187NKST-320-ND 33.00 2090 2860 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
48 56 24 [че] 2 | No| 1 | 25 - 75 | 100402 | ADSP-2188MKST-300-ND 5280 4928 4576 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 |Ye| 2 | No| 1 | 25 = 66 | 10040ҒР | ADSP-2189MBST-266-ND 4373 408 2700 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 [Ye | 2 | М] 1 | 25 = 75 | 10010ЕР | ADSP-2189MKST-300-ND 4373 4081 37.90 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 (“зі 2 | No| 1 | 18 = 80 | 100-LOFP | ADSP-2189NKST-320-ND 4125 3850 35.75 |ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 16 | Yes] 3 | Yes) 3 | 25 - 160 | 14440ҒР | ADSP-2191MKST-160-ND 3059 2855 2651 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 16 Ге] 3 | Yes) 3 | 25 = 140 | 14410ҒР | ADSP-2195MBST-140-ND 2523 2355 2187 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 16 fye] з | Yes) 3 | 25 - 160 | 14440ҒР | ADSP-2195MKST-160-ND 2523 2355 2187 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 6 [че] 3 | Yes) 3 | 25 = 140 | 144-LOFP | ADSP-2196MBST-140-ND 2045 1881 — 1746 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 в  |Ye| з | Yes) 3 | 25 - 160 | 14440ҒР | ADSP-2196MKST-160-ND 2045 1881 1746 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 24 У | 1 | Ye| 3 | 25 аа 160 | 176-LarP | ADSP-21990BST-ND 3641 3370 31.30 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 8 24 yes} 1 | Ye| з | 25 Ма 160 | 176-LOFP | ADSP-21991BST-ND 4229 3947 3665 |ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 16 24 үв| 1 | Ye| 3 | 25 PM 160 | 176-LarP | ^ ADSP-219928ST-ND 4641 4332 4023 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 16 24 ves} 1 | Ye| з | 25 "T 100 | 176-LarP | ^ ADSP-21992YST-ND 4641 4332 4023 |ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 


VisualDSP++™ Integrated 
Development Environment 


VisualDSP++ is an easy to install and easy to use integrated software development and debugging environment that enables 
efficient management of projects from start to finish from within a single interface. VisualDSP++ supports all Analog 
Devices processor families. 

Contents: е Assembler * Linker • Simulator • C/C++ compiler • Debugger • PROM splitter • Graphical plotting * Expert 
Linker * Math, DSP and C/C++ runtime library * Integrated development environment “ VisualDSP++ Kernel e Statistical 
profiling • VisualDSP++ Component Software Engineering (Note: ADSP-218x does not have C++ support.) 


VDSP-21XX-PC-FULL-ND... .$3500.00 
VDSP-BLKFN-PCFULL-ND . .$3500.00 
VDSP-BLKFNPCFLOAT-ND . . .$4250.00 


VDSP-SHARC-PCFULL-ND. 
VDSP-TS-PC-FULL-ND 


$3500.00 
.$3500.00 


Emulator Development Tools 


All emulators require VisualDSP++software for the corresponding processor. 
ADDS-218X-ICE2.5V-ND . 
ADDS-HPPCI-ICE-ND... 
ADDS-HPUSB-ICE-ND. 
ADDS-USB-ICE-ND 


...$2543.63 

.$5100.00 
.$4250.00 
..$1275.00 


EZ-KIT Lite™ Evaluation Kit 


The EZ-KIT Lite provides an easy way to evaluate the power of ADI's processors and begin to develop 
applications. 


Kit Contents: 
e Stand-alone evaluation board • Evaluation suite of VisualDSP++ to facilitate architecture evaluations via 
a PC-hosted tool set. 


EZ-KIT Lite users can: 
* Evaluate ADI's processors • Learn about DSP applications • Simulate and debug applications * Proto- 
type applications 


ADDS-2181-EZLITE-ND ... 
ADDS-21065LEZLITE-ND . 
ADDS-21161NEZLITE-ND . 
ADDS-21262-EZLITE-ND 
ADDS-21992-EZLITE-ND 
ADDS-BF533-EZLITE-ND.. 
ADDS-BF535-EZLITE-ND. 
NEW! ADDS-BF537-EZLITE-ND 
ADDS-BF561-EZLITE-ND. 
ADDS-TS101SEZLITE-ND . 
ADDSTS201SEZLITE-ND.. 
ADDS-BF-EZEXT-1-ND Daughter Board for BF533/561 Kit 


- ADMC331ADVEVALKIT-ND. ...$521.40 
DSP Based Motor Control Applications (ADSP-2100 Family Code Compatible) | ADMC331ADVEVALKIT-ND-...-......$521.40 
Program Program Data Program Voltage Clock Digi-Key Price Each 
RAM ROM RAM FLASH Reference (MHz) Package Part No. 1 25 100 

4K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit — 2.5V 25 80-ТОЕР ADMC300BST-ND 32.93 30.73 28.54 
2K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit - 2.0V 26 144-1 ОЕР ADMC401BST-ND 41.18 38.43 35.69 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-DIP ADMCF326BN-ND 27.12 25.32 23.51 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF326BR-ND 22.31 20.82 19.34 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF328BR-ND 22.31 20.82 19.34 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 64-1 ОЕР ADMCF340BST-ND 25.77 24.06 22.34 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 28-SOIC ADMCF341BR-ND 24.56 22.92 21.29 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG тей : 
Газ? Precision Analog Microcontrollers 


MicroConverter™ ICs were the first to integrate true 12-bit to 24-bit Features: Precision Analog: * 12-bit to 24-bit ADC resolution * Sample Integrated Programmable Peripherals: * 8052 or ARM7 MCU core (up to 
analog precision ADCs, in-circuit reprogrammable Flash/EE memory rates up to 1Msps * Flexible ADC input multiplexing • Programmable 45 MIPS) * Flash/EE code memory (up to 62k) * Flash/EE data 
and an on-chip 8052 or ARM core. Applications include industrial, gain differential inputs • Self-calibration * On-chip 2.5V band gap memory (ир to 4k) * RAM (up to 8k) * Flexible SPI, РС, and UART 


instrumentation, communications, and automotive control. reference * Single, dual or quad rail-to-rail DAC serial ports * High speed baud rate generator * Multiple PWM outputs 
Program Flash Operating 
Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) 1/0 ADC DAC (16-Bit) (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
8 640 256 32 Dual, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC812BCP-ND 45.71 14.15 12.55 
8 640 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC812BS-ND 15.71 14.15 12.55 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 125°C 28-TSS0P ADUC814BRU-ND 10.00 9.00 7.98 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 125°C 28-Т550Р ADUC814ARU-ND 8.56 7.71 6.84 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°С ~ 85°C 56-LFCSP ADUC816BCP-ND 15.53 14.49 13.46 
8 640 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC816BS-ND 15.53 14.49 13.46 
8 640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC824BCP-ND 19.28 17.99 16.71 
8 640 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC824BS-ND 19.28 17.99 16.71 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC831BCP-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 52-MQFP ADUC831BS-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4К 2К +256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC832BCP-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC832BS-ND 16.58 14.93 13.24 
62 4K 2K + 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC834BCP-ND 21.00 19.60 18.20 
62 4K 2K + 256 32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC834BS-ND 21.00 19.60 18.20 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 56-LFCSP ADUC836BCP-ND 16.88 15.75 14.63 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40*C ~ 125°C 52-MQFP ADUC836BS-ND 16.88 15.75 14.63 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BS62-3-ND 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 52-MQFP ADUC841BS62-5-ND 16.43 15.33 14.24 
62 4К 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP8-3-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC841BCP8-5-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP32-3-ND 16.20 12.96 10.94 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP32-5-ND 16.20 12.96 10.94 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BS62-3-ND 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC842BS62-5-ND 16.43 15.33 14.24 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP8-3-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 56-LFCSP ADUC842BCP8-5-ND 14.90 11.92 10.06 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit — 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP32-3-ND 13.34 10.68 9.01 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit — 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP32-5-ND 13.34 10.68 9.01 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit - 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP62-3-ND 15.70 12.56 10.60 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit - 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BS62-3-ND 13.08 11.78 10.45 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit - 2 Yes -40°С ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP62-5-ND 15.70 12.56 10.60 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit — 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP ADUC843BS62-5-ND 13.08 11.78 10.45 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit — 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP8-3-ND 11.70 9.36 7.90 
62 4K 2K + 256 32 1, 12-Bit — 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP ADUC843BCP8-5-ND 11.70 9.36 7.90 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP62-3-ND 27.70 22.16 18.70 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS62-3-ND 27.70 22.16 18.70 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP62-5-ND 27.70 22.16 18.70 
62 4К 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS62-5-ND 27.70 22.16 18.70 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP8-3-ND 20.30 16.24 13.71 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS8-3-ND 20.30 16.24 13.71 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 56-CSP ADUC845BCP8-5-ND 20.30 16.24 13.71 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC845BS8-5-ND 20.30 16.24 13.71 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40*C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS62-5-ND 21.90 17.52 14.79 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS32-3-ND 17.90 14.32 12.09 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS32-5-ND 17.90 14.32 12.09 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP8-3-ND 13.30 10.64 8.98 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40*C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS8-3-ND 13.30 10.64 8.98 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°С ~ 85°C 56-CSP ADUC847BCP8-5-ND 13.30 10.64 8.98 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC847BS8-5-ND 13.30 10.64 8.98 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-3-ND 18.60 14.88 12.56 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40*C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS62-3-ND 18.60 14.88 12.56 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-5-ND 18.60 14.88 12.56 
62 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40*C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS62-5-ND 18.60 14.88 12.56 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS32-3-ND 14.90 11.92 10.06 
32 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS32-5-ND 14.90 11.92 10.06 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP8-3-ND 11.32 9.06 7.65 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS8-3-ND 11.32 9.06 7.65 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP8-5-ND 11.32 9.06 7.65 
8 4K 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP ADUC848BS8-5-ND 11.32 9.06 7.65 
RAM FLASH External PWM Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Kbytes) Memory 1/0 ADC DAC (16 Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
ADuC702x Series 
8 62 — 13 8-Ch., 12-Bit Dual Ch., 12-Bit Single -40°С ~ 85°C 40-CSP ADUC7021BCP62-ND 17.60 14.08 11.88 
4 32 — 13 8-Ch., 12-Bit Dual Ch., 12-Bit Single -40°С ~ 85°C 40-CSP ADUC7021BCP32-ND 14.00 11.20 9.45 
4 32 — 13 8-Ch., 10-Bit Dual Ch., 12-Bit Single -40°С ~ 85°C 40-CSP ADUC7021ACP32-ND 12.00 9.60 8.10 
8 62 - 13 10-Ch., 12-Bit — Single -40°С ~ 85°C 40-CSP ADUC7022BCP62-ND 14.70 11.76 9.93 
8 32 — 13 10-Ch., 10-Bit — Single -40°С ~ 85°C 40-CSP ADUC7022ACP32-ND 12.10 9.68 8.17 
4 32 — 13 10-Ch., 12-Bit — Single -40°С ~ 85°C 40-CSP ADUC7022BCP32-ND 10.34 8.28 6.98 
8 62 — 30 10-Ch., 12-Bit Dual Ch., 12-Bit | 3 Phase -40°С ~ 85°C 64-CSP ADUC7024BCP62-ND 21.00 16.80 14.18 
8 62 - 30 10-Ch., 12-Bit Dual Ch., 12-Bit | 3 Phase -40°C ~ 85°C 64-LQFP ADUC7024BST62-ND 21.00 16.80 14.18 
8 62 - 30 12-Ch., 12-Bit — 3 Phase -40°С ~ 85°C 64-CSP ADUC7025BCP62-ND 17.90 14.32 12.09 
4 32 — 30 12-Ch., 12-Bit — 3 Phase -40°С - 85°С 64-CSP ADUC7025BCP32-ND 15.00 12.00 10.13 
8 62 Yes 40 12-Ch., 12-Bit Quad. Ch., 12-Bit | З Phase -40°С ~ 85°C 80-LQFP ADUC7026BST62-ND 29.20 23.36 19.71 
8 62 Yes 40 16-Ch., 12-Bit — 3 Phase -40°С - 85°С 80-LQFP ADUC7027BST62-ND 19.00 15.20 12.83 
8 62 Yes 40 16-Ch., 10-Bit — 3 Phase -40°С ~ 85°C 80-LQFP ADUC7027AST62-ND 15.86 12.69 10.71 


QuickStart Development Kit 


The “entry level” QuickStart Development System allows designers to rapidly evaluate MicroConverter performance and functionality, and then 
begin a prototype development. It fully supports assembly level code development via a serial port debug path and provides designers with 
access to a demonstration project of the C-level development environment available in QuickStart-Plus. 

Kit Contents: * Evaluation Board * Serial Download/Debug Cable * Sample Device(s) * International Power Supply * Software and 
Documentation 


EVAL-ADUC812QS-ND... 


АВМТ7 Development Kits 


Kit Contents: 

* Software Development Tools 
* Power Supply 

* Cables 

* Evaluation Board 


* JTAG Emulator 


..$75.00 | EVAL-ADUC831QS-ND .. EVAL-ADUC841QS-ND.. 575.00 


EVAL-ADUC814QS-ND . | .$75.00 EVAL-ADUC832QS-ND EVAL-ADUC842QS-ND .$75.00 EVAL-ADUC7020QS-ND .. ..$282.20 
EVAL-ADUC816QS-ND... ...$75.00 EVAL-ADUC834QS-ND.. m EVAL-ADUC845QS-ND .. .$75.00 EVAL-ADUC7024QS-ND .. ..$282.20 
EVAL-ADUC824QS-ND ............... $75.00 EVAL-ADUC836QS-ND............... Я EVAL-ADUC847QS-ND............... $75.00 EVAL-ADUC7026QS-ND ....................................... $282.20 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! ,2€NESAS Microcontrollers 


Everywhere you imagine 


H8S Family 


16bit | 8bit PC 
Memory ROM | RAM Operating Voltage/ EX DMAC | timer | timer AD D/A bus | HCAN Digi-Key Price Each 
Type (byte) | (byte) | Operating Frequency | ОМАС (ch) | (ch) (ch) | (ch) | Converter Converter | (ch) | (ch) Interface Package Part No. 1 25 100 
External ROM | ROMIess | 8K 3.0 - 3.6V/25MHz — — 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bitx2ch. — — — TFP-100B | HD6412312SVTEBL25-ND 6.30 5.04 4.26 
р 1 HD6412322RVF25-ND 10.83 9.75 8.65 
External ROM | ROMless | 8К 2.7 - 3.6V/20MHz - 4 6 2 | 10bitx8ch. | 8bitx 2ch. — — — FP-128B HD6412322RVFBL25-ND 758 607 512 
External ROM | ROMless | 32K 2.7 - 3.6V/20MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. — — — FP-128B HD6412324SVF25-ND 10.76 9.69 8.60 
External ROM | ROMless | 8K 3.0 - 3.6V/25MHz — 4 6 2 |10bitx12ch.| 8bitx4ch. — — — FP-144G HD6412332VFCBL25-ND 9.50 7.60 6.42 
External ROM | ROMless | 32K 3.0 - 3.6V/33MHz 4 4 6 2 |10bitx12ch.| 8bitx4ch. = — |SDRAMI/F,IDA | FP-144H HD6412674RVF033-ND 1354 12.20 1082 
Flash Memory) 128K 4K 4.5 - 5.5V/20MHz — — 1 3 | 10bitx 8ch. | Вх 2ch. — — — FP-100B HD64F2134AFA20-ND 16.58 1493 1324 
TFP-100B | HD64F2145BTE20-ND 16.32 1524 1415 
Flash Memory| 256K 8K 4.5 ~ 5.5V/20MHz E — 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 = 12C bus I/F, LPC FP-100B HD64F2145BVFA10-ND 15.60 1456 13.52 
TFP-100B | HD64F2145BVTE10-ND 16.32 1524 1415 
Flash Memory| 128К 4K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = = 1 4 | 10bitx 8ch. | 8Bbitx2ch. 2 = leC bus I/F TFP-100B | HD64F2148ATE20-ND 18.45 17.22 15.99 
FP-100B HD64F2148BFA20-ND 15.27 1426 13.24 
Flash Memory| 128K 4K 4.5 ~ 5.5V/20MHz = = 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bitx 2ch. 2 = 12С bus I/F, LPC | TFP-100B | HD64F2148BTE20-ND 16.10 15.03 13.95 
FP-100B HD64F2148BVFA10-ND 15.27 1426 13.24 
Flash Memory) 512К 40К 3.0 ~ 3.6V/33MHz = = 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bitx 2ch. 6 = 12C bus I/F, LPC TFP-144 HD64F2166VTE33-ND 25.58 23.87 22.17 
Flash Memory| 384K 40K 3.0 ~ 3.6V/33MHz = -- 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bitx 2ch. 6 = EC bus ИЕ, LPC | TFP-144 HD64F2167VTE33-ND 2325 2170 20.15 
Flash Memory] 256К 40K 3.0 - 3.6V/33MHz = = 1 4 | 10bitx 8ch. | 8bitx 2ch. 6 = 120 bus I/F, LPC TFP-144 HD64F2168VTE33-ND 20.93 1953 18.14 
Flash Memory| 64K 8K 3.0 ~ 3.6V/24MHz — 4 3 — | 10bit x 6ch. — — — г FP64E HD64F2211UFP24-ND 12.16 10.95 971 
= = N _ E = High-speed FP-64E HD64F2212FP24-ND 12.69 1143 1014 
Fash Memory d28K- В Вы A 3 1, UART, USB ЕР-64Е | HD64F2212UFP24-ND 1269 1143 1044 
Я m ‚ " = m High-speed TFP-120 HD64F2215TE16-ND 16.48 1484 1346 
Flash Memory| 256K 16K 2.7 - 3.6V/16MHz 4 3 2 | 10bitx 6ch. | 8bitx2ch. UART, USB TEP-120 HD64F2215UTE16-ND 1648 1484 1316 
_ _ Я _ = m High-speed TFP-100G | HD64F2218TF24-ND 13.74 12.38 10.98 
Pash Memory) 128K | 12K | 3:05 26W24MH: 4 3 10bit боп. UART, USB | ТЕР-1006 | HD64F2218UTF24-ND 1374 1238 10.98 
BP-112 HD64F2238RBR13-ND 2115 1974 18.33 
" 1 FP-100B HD64F2238RFA13-ND 1865 17.41 16.16 
~ — — > 2 
Flash Memory) 256K 16K 2.7 ~ 3.6V/13.5MHz 6 4 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. 2 12C bus ИЕ FP-100B HD64F2238RFAG-ND 1887 1762 1636 
FP-100B HD64F2238RTE13-ND 1940 18.11 16.81 
а Я ІС bus I/F, FP-100B HD64F2239FA16-ND 21.90 2044 18.98 
Flash Memory) 384K 32K 3.0 ~ 3.6V/20MHz - 4 6 4 | 10bitx 8ch. | 8bitx 2ch. 2 —  |HighSpeed UART | FP-100B HD64F2239FA20-ND 2190 2044 18.98 
Flash Memory| 128K 8K 3.0 - 3.6V/25MHz — — 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. — — — TFP-100B HD64F2317VTEBL25-ND 9.98 7.99 6.74 
Flash Memory| 256K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — — 6 2 | 10bitx 8ch. | 8Bbitx?2ch. — — — TFP-100B | HD64F2318VTE25-ND 15.30 1428 1326 
Ў | FP-100A HD64F2319EVF25-ND 2438 2275 21413 
Flash Memory| 512K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz = = 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = = = TFP-100B | HD64F2319EVTE25-ND 2682 2504 2325 
А i FP-100A HD64F2319VF25-ND 21.00 19.60 18.20 
Flash Memory) 512K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz = = 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = = — ТЕР-1008 | HD64F2319VTE25-ND 2310 2156 2002 
Flash Memory| 128К 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. — — — FP-128B HD64F2327BVFBL25-ND 9.98 8.99 7.97 
w " FP-128B HD64F2328VF25-ND 16.48 14.84 13.16 
Flash Memory| 256K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz == 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. = == = TFP-120 HD64F2328VTE25-ND 1838 1715 1593 
Ж Я FP-128B HD64F2329BVF25-ND 1731 1616 15.01 
Flash Memory| 384K | 32K 3.0 - 3.6V/25MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. m - == TEP-120 HD64F2329BVTE25-ND 1964 1833 1702 
а Я FP-128B HD64F2329EVF25-ND 28.88 2695 25.03 
Flash Memory| 384K | 32K 3.0 - 3.6V/25MHz = 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8bit x 2ch. == - == ТЕР-120 HD64F2329EVTE25-ND 3180 2968 2756 
Flash Memory| 384К 32K 3.0 - 3.6V/25MHz — 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8Bbitx?2ch. — — — FP-128B HD64F2329VF25-ND 28.88 2695 25.03 
Flash Memory) 128K 8K 3.0 ~ 3.6V/25MHz — 4 6 2 |10bitx12ch.| 8bitx4ch. — — Serial ИЕ FP-144G HD64F2337 VFCBL25-ND 12.58 11.33 10.05 
Flash Memory| 128К 8K 4.5 ~ 5.5V/20MHz — 4 6 2 | 10bitx 8ch. | 8Bbitx?2ch. — — — FP-128B HD64F2357F20-ND 27.00 2520 2340 
" n HD64F2377RVF033-ND 2226 2078 19.30 
Flash Метогу| 384К 24K 3.0 - 3.6V/33MHz 2 4 6 2 |10bitx16ch.| 8bit x 6ch. 2 — | SDRAMI/FIrDA | FP-144H HD64F2377RVFO33W-ND 2448 2285 2122 
j FP-100B HD64F2623FA20-ND 19.13 17.85 16.58 
Flash Memory| 256K 12K 3.0 - 3.6/20MHz == — 6 — | 10bit x 16ch. = = 1 SCI FP-100B HD64F2623FA20J-ND 2205 2142 1989 
FP-128B HD64F2633RF28-ND 19.79 1847 17.15 
Flash Memory| 256K 16K | Vcc-PVcc-5.0V/28MHz — 4 6 4 |1Obitx 16ch.) 8bit x 4ch. 2 — Serial ИЕ TFP-120 HD64F2633RTE28-ND 21.80 20.35 18.89 
ТЕР-120 HD64F2633TE25-ND 24.38 2275 2113 
P В ЕР-128В HD64F2638F20J-ND 30.66 2862 26.58 
Flash Memory| 256K 16K 4.5 - 5.5V/20MHz = = 6 — |100 х 12сһ.| 8bit x 2ch. 2 2 leC bus I/F, CAN FP-128B HD64F2638WF20J-ND 3329 3107 2885 
Flash Memory| 256К 8K 3.0 ~ 3.6V/33MHz 4 4 6 2 | 10bitx 12ch.) 8bit x 4ch. — — IrDA FP-144G HD64F2676VFC33-ND 1913 17.85 16.58 
H8 Family 
16bit | 8bit 
Memory ROM | ВАМ | Operating Voltage/ EX DMAC | timer | timer A/D D/A PC | HCAN Digi-Key Price Each 
Type (byte) | (byte)| Operating Frequency | DMAC (ch) | (ch) | (ch) | (ch) | Converter | Converter | bus | (ch) Interface Package Part No. 1 25) 100 
External ROM | ROMless | 512 | 4.5V ~ 5.5V/17MHz = 4 5 — | 10bit x 8ch. = = — SCI FP-100B HD6413002F16-ND 11.70 10.53 9.34 
External ROM | ROMless | 512 | 4.5V - 5.5V/16MHz — 8 5 — | 10bit x 8ch. = = = 801 ОЕР-112 HD6413003TF16-ND 16.32 15.24 14.15 
š 2 HD6413008FBL25NF-ND 5.10 4.08 3.45 
External ROM | ROMless | 4K | 4.5V ~ 5.5V/25MHz — — 3 4 |10bitx8ch.| 8bit x 2ch. | — = SCI FP-100B HD6413008FBL25V-ND 510 408 345 
Flash Memory | 128К 4К | 3.0V ~ 3.6V/25MHz = = 3 4 | 10bit x 8ch. | 8bit x 2ch. | — — SCI FP-100B HD64F3024FBL25-ND 7.98 6.39 5.39 
Flash Memory | 128К 4K | 4.5V - 5.5V/16MHz — 4 5 — | 10bit x 8ch. | 8bitx2ch. | — — SCI TFP-100B HD64F3048VTF8-ND 36.96 34.50 32.04 
қ 4 FP-100B HD64F3062BF25-ND 12.40 11.16 9.90 
Flash Memory | 128K 4K | 4.5V ~ 5.5V/25MHz = — 3 4 | 10bitx 8ch. | 8bitx2ch.| — | — 501 FP-100B HD64F3062BFBL25L-ND 798 639 5 39 
Flash Memory | 128K АК | 4.5V ~ 5.5V/20MHz = 4 3 4 | 10bit x 8ch. | 8bitx 2ch. | — == SCI FP-100B HD64F3067RF20-ND 20.55 19.18 17.81 
Flash Memory | 512K | 16K | 4.5V ~ 5.5V/25MHz = 4 3 4 | 10bit x 8ch. | 8bitx 2ch. | — = SCI FP-100B HD64F3069F25-ND 18.75 17.50 16.25 
FP-64E HD64F36012FP-ND 6.80 5.44 4.59 
FP-64E HD64F36012GFP-ND 744 5.96 5.03 
Flash Memory 16K 2К |3.0to 5.5V/1-10MHz = = 1 1 | 10bit x 4ch. = = — SCI FP-64E HD64F36012GFPI-ND 9.50 7.60 6.42 
FP-64E HD64F36012GFPJ-ND 9.70 7.76 6.55 
FP-64E HD64F36012GFPJE-ND 875 7.88 6.99 
FP-64E HD64F36014FP-ND 7.48 5.99 5.05 
FP-64E HD64F36014FPI-ND 9.00 7.20 6.08 
FP-64E HD64F36014FPJ-ND 9.82 7.86 6.63 
Flash Memory | 32K 2K |3.0- 5.5V/1 ~ 10MHz — — 1 1 | 10bit x 4ch. - — — SCI FP-64E HD64F3601 4FPJE-ND 8.86 7.98 7.08 
FP-64E HD64F36014FPW-ND 8.58 7.73 6.85 
FP-64E HD64F36014GFP-ND 7.96 6.37 5.38 
FP-48B HD64F36014GFY-ND 7.96 6.37 5.38 
(Continued) 
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NEW! Renesas Microcontrollers (cont) 


Everywhere you imagine 


H8 Family (Cont.) 


16bit | 8bit 
Memory ROM | RAM | Operating Voltage/ EX DMAC | timer | timer A/D D/A PC | HCAN Digi-Key Price Each 
Type (byte) |(byte)| Operating Frequency | DMAC (ch) | (ch) | (ch) | (ch) | Converter | Converter | bus | (ch) Interface Package Part No. 1 25 100 
Flash Memory| 32K 2K [3.0 ~ 5.5/1 ~ 10MHz -- — 1 1 | 10bit x 4ch. — — — SCI FP-64E HD64F36024FP-ND 7.80 6.24 5.27 
, FP-80A HD64F36049GH-ND 9.21 8.30 7.36 
Flash Memory | 96K 4K [3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz — — 3 3 | 10bit x 4ch. — 1 — | PC bus I/F SCI FP-80A HD64F36049H-ND 9.03 813 721 
Flash Memory| 32K 1K 3.0 ~ 5.5V/15MHz = = 1 3 8bit x 8ch. = = = Serial I/F FP-64A HD64F3644H-ND 10.16 9.15 8.12 
Flash Memory] 32K | 2K |30-55VA-i0MHz| — = 3.3 pov = 4 | — | bCbusl/FSCI | FP-64E HD64F3664FP-ND 9.50 760 6.42 
Flash Memory| 32K 4К [3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz — — 2 3 | 10bit x 8ch. -- 1 -- — FP-64A HD64F3684GH-ND 8.68 6.95 5.86 
FP-64E HD64F3687FP-ND 8.83 7.95 7.05 
4 FP-64E HD64F3687GFP-ND 8.35 7.52 6.67 
Flash Memory} 56K 4К 3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10 MHz = = 2 3 | 10bit x 8ch. = 1 — | PC bus I/F SCI FP-64A HD64F3687GH-ND 8.35 752 667 
FP-64A HD64F3687H-ND 8.83 7.95 7.05 
Flash Memory 8K 1.5K |3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10MHz — — 1 1 | 10bit x 4ch. -- — = SCI FP-32A HD64F36902GFH-ND 4.05 3.24 2.52 
Flash Memory 8K 1.5K |3.0 ~ 5.5V/2 ~ 10MHz — — 1 2 | 10bit x 4ch. — 1 — | 126 bus I/F SCI FP-32A HD64F36912GFH-ND 4.28 3.42 2.66 
FP-64E HD64F3694FP-ND 8.28 6.63 5.59 
FP-48F HD64F3694FX-ND 9.00 7.20 6.08 
Flash Memory} 32K 2K 3.0 ~ 5.5V/1 ~ 10 MHz = = 1 2 | 10bit x 4ch. - 1 — | PC bus I/F SCI FP-48B HD64F3694FY-ND 8.28 6.63 5.59 
FP-64E HD64F3694GFP-ND 8.46 6.77 5.72 
FP-48B HD64F3694GFY-ND 8.46 6.77 5.72 
FP-64E HD64F3694GH-ND 8.46 677 5.72 
FP-64E HD64F38004FP10-ND 8.08 6.47 5.46 
Flash Memory} 32K 1K 2.2 ~ 3.6V/2MHz — — 2 1 | 10bit x 4ch. — - — LCD FP-64E HD64F38004FP4-ND 8.00 6.40 5.40 
FP-64A HD64F38004H10-ND 8.08 6.47 5.46 
Flash Memory | 32K 1K 2.7 ~ 5.5V/5MHz — — 2 3 | 10bit x 8ch. — — — LCD FP-80A HD64F38024H-ND 9.36 749 6.32 
, FP-80A HD64F38024RH-ND 8.90 742 6.01 
Flash Memory 32K 1K 2.7 - 3.6/5MHz — — 2 3 | 10bit x 8ch. — — — LCD TFP-80C HD64F38024RW-ND 8.90 742 6.01 
Flash Memory | 32K 1K 2.7 ~ 3.6/5Mhz = = 2 3 | 10bit x 8ch. = = — LCD TFP-80C HD64F38024W-ND 10.75 9.68 8.58 
R8C Family 
Supply Operating 
Memory ROM RAM Voltage Frequency Serial A/D Special Digi-Key Price Each 
Type (byte) (byte) (№) (MHz) Timers Interface Converter Functions Package Part No. 1 25 100 
Flash 16bitx 1, | Clock Sync./UART " cs i i: F 
Memory 8K 512 3.0 ~ 5.5 (@16MHz) 16 Bbit x 3 x1, UART х1 10bit x 8ch. On-chip oscillator 32P6U-A R5F21102FP-ND 410 3.28 2.55 
Навһ 16bitx1, | Clock Sync./UART В w j T Я 
Метогу 12K 768 3.0 - 5.5 (@16МН?) 16 8bitx3 x1, UART X 1 10bit x 8ch. On-chip oscillator 32P6U-A R5F21103FP-ND 4.39 3.51 2.78 
Flash 16bitx1, | Clock Sync./UART " Ет j й " 
Memory 16K 1K 3.0 - 5.5 (@16МН?) 16 8bitx3 x1, UART X 1 10bit x 8ch. On-chip oscillator 32P6U-A R5F21104FP-ND 4.68 3.75 2.92 
Flash Ж 16bit x 1, Clock Sync./UART P POR, LVD, On-chip 7 ы 
Метогу 8K 512 3.0 - 5.5 (@20MHz) 20 8bitx3 x1, UART х1 10bit x 12ch. oscillator (High/Low) 32P6U-A R5F21112FP-ND 4.23 3.39 2.64 
Flash К 16bit x 1, Clock Sync./UART й POR, LVD, On-chip Т Я 
Метогу 12K 768 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 Bbit x 3 x1, UART x4 10bit x 12ch. oscillator (High/Low) 32P6U-A R5F21113FP-ND 4.55 3.64 2.83 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./UART К РОВ, LVD, On-chip w Я 
Метогу 16K 1K 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 8bitx3 x1, UART X 1 10bit x 12ch. oscillator (High/Low) 32P6U-A R5F21114FP-ND 4.84 3.87 3.01 
Flash 16bitx1, | Clock Sync./UART " тн 1 3 й 
Метогу 8K+4K 512 3.0 - 5.5 (@16MHz) 16 8bitx3 x1, UART X 1 10bit x 8ch. On-chip oscillator 32P6U-A R5F21122FP-ND 4.55 3.64 2.83 
Flash 16bitx 1, | Clock Sync/UART " sahi i T д 
Memory 12K + 4К 768 3.0 - 5.5 (@16МН?) 16 Bbit x 3 x 1, UART х1 10bit x 8ch. On-chip oscillator 32P6U-A R5F21123FP-ND 4.84 3.87 3.01 
Flash 16bitx 1, | Clock Sync/UART И sahi i i: 4 
Метогу 16K + 4K 1K 3.0 - 5.5 (@16МН?) 16 Bbit x 3 x1, UART х1 10bit x 8ch. On-chip oscillator 32P6U-A R5F21124FP-ND 5.13 4.11 3.20 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./UART 1 POR, LVD, On-chip T Я 
Метогу 8K + 4K 512 3.0 - 5.5 (@16MHz) 20 8bitx3 x1, UART x 1 10bit x 12ch. oscillator (High/Low) 32P6U-A R5F21132FP-ND 4.68 3.75 2.92 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./UART F POR, LVD, On-chip T 4 
Метогу 12K + 4K 768 3.0 - 5.5 (@16МН?) 20 8bitx3 x1, UART X 1 10bit x 12ch. oscillator (High/Low) 32P6U-A R5F21133FP-ND 5.00 4.00 3.11 
Flash Ж 16bit x 1, Clock Sync./UART 1 POR, LVD, On-chip T 
Memory 16K + 4К 1K 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 8bitx3 x1, UART x4 10bit x 12ch. oscillator (High/Low) 32P6U-A R5F21134FP-ND 5.29 4.23 3.29 
Навһ 16bit x 1, Clock Sync./ : SSU, POR, LVD, On- х " 
Memory 8K 512 3.0 ~ 5.5 (@20МН?) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21142SP#U0-ND 3.53 2.83 2.20 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ Я 550, POR, LVD, Оп- T " 
Memory 12K 768 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21143SP#U0-ND 3.83 3.06 2.38 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ Я 550, POR, LVD, Оп- T " 
Memory 16K 1K 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21144SP#U0-ND 4.12 3.30 2.57 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " SSU, POR, LVD, On- x " 
Memory 8K + 2K 512 3.0 - 5.5 (@20MHz) 20 8bit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21152SP#U0-ND 3.98 3.19 2.48 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ М 550, POR, LVD, On- 7 Я 
Метогу 12K+2K 768 3.0 - 5.5 (@20MHz) 20 8bit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21153SP#U0-ND 4.28 3.42 2.66 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " SSU, POR, LVD, On- y T 
Memory 16K + 2K 1K 3.0 ~ 5.5 (@20MHz) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21154SP#U0-ND 4.57 3.66 2.85 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " I?C BUS, POR, LVD, On- y ü 
Memory 8K 512 3.0 - 5.5 (@20MHz) 20 8bit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21162SP#U0-ND 3.67 2.94 2.29 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " I?C BUS, POR, LVD, On- T " 
Memory 12K 768 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 8bit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator High/Low) 20P2F-A R5F21163SP#U0-ND 3.98 3.19 2.48 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " 12С BUS, POR, LVD, On- Я " 
Memory 16K 1K 3.0 - 5.5 (@20МН?) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator High/Low) 20P2F-A R5F21164SP#U0-ND 4.28 3.42 2.66 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " 12C BUS, POR, LVD, On- 2 T 
Memory 8K + 2K 512 3.0 ~ 5.5 (@20МН?) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21172SP#U0-ND 4.12 3.30 2.57 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " 12C BUS, POR, LVD, On- = Т 
Memory 12K + 2K 768 3.0 ~ 5.5 (@20MHz) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21173SP#U0-ND 4.43 3.55 2.76 
Flash 16bit x 1, Clock Sync./ " 12C BUS, POR, LVD, On- T d 
Memory 16K + 2K 1K 3.0 - 5.5 (@20MHz) 20 Bbit x 2 UART x 1 10bit x 4ch. Chip oscillator(High/Low) 20P2F-A R5F21174SP#U0-ND 4.73 3.78 2.94 
(Continued) 
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NEW! Renesas Microcontrollers (Cont) 


Everywhere you imagine 


SuperH™ Family 


Operating External Multiplier, 
Memory ROM | RAM Voltage/ Data Multiply and Timer AD Digi-Key Price Each 
Type Bytes | Bytes Frequency Bus (bit) Accumulate Interrupts BSC (ch) | Converter Interface Package| Part No. it 25 100 

32x32=>64/32x SRAM/DRAM/ SDRAM 

External ROM | ROMless| 8K 3.3V/62.5MHz 8/16/32 32:64->64 5(16level) SDRAM 4 = VF/EtherMAC FP-208C | HD6417616SF-ND 20.28 18.93 17.58 

External ROM | ROMless | — Internal: 1.4 - 1.6V/133MHz | 8/16/32 а. 27 internal | SRAM/SDRAM | 3+4 | 10bit x 4ch. nes Ш FP-176C | HD6417705F133-ND 16.80 15.68 14.56 
32x32=>64/32x : SRAM/DRAM/ ; 

External ROM| ROMless | — 3.3V/80MHz 8/16/32 32:64->64 27 internal SDRAM 3 |10bit x 8ch. — ЕР-208С | HD6417709AF133B-ND 30.23 28.21 26.20 

External ROM| ROMIess| — | Internal: 1.85 ~ 2.15v/200MHz [8/16/82 | | 3202-6450 | internal SRAM/SDRAM | З | tObitx 8ch.|  ЗОВАМИЕ | ЕР-208С| HD6417709SHF200B-ND 3132 2924 2745 

А 32x32=>64/32x 10bit x 6ch. | SDRAM I/F/LCDC/ ii Y 
External ROM | ROMless | 16K | Internal: 1.75 to 2.05V/160MHz | 8/16/32 32+64=>64 39 Internal | SRAM/SDRAM 3 (D/A 2ch.) | USB USB F FP-240B | HD6417727F160C-ND 31.20 2912 27.04 


32х32=>64/32х32+64=>64/ 


External ROM) ROMless | 16K | Internal: 1.85 ~ 2.15V/200MHz | 8/16/32 "15/16. 40/16x16440-540 


27 Internal | SRAM/SDRAM | 3 | 10bit x 8ch. SDRAM ИЕ FP-208C | HD6417729RF133B-ND 26.82 25.04 2325 


32x32=>64 SRAM/DRAM/ 
External ВОМ | ROMless | — 3.3V/133MHz 8/16/32 32:64->64 24 Internal SDRAM 3 = — FP-208E | HD6417750F167-ND 45.30 4228 3926 
SRAWDRAW 
SDRAM/MPX/ BP-256 
Я 8/16/ 32х32->64/32х = _ ш HD6417750RBP240-ND 38.63 3605 33.48 
External ROM) ROMless| — | Internal: 1.4 ~ 1.6V/240MHz | 39/64 22:64->64 31 Internal Pl Carol 5 FP-208E HD6417750RF240-ND 3486 3254 3022 
SRAM/PCMCIA 
SRAM/DRAM/ 
32x32=>64/32x SDRAM/MPX/ BP-256 | HD6417751RBP200-ND 41.07 38.34 35.60 
External ROM | ROMless | — Internal: 1.4 - 1.6V/240MHz | 8/16/32 32-64->64 35 Internal | BurstROM/ 5 — PCI BP-256 | HD6417751RBP240-ND 46.62 4352 4041 
Byte Control 
SRAM/PCMCIA 
Flash Memory) 256K ons 5.0V/28.7MHz 8/16/32 eom 43 Internal | SRAM/DRAM 7 |10bitx8ch. 501 РР-144 | HD64F7045F28-ND 40.65 37.94 35.23 
Flash Memory) 256K 8K 3.3V/50MHz 8/16 | 32x32=>64/32x32+64=>64 [51 Internal SRAM 7 ‘| 10bit x 8ch. Ct FP-112B | HD64F7144F50-ND 23.25 2170 20.15 
Mask ROM 256K 8K 3.3V/50MHz 8/16/32 | 32x32=>64/32x32+64=>64 | 51 Internal SRAM 7 | 10bit x 8ch. Pct FP-144F | HD64F7145F50-ND 24.75 2310 21.45 
* Using Cache ў Optional 
M16C Family 
Supply Operating 
Memory| ROM RAM Voltage Frequency DMA Serial A/D D/A Special Digi-Key Price Each 
Type (byte) | (byte) (V) (MHz) Timers | Controller Interface Converter Converter | CAN Functions Package | Part No. 1 25 100 
Flash 16bit x Clock Sync./ i . | FC bus, IE Bus, SIO й Ч 
Метогу 24K+4K | 1К [3.0 ~ 5.5 (@20 МН?) 20 (5+3) 2 UART x 3 10bit x 12ch. Sub clock, UART 48Р60-А | M30260F3AGP#D5-ND 7.92 6.34 5.35 
Flash 16bit x Clock Sync./ " 12C bus, IE Bus, SIO 
48K «4K | 2K |3.0-5.5 (920 МН. 20 2 10bit x 12ch. — - ў 48P6Q-A | M30260F6AGP#D5-ND 8.70 6.96 5.88 
Memory | 494 ( 2) (5+3) UARTx3 ku Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./ " = — | FC bus, IE Bus, 510 5 Т 
Метогу 64K « 4K | 2К |3.0-5.5 (@20 MHz) 20 5+3) 2 UART x3 10bit x 12ch. Sub clock, UART 48Р60-А | M30260F8AGP#D5-ND 9.16 7.33 6.19 
Flash 16bit x Clock Sync./ " ЖЕ . | FC bus, IE Bus, SIO Y W 
Memory 32Kx4K | 1K |3.0- 5.5 (920 MHz) 20 8 2 UART x3 10bit x 6ch. Sub clock, UART 48P6Q-A | M30262F4GP#D3-ND 9.08 7.27 6.13 
Flash 16bit x Clock Sync./ š ЖЕ . | LC bus, IE Bus, SIO Y M30262F6GP#D3-ND 9.98 7.99 6.74 
Метод! | 2K |3.0-5:5 (820 MHZ) 0 (5+3) ? UARTx3 | 1001800. Sub clock, UART | ^9 "90^ | М30262Е66Р#05-МО 870 696 5.88 
Flash 16bit x Clock Sync./ ; leC bus, IE Bus, 510 
64K « 4K | 2K |3.0-5.5 (820 МН. 20 2 10bit x 8ch. — — ч I 48Р60-А | M30262F8GP#D3-ND 8.86 7.98 7.08 
Memory | 84 ( z) (543) UART x3 в Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART ; = . | LC bus, IE Bus, 510 z д 
Метогу 48K « 4K | 4K |3.0- 5.5 (@20 MHz) 20 (5+3) 2 x3, Color Sync. x 2 10bit x 24ch. Sub clock, UART 80Р60-А | M30280F6HP£D5-ND 10.32 8.26 6.97 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i _ __ | 12б bus, IE Bus, SIO $ 1 
Метогу 64K « 4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@20 MHz) 20 (5+3) 2 x3, Color Sync. x 2 10bit x 24ch. Sub clock, UART 80Р60-А | M30280F8HP#D5-ND 10.80 8.64 7.29 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i _ __ | 126 bus, IE Bus, SIO 5 T 
Memory 96K+4K | 8K |3.0-5.5 (920 МН?) 20 (5+3) 2 x3, Color Sync. x 2 10bit x 24ch. Sub clock, UART 80Р60-А | M30280FAHP#D5-ND 11.76 9.41 7.94 
Flash 16bit x Clock Sync./UART Я leC bus, IE Bus, 510 
48K « 4K | 4K |3.0- 5.5 (920 MH 20 2 10bit x 13ch. — - ў 64P6Q-A | M30281F6HP#D5-ND 9.82 7.86 6.63 
Memory bi ( 2) (5+3) x 3, Color Sync. x 1 k MG Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync./UART | = . | LC bus, IE Bus, 510 " 4 
Memory 64K « 4K | 4K | 3.0 ~ 5.5 (@20 MHz) 20 (5 +3) 2 x3, Color Sync. x 1 10bit x 13ch. Sub clock, UART 64Р60-А | M30281F8HP#D5-ND 10.30 8.24 6.96 
Flash 16bit x Clock Sync./UART i _ __ | 1эб bus, IE Bus, 510 " " 
Memory 96K +4K | 8K |3.0-5.5 (920 МН?) 20 (5 +3) 2 x3, Color Sync. x 1 10bit x 13ch. Sub clock, UART 64P6Q-A | M30281FAHP#D5-ND 11.26 9.01 7.61 
Flash 16bit x Clock Sync/UART | 10bit x " . | 12C bus, IE Bus, 510 t у 
Метогу 128К + 4K| 10K | 3.0 ~ 5.5 (924 MHz) 24 (5+6) 2 х3, Color Sync. x 2 (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100Р65-А | M30620FCPFP#D5C-ND 12.99 11.70 10.38 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x ; 12С bus, IE Bus, SIO M30620FCPGP#D3C-ND 13.74 12.38 10.98 
128K + 4K| 10K | 3.0 ~ 5.5 (@24 МН. 24 2 8bitx2 | — я 4 100Р60-А 
Метогу à f 2 (5+6) x 3, Color Sync. x 2 | (8 x З + 2)ch. Ux Sub clock, UART M30620FCPGP#D5C-ND 12.50 11.25 9.98 
Flash 16bit x Clock Sync/UART | 10bit x ; . | LC bus, IE Bus, SIO Ж ü 
Memory 64K « 4K | 4K |3.0-5.5 (924 MHz) 24 (546) 2 х3, Color Sync. x 2 (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100P6S-A | M30622F8PFP#D5C-ND 10.50 9.45 8.38 
Flash 16bit x Clock Sync/UART | 10bit x i . | 1эб bus, IE Bus, 510 Е Д 
Метогу 64K +4К | 4K [3.0 - 5.5 (@24 MHz) 24 (5+6) 2 х3, Color Sync. x 2| (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100Р60-А | M30622F8PGP#D5C-ND 10.83 9.75 8.65 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x ; . | [eC bus, IE Bus, SIO д | M30624FGAFP#D3-ND 19.73 18.41 17.10 
Memory 238K POR: | Arb AGG) 18 (5 +6) ? x 3, Color Sync. x 2| (8 + 2)ch. Ше Sub clock, UART ЕВА M30624FGAFP#D5-ND 17.93 16.73 15.54 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 1Obit x 7 leC bus, IE Bus, 510 
256К 20K | 2.7 ~ 3.6 (@10MH 10 2 8bitx2 | — ў 100Р65-А | M30624FGMFP#D3-ND 19.73 18.41 17.10 
Memory ( 2 11 х3, Color Sync. х2] (8+2)ch. | * Sub clock, UART 
Flash 16bit x Clock Sync/UART | 10bit x ; . | LC bus, IE Bus, SIO " T 
Memory 256K + 4K| 20K | 3.0 ~ 5.5 (924 МН?) 24 (5+6) 2 х3, Color Sync. x 2 (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100Р65-А | M30624FGPFP#D5C-ND 14.66 13.20 1171 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x Я . | LC bus, IE Bus, SIO _^ | M30624FGPGP#D3C-ND 15.58 14.03 12.44 
Memory алыл 20K) Sis ez MN) 4 (5+6) 2 |x3, Color Sync. x 2| (8 x 3 + ўсі. iusta Sub clock, UART T00PGQ-A | 130624FGPGPEDSC-ND 1446 — 1275 1131 
Flash 16bit x Clock Sync/UART | 10bit x i . | 1эб bus, IE Bus, 510 У " 
Memory 256K + 4K| 20K | 3.0 ~ 5.5 (924 МН?) 24 (5+6) 2 х3, Color Sync. x 2 (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100P6Q-A | M30625FGPGP#D5C-ND 14.99 13.50 11.97 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x ; lC bus, IE Bus, SIO M30626FHPFP#D3C-ND 17.00 15.87 14.73 
384K + 4К| 31K | 3.0 ~ 5.5 (924 МН. 24 2 8bitx2 | — : ç 100P6S-A 
Memory ü ( z) (5+6) x3, Color Sync. x 2|(8 x3 2)h.| Т Sub clock, UART M30626FHPFP#D5C-ND 1545 14.42 13.39 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 1Obit x ; . | LC bus, IE Bus, SIO д | M30626FHPGP#D3C-ND 16.50 15.40 14.30 
Memory ЗВАК+ЧК| ЗІК 3.0 75,5 (924 MHz) Е (5+6) UM 3, Color Sync. x 2| (8 x З + 2)ch. 8bitx2 Sub clock, UART T00PGQ-A | M30626FHPGP#D5C-ND 15.00 1400 13.00 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Renesas Microcontrollers (cont) 


Everywhere you imagine 


M16C Family (Cont.) 


Supply Operating 
Memory, ROM RAM Voltage Frequency DMA Serial AD D/A Special Digi-Key Price Each 
Type (byte) | (byte) (V) (MHz) Timers | Controller Interface Converter Converter | CAN Functions Package | Part No. 1 25 100 
Flash 16bit x Clock Sync./UART 10bit x " l2C bus, IE Bus, 510 
Memory 384K +4К| 31K |3.0 ~ 5.5 (924 MHz) 24 6+6) 2 x3, Color Sync. x 2 (8 x 3 + 2)ch. 8bit x 2 Sub clock, UART 100P6Q-A | M30627FHPGP#D5C-ND 15.75 14.70 13.65 
Flash | seqk L AK | 31K [30-55 (824 MHz) 24 Tébitx 2 | Clock Sync./UART | 10bitx | врахо | — | 12C bus, IE Bus, 510 150560 4 | M30843FHGP#D5-ND 1650 1540 1430 
Memory (5 +6) X 3, Color Sync. x 2| (8 x З + 2)ch. Sub clock, UART 
Flash | 549k 44K) 24K | 3.0 - 5.5 (24 MHz) 24 iebitxil| д Clock Sync/ — 10bitx26ch.| gra, | ч | 1C bus, IE Bus, 510 |100P6Q-A | M30843FJFP#D5-ND 1845 17.22 1599 
Memory UART x5 (1 circuit) Sub clock, UART 
Flash Clock Sync./ 10bit x 26ch. " l2C bus, IE Bus, SIO 
Memory 512K +4K) 24K |3.0 ~ 5.5 (224 MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5 (1 circuit) 8bitx2 | 1 Sub clock, UART 100Р60-А | M30843FJGP#D5-ND 18.00 16.80 15.60 
Flash | seqk | AK| 24K |30 - 5.5 (@24 MHz) 24 160х111 4 ClockSinc/ | 10bit x 26ch.) gi. | 2 | 12C bus, IE Bus, SIO | орд | M30853FHFP#D5-ND 1770 — 1652 1534 
Memory. UART x 5 (1 circuit) Sub clock, UART 
Flash | 549k ак] 24K |30 - 5.5 (24 MHz) 24 iebitxil| 4 Clock Sync/ |10bitx26ch.| gra, | 2 | bCbus IE Bus, 510 |, аре | M30853FJGP#D5-ND 1875 1750 1625 
Memory UART x5 (1 circuit) Sub clock, UART 
Flash " Clock Sync./ 10bit x 26ch. , l2C bus, IE Bus, SIO, 
Memory 320K +4K) 24K | 3.0 ~ 5.5 (@24 MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5 (1 circuit) 8bitx2 | 2 CAN, Sub clock, UART 100P6S-A | M30853FWGP#D5-ND 16.50 15.40 14.30 
Flash вака AK| 24K | 3.0 - 5.5 (824 MHz) 24 160х111 4 ClockSync/ — "TObix34ch.| gri.) | 2 | 12C bus, IE Bus, SIO, |45056c A | M30855FHGP#D5-ND 1950 1820 1690 
Memory. UART x 5 (1 circuit) CAN, Sub clock, UART 
Flash | ClockSync/ |iObitx34ch. |. БС bus, IE Bus, 510, 
Memory 512К+4К| 24K |3.0 ~ 5.5 (8924 MHz) 24 16bit x 11 4 UART x5 (1 circuit) 8bitx2 | 2 | CAN, Sub clock, UART | 100P6Q-A | M30865FJGP#D5-ND 21.75 20.30 18.85 
Stepping Motor Cont. 
740 Family 
Supply Operating 
Memory ROM RAM Voltage Ambient DMA Serial A/D Digi-Key Price Each 
Type (byte) (byte) (V) Temperature Timers Controller Interface Converter CAN Package | Part No. 1 25 100 
One time PROM 8K 256 4.0 - 5.5 -20° - 85°С a = Clock Sync./UART x 1 8bit x 6 SIO 32P6U-A | M37544G2GP-ND 3.06 2.45 1.91 
One time PROM 8K 256 40-5.5 -20° ~ 85°C d — Clock Sync./UART x 1 8bit x 6 SIO 32P4B M37544G2SP-ND 3.40 2.72 212 
Tools 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
3DK Evaluation Board Kit for Н85/2166.. 3DK2166-ND 238.00 
3DK Evaluation Board Kit for J85/2218U . 3DK2218-ND 418.25 
Extender Card for E6000 Emulators .... EGEIOEXT-ND 369.60 
Evaluation Development Kit for Н85/2215 .. . EDK2215-ND 366.24 
Evaluation Development Kit for Н85/2239 EDK2239-ND 366.24 
Evaluation Development Kit for Н85/2268 EDK2268-ND 366.24 
Evaluation Development Kit for H8S/2282 EDK2282-ND 366.24 
Evaluation Development Kit for H8S/2329 EDK2329-ND 243.60 
Evaluation Development Kit for H8S/2377 EDK2377-ND 366.24 
Evaluation Development Kit for H8S/2398 ... EDK2398-ND 445.20 
Evaluation Development Kit for H8S/2638 .. . EDK2638-ND 504.00 
Evaluation Development Kit for H8/3069 . EDK3069-ND 366.24 
Evaluation Development Kit for H8/3687 .... EDK3687-ND 341.04 
Evaluation Development Kit for SH7047 .. EDK7047-ND 431.76 
Evaluation Development Kit for SH7145 .. EDK7145-ND 243.60 
Evaluation Development OS Kit for Н85/26748. EDOSK2674-ND 261.80 
Header Board Assembly for H8S/214x, QFP-100B EHB21480100B-ND 586.32 
Header Board Assembly for Н85/2238, TQFP-100! EHB22380100B-ND 586.32 
Header Board Assembly for H8S/2218, TQFP-100B EHB2318Q100B-ND 586.32 
Header Board Assembly for Н85/2328, ЕР-128... EHB23280128-ND 846.72 
Header Board Assembly for Н85/2633, QFP-128 . EHB26330128-ND 846.72 
Header Board Assembly for H8S/2678, QFP-144 . EHB2678RQ144-ND 976.08 
Header Board Assembly for H8S/3064, QFP-100B . EHB3064BQ100B-ND 520.80 
E7 Emulator for Tiny, H8/300H Super Low Power, H8/300L Series, R8C/Tiny Series HS0007TCUO1H-ND 242.26 
E6000H User System Interface Cable for H8Sx Famil HS1650ECN61H-ND 1226.40 
E6000 Expansion I/0 Board for H8/300H Tiny Series HS36024E1061H-ND 868.00 
Converter Board for M16C/26 Group M30262. M30262T-PTC-ND 453.10 
IC Socket Board.............................. M3A-0286G01-ND 295.20 
Converter for Connecting 100-pin 0.65mm-pitch LCC to M3T-DUMMY100S M3T-100LCC-DMS-ND 106.61 
Direct Dummy IC for 100-ріп 0.65mm-pitch ОЕР M8T-DIRECT100S-ND 74.63 
Dummy IC for 100-pin 0.65mm-pitch QFP (100P6S-A, 100P6S-E) M3T-DUMMY100S-ND 191.90 
Converter for Connecting 160-core Flexible Board FLX160 to 100-pin 0.5mm pitch LQFP M3T-F160-100NSD-ND 373.14 
Converter for Connecting 160-core Flexible Board FLX160 to 128-ріп 0.5mm pitch LQFP M3T-F160-128NRD-ND 403.65 
Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.65mm pitch ОҒР M3T-FLX-100NRB-ND 586.35 
Converter for Connecting 100-core Flexible Board FLX100 to 100-pin 0.5mm pitch LQFP MS3T-FLX-100NSD-ND 565.41 
Converter for Connecting 160-core Flexible Board FLX160 to 144-pin 0.5mm pitch LQFP M8T-FLX-144NSD-ND 417.15 
Board for Converting Direction by 180% M8T-FLX100-R-ND 154.00 
Board for Converting Direction by 90° M8T-FLX100-T-ND 154.00 
USB Flash writer for M16C Family . RTA-FOUSB-MON-ND 60.86 
Starter Kit for M16C/26A SKP16C26A-ND 50.00 
Starter Kit for М16С/28.... SKP16C28-ND 50.00 
Starter Kit for M16C/62P SKP16C62P-ND 50.00 
Starter Kit for M32C/83 . SKP32C83-ND 154.24 
Starter Kit for H8/36912G SKP36912-ND. 300.00 
Starter Kit for R8C/11...... SKP8CMINI-ND 50.00 
Development Add-On Board . US2148AEDK1-ND 558.60 
Development Add-On Board . US2612EDK1-ND 366.24 
Development Add-On Board US2623EDK1-ND 693.84 
Evaluation Development Kit for H8/3068 NRS . US3068EDK1-ND 613.20 
Evaluation Development Kit for H8/3664N NRS.. US3664N-BAG1-ND 35.00 
Evaluation Development Kit for H8/38024 NRS... US38024-BAG1-ND 63.00 
Evaluation Development PSU and Serial CA NRS. USBAG-PSU1-ND 23.25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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` STATIC PROTECTION БАСЫН a iu" 


Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor AD708JN AOSD Op Amp Dual Low Offset Voltage Шы em aie 


Kot AD712AQ AD712AQ-ND Precision Op Amp Dual BiFET 936 749 632 
. Қанды AD712JN AD712JN-ND Precision 0p Amp Dual BiFET 340 272 242 

- To ensure the quality that Digi-Key customers have соте to expect, | AD712JNZ AD712JNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* NEW! 340 272 242 

the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: AD712JR AD712JR-ND Precision Op Amp Dual BiFET 340 272 242 


* Receiving, Incoming Inspection, and QC AD712JR-REEL7 AD712JR-REEL7TR-ND |Ргесізіоп Op Amp Dual BiFET. 1472.25/750 
+ Order Picking AD712KN AD712KN-ND Precision Op Amp Dual BiFET 6.02 4.82 4.07 
Finali Н AD712KNZ AD712KNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* NEW! 6.02 4.82 407 
жа тереспоп.. _. AD712KR AD712KR-ND Precision Op Amp Dual BiFET 576 461 389 
* Packaging and Shipping AD712KRZ AD712KRZ-ND Precision Op Amp Dual ВЕЕТ 576 461 389 
Shielded metallized bags are used in order picking, and 100% recyclable paper packaging is used AD712KR-REEL7 AD712KR-REEL7CT-ND [Precision Ор Amp Dual BiFET 5.76 4.61 3.89 


in packaging and shipping. AD712KR-REEL7 AD712KR-REEL7TR-ND Precision Op Amp Dual BiFET 2743.50/750 
As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be АП? 330 КОБА pe 00 пир Саб ВЕЕ 1008 P EA 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! AD713JN AD713JN-ND. Prec. Op Am Quad BiFE 792 634 535 


. AD713JNZ AD713JNZ-ND Prec. Op Amp Quad BIFET* NEW! 
е Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages ° AD713JR-16-REEL7 |AD713JR-16REEL7CT-ND |Prec. Op Amp Quad BiFET . 


AD713JR-16-REEL7 |AD713JR-16REEL7TR-ND |Prec. Ор Amp Quad BiFET . 
AD713JR-16 AD713JR-16-ND Prec. Op Amp Quad BiFET . 


7.92 6.34 5.35 

746 5.97 5.04 
2059.20/400 

7.92 6.34 5.35 


AMPL RS AD713JRZ-16 AD713JRZ-16-ND Prec. Op Amp Quad BiFET* NEW! 792 634 535 

: Tu : AD713KN AD713KN-ND Prec. Ор Amp Quad ВІҒЕТ..... 1018 947 8413 

Analog Devices E Digi Key ТЕШ И AD713KNZ AD713KNZ-ND Prec. Op Amp Quad BiFET* NEW: 1018 917 813 
: 2 Е AD743JN AD743JN-ND Op Amp BiFET Low Noise... 846 7.62 6.76 
AD8015AR AD8015AR-ND Transimpedance Amp 664 532 449 AD743JNZ AD743JNZ-ND Op Amp BiFET Low Noise* NEW! 846 7.62 676 
Audio/Video AD744JN AD744JN-ND Precision Op Amp ВЕЕТ Mono . 452 362 2.82 

AD813AR-14 AD813AR-14-ND Triple Video Amp Single LI 832 666 562 AD744JNZ AD744JNZ-ND Precision Op Amp BIFET Mono . 452 362 2.82 
AD830AN AD830AN-ND Video Differential Amp HS 540 432 365 AD744JR AD744JR-ND Prec. Op Amp BiFET Mono .... 5.00 4.00 3.11 
AD830AR |AD830AR-ND Video Differential Amp HS 540 432 365 AD744JRZ AD744JRZ-ND Prec. Op Amp ВЕЕТ Mono* NEW: 5.00 400 3.11 
AD830JR AD830JR-ND Video Differential Amp HS 540 432 3.65 AD744KNZ AD744KNZ-ND Prec. Op Amp BiFET Mono. 5.72 4.58 3.87 
AD1991ASV AD1991ASV-ND Audio Powerstage Class-D 14.8 1343 11.64 AD744KR AD744KR-ND Prec. Op Amp BiFET Mono 630 5.04 426 
AD8013ARZ-14 AD8013ARZ-14-ND Triple Video Amp... 970 776 655 AD744KRZ AD744KRZ-ND Prec. Ор Amp BiFET Mono* МЕ! 630 504 426 
AD8075ARU AD8075ARU-ND Triple Video Buffer HS 527 422 328 AD746JN AD746JN-ND Prec. 0p Amp BiFET Dual... 732 5.86 4.95 
OP275GP OP275GP-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio . 243 170 128 AD746JNZ AD746JNZ-ND Prec. Op Amp BiFET Dual* NEW! 7.32 5.86 495 
OP275GS OP275GS-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio. 203 162 122 AD746JR AD746JR-ND Prec. Op Amp BiFET Dual 7.32 5.86 4.95 
0Р27905 0Р27905-М0 Op Amp Dual Single Supply R-R 60m 257 2.06 1.60 AD746JRZ AD746JRZ-ND Prec. Op Amp ВІҒЕТ Dual * NI 732 586 495 
SSM2210S SSM2210S-ND Transistor Audio Match .... 479 384 299 AD781JN AD781JN-ND Sample and Hold Amp 700nS 1040 936 830 


SSM2211CP-REEL7 |SSM2211CP-REEL7CT-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W 96 80  .64 AD817AN AD817AN-ND Op Amp Single/Dual HS LP .... 3.60 2.88 224 
SSM2211CP-REEL7 |SSM2211CP-REEL7TR-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W 798.00/1,500 AD817ANZ AD817ANZ-ND Op Amp Single/Dual HS LP* NEW! 3.60 2.88 224 
SSM2211S SSM2211S-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W .. 126 105 .84 AD817AR AD817AR-ND 0p Amp Single/Dual HS LP. 3.60 2.88 224 

Buffer AD825AR AD825AR-ND Op Amp JFET High Speed.. 376 3.01 2.34 


AD8570ARU AD8570ARU-ND Buffer Amp 16V R-R 1/0 538 431 335 AD825ARZ AD825ARZ-ND 0p Amp JFET High Speed* NEW! 376 301 234 
Comparat AD827JN AD827JN-ND Op Amp Dual High Speed LI 8.38 7.55 6.69 
"Omparator - AD827JR-16 AD827JR-16-ND Op Amp Dual HS LP 8.38 755 6.69 
AD790AQ AD790A0-ND Precision Comparator HS. -Dip 13.18 11.87 10.53 AD828AN AD828AN-ND Video Op Amp Dual 497 3.98 3.10 
AD790JN AD790JN-ND Precision Comparator HS. -Dip 816 6.53 551 AD828AR AD828AR-ND Video Op Amp Dual LP 497 398 3.10 
AD790JNZ AD790JNZ-ND Precision Comparator HS* -Dip 816 653 551 ВАН Е Oy Ama Fist est алы а ЕН 
AD790JR AD790JR-ND Precision Comparator HS . 8-506 816 653 551 ADBAUIRAB БЕГДЕ DEAE ТЕШНЕ E ошо C 
AD8561AN AD8561AN-ND Comparator Single 715. 8-Dip 4416 333 259 AD84350 AD84350-ND D ANS ing Ў 1 | 
- -l p Amp Fast Settling HS 32.12 29.98 27.84 
AD8561ANZ AD8561ANZ-ND Comparator Single 715% NEW. 416 333 259 ADBA5JN ADBA5JN-ND Precision Op Amp 16MH 640 512 432 
AD8561AR AD8561AR-ND Comparator Single 705. 416 3.33 2.59 AD845JR-16 AD845JR-16-ND Precision Op Amp 16MH 706 565 477 
AD8561AR-REEL7 |AD8561AR-REEL7CT-ND | Comparator Single 7nS. 416 3.33 2.59 ADBASIRZ-TE НЕ F ccion Or Amp МЕ We WR 
AD8561AR-REEL7 AD8561AR-REEL7TR-ND |Comparator Single 7nS. 2359.00/1,000 ADSABKN АБО КОИ КО @ pu TEM 74 d 252 м 
AD8564AR AD8564AR-ND Comparator Quad 7nS 820 656 554 1 reclslon Op Amp 740 592 5. 
AD8564ARZ AD8564ARZ-ND Comparator Quad 7nS 820 656 554 FEAR Fire Op Amp Voltage-Feedbac! Qum шш muy 
ADBGGAARU-REEL  ADBSGAARU-REELCT-ND | Comparator Quad 7n 738 591 499 Арадан о 1. + š 
AD8564ARU-REEL AD8564ARU-REELTR-ND |Comparator Quad 7nS.. 11440.00/2,500 Е : р 
AD8564ARUZ-REEL |AD8564ARUZ-REELCT-ND | Comparator Quad 715% 738 5.91 4.99 AD8067ARTZ-R2 [AD8067ARTZ-R2TR-ND |FastFET™ Input Am 1049.75/250 
AD8564ARUZ-REEL |AD8564ARUZ-REELTR-ND | Comparator Quad 7nS* NEW: 11440.00/2,500 AD8515AKS-R2 AD8515AKS-R2CT-ND [Ор Атр 1.8V А-А In/Out LP. 135 143 .90 
ADBBTIAR ADSGTTAB-ND Comparator Single 415 HS... ES ayo AD8515AKS-R2 AD8515AKS-R2TR-ND [Ор Amp 1.8V R-R In/Out L 146.25/250 
AD8611ARZ AD8611ARZ-ND | Comparator Single 4nS HS* NEW! 526 429 334 ADBSISART-R2 ІВА ЗА СД Op Amp І ЗУ R-R In/Out L 126 105 84 
AD8612ARU AD8612ARU-ND | Comparator Dual 4nS Fast... 800 640 540 ADBSISART-R2 АРЗАНДАШЫ Op Amp 1.8 А-А In/Out LP... 157.50/250 
AD96685BR AD96685BR-ND Comparator Single Ultra-Fast 16-506 584 468 3.95 AD8515ARTZ-REEL7 |AD8515ARTZREEL7CT-ND [Ор Amp 1.8V R-R In/Out LP* NEW! 112  .84  .63 
AD96687BP AD96687BP-ND Comparator Dual 2.5nS. 20-PLCC 640 512 432 AD8515ARTZ-REEL7 |AD8515ARTZREEL7TR-ND [Ор Amp 1.8V А-В In/Out LP* NEW! 1092.00/3,000 
А096687В0 AD96687B0-ND Comparator Dual 2.5nS. 16-Dip 983 885 785 AD8519ART-REEL7 | AD8S19ART-REEL7CT-ND Op Amp А-А 8MHz. 208 1.66 125 
AD96687BR AD96687BR-ND Comparator Dual 25nS 6500 584 468 395 AD8519ART-REEL7 /AD8519ART-REEL7TR-ND Op Amp А-А 8MHz 3186.00/3,000 
AD96687BRZ AD96687BRZ-ND Comparator Dual 2.5nS* NEW! 584 468 395 AD8529AR AD8529AR-ND Op Amp Dual R-R Out. 275 220 171 
ADCMPS61BRQ — |ADCMP561BRQ-ND | Comparator Dual HS PECL МЕ 540 4.32 3.65 AD8529ARZ AD8529ARZ-ND Op Amp Dual R-R Out* NEW? 275 220 171 
ADCMPS565BP ADCMP565BP-ND  |Comparator Dual Ultra-Fast .. 875 788 699 AD8531AR AD8531AR-ND Op Amp Single R-R In/Out. 124 98 70 
CMPO4FS CMPO4FS-ND Comparator Quad Low Powel 853 7.68 6.81 AD8531ARZ AD8531ARZ-ND Op Amp Single R-R In/Out. 1249 193 770 
СМР40105 CMP401GS-ND Comparator Low Voltage 23nS. 608 487 4.11 AD8532AR AD8532AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out 123 103 82 
СМР40205 CMP402GS-ND Comparator Low Voltage 65nS. 642 544 434 AD8532ARZ AD8532ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 123 103 49 
Differential AD8534AR AD8534AR-ND Op Amp Single R-R In/Out. 177 148 118 
ADS129AR AD8129AR-ND Differential Receiver Amp HS... р За ` ен [А ние tele К 
AD8129ARZ AD8129ARZ-ND Differential Receiver Amp Н5% NE! 412 330 257 x piampsing e НУК pui з 5 7 
AD8130AR AD8130AR-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS... 449 330 257 AD8541ART-REEL7 |ADBSZTART-REELCT-ND [Op Amp Single R-R In/Out* NEW: 92 69 52 
AD8130ARZ AD8130ARZ-ND Diff. Receiver Amp 270MHz HS* Ni 449 330 257 AD8541ART-REEL7 |AD8541ART-REEL7TR-ND [Ор Amp Single А-А In/Out* NEW? ...S0T-23-5 1053.00/3,000 
AD8130AR-REEL7 |AD8130AR-REEL7CT-ND | Diff. Receiver Amp 270MHz HS 412 330 257 hp -— А ND oping Dua e ШАШ 123 ro s 
AD8130AR-REEL7 |AD8130AR-REEL7IR-ND | Diff. Receiver Amp 270MHz HS . Я - à p Amp Dual В-В In/Ou ) | | 
AD8130ARM ADBI30ARM-ND | Diff. Receiver Amp 270MHz HS Faa 00/1000. AD8542AR-REEL7 | AD8542AR-REEL7TR-ND Op Amp Dual А-А In/Out 545.00/1,000 
AD8130ARMZ AD8130ARMZ-ND Diff. Receiver Amp AD8542ARUZ AD8542ARUZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 123 103 82 
270MHz HS* NEW'..... 412 330 257 AD8542ARZ AD8542ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 128 108 82 
AD8131AR AD8191AR-ND. Differential Driver 400MHz H 477 382 297 AD8544AR AD8544AR-ND Op Amp Quad R-R In/Out 14-506 177 148 1.18 
AD8131ARZ AD8131ARZ-ND Differential Driver 400MHzHS* NEW!..8-SOIC 477 3.82 2.97 AD8544ARUZ AD8544ARUZ-ND Op Amp Quad R-R In/Ou -M-TSSOP 177 1.48 1.18 
AD8131ARM AD8131ARM-ND Differential Driver 400MHz H 477 382 297 AD8544ARZ AD8544ARZ-ND Op Amp Quad R-R In/Ou 14-500 177 148 148 


“SOIC 232 1.86 1.45 
-SOIC 367 294 229 


АЛТ 382 207 AD8551AR AD8551AR-ND 0p Amp Single R-R 0-Drift 
2703.00/1.000 AD8552AR AD8552AR-ND 0p Amp Dual R-R 0-Drift 


AD8131ARM-REEL7 |AD8131ARM-REEL7CT-ND | Differential Driver 400MHz H 
AD8131ARM-REEL7 |AD8131ARM-REEL7TR-ND| Differential Driver 400MHz Н 


AD8202YR AD8202YR-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply AD8552ARU AD8552ARU-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift -TSSOP 3.67 2.94 229 
Differential Amp ..... ....8-5016 3.15 2.52 1.96 AD8552ARZ AD8552ARZ-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift -SOIC 245 229 212 
AD8202YRZ AD8202YRZ-ND High Common-Mode Volt., Single-Supply AD8554AR AD8554AR-ND Op Amp Quad R-R 0-Dri 14-SOIC 5.76 4.61 3.89 
Differential Amp* NEW! 8-SOIC 315 2.52 1.96 AD8571ARZ AD8571ARZ-ND Op Amp R-R In/Out 0-Drift “SOIC 250 207 161 
AD8205YR AD8205YR-ND 42V System Differential Am| 8-506 345 2.52 1.96 AD8572AR AD8572AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out -SOIC 416 333 2.59 
AD8205YRZ AD8205YRZ-ND 42V System Differential Amp. 8-SOIC 3.15 252 1.96 AD8572ARZ AD8572ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out* NEW! -SOIC 416 3.33 2.59 
AD8205YR-REEL7 |AD8205YR-REEL7TR-ND | 42V System Differential Amp 8-SOIC 1785.00/1,000 AD8572ARU AD8572ARU-ND Op Amp Dual R-R In/Out 8-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
AD8324JRQ AD8324JRQ-ND 3.3V Cable Line Drive: 459 3.68 2.86 AD8574AR AD8574AR-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift 14-SOIC 6.60 5.28 446 
AD8328ACP |AD8328ACP-ND 5V Cable Line Drive 493 395 3.07 AD8574ARZ AD8574ARZ-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift* NEW!........14-S01C 6.60 5.28 4.46 
AD8328ACPZ AD8328ACPZ-ND 5V Cable Line Drive 493 395 3.07 AD8574ARU AD8574ARU-ND Op Amp Dual R-R 0-Drift. 6.60 528 446 
AD8328ARQ AD8328ARQ-ND 5V Cable Line Drive 518 414 322 AD8592ARM-REEL  |AD8592ARM-REELCT-ND [Ор Amp Dual А-А with Shutdown . 117 98 78 
AD8328ARQZ AD8328ARQZ-ND SV Cable Line Drive 518 414 322 AD8592ARM-REEL |AD8592ARM-REELTR-ND [Ор Amp Dual А-А with Shutdown . 1521.00/3,000 
AD8390ACP-R2 AD8390ACP-R2CT-ND | Voltage Feedback Amp ADSL, ІР. 558 447 377 AD8594AR AD8594AR-ND Op Amp Dual R-R with Shutdown . 1.86 155 1.24 
AD8390ACP-R2 AD8390ACP-R2TR-ND | Voltage Feedback Amp ADSL, LP. 906.75/250 AD8602AR AD8602AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out 188 1.50 1.13 
AD8390ARC |AD8390ARC-ND Voltage Feedback Amp ADSL, ІР........16-050Р 578 4.63 3.91 AD8602ARZ AD8602ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/Out 1.88 1.50 1.13 
General Purpose AD8602AR-REEL7  |AD8602AR-REEL7CT-ND |Op Amp Dual R-R In/Out 1.88 1.50 1.13 
AD582KD |AD582KD-ND Sample/Hold Amp .M-Dip 33.23 31.01 28.80 AD8602AR-REEL7 |AD8602AR-REEL7TR-ND (Ор Amp Dual R-R In/Out 975.00/1,000 


AD684AQ AD684AQ-ND Sample/Hold Amp Quad 6-CDip 56.64 52.87 49.09 AD8602ARM-REEL —|AD8602ARM-REELCT-ND [Ор Amp Dual R-R In/Out 178 1.42 1.07 
AD684JQ AD684JQ-ND Sample/Hold Amp Quad 16-Dip 47.22 44.08 40.93 AD8602ARM-REEL —|AD8602ARM-REELTR-ND [Ор Amp Dual R-R In/Out 2727.00/3,000 
AD684SQ AD684SQ-ND Sample/Hold Amp Quad 6-CDip 185.36 173.00 160.65 AD8602ARMZ-R2 | AD8602ARMZ-R2CT-ND|Op Amp Dual В-А In/Out* NEW?........ 223 1.78 1.34 
AD708AQ AD708A0-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage . ..8-Dip 910 728 6.15 ж Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG 


DEVICES AMPLIFIERS (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Eachx Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD8602ARMZ-R2 ^ |AD8602ARMZ-R2TR-ND | Op Amp Dual R-R In/Out* NEW! 311.50/250 AD844AN AD844AN-ND Ор Amp Mono 60MHz 582 466 3.93 
AD8603AUJ-R2 AD8603AUJ-R2CT-ND | Ор Amp CMOS R-R In/Out 239 191 149 AD844JR-16 AD844JR-16-ND Ор Amp Mono 60MHz 6.68 535 4.51 
AD8603AUJ-R2 AD8603AUJ-R2TR-ND | Ор Amp CMOS R-R In/Out 352.50/250 AD844JRZ-16 AD844JRZ-16-ND Op Amp Mono 60МН2..... 6.68 535 451 
AD8603AUJZ-REEL7 |AD8603AUJZREEL7CT-ND | Op Amp CMOS R-R In/Out* NEW!..TSOT-23-5 1.68 1.34 1.01 AD847AQ AD847AQ-ND Op Amp Mono 50MHz H 7.60 6.08 5.13 
AD8603AUJZ-REEL7 |AD8603AUJZREEL7TR-ND | Op Amp CMOS А-В In/0ut* NEW'!. 2574.00/3,000 AD847AR AD847AR-ND Op Amp Mono 50MHz H 5.82 466 393 
AD8604AR AD8604AR-ND Op Amp Quad R-R In/Out...... 227 182 142 AD847JN AD847JN-ND Op Amp Mono 50MHz H 528 423 357 
COME (00 ааа "2235 MS fon Aro woro soute e а і by 
Н š : . . AD847JR AD847JR-ND Ор Amp Mono 50MHz H 660 528 446 
AD8604ARUZ ADBGOAARUZ-ND — Op Amp Quad А-А In/Out* NEW! 227 182 142 АБАЗЫ ABARAT Op Amp Mono 175MHz HŠ A Am dei 
ADGGUSARTRZ  [ADEGOSART-RETRD OP Amp Single Gut E | шк о Amp Mano тінен Rn 
й - -l p Amp Single А-А Іп/0ш . H x 
AD8605ART-REEL7 |ADS605ART-REEL7CT-ND | Ор Amp Single R-R In/Out 168 134 101 АПФЛЛАН» n EIU cu ах ШЕ 650) 220 ie 
AD8605ART-REEL7 |AD8605ART-REEL7TR-ND | Ор Amp Single А-В In/Out. 2574.00/3,000 Е M | Я 5 | 
ADSGOSARTZ-REELT КОЗ То ! г AD8001AR AD8001AR-ND Current-Feedback Amp, 800MHz 650 520 439 
= E p Amp Single R-R In/Out* NEW! ...SOT-23-5 1.68 1.34 1.01 
ADBGOGARTZ-REELT МЫ АЕ ЫЫ О ее 4 AD8001ART-REEL7 |AD8001ART-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 800MHz 3.04 243 1.89 
p Amp Single R-R In/Out« NEW! 2574.00/3,000 
AD8001ART-REEL7 |AD8001ART-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 800MHz 5103.00/3,000 
AD8606AR AD8606AR-ND Op Amp Dual R-R In/Out ..... 8-506 315 252 196 ADSODIARTZ-REELT TADEDUTIRIZEEEIETND|Current-Feedback А 
AD8606ARZ AD8606ARZ-ND Op Amp Dual R-R In/0ut* NEW! 8-506 345 252 1.96 DOM. В Г 
AD8606ARM-R2 — |AD8606ARM-R2CT-ND | Ор Amp Dual R-R In/Out 378 303 236 2 МЕТ н 3 : 
AD8606ARM-R2 — |AD8606ARM-R2TR-ND [Ор Amp Dual R-R In/Out .. 558.50/250 ADBOOTARTZ-REELT ШЕШ Current Feedback Amp, 
AD8606ARM-REEL — |AD8606ARM-REELCT-ND [Ор Amp Dual А-В In/Out -MSOP 2.66 243 1.66 800MHz* NEW!..... 5103.00/3,000 
AD8606ARM-REEL [|AD86OGARM-REELTR-ND | Ор Amp Dual А-А In/Out... -MSOP 4161.00/3,000 А08002АН ADSO0ZARIND Current-Faedback Amp Dual, 600MHz бой os SEBS 
AD8606ARMZ-REEL |ADS606ARMZREELCT-ND | Ор Amp Dual R-R In/Out* NEW! -MSOP 2.66 2.13 1.66 AD8002ARZ AD8002ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz... 648 549 438 
AD8606ARMZ-REEL |AD8606ARMZREELTR-ND |Op Amp Dual R-R In/0ut* NEW! 4461.00/3,000 AD8002ARMZ AD8002ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 
AD8607AR AD8607AR-ND Op Amp Dual R-R CMOS LN 270 216 1.68 600MHz* NEW!..... ыы 568 4.55 3.84 
AD8607ARZ AD8607ARZ-ND Op Amp Dual R-R CMOS LN* МІ 270 216 168 AD8004AN AD8004AN-ND Current-Feedback Amp Quad.. 930 744 6.28 
ADBGO7ARNFR2 — |AD8607ARM-ROOT-ND [Ор Amp Dual R-R CMOS LN. 380 305 237 А08004АВ-14 AD8004AR-14-ND  |Current-Feedback Amp Quad. 930 744 628 
AD8607ARM-R2 — |AD8607ARM-R2TR-ND [Ор Amp Dual R-R CMOS LN. 562.00/250 AD8004ARZ-14 AD8004ARZ-14-ND — |Current-Feedback Amp Quad* NEW?... 930 744 628 
AD8607ARMZ-R2  |AD8607ARMZ-R2-ND [Ор Amp Dual R-R CMOS LN* NEW! 380 305 237 AD8007AKS-REEL7  ADB007AKS-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp, 650MHz. 268 215 167 
AD8608AR AD8608AR-ND Op Amp Quad R-R In/Out 416 333 2.59 AD8007AKS-REEL7 | ADS007AKS-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 650MHz. 4497.00/3,000 
AD8608ARZ AD8608ARZ-ND Op Amp Quad R-R In/Out* NI 416 333 2.59 AD8007AR AD8007AR-ND Current-Feedback Amp, 650MHz 315 252 1.96 
AD8608ARU AD8608ARU-ND Op Amp Quad R-R In/Out 416 333 259 AD8007ARZ AD8007ARZ-ND Current-Feedback Amp, 650MHz 315 252 196 
AD8608ARUZ AD8608ARUZ-ND Op Amp Quad R-R In/Out* NEW! 416 333 259 AD8008AR AD8008AR-ND Current-Feedback Amp Dual.. 527 422 328 
AD8609AR AD8609AR-ND Op Amp Quad R-R CMOS 488 391 304 AD8008ARM AD8008ARM-ND Current-Feedback Amp Dual.. 527 422 328 
AD8609ARZ AD8609ARZ-ND Op Amp Quad А-В CM0S* NEW! 488 3.91 3.04 AD8008ARMZ AD8008ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual * 527 422 328 
AD8609ARU AD8609ARU-ND Op Amp Quad А-А CMOS... 488 391 304 AD8009AR AD8009AR-ND Current-Feedback Amp 1GHz..... 421 337 2.62 
AD8609ARUZ AD8609ARUZ-ND Ор Amp Quad А-К CM0S* NEW! 488 391 304 AD8009ARZ AD8009ARZ-ND Current-Feedback Атр 1GHz* NEW! 421 337 262 
AD8614ART-REEL7 |AD8614ART-REEL7CT-ND | Op Amp Single А-А for LCD . 248 198 149 А08009АВ-ВЕЕГ7 |AD8009AR-REEL7CT-ND  |Current-Feedback Amp 1GHz. 421 337 2.62 
Aaa ELE Peeler Np ЦЫ БА E qatu a a ADB8009AR-REEL7 | AD8009AR-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp 1GHz. 1823.25/750 
ч i ` А - AD8009JRT-REEL7 |AD8009JRT-REEL7CT-ND |Current-Feedback Amp 1GHz. 358 287 223 
AD9632AR ADOGS2ARIND Op Amp Voltage-Feedback 8341568115163 AD8009JRT-REEL7 AD8009JRT-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp 1GHz. 6009.00/3,000 
ADA4851-1YRJZ-R2 ADA4851-1YRJZR2CT-ND | Op Amp High Speed, НҢ “МЕЙ? 1.73 1.38 1.04 AD8009JRTZ-R2 AD8009JRTZ-R2CT-ND |Current-Feedback Amp 1GHz* NEW!..SOT-23-5 5.04 4.04 3.14 
ADAA851-1YRJZ-R2 |ADA4851-YRJZRZTR-ND | Ор Amp High Speed, R-R* NEW: 241.50/250 AD8009JRTZ-R2 — |AD8009JRTZ-R2TR-ND |Current-Feedback Атр 1GHz* NEW'...S0T-23-5 744.75/250 
ADA4851-4YRUZ — |ADA4851-AYRUZ-ND [Ор Amp High Speed, R-R* NEW!.. 306 245 191 ADBOTQÀN БЕЛ ПАШ, Op Amp. kow ренеп BE dew Zn 
OP11EP OP11EP-ND Op Amp Quad 741-Type 931 839 744 ў pamp Š : ў | 
МИДЫ ШЕСЕ Op Amp Quad 741-Туре дер A S AD8010AR AD8010AR-ND Ор Amp Low Power H 612 490 444 
: и : AD8011AN AD8011AN-ND Current-Feedback Amp, 300MHz 486 389 3.03 
0Р15Е2 OPISEZ-ND Prec. Op Amp JFET Input . 1193 1074 953 AD8011ANZ AD8011ANZ-ND Current-Feedback Атр, 300MHz* NEW! 486 389 303 
OP177GS-REEL7 /0Р17765-ВЕЕІ7СТ-МО | Prec. Op Amp Low Offset Voltage. 160 128 96 
i ў AD8011AR AD8011AR-ND Current-Feedback Amp, 300MHz 486 389 303 
OP177GS-REEL7 “|OP177GS-REEL7TR-ND | Prec. Op Amp Low Offset Voltage. 832.00/1,000 
OP7OGRT-REEL7  |OPI79GRT-REELZCT-ND | Op Атр А-А In/Out 130 104 ля AD8011ARZ AD8011ARZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz 486 389 3.03 
OP179GRT-REEL7 | OP179GRT-REELTTR-ND | Op Amp А-А In/Ou ^ 1998.00/3.000 AD8011AR-REEL7 |AD8OTIAR-REEL7CT-ND [Current-Feedback Атр, 300MHz 486 389 303 
UPIS3GS ORIBE SNE Or Amp SMHzLow Nolse SER wat em AD8011AR-REEL7 |AD8OTIAR-REEL7TR-ND |Current-Feedback Amp, 300MHz 2106.00/750 
OP200E7 OP200E7.ND op Amp Dui ОЙ. 1100 990 878 AD8012AR AD8012AR-ND Current-Feedback Dual Amp, 350 554 443 345 
OP275GS-REEL7 |0P275GS-REEL7CT-ND [Ор Amp Dual Bipolar 2.03 1.62 1.22 AD8012ARZ AD8012ARZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 
OP275GS-REEL7 — |OP275GS-REEL7TR-ND [Ор Amp Dual Bipolar 1053.00/1,000 350MHz* МЕЙЛ. 554 443 345 
OP279GS-REEL7 — |OP279GS-REEL7CT-ND [Ор Amp R-R Input am 268 245 1.67 AD8013AR-14 AD8013AR-14-ND |Ор Amp Single Supply 970 776 655 
OP279GS-REEL7  |OP279GS-REEL7TR-ND [Ор Amp R-R Input and Outp 1454.00/1,000 AD8021AR AD8021AR-ND Volt.-Feedback Amp, 200MHz 342 274 213 
0P291GS 0P291GS-ND Op Amp Dual Single Supply В- 425 341 265 AD8021ARM AD8021ARM-ND Volt.-Feedback Amp, 200MHz H 342 2.74 213 
0Р29265 OP292GS-ND Op Amp Dual Single Supply. 302 242 1.88 AD8021ARMZ AD8021ARMZ-ND  |Volt.-Feedback Атр, 200MHz H 342 274 243 
OP293ES OP293ES-ND Op Amp Dual Micropower R-R . 8.82 706 5.96 AD8022AR AD8022AR-ND Op Amp Dual HS Low Nois 510 408 345 
OP293FS OP293FS-ND Op Amp Dual Micropower R-R. 452 362 282 AD8024AR AD8024AR-ND Amp Quad 24V 350MHz . 808 647 5.46 
OP293FS-REEL7 — |OP293FS-REEL7CI-ND [Ор Amp Dual Micropower R-R . 452 362 282 AD8024ARZ AD8024ARZ-ND Amp Quad 24V 350MHz . 8.08 647 546 
OP293FS-REEL7 — OP293FS-REEL7TR-ND |Ор Amp Dual Micropower R-R . 2563.00/1,000 AD8027AR AD8027AR-ND Op Amp R-R In/Out HS... 345 252 1.96 
OP295GP OP295GP-ND 407 3.26 254 AD8027ARZ AD8027ARZ-ND Ор Amp R-R In/Out Н5% NEW? 315 252 196 
OP295GS OP295GS-ND 396 317 247 AD8027ART-R2 AD8027ART-R2CT-ND [Ор Amp R-R In/Out HS 270 216 1.68 
OP295GS-REEL7  OP295GS-REEL7TR-ND 2244.00/1,000 AD8027ART-R2 AD8027ART-R2TR-ND |Op Amp R-R In/0ut HS 399.00/250 
0Р2966$ OP296GS-ND Op Amp Dual R-R Low Powe 356 285 222 AD8027ART-REEL7 |AD8027ART-REEL7CT-ND |Op Amp R-R In/Out HS 268 215 167 
OP400AY OP400AY-ND 30.03 28.03 26.03 AD8027ART-REEL7 | AD8027ART-REEL7TR-ND [Ор Amp R-R In/Out HS 4497.00/3,000 
D DIEI OPE 158 1428 1204 AD8028ARM AD8028ARM-ND Op Amp R-R In/Out HS 500 400 341 
Al . . - AD8028ARMZ AD8028ARMZ-ND — |Op Amp R-R In/Out HS* NEW: 500 400 3.11 
0Р4006Р OP400GP-ND Op Amp Quad Low Offset. 878 703 5.93 AD8028ARZ AD8028ARZ-ND Op Amp R-R In/Out HS* NEW! 500 400 3.11 
0Р40065 OP400GS-ND Op Amp Quad Low Offset . 878 703 593 А08029АКЗ-В2 AD8029AKS-R2CT-ND Op Amp R-R In/Out HS LP. 270 216 1.68 
0Р400НР OP400HP-ND Op Amp Quad Low Offset. 956 7.65 6.46 AD8029AKS-R2 AD8029AKS-R2TR-ND [Ор Атр А-А In/Out HS LP. 399.00/250 
d : > Я а ç -| - -ND'Op Amp R-R In/Out * NE y T 1 
OPA00HS ШЕШЕТШ Ор Amp Quad Low 0ffset 956. 765 846 AD8029AKSZ-R2  |AD8029AKSZ-R2CT-ND Op Amp А-А In/Out HS LP 270 216 168 
0P492GS 0P492GS-ND Op Amp Quad Single Supply. 524 420 327 £ , б Я E 
AD8029AKSZ-R2 | AD8029AKSZ-R2TR-NOOp Amp R-R In/Out HS LP* NEW! 399.00/250 
0Р49565 0Р49565-М0 Op Amp Quad R-R..... 778 623 526 
AD8030AR AD8030AR-ND Op Атр R-R In/Out HS ІР... 347 254 1.98 
SMPO4EP SMPO4EP-ND Amp Quad Sample-Hold 866 780 692 T HERE 4 
AD8030ARJ-R2 AD8030ARJ-R2CT-ND |Op Amp Dual R-R In/0ut HS LP 847 254 1.98 
MES МОЕ Атр Сша Sample did E ER Tm AD8030ARJ-R2. AD8030ARJ-R2TR-ND [Ор Amp Dual А-А In/Out HS LP 468.75/250 
ра p : : : AD8031AR AD8031AR-ND |Volt.-Feedback Amp Single R- 2.86 229 178 
High-Speed AD8031ART-REEL7 |AD8031ART-REEL7CT-ND |Volt.-Feedback Amp Single R- 252 202 157 
AD585AQ А0585А0-М0 Prec. Sample and Hold Amp Mono HS.....14-Dip 23.58 22.01 20.44 AD8031ART-REEL7 | AD8031ART-REEL7TR-ND |Volt.-Feedback Amp Single R- 4233.00/3,000 
AD711JN AD711JN-ND Precision Op Amp BiFET HS. ip 236 189 147 AD8031BN AD8031BN-ND Volt.-Feedback Amp Single R- 479 384 299 
ДЫН, ADD reor Op TD BIFET MS- зар 1% 145 AD8031BR AD8031BR-ND \Volt.-Feedback Amp Single R- 479 384 299 
- urrent-Feedback Amp Video И i i гі =: P " 
AD810ANZ AD810ANZ-ND Current-Feedback Amp Video LP* NEW!. 493 395 307 ШАН. ОНО И E 218 se 299 
AD810AR AD810AR-ND Current-Feedback Amp Video LP 493 395 307 AD8032AR AD8032AR-ND Volt -Feedback Amp Dual А.А 443 355 276 
ADB10ARZ AD810ARZ-ND Current Feedback Amp Е AD8032ARM AD8032ARM-ND — |Volt-Feedback Amp Dual А-А 443 355 276 
БИЛАЙН ҮШҮҮ Curran оваа Amp video HS, ay Ru d AD8032ARZ AD8032ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Dual R-R 443 355 2.76 
Р Е) q i AD8032BR AD8032BR-ND Volt.-Feedback Amp Dual R-R 618 495 448 
ADB11AR-16 AD811AR-16-ND Current-Feedback Amp Video HS.. 844 676 570 | 
Е EDGE ETIN Current Feedback Am AD8033AKS-R2 AD8033AKS-R2CT-ND |Volt.-Feedback Amp Single 378 303 236 
И GU ваз sm AD8033AKS-R2 AD8033AKS-R2TR-ND |Volt.-Feedback Amp Single 558.50/250 
Й 2 die | S ; AD8033AR AD8033AR-ND Volt.-Feedback Amp Single 281 225 175 
АПАТЫН ADS DANN SEAT, DII LET To s AD8033ARZ AD8033ARZ-ND Volt -Feedback Amp Single* NEW: 281 225 175 
AD812AR AD812AR-ND Current-Feedback Amp Dual LP. 5.84 4.68 395 АЯ ОА оао ало пиа m 221 562 
AD826AN AD826AN-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 497 398 340 Н olt.-Feedback Clamp Атр - : . 
ADBDBAR BSL REND Volt Feedback Amp Dual HS ago ES Ой AD8037AN AD8037AN-ND \Volt.-Feedback Amp Output Clamping 970 776 655 
А082750 AD827SQ-ND Op Amp HS Dual LP... 3014 2813 2612 А08037АВ AD8037AR-ND Volt.-Feedback Amp Output Clamping 970 7.76 6.55 
AD829AR AD829AR-ND Video Op Amp Low Noise 533 427 332 AD8038AR AD8038AR-ND \Volt.-Feedback Amp 350MHz ІР... 225 180 140 
AD829JN AD829JN-ND Video Op Amp Low Noise HS 560 448 3.78 AD8039AR AD8039AR-ND |Volt.-Feedback Amp 350MHz LP ........... 347 254 1.98 
AD829JNZ AD829JNZ-ND Video 0p Amp Low Noise HS 560 448 378 AD8039ARZ AD8039ARZ-ND |Volt.-Feedback Amp 
AD829JR AD829JR-ND Video Op Amp Low Noise HS 5.60 448 378 350MHz LP* NEW? ....... 317 254 1.98 
AD829JR-REEL7  |AD829JR-REEL7TR-ND | Video Op Amp Low Noise HS 2667.00/750 AD8039ART-REEL7  ADBOSOART-REEL7CT-ND |Volt.-Feedback Amp 350MHz LP 270 216 1.68 
AD829JRZ AD829JRZ-ND Video Op Amp Low Noise HS 560 448 3.78 AD8039ART-REEL7 | AD8039ART-REEL7TR-ND |Volt.-Feedback Amp 350MHz LP 4536.00/3,000 
AD843JRZ-16 ADB43JRZ-16-ND — |34MHz, CBFET Fast Settling Op Amp 942 754 636 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DEVICES AMPLIFIERS (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Each» Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD8039ARTZ-REEL7 |AD8039ARTZREEL7CT-ND | Volt.-Feedback Amp AD621ANZ AD621ANZ-ND Instrumentation Amp LP 
350MHz ІР» NEW'......... 2.70 2.16 1.68 Low Drift* NEW'....... 774 620 523 
AD8039ARTZ-REEL7 |AD8039ARTZREEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp AD621AR AD621AR-ND Instrumentation Amp LP Low Drift 774 620 523 
350MHz LP* NEW!. 4536.00/3,000 AD621ARZ AD621ARZ-ND Instrumentation Amp LP 
AD8040AR AD8040AR-ND LP, HS, R-R In/0ut Amp 23 339 264 Low Drift* NEW'............. 774 620 523 
AD8040ARZ AD8040ARZ-ND LP, HS, R-R In/0ut Amp* NEW! 423 3.39 2.64 AD621BN AD621BN-ND Instrumentation Amp LP Low Drift. 968 872 773 
AD8041AN AD8041AN-ND Volt.-Feedback Amp with Disable . 376 301 234 AD621BNZ AD621BNZ-ND Instrumentation Amp LP 
AD8041AR AD8041AR-ND Volt.-Feedback Amp with Disable . 376 301 234 Low Drift* NEW?....... 9.68 872 773 
AD8042AR AD8042AR-ND Volt.-Feedback Amp Dual R-R 513 4.11 320 AD621BR AD621BR-ND Instrumentation Amp LP Low Drift 9.68 872 7.73 
AD8044AR-14 AD8044AR-14-ND Volt.-Feedback Amp Quad R-R. 8.00 640 540 AD621BRZ AD621BRZ-ND Instrumentation Amp LP 
AD8047AR AD8047AR-ND Volt.-Feedback Amp R-R ...... 486 389 303 Low Drift« NEW! 968 872 773 
AD8051AR AD8051AR-ND Volt.-Feedback Amp Single HS . 213. 470 428 AD622AN AD622AN-ND Instrumentation Amp . 5.13 4.11 320 
AD8051ART-REEL7 |AD8051ART-REEL7CT-ND | Volt.-Feedback Amp Single HS . 213 170 128 AD622ANZ AD622ANZ-ND Instrumentation Amp* NEW! 513 4.11 320 
AD8051ART-REEL7 |AD8051ART-REEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp Single HS . 3264.00/3,000 AD622AR AD622AR-ND Instrumentation Amp 513 411 320 


AD8052AR AD8052AR-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 
AD8052ARM AD8052ARM-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 


3.65 292 2.27 AD622ARZ AD622ARZ-ND Instrumentation Amp* NI 
3.65 2.92 227 AD622AR-REEL7 AD622AR-REEL7CT-ND Instrumentation Am 


513 411 320 
513 411 320 


AD8054AR AD8054AR-ND Volt.-Feedback Amp Quad HS 5.76 461 3.89 AD622AR-REEL7 AD622AR-REEL7TR-ND Instrumentation Am 2223.00/750 
AD8054AR-REEL7 | AD8054AR-REEL7CT-ND |Volt.-Feedback Amp Quad HS 5.76 4.61 3.89 AD623AN AD623AN-ND Instrumentation Amp R-R Out. 410 328 255 
AD8054AR-REEL7  |AD8054AR-REEL7TR-ND |Volt.-Feedback Amp Quad HS 2743.50/750 AD623ANZ AD623ANZ-ND Instrumentation Amp R-R Out* NEW! 410 3.28 2.55 


AD8054ARU AD8054ARU-ND Volt.-Feedback Amp Quad HS 6.06 4.85 410 AD623AR AD623AR-ND Instrumentation Amp R-R Out 349 279 2.17 
AD8055AN AD8055AN-ND Volt.-Feedback Amp Single 215 172 129 AD623ARZ AD623ARZ-ND Instrumentation Amp R-R Out 349 279 247 
AD8055AR AD8055AR-ND Volt.-Feedback Amp Single 2-15 1/27 71:26 AD623AR-REEL7 AD623AR-REEL7TR-ND [Instrumentation Amp А-В Out 1976.00/1,000 

AD8055ARZ AD8055ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Single* NEW! ОЛЫ 172 128 AD623ARM AD623ARM-ND Instrumentation Amp R-R Out 349 279 217 


AD8055ART-REEL7  |AD8055ART-REEL7CT-ND | Volt.-Feedback Amp Single 1.83 1.46 110 AD623BR AD623BR-ND Instrumentation Amp R-R 0ut 5.64 4.52 3.81 
AD8055ART-REEL7  |AD8055ART-REEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp Single 2802.00/3,000 AD623BRZ AD623BRZ-ND Instrumentation Amp R-R Out* NE! 5.64 4.52 3.81 
AD8056AR AD8056AR-ND Volt.-Feedback Amp Ош 365 292 227 AD624AD AD624AD-ND Instrumentation Amp Precision LN 19.32 18.04 16.75 
AD8056AR-REEL7  |AD8056AR-REEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp Du: 1579.50/750 AD624BD AD624BD-ND Instrumentation Amp Precision LN 31.65 29.54 27.43 
AD8056ARM AD8056ARM-ND Volt.-Feedback Amp Ош 365 2.92 227 AD624CD AD624CD-ND Instrumentation Amp Precision LN 4742 4426 41.10 
AD8057AR AD8057AR-ND Volt.-Feedback Amp Single 215 172 129 AD625AD AD625AD-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 16.23 15.15 14.07 
AD8058AR AD8058AR-ND Volt.-Feedback Amp Dual 3.65 292 227 AD625BD AD625BD-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 2744 25.61 23.78 
ADB8061ART-REEL7 |AD8O61ART-REEL7CT-ND | Volt.-Feedback Amp А-А 183 146 1.10 AD625JN AD625JN-ND Instrumentation Amp Prog. Gain 1253 1128 10.01 
AD8061ART-REEL7  |AD8061ART-REEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp R-R 2802.00/3,000 AD625JNZ AD625JNZ-ND Instrumentation Amp Prog. 

AD8062AR AD8062AR-ND Volt.-Feedback Amp R-R Out 21657 |2027 221 Gain* МЕМ!!.......... 12.53 11.28 10.01 
AD8062ARM AD8062ARM-ND Volt.-Feedback Amp R-R Out 3.65 2.92 227 AD625KN AD625KN-ND Instrumentation Amp Prog. Gain.............. ip 15.99 14.93 13.86 
AD8065AR AD8065AR-ND Volt.-Feedback Amp Single HS . 4.21 337 2.62 AD625KNZ AD625KNZ-ND Instrumentation Amp Prog. 

AD8065ART-REEL7 |AD8O65ART-REEL7CT-ND |Volt.-Feedback Amp Single HS. 358 287 223 Gain* NEW!.. 15.99 14.93 13.86 


6009.00/3,000 AD626AN AD626AN-ND Diff. Amp True Single Supply . 


AD8065ART-REEL7 | AD8065ART-REEL7TR-ND | Volt.-Feedback Amp Single HS . 6.34 5.08 4.28 
AD8066AR AD8066AR-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 538 431 3.64 AD626ANZ AD626ANZ-ND Diff. Amp True Single Supply* NEW! 6.34 5.08 4.28 
AD8066ARM AD8066ARM-ND Volt.-Feedback Amp Dual HS 5.38 431 3.64 AD626AR AD626AR-ND Diff. Amp True Single Supply. 6.34 5.08 4.28 


AD8067ART-R2 AD8067ART-R2CT-ND | Amp FET-In High Performance. 
AD8067ART-R2 AD8067ART-R2TR-ND | Amp FET-In High Performance . 
AD8067ART-REEL7 |AD8067ART-REEL7CT-ND | Amp FET-In High Performance. 
AD8067ART-REEL7  |AD8067ART-REEL7TR-ND | Amp FET-In High Performance. 


6.46 5417 437 AD626BNZ AD626BNZ-ND Diff. Amp True Single Supply* NEI 
1049.75/250 AD627AN AD627AN-ND Instrumentation Amp Single/Dual R-R 

545 МЕ 3241 AD627ANZ AD627ANZ-ND Instrumentation Amp Single/Dual 
8655.00/3,000 R-R* NEW?!....... 


8.66 6.93 5.85 
5.42 4.34 3.66 


542 434 3.66 


AD8091AR AD8091AR-ND Volt.-Feedback Amp Single R-R 203 162 122 AD627AR AD627AR-ND Instrumentation Amp Single/Dual В-В.....8-5016 5.42 4.34 3.66 
AD8092AR AD8092AR-ND Volt.-Feedback Amp Dual R-R 2.63 210 1.58 AD627ARZ-R7 AD627ARZ-R7CT-ND [Instrumentation Amp Single/Dual 
AD8092ARM AD8092ARM-ND Volt.-Feedback Amp Dual R- 263 210 1.58 R-R* NEW! ....... 8-500 542 4.34 3.66 
AD8092ARZ AD8092ARZ-ND Volt.-Feedback Amp Dual R-I 2.3 240 1.58 AD627ARZ-R7 AD627ARZ-R7TR-ND [Instrumentation Amp Single/Dual 
AD8099ACP-R2 AD8099ACP-R2CT-ND | Volt.-Feedback HS Op Amp... 5.00 448 378 R-R* NEW! ....... ...8-S0IC 3388.00/1,000 
AD8099ACP-R2 AD8099ACP-R2TR-ND | Volt.-Feedback HS Op Amp 910.00/250 AD627BR AD627BR-ND Instrumentation Amp Single/Dual В-В.....8-5016 7.58 607 5.12 
AD8099ACPZ-R2 AD8099ACPZ-R2-ND  |Volt.-Feedback HS Op Amp* МІ 5.00 448 378 AD628AR AD628AR-ND Diff. Amp High-Common Mode 
AD8099ARD AD8099ARD-ND Volt.-Feedback HS Op Amp 524 420 3.27 Voltage Programmable 434 348 271 
AD8099ARDZ AD8099ARDZ-ND Volt.-Feedback HS Op Amp. 524 420 327 AD628ARZ AD628ARZ-ND Diff. Amp High-Common Mode 
AD8132AR AD8132AR-ND Differential Amp 350MHz HS 439 351 273 Voltage Programmable* NEW........... 8-50 4.34 348 271 
AD8132ARM AD8132ARM-ND Differential Amp 350MHz HS 439 351 273 AD628ARM AD628ARM-ND Diff. Amp High-Common Mode 
AD8132ARZ AD8132ARZ-ND Differential Amp 350MHz HS 439 351 273 Voltage Programmable 434 348 2.71 
AD8137YR AD8137YR-ND Differential 12-Bit ADC Drive 256 205 173 AD628ARMZ AD628ARMZ-ND Diff. Amp High-Common Mode 
AD8137YRZ AD8137YRZ-ND Differential 12-Bit ADC Drive 256 205 173 Voltage Programmable* NEW!. 434 348 271 
AD8138AR AD8138AR-ND Diff. ADC Driver Low Distortion 8.50 680 574 AD629AN AD629AN-ND Diff. Amp High-Common Mode Vol 602 482 407 
AD8138ARM AD8138ARM-ND Diff. ADC Driver Low Distortion 8.50 6.80 574 AD629ANZ AD629ANZ-ND Diff. Amp High-Common 
AD8139ARD AD8139ARD-ND Differential LN R-R ADC Driver. 844 676 570 Mode Volt.* NEW'.... 602 482 4.07 
AD8139ARDZ AD8139ARDZ-ND Differential LN R-R ADC Driver. 844 676 570 AD629AR AD629AR-ND Diff. Amp High-Common Mode Vo 6.02 482 4.07 
AD8351ARM AD8351ARM-ND Diff. RF/IF Amp Low Distributio 790 632 534 AD629ARZ AD629ARZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Vol 602 4.82 4.07 
AD8351ARMZ AD8351ARMZ-ND Diff. RF/IF Amp Low AD629BN AD629BN-ND Diff. Amp High-Common Mode Vol 930 744 628 
Distribution* NEW?..... 7.90 6.32 534 AD629BNZ AD629BNZ-ND Diff. Amp High-Common 
AD8351-EVAL AD8351-EVAL-ND Evaluation Board for AD8351 ..— 118.80 — — Mode Volt.* NEW?.... 930 744 6.28 
AD8644AR AD8644AR-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz 475 380 296 AD629BR AD629BR-ND Diff. Amp High-Common Mode Vo 9.30 7.44 6.28 
AD9631AR AD9631AR-ND Volt.-Feedback Op Amp WI 8.66 693 5.85 AD629BRZ AD629BRZ-ND Diff. Amp High-Common 
OP42FZ OP42FZ-ND Op Amp Precision HS Fast Set. 646 517 437 Mode Volt.* NEW?. 930 744 628 
0P42GP OP42GP-ND Op Amp Precision HS Fast Set . 437 350 272 AD8225AR AD8225AR-ND Instrument Amp Precision Gain of 5........ 8-SOIC 6.96 5.57 4.70 
0Р4265 OP42GS-ND Op Amp Precision HS Fast Se 437 350 272 AD8225ARZ AD8225ARZ-ND Instrument Amp Precision 
OP42GSZ OP42GSZ-ND Op Amp Precision HS Fast S 437 350 2.72 Gain of 5* NEW? ... 696 557 470 
OP162GS OP162GS-ND Op Amp 15MHz R-R..... 320 256 1.99 AD8555ACPZ-R2 AD8555ACPZ-R2CT-ND |0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
OP249AZ OP249AZ-ND Op Amp Dual JFET Precision H 16.31 14.69 13.03 Signal Amp 16-LFCSP_ 872 698 5.89 
OP249FZ OP249FZ-ND Op Amp Dual JFET Precision HS.. 8.84 7.08 5.97 AD8555ACPZ-R2 AD8555ACPZ-R2TR-ND |0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
OP249GP OP249GP-ND Op Amp Dual JFET Precision HS 358 2.83 220 Signal Amp 16-LFCSP 1417.00/250 
0P249GS OP249GS-ND Op Amp Dual JFET Precision H 353 283 220 AD8555AR AD8555AR-ND 0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
OP249GSZ OP249GSZ-ND Op Amp Dual JFET Precision H 353 283 220 Signal Amp 700 560 473 
OP271GP OP271GP-ND Op Amp Dual HS... 511 409 348 AD8555ARZ AD8555ARZ-ND 0-Drift, Digitally Programmable Sensor 
0Р46265 OP462GS-ND Op Amp Quad R-R HS 6.99 554 468 Signal Amp 700 560 473 
0P467GP OP467GP-ND Op Amp Quad Precision H 14-Пір 10.66 9.60 8.52 AMPO1EX AMPO1EX-ND Amp Instrument Precision LN 24.93 23.27 21.61 
0246765 OP467GS-ND Op Amp Quad Precision HS.. 6-SOIC 11.48 10.34 9.17 AMPO1FX AMPO1FX-ND Amp Instrument Precision LN .18-CDip 16.23 14.61 12.96 
OP482GP OP482GP-ND Op Amp Quad JFET HS Low Powe 421 337 2.62 AMP01GS AMPO1GS-ND Amp Instrument Precision LN 20-501С 14.58 13.13 11.64 
0Р48205 OP482GS-ND Op Amp Quad JFET HS Low Power. 378 303 236 АМРО2ЕР ОЕ A sie pues 126 1238 ee 
- - mp Instrument Precisio! | К i 
Instrumentation _ AMP02FS AMPO2FS-ND Amp Instrument Precision 861 776 688 
AD521JD AD521JD-ND Instrumentation Amp Prog. Gai 29.66 27.68 25.71 AMPO4EP AMPOAEP-ND Amp Instrument Precision Singl 1096 987 876 
AD524AD AD524AD-ND Instrumentation Amp Precision 16.08 15.01 13.94 AMPO4ES AMPOAES-ND Am ДЕДІ | i й 
р 12% p Instrument Precision Singl 1096 987 876 
AD524AR-16 AD524AR-16-ND Instrumentation Amp Precision SOIC 1225 1103 9.78 AMP04FP AMP04FP-ND Amp Instrument Precision Singl 938 751 634 
AD524BD AD524BD-ND Instrumentation Amp Precision .16-Dip 25.23 23.55 21.87 p ол эл ў Т Y 
й bi F AMP04FS AMP04FS-ND Amp Instrument Precision Single .. 938 751 634 
AD524CD AD524CD-ND Instrumentation Amp Precision 40.59 37.89 35.18 
š OP227EY OP227EY-ND Op Amp Dual Instrument LN 19.52 18.22 16.92 
AD526BD AD526BD-ND Gain Amp Software Prog... 16.16 15.08 14.01 0P227GY 0P227GY-ND Op Amp Dual Instrument Li 1151 1037 920 
AD526JN AD526JN-ND Gain Amp Software Pro: 9.10 8.19 727 = : : : 
AD526JNZ AD526JNZ-ND Gain Amp Software Prog. 910 849 727 Isolation 
AD595AD AD595AD-ND Thermocouple Instrumentation Amp. 17.84 16.65 15.46 AD202JN AD202JN-ND Isolated Amp 2-Port 2КН: 33.60 31.36 29.12 
AD595CD AD595CD-ND Thermocouple Instrumentation Amp. 27.23 25.41 23.60 AD202JY AD202JY-ND Isolated Amp 2-Port 2KH. 33.60 31.36 29.12 
AD620AN AD620AN-ND Instrumentation Amp ІР... 662 520 447 AD202KN AD202KN-ND Isolated Amp 2-Port 2KH 38.40 35.84 33.28 
AD620ANZ AD620ANZ-ND Instrumentation Amp LP* NEW! 6.62 5.30 447 AD202KY AD202KY-ND Isolated Amp 2-Port 2KH 3840 35.84 33.28 
AD620AR AD620AR-ND Instrumentation Amp LP. 6.62 530 447 А02035М AD203SN-ND Isolated Amp 10KHz... 121.61 113.50 105.40 
AD620AR-REEL7 AD620AR-REEL7TR-ND | Instrumentation Amp LP. 3153.00/750 AD204JN AD204JN-ND Isolated Amp 4-Channel .. 37.50 35.00 32.50 
AD620BN AD620BN-ND Instrumentation Amp LP 9.94 7.96 671 AD204JY AD204JY-ND Isolated Amp 2-Port 5KH; 37.50 35.00 32.50 
AD620BNZ AD620BNZ-ND Instrumentation Amp LP 994 796 671 AD210AN AD210AN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz 73.50 68.60 63.70 
AD620BR AD620BR-ND Instrumentation Amp LP. 994 796 671 AD210BN AD210BN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz 88.50 82.60 76.70 
AD620BR-REEL7 |ADG20BR-REEL7CT-ND | Instrumentation Amp LP. 994 796 671 AD210JN AD210JN-ND Isolated Amp 3-Port 20KHz 66.00 61.60 57.20 
AD620BR-REEL7 AD620BR-REEL7TR-ND | Instrumentation Amp LP. 4734.00/750 AD215BY AD215BY-ND Isolated Amp 120KHz 75.00 70.00 65.00 
AD621AN AD621AN-ND Instrumentation Amp LP Low Dri 774 620 523 ж Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 425 


ANALOG 


DEVICES AMPLIFIERS (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Each» Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
Line Driver OP2177ARM-R2 — [OP2177ARM-R2CT-ND [Ор Amp Dual Precision LN 455 364 283 
ADB15ARB-24 AD815ARB-24-ND | High Output Current Diff. Drive 975 878 779 OP2177ARM-R2  |OP2177ARM-R2TR-ND [Ор Amp Dual Precision LN 671.75/250 
AD8016ARE AD8016ARE-ND Amp XDSL Line Driver. 8.30 6.64 5.61 OP2177ARM-REEL | OP2177ARM-REELCT-ND Op Amp Dual Precision LN 340 272 242 
AD8018AR-REEL7 | AD8018AR-REEL7CT-ND | XDSL Line Driver R-R 590 472 3.99 OP2177ARM-REEL — |OP2177ARM-REELTR-ND [Ор Amp Dual Precision LN 5709.00/3,000 
AD8018AR-REEL7 | AD8018AR-REEL7TR-ND | XDSL Line Driver R-R 3688.00/1,000 Low Power 
AD4504 T ine Driver R- | i | 
BAR BDSSOSSAREND ADSELIne Dive R:R МЕЙЛ З сз Sie AD818AN AD818AN-ND Video Op Amp 130MHz LP 401 321 250 
Log ADB18ANZ AD818ANZ-ND Video Op Amp 130MHz LP* МЕ 401 321 250 
AD606JN AD606JN-ND Demod Log Amp 50MHz 5/. 35.42 33.06 30.70 AD818AR AD818AR-ND Video Op Amp 130MHz LP 401 321 250 
AD606JR AD606JR-ND Demod Log Amp 50MHz 5V . 35.42 33.06 30.70 AD820AN AD820AN-ND Op Amp FET R-R Low Power. 419 335 2.61 
AD640BP AD640BP-ND Logarithmic Amp Demo 94.59 88.29 81.98 AD820ANZ AD820ANZ-ND 0p Amp FET R-R Low Power* 419 335 261 
AD640JN AD640JN-ND Logarithmic Amp Demod . 42.51 39.68 36.85 AD820AR AD820AR-ND Op Amp FET R-R Low Power 410 328 255 
AD641AP AD641AP-ND Logarithmic Amp Demod.. 3825 3570 33.15 DAE : ў ў ў 
ET AD820AR-REEL7 — |AD820AR-REEL7TR-ND |Op Amp FET А-В Low Power. 1774.50/750 
AD8304ARU AD8304ARU-ND Logarithmic Converter 160d 20.68 1925 17.88 AD820BR AD820BR-ND Op Amp FET R-R Low Power 530 424 358 
AD8304ARUZ D sigun Converter EXTERNES AD820BRZ AD820BRZ-ND Op Amp FET R-R Low Power. 530 424 358 
AD8305ACP-R2 — |АО8ЗОБАСР-ВОСТ-МО | Logarithmic Converter 10098 16-LFCSP 1431 1289 1143 ADB2AAR=IA АОВ Ар БШШ Op Amp FET R-R Low Power. SUD pur GE 
AD8305ACP-R2 AD8305ACP-R2TR-ND_| Logarithmic Converter 100dB 16-LFCSP 2738.00/250 Mua F X АРНЕ s Ор Атр Dua нё = гав. EE 
Я ithmi m E x - - р Amp Dual ow Power. у 
AD8307AN ADBSO7ANND | Logarithmic Amp 9269... “зор 1183 1065 94 | Ел AD827AQ-ND [Op Amp Dual HS Low Power. 1205 1085 962 
AD8307AR AD8307AR-ND Logarithmic Amp 9248. 8500 1183 1065 945 AD8002ARM AD8002ARM-ND Op Amp Current-Feedback Dual. MSOP 5.68 4.55 384 
AD8307AR-REEL7 | AD8307AR-REEL7CT-ND | Logarithmic Amp 92dB. 8-SOIC 11.83 10.65 9.45 AD8005ART-REEL7 | AD8005ART-REEL7CT-ND [Ор Amp Current-Feedback LP OT-23-5 2.84 227 1.77 
AD8307AR-REEL7 _ |AD8307AR-REEL7TR-ND | Logarithmic Amp 92dB. 8-SOIC 6656.25/750 AD8005ART-REEL7 |AD8005ART-REEL7TR-ND [Ор Amp Current-Feedback LP 07-23-5 4764.00/3,000 
AD8309ARU AD8309ARU-ND Logarithmic Amp 10048 6-TSSOP 16.24 14.63 12.97 AD8014AR AD8014AR-ND Op Amp Current-Feedback LP 8-506 3.06 2.45 1.91 
AD8309-EVAL ADB309-EVAL-ND — Evaluation Board for AD8309 111.38 AD8014ART-REEL7 |AD8O14ART-REEL7CT-ND |Op Amp Current-Feedback LP 0Т-23-5 268 245 167 
| м =l valuation Board tor = - — = * аі £ ж 79°: 2 J ы 
AD8310ARM AD8310ARM-ND Logarithmic Атр 950B..... -MSOP 990 792 6.69 AD8014ART-REEL7 | AD8014ART-REEL7TR-ND [Ор Amp Current-Feedback LP ОТ-23-5 4497.00/3,000 
AD8310-EVAL AD8310-EVAL-ND — |Evaluation Board for AD8310 MAUS — — AD8625AR AD8625AR-ND Op Amp Quad JFET А-В... 14-306 894 716 6.04 
AD8313ARM AD8313ARM-ND Logarithmic Amp 700В. 18.38 17.15 15.93 AD8625ARU AD8625ARU-ND Op Amp Quad JFET R-R . 14-1550Р 894 716 6.04 
AD8313ARM-REEL7 |ADB3i3ARM-REELTCT-ND | Logarithmic Amp 7048. 18.38 1715 15.93 AD8625ARUZ AD8625ARUZ-ND [Op Amp Quad JFET В-В. A4TSSOP 8.94 716 6.04 
AD8313ARM-REEL7 |AD8313ARM-REEL7TR-ND |Logarithmic Amp 70dB. 15129.00/1.000 AD8625ARZ AD8625ARZ-ND Op Amp Quad JFET R-R. 894 716 6.04 
AD8313-EVAL AD8313-EVAL-ND — |Evaluation Board for AD8313 — 11138 — — AD8626AR AD8626AR-ND Op Amp Precision JFET LP 536 429 3.62 
ADLS310ACP-R2 — | ADL5310ACP-R2CT-ND | Dual Logarithmic Converter, 120dB...24-LFCSP 18.69 1745 16.20 AD8626ARM-R2  [А08626АВМ-В2СТ-МО [Ор Amp Precision JFET LP. 644 546 4.35 
ADL5310ACP-R2 _| ADL5310ACP-R2TR-ND | Dual Logarithmic Converter, 120dB ....24-LFCSP 3971.75/250 ADB626ARN-R2 — |AD8626ARM-R2TR-ND Op Amp Precision JFET LP 104650/250 
Low Noise AD8626ARMZ-R2 |AD8626ARMZ-R2CT-ND [Ор Amp Precision JFET LP* NEW! 644 5.16 435 
AD795JR AD795JR-ND Precision Op Amp FET LP LN 6.60 528 446 AD8626ARMZ-R2  |AD8626ARMZ-R2TR-ND [Ор Amp Precision JFET LP* NEW! 1046.50/250 
AD795JRZ AD795JRZ-ND Precision Op Amp FET LP LN 6.60 528 4.46 AD8626ARZ AD8626ARZ-ND 0p Amp Precision JFET LP 536 429 3.62 
AD797AN AD797AN-ND Op Amp Low Distortion ІМ... 958 767 647 AD8627AKS-R2 AD8627AKS-R2CT-ND [Ор Amp Precision JFET LP. 473 378 294 
AD797ANZ AD797ANZ-ND Op Amp Low Distortion LN* NEW! 958 7.67 6.47 AD8627AKS-R2 AD8627AKS-R2TR-ND [0р Amp Precision JFET LP. 698.25/250 
AD797AR AD797AR-ND Op Amp Low Distortion LN 958 767 6.47 AD8627AKSZ-R2 — AD8627AKSZ-R2CT-ND [Ор Amp Precision JFET ІР» NEW! 473 378 294 
AD797BR AD797BR-ND Op Amp Low Distortion LN 1085 977 8.66 AD8627AKSZ-R2 — |AD8627AKSZ-R2TR-ND Op Amp Precision JFET LP* NEW! 698.25/250 
AD8350AR20 AD8350AR20-ND Amp Diff Low-Distortion 652 522 441 AD8627AR AD8627AR-ND Op Amp Precision JFET LP......... 394 315 245 
AD8350ARM15 AD8350ARM15-ND Amp Diff Low-Distortion 652 522 441 AD8627ARZ AD8627ARZ-ND Op Amp Precision JFET LP* NE 394 315 245 
AD8510AR AD8510AR-ND Prec. Op Amp JFET Single L 259 207 161 OP90GP DESDCRIND On Amp Precision EP RW EDT Zo 
AD8510BR AD8510BR-ND Prec. Op Amp JFET Single LN 549 440 342 09065 ООШ DD Ars pocion LP. Iv Ой o 
AD8510BRZ AD8510BRZ-ND Prec. Op Amp JFET Single LN* NE! 549 440 342 OP97EP OP97EP-ND op ne LP OP07 608 487 411 
AD8512AR AD8512AR-ND Prec. 0p Amp JFET Dual LN 389 342 243 OPO7FP OP97FP-ND Op Amp LP ОРО? 227 182 142 
AD8512ARZ AD8512ARZ-ND Prec. Op Amp JFET Dual LN* NI 389 312 243 { | 
AD8512BR AD8512BR-ND Prec. Op Amp JFET Dual LN...... 998 799 674 ОРӘ7Е5 OROTESEND) Op Amp LP OPO? Quy WB ўсе 
AD8512BRZ AD8512BRZ-ND Prec. Op Amp JFET Dual LN* NEW! 998 7.99 674 OP193FS OP193FS-ND Op Amp Micropower R-R 2.99 240 187 
AD8610AR AD8610AR-ND Op Amp Precision JFET LN 800 640 540 s A ЕЕ 0 20 
AD8610BR AD8610BR-ND Op Amp Precision JFET LN... 1575 1470 1365 д p Amp Dual Single Supply LP. ala meg Buy 
AD8651AR AD8651AR-ND Op Amp 50MHz Low Distortion 281 225 175 OP4906P OP490GP-ND Op Amp Quad Low Voltage LP 832 6.66 5.62 
AD8651ARZ AD8651ARZ-ND Op Amp 50MHz Low Distortion 0Р49065 OP490GS-ND Op Amp Quad Low Voltage LP. 832 6.66 5.62 
LN* NEW'... 281 225 175 0Р49665 OP496GS-ND Op Amp Quad R-R LP... 543 411 320 
AD8651ARM-R2 — |AD8651ARM-R2CT-ND | Op Amp 50MHz Low Distortion Li 376 301 234 OP497FS OP497FS-ND Op Amp Quad Precision Volt. LP 9.96 797 673 
AD8651ARM-R2 AD8651ARM-R2TR-ND | Op Amp 50MHz Low Distortion LN........ 555.25/250 0Р4976Р 0P497GP-ND Op Amp Quad Precision Volt. LP 688 551 4.65 
AD8651ARMZ-R2 AD8651ARMZ-R2CT-ND | Op Amp 50MHz Low Distortion OP497GS OP497GS-ND Op Amp Quad Precision Volt. LP 6.56 5.25 4.43 
LN* NEW! 3.76 3.01 2.34 OP497GSZ OP497GSZ-ND Op Amp Quad Precision Volt. LP 6.56 5.25 4.43 
AD8651ARMZ-R2 O | AD8651ARMZ-R2TR-ND | Op Amp 50MHz Low Distortion Precision 
LN* NEW! 555.25/250 mE - 
AD8671AR AD8671AR-ND Op Amp Precision Single LN. 279 224 174 AD ARR Ree Мр peel REEL ОШ oe Power... 5010 
AD8671ARZ AD8671ARZ-ND Op Amp Precision Single LN 279 224 174 Powers: NEWI. 275 220 171 
AD8671ARM-R2 — |AD8671ARM-R2CT-ND | Op Amp Precision Single LN. 335 269 2.09 М pisei | ; | 
AD8671ARM-R2 — |AD8671ARM-R2TR-ND | Op Amp Precision Single LN. 495.50/250 DE END Precision ВЕТ др ATP Fs Fuer 600 480 405 
AD8671ARMZ-R2  |AD8671ARMZ-R2CT-ND | Op Amp Precision Single LN* NEW? 3.35 2.69 2.09 рар МЕЙ. тр Low BT МО 
AD8671ARMZ-R2 |AD8671ARMZ-R2TR-ND | Op Amp Precision Single LN* NEWT. 495.50/250 Ep e 5 : : 
Я ісі AD548TH AD548TH-ND Precision BiFET 0p Amp Low Power. 13.94 12.56 11.14 
AD8672AR AD8672AR-ND Op Amp Precision Dual LN ....... 4.55 364 2.83 Я 
AD8672ARZ AD8672ARZ-ND Op Amp Precision Dual LN* NE! 455 364 283 AD549JH ADS49JH-ND Low Bias Current Op Amp 1844 1721 15.98 
AD8672ARM-R2 — |AD8672ARM-R2CT-ND | Ор Amp Precision Dual LN 545 436 339 AD549KH AD549KH-ND Low Bias Current Op Amp... 25.74 24.03 22.31 
AD8672ARM-R2 — |AD8672ARM-R2TR-ND | Op Amp Precision Dual LN 804.75/250 AD549LH AD549LH-ND Low Bias Current Op Am 31.82 29.70 27.58 
AD8672ARMZ-R2  |AD8672ARMZ-R2CT-ND | Op Amp Precision Dual LN 545 436 339 Ай58550 ADSBSSGHND Prec. Sample/Hold Amp. 052 60 0650552 
AD8672ARMZ-R2 >|AD8672ARMZ-R2TR-ND | Op Amp Precision Dual LN 804.75/250 AD648JN AD648JN-ND Op Amp Dual Prec. LP BiFE 351 281 219 
AD8674AR AD8674AR-ND Op Amp Prec. Quad LN..... 7.60 6.08 5.13 AD648JNZ AD648JNZ-ND Op Amp Dual Prec. LP BiFET* NEW!. 3.51 2.81 2.19 
AD8674ARZ AD8674ARZ-ND Op Amp Prec. Quad LN* NE! 760 608 543 AD648JR AD648JR-ND Op Amp Dual Prec. LP BiFET ....... 351 281 2419 
AD8674ARU AD8674ARU-ND Op Amp Prec. Quad LN........ 760 608 513 AD648JRZ AD648JRZ-ND Op Amp Dual Prec. LP BiFET* NEW! 351 281 2.19 
AD8674ARUZ AD8674ARUZ-ND Ор Amp Prec. Quad LN* NEW: 760 608 513 AD648KN AD648KN-ND Op Amp Dual Prec. LP BiFET 794 636 536 
OP27AZ OP27AZ-ND Op Amp Precision Low Noise 3018 28.17 26.16 AD648KNZ AD648KNZ-ND Op Amp Dual Prec. LP BiFET* МЕЙЛ. 794 636 536 
OP27EP OP27EP-ND Op Amp Precision Low Noise 529 423 329 AD704AR-16 AD704AR-16-ND Bipolar Op Amp Quad 818 6.55 5.53 
OP27EZ OP27EZ-ND Op Amp Precision Low Noise 1434 12.92 1146 AD704ARZ-16 AD704ARZ-16-ND [Bipolar Op Amp Quad* МЕ 8.18 6.55 5.53 
0P27GP OP27GP-ND Op Amp Precision Low Noise 2.30 1.84 143 AD704JN AD704JN-ND Bipolar Op Amp Quad..... 7.62 610 5.15 
0Р2765 0Р2705-М0 Op Amp Precision Low Noise 2.30 1.84 143 AD704JNZ AD704JNZ-ND Bipolar Op Amp Quad* NEW: 7.62 6.10 5.15 
0Р27657 OP27GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise 230 184 143 AD704JR-16 AD704JR-16-ND Bipolar Op Amp Quad . 762 610 5.15 
pair ОБ ЕЗНО о mrs Brite T 542 348 soe AD706AR AD706AR-ND Bipolar Op Amp Dual 475 3.80 2.96 
š і . ] - AD706JN AD706JN-ND Bipolar Op Amp Dual 443 355 216 
0Р213Е5 OP213ES-ND Op Amp Dual Single Supply LN 1081 974 8.64 AD706JNZ AD706JNZ-ND Bipolar Op Amp Dual.. 394 346 266 
Чара DESIGN 0% Amp Dual Single Supply Ш ТШ ЕШ ШЕ AD706JR AD706JR-ND Bipolar Op Amp Dual... 419 335 261 
- p Amp Dual Single Supply | А Я isi -CDi 
0P270EZ 0P270EZ-ND Op Amp Dual Precision LN 1148 10.07 893 А070880 POORE ONE, PrecisioniQp Amp Dual 8-CDip СЕ тш 
m AD711AQ AD711AQ-ND Precision Op Amp BiFET HS 547 438 341 
OP270FZ OP270FZ-ND Op Amp Dual Precision LN 838 7.55 6.69 le i 
o AD711KN AD711KN-ND Precision Op Amp BiFET HS 4.25 341 2.65 
OP270GP OP270GP-ND Op Amp Dual Precision LN 511 4.09 348 AD711KR AD711KR-ND Precisi P 
— Ч гесіѕіоп Ор Атр BiFET HS 407 3.26 2.54 
0Р27065 OP270GS-ND Op Amp Dual Precision LN 540 432 336 AD711KRZ AD711KRZ-ND Precision Op Amp ВЕЕТ HS* М 407 326 2.54 
0Р413Е5 OP413ES-ND Op Amp Quad Low Drift 15.58 14.03 1244 AD745KR-16 ВИ Op Amp Low Noise ВЕЕТ : 2 : 
OPA13FS OP413FS-ND Op Amp Quad Low Drift 9.02 722 6.09 LE Dn p Amp Low Noise Bil ines Сар GS 
ОРАТОЕҮ OP470EY-ND Op Amp Quad Very LN 1631 1469 1303 AD745KRZ-16 AD745KRZ-16-ND (Ор Amp Low Noise ВЕЕТ* NEW! 1085 977 8.66 
OP470GP OPA70GP-ND Op Amp Quad Very L 716 573 484 AD746AQ AD746AQ-ND Precision Op Amp Dual BiFET 895 806 7.15 
OP470GS OP470GS-ND Op Amp Quad Very LN.. 760 608 513 pase ТОР, ш 1703 15.89 14.76 
OP471EY OP471EY-ND Op Amp Quad High Speed LN 1685 1573 14.60 -l ual Precision, Low Power FET 
0P471GP OPAT1GP-ND Op Amp Quad High Speed LN 798 639 539 Input Op Amp 560 448 378 
0P471GS OP471GS-ND Op Amp Quad High Speed LN 8.10 648 547 AD822AR AD822AR-ND Dual Precision, Low Power FET 
OP490GS-REEL OP490GS-REELCT-ND | Ор Amp Quad Micropower 832 6.66 5.62 Input Ор Amp 550 440 372 
OP490GS-REEL OP490GS-REELTR-ND | Ор Amp Quad Micropower 5200.00/1,000 AD822AR-REEL7 — |AD822AR-REEL7CT-ND | Dual Precision, Low Power FET 
OP495GP OP495GP-ND Op Amp Quad R-R. 778 623 526 Input Op Amp 619 495 3.85 
0Р1177АВ OP1177AR-ND Op Amp Precision 243 1.94 1.46 AD822AR-REEL7 AD822AR-REEL7TR-ND |Dual Precision, Low Power FET 
0P2177AR OP2177AR-ND Op Amp Dual Precision 378 3.03 2.36 Input Op Amp 2619.75/750 
OP2177AR-REEL7 |OP2177AR-REEL7TR-ND | Op Amp Dual Precision LN 2142.00/1,000 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
ETE AMPLIFIERS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
Analog Devices Digi-Key Price Еа OP282GS-REEL OP282GS-REELTR-ND |Op Amp Dual JFET Input. 3340.00/2,500 
Part Мо. Part Мо. Description Pkg. 1 25 100 0Р282057 0P282GSZ-ND Op Amp Dual JFET Input. 2.39 191 149 
AD822ARM-REEL  |AD822ARM-REELCT-ND | Dual Precision, Low Power FET 0Р284ЕР OP284EP-ND Op Amp Dual Precision R-R 896 717 6.05 
Input Op Amp... 558 447 348 OP284ES OP284ES-ND Op Amp Dual Precision R-R 880 704 594 
AD822ARM-REEL  [AD822ARM-REELTR-ND | Dual Precision, Low Power FET OP284FS OP284FS-ND Op Amp Dual Precision А-А 6.00 480 405 
Input Op Атр.. 9375.00/3,000 OP284FS-REEL7 OP284FS-REEL7CT-ND [Ор Amp Dual Precision А-А 6.00 4.80 4.05 
AD822ARMZ-R2 — |AD822ARMZ-R2CT-ND | Dual Precision, Low Power FET OP284FS-REEL7 — |OP284FS-REEL7TR-ND [Ор Amp Dual Precision R-R .. 3750.00/1,000 
Input Op Amp* NEW?..... 660 528 446 0Р28505 OP285GS-ND Op Amp Dual Precision 9MHz. 461 369 287 
AD822ARMZ-R2 — |AD822ARMZ-R2TR-ND | Dual Precision, Low Power FET OP290GP OP290GP-ND Op Amp Dual Precision Single Supply 606 485 410 
AB682588 е тті Ор Атри МЕЙІ. 1072.50/250 OP290GPZ OP290GPZ-ND Op Amp Dual Precision Single Supply 6.06 485 410 
taut 0j Ami DNE Gu» баз Bel OP297EZ OP297EZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias. 9.88 890 7.89 
AD823AN AD823AN-ND Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp 500 400 338 pads Meli A e v ШІ 515 405 238 
лов аш E 8 ТЕМНЕ UE ipit -Dip 500 400 338 OP297FS OP297FS-ND Op Amp Dual Low Off/Bias 547 438 341 
AD823AR AD823AR-ND Dual Prec., 16MHz ТШ Ор Amp..8-SOIC 500 400 338 0Р2976Р 0P297GP-ND Op Amp Dual Low Off/Bias . 443 3.55 276 
AD823AR-REEL7 — |AD823AR-REEL7TR-ND | Dual Prec., 16MHz JFET Input Op Amp ...8-SOIC 2381.25/750 OP297GPZ 0P297GPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias . 443 355 276 
AD843KN AD843KN-ND Op Amp Fast-Settling .......... -Dip 976 781 6.59 0Р29705 0P297GS-ND Op Amp Dual Low Off/Bias 419 335 261 
AD845BQ AD845BQ-ND Op Amp JFET Precision 16MHz 1058 953 845 OP297GS-REEL7  |OP297GS-REEL7CT-ND [Ор Amp Dual Low Off/Bias 419 335 261 
AD8221AR AD8221AR-ND Precision Instrumentation Amp 548 439 370 OP297GS-REEL7 | OP297GS-REEL7TR-ND [Ор Amp Dual Low Off/Bias 2372.00/1,000 
AD8221ARZ AD8221ARZ-ND Precision Instrumentation OP484ES OP484ES-ND. Op Amp Quad Precision R-R . 13.08 11.78 10.45 
Amp* МЕЙЛ. ú ge ERI SU OPABAFP OP484EP-ND Op Amp Quad Precision R-R 875 788 699 
AD8221ARM AD8221ARM-ND Precision Instrumentation Amp. 529 423 329 n ` У 3 
AD8221ARMZ AD8221ARMZ-ND — | Precision Instrumentation Opies ОО 05AM а R: GEB ҮШ) GS 
Amp* NEW! 529 423 329 OP484FS-REEL7 — |OP484FS-REEL7CT-ND [Ор Amp Quad Precision R-R . 833 750 665 
AD8221BR AD8221BR-ND Precision Instrumentation Amp 958 767 647 OPABAFS-REEL7 — |OP484FS-REEL7TR-ND [Op Amp Quad Precision В-В. 6175.00/1,000 
AD8221BRZ AD8221BRZ-ND Precision Instrumentation OP491GP OP491GP-ND Op Amp Quad Single Supply R- 620 496 419 
Amp* NEW!?..... " 958 767 647 0Р49105 OP491GS-ND Op Amp Quad Single Supply R-R 620 4.96 4.19 
AD8221-EVAL AD8221-EVAL-ND Evaluation Board for AD822 63.60 — = OP497FP OP497FP-ND Op Amp Quad Precision Low Current. 836 7.53 6.68 
AD8510ARM-R2 — |AD8510ARM-R2CT-ND | Wide-Bandwidth JFET Op Amp. 341 249 194 OP727AR OP727AR-ND Op Amp Dual Prec. R-R Out... 405 324 252 
AD8510ARM-R2 — |AD8510ARM-R2TR-ND | Wide-Bandwidth JFET Op Amp. -MSOP 458.75/250 OP727ARU OP727ARU-ND Op Amp Dual Prec. R-R Ou 405 324 252 
AD8510ARZ AD8510ARZ-ND Wide-Bandwidth JFET Op Amp. 8-SOIC 259 2.07 161 OP727ARUZ OP727ARUZ-ND Op Amp Dual Prec. R-R 0u 405 324 252 
ADBET2ARWEREELADOSTOMAMAEELTAN | Dual JFET Precision Op Ama МВР воз | ае  |OPTANZND [Op Amp Dual Prec RA Ou бє ори 
AD8513AR AD8513AR-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp....14-S0lC 780 624 527 OR AIR GEZ NENES OP ATP күн о AM Qu 580 ae ue 
AD8513ARZ AD8513ARZ-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp....14-SOIC 7.80 624 527 DAMP S UICE TOGISIORE | Е ! 
i i OP777AR OP777AR-ND Op Amp Precision Single Supply R-R 2.70 216 1.68 
AD8513ARU AD8513ARU-ND Wide-Bandwidth Quad JFET 
780 624 527 OP777ARZ OP777ARZ-ND Op Amp Precision Single Supply R-R 2.70 2.16 1.68 
AD8513ARUZ AD8513ARUZ-ND Wide-Bandwidth Quad JFET OP1177ARM-REEL — |0P1177ARM-REELCT-ND [Ор Amp Precision LN Bias Current 2.00 1.60 1.20 
Op Amp* NEWS... 7.80 624 527 OP1177ARM-REEL  |0P1177ARM-REELTR-ND [Ор Amp Precision LN Bias Current 3072.00/3,000 
AD8572ARUZ AD8572ARUZ-ND | 0-Drift R-R 1/0 Op Amp 416 3.33 259 OP4177AR 0P4177AR-ND Op Amp Quad Precision LN 792 634 535 
AD8601ART-REEL7 | AD8601ART-REEL7CT-ND | Precision CMOS Single А-В In/Out OP4177ARU OP4177ARU-ND Op Amp Quad Precision LN................ 7.92 634 535 
Wideband Op Amp вы 1.33 1.06  .80 Trans Line Driver 
uM Prerio ENOS Smale RR IOW 2034.00/3,000 AD8323ARU AD8323ARU-ND [Low Noise Driver CATV Fine-Step .....28-TSSOP 740 608 5.18 
AD8601ARTZ-REEL7 | AD8601ARTZREEL7CT-ND| Precision CMOS Single А-А In/Out Variable Gain Amplifiers 
Wideband Op Amp* NEW?............ 133 106 80 AD600AQ AD600AQ-ND VGA Dual, Adj. Gain 3321 31.00 28.79 
AD8601ARTZ-REEL7 | AD8601ARTZREEL7TR-ND_ Precision CMOS Single R-R In/Out AD600AR AD600AR-ND VGA Dual. Adj. Gain 2768 2583 2399 
Wideband Ор Amp* МЕМЛ 20300/21000 AD600ARZ AD600ARZ-ND VGA Dual, Adj. Gai 2 
= , Adj. Gain 7.68 25.83 23.99 
AD8610ARZ AD8610ARZ-ND Precision JFET Input Op Amp 8-5010 8.00 640 540 AD600.N AD600JN-ND VGA Dual. Adi. Gain 2129 1987 1845 
AD8610BRZ AD8610BRZ-ND Precision JFET Input Op Amp 8-501С 15.75 1470 13.65 жы бан ў à : 
AD600JR AD600JR-ND VGA Dual, Adj. Gain 2129 19.87 18.45 
AD8616AR AD8616AR-ND 20MHz, R-R, Op Amp Dual... 8-501С 345 252 1.96 LEGI за! 
AD8616ARZ AD8616ARZ-ND 20MHz, R-R, Op Amp Dual* NEW! 315 252 196 AD600JRZ AD600JRZ-ND VGA Dual, Adj. Gain... 21.29 19.87 18.45 
AD8616ARM-R2  |А08616АВМ-В20Т-М0 | 20MHz, А-А, Op Amp Dual... 416 333 259 AD602AR AD602AR-ND VGA Dual 35MHz Low Noisi 27.68 25.83 23.99 
AD8616ARM-R2 AD8616ARM-R2TR-ND | 20MHz, R-R, 0p Amp Dual 615.25/250 AD602ARZ AD602ARZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* NE! 2768 25.3 23.99 
AD8618AR AD8618AR-ND Prec. 20MHz CMOS R-R 1/0 Op Am 5.00 400 338 AD602JR AD602JR-ND VGA Dual 35MHz Low Noise. 2129 1987 18.45 
AD8618ARZ AD8618ARZ-ND Prec. 20MHz CMOS R-R 1/0 AD602JRZ AD602JRZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise* МЕ! 2129 19.87 18.45 
Ор Amp* NEW'... 5.00 4.00 3.38 AD603AQ AD603AQ-ND 855 7.70 6.83 
AD8620AR AD8620AR-ND Op Amp Precision JFET LN 13.33 12.00 10.64 AD603AR AD603AR-ND 936 749 632 
AD8620ARZ AD8620ARZ-ND Precision JFET Op Атр.... 13.33 12.00 10.64 AD603AR-REEL7 AD603AR-REEL7CT-ND 936 7.49 6.32 
AD8620BR AD8620BR-ND Op Amp Precision JFET LN 26.70 24.92 23.14 4 | y 
AD8620BRZ AD8620BRZ-ND Op Amp Precision JFET LN* NEW! 26.70 24.92 23.14 аран Т. ЕСТ ND VGA 90MHz Low Noise m EE 32 
AD8628AR AD8628AR-ND 0p Amp R-R 0-Drift 248 198 154 ae : š : 
AD8628ART-R2 AD8628ART-R2CT-ND | Op Amp А-А 0-Drift 297 238 185 AD604AN AD604AN-ND Amp Dual Adj. Gain Linear . 21.08 19.67 18.27 
AD8628ART-R2 AD8628ART-R2TR-ND | Op Amp R-R 0-Drift 439.00/250 AD604AR AD604AR-ND Amp Dual Adj. Gain Linear. 2108 19.67 18.27 
AD8628ARTZ-R2 |AD8628ARTZ-R2CT-ND | Op Amp R-R 0-Drift 297 238 1.85 AD604ARS AD604ARS-ND 2529 23.61 21.92 
AD8628ARTZ-R2 — |AD8628ARTZ-R2TR-ND | Op Amp А-А 0-Drift 439.00/250 AD605AR AD605AR-ND 15.94 1436 1273 
AD8628ARZ AD8628ARZ-ND Op Amp R-R 0-Drift 248 198 154 AD605ARZ AD605ARZ-ND 1594 1436 1273 
AD8698AR AD8698AR-ND Precision Dual R-R Outpu 5.34 4.28 3.61 AD8330ACP-R2 AD8330ACP-R2CT-ND 934 748 631 
AMPO3GP AMPO3GP-ND Amp Diff. Precision Unity Gail 522 418 3.53 AD8330ACP-R2 AD8330ACP-R2TR-ND 1517.75/250 
АМР0305 AMP03GS-ND Amp Diff. Precision Unity Gaii 5.22 418 3.53 AD8330ARQ AD8330ARQ-ND 9.34 7.48 6.31 
ОРО7СР OPO7CPADI-ND Op Amp Ultra Low Offse 147 123 .98 AD8330-EVAL AD8330-EVAL-ND — Evaluation Board for AD8330. — 12825 — - 
0Р0705 OPO7CS-ND Op Amp Ultra Low Offse 147 123 98 AD8331ARQ AD8331ARQ-ND VGA Single with Preamp..... 906 816 724 
OPO7EP OPO7EPADI-ND Op Amp Ultra Low Offse 304 243 189 - - 
OP27GS-REEL7  |OP27GS-REEL/TR-ND | Op Amp Precision Low Noise 1301.00/1,000 ADBSS1ARQZ АА VGA Single with Preamp* NEWT BOO С 124 
OP27G7 OP27GZ-ND Op Amp Precision Low Noise. 93 748 631 AD8332ACP-R2 AD8332ACP-R2CT-ND МВА Dual with Preamp LN . 16.74 15.63 14.51 
OP37EP OP37EP-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS . 491 393 306 AD8332ACP-R2 AD8332ACP-R2TR-ND |VGA Dual with Preamp LN . 3557.25/250 
0P37GP OP37GP-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS . 220 176 132 AD8332ARU AD8332ARU-ND VGA Dual with Preamp LN .28-Т550Р 16.74 15.63 14.51 
0P37GS OP37GS-ND Op Amp Precision LN 63MHz H 200 160 120 AD8332ARUZ AD8332ARUZ-ND [VGA Dual with Preamp LN* NEWE...28-TSSOP 16.74 15.63 1451 
OP37GSZ OP37GSZ-ND Op Amp Precision LN 63MHz HS.. 2.00 1.60 120 AD8370ARE AD8370ARE-ND Digital VGA LF to 750MHz 16-TSSOP 9.96 7.97 6.73 
OP42AZ OP42AZ-ND Op Amp Precision High Speed . 20.60 19.27 17.89 AD8370-EVAL AD8370-EVAL-ND Evaluation Board for AD8370 NEW! .— 118.80 — — 
OP42EJ OP42EJ-ND Op Amp Precision High Speed . 1546 13.92 12.35 
OP42EZ OP42EZ-ND Op Amp Precision High Speed . 13.61 12.26 10.87 
OP77EZ OP77EZ-ND Op Amp Super Precision 0Р07 924 740 6.24 NALOG ANALOG COMPUTATION CIRCUITS 
OP77FJ OP77FJ-ND Op Amp Super Precision OPO7 866 693 585 EVICES 
OP77FZ OP77FZ-ND Op Amp Super Precision OPO7 5.40 432 3.65 Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
OP90GS-REEL7 OP90GS-REEL7CT-ND | Op Amp Precision Micropower. 3.67 2.94 229 Part №. Part №. Description 1 25 100 
OP90GS-REEL7 OP90GS-REEL7TR-ND| Op Amp Precision Micropower. 2078.00/1,000 Я 
OPS7FS-REEL7 — |OP97FS-REEL7CT-ND | Op Amp Precision Low Powe 227 182 142 ABE DAD ЗОО e e 1829 024311407 
OP97FS-REEL7 OP97FS-REEL7TR-ND | Op Amp Precision Low Power .. 1288.00/1,000 AD630ARZ AD630ARZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* NEW!...20-S0C 1542 14.40 13.37 
0P177FP OP177FP-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain 4.50 3.60 2.80 AD630JNZ AD630JNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* NEW?! 16.14 14.54 12.89 
OP177FS OP177FS-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain 4.50 3.60 2.80 AD630KN AD630KN-ND Balanced Mod/Demod 2MHz 23.18 21.63 20.09 
ОР1776Р OP177GP-ND Op Amp Ultra-Precision.... 1.60 1.28  .96 AD630KNZ AD630KNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* NEW! 23.18 21.63 20.09 
0Р17765 OP177GS-ND Op Amp Ultra-Precision 160 128  .96 AD632AH AD632AH-ND Precision Multiplier Mono... 15.63 14.59 13.55 
OP184ES OP184ES-ND Op Amp Precision Single Supply R- 5.60 449 3.49 AD632BD AD632BD-ND Precision Multiplier Mon 55.01 51.34 47.68 
OP184FS OP184FS-ND Op Amp Precision Single Supply R- 371 297 231 AD633AN AD633AN-ND Multiplier Analog ....... 710 5.68 4.80 
0Р19165 OP191GS-ND Op Amp Single Supply R-R LP 326 261 2.03 AD633ANZ AD633ANZ-ND Multiplier Analog* NEW! 710 568 4.80 
OP196GS OP196GS-ND Op Amp Single Supply А-А LP . 270 216 1.68 AD633AR AD633AR-ND Multiplier Analog 710 5.68 480 
OP200AZ OP200AZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 8-CDip 16.44 15.35 14.25 AD633JN AD633JN-ND Multiplier Analog 710 568 480 
0P200GP OP200GP-ND Op Amp Dual Ultra-Precision -Dip 5.60 449 349 AD633JNZ AD633JNZ-ND Multiplier Analog* NE! 710 5.68 480 
OP200GS OP200GS-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 6-501С 5.60 449 349 AD633JR AD633JR-ND Multiplier Analog .... 710 5.68 4.80 
0Р26205 OP262GS-ND Op Amp Dual 15MHz R-R. 8-S0IC 407 326 254 AD7502KN AD7502KN-ND Analog Multiplexer 4-Channel 10.33 930 825 
0Р28205 OP282GS-ND Op Amp Dual JFET Input. 239 191 149 AD7569JP AD7569JP-ND In/Out Port 8-Bit Analog 1531 1379 1223 
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OP282GS-REEL7TR-ND 
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ANALOG Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES ANALOG/DIGIT. DIO Part No. Part No. Description Pk. — 1 — 25 100 
i igi- i AD7891AP-1 AD7891AP-1-ND DAS 12-Bit, 8-Ch. High Speed 44-PLCC 26.25 24.50 22.75 
Analog Devices qu Digi Key Description ша a AD7891A5-1 AD7891AS-1-ND — DAS 12-Bit, 8-Ch. High Speed 4-МОЕР 2625 2450 2275 
ADT803JST AD1893JST-ND | Sample-Rate Converter 16-Bit..........44-LOFP 1548 1445 1342 | 407801452, E T DAS vor БС Қап Speed МАҢ Б 
- i тм Multichannel 28-Bit - ^ui ў " | 
Арно Ат) А AD7891YP-1 AD7891YP-1-ND — [DAS 12-Bit, 8-Ch. High Speed 44-PLOC 5640 52.64 48.88 
Audio Processor 13.54 12.20 10.82 = ri 
AD1940YSTZ AD1940YSTZ-ND SigmaDSP™ Multichannel 28-Bit Modem Applications 
Audio Processor. 8-LOFP 13.54 1220 10.82 AD9860BST AD9860BST-ND Front-End Mixed-Signal 28-LQFP 24.26 22.64 21.03 
EVAL-ADI940EB — EVAL-AD1940EB-ND Evaluation Board for AD1940 Soa — = AD9861BCP-50 AD9861BCP-50-ND [Front-End Mixed-Sign. 4-LFCSP 18.90 17.64 16.38 
AD1954YS AD1954YS-ND DSP DAC Audio 3-Ch /26-Bit. ПЕР 1431 1289 1143 А09861ВСР-80 AD9861BCP-80-ND “|Front-End Mixed-Sign. 4-LFCSP 23.90 2231 20.71 
SSM2018P SSM2018P-ND Amp Voltage Control Audi 16-Dip 568 4.55 3.84 AD9862BST AD9862BST-ND Front-End Mixed-Signal 28-LQFP 52.50 49.00 45.50 
SSM2018TP SSM2018TP-ND Amp Voltage Control Audio/Trimless ....16-Dip 7.10 5.68 4.80 AD9862BSTZ AD9862BSTZ-ND Front-End Mixed-Signal* NEW! 28-LOFP 5250 49.00 45.50 
SSM2019BN SSM2019BN-ND Amp Audio Self-Contained Preamp .. 461 369 287 AD9863BCP-50 AD9863BCP-50-ND — |Front-End Mixed-Sign. 4-LFCSP 3780 3528 32.76 
SSM2019BRN SSM2019BRN-ND  |Amp Audio Self-Contained Preamp . 461 369 287 AD9863BCPZ-50 ^ |AD9863BCPZ-50-ND  |Front-End Mixed-Signal 4-LFCSP 3780 3528 32.76 
SSM2019BRW SSM2019BRW-ND Amp Audio Self-Contained Preamp . 461 3.69 287 AD9865BCP AD9865BCP-ND Front-End Mixed-Signal.. 4-LFCSP 17.57 16.40 15.23 
SSM2019BRWZ SSM2019BRWZ-ND  |Amp Audio Self-Contained Preamp . 461 369 287 AD9866BCP AD9866BCP-ND Front-End Mixed-Sign 4-LFCSP 32.75 30.57 28.38 
SSM2135S SSM2135S-ND Amp Dual Audio Single Supply............... 502 402 343 AD9878BST AD9878BST-ND Front-End Mixed-Signal.. 00-.0ҒР 20.52 19.16 17.79 
SSM2141P SSM2141P-ND Amp Diff. Line Receiver High AD9879BS AD9879BS-ND Front-End Mixed-Signal . .100-MQFP 18.18 16.97 15.76 
Common-Mode... 351 281 249 AD9975BST AD9975BST-ND Front-End Mixed-Signal.. 48-LOFP 1632 1524 14.15 
SSM2141S SSM2141S-ND Amp Diff. Line Receiver High 
Common-Mode 8-SOIC 351 281 219 
55М2142Р SSM2142P-ND Amp Balance-Line Drivel 8-Dip 533 427 3.32 ATA CONVER N 
SSM2142S SSM2142S-ND Amp Balance-Line Drive 6-500 533 427 332 \ = Š 
SSM2143P SSM2143P-ND Amp Diff. Line Receiver High Analog Devices Digi-Key Price Each 
Common-Mode... i 335 2.69 2.09 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SSM2143S SSM2143S-ND Amp Diff. Line Receiver High Analog-to-Digital 
Common-Mode 3.35 2.69 2.09 AD570JD AD570JD-ND ADC 8-Bit Mono with Clock 55.34 51.65 47.96 
55М21605 SSM2160S-ND Balance/Voltage Control Digital. 10.80 972 8.62 AD573JN AD573JN-ND ADC 10-Bit SAR Register 33.21 31.00 28.79 
55М2164Р SSM2164P-ND Amp Quad Voltage Controller 586 469 3.96 AD573JP AD573JP-ND ADC 10-Bit SAR Register 3321 31.00 28.79 
SSM2164S SSM2164S-ND Amp Quad Voltage Controller 586 469 3.96 AD574AJD AD574AJD-ND ADC 12-Bit with Reference. 40.86 38.14 35.42 
SSM2165-1S SSM2165-1S-ND Preamp Microphone 5V 387 310 241 AD574AJN AD574AJN-ND ADC 12-Bit with Reference. 30.32 28.30 26.28 
SSM2165-1SZ SSM2165-1SZ-ND | Preamp Microphone 5V 387 310 241 AD574AJP AD574AJP-ND ADC 12-Bit with Reference. 31.80 29.68 27.56 
SSM2165-2S SSM2165-2S-ND Preamp Microphone 5V 387 340 241 AD574AKD AD574AKD-ND ADC 12-Bit with Reference . 53.54 4997 46.40 
SSM2166S SSM2166S-ND Preamp Microphone 5V 464 371 2.89 AD574AKN AD574AKN-ND ADC 12-Bit with Reference. 4013 3745 3478 
55М2210Р SSM2210P-ND Trans Audio Dual NPN... 479 384 299 AD574AKP AD574AKP-ND ADC 12-Bit with Reference. 35.57 3320 30.83 
AD574ASD AD574ASD-ND ADC 12-Bit with Reference. 130.13 121.45 112.78 
AN AD574AUD AD574AUD-ND ADC 12-Bit with Reference. 244.05 227.78 211.51 
E AND TIME DOMAIN AD670JN AD670JN-ND ADC 8-Bit Signal Condition. 15.62 1458 1354 
DEVICES AD673JD AD673JD-ND ADC 8-Bit with Ref./Clock/Comparato 3174 29.63 27.51 
Analog Devices Digi-Key Price Each AD673JN AD673JN-ND ADC 8-Bit with Ref./Clock/Comparato 15.62 14.58 13.54 
Part №. Part No. Description 1 25 100 AD674BAD AD674BAD-ND ADC 12-Bit Mono 3 Output. 4554 4251 3947 
AD53033JSTP AD53033JSTP-ND  |Driver/Comparator with Heatsink . 4773 44.55 4137 AD674BBR AD674BBR-ND ADC 12-Bit Mono 3 Output 57.83 53.97 50.12 
AD53040KRP AD53040KRP-ND Pin Driver with Inhibit 3612 3372 3131 AD676BD AD676BD-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5 103.46 96.56 89.67 
AD53041KRP. AD53041KRP-ND Current Switch Load.. 36.12 3372 31.31 AD676JN AD676JN-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 52.50 49.00 45.50 
AD53500JRP AD53500JRP-ND Pin Driver High Current, H 36.12 33.72 31.31 AD676KD AD676KD-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5 82.77 77.26 71.74 
AD5520JST AD5520JST-ND Single Parametric Measure .. 31.68 29.57 27.46 AD677AD AD677AD-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5 81.05 75.65 70.24 
AD677JN AD677JN-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5 48.68 45.43 4219 
AD677JR AD677JR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS. 48.68 4543 42.19 
ANALOG CCD А0677ЈВ2 AD677JRZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS. 6490 51.92 43.81 
DEVICES AD677KN AD677KN-ND ADC 16-ВИ, 100KSPS 57.26 53.44 49.63 
АТЫП DEVICES Digi-Key Price Each AD677KR AD677KR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS. 57.26 5344 49.63 
Part No. Part No. Description 1 25 100 AD677KRZ AD677KRZ-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5“ МЕ 5726 5344 49.63 
AD9824KCP AD9824KCP-ND CCD Signal Processor 14-Bit 2827 2172 20.17 pac cath А Е Meo ee EE 
AD9840AJST AD9840AJST-ND CCD Signal Processor 10-Bit 955 860 7.63 КҮП ШОО ADC 12:Bi 200KSPS 28D Bio ЗІП ОЛЫ 
ADS840AJSTZ AD9840AJSTZ-ND | CCD Signal Processor 10-Bit* NEW!..48-LOFP 955 8.60 7.63 ADE7OIN eae KEN ADO 14 Bi 128К5р5 АНА а ЖО лр 
AD9845AJST AD9845AJST-ND CCD Signal Processor 12-Bit 1511 1410 1340 Ша Ір c à : 
AD9929BBCZ AD9929BBCZ-ND CCD Signal Processor... 1824 17.03 15.81 ADTAK ADEM АБС 1a Bit Sampling ene 22870 28218 1887 
"EM ға occ MEM ды 0 
Я ў à ў | 7 76AN- -Bit, -Dip 36.71 34. | 
AD9945KCP AD IJASKCREND 600 Signal Processo 269 AAE 82 AD976AAN AD976AAN-ND ADC 16-Bit, 200KSPS 28-Dip 4589 4283 3977 
ANTES AD976AAR AD976AAR-ND ADC 16-Bit, 200KSPS. 28-5016 45.89 42.83 3977 
AD976ABN AD976ABN-ND ADC 16-Bit, 200KSPS 28-Dip 57.36 53.54 49.72 
DEVICES DATA COMMUNICATION ADS76ABR AD976ABR-ND ADC 16-Bit, 200KSPS. 28-506 5736 5354 4972 
А = 5 AD976ABRS AD976ABRS-ND ADC 16-Bit, 200KSPS. 28-SSOP 57.36 53.54 49.72 
Analog Devices жеке Dial Key Bent Em Е AD976AR AD976AR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS. 28-SOIC 3671 3426 3182 
: : : AD976ARZ AD976ARZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS* МЕ 3671 3426 31.82 
ASRC AD976ARS AD976ARS-ND ADC 16-Bit, 200KSPS. 36.71 3426 31.82 
AD1890JP AD1890JP-ND Converter Sample Rate Asyn -28-PLCC 30.96 28.90 26.84 AD976BR AD976BR-ND ADC 16-Bit, 100KSPS. 45.89 42.83 3977 
AD1895AYRS AD1895AYRS-ND [Converter Sample Rate Asyn .28-SSOP 883 795 7.05 AD976CN AD976CN-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5 2819 26.31 2443 
AD1896AYRS AD1896AYRS-ND — |Converter Sample Rate Asyn .28-SS0P 18.75 17.50 16.25 AD977AAR AD977AAR-ND ADC 16-Bit, 200KSPS. 45.89 4283 3977 
CODEC AD977AARS AD977AARS-ND ADC 16-Bit, 200KSPS. 45.89 42.83 3977 
AD1835AAS AD1835AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit 52-МОЕР 15.00 14.00 13.00 ADR ВМО ds Soups 2 2851 4512 
AD1835AASZ AD1835AASZ-ND | Codec 2ADC/8DAC 24-Bit . 52-MQFP 15.00 14.00 13.00 EE ReaD FEN Қара лыны E 27 АЕ 
AD1836AAS AD1836AAS-ND Codec Stereo 2ADC/3DAC. 52-MQFP 15.75 1470 13.65 ADOZTAN AREE TE ADE-T6:8I 00KSPS e] RUD SED 
AD1836AASZ AD1836AASZ-ND | Codec Stereo 2ADC/3DAC* NEW! 15.75 1470 13.65 : : з - 
AD1837AAS AD1837AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit 1624 1463 1297 ШОТТАН АРТТАН АПС 16-Bit, 100KSPS. SENT REIS SEP 
77ARZ AD977ARZ-ND ADC 16-Bit, 100KSPS* NEW: 3671 3426 31.82 
AD1838AAS AD1838AAS-ND Codec 2ADC/6DAC 24-В 16.04 1445 1281 AD977BR AD977BR-ND ADC 16-Bit 100KSPS 4589 4283 3977 
AD1839AAS AD1839AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-B 1563 1407 1248 AD977CN AD977CN-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 2849 2631 2443 
ц d ae н Pado аца 0087 738 $29 29 AD1376KD AD1376KD-ND ADC Single 16-Bit 375.00 350.00 325.00 
j Е ; ў я 0137730 AD1377JD-ND ADC Single 16-Bit 420.69 392.65 364.60 
AD1980JST AD1980JST-ND Codec Stereo 6DAC 20-Bi 740 608 513 AD1377KD AD1377KD-ND ADC Single 16-Bit 525.87 490.82 455.76 
AD1980JSTZ AD1980JSTZ-ND Codec Stereo 6DAC 20-Bit* МЕ! 7.60 6.08 5.13 AD1671JP AD1671JP-ND ADC Single 12-Bit 53.22 4968 46.13 
AD1981BJST AD1981BJST-ND Codec Stereo Micropreamp. 7.94 636 5.36 AD1674AR AD1674AR-ND ADC 12-Bit, 100KSPS. 2547 23.78 22.08 
AD1981BJSTZ AD1981BJSTZ-ND | Codec Stereo Micropreamp* NEW!..48-LOFP 7.94 6.36 5.36 AD1674ARZ AD1674ARZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS. 25.47 23.78 22.08 


AD1981BJST-REEL |AD1981BJST-REELCT-ND | Codec Stereo Micropreamp.. 
AD1981BJST-REEL — |AD1981BJST-REELTR-ND | Codec Stereo Micropream 
AD1985JST AD1985JST-ND Codec Stereo 6DAC 20-Bit 


824 660 557 AD1674BD AD1674BD-ND ADC 12-Bit, 100KSPS 
10300.00/2,000 AD1674BR AD1674BR-ND ADC 12-Bit, 100KSPS. 
7.60 6.08 5.13 AD1674BRZ AD1674BRZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS. 


57.02 53.22 49.42 
35.34 32.99 30.63 
35.34 32.99 30.63 


AD74111YRU AD74111YRU-ND Codec Mono Audio LP 5.88 471 397 AD1674JN AD1674JN-ND ADC 12-Bit, 100KSPS 21.83 20.37 18.92 
ADAV801ASTZ ADAV801ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD. 64-LQFP 15.36 14.34 13.32 AD1674JR AD1674JR-ND ADC 12-Bit, 100KSPS. 21.83 20.37 18.92 
ADAV803ASTZ ADAV803ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD. 4-LOFP 15.36 14.34 13.32 AD1674JRZ AD1674JRZ-ND ADC 12-Bit, 100KSPS* NEW! .28-SOIC 21.83 20.37 18.92 
ADV601JS12 ADV601JS12-ND Codec Video 32-Bit ....... 60-MQFP 65.73 61.35 56.97 AD1674KN AD1674KN-ND ADC 12-Bit, 100KSPS 28-Dip 30.54 28.51 26.47 


ADV611JST ADV611JST-ND Codec Digital CCTV 50.28 55.33 51.38 AD1674KR AD1674KR-ND ADC 12-Bit, 100KSPS. 30.54 28.51 26.47 
ADV7202KST ADV7202KST-ND Codec Video 10-Bit 12.79 11.52 10.22 AD1674KRZ AD1674KRZ-ND ADC 12-Bit, 100К5Р5% NEW. IC 3054 28.51 26.47 

DAS AD1674TD AD1674TD-ND ADC 12-Bit, 100К5Р5 28-Dip 106.94 99.81 92.68 
AD974BR AD974BR-ND DAS 16-Bit, 4-Ch. 200KSPS . 57.96 54.10 50.24 js НЫ ND fus ы лы P ES ас 
AD974BRS AD974BRS-ND DAS 16-Bit, 4-Ch. 200KSPS . 57.96 54.10 50.24 AD6640AST AD6640AST-ND ADC 12-Bit, 65MSP: 49.80 4648 43.16 
AD7581KN AD7581KN-ND DAS 8-Bit, 8-Ch. 2445 2282 21.19 AD6644AST-40 AD6644AST-40-ND [ADC 14-Bit, 40MSPS.. 51.30 47.88 4446 
AD7581LN AD7581LN-ND DAS 8-Bit, 8-Ch. 28.38 26.49 24.60 AD6644AST-65 AD6644AST-65-ND ADC 14-ВИ, 65MSPS 68.85 64.26 59.67 
AD77168S АРТЛІБВЭ:МВ, DAS 22-Bit |02М05. -44-РОРР 5564 5193 4822 А06645450-80 — |AD6645AS0-80-ND KADC 14-Bit, 80М5Р5.. 7712 7198 66.84 
AD7874AN AD7874AN-ND DAS 12-Bit, 4-Ch. LC2MO 28-Dip 48.06 44.86 41.66 AD6645-80/PCB — |AD6645-80/PCB-ND “Evaluation Board ADC 80MSPS AD6645........— 225.00 


8-501С 48.06 44.86 41.66 AD6645ASQ-105 AD6645ASQ-105-ND ADC 14-Bit, 105MSPS ..52-LQFP-PO4 98.82 92.24 85.65 
8-CDip 181.32 169.24 157.15 AD6645-105/PCB AD6645-105/PCB-ND Evaluation Board ADC 105М5Р5 AD6645.......— 258.00 — = 
4-SOIC 18.00 16.80 15.60 AD7417AR AD7417AR-ND ADC 10-Bit, 2.7V, 4-Ch --16-5010 6.30 5.04 426 


4-5010 23.70 22.12 20.54 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


AD7874AR AD7874AR-ND DAS 12-Bit, 4-Ch. LC2MO 
А0787450 А0787450-М0 DAS 12-Bit, 4-Ch. LC2MO 
AD7890AR-10 AD7890AR-10-ND DAS 12-Bit 
AD7890BR-10 AD7890BR-10-ND DAS 12-Bit. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
428 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ANALOG 


DEVICES DATA CONVERSION (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Each» Analog Devices Digi-Key Price Eachx 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 5 100 
AD7417ARU AD7417ARU-ND ADC 10-Bit, 2.7V, 4-Ch........ 630 504 426 EVAL-AD7679CB ^ |EVAL-AD7679CB-ND [Evaluation Board for AD7679 МЕ - 
AD7417ARUZ AD7417ARUZ-ND [АОС 10-Bit, 2.7V, 4-Ch.* NE 630 504 426 AD7680BRM AD7680BRM-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 8.84 
AD7440BRM AD7440BRM-ND ADC 10-Bit Diff.-In 1MSPS 588 471 397 AD7683ARM AD7683ARM-ND ADC 16-Bit, 100KSPS NEW! 8.46 
AD7440BRT-R2 AD7440BRT-R2CT-ND | ADC 10-Bit Diff.-In 1М5Р5 588 471 3.97 AD7683BRM AD7683BRM-ND ADC 16-Bit, 100KSPS NEW! 9.57 
AD7440BRT-R2 AD7440BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit Diff.-In 1MSPS 955.50/250 AD7684BRM AD7684BRM-ND ADC 16-Bit, 100К5Р5 NEW! 9.57 
AD7441BRM AD7441BRM-ND ADC 10-Bit PSDO-In 1MSPS 5.88 471 3.97 AD7685ARM AD7685ARM-ND ADC 16-Bit, 250К5Р5 NEW! 9.57 
AD7441BRT-R2 AD7441BRT-R2TR-ND | ADC 10-Bit PSDO-In 1MSPS 955.50/250 AD7685BRM AD7685BRM-ND ADC 16-Bit, 250К5Р5 13.28 11.78 
AD7450ABRM AD7450ABRM-ND АОС 12-Bit Diff.-In 1MSPS 853 768 6.81 AD7685BRMZ AD7685BRMZ-ND [ADC 16-Bit, 250KSPS* МЕ O-MSOP 14.74 1328 11.78 
ADT4SQABRT-R2 | |АПТАЗОАВАТ АСТМА ADC 12-Bit Diff.-In IMSPS 8.53 768 6.81 AD7685BRMRL7 | AD7685BRMRL7TR-ND |ADC 16-Bit, 250К5Р5.... O-MSOP — 10930.00/1,000 
AD7450ABRI-R2 — BUGSSQASHIHATRSNDR. ADC 12-Bit Dift.-In MSPS 1169200290 AD7685CCPWP | AD7685CCPWP-ND ADC 16-Bit, 250KSPS NEW! O-LFCSP 1593 1487 1381 


AD7450AR AD7450AR-ND ADC 12-Bit Diff.-In 1MSPS 942 754 636 AD7701AN AD7701AN-ND ADC 16-Bit LC2MOS 2013 1879 1745 
AD7450ARM AD7450ARM-ND | ADC 12-Bit Diff.-In 1MSPS 942 754 636 | 

Шш AD7701AR AD7701AR-ND ADC 16-Bit LC2MOS 2013 1879 1745 
AD7450BRM AD7450BRM-ND | ADC 12-Bit Diff-In MSPS 853 768 681 | 

it Di AD7701BN AD7701BN-ND ADC 16-Bit LC2MOS 26.84 2505 2326 
AD7450BR AD7450BR-ND ADC 12-Bit Diff-In 1MSPS... 853 768 681 ADAM а ИЕ F 
AD7451ARM AD7451ARM-ND | ADC 12-Bit PSD0-In 1MSPS 833 750 6.65 87 2228 20. 


23.87 22.28 20.69 
28.38 26.49 24.60 
28.38 26.49 24.60 
34.83 32.51 30.19 
34.83 32.51 30.19 


833 750 665 AD7703AR AD7703AR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 
^ 1593.75/250: AD7703BN AD7703BN-ND ADC 20-Bit LC2MOS 
891 803 742 AD7703BR AD7703BR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 
891 803 742 AD7703CN AD7703CN-ND ADC 20-Bit LC2MOS 
1705.25/250 AD7703CR AD7703CR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 


AD7451ART-R2 AD7451ART-R2CT-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSPS 
AD7451ART-R2 AD7451ART-R2TR-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSPS 
AD7451BRM AD7451BRM-ND ADC 12-Bit PSDO-In 1MSPS 
AD7451BRT-R2 AD7451BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSPS 
AD7451BRT-R2 AD7451BRT-R2TR-ND | ADC 12-Bit PSDO-In 1MSPS 


AD7452BRT-R2 — |AD7452BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS 694 556 469 AD7705BN ИОН ADC 16-Bit, 2-01. Ый Шш QE 
AD7452BRT-R2 — AD7452BRT-RZTR-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS 1127.75/250 AD7705BR AD7705BR-ND ADC 16-Bit, 2-Ch. 970 776 655 
AD7453BRT-R2 — |AD7453BRT-R2CT-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS 694 556 469 AD7705BRU AD7705BRU-ND [АОС 16-Bit, 2-Ch. 970 776 655 
AD74S3BRT-R2 — AD7453BRT-RZTR-ND | ADC 12-Bit, 555KSPS 1127.75/250 AD7706BN AD7706BN-ND ADC 16-Bit, 3-Ch. 970 776 655 
AD7457BRT-REEL7 |AD74578RT-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 100KSPS 7749.00/3,000 AD7706BR AD7706BR-ND ADC 16-Bit, 3-Ch. 970 776 655 


552 442 373 AD7708BRU AD7708BRU-ND ADC 16-Bit R-R 8/10-Ch. 
-MSOP 552 442 373 AD7709BRU AD7709BRU-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta . 
AD7466BRT-R2 — |AD7466BRT-R2CT-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V 552 442 373 AD7710AN AD7710AN-ND ADC Signal Conditioning 
AD7466BRT-R2 — |AD7466BRT-R2TR-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V 897.00/250 AD7710AR AD7710AR-ND ADC Signal Conditioning 
AD7466BRTZ-REEL7 |AD7466BRTZREEL7CT-ND| ADC 12-Bit Micropower 1.6V* NEW! SOT-23-6 5.29 423 329 AD7711AN AD7711AN-ND ADC 24-Bit RTD Current Source 

AD7466BRTZ-REEL7 |AD7466BRTZREEL7TR-ND| ADC 12-Bit Micropoveer 1.6V* NEW! 8883.00/3,000 AD7712AN AD7712AN-ND ADC Signal Conditioning LC2M0S 
AD7467BRM AD7467BRM-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V. -MSOP 504 404 344 AD7712AR AD7712AR-ND ADC Signal Conditioning LC2M0S. 
AD7467BRT-R2 — |AD7467BRT-R2CT-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V SOT-23-6 504 404 344 AD7713AR AD7713AR-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS. 
AD7467BRT-R2 — |AD7467BRT-R2TR-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V SOT-23-6 74475/250 ADIT14AN-5 AD77i4AN-5-ND ADC Signal Conditioning 5V 


E 936 749 6.32 
.24-TSSOP 8.75 7.88 6.99 

..24-Dip 28.05 26.18 24.31 
28.05 26.18 2431 
29.70 27.72 25.74 
25.58 23.87 22.47 
25.58 23.87 22.17 
31.35 29.26 27.17 
16.56 15.46 14.36 


AD7466BRM AD7466BRM-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V. 
AD7466BRMZ AD7466BRMZ-ND ADC 12-Bit Micropower 1.6V* NEW: 


AD7468BRM AD7468BRM-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6 -MSOP 304 243 189 AD7714AR-5 AD7714AR-5-ND ADC Signal Conditioning 5V 16.56 15.46 14.36 
AD7468BRMZ AD7468BRMZ-ND АОС 8-Bit Micropower 1.6V* NEW!...8-MSOP 3.04 2.43 1.89 AD7714ARS-5 AD7714ARS-5-ND [ADC Signal Conditioning 5V .. 16.56 15.46 14.36 
AD?468BRT-R2 | |AD7468BRT-R2CT-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6 3.04 243 1.89 AD7714YN AD7714YN-ND ADC Signal Conditioning .... 1623 1461 1236 
AD7468BRT-R2 AD7468BRT-R2TR-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6 449.00/250 т ) west 
it Mi É AD7714YRU AD7714YRU-ND ADC Signal Conditioning ЗУ, 1623 1461 12.96 
AD7468BRTZ-REEL7 |AD7468BRTZREEL7CT-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* NEW? 259 207 161 ТА КЕ ADC IEEE Бү io Gh C 
AD7468BRTZ-REEL7 |AD7468BRTZREEL7TR-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* NEW! 4347.00/3,000 T ў Š | 
_ AD7715AR-3 AD7715AR-3-ND ADC 16-Bit, 3V 1108 998 885 
AD7470ARU AD7470ARU-ND ADC 10-Bit, 1.75MSPS. 706 565 477 AD7715AR-5 AD7715AR-5-ND ADC 16-Bit 5V i108 998 885 
AD7470ARUZ AD7470ARUZ-ND [АОС 10-Bit, 1.75MSPS. 706 5.65 477 Е = š 5 5 
AD7475BR ‘AD 7475BR-ND ADC 12-Bit. 1MSPS 960 864 767 AD7T15ARZ-5 AD7715ARZ-5-ND АВС 16-Bit, 5V* NEW! 1108 998 885 
AD7475BRM AD7475BRM-ND ADC 12-Bit 1MSPS 980 882 783 AD7715AR-5REEL | AD7715AR-5REELCT-ND ADC 16-Bit, 5V 1108 998 885 
AD7A76ABKSZ-REEL7 |AD7476ABKSZREELCT-ND| ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS 833 750 6.65 тое aa О Hs 2. E ОГ 
AD7476ABKSZ-REEL7 |AD7476ABKSZREELIR-ND ADC 12-Bit, 2.351, IMSPS 18225.00/3,000 ` та: ета 4 ; : 
AD7476ABRM AD7476ABRM-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS 881 794 704 AD7719BR AD7719BR-ND ADC 16/24-Bit Dual. 1545 1442 1339 
AD7476ABRMZ AD7476ABRMZ-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS* NEW! 881 794 7.04 AD7722AS AD7722AS-ND ADC 16-Bit, 195KSPS 30.00 28.00 26.00 
AD7476ART-500RL7 |AD7476ARTSOORL7CT-ND| ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS 842 674 5.69 AD7723BS AD7723BS-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta. 40.59 37.89 35.18 
AD7476ART-500RL7 |AD7476ARTSOORL7TR-ND| ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS 2673.50/500 AD7725BS AD7725BS-ND ADC 16-Bit Programmable. 30.00 28.00 26.00 
AD7476AYRM AD7476AYRM-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1MSPS 11.76 10.59 9.39 AD7729ARU AD7729ARU-ND ADC 15-Bit Dual with DA\ 1524 13.73 1217 
AD7477AARM AD7477AARM-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS 588 471 397 AD7730BN AD7730BN-ND ADC Bridge Transducer... 17.40 16.24 15.08 
AD7477AARMZ AD7477AARMZ-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS* NEW: 588 471 3.97 AD7730BNZ AD7730BNZ-ND ADC Bridge Transducer* NEW! 1740 16.24 15.08 
ADTATTARTZ-500RL7 |AD7477ARTZ5OORLCT-ND| ADC 10-Bit, 2.35V, 1MSPS* NEW! 550 440 372 AD7730BR AD7730BR-ND ADC Bridge Transduce 17.40 16.24 15.08 
AD7477ARTZ-500RL7 |AD7477ARTZ5OORLTR-ND| АОС 10-Bit, 2.35V, 1MSPS* NEW!...SOT-23-6 1746.50/500 AD7730BRU AD7730BRU-ND ADC Bridge Transduce ‘24-TSSOP 17.40 16.24 15.08 
AD7478AARM AD7478AARM-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1М5Р5 252 202 157 AD7730BRUZ AD7730BRUZ-ND ADC Bridge Transducer .24-TSSOP 17.40 16.24 15.08 
AD7478AARMZ AD7478AARMZ-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS* МЕ 252 202 157 AD7730BRZ AD7730BRZ-ND ADC Bridge Transducer ..... 24-8016 17.40 1624 15.08 
ЕН РЕ а LU c 
Ë - -Bit, 2.35V, р AD7731BR AD7731BR-ND ADC 24-Bi 24-SOIG 17.40 16.24 15.08 
AD7478ARTZ-REEL7 |AD/478ARTZREEL7CT-ND| ADC 8-Bit, 2.35V. 1MSPS* NEW! 238 190 143 AD7731BRZ AD7731BRZ-ND ADC 24-Bi 24-500. 1740 1624 1508 
AD7478ARTZ-REEL7 |AD7478ARTZREEL7TR-ND| ADC 8-Bit, 2.35V, 1MSPS* NEW? 3648.00/3,000 AD7731BRU AD7731BRU-ND 24-TSSOP 17.40 16.24 15.08 
AD7482AST AD7482AST-ND ADC 12-Bit SAR 3MSPS 13.63 12.27 10.88 AD7732BRU AD7732BRU-ND .28-CTSSOP 15.00 14.00 13.00 
АПТАВЕВЭТ М ЗН АВС 12-Bit SAR 3М8Р5, Jes ПЕ Uy AD7734BRU AD7734BRU-ND — [ADC 24-Bit, 4-Ch. 28-TSSOP 1500 14.00 13.00 
AD7484BST AD7484BST-ND ADC 14-Bit SAR 3MSPS 2118 19.77 18.36 АЙ eal ADEST ADO 34 Bi 
Я ЕН - -Bit, 8-Ch. 28-TSS0P 15.23 13.71 12.16 
АБАЗ АП 58А ADC (4 BISA IMSES USE) ES ТЕЛУ AD7739BRU AD7739BRU-ND [АОС 24-Bit, 8-Ch. "24-7850 1499 1350 1197 
AD7490BCP AD7490BCP-ND ADC 12-Bit, 16-Ch., 1М5Р5. 1166 1050 931 AD7783BRU AD7783BRU-ND ADC 24-Bit 2-Ch. R. 16-TSSOP 833 750 665 
AD7490BRU AD7490BRU-ND ADC 12-Bit, 16-Ch., 1MSPS . 8-TSSOP 11.66 1050 931 4D7788ARM AD7788ARM-ND ADC 16-Rit Low Powe NEW! . 527 429 328 
AD7572AJN10 AD7572AJN10-ND | ADC 12-Bit HS LC2MOS 24-Dip 18.06 16.86 15.66 Г ў і : 
AD7572AQ05 AD7572AQ05-ND | ADC 12-Bit HS LC2MOS. 4-CDip 63.12 58.92 5471 AD7788BRM ADTTSSERM ND ADC 16-Bit Low Power 600. 480 405 
AD7574JN AD7574JN-ND ADC 8-Bit CMOS 5V.. 11.83 10,65 945 AD7789BRM AD7789BRM-ND ADC 24-Bit Low Powe 694 5.56 4.69 
AD7575JP ТЕТЕ ЕГ 'ADC-SEBIEUCOMOS NANOA ERST INE ІСІ AD7790BRM AD7790BRM-ND ADC 16-Bit Buffered L. 694 556 4.69 
AD7578KN AD7578KN-ND ADC 12-Bit Low Powe 24-Dip 2832 2644 2455 AD7790BRMZ AD7790BRMZ-ND АОС 16-Bit Buffered ІР» NEW! O-MSOP 6.94 5.56 4.69 
| ped с ў ў AD7791BRM AD7791BRM-ND ADC 24-Bit Buffered LP O-MSOP 900 720 6.08 
AD7582KN AD7582KN-ND ADC 12-Bit......... 33.87 31.62 29.36 : | з а 
AD7650AST AD7650AST-ND ADC 16-Bit, 570К5Р5 13.83 12.45 11.04 AD7792BRUZ AD7792BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Ch.* NEW! .16-Т550Р 9.38 7.51 6.34 
AD7651ACP. AD7651ACP-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 1373 1236 10.96 AD7793BRUZ AD7793BRUZ-ND ^ |ADC 24-Bit, 3-Ch.* NEW! 16-TSS0P 10.00 9.00 7.98 
AD7651AST AD7651AST-ND ADC 16-Bit, 100KSPS 1373 12.36 10.96 AD7794BRUZ AD7794BRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Ch.* NEW!. .24-TSSOP 11.36 10.23 9.08 
AD7652ACP AD7652ACP-ND ADC 16-Bit, 500KSPS w/Referenc 15.62 1458 13.54 AD7798BRUZ AD7798BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Ch.* NEW!. 16-TSSOP 894 7.16 6.04 
AD7652AST AD7652AST-ND ADC 16-Bit, 500К5Р5 w/Referenc 15.62 14.58 13.54 AD7799BRUZ AD7799BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Ch.* NEW! 16-TSSOP 8.53 7.68 6.81 
AD7653ACP AD7653ACP-ND ADC 16-Bit, 1MSPS w/Reference.. 19.08 1781 1654 AD7810YR AD7810YR-ND ADC 10-Bit, 2.7V -506 626 501 423 
AD7653AST AD7653AST-ND ADC 16-Bit, 1MSPS w/Reference . 19.08 17.81 16.54 AD7811YR AD7811YR-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., 2.7 16-500 742 594 501 
А07654АСР AD7654ACP-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Dual 2559 2389 2248 AD7811YRU AD7811YRU-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., 2.7 A6-TSSOP 742 5.94 5.01 
AD7654AST AD7654AST-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Dual 2559 23.89 2248 AD7812YR AD7812YR-ND ADC 10-Bit, 8-Ch., 2.7 20-8010 844 676 5.70 
AD7655ACP AD7655ACP-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Quad . 15.68 1463 13.59 AD7812YRU AD7812YRU-ND ADC 10-Bit, 8-Ch., 2.7 .20-TSSOP 844 676 570 
AD7655AST AD7655AST-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Quad . 15.68 14.63 13.59 AD7813YN AD7813YN-ND ADC 10-Bit Parallel. 16-Dip 652 522 441 
AD7660AST AD7660AST-ND ADC 16-Bit Unipolar... 15.66 14.10 12.51 AD7817AR AD7817AR-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. Sensor...........16-SOIC 7.54 604 5.09 
AD7661ACP AD7661ACP-ND ADC 16-Bit with Reference 16.48 14.84 13.16 AD7817ARZ AD7817ARZ-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. 
AD7661AST AD7661AST-ND ADC 16-Bit with Reference 16.48 1484 13.16 Sensor* NEW! 16-506 754 604 509 
AD7663AST AD7663AST-ND ADC 16-Bit, 250К5Р5 19.92 18.60 17.27 AD7817ARU AD7817ARU-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., Temp. Sensor.......16-TSSOP 7.54 6.04 5.09 
НЫ ПТО ОА 3035 28.89 26182 AD7819YR AD7819YR-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel .. 16-306 500 400 338 
- -Bit CM0S 5V 3152 2942 2732 ! | 
Т : AD7821KN AD7821KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hol 20-Dip 1483 1335 11.84 
AD7666ACP AD7666ACP-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Unipolar 2987 27.88 25.89 à Bl ў 
| | AD7821KR AD7821KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold Н$.......20-5016 15.30 14.28 13.26 
AD7666AST AD7666AST-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Unipolar 29.87 27.88 25.89 Я НИЕ 
AD і | AD7822BR AD7822BR-ND ADC 8-Bit 1-Ch., 2М5Р5 754 6.04 5.09 
7667АСР AD7667ACP-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Unipolar 39.00 36.40 33.80 ў савай 
AD7667AST AD7667AST-ND | ADC 16-Bit 1MSPS Unipolar 39.00 3640 33.80 AD7828YN AD7823XN:ND ADE ВВ Serial 2.7/5.5V ЕШ) и) 880 
AD7671AST AD7671AST-ND ADC 16-Bit CM0S 1MSPS 4638 4329 40.20 AD7823YR AD7823YR-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V. 500 4.00 338 
ADTGTARCP VWDTOTINOESND DCHR:BIF-RDUKSPS. TEES Or ШОП AD7824B0 AD7824B0-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Ch 25.02 2336 21.69 
і, = $ Í ў AD7824KN AD7824KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Ch 15.58 14.03 1244 
AD7674AST AD7674AST-ND ADC 18-Bit, 800KSPS 46.38 4329 40.20 | 
М "m AD7824KR AD7824KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Ch 15.58 1403 1244 
AD7674ASTZ AD7674ASTZ-ND | ADC 18-Bit, 800К5Р5 46.38 4329 40.20 Ар беры НИ асв Bi Chi: MORE RES es M 
AD7676AST AD7676AST-ND ADC 16-Bit, 500KSPS Diff. 4140 38.64 35.88 З SBI: Bit, 4-Ch., Ий бб 91 
AD7677AST AD7677AST-ND ADC 16-Bit, 1MSPS Diff. 5468 5103 4739 AD7828KN AD7828KN-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Ch 15.60 1413 12.53 
А0767745Т7 AD7677ASTZ-ND | ADC 16-Bit, 1М5Р5 Diff.* NEW: 54.68 51.03 47.39 AD7828KP AD7828KP-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Ch 1613 1505 13.98 
AD7678ACP AD7678ACP-ND ADC 18-Bit, 100К5Р5 31.86 29.74 27.62 AD7828LP AD7828LP-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Ch 21.93 2047 19.01 
AD7678AST AD7678AST-ND ADC 18-Bit, 100KSPS 31.86 2974 27.62 AD7829BR AD7829BR-ND ADC 8-Bit, 8-Ch., 2MSPS 946 7.57 6.39 
AD7679ACP AD7679ACP-ND ADC 18-Bit, 570KSPS 42.48 39.65 36.82 AD7829BRU AD7829BRU-ND ADC 8-Bit, 8-Ch., 2MSPS.................... 28-TSS0P 946 7.57 6.39 
AD7679AST AD7679AST-ND ADC 18-Bit, 570KSPS 42.48 39.65 36.82 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 429 


ANALOG 


DEVICES DATA CONVERSION (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Each» Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD7843ARU AD7843ARU-ND ADC 12-Bit, Touch Screen AD9224ARS AD9224ARS-ND ADC 12-Bit, 40MSP 28-SSOP 19.32 18.04 16.75 
Digitizer NEW? .. 513 441 320 AD9225AR AD9225AR-ND ADC 12-Bit, 25MSP 28-SOIG 22.94 2141 19.88 
AD7854LAR AD7854LAR-ND ADC 12-Bit Parallel L. 1166 1050 931 AD9225ARS AD9225ARS-ND ADC 12-Bit, 25MSPS.. 28-SSOP 22.94 21.41 19.88 
AD7856AN AD7856AN-ND ADC 14-Bit, 8-Ch., 285 1748 16.31 15.15 AD9226ARS AD9226ARS-ND ADC 12-Bit, 65MSPS 28-SSOP 28.14 26.27 24.39 
AD7858AN AD7858AN-ND ADC 12-Bit, 8-Ch. Serial 17.03 15.89 14.76 AD9226AST AD9226AST-ND ADC 12-Bit, 65MSP: 48-LOFP 2844 26.27 2439 
AD7858AR AD7858AR-ND ADC 12-Bit, 8-Ch. Serial 17.03 15.89 14.76 AD9235BCP-65 AD9235BCP-65-ND [АОС 12-Bit, 65М5Р5. 2-LFCSP 2813 2625 24,38 
AD7858BN AD7858BN-ND ADC 12-Bit, 8-Ch. Serial 21.75 20.30 18.85 AD9235-65PCB AD9235-65PCB-ND | Evaluation Board for AD9235-65 — 22500 - — 
AD7858LAR AD7858LAR-ND ADC 12-Bit, 8-Ch. Serial 13.58 12.23 10.84 AD9235BRU-20 AD9235BRU-20-ND [АОС 12-Bit, 20MSPS.. e P 1659 1549 1438 
AD7859AP AD7859AP-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 200KSPS. -M-PLCC 13.74 12.38 10.98 AD9235BRU-40 AD9235BRU-40-ND ADC 12-Bit, 40MSPS .28-TSSOP 18.98 17.71 16.45 
паа NONU ADC Ir 8-01.. 206675 mE T AE ра AD9235BRU-65 AD9235BRU-65-ND [ADC 12-Bit, 65MSP .28-TSSOP 28.17 26.30 2442 
AD7862AR-10 | AD7B62AR-IOAD | ADC 12-8 Dual 250KSPS 8506 1943 1813 1684 | apgo968C-s0EB  AD92388CP-30E8-ND Байтал Board Tor ADSZ36-80 NEW... 22500 — 5857 
AD7862ARS-3 AD7862ARS-3-ND | ADC 12-Bit Dual 250KSPS 28-950Р 19.48 1813 16.84 i Eod у а 
j AD9236BRU-80 AD9236BRU-80-ND ADC 12-Bit, 80MSPS, ЗУ .28-TSSOP 44.61 41.64 38.67 
AD7862ARS-10 AD7862ARS-10-ND ADC 12-Bit Dual 250KSPS .28-SSOP 1943 18.13 16.84 AD923BBST.20 AD9238BST.20-ND [ADC 12-Bit Dual 20MSPS G4LAFP 2550 2380 2240 
AD7864AS-1 AD7864AS-1-ND ADE Tee Dual ОЕ, 44-МОЕР 24.00 22.40 20.80 AD9238BST-40 AD9238BST-40-ND — |ADC 12-Bit Dual 40MSPS .. 64-LOFP 29.00 27.07 2513 
ADT864AS7-1 ADTGGARSZSIEND MEME ADC 12-Bit Dual 4-Ch.* NEWI........44-MOFP 0241002022 40020180 109238851-56  |AD9238BST-65-ND “ADC 12-Bit Dual 65MSPS 64-10ЕР 4257 3974 36.90 
AD7865AS-1 AD7865AS-1-ND ADC 14-Bit Dual 4-Ch 44-MQFP 2535 23.66 21.97 Я = й 
ADJSGGARU RESELL Abe 12-8 ОП Disi 0-Т55ОР 7552 rs Gs AD9240AS AD9240AS-ND ADC 14-Bit, 10MSPS . 4-МОЕР 29.12 27.18 25.24 
ADTSGGBRU ШЕНІНЕ АБС12-В 2 Ch: Dual: Я Пе ELO AD9241AS AD9241AS-ND ADC 14-Bit, 1.25MSPS 4-МОЕР 15.00 14.00 13.00 
AD7870.N AD7870JN-ND ADC 12-Bit LC2MOS 10 24-Dip 2922 2728 2533 AD9243AS ЕЕ АПС 14-Bit, SMSPS WESS шей ewm 
- - : Ў : AD9244BST-40 AD9244BST-40-ND [ADC 14-ВИ, 40MSP 3290 3071 2851 
AD7870JP AD7870JP-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100KHz -28-PLCC 2922 2728 2533 а 
i i 7 Y AD9244BSTZ-40  |AD9244BSTZ-40-ND [АОС 14-Вй, 40М5Р5% NEW! 32.90 3071 28.51 
AD7871JN AD7871JN-ND ADC 14-Bit Sampling. 28-Dip 51.00 47.60 44.20 ! 
AD78713P D7871)P-ND ADC 14-8it Sampling 28-PLCC 5100 4760 4420 AD9244BST-65 AD9244BST-65-ND | ADC 14-Bit, 65MSPS........ 48-LOFP 43.85 40.93 38.00 
AD7871KN ADT871KN-ND. ADC 14-8it Sampling ““28-ір 6011 5610 5210 AD9244BSTZ-65 | AD9244BSTZ-65-ND |ADC 14-ВИ, 65М5Р5% NEW! 48-LOFP 43.85 40.93 38.00 
ў -Bi | t | ў ў AD9245BCP-80 AD9245BCP-80-ND ADC 14-Bit, 80MSPS, 3V ... 2-LFCSP 58.23 54.35 5047 
AD7872JR AD7872JR-ND ADC 14-Bit LC2MOS. SOIC 43.71 40.80 37.89 | 
AD7872KN ТАТЕ ADC 1I4BRLCO2MOS Té-Dip 5151” 4808 4465 А09245ВСР-80ЕВ | AD9245BCP-80EB-ND | Evaluation Board for AD9245BCP«C757-80..— 22500 — - 
AD7873ACP AD7873ACP-ND ADC 12-Bit Touch Serea ібірсер 484 387 301 AD9260AS AD9260AS-ND ADC CMOS 16-Bit Oversampled.......44-MQFP 70.43 65.73 61.04 
AD7875KN AD7875KN-ND ADC 12-Bit LC2M0S 100KHz ip 39.30 36.68 34.06 AD9280ARS AD9280ARS-ND ADC CMOS 8-Bit, 32М5Р5. 28-SSOP 5.09 407 3.17 
AD7876BN AD7876BN-ND ADC 12-Bit Sampling 10V .... 30.90 28.84 26.78 AD9281ARS AD9281ARS-ND ADC 8-Bit Dual CMOS. 28-SSOP 814 6.52 5.50 
AD7880BN AD7880BN-ND ADC 12-Bit LC2M0S 5V LP... 25.41 23.72 22.08 AD9283BRS-50 AD9283BRS-50-ND i 20-550Р 5.88 471 397 
AD7880BR AD7880BR-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V LP 2541 2372 2203 АПӘЗЕЗЕНЕ ву. K атмо 20-5506 Xs == 418 
AD7880CN AD7880CN-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V L 29.04 2741 2517 E -100- - [ г | 
AD7884AQ AD7884AQ-ND ADC 16-Bit Sampling H 7727 7212 66.97 AD9288BST-40 AD9288BST-40-ND ADC 8-Bit Dual 40MSPS 48-LOFP 8.00 6.40 540 
AD7885AQ AD7885AQ-ND ADC 16-Bit Sampling H 7727 7242 6697 AD9288BST-100 | AD9288BST-100-ND ADC 8-ВИ Dual 100MSPS 48-LOFP 18.53 1729 16.06 
AD7888AR AD7888AR-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 125KSPS 6-5010 920 736 621 А09410850 AD9410BSQ-ND ADC 10-Bit, 210MSPS.... 80-LQFP 88.50 82.60 76.70 
AD7888ARU AD7888ARU-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 125KSPS 6-TSSOP 920 736 621 AD9411BSV-170 AD9411BSV-170-ND [АОС 10-Bit, 170MSPS, 3.3V .100-TQFP 63.47 59.24 55.01 
AD7892AR-1 AD7892AR-1-ND ADC 12-Bit, 5V, 600KSPS. 4-S0IC 2250 21.00 19.50 AD9411BSV-200 — |AD9411BSV-200-ND [АОС 10-Bit, 200MSPS, 3.3 00-ТАҒР 74.10 69.16 64.22 
AD7892ARZ-1 AD7892ARZ-i-ND (АОС 12-Bit, 5V, 500KSPS. 4-S0IC 2250 21.00 19.50 AD9430BSV-170 | AD9430BSV-170-ND | ADC 12-Bit, 170MSPS, 3.3 O0-TQFP 8382 78.24 72.65 
AD7892BR-1 AD7892BR-1-ND ADC 12-Bit, 5V, GOOKSPS. 4-501С 27.00 25.20 23.40 AD9430BSVZ-170 | AD9430BSVZ-170-ND | ADC 12-Bit, 170MSPS, 3.3/% NEWI!..100-TOFP 83.82 78.24 72.65 
AD7892BR-3 AD7892BR-3-ND ADC 12-Bit, 2.5V, 600KSP! 4-S0IC 27.00 25.20 2340 AD9430BSV-210 — |AD9430BSV-210-ND [ADC 12-Bit, 210MSPS, 3.3 00-ТОЕР 160.59 149.89 139.18 
AD7892BRZ-1 AD7892BRZ-I-ND |А00 12-Bit, 5V, 500К5Р5. 2700 2520 2340 AD9432BS0-105 | AD9432BSQ-105-ND |ADC 12-Bit, 105М5Р5. 52-LOFP 96.89 9043 83.97 
AD7893AR-5 AD7893AR-5-ND ADC 12-Bit 102М05. 16.50 15.40 14.30 AD9432BST-80 AD9432BST-80-ND [АОС 12-Bit, 80MSP 52-LQFP 63.15 58.94 5473 
AD7893AR-10 AD7893AR-10-ND (АОС 12-Bit LC2MOS. 16.50 15.40 14.30 AD9432BST-105 | AD9432BST-105-ND | ADC 12-ВИ, 105MSPS. 52-LQFP 101.36 94.60 87.85 
AD7893BR-5 AD7893BR-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS. 21.38 19.95 18.53 AD9432/PCB AD9432/PCB-ND Evaluation Board for AD9432. — 22.00 — - 
AD7893BR-10 AD7893BR-10-ND ^ |ADC 12-Bit LC2MOS. 2138 1995 18.53 AD9433BSQ-125  |AD9433BSQ-125-ND [ADC 12-Bit, 125MSPS IF Samp 114.00 106.40 98.80 
AD7894AR-2 AD7894AR-2-ND ADC 14-Bit Serial Track Hold LP. 15.58 1403 12.44 AD9433/PCB AD9433/PCB-ND Evaluation Board for А09433. Ее — 
AD7894AR-3 AD7894AR-3-ND АОС 14-Bit Serial Track Hold Li 15.58 14.03 12.44 AD10678BWS AD10678BWS-ND ADC 16-Bit, 80MSPS...... .60-SMD 774.19 = = 
Е ADOS ARE ND POPE Sarta ү 273 278 Pm AD10678/PCB AD10678/PCB-ND ^ |Evaluation Kit for AD10678 — 113745 — — 
d EA s - . ] : ADADC71JD ADADC71JD-ND ADC 16-Bit High Resolution... 344.03 321.09 298.16 
AD7895AR-10 AD7895AR-10-ND — |ADC 12-Bit Serial SV. 975 878 7.79 ADADC80-12 ADADC80-12-ND ADC 12-Bit, 5V, Mono Low Power 148.23 138.35 128.47 
AD7896BR AD7896BR-ND ADC 12-Bit Serial Track Hold HS 15.53 1449 13.46 ADADC85-12 ADADC85-12-ND ADC 12-81 256.55 239.45 222.34 
AD7899ARS-1 AD7899ARS-1-ND (АОС 14-ВИ, 400К5Р5, 5V 28-950Р 17.48 16.31 15.15 - ZTE Bi 
AD790ABRU | AD7904BRU-ND [ADC 8-Bit, СЛ. IMSPS. 410 328 255 | асы?" — ADCSIAP-ND | ADC 12-8t GMOS MBU Compal ARTS 1750 1625 
AD7904BRUZ AD7904BRUZ-ND АОС 8-Bit, 4-Ch., IMSPS* NEW! 410 328 2.55 ADC912AFS ADC912AFS-ND ADC 12-Bit CM0S MPU Compatibl 1874 1749 1624 
AD7908BRU ADTSOSBRUIND ADC 8-Bit, 8-Ch., 1М5Р5 ШЕЛІ с © HSC-ADC-EVALA-DC | HSC-ADC-EVALA-DC-ND | HS ADC USB FIFO Evaluation Kit NEW! EH -- = 
АМ АБАМ, ADG TD аа ae 1 208 HSC-ADC-EVALA-SC |HSC-ADC-EVALA-SC-ND |HS ADC USB FIFO Evaluation Kit NEW! 50000 — — 
AD7911ARMZ-REEL7 | AD7911ARMZREEL7TR-ND | ADC 10-Bit, 2-Ch., 250KSPS 7 2996.00/1,000 Digital-to-Analog 
AD7912AUJ-R2 AD7912AUJ-R2TR-ND | ADC 10-Bit, 2-Ch., IMSPS 1053.00/250 А039050 AD390SD-ND DAC Quad 12-Bit 64848 605.25 562.02 
EVAL-AD7912CB _ |EVAL-AD7912CB-ND |Evaluation Board for AD7912 22500 -- - о " КОШЫ Т DAC Quad 12-Bit 1020 1852 21 
AD7914BRU AD7914BRU-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., 1М5Р5 706 5.65 477 Ë -32- erial 16-Bit. А 7.71 16.45 
AD7918BRU AD7918BRU-ND ADC 10-Bit, 8-Ch., 1MSPS 764 612 546 AD420AR-32 AD420AR-32-ND DAC Serial 16-Bit. 18.98 17.71 16.45 
AD7920BRM AD7920BRM-ND ADC 12-Bit, 250KSPS.... 602 482 407 AD421BN AD421BN-ND DAC Serial 16-Bit. 1324 11.93 10.58 
AD7921ARM AD7921ARM-ND ADC 12-Bit, 250KSPS, 2-Ch. 542 434 3.66 AD421BR AD421BR-ND DAC Serial 16-Bit 1324 11.93 1058 
AD7921ARM-REEL7 | AD7921ARM-REEL7TR-ND| ADC 12-Bit, 250KSPS, 2-Ch. 3388.00/1,000 AD557JN AD557JN-ND DAC 8-Bit Voltage Out 8.4 6.68 5.63 
AD7921ARMZ AD7921ARMZ-ND |А00 12-Bit, 250KSPS, 2-Ch. 542 434 3.66 AD557JNZ AD557JNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* NEW! 834 6.68 5.63 
AD7922ARM AD7922ARM-ND ADC 12-Bit, 1MSPS, 2-Ch. 1000 800 675 AD557JP AD557JP-ND DAC 8-Bit Voltage Out 8.34 6.68 5.63 
EVAL-AD7922CB ^ |EVAL-AD7922CB-ND | Evaluation Board for AD7922 22500 - - AD558JN AD558JN-ND DAC 8-Bit Voltage Out 1118 1007 8.93 
AD7923BRU AD7923BRU-ND ADC 12-Bit, 4-Ch., 200К5Р5 6.00 4.80 4.05 AD558JP AD558JP-ND DAC 8-Bit Voltage Out 1118 1007 8.93 
AD7924BRU AD7924BRU-ND ADC 12-Bit, 4-Ch., 1MSPS ... 881 794 7.04 AD558KN AD558KN-ND DAC 8-Bit Voltage Out 1526 1424 1323 
AD7927BRU AD7927BRU-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 200К5Р5 658 527 445 AD558KP AD558KP-ND DAC 8-Bit Voltage Out 1526 1424 13.23 
AD7928BRU AD7928BRU-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 1MSPS ... 931 839 744 AD558SD AD558SD-ND DAC 8-Bit Voltage Out 29.63 27.65 25.68 
ADTOSQBRUZ ШЕШЕ ADC 10а, 4-01, 1 5MSPS* TSSOP oe Beo se AD561KD AD561KD-ND DAC 10-Bit, 5-15V Input Mon 7848 7325 68.02 
79 - Bit, ‚ Unipolar. . ] 5 AD565AJD AD565AJD-ND DAC 12-Bit Mono H 27.57 2574 23.90 
AD7940BRM-REEL7 | AD7940BRM-REEL7TR-ND | ADC 14-Bit, 100KSPS, Unipolar. 6025.00/1,000 AD565AJR AD565AJR-ND DAU BIMBO H 2193 2047 1901 
AD7993BRU-0 AD7993BRU-0-ND ADC 10-Bit, 4-Ch., 12C NEW! 5.00 4.00 3.11 AD567JD AD567JD-ND DAC 12-Bit Mono... 4239 3957 36.74 
AD7998BRU-1 AD7998BRU-1-ND ADC 12-Bit, 8-Ch., 2C NEW! 8.82 7.06 5.96 AD568JQ AD568JQ-ND DAC 12-Bit HS Mono 35nS 4871 45.46 42.22 
AD9012AJ AD9012AJ-ND ADC 8-Bit, 100MSPS 108.47 101.24 94.01 AD569AD AD569AD-ND DAC 16-Bit Mono 60.66 56.62 52.58 
AD9042AST AD9042AST-ND ADC 12-Bit, 41MSPS. 40.25 37.57 34.88 E mi 
AD9048JQ AD9048J0-ND Video ADC 8-Bit .... 3803 3549 3296 AD + МАТ! t Мопо 9573-2207 309) 
ач. ТІРЕ Bee — 
4 -Bit, : д . AD660AN AD660AN-ND DAC 16-Bit Mono with Volt. Ref. 2271 2120 19.69 
AD9051BRS-2V | ADSOSTBRS-2V-ND ADC 10-Bit, GOMSPS 1225 1108 978 AD660AR AD660AR-ND DAC 16-8it Mono with Volt Ref. 2271 2120 19.69 
AD9054ABST-200 | ADSO54ABST-200-ND | ADC 8-Bit, 200MSPS. 4-LOFP 32.64 3047 28.29 ADG60BN ТІЗЕСІНЕН) DAC ÁG-BItIMono Wi 
AD9058AJJ AD9058AJJ-ND ADC 8-Bit Dual 50М5Р5 4-JLCC 4494 41.95 3895 1 "Bit Mono with Volt. Ref. P ЫШ 
AD660BR AD660BR-ND DAC 16-Bit Mono with Volt. Ref. 3405 3178 29.51 
AD9058AKJ AD9058AKJ-ND ADC 8-Bit Dual 50MSPS 88.32 8244 76.55 | dau i 
ADOUDARS АА О Bes sss AD664BD-BIP AD664BD-BIP-ND — |DAC 12-Bit Quad Mon 117.66 109.82 101.98 
DOO PARS DRENE, ADC CMOS 40 Bit Dual E UE Eu AD664BD-UNI ADS64BD-UNI-ND — DAC 12-8it Quad Mon 117.66 109.82 101.98 
EE РОЗА ADC ТОВ) AD664BJ AD664BJ-ND DAC 12-Bit Quad Mon 124.07 115.80 107.53 
- -Bit, 40MSPS, 3 940 846 751 а 2 
AD9214BRS-105 — |AD9214BRS-105-ND |ADC 10-Bit, 105MSPS, ЗУ 17.84 16.65 1546 AD664JN-BIP AD664JN-BIP-ND РАС 12-Bit Quad Bipolar 67.77 63.26 58.74 
I == mE : AD664JP AD664JP-ND DAC 12-Bit Quad Mon 78.50 7327 68.03 
AD9215BCP-65 AD9215BCP-65-ND АОС 10-Bit, 65М5Р5 .... 1225 1103 978 ў 
Ў БЕН i AD664KP AD664KP-ND DAC 12-Bit Quad Moni 106.97 99.84 9271 
AD9215BCP-80 AD9215BCP-80-ND ADC 10-Bit, 80М5Р5 1619 15.11 14.03 DES ! à 
і EET ЕН 7JN AD667JN-ND DAC 12-Bit Voltage Out... 28-Dip 15.30 14.28 13.26 
AD9215BCP-105 ^ |AD9215BCP-105-ND [АОС 10-Bit, 105MSP 2075 1937 17.98 Е И О Е 
AD9215BRU-65 — |AD9215BRU-65-ND |ADC 10-ВИ, 65MSPS, 3 1225 1103 978 Д СМА Bit Voltage Cur NEW! 24) ВЗ 
AD9215BRU-80 AD9215BRU-80-ND |АПС 10-Bit, 80MSPS, 3 1649 15.11 1403 Deere DUM рас 12-81 Voltage Qut. ET ТРЕ iB 
AD9215BRU-105  |AD9215BRU-105-ND [АОС 10-Bit, 105MSPS, 3V. 8-Т550Р 2075 1937 17.98 - -Bit Voltage Ou . ў . 
AD9218BST-40 AD9218BST-40-ND ADC 10-Bit, 40MSPS Dual 8-LOFP 15.87 14.82 13.76 AD669AN AD669AN-ND DAC 16-Bit Mono w/Volt. Ref. 22.71 21.20 19.69 
AD9218BST-65 AD9218BST-65-ND ADC 10-Bit, 65MSPS Dual 8-LQOFP 19.61 18.30 17.00 AD669ANZ AD669ANZ-ND DAC 16-Bit Mono w/Volt. Ref.* NEW! 22.71 21.20 19.69 
AD9218BST-80 AD9218BST-80-ND ADC 10-Bit, 80М5Р5 Dual 8-LOFP 22.28 20.79 1931 AD669AR AD669AR-ND DAC 16-Bit Mono w/Volt. Ref. 22.71 2120 19.69 
AD9218BST-105 — |AD9218BST-105-ND [АОС 10-ВИ, 105MSPS Dual . B-LOFP 28.53 26.63 2473 AD669BN AD669BN-ND DAC 16-Bit Mono w/Volt. Ref. 3405 3178 2951 
AD9218BSTZ-RL6S |AD921889T7-RL6SCT-ND |ADC 10-Bit, G5MSPS Dual 8&-LOFP 19.61 18.30 17.00 AD669BNZ AD669BNZ-ND DAC 16-Bit Mono w/Volt. Ref.* МЕ 3405 31.78 29.51 
AD9218BSTZ-RL65 | AD9218BSTZ-RLGSTR-ND | ADC 10-Bit, 65М5Р5 Dual 32282.00/2,000 AD669BR AD669BR-ND DAC 16-Bit Mono w/Volt. Ref. 3405 31.78 29.51 
AD9220AR AD9220AR-ND ADC 12-Bit, 10MSPS 1078 971 861 AD760AQ AD760AQ-ND DAG 16-Bit with Amp Serial 108.90 101.64 94.38 
AD9220ARS AD9220ARS-ND ADC 12-Bit, 10MSPS 1078 971 861 AD766JN AD766JN-ND DAC 16-Bit with Volt. Ref... 17.85 16.66 15.47 
AD9223ARS AD9223ARS-ND ADC 12-Bit, 3.0MSPS 1171 1055 935 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DEVICES DATA CONVERSION (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Each» Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD766JNZ AD766JNZ-ND DAC 16-Bit with Volt. Ref.* NEW: 17.85 16.66 1547 AD5348BRU AD5348BRU-ND DAC 12-Bit Octal Voltage Out...........38-TSSOP 15.38 14.35 13.33 
AD767AD AD767AD-ND DAC 12-Bi 4-CDip 24.39 2277 21.14 AD5379ABC AD5379ABC-ND DAC 14-Bit, 40-Ch., Serial Input, Bipolar 
AD767JN AD767JN-ND DAC 12-Bit ip 16.01 1494 13.88 Voltage Output МЕЙ... .108-CSPBGA 105.44 98.41 91.38 
AD767JNZ AD767JNZ-ND DAC 12-Bit* NEW! 16.01 14.94 13.88 А05380В$Т-5 AD5380BST-5-ND — — DAC 14-Bit, 40-Ch 100-1ОЕР 87.36 81.54 75.72 
AD767JP AD767JP-ND DAC 12-Bit ў 16.01 14.94 13.88 EVAL-AD5380EB |EVAL-AD5380EB-ND Evaluation Board for AD5380. .— 22350 - — 
AD767KN AD767KN-ND DAC 12-Bit 24-Dip 2141 1970 18.30 AD5381BST-5 ADS381BST-5-ND — [DAC 12-Bit, 40-Ch. Voltage Out . OO-LQFP 92.94 7436 62.74 
AD767KNZ AD767KNZ-ND DAC 12-Bit* NEW! 24-Dip 2141 19.70 18.30 EVAL-AD5381EB — |EVAL-AD5381EB-ND Evaluation Board for AD5381. .— 19000 -- - 
AD768AR AD768AR-ND DAC 16-Bit, 30MSPS 8-5010 37.43 34.93 3244 AD5382BST-5 AD5382BST-5-ND — |DAC 14-Bit, 32-Ch. Voltage Out. O0-LQFP 100.00 80.00 67.50 
AD1139J AD1139J-ND DAC Single 18-B -32-Dip 906.92 846.46 786.00 EVAL-AD5382EB ^ |EVAL-AD5382EB-ND Evaluation Board for А05382...................... — 1900 — 
AD1139K AD1139K-ND DAC Single 18-Bi 32-Пір 1133.64 1058.07 982.49 AD5383BST-5 AD5383BST-5-ND АС 12-Bit, 32-Ch. Voltage Out ......100-LQFP 81.18 64.95 54.80 
AD1833AAST AD1833AAST-ND DAC Audio 24-Bit, 6-Ch. 8-LQFP 1250 11.25 9.98 EVAL-AD5383EB |EVAL-AD5383EB-ND [Evaluation Board for AD5383. — i00 = = 
ADT АООТ анна n ER P AD5384BBC-5 AD5384BBC-5-ND АС 14-Bit, 40-Ch., Voltage Out....100-CSPBGA 87.36 81.54 75.72 
4 ў . . : AD5390BCP-3 AD5390BCP-3-ND [DAC 14-Bit, 16-Ch 64-LFCSP 4248 39.37 36.56 
AD1851R AD1851R-ND DAC Audio 16-Bit РСМ. 1000 9.00 7.98 AD5390BST-3 ADS3908ST3-ND — DAC 14Bit 16-C 52-LOFP 4248 39.37 36.56 
AD1851R-REEL7 — | AD1851R-REEL7CT-ND | DAC Audio 16-Bit РСМ. 10.00 900 7.98 AD5390BST-5 ADS390BST-5-ND — DAC 14-Bit 16-C БОЛОР. 4218 3937 3656 
ADIBSIR-REEL7 — |ADISSTR-REEL7TR-ND | DAC Audio 16-В РСМ. 1912.50/250 EVAL-AD5390EB |EVAL-AD5390EB-ND Evaluation Board for А05390. „— 22350 = = 
eus RESTE DAG Stereo 20 Bit 1148 1032 1816 AD5391BCP-3 AD5391BCP-3-ND БАС 12-Bit, 16-Ch. Voltage Out.......64-LFCSP 35.12 3278 3044 
AD1852JRSZ AD1852JRSZ-ND DAC Stereo 24-Bit* NEW! 1146 10.32 9.16 E 5 -Bit 16- T 
| AD5391BCP-5 AD5391BCP-5-ND — DAC 12-Bit, 16-Ch. Voltage Out. 4-LFCSP 46.82 37.46 31.61 
AD1853JRS AD1853JRS-ND DAC Stereo 24-Bit .... 12.89 11.61 10.30 ў ë д | ай маца ая 
р қ EVAL-AD5391EB |EVAL-AD5391EB-ND REvaluation Board for AD5391. 223.50 
AD1861R-J AD1861R-J-ND DAC Audio Fastset 18-Bit ІС 11.83 1065 945 AD5392BCP-3 AD5392BCP-3-ND АС 14-Bit, 8-Ch. Voltage Out 2630 2455 22.79 
AD1865N AD1865N-ND DAC Audio Dual 18-8 24-Dip 2108 19.67 1827 AD5392BCP-5 AD5392BCP-5-ND — [DAC 14-Bit, 8-Ch. Voltage Out 35.06 28.05 23.67 
AD1865R-J Inika REND ПАС Audio Dual 18-B 8-501с CUI BUE EVAL-AD5392EB  |EVAL-ADS392EB-ND [Evaluation Board for А05392 A - - 
AD'866N НИИ DAG Audio 16-Bit Dual 1641р (oo. won i AD5399YRM AD5399YRM-ND — DAC 12-Bit Dual with Reference БОР 996 797 673 
AD1866R AD1866R-ND DAC Audio 16-Bit Dua 6-SOIC 16.54 14.90 1321 4 ТЫ à : j i 
аза | А05405ҮСР AD5405YCP-ND DAC 12-Bit Dual, Multiply... 841 758 672 
AD166811 ІШЕРСІҢ DAG'Audio'16-Bit Dual -16-Dip ВАНИЕ EVAL-ADSAOSEB |EVAL-AD5405EB-ND Evaluation Board for AD5405. 90 — — 
AD1868R AD1868R-ND DAC Audio 18-Bit Dua 6-5010 16.62 15.52 14.41 AD5415YRU AD53415YBU:ND DAC 12-Bit Multipiyino HIER 
AD1953YST AD1953YST-ND DAC Audio 3-Ch., 26-Bit B-LOFP 13.01 11.72 10.39 Ba NA ЕИ ou ox vm 
AD1954YST AD1954YST-ND DAC Audio 3-Ch., 26-Bit B-LQFP 13.01 1172 10.39 НЕ ИО BAG 12581 n Hick | i à 
AD1955ARS AD1955ARS-ND DAC Audio Multi-Bi 28-SSOP 1250 11.25 9.98 ро НУ Red ee ig oa-tssop u cnp m 
EVAL-AD1955EB  |EVAL-AD1955EB-ND | Evaluation Board for AD1955 — c Е еее ico ert МЕМЛ... а SUA Se 
ADS300BRM AD5300BRM-ND DAC 8-Bit R-R 2.7-5.5V.... -MSOP 342 274 243 ЖА рына 24-T880P аба 
AD5300BRTZ-REEL7 | ADS300BRTZREEL7CT-ND | DAC 8-Bit R-R 2.7-5.5V* МЕ! SOT-23-6 281 225 1.75 T SED 
ADS300BRTZ-REEL7 | ADS300BRTZREEL7TR-ND | DAC 8-Bit А-А 2.7-5.5/* МЕ SOT-23-6 4725.00/3,000 EVAL-ADS415EB |EVAL-AD5415EB-ND Evaluation Board for А05415. Э аа 
AD5301BRM AD5301BRM-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire........ -MSOP 3.85 3.08 240 Nm м Bs MEAN. NEW pre 220 S 288 
AD5301BRMZ AD5301BRMZ-ND — |DAC8-Bit, 2.5V, 2-Wire* МЕ! -MSOP 385 308 240 ч Я -16- - ў - 

: = b eee 157 ADS425YRM ADS425YRM-ND — |DAC8-Bit Multiply, High Bandwidth...-MSOP 536 429 334 
ADS301BRT-500RL7 |AD5301BRT500RL7CT-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire 501-235 315 252 1.96 МНЕ [ГАЛЕН О evaluation Board tor AD5425 ERR 
AD5301BRT-500RL7 | AD5301BRTS00RL7TR-ND | DAC 8-Bit, 2.51, 2-Wire S0T-23-6 910.00/500 Va Ua On Board то š жай ee — Iri 
AD5301BRTZ-500RL7 | AD5301BRTZ500RLCT-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* NE! SOT-23-6 315 2.52 1.96 AD5426YRM AD5426YRM-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth....10-MSOP 5.82 4.66 3.93 
ADS301BRTZ-500RL7 | AD5301BRTZ500RLTR-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* МІ 910.00/500 AD5428YRU AD5428YRU-ND DAC 8-Bit Multiply, High 
AD5302BRM-REEL7 |AD5302BRM-REEL7CT-ND| DAC 8-Bit Dual А-А a 536 429 334 ADSIDERU КӨБІ аа ане нана aum 1075806 т 25 476 
AD5302BRM-REEL7 |AD5302BRM-REEL7TR-ND| DAC 8-Bit Dual R-R 3035.00/1,000 а E MAD uM олие 2 | à 
AD5302BRMZ ADS302BRMZ-ND | DAC 8-Bit Dual R-R* NEW! 10-MS0P 536 429 334 AD5429YRU-REEL7 | AD5429VRU-REEL7TR-ND DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth ..16-TSSOP 4000.00/1,000 
AD5304BRM AD5304BRM-ND DAC 8-Bit Quad Volt. Output. 720 576 486 EVAL-AD5429EB ^ |EVAL-ADS429EB-ND Evaluation Board for AD5429 — 1138 = = 
AD5308ARU AD5308ARU-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal 604 484 408 AD5432YRM AD5432YRM-ND DAC 10-Bit Multiply, High 
AD5308BRU AD5308BRU-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal 986 7.89 6.66 Bandwidth .... O-MSOP 6.40 512 432 
AD5308BRUZ AD5308BRUZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal* NEW! 9.86 7.89 6.66 AD5433YRU AD5433YRU-ND DAC 10-Bit Multiply -20-TSSOP 5.82 4.66 3.93 
AD5310BRM AD5810BRM-ND DAC 10-Bit R-R with Buffer .. 466 373 2.90 AD5439YRU AD5439YRU-ND DAC 10-Bit Multiply, 

AD5310BRMZ ADSS10BRMZ-ND | DAC 10-Bit А-В with Buffer* NEW! 466 373 290 Bandwidth .... 16-TSSOP 852 6.82 576 
AD5310BRT-REEL | ADS310BRT-REELCT-ND | DAC 10-Bit R-R with Buffer. 3.83 306 238 AD5439YRU-REEL7 | AD5439YRU-REEL7TR-ND [АС 10-Bit Multiply, High 
ADSSOBRT-REEL |AD5310BRT-REELTR-ND | DAC 10-Bit А-А with Buffer .. 20830.00/10,000 Bandwidth... .16-TSS0P 5325.00/1,000 
AD5311BRM AD5311BRM-ND DAC 10-Bit, 2 Wire w/Buffer 536 429 334 EVAL-AD5439EB EVAL-AD5439EB-ND Evaluation Board for AD5439.. — 111.38 — — 
AD5311BRMZ ADSS11BRMZ-ND | DAC 10-Bit, 2 Wire w/Buffer* МЕ 536 429 334 AD5440YRU AD5440YRU-ND DAC 10-Bit Multiply, High 
AD5312BRM AD5312BRM-ND DAC 10-Bit Dual R-R Out... 5.86 469 3.96 Bandwidth NEW? 749 632 
AD5314BRM AD5314BRM-ND DAC 10-Bit Quad Volt. Outpu 8.66 6.93 5.85 AD5443YRM AD5443YRM-ND DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5315BRM AD5315BRM-ND DAC 10-Bit, 2 Wire I2C 8.66 693 5.85 Bandwidth .... 7.00 590 
AD5316BRU AD5316BRU-ND DAC 10-Bit Quad w/Buffer 914 732 617 EVAL-AD5443EB |EVAL-AD5443EB-ND [Evaluation Board for AD5443 = = 
AD5317BRU AD5317BRU-ND DAC 10-Bit Quad w/Buffer 914 732 647 А05445УСР AD5445YCP-ND DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5317BRUZ-REEL7 | AD5317BRUZREEL7CT-ND | DAC 10-Bit Quad w/Buffer* МЕ 914 732 6.17 Bandwidth 636 536 
"vw Бы аба ню RSEN ратая ae 
үч EM, oe Y ы ë andwi Е К B 
AD5318BRU AD5318BRU-ND DAC 10-Bit, 2.5V Octal. 966 870 772 EVAL-AD5445EB |EVAL-AD5445EB-ND (Evaluation Board for — = 
AD5320BRM AD5320BRM-ND DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out. 6.10 4.88 442 AD5447YRU AD5447YRU-ND DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5320BRMZ ADSS20BRMZ-ND | DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out* NE 640 488 412 Bandwidth NEW! 749 632 
ADS320BRT-500RL7 | 40532088 5008170-1П DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out. 540 432 3.65 AD5449YRU AD5449YRU-ND DAC 12-Bit Multiply, High 
AD5320BRT-500RL7 |AD5320BRT500RL7TR-ND| DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out. 1714.50/500 Bandwidth.... 16-TSSOP 994 899 797 
ADS320BRT-REEL7  |ADS320BRT-REEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out. 500 400 338 AD5449YRU-REEL7 |ADSA49YRU-REEL7TR-ND DAC 12-Bit Multiply, 
AD5320BRT-REEL7 |AD5320BRT-REEL7TR-ND | DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out. 9300.00/3,000 Bandwidth .... .16-TSS0P. 7398.00/1,000 
AD5320BRTZ-REEL7 | AD5320BRTZREEL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V R-R Out* МЕ! 5.00 4.00 3.38 EVAL-AD5449EB EVAL-AD5449EB-ND Evaluation Board for AD5449. .— 138 — 
AD5320BRTZ-REEL7 | ADS320BRTZREEL7TR-ND| DAC 12-Bit, 2.7V А-А Out* NEW! 9300.00/3,000 т m TET 7 
Аналы” нора ое Yat Ze ТІ ЕГЕ ы ыя - 
AD5321BRMZ ADS321BRMZ-ND — DAC12-Bit, 2.5V 2-Wire* NE 720 5.76 486 AD5516ABC-3 AD5516ABC-3-ND [DAC 12-Bit, 16-С 4-CSPBGA 47.33 4417 41.02 
eo ВАМ DA 1281 Dui RR Out 502 n P AD5530BRU AD5530BRU-ND DAC 12-Bit Serial-In/Voltage Out........16-TSSOP 8.63 777 6.89 
Н - В... . н : AD5531BRU AD5531BRU-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage Out.....16-TSSOP 1411 1271 1127 
AD5323BRUZ ADS323BRUZ-ND | РАС 12-Bit Dual R-R* NE 915 824 731 ADSESTBRUZ T Aaa И = 
AD5324BRM AD5324BRM-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V 1413 1272 1128 Dus МЕЙ? 9 16-Tssop aud n dE 
ADS325BRM AD5325BRM-ND DAC 12-ВИ, 2 Wire 120. 14.13 1272 1128 AD5532ABC-1 AD5532ABC-i-ND — |DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold 81.90 76.44 70.98 
AD5326BRU AD5326BRU-ND DAC 12-Bit Quad w/Buff 1473 13.26 11.76 i i Dif 37: 
! AD5532ABC-2 AD5532ABC-2-ND — DAC 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold 81.90 7644 70.98 
AD5326BRUZ ADS326BRUZ-ND | DAC 12-Bit Quad w/Buffer 1473 1326 11.76 Я D aA 
ў AD5532BBC-1 AD5532BBC-1-ND АС 14-Bit, 32-Ch. Sample/Hold 90.00 84.00 78.00 
AD5327BRU AD5327BRU-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V .. 1473 13.26 11.76 Г 
П ЕЗ AD5533ABC-1 AD5533ABC-1-ND — |DAC 14-Bit, 32-Ch 7725 7210 66.95 
AD5328ARU AD5328ARU-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal . 1413 12.72 1128 A 
ADSSOBARUZ EET DU. DA C2: 2 AD5541AR AD5541AR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Volt. Out 16.50 1540 1430 
д -Bit, 2.5V Octal* NEW: 1413 1272 11.28 h SEE 5 i 
ў AD5541ARZ AD5541ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Volt. Out* МЕ SOIC 16.50 1540 14.30 
AD5328BRU AD5328BRU-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal . 16.59 1494 1325 СВ Е МВ И 
d er T -Bit Serial-In/Volt. Out....... -SOIC 30.00 28.00 26.00 
НОВО ООВ ІН DAC 8-Bit Single Volt. Ou 850 Gu) Qu ADS541CRZ AD5541CRZ-ND. DAC 16-Bit Serial-In/Volt, Out» NEW! ..8-S0IC 3000 28.00 26.00 
AD5330BRUZ ADS330BRUZ-ND | DAC 8-Bit Single Volt. Out* МЕ! 536 429 334 дыш : З з : 
ADS334BRUZ ADS331BRUZ-ND — | DAC 10-Bit Single Volt. Out* МЕ 512 410 346 AD5541JR AD5541JR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Volt. Out. 15.00 14.00 13.00 
ADS334BRU AD5334BRU-ND DAC 8-Bit Quad Volt. Out 818 655 553 АКЕН ІЗ М Е p NE 1500 240 1340 
AD5334BRUZ AD5334BRUZ-ND | DAC 8-Bit Quad Volt. Out* NEW! 818 655 5.53 55 Bee БЫ net Qut c c ma ТЫЫ 
i В й AD5541LRZ AD5541LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Volt. Out* NEW! ..8-5010 22.50 21.00 19.50 
AD5336BRU AD5336BRU-ND DAC 10-Bit Quad Volt. Out.... 8-TSSOP 976 7.81 659 ont 
AD5336BRUZ AD5336BRUZ-ND (АС 10-Bit Quad Volt. Out* NEW!..28-TSSOP 976 7.81 659 AD5542AR AD5542AR-ND DAC 16-Bit Serial-In 14-506 16.50 1540 1430 
AD5337ARM AD5337ARM-ND DAC 8-Bit Dual 2-Wire 304 243 1.89 ADSS42ARZ (ТЕСЕ ШЕ ПАВЕ вард МЕ! TER TE EY p 
AD5337ARMZ ADS337ARMZ-ND | DAC 8-Bit Dual 2-Wire* NEW! 304 243 189 Н “Bit Serial-In i . š А 
АЕС BR ДЕ КОШ DAC -Bit Dual 2-Wire А AED OU AD5542LR AD5542LR-ND DAC 16-Bit Serial-In 14-506 22.50 21.00 19.50 
AD5338ARM AD5338ARM-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wire 522 448 325 AD5543BRM AD5543BRM-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Qut 16.50 1540 14.30 
AD5338BRM AD5338BRM-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wire 634 508 428 аа E аа Seral Ment Ош 520 1930 Ён но 
AD5339ARM AD5339ARM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire 780 624 527 55 5544ARS- -Bit Quad Serial- - i т т 
AD5339BRM AD5339BRM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire 975 878 779 AD5545BRU AD5545BRU-ND DAC 16-Bit Dual Serial-In -16-TSSOP 19.82 18.50 17.18 
AD5341BRU AD5341BRU-ND DAC 12-Bit Single Volt. Out... 732 5.86 495 AD5546BRU AD5546BRU-ND DAC 16-Bit Multiplying -28-TSSOP 26.10 24.36 22.62 
AD5341BRUZ AD5341BRUZ-ND. DAC 12-Bit Single Volt. Out* 732 586 495 AD5547BRU AD5547BRU-ND DAC 16-Bit Multiplying .38-TSSOP 24.23 22.61 21.00 
AD5344BRU AD5344BRU-ND DAC 12-Bit Quad Volt. Out.... 1616 14.55 1291 AD5551BR AD5551BR-ND DAC 14-Bit Serial-in 12.81 11.54 10.23 
AD5344BRUZ AD5344BRUZ-ND | DAC 12-Bit Quad Volt. Out* NEW!..28-TSSOP 1646 14.55 12.91 AD5553CRM AD5553CRM-ND DAC 14-Bit Serial-In/Current Ou 1198 1079 957 
А05346ВСР AD5346BCP-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out. 750 584 493 А0555308М2 AD5553CRMZ-ND pend -In/Current о 
AD5346BRU AD5346BRU-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Out . 720 576 486 ut* NEW!.... i | 179 957 
А05347ВСР AD5347BCP-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Out 10.06 906 8.04 AD5555CRU AD5555CRU-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In 16-TSSOP 15.66 1440 1251 
0 
AD5347BRU AD5347BRU-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Out 10.00 900 7.98 ADS555CRUZ AD5555CRUZ-ND (DAC 14-Bit Dual Serial-In !....16-Т950Р 15.66 1410 1251 
AD5348BCP AD5348BCP-ND DAC 12-Bit Octal Voltage Out 1545 1442 13.39 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES DATA CONVERSION (Continued) 
Analog Devices Digi-Key Price Eachx Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
AD5556CRU AD5556CRU-ND DAC 14-Bit Multiplying..... 1648 1484 13.16 AD7537LN AD7537LN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 26.91 25.12 23.33 
AD5570ARS AD5570ARS-ND DAC 16-Bit Serial-In/Volt. Out МЕЙІ... 26.36 24.60 22.85 AD7541AJN AD7541AJN-ND DAC 12-Bit Multiplying... 1118 1007 8.93 
AD5570WRS AD5570WRS-ND DAC 16-Bit Serial-In/Volt. Ou 31.62 29.52 27.41 AD7541AJNZ AD7541AJNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* NE! 11.18 10.07 8.93 
AD5582YRV AD5582YRV-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out 16.80 15.68 14.56 AD7541AKN AD7541AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying....... 1243 1119 9.93 
AD5583YRV AD5583YRV-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out 1146 1032 9.16 AD7541AKNZ AD7541AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* МЕ! 1243 1119 9.93 
и НЕ UNE NES NND D atomo wx YY pat 
- | М : AD7542KN AD7542KN-ND DAC 12-Bit Multiplyi 20.33 1897 17.62 
AD5641AKSZ-500RL7 | ADS641AKSZ500RLCT-ND | DAC 14-Bit Voltage Out* NEW! 684 548 462 d танін PRO 
ў AD7542KR AD7542KR-ND DAC 12-Bit Multiplying 20.33 1897 17.62 
AD5641AKSZ-500RL7 |AD5641AKSZ500RLTR-ND | DAC 14-Bit Voltage Out* NEW! 2171.50/500 Y [e 
АРН НАН ВС AB Васа ав ann ME AD7543GKR AD7543GKR-ND DAG 12-Bit Serial Input Multiplying 2429 2267 21.05 
КИ РК NU SEE AT LOGS Ea AD7543JN AD7543JN-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplying 16.68 15.57 14.46 
AD7224KNZ AD7224KNZ-ND | DAC 8-Bit LC2MOS* МЕ 886 709 599 ЗО RIS SUE Н e Болат ене 
AD7224KR-18 AD7224KR-18-ND | DAC 8-Bit LC2MOS 808 647 546 Уто EM i | i 
g ай р; AD7543KN AD7543KN-ND DAC 12-Bit Serial Input Multiplying 18.44 17.21 15.98 
AD7224LR-18 AD7224LR-18-ND | DAC 8-Bit LC2MOS 8.86 798 7.08 D PEE ERAT В КЫШЫН, Bee EO DE 
AD7225KN AD7225KN-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad . 23.09 2155 20.01 7545 ДЭ о ЦА -Bit Multiplying....... Я ше D 
AD72251N ТЕЛЕН ПАС В Bit LO2MOS Quad ЖЕЗ ит AD7545AKNZ AD7545AKNZ-ND ПАС 12-Bit Multiplying* NE! 981 884 7.84 
AD7226KN AD7226KN-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad . 21.65 2021 18.76 AD7545AKP AD7545AKP-ND DAC 12-Bit Multiplying С 11.86 10.68 9.47 
AD7226KP AD7226KP-ND DAC 8-Bit LC2MOS Qua 2457 22.94 21.30 AD7545GLN AD7545GLN-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-Dip 22.47 20.98 19.48 
AD7226KR AD7226KR-ND DAC 8-Bit LC2MOS Qua 21.65 20.21 18.76 AD7545JN AD7545JN-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-Dip 11.93 10.74 9.53 
AD7228ABN AD7228ABN-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal . 2315 21.61 20.06 AD7547JN AD7547JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24-Dip 19.46 18.16 16.87 
AD7228ABR AD7228ABR-ND DAC &-Bit LCOMOS Octa 2315 2161 2008 AD7547JNZ AD7547JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW!........24-Dip 1946 18.16 16.87 
AD7228ACP AD7228ACP-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octa 2717 2536 23.55 AD7547JR AD7547JR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual......... 24-5016 19.46 18.16 16.87 
AD7228ACR AD7228ACR-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octa 2717 2536 23.55 AD7547JRZ AD7547JRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW!.....24-SOIC 19.46 18.16 16.87 
AD7228KN AD7228KN-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal . 24-Dip 42.93 40.07 37.21 AD7547KN AD7547KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual...... 24-Dip 22.80 21.28 19.76 
AD7228KP AD7228KP-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal 49.37 46.08 4279 AD7547KNZ AD7547KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW: 2280 2128 19.76 
AD7228LN AD7228LN-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octa 5031 46.96 43.61 А0754880 А0754880-М0 DAC 12-Bit LC2MOS .. 1949 18.19 16.89 
AD7233AN AD7233AN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Serial 12.15 10.94 9.70 AD7548JN AD7548JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS 1433 1272 1128 
AD7237AAN AD7237AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24-Dip 2640 24,64 22.88 AD7548KN AD7548KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS 1544 1441 1338 
AD7237ABN AD7237ABN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 24-Dip 30.98 28.91 26.85 AD7548KP AD7548KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS .. 17.57 1640 1523 
AD7237ABR AD7237ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 4-501С 29.04 27.11 25.17 AD7549BQ AD7549BQ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Du; 20-СПір 34.68 32.37 30.06 
AD7237ABRZ AD7237ABRZ-ND | DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW? ....24-5010 29.04 2741 25.17 AD7549JN AD7549JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 20-Dip 2274 2123 19.71 
AD7237JN AD7237JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual .... 24-Dip 2475 23.10 2145 AD7564BR AD7SGABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad. 28-50; 2100 1960 1820 
ADT237JNZ ADT237JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW!........24-Dip 24.75 23.10 21.45 AD7564BRS AD7564BRS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Quad 28-SSOP 21.00 19.60 18.20 
AD72S7JR ЕАО DAG 12-BILLG2MOS Dual А-50С 200 2310 02145 AD7564BRSZ AD7564BRSZ-ND | DAC 12-Bit LC2MOS Quad. 28-SSOP 21.00 19.60 18.20 
ADN ІШІРЕННІН ШІ) DAC 12 Bi EG2MDSS Dui :24-Dip “с Зай aan AD7568BP AD7568BP-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal. 44-PLCC 4620 43.12 40.04 
АИ ААЗАМ ЫП Sariai PAC To Эме D 1284 15 1022 AD7568BS AD7568BS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal. 44-РОЕР 46.20 4312 40.04 
AD7243ARZ AD7243ARZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* NEW!...16-SOIC 1283 1155 1025 A D36852 ШЕЕ ЕШ) DAC 12-Bit LC2MOS Octal NEWY.....44-POFP БОШ О 
Г saa AD7628KN AD7628KN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying. 20-0р 475 3.80 2.96 
AD7243BR AD7243BR-ND DAC 12-Bit with Amp/Referenc 15.58 14.03 12.44 AD/G28KR БЕКЕН DAC a BLDC IMUN Ead 105 uu) op. 
AD7244JR AD7244JR-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual 35.85 3346 31.07 mE REGII DAC Ht N utipiying жос с du om 
AD7244JRZ AD7244JRZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual* NEW! 35.85 3346 31.07 Н о АЗ ў 5 i 
| AD7801BRU AD7801BRU-ND DAC 8-Bit, 2.7V .20-TSSOP 520 416 324 
AD7245AAN AD7245AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS ..... 1326 11.94 10.59 - 
AD7245AAR AD7245AAR-ND DAC 12-Bit with Reference 13.26 11.94 10.59 AD7801BRUZ АПТЕ” КЕШЕШ DAC 8-Bit, 2.7У -20-TSSOP с ы 
AD7245AARZ AD7245AARZ-ND | DAC 12-Bit with Reference* NE! 13.26 11.94 10.59 AD7801BRZ AD7801BRZ-ND DAC 8-Bit, 2.7V 20-500 520 4.16 324 
AD7245JN AD7245JN-ND DAC 12-Bit with Reference 14.68 13.22 1172 АЯ AT eR DAE IU S Ed 2600 1240 п 200 
AD7247AAN AD7247AAN-ND DAC 12-Bit with Amp/Buffer 2475 2340 2145 z Жее ыыы z ў ; ү 
AD7247AANZ AD7247AANZ-NO | DAC 12-Bit with Amp/Buffer* МЕ 2475 2310 2145 AD7805BRSZ AD7BOSBRSZ-ND ПАС 10-Bit, 3.3V Quad* МЕМ.......28-50 1225 1103 978 
AD7247AAR AD7247AAR-ND DAC 12-Bit with Amp/C573 Buffer 2475 2340 2145 AD7808BR AD7808BR-ND DAC 10-Bit, 3.3V Octal 24-8010 16.43 1533 1424 
AD7247ABR AD7247ABR-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 2904 2741 2517 AD7809BST AD7809BST-ND DAC 10-Bit Octal... 2091 1952 18.13 
AD7247JN AD7247JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 2475 2310 2145 AD7809BSTZ AD7809BSTZ-ND DAC 10-Bit Octal* NEW! 2091 1952 18.13 
AD7247JNZ AD7247JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* NEW! 2475 2310 2145 AD7834AN AD7834AN-ND DAC 14-Bit Quad 37.50 35.00 32.50 
AD7248AAN AD7248AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS ..... 1326 11.94 10.59 AD7834AR AD7834AR-ND DAC 14-Bit Quad. 37.50 35.00 32.50 
AD7248AAR AD7248AAR-ND DAC 12-Bit with Reference 13.26 11.94 10.59 AD7834BN AD7834BN-ND DAC 14-Bit Quad 4740 4424 41.08 
AD7248AARZ AD7248AARZ-ND | DAC 12-Bit with Reference МЕ 13.26 11.94 10.59 AD7834BR AD7834BR-ND DAC 14-Bit Quad. 4740 4424 41.08 
AD7248JN AD7248JN-ND DAC 12-Bit with Reference 14.68 1322 11.72 А07835А5 AD7835AS-ND DAC 14-Bit Quad. 39.45 36.82 34.19 
AD7249AN AD7249AN-ND DAC 12-Bit Serial with Reference . 1628 15.19 1441 AD7835ASZ AD7835ASZ-ND DAC 14-Bit Quad 3945 36.82 34.19 
AD7249AR AD7249AR-ND DAC 12-Bit Serial with Reference . 16.28 15.19 14.11 AD7836AS AD7836AS-ND DAC 14-Bit Quad LC2MOS. 3945 3682 34.19 
НШІ ADZS0PEN ND DAC e DI PN 2M 412 ЗАТ AD7837AN AD7837AN-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 2475 23.10 2145 
-l -Bi N. - ] - AD7837AR AD7837AR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 2475 2340 2145 
AD7302BRZ AD7302BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* NEW: 514 412 347 AD7837BR AD7837BR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual 2904 2741 2547 
ee TOUS ВЕЕ ТІГІП ПАС ваша оти зао AD7839AS AD7839AS-ND DAC 13-Bit Octal Voltage Out. 48.53 45.29 42.06 
d i - -Bit Dual 2.7V . : AD7840ARS AD7840ARS-ND DAC 14-Bit Low Power 5V.. 1994 18.61 17.28 
ШІН ый НОТ AD7840.N AD7840JN-ND DAC 14-Bit LC2MOS Volt. Out 1738 16.17 1502 
Ў (mi 3 i | Е AD7840JNZ AD7840JNZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Volt. Out 1738 1647 15.02 
AD7303BR AD7303BR-ND. DAC 8-Bit Dual 2.7V . 602 482 407 | 
АБЗЕЛ АШ SUN АГЕНТТЕ ТІС NEW: G E DU AD7840JP AD7840JP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Volt. Out 1994 18.61 17.28 
2 e | | j 1 А07840КР AD7840KP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Volt. Out 2277 2126 1974 
ADDED аа Барана 840, 55125 432 AD7841AS AD7841AS-ND DAC 14-Bit Octal Volt. Out . 5055 47.8 4331 
AD7304BRU AD7304BRU-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V R-R 830 664 561 А07841А57 AD7841ASZ-ND DAC 14-Bit Octal Volt. Out* NEW! 50.55 47.18 43.81 
AD7304BRZ AD7304BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V R-R 830 664 561 pe ме А үн OR NE ы 285 5563 pee 
AD7304YRZ AD7304YRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V А-А 1016 915 812 ч йү ы МЫ uM i ) " 
AD7305BR AD7305BR-ND DAC 8-Bit Quad 5V А-А 960 768 648 AD7845JN AD7845JN-ND DAC 12-Bit Multipring..... - 1060 954 846 
AD7305BRU AD7305BRU-ND DAC 8-Bit Quad 5V R-R 960 768 648 AD7845JNZ AD7845JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* NEW! 1060 954 846 
AD7305BRUZ AD7305BRUZ-ND | DAC 8-Bit Quad 5V R-R* NE 960 768 648 А078451Р AD7845JP-ND DAC 12-Bit Multiplying 1220 1098 974 
AD7390AR AD7390AR-ND DAC 12-Bit, ЗУ Serial-In ..... 933 840 745 AD7845JR AD7845JR-ND DAC 12-Bit Multiplying 10.60 954 846 
AD7390ARZ AD7390ARZ-ND DAC 12-Bit, ЗУ Serial-In* NEW? 933 840 745 AD7845JRZ AD7845JRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* МЕ 10.60 9.54 8.46 
AD7391AN AD7391AN-ND DAC 10-Bit, ЗУ Serial-In 722 578 488 AD7846JN AD7846JN-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Ou 30.84 28.79 26.73 
AD7391AR AD7391AR-ND DAC 10-Bit, ЗУ Serial-In 722 578 488 AD7846JP AD7846JP-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Ou 33.93 31.67 2941 
AD7391ARZ AD7391ARZ-ND DAC 10-Bit, ЗУ Serial-In* NEW! 722 578 488 AD7846KN AD7846KN-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Ou 38.96 36.36 33.77 
AD7392AR AD7392AR-ND DAC 12-Bit, ЗУ Parallel..... 991 893 7.92 А07846КР AD7846KP-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Ou 38.96 3636 3377 
AD7392ARZ AD7392ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Paralle|* NEW! 991 893 7.92 AD7847AN AD7847AN-ND DAC 12-Bit Multiply Dual 25.74 2408 22.31 
AD7393AR AD7393AR-ND DAC 10-Bit, 3V Parallel. 766 6.13 5.18 AD7847ANZ AD7847ANZ-ND DAC 12-Bit Multiply Dual 25.74 2408 22.31 
AD7396ARZ Шеш DAG 12-86 ЗУ Paraliel* NE "m 1000 9.31 AD7847AR AD7847AR-ND DAC 12-Bit Multiply Dual....... 25.74 2408 2231 
7397! 7397ARU- -Bit, 3V Parallel. - 60 5.57 AD7847ARZ AD7847ARZ-ND DAC 12-Bit Multiply Dual* NEW!.......24-SOIC 25.74 24.03 22.31 
AD7398BR AD7398BR-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In 16.13 15.05 13.98 AD7847BR AD7847BR-ND DAC 12-Bit Multiply Dual 24-501С 30.20 28.19 26.17 
AD7398BRU AD7398BRU-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In 1613 15.05 13.98 AD7849BR AD7849BR-ND DAC 14/16-Bit Serial-In 20-SOIC 19.50 18.20 16.90 
Арап ШЕЛ ТЕРІ рар BE миры г zer 1d AD7943ARS-B AD7943ARS-B-ND |ПАС 12-Bit Multiplying 20-SSOP 9.30 7.44 6.28 
d Н . . . AD7943BR AD7943BR-ND DAC 12-Bit Multiplyi 16-306 930 744 628 
AD7524JRZ AD7524JRZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* NEW! 766 613 518 панарад 
J e Ja AD7945BR AD7945BR-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-506 930 744 6.28 
AD7528JN AD7528JN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying... 886 798 7.08 T MU py 
í У ! AD7945BRZ AD7945BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 20-50; 930 7.44 6.28 
AD7528JNZ AD7528JNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* NEW'......20-Dip 8.86 7.98 7.08 бана d 
! іруі AD7945BRS AD7945BRS-ND DAC 12-Bit Multiplying....... 20-SSOP 9.30 744 628 
AD7528JP AD7528JP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 1013 912 8.09 у Жа š 
| іруі AD7945BRSZ AD7945BRSZ-ND [DAC 12-Bit Multiplying* NEW!......20-SSOP 930 7.44 6.28 
AD7528JR AD7528JR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 1013 942 809 ВВ АНА Басава мінай ap Onn Ban 
AD7528KN AD7528KN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 916 825 732 ! plying d Š E 
AD7528KNZ AD7528KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* NEW! 916 825 7.32 AD8300AR AD8300AR-ND DAC 19-Bit SV Seria-In-- 9.63 8.67 7.69 
AD7528LNZ AD7528LNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying” МЕЙ. 1483 1335 11.84 ADB300ARZ ADB300ARZ-ND DAC 12-Bit 3V Serial-In* NEW! -SOIC 963 867 7.69 
z Di На AD8522AR AD8522AR-ND DAC 12-Bit Dual 5V .... 14-306 14.26 12.84 11.39 
AD7528LR AD7528LR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 15.23 14.21 13.20 і 
ў -Bit Multiplyi 522ARZ AD8522ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* NEW! 14-306 14.26 12.84 11.39 
AD7533KN AD7533KN-ND DAC 10-Bit Multiplyin 676 541 457 AD8582AN AD8582AN-ND DAC 12-Bit Dual 5V 24-Dip 1697 1584 1471 
AD7533LN AD7533LN-ND DAC 10-Bit Multiplyin 810 648 547 AD8582AR AD8582AR-ND DAC 12-Bit Dual 5V 24-5016 16.97 15.84 1471 
AD7533UQ AD7533UQ-ND DAC 10-Bit Multiplyin 2444 2281 2118 AD8582ARZ AD8582ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* NEW! 24-SOIC 16.97 15.84 14.71 
AD7534JN AD7534JN-ND DAC 14-Bit Multiplying with Buffe 2274 2123 1971 AD8801AR AD8801AR-ND DAC 8-Bit Octal w/Shutdown . 16-5010 7.66 6.13 5.18 
AD7537JN AD7537JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 1697 1584 1471 AD8801ARZ AD8801ARZ-ND DAC 8-Bit Octal w/Shutdown* NEW!..16-SOIC 7.66 6.13 5.18 
AD7537KN AD7537KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual 2078 1939 18.01 AD8803AR AD8803AR-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown 16-SOIC 766 613 5.18 
AD7537KP AD7537KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 2288 2135 19.83 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 4 Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
DEVICES DAL CSS S son ueq] Part No. Part No. Description Pky. — 1 25 100 


7 m 7 DAC8800FS-REEL  |DACBBODFS-REELCT-ND |DAC 8-Bit Octal CMOS 20-SOIC 1431 1289 1143 
K | ЫШ) ИОВ ЗЕ DAC8800FS-REEL  DAC8800FS-REELTR-ND | ПАС 8-Bit Octal CMOS 20-500. 10609.00/1,000 
| = DAC8840FP DAC8840FP-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying 1554 1451 1347 
AD8842AR AD8842AR-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying 1451 13.07 11.59 DAC8840FS DAC8840FS-ND DAC 8-Bit Octal Multiplying 15.54 14.51 13.47 
AD8842ARZ AD8842ARZ-ND DAC 8-Вї Octal Multiplying* NEW 1451 1307 1159 DAC8BA1FS DACBBATFS-ND DAC 8-Bit Octal 2-Quad .. 1854 1451 1347 
АЙТЫНЫҢ, ць Ceca TODMSPS DN E PM7226HP PM7226HP-ND DAC 8-Bit Quad CMOS NEW: 1776 1658 1540 
ADU ROS DSA TN DAC p- TOUS HAT ed M PM7226HS PM7226HS-ND DAC 8-Bit Quad CMOS NEW! 0-50Р 2016 18.82 17.48 
it, ee б ЕТЕ ланы PM7545FP PM7545FP-ND DAC 12-Bit Multiplying NEW: 20-Dip 853 768 6381 
ADSTO9ASTZ [ЕЗДЕ МЕШИН DAC 8-81, 125MSPS* NEW! 881 794 7.04 РМ7545НР PM7545HP-ND DAC 12-Bit Multiplying NEW: 20-Dip 853 768 6.81 
AD9713BAP AD9713BAP-ND DAC 12-Bit, 100MSPS TTL 28-РІСС 4695 4382 40.69 PM7528HP ПЕН DAC 8-Bit Dual Multiply E n QG 
AD9731BR AD9731BR-ND DAC 10-Bit, 170MSPS... 8-501С 1458 13.13 1164 PM7548FS Е DACHTZ-BRREC2MOS mu 
AD9731BRS AD9731BRS-ND DAC 10-Bit, 170MSP '28-SSOP 1458 13.13 11.64 MISES EMZB4BFS ND КОЕЛЫР, DNE 
AD9740AR AD9740AR-ND DAC 10-Bit, 165MSPS.. 8.33 750 6.65 е a RUD - 5 ° 2 
AD9740ARU AD9740ARU-ND DAC 10-Bit, 165MSPS 833 750 6.65 Logarithmic Converter 
А09742АСР AD9742ACP-ND DAC 12-Bit, 165MSP 1225 1103 978 ADL5306ACP-R2  [ADLS30GACP-RZCI-ND Logarithmic Converter 6048 860 774 687 
AD9742AR AD9742AR-ND DAC 12-Bit, 165MSP 1225 1103 978 ADL5306ACP-R2 — |ADLSS06ACP-RZTR-ND |Logarithmic Converter 604 1644.75/250 
AD9742ARU AD9742ARU-ND DAC 12-Bit, 165MSP 1225 1103 978 RMS-to-DC 
AUSTHANGD АЙВТАЗАТТАНП DAG 14-Bit, 165М8Р пш 281252 AD536AJD AD536AJD-ND True RMS/DC Converter, 1548 1445 1342 
AD9744AR AD ARD DAC 14-Bit, 165MSPS.. 1568 1412 1252 AD536AJH AD536AJH-ND True RMS/DC Converter. 1125 1013 8398 
AD9744ARU AD9744ARU-ND DAC 14-Bit, 165М5Р5 8-TSSOP 1568 1412 1252 AB536AJ0 ABLES Trig PMS/DC Converter: Hae quu. DOE 
AD974BACP ВА ВАС -Bit, 165MSPS 6.94 556 4.69 AD536AKD AD536AKD-ND True RMS/DC Converter. 3221 3006 2792 
КЕЛІНІН ADS ST ND PAC EM ал AD536AKH AD536AKH-ND True RMS/DC Converter. 1764 1647 1529 
it, : pu m M AD536ASD AD536ASD-ND True RMS/DC Converter. 7782 7264 6745 
AD9752ARU AD9752ARU-ND DAC 12-Bit, 125MSPS High Pert 1264 1139 10.10 А ан м Дана 0202 БО 
AD9754AR AD9754AR-ND DAC 14-Bit, 125MSPS High Pe 16.56 1491 1323 AD636JD AD636JD-ND True RMS/DC Converter Mon 1489 1341 11.90 
О В DAC BIL TOSMSPS UE AD636JH AD636JH-ND True RMS/DC Converter Mon 0-100 931 839 744 
ГОА x NE АС Bt HGS) 5845 54; AD637AQ AD637A0-ND True RMS/DC Converter WB 14-Пір 2891 2698 25.06 
valuation Board (or ADS З 3350 AD637AR AD637AR-ND True RMS/DC Converter WI 2661 2484 23.07 
Um o B а 4063788 AD637BR-ND True RMS/DC Converter W 3156 2946 2736 
ApS ET ADSIBQARDO M ПАС 192М585 Sa e ШЫ AD637JD AD637JD-ND True RMS/DC Converter WI 3690 3444 31.98 
AD9760ARUZ AD9760ARUZ-ND | DAC 10-Bit, 125М5Р5“ NEW!.....28-TSSOP 970 873 775 АШЫ ОВОО True BMS DO Converter. Wi (BUS ДЕШ Тш 
it О RES Da AD637JR AD637JR-ND True RMS/DC Converter WI 1643 1479 1342 
А09760АВИ50 — |AD9760ARUSO-ND _ | DAC 10-Bit, SOMSPS 958 863 765 DUKE ADU NE T BMS банан SPAS а uH 
AD9761ARS AD9761ARS-ND DAC 10-Bit Dual 40MSPS. 1536 1434 1332 AAD63781 ВА о WB Gage CORE! EDU 
AD9762AR AD9762AR-ND DAC 12-Bit, 125MSPS 11.96 1077 955 ate DS RAE T d ШІ GEHE За 
AD9762ARU AD9762ARU-ND DAC 12-Bit, 125MSPS... 1196 1077 955 Tue RMS/DC Converter LP* MEI Ша GUT аш 
AD9763AST AD9763AST-ND DAC 10-Bit, Dual 125М5Р5 1274 1148 1018 AD736AQ ШШШ True RMS/DG Converter LP 1080 1020 2 
it, | Ышы AD736JN AD736JN-ND True RMS/DC Converter LP 754 604 509 
AD9764AR AD9764AR-ND DAC 14-Bit, 125MSPS 15.80 1475 13.69 а 
т E D DAC TABH 125MSPS VOCE ES AD736JNZ AD736JNZ-ND True RMS/DC Converter LP* NE 754 604 5.09 
ADS765AST AD9765AST-ND DAC 12-Bit, Dual 125MSPS . 48-LOFP 1853 1729 16.06 AD736JR ЕН True RMS/DC Converter LP dus Quo sm 
р AD736KR AD736KR-ND True RMS/DC Converter LP 1180 1062 942 
AD9765ASTZ AD9765ASTZ-ND | DAC 12-Bit Dual 125MSPS* NEW!..48-LOFP 1853 1729 16.06 
AD9767AST AD9767AST-ND DAC 14-Bit, Dual 125MSPS . 2118 1977 1836 AD737JH ШОП True RMS/DC Converter LP GA cM s 
AD9772AAST AD9772AAST-ND | DAC 14-Bit, 160MSPS... 35.21 32.86 30.52 А pu me ана МЕ 220 m i 
г ы rue onverter LP ........ У M М 
ИЕЛЕН ADSTESBSY-ND DACH MEL. REMESSA AD737JRZ AD737JRZ-ND True RMS/DC Converter LP* NE 600 480 405 
AD9775BSV AD9775BSV-ND DAC 14-Bit, Dual 160MSPS . 5454 5091 4727 Voltage-to-Frequency 
AD9777BSV AD9777BSV-ND DAC 16-Bit, Dual 160MSPS . 0-ТОЕР 60.00 56.00 52.00 AD537JD AD537JD-ND Voltage/Frequency Converter . 4623 4315 40.07 
AD9777-EB AD9777-EB-ND Evaluation Board for AD9777 — 225100 — —  — AD537JH AD537JH-ND Voltage/Frequency Converter . 1374 12.38 10.98 
AD75004KP AD75004KP-ND DAC 12-Bit, Quad with Buffer... 28-РІСС 53.87 5028 46.69 AD650BD AD650BD-ND Volt. Freq,/Freq. Volt. Converter 27.27 25.46 23.64 
AD9786BSV AD9786BSV-ND DAC 16-Bit, Interpolation and AD650JN AD650JN-ND Volt. Freq/Freq. Volt. Converter 1311 1181 1047 
Signal Processing NEW! 63.45 59.22 54.99 AD650KN AD650KN-ND Volt. Freq./Freq. Volt. Converter 16.39 14.76 13.09 
ADDAC80-CCD-V — |ADDAC80-CCD-V-ND | DAC 12-Bit, Low Cost 4-CDip 82.70 77.19 71.67 AD652AQ AD652AQ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 15.08 13.58 12.04 
ADDAC80D-CBI-V — | ADDAC80D-CBI-V-ND | DAC 12-Bit, Low Cost 4-CDip 26.21 24.46 22.72 AD652BQ AD652BQ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 20.37 19.02 17.66 
ADDAC80N-CBI-V | ADDAC80N-CBI-V-ND | DAC 12-Bit, Binary Mono . 24-Dip 17.24 16.09 14.94 AD652JP AD652JP-ND Voltage/Frequency Converter Sync 14.99 13.50 11.97 
ADV7120KST30 | ADV7120KST30-ND | DAC Video 3-Ch. 30MHz ТОР 923 831 737 AD652KP AD652KP-ND Voltage/Frequency Converter Sync 1758 1641 1524 
ADV7122KST50 — |ADV7122KSTSO-ND | DAC Video 3-Ch. 50MHz 8-ТОҒР 1233 1110 985 AD654JN AD654JN-ND Voltage/Frequency Converter Mono 830 664 561 
ADV7123KST50 ADV7123KST50-ND | DAC Video 3-Ch. 50MHz 8-LQFP 10.03 9.03 8.01 AD654JR AD654JR-ND Voltage/Frequency Converter Mono 830 664 561 
ADV7125JST240 |АПУ7125157240-М0 | DAC Video 3-Ch. 240MHz . B-LOFP 16.63 1497 1328 ADGS4JR-REEL7 — |ADGSAJR-REELITR-ND | Voltage/Frequency Converter Mono 3953 25/750 
ADV7125JST330  |ADV7125JST330-ND | DAC Video 3-Ch. 330MHz . 8-ГОҒР 1946 1816 1687 AD654JRZ AD654JRZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono 830 664 561 
ADV7125KST50 — |ADV7125KST50-ND | DAC Video 3-Ch. 50MHz B-LQFP 964 772 651 AD7741BN AD7741BN-ND Voltage/Frequency Converter .... 461 369 287 


ADV7125KST140 ADV7125KST140-ND | DAC Video 3-Ch. 140MHz. 8-LOFP 10.15 944 8.10 


ADV7127KRU140 — ADV7127KRU140-ND | DAC Video 140MHz 3.3/5V 4-TSSOP 1264 1139 10.10 
ADV7129KS ADV7129KS-ND DAC Video Color 192-Bi 304-PQFP 126225 1178.10 1093.95 D 
ADV7171KS ADV7171KS-ND DAC Video Encoder NTSC. AW-PQFP 1166 1050 931 
ADV7171KSU ADV7171KSU-ND | DAC Video Encoder NTSC. 44-TOFP 10.00 900 7.98 ‘Analog Devices | Digi-Key Price Each 
ADV7173KST ADV7173KST-ND | DAC Video NTSC 6-Ch 8-LQFP 11.25 1013 898 Part No. Part No. Description A 00 
ADV7177KS ADV7177KS-ND DAC Video NTSC 3-C 44-MQFP 838 755 669 = 
ADV7179BCP ADV7179BCP-ND | DAC Video NTSC 3-C 40-LFCSP 1341 11.81 1047 ADSIGOBRUS-R2 — ADSIGOBRJS:RCT-ND J Pot. Digital 5K, 256 Pos... 230 184 138 
ADV7179KCP ADVAA7SKCP-ND | DAC Video NTSC 3-С 40-LFCSP 1093 984 873 ADSIGOBRJS R2 — [RDSISOBR АЛЫШ Pot. Digital SK, 256 Po $22,00/250 
ABVZƏ0TAKST ТЕА DAC Video HDTV 6-12 Hebe D o onn ADS160BRJIO-R2 | AD5160BRJ10-R2CT-ND |Pot. Digital 10K, 256 Pos 230 184 138 
DACDBAD ШОЛ ПАС aBn Miis dian Sie A ор ос AD5160BRJ10-R2 | ADS160BRJ10-R2TR-ND Pot. Digital 10K, 256 Pos 322.00/250 
DACOBCP ОР DAC 8 Bit Multiply High Speed 16-Dip d) dus Wu AD5160BRJ50-R2 | AD5160BRJ50-R2CT-ND |Pot. Digital 50К, 256 Pos 230 184 138 
DACOBCS DACOBCS-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed. 6506 240 192 144 AD5160BRJ50-R2 | AD5160BRJ50-R2TR-ND Pot.Digital50K, 256 Роз... 322.00/250 
DAGOBEP ТОЛЕШ DAG 8:Bit Mulini High Speed Tm 200 9 (й ADB160BRJ100-R2 | ADS160BRJ100-R2CT-ND Pot. Digital 100K, 256 Pos. 0T-23-8 230 184 1.38 
DACOBEG DACDBEQ-ND DAC R МОНО HIER S Dead: Wed c aa) od AD5160BRJ100-R2 | AD5160BRJ100-R2TR-ND |Pot. Digital 100K, 256 Pos. 01-23-8 322.00/250 
АСПАН: OPNE DAC e-i Moi i Hh Sheed MA LU sx ху AD5160BRJZ100-R2 | ADS160BRJZ100R2CT-ND Pot. Digital 100K, 256 Рос.” NEW? ..50Т-23-5 2.30 184 1.38 
DACIOGP ПСР DAC 10-Bit Multiply High Speed "18-Dip Ше (UB mud AD5160BRJZ100-R2 | ADS160BRJZ100R2TR-ND Pot. Digital 100K, 256 Рос. NEW? . 322.00/250 
DAC16FS DAC16FS-ND DAC 16-Bit Current Out ) 3903 3643 3383 AD5161BRM5 AD5161BRM5-ND Pot. Digital 5K, 256 Pos.. 178 142 107 
д TT AD5161BRM10 AD5161BRM10-ND ^ Pot. Digital 10K, 256 Pos 178 142 107 
А о Асте асана High Good DE EH ADS161BRMZIO — |ADSISIBRMZIO-ND Pot. Digital 10K, 256 Pos 178 142 107 
DAC312HS DAC312HS-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed 774 620 523 AD5161BRM50 AD5161BRM50-ND ^ Pot. Digital 50K, 256 Pos 178 142 107 
DAC8043AFP DACBO43AFP-ND | DAC 12-Bit Multiply Serial In 858 687 580 ADSIGIBRMZSO — (ADSISIBEMEZSD;NDNIIPOt. Digital 50K, 256 Pos ШО СРЕ 
DAC8043AFS DAC8043AFS-ND DAC 12-Bit Multiply Serial In 8.58 687 5.80 ADM ee ADS RM OE por ИШЕН 208 pos 178 142 107 
DAC8043FP DAC8043FP-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS... 1241 1118 931 -ND Pot. Digital 100K, 256 Pos. : 42 1| 
DACBO43CP DAC8043GP-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS 1659 1549 1438 AD5162BRM2.5 | AD5162BRM2.5-ND — Pot. Dual 2.5K, 256 Po 248 198 154 
DACB143FP DAC8143FP-ND DAC 12-Bit Daisy-Chain. 936 843 748 AD5162BRM10 AD5162BRM10-ND ^ |Pot. Dual 10K, 256 Po 248 198 154 
DAC8143FS DAC8143FS-ND DAC 12-Bit Daisy-Chain 936 843 748 AD5162BRM50 AD5162BRM50-ND _ |Pot. Dual 50K, 256 Po 248 198 154 
DAC8221FP DAC8221FP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered. 1944 1815 16.85 AD5162BRM100 — |AD5162BRM100-ND Pot. Dual 100K, 256 Pos. 248 198 154 
DACS222FS DAC8222FS-ND DAC 12-Bit Dual Buffered. 2685 2506 2327 AD5162BRMZ100 | ADS162BRMZ100-ND |Pot.Dual100K,256 Роз.* NEW!....10-MSOP 248 1.98 154 
ПАС82226Р DAC8222GP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered. 31.59 29.49 27.38 AD5170BRM2.5 FADS AKOBRMZS NDH Pot. Digital 2.5K, 256 Ро Заў ПШ ES 
ПАС8248ЕР DAC8248FP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered. 24-Dip 21.92 20.46 19.00 А05170ВВМ10 ADST70BRMIO-ND Pot. Digital 10K, 256 Pos 248 198 154 
DAC8408FPC DAC8408FPC-ND DAC 8-Bit Quad with Memory .28-PLCC 13.91 12.53 11.11 А05170ВВМ50 А0517088М50-4М0 Pot.Digital 50K, 256 Pos 248 198 154 
DAC8408FS DAC8408FS-ND DAC 8-Bit Quad with Memory 8-5010 1391 1253 1141 А0517088М100 — |AD5170BRM100-ND Рог. Digital 100K, 256 Pos. 248 198 154 
DAC8412EP DAC8412EP-ND DAC 12-Bit Quad Readbac 28-Пір 5141 47.98 44.56 ADST71BRJZS-R2 —|ADSTTIBRJZS-R2CT-ND Pot. Digital 5K, OTP* NEW. 243 1.95 1.52 
DAC8412FPC DAC8412FPC-ND DAC 12-Bit Quad Readbac 28-РІСС 42.05 39.25 36.44 AD5171BRJZ5-R2 | AD5171BRJZ5-R2TR-ND Pot. Digital SK, OTP* NEW! 359.00/250 
DAC8412FP DAC8412FP-ND DAC 12-Bit Quad Readbaci 28-Пір 4205 3925 36.44 AD5171BRJZ10-R2 |AD5171BRJZ10-R2CT-ND Pot. Digital 10K, OTP* NEW! 243 1.95 1.52 
DAC8413EP DAC8413EP-ND DAC 12-Bit Quad Readbac 28-Dip 5141 4798 4456 AD5171BRJZ10-R2 |AD5171BRJZ10-R2TR-ND Pot. Digital 10K, OTP* NEW! 359.00/250 
DAC8413FPC DAC8413FPC-ND | DAC 12-Bit Quad Readbaci 28-PLCC 4205 3925 3644 AD5171BRJZ50-R2 |AD5171BRJZ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, OTP* NEW: OT-23-8 243 195 152 
DACBA20EP DAC8420EP-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out . 16-Пір 5243 48.93 4544 AD5171BRJZ50-R2_ |AD5171BRJZ50-R2TR-ND Pot. Digital 50K, OTP* NEW: 01-23-8 359.00/250 
DAC8420ES DAC8420ES-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Ou 6-S0C 5243 4893 4544 AD5171BRJZ100-R2 | AD5171BRJZ100R2CT-ND Pot. Digital 100K, OTP* NEW! 07-23-8 243 195 152 
DAC8420FP DAC8420FP-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out . 16-Dip 4493 41.93 3894 AD5171BRJZ100-R2 | AD5171BRJZ100R2TR-ND Pot. Digital 100K, OTP* NEW! 01-23-8 359.00/250 
DACB420FS DAC8420FS-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Ou 6-50106 44.93 4193 38.94 AD5171EVAL AD5171EVAL-ND — Evaluation Board for AD5171 NEW? ............. — 3938 — — 
DAC8426FS DAC8426FS-ND DAC 8-Bit Quad with Volt. Rei 0-501С 24.90 2324 2158 AD5172BRM25 |AD5172BRM235-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Po: OMSOP 324 260 2.02 
DAC8512FP DAC8512FP-ND DAC 12-Bit, 5V Complete - -Dip 956 7.65 646 AD5172BRM10 AD5172BRM10-ND ^ Pot. Dual 10K, 256 Po 324 260 202 
DACB512FS DAC8512FS-ND DAC 12-Bit, 5V Complet 8-5010 948 759 6.40 AD5172BRM50 AD5172BRMS50-ND ^ Pot. Dual 50K, 256 Po 324 260 202 
DACB562FS DAC8562FS-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel 0-5010 1411 1271 1127 AD5172BRMZSO ^ |AD5172BRMZSO-ND — Pot. Dual 50K, 256 Po: 324 260 202 
DACB800FP DAC8800FP-ND DAC 8-Bit Octal CMOS 20-Dip 1431 1289 11.43 AD5172BRM100  |AD5172BRM100-ND  |Pot. Dual 100K, 256 Pos. 324 260 202 
DACB800FS DAC8800FS-ND DAC 8-Bit 0ctal CM0S.. 0-S0IC 1431 1289 1143 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 433 


ANALOG i Analog Devices Digi-Key Price Each» 
DEVICES АГЕОТЕМПОМЕТЕНӘ (cominued) Part No. Part No. Description Pkg. — 1 25 100 
‘Analog Devices | Digi-Key Price ЕЗЕН AD5262BRU50 А0526288050-М0  Pot.Dual50K,256 Pos. .... 16-TSSOP 4.86 389 3.03 
x= ee eee ы 2: а 
- ot. Dual й OS. ... .16- 1 К ў 
Аа аа МА С ЕКА Pot. Dual 100K, 256 Рав.” NEWI Quo BUM Bie AD5262BRUZ200  |AD5262BRUZ200-ND |Pot.Dual200K,256 Pos * NEW!...16-TSSOP 486 389 3.03 
5 ЕШ Pot. Dual 100K, 256 Pos.* NEW! соп AD5263BRU20 — |AD5263BRU20-ND — Pot Quad 20K, 256 Pos 24-Т660Р 700 560 473 
AD5172BRMZ100-RL7 | AD51728RMZ100RLTR-ND| Pot. Dual 100K, 256 Pos.* NEW: 1836.00/1,000 | 1 Е : d GU аа 
AD5173BRM2.5 AD5173BRM2.5-ND | Pot. Digital Dual 2.5K ОТР. 324 260 2.02 AD5263BRUZ20 AD5263BRUZ20-ND |Роі. Quad 20K, 256 Pos. -24-TSSOP 7.00 560 4.73 
AD5173BRM10 AD5173BRM10-ND | Pot. Digital Dual 10K ОТР. 324 260 202 AD5263BRU50 AD5263BRU50-ND |Pot. Quad 50K, 256 Pos. .24-TSSOP 700 560 4.73 
AD5173BRM50 ‘AD5173BRM50-ND | Pot. Digital Dual 50K ОТР. 324 260 202 AD5263BRU200 AD5263BRU200-ND Pot. Quad 200K, 256 Pos .24-TSSOP 700 5.60 4.73 
AD5173BRM100 — |AD51738RM100-ND | Pot. Digital Dual 100K OTP 324 260 202 ADS263EVAL ADS263bEVAL-ND — Evaluation Board for AD5263. ФЕ) = = 
AD5200BRM10 AD5200BRM10-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos... 245 196 147 ADS273BRJi-R2 — |ADS273BRJ1-R2CT-ND |Pot. Digital 1K, 64 Pos 188 150 1413 
AD5204BR10 AD5204BR10-ND | Pot. Digital 10K, Quad 256 Pos. 5.02 4.02 343 ADS273BRJi-R2 “|AD5273BRJ1-R2TR-ND |Pot. Digital 1K, 64 Pos 262.50/250 
AD5204BRZ10 ADS204BRZ10-ND | Pot. Digital 10K, Quad 256 Pos. 502 402 313 AD5273BRJ10-R2 | AD5273BRJ10-R2CT-ND Pot. Digital 10K, 64 Po: 188 150 113 
ADS204BRUSO ADS204BRUSO-ND | Pot. Digital 50K, Quad 256 Pos. 502 402 313 AD5273BRJ10-R2 |AD5273BRJ10-R2TR-ND Pot. Digital 10K, 64 Po: 262.50/250 
AD5206BN10 ADS206BN10-ND | Pot. Digital 6-Ch. 256 Pos. 5.80 464 3.92 ADS273BRJS0-R2 |AD5273BRJ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, 64 Po: 188 150 143 
И ЕВА T Е Digital poros Hon a 200 a AD5273BRJ50-R2 |AD5273BRJ50-R2TR-ND |Pot. Digital 50K, 64 Po: 262.50/250 
- - ot. Digital Dual 0 Д Д 4 H TRIT] ini 
AD5207BRU100-REEL7 | AD5207BRU100RL7TR-ND | Pot. Digital Dual 256 Pos... 1479.00/1,000 cip Б ADS OBRI 100 BACT MD por, Ee 1006, » ВБ lesa mud 
AD5220BN10 AD5220BN10-ND Pot. Digital 10K, 128 Pos. 248 198 149 AD5273BRJZ10-R7 | AD5273BRJZ10-R7CT-ND Pot. Digital 10K, 64 Роз.“ NEW! 188 150 143 
AD5220BR10 ADSZA0BRIOND QA Pot. Digital 10K, 128 Pos 248 198 149 AD5273BRJZ10-R7 | AD5273BRJZ10-R7TR-ND Pot. Digital 10K, 64 Pos.* NEW! 2880.00/3,000 
нн . Digital 10K, 05. Ц .00/3, 
А522088210 Russen D а Pot- Digital 10K, 126 Ро ae. HE ШЕ 40528088020  |ADS2BOBRUZO-ND  |Pot Digital 20K, 256 Pos 14-Т560ОР 443 355 276 
AD5222BR1M AD5222BRIM-ND | Pot. Digital Dual 128 Pos.. 401 321 250 ь лопа 20K, : š Soares 
AD5227BUJZ10-RL7 |AD5227BUJZ10RL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* NEW!...TSOT-23-8 147 123 .98 НЕО A ee рді Digital a 238 Fue АЕ ОНО d a 28 
AD5227BUJZ10-RL7 |AD5227BUJZ10RL7TR-ND| Pot. Digital Up/Down 10K* NEW: 1911.00/3,000 А ot. Digital 908, EM ur é 5 ; 
AD5227BUJZ100-RL7 | AD52278UJZ100RLCT-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* NEW! 147 123  .98 А05280ВН1/750 AD5280BRUZ50-ND |Pot. Digital 50K, 256 Pos.* NEWE!..14-TSSOP 443 3.55 276 
AD5227BUJZ100-RL7 | AD5227BUJZ100RLTR-ND | Pot. Digital Up/Down 100K* NEW'... 1911.00/3,000 ADS280BRU200 ADS280BRU200-ND Pot. Digital 200K, 256 Ро 14-TSSOP 443 3.55 2.76 
AD5228BUJZ10-RL7 | ADS228BUJZ1ORL7CT-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* NEW?..TS0T-23-8 129 108 86 AD5282BRU20 AD5282BRU20-ND (Dual Pot. 20K, 256 Pos. 16-TSSOP 486 389 303 
AD5228BUJZ10-RL7 | AD5228BUJZ10RL7TR-ND | Pot. Digital Up/Down 10K* NEW'...TS0T-23-8 1677.00/3.000 AD5282BRU50 AD5282BRU50-ND (Dual Pot. 50K, 256 Po .16-TSS0P 486 389 3.03 
AD52288UJZ100-RL7 | ADS228BUJZ100RLCT-ND | Pot. Digital Up/Down 100К% NEW!..TSOT-23-8 129 1.08 86 А05282880200 — |AD5282BRU200-ND Dual Pot. 200K, 256 Pos. .16-TSSOP 486 389 3.03 
AD5228BUJZ100-RL7 | ADS228BUJZ1 O0RLTR-ND| Pot. Digital Up/Down 100K* MEWS... TSOT-23-8 1677.00/3,000 AD7376AN10 AD7376AN10-ND ^ |Pot. Digital 10K, 128 Pos. 508 407 343 
AD5231BRU10 AD5231BRU10-ND | Pot. Digital 10K, 1024 Роз... 495 396 308 AD7376AR10 AD7376AR10-ND — Pot. Digital 10K, 128 Pos 5.08 4.07 3.43 
ADS231BRUZ100 | AD5231BRUZ100-ND | Pot. Digital 100K, 1024 Роз.” NEW! 495 396 3.08 AD7376AR1M AD7376AR1M-ND Pot Digital 10K, 128 Pos 508 407 343 
AD5232BRU10 AD5232BRU10-ND Ро. Digital Dual 256 Роѕ..... 590 472 399 AD7376ARU10 AD7376ARU10-ND Pot. Digital 10K, 128 Pos -M-TSSOP 508 407 343 
cna ИСО ЗЕГЕ 10 for Ansa 6780 435. 955 AD7376ARU50 AD7376ARU50-ND Pot. Digital 10K, 128 Pos. .14-TSSOP 508 407 3.43 
Н . : А - : ) AD8400AR1 AD8400AR1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Ch. 8-SOIG 2.50 2.00 1.56 
40523389050 n SK Pot Quad 50K, 64 Pos. 29 “З Ball AD8400ARZ1 AD8400ARZI-ND ^ Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Ch.* МЕ -SOIC 250 200 156 
ADS233BRU100 — |AD5233BRU100-ND | Pot. Quad 100K, 64 Pos 548 439 370 ADBADOARTO ADB400AR10-ND — Pot Digital 8-Bit 10K, 1-Ch ыў c qe 
и EE SND. Fot, puai A 238 ыз DS AD8400ARZ10 AD8400ARZ1O-ND (Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Ch.* NEW! 250 200 156 
AD5241BR1M ADS2ATBRIN-ND — | Pot. Digital 256 Pos.. ED AEB QUE AD8400AR50 AD8400AR50-ND ^ — Pot.Digital 8-Bit, 50K, 1-Ch SOIC 250 200 1.56 
AD5242BR1M ADS242BRIM-ND | Pot. Digital 256 Роз. 313 251 195 AD8400AR100 ADB400AR100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Ch. SOIC 250 200 1.56 
AD5242BRU10 AD5242BRU10-ND Pot. Digital 10K, 256 Po: 343 25 195 AD8400ARZ100 AD8400ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Ch.* NEW! -SOIC 2.50 2.00 1.56 
AD5242BRU100-REEL7 | AD5242BRUTOORL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Pos. 313 251 1.95 AD8402AN10 AD8402AN10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Ch 3.78 303 236 
AD5242BRU100-REEL7 | AD5242BRU100RL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Pos. 1772.00/1,000 AD8402AR1 AD8402AR1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Ch. 378 308 236 
AD5242BRZ10 AD5242BRZ10-ND | Pot. Digital 10K, 256 Pos.* NEW! 343 251 1.95 AD8402AR10 AD8402AR10-ND — Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Ch 378 303 236 
ADS243BRM2.5 — |AD52438RM2.5-ND | Pot. Digital Dual 2.5K I2C .. 248 198 154 А08402АВ50 AD8402AR50-ND — Pot.Digital8-Bit, 50K, 2-Ch 378 303 236 
AD5243BRM10 AD5243BRM10-ND | Pot. Digital Dual 10K I2C... 248 198 1.54 AD8402AR100 AD8402AR100-ND ро. Digital 8-Bit, 100K, 2-Ch. 3.78 3.03 2.36 
AD5243BRMZ10  |ADS2438RMZ10-ND Pot. Digital Dual 10K I2C* NEW! 248 198 154 AD8402ARU10 AD8402ARU10-ND  |Pot Digital 8-Bit, 1K, 2-Ch. 378 308 236 
AD5243BRM50 AD5243BRM50-ND — | Pot. Digital Dual 50K 120... 248 198 154 AD8408ARUZ1 AD8403ARUZ1-ND оі. Digital 8-Bit, 1K, 4-Ch. 24-1550Р 5.08 4.07 3.43 
ADS243BRM100 ^ |ADS243BRM100-ND | Pot. Digital Dual 100K 120 248 198 154 AD8403AR10 AD8403AR10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Ch 24-8010 508 407 343 
2052 SERM TON ОЗНА TIO ND Pot Ошта риа Окор NEW! 5n 1% IM AD8403AR10-REEL | AD8403AR10-REELCT-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Ch. 24-8010 508 4.07 343 
š -R20T- - Digital 5K, : : - AD8403AR10-REEL |AD8403AR10-REELTR-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K,4-Ch .24-S0IC 3175.00/1,000 
ADS2Z4SBRJS-R2 | AD5245BRJ5-R2TR-ND | Pot. Digital 5K, 256 Pos. 322.00/250 AD8403ARU10 AD8403ARU10-ND  PPot.Digital8-Bit.10K'4-Ch 24-ISS0P 508 407 343 
НЫ Rea aE Ра. Digital 10K, 256 Po: 230 184 138 AD8403ARU10-REEL AD8403ARU10-RLOT-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Ch 2A-SSOP 5.08 407 343 
d DAL ID] Pot. Digital 10K, 256 Ро SH (ES AD8403ARU10-REEL | AD8403ARU10-RLTR-ND Pot Digital 8-Bit, 10K, 4-Ch 24-TSSOP 7875.00/2,500 
AD5245BRJ50-R2 | ADS245BRJ50-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos.. 230 184 138 DE Ona er ud di й PU 
AD5245BRJ50-R2 | AD5245BRJ50-R2TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Pos.. 322.00/250 AD840SARB0 ОЖ Pot. Digital 8-Bit, 50K, 4-Ch ped ОП Ош == 
AD5245BRJ100-R2 |ADSASBRJI0D-R2CT-ND | Pot. Digital 100K. 256 Pos pem I dem AD8403AR100 AD8403AR100-ND оі. Digital 8-Bit, 100K, 4-Ch. 24-8010 508 407 3.43 
ADSG45BRMODRO DAEAR Pot Dini AD8403ARU100  |AD8403ARU100-ND  |Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Ch. 24-TSSOP 514 412 347 
. Digital 100K, 256 Pos. 322.00/250 Igna erar 
ADS2AGBKSS-R2 — |AD5246BKS5-R2CT-ND | Pot Digital 5K, 128 Pos 188 150 113 AD8403ARUZ100 — |AD8403ARUZ100-ND оі. Digital 8-Bit, 100K, 4-Ch. 24-TSSOP 514 412 347 
AD5246BKS5-R2 | AD5246BKS5-R2TR-ND | Pot. Digital 5K, 128 Pos. 262.50/250 Rheostat 
ADS246BKS10-R2 [А052468К510-А2СТ-МО | Pot. Digital 10K, 128 Po 1.88 1.50 1.13 ADN2850BCP25 ADN2850BCP25-ND  |Pot. Digital Dual 25K 10-Bit 16-LFCSP 10.83 975 8.65 
AD5246BKS10-R2 — | ADS246BKS10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Po 262.50/250 ADN2850BCP250 | ADN2850BCP250-ND Dual 1024 Position Prog. Resistor 1463 1170 940 
ADS A Ср ДО АОИ ЫЙ Bot Е 206128 Ea 1.88 к ADN2860ACPZ25-RL7 | ADN2860ACPZ25RLCT-ND Pot. Digital 25K, 3-Ch. 9.83 885 7.85 
Н -R2TR- : ) : ADN2860ACPZ25-RL7 | ADN2860ACPZ25RLTR-ND |Pot. Digital 25K, 3-Ch. 10930.50/1,500 
AD5246BKS100-R2 |ПОӘК ЕТ ШШ Pot. Digital 100K, 128 Pos. їз ipn. З ADN2OGOACPZ250-RLT| ADNSOACPZ2SORCT-ND Pot. Digital 250K, - 983 8.85 7.85 
AD5246BKS100-R2 | ADS246BKS100-R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Pos. 262.50/250 ADN2860ACPZ250-RL7 | ADN2860ACPZ250RTR-ND Pot. Digital 250K, 3-Ch 10930.50/1,500 
AD5246BKSZ100-R2 | AD5246BKSZ100R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Pos.* NEW! 188 150 143 : a ms 
ADS246BKSZ100-R2 | AD52468KSZ100R2TR-ND_ Pot. Digital 100K, 128 Pos.* NEW! 262.50/250 
AD5246BKSZ100-RL7 | ADS246BKSZ100RLCT-ND| Pot. Digital 100K, 128 Pos.* NEW! 145 116 87 ANALOG DISPLAY AND 
AD5246BKSZ100-RL7 | ADS246BKSZ100RLTR-ND| Pot. Digital 100K, 128 Pos.* NEW! 2226.00/3,000 DEVICES EO CONVERTERS 
А052478К55-82 — |AD5247BKS5-R2CT-ND | Pot. Digital 5K, 128 Pos. 188 150 143 : 
AD5247BKS5-R2  |AD5247BKS5-R2TR-ND| Pot. Digital 5K, 128 Pos. 262.50/250 Pa Пн Бан РШ Р Е d j Аа 
AD5247BKS10-R2 |AD5247BKS10-R2CT-ND | Pot. Digital 10K, 128 Ро 188 150 143 ` š Е = 
AD5247BKS10-R2  |AD5247BKS10-R2TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Po: 262.50/250 AD723ARU AD723ARU-ND RGB to NTSC/Pal Encode -28-TSSOP 7.08 5.67 4.78 
AD5247BKS50-R2 AD5247BKS50-R2CT-ND | Pot. Digital 50K, 128 Po 188 150 1.13 AD725AR AD725AR-ND Encoder RGB to NTSC..... 16-306 9.14 732 6.17 
ADS247BKS50-R2 | AD5247BKS50-R2TR-ND| Pot. Digital 50K, 128 Po 262.50/250 AD725ARZ AD725ARZ-ND Encoder RGB to NTSC/PAL. 16-SOIC 944 732 647 
А05247ВК5100-82 |AD5247BKS100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Pos. 188 150 143 AD725-EB AD725-EB-ND Evaluation Board for AD725 и — — 
ADS247BKS100-R2 |AD5247BKS100-R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Pos. 262.50/250 AD9883ABST-110 | AD9883ABST-110-ND_|Flat Panel Interface. P 1548 1445 13.42 
ADS248BRM2.5 | AD5248BRM2.5-ND | Pot. Digital Dual 2.5K 12 . 248 198 154 AD9883AKST-140 | AD9883AKST-140-ND Flat Panel Interface. 80-LOFP 1339 12.06 10.70 
ВАМ. ADS НЫНЕ ND О NEW! 28 198 iM AD9888KS-140 AD9888KS-140-ND Ға! Panel Interface.. .128-MQFP 19.35 18.06 16.77 
H ot. Digital Dual й ‹ 98 1. ADV202BBC-115 | ADV202BBC-115-ND |ІРЕ02000 Video Code 121-BGA 52.77 49.26 45.74 
ADS248BRMSO ADS248BRMSO-ND — |Pot. Digital Dual 50K 120 .. 248 198 154 ADV202BBC-150 ^ |ADV202BBC-150-ND — |JPEG2000 Video Code 70.59 65.89 61.18 
AD5248BRM100 ^ [AD5248BRM100-ND | Pot. Digital Dual 100K I2C .... 248 1.98 1.54 ADV202BBCZ-150 | ADV202BBCZ-150-ND |JPEG2000 Video Code 70.59 65.89 61.18 
И pM [SN ҚЫ Dua 1 £96 Pos Заў NI 089 ADVGOTLCUST ADVSOILCJST-ND |Video Encoder/Decoder.. 5154 48.11 44.67 
256 Pos * NEWi........ 526 421 356 ADVT123JST240 — |ADV7123JST240-ND DAC Video Triple High Speed. 1871 1746 16.22 
AD5252BRU10 ADS252BRU10-ND _ | Pot. Digital Dual 10K, 256 Pos. 526 421 356 EUN. RE I ND. ОА ово ры. 1268 Шар 1045 
т r= E - ideo Single High Spee | Í i 
КЕТТ ный O ADV7176AKS ADV7176AKS-ND___|Encoder Video PAL/NTSC .. 1514 1364 12.09 
64 Pos. МЕЙЛІ... 546 437 3.69 ADV7181BCP ADV7181BCP-ND — |Multiformat SDTV Video Decoder . 1333 1200 10.64 
AD5253BRU10 AD5253BRU10-ND | Pot. Digital Quad 10K, ADV7181BST ADV7181BST-ND Multiformat SDTV Video Decoder . 13.33 12.00 10.64 
64 Pos. МЕЙЛІ... 546 437 369 ADV7183ABST ADV7183ABST-ND Multiformat SDTV Video Decoder . 1912 1530 12.91 
AD5253BRU100 — |AD5253BRU100-ND | Pot. Digital Quad 100K, ADV7183AKST ADV7183AKST-ND Multiformat SDTV Video Decoder . 18.02 14.42 12.17 
64 Pos. МЕЙЛІ... 546 437 3.69 ADVT183KST ADV7183KST-ND (Multiformat SDTV Video Decoder . 1661 15.50 1440 
AD5254BRU10 AD5254BRU10-ND Pot Digital ШӘ 10 аа таг ae ADV7185KST ADV7185KST-ND — |Multiformat SDTV Video Decoder . 45.15 4244 39.13 
Pos. НЕ ` : : ADVT189KST ADV7189KST-ND Multiformat SDTV Video Decoder . 45.90 36.72 30.99 
ADS254BRU100 ШОБИ Pot Digital Quad 100K, ADVT192KSTZ ADV7192KSTZ-ND — [Encoder Video with Six 10-Bit DACs. 2009 18.75 17.41 
256 Pos. NEW?.... 662 550 447 ADV7194KST ADV7194KST-ND — Encoder Video ЕХТ-10 44.93 41.93 38.94 
AD5254BRUZ1 AD5254BRUZ1-ND | Pot. Digital Quad 1K, ADV7196AKSZ ADV7196AKSZ-ND  |Encoder Multiformat Progressive 
256 Pos.* NEW! 662 530 447 Scan/HDTV Л Sep “HED 
ADS5255BRU25 AD5255BRU25-ND | Pot. Digital 25K, 3- 938 845 7.49 = с se 
AD5255BRU250 | AD5255BRU250-ND | Pot. Digital 250K, 3-Ch. 938 845 7.49 ADVFC32BH ADVFC32BH-ND Volt /Freq. and : 
AD5260BRU20 AD5260BRU20-ND Pot. Digital 20K, 256 Po: 443 355 276 Freq./Volt. Converter -25-85°C ............. TO-100 12.06 10.86 9.63 
AD5260BRUSO AD52608RUSO-ND | Pot. Digital 50K, 256 Po: 443 355 276 ADVFC32KN ADVFC32KN-ND Volt /Freq. and N Р 
AD5260BRUZ50 AD5260BRUZ50-ND | Pot. Digital 50K, 256 Роз.” NEW! 443 355 276 Freq./Volt. Converter 0-70°С................. 14-Dip 901 8.12 7.20 
AD5260BRU200 AD5260BRU200-ND | Pot. Digital 200K, 256 Pos. 443 355 276 ADVFC32SH ADVFC32SH-ND Volt./Freq. and 
AD5262BRU20 AD5262BRU20-ND | Pot. Dual 20K, 256 Pos. 486 389 3.03 Freq./Volt. Converter -55-125°C .......... 70-100 1623 15.15 1407 
ADS262BRUZ20 — |AD5262BRUZ20-ND | Pot. Dual 20K, 256 Роз.” МЕ 486 389 303 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ANALOG А Analog Devices Digi-Key Price Each 
DEVICES DE ЕАН Sa(Coninucd) Part №. Part №. Description | Pkg. — 1 —25 100 
Analog Devices Digi-Key Price Each Audio/Video 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 PKDO1FP PKDO1FP-ND Mono Peak Detector Reset 
Analog and Hold Mode 1080 972 862 
AD9882KST-100 |А09882К5Т-100-М0 [Analog Interface Dual 100-LQFP 11.75 1058 938 Digital Isolators 
AD9882KST-140 |АП9882К5Т-140-М0 Analog Interface Dual 100-LOFP 12.89 11.61 10.30 AD260BND-1 AD260BND-1-ND Logic Isolator 3.5kV, 1:4 И 73.61 68.70 63.80 
AD9884AKS-100 | AD9884AKS-100-ND Analog Interface, 100М5Р5. 28-MQFP 15.04 1355 12.01 AD260BND-2 AD260BND-2-ND Logic Isolator 3.5kV, 2:3 И 7361 68.70 63.80 
AD9884AKS-140 — AD9884AKS-140-ND | Analog Interface, 140MSPS .128-MOFP 19.35 18.06 16.77 Multiplexer 
AD9884AKSZ-140 | AD9884AKSZ-140-ND | Analog Interface, 140MSPS* NI 1935 1806 16.77 НЕХ Тр MUcATAG th р ЕЕ 
А09887АКЗ-100 — |AD9887AKS-100-ND | Analog Interface Dual 60-МОЕР 16.08 1448 12.84 AD7501JN AD7501JN:ND Mux Analog 8-Ch 160р 986 888 788 
AD9887AKS-140 | AD9887AKS-140-ND | Analog Interface Dual 60-MQFP 16.55 15.45 14.34 AD7501KN ATTEND МАЮ В i ў i і 
g 8-Ch 16-Dip 10.33 930 8.25 
AD9887AKS-170 — |AD9887AKS-170-ND Analog Interface Dual .160-MOFP 25.80 24.08 22.36 
Š ВА d AD7502JN AD7502JN-ND Mux Analog Dual 4-Ch 9.86 8.88 7.88 
AD9887KS-140 AD9887KS-140-ND | Analog Interface Dual... .160-MOFP 16.55 15.45 14.34 ДОСЫМ DS NINE MUY AF199 весн Qua REED DEB 
AD9888KS-170 AD9888KS-170-ND Analog Interface, 170MSPS . 128-МОЕР 27.09 25.20 23.48 а аш : : С 
AD9888KS-205 AD9888KS-205-ND _ | Analog Interface, 205MSPS . .128-MQFP 36.12 3372 31.31 AD7503JNZ AD7503JNZ-ND Mux Analog 8-Ch.* NEW? 9.86 888 7.88 
AD7503KN AD7503KN-ND Mux Analog 8-Ch.... 16-Dip 10.33 9.30 8.25 
AD7503KNZ AD7503KNZ-ND Mux Analog 8-Ch.* NEW! 1033 930 825 
ANALOG 
AD7506JN AD7506JN-ND Mux Analog 16-Сі 1632 1524 1445 
DEVICES ама ON BOAR AD7506KN AD7506KN-ND Mux Analog 16-C 1703 15.89 1476 
Analog Devices Digi-Key Price Each» AD7506KNZ AD7506KNZ-ND Мих Analog 16-Ch.* NEW? 17.03 15.89 1476 
Part Мо. Part Мо. Description Pkg. 1 25 100 AD8170AR AD8170AR-ND Mux with Amp Buffered... 5.00 400 3.11 
AD6624S/PCB ADGG2AS/PCB-ND | Evaluation Board Signal Processor AD6824..— 562580 — - НА A кымы. ш f te F a 
EVAL-AD5379EB | EVAL-AD5379EB-ND | Evaluation Board for AD5379 190 - - 7 АҢ акан Amp ВШ. NET 
EVAL-ADUSB1 EVAL-ADUSB1-ND | Evaluation Board for ADUSB1 1880 - - ROBISOAR АШЫШЫ Mux Switching 2:1 . З Oi. CD 
EVAL-CONTROL ВВОЗ |EVAL-CONTROL BRD3-ND | Evaluation Board Control .. 28125 = = AD8182AR AD8182AR-ND Mux Switching Dual 544 436 3.68 
SSM2167-EVAL SSM2167-EVAL-ND | Evaluation Board for SSM2167 5625 — - AD8182ARZ AD8182ARZ-ND Mux Switching Dual 544 4.36 3.68 
AD8183ARU AD8183ARU-ND Mux Switching Triple... .24-TSSOP 6.32 506 4.27 
AD8184AR AD8184AR-ND Video Mux 4:1, 700MHz . 14-500. 502 402 343 
ANALOG FIBER OPTICS AD8184AR-REEL7 |AD8184AR-REEL7OT-ND |Video Mux 4:1, 700МН2. 14-500 502 402 313 
DEVICES AND NETWORKS ADB184AR-REEL7 |AD8184AR-REEL7TR-ND |Video Mux 4:1, 700МН2 . 14-501C 2843.00/1,000 
Analog Devices Digi-Key Price Each» AD8185ARU AD8185ARU-ND Triple Switching Mux.. .24-TSSOP 632 506 4.27 
Part No. Part No. Description 1 25 100 ADB186ARU AD8186ARU-ND Triple Mux 2:1, 480MHz. .24-TSSOP 610 488 4.12 
ADBO9BR ADBO9BR-ND Synth. Frequency 155.52MHz.. 826 661 558 AD8187ARU AD8187ARU-ND Triple Mux 2:1, 480MHz. .24-TSSOP 6.10 488 4.12 
ADN2807ACP ADN2807ACP-ND ^ |Clock/Data Recovery with Amp 1629 1521 1412 ADG406BN ADG406BN-ND Mux 16-Ch. High Performance 843 7.59 6.73 
ADN2811ACP-CML | ADN2811ACP-CML-ND | Recover Clock/Data... ан 55.47 51.78 48.08 AD6406BP ADG406BP-ND Mux 16-Ch. High Performanc 9.00 810 749 
ADN2812ACP ADN2812ACP-ND — |Clock/Data Recovery w/Amp МІ 9284 8665 80.46 ADG406BP-REEL | ADG406BP-REELCT-ND Mux 16-Ch. High Performance. 900 810 749 
ADN2819ACP-CML | ADN2819ACP-CML-ND | Recover Clock/Data.... 7179 6701 6222 ADGAOGBP-REEL | ADG406BP-REELTR-ND |Mux 16-Ch. High Performanci 5062.50/750 
ADN2830ACP32 ADN2830ACP32-ND | Controller Power Wave Laser 15.99 14.93 13.86 ADG407BN ADG407BN-ND Mux Analog 8-Ch. High Performance 9.06 846 724 
ADN2841ACP-32 ADN2841ACP-32-ND | Driver Laser Diode 5V 2406 2246 20.86 ADG407BP ADG407BP-ND Мих Analog 8-Ch. High Performance....28-PLCC 9.68 8.72 7.73 
ADN2847ACP-32 — | ADN2847ACP-32-ND | Driver Laser Diode 3.3V 15.98 14.39 12.76 ADG408BN ADG408BN-ND Mux Analog 8-Ch. High Performance....16-Dip 527 422 3.28 
ADN2847ACP-48 |АПМОВ4ТАСР-48-М0 | Driver Laser Diode 3.3V 15.98 1439 12.76 ADG408BR ADG408BR-ND Mux Analog 8-Ch. High Performance...16-SOIC 527 4.22 3.28 
ADN2848ACP-32 — |ADN2848ACP-32-ND | Driver Laser Diode 3.3V 913 822 7.29 ADG408BRU ADG408BRU-ND Мих 8-Ch. High Performance...........16-TSSOP 527 422 328 
ADN2870ACPZ ADN2870ACPZ-ND | Driver Laser Diode 3.3V NEW! 946 757 6.39 ADG409BN ADG409BN-ND Mux Dual 4-Ch. High Performance 16-Dip 527 422 328 
ADN2890ACP-RL7 |ADN2890ACP-RL7CT-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp NEW! ...16-LFCSP 8.00 6.40 5.40 ADG409BR ADG409BR-ND Mux Dual 4-Ch. High Performance 527 422 328 
ADN2890ACP-RL7  ADN2890ACP-RL7TR-ND | 3.3V, 2.7Gb/s Limiting Amp NEW! ...16-LFCSP 7500.00/1,500 ADG426BRS ADGA26BRS-ND Мих Analog 16-Ch. High Perf... 1051 947 840 
ADNB830ACP-REEL7 | ADN8830ACPREEL7CT-ND | Controller Thermal Cooler. 931 839 744 AD6428BP ADG428BP-ND Mux Analog 8-Ch. Latch High Pert. 662 530 447 
ADN8830ACP-REEL7 | ADN8830ACPREEL7TR-ND | Controller Thermal Cooler. 10356.00/1,500 ADG438FBN ADG438FBN-ND Mux Analog 8-Ch. High Performance 8.56 685 5.78 
ADN8830ACP-WP  [ADN8830ACP-WP-ND | Controller Thermal Cooler. 32-LFCSP 931 839 744 ADG438FBR ADG438FBR-ND Mux Analog 8-Ch. High Perf. ...... 856 6.85 578 
ADN8830-EVAL ADN8830-EVAL-ND | Evaluation Board Thermo Cooler ADN8830...— 11250 | — — ADG439FBR ADG439FBR-ND Mux Analog 4-Ch. High Pert 856 6.85 578 
ADG467BR ADG467BR-ND Channel Protector Oct 533 427 332 
ANALOG HARDWARE MONITORS ADG467BRS ADG467BRS-ND Channel Protector Oct: 533 427 3.32 
DEVICES _ AND THERMAL MANAGEMENT САКЕ еШ Mix Analog Single 16-Ch 1055 5% $42 
Analog Devices Digi-Key Price Each ADG506AKR ADG506AKR-ND Мих Analog Single 16-Ch. 911 821 728 
Part No. Part No. Description 1 25 10 ADG507AKN ADG507AKN-ND Mux Analog Dual 8-Ch 910 819 727 
ADM1027ARQ ADM1027ARQ-ND | Thermal Controller Volt/Monito 900 720 608 ADG507AKP ADG507AKP-ND Mux Analog Dual 8-Ch 10.55 9.50 842 
ADM1031ARQ ADM1031ARQ-ND | Sensor 2-Temp./Fan Control 880 704 594 ADG507AKR ADG507AKR-ND Mux Analog Dual 8-Ch 911 821 728 
ADM1032AR ADM1032AR-ND Temp. Monitor Default Set at 5.90 472 399 ADG507ATQ ADG507ATQ-ND Mux Analog Dual 8-Ch 28-СПір 2228 20.79 19.31 
ADM1032AR-1 ADM1032AR-1-ND Temp. Monitor Default Set at 108°C 590 472 3.99 ADG508AKN ADG508AKN-ND Mux Analog Single 8-Ch. 16-Dip 510 408 345 
ADM1032ARM ADM1032ARM-ND Temp. Monitor Default Set at 85°C 5.90 472 3.99 ADG508AKP ADG508AKP-ND Mux Analog Single 8-Ch. 20-PLCC 554 444 374 
ADM1032ARM-1  [ADM1032ARM-1-ND |Temp. Monitor Default Set at 108°C 590 472 399 ADG508AKR ADG508AKR-ND Mux Analog Single 8-Ch. 16-306 510 4.08 345 
ADM1033ARQ ADM1033ARQ-ND | Thermal Monitor/Fan Speed ADG508AKR-REEL7 | ADG508AKR-REEL7CT-ND |Mux Analog Single 8-Ch. 16-506 540 4.08 345 
Controller... 764 6.12 5.16 ADG508AKR-REEL7 | ADG508AKR-REEL7TR-ND |Mux Analog Single 8-Ch. 16-501С 3188.00/1,000 
ADM1033ARQZ ADM1033ARQZ-ND There Моор ав Speed зық ADG508AKRZ ADG508AKRZ-ND Mux Analog Single 8-Ch. 16-506 540 408 345 
ontroller..... 4 Я " n " 
ADG508ATQ ADG508ATQ-ND Mux Analog Single 8-Ch. 16-С0їр 1173 1056 937 
ADM1034ARQ ADM1034ARQ-ND Thermal Monitor/Fan Speed ADG508FBN ADG508FBN-ND Мих Single 8-Ch. Fault-Prolecie 16 Dip 662 530 447 
Controller... 794 636 536 ADG508FBRN ADG508FBRN-ND Mux Single 8-Ch. Fault-Protecte 6.62 530 447 
ADM1034ARQZ ADM1034ARQZ-ND Tana Manon an Speed TIMENS СЫ ADG509AKN ADGS509AKN-ND Mux Analog Dual 4-Ch. 486 3.89 3.03 
ADMMOGOARU — |ADMIOGOARU-ND — |Supervisor/Sequencer 7-0 958 863 765 | shee БАБА —— Mox Prolog Dual 4-01 m xm 
ы 509AKR ADG509AKR-ND Mux Analog Dual 4-Ch 486 3.89 3.03 
ADM1085AKS-REEL7 | ADM1085AKSREEL7CT-ND 102 45 68 ADG509FBN ADG509FBN-ND Mux Analog Dual 4-Ch 662 530 447 
ADM1085AKS-REEL7 | ADM1085AKSREEL7TR-ND 1326.00/3,000 ADG509FBRN ADG509FBRN-ND — |Мих Analog Dual 4-Ch ; ў ; 
ADM1086AKS-REEL7 | ADM1086AKSREEL7CT-ND 102 85 68 Ерга) 662 530 447 
ADM AS REETZ ООН ТЕТІ паана ADG526AKN ADGB26AKN-ND Мих Analog Single 16-Ch 28-Dip 906 816 724 
: - - ADG526AKP ADG526AKP-ND Mux Analog Single 16-Ch 28-PLCC 951 857 7.60 
АОМТЮВТАКЗ-НЕСІ?| ene а ADG526AKR ADG526AKR-ND Mux Analog Single 16-Ch 28-506 906 816 724 
ADNHOBBAKS-REEL?  ADMIOBBAKSREEL/TP-ND ` 1326:00/2,000 ADG527AKN ADG527AKN-ND Mux Analog Dual 8-Ch 28-0р 871 7.85 6.96 
ADTIOGR ADT70GR-ND PRTD Conditioning аа ADG527AKR ADG527AKR-ND Mux Analog Dual 8-Ch 28-506 871 7.85 6.96 
аў ADG528AKN ADG528AKN-ND Mux Analog 8-Ch. 28-Dip 6.58 527 445 
Circuit/Temp. Controller 848 655 5.53 
ADT7316ARQ ADT7316ARO-ND | Digital Temp. Sensor Quad БАС........16-050Р 1115 1004 8.90 ADGS28AKP ADGS28AKP-ND Mux Analog 8-Ch 20-100 688 5.51 465 
ADT7317ARQ ADT7317ARQ-ND | Digital Temp. Sensor Quad DAC 16-080P 726 581 491 ADG528FBP ADG528FBP-ND Mux Analog 8-Ch. Fault-Protected . 780 624 527 
ADT7318ARQ ADT7318ARQ-ND | Digital Temp. Sensor Quad DAC..........16-QSOP 520 4.16 324 АОб529АКМ ADG529AKN-ND Mux Analog Dual 4-Ch 658 527 445 
ADT7411ARQ ADT7411ARQ-ND | Digital Temp. Sensor 8-Ch. АПС.........16-050ОР 5.15 413 321 ADG604YRU ADG604YRU-ND Мих 4-Ch., 2.7/5.5\ ... 410 328 255 
ADT7460ARQ ADT7460ARQ-ND | Remote Thermal/Fan Controller. 16-050Р 590 472 399 ADG608BN ADG608BN-ND Mux 8-Ch., 5/3V High Perf. 518 414 322 
ADT7461AR ADT7461AR-ND Temp. Monitor +/-1C Dual 5.00 400 338 ADG608BR ADG608BR-ND Mux 8-Ch., 5/3V High Perf. 518 414 322 
ADT7461ARM ADT7461ARM-ND Temp. Monitor +/-1C Dual 500 400 3.38 ADG608BRU ADG608BRU-ND Мих 8-Ch., 5/3V High Pei 6-TSS0P 518 4.14 322 
ADT7463ARQ ADT7463ARQ-ND Remote Thermal Controlle 7.00 560 473 ADG609BN ADG609BN-ND Mux Diff. 4-Ch., 5/3V Pre . 16-Dip 5.18 414 322 
ADT7467ARQ ADT7467ARQ-ND | dBCool™ Remote Thermal Monitor ADG609BR ADG609BR-ND Mux Diff. 4-Ch., 5/3V Precision . 16-500 518 414 322 
and Fan Controller. ..16-0S0P 5.90 472 3.99 ADG609BRU ADG609BRU-ND Mux Diff. 4-Ch., 5/3V Precision . .16-TSS0P 518 414 322 
ADT7516ARQ ADT7516ARO-ND | Temperature Sensor Quad DAC 16-050Р 13.34 12.02 10.66 ADG658YRU ADG658YRU-ND Mux Single 8-Ch., 3/5 16-TSSOP 225 1.80 140 
ADT7517ARQ ADT7517ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC .16-0S0P 8.36 7.53 6.68 ADG659YRU ADG659YRU-ND Mux Dual 8-Ch., 3/5V . .16-Т550Р 2.25 1.80 1.40 
ADT7518ARQ ADT7518ARO-ND | Temperature Sensor Quad DAC 16-060Р 738 591 4.99 ADG704BRM ADG704BRM-ND Мих 4-Ch., 1.8/5.5V O-MSOP 2.43 1.95 1.52 
ADG704BRM-REEL7 | ADG704BRM-REEL7CT-ND Mux 4-Ch., 1.8/5.5V O-MSOP 2.43 1.95 1.52 
ANALOG ADG704BRM-REEL7 | ADG704BRM-REEL7TR-ND. Мих 4-Ch., 1.8/5.5V 0-MSOP 1377.00/1,000 
DEVICES INTERFACE ADG706BRU ADG706BRU-ND Mux 16-Ch., 1.8/5.5V. 128-5500 622 498 420 
ADG7OGBRU-REEL7 |ADG7OGBRU-REELCT-ND |Мих 16-Ch., 1.8/5.5V . .28-TSSOP 622 4.98 420 
Analog Devices Digi-Key Price Each ADG7OGBRU-REEL7 | ADG7OGBRU-REELTR-ND |Мих 16-Ch., 1.8/5.5V . .28-TSSOP 3888.00/1,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ADG708BRU ADG708BRU-ND Mux Single 8-Ch., 1.8/5.5V. 16-TSSOP 342 274 213 
Analog ADG709BRU ADG709BRU-ND Mux Dual 4-Ch., 1.8/5.5V 16-TSSOP 342 274 2.13 
MATO1AH MATO1AH-ND TX Matched Mono Dual. 13.36 12.03 10.67 ADG709BRU-REEL7 | ADG709BRU-REEL7CT-ND |Mux Dual 4-Ch., 1.8/5.5V .16-Т650ОР 342 274 2.13 
MAT01GH MAT01GH-ND TX Matched Mono Dual. 976 7.81 659 ADG709BRU-REEL7 | ADG709BRU-REEL7TR-ND [Mux Dual 4-Ch., 1.8/5.5V .16-Т550Р 1938.00/1,000 
MAT02EH MAT02EH-ND TX Matched Mono Dual Low Noisi 1503 1403 1303 AD6725BSU ADG725BSU-ND Mux SPI 16-Ch., 1.8/5.5V 48-TOFP 933 8.40 745 
MATO2FH MATO2FH-ND TX Matched Mono Dual Low Noisi 0-78 860 774 687 ADG726BSU ADG726BSU-ND Mux Differential 16-Ch., 1.8/5.5V.........48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
MATO4FP MATO4FP-ND TX Matched Mono Quad 14-Dip 678 543 458 ADG731BSU ADG731BSU-ND Mux SPI 32-Ch., 1.8/5.5V .. 48-TOFP 933 840 745 
MAT04FS MAT04FS-ND TX Matched Mono Quad 4-5010 678 543 458 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG » Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
DEVICES ITERFACE (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 235 100 
F тег F ADM242AR ADM242AR-ND ТХ/ВХ RS-232 with Enable and SD........18-SOIC 1.73 1.38 1.04 
Analog Devices Dipi Kay Пт rip ai ADM242AR-REEL  ADM242AR-REELIR-ND |TX/RX RS-232 with Enable and SD 897.00/1,000 
а = 1 ADM483EAN ADM483EAN-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V.. -Dip 190 152 144 
ADG732BSU ADG732BSU-ND Mux Single 32-Ch., 1.8/5.5\/ 916 825 732 ADM483EAR ADM483EAR-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V . “SOIC 1.90 1.52 1.14 
ост CUT ADGT38BRU ND M cns и 5 381 PIE ADM483EAR-REEL — | ADMAB3EAR-REELTR-ND. |ТХ/ВХ В5-485 Low-Slew 5V . -501С 2432.50/2,500 
е ux Dual 4-Ch., 1.8/5.5V. : ч . ADM485AN ADM485AN-ND TX/RX Single RS-485, 5V ip 128 10? т 
ADG774BR ADG774BR-ND Мих Quad 200MHz Low Volt 6500 419 335 261 АРМА БАН, AFER YR Sinate HS-485 EV Vey WX № 
MUXO8EP MUXO8EP-ND Mux Analog JFET 8-C 16-Пр 946 8.52 7.56 ADM485AR-REEL ADM485AR-REELTR-ND |TX/RX Single RS-485, 5V 1495.00/2,500 
MUX24FP MUX24FP-ND Mux Analog Dual JFET 4-Ch. ip 976 7.81 659 ADM485JN ADM485JN-ND TX/RX Single RS-485, 5V 138 115 92 
SMP08FP SMP08FP-ND Mux Octal Sample-Hold. 1259 11.34 10.06 ADM485JR ADM485JR-ND TX/RX Single RS-485, 5V 138 115 92 
Multiplier/Divider ADM485JR-REEL | ADMA85JR-REELTR-ND |TX/RX Single RS-485, 5V 1495.00/2,50 
AD532JD AD532JD-ND Trimmed Multiplier/Divide 2952 2756 2559 ADM488AN ADMIS N ND TX/RX 85-485 Low-Slew ШЫ was 100 
1 ana ADM488AR ADM488AR-ND TX/RX RS-485 Low-Slew. 168 134 101 
AD532JH AD532JH-ND Trimmed Multiplier/Dividei 22.80 21.28 19.76 
| AE EN ADM489AN ADM489AN-ND ТХ/ВХ В5-485 Low-Slew/Enable 198 158 119 
AD532KD AD532KD-ND Trimmed Multiplier/Dividei 53.67 50.10 46.52 
| епо ADM489AR ADM489AR-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable 14-8010 185 148 141 
AD532SD AD532SD-ND Trimmed Multiplier/Divider 80.49 75.13 69.76 = 
i s IE EM ADM1385ARS ADM1385ARS-ND — |TX/RX RS-232 High Speed 3.3V 302 242 188 
AD532SH AD532SH-ND Trimmed Multiplier/Divide 65.07 60.74 56.40 ADM1485AR ADM1485AR-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V 248 198 154 
AD534JD AD534JD-ND Trimmed Multiplier/Divide 29.52 27.56 25.59 ADM1485JN ADM1485JN-ND TX/RX RS-485 High Speed V... 238 190 143 
AD534JH AD534JH-ND Trimmed Multiplier/Divide 22.74 2128 1971 ADM1485JR ADM1485JR-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V 243 170 128 
И K аа е! НЧЫ 2251 1007 3721 ADM1486AR ADM1486AR-ND TX/RX RS-485 PROFIBUS 5V 509 407 3.17 
ў ТІПТЕН ЕДЕ АШ у арса ADM2209EARU ADM2209EARU-ND |ТХ/НХ 6/10 RS-232, 12V... 497 398 310 
AD534LD AD534LD-ND Trimmed Multiplier/Dividei 88.55 82.65 76.74 ADM2486BRW ADM2486BRW-ND TX/RX RS-485 High Speed 916 825 7.32 
AD534LH AD534LH-ND Trimmed Multiplier/Divide 72.99 6813 63.26 ADM3202AN ADM3202AN-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V. 254 204 159 
AD534SH AD534SH-ND Trimmed Multiplier/Divide 93.51 87.28 81.05 ADM3202ARN ADM3202ARN-ND  |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 150 120 90 
AD534TD AD534TD-ND Trimmed Multiplier/Divide ip 14222 13274 12326 ADM3202ARN-REEL7 | ADM3202ARNREEL7CT-ND |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 254 204 159 
AD538AD AD538AD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU. 8-CDip 39.54 36.91 3427 ADM3202ARN-REEL7 | ADM3202ARNREEL7TR-ND |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 780.00/1,000 
AD538BD AD538BD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU. 8-CDip 5049 46.85 43.50 ADM3202ARU ADM3202ARU-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V. 16-TSSOP 150 120 90 
AD538SD AD538SD-ND Multiplier/Divider Real-Time ACU. 8-CDip 90.15 84.14 78.13 ADM3202ARU-REEL | ADM3202ARU-REELCT-ND |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 16-TSSOP 254 204 1.59 
AD632AD AD632AD-ND Precision Multiplier Pretrimmable 33.54 31.31 29.07 ADM3202ARU-REEL | ADM3202ARU-REELTR-ND |ТХ/ВХ Dual RS-232, 3.3V 16-TSSOP 1920.00/2,500 
AD734AN AD734AN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant... 17.97 16.78 15.58 ADM3202ARW ADM3202ARW-ND — |TX/RX Dual RS-232, 3.3V 16-SOIC 150 120 90 
AD734ANZ AD734ANZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant* NEW?.... 17.97 16.78 15.58 ADM3222ARS ADM3222ARS-ND — ТХ/АХ 85-232, З ЗУ w/Shutdown.......20-SSOP 163 130 98 
AD734AQ AD734A0-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 2069 1931 17.93 ADM3222ARU ADM3222ARU-ND — |ТХ/ВХ 85-232, 3.3V w/Shutdown....20-TSSOP 163 130 .98 
AD734BN AD734BN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 30.39 28.37 26.34 ADM3222ARW ADM3222ARW-ND |ТХ/ВХ RS-232, 3.3V w/Shutdown . 18-506 1.63 1.30 .98 
AD734BNZ AD734BNZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant NI 3039 2837 2634 ADM3310EARU ADM3310EARU-ND |ТХ/ВХ RS-232,3:5,27V .28-TSSOP 320 256 1.99 
ADB34AQ ADB34AQ-ND. Maltilier4-Quadrant. ла. 4251 3968 3685 ADM331EARS | |ADMGSTIEARS-ND — |DURX RS-232, 3:5, 2.7V 28-SSOP 188 150 113 
AD834AR AD834AR-ND Multiplier 4-Quadrant. 2420 22.59 20.97 ADM3311EARS-REEL | ADM3311EARSREELCT-ND |TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 28-550Р 345 2.52 1.96 
AD834ARZ AD834ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant* NEW! 2420 2259 2097 ADM3311EARS-REEL | ADM3311EARSREELTR-ND |ТХ/ВХ RS-232, 3:5, 2.7V 28-SS0P 975.00/1,000 
AD834JN AD834UN-ND Multiplier 4-Quadrant 2381 2204 2047 ADM3311EARU ADM3311EARU-ND |TX/RX RS-232, 2.7/3.6V. .28-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
ў 2. ADM3311EARU-REEL7 | ADM3311EARU-RL7CT-ND |TX/RX RS-232, .28-TSSOP 345 252 1.96 
AD834JR AD834JR-ND Multiplier 4-Quadrant. 2271 21.20 19.69 
Ірі ADM3311EARU-REEL7 | ADM3311EARU-RL7TR-ND |ТХ/ВХ RS-232, .28-TSSOP 975.00/1,000 
AD835AN AD835AN-ND Multiplier 4-Quadrant 4444 1271 1127 
AD835AR AD835AR-ND Multiplier 4-Quadrant 4441 1271 1127 ADM3315EARU ADM3315EARU-ND |IX/RX 85-232, 3:5, 27V 24-1550Р 320 256 1.99 
Я i ч inflar ds ADM3485EAR ADM3485EAR-ND  |TX/RX RS-485 HS 3.3V SOIC 220 176 1.32 
AD835AR-REEL7  |AD835AR-REEL7CT-ND | Multiplier 4-Quadrant. 1411 1271 1127 
T ADM3485EAR-REELT | ADM3485EARREEL7CT-ND |ТХ/ВХ В5-485 HS 3.3 SOIC 275 220 171 
AD835AR-REEL7  |ADB35AR-REEL7TR-ND | Multiplier 4-Quadrant. 7941.00/750 ў к 4 : 
р ADM3485EAR-REEL7 | ADM3485EARREEL7TR-ND |ТХ/ВХ RS-485 HS 3.3 SOIC 1157.00/1,00 
MLTO4GP MLTO4GP-ND Multiplier 4-Quadrant 16.97 15.84 14.71 i Я Ё 
Ех REED Mus рашат а аў НО ADM3491AR ADM3491AR-ND ТХ/ВХ RS-485 HS Full Duplex 3.3V.....14-SOIC — 1.98 1.58 149 
E шрек ыша Б А š ADM3491ARU ADM3491ARU-ND = |TX/RXRS-485 HS Full Duplex 3.3V....16-TSSOP 1.98 158 1.19 
Transmitter/Receiver ADM5170JP ADM5170JP-ND TX/RX RS232/423 0ctal. 514 412 347 
AD7306AR AD7306AR-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V 1146 1032 916 ADM5180JP. ADM5180JP-ND ТХ/ВХ В5232/423 Octal. 514 412 347 
AD7306JN AD7306JN-ND ТХ/ВХ RS-232/RS-422, 5V. 1131 1019 9.04 
ADM101EARM ADM101EARM-ND |TX/RX RS-232 Single 5 238 190 143 ANALOG 
ADM202EAN ADM202EAN-ND TX/RX RS-232, 5V, 15k 132 110 88 DEVICES MOTION/MOTOR CONTROL 
ADM202EARN ADM202EARN-ND _|TX/RX RS-232, 5V, 15k 132 110  .88 
ADM202EARN-REEL7 | ADM202EARNREELTTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15K 585.00/1,000 Analog Devices Digi-Key ET Price Each 
ADM202EARN-REEL | ADM202EARN-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15k 1430.00/2,500 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADM202EARU ADM202EARU-ND |ТХ/АХ RS-232, 5У, 15k 132 110  .88 1B31AN 1B31AN-ND Signal Condition Strain Gag 210.06 196.06 182.06 
ADM202EARU-REEL7 | ADM202EARUREEL7TR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15k 585.00/1,000 AC1059 AC1059-ND Socket for Model AD210 IC — 2223 20.75 1927 
ADM202EARW ADM202EARW-ND _ | ТХ/ВХ RS-232, 5V, 15k 132 110  .88 АС262614 AC2626L4-ND Probe Temp 4' General Purpose — 143.66 13408 124.51 
ADM202EARW-REEL | ADM202EARW-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV... 585.00/1,000 AD2S80ABD AD2S80ABD-ND R/D Converter Trackin 205.20 191.52 177.84 
ADM202JN ADM202JN-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV.. 123 108 .82 AD2S80AUD AD2S80AJD-ND В/О Converter Trackin 133.65 124.74 115.83 
ADM202JRN ADM202JRN-ND ТХ/ВХ RS-232, 5V, 15kV 128 108 82 AD2S80ALD AD2S80ALD-ND R/D Converter Trackin 267.30 249.48 231.66 
ADM202JRN-REEL7 | ADM202JRN-REEL7TR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15k 545.00/1,000 AD2S80ASD AD2S80ASD-ND R/D Converter Trackin 368.28 343.73 319.18 
ADM202JRW ADM202JRW-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV.. 123 403 82 AD2S81AJD AD2S81AJD-ND R/D Converter Trackin 126.00 117.60 109.20 
ADM202JRW-REEL | ADM202JRW-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15... 13 № 462 AD2S82AHP AD2S82AHP-ND R/D Converter Trackin Due Ёш Gu 
ADM202JRW-REEL |ADM202JRW-REELTR-ND | ТХ/ВХ RS-232, 5V, 15kV... 545.00/1,000 AD2S82AJP AD2S82AJP-ND R/D Converter Trackin 15398 143.71 13345 
ADM206EAR ADM206EAR-ND TX/RX RS-232, 5V Shutdown/Enabl 349 279 247 AD2S82AKP AD2S82AKP-ND R/D Converter Tracking 187.82 175.30 162.78 
ADM207EAR ADM207EAR-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV.. 210 1.68 126 AD2S83AP AD2S83AP-ND R/D Converter Trackin 126.72 118.28 109.83 
ADM208AR ADM208AR-ND TX/RX RS-232, 5V, ОЛиЕ. 225 1.80 1.35 А02590АР AD2S90AP-ND В/О Converter 12-Bit.. 37.62 35.12 32.61 
ADM208EAN ADM208EAN-ND — | TX/RX RS-232, 5V, 0.1ШЁ. 225 1.80 135 AD RUND. a Evaluation Boara tar А02590: ІСІ ын 
ADM208EAR ADM2OBEAR-ND | TX/RX RS-232, 5V, ОЛИЕ. 225 180 135 3 rogrammable Oscillator. 1080 10у TIE 
ADM208EAR-REEL | ADM20BEAR-REELCT-ND | TX/RX 95-232, БУ -tuF . 329 263 205 AD2S1200WST AD2S1200WST-ND R/D Conv. Single-Supply w/Oscillator...44-LOFP 21.00 19.60 18.20 
ADM208EAR-REEL | ADM208EAR-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1шЕ. 1170.00/1,000 AD2S1200WSTZ [ШШШ АЛ Conv. Single Supply 
ADM208EARS ADM208EARS-ND — |TX/RX RS-232, 5V, ОЛиЕ 238 1.90 143 MSS NEWT.. d] 2008 99 1929 
OTI - Е і EVAL-AD2S1200CB | EVAL-AD2S1200CB-ND Evaluation Board for AD2S1200 NEW! 14968 — - 
ADM211ARS ADM217ARS-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF. 180 144 1.08 AD598AD AD598AD-ND LVDT Si ule 
па! Conditioning 46.37 4328 40.19 
ADM211ARS-REEL | ADM211ARS-REELCT-ND | TX/RX В5-232, 5V, ОЛиЕ. 329 263 205 ADEOBIR т ао RS E 
ADM211ARS-REEL |ADM211ARS-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, ОЛиЕ. 1404.00/1,500 ADGOSAP ОРТ НИ HOLO ; ; г 
d Ë - ignal Conditionin 26.91 25.12 23.33 
оомо рав ОМО ЕН ОАЕ TX/RX 85-222, 5V, ОЛЕ. М) Ше Ms 4069850 AD698S0-ND LVDT Signal Conditionin 8001 7468 6935 
ADM211EAR-REEL | ADM211EAR-REELCT-ND| TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF . 329 263 205 0 2 ` 
ADM211EAR-REEL | ADM211EAR-REELTR-ND| TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF . 936.00/1,000 ANALOG 
ADM211EARS ADM211EARS-ND — | TX/RX RS-232, 5V, ОЛиЕ. 180 144 1.08 
ADM211EARS-REEL | ADM211EARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF. 329 263 2.05 DEVICES POWER MANAGEMENT 
ADM211EARS-REEL | ADM211EARS-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF. 1404.00/1.500 n - : 
ADM213EAR ADM2I3EAR-ND — |TX/RX RS-232, 5V, O.1uF. 180 144 108 Analog Devices F масаў Esai i RIA 
ADM213EARS ADM213EARS-ND | ТАХ RS-232,5V,O.luF. 180 144 108 : : 
ADM213EARS-REEL | ADM213EARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 5V, 0.1uF. 3.29 263 205 DC-to-DC 
ADM213EARS-REEL | ADM213EARS-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 5V, ОЛиЕ. 1404.00/1,500 AD8240YRM AD8240YRM-ND LED Driver/Monitor: 248 199 168 
ADM213EARU ADM213EARU-ND — |TX/RX RS-232, 5V, ОЛиЕ. 180 144 108 ADM660AN ADM660AN-ND Converter Switch Capacitor -Dip 138 110  .83 
ADM222AN ADM222AN-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown 185 148 111 ADM660AR ADM660AR-ND Converter Switch Capacitor -SOIC 1.33 1.06 .80 
ADM222AR ADM222AR-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown 185 148 141 ADP3041ARU-REEL | ADP3041ARU-REELCT-ND TFT LCD Panel Power Modu .20-TSSOP 464 371 2.89 
ADM231LJN ADM231LJN-ND TX/RX RS-232, Dual 5V. 145 116 87 ADP3041ARU-REEL | ADP3041ARU-REELTR-ND [TFT LCD Panel Power Module -20-TSS0P 6490.00/2,500 
ADM232AAN ADM232AAN-ND TX/RX RS-232, Dual 5V. 132 110 .88 ADP3162JRZ-REEL7 | ADP3162JRZREEL7CT-ND [5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck 
ADM232AARN ADM232AARN-ND — | TX/RX RS-232, Dual 5V 132 110 88 Controller ............ ..16-8010 403 323 251 
ADM232AARN-REEL | ADM232AARN-REELCT-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 225 180 140 ADP3162JRZ-REEL7 | ADP3162JRZREEL7TR-ND [5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck 
ADM232AARN-REEL | ADM232AARN-REELTR-ND | TX/RX RS-232, Dual 5V 1430.00/2,500 Controller . s SOIC 2282.00/1,000 
ADM232AARW ADM232AARW-ND TX/RX RS-232, Dual 5V 132 1410  .88 ADP3163JRUZ-REEL | ADP3163JRUZREELCT-ND |5-Bit Prog. 2/3-Phase Sync. Buck 
ADM232AARW-REEL | ADM232AARW-REELCT-ND | TXRX RS-232, Dual 5V. 225 180 140 Controller .. E 20-TSSOP 405 324 252 
ADM232AARW-REEL | ADM232AARW-REELTR-ND | TXRX RS-232, Dual 5V 585.00/1,000 ADP3163JRUZ-REEL | ADP3163JRUZREELTR-ND [5-Bit Prog. 2/3-Phase Sync. Buck 
ADM232LAN ADM232LAN-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP 126 105 84 Controller .. 20-Т550Р 5670.00/2,500 
ADM232LAR ADM232LAR-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP 126 105 84 ADP3164JRUZ-REEL7 | ADP3164JRUZREELCT-ND |5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck 
ADM232LAR-REEL | ADM232LAR-REELCT-ND |TXRX RS-232, Dual 5V. 126 105 84 Controller. 20-TSSOP 3.65 2.92 227 
ADM232LAR-REEL | ADM232LAR-REELTR-ND |TXRX RS-232, Dual 5V. 559.00/1,000 ADP3164JRUZ-REEL7 | ADP3164JRUZREELTR-ND |5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck 
ADM232LJN ADM232LJN-ND TX/RX Dual RS-232, 5V 138 115 92 Controller. .20-Т550Р 2066.00/1,000 
ADM232LJR ADM232LJR-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP. 132 110 488 ADP3171JR ADP3171JR-ND Controller Buck Dual Regulator . 14-506 304 243 189 
ADM233LAN ADM233LAN-ND TX/RX Dual RS-232, 5V LP 410 328 255 ADP3178JRZ-REEL7 | ADP3178JRZREEL7CT-ND |4-Bit Prog. Sync. Buck Controlle 16-506 343 251 1.95 
ADM233LJN ADM233LJN-ND ТХ/ВХ Dual RS-232, 5V LP... 410 328 2.55 ADP3178JRZ-REEL7 | ADP3178JRZREEL7TR-ND 4-Bit Prog. Sync. Buck Controlle 16-SOIC 1772.00/1,000 
ADM238LJN ADM238LJN-ND TX/RX Quad RS-232, 5V ІР. 213 170 128 ADP3605AR ADP3605AR-ND Inverted Volt 120mA Switch Cap. SOIC 3.65 292 227 
ADM238LJR ADM238LJR-ND TX/RX Quad RS-232, 5V LP.. 208 162 122 ADP3820ARTZ-4.2RL7 | ADP3820ARTZ4.2RCT-ND |4.2V, Lithium-Ion Battery Charger. 195 156 117 
ADM242AN ADM242AN-ND TX/RX RS-232 with Enable and SI 180 144 108 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES 


Analog Devices Digi-Key Price Each» Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description u 25 100 
ADP3820ARTZ-4.2RL7 | ADP3820ARTZ4,2RTR-ND | 4.2V, Lithium-lon Battery Charger.......SOT-23-6 2994.00/3,000 AD589KH AD589KH-ND Voltage Ref. 1.2V, 2-Term.. 870 696 5.88 
MOSFET Driver AD589LH AD589LH-ND Voltage Ref. 1.2V, 2-Teri H-02A 14.81 13.34 11.83 
ADP3414JRZ ADP3414JRZ-ND — |Dual Bootstrapped MOSFET Driver.......6-SOIC 248 198 154 АДЕ БАГ вам о 2898270252512 
ADP3415LRMZ-REEL | ADP3415LRMZREELCT-ND Dual Bootstrapped MOSFET PE AD680JN AD680JN-ND Voltage Reference 2 5V LP. 412 330 257 
river NEW!.. Қ h E x 
rors раена p or ET нат 
Driver NEW!.. 4158.00/3,000 AD680JR-REEL7 | AD680JR-REEL7CT-ND |Voltage Reference 25V LP SOIC 412 330 257 
ADP3418KRZ ADP3418KRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET AD680JR-REEL7 AD680JR-REEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V LP -S0IC 1784.25/750 
mM | ООА ане - 150 120 .90 AD680JT AD680JT-ND Voltage Reference 2.5V LP. 10-92 442 3.30 257 
MOSFET Driver МЕЙ”... 180 144 108 А о КОЕЛА МЕ УДЫ З О 
: ge Ref. +/-10V ... 2420 22.50 20.97 
ADP3419JRM-REEL | ADP3419JRM-REELTR-ND| Dual Bootstrapped, High Voltage AD688BQ AD688BQ-ND Precision Voltage Ref. +/-10V 40.80 38.08 35.36 
MOSFET Driver NEW... 2766.00/3,000 AD780AN AD780AN-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V 858 687 5.80 
Regulators AD780ANZ AD780ANZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V 858 687 5.80 
ADP667AN ADP667AN-ND Regulator LDO 5V or Adjustable 3.83 306 238 AD780AR AD780AR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V 8.58 6.87 5.80 
ADP667AR ADP667AR-ND Regulator LDO 5V or Adjustable 3.67 294 229 AD780AR-REEL7  |AD780AR-REEL7TR-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V 4086.00/750 
ADP1111AN ADP1111AN-ND Regulator Switching Adj. Volt. 452 3.62 2.82 AD780BN AD780BN-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V 11.91 1073 951 
ADP3088ARM-REEL7 |ADP3088ARMREEL7CT-ND | Buck Regulator 1 MHz, 750m, 455 3.64 283 AD780BNZ AD780BNZ-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V* NE! 11.91 10.73 951 
ADP3088ARM-REEL7 |ADP3088ARMREEL7TR-ND | Buck Regulator 1MHz, 750m, 2576.00/1,000 AD780BR AD780BR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V/3.0V 11.91 1073 951 
ADP3181JRUZ-REEL | ADP3181JRUZREELCT-ND| Buck Reg. Multiphase Sync. NEW!...28-TSSOP — 2.32 1.86 145 AD1580ART-REEL7 |ADISBOART-REEL7CT-ND |Voltage Reference 1.225 170 136 102 
ADP3181JRUZ-REEL | ADP3181JRUZREELTR-ND| Buck Reg. Multiphase Sync. МЕ! 3245.00/2,500 AD1580ART-REEL7 | AD1580ART-REEL7TR-ND |Voltage Reference 1.225 2610.00/3,000 
ADP3300ARTZ-2.7RL7 | ADP3300ARTZ2.7RCT-ND | Regulator LDO 2.71, 50mA SOT-23-6 1.58 126 95 AD1580BRT-REEL7 | AD1580BRT-REEL7CT-ND |Voltage Reference 1.225 236 189 147 
ADP3300ARTZ-2.7RL7 | ADP3300ARTZ2.7RTR-ND | Regulator LDO 2.7V, 50m. S0T-23-6 2418.00/3,000 AD1580BRT-REEL7 | AD1580BRT-REEL7TR-ND |Voltage Reference 1.225 3969.00/3,000 
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | ADP3300ARTZ3.3RCT-ND | Regulator LDO 3.3V, 50mA SOT-23-6 158 126 95 AD1582ART-REEL7 | AD1582ART-REEL7CT-ND [Voltage Reference 2.5V. 148 148  .89 
ADP3300ARTZ-3.3RL7 | ADP3300ARTZ3.3RTR-ND | Regulator LDO 3.3V, 50mA 50Т-23-6 2418.00/3,000 AD1582ART-REEL7 | ADI582ART-REEL7TR-ND |Voltage Reference 2.5 2265.00/3,000 
ADP3301AR-3.3 ADP3301AR-3.3-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA 8-506 232 186 145 AD1582ARTZ-REEL7 | AD1582ARTZREEL7CT-ND |Voltage Reference 2.5V* NEW! 148 118 89 
ADP3303AR-3.3 ADP3303AR-3.3-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA 8-506 279 224 174 AD1582ARTZ-REEL7 | AD1582ARTZREEL7TR-ND |Voltage Reference 2.5V* NEW! 2265.00/3,000 
ADP3303AR-5 ADP3303AR-5-ND | Regulator LDO 5V, 200mA 8-501С 279 224 174 AD1582BRT-REEL7 | AD1582BRT-REEL7CT-ND |Voltage Reference 2.5V 297 238 1.85 
ADP3330ART3.3-RL7 |ADP3330ART3.3R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA SOT-23-6 220 176 132 AD1582BRT-REEL7 | AD1582BRT-REEL7TR-ND |Voltage Reference 2.5 4989.00/3,000 
ADP3330ART3.3-RL7 |ADP3330ART3.3R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA 50Т-23-6 3378.00/3,000 AD1582BRTZ-REEL7 | AD1582BRTZREEL/CT-ND | Voltage Reference 2.5V* NEW: 297 238 185 
ADP3331ART-REEL7 | ADP3331ART-RL7CT-ND | Regulator LDO Adj. 200mA SOT-23-6 220 176 132 AD1582BRTZ-REEL7 | AD1582BRTZREEL7TR-ND |Voltage Reference 2.5V* NEW!. 4989.00/3,000 
ADP3331ART-REEL7 | ADP3331ART-RL7TR-ND | Regulator LDO Adj. 200mA SOT-23-6 3378.00/3,000 AD1584ART-REEL7 | AD1584ART-REEL7CT-ND |Voltage Reference 4.096V.. 143 114 86 
ADP3334ARZ ADP3334ARZ-ND Regulator LDO Adj. 500mA. 8-506 252 202 157 AD1584ART-REEL7 | AD1584ART-REEL7TR-ND |Voltage Reference 4.096V. 2190.00/3,000 
ADP3335ARM-3.3-RL7 |ADP3335ARM33R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500тА -MSOP 329 263 2.05 AD1584BRT-REEL7 | AD1584BRT-REEL7CT-ND [Voltage Reference 4.096 272. 218 170 
ADP3335ARM-3.3-RL7 | ADP3335ARM3.3R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA -MSOP 1862.00/1,000 AD1584BRT-REEL7 | AD1584BRT-REEL7TR-ND |Voltage Reference 4.096У.. 4575.00/3,000 
ADP3336ARM-REEL7 |ADP3336ARMREEL7CT-ND | Regulator LDO 500mA, Adj -MSOP 329 2.63 2.05 ADRO1AR ADRO1AR-ND Precision Volt. Ref. 10V, 10 293 234 1.82 
ADP3336ARM-REEL7 |ADP3336ARMREEL7TR-ND | Regulator LDO 500mA, Ad -МЗОР 1862.00/1,000 ADR01AUJ-R2 ADRO1AUJ-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 10V, 25PPM 236 189 147 
ADP3338AKC-2.5-RL7 |ADP3338AKC2.5R7CT-ND | Regulator LDO 1A Prec. 2. .501-223 3.33 267 2.08 ADRO1AUJ-R2 ADROTAUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 10V, 25PPM 349.25/250 
ADP3338AKC-2.5-RL7 |ADP3338AKC25R7TR-ND | Regulator LDO 1A Prec. 2. .S0T-223 962.00/500 ADR01BR ADR01BR-ND Precision Volt. Ref. 10V, 3PPM. 800 640 540 
ADP3338AKC-3.3-RL7 |ADP3338AKC3.3R7CT-ND | Regulator LDO 1A Prec. 3. 501-223 333 267 2.08 ADR02AKS-R2 ADRO2AKS-R2CT-ND |Ргесївїоп Volt. Ref. 5V, 10mA Out 423 339 2.64 
ADP3338AKC-3.3-RL7 |ADP3338AKC3.3R7TR-ND | Regulator LDO 1A Prec. 3. .S0T-223 962.00/500 ADR02AKS-R2 ADROZAKS-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out 349.25/250 
ADP3338AKC-5-REEL7 | ADP3338AKC-5RL7CT-ND | Regulator LDO 1A Prec. .50Т-223 333 267 2.08 ADRO2AUJZ-REEL7 | ADRO2AUJZ-REEL7CT-ND |Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out. 236 189 147 
ADP3338AKC-5-REEL7 |ADP3338AKC-5RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Prec. .SOT-223 962.00/500 ADRO2AUJZ-REEL7 | ADRO2AUJZ-REEL7TR-ND |Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out. 3969.00/3,000 
ADP3339AKC-1.5-RL7_| ADP3339AKC1.5RLCT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V. .50Т-223 394 345 245 ADRO2BKS-R2 ADRO2BKS-R2CT-ND_|Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out 906 725 612 
ADP3339AKC-1.5-RL7  |ADP3339AKC1.5RLTR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V. .S0T-223 1137.50/500 ADR02BKS-R2 ADR02BKS-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out 395.75/250 
ADP3339AKC-3-RL7 | АОРЗЗЗӘАКС-ЗВІ7СТ-МО | Regulator LDO 1.5A, 3V .50Т-223 3.94 315 2.45 ADRO2AR ADRO2AR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 10PPM. 293 234 182 
ADP3339AKC-3-RL7 | ADP3339AKC-3RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, ЗУ .50Т-223 1137.50/500 ADR02AUJ-R2 ADRO2AUJ-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 5V, 25PPM. 236 189 147 
ADP3339AKC-5-REEL7 | ADP3339AKC-5RL7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 5V 507-223 394 345 245 ADRO2AUJ-R2 ADRO2AUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 25РРМ. 349.25/250 
ADP3339AKC-5-REEL7 |ADP3339AKC-5RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 5V. .S0T-223 1137.50/500 ADR02BR ADR02BR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 3PPM... 800 640 540 
ADP3367AR ADP3367AR-ND Regulator LDO Adj. 5V.. 437 350 272 ADRO2BUJ-R2 ADRO2BUJ-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 5V, 9PPM 2.68 215 1.67 
ADP3367ARZ ADP3367ARZ-ND Regulator LDO Adj. 5V.. 437 350 272 ADRO2BUJ-R2 ADRO2BUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 9PPM 395.75/250 
ADRO3AKS-R2 ADRO3AKS-R2CT-ND [Precision Volt. Ref. 2.51, 10mA. 423 339 264 
ТЕПП ТЕНТ Voltage Reference И лаў GM ADRO3AKS-R2 ADROGAKS-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA. 349.25/250 
AD580LH AD580LH-ND Precision Volt. Ref. 2.5V 1128 1016 901 АОВОЗАВ ADR03AR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 10PPM 293 234 1.82 
ADSBOTH ADSBOTH-ND Precision Volt. Ref. 2 5V 1943 1813 1684 ADRO3AUJ-R2 ADRO3AUJ-R2CT-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 423 339 264 
AD581JH AD581JH-ND Precision Volt 746 597 504 ADRO3AUJ-R2 ADRO3AUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA 349.25/250 
AD581KH AD581KH-ND Precision Volt. 975 878 779 ADRO3BKS-R2 ADRO3BKS-R2CT-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V, 10mA. 906 725 612 
ADSSiLH AD581LH-ND Precision Volt 1788 1869 1550 ADRO3BKS-R2 ADRO3BKS-R2TR-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V, 10тА. 395.75/250 
AD581UH AD581UH-ND Precision Voli. 3984 3719 3453 ADR03BR ADR03BR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 3PPM 800 640 540 
AD584JH AD584JH-ND Precision Volt. Ref. Programmabl 880 704 594 ADRO3BUJ-R2 ADRO3BUJ-R2CT-ND |Precision Volt. Ref. 2.5V, ЭРРМ 2.68 2.15 1.67 
AD584JN AD584JN-ND Precision Volt. Ref. Programmabl -Dip 554 444 374 ADRO3BUJ-R2 ADROSBUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 2.51, ЭРРМ 395.75/250 
AD584KH AD584KH-ND Precision Volt. Ref. Programmabl 0-99 1448 1304 11.56 чо. АРЕОВАКЗ ECT AD . НІ: i А 2.36 anes ТШ 
AD584KN AD584KN-ND Precision Volt. Ref. Programmabl -Dip 906 816 724 i ШАЛЫ Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out 22259 
ADSBALH ADSBALH-ND Precision Volt. Ref. Programmabl 0-99 21.98 2051 19.05 ADROGAR ADROGAR-ND Precision Volt. Ref. ЗУ, 10PPM. 2.93 234 182 
AD584TH AD584TH-ND Precision Volt. Ref. Programmabl 0-99 27.05 2525 2344 ADROGAUJ-R2 ADROGAUJ-R2CT-ND [Precision Volt. Ref. ЗУ, 10mA 4.23 3.39 2.64 
AD586AR AD586AR-ND Precision Volt. Ref. 850 765 679 ADROGAUJ-R2 ADROGAUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA 349.25/250 
AD586ARZ-REEL AD586ARZ-REELCT-ND | Precision Volt. Ref. 850 765 679 ADR06BKS-R2 ADROGBKS-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out 288 215 1857 
- J Д = ADROGBKS-R2 ADROGBKS-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out 395.75/250 
ADSBGARZ-REEL u e” Precision volt. Ref ОО ADROGBR ADROGBR-ND Precision Volt. Ref. ЗУ, 3PPM 800 640 540 
ADS586BRZ-REEL — |AD5BGBRZ-REELCT-ND | Precision Volt. Ref. 11.83 10.65 945 ADR06BUJ-R2 ADR06BUJ-R2CT-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA 238 191 161 
ADS586BRZ-REEL — |AD586BRZ-REELTR-ND | Precision Volt. Ref. 21567.50/2,500 ADROGBUJ-R2 ADROGBUJ-R2TR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA 395.75/250 
AD586JN AD586JN-ND Precision Volt. Ref. 582 466 393 ADR280AKS-R2 ADR280AKS-R2CT-ND |Volt. Ref. Ultralow Power 1.2V. 2.33 1.86 140 
я isi ADR280AKS-R2 ADR280AKS-R2TR-ND |Volt. Ref. Ultralow Power 1.2V. 325.50/250 
ADAE ЛА? ШОО гасот ad А ADR280ART-R2 — |ADR280ART-R2CT-ND |Аеї. Volt. High PSRR 12V. 233 186 140 
AD586KN AD586KN-ND Precision Volt. Ref. 7.48 5.99 5.05 ADR280ART-R2 ADR280ART-R2TR-ND Ref. Volt. High PSRR 1.2V. 325.50/250 
AD586KNZ AD586KNZ-ND Precision Volt. Ref. 748 5.99 505 ADR291ER ADR291ER-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Out 14.26 12.84 11.39 
AD586KR AD586KR-ND Precision Volt. Ref. 812 650 549 ADR291FR ADR291FR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Out 8.60 6.88 5.81 
ADS86KR-REEL? |AD586KR-REEL7CI-ND | Precision Volt. Ref. 812 650 549 ADR291GR ADR291GR-ND Precision Volt. Ref. 2.5V, 5mA Out 578 463 391 
ADSBGKR-REEL7 — ADBB6KR-REEL7TR-ND | Precision Volt. Ref. 3867.00/750 ADR292ER ADR292ER-ND Precision Volt. Ref. 4.096V, 5mA 1426 12.84 11.39 
AD586LN AD586LN-ND Precision Volt. Ref. 873 786 697 ADR292GR ADR292GR-ND Precision Volt. Ref. 4.096V, 5mA 578 463 391 
AD586LNZ AD586LNZ-ND Precision Volt. Ref. 873 786 697 ADR292GRU ADR292GRU-ND Precision Volt. Ref. 4.096V, 5mA 547 438 341 
AD586LQ AD586LQ-ND Precision Volt. Ref. 11.83 1065 9.45 ADR318ARJ-R2 ADR318ARJ-R2CT-ND Precision Ref. Low Drift. 2 225 Я 
AD586LR AD586LR-ND Precision Volt. Ref. 928 836 741 ADR318ARJ-R2 ADR318ARJ-R2TR-ND |Precision Ref. Low Dri 415.75/250 
А05861 А7 AD586LRZ-ND Precision Volt. Ref. 928 836 741 ADR370ART-R2 ADR370ART-R2CT-ND |Precision Ref. Low Power 2.048 281 225 175 
AD586LR-REEL7 | AD586LR-REEL7CT-ND | Precision Volt. 928 836 741 ADR370ART-R2 ADR370ART-R2TR-ND |Precision Ref. Low Power 2.048 415.75/250 
ADS586LR-REEL7 — |AD586LR-REEL/TR-ND | Precision Volt. 5222 25/750 ADR370BRT-R2 ADR370BRT-R2CT-ND |Precision Ref. Low Power 2.048V. злі 297 231 
AD586MN AD586MN-ND Precision Volt. 1001 9002 8.00 ADR370BRT-R2 ADR370BRT-R2TR-ND |Precision Ref. Low Power 2.048 548.75/250 
AD586MNZ AD586MNZ-ND Precision Volt. 1001 902 800 ADR381ART-REEL7 | ADR381ART-REEL7CT-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V Low Dri 193 1.54 1.16 
AD587JN AD587JN-ND Precision Volt. 540 432 3.65 ADR381ART-REEL7 | ADR381ART-REEL7TR-ND [Precision Volt. Ref. 2.5V Low Dr 2958.00/3,000 
AD587JR AD587JR-ND Precision Volt. 614 492 415 ADR390AUJZ-REEL7 | ADR390AUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD587KN AD587KN-ND Precision Volt. 614 492 415 Reference 2.048V TSOT-23-5 1.65 132 99 
AD587KR AD587KR-ND Precision Volt. 6.96 557 4.70 ADR390AUJZ-REEL7 | ADR390AUJZREEL7TR-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD587LN AD587LN-ND Precision Volt. 786 629 531 Reference 2.048V. TS0T-23-5 2535.00/3,000 
AD587LNZ AD587LNZ-ND Precision Volt. 786 629 531 ADR390BUJZ-REEL7 | ADR390BUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD587UQ AD587UQ-ND Precision Volt. 18.84 17.59 16.33 Reference 2.048V. TSOT-23-5 560 448 3.78 
AD588AQ AD588AQ-ND Precision Volt. 2643 2467 2291 ADR390BUJZ-REEL7 | ADR390BUJZREEL7TR-ND |Micropoweer, LN Precision Voltage 
AD588BQ AD588BQ-ND Precision Volt. 48.06 4542 42.18 Reference 2.048V . TSOT-23-5 10416.00/3,000 
AD588JQ AD588JQ-ND Precision Volt. 22.67 21.16 19.65 ADR391AUJZ-REEL7 | ADR391AUJZREEL7CT-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD588KQ AD588KQ-ND Precision Volt. 39.65 37.01 3436 Reference 2.5V TSOT-23-5 1.93 1.54 146 
AD589JH AD589JH-ND Voltage Ref. 1.2V, 2-Term. 8.04 644 543 ADR391AUJZ-REEL7 | ADR391AUJZREEL7TR-ND |Micropower, LN Precision Voltage 
AD589JR AD589JR-ND Voltage Ref. 1.2V, 2-Term. 387 310 241 Reference 2.5V TSOT-23-5 2958.00/3,000 
AD589JRZ AD589JRZ-ND Voltage Ref. 1.2V, 2-Term.* NEW! 387 310 24 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
REF195ES REF195ES-ND Volt. Reference LDO 5V.. 437 350 272 
REF195FS REF195FS-ND Volt. Reference LDO 5V 340 272 212 
REF195FS-REEL REF195FS-REELCT-ND — |Volt. Reference LDO 5 4.55 364 2.83 
REF195FS-REEL REF195FS-REELTR-ND Volt. Reference LDO 5 4757.50/2,500 
REF195GP REF195GP-ND Volt. Reference LD0 5V.. 243 195 152 
REF195GPZ REF195GPZ-ND Volt. Reference LDO 5V... 243 195 152 
REF195GS REF195GS-ND Volt. Reference LDO 5V 243 195 152 
REF196GS REF196GS-ND Volt. Reference LDO 3.3V 243 195 152 
REF198ES REF198ES-ND Volt. Reference LDO 4.096V 437 350 272 
REF198FS REF198FS-ND Volt. Reference LDO 4.096V 340 272 242 
REF198FSZ REF198FSZ-ND Volt. Reference LDO 4.096V 340 272 212 
REF198GP REF198GP-ND Volt. Reference LDO 4.096V. 243 195 152 
REF198GS REF198GS-ND Volt. Reference LDO 4.096V 243 195 152 


ANALOG 
DEVICES 


Analog Devices 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


ВЕ/ 


Price Each» 
1 25 100 


AD6620AS AD6620AS-ND Digital Receiver Signal Processot 25.80 24.08 22.36 
AD6634BBC AD6634BBC-ND RSP 80MSPS Dual 49.00 45.76 4249 
AD6635BB AD6635BB-ND RSP 80MSPS Quad 56.76 52.98 49.20 
AD6636BBCZ AD6636BBCZ-ND 6-Ch., 150MSPS Widebani 

Down Converter... 66.77 62.32 57.87 
AD6636BC/PCB AD6636BC/PCB-ND “Evaluation Board for AD6636.. 650.00 -- - 
AD6636CBCZ AD6636CBCZ-ND 4-Ch., 150MSPS Wideband Digital 

Down Converter 4451 41.54 38.58 
AD8302ARU AD8302ARU-ND Detector ВЕР... .M-TSSOP 22.50 21.00 19.50 
AD8314ARM AD8314ARM-ND RF Detector/Controller 450! 8-MSOP 948 7.59 6.40 
AD8314ARM-REEL7 |AD8314ARM-REEL7CT-ND IRF Detector/Controller 45dB 8-MSOP 9.48 7.59 6.40 


AD8314ARM-REEL7 
AD8314-EVAL 


AD8314ARM-REEL7TR-ND 
AD8314-EVAL-ND 


RF Detector/Controller 450! 
Evaluation Board for А08314. 


8-MSOP 


5925.00/1,000 
111.38 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADR391BUJZ-REEL7 |ADR391BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 2.5V.... - 5.60 448 3.78 
ADR391BUJZ-REEL7 |ADR391BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 2.5V.... — 10416.00/3,000 
ADR392ART-R2 ADR392ART-R2CT-ND_| Precision Ref. Low Drift 4.096V .......... SOT-23-5 304 243 1.89 
ADR392AUJZ-REEL7 |ADR392AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 4.096V... "m TSOT-23-5 165 192 99 
ADR392AUJZ-REEL7 |ADR392AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 4.096V .TS0T-23-5 2535.00/3,000 
ADR392BUJZ-REEL7 |ADR392BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 4.096V... гы TSOT-23-5 560 448 378 
ADR392BUJZ-REEL7 |ADR392BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 4.096V ..TSOT-23-5 10416.00/3,000 
ADR395AUJZ-REEL7 |ADR395AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Pr 0 

Reference 5V... ‚= TSOT-23-5 1.65 1.32 .99 
ADR395AUJZ-REEL7 |ADR395AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 5V... m" TSOT-23-5 2535.00/3,000 
ADR395BUJZ-REEL7 |ADR395BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 5V... аб 560 448 378 
ADR395BUJZ-REEL7 |ADR395BUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage 

Reference 5V... 10416.00/3,000 
ADR420BR ADR420BR-ND Precision Volt. Ref. 2.048V, 10mA 833 7.50 6.65 
ADR421AR |ADR421AR-ND Precision Ref. Low Noise 2.50V 562 4.50 380 
ADR421BR ADR421BR-ND Precision Ref. Low Noise 2.50V 833 750 6.65 
ADR423AR ADR423AR-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out 5.62 4.50 3.80 
ADR423ARZ ADR423ARZ-ND Precision Volt. Ref. 3V, 10mA Out 5.62 4.50 3.80 
ADR425BR |ADR425BR-ND Precision Volt. Ref. 5V, 10mA Out 833 7.50 6.65 
АОВАЗОАВМ ADR430ARM-ND 2V, XFET Voltage Reference NE! 570 4.56 3.85 
ADR434AR ADR434AR-ND 4.096V, 30mA XFET Volt. Ве 570 4.56 3.85 
ADR434ARM ADR434ARM-ND 4.096V, 30mA XFET Volt. Ве! 5.70 4.56 3.85 
ADR435AR ADR435AR-ND 5V, 30mA XFET Volt. Ве! 570 456 385 
ADR435ARM ADR435ARM-ND 5V, 30mA XFET Volt. Ве! 570 456 385 
ADR435ARMZ ADR435ARMZ-ND |5/, 30mA XFET Volt. Re 570 456 3.85 
ADR439AR ADR439AR-ND 4.5V, 30mA XFET Volt. Ref. 570 456 385 
ADR439ARM ADR439ARM-ND 4.5V, 30mA XFET Volt. Ref. 570 456 385 
ADR510ART-R2 ADR510ART-R2CT-ND |Precision Ref. Shunt Volt. 281 225 175 
ADR510ART-R2 ADR510ART-R2TR-ND |Precision Ref. Shunt Volt. 1V. 415.75/250 
ADR512ART-R2 ADR512ART-R2CT-ND | Precision Ref. Shunt 1.2V. 243 1.95 1.52 
ADR512ART-R2 ADR512ART-R2TR-ND | Precision Ref. Shunt 1.2V. 359.00/250 
ADR520ART-R2 ADR520ART-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 2.048V 144 120 .96 
ADR520ART-R2 ADR520ART-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 2.048V 180.00/250 
ADR520BKS-R2 ADR520BKS-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 2.048V. 243 194 146 
ADR520BKS-R2 ADR520BKS-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 2.048V. 290.50/250 
ADR520BRT-R2 ADR520BRT-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 2.048V 223 178 1.34 
ADR520BRT-R2 ADR520BRT-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 2.048V 269.50/250 
ADR525ART-R2 ADR525ART-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 2.5V 144 120 .96 
ADR525ART-R2 JADR525ART-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 2.5V 153.75/250 
ADR525BKS-R2 ADR525BKS-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 2.5V. 243 194 146 
ADR525BKS-R2 ADR525BKS-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 2.5V.. 290.50/250 
ADR525BRT-R2 ADR525BRT-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 2.5V 223 178 1.34 
ADR525BRT-R2 ADR525BRT-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 2.5V 269.50/250 
ADR530ART-R2 ADR530ART-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 3.0V 144 120  .96 
ADR530ART-R2 ADR530ART-R2TR-ND |Volt. Ref. Shunt 3.0V 153.75/250 
ADR530BKS-R2 ADR530BKS-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 3.0V.. 243 1.4 1.46 
ADR530BKS-R2 ADR530BKS-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 3.0V.. 339.50/250 
ADR530BRT-R2 ADR530BRT-R2CT-ND |Volt.Ref. Shunt 3.0V 223 178 1.34 
ADR530BRT-R2 ADR530BRT-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 3.0V 269.50/250 
ADR540ART-R2 ADR540ART-R2CT-ND |Volt. Ref. Shunt 4.096V 144 120  .96 
ADR540ART-R2 /ADRS40ART-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 4.096V 153.75/250 
ADR540BKS-R2 /ADRS40BKS-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 4.096V. 243 1.4 146 
ADR540BKS-R2 ADR540BKS-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 4.096V. 290.50/250 
ADR540BRT-R2 ADR540BRT-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 4.096V 223 178 134 
ADR540BRT-R2 ADR540BRT-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 4.096V 269.50/250 
ADR550ART-R2 ADR550ART-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 5.0V 144 120 .96 
ADR550ART-R2 /ADRSSOART-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 5.0V 153.75/250 
ADR550BKS-R2 ADRS50BKS-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 5.0V.. 243 1.94 1.46 
ADR550BKS-R2 ADR550BKS-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 5.0V.. 290.50/250 
ADR550BRT-R2 ADR550BRT-R2CT-ND | Volt. Ref. Shunt 5.0V 2.23 1.78 1.34 
ADR550BRT-R2 ADR550BRT-R2TR-ND | Volt. Ref. Shunt 5.0V 269.50/250 
REFO1CP REFO1CP-ND Precision Volt. Reference 10V.. 248 198 149 
REFO1CPZ REFO1CPZ-ND Precision Volt. Reference 10V 248 1.98 1.49 
REFO1CS REFO1CS-ND Precision Volt. Reference 10' 238 190 143 
REF01EJ REF01EJ-ND Precision Volt. Reference 10! 15.09 14.09 13.08 
REFO1EZ REFO1EZ-ND Precision Volt. Reference 10V.. 8.58 7.73 6.85 
REFO1HP REFO1HP-ND Precision Volt. Reference 10V 340 272 242 
REFO1HPZ REFO1HPZ-ND Precision Volt. RefErence 10V.. 340 272 212 
REFO2AZ REFO2AZ-ND Prec. Volt. Ref./Temp. 5V Transduce CDip 27.09 2529 2348 
REFO2CP REFO2CP-ND Precision Volt. Reference 5V i 248 1.98 1.49 
REFO2CS REFO2CS-ND Precision Volt. Reference 5V 2.38 1.90 143 
REFO2CS-REEL7 REFO2CS-REEL7CT-ND | Precision Volt. Reference 5V 252 202 157 
REF02CS-REEL7 REF02CS-REEL7TR-ND |Precision Volt. Reference 5V 1235.00/1,000 
REFO2CSZ REFO2CSZ-ND Precision Volt. Reference 5V 2.38 1.90 143 
REFO2EZ REFO2EZADI-ND Precision Volt. Reference 5V. 8.93 8.04 7.13 
REFO2HP REFO2HP-ND Precision Volt. Reference 5V 340 272 242 
REFO3GP REFO3GP-ND Precision Volt. Reference 2.5V . 248 198 149 
REF03GS REFO3GS-ND Precision Volt. Reference 2.5V . 2.38 1.90 1.43 
REF43FZ REF43FZ-ND Precision Volt. Ref. LP 2.5! 18.31 11.99 10.63 
REF43GP REF43GP-ND Precision Volt. Reference LP 2.5V 6.70 5.36 4.53 
REF43GS REF43GS-ND Precision Volt. Reference LP 2.5V 6.70 5.36 4.53 
REF43GSZ REF43GSZ-ND Precision Volt. Reference LP 2.5V 6.70 5.36 4.53 
REF43GZ REF43GZ-ND Precision Volt. Ref. LP 2.5 6.32 506 427 
REF191ES REF191ES-ND Volt. Reference LDO 2.048V . 437 350 272 
REF191GS REF191GS-ND Volt. Reference LDO 2.048V . 243 195 152 
REF192ES REF192ES-ND Volt. Reference LDO 2.5V . 437 350 272 
REF192FS REF192FS-ND Volt. Reference LDO 2.5V . 340 272 242 
REF192GRUZ-REEL7 |REF192GRUZREEL7CT-ND | Volt. Reference LDO 2.5\. 3.88 3.06 2.38 
REF192GRUZ-REEL7 |REF192GRUZREEL7TR-ND | Volt. Reference LDO 2.5/. 2168.00/1,000 
REF192GS REF192GS-ND Volt. Reference LDO 2.5V . 243 195 1.52 
REF193GS REF193GS-ND Volt. Reference LDO 3V 243 195 1.52 
REF194ES REF194ES-ND Volt. Reference LDO 4.5V . 437 350 272 
REF194GP. REF194GP-ND Volt. Reference LDO 4.5/. 243 195 1.52 
REF194GS REF194GS-ND Volt. Reference LDO 4.5/. 243 195 152 


AD8347ARU AD8347ARU-ND Quad Demodulator ..... .28-TSSOP 10.41 9.38 8.32 
AD8349ARE AD8349ARE-ND Quad Modulator 800MHz. 16-TSSOP — 8.68 7.82 6.93 
AD8349-EVAL AD8349-EVAL-ND Evaluation Board for AD8349.. — 118.80 -- = 
AD8353ACP-R2 AD8353ACP-R2CT-ND RF Gain Block... 2.76 221 187 
AD8353ACP-R2 AD8353ACP-R2TR-ND RF Gain Bloc 458.75/250 
AD8354ACP-R2 AD8354ACP-R2CT-ND RF Gain Block... 2.76 224 187 
AD8354ACP-R2 AD8354ACP-R2TR-ND [ВЕ Gain Block... 458.75/250 
AD8361ARM AD8361ARM-ND Power Detector 2.5GH 7.90 6.32 534 
AD8361ART-REEL7 |AD8361ART-REEL7CT-ND |Power Detector 2.5GH 7.50 600 5.07 
AD8361ART-REEL7 |AD8361ART-REEL7TR-ND |Power Detector 2.5GHz.. 13950.00/3,000 
AD8361-EVAL AD8361-EVAL-ND Evaluation Board for AD8361.. 112.50 —– — 
AD8362ARU AD8362ARU-ND Power Detector 2.7GHz.. 12.50 1125 9.98 
AD8362-EVAL AD8362-EVAL-ND Evaluation Board for AD8362.. 111.38 - — 
AD8367ARU AD8367ARU-ND VGA with AGC Detector 996 7.97 673 
AD8367-EVAL AD8367-EVAL-ND Evaluation Board for AD8367 .. 111.38 - — 
AD8369ARU AD8369ARU-ND VGA Digital Controller..... ° 9.96 7.97 6.73 
AD8369ARUZ AD8369ARUZ-ND VGA Digital Controller* NE! .16-1550Р 9.96 7.97 673 
AD9864BCPZ AD9864BCPZ-ND IF Subsystem GP 8-LFCSP 1541 1440 13.10 
AD9901KP AD9901KP-ND Phase/Frequency Discriminator . 20-PLCC 7.70 6.16 520 
ADF4001BCP ADF4001BCP-ND 200МН2 Clock Generator PLL O-LFCSP 3.87 3.10 241 
ADF4001BRU ADF4001BRU-ND 200МН2 Clock Generator PLL.. 16-TSSOP 387 3.10 241 
DDS 
AD7008AP20 AD7008AP20-ND CMOS DDS Modulator 44-PLCC 29.03 27.09 25.16 
AD7008JP50 AD7008JP50-ND CMOS DDS Modulator 44-PLCC 3483 32.51 30.19 
AD9830AST AD9830AST-ND DDS DAC 10-Bit, 50MHz 48-TQFP 17.55 16.38 15.21 
AD9830ASTZ AD9830ASTZ-ND DDS DAC 10-Bit, 50МН2% NEW: 48-TQFP 17.55 16.38 15.21 
AD9831AST AD9831AST-ND DDS DAC 10-Bit, 25MHz 48-LQFP 1225 1103 9.78 
AD9832BRU AD9832BRU-ND DDS DAC 10-Bit, 25MHz .16-Т550Р 9.80 882 7.83 
AD9832BRUZ AD9832BRUZ-ND DDS DAC 10-Bit, 25MHz* NEW!....16-TSSOP 9.80 8.82 7.83 
AD9833BRM AD9833BRM-ND Prog. Waveform Generator. 10-MSOP 9.30 7.44 628 
AD9833BRMZ AD9833BRMZ-ND Prog. Waveform Generator* NI 9.30 744 6.28 
AD9834BRU AD9834BRU-ND Complete DDS 2.3V, 50MHz 970 873 775 
AD9834BRUZ AD9834BRUZ-ND Complete DDS 2.3V, 50МН2% NEW!...20-TSSOP 970 8.73 7.75 
AD9835BRU AD9835BRU-ND DDS DAC 10-Bit, 50MHz ..... .16-Т550Р 11.28 10.16 9.01 
AD9835BRUZ AD9835BRUZ-ND DDS DAC 10-Bit, 50МН2% NI .46-TSSOP 11.28 10.16 9.01 
AD9850BRS AD9850BRS-ND Complete DDS with DAC 125MHz ........28-550Р 21.83 20.37 18.92 
AD9850/FSPCB AD9850/FSPCB-ND Evaluation Board for AD9850/FS — 281.25 = = 
AD9851BRS AD9851BRS-ND Complete DDS with DAC 180MHz . 23.93 22.33 20.74 
AD9851BRSZ AD9851BRSZ-ND Complete DDS with DAC 180MHz . 23.93 22.33 20.74 
AD9852ASQ AD9852ASQ-ND Complete DDS with Dual DAC 37.50 35.00 32.50 
AD9852AST AD9852AST-ND DDS Synthesizer CMOS . 26.93 25.13 23.34 
AD9854ASQ AD9854ASQ-ND DDS Quad CMOS... 42.00 39.20 36.40 
AD9854AST AD9854AST-ND DDS Quad CMOS 29.18 27.23 25.29 
AD9858BSV AD9858BSV-ND DDS DAC 10-Bit, 1GSPS 79.64 74.33 69.02 
AD9858/PCB AD9858/PCB-ND Evaluation Board for AD9858.. — 393.75 - — 
AD9859YSV AD9859YSV-ND DDS DAC 10-Bit, 400MSPS ... 17.21 16.06 14.92 
AD9952YSV AD9952YSV-ND DDS DAC 14-Bit, 400MSPS 27.35 25.53 23.70 
AD9953YSV AD9953YSV-ND DDS DAC 14-Bit, 400MSPS 26.03 24.29 22.56 
AD9956/PCB AD9956/PCB-ND Evaluation Board for AD9956 NEW! 322.50 — = 
Frequency Synthesizer 

ADF4106BRU ADF4106BRU-ND PLL Frequency Synthesizer 6GHz.....16-TSSOP 5.70 4.56 3.85 
ADF4107BRU ADF4107BRU-ND PLL Frequency Synthesizer 7GHz.....16-TSSOP 6.20 4.96 4.19 
ADF4110BCP ADF4110BCP-ND PLL Synthesizer 550MHz 20-LFCSP 4.56 3.65 3.08 
ADF4110BRU ADF4110BRU-ND PLL Synthesizer 550MHz. 16-TSSOP 513 411 320 
ADF4110BRU-REEL7 |ADF4110BRUREEL7CT-ND |PLL Synthesizer 550MHz. .16-Т550Р 5.08 407 3.43 
ADF4110BRU-REEL7 |ADF4110BRUREEL7TR-ND |PLL Synthesizer 550MHz. .16-TSS0P. 2850.00/1,000 
ADF4111BRU ADF4111BRU-ND PLL Synthesizer. 16-TSSOP 4.56 3.65 3.08 
ADF4112BRU ADF4112BRU-ND PLL Synthesizer 3.0GHz . .46-TSS0P 513 4.11 3.20 
ADF4113BCP ADF4113BCP-ND PLL Synthesizer 4.0GHz. O-LFCSP 5.30 424 3.58 
ADF4113BRU ADF4113BRU-ND PLL Synthesizer 4.0GHz . .16-TSSOP 530 424 3.58 
ADF4113BRU-REEL7 |ADF41/3BRUREEL7CT-ND PLL Synthesizer 4.0GHz. 46-TSSOP 640 512 4.32 
ADF4113BRU-REEL7 |ADF4113BRUREEL7TR-ND |PLL Synthesizer 4.0GHz . .16-Т550Р 3313.00/1,000 
EVAL-ADF4113EB1 |EVAL-ADF4113EB1-ND |Evaluation Board for ADF4113 .— 193.50 — = 
ADF4116BRU ADF4116BRU-ND PLL Synthesizer 550MHz. .16-Т550Р 2.43 195 1.52 
ADF4118BRU ADF4118BRU-ND PLL Synthesizer 3.0GHz. 16-TSSOP 270 246 1.68 
ADF4118BRUZ ADF4118BRUZ-ND RF PLL Freq. Synthesizer NEW!......16-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
ADF4153BCP ADF4153BCP-ND PLL Synthesizer Fractional-N Freq. O-LFCSP 5.80 4.64 3.92 
ADF4153BRU ADF4153BRU-ND PLL Synthesizer Fractional-N Freq......16-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
ADF4154BRU ADF4154BRU-ND Fractional-N Freq. 

Synthesizer NEW!...... 16-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
* Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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ANAI я Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
вк: ВЕЛЕ (Continued) Part Мо. Рай Мо. Description 1 25 100 
1 тети i ADM1021AARQZ — | ADM1021AARQZ-ND | Digital Thermometer 2-Ch.. 790 632 534 
pn | BEND Description I аа ADM1022ARQ ADM1022ARQ-ND | Sensor Temp./Detector 3/5. 750 600 507 
: : - ADM1024ARU ADM1024ARU-ND | Monitor System Temp./Volt 750 6.00 5.07 
ADF4212LBRU ADF4212LBRU-ND PLL Synthesizer Dual Freq 407 326 254 TMPO1ES TMPO1ES-ND Temp. Sensor/Controller. 8.38 671 5.66 
МӘДЕНИ АШЫ ЗАН PLL Frequency Synthesier z 247 326 231 TMPO1FP TMPO1FP-ND Temp. Sensor/Controller 510 408 345 
-l requency Synthesizer Dual | Т К J 
ADF4218LBRU ADF4218LBRU-ND | Frequency Synthesizer Dual LP 329 263 205 TES ШЕШЕНІ Temp. о ЛЕ 1 220 
ADF4219LBRU ADF4219LBRU-ND Frequency Synthesizer Dual LP 3.29 2.63 2.05 p. В т t Ë 
TMP04FS-REEL TMP04FS-REELCT-ND | Temp. Sensor/Serial 5.00 448 378 
ADF4252BCP ADF4252BCP-ND PLL Frequency Synthesizer ... 5.36 429 3.34 TMPO4FS-REEL TMPO4FS-REELTR-ND | Temp. Sensor/Serial 8680.00/2,500 
ADF4360-0BCP ADF4360-OBCP-ND Integrated Synthesizer/VCO 720 576 4.86 TMPO4FT9 TMPO4FT9-ND Temp. Sensor/Serial 560 448 2378 
EVAL-ADF4360-0EB1 |EVAL-ADF4360-0EB1-ND | Evaluation Board for ADF4360- 160.00 TMPI2FS TMPT2ES-ND Temp. Sensor/Airflow БОС 448 359 279 
EVAL-ADF4360-1EB1 |EVAL-ADF4360-1EB1-ND | Evaluation Board for ADF4360-1 NEW! 15960 — - TMP35GRT-REEL7 | TMP35GRT-REELZCT-ND | Temp. Sensor 2.7/5.5V 120 100 80 
ADF4360-2BCP ADF4360-2BCP-ND | Integrated Synthesizer/VCO 24-LFCSP 720 576 4.86 p. E. à | 
TMP35GRT-REEL7 |TMP35GRT-REEL7TR-ND | Temp. Sensor 2.7/5.5V 1560.00/3,000 
ADF4360-4BCP ADF4360-4BCP-ND ^ | Integrated Synthesizer/VCO 24-LFCSP 720 576 4.86 ТМРЗ56Т9 TMP35GT9-ND Temp. Sensor 2.7/5 5V 120 100 80 
EVAL-ADF4360-4EB1 |EVAL-ADF4360-4EB1-ND | Evaluation Board for ADF4360-4 NEW!.....— 15960 | — - TMP36FS TMP36FS-ND Temp. Sensor 2.7/5 5V 145 116 87 
EVAL-ADF4360-5EB1 | EVAL-ADF4360-5EB1-ND | Evaluation Board for ADF4360-5 NEW! 159.60 TMP36FS-REEL TMP36FS-REELCT-ND Temp. Sensor 27/5 5V 145 116 87 
ADF4360-7BCP ADF4360-7BCP-ND | Integrated Synthesizer/VCO.. 24-LFCSP 720 576 4.86 p: ыры; ; ў š 
EVAL-ADF4360-7EB1_ | EVAL-ADF4360-7EB1-ND | Evaluation Board for ADF4360- icon = = TMPSGFS-REEL | IMRSoESeREERTE:ND) Temp. Sensor 2.7/5.5V 1855.00/2,500 
2 Е š TMP36GS TMP36GS-ND Temp. Sensor 2.7/5.5V 120 100 40 
Mixer TMP36GT9 TMP36GT9-ND Temp. Sensor 2.7/5.5V 120 100 80 
AD831AP AD831AP-ND Mixer Down Conversion Low Di .20-PLCC 11.61 1046 928 Transmitter 
AD831AP-REEL7  |AD831AP-REEL7TR-ND | Міхет Down Conversion Low Di .20-PLCC 2221.75/250 AD693AD AD693AD-ND Sianal Conditioning 42207 
AD8343ARU AD8343ARU-ND Mixer Active High IP3 4-TSSOP 8.72 698 5.89 E я g 
- ransmitte! 24.05 22.45 20.84 
Receiver AD693AQ AD693AQ-ND Signal Conditioning 4-20mA 
AD607ARS AD607ARS-ND LIN Receiver IF Subsystem LP . 20-550Р 730 584 493 Transmitte 15.78 14.21 12.60 
AD608AR AD608AR-ND Mixer/Limiter 3V IF 6-506 533 427 3.32 AD694AQ AD694AQ-ND Signal Conditioning 4-20mA 
AD6650BBC AD6650BBC-ND Diversity IF to Basel Transmitter .... 1478 1331 11.80 
Narrowband Receiver 121-BGA 30.96 28.90 26.84 AD694AR AD694AR-ND Transmitter 4-20mA 993 894 793 
AD6650/PCB AD6650/PCB-ND Evaluation Board for AD6650 with AD694ARZ AD694ARZ-ND Transmitter 4-20mA* NEW! 993 894 7.93 
Software жай) — — AD694JN AD694JN-ND Transmitter 4-20mA....... 10.78 971 861 
Transmitter/Receiver AD694JNZ AD694JNZ-ND Transmitter 4-20mA* NEW! 1078 971 861 
ADF7010BRU ADF7010BRU-ND TX ASK/FSK/GFSK HP 4-TSSOP 3.67 294 229 
ADF7011BRU ADF7011BRU-ND TX ASK/FSK/GFSK НР... 4-TSSOP 3.67 294 229 ANALOG 
DEVICES SIGNAL PROCESSOR 
ANALOG Analo! і іі і 
g Devices Digi-Key Price Eachx 
DEVICES SENSOR/SIGNAL CON Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Analog Devices Digi-Key Price Eachx AD9814JR AD9814JR-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processo! 28-SOIC 15.98 14.39 12.76 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 AD9821KST AD9821KST-ND 12-Bit Image Signal Processo 48-LOFP 16.80 15.68 14.56 
Energy Measurement AD9822JR ^D9822JR-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processo 28-506 6.94 5.56 4.69 
я i AD9826KRS AD9826KRS-ND 16-Bit Image Signal Processo 28-SSOP 946 8.25 732 
CIE АН ыны Masna Пәні. 878 415 592 | ADSB26KRSZ ADOB26KRSZ-ND — |16-BitImage Signal Processor. 28-SSOP 916 825 732 
ADE7754AR ADE7754AR-ND Energy Meter with Serial 9.30 837 743 
ADE7757ARN ADE7757ARN-ND Energy Metering 3:22 258 201 ANALOG 
ADE7758ARW ADE7758ARW-ND _ |Energy Metering 12.50 1125 9.98 DEVICES SPECIALIZED IC 
ADE7759ARS ADE7759ARS-ND Energy Meter with Sensor Interface......20-SSOP 688 5.51 4.65 н = Е 
ADE7760ARS ADE7760ARS-ND Energy Meter with On-Chip Analog Devices Digi-Key m Price Each 
Fault Detection .... © 632 506 427 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADE7761ARS ADE7761ARS-ND Energy Meter with On- AD246JY AD246JY-ND Clock Driver. -Dip 111.48 104.05 96.62 
Fault Detection .... 662 5.30 4.47 AD630JN AD630JN-ND Mod/Demod Balanced 20-Dip 16.14 14.54 12.89 
EVAL-ADE7763EB — |EVAL-ADE7763EB-ND Evaluation Board for ADE7763. — 300.00 — — AD5533BBC-1 AD5533BBC-1-ND | Infinite Sample and Hold 32-Ch. ......74-CSPBGA 82.35 76.86 71.37 
Temperature AD73311AR AD73311AR-ND Analog Front End Low Power 20-506 7.84 6.28 5.30 
я Т AD73360ASU AD73360ASU-ND Analog Front End 6-Ch 44-TOFP 13.73 12.36 10.96 
ШЕНІ АБЕУ ND от 1295 148 | AD73360LAR AD73360LAR-ND | Analog Front End 6-Ch 28-500 910 819 727 
AD590KF AD590KF-ND Temp. Transducer 2-Term. 1415 12.55 AD73422BB-80 AD73422BB-80-ND |Ргопі End Dual with DSP 119-BGA 35.21 32.86 30.52 
AD590KH AD590KH-ND Temp. Transducer 2-Term. 806 745 AD7720BRU AD7720BRU-ND Modulator Sigma-Delt .28-TSSOP 15.68 14.12 12.52 
AD590LF AD590LF-ND Temp. Transducer 2-Term. 32.85 30.50 AD8345ARE AD8345ARE-ND Quadrature Modulator а Л6-Т550Р 8.68 7.82 6.93 
AD590LH AD590LH-ND Temp. Transducer 2-Term. 1673 1554 AD8346ARU AD8346ARU-ND Quadrature Modulator .8GHz. 16-TSSOP 924 740 624 
AD590ME AD590MF-ND Temp. Transducer 2-Term. 60.34 56.03 AD8348ARU AD8348ARU-ND Quadrature Demodulator 50MHz .28-TSSOP 915 824 7.31 
AD590MH AD590MH-ND Temp. Transducer 2-Term. 39.81 36.96 AD8348-EVAL AD8348-EVAL-ND | Evaluation Board for AD8348 NEW! 1880 - — 
AD592AN AD592AN-ND Temp. Transducer 2-Term. 342 2.66 AD8383ACPZ AD8383ACPZ-ND 10-Bit, 6-Ch. Output, Decimating LCD 
AD592ANZ AD592ANZ-ND Temp. Transducer 2-Term. 342 2.66 DecDriver® ku 820 656 554 
AD592BN AD592BN-ND Temp. Transducer 2-Term. 887 787 AD8384ASVZ AD8384ASVZ-ND 10-Bit, 6-Ch. Decimating LCD 
AD592BNZ AD592BNZ-ND Temp. Transducer 2-Term.* NEW! 887 787 DecDrivero.... € 8.66 7.80 6.92 
AD592CN AD592CN-ND Temp. Transducer 2-Term.... 11.82 10.49 AD8389ACPZ AD8389ACPZ-ND Triple, 6-Ch. LCD Timing Delay 
AD592CNZ AD592CNZ-ND Temp. Transducer 2-Term.* 11.82 10.49 Locked Loop. 3.38 270 210 
AD594AQ AD594AQ-ND Thermocouple Amp with Comp. 939 833 AD9856AST AD9856AST-ND Quadrature Digital Up Converter 23.22 21.68 20.13 
AD594CQ AD594C0-ND Thermocouple Amp with Comp. 15.85 1472 AD9857AST AD9857AST-ND Quadrature Digital Up Converter 24.65 23.01 21.36 
AD595AQ AD595AQ-ND Thermocouple Amp with Comp. 939 8.33 AD9662ARQZ AD9662ARQZ-ND Laser Diode Driver 3-Ch...... 536 429 3.62 
AD595C0 AD595C0-ND Thermocouple Amp with Comp. 15.85 14.72 AD96685BRZ AD96685BRZ-ND Ultrafast Comparator ....... 5.84 468 3.95 
AD596AH AD596AH-ND Thermocouple Conditioning . 1044 9.26 ADM1041ARQ ADM1041ARQ-ND X |Secondary-Side Controller with Current 
AD597AH AD597AH-ND Thermocouple Conditioning . 1044 9.26 Share/Housekeeping..... 24-050Р 9.91 893 7.92 
AD597AR AD597AR-ND Thermocouple Conditionin 413 349 PKDO1EP PKDO1EP-ND Mono Peak Detector Reset/Hold. ip 12.96 11.67 10.35 
AD597ARZ AD597ARZ-ND Thermocouple Conditioning* NEW? 5.16 4.13 3.49 PKD01EY PKD01EY-ND Mono Peak Detector Reset/Hold 1621 1460 12.95 
AD22100AR AD22100AR-ND Temp. Sensor Voltage Out... 578 463 3.91 
AD22100ARZ AD22100ARZ-ND Temp. Sensor Voltage Out* 578 4.63 3.91 
AD22100AT AD22100AT-ND Temp. Sensor Voltage Out ...... 526 421 356 ANALOG SUPERVISORY CIRCUITS 
AD22100ATZ AD22100ATZ-ND Temp. Sensor Voltage Out* NEW? 0-52 526 421 356 DEVICES AND RESET GENERATORS 
AD22100KR AD22100KR-ND Temp. Sensor Voltage Out... 3.94 315 245 Analog Devices Digi-Key Price Each 
р н pak e ea PEE. 
- emp. Sensor Voltage Out i 5i i 7 
А0221005Т AD22100ST-ND Temp. Sensor Voltage Out 578 463 391 кы кылыш i A асаб: 180 n Ы 
AD22105AR AD22105AR-ND Thermostatic Switch Solid Stat 308 247 192 ADM691AAN ADM691AAN-ND Supervisor MPU 4.65V. 250mA id 160 128 96 
AD7414ARM-OREEL7 |AD7414ARMOREEL7CT-ND | Temp. Sensor 10-Bit Digital.. 259 207 161 ADM691AARN ADM691AARN-ND Supervisor MPU 4 65\' 250mA.. 160 128 96 
AD7414ARM-OREEL7 |AD74144RMOREEL7TR-ND | Temp. Sensor 10-Bit Digital 1466.00/1,000 ADM691AARW ADM691AARW-ND “Supervisor MPU 4 65V 250mA. 160 128 96 
AD7414ARM-1REEL7 |AD7414ARMTREEL7CT-ND |Temp. Sensor 10-Bit Digit -MSOP 259 207 1.61 р ашыр : : 2 : 
AD7414ARM-1REEL7 AD7414ARMIREEL7TR-ND | Temp. Sensor 10-Bit Digit 1466.00/1,000 ADM691AARW-REEL | ADM691AARW-REELCT-ND | Supervisor MPU 4.65V, 250mA. 387 310 241 
ADTATAART-OREELZ IAD7AMARTOREELTCT-D. | Tem 235 188 141 ADM691AARW-REEL | ADM691AARW-REELTR-ND | Supervisor MPU 4.65V, 250mA. 832.00/1,000 
AD7414ART-OREEL7  |AD7AMARTOREELTR-ND: ще —3609.00/3.000 ADM691AN ADM691AN-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA . 160 128  .96 
ADJAAART-REEL  |ADZATABRTIREELTCT-ND Temp. 235 188 141 ADM691AR ADM691AR-ND Supervisor MPU 4.65V, 250тА. 1.60 128 96 
AD7414ART-1REEL7 |AD7414ARTIREEL7TR-ND | Temp. "3609 .00/3.060 ADM691AR-REEL — |ADM691AR-REELTR-ND | Supervisor MPU 4.65V, 250mA. 832.00/1,000 
AD7414ARTZ-0500RL7 |AD7414ARTZOSOORCT-ND | Temp. Sensor 10-Bit* МЕ! 230 184 143 казам ШИ КАН шее M ое 128 2 
AD7414ARTZ-0500RL7 |AD7414ARTZOSOORTR-ND | Temp. Sensor 10-Bit* NEW! S0T-23-6 663.00/500 T upan aor 20 Watcndog й : ; 
AD7415ART-O500RL7 |AD7415ARTO500R7CT-ND | Temp. Sensor 10-Bit 230 184 143 ADMG93AR ADM693AR-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog 158 126 95 
AD7415ART-0500RL7 |AD7415ARTOSOOR7TR-ND | Temp. Sensor 10-Bit 663.00/500 ADM694AN ADM694AN-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA . 153 122 92 
AD7416AR AD7416AR-ND Temp. Sensor 10-B 234 188 146 ADM695AN ADM695AN-ND Supervisor MPU 4.65V, 100тА . 153 122 92 
AD7416ARZ AD7416ARZ-ND Temp. Sensor 10-Bit* NE! 234 188 146 ADM695AR ADM695AR-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA. Бо 122 00 
AD7416ARM AD7416ARM-ND Temp. Sensor 10-Bit......... 234 188 146 ADM696AR ADM696AR-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA. 148 118 .89 
AD7416ARMZ AD7416ARMZ-ND Temp. Sensor 10-Bit* NEW! 234 188 146 ADM699AN ADM699AN-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 130 1.04 78 
AD7814ARM AD7814ARM-ND Digital Temp. Sensor 10-Bit 248 198 154 ADM699AR ADM699AR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog . 147 123 98 
AD7814ARMZ AD7814ARMZ-ND Digital Temp. Sensor 10-Bit* NI 948 1.98 1.54 ADM699AR-REEL ADM699AR-REELCT-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog .. 147 123 98, 
AD7814ART-REEL7 |AD7814ART-REEL/CT-ND | Digital Temp. Sensor 10-Bi 225 180 135 ADM699AR-REEL — |ADM699AR-REELTR-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 652.00/1,000 
AD7814ART-REEL7  [AD7814ART-REEL7TR-ND | Digital Temp. Sensor 10-Bi 3456.00/3,000 ADM705AN ADM70SAN-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog. 132 110  .88 
AD7814ARTZ-500RL7 |AD7814ARTZ500RLCT-ND | Digital Temp. Sensor 10-Bit* NE! 225 180 140 ADM705AR ADM705AR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog . 138 115 .92 
AD7814ARTZ-500RL7 |AD7814ARTZ500RLTR-ND | Digital Temp. Sensor 10-Bit* NEW!...SOT-23-6 650.00/500 ADM705AR-REEL7 | ADM705AR-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog . 612.00/1,000 
AD22103KT AD22103KT-ND Temp. Sensor 3.3V Signal Conditioning....T0-92 2.86 2.29 1.78 ADM706AN ADM706AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog... 132 110  .88 
AD22151YR AD22151YR-ND Magnetic Field Sensor Linear... 8-SOIC 479 384 2.99 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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SUPERVISORY CIRCUITS AND RESET GENERATORS (Continued) 


Analog Devices Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADG419BRM ADG419BRM-ND Switch Analog Single Precision . 2.70 216 1.68 
ADG419BRMZ ADG419BRMZ-ND Switch Analog Single Precision . 270 2.16 1.68 
ADG419BRZ ADG419BRZ-ND Switch Analog Single Precision . 2.70 216 1.68 
ADG431ABR ADG431ABR-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 6.26 5.01 4.23 
ADG431ABR-REEL7 |ADG431ABR-REEL7CT-ND | Switch Analog Quad Precision SPST.....16-SOIC 626 501 4.23 
ADG431ABR-REEL7 |ADG431ABR-REEL7TR-ND | Switch Analog Quad Precision SPST .....16-501С 3913.00/1,000 
ADG431BR ADG431BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 443 3.55 2.76 
ADG432ABR ADG432ABR-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 6.26 501 4.23 
ADG432BN ADG432BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 443 3.55 2.76 
ADG432BR ADG432BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 4.43 355 2.76 
ADG433ABR ADG433ABR-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 6.26 501 4.23 
ADG433BN ADG433BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 443 3.55 2.76 
ADG433BR ADG433BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 4.43 3.55 2.76 
ADG436BN ADG436BN-ND Switch Analog Dual SPDT.. 5.44 436 3.68 
ADG436BR ADG436BR-ND Switch Analog Dual SPDT... 544 436 3.68 
ADG441BN ADG441BN-ND Switch Analog Quad SPST . 343 251 1.95 
ADG441BR ADG441BR-ND Switch Analog Quad SPS 343 251 1.95 
ADG442BN ADG442BN-ND Switch Analog Quad SPST . 416 333 2.59 
ADG442BR ADG442BR-ND Switch Analog Quad SPST. 348 251 1.95 
ADG444BN ADG444BN-ND Switch Analog Quad SPST 5 225 1.80 140 
ADG444BR ADG444BR-ND Switch Analog Quad SPST 5V. 225 1.80 140 
ADG451BR ADG451BR-ND Switch Analog Quad 4-Ohm. 5.00 4.00 3.38 
ADG451BRUZ ADG451BRUZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm. 5.00 4.00 3.38 
ADG452BN ADG452BN-ND Switch Analog Quad 4-Ohm 5.00 400 3.38 
ADG452BR ADG452BR-ND Switch Analog Quad 4-Ohm. 5.00 4.00 3.38 
ADG452BRZ ADG452BRZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm NEW! 5.00 4.00 3.38 
ADG452BRUZ ADG452BRUZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm. 5.00 4.00 3.38 
ADG453BR ADG453BR-ND Switch Analog Quad 4-Ohm. 5.00 4.00 3.38 
ADG453BRUZ ADG453BRUZ-ND Switch Analog Quad 4-Ohm. 5.00 4.00 3.38 
ADG511ABR ADG511ABR-ND Switch L2CM0S Quad 5/3V 549 440 342 
ADG511BR ADG511BR-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V 464 371 2.89 
ADG512BR ADG512BR-ND Switch L2CMOS Quad 5/3V 464 371 2.89 
ADG702BRJ-500RL7 |ADG702BRJSO0RL7CT-ND |Switch CMOS 2-Ohm SPST 1.65 132  .99 
ADG702BRJ-500RL7 |ADG702BRJS00RL7TR-ND |Switch CMOS 2-Ohm SPST 445.50/500 
ADG811YRU ADG811YRU-ND Switch CMOS Quad SPST 3.35 2.60 2.09 
ADG812YRU ADG812YRU-ND Switch CMOS Quad SPS 16-TSSOP 3.35 2.69 209 
ADG813YRU ADG813YRU-ND Switch CMOS Quad SPST .. 16-TSSOP 3.35 2.69 2.09 
ADG849YKSZ-500RL7 ADG849YKSZS00RLCT-ND |3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPD 

Mux Switch 195 456 147 
ADG849YKSZ-500RL7 |ADG849YKSZ500RLTR-ND |3V/5V CMOS 0.5-Ohm ЗРОТ/ 

Mux Switch... 526.50/500 
ADG904BRU ADG904BRU-ND Wideband, CMOS 1.65V-2.75V, 4:1 

.20-TSSOP 370 2.96 2.50 
ADG936BRU-R ADG936BRU-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch .20-TSSOP 4.16 3.33 259 
SWO6GP SWO6GP-ND Switch Quad JFET Analog 5Р5Т. 6-Dip 4.07 326 254 
51/0695 SW06GS-ND Switch Quad JFET Analog SPST 16-SOIC 3.80 3.05 2.37 
Audio/Video 

AD7592DIKN AD7592DIKN-ND Switch Analog w/Data Latch м 12.20 10.98 9.74 
AD7592DIKNZ AD7592DIKNZ-ND Switch Analog w/Data Latch* NEW!. 12.200 10.98 974 
А08108А5Т AD8108AST-ND Video Switch 8x8 with Buffer . 28.07 26.20 24.33 
AD8108ASTZ AD8108ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer . 28.07 26.20 24.33 
А08109А5Т AD8109AST-ND Video Switch 8x8 with Buffer . 28.07 26.20 2433 
AD8110AST AD8110AST-ND Video Switch 16x8 with Buffer 57.36 53.54 49.72 
AD8111AST AD8111AST-ND Video Crosspoint Switch .... 57.36 53.54 49.72 
AD8111ASTZ AD8111ASTZ-ND Video Crosspoint Switch* NE! 5736 53.54 49.72 
AD8113JST AD8113JST-ND Audio/Video Switch 16x16 w/Bu 4491 41.92 38.93 
AD8114AST AD8114AST-ND Video Crosspoint Switch 16x16 . 117.44 109.61 101.78 
AD8115AST AD8115AST-ND Video Crosspoint Switch 16x16 . 117.44 109.61 101.78 
А08116/5Т AD8116JST-ND Video Switch 16x16 w/Buff. 139.41 130.12 120.83 
AD8152JBP AD8152JBP-ND Async. Digital X-Point Switch 256-BGA 250.20 233.52 216.84 
А075019/Р AD75019JP-ND Crosspoint Switch Array 16x1 44-PLCC 2258 21.07 19.57 
ADG836LYRM ADG836LYRM-ND 0.5-Ohm CMOS 1.65V-3.6V Dual 

SPDT 2:1 Mu 240 192 1.62 
55М24025 SSM2402S-ND Switch Dual Audio Analot 6.68 535 4.51 
SSM2404P SSM2404P-ND Switch Quad Audio Analog. 6.54 5.24 442 
55М24045 SSM2404S-ND Switch Quad Audio Analog . 654 524 442 

Bus 

ADG3233BRJ-REEL7 | ADG3233BRJREEL7CT-ND |Switch Logic Level Translation 

1.65/3.6V Bypass . 143 1.14  .86 
ADG3233BRJ-REEL7 | ADG3233BRJREEL7TR-ND Switch Logic Level ТІ 

1.65/3.6V Bypass 2190.00/3,000 
ADG3233BRM ADG3233BRM-ND Switch 1.65/3.6V Bypass 173 138 104 
ADG3233BRM-REEL7 |ADG3233BRMREEL7CT-ND |Switch 1.65/3.6V Bypass 173 138 1.04 


ADG3233BRM-REEL7 


ADG3233BRMREEL7TR-ND 


Switch 1.65/3.6V Bypass... 


897.00/1,000 


Analog Devices Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADM706AR ADM706AR-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog .. 129 1.08  .86 
ADM706RAR ADM706RAR-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog 129 108 .86 
ADM706SAR ADM706SAR-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog 129 108 .86 
ADM706TAR ADM706TAR-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog 1.29 108 .86 
ADM707AN ADM707AN-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 132 110  .88 
ADM707AR ADM707AR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 1.29 108 46 
ADM707AR-REEL ADM707AR-REELCT-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 225 1.80 140 
ADM707AR-REEL ADM707AR-REELTR-ND | Supervisor MPU 4.65V Watchdog 1397.50/2,50 
ADM708AN ADM708AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog... ШЕ am 49 
ADM708AR ADM708AR-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog.. 129 1.08  .86 
ADM708RAR ADM708RAR-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog 129 108 .86 
ADM708SAR ADM708SAR-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog 1.29 1.08 .86 
ADM708TAR ADM708TAR-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog 1.29 1.08 46 
ADM709LAN ADM709LAN-ND Supervisor MPU 4.65 132 110 86 
ADM709LAR ADM709LAR-ND Supervisor MPU 4.65V. ШЕҢ 93 174 
ADM809LART-REEL7 | ADM809LARTREEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.63V . 624.00/3,000 
ADM1232AN ADM1232AN-ND Supervisor/CPU.. ШАУ ІР» О 
ADM1232ARN ADM1232ARN-ND Supervisor/CPU .. (128: 1102 TI 
ADM6713LAKS-REEL7 | ADM6713LAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 4.63V 78 65 52 
ADM6713LAKS-REEL7 | ADM6713LAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.63V 1014.00/3,000 
ADM6713MAKS-REEL7 | ADM6713MAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 4.38V 78 65 52 
ADM6713MAKS-REEL7 | ADM6713MAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.38V 1014.00/3,000 
ADM6713RAKS-REEL7 | ADM6713RAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.63V 78 65 52 
ADM6713RAKS-REEL7 | ADM6713RAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.63V 1014.00/3,000 
ADM6713SAKS-REEL7 | ADM6713SAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.93\/ 78 50 52 
ADM6713SAKS-REEL7 | ADM6713SAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.93V 1014.00/3,000 
ADM6713TAKS-REEL7 | ADM6713TAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 3.08V 78 (65 52 
ADM6713TAKS-REEL7 | ADM6713TAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 3.08\/ 1014.00/3,000 
ADM6713ZAKS-REEL7 | ADM6713ZAKS-RL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.32\/ 78 160000852. 
ADM6713ZAKS-REEL7 | ADM6713ZAKS-RL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.32V 1014.00/3,000 
ADM809SART-REEL7 | ADM809SART-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V 40 32 24 
ADM809SART-REEL7 | ADM809SART-RL7TR-ND | Supervisor Pushpull 2.93V 624.00/3,000 
ADM809TART-REEL7 | ADM809TART-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 3.08V 64 48  .36 
ADM809TART-REEL7 | ADM809TART-RL7TR-ND | Supervisor Pushpull 3.08V 624.00/3,000 
ADMB10JAKS-REEL7 | ADM810JAKS-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.0! 150 120 90 
ADM810JAKS-REEL7 | ADM810JAKS-RL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.0! 2304.00/3,000 
ADM810LART-REEL7 | ADM810LART-RL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.63V 68 51 39 
ADM810LART-REEL7 | ADM810LART-RL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.63V 663.00/3,000 
ADM811LART-REEL7 | ADM811LART-RL7CT-ND | Supervisor with Reset 4.63V 1.35 113 .90 
ADM811LART-REEL7 | ADM811LART-RL7TR-ND | Supervisor with Reset 4.63V 702.00/3,000 
ADM811RART-REEL7 | ADM811RART-RL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.63V 1.35 4143  .90 
ADM811RART-REEL7 | ADM811RART-RL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.63V 702.00/3,000 
ADM811SART-REEL7 | ADM811SART-RL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.93V 72 54 41 
ADM811SART-REEL7 | ADM811SART-RL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.93V 702.00/3,000 
ADM809-5SART-REEL7 | ADM809-5SARTRL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V 1.55 124 093 
ADM809-5SART-REEL7 | ADM809-5SARTRL7TR-ND | Supervisor Pushpull 2.93V 2382.00/3,000 
ADM1026JST-REEL7 | ADM1026JSTREEL7CT-ND | Control System Reference/EEPR 9.91 8.93 7.92 
ADM1026JST-REEL7 | ADM1026JSTREEL7TR-ND | Control System Reference/EEPROM 3719.00/500 
ADM1070ART-REEL7 | ADM1070ARTREEL7CT-ND | Hotswap Controller 48V. 3.49 279 247 
ADM1070ART-REEL7 | ADM1070ARTREEL7TR-ND | Hotswap Controller 48V. 5859.00/3,000 
ADM1232ARN-REEL7 | ADM1232ARNREEL7TR-ND | Supervisor for CPU 663.00/1,000 
ADM1815-20ART-RL7 | ADM181520ARTRL7CT-ND | Monitor Reset 2.55%. 147 98 78 
ADM1815-20ART-RL7 | ADM181520ARTRL7TR-ND | Monitor Reset 2.55%. 1521.00/3,000 
ADM1818-10ART-RL7 | ADM181810ARTRL7CT-ND | Monitor Reset 2.88V . 120 100 80 
ADM1818-10ART-RL7 | ADM181810ARTRL7TR-ND | Monitor Reset 2.88У. 1560.00/3,000 
ADM1818-20ART-RL7 | ADM181820ARTRL7CT-ND | Monitor Reset 2.551. 120 100 80 
ADM1818-20ART-RL7 | ADM181820ARTRL7TR-ND | Monitor Reset 2.551. 1560.00/3,000 
ADM8695ARW ADM8695ARW-ND Supervisor MPU 4.65V Adj 5.22 4.18 325 
ADM9240ARU ADM9240ARU-ND MPU System Hardware Monito! 4-TSSOP 8.50 6.80 574 
ADMC201AP ADMC201AP-ND Motion Co-Processor 25MHz .68-РЕСС 22.71 21.20 19.69 
SWITCHES 
Analog Devices Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Analog 

AD7510DIJN AD7510DIJN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection....16-Dip 10.50 945 8.38 
AD7510DIKN AD7510DIKN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection....16-Dip 11.56 10.41 924 
AD7510DIKP AD7510DIKP-ND Switch Analog CMOS Quad 

Protection... 13.29 11.97 10.62 
AD7511DIJN AD7511DIJN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 10.50 945 8.38 
AD7511DIKN AD7511DIKN-ND Switch Analog CMOS Quad Protection.....16-Dip 11.56 10.41 924 
AD7512DIJN AD7512DIJN-ND Switch Analog CMOS Dual .M-Dip 10.50 945 8.38 
AD7512DIKN AD7512DIKN-ND Switch Analog CMOS Dual .M-Dip 11.56 1041 924 
AD7512DIKNZ AD7512DIKNZ-ND Switch Analog CMOS Dual* МЕ .M-Dip 11.56 10.41 924 
AD7512DIKQ AD7512DIKQ-ND Switch Analog CMOS Dual 6-срір 22.41 20.92 19.43 
ADG201ABQ ADG201ABQ-ND Switch Analog Quad SPST 6-CDip 556 4.45 3.76 
ADG201AKN ADG201AKN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip 3.22 2.58 2.01 
ADG201AKR ADG201AKR-ND Switch Analog Quad SPST.... 16-500 322 258 201 
ADG201HSJN ADG201HSJN-ND Switch Analog HS Quad SPS 16-Dip 534 428 361 
ADG201HSKR ADG201HSKR-ND Switch Analog HS Quad SPS 6-SOIC 874 7.00 5.90 
ADG202AKN ADG202AKN-ND Switch Analog Quad SPST... 16-Dip 322 2.58 2.01 
ADG202AKR ADG202AKR-ND Switch Analog Quad SPST. 16-500 322 258 201 
ADG211AKN ADG211AKN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip 2.05 2.36 1.84 
ADG211AKR ADG211AKR-ND Switch Analog Quad SPST. 6-SOIC 2.95 236 1.84 
ADG212AKN ADG212AKN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip 295 236 1.84 
ADG212AKR ADG212AKR-ND Switch Analog Quad SPST. 16-500 2.95 2.36 1.84 
ADG221KN ADG221KN-ND Switch Analog Quad SPST 16-Dip | 3.38 270 210 
ADG221KR ADG221KR-ND Switch Analog Quad SPST. 6-SOIC 338 270 210 
ADG222KN ADG222KN-ND Switch Analog Quad Latches SPS i 3.38 270 210 
ADG333ABN ADG333ABN-ND Switch Analog Quad SPDT 6.42 514 4.34 
ADG333ABR ADG333ABR-ND Switch Analog Quad SPDT. 6.42 544 4.34 
ADG333ABRS ADG333ABRS-ND Switch Analog Quad SPDT 6.42 544 4.34 
ADG411BN ADG411BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST 387 310 241 
ADG411BR ADG411BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST 387 3410 241 
ADG412BN ADG412BN-ND Switch Analog Quad Precision SPST. 3.94 3.15 2.45 
ADG412BR ADG412BR-ND Switch Analog Quad Precision SPST 387 310 241 
ADG413BR ADG413BR-ND Switch Analog Quad SPST. 387 3.10 241 
ADG417BR ADG417BR-ND Switch Analog Single. 225 1.80 1.35 
ADG419BN ADG419BN-ND Switch Analog Single 2.70 216 1.68 
ADG419BR ADG419BR-ND Switch Analog Single Precision 2.70 246 1.68 


ADG3242BRJ-R2 ADG3242BRJ-R2CT-ND — Switch Bus Controller 2.5/3. 170 1.36 1.02 
ADG3242BRJ-R2 ADG3242BRJ-R2TR-ND Switch Bus Controller 2.5/3.3 0T-23-8 238.00/250 
ADG3243BRJ-R2 ADG3243BRJ-R2CT-ND [Switch Bus Control 2.5/3.3 OT-23-8 1.70 136 1.02 
ADG3243BRJ-R2 ADG3243BRJ-R2TR-ND Switch Bus Control 2.5/3.3 238.00/250 
ADG3245BRU ADG3245BRU-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 8-B Я 248 174 131 
ADG3246BRU ADG3246BRU-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 10-Bi .24-Т550Р 2.25 180 1435 
ADG3247BCP ADG3247BCP-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 16-Bit O-LFCSP 2.68 245 1467 
ADG3247BRU ADG3247BRU-ND Switch Bus 2.5/3.3V, 16-Bit. .98-TSS0P 324 2.60 2.02 
ADG3248BKS-R2 ADG3248BKS-R2CT-ND |Мих/бетих Bus Switch 2:1 170 1.36 1.02 
ADG3248BKS-R2 ADG3248BKS-R2TR-ND |Мих/бетих Bus Switch 2: 238.00/250 
ADG3249BRJ-R2 ADG3249BRJ-R2CT-ND |Мих/бетих Bus Switch 170 1.36 1.02 
ADG3249BRJ-R2 ADG3249BRJ-R2TR-ND |Мих/Оетих Bus Switch 2:4 238.00/250 
ADG3257BRQ ADG3257BRQ-ND Mux/Demux Quad 3.3/5V Н. 175 140 1.05 
Crosspoint 

AD8150AST AD8150AST-ND Digital Crosspoint Switch 33x17 ......... 184-LQFP 152.87 = — 
AD8150ASTZ AD8150ASTZ-ND Digital Crosspoint Switch 

33x17* NEW!.... 184-LQFP 152.87 = = 
AD8152JBPZ AD8152JBPZ-ND Digital Crosspoint Switch 34x34 256-BGA 250.20 — — 

RF/Video 

ADG511BN ADG511BN-ND Switch CMOS Quad 5/3V. 464 371 2.89 
ADG513BR ADG513BR-ND Switch CMOS Quad 5/3V 464 371 2.89 
ADG601BRT-REEL7 |ADGG01BRT-REEL7CT-ND | Switch Tiny 2-Ohm SPST 223 178 1.34 
ADG601BRT-REEL7 |ADGG01BRT-REEL7TR-ND | Switch Tiny 2-Ohm SPST 3417.00/3,000 
ADG611YRU ADG611YRU-ND Switch Quad 3/5V SPST. 3.83 3.06 238 
ADG612YRU ADG612YRU-ND Switch Quad 3/5V SPST. 16-TSSOP 3.83 3.06 2.38 
ADG613YRU ADG613YRU-ND Switch Quad 3/5V 5Р5Т. .16-Т550Р 3.83 3.06 2.38 
ADG619BRM ADG619BRM-ND Switch 2.7/5.5 SPDT BB 8-MSOP 2.48 1.98 1.54 
ADG633YRU ADG633YRU-ND Tri-Switch 3/5V SPDT.. .16-Т550Р 2.25 1.80 140 
ADG636YRU ADG636YRU-ND Switch Dual 3/5V SPD 14-TSSOP 410 328 255 
* Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


440 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Я Digi-Key Price Each * 
DET BWITCHESICOnInued] Part No. Description Pkg. — 1 — 25 100 


г "Tm 7 MC88LV926DWR2TR-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver. 5363.00/1,000 
Analg вм оза ЕРШ Key Description arte aene MC14489BDWR2CT-ND_ | Multi-Character LED Display/Lamp Driver . 20-506 450 289 261 
5 MC14489BDWR2TR-ND | Multi-Character LED Display/Lamp Driver. 20-S0G 2336.00/1,000 
ADG711BR ADG711BR-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V . 248 198 1.54 MC88915EI55-ND 55MHz, Low Skew CMOS PLL Clock Driver NEW! 8-РІСС 813 581 528 
ADG711BRU ADG711BRU-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V . 248 198 1.54 MC88915E170-ND 70MHz, Low Skew CMOS PLL Clock Driver NEW! 843 602 548 
AD6712BR ADG712BR-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V. 248 198 154 ЕЕ ЕМЕ? Tow Skew PEL Clock Drive т 
AD6712BRU ADG712BRU-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V. 248 198 154 1 : | ў 


zo WE S MC88915FN55R2CT-ND | 55MHz, Low Skew PLL Clock Drive 
і 5 : MC88915FN55R2TR-ND | 55MHz, Low Skew PLL Clock Drive 
482 3.86 3.00 MC88915FN70-ND 70MHz, Low Skew PLL Clock Drive 
4-TSSOP 4.82 3.86 3.00 MC88915FN70R2CT-ND | 70MHz, Low Skew PLL Clock Drive 
oe n MC88915FN70R2TR-ND | 7OMHz, Low Skew PLL Clock Drive 
а { с MC88915TFN55-ND Tri-State, 55MHz, Low Skew PLL C 


8.13 581 528 
2485.50/500 
843 575 548 
843 602 548 
2576.50/500 
843 622 5.80 


AD6713BRU ADG713BRU-ND Switch Quad SPST 1.8/5.5V . 
ADG714BRU ADG714BRU-ND Switch Octal Serial 2.7/5.5V . 
ADG715BRU ADG715BRU-ND Switch Octal Serial 2.7/5.5V . 
ADG719BRM ADG719BRM-ND Switch Single SPDT 1.8/5.5V. 
ADG719BRT-REEL7 |ADG719BRT-REEL7CT-ND | Switch SPDT 1.8/5.5V 


ADG719BRT-REEL7 |ADG719BRT-REEL7TR-ND | Switch SPDT 1.8/5.5V 2688.00/3,000 UTERE EET О TOME Law Skew PEL Clock Driver: WO RS SE 
ADG721BRM ADG721BRM-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V 193 154 1.16 MC88915TFN7OR2CT-ND | Tri-State, 70MHz, Low Skew PLL Clock Driver . 843 602 548 
ADG723BRM ADG723BRM-ND Switch Dual SPST 1.8/5.5V 193 154 116 №МС88915ТЕМ7ОВ2ТВ-М№ | Tri-State, 70MHz, Low Skew PLL Clock Driver . 2576.50/500 


ADG734BRU ADG734BRU-ND Switch Quad 1.8/5.5V SPDT. 
ADG734BRU-REEL7 |ADG734BRU-REEL7CT-ND | Switch Quad 1.8/5.5V SPDT. 
ADG734BRU-REEL7 | ADG734BRU-REEL7TR-ND | Switch Quad 1.8/5.5V SPDT. 


3.71 297 231 
371 297 231 
2104.00/1.000 


8.96 612 5482 
921 6.85 640 


MC88915TFN100-ND Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Clock Driver 
MC88915TFN100CT-ND | Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Clock Driver 


і MC88915TFN100TR-ND | Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Clock Driver 2738.78/500 
ADG736BRM ADG736BRM-ND Switch Dual SPDT 1.8/5.5 230 1.84 1.43 MC88915TFN133R2CT-ND | Tri-State, 133MHz, Low Skew PLL Clock Driver 940 642 6.11 
ADGISGBRM-REELT ТШЕ АЕ Switch Dual SPDT 1.8/5.5 BSD Э MCBB915TENT33R2TP-ND | Tri-State, 133MHz, Low Skew PLL Clock Driver 2875.00/500 
ADG736BRM-REEL7 |ADG736BRM-REELTTR-ND | Switch Dual SPDT 1.8/5.5 1301.00/1,000 Ны EO РС ОМ PUE Clock Driver а і Я 
ADG779BKS-REEL7 |ADG779BKS-REEL7CT-ND | Switch SPDT 1.8/5.5V 160 128 96 А , LL Cloc E BE G 
ADG779BKS-REEL7 |ADG779BKS-REEL7TR-ND | Switch SPDT 1.8/5.5V 2496.00/3,000 MC88916DW70-ND 70МН2, Low Skew PLL Clock Driver with Reset 1235 943 8.84 


MC88916DW80-ND 80MHz, Low Skew PLL Clock Driver with Reset 


1321 10.00 922 
371 297 231 MC88920DW-ND 50MHz, Low Skew PLL Clock Driver 


ADG788BCP ADG788BCP-ND Switch Quad 1.8/5.5V SPDT. 


ADG801BRM ADGBOIBRM-ND — | Switch Single SPST 1.8/5.5V 241 193 150 With Power Control 1050 790 739 
AO SERN as Switch Single SPST 1.8/5.5V О MPC93H51FA-ND З.З\ Low Voltage PLL Clock Generator NEW! 667 477 433 
ADA annn ene BE en mun we MPC93H52FA-ND 33V, 1:11 LVCMOS Zero Delay Clock Generator NEW! 586 419 381 

° M : : z MPC93R51AC-ND 3.3V Low Voltage PLL Clock Generator NEW! 667 477 4.33 
ADG821BRM ADGS21BRM-ND — | Switch Dual SPST 1.8/5.5V 210 216 168 MPC93R51FA-ND 3.3V Low Voltage PLL Clock Generator NEW! 667 477 433 
AA EEN АОЕВ22ВАМГАО such Dual Seer TON 210 226 Tea MPC93R52FA-ND 3.3V, 1:11 LVCMOS Zero Delay Clock Generato 667 477 433 
АБСЗЗБҮВМ Eo Switch Dual SPDT 166.6 25) £u qn MPC97H73FA-ND 3.3V, 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator МЕ 786 561 510 
М POCO ATURE eret a ў пе MPC97H74FA-ND 3.3V, 1:14 LVCMOS PLL Clock Generator NEW! 786 561 510 

gle 6/27 ДӘП 222 ee MPC99J93FA-ND Intelligent Dynamic Clock Switch (IDCS) PLL 

ADG902BRM ADGSO2BRM-ND — | Switch Single HS SPST 1.6/2.7 -MSOP 281 225 175 Clock Driver 667 477 433 
ADGS18BRM ADGS18BRM-ND | Switch Single HS SPDT 1.6/2.7 -MSOP 293 234 182 MPC90SDR2CT-ND 1:6 PCI Clock Generator/Fanout Buffel 370 238 215 


ADG919BRM ADG919BRM-ND Switch Single HS SPDT 1.6/2.7 -MSOP 2.98 234 1.82 


MPC905DR2TR-ND 1:6 PCI Clock Generator/Fanout Buffei 4647.50/2,500 
MPC940LAC-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip NEW: 552 395 8/59 
MPC940LFA-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip . 552 395 359 
MPC940LFACT-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip . 552 395 359 
= - MPC940LFATR-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip . 6630.00/2,000 
Digi-Key pz Price Each x MPC941AE-ND Low Voltage 1:27 Clock Distribution Chip NEW: 1164 881 812 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MPC941FA-ND Low Voltage 1:27 Clock Distribution Chip ..... 1164 881 812 
Buffers MPC942CAC-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip NEW: 6.92 495 4.50 
Т ә рн 1 MPC942CFA-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip ..... 6.92 4.95 4.50 
MC100ES6011D-ND 2.5V/3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer NEW! 7.69 549 499 Isir puton СИИ 
MC100ES6111AC-ND | Low Voltage Differential Fanout Buffer МЕ 10.53 797 735 MPC942PAC-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip МЕ 817 544 5.31 
MC100ES6111FA-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer . 1053 7.97 735 MPC942PFA-ND Low Volatge 1:18 Clock Distribution Chip ..... 817 584 531 
MC100ES6111FAR2CT-ND | Low Voltage Differential Fanout Buffer . 1053 797 735 MPC9109AC-ND Low Voltage 1:18 Clock Distribution Chip NEW: 483 310 2.80 
MC100ES6111FAR2TR-ND | Low Voltage Differential Fanout Buffer . 13200.00/2,000 MID Ар Tow vonage ү Glock Distmbution Стр. x 45 310 220 
MC100ES6210AC-ND | Low Voltage Differential Fanout Buffer NE! 10.53 797 735 р 2 LOW voltage block Synthesizer d ү ; ; 
МС100Е56210ҒА-М0 — | Low Voltage Differential Fanout Buffer ..... 1053 797 735 MPC9229FA-ND 400MHz Low Voltage Clock Synthesizer 853 583 554 
MC100ES6220TB-ND Low Voltage Dual 1:10 Differential Fanout Buffer 1314 994 946 MPC9229FN-ND 400MHz Low Voltage Clock Synthesizer 8.53 5.83 5.54 
MC100ES6221TB-ND Low Voltage 1:20 Differential Fanout Buffer . 11.89 900 8.30 MPC9230AC-ND 800MHz Low Voltage Clock Synthesizer NEW: 8.98 613 5.83 
MC100ES6222TB-ND Low Voltage 1:15 Differential Fanout Buffer . 1143 842 776 МЫС ТЕҚ ME in тока КҮ nesker pa EIE Bee 
MC100ES6226AC-ND | Low Voltage 1:9 Differential Clock Driver МЕ 1078 816 752 АРА 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer SUR ба Q 
MC100ES6226FA-ND Low Voltage 1:9 Differential Clock Driver ..... 1018 826 du MPC9239FN-ND 900MHz Low Voltage Clock Synthesizer 928 633 603 


MC100ES6254AC-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer NEI 


MC100ES6254FA-ND | Low Voltage Differential Fanout Buffer... 1130 855 788 МСА Te мше CMOS EI Clock Ed NEW! ЗІ; ee 
MC100ES6535DT-ND — |3.3V LVCMOS іо LVPECL 1:4 Fanout Buffer 13.16 995 918 ME OO TTEN ТЕ Low Voltage PLL Clock Synthesizer NEWS due UA Qui 
MC100ES8111FA-ND Low Voltage 1:10 Diff. HSTL Clock Fanout Buffer NEW! 13.39 10.13 9.34 MPC9330FA-ND 1:6 Low Voltage PLL Clock Synthesizer 10.38 7.09 6.74 
MPC961CFA-ND Low Voltage Zero Delay Buffer . ІШЕР GIS Bs MPC9331AC-ND 3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generator NEW: 2-LOFP 1038 709 674 
СОТА шү Voltage 250 реву ЕДІ ме 1040 ШІ ee MPC9331FA-ND 3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generator 2-LOFP 1038 7.09 674 
ЗАО ОО аа от 828, 815-582 MPC9331FAR2CT-ND — |3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generator 2-LOFP 1038 709 674 
- : jock Fanout Buffer... š 43 5. MPC9331FAR2TR-ND — |3.3V, 1:6 LVCMOS PLL Clock Generator 2-LQFP 12000.00/2,000 
MECH GAC ND 110 EE Glock ү ШЕ NEW: 542 20 118 MPC9350AC-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Generator NEW: 2-LOFP 7.60 545 4.95 
- а ОС! Istribution Buffer X А Ш zi E 
MPCO446FAR2CT-ND — | 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer 643 460 418 YENI DO OUR MOS FEL clock GODS and 5 m mS 
MPC9446FAR2TR-ND | 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer 7436.00/2,000 MPC9351FA-ND МА ЗУ CMOS PLL Clock Generato 667 477 433 
MPC9447AC-ND 1:9 LVCMOS Clock Fanout Buffer NEW! 643 460 418 WES OPERE LVCMOS 1:11 Clock Driver NEW! 667 477 433 
MPC9447FA-ND 1:9 LVCMOS Clock Fanout Вийег..... 6.43 4.60 4.18 MPC9352FA-ND LVCMOS 1:11 Clock Driver 6.667 477 433 
MPC9448AC-ND 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer NEW! 643 460 418 
В MPC9600AE-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Driver NE! 790 5.64 5.13 
MPC9448FA-ND 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer 6490400 448 MPC9600FA-ND Low Voltage CMOS PLL Clock Driver. 790 564 513 
MPC9448FAR2CT-ND | 1:12 LVCMOS Clock апош Buffer 643 460 418 Weser ERI 3:8 LVCMOSIPLL Clock Genorator NEE 609 436 396 
MPC9448FAR2TR-ND — | 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer 7436.00/2,000 MPC9653AFA-ND 1:8 LVCMOS PLL Clock Generator NE 609 436 396 
MPC9449AE-ND 1:15 PECL/LVCMOS Clock Fanout Buffer NEW!. 828 5.92 5.38 МРС965ЗАҒАВ2СТ-М0 | 1:8 LVCMOS PLL Clock Generator NEW!. 609 436 396 
MPC9449FA-ND 1:15 PECL/LVCMOS Clock Fanout Buffer . 828 592 538 ü : т 
MPCO449FAR2CT-ND | 1:15 PECULVCMOS Clock Fanout Buffer . 828 592 538 МЕ an Е 1:8 LVCMOS PLL Clock Generator NEW КЕДЕ 0001 
MPC9449FAR2TR-ND “ 1:15 PECL/LVCMOS Clock Fanout Buffer . 7171.50/1,500 m s аа 33V. 1:10 LVCMOS PLL Clock Generator NET 800 572 520 
MPC9456AC-ND 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer NI 229 Б) шш MPC9658FA-ND 3.3V, 1:10 LVCMOS PLL Clock Generator... 800 572 520 
MPC9456FA-ND 1:10 LVCMOS Clock Distribution Buffer ... 826 590 537 MPC9772AE-ND 33V, 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator NE! 7.86 5.61 5.10 
MPC9608AC-ND 1:10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer NEW! 643 460 418 Mr TAN 33V 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator. 786 561 510 
` TOL ANM. 1.10 LVCMOS Zero Delay Clock Buffer NEWS. Е MPC9772FAR2CT-ND — |3.3V, 1:12 LVCMOS PLL CLock Generator 786 561 510 
Мая ПЕ Fow cost Sav zero Dalay Buffer NEW! тр UM Pl MPC9772FAR2TR-ND — |3.3V, 1:12 LVCMOS PLL CLock Generator 6810.00/1,500 
50-1Н- ow-Cost 3.3V Zero Delay Buffer MEW! à ИЕ MPC9773AE-ND 3.3V, 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator МЕ 786 561 5.10 
REESE, Low Gast E того аву] Я NEW! i КЫ 1 15 i MPC9773FA-ND 3.3V, 1:12 LVCMOS PLL Clock Generator 786 561 5410 
ЧЕ -3V Zero Delay Buffer ч 07 1 MPC9774AE-ND 3.3V, 1:14 LVCMOS PLL Clock Generator NEW! 786 561 540 
үа НП ү zem Daley БІЛЕ NEW: 352 au 188 MPC9774FA-ND 3.3V, 1:14 LVCMOS PLL Clock Generator 786 561 510 
zu -3V Zero Delay Buffer NEW!. ў : ў MPC9893AE-ND Low Voltage PLL Intelligent Dynamic Clock 
MPC962309D-1-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Bute 280 171 148 ШІ NEWT. 1532 1159 1068 
MPC962309D-1H-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer NEW! 2.50 161 145 MPC9893FA-ND Low Voltage PLL Intelligent Dynamic Clock 
MPC962309DT-1H-ND Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer NEW! 2.50 161 145 Switch NEW! .. 15.32 11.59 10.68 
Clock Generators MPC9992AC-ND 3.3 Diff. ECL/PECL PLL Clock Generator NEW! 15.70 11.88 10.95 
Я З MPC9992FA-ND 3.3V Diff. ECL/PECL PLL Clock Generator NEW! 1570 11.88 10.95 
DU EDD MEE 33/ Dual LVTTLLVCMOS to Di MPC9993FA-ND Intelligent Dynamic Clock Switch PLL 
LVPECL Translator NEW: 533 3.23 3.09 Clock Driver NEW! 1459 1104 10.18 
аа а 25/33/15 Differential E EB Фе бо MPC926508SD-ND Networking Clock Source NEW! 435 279 252 
MC100ESG039DW-ND — |3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock 
Generation Chip NEW?! ......... 12.41 939 8.66 Launched by Motorola 


25 


MC100ES6056DT-ND 2.5V/3.3V ECL/PECL/LVDS Dual Diff. 
MC100ES6130DT-ND 2.5V/3.3V, 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 


1135 843 777 2” freescale 


Input Mux NEW'!... 1277 9.66 891 Digi-Key Price Each ж 
MC100ES6139DT-ND — |3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS Clock Part No. Description 1 25 10 

Generation Chip NEW!.. 13.06 9.88 911 MC3PHACVDW-ND High Perf. Mono Intelligent Motor Controller. 1051 747 6.83 
MC88LV915TEI-ND Tri-State, 100MHz, Low Volt., PLL Clock Driver NEW! 870 5.94 5.65 MC33099DW-ND Alternator Voltage Regulator............... 530 322 307 
MC88LV915TFN-ND Tri-State, 100MHz, Low Volt. PLL Clock Driver. 8.70 5.94 5.65 MC33143DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads 5.90 3.58 342 
MC88LV915TFNR2CT-ND| Tri-State, 100МН2, Low Volt. PLL Clock Driver. 870 594 5465 MC33186DH1-ND 20KHz Automotive H-Bridge Driver 573 410 3.73 
MC88LV915TFNR2TR-ND | Tri-State, 100MHz, Low Volt. PLL Clock Driver 5150.00/1,000 MC33285D-ND 40V Dual High Side TMOS Driver .. К 240 1.46 1.26 
MC88LV926DWR2CT-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver... 907 619 589 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 441 


ANALOQ (Continued) 


MATH COPROCESSORS 


Digi-Key Price Each + Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33286DW-ND 40V Gemini Dual High Side Switch... 20-5016 470 302 273 MC68882FN25A-ND M68000 Family Math CoProcessor ..... 68-PLCC 51.00 42.58 40.50 
MC33287DW-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch .20-501С 286 174 151 

MC33287DWR2CT-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch .20-501С 286 174 15] 

MC33287DWR2TR-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch .20-501С 1322.00/1,000 MICROPROCESSORS 
MC33288DH-ND Dual High Side SSR for Automotive Flasher Application ....20-HSOP 926 6.32 6.01 = В 
MC33289DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads.. 20-500 452 2.91 2.63 Digi-Key m Price Each * 
MC33289DWR2CT-ND [Dual High Side Switch for Inductive Load: 20-500 452 291 2.63 Part No. Description — | Pkg. 1 25 100 
MC33289DWR2TR-ND Dual High Side Switch for Inductive Load: .20-S0IC 2349.00/1.000 MC68MH360ZP25L-ND |32-Bit QUICC™ Microprocessor . 357-PBGA 67.94 55.01 5323 
MC33290D-ND 150 K Line Serial Link Interface. 1.66 87 79 МС68МН3607Р331-М0 |32-Вй QUICC™ Microprocessor . 357-PBGA 74.88 60.63 58.67 
MC33290DR2CT-ND 150 K Line Serial Link Interface 1.04 7 79 MC68SEC000FU20-ND — |Low Cost 32-Bit Microprocessor. 64-QFP 14.23 10.76 9.92 


MC33290DR2TR-ND — [ISO K Line Serial Link Interface .... 1590.00/2,500 
MC33291DW-ND 1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI . 24-600 483 310 2.80 
MC33291DWR2CT-ND 1.2 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI. 24-600 483 310 2.80 
MC33291DWR2TR-ND [1.20 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI. 24-5016 2505.00/1,000 — = 
MC33291LDW-ND 1.40 RDS (on) Smart 8-Output Switch with SPI . 24-500 2488 249 225 Digi-Key "C Price Each ж 
2 n n n Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33298DW-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 24-500 549 388 3.58 та иа р 
MC33298DWCT-ND Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 564 392 361 CEN CODI DD абата свана OK DOT о 
MC33298DWTR-ND 0ctal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 3260.00/1,000 arta ie ИС ВЕ 
МС33298Р-МО Octal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 563 399 3.69 
MC33385DH-ND Automotive Quad Low Side Driver. 6.54 467 425 
MC33388D-ND Fault Tolerant CAN Interface ..... 3.20 2.06 1.86 RF/IF PRODUCTS 
MC33389CDH-ND System Base Chip w/Low Speed Fault Tolerant CAN 20-HSOP 9.58 651 619 Digi-Ke ВАС ЕЗЕП ДЕ 
MC33389CDW-ND System Base Chip with CAN . .28-506 826 590 537 Par Noi КЕШ Pi т 
MC33389CDWR2CT-ND |System Base Chip with САМ. .28-506 826 590 537 : p = g. 
MC33389CDWR2TR-ND |System Base Chip with CAN. .28-S0IC 4886.00/1,000 Amplifiers 
MC33389DDWR2CT-ND System Base Chip with CAN . .28-G0lC 7.58 542 4.92 13192DSK-A00-ND Developer's Starter Kit for MC13191 and MC13192 . 245.00 =- = 
MC33389DDWR2TR-ND |System Base Chip with САМ. .28-501С 4484.00/1,000 13192RFC-A00-ND Daughter Card for MC13192. 18462 а Е 
MC33390DR2CT-ND Class-B Serial Transceiver 250 161 145 13193EVK-A00-ND Development Kit; Contains ZigBee Boards NEW!. 1653.65 = = 
MC33390DR2TR-ND — |Class-B Serial Transceiver 3140.00/2,500 MBC13720CT-ND SiGe:C Low Noise Amp with Bypass Switch шанае ч 
MC33399D-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 153 94 8i MBUTS (20 TREND SiGe:G Low Noise Amp with Bypass бийо 1713:00/3,000 
MC33399DR2CT-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) 153 44 41 MBC13900CT-ND RF NPN Silicon Low Noise Transistor J аа 
MC33399DR2TR-ND — Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 1720.00/2,500 MBC13900TR-ND RF NPN Silicon Low Noise Transistor 720.00/3,000 
MC33486ADH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge Automotive MBC13916CT-ND General Purpose SiGe:C RF Cascode Amp. .99 45 41 
Applications .... _. 743 531 483 MBC13916TR-ND General Purpose SiGe:C RF Cascode Amp. 921.15/3,000 
MC33486ADHR2CT-ND — [Dual High Side Switch for H-Bridg MC13190FCCT-ND 2.4GHz Short-Range, Low-Power Transceivei 5.05 3.07 2.93 
Applications... 2. 743 531 483 MC13190FCTR-ND 2.4GHz Short-Range, Low-Power Transceivei 6197.50/2,500 
те, MC13191FC-ND 2.4GHz RF Transceiver 5.50 393 357 
Шаш poe тиш 3297.007760 MC13191FCR2CT-ND [2.4GHz RF Transceiver 550 393 357 
MC33790DW-ND 2-Ch. DSI Physical Interface for Bus Master 480 308 279 аа а засна ВР Ттапасамг AE bao л, 
MC33793D-ND DSI Slave for Remote Sensing 3.78 243 2.19 - - - - - 
MC33793DR2CT-ND / |DSI Slave for Remote Sensin 378 243 219 О з Анг RF Transcelvor SS RE 
MC33793DR2TR-ND — |DSI Slave for Remote Sensin 4742.50/2,500 i ў а s pem 
MC33794DH-ND E-Field S for MCU S Я 756 540 491 MC13193FC-ND 2.4GHz Low Power Transceiver NE! 7.86 561 540 
ВВ О I Hand or Conf pai 4 в i MC13193FCR2CT-ND — |2.4GHz Low Power Transceiver NE! 7.86 561 540 
ў Suh Sh Е Шы tvi. йа 18 MC13193FCR2TR-ND — |2.4GHz Low Power Transceiver МЕ 11350.00/2,500 
MC33882DH-ND 6-Output Low Side Switch 819 586 532 MC13751FCCT-ND Dual-Band Upmixer and Driver Am .24-QFN 400 257 232 
Е - ` А MC13751FCTR-ND Dual-Band Upmixer and Driver A .24-0FN 5025.00/2,500 
MC33883DW-ND Full Bridge Pre-Driver for Power Application 20-5010 dx 25 ОН | К ОАВ Ous 95 ЧЫ GERDES Trance hic: UP уро 
MC33883DWR2CT-ND [Full Bridge Pre-Driver for Power Application .20-506 3.63 233 210 MMM5063CT-ND Tri-Band GSM GPRS 3.5V Power Amp .. 805 575 523 
MC33883DWR2TR-ND “Ful Bridge Pre-Driver for Power Application -20-S0IC 1882.00/1,000 MMM5063TR-ND Tri-Band GSM GPRS 3.5V Power Am ^ —.9300.00/2,000 
MC33884DW-ND SDI Monitoring Switcl 224-5010. 3.68 236 2.13 MRFIC1870CT-ND 3.2V DCS/PCS GaAs Integrated Power Amp . 5.82 416 378 
MC33886DH-ND 5.2 Output H-Bridge 20-HSOP 6.26 448 407 D/A Convertors 
ш ee ER M I Sus bs s. Ade ыг 18 240 MC144110DWTR-ND — [6-ВИ Hex Serial Interface D/A Converter 2396.00/1,000 
MC33888FB-ND Quad High Side and Octal Low Side Switch . 1147 8.68 800 Mo | | WIRING een Quad pb (патака ША ae Ца | md 
MC33889DW-ND System Base Chip Lite with Low Speed CAN 568 345 329 Я -Bit Quad Serial Interface D/A Converte ОО» 
MC33897D-ND Single-Wire CAN Transceiver 280 156 148 Encoders / Decoders 
MC33972DWBR2CT-ND |Multiple Switch Detection Interface with Suppressed MC145026D-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder. 249 1.39 1.25 
Wake-Up 480 308 279 MC145026DTR-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder. 2682.50/2,500 
MC33972DWBR2TR-ND | Multiple Switch D MC145026P-ND 9-Line Simplex Encoder 249 139 1.25 
Wake-Up 2492.00/1,000 MC145027DW-ND Serial Data Input 9-Line (5 Address, 4 Data) 
MC33989DW-ND System Base Chip with High Speed CAN . 28-506 — 475 305 276 Trinary Decoder... 260 168 152 
MC33989DWR2CT-ND System Base Chip with High Speed САМ. 28-500 475 3.05 276 MC145027DWTR-ND | Serial Data Input 9-Line (5 Address, 4 Data) 
MC33989DWR2TR-ND System Base Chip with High Speed CAN. 28-5016 2466.00/1,000 Trinary Decoder...... 1360.00/1,000 
MC33990D-ND J1850 Serial Transceiver .. 8-506 2.63 1.69 1.53 MC145027P-ND Serial Data Input 9-Line (5 Address, 4 Data) 
MC33990DR2CT-ND J1850 Serial Transceiver 8-506 2.63 1.69 1.53 Trinary Decoder 2.60 1.68 1.52 
MC33990DR2TR-ND J1850 Serial Transceive -SOIC 3297.50/2,500 MC145028DWTR-ND Serial Data Input 9-Line Trinary Decode! 1634.00/1,000 
MC33993DWB-ND 22-Switch Multiple Detection Interface. 32-500 478 3.07 2.77 Frequency Conversion 
MC33997DW-ND Switching Power Supply with Linear Regulato .24-SOIC ШЕР 372 355 MC13770FCCT-ND RF LNA Down Converter .. 575 349 334 
шын [р Fewer Audio Am P TSSOP om r^ E MC13770FCTR-ND RF LNA Down Converter . 5463.60/2,500 
- ow Power Audio Am| = 5. ‚5! 
MC34119P-ND Low Power Audio Am .&-Dip 153 40 73 Frequency Synthesis 
MC34129DR2CT-ND High Performance Current Mode Controller. 14-501С 390 251 226 MC145151DW2TR-ND Parallel-Input PLL Freq. Synthesizer (Single-Modulu 3767.00/1,000 
MC34129DR2TR-ND Hon Performance Current Mode Controller. "94.5016 Š 4897 50/2 500 MC145152DW2TR-ND Parallel-Input PLL Freq. Synthesizer (Dual-Modulus) 28-501С 4848.00/1,000 
MPC7511AEPR2CT-ND. |1 ДА 6.8V H-Bridge Motor Driver I s 4-QEN 199 122 “ч 05 MC145170D2-ND Serial-Input CMOS PLL Frequency Synthesizer . 4.95 346 3.19 
MPC17511AEPR2TR-ND 10A. 68V H.Bridge Motor Driver. š 2240.00/2 500 MC145170D2TR-ND Serial-Input CM0S PLL Frequency Synthesizer . 7022.50/2,500 
MPC17529EVELCT-ND — |0.7A Dual H-Bridge Motor Driver with 3V/5V Compatible 4 Receivers/Transmitters 
Logic 1/0. 248 1.52 131 MC33493DTB-ND PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and 
MPCI7829EVELTR-ND — |0.7A Dual H-Bridge Motor Driver with 3V/5V Compatibl 868-928MHz 260 1.59 137 
E n E р РИ MC33493DTBR2CT-ND | PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and 
Я -Ch. H-Bric i 7” 868-928MHz 260 159 137 
E ЕТ uU a | lai asi засаа 
MPC17550EVELCT-ND Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 868-928MHz m 3212.50/2,500 
Converter ... 560 340 325 MC33591FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 575 349 334 
д EPF TT Y) тат MC33591FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6.00 364 3.48 
т Quad I Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost АО MC33591FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6028.00/2,000 
пены аа: MC33592FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 575 349 334 
o ог СО Е = MC33592FTAR2CT-ND _ | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 600 364 348 
KIT33794DWBEVM-ND Evaluation Kit for MC3379. oss NS MC33592FTAR2TR-ND — | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6028.00/2,000 
TO GEDDWEEVESNBIEEE Evaluation Kit for МСЗЗВЯ sos = = MC33594FTA-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 575 349 334 
КШ ООБА ЕН Kit foc MC3388 AR с MC33594FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6.00 364 348 
НЕЕ а Kit for MC33886 NE MC33594FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 6028.00/2,000 
KIT33993DWBEVB-ND [Evaluation Kit for MC33993 .. 1140545 — = 


Digi-Key 


Y DRIVERS 


Price Each + 


Part No. Description 1 25 100 
MC14489BDW-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver. 404 276 253 
MC14489BP-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 404 2.76 2.53 


Digi-Key Price Each ж. 
Part No. Description 1 25 100 
MC14467P1-ND lonization Smoke Detector 147 0 7178 
MC145010DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/ 253 162 147 
MC145012DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/ 2.58 1.66 1.50 
MC145012P-ND Photoelectric Smoke Detector ІС with 1/0. 2.55 1.64 148 
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Intel Digi-Key Price Each + 
TELECOMM Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
= = SB80C186XL20 808824-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
Digi-Key Е Price Each ж Microprocessor, 5V 1187 935 707 
Part No. Description 1 25 100 SB80C186XL25 808825-ND | 25MHz, 16-Bit, 80С1 
MC145423DT-ND Universal Digital Loop Transceiver 618 442 401 Microprocessor, 5V 11.87 935 7.07 
MC145481DT-ND i 345 222 2.00 TA80C186XL20 803206-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
MC145481DW-ND 330 212 1.92 MPU, 5V, Extended Temperature .....68-PGA 4410 34.86 28.35 
MC145481SD-ND 3⁄3 239 246 TN80C186XL12 803077-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
MC145481SDR2CT-ND 3.85 247 223 5V, Extended Temperature ............. 935 748 493 
MC145481SDR2TR-ND 2998.50/1,500 TN80C186XL20 803212-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
MC145483DT-ND 373 249 1216 Microprocessor, 5V, Ext. Temp. .....68-PLCC 9.35 7.48 4.93 
MC145483DW-ND 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filtei 3.88 217 1.96 TR80C186XL12 803091-ND 12МН?, 16-Bit, 80С186Х1 MPU, 
MC145483DWR2CT-ND | ЗУ, 13-Bit Linear PCM Codec-Filtei 3.38 247 1.96 5V, Extended Temperature... 35.28 27.80 22.68 
MC145483DWR2TR-ND | 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filte 1817.00/1,000 TR80C186XL20 803233-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 
MC145483FC-ND ЗУ, 13-Bit Linear PCM Codec-Filter.. 3.58 2.30 2.08 5V, Extended Temperature... 35.28 27.89 22.68 
MC145483SD-ND 3V, 13-Bit Linear PCM Codec-Filtei 3.73 239 216 TS80C186XL20 803242-ND 20MHz, 16-Bit, 30C186XL MPU, 
MC145483SDR2CT-ND | ЗУ, 13-Bit Linear PCM Codec-Filtei 385 247 223 5V, Extended Temperature............. 80-MQFP 13.34 10.67 7.04 
MC145483SDR2TR-ND | ЗУ, 13-Bit Linear PCM Codec-Filtei 2998.50/1,500 TN80L186EA13 806072-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EA Enhanced 
MC145484DT-ND 5V PCM Codec-Filter...... 3.388 2.17 1.96 MPU, ЗУ, Extended Тетр...............68-РЕСС 14.81 11.66 8.82 
MC145484DW-ND 5V PCM Codec-Filter. 295 190 171 N80L186EB16 806093-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC145484SDCT-ND 5V PCM Codec-Filtei 3.50 225 2.03 MPU, ЗУ, Extended Temp... 16.22 1277 9.66 
MC145484SDTR-ND 5V PCM Codec-Filtei 2725.80/1,500 5801186ЕВ16 806099-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced. 
MC145572AFN-ND Universal Interface ISDN Transceiver. 21.38 17.01 16.06 MPU, ЗУ, Extended Тетр.... 18.21 14.34 10.85 
MC145572APB-ND ISDN Interface Transceiver.... 17.71 13.90 13.10 SB80L186EB13 808880-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC145574ADWR2CT-ND | S/T Interface ISDN Transceiver. 641 458 4.17 MPU, ЗУ, Extended Temp...............80-SQFP 11.87 935 707 
MC145574ADWR2TR-ND | S/T Interface ISDN Transceiver. 3793.00/1,000 SB80L186EB16 806105-ND 16MHz, 16-Bit, 801186ЕВ Enhanced 
MC145574APB-ND S/T Interface ISDN Transceiver . 5.58 339 323 MPU, 3V, Extended Temp.... 11.87 935 7.07 
MC14LC5480DT-ND 5V PCM Codec-Filtei 345 222 2.00 TN80L186EB13 806081-ND 13MHz, 16-Bit, 801186ЕВ Enhanced 
MC14LC5480DW-ND 5V PCM Codec-Filtei 295 90 171 MPU, 3V, Extended Temp.... 16.22 1277 9.66 
MC14LC5480DWCT-ND | 5V PCM Codec-Filtei 358 230 2.08 TS80L186EB13 806087-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 
MC14LC5480DWTR-ND | 5V PCM Codec-Filte 1596.54/1,000 MPU, 3V, Extended Tem -80-MQFP 17.7 13.60 10.29 
MC14LC5480SDCT-ND | БУ PCM Codec-Filte 3.58 2.30 2.08 KU80L186EC13 806111-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MC14LC5480SDTR-ND | 5V PCM Codec-Filtei 2784.21/1,500 MPU, ЗУ, Extended Temp............... 100-QFP 2115 16.65 12.60 
MC33390D-ND Class В Serial Link Transceiver. 250 161 145 KU80L186EC16 806116-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MC34018P-ND Voice Switched Speakerphone Circui 275 177 1.60 MPU, ЗУ, Extended Temp. .............. 100-QFP 21.15 16.65 12.60 
MC34118DW-ND Voice Switch Speakerphone.. 288 185 1.67 S80L186EC16 808881-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MC34118DW3CT-ND Voice Switch Speakerphone. 288. 185 1.67 MPU, ЗУ, Extended Тетр............ 100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
MC34118DW3TR-ND Voice Switch Speakerphone.. 28-501С 1493.00/1,000 SB80L186EC13 809626-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 
MPU, ЗУ, Extended Temp............. 21.00 16.60 13.50 
TN80C188EB13 803537-ND 13MHz, 16- Bit, 800188 Enhanced 
EMBEDDED INTEL MPU, 5V, Extended Тетр........... 16.22 1277 9.66 
ARCHITECTURE MICROPROCESSORS TN80C188EB20 803562-ND 20MHz, 16-Bit, 800188 Enhanced. 
Intel Digi-Key Price Each Ж MPU, 5V, Extended Тетр............ 1622 1277 966 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 TS80C188EB20 803586-ND rum i Bh ҢІ Enhanced 192; 50 1039 
H Bi 5V, Extended Temp... : ў | 
KU80C186EC20 802933-ND MATO Bit, Enhanced 800186 SECRET ER N80C188EA25 808826-ND 25M 18-ШІ 80C188FA MPU. re Е 
d ^ 46.B zi ` i : 5V, Extended Temperature ............. | 1 | 
амы КШ И ЕМ. 16-81, Enhanced 800186 5145 1665 | TNBOC188EA13 803477-ND | 13MHz, 16-ВИ, 80C188EA MPU, 
2 a i й Š У, Extended Temperature ............. 1481 11.66 8.82 
TNBOC186EB20 802875-ND — |20MHz, 16-Bit, Enhanced 80С186 5 i 
MPU, БУ... 1622 1277 966 TN80C188EA20 803497-ND | 20MHz, 16-Bit, 80С188ЕА MPU, 
8 -Bi 5V, Extended Temperature ............. 14,81 11.66 8.82 
ан 302525 K ША 1481 1166 882 №80С188ЕВ25 ШОЙ гміне 16-8, 800188EB MPU, OMM 
ў T Ri i V. ў 5V, Extended Temperature | 77 i 
Шаа Pasa КАЙ L TO RES ©. 1481 1166 882 $80C188EB25 803598-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EB M 
TN80C186EA20 802799-ND 20MHz, 16-Bit, 80С186ЕА MPU, 5V, Extended Temperature............. 1821 14.34 10.85 
5V, Extended Temperature ........... 68-PLCC 1481 11.66 — 8.82 SB80C188EB13 803520-ND IER БЫР Dm MPU, oon B 929 
Е -Bi , Extended Temperature ............. : | р 
ана Е Eu лыш 1622 1277 966 SB80C188EB20 803555-ND амін, 16.8, S0D188EB MPU, HMM 
T \ Bi ў ú 2 5V, Extended Temperature ............. и К | 
0а 80280710 SAY Бава тана. 1821 1434 1085 SB80C188EB25 803604-ND | 25MHz, 16-Bit, 80С188ЕВ MPU, 
SB80C186EB13 808818-ND. 13MHz, 16-Bit, 80С186ЕВ MPU, 5V, Extended Temperature ............. 17.27 13.60 10.29 
5V, Extended Temperature 11.87 935 7.07 KU80C188EC13 803612-ND Темна ОЕ MPU, "EM Т idee aden 
- -Bi 5V, Extended Temperature... - 15 .65 | 
ыы аар БТА ЫЫ 1187 935 707 KU80C188EC20 803638-ND | 20MHz, 16-ВИ, 80С188ЕС MPU, 
SB80C186EB25 802905-ND — |25MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 5V, Extended Temperature... 100-QFP 1716 13.51 10.2 
5V, Extended Temperature 1187 935 707 KU80C188EC25 803656-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
TN80C186EB13 802851-ND |13МН2, 16-ВИ, 80С186ЕВ MPU, 5V, Extended Temperature... 100-ОҒР — 17.16 1351 10.22 
5V, Extended Temperature 16.22 1277 966 S80C188EC25 803664-ND 25MHz, 16-Bit, 30C188EC MPU, 
Ң Ві 5У, Extended Temperature.. 00-MQFP 20.70 16.30 12.34 
М КШ кш тшнк. i .80-MOFP 1727 13.60 1029 5В800188ЕС13 803618-ND | 13MHz, 16-Bit, 80С188ЕС М 
TS80C186EB20 802885-ND |20МНг, 16-Bit, 800186ЕВ MPU, 5V, Extended Temperature .......... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
5V, Extended Temperature............80-MOFP 1727 13.60 1029 SB80C188EC20 803644-ND |20МНг, 16-Bit, 80С188ЕС MPU, 
А80С186ЕСІ 802919-ND |25МНг, 16-Bit, 800186ЕС MPU, 5V, Extended Temperature ........... 100-SQFP — 21.00 16.60 13.50 
5V, Extended Temperature .132-CPGA 62.32 4920 4264 SB80C188EC25 808828-ND 25MHz, 16-Bit, 80С188ЕС MPU, 
S80C186EC25 802957-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 5V, Extended Temperature ........... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
БУ, Extended Temperature...........100-MQFP 2070 16.30 12.34 TS80C188EC13 803632-ND | 13MHz, 16-Bit, 80С188ЕС MPU, 
SB80C186EC13 808819-ND |13МН2, 16-Bit, 80C186EC MPU, SV, Extended Temperature... 20.70 1630 12.34 
БУ, Extended Temperature .......... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 TS80C188EC20 803650-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 
SB80C186EC20 802939-ND |20МН2, 16-Bit, 80C186EC MPU, SV, Extended Temperature 2070 1630 12.34 
5V, Extended Temperature ........... 100-SQFP 2100 16.60 13.50 A80C188XL25 803884-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
SB80CT86EC25 802965-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, MPU, 5V 42.00 33.20 27.00 
5V, Extended Temperature ........... 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 М800188Х125 803895-ND | 25МНР, 16-Bit, 80C188XL 
TS80C186EC20 802945-ND — |20MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, MPU, 5V. 9.08 726 4.79 
5V, Extended Temperature........... 100-MQFP 2070 16.30 12.34 R80C188XL20 803844-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
AB0C186XL12 803000-ND — |12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 5V. 30.98 2449 19.92 
Microprocessor, 5V. 40.53 32.04 26.06 В800188Х125 803902-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
A80C186XL20 803128-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, SV. 30.98 2449 19.92 
Microprocessor, 5V. 4410 34.86 28.35 5800188Х112 803759-М0 12MHz, 16-Bit, 80C188XL 
A80C186XL25 803250-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 5V. 1169 935 6.17 
Microprocessor, 5V. 4410 34.86 28.35 5800188Х120 803850-ND 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
N80C186XL12 803020-ND 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 5V. 1169 935 6.17 
Microprocessor, 5\/........................ 68-PLCC 935 748 493 S80C188XL25 808831-ND 25MHz, 16- 
N80C186XL20 803140-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 5V. 1169 935 6.17 
Microprocessor, 5V ....................... 68-PLCC 935 748 493 SB80C188XL12 803769-ND | 12МН2, 16-Bit, 80C188XL 
N80C186XL25 803256-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, 5V. 1304 1027 7.77 
Microprocessor, 5V ....................... 68-PLCC 935 748 493 SB80C188XL20 803856-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
N80C188XL12 803698-ND 12MHz, 16-Bit, 800188XL MPU, 5V. 13.04 1027 7.77 
Microprocessor, 5V ........................ 68-PLCC 908 726 479 SB80C188XL25 803908-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
N80C188XL20 803820-ND 20MHz, 16-Bit, 80188XL MPU, 5V. 1304 1027 777 
Microprocessor, 5/....................... 68-PLCC 908 726 479 TA80C188XL20 803862-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
R80C186XL20 803196-ND 20MHz, 16-Bit, 80С186ХІ. 5V, Extended Temperature .... 42.00 33.20 27.00 
Microprocessor, 5V . 33.08 2615 2127 TN80C188XL12 803787-ND 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
R80C186XL25 803262-ND |25МН2, 16-Bit, 800186 5V, Extended Temperature 908 726 479 
Microprocessor, 5V 33.08 26.15 2127 TN80C188XL20 803867-ND 20MHz, 16-Bit, 30C188XL MPU, 
S80C186XL20 803199-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 5V, Extended Temperature ............. 9.08 7.26 4.79 
Microprocessor, 5У ....................... 80-MQFP 13.06 1045 6.89 TR80C188XL20 803873-ND | 20MHz, 16-Bit, 80188XL MPU, 
S80C186XL25 803269-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 5V, Extended Temperature... 3308 2615 2127 
Microprocessor, 5\/....................... 80-MQFP 13.06 1045 6.89 TS80C188XL20 803878-ND |20МНг, 16-Ві, 80C188XL MPU, 
SB80C186XL12 808823-ND |12МНг, 16-Bit, 80C186XL 5V, Extended Temperature............. 80-MQFP 11.96 957 631 
Microprocessor, 5\/........................ 80-SQFP — 11.87 935 7.07 (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each ж. 
EMBEDDED INTEL ARCHITECTURE MICROPROCESSORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
- - ВК80532ВС0601285172В | 854328-ND |2.56Нг Celeron Proc. ... 478-FC-PGA2 123.75 10875 95.63 
ша ШКЕ T ВИС A8050266100SL2TU 818463-ND | 100MHz, Pentium |, G6MHz, 3.3V..296-CPGA 6654 5253 4553 
Euros gne. Description жы U Ш A8050266166SY016 801878-ND — |166MHz, Pentium | 
TN80L188EA13 806131-ND | 13MHz, 16-Bit, 801188ҒА Enhanced 66MHz Bus, 3.3V ... 296-CPGA 8360 6600 5720 
MPU, 3V, Extended Temp... 68-РІСС ol Qo 8182 FV80503CSM66166SL2ZX | 819416-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, 
N80L188EB16 806163-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced B6MHz Bus, 1.9V 8208 6480 5646 
MPU, ЗУ, Extended Тетр.............. 84-PLCC 1622 1277 9.66 теле : : - 
SB80L188EB16 806175-ND — |16MHZ,16-Bit, 80L188EB Enhanced Р/80503С8М6626651.224 |B19033-ND EL with MMX, TET NUS 
MPU, 3V, Extended Temp.............. 80-SQFP 17.27 1360 10.29 2 Bus, 1.9V.... 5.14 74. 5.7 
: GC80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND  166MHz, Pentium | with MMX, 
TN80L188EB13 806149-ND |13МН?, 16-Bit, 801188ЕВ Enhanced " 
66MHz Bus, 1.8V, Low Power.......352-BGA 75.24 5940 51.48 
MPU, ЗУ, Extended Temp............. 84-PLCC 1622 1277 966 Т I $ 
à GC80503CSM66166SL388 |821225-ND | 166МН?, Pentium | with MMX, 
TS80L188EB13 806156-ND |13МН?, 16-Bit, 80L188EB Enhanced SOME Bos 419 аў Gu» nos 
MPU, ЗУ, Extended Temp............. 80-MQFP 1727 13.60 10.29 ELE Е і E 
KUBOL188EC13 806192-ND — |13MHz 16-Bit, 80L188EC Enhanced КС805261 40025651546 |833482-ND |400МН?, LP Pentium III, 100MHz 
MPU, 3V, Extended Temp.... Е 1716 1351 10.22 Bus, 256K L2 Cache, 1.35V... 123.75 108.75 95.63 
SBEULT8SECTG 806197200 ЗМ; 16-Bit пас KC80526LY500256SL545 |833481-ND  |500MHZ,Pentium Ill, 100MHz Bus, 
MPU, 3V, Extended Temp. 100-SQFP 2100 16.60 1350 235K L7 Cache, 39v. НОЯБ i S 
SB80L188EC16 809627-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced : à і RB80526PY600256S L5BT | 834318-ND |600МНг, Pentium III, 1 | 
MPU, ЗУ, Extended Temp.......... 100-SOFP 2100 1660 1350 256K 12 Cache, 1.75V............... 370-FC-PGA 123.75 10875 95.63 
TS80L188EC13 808882-ND |13МН?, 16-Bit, 80L188EC Enhanced RB80526PY7002568 L4ZM | 833747-ND | 700MHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
MPU, 3V, Extended Temp. 100-MQFP 20.70 1630 1234 256K 12 Cache, 1.75V............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
NG88CO196EC40 859794-ND — |40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on KC80526GY850256SL547 | 833483-ND 850MHz, LP Pentium IIl, 100MHz 
Chip Flash Memory ..132-0ЕР 2310 1826 1485 Bus, 256K 1.2 Cache, 1.6V 113.05 106.25 102.00 
TG88C0196EC40 859797-ND 40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on Chip RB80526PY850256S 1472 | 833400-ND 850MHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
Flash Memory Ext. Temp. ...............132-QFP 24.26 1918 15.60 256K L2 Cache, 1.75V................ 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
А803860Х16 807050-ND |16МНг, 32-Bit, 386DX RB80526PZ001256SL52R |833416-ND | 1.0GHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
Processor, 5.0V. 132-PGA 5250 4150 3375 256K L2 Cache, 1.75V 140.25 123.25 108.38 
А803860Х20 807066-ND — |20MHz, 32-Bit, 386DX RB80526PY001256S L5QV | 836655-ND | 1.0GHz, Pentium ІІ, 100MHz 
Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 4150 3375 Bus, 256K L2 Cache, 1.75V.......370-FC-PGA 152.95 143.75 138.00 
А803860Х25 807094-ND — |25MHz, 32-Bit, 386DX RJ80530KZ933512S L69K |849162-ND — |933MHz, Pentium Ill, 133MHz 
Processor, 5.0V. 132-PGA 5250 4150 3375 Bus, 512K L2 Cache, 1.15V.....470-UFC-BGA 269.99 253.75 243.60 
А803860Х33 807129-ND — |33MHz, 32-Bit, 386DX RH80532GC029512SL6V6 |852229-ND | 1.7GHz, Pentium 4... 478-MFC-PGA 220.78 207.50 199.20 
Processor, 5.0V 132-PGA 5250 4150 3375 RK80532PC041512SL6GQ |848653-ND |2.06Нг, Pentium 4, 400MHz Bus, 
NG80386DX20 807082-ND — |20MHz, 32-Bit, 386DX 512K L2 Cache, 1.5V. .A78-PGA 251.37 236.25 226.80 
Processor, 5.0V ..182-0FP 13.87 10.92 826 RH80532GC049512SL6VB | 852256-ND | 2.2GHz, Pentium 4... .478-MFC-PGA 255.36 240.00 230.40 
NG80386DX25 807111-ND — |25MHz, 32-Bit, 386DX ВК80532РЕ0565125 L6PC |850158-ND — |2.4GHz, Pentium 4, 400MHz Bus, 
Processor, 5.0V ..182-0FP 13.87 1092 826 512K L2 Cache, Т.5У............. 478-uFC-BGA 184.87 173.75 166.80 
NG80386DX33 807141-ND |33MHz, 32-Bit, 386DX RK80532PE056512SL79B |857396-ND | 2.4GHz, Pentium 4, Front Side Bus, 
Processor, 5.0V ..192-QFP 13.87 10.92 826 400MHz 478-FC-PGA2 184.87 173.75 166.80 
A80386EXI 807153-ND — |33MHz, 32-Bit, 386EX RK80532PC064512SL6PP |850365-ND ^ |2.6GHz, Pentium 4, Front Side Bus, 
Processor, 5.0V 168-CPGA 68.40 5400 46.80 533MHz 478-FC-PGA2 211.47 198.75 190.80 
ҒА80386ЕХТВ25 807257-ND Бин. 32 Ва Integrated ШЕН E S RJ80535LC0051MSLENC |851287-ND  |1.1GHz, Pentium ATB-MFC-PGA 337.82 317.50 304.80 
rocessor, 3.3V, > lemp. ......... e ір Л A w тт 
FA80386EXTC25 807267-ND — |25MHz, 32-Bit, 386EX Integrated RH805326C0295125 L6FG | ЕШ м FERIA GNUD HE SEN) 
Processor, 5.0V, Ext. Temp. .........144-ТОЕР 21.00 16.60 13.50 ў 17 Bre. R17 Я à Š 
: RK80532EC025512S L6GV | 849205-ND | 1.6GHz, Xeon, 400MHz Bus, 512K 
FA80386EXTC33 807274-ND — |33MHz, 32-Bit, 386EX Integrated 12 Cache 1.3V G04-FC-mPGA-2P 266.00 250.00 240.00 
РОТОРЕН ово Нр ЕА 44-TOFP 22.05 17.43 14.18 RK80532EC025512SL6XK |852509-ND — |1.6GHz, Xeon LV (04-FC-mPGA-2P 266.00 250.00 240.00 
Processor, (33V. ИТТ oss ques gue RK80532ECO415128L6XL |852510-ND — |2GHz, Xeon LV... (04-FC-mPGA-2P 272.65 256.25 246.00 
d RK80532EE056512SL74T | 854517-ND 285.05 268.75 258.00 
КИ80386ЕХТС25 807271-ND — |25MHz, 386EX Integrated mE 
Я 532КЕ0565125 1660 |848396-ND | 2.4GHz, Xeon, 533MHz Bus, 512K 
Processor, 5.0V ..192-QFP 21.53 17.02 13.84 12 Cache 1.5V 258.00 242.50 232.80 
KU80986EXT039 ШЫНАЙ змн, S86EX integrated NEN uc xu ху RK80532KE056512SL73L |854163-ND | 2.4GHz, Xeon 258.02 242.50 232.80 
KU80386SXTA25 800169-ND — |25MHz, 32-Bit, 3865X Processor. RK80532KE0725128L73N |854168-ND — |2.8GHz, Xeon 329.84 310.00 297.60 
5.0V, Extended Temperature.....100-QFP 1504 1184 896 FW82443BXSL2VH 818428CT-ND | 82443BX Controlle 25.94 20.51 16.68 
KU80386SXTA33 800175-ND — |33MHz, 32-Bit, 386SX Processor. FW82443BXSL2VH 818428TR-ND | 82443ВХ Controlle 492-PBGA 5779.80/360 
5.0V, Extended Temperature...........100-QFP 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA40 800183-ND |40МН?, 32-Bit, 3865X Processor, A PROCESSOR 
5.0V, Extended Temperature...........100-QFP 15.04 11.84 8.96 In в MODULE 
NG80386SX25 800310-ND — | 25MHz, 32-Bit, 386SX чи В 
Processor, 5.0V ...100-0ЕР 4222 962 728 Intel Digi-Key um Price Each x 
NG80386SX33 800353-ND |ЗЗМН2, 32-Bit, 386SX Part No. Part No. Description 10 10 
Processor, 5.0V ..100-0FP 1222 962 728 LPM25P2F266A 833449-ND | Pentium 11, 266MHz, Low Power Module........ 320.53 30125 28920 
NG80386SXLP20 800112-ND — |20MHz, 32-Bit, 3865X 
Processor, 5.0\/ ..100-QFP 15.28 12.03 910 = rj 
NG80386SXLP25 800134-ND [25МНг, 32-Bit, 386SX intel. STRONG ARM 
Processor, 5.0V ..100-QFP 1222 962 728 PROCESSOR 
NG80386SXLP33 800149-ND  |33MHz, 32-Bit, 3865Х Intel Digi-Key Price Each ж 
Processor, 5.0V ..100-QFP 1222 962 728 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
ABO486DX28A508X912 | 800940-40 |50MHZ,32-Bit, 486DX2 2128108 821351-ND | 166МН?, Strong Arm 
MPU, 5.0V. 168-PGA 5415 4275 37.05 SA-110 Microprocessor. ..144-ТОЕР__ 30.98 2449 1992 
A80486DX2SA66SX911 |800948-ND |66МН2, 32-Bit, 4860Х2 
MPU, 5.0V. 168-РБА 61.75 4875 4225 5 
SB80486DX2SC50SX920 | 800952-ND |50МН2, 32-Bit, 486DX2 In NETWORK 
MPU, 3.3V 3805 3008 2447 ° PROCESSORS 
А804860Х4М/81005К096 |801069-ND |100MHz,32-Bit, 486DX4 Intel Digi-Key Price Each K 
MPU, 3.3V. ле 7220 5700 4940 Part Мо. Part Мо. Description 1 10 100 
A80486DX4WB100SK101 [808894200 |100МН2, 32-Bit, 4860Х4 аа ара «57 90 3540 GCIXP1200EA 829314-ND — |2V, 166MHz, Network Processor. 19232 18075 173.52 
с : ' ) GCIXP1200EB 829764-ND — |2V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 227.28 
FC80486DXAWBT00SL2M9 |Б тоомо. 22-Бі, 485054 əз GCIXP1200FB 833954-ND | 2V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 22728 
ЕЕ : 5 І : GCIXP1200FC 833956-ND | 2V, 232MHz, Network P. 3 338.09 317.75 305.04 
ҒА804866Х5Ғ33 801241-ND |33MHz,32-Bit 486GX MPU, 3.3V....176-TOFP 3308 26.15 2127 й | Cs мр 
і GCIXP1200GA 839427-ND — |2V, 166MHz, Network Processor. 192.32 18075 17352 
A80486SXSA25SX930  |801266-ND |25МН2, 32-ВИ, 4865Х MPU, 5.0V....168-PGA 62.23 4913 4258 
m i GCIXP1200GB 839428-ND — |2V, 200MHz, Network Processor. 251.90 236.75 22728 
A80486SXSA33SX931 801301-ND  |33MHz, 32-Bit, 4865Х MPU, 5.0V....168-PGA 66.50 52.50 45.50 GCIXP12008C Шелер V 232MHz Network P s APOE аа 
KU80486SXSA25SX934 | 801281-ND |25МН2, 32-Bit, 4865Х MPU, 5.0V....196-QFP 50.35 39.75 3445 GCIXPA2ADA A селін. OV. МН Network Processor ) : ў 
KU80486SXSA33SX935 |801318-М0  |33MHz,32-Bit, 4865Х MPU, 5.0V.....196-QFP 50.35 3975 3445 КРАІ Ionio cuz 
FV80524RX300128SL36A |820704-ND |300МН2, Celeron, 66MHz Bus, Я рр Ü й s 
GCIXP1240AB 837151-ND 2V, 200MHz, Network Processor 
128K L2 Cache, 2.0V.... 88.92 7020 6084 with CRC Support 432-BGA 31827 29943 287.16 
FV80524RX433128SL3BA |821636-ND |433МН2, Celeron, 66MHz Bus, : : ` 
GCIXP1240AC 837152-ND 2V, 232MHz, Network Processor 
128K L2 Cache, 2.0V.... 7722 6786 59.67 А 
KC80524KX366128SL3C7 |822451-ND | 366MHz, LP Celeron, 66MHz Bus, with CRC Support 432-BGA 404.45 380.13 364.92 
128K L2 Cache, 1.6V.... E 108.90 9570 8445 GCIXP1250BA 837411-ND 2V, 166MHz, Network Processor 
KC80526LL300128SL5LG |835679-ND  |300MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, ОВ ЖОО ОО ә, 08 and ECC Support 20-BGA 270 25050) (25045 
128K L2 Cache, 1.1\.................. 8250 7250 6375 i ; 2D0MHz, Network Proce 
KCBOS26LY400128SL48 |830981-ND |4A0OMHZ LP Celeron, 100MIHz Bus. with CRC and ECC Support ......... 520-BGA 33144 311.50 299.04 
128K 12 Cache, 1.3V 9120 72.00 6240 GCIXP1250BC 837414-ND 2V, 232MHz, Network Processor 
KC80526LY400128SL544 | 833480-ND 400MHz, Celeron, 100! with CRC and ECC Support ............ 520-BGA 417.62 392.50 376.80 
128K L2 Cache, 1.35V 85.50 67.50 5850 
RB80526RX733128SL52Y |833440-ND | 733MHz, Celeron, 66MHz Bus, в 
128К 12 Cache, 1.7V 3 76.00 60.00 52.00 m ü ЏО PROCESSORS 
RB80526RY850128SL54Q |833470-ND |850МН?, Celeron, 100MHz Bus, = з 
128K L2 Cache, 1.75V 76.00 60.00 52.00 Intel Digi-Key w? Price Each x 
RK80532RC041128S L6RV | 851346-ND — |2.0GHz Celeron, 400MHz Bus, 128K Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 10 
2 Cache, 1.525V ..A78-FC-PGA2 99.00 87.00 76.50 GC80303 5 L57T 833962-ND | 100МН2, 3.3V, 1/0 Processor, 
RJ80530VY400256S L6SE |850928-ND |400МН2 Celeron LP, 400MHz Bus, 64-Bit PCI-PCI Bridge.... 540-BGA 126.06 11078 9741 
256K L2 Cache, .95V............... 479-uFc-BGA 6650 52.50 45.50 GC80960RM100SL3YZ |827794-М0 |100МН2, З.ЗУ, 1/0 Processor, 
RJ80530VY650256S 1688 |846835-ND |650МН2 Celeron LP, 400MHz Bus, 32-Bit PCI-PCI Bridge.... 540-BGA 102.00 89.64 78.83 
256K L2 Cache, 95V 66.50 62.50 60.00 GC80960RN100SL3YW |827744-40 |100МН2, i960RN 32-Bit |/ 
RK80532RCO41128SL6VR |852181-ND — |2GHz Celeron Proc. 99.00 87.00 76.50 Processor, 64-Bit РСІ-РСІ Bridge...540-BGA 123.63 108.65 95.54 
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MCS® 51 Intel Digi-Key EE Price Each ж 
ROCONTROLLERS Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
HT Digi-Key SEES S87C51FC1SF76 806104-ND 44-MOFP 7.9 629 476 
PORTE PS TN ас ра Bs j US e S87C51FC24SF76 811081-ND A4-MQFP — 7.99 629 476 
= : р 2 0. S87C51RA1 806989-ND — |5V, 16MHz, A4-MQFP 705 555 4.20 
LN80C31BH1SF88 809475-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. ...44-PLCC 5.00 400 238 S87C51RA24 807154-ND — [5V, 24MHz, 8-Bit, .44-МОЕР 705 555 420 
LP80C31BH1SF88 809476-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. ......40-Dip 5.00 400 238 S87C51RB1 807279-ND 5V. 16MHz, 8-Bit, 16K OTP МСШ.....44-МОҒР 79 629 476 
N80C31BH1SF88 809480-ND — |5V, 16МНг, 8-Bit MPU 360 288 171 = s 
N80C31BH24SF88 809494-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU 360 288 171 887001 нан SUSPEND ay THE MaE e 628 218 
P80C31BH1SF88 809484-МО |5, 16MHz, 8-Bit MPU 360 288 171 S87C51RC24 800375-ND БУ 24MHz 44-MOFP 893 70 532 
P80C31BH24SF88 809495-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 3.60 2488 17 TN87C511SF76 811004-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, 
$80C31BH1SF88 809486-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU 360 288 17 Extended Temperature 536 429 283 
S80C31BH24SF88 811520-ND [5V,24MHz,8-Bit MPU 360 288 171 = Bi 
TN80C31BH1SF88 810026-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. 420 336 200 ВИАН ВМ У КМО, 536 429 283 
TP80C31BH1SF88 809488-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. ... 420 336 2.00 TN87C51FA1SF76 810774-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP М г ў Í 
TS80C31BH1SF88 809489-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. 420 336 2.00 Extended Temperature 8.11 6.49 428 
М8003215Ғ88 809512-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 440 352 2.09 TN87C51FA24SF76 810975-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
N80C3224SF88 809521-ND |5/,24МНг, 8-Bit MPU 440 352 209 Extended Temperature. 811 649 428 
Р8003215Ғ88 809515-ND |5/, 16MHz, 8-Bit MPU 440 352 209 Г Bi 
P80C3224SF88 809523-ND |5V, 24MHz, 8-Bit MPU 440 352 209 ВЕ НН е MoU; 740 583 441 
58003215Ғ88 809516-ND |5/, 16MHz, 8-Bit MPU 440 352 209 TN87C51FB24SF76 812495-ND |5V,24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
$80C3224SF88 810024-ND |5/,24МНг, 8-Bit MPU 440 352 209 Extended Temperature 740 583 441 
TN80C321SF88 809517-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. 5.00 400 238 TN87C51FC1SF76 812059-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
TN80C3224SF88 809524-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 5.00 4.00 238 Extended Temperature, 834 6.57 497 
TP80C321SF88 809518-ND 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. ......40-Dip 500 400 2.38 TN87C51FC24SF76 811071-ND — [5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
TS80C3215F88 809519-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Тетр....44-МОЕР 500 4.00 238 Extended Temperature 834 657 497 
LN80C51FA1SF88 811045-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 7.60 6.08 3.61 TN87C51RA1 807001-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
LP80C51FA1SF88 810037-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.......40-Dip 7.60 6.08 3.61 Extended Temperature 740 583 441 
N80C51FA1SF88 809568-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU 44-PLCC 620 496 2.95 TN87C51RB24 807318-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
N80C51FA24SF88 809581-ND |5/,24МНг, 8-Bit MPU 44-PLCC 620 4% 2.95 Extended Temperature 834 657 497 
N80C51FA33SF88 810981-ND — |5V, ЗЗМНЕ, 8-Bit MPU 44-PLCC 684 548 325 TN87C51RC24 800391-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
N80C51RA1 804496-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU 44-PLCC 920 736 437 Extended Temperature 928 731 553 
М80С51ВА24 804579-ND |5/,24МНг, 8-Bit MPU 44-PLCC 633 506 3.34 TP87C511SF76 811000-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit, 4K ОТР MCU, 
N87C511SF76 810977-ND |5/,16МН2, 8-Bit, 4K ОТР EPROM....44-PLCC 4.95 3.96 261 Extended Temperature 536 429 2483 
N87C51FA1SF76 810760-ND — | 5V, 16MHz, 8-ВИ, 8K OTP EPROM. 770 616 406 TP87C51FA1SF76 810986-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP M 
N87C51FA24SF76 810758-ND — [5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP EPROM . 770 616 4.06 Extended Temperature 811 649 428 
N87C51FC1 811087-ND |5/,16МН?, 8-Bit, 32K OTP EPROM 799 629 476 TP87C51FA24SF76 810990-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit, 8K ОТР MCU, 
N87C51RB1 807251-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP EPROM.. 799 629 476 Extended Temperature 811 649 428 
N87C51RC1 800186-ND — |5V, 16MHz, 8-ВИ, 32K ОТР EPROM 893 703 5.32 TP87C51FB1SF76 811023-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
P80C51FA1SF88 810046-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU 620 496 2.95 Extended Temperature 740 583 441 
P80C51FA24SF88 810039-ND P|5V,24MHz,8-Bit MPU 620 496 295 TP87C51FB24SF76 811015-40 [5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
P80C51RA1 804514-ND [5У, 16MHz, 8-Bit MPU 920 736 437 Extended Temperature 740 583 441 
P80C51RA24 804586-ND [5V,24MHz,8-Bit MPU 633 506 3.34 TP87C51FC1SF76 814033-ND — |5V, 16МН2, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
P87C511SF76 810992-ND |5/, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP EPROM. 495 396 2.61 Extended Temperature 834 657 497 
P87C51FB1SF76 811013-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP EPROM 705 555 420 TP87C51RB24 807320-ND Sv PARE d 8-Bit, 1 OTP MCU, EI 
S80C51FA1SF88 809572-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU 620 496 2.95 xtended Temperature - š : 
S80C51RA1 804523-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 920 736 437 ТР870518024 800408-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
S80C51RA24 804592-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 633 506 3.34 Extended Temperature 928 731 553 
TNBOC51FA1SF88 809574-ND — |5V, 16МНг, 8-Bit MPU, Ext. Temp. 680 544 323 TS87C51FA24SF76 810982-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
TN80C51FA24SF88 809583-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp....44-PLCC 680 544 3.23 Extended Temperature 811 649 428 
ТР80С51ҒА15Ғ88 810034-ND |5У, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp. 680 544 323 TS87CS1FB1SF76 812058-ND т... MCU, Seah cage ei 
ы үне 680 sag 32 ЕЕ 807033-ND — V 16MH, в-ва, BK OTP NCU, 
TS80C51RA1 804534-ND [5У, 16MHz, 8-Bit MPU Extended Temperature 740 58 441 
Extended Тетрегашге................... 674 539 3.56 Т587С51АА24 807166-ND и. MCU, елі S йа 
TS80C51RA24 GUase DE —M TS87C51RB1 807285-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
d Бі як атр. ч А 3 Extended Temperature 8.34 6.57 497 
ТОВАРЕ ШЕШ OV. 16MHz, 8-Bit, 8K ОТР TS87C51RB24 807322-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 
EPROM MCU, Extended Temp..........44-QFP 811 649 428 Extender НЕ ТТЕРІ (8 й з Gu еў 
AN87C51FA20F8 821038-ND — |5V, 20MHz, 8-Bit, 8K ОТР MCU, p - - - 
Automotive 44-PLCC 1384 1090 825 TS87C51RC24 800417-ND — [5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
Extended Temperature 9.28 7.31 553 
ANBTC51FC20F8 л. Ruway з2к отр мси, ОА N87C521SF76 810755-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP EPROM 578 462 305 
BTOB ÁECOOSETS нешеу | SV. жун; БЕ SOK ” : : : N87C5224SF76 810752-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K ОТР MCU........44-PLCC 5.78 462 3.05 
ÜVIEPROM NAGU лоо cun ocu ze N87C5233SF76 810763-ND | 5V, 33MHz 8-Bit, 8K ОТР MCU........44-PLCC — 635 5.09 335 
LNB7C5115F76 823401-ND | 5V. 16MHz, 8-Bit š Е i i P87C521SF76 810765-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP EPRO ip 578 462 3.05 
Extended Temperature 44-PLCC 501 473 312 P87C5224SF76 810767-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU 578 462 3.05 
TNB7CSTEAISET6 АИТ SV 16MHz 8-Bit SK OIP MCU : : - Р87052335Е76 810768-ND |5/,33МН2, 8-ВИ, 8K OTP MCU 635 509 335 
; z, 8-БІ, , 58705215276 810770-ND — |5\, 16MHz, 8-ВИ, 8K ОТР MCU 578 462 305 
Extended Temperature «44-100 866 693 457 TN87C521SF76 810688-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
LN87C51FC20SF76 811064-ND sv, 2oM 1 8-Bit, 32K OTP MCU, ae ee Extended Temperature 619 495 327 
xtended Temperature. ET К Я 5.25 = 
LN87C51FC24SF76 812078-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit, 32K ОТР MCU, TN87052249F76 evstu А Д мси, "ru 
Extended Temperature - UH Су = AN87C54F8 821116-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K O 
LP87C51FC1SF76 823340-ND — |5V, 16МНг, 8-Bit, 32K OTP MCU, ‘Automotive. 1452 1144 866 
N87C5124SF76 810976-ND SV AMH BBE AK OTP MCU 455 396 261 шы: ШЫПЫ DAD 26:20 2075-1648 
N87C51FA33SF76 810753-ND |5V 33MHz 8-Bit 8K OTP MCU. 847 678 447 НОТ COE Юй аат 
N87C51FB1SF76 812060-ND — |5V, 16МНг, 8-Bit, 16K ОТР MCU 705 555 420 187054246276 810720-ND | SV’ 24MHz 770 616 406 
N87C51FB20SF76 810972-ND 5V, 20MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 881 694 525 N87C5433SF76 810721-ND 5V. 33MHz. 724 57 43 
N87C51FB24SF76 811012-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU T05 555 420 S87C541SF76 810369-ND 5V, 16MHz, 770 616 406 
N87C51FB33SF76 811022-ND |5/, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 776 611 462 - 
N87C51FC24SF76 811089-ND |5У, 24MHz, 8-Bit, 32K ОТР MCU 799 629 476 ааа AED ү МП 8 Rp CSDL 
N87C51FC33SF76 811090-ND — |5V, ЗЗМНЕ, 8-Bit, 32K ОТР MCU 879 692 524 MCU, Extended Temp. ... 2657 2100 1708 
N87C51RA1 806959-ND |5/, 16MHz, 8-Bit, 8K ОТР MCU. 7.45 5.55 420 N87C581SF76 810724-ND — |5\, 16MHz, 8-ВИ, 32K OTP MCU 611 481 3.64 
N87C51RA24 807119-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit, 8K ОТР MCU. 705 555 420 М87С58335Ғ76 810725-ND |5, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 672 530 401 
N87C51RB24 807306-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.9 629 476 P87C581SF76 823402-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU И 41 364 
N87C51RC24 800338-ND |5Ү, 24MHz, 8-ВИ, 32K OTP MCU 893 703 532 P87C5820SF76 810728-ND — | 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K ОТР MCU 611 481 364 
P8705124SF76 811003-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU . 495 396 261 P87C5833SF76 810729-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K 0TP MCU 67 53 40 
P87C51FA1SF76 810744-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 406 58705815Ғ76 810734-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 61 481 364 
P87C51FA24SF76 810748-ND |5/,24МНг, 8-Bit, 8K OTP MCU . 770 616 4.06 
P87C51FA33SF76 810756-ND — |5V, 33MHz, 8-Bit, 8K ОТР MCU . 847 678 447 5 
P87C51FB24SF76 811020-ND |5/,24МНг, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.05 555 4.20 MCS® 96 
P87C51FB33SF76 810366-ND — |5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 776 641 482 MICROCONTROLLERS 
P87C51FCISF76 811076-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 799 629 476 Digi-Key Price Each 
P87C51FC24SF76 811077-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit, 32K ОТР MCU 799 629 476 Part No. Description 1 10 — 100 
P87C51FC33SF76 811074-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 0879 692 524 N80C196KB16 804072-ND 5V, 16MHz, 16-Bit MPU 10.86 869 573 
P87C51RA1 806971-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP МСИ. 705 555 420 N80C196KC20 804097-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit MPU 1434 1129 854 
P87C51RA24 807140-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU .. а. S 420 N80C196MC 804195-ND БУ, 16MHz, 16-Bit Industrial 
P87C51RB1 807273-ND — |5V, 16МНг, 8-Bit, 16K OTP MCU 799 629 476 Motor Control MPU ... 1645 1295 9480 
P87C51RB24 807310-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 799 629 4.76 N80C196MD 804212-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
P87C51RC1 800209-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 893 703 5.32 Motor Control MPU..... 1716 1351 1022 
P87C51RC24 800354-ND |5/,24МНг, 8-Bit, 32K OTP MCU 893 703 532 N80C196MH 804221-ND — |57, 16MHz, 16-Bit Industrial 
S87C511SF76 823331-ND — |5V, 16МНг, 8-ВИ, 4K OTP MCU. 495 396 26 Motor Control MPU 1927 1517 1148 
S87C51FATSF76 804439-ND — |5V, 16МНг, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 406 N80C196NT 804261-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit Event 
S87C51FA24SF76 810749-ND |5/, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 4.06 Processor Array MPU.... 2068 1628 1232 
S87C51FB1SF76 805377-ND |5/, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP МСО... 705 555 420 S80C196EA 816572-ND — |5V, 40MHz, 16-Bit Event 
S87C51FB24SF76 811017-ND |5/, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 7.05 555 420 Processor Array MPU .... 18.90 1494 1215 
S87C51FB33SF76 811019-ND — |5V, ЗЗМНЕ, 8-Bit, 16K OTP МСО... 776 611 462 
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5 g Intel Digi-Key Price Each ж. 
MCS? 96 MICROCONTROLLERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Іші ШЕ асе Байцы Е Е `T Register RAM, Extended Temp...40-Dip 976 781 515 
Part No. Part No. Description 1 10 — 100 TP80C251S016 804495-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte — ў i ў 
5800196КВ16 804079-ND 5У, 16MHz, 16-Bit HS 1/0 MPU 10.86 869 5.73 Register RAM, Extended Temp. ......... 40-Dip 9.21 737 486 
S80C196KC20 804117-ND 5V, 20MHz, 16-Bit HS 1/0 MPU... 1434 11.29 8.54 TP80C251TB24 816714-ND БУ, 24MHz, 8-Bit MPU. 
S80C196MC 804203-ND y TOME ТБ oe Industral a e 1K Register RAM, Extended Temp...40-Dip 8.66 693 457 
$80C196MH 804227-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit Industral | | | ТЕВСИЕ SEAL ADR бай EAT 849: 458 
Motor Control MPU 1927 1517 1148 N87C2515A16 803771-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU.. 823 648 490 
5800196МР25 804249-40 |5/, 25MHz, 16-Bit Event N87C251SB16SF87 803916-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 917 722 5.46 
Processor Array MPU ..................... 100-QFP 17.63 13.88 10.50 №87С2515Р16 803998-ND БУ. 16MHz, 8-Bit, ВК OTP MCU 806 635 481 
$80C196NU40 804302-ND — |5V, 40MHz, 16-Bit Event 5 Ç : 
М87С2515016 804054-ND — |5\, 16MHz, 8-Bit, 16K ОТР MCU 872 687 520 
Processor Array MPU ..................... 100-QFP 18.80 14.80 1120 P87C2518A16 803788-ND БУ 16MHz it 8K OTP MCU 823 64 490 
S80C196NU50 804314-ND — |5V, 50MHz, 16-Bit Event P87C2518B16 80392340 15у 16MHz 8-Bit " 917 722 546 
Processor Array MPU .................... 100-QFP 20.68 16.28 12.32 Рв7С2515Р16 804007-ND БУ 16MHz. 806 635 481 
SB80C196KC20 811735-ND —|5V,20MHz, 16-В HS 1/0 MPU........80-SOFP 1434 1129 854 PB87C2518016 804066-М0 — |5V. 16MHz. 872 687 520 
SB80C196NP 804243-ND |5/,25МН2, 16-Bit Event TN87C251SAT6 ЗОО SV. 16МН>_8-В SK : : ў 
Processor Array MPU................... 100-SQFP 17.63 13.88 10.50 OTP MCU. Extended Tem 858 676 541 
SB80C196NP25 804256-ND [5V,25MHZ,16-Bit Event 18762515846 МІ SV. УМН eT И : i : 
Processor Array MPU................... 100-SQFP — 17.68 13.88 10.50 OTP MCU Extended Temp 44-PLCC 952 750 5.67 
SB80C196NU40 804308-ND |5V,40MHZ,16-Bit Event Ë ' g-Bi Pas $ | i 
TN87C251SP16 804021-ND |5/, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Processor Array MPU................... 100-SQFP 18.80 14.80 1120 ОТР MCU, Extended Temp 44-PLCC 841 6.63 5.02 
SB80C196NU50 804321-ND — |5V, 50MHz, 16-Bit Event 118709515016 ЖООШ ARATA M : - : 
T E 3 z, 8-Bit, 16K 
Processor Array МРЦ................... 100-SQFP 1848 14.61 11.88 
T y ОТР MCU, Extended Temp. ......... 44-105. 907 745 541 
TN80C196KB16 808448-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit ТО СОРТ een SV 16MHz -Bit ВК 
MPU, Extended Temperature... 68-PLCC 1128 9002 595 СТРИ GU. Eel darem 40% GE ue a 
TN80C196KC20 804155-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit High Speed Т x Ренан ú à | 
TP87C251SB16 803973-ND |51, 16MHz, 8-Bit, 16K 
1/0 MPU, Extended Temperature ....68-РЕСС 14.69 11.57 8.75 Di 
ү ОТР MCU, Extended Тетр................. 40-Пір 952 750 567 
TN80C196NT 804267-ND 5V, 20MHz, 16-Bit Event Processor - 
Т TP87C251SP16 804036-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
Array MPU, Extended Temp........... 68-PLCC 18.80 1486 12.09 а 
i Bi OTP MCU, Extended Temp................. 40-Пір 8.41 6.63 5.02 
AN87C196CAF8 820748-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, БЕИ aen РУ к 
Automotive а 3963 3133 2548 7025 Я 5 TE MCU Es а T юз» ao us ux 
ANS7CT96JRFB 821035-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, асылың Mu ip NE : г 
Automotive T d 19.98 15.73 11.90 
AN87C196JTWB20 828470-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, MCS? 296 
Automotive 22 Ed 2115 16.65 12.60 
AN87C196JV20F8 821068-ND |5/,20МН2, 16-Bit, 48K ОТР MCU, ЗА MICROPROCESSORS 
Automotive " 2520 1992 1620 Digi-Key E Price Each ж 
ANB7CT96KCTGFB 820746-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Automotive ОЯ 1890 1494 1215 580296540 806832-ND |57/, 40MHz, 16-Bit MPU .100-0ЕР 22.05 1743 1418 
AN87C196KDF8 820752-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, S80296SA50 806844-ND |5/, 50MHz, 16-Bit MPU 100-QFP 2426 1948 15.60 
Automotive ён за 2520 1992 16.20 
AN87C196KRF8 820754-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU, 
Automotive MA 29.53 23.34 18.99 1960 MICROPROCESSORS 
AN87C196KTF8 820756-ND |5/, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP МСО, 
Automotive aii d 44.67 3531 28.72 Digi-Key Price Each ж 
AN87C196LA20F8 821030-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit, 24K OTP MCU, Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Automotive паа 33.62 26.58 21.62 AB0960CA16 802846-ND —— 16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
AS87C196CB20F8 821067-ND 5V, 20MHz, 16-Bit, 56K OTP MCU, with DMA, 1K Cach .168-PGA 6485 5120 4437 
Automotive - 99148 6912162538 А80960СА25 802884-ND — |25MHz, i960CA, 32-Bi 
N87C196KB16 802532-ND |51, 16MHz, 16-Bit, 8K OTP MCU... 1892 1490 1127 with DMA, 1K Cache. 168-PGA 6996 5523 47.87 
M ug cc ses) ma ми MENSEM тты 
i , z, 16-Bit, : : К : ith DMA, 1K Cach 168-PGA 83.56 65.07 57.18 
М87С196К020 802914-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU... 2531 2001 1627 AB0960CF25 ЕТ 
N87C196MC 803344-ND |5У, 16MHz, 16-Bit, 16K ОТР with DMA. AK Cache КЕН cuu cup Gum 
Industrial Motor Control MCU ........ 17.85 1411 11.48 ie Я Я š ü 
Ч A80960CF33 803084-ND |33МН?, i960CF, 32-Bit MPU 
N87C196MD 803624-ND |5/, 16MHz, 16-Bit, 16K ОТР MCU... 1848 1461 1188 with DMA, 4K Cache 168-Р6А 8978 7890 6938 
N87C196MH 803661-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MCU 1995 1577 1283 " аа B ; : : 
A80960CF40 803133-ND — 40MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
N87C196NT 803728-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit, 32K OTP MC 2730 2158 1755 with DMA, 4K Gach 188-PGA 11147 9797 8614 
S87C196KB16 802539-ND — |5V, 16MHz, 16-ВИ, 8K ОТР MCU 18.92 1490 1127 T = : : š 
S87C196KC20 802755-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU. 2321 1835 14.92 A80960HA33SL2GY 813629-ND огы dell MPU, nan s= 
S87C196KD 802861-ND — [5V, 16МНг, 16-Bit, 32K OTP MCU... 2531 2001 1627 Tide азы ' : s 
S87C196MC 803364-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU... 1785 1411 1148 ABO9GOHA40SL2G7 raoe ND НЫ MPU, ӨЛЕ с 
5870196М0 803636-ND | 5У, 16MHz, 16-Вй, 16K OTP МСУ... 1848 1461 11.88 ov; HON VAGUE: uro ҮЛЫ : 
4 Bi A80960HD50SL2GH 815231-ND — |50MHz, i960HD, 3 
587С196МН 803677-ND |5, 16MHz, 16-Bit, 32K ОТР 
Industrial Motor Control MCU.. 1995 1577 1283 33V, 16K Cache... ЫШЫ ШШ 65:83 
SB87C196KC20 802774-ND |5/, 20MHz, 16-ВИ, 16K OTP MCU. 2321 1835 1492 A80960HD66SL2GJ 815230-ND — |66МНЬ, i960HD, 32-Bit MPU, 
SB87C196KD20 802938-ND  |5V, 20MHz, 16-Bit, 32K ОТР MCU...80-SQFP 25.31 20.01 16.27 33MHz Bus, 3.3V ..... ..168-CPGA 91.66 80.55 70.83 
TN87C196CA 817074-ND 5V, 16MHz, 16-ВИ, 32K A80960HT75SL2GP 814114-ND 75MHz, i960HT, 32-Bit MPU, 
OTP MCU, Extended Temp. .......... 68-PLCC 1785 1411 1148 3.3V, 16K Cache... 168-PGA 101.76 8943 78.68 
TN87C196CB 817075-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 56K A80960JA3V25 819528-ND 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
OTP MCU, Extended Temp. ......... 84-PLCC 1995 1577 1283 3.3V, 2K Cache... 132-PGA 4809 3797 32391 
TN87C196KB16 802547-ND |5/, 16MHz, 16-Bit, 8K A80960JA3V33 819520-ND — |33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
ОТР MCU, Extended Temp. .......... 68-PLCC 1927 1517 1148 3.3V, 2K Cache........... 57.00 45.00 39.00 
TN87C196KC20 802788-ND — |5V, 20MHz, 16-Bit, 16K A80960JD3V33 819533-ND — |33MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 16 
ОТР MCU, Extended Temp. .......... 68-PLCC 2352 18.60 1542 Bus, 3.3V, 4K Cache 66.50 5250 45.50 
TN87C196NT 803734-ND — |5V, 20MHz, 16-ВИ, 32K A80960JD3V50 819536-ND — |50MHz, 196000, 32-Bit MPU, 
ОТР MCU, Extended Temp........68-PLCC 27.62 2183 17.76 3.3V, 4K Cache... 7418 58.56 50.76 
U87C196MC 803558-ND 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K ОТР MCU.....64-SDip 18.00 14.94 1215 A80960JD3V66 819538-ND 66MHz, 1960.0, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache .. 8360 66.00 57.20 
€ wa 251 A80960JF3V25 819540-ND geni а MPU, e ne 
A80960JF3V33 819542-ND — |33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 
Intel Digi-Key Price Each + 3.3V, 4K Cache... 76.00 60.00 52.00 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 A80960KA16 803435-ND |16МН2, i960KA, 32-Bit MPU, 
N80C251SB16SF87 804421-ND |5V,16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte Cache .. 48.30 3848 31.05 
1K Register RAM... 935 748 493 А80960КА25 803490-ND |25МН2, i960KA, 32-Bit MPU, 
N80C251S016 804459-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte Cach 5145 40.67 33.08 
512 Byte Register ВАМ ................... 44-105. 880 704 464 A80960KB16 803496-ND —— 16MHz, i960KB, 
N80C251TB24 816721-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte Cache 42.69 3375 2745 
1K Register ВАМ... 825 660 435 А80960КВ20 803516-ND |20МН2, i960KB, 32-Bit MPU, 
N80C251T024 816722-ND — [5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte Cache .. 53.97 4267 34.70 
512К Register ВАМ... 770 616 406 А80960КВ25 803535-ND |25МН?, i960KB, 32-Bit MPU, 
P80C251SB16 804434-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte Cache .. 56.70 44.82 36.45 
1K Register RAM 935 748 493 A80960MC25 816319-ND — |25MHz, i960MC, 32-Bit MPU, 
P80C251S016 804477-ND — |5\, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte Cache ... 192.05 180.50 173.28 
512 Byte Register RAM 880 704 464 FC80960HA25SL2GU 813626-ND — |25MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
P80C251TB24 816703-ND |5/, 24MHz, 8-Bit MPU, 3.3V, 16K Cache .... 65.74 5190 44.98 
1K Register RAM 825 660 435 FC80960HA33SL2GV 813627-ND — 33MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
P80C251T024 816704-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 3.3V, 16K Cache .... 73.66 5816 50.41 
512К Register RAM 770 616 4.06 FC80960HA40SL2GW 813625-ND —— 40MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
TN80C251SB16 804441-ND — [5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 3.3V, 16K Cache .... 7712 6089 5277 
1K Register RAM, Ext. Temp. ......... 44-PLCC 9.76 7.81 515 FC80960HD32SL2GL 815243-ND 32MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
TN80C251SQ16 804487-ND |5/, 16МНг, 8-Bit MPU, 512 Byte 3.3V, 16K Cache 78.36 61.86 53.62 
Register RAM, Ext. Temp. .............. 44-PLCG 921 737 486 FC80960HD50SL2GM 815241-ND — |50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
TN80C251TB24 816729-ND — |5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 3.3V, 16K Cache 83.89 66.23 5740 
1K Register RAM, Ext. Temp. .....A4-PLOC 866 693 457 FC80960HD66SL2GN 815238-ND ^ |66MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
TN80C251T024 816720-ND |5/,24МНг, 8-Bit MPU, 3.3V, 16K Cache 8486 74.58 65.58 
512K Register ВАМ, Ext. Temp......44-PLCC 811 649 428 (Continued) 
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Z F Intel Digi-Ke! Price Each x 
1960 MICROPROCESSORS (Continued) Part No. Pat No, Description 1 10 100 
EH Digi-Key ТЕГЕНЕ DA82562ET 829706-ND [Platform LAN Connect (PLC) 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 FW82439HXSU115 NNI УЛИ л. 
FC80960HT75SL2GT 815234-ND | 75MHz, 9бОНТ, 32-Bit MPU, 26.00 2158 1755 
аса d. 33V, 16K mE TT ..208-OFP 89.45 78.61 69.12 FW82439TXSL28T 813149TR-ND |82439TX System Controller 
А z, i960VH, 32-Bit MPU, (МТХС) 4189.68/360 
DEDOS IEEE Т sont Тк Gacho, STET 324-BGA 75.43 5955 51.61 FW82439TXSL28T 813149CT-ND |82439TX System Controller 
4 , ‚ 32- , 324-BGA 2056 16.19 12.25 
3.31, 2K Cache. 196-BGA 2841 2246 1827 GCIXFAAOAC 831001-ND — |Multiport 10/1 
GD80960JA33 820063-ND | 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, Ethernet Controller ... 352-BGA 60.61 47.85 4147 
3.3V, 2K Cache 196-BGA 3547 2804 2281 GD82550EYSLAMJ 830751-ND  |Fast Ethernet Multifunction 
GD80960JF33 819771-ND — |33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, PCl/Cardbus Controller. 196-BGA 3343 2643 2150 
3.3V, 4K Cache........ 196-BGA 44.75 35.38 28.77 GD82559ERSL3DG 825111-ND — |Fast Ethernet Multifunction 
KU80960CA16 802858-ND | 16МН2, i960CA, 32-Bit MPU PCl/Cardbus Controller. 1831 1442 1091 
with DMA, 1K Cache ..196-QFP 71.69 56.68 46.09 60825595130 822772-ND Ғав! Ethernet Multifunction 
KU80960CF25 803044-ND | 25MHz, 1960СЕ, 32-Bit MPU PCI/Cardbus Controller. 3644 2881 2343 
with DMA, 4K Cache ..196-0FP 70.78 5588 4843 KU82596CA25SZ716 806726-ND — |25MHz, 5V, LAN Coprocessor. 3360 26.56 21.60 
KU80960CF33 803114-ND | 33MHz, i960CF, 32-Bit MPU KU82596CA339Z717 806764-ND /ЗЗМН2, 5V, LAN Coprocessor. 39.90 3154 2565 
with ОМА, 4К Cache ..196-QFP 85.37 67.40 5841 KU82596DX25SZ714 806807-ND |25MHz, 5V, LAN Coprocessor. 39.90 3154 25.65 
N80960SA10 803819-ND | 10MHz, i960SA, 32-Bit MPU, KU82596DX33SZ715 806835-ND  |33MHz, 5V, LAN Coprocessor. 4410 3486 28.35 
512 Byte Cache. 84-PLCC 19.98 1573 11.90 KU82596SX20SZ713 806867-ND — [20MHz, 5V, LAN Coprocessor. 3255 2573 2093 
N80960SA16 803825-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 5В823715В51/093 805436-ND |РСІ ISA IDE Xcelerator (PIIX3) 18.80 1480 1120 
512 Byte Cache. 84-PLCC 21.15 1672 13.60 50022311000 832550-ND |2-Оһ. Serial WAN Controller. 2100 16.60 1350 
N80960SA20 803859-ND — |20MHz,i960SA, 32-Bit MPU, 5V ...84-PLCC 2274 17.98 14.63 SCD2402100CM 832517-ND |Intelligent Multiprotocol WAN 
N80960SA20SW227 803859TR-ND | 20MHz, i960SA, 32-Bit MPU, Communications Controller ......... 2115 16.65 12.60 
512 Byte Cache. 84-PLCC 3519.75/250 SCD2431100CD 832518-ND Advanced 4-Channel Serial WAN 
11809605810 803870-ND | 10MHz, i960SB, 32-Bit MPU, Communications Controller.....100-MQFP 37.80 29.88 2430 
512 Byte Cache. 84-PLCC 18.75 1477 11.18 5С02481100С0 832519-М0 Programmable 4-Channel WAN 
N80960SB16 803883-ND | 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, Communications Controlle 4043 31.96 25.99 
512 Byte Cache. 84-PLCC 2077 16.36 12.38 TN82527 817073-ND CAN Protocol Serial Commul 
NG80960JA3V16819544 | 819544-ND |16МН2, i960JA, 3 Controller... 1015 812 536 
2K Cache, 3.3V . ..182-0FP 2345 1847 13.98 
NG80960JA3V25 819545-ND | 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
3.3V, 2K Cache . ..182-0FP 2841 2246 1827 ЕТНЕНМЕТ 
NG80960JA3V33 819546-ND — |33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, CONTROLLERS 
3.3V, 2K Cache. ..182-0FP 35.47 2804 22.81 Digi-Key Price Each ж 
NG80960JC33 820340-ND — |33MHz, i960JC, 32-Bit MPU, Part No. Part No. Description 1 10 100 
— — CO Біз, ТЁК ба 132-POFP 55.23 4366 3551 DA82562EM 829707-ND |10/100 Ethernet Platform LAN 
Hd 2, | , 32-Ві , Connect Bus Controller 1873 1475 1146 
33MHz Bus, 16K Cache ... 132-POFP 67.79 53.52 46.39 FW82546GB 855352-ND (Dual Port Gigabit, Mac/Phy 
NG80960JC50 820342-ND 50MHz, i960JC, 32-Bit MPU, Ethernet Controller 364-BGA 111.06 97.60 85.83 
3.3V, 16K Cache ... ..132-QFP 61.07 48.21 41.79 GCIXF1002ED 832414-ND Dual Port Gigabit Ethernet Media 
NG80960JD3V40 819550-ND | 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, Access Controller 304-BGA 9207 8091 7115 
3.3V, 4K Cache ...... .1S2-0FP — 48.66 3842 33.30 GD82541ER 858265-ND [Single Port Gigabit, Mac/Phy 
NG80960JD3V50 819551-ND | 50MHz, 1960JD, 32-Bit MPU, Ethernet Controller 3137 2480 2017 
3.3V, 4K Cache. 132-PGA 53.92 42.57 36.90 GD82541PI 857520-ND [Single Port Gigabit, Mac/Phy 
NG80960JD3V66 819553-ND | 66MHz, i960JD, 32-Bit MPU, Ethernet Controller ............ 37.04 29.29 23.82 
3.3V, 4K Cache ...... .182-0FP 59.76 47.18 40.89 608254761 855106-ND ^ Single Port, 1 Gigabit, Mac/Phy 
NG80960JF3V25 819556-ND | 25МН2, i960JF, 32-Bit MPU, Controller using CSA 196-BGA 53.56 4229 36.65 
3.3, АК Cache ..... Шарын Ой Шш UD GD82550ELSL4MK 830748-ND — |Fast Ethernet PCI/CardBus Cont. ...... 3413 2698 2194 
NG80960JF3V33 819557-ND | 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, GD82550GMSL4ML 831172-ND Ethernet PCl/CardBus Controlle 3343 2643 2150 
3.3V, 4K Cache . ««132-0ҒР 44.75 35.38 2877 GD82550GYSL4Y5 833858-ND — |Fast Ethernet РСИСагаВиз Con 3343 2643 2150 
NG80960JS25 820348-ND | 25МН2, 1960.5, 32-Bit MPU, GD82550PMSL4Y7 834051-ND — Ethernet PCl/CardBus Controlle 3343 2643 21.50 
NG80960J533 cens rede E GDB2551ER 844687-ND  |Ethernet PCl/CardBus Controlle 1236 974 737 
ы 2, | -BI 
' й К GD825510M 844662-ND 10/100 Fast Ethernet Controller with 
3.3V, 16K Cache ... ..182-0FP 49.08 38.80 3155 Advanced IP Protocol 2190 1732 1409 
NG80960JT100 818018-ND ШШ у, 32-Bit MPU, PM cuc c s GD82559CSL3DF 825112-ND [10/100 PCI Bus Mac/PHY і Ë | 
-3V, ТОК Cache ...... --192- + : й Ethernet Controller 3644 2881 2343 
NG80960KA16 803445-ND pere нары MPU, PE oc qu yim GD82559ERSL3TU 826238-ND |10/100 PCI Bus Mac/PHY 
` Ide š Š Е Ethernet Controller 16.36 1294 10.52 
NG80960KA20 803464-ND Ko CHIC MPU, PPM cuo nc d 6082562Е7 845000-ND [10/100 Integrated Ethernet Platform 
L + salai : : LAN Connect Device -.196-LBGA 10.89 872 575 
NG80960KB16 803504-ND Pu 008, 32-Bit MPU, PM ou gun gun ВС825456М 855561-ND [Single Port Gigabit Mac/Phy Ethernet 
yte Lacne........ „+1444 г К : Controller with SerDes .. 85.23 6729 58.32 
NG80960KB20 803523-ND |20МН2, i960KB, 32-Bit MPU, RC82562EP 832361-ND |10/100 Ethernet Platform 
ОИ Pd E т site cacho, .192-0FP 27.43 21.68 17.64 Connect Bus Controller 1873 1475 11.16 
a Z, l ‚ 32-51 
, S82562EH 829047-ND |10/100 Ethernet Platform LAN 
512 Byte Cache. .82-0FP 3053 2414 19.63 Connect Bus Controller.................I 64-0ЕР 1175 925 700 
5809605А16 803843-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, S82595FX 806680-ND ^ ISA/PCMCIA High Integration 
0-MQFP 22.24 17.58 14.30 Ethernet Controller 2940 23.24 18.90 
TA80960KA20 803470-ND SB82558BSL2P4 816075-ND  |32-Bit Fast Ethernet PCI Bus 
Tinis mama су Cache, Extonded Temp... 132-PGA 4618 3651 29.69 Controller with Integrated РНҮ.....208-50ҒР 35.70 28.22 22.95 
z Z, l ‚ 32-51 Я 
Д TL82543GCSL4AC 829160-ND |10/100/100 PCI Bus Мас 
— — m бее. Беле be зе 132-PGA БЭР Ў р GigabitEthernetController.......352-BGA 49441 82.97 72.96 
Е z, i ‚ 32-Ві р 
Byte Cache, Extended Temp........... 132-PGA 5047 3966 32.26 
TAB0960KB25 803546-ND — |25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 ETHERNET 
Byte Cache, Extended Temp. .......... 132-PGA 48.20 38.06 32.99 TRANSC! ERS / REC ERS 
TG80960JA3V25 819558-ND — |25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, НЕ i 
2K Cache, Extended Тет........... 3085 2439 1984 ID ES Ln i. ge 
16809604066 REDE «мн 19600, 32-Bit MPU, —— DJLXT360LE.A2 832029-ND |1-Роп Long-Haul T1/E1 
76809601525 824382-ND |25MHZz,i960JS,32-Bit MPU, 3.3V, 7 Бег] Transcelvet E ER 
DJLXT361LE.A2 832034-ND — |t-Port Long-Haul T1/E1 
16K Cache, Extended Temp. шы 42.88 33.90 2757 Parallel Transceiver 2233 1758 1330 
7680960533 825153-ND | 33MHz, 1960.5, 32-Bit MPU, 3.3V, d і ; ў 
16К Cache, Extended Temp збі Сапа веер DJLXT380LE.B4 832251-ND |3.3V,8-Port Short-Haul E1 
e _ - шы - - - Transceiver .... 43.89 3470 28.22 
TG80960JT100 824389-ND | 100MFz, i960JT, 32-Bit MPU, 3.3V, JLKT TEBA 832255-ND ЗМ 8-Port Short Haul ET 
16K Cache, Extended Temp. x 8419 6647 57.61 Transceiver 3570 2822 2295 
TG80960KA20 803479-ND | 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 т ў $ à 
Byte Cache, Extended Тетр.......... 132-QFP 2743 2168 17.64 DJLXTS84LE.B1 835827-ND Ei ш Short-Haul Та 
TG80960KB25 803553-ND — |25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 баш i ў | 
Byte Cache, Extended Temp... 182-0FP 3341 2642 2148 DJLXT386LEB2834195 _ |834195-ND — Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcv 3969 3138 25.52 
TN809605A16 BÜGBAE-ND — | T6MHz 1960SA, 32-Bit MPU, 512 DJLXT388LEB2834197 — |834197-ND [Dual T1/E1/J1 Short-Haul Xcvr 2123 1679 13.65 
" DJLXT901ALC.A4 831684-ND |БУ, Univ. TOBASE-T/AUI Xevr. 1218 975 643 
Byte Cache, Extended Temp. .......... 84-PLCC 2495 1973 16.04 
š | Қ DJLXT901LC.E2 831686-ND |БУ, Univ. TOBASE-T/AUI Xcvr. 1111 889 586 
TN80960SB16 803896-ND | 16МН2, i960SB, 32-Bit MPU, 512 ^ 
Byte Cache, Extended Temp B4-PLCC 2700 2198 1664 DJLXT905LC.C2 831645-ND — |3.3V/5V, Univ. 10ВА5Е-Т Xcvr. 79? 634 418 
: I : : - DJLXT905LE.C2 831646-ND — |3.3V/5V, Univ. 10ВА5Е-Т Хм. 10.62 850 560 
DJLXT907ALC.A4 831647-ND — |3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xcvr. . 1218 975 643 
CONTROLLERS DJLXT908LC.A4 831651-ND — |3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xcvi 1227 982 647 
(PCI / LAN / WAN / CAN) DJLXT90BLE.A4 831652-ND |3.3У, Univ. TOBASE-T/AUI Xcv 1287 1030 679 
Intel Digi-Key Price Each x DJLXT971ALCA4834105 | 834105-ND 3.3, Fast Ethernet Transceiver 1004 803 530 
Part No. Part No. СИП Pkg. 1 10 — 100 DJLXT971ALE.A4 835676-ND — |3.3V, 10/100Mbps Ethernet Xcvr. 12.60 1008 6.65 
21143TD 821339-ND — | PCl/CardBus 10/100 Ethernet DJLXT972ALCA4834109 | 834109-ND — 33V, Fast Ethernet Transceiver 798 638 421 
LAN Controller... .iM-TOFP 4880 1480 1120 FALXT970ATCB11 833825-ND  |10/100Mbps Ethernet Transceive 13.65 1075 8.14 
AN82527F8 820732-ND | CAN Protocol Serial Communications FLLXT386BEB2834206 | 834206-ND ^ Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcvi 39.69 31.38 25.52 
Controller, Automotive. ...44-PLCC 764 602 455 FLLXT971ABCA4834103 | 834103-ND 3.3V, Fast Ethernet Transceiver 10.55 831 6.29 
AS82527F8 820722-ND CAN Protocol Serial Communications FLLXT971ABEA4834104 | 834104-ND 3.3V, Fast Ethernet Transceiver 4245 957 724 
Controller, Automotive 44-0FP 799 629 476 (Continued) 
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ETHERNET TRANSCEIVERS / RECEIVERS (Continued) 


Intel Digi-Key Price Each ж Intel Digi-Key Price Each ж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
FWLXT9781BCA9831679 | 831679-ND | 8-Port Fast Ethernet Хоу. (ВМИ) ..272-В6А 2184 1727 1404 GDLXT9785MBC.DO 854705-ND |8-Роп, 10/100 Octal Phy. 196-PBGA 2358 1865 1547 
FWLXT9782BCA9831681 | 831681-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl) ....272-BGA 2184 1727 1404 
FWLXT9782BC.C4 834115-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl) ....272-BGA 33.60 2656 21.60 = TELECOM 
FWLXT9784BCA3834928 | 834928-ND | 8-Port Fast Ethernet intel р 
Transceiver (SMII, ВМІІ).............. 324-BGA 7350 5810 4725 BROADBAND 
FWLXT9784BE.A3 833561-ND | 3.3V, 8-Port 10/100Mbps Intel Digi-Key m Price Each ж 
Transceiver (RMII, SMII)............... 324-BGA 7350 5810 4725 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 10 
АМ ХТ97858С.00 853308-ND | 2.5V, Low Power, 8-Port, Ethernet DJLXT6282LEA3831836 | 831836-ND | Octal E1 Digital Interface Xcwr......144-LQFP 4410 34.86 28.35 
Transceiver. .208-HQFP 2294 18.06 13.67 FLIXF6151BEA2834984 834984-ND 28 T1/E1 Mapper 52-BGA 79.14 7438 71.40 
FWLXT9785EBC.DO 853300-ND 2.5V, Low Power, | d IXF6401BEC7A1835148 835148-ND Broadband Access Processor ..352-BGA 274.65 258.13 247.80 
IP Telephony, Ethernet Xcvr......208-HQFP 23.58 1865 15.17 SLXT6051QEA1831841 831841-ND SDH/SONET Overhead Terminator ....208-QFP 129.48 113.79 100.05 
HBLXT970AHCB11 831600-ND | 10/100Mbps Ethernet Xcvr............64-HOFP 1631 1284 972 
HBLXT974BHC.A8 831627-ND | 5V, 4-Port 10/100 Ethernet Xcvr...160-HQFP 2119 16.75 13.63 x 
HBLXT975BHC.A8 831630-ND | 5V, 4-Port 10/100 Ethernet Xovr....160-HOFP 2119 1675 13.63 In BRIDGE CONTROLLERS 
HBLXT9761HCB2835066 | 835066-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (ВМИ) ..208-НОЕР 18.82 1488 1210 - й 
HBLXT9761HC.C4 837202-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (ВМ!) ..208-HQFP 33.60 26.56 21.60 ВМ Digi: Key bg 3i й Рисе (Each М de 
HBLXT9762HCB2835376 | 835376-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcw.(SMII) ..208-HQFP 1882 1488 1210 білімі SEEMS ND а Вол POLY SATA Controller н 
HBLXT9763HCA9831634 | 831634-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (Mll).....208-HOFP 18.82 1488 1210 Bridge фа яз ЖЕ 
HBLXT9785EHC.D0 LEE LOW Power, Advanced BW31154SL7AB 857352-ND | 64-Bit Transparent, PCI-X to PCI-X 
elephony, Ethernet Хсуг. ........208-НОРР 23.58 18.65 15.17 Bridge, 33MHz.... 4750 3750 32.50 
HBUKTSTSSHGDO ЕВ 25V. Low Power, 8-Part, Ethernet NO412108L7JE 860909-ND | Serial to Parallel, 64-Bit Transparent, 
Transceiver. .208-НОҒР 2296 18.08 13.68 PCI Express to PCI X 
N82503 806119-ND Dual Serial Ethernet Transceiver Bridge, 133MHz 567-FCBGA 69.50 5487 47.56 
(802.3 10BASE-T/AUI). 44-PLCC 1175 925 700 
NLXT307PE.F4 832110-ND | 5V, Еі Short-Haul Хсиг.. 28-PLCC 1359 1087 717 š 
NLXT317PE.A2 832059-ND | 5V, Long-Haul DECT LIU Xcvr........28-PLCC 2205 1743 14.18 intel PCI-to-PCI 
NLXT332PE.G2 832128-ND | 5V, Short-Haul 2-Ch. LIU T1/E1 * BRIDGES 
Transceiver... 44-PLCC 25.20 19.92 16.20 Intel Digi-Key Price Each ж 
NLXT350PE.A2 832138-ND | t-Port Short-Haul T1/E1/J1 Part No. Part No. Description Pkg. — 1 10 100 
Serial Transceiver ........................... 28-PLCC 1645 12.95 9.80 21050AB 821286-ND PCI-to-PCI Bridge. 208-QFP 30.35 23.99 1951 
NLXT351PE.A2 832141-ND 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 S21152BB 837092-ND 32-Bit, 33MHz Transparent 
Parallel Transceiver ........................ 28-PLCC 1645 1295 9.80 PCI-to-PCI Bridge... .160-QFP 1899 1495 11.32 
NLXT360PE.A2 832100-ND |1-Роп Long-Haul T1/E1 FW21555ABSL6G8 848191-ND | 64-ВИ, 33MHz, PCI-to-PCI Bridge.....304-BGA 49.65 39.20 33.97 
Serial Transceiver . 28-PLCC 2115 16.65 12.60 FW21154AE 834404-ND 64-Bit, 33MHz Transparent 
NLXT361PE.A2 832102-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 PCI-to-PCI Bridge 304-BGA 4780 3779 3073 
Parallel Transceiver ........................ 28-PLCC 2115 16.65 12.60 FW21154BE 834405-ND 64-Bit, 66MHz Transparent 
NLXT362PE.A3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 PCI-to-PCI Bridge 4640 3663 3175 
Serial Transcelver. 28-PLCC 1659 1307 989 FW21555BB 848192-ND — | 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
NLXT901APC.A4 831653-ND | 5V, Universal 10BAS PCl-to-PCI Bridge... СЕ (ОШ). “mam 
Transceiver 44-РЕСС 1067 854 — 5.63 60211508С 828154-ND | 32-Bit, 66МН2 Transparent 
NLXT905PC.C2 831661-ND hes 10ВА5Е-Т NEM .- PCI-to-PCI Bridge..................... 256-LPBGA 4282 33.85 2753 
NLXT905PE.C2 831662-ND | 3.3V/5V, Universal SB21150AC 823168-ND го PE uu occ c 
Transceiver 1007 8.06 531 4 š a 
NLXT9O7APC.A4 831664-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 582115080 Cee rl E Е Transparent PPM cus 
Transceiver 1185 949 625 -to-PCI Bridge E З ша A 
NLXT908PC.A4 831668-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
Transceiver 11.94 9.55 6.30 NTERFACE 
NLXT908PE.A4 831669-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI DAPTERS/CARDS 
Transceiver 12.57 10.06 6.63 TET 5 
PDLXT305ANE.F4 832171-ND — | 5V, T1/E1 Short-Haul Хуг. 1645 1295 980 ШШ: Blot Key безейт Кый Бие LU 
PDEXTS12ANE-A2 a y гон Power, Dual ТІ PCM sss A8238910 808498-ND | Multibus Il Bus Interface Cont.......149-CPGA 132.00 116.00 102.00 
ЕЕ PEE GV Low Power TT PCM ; Ü : DZPD6729VCE 832535-ND | PCI-to-PC Card Controller 208-LOFP 2373 1876 15.26 
; REDE ДЦ Tus qum. EN 5Р067290СЕ 832534-ND | PCI-to-PC Card Controller 08-MQFP 19.82 15.67 1275 
Б ЙЫЗ mom пы зала нетет. à ; à SPD67290CC 832533-ND | PCI-to-PCMCIA Host Adapte 08-OFP 2233 17.58 13.30 
(802 3, 10BASE-T/AUI) PTT ou ce uw CNLA6000PK5 830447-ND | PR0/100 VE Desktop Adapte 17895 168.19 161.46 
i EDU : : - MBLA3400C3 829954-ND | PRO/100 SR Mobile Adapter. 9177 8625 8280 
SLXTS32AQE.AT аа tt ш М aane! ЕЕ MBLA3456C3 829957-ND | PRO/100 SR Combo Mobile Adapte 198.17 186.25 178.80 
ТЕЙДЕ? пардоо 1-Port Short-+laul TUETUT Ü а ў PILA8460C3 832696-ND | PRO/100 S Desktop Adapter 7425 65.25 57.38 
БАРАҚ Аы Қы Jus ecu DEN PILA8470C3 832702-ND | PRO/100 S Server Adapter... 8745 7685 6758 
SLXT3510E.A2 832246-ND | t-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Parallel Transceive 18.80 1480 11.20 FLASH 
SLXT3600E.A2 832197-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 MEMORY 
Serial Transceiver 2233 1758 13130 TT я 
SLXT3610E.A2 832199-40 | 1-Port Long-Haul T1/E1 pial Key monn Q a 
Parallel Transceivei 4-QFP 22.33 17.58 13.30 : 
SLXT970AQC.B11 831643-ND | 10/100Mbps Ethernet Transceiver ......64-QFP 13.04 1027 777 E28F00855120 808704-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Мх8).... 16.45 1295 980 
SUXTS7SOCAOV 85677500 — | 25V, 10/100Mbps, Dual Port TB28F008SA100 816471-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8) 1645 1295 980 
и GR оомо oo om ox TE28F008SA100 811350-ND — | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8).... 1645 12.95 9.80 
— ° А : TE28F800C3BD70 868489-ND |8Мһ, 3V, FLASH Memory 
(1Мх8) NEW! 496 307 248 
ETHERNET JS28F800C3BD70 868492-ND | 8Mb, 3V, FLASH Memory 
REPEATERS (1Mx8) МЕМИ................... 496 397 248 
ШЕ DigiKey T x ; Price [IAN RC28F800C38D70 867943-ND mi, 5 FLASH Mamay я 
art No. Pri Nə: escription U. E. ees | | ў 
HBLXT9830C.A8 831540-ND | 5V, 4-Port 10/100Mbps РО28Ғ800038070 ВОЗЬМИ SMb, ЗУ, FLASH Memory 
Ethernet Repeater. 208-HQFP 33.60 26.56 21.60 (1Мх8) МЕМУ:................ 496 397 248 
HBLXT9860HCB3831549 | 831549-ND | 6-Port Dual Speed 10/100 Fast GT28F160B3BA90SB93 | 823475-ND | 16Mb, ЗУ, FLASH Memory 
Ethernet Repeater. 208-HQFP 28.98 2291 1863 (1Мхі6). 480 385 292 
HBLXT9863HCB3834131 |834131-ND | 6-Port Dual Speed 1 GT28F160C3BA110 819287-ND | 16Mb, 3V, 
Ethernet Repeater 208-HOFP 2186 1729 1406 (1Mx16) 543 428 324 
HBLXT9863AHC.B4 837734-ND | 6-Port Dual Speed 10/100 Fast GT28F160C3BA90SB93 | 823477-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory 
Ethernet Repeater. 208-НОЕР 18.00 1423 1157 (1Мхі6) 935 737 558 
HBLXT9880AHC.B4 837736-ND 8-Port Dual Speed 10/100 Fast GT28F160C3TA110 819293-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
Ethernet Repeater. 208-HQFP 4276 33.80 2749 (1Mx16) 543 428 324 
HBLXT9883HCB3834133 | 834133-ND | 8-Port Dual Speed 10/100 Fast GT28F160C3TA90SB93 | 823478-ND | 16Mb. 3V, FLASH Memory 
Ethernet Repeater. 208-HQFP 27.32 21.60 17.57 (1Mx1 6). 935 737 558 
НВІ ХТЭВВЗАНС ВА O 8-Роп а бревй 10100 ы у. uc GE28F160C3TD70 853978-ND _ |16MD,3V,F ето ( 572 458 292 
КЕТ C BS БЕЙШЕНДИ àv Port Ghote! непа apestar Q : 2 ў RC28F160C3BA110 830116-ND | 16Mb, ЗҮ, FLASH Memory (1Mx16)..64-BGA 449 354 2.68 
ў (ВВ, SMI, AUI) Без spp 95 RC28F160C3BD70 853981-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16)..64-BGA 498 399 2.63 
NLXT914PC.C4 831509-ND | 5V, 4-Port {0Mbps Ethernet ў ў i RC28F160C3TA90SB93 | 827673-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory(1Mx16)..64-BGA 4.65 367 278 
Repeater (IRB, SMI, AUI) .......... 68-PLCC 1596 1257 95 RC28F160C3TC70 843612-ND | 16МЬ, ЗУ, FLASH Memory (1Mx16)..64-BGA 498 3.99 2.63 
ТОРЕ ВЗ 831518 | BV, 4-Port ОМБр Ethernet RC28F160C3TD70 853933-ND — | 16МЬ, ЗУ, FLASH Memory (1Mx16)..64-BGA 498 3.99 2.63 
Repeater (IRB, SMI, АШ)... 68-PLCC 18.66 14.69 11.12 RD28F1604C3BD70SB93 | 855156-ND | 16Mb, ЗУ, Stacked FLASH Memory 
SLXT914QC.B3 831521-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet with 4Mb SRAM 1108 887 585 
Repeater (IRB, AUI) ..100-QFP 1436 1131 856 RD28F1604C3TD70SB93 | 855158-ND |16МІ, ЗУ, Stacked FLASH Memory 
SLXT914QC.C4 831524-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet with 4Mb SRAM 1108 887 5.85 
Repeater (IRB, AUI). 100-OFP 1436 1131 856 TE28F160B3BA90SB93 | 823471-ND | 16Mb, ЗУ, FLASH Memory 
SLXT91500.83 831529-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet (1Mx16) 611 481 364 
Repeater (IRB, AUI) 64-0ЕР 1229 968 733 (Continued) 
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intel. 


DIRECT DIGITAL 
SYNTHESIS PRODUCT 


Intel Digi-Key Price Each ж. Intel Digi-Key Price Each x 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TE28F160B3BD70 853987-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory 1375А80СЕ 828902-ND | Mini 25МН? Digital Freq. Synthesizer...35-DIL 641.25 630.99 615.60 
(1Мх16) 724 580 3.62 
TE28F160B3TD70 853991-ND | 16Mb, ЗУ, FLASH Memory . 
(1Мх16) 724 580 38 intel А DEMODULATION AND 
TE28F160C3BD70 853988-ND | 16Mb, ЗУ, FLASH Memory 
(1Mx16) 498 399 263 Intel Digi-Key Е Price Each ж 
TE28F160C3BD90 853990-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory ВО: Karinos Description Шь o W 
(1Mx16) 224 580 36 N2105CM 828541-ND | Digital CMOS QPSK Cable Demod. ..68-PLCC 2310 1826 1485 
TE28F160C3TD70 853932-ND | 16Mb, ЗУ, FLASH Memory 
(1Mx16) ЕТ 498 399 2.63 H PERIPHERAL 
GE28F320838C70 831096-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..47-BGA 771 610 496 intel о ІМТЕВЕАСЕ PRODUCTS 
GE28F320B3BC70SB93 | 831112-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)..47-BGA 771 610 496 TH Digi-Key TEE 
GE28F320C3BC70SB93 | 831113-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..47-BGA 771 610 496 Pr No: Ран Ne. Description Pky. 1 TU тос 
GE28F320C3BC90 830946-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..47-BGA 771 610 496 CCIXB3208AR. E PEE 8-Port 32-Bit IX Bus 
GE28F320C3TC70SB93 | 831095-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..47-BGA 771 610 496 Peripheral Controller AME uo cum cog 
GE28F320C3TC90 830950-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 945 747 608 N87042 804115-ND | 8-Bit Universal Peripheral 
GT28F320B3BA100 823191-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory Interface Slave Microcontroller.......44-PLCC 16.45 12.95 9.80 
(2Mx16) 78 623 507 P8742 804121-ND | 8-Bit, Universal Peripheral 
GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND | 32Mb, ЗУ, Interface Slave Microcontroller........40-Dip 16.45 1295 9.80 
(2Mx16) 2272 17.89 13.54 SCD128310QCE 832512-ND | IEEE 1284 Compatible Parallel 
GT28F320B3TA100 823197-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory Interface Controller... 100-MQFP 19.08 15.73 11.90 
(2Мх16) 748 623 507 
GT28F320B3TA100SB93 | 823211-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory 
(2Мх16) 1827 1445 11.5 CONTROLLERS DSP H ET S 
GT28F320B3TA110 820972-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory з Д 
(2Mx16) 788 623 507 Digi-Key m Price Each ж 
GT28F320C3BA100 823205-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
(2Mx16) 788 623 507 MD5660AMS101 830882-ND IS Sarl Modem Chipset es At арх 
т 5660DTMA, MD17 ec IBI ў \ 
GT28F320C3BA1005B93 (ШЫДА 32Mb, 3V, FLASH Memory MD5661AMV101 830883-ND | PCMCIA Modem Chipset (MD4451CVCB, 
GT28F320C3BA1 10 820975-ND ШК Зз, FLASH Memon O s: MDS661DTLA, MD1724T11VCB) Ый iee ШЕ 
(rcm ooo emo кшш MEE 
ў s ў Я , 2PCS) ..... P. 9 ў, 
GT28F320C3TA100SB93 | 823213-ND m FLASH Memory Rcs NDSETETEIDÍ TENE Use MODEM ЕТИМ NEU 
GT28F320C3TA110 820978-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory DOMD4451CVCB 830839-ND | 5V, 4451CV Controller. 705 555 420 
(2Мх16) 788 623 507 FYMD4450CSCB 830837-ND | 5V, 4450CS Controller. 705 555 4.20 
RC28F320C3BA100 828107-ND 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..64-BGA 8.09 640 520 FYMD4450CVCB 830890-ND 5V, 4450CV Controller . 16.59 13.07 9.89 
RC28F320C3BA100SB93 | 828102-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Мх16)..64-80А 809 640 520 я 
RC28F320C3BA110 828110-ND | 32Mb, ЗУ FLASH Memory (2Mx16)..64-BGA 809 640 520 | ҒҮМП4470С8СВ cos iv. ses peta Sigal ae „л d 
RC28F320C3BD70 851192-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..64-BGA 764 602 455 DOMD5661DTLA 830848-ND | 3.3V, 5661 Digital Signal Proc. 705 555 420 
RC28F320C3TA110 828112-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Mx16)..64-BGA 809 640 520 FYMD5660DTMA 830842-ND | 3.3V, 5660 Digital Signal Proc. 705 555 4.20 
RC28F320C3TD70 851145-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory (2Мх16)..64-80А 7.64 600 455 FYMD8820 830850-ND | 3.3V, 8820 Digital Signal Proc. 4777 3771 32.69 
RC28F320J3A110SL5FU | 835071-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory DYMD1724T11VCB 830851-ND | 5V, Sigma-Delta Analog Front Епа... 400 320 190 
(4Mx8, 2Mx16) .... 764 602 455 
RC28F320J3C110SL7H7 | 860791-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory intel XSCALE™ 
(4Мх8, 2Mx16) 89 715 47 б 
RD38F1020C0ZBLOSB93 | 849856-ND | 32Mb, ЗУ, Stacke TS ТЕТІ SIOHAGE лены 
with 8Mb SRAM 1483 1168 884 R m 
RD38F1020COZTLOSB93 | 849853-ND | 32Mb, ЗУ, Stacked FLASH Memory Part No. Part No. Description _ Pkg. 1 i10 100 
with 8Mb SRAM 1483 1168 884 FW80219M400SL7CL 858184-ND | 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
RD38F1020W0YB00SB93 | 858994-ND 3240,31, Stacked FLASH Memory ТЕТІ PCL X Interface 400M VEU uu uus cux 
wit! ў 5.45 4 i inh f ; 4 Š 
RD38F1020W0YTQOSB93 | 858995-ND | 32Mb, ЗУ, Stacked FLASH Memory PWBQZISMGDOSLTCM ШЫН pure а with ror with 
with 8Mb SRAM 1962 1545 11.69 PCI-X Interface, 600МН2 .544-BGA 6952 5489 47.57 
TE28F320C3BA100 823220-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory FW80321M600SL6R3 850667-ND | 32-Bit, High Perf. PCI Processor with 
(2Мх16) 882 698 5.67 Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
TE28F320C3BA110 820967-ND | 32Mb,3V,FLASH Memory PCI-X Interface, 600МН2.............. 544-BGA 129.20 113.54 99.84 
(2Mx16) 8.82 698 567 
TE28F320C3BD70 855810-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory н a" 
ee QUE intel d NETWORK PROCESSORS 
TE28F320C3TD70 855788-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory 
(2Mx16) 8.94 745 4.72 Intel Digi-Key pa Price Each ж. 
TE28F320J30110SL7H8 | 860792-ND | 32Mb, ЗУ, FLASH Memory Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
(2Mx16) 894 715 47 FWIXP420BB 852278-ND 266MHz Network Processor with 
DA28F320J5120SB93 821279-ND | 32Mb, 5V, Xscale™ Core -—.49286A 2657 2100 1708 
(4Мх8, 2Мх16) 1581 1250 10.17 FWIXP420BC 860131-ND 400MHz Network Processor with 
DA28F320J5120SL39R | 821278-ND | 32Mb, 5V, FLASH Memory Xscale™ Core 39.86 3151 2563 
ао FWIXP420BD 860130-ND 533MHz Network Processor with 
(AMx8, 2Мх16) HOS Зб ЧЫЗ Xscale Core 4645 3644 3158 
E28F320J5120SL2XB — | ШАП ШТІ ігі Memory ms FWIXP421BB 852277-ND | 266MHz Network Processor with xscale™ 
виниовымала БОЛО ¿IM SV FLASH Memon і ; : Core, 2 HSS Serial Ports ... .49-BGA 31.82 2515 2046 
E y FWIXP422BB 852276-ND 266MHz Network Processor with Xscale™ 
(8Мх8, 4Мх16).... 2436 1926 15.66 Core, Crypto ProcessorSupport..492-BGA 3077 2432 19.78 
RC28F640J3C115SL7H9 | 860793-ND | 64Mb, ЗҮ, FLASH Memory FWIXP425BB 852264-ND | 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
(8Mx8, 4Mx16) .... 1175 925 7.00 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
RC28F640K3C110 853458-ND | 64Mb, 3V, FLASH Memory MAC, Utupia 2 Interface .... 492-BGA 3812 3043 2451 
(8Мх8, 4Mx16) .... 10.50 830 6.75 FWIXP425BC 852266-ND 400MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
RD38F2020W0YBQOSB93 | 854798-ND 64Mb, 3V, Stacked FLASH Memory Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
with 8Mb SRAM 1919 1518 1234 МАС, Utupia 2 Interface .492-BGA 5174 4085 3540 
RD38F2020WOYTQOSB93 | 854813-ND | 64Mb, ЗУ, Stacked FLASH Memory FWIXP425BD 852279-ND | 533MHz, 2 HSS Ports, Сгур essor 
with 8Mb SRAM 1919 15.18 12.34 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
TE28F640J3C115SL7HA | 860794-ND | 64Mb, ЗУ, FLASH Memory MAC, Utupia 2 Interface .... 492-BGA 6622 5228 45.31 
(8Mx8, 4Mx16) .... 1175 925 700 
RC28F128J3C150SL756 | 854762-ND | 128Mb, ЗУ, FLASH Memory XSCALE™ HANDHELD 
(16Мх8, 8Мх16) 1987 1571 12.78 
RC28F128K3C115 848521-ND | 128Mb, 3V, FLASH Memory — APPLICATION PROCESSORS 
(16Mx8, 8Mx16) 1987 1571 1278 Dial Key E Price Each ж 
art No. Description Pkg. 1 10 100 
RD38F3350WWZDQ1SB93 | 861440-ND а Memory ET GDPXA255A06200 852064-ND | 200MHz, PXA255 Processor with 
TE28F128J3C150SL758 | 854767-ND | 128МЬ, ЗУ, FLASH Memor і й і Xscale™ Technology ЖИЕ Ба Я 
Мага y GDPXA255A0E200 852055-ND 200MHz, PXA255 Processor with 
(16Mx8, 8Mx16) 1987 15.71 12.78 Xscale™ Technology, Ext. Temp.......25-BGA 31.67 25.04 20.36 
ТЕ28Ғ128.3015051.759 | 854768-ND | 128Mb, ЗУ, FLASH Memory GDPXA255A0C300 852054-ND | 300MHz, PXA255 Processor with 
(16Mx8, 8Mx16) 19.87 1571 1278 Xscale™ Technology 35.83 28.32 23.04 
RC28F256J3C125SL7HE | 860798-ND | 256МІ, ЗУ, FLASH Memory GDPXA255A0C400 852053-ND | 400MHz, PXA255 Processor with 
(32Мх8, 16Mx16) .... 35.76 28.27 23.00 Xscale™ Technology ы; 4532 3578 31.01 
RC28F256K3C120 853157-ND | 256Mb, ЗУ, FLASH Memory GDPXA255A0E300 852056-ND | 300MHz, PXA255 Processor with 
(32Mx8, 16Mx16) 32.36 25.55 2214 Xscale™ Technology, Ext. Temp.......25-BGA 39.40 31.15 25.33 
TE28F256J3C1258L7HD | 860797-ND | 256Mb, ЗУ, FLASH Memory GDPXA255A0E400 852106-ND | 400MHz, РХА255 Processor with 
(32Мх8, 16Mx16) .... 3576 2827 23.00 Xscale™ Technology, Ext. Temp.......25-BGA 49.84 39.35 3410 
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INTEGRATED Infineon Tech. Digi-Key Price Each ж 
CIRCU Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Infineon Tech. |Digi-K Price Each ж PEB22504HT-V11 | PEB22504HT-V11IN-ND |Quad Line Interface Unit for 
Paises ы EE Nod Description Pkg. 1 ІНЕ s 100 E1/T1/J1 QuadLiu™ P-TOFP-100-3 39.13 29.87 28.84 
PEF3452H-V13  |PEF3452H-V13IN-ND  |Line Interface Unit for 053, STS1 
Power Management and ЕЗ TE3-LIU™ ..P-MOFP-44-2 44.63 34.06 32.30 
BSP76-E6327 |ВӨР76-ЕӨЗ27ІМСТ-М0 |Smart Lowside Power Switch 507-223 173 150 146 PEF22810T-V21TR |PEF22810T-V21lNCT-ND | Standard, Very High Bit-Rate, 
BSP76-E6327 — |BSP76-EG327INTR-ND Smart Lowside Power Switch .50Т-223 691.00/1,000 DSL Chipset, Line Driver ..P-DSO-8 160 132 123 
В5Р742Т АННО Smart Power Highside Switch 158 137 1.05 PEF22810T-V2TTR |PEF22810T-V21INTR-ND | Standard, Very High Bit-Rate, 
BSP742T BSP742TINTR-ND Smart Power Highside Switch .. 1470.00/2,500 DSL Chipset, Line Driver P-DS0-8 3372.50/2 500 
BSP752R. БЕБЕТО ЕОНИ Smart Power Highside Switch NE! ek) 0 Ша PMB2201R-V12TR PMB2201RVI2TRINCT-ND |25682 Mixer DC and 08 56Hz А» 
BSP752R BSP752RINTR-ND Smart Power Highside Switch NEW! . 2030.00/2,500 £ Я 
Vector Modulator .. Р-Т550Р-24 4.80 440 3.92 
шалы кәл РЯ PMB2313T-V15TR | PMB2313TVISTRINCT-ND |1.1GHz Prescaler Circu Р-050-8 255 234 2.09 
ВТ52827-Е3180А |BTS282ZE3180AINTR-ND ma coment Mode. ў : : PMB2313T-V15TR | PMB2313TV15TRINTR-ND |1.1GHz Prescaler Circu P-DS0-8 3680.00/2,500 
Speed TEMPFET® P-T0220-7-3 1906.66/1.000 PMB2314T-V15TR | PMB2314TVI5TRINCT-ND |2.1GHz Prescaler Circu Р-050-8 300 2.75 245 
Е BTSTIFINENII Sart Kawsliia POWSFSwItER T0-220-3-1 ЕЕЗ Е ЖЕГІН: PMB2314T-V15TR PMB2314TVI5TRINTR-ND |2.1GHz Prescaler Circuit ...Р-050-8 4325.00/2,500 
BIS133 БОКОНО Sinart P раша Witch 10220.31 C5 c 15 PSB2186N-VITTR [PSB2186N-VTTINCT-ND | ISDN Subscriber Access Controller 
BTS141 BTS141IN-ND Smart Lowside Power Switch......P-T0-220-3-1 445 287 255 Tor Terminals (IBACS:S TE) ыы P-LCC-44 1240 ЕШ ОШ 
BTS409L1 BTS409L1IN-ND Smart Highside Power Switch 172 156 142 PSB2186N-V11TR |PSB2186N-V11INTR-ND |ISDN Subscriber Access Controller 
BTS410F2-E3062A | BTS410F2E3062INCT-ND |Smart Highside Power Switch 328 286 243 for Terminals (ISAC®-S ТЕ). 3761.00/500 
BTS410F2-E3062A | BTSA10F2E3062INTR-ND [Smart Highside Power Switch 1700.86/2,500 PXB4220E-V32  PXB4220E-V32IN-ND АҒАДЫ Element for RTT 
ВТ542812 BTS428L2INCT-ND 1-Ch., 60m Ohm, Smart Highside 1198 : : : 
Power Switch... 227 198 148 PXB4220E-V33 PXB4220E-V33IN-ND Interworking Element for 
ВТ542812 BTS428L2INTR-ND 1-Ch., 60m Ohm, Smai 8 E1/T1 Lines IWE8 11639 94.19 90.83 
Power Switch... 2890.59/2,500 SAB82525H-V21 |SAB82525H-V21lIN-ND |2-СВ. High Level Serial Comm. 
2 TPS) i т Controller Extended (HSCX) 18.20 17.34 13.87 
ваг? BTSMQEDIND Smart Непа Power Switch... TO.220AB/s 607 555 498 | SAB82525N-V21TR |SABSOSOSN-VOMINCID.|2-Ch. High Level Serial Comm. 
BTS443P BTS443PINCT-ND Smart Highside Power Switch .10-252-5-1 307 268 199 Controller Extended (HSCX) .... 2919 26.07 20.33 
BTS443P BTS443PINTR-ND Smart Highside Power Switch...........T0-252-5-1 3836.70/2,500 SAB82525N-V21TR | SABB2525N-V2TINTR-ND | 2-Ch. High Level Serial Comm. 
BTS611L1 BTS611L1IN-ND 2-Ch. Smart Highside Controller Extended (HSCX) .... 8018.50/500 
Power Switch... „-70-220АВ87_ 307 1.90 1.67 SAB82526N-V21 |SAB82526N-V21IN-ND |1-Ch. High Level Serial Comm. 
BTS621L1 BTS621L1IN-ND 2-Ch. Smart Highside Controller Extended (НӘСХ) ........... P-LCC-44-1 13.41 11.80 10.23 
Power Switch... 10-220АВ7 4.03 2.51 227 5АВ82532Н10/32А | SAB82532H10V32AIN-ND |2-Ch. Enhanced Serial Comm. 
ВТ564052-6 BTS640S2-GINCT-ND [Smart Sense Highside Power Switch...T0-263-7 3.57 341 232 0 : 21.65 19.04 16.50 
ВТ564052-6 BTS640S2-GINTR-ND |5тап Sense Highside Power Switch....T0-263-7 1851.08/1.000 SAE800 SAE800IN-ND Prog. Single/Dual/Triple Tone Gong...P-DIP-8-4 571 371 3.39 
BTS650P BTS650PIN-ND Smart Highside High Current SAF82525N-V21 |SAF82525N-V21IN-ND |2-Ch. High Level Serial Comm. 
Power Switch... 5.50 5.03 3.98 Controller Extended 20.10 17.68 15.32 
BTS660P BTS660PIN-ND Smart Highside High Current SAF82532N10V32A | SAF82532N10V32AIN-ND [2-Ch. Enhanced Seri 
Power Switch... 6.05 553 4.37 Communication Controller ESCC2 .....P-LCC-68 22.75 20.01 17.34 
BTS711L1 BTS711L1INCT-ND 4-Ch. Smart Highside TCA505BGGEG ^ |TCAS05BGGEGINCT-ND [ІС for Inductive Proximity Switches 
Power Switch... қ 439 3.82 2.85 with Short Circuit Protection.......... P-DSO-16-1 5.56 4.16 3.34 
BTS711L1 BTS711L1INTR-ND 4-Ch. Smart Highside TCA505BGGEG ^ |TCAS0SBGGEGINTR-ND [ІС for Inductive Proximity Switches 
Power Switch 2275.28/1,000 with Short Circuit Protection..........P-DSO-16-1 6742.50/2,500 
BTS716G BTS716GINCT-ND 4-Ch. Smart Highside Power Switch...P-DS0-20 3.81 3.32 2.47 TCA785 TCA785IN-ND LSL Compatible Phase Control IC......P-DIP-16-1 678 451 4.04 
BTS716G BTS716GINTR-ND 4-Ch. Smart Highside Power Switch... P-DS0-20 2335.00/1,000 TDA5100 TDAS100INCT-ND 868-870MHz ASK/FSK 
TLE4267S TLE4267SIN-ND 5V, Low-Drop Voltage Regulato T0-220-7 337 207 1.80 Transmitter... P-TSSOP-16 2.57 236 227 
TLE4270G TLE4270GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Volt. Reg.........P-TO263-5-1 3.16 2.90 2.59 TDAB100 TDAB100INTR-ND 868-870MHz ASK/FSK 
TLE4270G TLE4270GINTR-ND 5V, Low-Drop Fixed Volt. Reg. ......P-TO263-5-1 1503.00/1,000 ие i P-TSSOP-16 3528.00/3.000 
TLE4271-2G TLE4271-2GINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Volt. Reg -Т0263-7- 340 342 2.78 TDA5101 TDA51011NCT-ND 311-317MHz ASK/FSK 
TLE4271-2G TLE4271-2GINTR-ND — |5V, Low-Drop Fixed Volt. Reg -T0263-7-1 1616.00/1.000 Transmitter... P-TSSOP-16 268 246 237 
TLE4274V50 TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulator. -Т0220-3 211 121 105 TDA5101 TDA5101INTR-ND 311-317MHz ASK/FSK 
Sensors Transmitter.... P-TSSOP-16 3681.00/3,000 
KT210 KT2101N-ND Silicon Temperature Sensor.. 0-92 Mini — 77 43 34 TDA5103A TDAS103AINCT-ND 344-347MHz ASK Transmitter -TSSOP-10 2.68 246 2.37 
KT230 KT230INCT-ND Silicon Temperature Senso SOT-23 54 47 36 TDA5103A TDAS103AINTR-ND 344-347MHz ASK Transmitter -TSSOP-10 11185.00/5,000 
KT230 KT230INTR-ND Silicon Temperature Senso SOT-23 720.01/3,000 TDA5200 TDAS200INCT-ND 868-870MHz and 433-435MHz Low 
KTY135 KTY135INCT-ND Silicon Temperature Senso SOT-23 79 69 53 Power ASK Receiver ................. Р-Т550Р-28- 387 355 342 
KTY135 KTY135INTR-ND Silicon Temperature Senso SOT-23 902.88/3,000 TDA5200 TDAS200INTR-ND 868-870MHz and 433-435МН2 Low 
KTY136 KTY136INCT-ND Silicon Temperature Senso и Я Power ASK Receiver .................. P-TSSOP-28-1 9672.00/3,000 
KTY136 KTY136INTR-ND Silicon Temperature Senso 870.00/3,000 TDA5201 TDA5201INCT-ND 310 and 345MHz Low Power 
KTY216 KTY216IN-ND Silicon Temperature Senso 110 .6 74 ASK Single Receiver................... Р-Т550Р-28- 387 355 342 
КТҮ236 KTY236INCT-ND Silicon Temperature Senso! 1.07 QE T2 TDA5201 TDA5201INTR-ND 310 and 345MHz Low Power 
KTY236 KTY236INTR-ND Silicon Temperature Senso: 1218.00/3,000 ASK Single Receiver................... P-TSSOP-28-1 9672.00/3,000 
TLE4913 TLE4913INCT-ND Low Power Hall Switch 100 94 84 TDAS210 TDAS210INCT-ND 810-870МН2 and 400-440MHz FSK/ASK 
TLE4913 TLE4913INTR-ND Low Power Hall Switc 1455.00/3,000 Superheterodyne Receiver -TSSOP-28- 3.05 363 3.50 
TLE4935G TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic TDA5210 TDA5210INTR-ND 810-870MHz and 400-440MHz FSK/ASK 
Field Applications .... 1.09 100 .89 Superheterodyne Receiver ......... P-TSSOP-28-1 9855.00/3,000 
TLE4935G TLE4935GINTR-ND Hall IC Switch for Magnetic TDA5211 TDA5211INCT-ND 310-350MHz FSK/ASK 
Field Applications .... 544.00/1,000 Superheterodyne Receiver -1550Р-28- 305 3.63 3.50 
TLE4945-2L TLE4945-2LINTB-ND  |Bipolar Hall IC Switch ТОА5211 TDA5211INTR-ND 310-350MHz FSK/ASK 
for Magnetic Field Applications ........ P-SS0-3-2 1120.27/2,000 Superheterodyne Receiver ......... P-TSSOP-28-1 9855.00/3,000 
TLE4945-2L TLE4945-2LINCT-ND — Bipolar Hall IC Switch TDA5212 TDA5212INCT-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 
for Magnetic Field Applications ........P-SSO-3-2 1.16 107 95 Superheterodyne Receiver ......... Р-Т550Р-28-1 3.95 3.63 3.50 
Specialized Integrated Circuits TDA5212 TDA5212INTR-ND 910-920MHz Low Power FSK/ASK 
Т Superheterodyne Receiver ......... P-TSSOP-28-1 9855.00/3,000 
РН НО В TDA21201-B7  |TDA21201-B7INCT-ND Integrated Switch MOSFET Driver 
ICE2A265 ICE2A265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont. 217 129 144 and MOSFET -.-----10-263-7-2 e NRG 07 
1СЕ2А2807 ICE2A280ZIN-ND 0ff-Line SMPS Current Mode Cont. 293 180 157 TDA21201-87  |TDA21201-B7INTR-ND | Integrated Switch MOSFET Driver 
ICE2A365 ICE2A365IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont 278 171 153 and MOSFET 2448.00/1,000 
ICE2A765P ICE2A765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode TDA21201-P7 TDA21201-P7IN-ND Integrated Switch MOSFET Driver 
Controller .P-T0-220-6-3 453 284 2.60 and MOSFET - 472 307 280 
ICE2A0565 ICE2A0565IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont......P-Dip-8-6 164 89 78 TDA21201-S7  |TDA21201-S7IN-ND [Integrated Switch MOSFET Driver 
ICE2B265 ICE2B265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Cont......P-Dip-8-6 217 129 114 and MOSFET Е 472 307 280 
ICE2B765P ICE2B765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode 
Controller ..P-T0-220-6-3 470 292 264 
PEB2045N-VA3TR | PEB2045N-VABINTR-ND |Memory Time Switch CMOS (MTSC)...P-LCC-44 8425.00/500 s 
PEB2075N-V13TR | PEB2075N-VI3INCT-ND |ISDN D-Channel Exchange = : š 
Controller (IDEC®) ..P-LCC-44 24.42 21.80 1526 2109 Digi-Key "e Price Each x 
PEB2075N-V13TR | PEB2075N-V13INTR-ND |ISDN D-Channel Exchange Part No. Part No. Description 1 25 100 
Controller (IDEC®) " ...P-LCC-44 5815.02/500 Z84C3006FEC 269-3036-ND | 6MHz, Z80 CM0S Counter/Timer Circui 561 421 280 
PEB2255H-V13  |PEB2255H-V13IN-ND — |E1/T1/J1 Framer and Line Interface Z84C3006PEC 269-3037-ND |6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 5.61 421 2.80 
Component for Long and Short Наш Z84C3008PEC 269-3039-ND | 8MHz, Z80 CM0S Counter/Timer Circuit 561 421 280 
Applications FALC@-LH................ Р-МОЕР-80-1 47.82 37.49 35.55 Z84C3008VEC 269-3040-ND |8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 561 421 280 
PEB2256H-V12  |PEB2256H-VI2IN-ND — |Et/T1/J1 Framer and Line Interface Z84C3010FEC 269-3041-ND |10MHz, 780 CMOS Counter/Timer Circu 561 421 280 
Component for Long and Short Haul Z84C3010PEC 269-3042-ND | 10MHz, 780 CMOS Counter/Timer Circu 561 421 280 
Applications FALC56 .P-MQFP-80-1 32.86 25.28 24.02 Z84C3010VEC 269-3043-ND |10MHz, 780 CMOS Counter/Timer Circu 5.61 421 280 


PEB3265H-V13 


PEB3265H-V13IN-ND 


Dual Channel Subscriber Line Interface 


Codec Filter SLICOFI-2x............... P-MQFP-64-1 947 9.08 721 

PEB20256E-V21 |PEB20256E-V21IN-ND Multichannel Network Interface алына MICROPROCESSORS 
Controller for HDLC/PPP.................. P-BGA-388 230.82 191.17 177.01 

PEB20320H-V34 | PEB20320H-V34IN-ND [Multichannel Network Interface Zilog Digi-Key Price Each ж 
Controller for НОГС................... P-MQFP-160-1 84.42 74.21 64.32 Part No. Part No. Description it 25 100 

PEB20321H-V22 |PEB20321H-V22IN-ND Multichannel Network Interface Controller 28018006FSC 269-3004-ND |6MHz, 7180 CMOS Enhanced Microprocessor. 10.68 801 547 
for HDLC with Extensions.......... P-MQFP-160-1 92.71 81.50 70.64 Z8018006PEC 269-3005-ND |6MHz, 7180 CMOS Enhanced Microprocessor. 12.03 9.03 6.17 

PEB20534H10-V21 | PEB20534H10-V21IN-ND |DMA Supported Serial Communication Z8018006PSC 269-3006-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor. 10.11 7.59 5.18 
Controller with 4 Channels.......... P-FQFP-208-7 82.80 72.80 63.09 Z8018006VEC 269-3007-ND | 6MHz, Z180 CM0S Enhanced Microprocessor . 1203 903 647 

PEB20534H52-V21 | PEB20534H52-V21IN-ND |DMA Supported Serial Communication 28018006VSC 269-3008-ND |6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor ....68-PLCC 1041 7.59 518 
Controller with 4 Channels .......... Р-РОЕР-208-7 105.18 92.47 80.14 (Continued) 
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zitoa i Philips Digi-Key Price Eachx 
MICROBROCESSORS (Continued) Part No. Part No. Description ; 1 25 100 


TE i TDA15620U 568-1134-5-ND |70М/ High Efficiency Power Amp. 859 774 6.86 
BE menm Te Ше TDA2611AU 568-1135-5-ND — |5W Audio Power Amp... 188 150 113 


ZB018008FSC | 269-3009-ND |BMHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor 1131 849 580 TDASOSTATD 568-1136-5-ND |Ноте Automation Modem. 439 351 2.73 


Я TDA70501D 568-1137-5-ND Low Voltage Mono/Stereo Power Ат 135 118 90 
78018008РЕС 269-3010-ND |8MHz, 7180 CMOS Enhanced Microprocessor 1275 957 654 ў 
78018008Р5С 269-3011-ND |8MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor 10.53 790 5.39 TDA7052AN 506211862514 1W BTL Mono Audio Amp... 163 130  .98 
28018008VEC 269-3012-ND |8MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor ....68-PLCC 14.55 10.92 7.47 TDA7052ATD-T 568-1139-1-ND — 1W BTL Mono Audio Amp. 150 120 90 
28018008VSC 269-3013-ND |8MHz, 7180 CMOS Enhanced Microprocessor ....68-PLCC 10.53 7.90 5.39 TDA7052ATD-T 568-1139-2-ND |1М/ВТІ. Mono Audio Amp. 1920.00/2,500 
78018010256 269-3014-№0 |10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor.. 12.90 9.68 6.54 TDA7052N 568-1140-5-ND |1М/ВТІ Mono Audio Am 170 136 1.02 
28018010РЕС 269-3015-№0 |10МН2, 7180 CMOS Enhanced Microprocessoi 1494 1121 7.66 TDA7056AU 568-1141-5-ND — |5W BTL Mono Audio Outp 232 1.86 1.45 


28018010PSC 269-3016-ND |10MHz, 7180 CMOS Enhanced Microprocesso: 12.0 9.68 640 TDA7056BU 568-1142-5-ND 5W BTL Mono Audio Amp....... 183 146 140 
Z8018010VEC 269-3017-ND |10MHz, 2180 CMOS Microprocessoi .68-PLCC 14.94 1121 7.66 TDA7057AQU 568-1143-5-ND 2x8W Stereo BTL Audio Output Amp 376 301 234 
28018010VSC 269-3018-ND |10MHz, 2180 CMOS Microprocessoi .68-PLCC 1290 9.68 6.40 TDA8425N 568-1144-5-ND Hi-Fi Stereo Audio Processor .... 8.00 640 540 
784С0006ҒЕС 269-3019-ND |6MHz, 780 CMOS Microprocessor 561 421 2.80 Т0А85630100 568-1145-5-ND 2x40W/2-0hm Stereo BTL Car Radio 

Z84C0006PEC 269-3020-ND |6MHz, 780 CMOS Microprocessoi 561 421 2.80 Power Amp... 540 432 3.65 


Z84CO006VEC | 269-3021-ND |6MHz, 780 CMOS Microprocesso 561 421 2.80 TDA8567QU 568-1146-5-ND — |4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp..23-DIL 870 6.96 588 

Z84C0008FEC 269-3022-ND |8MHz, 780 CMOS Місгоргосв550! 561 421 2.80 TDA8943SFU 568-1147-5-ND 6W Mono BTL Audio Am 231 185 144 

ZBACODOBPEC _ |269-3023-ND |8МН?, 280 CMOS Microprocesso 40-0р 561 421 2.80 

Z8ACOD08VEC | 269-3024-ND |8МН?, 280 CMOS Microprocessoi - 561 421 280 

Z84C0010FEC 269-3025-ND |10МН?, 280 CMOS Microprocessor. 44-0ЕР 561 421 280 P H | Ц D r 

Z84C0010PEC | 269-3026-ND |10МН2, 280 CMOS Microprocessor 40-0р 561 421 2.80 U u Se TA LAM Hsu CL E: 
44-100: 561 421 2.80 Philips Digi-Key Price Each 


Z84C0010VEC 269-3027-ND |10MHz, 280 CMOS Microprocessor. 
Z84COO20FEC 269-3028-ND |20МНг, 280 CMOS Microprocessor. A4-QFP 1329 997 682 Part No. Part No. Description Pk. — 1 25 100 


784С0020РЕС 269-3029-М0 |20MHz, 780 CMOS Microprocessor A0-Dip 13.20 9.97 6.82 USB 
Z84C0020VEC 269-3030-ND |20MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 44-PLCC 13.29 9.97 6.82 - = Е 
Z8S18010FSC 269-3098-ND |10MHz, Static Z180 Microprocessor 10.68 801 547 ISP1161A1BD 568-1162-ND USB Single-Chip Host/Device 


78518010Р5С 269-3100-ND |10MHz, Static 2180 Microprocessor ШӨЛІ! 5958) Controller... бан 7.00 5.60 473 
78518010/5С 269-3102-ND |10MHz, Static 2180 Microprocessor 10.11 759 598 ISP1161A1BM-S 568-1164-ND USB Single-Chip Host/Device 
Z8S18020FEC 269-3103-ND |20MHz, Static 7180 Microprocessor, X-Temp. 17.01 12.76 8.73 Controller 7.00 5.60 4.73 


Z8S18020FEC1960 | 269-3104-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor, X-Temp. 17.01 12.76 8.73 ISP1161ABD 568-1165-ND 

Z8S18020FSC 269-3105-ND |20МН2, Static 2180 Microprocessor 14.04 10.53 721 7.00 5.60 473 
28518020Р5С 269-3107-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor 14.04 1053 7.21 ISP1181ADGG 568-1001-5-ND |Full Speed USB Controller A8-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
Z8S18020PSC1960 | 269-3108-ND |20MHz, Static 7180 Microprocessor 1404 1053 721 ISP1181BDGG 568-1002-5-ND | Full Speed USB Controlle 48:7550Р 473 378 294 
Z8S18020VEC 269-3109-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor, X-Temp. 17.00 1276 873 15Р1301В5 568-1166-М0 USB On-the-Go Transceiver .24-HVOFN 238 1.90 1.43 
Z8S18020VEC1960 | 269-3110-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor, X-Temp....68-PLCC 17.01 12.76 8.73 ISP1362BD 568-1167-ND Single-Chip USB On-the-Go 

Z8S18020VSC | 269-3111-М0 |20MHz, Static 2180 Microprocessor .68-РІСС 14.04 1053 721 Controlle 64-LOFP 840 672 567 


.68-PLCC 14.04 10.53 7.21 


Z8S18020VSC1960 | 269-3112-ND |20MHz, Static 2180 Microprocessor. 


Z8818033VEC — | 269-3115-ND |33MHz Static 2180 Microprocessor, X-Temp...68-PLCC 1866 1400 957 | 'SP1362BD-S БАШ Sinole. Chip USB On-the-Go ИШ о >> 
28518033150 | 269-3116-МО |33MHz, Static 2180 Microprocessor.... .G8-PLCC 15.51 1164 7.95 КЕ кый р USB Hub Conil ына сз US с 
ISP1521BE 568-1170-ND High-Speed USB Hub Controller .......... 80-LOFP 5.60 448 3.78 

Z zitoe PERIPHERAL ISP1561BM 568-1171-ND High-Speed USB PCI Host 
CONTROLLERS Controller w". 650 520 439 

Zilog Digi-Key Price Each ж ISP1581BD 568-1172-ND High-Speed USB Peripheral 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Controller 770 616 520 
784C1506FEC 269-3031-ND |6MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller. 16.17 1213 829 PDIUSBD12D 568-1091-5-ND —— USB Interface Device w/Parallel Bus...... 338 270 2410 
784С1510АЕС 269-3032-ND |10MHz, 780 Intelligent Peripheral Controlle 1617 1213 829 PDIUSBD12PWDH-T  |568-1092-1-М0 USB Interface Device w/Parallel Bus...28-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
Z84C1510FEC 269-3033-ND |10MHz, 280 Intelligent Peripheral Controlle 1617 1243 829 PDIUSBD12PWDH-T  |568-1092-2-ND [USB Interface Device w/Parallel Вив...28-Т550Р 4725.00/2,500 


Z84C1516ASC 269-3034-ND |16MHz, 280 Intelligent Peripheral Controlle! 
Z84C1516FSC 269-3035-ND |16MHz, 280 Intelligent Peripheral Controlle 


2145 16.09 11.00 
21.03 15.78 10.79 


PHILIP NEW! DATA CONVERSIONS 
SERIAL Fm "ni. i 

кос Philips Digi-Key Price Each» 

Z COMMUNICATION CONTROLLERS Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Zilog Digi-Key Price Each ж D and D/A Converters 

Fr NO: КАПЫ Dessripllon = M 1 PCF8591PN 568-1087-5 Tat 8-Bit s: d a rt 304 243 189 

ИЕ - -1087-5- -Bit A/D an onverte| í y P 
28523008РЕС U 1. comm: Е 25308 «баў (mm PCFB591TD-T 568-1088-1-ND — |8-Bit A/D and D/A Converte 304 243 189 
28523008256 | 269-3045-М0 |8MHz, Enhanced Serial Comm. Controlle 1581 1186 811 PCF8591TD-T 568-1088-2-40 |8-Bit A/D and D/A Converter .. 1721.25/1,000 


28523008VEC 269-3046-ND | 8МН2, Enhanced Serial Digital to Analog Converter 
Comm. Controller, Ext. Temp... 22:83 1743 1171 қ i 
ТЕ 269-3047-ND- | MHz, Enhanced Serial Comm. Gontralier. т TDA8771AB 568-1217-ND — Triple 8-Bit Video D/A Converter „n... 44-QFP 7.60 6.08 5.13 
78523010РЕС 269-3048-ND | 10MHz, Enhanced Serial Video Encoder / Decoder 
ЗОВ р un р ешын 9240 2120 1881 SAA6752HS04BF 568-1305-ND MPEG-2 Video/MPEG Audio Encode 30.00 28.00 26.00 
-2049- , ü : | . SAA7103HB 568-1306-ND Digital Video Encoder 16.05 14.98 13.91 
28523010УЕС |269-3050-ND | 10MHz, Enhanced Serial SAA7105HBG 568-1307-ND Digital Video Encoder 18.00 16.80 15.60 


Comm. Controller XTemp 
28523010VSC 269-3051-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. 
28523016PEC 269-3052-ND |16MHz, Enhanced Serial 


S240 2420016161 SAA7111AHBG 568-1308-ND Enhanced Video Input Processo 
19.98 14.99 1025 SAA7111AHZBD 568-1309-ND Enhanced Video Input Processor... 
Comm. Controller ХТетр... 39.96 2997 2050 SAA7113HB 568-1310-ND 9-Bit Video Input Processor 
28523016PSC | 269-3053-ND | 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller 25.65 19.24 13.15 SAA7114HBE 568-1311-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 
28523016VEC 269-3054-ND |16MHz, Enhanced Serial SAAT115HLBE 568-1312-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 
Comm. Controller XTemp . .44-PLCC 39.96 29.97 20.50 5АА7118ЕЕВ 568-1313-ND Multistandard Video Decoder. 
78523016/5С 269-3055-ND |16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller........44-PLCC 25.65 1924 13.15 SAA7118HBB 568-1314-ND Multistandard Video Decoder. 
28523020VSC 269-3057-ND |20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. .44-PLCC 33.84 25.38 17.36 5АА7121НВ 568-1315-ND Digital Video Encoder... 
Z85C3008PEC 269-3058-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller 40-Dip 13.47 1011 6.91 SAA7121HB-5 568-1185-1-ND Digital Video Encoder. 
Z85C3008PSC 269-3059-ND |8MHz, 78500 CMOS Serial Comm. Controller 40-Dip 900 6.75 4.62 SAA7121HB-5 568-1185-2-ND Digital Video Encoder. 
Z85C3008VEC 269-3060-ND | 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller .....44-PLCC 13.47 10.11 6.91 SAA7129AHB 568-1316-ND Digital Video Encoder. 
Z85C3008VSC 269-3061-ND | 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller...44-PLCC 900 6.75 4.62 SAA7129HB 568-1317-ND Digital Video Encoder. 
28503010РЕС 269-3062-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller ......40-Пір 15.33 11.50 7.85 SAA7146AHBB 568-1318-ND Video SPCI Bridge... 
28503010Р5С 269-3063-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller ......40-Пір 10.26 7.70 5.26 
Z85C3010VEC 269-3064-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller...44-PLCC 15.33 11.50 7.85 


15.83 14.25 12.64 
15.83 1425 12.64 
14.66 13.20 11.71 
18.00 16.80 15.60 
22.50 21.00 19.50 
26.51 2474 22.98 
26.51 24.74 22.98 
758 607 512 
7.58 6.07 5.12 

7106.25/1,500 
1416 12.75 11.31 
1416 12.75 11.31 
29.64 27.67 25.69 


28503010VSC 269-3065-ND | 10MHz, 78500 CMOS Serial Comm. Controller...44-PLCC 10.26 770 526 й 
785С3016Р5С 269-3066-ND | 16МНг, 78500 CMOS Serial Comm. Controller .....40-Пір 15.00 1125 7.69 РН | LI p МЕН, TRANSMIS N 
Z85C3016VSC 269-3067-ND |16MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller...44-PLCC 15.00 11.25 7.69 Philips Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CAN 
Ц 
РН I LI P ЧЕН АМР E PCA82C250N 568-1020-5-ND [CAN Controller Interface. 195 156 147 
Philips Digi-Key Price Each» PCA82C250TD-T 568-1021-1-ND CAN Controller Interface .. 195 156° 117 
Part No. Part No. Description 1 25 100 PCA82C250TD-T 568-1021-2-ND CAN Controller Interface .. 2496.00/2,500 
SA5209D 568-1196-5-ND 850MHz Wideband VGA 42.66 11.40 10.11 PCA82C251N 568-1022-5-ND CAN Transceiver for 24V System 195 156 1417 
SA5211D 568-1197-5-ND 180MHz Transimpedance Amp. 4-S0IC 800 640 540 PCA82C251TD-T 568-1023-1-ND CAN Transceiver for 24V System. ies. 1586117 
SA5212AD 568-1198-5-ND | 140MHz Transimpedance Amp. 8-506 6.00 4.80 4.05 PCA82C251TD-T 568-1023-2-ND САМ Transceiver for 24V System 2496.00/2,500 
SA5219D 568-1199-5-ND |700МН2 Wideband VGA 6-SOIC 8.60 6.88 5.81 SJA1000N 568-1122-5-ND [Stand-Alone CAN Controlle 5.00 400 338 
TDA1013BU 568-1125-5-ND 4W Audio Power Amp -SiL 218 174 1.31 SJA1000TD-T 568-1123-1-ND Stand-Alone CAN Controlle: 500 4.00 3.38 
TDA1308TD 568-1126-5-ND Class AB Stereo Headphone Drive! 8-SOIC 129 108 .86 SJA1000TD-T 568-1123-2-ND Stand-Alone CAN Controlle: 3125.00/1,000 
TDA1516BQU 568-1127-5-ND a m 2x12W Stereo Car Radio ағы TJA1040TD-T 568-1149-1-ND — |High Speed CAN Transceiver. 179 143 1.08 
QWECAmp : : ; TJA1040TD-T 568-1149-2-ND | High Speed CAN Transceiver. 2285.44/2,500 
АТТЕН Б Т Pb 2 В 10 TJA1041TD 568-1150-5-ND — |High Speed CAN Transceiver. 216 173 130 
Foe in oo | хе 00) ee о 
ТИ Б -1151-2- igh Spee ransceiver. 68/2, 
TA 21900 PE AD ST ERT A DM ОЕ ВЕ au d TJA1054ATD-T 568-1152-1-ND___| Fault-Tolerant CAN Transceiver..........14-SOIC__2.16 173 130 
TDA1554QU 568-1132-5-ND 4x11W Single Ended or 2x22W Power TJA1054ATD-T 568-1152-2-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver . 114-5016 2764.80/2,500 
568 455 384 TJA1054TD 568-1153-5-ND [Fault-Tolerant CAN Transceiver........14-S0lC 2.66 2.13 1.66 
TDA15600U 568-1133-5-ND 791 633 535 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 451 


PHILIP 


NEW! DATA TRANSMIS 


N (Continued) 


Philips Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Pc 
P82B715PN 568-1006-5-ND 12 Bus Extender... 3.38 270 210 


P82B715TD-T 
P82B715TD-T 
P82B96PN 
P82B96TD-T 


568-1007-1-ND 
568-1007-2-ND 
568-1008-5-ND 
568-1009-1-ND 


120 Bus Extender 
120 Bus Extender 
Dual Bi-Directional Bus Buffei 
Dual Bi-Directional Bus Buffei 


338 2.0 240 
4725.00/2,500 

345 252 1.96 

345 252 1.96 


P82B96TD-T 
PCA9500D 


PCA9500PW 


568-1009-2-ND 
568-1024-5-ND 


568-1025-5-ND 


Dual Bi-Directional Bus Buffer ................. 8-SOIC 
8-Bit 120/5МВи5 1/0 Port with 
2K-Bit EEPROM 
8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port with 
2K-Bit EEPROM 


4410.00/2,500 
2.00 1.60 1.20 
2.00 1.60 1.20 


PCA9501PW 


PCA9511D 


PCA9511DP-T 


568-1026-5-ND 


568-1027-5-ND 


568-1028-1-ND 


8-Bit 12С/5МВиѕ 1/0 Port with 
2K-Bit EEPROM 
Hot Swappable I2C/SMBus 
Bus Buffer .... 
Hot Swappable I2C/SMBus 
Bus Buffer 


243 1.70 1.28 


2.25 1.80 1.40 


225 1.80 1.40 


Philips Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SCC2691AC1A28 568-1212-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... T 550 440 372 
SC02691AC1D24 568-1118-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... T 550 440 372 
SCC2691AC1N24 568-1213-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 510 4.08 345 
SCC2691AE1A28 568-1214-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter... эй 660 528 446 
SCC2691AE1N24 568-1215-5-ND Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 6.60 528 446 
SCC2692AC1A44 568-1119-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 5.88 471 3.97 
SCC2692AC1N40 568-1216-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 

Transmitter 7.00 560 4.73 
SCC2698BC1A84 568-1120-5-ND Enhanced Octal Universal Async. 

Receiver/Transmitter ... 27.00 25.20 23.40 
SCC6869201A44 568-1121-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitte 6.09 488 412 


PCA9511DP-T 


PCA9513D 


PCA9514D 


568-1028-2-ND 


568-1029-5-ND 


568-1030-5-ND 


Hot Swappable I2C/SMBus 
Bus Buffer 
Hot Swappable I2C/SMBus 
Bus Buffer .... 
Hot Swappable I2C/SMBus 
Bus Buffer .... 


3150.00/2,500 
2.25 1.80 1.40 


225 1.80 1.40 


PHILIP 


PCA9515AD-T 
PCA9515AD-T 
PCA9515ADP-T 
PCA9515ADP-T 
PCA9515D 


568-1031-1-ND 
568-1031-2-ND 
568-1032-1-ND 
568-1032-2-ND 
568-1033-5-ND 


1.50 1.20 .90 
1920.00/2,500 

1.50 120  .90 
1920.00/2,500 

150 120  .90 


PCA9515DP-T 
PCA9515DP-T 


568-1034-1-ND 
568-1034-2-ND 


150 120 90 
1920.00/2,500 


Philips Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA9554AD 568-1051-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Рогі 

with Interrupt ...16-801C 175 1.40 1.05 
PCA9554APW 568-1052-5-ND 8-Bit 120/5МВи5 1/0 Port 

with Interrupt 16-TSSOP 175 140 1.05 
PCA9554D 568-1053-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 

with Interrupt ...16-801C 175 1.40 1.05 
PCA9554DB 568-1054-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Рогі 


PCA9554PW-T 


PCA9554PW-T 


568-1055-1-ND 


568-1055-2-ND 


with Interrupt 


16-SSOP 175 140 1.05 


8-Bit 120/5МВи5 1/0 Port 


with Interrupt 


16-TSS0P 175 140 1.05 


8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Interrupt 


16-Т550Р 2240.00/2,500 


PCA9516AD 568-1035-5-ND 5-Channel 12С Hub. 175 440 105 
PCA9516APW 568-1036-5-ND 5-Channel 12C Hub. 175 140 1.05 
PCA9516PW 568-1037-5-ND 5-Channel 12C Hub.. 175 1.40 1.05 
PCA9518PW 568-1038-5-ND Expandable 5-Channel 12C Hub. 2.25 1.80 1.35 
PCA9535PW 568-1041-5-ND 16-Bit 120/5МВив, Low Power 1/0 

Port with Interrupt.. 225 480 135 
PCA9540BD 568-1042-5-ND 2-Channel 12C Multiplexer.. 141 118  .94 
PCA9541PW/01 568-1043-5-ND 2-to-1 12C Master Selector with Interrupt 

Logic and Reset ..16-TSS0P 293 2.34 1.82 
PCA9541PW/03 568-1044-5-ND 2-to-1 12C Master Selector with Interrupt 

Logic and Reset z 293 234 1.82 
PCA9544APW 568-1045-5-ND 4-Ch. 12C Mux with Interrupt Logic. 186 149 142 
PCA9564D 568-1062-5-ND Parallel Bus to 12C Bus Controller. 405 324 252 
PCA9564PW 568-1063-5-ND Parallel Bus to 12C Bus Controller. 405 324 2.52 


PCA9555D 


PCA9555DB-T 


PCA9555DB-T 


568-1056-5-ND 


568-1057-1-ND 


568-1057-2-ND 


16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Interrupt 


16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Interrupt 


16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Interrupt 


1170.00/1,000 


PCF8584TD-T 
PCF8584TD-T 


568-1086-1-ND 
568-1086-2-ND 


12C Bus Controller 
I?C Bus Controller.. 


3.94 315 245 
4462.50/2,000 


IEEE 1394 


PCA9555PW-T 


PCA9555PW-T 


568-1058-1-ND 


568-1058-2-ND 


16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Interrupt 


24-TSSOP 225 1.80 1.35 


16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Interrupt 


24-TSSOP 2880.00/2,500 


PDI1394L40BE-S 


568-1176-ND 


1394 Enhanced AV Link Layer 
Controller. 


740 592 5.00 


PTN3310D 


PTN3311D 


568-1093-5-ND 


568-1094-5-ND 


LVDS-PECL High Speed Serial Logic 
Translator... ias а 

PECL-LVDS High Speed Serial Logic 
Translator... 


251 201 156 


251 201 1.56 


PCA9556PW 568-1059-5-ND Octal SMBus/I?C Registered 
Interface ie -16-TSSOP 2.05 164 123 
PCA9557D 568-1060-5-ND 8-Bit 120/5МВи5 1/0 Port with Reset .....16-501С 1.63 1.30 .98 


PCA9557PW-T 


PCA9557PW-T 


568-1061-1-ND 


568-1061-2-ND 


8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 


with Reset 


16-TSSOP 1.63 1.30 .98 


8-Bit I?C/SMBus 1/0 Port 


with Reset 


-16-TSSOP 2080.00/2,500 


RS232/422/485 


MC145406D-T 
MC145406D-T 


568-1193-1-ND 
568-1193-2-ND 


EIA-232-D/.28 Driver/Receiver . 
EIA-232-D/.28 Driver/Receiver . 


2.25 1.80 1.35 
1170.00/1,000 


PCF8574APN 
PCF8574ATD-T 
PCF8574ATD-T 
PCF8574PN 
PCF8574TD 


568-1073-5-ND 
568-1074-1-ND 
568-1074-2-ND 
568-1075-5-ND 
568-1076-5-ND 


Remote 8-Bit 1/0 Expander. 
Remote 8-Bit 1/0 Expander 
Remote 8-Bit 1/0 Expander 
Remote 8-Bit 1/0 Expander. 
Remote 8-Bit 1/0 Expander. 


2.08 1.66 1.25 
1.53 12 92 
793.00/1,000 
2.08 1.66 1.25 
153 12 92 


PCF8574TD-T 
PCF8574TD-T 
PCF8574TDK-T 
PCF8574TDK-T 
PCF8575TSDB-T 
PCF8575TSDB-T 


568-1077-1-ND 
568-1077-2-ND 
568-1078-1-ND 
568-1078-2-ND 
568-1079-1-ND 
568-1079-2-ND 


Remote 8-Bit 1/0 Expander. 
Remote 8-Bit 1/0 Expander. 
Remote 8-Bit 1/0 Expander. 
Remote 8-Bit 1/0 Expander. 
Remote 16-Bit 1/0 Expande: 
Remote 16-Bit 1/0 Expander ................. 24-550Р 


153 12 92 
793.00/1,000 
153 122 92 
1952.00/2,500 
2.48 1.98 1.49 
1287.00/1.000 


MC145406N 568-1194-5-ND EIA-232-D/.28 Driver/Receiver . 225 180 135 
Switch 

SA630D/01 568-1206-5-ND 529 423 329 

SC16C554DIA68 568-1110-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 


Encoder/Decoder .... 


964 772 651 


PHILIPS 


NEW! LOGIC TRANSLATION 


SC16C5541B64 568-1321-ND Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 

Епсодег/Оесодег .... 7.72 651 Philips Digi-Key Price Each» 
SC16C752BIB48 568-1322-ND Dual UART with 64-Byte FIF 472 399 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SC16C754BIB80 568-1207-ND Quad UART with 64-Byte FIFO . 9.80 877 GTL2005PW-T 568-1000-1-ND 114-5900 175 140 1.05 


S016025521A44-S 


568-1186-5-ND 


Dual UART with 16-Byte Transmit and 
Receive FIFOs 


658 527 4.45 


GTL2005PW-T 


568-1000-2-ND 


Quad Translating Transceiver 
Quad Translating Transceiver 


-14-TSSOP 2240.00/2,500 


PHILIPS 


NEW! MEMORY 


SC26C92A1A 568-1112-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 5.60 5.04 447 
SC26C92C1A 568-1113-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter .. 525 473 419 
SC26C92C1N 568-1208-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter... 10.00 900 7.98 
SC26C562C1A 568-1111-5-ND CMOS Dual Universal Serial 

Communications Controller................ 52-PLCC 31.50 29.40 27.30 
SC28C94A1A-T 568-1114-1-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 23.25 21.70 20.15 
SC28C94A1A-T 568-1114-2-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter .. 9687.50/500 
SC28C94A1N 568-1115-5-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter. 25.13 23.45 21.78 


Philips Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EEPROM 
PCF8582C2D 568-1083-5-ND 256x8-Bit CMOS ЕЕРВОМ 1.05 88 70 
SRAM 
PCF8570PN 568-1071-5-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM 322 258 2.01 


PCF8570TD-T 
PCF8570TD-T 


568-1072-1-ND 
568-1072-2-ND 


256x8-Bit Low Voltage SRAM 
256x8-Bit Low Voltage SRAM ... 


248 1.98 1.54 
1402.50/1,000 


РНШР 


NEW! POWER CONTRO 


SC28L91A1B-S 568-1187-ND 3.3V or 5.0V UART.... 9.90 7.92 6.69 
SC28L92A1A-S 568-1188-5-ND 3.3V or 5.0V Dual UART. 9.58 8.63 7.65 
SC28L92A1B 568-1211-ND 3.3/5V Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 9.58 863 7.65 
SC28L194A1A 568-1116-5-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage .... T 18.75 17.50 16.25 
SC28L194A1BE 568-1209-ND Quad UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage. 18.75 17.50 16.25 
SC28L198A1A 568-1117-5-ND Octal UART for 3.3V/5V Supply 

Voltage .... bs 31.50 2940 27.30 
SC28L198A1BE 568-1210-ND Octal UART for 3.3V/5V Supply 


100-1 ОЕР 


31.50 29.40 27.30 


MANAGEMENT 
Philips Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

Display 
PCA9532D 568-1039-5-ND 16-Bit 12C LED Dimmer. 248 1.98 1.54 
PCA9532PW 568-1040-5-ND 16-Bit 12C LED Dimmer 248 198 154 
PCF2100CTD 568-1064-5-ND 40-Segment LCD Drive 155 124 .93 
PCF2111CTD-T 568-1065-1-ND 64-Segment LCD Drive: 2.00 1.60 1.20 
PCF2111CTD-T 568-1065-2-ND 64-Segment LCD Driver........................ 40-VSOP. 540.00/500 
(Continued) 
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452 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


К Philips Digi-Key Price Eachx 
PH | Ц р BOWER CONTE OURAN AGEMENT E (Com nucd) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Philips Digi-Key Price Each UDA1341TSDB 568-1154-5-ND Economy Audio CODEC for MiniDisc 
Part No Part No Description Pk 1 25 100 Homie Siero SUB З Тер 
Е 2 р 0. UDA1342TSDB 568-1155-5-ND Audio CODEC 1055 950 842 
PCF2112CTD-T 568-1066-1-ND 32-Segment LCD Driver. .40-VSOP 208 1.66 1.25 UDA1344TSDB 568-1156-5-ND Low-Volt., Low-Power Stereo Audio 
PCF2112CTD-T 568-1066-2-ND 32-Segment LCD Driver. .40-У50Р 560.25/500 CODEC with DSP 7.80 6.24 527 
PCF8566PN 568-1069-5-ND Universal LCD Driver for Low UDA1345TSDB 568-1157-5-ND | Economy Audio CODE 6.06 485 4410 
Multiplex Rates ... 213 170 128 UDA1361TSDK 568-1158-5-ND |96КНг Sampling 24-Bit Stereo 
PCF8566TD-T 568-1070-1-ND Universal LCD Driver for Low Audio ADC. 407 326 254 
Multiplex Rates 243 1⁄0 1.28 
PCF8566TD-T 568-1070-2-ND Universal LCD Driver for Low 
Multiplex Rates 573.75/500 р Н | Ц ро П 
PCF8576CTD-T 568-1080-1-ND Universal LCD Driver for NEW! SPECIALIZED ICs 
Multiplex Rates 223 178 134 Phili Dini-K Price Each» 
PCF8576CTD-T 568-1080-2-ND — | Universal LCD Driver for БІН БТ БШШШ QUEE S 
Multiplex Rates ... 600.75/500 n TIEN т 
SA5775AN 568-1100-5-ND Differential Air Core Meter Driver .. 3.94 3.15 245 
PCF8577CPN 568-1081-5-ND | LCD Direct/Duplex Driver . AU-Dip 248 198 149 TZA3047 BVHW-S 568-1189-ND 30Mbits to 1.256bits Laser Driver. 952 762 643 
PCF8577CTD-T 568-1082-1-ND | LCD Direct/Duplex Drive “40-VSOP 233 186 140 "50 Н 
PCF8577CTD-T 568-1082-2-ND LCD Direct/Duplex Drive 627.75/500 
SAA1064PN 568-1107-5-ND 4-Digit LED Driver w/I?C Bus Interface. 349 279 247 
SAA1064TD 568-1108-5-ND — |4-Digit LED Driver w/l2C Bus Interface... 349 279 217 PH | LI ро NEW! TEMPERATURE SENSORS 
LED Drivers Philips Digi-Key Price Each 
РСА95500 568-1046-5-ND 2-Bit 12C LED Driver with Blinker... 201161171 Part Мо. Part Мо. Description 1 25 100 
PCA9551D 568-1047-5-ND 8-Bit 12С LED Driver with Blinke 2.00 1.60 1.20 KTY81/110 568-1003-ND Silicon Temperature Sensor ................... SOD-70 136 109 82 
PCA9551PW 568-1048-5-ND 8-Bit 12C LED Driver with Blinke 2.00 1.60 1.20 
РСА95520 568-1049-5-ND 16-Bit 12С LED Driver with Blinker 248 1.98 1.54 
PCA9552PW 568-1050-5-ND | 16-Bit 12C LED Driver with Blinker 248 198 154 DH | Ц ро NEW! TIMERS 
Г Philips Digi-Key Price Eachx 
PH | Ц p ШЕЙ, РОМЕН SUPR Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
йЗ = 2 ICM7555CD-T 568-1190-1-ND General Purpose CMOS Timer 56 42 32 
Philips Digi-Key pe Price Eachx 1СМ7555С0-Т 568-1190-2-40 | General Purpose CMOS Timer 455.00/2,500 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 ICM7555CN 568-1191-5-ND General Purpose CM0S Timer 84 48 36 
Low Dropout Regulators ICM7555ID-T 568-1192-1-ND General Purpose CM0S Timer 64 48  .36 
SA57000-33D-G 568-1184-1-ND CapFREE™ 150m Low Noise LDO ICM75551D-T 568-1192-2-ND General Purpose CMOS Timer 520.00/2,500 
Regulator .... — -— 88 .66 50 
5А57000-330-6 568-1184-2-ND CapFREE™ 150mA Low Noise LDO 
Regulator .... e ...507-23-5 858.00/3,000 EXAS INSTRUMENT: AMPL RS 
ШЕ ЛЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description E 1 25 100 
' 
р Н I L I p NEW! RADIO FREQUENCY ICs 3584JM 3584JM-ND High-Voltage Op Amp 256.98 239.85 222.72 
m mm i BUF634FKTIT 296-15904-1-ND High-Speed Buffer, 250тА Output. 810 6.48 — 
Palle: Doi ка Description Pig 4 Вие гапа BUF634FKTTT 296-15904-2-ND | High-Speed Buffer, 250mA Output. 273.40/50 
- : - - : BUF634P BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Output 610 488 4.12 
SA8028W 568-1304-ND 2502 sigma Dali maaa si PEE шу Am Se BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Output 810 648 547 
nteger Freq. Synthesizer. .24- ў ў ў a iah- 
SAA6588TD 568-1109-5-ND | RDS/RBDS Pre-Processor 0-S0IC 566 453 343 urean О Fgh -Spead Buffer, 220тА Output SIM: 
TEA: HB 68-1218-ND Self Tuned Radi 48-POFP 0 600 0 BUF04701AIDGSR 296-12161-1-ND | 4-Ch. R/R In/Out CMOS Buffer Am 279 224 1174 
5757 568-1218- elf Tuned Radio 48-4 750 600 507 BUF04701AIDGSR 296-12161-2-ND — |4-Ch. R/R In/Out CMOS Buffer Amp.....10-MSOP 4252.50/2,500 
FM ICs BUF04701AIPWR 296-12162-1-ND |4-Сһ. R/R In/Out CMOS 
SA602AD/01-T 568-1200-1-ND | Double Balanced Mixer/Oscillator. 225 180 135 Buffer Amp 14-TSSOP 279 224 1⁄4 
SA602AD/01-T 568-1200-2-ND | Double Balanced Mixer/Oscillator. 2880.00/2,500 BUFO4701AIPWR 296-12162-2-ND — |4-Ch. R/R In/Out CMOS 
SA602AN/01 568-1201-5-ND Double Balanced Mixer/Oscillator. 2.25 1.80 1.35 Buffer Amp 14-Т550Р 3442.00/2,000 
SA604AD/01 568-1202-5-ND High Perf. Low Power FM IF System 6-50 495 3.96 3.08 BUF05703PWR 296-15206-1-ND | 4-Ch. LCD Gamma Correction 
SA605D/01 568-1203-5-ND High Perf. Low Power Mixer FM Buffer... 14-TSSOP 243 1.70 1.28 
IF System... 484 3.87 3.01 BUF05703PWR 296-15206-2-ND 4-Ch. LCD Gamma Correction 
SA605DK 568-1101-5-ND | High Perf. Low Power Mixer FM Buffer .... 14-Т550Р 2210.00/2,000 
IF System.... 484 387 3.01 BUF05704AIPWP 296-17458-ND 4-Ch., 18V, Gamma Correction 
SA606DK-T 568-1102-1-ND Low Voltage High Perf. Mixer FM Buffer NEW'........... 14-TSSOP 213 1.70 1.28 
IF System.... 5.06 4.05 3.15 BUF06703PWR 296-15207-1-ND 6-Ch. LCD Gamma Correction 
SA606DK-T 568-1102-2-ND Low Voltage High Perf. Mixer FM Buffer... 16-TSSOP 2.38 1.90 143 
IF System .20-SSOP 7087.50/2,500 BUF06703PWR 296-15207-2-ND |6-Сһ. LCD Gamma Correction 
SA612AD/01 568-1204-5-ND — | Double Balanced Mixer/Oscillator. 8-5010 2.00 160 120 Buffer ... - 16-TSSOP 2470.00/2,000 
SA612AN 568-1103-5-ND Double Balanced Mixer/Oscillator. 8-Dip 2.00 1.60 1.20 BUF06704AIPWP 296-17457-ND 6-Ch., 18V, Gamma Correction 
SA614AD-T 568-1104-1-ND Low Power FM IF System. 6-SOIC 349 279 217 Buffer NEW........... .16-Т650ОР 2.38 1.90 1.43 
SA614AD-T 568-1104-2-ND Low Power FM IF System. 4882.50/2,500 BUF11702PWP BUF11702PWP-ND | 10+1 Channel High Current Buffer ...28-HTSSOP 3.49 2.79 247 
SA615D/01 568-1205-5-ND High Perf. Low Power Mixer FM BUF11704AIPWP 296-17140-5-ND 18V Supply Multi-Ch. Gamma 
IF System... 461 369 2.87 Correction Buffer...... 28-TSSOP 349 2.79 247 
SA636DK-T 568-1105-1-ND Low Voltage High Perf. Mixer FM BUF12800AIPWP 296-17589-5-ND Ref. Voltage Generator NEW!. .24-TSSOP 439 351 273 
IF System with RSSI 484 387 301 INA101AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Am .14-Dip 32.96 30.76 28.57 
SA636DK-T 568-1105-2-ND Low Voltage High Perf. Mixer FM INA101AM INA101AM-ND Very High Accuracy Instr. Am .T0-100-10 24.80 23.15 21.49 
IF System with RSSI 6772.50/2,500 INA101CM INA101CM-ND Very High Accuracy Instr. Am .T0-100-10 36460 34.16 31.72 
SA639DH/01-T 568-1106-1-ND Low Voltage Mixer FM IF System with INA101HP INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp .. 13.16 11.85 10.51 
Filter Amp/Data Switch ..24-TS80P 5.06 4.05 3.15 INA101KU INA101KU-ND Very High Accuracy Instr. Amp.. 13.24 11.93 10.58 
SA639DH/01-T 568-1106-2-ND Low Voltage Mixer FM IF System with INA101SM INA101SM-ND Very High Accuracy Instr. Am .T0-100-10 4221 39.40 36.59 
Filter Amp/Data Switch » 7087.50/2,500 INA103KP INA103KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp 8.33 7.50 6.65 
RFID INA103KU INA103KU-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp...16-SOIC 8.33 7.50 6.65 
INA105BM INA105BM-ND Precision Unity Gain Diff. Amp 18.87 17.62 16.36 
PCF7936ASM 568-1195-5-М0 Security Transponder, HITAG 2 394 315 245 INATOSKP INATOSKP-ND Precision Unity Gain Diff. Amp 560 448 378 
SLRC41TOFED 568-1124-5-ND |-CODE Reader IC = 1146 1032 9416 INA105KU INA105KU-ND Precision Unity Gain Diff. Amp 560 448 378 
INA106KP INA106KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp 8.33 7.50 6.65 
INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp -501С 8.33 7.50 6.65 
DH | Ц PS NEW! REAL TIME CLOCKS ІМА110КР INA110KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp ip 11.66 10.50 9.31 
INA110KU INA110KU-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp 11.66 10.50 9.31 
Philips Digi-Key Price Each INA111AP INA111AP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp... 840 672 567 
Part No. Part No. Description 1 25 100 INA111AU INA111AU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp 840 672 5.67 
PCFB563PN 568-1067-5-ND | Real Time Clock/Calendar. 158 126 95 INATHBP INA111BP-ND High Speed FET-Input Instr. Am 1146 4005 8.92 
PCFB563TD-T 568-1068-1-ND | Real Time Clock/Calendar - 150 120 90 INA111BU INA111BU-ND High Speed FET-Input Instr. Ат 1146 10.05 8.92 
PCF8563TD-T 568-1068-2-ND Real Time Clock/Calendar . 1920.00/2,500 INA114AP INA114AP-ND Precision Instrumentation Am 840 672 5.67 
PCF8583PN 568-1084-5-ND Clock/Calendar with 240х8: . 225 1.80 140 INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Атр. 840 672 5.67 
PCF8583TD-T 568-1085-1-ND Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 2.25 1.80 140 ШАТИЯР NS PED БЕП Instcumentanon amp 251 бо 058 
Е -1085-2- і " - recision Instrumentation Amp . ў К à 
POOR IUS БАНАН Cock Calendar with 24008-81 RAM ОО INA115AU INA15AU-ND | Precision Instrumentation Атр. 840 672 567 
PCF8593TD-T 568-1090-1-ND Low Power Clock/Calenda 225 180 1.35 INA115BU INA115BU-ND Precision Instrumentation Amp. 10.33 930 825 
PCF8593TD-T 568-1090-2-ND Low Power Clock/Calendar 2880.00/2,500 INA116PA INA116PA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp 8.40 672 5.67 
INA116UA INA116UA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp. 8.40 672 5.67 
INA117KU INA117KU-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp 540 4.32 3.65 
INA117P INA117P-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp 540 432 3.65 
Д 
PH I LI ps NEW! SIGNAL CONTROLLERS INA118P INA118P-ND Precision Low Power Instr. Amp 8.30 6.64 561 
"m ini. n INA118PB INA118PB-ND Precision Low Power Instr. Amp 10.75 9.68 8.58 
ЫН РШ АЕ) пенса Е INA118U INA118U-ND Precision Low Power Instr. Amp 830 664 561 
- - - - INA118UB INA118UB-ND Precision Low Power Instr. Amp 10.75 968 8.58 
Audio Processors / CODECS INAT21P INA121P-ND Low Power FET Instrumentation 710 568 4.80 
SAF7113HB 568-1319-ND 9-Bit Video Input Processo! 19.50 18.20 16.90 INA121PA INA121PA-ND Low Power FET Instrumentation Amp 5.00 4.00 3.38 
TEA6320TD 568-1148-5-ND Sound Fader Control Circui 3.90 3413 243 INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Amp 7.10 5.68 4.80 
UCB1400BE-T 568-1323-1-ND Audio CODEC with Touch Screen INA121UA INA121UA-ND Low Power FET Instrumentation Amp 5.00 4.00 3.38 
Controller... 540 432 3.65 INA121UA/2K5 INA121UATR-ND | Low Power FET Instrumentation Amp 7150.00/2,500 
UCB1400BE-T 568-1323-2-ND Audio CODEC with Touch Screen INA121U/2K5 INA121UTR-ND Low Power FET Instrumentation Amp ... 11005.00/2,500 
Controller. 6750.00/2,000 (Continued) 
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X9 TEXAS INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


ЦЫ Digi-Key Price Eachx Ца Б Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
INA122P INA122P-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp. 550 440 372 INA327EA/2K5 INA327EA/2K5CT-ND| Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD . 439 351 273 
INA122PA INA122PA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp. 473 378 294 INA327EA/2K5 INA327EA/2K5TR-ND| Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD . 6142.50/2,500 
INA122U INA122U-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 5.50 440 3.72 INA327EA/250 296-15953-1-ND | Prec., R/R, 1/0 Instr. Amp with SD 439 351 273 
INA122UA INA122UA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 4.73 3.78 294 INA327EA/250 296-15953-2-ND | Prec., R/R, 1/0 Instr. Amp with SD 648.50/250 
ІМА125Р INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref...... 510 4.08 345 INA330AIDGST 296-13861-1-ND | Thermistor Signal Amp for Temp. 
INA125PA INA125PA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref 461 369 287 Control .. 349 279 247 
INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref . 510 408 345 INA330AIDGST 296-13861-2-ND | Thermistor Signal Amp for Temp. 
INA125UA INAT2SUA-ND — | Instr. Amp with Precision Voltage Ref. 461 369 287 Conto. ee раба 
INA126ECT INA126ECT-ND Micropower Instrumentation Amp 338 2.70 240 INA331AIDGKT 296-12202-1-ND |Low Power, CMOS Instr. Amp 248 198 154 
ІМА126Е/250 INA126ETR-ND Micropower Instrumentation Amp 498.75/250 INA331AIDGKT 296-12202-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 365.75/250 
ПЫ aa m s K. Но Amm 241 m E 50 INA331IDGKT 296-12203-1-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp 338 270 2.10 
H icropower Instrumentation Amp о INA33TIDGKT 296-12203-2-ND Low Power, CMOS Instr. А 498.75/250 
INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp 299 240 187 d ed ow owen ИВ 1 
| | INA332AIDGKT 296-12204-1-ND | Low Power, CMOS Instr. Amp 248 170 128 
INA126PA INA126PA-ND Micropower Instrumentation Amp. 225 180 140 INA332AIDGKT 296-12204-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 297.50/250 
INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp 299 240 1.87 INA337AIDGKT 296-13453-1-ND Wide Temperature, Precision 
Ww SEUA MA! PUANT мом Instrumentation Amp 205 180 140 Instrumentation Amplifier ................. 405 324 252 
-| recision Low Power Instr. Am, Я E i E mo 7 m 
INA128PA INA128PA-ND | Precision Low Power Instr. Am 580 464 3.92 INASSTAIDGKT: ае? сцены БИА 
INA128U INA128U-ND Precision Low Power Instr. Am 9.40 7.52 6.35 Т ЕН " МЕ ЖЫЛЛА, š 
INA128UA INA128UA-ND Precisi INA338AIDGST 296-13454-1-ND Wide Temperature, Precision 
| recision Low Power Instr. Am 5.80 464 3.92 Instr. Amp. with Shutdown 439 351 273 
ІМА129Р INA129P-ND Precision Low Power Instr. Amp... 940 7.52 6.35 INA338AIDGST 296-13454-2-ND |wWide Temperature, Precision — E j 4 
INA129PA INA29PA-ND — | Precision Low Power Instr. Атр 580 464 392 Instr. Amp. with Shutdown. EBEN 
INA129U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Am 940 7.52 6.35 " 
INA129UA INA129UA-ND Precision Low Power Instr. Am 580 464 392 INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp . 396 317 247 
ў "n n INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp . 585.25/250 
INA131AP INA131AP-ND Precision, баіп-100, Instr. Amp 7.60 6.08 5.13 т 
— - INA2126E/250 INA2126ECT-ND Dual, Micropower Instr. Amp . 502 4.02 3.13 
INA131BP INA131BP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp 9.50 855 7.59 y i 
ү INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp . 741.50/250 
INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp. 315 252 1106 INA2126P INA2126P-ND Dual, Micropower Instr. Amp 482 386 300 
INA132UA INA132UA-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp. 2.36 1.89 147 INA2126PA INA2126PA-ND D | Mi inst CA : 365 252 227 
INA133UA INA133UA-ND High Speed Precision Difference Amp . 236 1.89 147 Mat, MICTODOWOF 917, AMD... А 5 с 
INA133U INA133U-ND High S ісі i INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 4.82 386 3.00 
igh Speed Precision Difference Amp . 315 2.52 1.96 Я 
INA TT TET т INA2126UA INA2126UA-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 3.65 2.92 227 
134PA INA134PA-ND Audio Differential Line Receiver ... 2.36 1.89 1.47 INA2128UA INA2128UA-ND Dual. Low Power Instr. Am 932 746 630 
INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receiver. 236 1.89 147 s BS] Ww 1 ў j 
INAS ШЕ am | INA2132U INA2132U-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp. 529 423 329 
7PA INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver 2.36 1.89 147 Г г 
| io Di ial Li i INA2132UA INA2132UA-ND  |Dual,LP,Single-Supply Diff. Amp. 405 324 252 
INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver 2.36 1.89 147 ў Í 
2 i INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp 5.29 4.23 3.29 
INA138NA/250 INA138NACT-ND | Current Shunt Monito 248 198 149 | ! 
INA138NA/250 INAT38NATR-ND | Current Shunt Monito 346.50/250 INA2133UA НА АУ Dual, High-Speed, Diff. Am р Ыт Gum 
| M " ў INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 3.83 3.06 2.38 
INA139NA/250 INA139NA/250CT-ND] 2.7-40V Current Shunt Monitor 248 198 149 МЕНІҢ INA2134UANND | Dual’ Audio Differential Line Recei з B Bon 
INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND| 2.7-40V Current Shunt Monitor 346.50/250 Val AUGI Отегепца: CINE RECEIVE - : - 
INA139QPWRQ1 296-17088-1-ND | High-Side, Unipolar, Current Shun INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 3.83 3.06 2.38 
Monitor ... 270 216 1.68 INA2137UA INA2137UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver 3.83 3.06 2.38 
ПАТРИОТ TORE [ih Sor, ure Si ши), | оосо p T 
Monitor ... 3060.00/2,000 ў vain 0, T. ; А ў 
INA141U INA141U-ND Precision Low Power, Gain- INA2143U INA2143U-ND Dual, High Speed Precision Gain: 
Instrumentation Amp . 903 813 721 Difference Amp .... ы ES 506 4405 3415 
INAT41UA INA141UA-ND Precision Low Power, Gai INA2143UA INA2143UA-ND Dual High ane Precision Gain=10 aS Suo я 
Instrumentation Amp . 674 540 4.55 ifference Amp .... Қ i Д 
INA143U INA143U-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp 315 252 196 INA2321EA/250 INA2321EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp.....14-TSSOP 3.94 3.15 245 
INA143UA INA143UA-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp 236 189 147 INA2321EA/250 INA2321EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp.....14-TSSOP 582.00/250 
INA145UA INA145UA-ND Programmable Difference Amp. 3.38 2.70 2.10 INA2322EA/250 INA2322EACT-ND |Micropower CMOS R/R Instr. Amp.....14-TSSOP 3.38 270 210 
INA146UA INA146UA-ND High-Voltage Differential Am| 3.83 3.06 2.38 INA2322EA/250 INA2322EATR-ND |Micropower CMOS А/В Instr. Amp.....14-TSSOP 498.75/250 
INA148UA INA148UA-ND Common-Mode Instrumentation Amp. 473 378 294 INA2331AIPWR INA2331AIPWRCT-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp 14-Т550Р 405 3.24 252 
INA152EA/2K5 INAT52EA/2K5CT-ND | Low Power, Single Supply Diff. Amp 270 2416 1.68 INA2331AIPWR INA2331AIPWRTR-ND| LP R/R CMOS Instr. Amp .14-TSSOP 5670.00/2,500 
INA152EA/2K5 INA152EA/2K5TR-ND | Low Power, Single Supply Diff. Amp 3780.00/2,500 INA2331AIPWT 296-17647-1-ND LP R/R CMOS Instr. Amp МЕМУ........14-Т550Р 405 3.24 2.52 
INA154U INA154U-ND High-Speed Precision G-1 Diff. Amp 315 252 196 INA2331AIPWT 296-17647-2-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp МЕМ!......14-Т550Р 598.50/250 
INA154UA INA154UA-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp 236 189 147 INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp 14-15500 3.04 243 1.89 
INA155EA/250 INATSSEACT-ND | R/R CMOS Instrumentation Am 248 198 248 INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND | LP R/R CMOS Instr. Amp .44-TSS0P 4252.50/2,500 
INA155EA/250 INATSSEATR-ND | R/R CMOS Instrumentation Am 365.75/250 150100АР 150100АР-М0 Low Leakage Isolation Amp 18-Dip 125.46 117.10 108.74 
INA155E/250 INA155ECT-ND | R/R CMOS Instrumentation Am 338 270 338 IS0121BG 296-12577-5-ND |2500 VRMS Precision Isolation Amp ......40-Dip 110.10 102.76 95.42 
INA155E/250 INA155ETR-ND | R/R CMOS Instrumentation Am 498.75/250 IS0122JP IS0122JP-ND Low-Cost Precision Isolation Amp .... ip 1566 1410 1251 
INA155U INA155U-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 3.26 261 2.03 1501220 IS0122JU-ND Low-Cost Precision Isolation Amp. 15.66 1440 1251 
INA155UA INA155UA-ND R/R CMOS Instrumentation Am 248 1.98 1.54 IS0122P IS0122P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 17.55 16.38 15.21 
INA156EA/250 INA156EACT-ND CMOS Instrumentation Amp. 2.38 1.90 143 1501220 IS0122U-ND Low-Cost Precision Isolation Amp. 17.55 16.38 15.21 
INA156EA/250 INA156EATR-ND CMOS Instrumentation Amp. 332.50/250 IS0124P IS0124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 12.00 10.80 9.58 
INA157U INA157U-ND HS Precision 6-1/2 ог G=2 Diff. Am 3.15 252 1.96 1801240 1501240-М0 Low-Cost Precision Isolation Amp. 12.00 10.80 9.58 
INA157UA INA157UA-ND HS Precision G-1/2 or G-2 Diff. Am| 236 189 147 I50150AU 1S0150AU-ND Dual, Isolated, Bi-Dir. Digital Coupler....28-SOIC 13.49 1215 10.78 
La БА, - We санная Late Moe Low Distort, Ing Апр. ae ae IS0508P IS0508P-ND Uni-Directional Isolated Digital Coupler....24-Dip 12.69 11.43 10.14 
А ow-Noise, Low Distort. Instr. Amp . 00/2, LF347BD 296-7136-5-ND | Quad WB JFET Op Am 150 120 .90 
ТҮЗЕ ТЕТЕ Lou-Noise Instrumentation Am 9918072 8029002 | ШІ 29113 [date Op An es 
H ow-Noise Instrumentation Am 50/2, LF347DR 296-7137-1-ND | Quad WB JFET Op Am 64 48 36 
INA168NA/250 INATGBNACT-ND  |High-Side Current Shunt Monitor. 281 225 175 LF347DR 296-7137-2-ND — | Quad WB JFET Ор Ami 520.00/2,500 
INA168NA/250 INA168NATR-ND High-Side Current Shunt Monitor. 415.75/250 LF347N 296-7138-5-ND Quad WB JFET Op Ami 64 48 .36 
INA168QPWRQ1 296-17201-1-ND |High-Side Current Shunt Monitor. 3.26 2.61 2.03 LF353D 296-1384-5-ND Dual JFET Op Amp.. 45 36 27 
INA168QPWRQ1 296-17201-2-ND | High-Side Current Shunt Monitor. 3698.00/2,000 LF353DR 296-14587-1-ND | Dual JFET Op Ат) 45 36 27 
INA169NA/250 INA169NA/250CT-ND | 2.7-60V Current Shunt Monitor 281 225 175 LF353DR 296-14587-2-ND | Dual JFET Op Am 305.00/2,500 
INA169NA/250 INA169NA/250TR-ND | 2.7-60V Current Shunt Monitor 415.75/250 атава ; 
INA169QPWRQ1 296-17202-1-ND — | 2.7-60V Current Shunt Monitor 326 261 203 Tu МО да Етар ре us т 
INA1690PWR01 296-17202-2-ND — | 2.7-60V Current Shunt Monitor.... 3698.00/2,000 _7140-5- | і | 
E ў LF412CD 296-7140-5-ND | Dual JFET Op Amp.. 87 73 5% 
INA170EA/2K5 INA170EA/2KSCT-ND | Bi-Directional Current Shunt Monito! 2.81 225 2.00 LF412CDR 296-14588-1-ND Dual JFET Op Am 87 73 58 
INA170EA/2K5 INAT70EA/2K5TR-ND | Bi-Directional Current Shunt Monito 3937.50/2,500 _14588-2- š j ) 
! LF412CDR 296-14588-2-ND | Dual JFET Op Am 942.50/2,500 
INA193AIDBVT 296-17163-1-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monito 2.00 1.60 1.20 ТЕСР т ТРИЗ Op А Sm T 
INAT93AIDBVT 296-17163-2-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monitor..... 280.00/250 ТЕН Poe | uo Amo ` б RS g 
INAT94AIDBVT 296-17164-1-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monitor... 2.00 1.60 120 C ayat BAT : ў 3 
А LM124DR 296-16907-2-ND | Quad Op Amp. 747.50/2,500 
INA194AIDBVT 296-17164-2-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monito 280.00/250 OVER 
| LM224AD 296-7029-5-ND | Quad Op Amp. 58 46 35 
INA195AIDBVT 296-17165-1-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monito 2.00 1.60 120 SER 
d LM224ADR 296-7029-i-ND | Quad Op Amp. 58 46 35 
INA195AIDBVT 296-17165-2-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monito 280.00/250 
INAT9GAIDBVT 296-17166-1-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monitor..... 200 160 120 ОИ ИО ud on Amp. 55 аа 
INAT96AIDBVT 296-17166-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monitor..... 280.00/250 LM524DR Eugen Oued OG Ans, © sm masin 
INA197AIDBVT 296-17167-1-ND | -16V to 36V Current Shunt Monito 2.00 1.60 1.20 EMAN Rae TaN [eed gs a eo 
INAT97AIDBVT 296-17167-2-ND | -16V to 36V Current Shunt Monito 280.00/250 TUI к Ите б а dod З 
INA198AIDBVT 296-17168-1-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monito 200 1.60 120 29 ИЧИНИН ep еле GRUN: , м : 8 
INA198AIDBVT 296-17168-2-ND — |-16V to 36V Current Shunt Monito 280.00/250 bs ЕО E Adj. Voltage Regulator. a 5 50 
= En т T -l -5-1 uad Op Amp. 3 | 
INA217AIDWT 296-13645-1-ND — | LN, Low Distortion Instr. Am 562 450 3.50 Tn 29666020 | Quad Op Am б X um 
INA217AIDWT 296-13645-2-ND LN, Low Distortion Instr. Am 831.25/250 LMOGBADGKR. асць [MTM 5 б 3 
INA217AIP. 296-13452-5-ND | LN, Low Distortion Instr. Am 500 400 338 5 АПАН ual Op Amp ЗИ 95 
INA321EA/250 INA321EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Am 248 198 154 LM258ADGKR 296-17216-2-ND — |Dual Op Amp 387.50/2,500 
INA321EA/250 INA321EATR-ND  |Micropower CMOS P/R Instr. Am 365.75/250 [MPSSADR 232121691 AD Dual Op Amp 58 m T 
INA321E/250 INA32TECT-ND | Micropower CMOS P/R Instr. Am 338 270 2.10 FUSE ual Op Amp S 
INA321E/250 INA321ETR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am 498.75/250 LM258D 296-6624-5-ND | Dual Ор Amp 55 44 33 
INA321E/2K5 296-14586-1-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Am 338 270 210 LM258DGKR 296-17217-1-ND j Dual Op Amp 55 44 33 
INA321E/2K5 296-14586-2-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Am 4725.00/2,500 LM258DGKR 296-17217-2-ND — !Dual Op Amp 372.50/2,500 
INA322EA/250 INA322EACT-ND — |Micropower CMOS P/R Instr. Ат 223 178 134 LM258DR 296-14591-1-ND — | Dual Op Amp 55 44 33 
INA322EA/250 INA322EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Am 332.50/250 LM258DR 296-14591-2-ND | Dual Op Amp 372.50/2,500 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5CT-ND  Prec., R/R 1/0 Instr. Amp 405 324 252 LM258P 296-6625-5-ND | Dual Op Amp. 55 44 33 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5TR-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Am 5670.00/2,500 LM293ADGKR 296-17218-1-ND | Dual Differential Comparato 58 46 35 
INA326EA/250 296-15312-1-ND Prec., R/R 1/0 Instr. Am 405 324 252 LM293ADGKR 296-17218-2-ND Dual Differential Comparator................ 387.50/2,500 
INA326EA/250 296-15312-2-ND — | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp.. 598.50/250 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Еасһж TE Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
LM293DGKR 296-17219-1-ND | Dual Differential Comparator 55 44 33 LMV710IDCKR 296-17854-2-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp NEW: 1209.00/3,000 
LM293DGKR 296-17219-2-ND | Dual Differential Comparator 372.50/2,500 LMV822DGKR 296-17406-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp.. MSOP эз 78 862 
LM318D 296-9538-5-ND | Single High Speed Op Amp 90 75  .60 LMV822DGKR 296-17406-2-ND | Dual Low Voltage R/R Ор Ат MSOP 1007.50/2,500 
LM318P 296-9539-5-ND | Single High Speed Op Amp... 90 75 40 LMV822IDGKR 296-17407-1-ND | Dual Low Voltage R/R Ор Ат MSOP 108 450 72 
LM324AD 296-9540-5-ND Quad General Purpose Op Amp AB) 38 29 LMV822IDGKR 296-17407-2-ND | Dual Low Voltage R/R Ор Ат) MSOP 1170.00/2,500 
LM324ADR 296-9540-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 48 38 29 LMV824DGVR 296-17522-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Ор Amp ...14-TVSOP 93 78 62 
LM324ADR 296-9540-2-ND Quad General Purpose Op Amp 320.00/2,500 LMV824DGVR 296-17522-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp ......14-TVSOP 824.00/2,000 
LM324ADBR 296-9541-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 55 44 33 LMV824IDGVR 296-17523-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Ор Amp.......14-TVSOP 1.05 88 70 
LM324ADBR 296-9541-2-ND Quad General Purpose Op Amp 308.00/2,000 LMV824IDGVR 296-17523-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp ......14-TVSOP 932.00/2,000 
mE AERE 01а E mE 0 АШ: Я ё 5 LMV932IDGKR 296-17910-1-ND — |1.8V Dual Op Amp NEW! 105 88 70 
- -1- uad General Purpose Ор Amp F 5 E Б EH 
LM324ANSR 296-9543-2-ND — |Quad General Purpose Op Amp 266.00/2,000 Tene morb 1-87 Dual Op Атр МЕУ ew е 
LMV932IDR 296-17911-1-ND — |1.8V Dual Op Amp NEW: 102 85 68 
LM324APWR 296-9544-1-ND Quad General Purpose 0p Amp 48 18 29 Ё ph 
LMV932IDR 296-17911-2-ND |1.8/ Dual Op Amp NEW: 1105.00/2,500 
LM324APWR 296-9544-2-ND Quad General Purpose Op Amp 266.00/2,000 Я thmi; 
LOG100JP LOG100JP-ND Prec. Logarithmic & Log Ratio Amį 141.92 132.46 123.00 
LM324D 296-1390-5-ND Quad General Purpose Op Amp 45 .96 227 Ë Е hmi, қ 
LMS24DR 296-14597-1-ND Quad б iP Op A 45 36 27 LOG101AID 296-12850-5-ND Prec. Logarithmic & Log Ratio Ат 11.58 1043 925 
aay пап овоии: итрове DEAD ' : : LOG102AID LOG102AID-ND | Prec. Logarithmic & Log Ratio Am 12.08 10.88 9.65 
LM324DR 296-14597-2-ND Quad General Purpose Op Amp 305.00/2,500 EL ч 
5 VET LOG104AID 296-12851-5-ND Prec. Logarithmic & Log Ratio Ат 11.58 1043 925 
LM324N 296-1391-5-ND Quad General Purpose Op Amp 45 46° 27 T ый 
7 ZU LOG112AID 296-13456-5-ND Precision Logarithmic and Log Ratio Amp 
LM324PWR 296-9545-1-ND Quad General Purpose Op Amp 45 x9 — T Оп Chip 2.5 Volt. Ref 14-306 13.16 1185 1051 
LM324PWR 296-9545-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 252.00/2,000 w/On Chip 2.5 Volt. Reference Ў ; em ШЫ 
LM348D 296-9552-5-ND Quad General Purpose Ор Amp d$ 36 27 LOG2112AIDW 296-13815-5-ND Precision Logarithmic Amp ... 16-SOIC 17.03 15.89 14.76 
LM348DR 296-14600-1-ND Quad General Purpose Op Amp 45 36 27 LPV321DBVR 296-17715-1-ND — | Low Volt., Low Power, R/R 
LM348DR 296-14600-2-ND Quad General Purpose Op Amp 305.00/2,500 Op Amp NEW! ... $0Т-23-5 1.05 88 70 
LM348N 296-12849-5-ND Quad General Purpose Op Amp 45 36 27 LPV321DBVR 296-17715-2-ND Low Volt., Low Power, R/R 
LM358AD 296-9553-5-ND Dual Op Amp. 48 38 29 Op Amp NEW! ... S0T-23-5 1365.00/3,000 
LM358ADR 296-14601-1-ND | Dual Op Amp. 78— 8 58 LPV321DCKR 296-17716-1-ND — Low Volt, Low Power, R/R 
LM358ADR 296-14601-2-ND | Dual Op Amp. 320.00/2,500 Ор Amp NEW... 92 49 52 
LM358AP 296-9554-5-ND Dual Op Amp. 48 38 29 LPV321DCKR 296-17716-2-ND Low Volt., Low Power, R/R 
LM358D 296-1014-5-ND | Dual Op Amp. 45 36 27 Op Amp NEW?.... 897.00/3,000 
LM358DR 296-1014-1-ND | Dual Op Amp. 45 36 27 LPV321IDBVR 296-17717-1-ND Low Volt., Low Power, R/R 
LM358DR 296-1014-2-ND | Dual Op Amp. 305.00/2,500 Ор Amp NEW'... 48 45 52 
LM358P. 296-1395-5-ND Dual Op Amp. 45 38 27 LPV321IDBVR 296-17717-2-ND Low Volt., Low Power, 
LM358PSR 296-1396-1-ND | Dual Op Amp. 45 36 27 Op Amp NEW! ... 1014.00/3,000 
LM358PSR 296-1396-2-ND | Dual Op Amp. 252.00/2,000 LPV321IDCKR 296-17718-1-ND Low Volt., Low Power, R/R 
LM358PWR 296-9555-1-ND | Dual Op Amp. 45 36 27 Ор Amp NEW! 78 65 5 
LM358PWR 296-9555-2-ND | Dual Op Amp. 252.00/2,000 LPV321lDCKR 296-17718-2-ND Low Volt., Low Power, 
LM2900DR 296-9525-1-ND | Quad Op Amp 45 36 27 Op Amp NEW?.... Е 1014.00/3,000 
1М290008 296-9525-2-ND | Quad Op Amp 305.00/2,500 LPV324DR 296-16815-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 14-500 — 90 75 60 
LM2900N 296-9526-5-ND | Quad Op Amp 45 36 27 LPV324DR 296-16815-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Ор Ап 14-501С 975.00/2,500 
1М290208 296-14594-1-ND — | Quad Ор Amp 45 36 27 LPV324IDR 296-16732-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 14-506 — .88 66 2.50 
LM2902DR 296-14594-2-ND | Quad Op Amp 305.00/2,500 LPV324IDR 296-16732-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 14-5016 1105.00/2,500 
LM2902KAVQDR 296-17253-1-ND Quad Op Amp 52 ә 30 LPV324IPWR 296-16731-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp........14-TSSOP 1.02 85 68 
Tea mu 7253 PND Quid 0р ATP s 020/7 LPV324IPWR 296-16731-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp........14-TSSOP 904.00/2,000 
Я А uad Up Amp ° 2 Е LPV324PWR 296-16816-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Ор Атр.......14-Т550Р 0 75 40 
LM2902KVQDR 296-17396-2-ND — Quad Op Amp 390.00/2,500 LPV324PWR 296-16816-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp........14-TSSOP 798.00/2,000 
LM2902KVQPWRQ1 |296-17714--М0 | Quad Op Amp NEW? 36 42 32 LPV358DDUR 296-17719-1-ND | Dual, Low Volt. Low Power, R/R 
LM2902KVQPWRQ1 | 296-17714-2-ND | Quad Op Amp МЕ 372.00/2,000 Op Amp NEW?......... 35 6 50 
LM29020PWRO1 296-16908-1-ND Quad Op Amp s 50-9 LPV358DDUR 296-17719-2-ND | Dual. Low Мой. Low Power. R/R 
LM29020PWRO1 296-16908-2-ND Quad Op Amp 216.00/2,000 OD AND МЕ... BIER 
LM2903AVQPWRQ1  |296-17790-1-ND | Dual Diff. Comparator NEW! 60 45 3 [PVSSSDGKR ЖЕНГЕН Dual, Low Volt, Low Power RR — 
LM2903AVQPWRQ1 |296-17790-2-40 | Dual Diff. Comparator NEW! 400.00/2,000 Op Amp NEW! 5 6 5 
LM2904AVQPWRQ1 | 296-17791-1-ND | Dual GP Op Amp NEW! 60 45 34 Е = | à i 
LM2904AVQPWRQ1 “296-17791-2-ND | Dual GP Op Amp NEW! 400.00/2,000 зев ЕН ee ee Power UR. 8000 
МИП сз ЕЕ Dual GP Op Amp Sg. Д ш LPV358DR 296-17720-1-ND — | Dual, Low Volt, Low Power ба 
LM2904DR 296-14596-1-ND _ | Dual GP Op Amp 45 36 27 Op Amp NEW! ' p S p 
LM2904DR 296-14596-2-ND Dual GP Op Amp 305.00/2,500 TVDA mm Im : - - 
LM2904P 296-0528-5-ND | Dual GP Op Amp в в т 5 :17720-2-40 |Dual, Low Volt., Low Power, R/R 
LM2904PWR 296-9529-1-ND | Dual GP Op Amp 50 40 30 Ор Amp NEW! 747.50/2,500 
LM2904PWR 296-9529-2-ND Í Dual GP Op Amp 280.00/2,000 LPV358IDDUR 296-17721-1-ND ne A AU NE: Е 
LM2904VQDRO1 296-17099-1-ND | Dual GP Op Amp. 50 42 32 Ts : : : 
LM2904VQDRO1 296-17099-2-ND | Dual GP Op Amp 455.00/2,500 LPV358IDDUR ое Dual cow volt Low Power, RR 1092088 0 
LM3900D 296-9564-5-ND | Quad Op Amp 96 80 64 p Amp Куанам, АЦЫ 
LM3900DR 296-14604-1-ND Quad 0p Amp .96 80 64 LPV358IDGKR 296-17762-1-ND Dual, Low Volt., Low Power R/R 
LM3900DR 296-14604-2-ND Quad Op Amp 1040.00/2,500 Op Amp NEW?............ 75 63 50 
LM3900N 296-9565-5-ND | Quad Op Amp О 30 ба LPV358IDGKR 296-17762-2-ND | Dual, Low Volt., Low Power R/R 
LMV3241D 296-9569-5-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 80 40 45 Op Amp NEW?.......... 812.50/2,500 
LMV324IDR 296-9569-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 980 60 45 LPV358IDR 296-17722-1-ND | Dual, Low Volt., Low Power, R/R 
LMV324IDR 296-9569-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 650.00/2,500 Op Amp NEW? ...... 48 45 52 
LMV321IDBVR 296-9567-1-ND | Low Voltage R/R Op Amp. 68 51 39 LPV358IDR 296-17722-2-ND | Dual, Low Volt., Low Power, R/R 
LMV321IDBVR 296-9567-2-ND | Low Voltage R/R Op Amp. 663.00/3,000 Op Amp NEW! ... 845.00/2,500 
LMV321IDCKR 296-9568-1-ND | Low Voltage R/R Op Amp. 68 51 39 LT1013CP 296-1399-5-ND | Dual Precision Op Amp 140 112 84 
LMV321IDCKR 296-9568-2-ND | Low Voltage R/R Op Amp. 663.00/3,000 LT1013DD 296-1400-5-ND | Dual Precision Op Amp 96 80 64 
LMV3241IPWR 296-9570-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 88 66  .50 LT1013DDR 296-14615-1-ND | Dual Precision Op Amp. 96 80 44 
LMV324IPWR 296-9570-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 LT1013DDR 296-14615-2-ND Dual Precision Op Amp 1040.00/2,500 
LMV324QDR 296-17467-1-ND — | Quad Low Voltage R/R Op Amp ШӘ 72 54 LT1013DIDR 296-12982-1-ND Dual Precision Op Amp £u 23 58 
LMV3240DR 296-17467-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 780.00/2,500 LT1013DIDR 296-12982-2-ND |Dual Precision Op Amp 942.50/2,500 
LMV3240PWR 296-17468-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 72 54 LT1013DIP 296-7044-5-ND | Dual Precision Op Amp 87 73 58 
А E НО Шай pa е АН 0р Amp 30 Ба 005 LT1013DP 296-7045-5-ND Dual Precision 0p Amp 96  .80 44 
-15361-1- uad Low Voltage p Amp : : 45 LT1014CN 296-14616-5-ND | Quad Precision Op Amp. 394 315 245 
LMV324SIDR 296-15361-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 650.00/2,500 ETIOTADIDU 206-7046-5-ND | Quad Precision Op Amp. AES AG) DC 
LMV324SIPWR 296-15362-1-ND — | Quad Low Voltage R/R Op Атр 88 66 50 LT1014DIN 296-15322-5-ND | Quad Precision Op Amp. 450 3.60 2.80 
LMV324SIPWR 296-15362-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 586.00/2,000 LT1014DN 296-7047-5-ND Quad Precision Op Amp. 304 315 245 
LMV341IDCKR 296-17359-1-ND Single Op Amp with Shutdown .. 84 63 48 LT1030CDR 296-14617-1-ND | Quad LP Line Driver. 125 100 75 
LMV341IDCKR 296-17359-2-ND Single Op Amp with Shutdown . 819.00/3,000 LTIO30CDR 296-14617-2-ND | Quad LP Line Driver 1600.00/2,500 
LMV358IDDUR 296-16705-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 88 66 50 MC1458D 296-9601-5-ND | Dual General Purpose Op Amp A I 
LMV358IDDUR 296-16705-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 858.00/3,000 MC1458DR 296-14622-1-ND | Dual General Purpose Op Amp .. "M 3 23 
LMV358IDGKR 296-13455-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. .88 66 50 MC1458DR 296-14622-2-ND | Dual General Purpose Op Атр ` 267 502,500 
LMV358IDGKR 296-13455-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 715.00/2,500 MC1458P 296-1403-5-ND | Dual General Purpose Op Amp ООЗ 
LMV358IDR 296-9571-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 80 60 45 Е : - : : 
LMV358IDR 296-9571-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 650.00/2,500 MC3303D 296-7033-5-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C 52 39 30 
LMV358IDROT 296-17648-1-ND — | Dual Low Voltage R/R Op Amp NEW! 88 46 50 МСЗЗОЗМ Баба So a| Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C had ала Э ш 
де p Amp H й ц 5 ic pela ТС ° Y 
MC3303PWR 296-11661-1-ND | Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C.........14-TSSOP 52 — 39 30 
LMV358IDRQ1 296-17648-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp NEW! 715.00/2,500 s А 
с : MC3303PWR 296-11661-2-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C........14-TSSOP 346.00/2,000 
LMV358IPWR 296-9572-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 88 66 50 MCADD potere ll lind Low Power GP OD Am 14:506 утта 
LMV358IPWR 296-9572-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 586.00/2,000 DAD E s : 
LMV358QDDUR 296-17469-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 78 65 52 ТВ ою Quad T Power or op Amp raoe 55 mu ae 
LMV358QDDUR 296-17469-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp. 1014.00/3,000 5 D Mag OWE Ор GE Ob amp А e 
LMV358QDGKR 296-17470-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 78 65 52 MC3403N 296-1406-5-ND | Quad Low Power GP Op Amp. 55 44 33 
LMV3580DGKR 296-17470-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp. 845.00/2,500 MC3403NSR 296-1407-1-ND | Quad Low Power GP Op Amp 55 44 33 
LMV3580DR 296-17471-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 96 72 54 MC3403NSR 296-1407-2-ND | Quad Low Power GP Op Amp 308.00/2,000 
LMV3580DR 296-17471-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 780.00/2,500 MC3403PWR 296-7036-1-ND Quad Low Power GP Op Amp. .14-Т550Р 155 44 33 
LMV3580PWR 296-17472-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 96 72 54 MC3403PWR 296-7036-2-ND Quad Low Power GP Op Amp. .14-Т550Р 308.00/2,000 
LMV3580PWR 296-17472-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp. 638.00/2,000 MC3487D 296-7039-5-ND | Quad Differential Line Drive .80 40 45 
LMV710IDBVR 296-17853-1-ND Low Power R/R 1/0 Op Amp NEW! 93 78 62 MC33078DGKR 296-17855-1-ND | Dual High Speed Low Noise 
LMV710IDBVR 296-17853-2-ND | Low Power R/R 1/0 Op Amp NEW! 1209.00/3,000 Ор Amp NEW? ...... G O P 
LMV710IDCKR 296-17854-1-ND | Low Power R/R 1/0 Op Amp NEW! 93 78 62 (Continued) 
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$ TEXAS INSTRUMENTS 


TE Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
MC33078DGKR 296-17855-2-М0 Dual High Speed Low Noise OPA244UA OPA244UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... 130 104 .78 
Op Amp NEW?! ..... 845.00/2,500 OPA251PA OPA251PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp . 259 207 181 
MC33078DR 296-17723-1-М0 | Dual High Speed Low Noise OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Am| 2.59 207 161 
Op Amp NEW'..... 78 65 52 OPA277P OPA277P-ND High Precision Op Amp... 450 3.60 2.80 
MC33078DR 296-17723-2-ND | Dual High Speed Low Noise OPA277PA OPA277PA-ND High Precision Op Am 203 162 122 
Op Amp NEW'..... 845.00/2,500 OPA277U OPA277U-ND High Precision Op Am 450 3.60 2.80 
MC33078P 296-17724-5-ND Dual High Speed Low Noise OPA277UA OPA277UA-ND High Precision Op Am 2.03 1.62 1.22 
Ор Amp NEW'.. 78 65 52 OPA300AID 296-15087-5-ND | Low Noise, HS, 16-Bit CMOS Op Amp 281 225 175 
MPA4609IPFBT 296-16678-1-М0 | Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed OPASO01AID 296-17236-5-ND Low Noise, High Speed CMOS Op Amp. 2:81 225 175 
High Gain Preamp... 830 664 561 OPA301AIDBVT 296-16905-1-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp. 281 225 175 
МРА4609ІРЕВТ 296-16678-2-ND | Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed OPA3OTAIDBVT 296-16905-2-ND | Low Noise, High Speed CMOS Ор Amp...8-SOIC 415.75/250 
High Gain Preamp 1348.75/250 OPA334AIDBVT 296-13466-1-ND — |Single-Supply CMOS Zero Drift 
NE5532ADR 296-13621-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 84 70 56 Ор Amp - 507-236 250 200 1.50 
NE5532ADR 296-13621-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 910.00/2,500 OPA334AIDBVT 296-13466-2-ND — |Single-Supply CMOS Zero Drift 
NE5532AP 296-7040-5-ND | Dual Low Noise Op Amp 84 70 56 Op Amp 332.50/250 
NE5532APSR 296-13103-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 84 70 56 OPA335AID 296-13467-5-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift 
NE5532APSR 296-13103-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 744.00/2,000 Op Amp А 225 1.80 1.40 
NE5532DR 296-13622-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 40 45 OPAS3SAIDBVT 296-13468-1-ND e CMOS Zero Drift 220 52 00160 
NE5532DR 296-13622-2-ND Dual Low Noise Op Amp 650.00/2,500 | ў 1 ў ‘ 
NE5532P 296-1410-5-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 60 45 ОРАЗЗБАЮВУТ 296-13468-2-ND Single Supply CMOS Zero Drift nho 
NE5532PSR 296-12641-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 80 60 45 p. Amp — Е 2 
NE5532PSR 296-12641-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 532.00/2,000 OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Op Am 238 190 148 
DNE ое 0 80 2 ME - AD | unn 2% 1408 
NE5534ADR 296-16943-2-ND Low Noise HS Audio Op Amp 8-S0IC 1137.50/2,500 пе эр CIO: р АИ ; 
> Б | i " Di 0РАЗЗ6МА/250 OPA336NACT-ND |Single-Supply, Micropower Op Атр....50Т-23-5 1.63 1.30 2.98 
NE5534AP 296-7042-5-ND Low Noise HS Audio 0p Amp Dip 105 88 .70 à ^ 
NE5534D 296-14346-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 96 80 64 0РАЗЗ6МА/250 OPA336NATR-ND |Single-Supply, Micropower Ор Атр....50Т-23-5 227.50/250 
-7043-5- і і i 4 1 OPA336UA OPA336UA-ND Single-Supply, Micropower Op Am 1.63 1.30  .98 
NE5534P 296-7043-5-ND Low Noise HS Audio 0p Amp 96 .80  .64 OPA337EA/250 OPA337EACT-ND —|Sinole-Supply. CMOS Op A 129 108 86 
ONET2501PARGT — |296-16974-ND — |155MBPS to 2.5GBPS Limiting Amp 922 738 628 АЕ OPAGS/EATR-ND sSinge-Suppiy CMOS Op Amp | UP Ср: 950 
ONET2511PARGT 296-16975-ND ыл Атр, das. Gao) ERE OPA337NA/250 OPA337NACT-ND  |Single-Supply, CMOS Op Атр 129 108 46 
gu EE. ^ А ў OPA337NA/250 OPA337NATR-ND |Single-Supply, CMOS Op Amp 161.25/250 
ONET2511TAY 296-17427-ND 2.5GBPS Transimpedance Amp, г 
Bare-Die МЕН... 650_520 439 | бло | OPRSSYUACT-ND_| Single Supp)” CMOS Op Amp 129 ТОВ Ж 
ONET3301PARGT 296-16976-ND 155MBPS to 3.3GBPS Limiting Amp 1108 9.98 8.85 OPA337UA OPA337UA-ND Single-Supply, CMOS Op Amp 199 108 56 
ONET9901PARGP 296-17055-5-ND | 10.7GBPS Limiting Amp.............. 152.00 114.00 85.50 OPA337UA/2K5 OPA337UATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp .. ^ 1397 50/2.500 
OP-07DPSR 296-14171-1-ND Low Noise Precision Op Amp 75 163 450 OPA338NA/250 OPA338NACT-ND Decompensated Single-Supply А 
OP-07DPSR 296-14171-2-ND | Low Noise Precision Op Amp 666.00/2,000 CMOS Op Amp 129 108 86 
OP07CD 296-12852-5-ND | Low Offset Voltage Precision Op Amp. 46  .80 464 ОРАЗЗВМА/250 OPAGSBNATR-ND | Decompensated Single-Supply = : = 
0Р07С08 296-14626-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp. 96  .80 44 CMOS Op Amp 161.25/250 
0Р07С08 296-14626-2-ND Low Offset Voltage Precision Ор Amp. 1040.00/2,500 OPA338UA OPA338UA-ND Decompensated Single-Supply 
OP07CP 296-12853-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Am 96  .80 44 CM0S Ор Amp 129 108  .86 
0Р0700 296-9621-5-ND | Гом Offset Voltage Precision Op Amp. 75 63 250 OPA340NA/250 OPA340NACT-ND  |Single-Supply, R/R Op Amp 190 152 114 
OPO7DDR 296-14627-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp. 5 63 50 OPA340NA/250 OPAS40NATR-ND | Single-Supply, R/R Op Amp 266.00/250 
0P07DDR 296-14627-2-ND Low 0ffset Voltage Precision Op Amp. 812.50/2,500 OPA340PA OPA340PA-ND Single-Supply, R/R Op Amp 1.90 152 114 
0P07DP 296-9622-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Am| 15 .63 50 OPA340UA OPA340UA-ND Single-Supply, R/R Op Amp 190 152 104 
OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, LN, Precision Op Ат 245 197 1.53 OPA341NA/3K OPA341NA/3KCT-ND | Single-Supply R/R In/Out, LP. 
OPA27GU OPA27GU-ND Compensated, LN, Precision Op Am | 245 197 158 Op Amp with Shutdown..................... SOT-23-6 1.78 142 107 
OPA37GP. OPA37GP-ND Uncompensated, LN, Precision Op Amp ....8-Dip 2.57 2.06 1.60 OPA341NA/3K ОРАЗАТМАГЗКТА-МО | Single-Supply R/R In/Out, LP 
OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp Op Amp with Shutdown...................... SOT-23-6 2727.00/3,000 
OPA111AM OPAI11AM-ND — |LN, Precision Op Amp (500pV Ош). OPA341UA OPA341UA-ND Single-Supply R/R In/Out, LP 
OPA111BM OPA111BM-ND LN, Precision Op Amp (250pV Out) . Op Amp with Shutdown 178 142 1.07 
OPA121KU OPA121KU-ND Low Cost, Precision DiFET Op Amp. OPA342NA/250 OPAS42NACT-ND _ | Low Cost Micropower R/R Op Amp. 143 114  .86 
OPA124U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp OPA342NA/250 OPA342NATR-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp... 199.50/250 
OPA124UA OPA124UA-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp OPA342UA OPA342UA-ND Low Cost Micropower R/R Op Amp 8-SOIC 143 114 46 
OPA128JM OPA128JM-ND ПІҒЕТ Electrometer-Grade Op Am| OPA343NA/250 OPA343NACT-ND | Single Supply Op Amp 143 114 86 
OPA128KM OPA128KM-ND |DIFET Electrometer-Grade Ор Am OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Amp 199.50/250 
OPA128LM OPA128LM-ND  |DiFET Electrometer-Grade Ор Am OPA343UA OPA343UA-ND Single Supply Op Amp 143 114 86 
OPA128SM OPA128SM-ND  |DIFET Electrometer-Grade Op Amp... Ë OPA344NA/250 OPA344NACT-ND | Single Supply Op Amp 168 134 101 
OPA129U OPA129U-ND Ultra-Low Bias Current DIFET Op Amp 640 512 432 OPA344NA/250 OPA344NATR-ND | Single Supply Op Amp 234.50/250 
1 - Itra-Low Bias Current Di p Amp b THIS) Я E E E 
OPA129UB OPA129UB-ND Ultra-Low Bias C DiFET Op Al 908 818 72 ОРАЗААРА OPAS44PA-ND Single Supply Op Amp 168 134 1.01 
1 -l ow Power, Precision, FET-In Op Amp 5 15) - 5 E E 
OPA130UA OPA130UA-ND Low Power, Precision, FET-In Op A 315 252 1.96 OPA344UA OPA344UA-ND Single Supply Op Amp 1.68 1.34 1.01 
OPA131U OPA131U-ND General Purpose FET-Input Op Amp 473 378 294 OPA345NA/250 OPAS45NACT-ND Single Supply Op Amp 168 134 1.01 
OPA131UA OPA131UA-ND General Purpose FET-Input Op Amp 259 207 161 OPA345NA/250 OPA345NATR-ND | Single Supply Op Amp 234.50/250 
OPA131UJ OPA131UJ-ND General Purpose FET-Input Op Amp 188 150 143 OPA345UA OPA345UA-ND Single Supply Op Amp 168 134 1.01 
opin), со. oe et 0» Amp, am se БОЕ с HS rugs 
OPA132UA OPA132UA-ND High Speed FET-Input Op Amp. 326 261 2.03 H i ] . 
OPA134PA OPA134PA-ND High Performance Audio Op Amp 225 180 135 OPA347PA OPA347PA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp. 138 115 02 
OPA134UA OPA134UA-ND High Performance Audio Op Amp. 225 180 135 OPA347SA/3K 296-13469-1-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 144 120  .96 
ОРА1871/250 OPAI37NCT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp 238 190 143 | OPAS47SA/3K P E Tp YB Micropower R/R, VO Op Amp 1872 00/31000 
T , OPA347UA OPA347UA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp 138 145 92 
ОРА137М/250 OPA137NTR-ND | Low Cost FET-Input Op Amp 332.50/250 OPA347UADKS üben aam м RRO OSA ‘(CREAT 
OPA137NA/250 OPA137NACT-ND | Low Cost FET-Input Ор Amp 150 120  .90 ОРАЗАВАЮ И м R | jo uae a й ag А BS 
OPA137NA/250 OPA137NATR-ND | Low Cost FET-Input Op Атр 210.00/250 ESSI URS pamp d — ` 
OPA137P OPA137P-ND Low Cost FET-Input Op Amp. 238 190 143 OPA348AIDBVT 296-12276-1-ND MEAN V0 ии 3 c 
OPA137PA OPA137PA-ND Low Cost FET-Input Op Amp 150 120 90 TD pamp reo" ; ' : 
OPA348AIDBVT 296-12276-2-ND | 1MHz, 45рА, R/R, 1/0 
OPA137U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Op Amp 238 1.90 143 CMOS Op Am S0T-23-5 161.25/250 
OPAT37UA ORAIS 7UR NDA Low Cost FET-Input Ор Amp ume паў ЕШ OPA348AIDCKT 296-12728-1-ND |1MHz И RR VO CMOS Ор Атр...5с70-5 129 108  .86 
ОРАТЬ ОО Precision Op Amp. SES RD ЖЫН ОРАЗАВАТОСКТ 296-12728-2-ND | 1MHz, 45A, R/R, 0 CMOS Op Amp...8070-5 — 1612550 
OPA177GP OPA177GP-ND Precision Op Amp . 190 152 114 ори, UT Amp. : 
m OPA350EA/250 OPASSOEACT-ND | HS, Single-Supply CMOS 
OPA177GS OPA177GS-ND Precision Op Amp =a 1.90 152 1.14 Op Amp (35MHz) 239 224 174 
ОРА227Р OPA227P-ND High Precision, Low Noise Op Ат 5.02 402 3.13 " W б Š š 
0PA227PA OPA227PA-ND | High Precision, Low Noise Op Am 236 189 147 pid AUS e A Bas 
ОРА2270 OPA227U-ND High Precision, Low Noise Op Amp. 502 402 3.13 ОРАЗ5ОРА OPA350PA-ND HS. Single-Supply CMOS - 
OPA227UA OPA227UA-ND | High Precision, Low Noise Op Amp. 236 189 147 Op mi (G5MH am mn um 
OPA228P OPA228P-ND Low Noise Precision Op Amp 5.02 4.02 3.13 OPA350UA OPA350UA-ND HS, Single-Supply CMOS і й Ë 
OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Op Amp 2.36 1.89 1.47 Ор Amp (35МН2) 279 224 174 
OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp 5.02 4.02 3.13 OPA353NA/250 OPA353NACT-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA228UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Op Amp 2.36 189 147 Ор Атр. 244 AL 133 
OPA234E/250 OPA234ECT-ND Low Power Single-Supply Op Am 322 258 201 OPA353NA/250 OPA353NATR-ND |HS,Single-Supply, R/R CMOS 
OPA234E/250 OPA234ETR-ND Low Power Single-Supply Op Ат 475.50/250 Op Amp 332.50/250 
OPA234EA/250 OPA234EACT-ND | Low Power Single-Supply Op Ат 225 1.80 140 OPA353UA OPA353UA-ND HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA234EA/250 OPA234EATR-ND | ому Power Single-Supply Op Ат 332.50/250 Op Amp (35MHz) 238 1.90 143 
OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Amp... 322 258 201 OPA354AIDBVT 296-13033-1-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Ор Amp...S0T-23-5 178 142 1.07 
OPA234UA OPA234UA-ND Low Power Single-Supply Op Amp 225 1.80 140 OPA354AIDBVT 296-13033-2-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp. 248.50/250 
OPA237NA/250 OPA237NACT-ND  |Single-Supply Op Amp. 138 140 .83 OPA354AIDDA 296-13785-5-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp. 178 142 1.07 
OPA237NA/250 OPA237NATR-ND |Single-Supply Op Amp. 192.50/250 OPA355NA/250 296-11641-1-ND High Speed, Video Op Атр 245 172 129 
OPA237UA OPA237UA-ND Single-Supply Op Amp . 138 1.10  .83 OPA355NA/250 296-11641-2-ND High Speed, Video Op Amp 301.00/250 
OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA355NA/3K 296-14628-1-ND — | 200MHz, Op Amp with Shut 215 172 129 
Voltage Ор Amp.. ен 259 207 161 OPA355NA/3K 296-14628-2-ND — 200MHz, Op Amp with Shutdowi 3303.00/3,000 
OPA241UA OPA241UA-ND Single-Supply, Micropower, Low OPA355UA 296-11647-5-ND High Speed, Video Op Amp 245 172 129 
Voltage Op Amp 2.59 207 161 OPA356AID 296-12407-5-ND — |2.5V, Single CMOS Op Amp 245 172 129 
OPA244NA/250 OPA244NACT-ND  |Single-Supply, Micropower Op Amp 130 104 78 OPA357AIDBVT 296-13009-1-ND | High Speed, R/R, In/Out, CMOS 
OPA244NA/250 OPA244NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp. 182.00/250 Op Amp with Shutdown .................... SOT-23-6 1.78 142 1.07 
ОРА244РА OPA244PA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 130 104 78 
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TE Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 25 100 
OPA357AIDBVT 296-13009-2-ND High Speed, R/R, In/Out, CM0S OPA637AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 17.15 15.93 
Op Amp with Shutdown 248.50/250 OPA637BP OPA637BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 24.85 23.08 
OPA357AIDDA 296-13786-5-ND High Speed, R/R, In/Out, CMOS OPA643N/250 OPA643NCT-ND Wideband, Low Distortion, 
Op Amp with Shutdown 178 142 1.07 High Gain Op Amp ... 816 7.24 
OPA358AIDCKT 296-17414-1-ND 3V Single-Supply 80MHz, High Speed OPA643NB/250 OPA643NBCT-ND | Wideband, Low Distortion, 
135 1187 90 High Gain Ор Атр.... 816 724 
OPA358AIDCKT 296-17414-2-ND | ЗҮ Single-Supply 80MHz, High Speed OPA656N/250 OPA656N/250CT-ND | Wideband Voltage-Feedback 
Op Атр... 168.75/250 FET-Input Op Amp... SOT-23-5 710 5.68 4.80 
OPA360AIDCKT 296-17129-1-ND | ЗУ Video Amp 147 123  .98 OPA656N/250 OPA656N/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback 
OPA360AIDCKT 296-17129-2-ND 3V Video Amp 183.75/250 FET-Input Op Amp. ..50Т-23-5 1153.75/250 
OPA363AID 296-13880-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp... 150 120  .90 OPA656NB/250 OPA656NB/250CT-ND | Wideband Voltage-F 
ОРАЗбЗАЮВУТ 296-13881-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 150 120 90 FET-Input Ор Amp.... 50Т-23-55 940 7.52 635 
OPA363AIDBVT 296-13881-2-ND 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 210.00/250 OPA656NB/250 OPA656NB/250TR-ND | Wideband Voltage-Feedback 
OPA363ID 296-13882-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 243 1:70) 126 FET-Input Op Amp.... 1527.50/250 
OPA363IDBVR 296-16727-1-ND 7MMHz, Single-Supply R/R Op Атр... 2339 A70 128 OPA656U OPA656U-ND Wideband Voltage-Feedback 
OPA363IDBVR 296-16727-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp ......S0T-23-6 3264.00/3,000 FET-Input Op Amp.... 6.70 5.36 4.53 
OPA363IDBVT 296-13883-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp .....50Т-23-5 243 170 128 OPA656UB OPA656UB-ND Wideband Voltage-Feedbaci 
OPA363IDBVT 296-13883-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Ор Amp......S0T-23-6 297.50/250 FET-Input Op Amp.... 9.00 720 6.08 
OPA364AID 296-13884-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 8-SOIC 1.50 120 .90 ОРА657М/250 OPA657N/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA364AIDBVT 296-13885-1-ND 7MMHz, Single-Supply R/R Op Amp .....50T-23-5 150 120 .90 7.90 6.32 5.34 
OPA364AIDBVT 296-13885-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp......S0T-23-5 210.00/250 ОРА657М/250 OPA657N/250TR-ND 
OPA364ID 296-13886-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp ОЕ ўў En FET-Input Op Amp.... 1283.75/250 
OPA364IDBVT 296-13887-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 243 170 128 OPA657NB/250 OPA657NB/250CT-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA364IDBVT 296-13887-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 297.50/250 FET-Input Op Атр... 8.50 7.65 679 
OPA373AID 296-15762-5-ND 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp 1.08 еш 40 ОРА657МВ/250 OPA657NB/250TR-ND | Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA373AIDBVT 296-15763-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp...SOT-23-6 1.08 ЕШ 72 FET-Input Op Amp.... 1625.75/250 
OPA373AIDBVT 296-15763-2-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp...SOT-23-6 135.00/250 OPA657U OPA657U-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA374AID 296-15764-5-ND 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Атр 1.08 901 т2 FET-Input Ор Amp.... 7.60 6.08 5413 
OPA374AIDBVT 296-15765-1-ND 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp...SOT-23-5 1.08 20D 72 OPA657UB OPA657UB-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA374AIDBVT 296-15765-2-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Ор Amp...SOT-23-5 135.00/250 FET-Input Op Атр.... 9.90 7.92 6.69 
OPA380AID 296-16859-5-ND | Prec., HS, Transimpedance Amp 8-50: 439 351 273 OPA658UB OPA658UB-ND Wideband, LP, Current-Fdbk. Op Amp.....8-SOIC 540 4.32 3.36 
OPA380AIDGKT 296-16860-1-ND Prec., HS, Transimpedance Am| -MSOP 439 351 273 OPA683ID 296-12854-5-ND Very Low-Power, Current-Feedback 
OPA380AIDGKT 296-16860-2-ND | Prec., HS, Transimpedance Am -MSOP 648.50/250 Op Amp 2.57 2.06 1.60 
OPA381AIDGKT 296-17362-1-ND Precision, Low Power, 18MHz, OPA683IDBVT 296-12855-1-ND Very Low-Power, Cui 
Transimpedance Amp .... 3.206 261 2.08 Op Amp 2.79 224 174 
OPA381AIDGKT 296-17362-2-ND Precision, Low Power, 18MHz, OPA683IDBVT 296-12855-2-ND Very Low-Power, Cu 
Transimpedance Amp .... 482.25/250 Op Amp 412.25/250 
OPA381AIDRBT 296-17363-1-ND Precision, Low Power, 18MHz, OPA684ID OPA684ID-ND Low Power, Current-Feedback 
Transimpedance Amp 326 261 203 Op Amp 288 231 1.80 
OPA381AIDRBT 296-17363-2-ND Precision, Low Power, 18MHz, OPA684IDBVT OPA684IDBVTCT-ND | Low Power, Current-Feedback 
Transimpedance Amp. 482.25/250 Op Amp with Disable... 311 249 1.94 
OPA404KP OPA404KP-ND Quad High Spd., Prec. D p 12.58 11.33 10.05 OPAGB4IDBVT OPAGS4IDBVTTR-ND | Low Power, Current-Feedback 
OPA404KU OPA404KU-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Amp ...16-SOIC 11.91 10.73 9.51 Op Amp with Disable... 458.75/250 
OPA445AP. OPA445AP-ND High Voltage Op Amp ip 9.50 760 642 OPA689P OPA689P-ND Wideband, High Gain Voltage 
OPA445AU OPA445AU-ND High Voltage Op Amp 950 7.60 6.42 Limiting Атр... 7.80 624 5.27 
OPA452FAKTWT 296-15965-1-ND 80V, 50mA Ор Amp... 510 4.08 — ОРА69010 OPA690ID-ND Wideband Voltage-Feedback 
OPA452FAKTWT. 296-15965-2-ND | 80V, 50mA Op Атр.. 172.13/50 Op Amp with Disable... 3.42 274 213 
OPA452TA-1 OPA452TA-1-ND 5.10 4.08 3.45 OPA690IDBVT OPA690IDBVTCT-ND | Wideband Voltage-Feedback 
OPA452TA OPA452TA-ND 5.10 4.08 3.45 Ор Amp with Disable.... 365 2.92 227 
OPA453FAKTWT 296-15966-1-ND 5.10 4.08 = OPA690IDBVT OPA690IDBVTTR-ND | Wideband Voltage-Feedback 
OPA453FAKTWT 296-15966-2-ND | 80V, 50mA Op Amp... 172.15/50 Op Amp with Disable... 538.75/250 
OPA453TA-1 OPA453TA-1-ND 80V, 50mA Op Amp... 510 408 345 OPA691ID OPA691ID-ND Wideband Current-Feedback 
OPA453TA OPA453TA-ND 80V, 50mA Op Am 5.10 4.08 3.45 Ор Amp with Disable.... 3.31 265 2.06 
OPA501AM OPA501AM-ND High Voltage, High Current Op Amp Т0-3-8 172.19 160.71 149.23 OPA691IDBVT OPA691IDBVTCT-ND | Wideband Current-Feedback 
OPA512BM OPA512BM-ND Very-High Current, High Power Op Amp..TO-3-8 154.08 143.81 133.54 Op Amp with Disable... SOT-23-6 3.53 2.83 2.20 
OPA541AM OPA541AM-ND High Power Monolithic Op Amp Т0-3-8 122.66 114.48 106.31 OPA691IDBVT OPA691IDBVTTR-ND | Wideband Current-Feedback 
OPAS41AP. OPA541AP-ND High Power Monolithic Op Amp 0-220-11 16.65 15.54 14.43 Ор Amp with Disable.... SOT-23-6 522.00/250 
OPA544FKTIT 296-15905-1-ND | High Voltage, High Current Op Amp.....5-DDPAK 11.41 10.28 = OPA692ID OPA692ID-ND Wideband Video Buffer Amp 
OPAS44FKTTT 296-15905-2-ND High Voltage, High Current Op Amp.....5-DDPAK 455.55/50 with Disable. 3.11 249 1.94 
OPA544T OPA544T-ND High Voltage, High Current Op Amp ....Т0-220-5 11.41 10.28 912 OPA692IDBVT 296-15364-1-ND | Wideband Video Buffer Amp 
OPAS47FKTWT 296-15967-1-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) with Disable SOT-23-6 2.68 215 1.67 
Op Amp 7-DDPAK 870 696 — OPA692IDBVT 296-15364-2-ND | Wideband Video Buffer Amp 
OPA547FKTWT 296-15967-2-ND | High Voltage, 60V, High Current (.5A) with Disable 50Т-23-6 395.75/250 
Ор Amp... ....7-ООРАК 293.65/50 OPAG93ID 296-16638-5-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video 
ОРА547Т OPA547T-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) Buffer Amp... 279 224 1.74 
Op Amp... а ..10-220-7 8.70 6.96 5.88 OPA693IDBVT 296-16639-1-ND Ultra-Wideband, Fixed Gain Video 
OPAS48FKTWT 296-15968-1-ND High Voltage, 60V, High Current (3A) Buffer Amp... 2.99 240 1.87 
Op Amp... 7-DDPAK 10.00 9.00 = OPA693IDBVT 296-16639-2-ND Ultra-Wideband, 
OPAS48FKTWT 296-15968-2-ND High Voltage, 60V, High Current (3A) Buffer Amp 442.25/250 
Op Amp... 399.00/50 OPA694ID 296-17507-5-ND | Wideband, Low Power, Current 
OPAS48T OPAS548T-ND Feedback Op Amp .... 2.68 215 1.67 
10.00 9.00 7.98 OPAG694IDBVT 296-17503-1-ND | Wideband, Low Power, Current 
ОРА5495 OPA549S-ND 18.00 16.80 15.60 Feedback Op Атр .... 2.88 231 1.80 
OPA549T OPA549T-ND High Volt., High Current Op Amp. 18.00 16.80 15.60 OPA694IDBVT 296-17503-2-ND Wideband, Low Power, Current 
OPASS1FAKTWT 296-15969-1-ND High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Amp .... 425.50/250 
Op Amp 7-DDPAK 540 432 — OPA695ID 296-16756-5-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedback 
OPASS1FAKTWT 296-15969-2-ND | High Current/Power 60V, 200mA 2.88 231 1.80 
Op Amp 7-DDPAK 168.00/50 OPAG695IDBVT 296-16854-1-ND 
OPA551PA OPA551PA-ND High Current/Power 60V, 200mA Op Amp 3.11 249 1.94 
Op Amp 3.94 3.15 2.45 OPA695IDBVT 296-16854-2-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedback 
OPA551UA OPA551UA-ND High Current/Power 60V, 200mA Op Amp. 458.75/250 
3.94 3.15 245 OPA698ID 296-15860-5-ND | Wideband, Unity-Gain Stable Voltage 
OPASS2FAKTWT 296-15970-1-ND Limiting Amp. 407 3.26 2.54 
540 432 -- ОРА69910 296-15876-5-ND | Wideband, High-Gain Voltage 
OPASS2FAKTWT 296-15970-2-ND High Current/Power 60V, 200mA Limiting Атр... 416 3.33 2.59 
Op Amp 168.00/50 OPA703NA/250 296-9624-1-ND CMOS R/R 1/0 Op Amp. 293 234 1.82 
OPA552PA OPA552PA-ND High Current/Power 60V, 200mA OPA703NA/250 296-9624-2-ND CMOS R/R 1/0 Op Amp 432.25/250 
Op Amp. 394 315 245 OPA703PA OPA703PA-ND 1MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 2.93 2.34 1.82 
0РА5520А OPA552UA-ND High Current/Power OPA703UA OPA703UA-ND 1MHz, CMOS А/В 1/0 Op Атр 293 234 1.82 
Op Amp 3.94 3.15 245 OPA704NA/3K OPA704NA/3KCT-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 293 234 1.82 
OPA561PWP OPA561PWP-ND | High Current, HS, Op Amp 5.30 424 3.58 OPA704NA/3K OPA7OANA/SKTR-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 4914.00/3,000 
OPAS69AIDWP 296-14174-5-ND Rail-to-Rail, 2A Power Am 6.20 496 419 OPA704PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 293 234 1.82 
OPA602AP OPA602AP-ND High-Speed, Precision ПІҒЕТ Op Amp... 7.60 6.08 5.13 OPA704UA OPA704UA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp 2.03 234 182 
OPAG02AU OPAG02AU-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp. 830 664 561 OPA705NA/3K ОРА705МА/ЗКСТ-МО | 1MHz, CMOS P/R In/Out Op Am 150 120 90 
ОРА602ВР OPAG02BP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Am 8-Dip 1016 915 812 OPA705NA/3K ОРАТОБМА/ЗКТВ-МО | 1MHz, CMOS P/R In/Out Op Am 2304.00/3,00 
OPA604AP OPA604AP-ND FET-Input, Low Distortion Op Am| ip 2.36 1.89 147 OPA705PA OPA705PA-ND 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp. 150 120 90 
OPA604AU OPA604AU-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp 2.6 1.89 147 OPA705UA OPA705UA-ND 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp.. 1.50 120 90 
ОРА606КР OPA606KP-ND Wide Bandwidth DiFET Op Amp... 6.70 536 4.53 OPA725AID 296-15766-5-ND 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA627AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Am| 18.38 17.15 15.93 Speed, CMOS Op Amp. 225 18 1.35 
OPA627AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 18.38 17.15 15.93 OPA725AIDBVT 296-15767-1-ND 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA627BP OPA627BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 26.63 24.85 23.08 Speed, CMOS Op Amp. 225 1.80 1.35 
OPA627AM OPA627AM-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp .. 34.88 32.55 30.23 OPA725AIDBVT 296-15767-2-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High 
OPA633KP OPA633KP-ND High-Speed Buffer-Amp .... 9.08 818 7.25 Speed, CMOS Op Amp. 315.00/250 
OPA635N/250 OPA635NCT-ND Wideband, R/R Op Amp w/Disal 3.11 249 1.94 OPA726AIDGKT 296-15861-1-ND | 12V, CMOS Op Amp... 2:20 180 135 
OPA637AP OPA637AP-ND | Precision High-Speed DiFET Op Am 1838 1745 15.93 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA726AIDGKT 296-15861-2-ND | 12V, CMOS Op Amp ....8-MS0P 315.00/250 OPA2241PA OPA2241PA-ND | Dual Single-Supply Micropower Op Amp..8-Dip 428 342 266 
OPA727AIDGKT 296-17415-1-ND e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2241UA OPA2241UA-ND Dual Single-Supply 
Op Amp... 326 261 203 Micropower Op Amp 428 342 2.66 
OPA727AIDGKT 296-17415-2-ND | e-trim'" 20MHz, High Precision CMOS OPA2244EA/250 OPA2244EACT-ND |Single-Supply Op Amp 215 172 1.29 
Ор Amp... 482.25/250 OPA2244EA/250 OPA2244EATR-ND | Single-Supply Op Amp 301.00/250 
OPA727AIDRBT 296-17416-1-ND | e-trim™ 20MHz, High. Precision CMOS OPA2244PA OPA2244PA-ND | Single-Supply Op Amp 215 172 129 
DT MEN 8-DFN 3.26 261 203 OPA2244UA OPA2244UA-ND — |Single-Supply Op Amp 215 172 129 
OPA727AIDRBT 296-17416-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Pr "Precision CMOS OPA2251PA OPA2251PA-ND Dual Single-Supply Micropower Ор Amp...8-Dip 4.39 3.51 2.73 
Op Amp... É 482.25/250 OPA2251UA OPA2251UA-ND | Dual Single-Supply 
OPA728AIDGKT 296-17657-1-ND | e-trim™ 20MHz, Hig Micropower Op Amp 4.39 3.51 273 
Ор Amp NEW! ......... 326 261 203 ОРА2277Р OPA2277P-ND Dual, High Precision Op Amp. 6.84 548 462 
17657222 imm i OPA2277PA OPA2277PA-ND Dual, High Precision Op Amp. 353 283 2.20 
DPAT2BAIDGKT БӘН ы г” on: CMOS: AGES OPA2277U OPA277U-ND — Dual High Precision Op Amp 6.84 548 462 
OPAT28AIDRBT 296-17417-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS D OS асеў í | Dueh. Ніші Procision On Атр з BS Ba 
Op Атр...................................... 8-DFN 3.26 261 2.03 2n ДЕ on [ed nee ac 208 am 
-17417-2- MOM Normen аны аЛ ӨӨӨ. Zoro Drift Op Amp with р... | j ў 
OPA728AIDRBT 296-17417-2-ND em api High Precision CMOS o ОРАТ РЕБЕ ЕЛЕР Dual, 5ле Supply CMOS 
г : : Zero Drift Op Amp with 50.............. 10-М50Р 532.00/250 
OPA735AIDBVT 296-17229-1-ND Single Иру, Zero-Drift, CMOS TOUS OPA2335AIDGKT 296-13461-1-ND | Dual, Single Supply CMOS 
Ор ATL Zero Drift Op Amp... 360 288 224 
OPA735AIDBVT 296-17229-2-ND Single-Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2335AIDGKT 296-13461-2-ND Dual, Single Supply СМ05 
OPA743NA/3K OPATASNAVSKT-ND| НЕ CMOS Біб бр А 228 190 143 Zero Drift Op Amp... 582.00/250 
ТАЗМА/ ц -ND 7MHz, /R 1/0 Ор Amp 5 90 1. OPA2335AIDR 296-13462-1-ND | Dual, Single Supply CMOS 
OPA743NA/3K OPA743NA/3KTR-ND| 7MHz, CMOS R/R 1/0 Ор Am 3648.00/3,000 Zero Drift Op Amp.... 360 288 224 
OPA743PA OPA743PA-ND 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 2.38 1.90 1.43 OPA2335AIDR 296-13462-2-ND | Dual, Single Supply CMOS 
OPA743UA OPA743UA-ND | 7MHz, CMOS R/R МО Op Am 238 190 1.43 Zero Drift Op Amp... 5040.00/2,500 
OPA820ID 296-17130-5-ND | Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feedback OPA2336E/250 OPA2336ECT-ND | Dual, Micropower Op Атр. ЗЛ 297 231 
Op Amp... 225 180 135 OPA2336E/250 OPA2336ETR-ND | Dual, Micropower Op Amp . 548.75/250 
OPAB20IDBVT 296-17131-1-ND | Unity-Gain, Low-Noise, Vo OPA2336EA/250 OPA2336EACT-ND | Dual, Micropower Op Amp . 248 198 154 
Op Amp... 225 180 140 OPA2336EA/250 OPA2336EATR-ND | Dual, Micropower Op Атр. 365.75/250 
OPA820IDBVT 296-17131-2-ND | Unity-Gain, Low-Noise, Volt. OPA2336P OPA2336P-ND Dual, Micropower Op Amp. 971880788251 
Op Апр... 332.50/250 OPA2336PA OPA2336PA-ND | Dual, Micropower Op Amp. 248 198 154 
OPA830ID 296-17400-5-ND Low Power, Single-Supply, Wideband OPA2336U OPA2336U-ND Dual, Micropower Op Amp . рар 207 231 
Voltage-Feedback Amp... 178 142 107 ОРА23360А OPA2336UA-ND Dual, Micropower Op Amp . 2.48 1.98 1.54 
OPA830IDBVT 296-17401-1-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband OPA2337EA/250 OPA2337EACT-ND | Dual, Single-Supply, 
Voltage-Feedback Amp... 203 162 122 MicroSize Op Amp 150 120 .90 
OPA830IDBVT 296-17401-2-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband OPA2337EA/250 OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, 
Voltage-Feedback Amp... 283.50/250 MicroSize Op Amp ... 50Т-23-8 210.00/250 
OPA832ID 296-17325-5-ND | Fixed-Gain Video Buffer Amp 1.68 1.34 1.01 OPA2337PA OPA2337PA-ND Dual, Single-Supply, MicroSize Op Amp ...8-Dip 1.50 120 .90 
OPA832IDBVT 296-17326-1-ND | Fixed-Gain Video Buffer Amp 190 152 144 OPA2337UA OPA2337UA-ND Ку uer Me 
PAID T отт Low Dist Votre ах OPA2338EA/250 OPA2338EACT-ND | Dual, OPA338 Op Amp 150 120 90 
Feedback Op Апр 331 265 206 OPA2338EA/250 OPA2338EATR-ND | Dual, OPA338 Op Amp 210.00/250 
OPABA2IDBVT 296-14176-1-ND | Wideband, Low Dist. Voltage EE OPA2338UA OPA2338UA-ND Dual OPA338 Op Amp 150 120 90 
Feedback Op Amp 353 283 220 OPA2340EA/250 OPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp. 279 224 174 
OPASASIDEVT ПАРНИ Wideband, Low Dist Voltans OPA2340EA/250 OPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp. 412.25/250 
Дана Dr Am e SERRE OPA2340PA OPA2340PA-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 279 224 174 
arc А Widoband jew D йы а OPA2340UA OPA2340UA-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Атр. 279 224 1.74 
Feedback Op Атр. 9 am am QI OPA2341DGSA/250 | OPA2341DGSACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 
Š Н ў À š with Shutdown. 2.57 2.06 1.60 
OPABASIDBVT ERE Vridotand, Low Dist. Voltage Эдо ЭД ОЗ OPA2341DGSA/250 | OPA2341DGSATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 
ў р Amp š ў ` with Shutdown 379.00/250 
ОРА84ЗІрВУТ 296-14178-2-М0 Wideband; Low Dis Voltage ae ЕНТ OPA2342EA/250 OPA2342EACT-ND_| Dual, Micropower R/R Op Amp. 238 190 143 
Feedback Ор Amp ...ЗОТ-23- a OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp . 332.50/250 
OPAB46ID 296-14775-5-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feedback OPA2342UA OPA2342UA-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp . 238 190 148 
Op Amp... - 365 292 227 OPA2343EA/250 OPA2343EACT-ND | Rail-to-Rail Op Amp 245 172 1.29 
OPABA6IDBVT 296-14776-1-ND pus Low-Noise, Vol E OPA2343EA/250 OPA2343EATR-ND | Rail-to-Rail Op Amp 301.00/250 
- ) А - OPA2343UA OPA2343UA-ND  |Rail-to-Rail Op Атр 245 172 129 
OPA846IDBVT 296-14776-2-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feedback OPA2344EA/250 OPA2344EACT-ND_| Rail-to-Rail Op Amp 257 206 1.60 
Op Amp ... а 568.50/250 OPA2344EA/250 OPA2344EATR-ND_| Rail-to-Rail Op Amp 379.00/250 
OPA847ID 296-15171-5-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Vo OPA2344PA OPA2344PA-ND |Rail-to-Rail Op Amp 257 206 160 
Op Amp... 450 360 280 OPA2344UA OPA2344UA-ND  |Rail-to-Rail Op Amp 257 206 1.60 
OPA847IDBVT 296-15172-1-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt.-Feedback OPA2345EA/250 OPA2345EACT-ND |Rail-to-Rail Op Amp 257 206 1.60 
Op Amp... ..S0T-23-6 473 378 294 OPA2345EA/250 OPA2345EATR-ND_| Rail-to-Rail Op Amp 379.00/250 
OPA847IDBVT 296-15172-2-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Vo OPA2345UA OPA2345UA-ND | Rail-to-Rail Op Атр 257 206 1.60 
Op Amp... 698.25/250 OPA2347EA/250 OPA2347EACT-ND |Rail-to-Rail Op Amp 155 124 98 
OPA1013CN8 OPA1013CN8-ND | Precision Single-Supply, Dual Op Amp 551 441 343 OPA2347EA/250 OPA2347EATR-ND |Rail-to-Rail Op Amp 217.00/250 
ОРА10130М8 OPA1013DN8-ND | Precision Single-Supply, Dual Op Amp 4.50 3.60 2.80 OPA2347UA OPA2347UA-ND — |Rail-to-Rail Op Amp. 155 124  .93 
OPA1632D 296-16679-5-ND | High-Perf., Fully-Diff. Audio Op Amp 394 315 245 OPA2347UA/2K5 OPA2347UATR-ND | Rail-to-Rail Op Amp 1985.00/2,500 
OPA1632DGN 296-17008-ND High Perf, Fully-Diff. Audio Op Amp 394 315 245 OPA2347YEDT 296-15210-1-ND — |Rail-to-Rail Op Атр 190 152 114 
OPA2107AU OPA2107AU-ND | Dual, Difet® Op Amp 8-SOIC 12.25 11.03 978 OPA2347YEDT 296-15210-2-ND  Rail-to-Rail Op Amp 266.00/250 
OPA2111KP 296-12983-5-ND | Dual LN Precision Difet® Op Amp 8-Dip 12.83 11.55 10.25 OPA2348AID 296-15363-5-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out 
OPA2130UA OPA2130UA-ND | Dual, LP, Precision, FET-Input Op Amp...8-SOIC 5.06 405 3.15 Op Amp 168 134 101 
КЕР OPA2131UA-ND | Dual, GP, FET-Input Op Amp 405 324 252 OPA2348AIDCNT 296-13008-1-ND Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out UNAM 
OPA2131UJ OPA2131UJ-ND | Dual, GP, FET-Input Op Атр 304 243 189 р Amp : : : 
OPA2132P. OPA2132P-ND High Speed, FET Input Op Amp 841 758 672 OPA2348AIDCNT 296-13008-2-ND и [n Speed, CMOS, R/R, In/Out АО 
OPA2132PA OPA2132PA-ND | High Speed, FET Input Op Amp 540 432 3.36 н 
OPA2132U OPA2132U-ND High Speed. FET Input Ор Amp 841 758 672 OPA2349EA/250 OPA2349EACT-ND_| Micropower Op Amp -23-8 238 100 143 
OPA2132UA OPA2132UA-ND | High Speed, FET Input Op Amp 540 432 336 PET Эа аа ара НЫ Micropower Op Атр p 258 3320220 Т 
OPA2134PA OPA2134PA-ND | Dual, High Performance Audio Op Amp 263 210 1.58 OPAS350EA 256 ЕО АЕ CMOS mE Son МБОР с а DS 
OPA2134UA OPA2134UA-ND | Dual, High Performance Audio Op Amp 236 189 147 50EA/25 50ЕАСТ- ual, p Amp, 35MHz г) А 
OPAD137E/250 OPAZIS7ECT-ND | Dual Low Cost FET-Input Op Amp 5 а QW OPA2350EA/250 OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz 678.25/250 
DEI UP abre Dual ° à : : OPA2350PA OPA2350PA-ND | Dual, HS GMOS Op Amp, 35MHz 459 368 286 
-l ual, Low Cost FET-Input Op Amp 349.25/250 
OPA2137EA/250 OPA2137EACT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp .. 175 140 105 OPA2350UA OPA2350UA-ND f Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz 459 368 286 
: pup anp OPA2353EA/250 OPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2137EA/250 OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 245.00/250 dre 
OPA2137P OPA2137P-ND — | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 236 189 147 Op Amp, 35МН2... 95 (ЖИ GUN 
OPA2137PA OPA2137PA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Ор Amp 175 140 105 ОРА2353ЕА/250 Шу ЕШ! оу Cost, Dual, High-Speed CMOS 
OPA2137U OPA2137U-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 236 189 147 Op Amp, 35МН2 SARS 250 
OPA2137UA OPA2137UA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 175 140 105 OPA2353UA ВАЗ АИ ГЕ han Dual High-Speed CMOS "n 
OPA2227P OPA2227P-ND Dual, High Precision Op Amp 760 608 5.13 OPA2354AIDDA 296-13784-5-ND | High Speed 250МНЬ ВВ IO à і i 
OPA2227PA OPA2227PA-ND | Dual, High Precision Op Amp 396 317 247 Glos брава e М; Hp 208 169 
OPA2227U OPA2227U-ND Dual, High Precision Op Amp 7.60 6.08 5.13 OPA2354AIDGKR 296-12642-1-ND | High Speed 250MHz, R/R, 1/0, 
OPA2227UA OPA2227UA-ND “Dual, High Precision Op Amp 396 317 247 CMOS Op Amp 257 206 1.60 
OPA2228P OPA2228P-ND Dual, High Precision Op Amp 760 608 543 OPA2354AIDGKR 296-12642-2-ND — | High Speed 250MHz, R/R, 10. 
OPA2228PA OPA2228PA-ND Dual, High Precision Op Amp 3.96 347 2.47 CMOS Op Amp 3590.00/2,500 
OPA2228U OPA2228U-ND Dual, High Precision Op Amp 7.60 6.08 5.13 OPA2355DGSA/250 | 296-12132-1-М0 High Speed Video Op Атр. 425 3.41 2.65 
OPA2228UA OPA2228UA-ND | Dual, High Precision Op Amp 396 317 247 OPA2355DGSA/250 | 296-12132-2-№0 | High Speed Video Op Amp. 475.50/250 
OPA2234U OPA2234U-ND Dual, Low Power, Precision, OPA2356AID 296-12406-5-ND | Dual, HS CMOS Op Amp. 322 258 201 
Single-Supply Op Amp 4.93 395 307 OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTCT-ND | R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD 257 2.06 1.60 
OPA2234UA OPA2234UA-ND | Dual, Low Power, Precision, OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTTR-ND | R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD 379.00/250 
Single-Supply Op Amp... 407 326 254 OPA2363AIDGST 296-13874-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Атр. 238 190 143 
OPA2237EA/250 OPA2237EACT-ND | Dual, Single-Supply Op Amp 225 180 135 OPA2363AIDGST 296-13874-2-ND |7МН?, Single Supply R/R Op Amp. 332.50/250 
OPA2237EA/250 OPA2237EATR-ND | Dual, Single-Supply Op Amp 315.00/250 OPA2363IDGST 296-13875-1-ND — | 7MHz, Single Supply R/R Op Атр. 3.04 243 1.89 
OPA2237UA OPA2237UA-ND | Dual, Single-Supply Op Amp 225 180 135 (Continued) 
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Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2363IDGST 296-13875-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 449.00/250 0РАЗЗ55ЕА/250 OPA3355EA/250CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp 
OPA2364AIDGKT 296-13876-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 238 1.90 143 with Shutdown 14-TSSOP 4.28 342 2.66 
OPA2364AIDGKT 296-13876-2-ND 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 332.50/250 OPA3355EA/250 OPA3355EA/250TR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp 
OPA2364AIDR 296-13877-1-ND 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 238 1.90 143 with Shutdown 631.75/250 
OPA2364AIDR 296-13877-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 3040.00/2,500 OPA3355UA OPAS3355UA-ND Triple, CMOS High Speed Op Amp 
OPA23641D 296-13878-5-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 304 243 1.89 with Shutdown 428 342 2.66 
OPA2364IDGKT 296-13879-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 3.04 243 1.89 OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2KSCT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp 
OPA2364IDGKT 296-13879-2-ND 7MHz, Single Supply R/R Op Amp. 449.00/250 with Shutdown 475 3.80 2.85 
OPA2380AIDGKT 296-17046-1-ND Precision, HS, Transimpedance Amp 11.80 8.85 6.64 OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2KSTR-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp 
OPA2380AIDGKT 296-17046-2-ND Precision, HS, Transimpedance Amp 958.75/250 with Shutdown 5985.00/2,500 
OPA2381AIDGKT 296-17413-1-ND Precision, Low Power, 18MHz OPA3684ID 296-13646-5-ND Low Power, Triple Current Feedback 
Transimpedance Amp 506 405 315 Op Amp with Disable... 522 448 353 
OPA2381AIDGKT 296-17413-2-ND Precision, Low Power, 18MHz OPA3684IDBQT 296-13647-1-ND Low Power, Triple Current Feedback 
Transimpedance Amp 748.25/250 Op Amp with Disable... 5.42 434 366 
OPA2381AIDRBT 296-17559-1-ND Precision, Low Power 18MHz OPA3684IDBQT 296-13647-2-ND Low Power, Triple Current Feedback 
Transimpedance Amp NEWI................ 8-DFN 5.06 405 3.15 Op Amp with Disable... 880.75/250 
OPA2381AIDRBT 296-17559-2-ND | Precision, Low Power 18MHz ОРАЗ69010 OPA36901D-ND | Triple, Wideband, Voltage 
Transimpedance Amp NEW! ... 748.25/250 Feedback Op Amp .... 6.70 536 453 
OPA2541AM OPA2541AM-ND Dual, High Power Op Amp, 5A Oui 192.08 179.27 166.47 ОРАЗ69010В0Т OPA3690IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Voltage 
OPA2541BM OPA2541BM-ND Dual, High Power Op Amp, 5A Oui 198.39 185.17 171.94 Feedback Op Amp 6.90 5.52 4.66 
OPA2544T OPA2544T-ND Dual, High-Volt./Current Op Amp. 18.00 16.80 15.60 OPA3690IDBOT OPA3690IDBQTTR-ND | Triple, Wideband, Voltage 
OPA2604AP OPA2604AP-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion Feedback Op Amp 1121.25/250 
Op Amp... un 428 342 2.66 ОРАЗ69110 OPA3691ID-ND Triple, Wideband, Current Feedback 
OPA2604AU OPA2604AU-ND Dual, FET-Input, Low Distortion Op Amp m 6.60 5.28 446 
Op Amp... 4.8 342 2.66 OPA3691IDBOT OPAS691IDBQT-ND | Triple, Wideband, Current Feedback 
OPA2613ID 296-16916-5-ND Dual, Wideband, High Output Current Op Amp 6.80 544 459 
Op Amp 330 265 206 ОРАЗ69210 296-12603-5-ND Triple Wideband, Current Feedback 
OPA2613IDTJ 296-16917-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current Op Amp with Disable 5.50 440 3.72 
Op Amp... 374 299 2.33 OPA3692IDBQT 296-12604-1-ND Triple Wideband, Сште 
ОРА261410 296-17127-5-ND | Dual, High Gain Bandwidth, High Output Op Amp with Disable... 570 456 385 
Op Amp... 3.31 265 2.06 OPA3692IDBOT 296-12604-2-ND Triple Wideband, Current Feedback 
OPA2614IDTJ 296-17128-5-ND Dual, High Gain Bandwidth, High Output Op Amp with Disable... 926.25/250 
Op Amp. ius 416 333 2.59 OPA4130UA OPA4130UA-ND Quad, LP, Precision, FET-In Op Amp.....14-SOIC 6.00 552 4.66 
OPA2650E/250 OPA2650ECT-ND | Dual, Wideband, LP, Voltage Feedback OPA4131NA OPA4131NA-ND | Quad, General Purpose FET-Input 
Op Amp ы 5.81 4.98 457 Op Amp 7.30 584 4.93 
0РА2652Е/250 OPA2652ECT-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp 279 224 174 OPA4131NJ OPA4131NJ-ND 
OPA2652E/250 OPA2652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Op Amp 412.25/250 610 488 412 
OPA2652U OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Op Amp 257 206 160 OPA4131PA OPA4131PA-ND 
0РА26741-140 296-15211-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 730 584 493 
0p Amp with Current Limit 385 308 240 OPA4131PJ OPA4131PJ-ND 
OPA2674ID 296-15212-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 610 488 412 
Op Amp with Current Limit. 3.85 3.08 240 OPA4131UA OPA4131UA-ND Quad, General Purpose FET-Input 
OPA2677H OPA2677H-ND Dual, Wideband, High Output Op Amp. 7.30 5.84 4.93 
Current Op Amp 459 3.68 2.86 OPA4132UA OPA4132UA-ND Quad, HS, FET-Input Op Amp 910 7.28 6415 
OPA2677T OPA2677T-ND Dual, Wideband, High Output ОРА41340А OPA4134UA-ND Quad, High Performance Op Ат! 3.74 299 233 
Current Ор Amp 374 299 233 OPA4137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Op Атр... 326 261 203 
OPA2677U OPA2677U-ND Dual, Wideband, High Output OPA4137PA OPA4137PA-ND Quad, FET-Input Op Amp. 248 1.98 1.54 
Current Op Amp et 374 299 233 OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Op Amp 326 261 203 
OPA2683ID 296-14172-5-ND | Dual, Very Low Power, Current OPA4137UA OPA4137UA-ND Quad, FET-Input Op Amp 248 1.98 1.54 
Feedback Ор Amp a" 3.96 317 247 ОРА4227РА OPA4227PA-ND Quad, High Precision Op Amp 7.70 616 5.20 
OPA2683IDCNT 296-14173-I-ND | Dual, Very Low Power, Current OPA4227UA OPA4227UA-ND — | Quad, High Precision Op Amp 770 616 520 
Feedback Op Amp ай 416 3.33 2.59 OPA4228PA OPA4228PA-ND Quad, High Precision Op Amp 7.70 616 520 
OPA2683IDCNT 296-14173-2-ND | Dual, Very Low Power, Current OPA4228UA OPA4228UA-ND Quad, High Precision Op Amp 7.70 616 5.20 
Feedback Op Amp 7 „2 615.25/250 ОРА4241РА ОРА4241РА-МО Quad, Single-Supply upower Ор Amp 840 672 5.67 
ОРА268410 296-13463-5-ND | Dual, Low Power, Current Feedback OPA4241UA OPA4241UA-ND Quad, Single-Supply upower Op Amp 840 672 5.67 
4.50 3.60 2.80 OPA4243EA/250 OPA4243EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
OPA2684IDCNT 296-13994-1-ND | Dual, Low Power Op Amp. SOT-23-8 470 377 2.93 OPA4243EA/250 OPA4243EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 14-TSSOP 532.00/250 
OPA26841DCNT 296-13994-2-ND Dual, Low Power Op Amp. 50Т-23-8 695.00/250 OPA4244EA/250 OPA4244EACT-ND |Single-Supply upower Op Am 14-TSSOP 322 258 201 
OPA2686U OPA2686U-ND Low Noise Voltage Feedback Op Amp......8-SOIC 9.33 840 7.45 OPA4244EA/250 OPA4244EATR-ND |Single-Supply upower Op Amp...........14-TSSOP 475.50/250 
OPA26901-14D 296-13464-5-ND | Dual, Wideband, Voltage Feedback ОРА4251РА OPA4251PA-ND Quad, Single-Supply upower Op Amp 840 672 5.67 
Op Amp with Disable 4.59 3.68 2.86 OPA4251UA OPA4251UA-ND Quad, Single-Supply upower Op Amp 8.40 6.72 5.67 
OPA2690ID 296-13465-5-ND Dual, Wideband, Voltage Feedback OPA4277PA OPA4277PA-ND Quad, High Precision Op Amp 7.32 5.86 4.95 
Op Amp with Disable 459 368 2.86 OPA4277UA OPA4277UA-ND Quad, High Precision Op Amp 7.32 5.86 4.95 
0РА26911-140 OPA26911-14D-ND | Dual Wideband, Current Feedback OPA4234U OPA4234U-ND Quad, Low Power, Precision, 
Op Amp... 5.24 420 3.27 Single-Supply Op Amp. 7.50 6.00 5.07 
ОРА269110 OPA26911D-ND Dual Wideband, Current Feedback 0РА42340А OPA4234UA-ND Quad, Low Power, Precision, 
3.0 420 327 Single-Supply Op Amp 656 525 443 
OPA2703EA/250 OPA2703EA/250CT-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 484 3.87 3.01 OPA4336EA/250 OPA4336EACT-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
OPA2703EA/250 OPA2703EA/250TR-ND} 1 MHz, Dual CMOS R/R МО Op Amp..... 715.00/250 Op Amp. 3.71 297 231 
OPA2703PA OPA2703PA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 484 3.87 3.01 OPA4336EA/250 OPA4336EATR-ND | Quad, Sing 
OPA2703UA OPA2703UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 484 387 3.01 Op Amp. 582.00/250 
OPA2704EA/250 OPA2704EA/250CT-ND| 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 484 387 301 OPA4340EA/250 OPA4340EACT-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp 524 420 327 
ОРА2704ЕА/250 OPA2704EA/250TR-ND| 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 715.00/250 OPA4340EA/250 OPA4340EATR-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp 774.75/250 
OPA2704PA OPA2704PA-ND 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 484 387 3.01 OPA4340UA OPA4340UA-ND Quad, Single-Supply, R/R Op Amp 524 420 327 
OPA2704UA OPA2704UA-ND 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 484 3.87 3.01 OPA4342EA/250 OPA4342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp 3.65 2.92 2.27 
ОРА2705ЕА/250 0РА2705ЕА/2500Т-М0| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 190 143 OPA4342EA/250 OPA4342EATR-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp 538.75/250 
OPA2705EA/250 OPA2705EA/250TR-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 332.50/250 OPA4342PA OPA4342PA-ND Quad, Micropower R/R Op Amp. 3.65 292 2.27 
OPA2705PA OPA2705PA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 1.90 1.43 OPA4342UA OPA4342UA-ND Quad, Micropower R/R Op Amp 3.65 292 227 
OPA2705UA OPA2705UA-ND 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 238 1.90 1.43 OPA4343EA/250 OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Атр. 3.42 274 213 
OPA2725AID 296-17228-5-ND 12V, High Speed CMOS Op Am| 3.04 243 1.89 OPA4343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 505.50/250 
OPA2725AIDGKT 296-16768-1-ND 12V, High Speed CMOS Ор Ат 3.04 2.43 1.89 OPA4343NA/250 OPA4343NACT-ND | Quad, Single-Supply Op Атр. 342 274 213 
OPA2725AIDGKT 296-16768-2-ND 12V, High Speed CMOS Op Amp... 449.00/250 OPA4343NA/250 OPA4343NATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 505.50/250 
OPA2734AIDGST 296-16769-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4343UA OPA4343UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp 342 274 213 
Op Amp... 4.50 3.60 2.80 OPA4344EA/250 OPA4344EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 4.28 342 2.66 
OPA2734AIDGST 296-16769-2-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4344EA/250 OPA4344EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 631.75/250 
Op Amp... 665.00/250 OPA4344PA OPA4344PA-ND Quad, Single-Supply Op Amp. 428 342 2.66 
OPA2735AID 296-16770-5-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4344UA OPA4344UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp 4.28 342 2.66 
Ор Атр... 4.50 3.60 2.80 OPA4345EA/250 OPA4345EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 14-TSSOP 428 342 2.66 
OPA2735AIDGKT 296-16771-1-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4345EA/250 OPA4345EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. .14-Т550Р 631.75/250 
Ор Amp... 4.50 3.60 2.80 OPA4345UA OPA4345UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp 14-506 4.28 342 2.66 
OPA2735AIDGKT 296-16771-2-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4347EA/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Ор Атр. 14-TSSOP 243 195 1.73 
665.00/250 OPA4347EA/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp . .14-Т550Р 349.25/250 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5CT-ND p Amp ..... 3.49. 279 217 OPA4347UA OPA4347UA-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp . 14-SOIC 236 1.89 1.47 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5TR-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 4882.50/2,500 OPA4347UA/2K5 OPA4347UATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp .. 14-506 3307.50/2,500 
OPA2743EA/250 296-17017-1-ND 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 217 OPA4348AID 296-12277-5-ND |1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp 14-SOIC 236 1.89 1.47 
OPA2743EA/250 296-17017-2-ND 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 515.50/250 OPA4348AIPWT 296-12278-1-ND 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp 14-TSSOP 2.36 1.89 147 
OPA2743PA 296-12726-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 2417 OPA4348AIPWT 296-12278-2-ND 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp .14-Т550Р 349.25/250 
OPA2743UA 296-12727-5-ND — | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 217 OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MHz...16-SS0P 7.80 624 527 
OPA2822E/250 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 3334 265 206 OPA4350EA/250 OPA4350EATR-ND | High Speed CMOS Op Amp, З5МН: 1267.50/250 
OPA2822E/250 296-12984-2-ND Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 488.75/250 OPA4350UA OPA4350UA-ND High Speed CMOS Ор Amp, 35MH: 7.80 624 5.27 
OPA2822U 296-9623-5-ND Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 493 3.95 3.07 OPA4353EA/250 OPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp..... 476 3.81 322 
OPA2846ID 296-16853-5-ND Dual, Wideband, Low-Noise, OPA4353EA/250 OPA4353EATR-ND | Low Cost, HS CMOS Op Атр............... 791.25/250 
Voltage Feedback Op Атр 510 4.08 345 (Continued) 
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Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA4353UA OPA4353UA-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp... - 536 429 334 RC4558IP 296-17460-5-ND | Dual General Purpose Op Amp NEW: 48 36 27 
OPA4354AIDR 296-12643-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, R/R, ИО, RC4558IPWR 296-17419-1-ND | Dual General Purpose Op Amp 48 56 27 
CMOS Ор Amp 385 3.08 240 RC4558IPWR 296-17419-2-ND | Dual General Purpose Op Amp 320.00/2,000 
OPA4354AIDR АШ Quad, High Spoed, 250MHz, FUR, VO, 3871602800 RC4558P 296-1414-5-ND | Dual General Purpose Op Amp % 2% 
Ор Amp 5387.50/2,5 RC4558PSR 296-9651-1-ND | Dual General Purpose Op Amp 46 37 26 
OPA4354AIPWR 296-12644-1-ND о 250MHz, R/R, 1/0, T RC4558PSR 296-9651-2-ND | Dual General Purpose Op Amp... 252.00/2,000 
i Us £ P B RC4558PWR 296-13789-1-ND | Dual General Purpose Op Amp 46 37 26 
OPA4354AIPWR 296-12644-2-ND | Quad, High Speed, 250MHz, F/R, ИО, RC4558PWR 296-13789-2-ND | Dual General Purpose Op Amp 252.00/2,000 
ОРАЗЗБАМО 208 14529:5-ND Au ADU ава” 5387 50/2500 RC4559P 296-9652-5-ND | Dual High Performance Op Amp 88 66 50 
Op Amp... 345 252 196 RC4560IDR 296-17547-1-ND | Dual Audio Op Amp NEW! SOIC — .88 66 50 
VECES iones RC4560IDR 296-17547-2-ND | Dual Audio Op Amp NEW! -SOIC 715.00/2,500 
OPA4364AIPWT 296-14630-1-ND | 1.8V, 7MHz, Single-Supply А/А 
Am M ads ў uem RC4560IP 296-17554-5-ND | Dual Audio Op Amp NEW! -Dip 88 66 50 
OPA4364AIPWT 296-14630-2-ND | 1.8V, 7MHz, RC4560IPWR 296-17544-1-ND | Dual Audio Op Amp NEW! 88 66 .50 
Op Amp 465.50/250 RC4560IPWR 296-17544-2-М0 | Dual Audio Op Amp NEW! 586.00/2,000 
OPA4374AIPWT 296-16811-1-ND | 6.5MHz, R/R 1/0 Op Am 238 190 143 RCA580IDR 296-15367-1-ND — | Dual Audio Op Amp 88 66 50 
OPA4374AIPWT 296-16811-2-ND | 6.5MHz, R/R 1/0 Op Amp. 332.50/250 RC4580IDR 296-15367-2-ND | Dual Audio Op Amp 715.00/2,500 
OPA46841D 296-13648-5-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback RC4580IP 296-15368-5-ND | Dual Audio Op Amp 88 .66  .50 
628 503 424 RC4580IPWR 296-15369-1-ND | Dual Audio Op Amp 88 66 50 
OPA4684IPWT 296-13649-1-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback RC4580IPWR 296-15369-2-ND Dual Audio Op Amp 586.00/2,000 
646 517 437 SA5532ADR 296-16994-1-ND | Dual, High Speed Audio 0p Amp 99 83 66 
OPA4684IPWT 296-13649-2-ND Quad, Low Power, Current-Feedback SA5532ADR 296-16994-2-ND Dual, High Speed Audio Op Amp 1072.50/2,500 
Op Amp 14-TSSOP 1009.50/250 5А5532АР 296-16995-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp .99 83 46 
ОРА4Т0ЗЕА/2К5 OPA4703EA/2K5CT-ND | 1MHz, Quad CMOS А/В, SA5532DR 296-16996-1-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 75 63 50 
1/0 Op Amp 14-TSSOP 810 648 547 SA5532DR 296-16996-2-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 812.50/2,500 
OPA4703EA/2K5 OPA4703EA/2K5TR-ND e ual CMOS R/R, perc sere AEON SA5532P 296-16996-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp 75 63 50 
pamp - BLUES SA5534ADR 296-17271-1-ND | Low Noise Op Amp. 120 100 40 
OPA4703EA/250 296-17093-1-ND UNE R/R, ило SA5534ADR 296-17271-2-ND | Low Noise Op Amp. 1300.00/2,500 
GPAATOSEABEO POT О ишо. : : : SA5534AP 296-17272-5-ND | Low Noise Op Amp. 120 100 40 
10 Op Amp ТУЕ разра SA5534DR 296-17273-1-ND | Low Noise Op Amp. 111 93 74 
OPA4703UA OPA4703UA-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Ор Amp ..14-306 840 648 547 ee = DIR Low me ce Ane, Т ке т 
OPA4704EA/2K5 OPA4704EA/2K5CT-ND | SMHz, Quad CMOS R/R, SASESAPSR prese Low Noise о Amy E d$ м 
1/0 Op Amp. 4-TSSOP 840 648 547 зе Op Amp. а : 2 
Т SA5534PSR 296-17275-2-ND | Low Noise Op Amp. 984.00/2,000 
OPA4704EA/2K5 OPA4704EA/2K5TR-ND | 5MHz, Quad C 0 ; 
t SN10501D 296-14777-5-ND | High Speed, R/R, Video Ор Amp 168 134 101 
1/0 Op Amp 14-TSS0P 12555.00/2,500 | | 
OPA4704EA/250 296-170944-М0 |5MHz Quad GMOS R/R. SN10501DBVT 296-15094-1-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 168 134 101 
1/0 Op Amp 14-TSSOP 810 648 547 SN10501DBVT 296-15094-2-ND High Speed, R/R, Video 0p Amp 234.50/250 
OPA4704EA/250 296-17094-2-ND |5MHz, Quad CMOS R/R, SN10501DGK 296-16654-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 168 134 101 
1/0 Op Amp 14-Т550Р 1316.25/250 SN10502D 296-15320-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 225 180 135 
OPA4704UA OPA4704UA-ND — |5MHz, Quad CMOS R/R, 1/0 Op Amp ...14-S0lC 810 648 547 SN10502DGK 296-16655-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 225 180 135 
OPA4705EA/2K5 OPA4705EA/2KSCT-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, SN10502DGN 296-16656-5-ND High Speed, R/R, Video Op Amp 225 180 1.35 
1/0 Op Amp 14-TSSOP 3.60 288 224 SN10503D 296-14778-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 279 224 174 
ОРА4705ЕА/2К5 OPA4705EA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS P/R, SN10503PWP 296-16829-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp 279 224 174 
1/0 Op Amp 5040.00/2,500 SN75207BN 296-9910-5-ND | Dual High Sensitivity Line Receiver 225 180 140 
OPA4705EA/250 296-17095-1-ND | 1MHz, Quad CMOS А/В, ТА55015РҒВ 296-12995-5-ND | True Digital Audio Amp TAS5015 
1/0 Op Amp 3.60 288 224 Digital Audio PWM Processor............48-TQFP 33.66 3142 29.18 
0РА4705ЕА/250 296-17095-2-ND |1МНг, Quad CMOS R/R, TAS5100ADAP 296-12744-5-ND | Digital Audio PWM Amp 670 536 453 
1/0 Op Amp 532.00/250 TAS5110DAP 296-12997-5-ND | True Digital Audio Amp TAS5110 
OPA4705UA OPA47O5UA-ND — | 1МНг, Quad CMOS P/R, 1/0 Op Amp .. 360 288 224 PWM Power Output Stage........... 32-HTSSOP 5.78 4.63 3.91 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250CT-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, TAS5111DAD 296-15277-5-ND | Digital Amp Power Stage................... 32-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
1/0 Op Amp. 5.29 4.23 329 TAS5112ADCA 296-17673-5-ND | Digital Amp Stereo Power 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250TR-ND | 7MHz, Quad С Stage NEW!... .56-TSSOP 710 5.68 4.80 
1/0 Op Amp. 781.50/250 TASS112ADFD 296-15944-5-ND | Digital Amp Stereo PowerStage.....96-TSS0P 830 664 561 
OPA4743UA 296-12205-5-ND ean та TAS5112DFD 296-15330-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage......56-HTSSOP 8.30 6.64 5.61 
: : ` TAS5121DKD 296-16644-5-ND | Digital Amp Stereo Power St .36-PSOP3 7.00 5.60 473 
OPA4820IPWT 296-17560-1-ND | Quad, Unity-Gain Stable, S ila M LE š 
TAS5121IDKD 296-17474-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage .36-PSOP3 7.90 6.32 534 
Volt.-Feedback Op Amp NEW!. 540 432 3.36 2 SET nie 
TAS5142DKD 296-17861-5-ND Stereo Digital Amp Power 
OPA4820IPWT 296-17560-2-ND | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, ó. 
Volt.-Feedback Op Amp NEW '...... 798.00/250 — — au Ne 28 = 36-PS0P3 MN GOMA oA 
OPA48201D 296-17590-5-М0 | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, а rin КЕМ E wer зерен uo on 5 
Volt-Febdback On Amp MEWT. QU Md 222 TAS5182DCA 206-15249-5-ND | 100W stereo Digital Amp Power Stage в 
PGA103U PGA103U-ND Programmable Gain Amp 870 696 5.88 ООШ 0 p 0 Big" med s 
PGA202KP PGA202KP-ND Digitally Controlled ontraller 5 3 : 
Programmable Gain Op Amp 1291 11.63 10.31 ТАЅ518210СА 296-16663-5-ND 
PGA203KP PGAZOSKP-ND — | Digitally Controlled 941 848 752 
Programmable Gain Op Amp . 1291 1163 1031 THS3001CD 296-17625-№0 — | 420MHz Current-Feedback Op Amp 610 488 412 
PGA204AP PGA204AP-ND Prog. Gain Instrumentation Am| 12.08 10.88 9.65 ТН5300110 296-7507-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp 6.30 504 426 
PGA204AU PGA204AU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp... 12.08 10.88 9.65 THS3001IDGNR 296-12006-1-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp 6.30 5.04 426 
PGA204BP PGA204BP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp.. 1515 1414 13.13 THS30011DGNR 296-12006-2-ND | 420MHz Current-Feedback Op Amp. 9765.00/2,500 
PGA204BU PGA204BU-ND Prog. Gain Instrumentation Am| 1515 1444 1343 THS3061D 296-13502-5-ND | Single, Low Distortion, High Slew-Rate 
PGA205AP PGA205AP-ND Prog. Gain Instrumentation Am 12.08 10.88 9.65 Current-Feedback Amp... 590 472 3.99 
PGA205AU PGA205AU-ND Prog. Gain Instrumentation Amp... 12.08 10.88 9.65 THS3061DGN 296-13613-5-ND Single, Low Distortion, High Slew- Rate, 
PGA205BP PGA205BP-ND Prog. Gain Instrumentation Amp 1515 ТАЛА 13.13 Current-Feedback Amp ..8-MSOP 5.90 472 3.99 
PGA205BU PGA205BU-ND Prog. Gain Instrumentation Ат 15.15 14.14 1313 ТН530620 296-13821-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew-Rate 
PGA206UA PGA206UA-ND High Speed Programmable Gain Current-Feedback Amp.... 8.50 6.80 5.74 
Instrumentation Amp 16.20 1542 14.04 THS3062DDA 296-13503-5-ND | Dual, Low Distortion, High Slew-Rate 
PGA207UA 296-15093-5-ND High Speed Programmable Gain Current-Feedback Amp. 8.50 6.80 574 
Instrumentation Amp 17.78 16.59 15.41 THS3062DGN 296-13614-5-ND | Dual, Low Distortion, High Slew-Rate, 
PGA309AIPWT 296-16726-1-ND | Smart Programmable Sensor 6.80 5.44 4.59 Current-Feedback Amp 850 680 574 
PGA2310UA 296-12255-5-ND High Performance Stereo THS3091D 296-16671-5-ND High Volt, Low Distortion, Current- 
Audio Volume Control 16.58 14.93 13.24 Feedback Op Amp .... 720 576 486 
PGA2311P PGA2311P-ND E оС | ereo a bees THS3091DDA 296-15789-5-ND | High Volt, Low Distortion, Current- 
udio Volume Contro 8 E 8 Feedback Ор Amp.... 576 4.86 
PGA2STIPA POA2311PA ND x POI ESOS CS куы д а THS3091EVM 296-16738-ND — | Evaluation ат 
СООТ DOD | ) ў THS3095D 296-16672-5-ND | High Volt, Low Distortion, Current- 
PGA2311U PGA2311U-ND 5V, High Performance Stereo Feedback Op Атр... 720 576 486 
Audio Volume Control 8.66 780 6.92 THS3095DDA 296-15790-5-ND | High Volt, Low Distortion, Current- 
PGA2311UA PGA2311UA-ND 5V, High Performance Stereo Feedback Op Am ñ 576 486 
Audio Volume Control 1041 9.38 832 жок Up RID ыы Š 
PGA2500IDB 296-16674-5-ND | Digital Controlled Microphone THS3095EVM 296-16739-ND Evaluation Module For THS3095 rs 
Preamp 16.58 14,93 1324 ТН9311010 296-15768-5-ND к пове, High Volt., Current-Feedback T GUESS EU ES 
RC4136N 296-9649-5-М0 | Quad General Purpose Op Amp 120 100 40 D Amp. d 
RC4558D 296-9650-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. 46 37 226 THS3110IDGN 296-15769-5-ND Low Noise, 
RC4558DGKR 296-16946-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 40 32 24 Op Amp. 416 333 259 
RC4558DGKR 296-16946-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 297.50/2,500 THS31111D 296-15770-5-ND | Low Noise, High Volt., Current- Feedback 
RC4558DR 296-14634-1-ND Dual General Purpose Op Amp . 46 37 29 Op Amp. 416 333 259 
RC4558DR 296-14634-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 297.50/2,500 THS31111DGN 296-15771-5-ND | Low Noise, High Volt., Current-Feedback 
RC4558IDGKR 296-17418-1-ND Dual General Purpose Op Amp . 56 42 32 Op Amp. 416 333 259 
RC4558IDGKR 296-17418-2-ND Dual General Purpose Op Amp . 455.00/2,500 THS31121D 296-13333-5-ND Low Noise, High Speed, 
RC4558IDR 296-17440-1-ND Dual General Purpose Op Amp 48 96 27 Current-Feedback Amp 630 504 426 
RC4558IDR 296-17440-2-ND Dual General Purpose Op Amp NEW? 3- SOIC 390.00/2,500 
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THS3112IDDAR 296-13334-1-ND | Low Noise, High Speed THS40321D 296-7525-5-ND | Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback Amp 6.30 5.04 426 Voltage-Feedback Op Amp 6.90 552 4.66 
THS3112IDDAR 296-13334-2-ND | Low Noise, High Speed THS40321DGNR 296-7526-1-ND | Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback Amp 9765.00/2,500 Voltage-Feedback Op Amp 6.00 5.52 4.66 
THS31151D 296-13335-5-ND | Low Noise, High Speed THS40321DGNR 296-7526-2-ND | Dual 100MHz Low Noise 
Current-Feedback Amp 630 5.04 426 Voltage-Feedback Op Amp 10695.00/2,500 
THS3115IPWP 296-13336-5-ND | Low Noise, High Speed THS4041CD 296-2407-5-ND  |165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp..... 630 5.04 426 Voltage-Feedback Op Amp 371 297 23 
ТН5312010 296-15772-5-ND | Low Noise, High Output Drive, THS4041CDGNR 296-7527-1-ND |165МН2 Capacitive-Stable 
Current-Feedback Op Amp . 5.06 4.05 3.15 Voltage-Feedback Ор Атр 371052070231 
THS31201DGN 296-15773-5-ND | Low Noise, High Output Drive, THS4041CDGNR 296-7527-2-ND |165МН2 Capacitive-Stable 
Current-Feedback Op Amp . 5.06 4.05 3415 Voltage-Feedback Ор Amp 5197.50/2,500 
THS31211D 296-15774-5-ND Low Noise, High Output Drive, THS4041ID 296-7528-5-ND 165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Op Amp. 009 408 i Voltage-Feedback Ор Атр 394 315 245 
THS3121IDGN 296-15775-5-ND | Low Noise, High Output Drive, THS40411DGN 296-10033-5-ND |165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Op Amp 5.06 4.05 3.15 zi 
h Н Voltage-Feedback Ор Amp 3.94 345 245 
THS31221D 296-13337-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA 5 DH тара 
THS4041IDGNR 296-10033-1-ND |165МН2 Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp 710 616 5.20 
THS3122IDDAR 296-13338-1-ND | Low Noise, High Speed, 450mA Voltage-Feedback Op Amp SEU. SH. аш 
ӨН SOIS порево от THS40411DGNR 296-10033-2-ND |165МН2 Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp 770 6.16 520 Voltage-Feedback Op A 5512.50/2,500 
THS3122IDDAR 296-13338-2-ND | Low Noise, High Speed, 450mA Ollage-reedback Ор Атр айры 
a THS4042CD 296-7530-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp 11935.00/2,500 
THS3125ID 296-13339-5-ND | Low Noise, High Speed Voltage Feedback Op Атр 980 HM diee) 
p | THS4042CDGNR 296-7531-1-ND | Dual 165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp 7.70 6.16 520 Valtana' Faadbask Ор 650 520 439 
THS3125IPWP 296-13340-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA Ollage-reedback Әр Атр А š i 
Current-Feedback Amp... 770 646 520 THS4042CDGNR 296-7531-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201D 296-15216-5-ND — |1.8GHz Low Dist., Current- Voltage-Feedback Op Amp 10075.00/2,500 
Feedback Amp. 3.60 2.88 224 THS4042ID 296-7532-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-1-ND — |1.8GHz Low Dist THSADOIDENR БӨКСЕ ешрак 0р Атр 6.70 5.36 4.53 
Feedback Атр. 360 288 224 -7533-1- ual z Capacitive- 
THS3201DBVT 296-15217-2-40 — | 1.8GHz Low Dist — ЖЕШЕТ а Ор Атр = 6.70 5.36 453 
Feedback Amp. 532.00/250 -7533-2-| ual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DGK 296-16776-5-ND | 1.8GHz Low Dist Voltage-Feedback Op Amp 10385.00/2,500 
Feedback Amp. 360 288 224 THS4051CD 296-2408-5-ND | 70MHz High Speed Amp 248 198 154 
THS3201DGN 296-15218-5-ND — |1.8GHz Low Dist THS4051CDGNR 296-7534-1-МО | 70MHz Voltage-Feedback Ор Атр. 248 198 154 
Feedback Amp. 3.60 288 224 THS4051CDGNR 296-7534-2-ND  |70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 3465.00/2,500 
THS3202D 296-13655-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp 5.80 4.64 3.92 THS4051ID 296-7535-5-ND 70MHz Voltage-Feedback Ор Amp. 270 246 1.68 
THS3202DGK 296-16777-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp 5.80 464 392 THS4051IDGNR 296-7536-1-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 2.70 216 1.68 
THS3202DGN 296-13656-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp.... 5.80 464 3.92 THS4051IDGNR 296-7536-2-ND —— | 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 3780.00/2,500 
ТН5400100 296-1763-5-ND High Speed, Low Power Op Am 450 360 2.80 THS4052CD 296-7537-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp. 326 261 2.03 
THS40011D 296-1764-5-ND _ High Speed, Low Power Op Am 473 378 294 THS4052CDGNR 296-7538-1-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Ор Amp. 326 261 2.03 
THS4011CD 296-2404-5-ND 290MHz High Speed Amp 518 414 322 THS4052CDGNR 296-7538-2-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp. 4567.50/2,500 
THS4011CDGNR 296-7508-1-ND 290MHz Low-Distortion THS4052ID 296-7539-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp. 349 279 247 
Voltage-Feedback Op Amp . 518 414 322 THS40521DGNR 296-7540-1-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp. 349 279 2417 
THS4011CDGNR 296-7508-2-ND |290МНг Low-Distortion THS40521DGNR 296-7540-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp. 4882.50/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp 7245.00/2,500 THS4061CD 296-2409-5-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Атр. 345 252 1.96 
ТН5401110 296-7509-5-М0 |290MHz Low-Distortion THS4061CDGNR 296-13341-1-ND |180МН2 HS, Voltage-Feedback Amp . 315 252 196 
Voltage-Feedback Op Amp 540 432 336 THS4061CDGNR 296-13341-2-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp . 4410.00/2,500 
THS4011IDGNR 296-7510-1-ND ырып оао 338 THS40611D 296-7541-5-ND | 180MHz HS, Voltage Feedback Am 338 270 210 
Tüs4piiiDGNR КОО О мы tes Di А Ше 5. ў : THS40611DGNR 296-13342-1-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Атр. 338 270 240 
FUGIT Voltage-Feedback Op Ain жатарда THS4061IDGNR 296-13342-2-ND |180MHz HS, Voltage Feedback Am 4725.00/2,500 
TITERS aL Tiano "— "8 HM кик 
THS4012CDGN 296-10023-5-ND | Dual para LOG Dion š ; | THS4062ID 296-7544-5-ND | Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 461 369 2.87 
Voltage-Feedback Op Amp 760 608 513 THS4062IDGN 296-7545-5-ND | Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 461 369 287 
THS4012CDGNR 296-10023-1-ND Dual 290MHz Low-Distortion THS4062IDGNR 296-7546-1-ND | Dual 180MHz V-Feedback Op Атр 461 369 287 
аву etc Den DESEE NE ND o um Ui 
THS4012CDGNR 296-10023-2-ND Dual 290MHz Low-Distortion ЕЕ Z P V Bed pack Op Amp. 1 ) А 
Voltage-Feedback Ор Атр. 11780.00/2,500 THS4081CDGNR 296-7547-1-ND |175МН2 LP V-Feedback Op Amp 405 324 252 
THS40121D. 296-7513-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4081CDGNR 296-7547-2-ND |175МН2 LP V-Feedback Op Amp 5670.00/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp 780 624 527 THS4081ID 296-7548-5-М0 _ |175MHz LP V-Feedback Op Amp 428 342 266 
THS40121DGN 296-10025-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS40811DGN 296-10039-5-ND |175МН2 LP V-Feedback Ор Amp 428 342 2.66 
Voltage-Feedback Op Amp 7.80 6.24 527 THS40811DGNR 296-10039-1-ND | 175MHz LP V-Feedback Op Amp 428 342 2.66 
THS40121DGNR 296-10025-1-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4081IDGNR 296-10039-2-ND | 175MHz LP V-Feedback Op Атр 5985.00/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp 780 624 527 THS4082CD 296-7550-5-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp 590 472 399 
THS40121DGNR 296-10025-2-ND Dual 290MHz Low-Distortion THS4082CDGNR 296-7551-1-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp...8-MSOP 5.90 4.72 3.99 
Voltage-Feedback Op Amp 12090.00/2,500 THS4082CDGNR 296-7551-2-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Ор Amp 9145.00/2,500 
THS4021CD 296-2405-5-ND | ЗБОМН2 Ultra-Low Noise THS4082ID 296-7552-5-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp 610 488 412 
Voltage-Feedback Op Amp 495 396 3.08 THS4082IDGNR 296-7553-1-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp 6.10 488 4.12 
THS4021CDGNR 296-10026-1-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS4082IDGNR 296-7553-2-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Ор Amp... 9455.00/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp 495 396 3.08 THS4120ID 296-11983-5-ND Fully Differential 1/0 Out 
THS4021CDGNR 296-10026-2-ND | 350MHz Ultra-Low Noise CMOS Amp with Shutdown 450 3.60 2.80 
Voltage-Feedback Ор Amp 6930.00/2,500 THS4120IDGNR 296-12493-5-ND | HS, Fully Differential 1/0 CMOS Amp. 450 3.60 2.80 
THS40211D 296-7516-5-ND | З5ОМН2 Ultra-Low Noise THS41201DR 296-11983-1-ND Full Differential 1/0 Out 
Voltage-Feedback Op Amp 518 414 322 CMOS Amp with Shutdown 450 360 2.80 
ТН54021106МВ 296-7517-1-ND |350МН? Ultra-Low Noise THS41201DR 296-11983-2-ND Fully Differential l/O Out 
Voltage-Feedback Op Amp 518 4.14 322 CMOS Amp with Shutdown .... Я 6300.00/2,500 
THS40211DGNR 296-7517-2-ND ЛЕКШЕ jm ЛАУЫ THS4121CD 296-10041-5-ND — | 100MHz, High Speed, Fully Differential 
Я 00/2, 1/0 CMOS Amp. 428 342 2.66 
THS4022CDGNR 296-7518-1-ND | Dual 350MHz Low-Noise THS41211D 296-10042-5-ND M High Sp 
Voltage-Feedback Op Amp . 7.30 5.84 4.93 VO CMOS Amp Е 450 3.60 2.80 
THS4022CDGNR 296-7518-2-ND Dual 350MHz Low-Noise THS4121lDGK 296-17555-5-ND |100МН2, High Speed, Fully Differential 
Voltage-Feedback Op Amp 11315.00/2,500 1/0 CMOS Amp NEWS... E 450 3.60 2.80 
ТН5402210 296-7519-5-ND pane M UE E THS41211DGNR 296-13343-1-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential 
THS4022IDGNR 296-7520-1-ND | Dual 350MHz Low-Noise THS41211DGNR 296-13343-2-ND NOME ee Fully Differential пе 
Voltage-Feedback Ор Атр 7.50 6.00 5.07 Vo CMOS ‘Amp й 6300.00/2,500 
THS4022IDGNR 296-7520-2-ND бана TUM — THS4130ID 296-7554-5-ND | HS, Low Noise Differential 1/0 Amp 720 576 486 
Gv | 4 pod THS41301IDGNR 296-10044-1-ND | HS, Low Noise Differential 1/0 Amp 720 576 486 
THS4081CD REAVER RUN Noise Voltage-Feedback AB 500 ОЙ THS4130IDGNR 296-10044-2-ND | HS, Low Noise Differential 1/0 Amp 11160.00/2,500 
РР еттен ; š i THS41311D 296-10046-5-ND |150МН2 Fully Differential 1/0 Amp. 720 576 4.86 
Шыны АША 100MHz Low Noise Voltage-Feadback 450 360 | THS4131IDGNR 296-10047-1-ND | 150МНг Fully Differential /О Amp. 720 576 486 
— - : - THS4131IDGNR 296-10047-2-ND — |150MHz Fully Differential 1/0 Amp. 11160.00/2,500 
THS4031CDGNR 296-7521-2-ND |100МНг Low Noise Voltage-Feedb 
о 6300.00/2,500 THSA140ID 296-7555-5-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown 700 560 473 
THS40311D 296-7522-5-ND | 100MHz Low Noise Voltage-Feedback : THS41401DGK 296-16778-5-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdow 700 560 473 
Op Amp 473 378 294 THS41401DGNR 296-10049-1-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdow 700 560 473 
THS40311DGN 296-10030-5-ND 100MHz THS4140IDGNR 296-10049-2-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdowi 10850.00/2,500 
Op Amp 473 378 294 ТН5414110 296-7556-5-ND | HS Fully Differential 1/0 Amp. 700 560 473 
THS40311DGNR 296-10030-1-ND | 100MHz Low Noise V. THS4141IDGK 296-16779-5-ND HS Fully Differential 1/0 Amp. 7.00 5.60 473 
Op Amp 473 378 294 THS4141IDGNR 296-12302-1-ND | HS Fully Differential 1/0 Amp. 700 560 473 
THS40311DGNR 296-10030-2-ND 100MHz Low Noise Vi THS4141IDGNR 296-12302-2-ND HS Fully Differential 1/0 Amp . 10850.00/2,500 
Op Amp 6615.00/2,500 THS41501D 296-10052-5-ND High Speed, Fully Differential 
THS4032CD 296-7524-5-ND | Dual 100MHz Lo 1/0 Amp with Shutdown 9.60 7.68 6.48 
Voltage-Feedback Op Amp 670 5.36 453 (Continued) 
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THS4150IDGK 296-16780-5-ND High Speed, Fully Differential ТН54501106К 296-16788-5-ND | Wideband LowDistortion Fully 
1/0 Amp with Shutdown 9.60 7.68 6.48 Differential Атр... 7.50 6.00 5.07 
THS4150DGNR 296-13344-1-ND High Speed, Fully Differential THS45011DGN 296-13046-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
VO Amp with Shutdown . 9.60 7.68 6.48 Differential Amp ... 7.50 6.00 5.07 
THS4150DGNR 296-13344-2-ND High Speed, Fully Different ТН5450210 296-12937-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
1/0 Amp with Shutdown 14880.002,500 Differential Amp ... 820 656 554 
THS41511D 296-10054-5-ND | High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 9.60 7.68 6.48 THS4502IDGK 296-16789-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4151IDGK 296-16781-5-ND High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 9.60 7.68 648 Differential Amp 820 656 554 
THS4151IDGNR 296-12303-1-ND High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 9.60 7.68 648 THS45021DGN 296-13047-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4151IDGNR 296-12303-2-ND High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 14880.00/2,500 Differential Amp ... 820 656 554 
THS4211D 296-13790-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage 795450310 296-12938-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
Feedback Amp. 407 326 2.54 Differential Атр... 820 656 554 
THS4211DGK 296-16709-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage THS4503IDGK 296-16790-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4211DGN 296-13657-5-ND И h Speed, Volt: ЕИ Differential Amps. GH) GES MER 
3 592 ow Distortion, High Speed, Voltage THS4503IDGN 296-13048-5-ND ^ | Wideband Low Distortion Fully 
THS4211DRBT 296-16710-1-ND Low bison H Spee UR as Differential Атр... Маў (S шш 
Feedback Amp. 405 324 252 THS4504D 296-15618-5-ND аара ош Distortion Fully 
= == ifferential Amp 3.74 299 2.33 
THS4211DRBT 296-16710-2-ND Low Distortion, High Speed, Voltage - 
Feedback Amp. 598.50/250 THS4504DGK 296-16796-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4215D 296-13791-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage THS4504DGN 296-15619-5-ND Wu Lon а Fully ЭСЕ 
Е 5 Feedback'Amp, су З GEN Differential Amp 374 299 233 
THS4215DGK 296-16711-5-М0 Low Distortion, High Speed, Voltage THS4505D 296-15620-5-ND Wideband Low Di 
Feedback Amp. 407 326 254 -15620-5- d | 
THS4215DGN 296-13658-5-ND Low Distortion, High Speed, Voltage — == а Атр. m 374 299 233 
Feedback Amp. 407 326 254 -16791-5- 0 Low Distorti 
THS4215DRBR 296-16712-1-ND Low Distortion, Hig Differential Amp ....... 374 299 233 
Feedback Amp. 407 326 254 THS4505DGN 296-15621-5-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DRBR 296-16712-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp ... 3⁄4 299 233 
Feedback Amp. 6843.00/3,000 THS4509RGTT 296-17730-1-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4221D 296-14194-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, Differential Amp NEW'....... 770 616 520 
Output Op Amp 326 261 2.08 THS4509RGTT 296-17730-2-ND | Wideband Low Distortion Fully 
THS4221DBVR 296-15112-1-ND | Low Distortion, High Spee Differential Атр NEW?......... 1251.25/250 
Output Op Amp 326 261 203 THS4601D 296-12495-5-ND | Wideband, FET-Input 
THS4221DBVR 296-15112-2-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, High Speed Op Amp 15.08 1407 13.07 
Output Op Amp 5481.00/3,000 THS4601IDDA 296-16691-ND Wideband, FET-Input 
THS4221DGK 296-16782-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, High Speed Op Amp 15.08 1407 13.07 
Output Op Amp 326 261 2.03 THS4631D 296-17626-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4221DGN 296-14402-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, FET-Input Ор Атр NEW!.. 8.33 7.50 6.65 
Output Op Amp... 326 261 203 THS4631DDA 296-17674-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4222D 296-13822-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, FET-Input Op Amp NEW!.. 833 750 6465 
Output Op Amp 428 342 266 THS4631DGN 296-17675-5-ND High Volt. High Slew Rate, Wideband 
THS4222DGK 296-16783-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, FET-Input Ор Amp NEW'................. 8-MSOP 8.33 7.50 6.65 
Output Op Amp . 428 342 266 THS6062CDGN 296-10068-5-ND High Speed, Low Noise ADSL 
THS4222DGN 296-13638-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, Dual Differential Receiver................ 8-MSOP 502 4.02 3.13 
Output Op Amp 428 342 2.66 THS6062CDGNR 296-10068-1-ND “High Speed, Low Noise ADSL 
THS4225D 296-14195-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, Dual Differential Receiver... 8-MSOP 502 402 3.13 
Output Op Amp. 225 Ao ш THS6062CDGNR 296-10068-2-ND High Speed, Low Noise ADSL 
THS4225DGK 296-16784-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, паа Dual Differential Весемег............... 8-MSOP 7025.00/2,500 
utput Op Amp Я Д i E ES і i 
THS4225DGN 296-14403-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, ТН5606210 ӘЧЕ Нарава гои ноге арр am am sm 
Output Op Amp 326 261 203 THS6062IDGN 296-10072-5-ND | High Speed, Low Noise ADS і Duns 
THS4226DGQ 296-13639-5-ND Low Distortion, High Speed, R/R, D. | Шы SBS Ci amsor ue sp ob 
Output Ор Amp Ado А2 GS THS6062IDGNR 296-10072--ND | High Speed Low Noise ADSL à y 
THS4271D 296-13823-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity ШЕ ранен Receiver 8-MSOP 502 402 343 
Gain Stable Volt. Feedback Amp............ 5.70 4.56 3.85 THS60621DGNR 296-10072-2-ND High Speed, Low Noi ADSL — = = = 
THS4271DGK 296-16785-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain -10072-2- Ign speed, ow Noise 
Stable Volt. Feedback Amp. 570 456 385 Dual Differential Receiver .................... 8-MSOP 7025.00/2,500 
THS4271DGN 296-13659-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity THS6072CDGNR 296-10073-1-ND — | High Speed, Low Power ADSL 
Gain Stable Volt. Feedback Amp. 570 456 385 БЕР ЕНЕҢ 2065100735 ND ic пасма Т 502 402 313 
THS4271DRBR 296-15262-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Ц 2100792: Dit e ў РЕ ТӨЛЕ: mik 
Gain Stable Volt. Feedback Amp 570 456 385 Si eee af. че, 
THS4271DRBR 296-15262-2-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity ТН5607210 296-10075-5-ND | High Speed, Low Power ADSL 
Gain Stable Volt. Feedback Amp. 10602.00/3,000 Differential Receiver 502 402 3.13 
THS4271DRBT 296-15405-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity THS60721DGNR 296-10076-1-ND High Speed, Low Power ADSL 
Gain Stable Volt. Feedback Amp. 570 456 3.85 Differential Receiver 5.02 4.02 313 
THS4271DRBT 296-15405-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity THS6072IDGNR 296-10076-2-ND High Speed, Low Power ADSL 
Gain Stable Volt. Feedback Amp 926.25/250 Differential Receiver 7025.00/2,500 
THS4275D 296-13824-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity THS6182PWP 296-14196-5-ND | Low Power ADSL Line Driver. O-HTSSOP 6.94 556 4.69 
Gain Stable Volt. Feedback Amp.......... 570 456 385 THS7001CPWP 296-2411-5-ND | 70MHz, HS Prog. Gain Amp O-HTSSOP 7.60 6.08 5.13 
THS4275DGK 296-16786-5-ND — | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain THS70011PWP 296-7048-5-ND |70МН2, HS Prog. Gain Amp 0-НТ550Р 7.60 6.08 5.13 
Stable Volt. Feedback Amp. 570 456 385 THS7002CPWP 296-2412-5-ND | Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp....28-HTSSOP 10.00 9.00 7.98 
THS42750GN 296-13660-5-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity THS7002IPWP 296-7049-5-ND | Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp....28-HTSSOP 10.00 9.00 7.98 
Gain Stable Volt. Feedback Amp 570 456 3.85 THS7530PWP 296-15181-5-ND High Speed, Differential, Continously 
THS4275DRBR 296-15263-1-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Variable Gain Amp 770 646 520 
Gain Stable Volt. Feedback Amp. 570 456 3.85 THS8200PFP 296-15622-ND All-Format Oversamp р! 
THS4275DRBR 296-15263-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity Video/PC Graphics D/A System 22.88 21.35 19.83 
Gain Stable Volt. Feedback Amp 10602.00/3,000 THS9000DRDT 296-16692-1-ND |5010 400MHz Cascadeable Amp 263 210 158 
THS4275DRBT 296-15406-1-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity THS9000DRDT 296-16692-2-ND |5010 400MHz Cascadeable Amp 349.25/250 
Gain Stable Volt. Feedback Amp.......... 8-MSOP 570 456 3.85 THS9001DBVT 296-16645-1-ND |5010 350MHz Cascadeable Amp 2.68 240 1.58 
THS4275DRBT 296-15406-2-ND golpea ЕН ебін FEEDS THS9001DBVT 296-16645-2-ND |5010 350MHz Cascadeable Amp 349.25/250 
ДАЎ ая өзен i š TLO22CP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Op Amp .. ў UO — 
THS4281D 296-16999-5-ND (ІР, HS, R/R 1/0 Volt. Feedback С TL026CD 296-11818-5-ND _ | Diff. High Frequency Amp with AG 125 100 75 
: : : TLO26CP 296-11819-5-ND | Diff. High Frequency Amp with AG 125 100 75 
THS4281DBVT 296-17000-1-ND а TLO31CD 296-7143-5-ND | Precision LP JFET Op Amp. 87 73 58 
` : ` TLO31CP 296-7144-5-ND | Precision LP JFET Op Amp. я 73 58 
THS4281DBVT 296-17000-2-ND 
TL032ACD 296-7145-5-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp 213 1.70 128 
ВЕС aasawa 31500250 TLO32ACDR 296-14979-1-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp 243 170 128 
225 480 135 TL032ACDR 296-14979-2-ND | Dual LP Enhanced JFET Ор Amp 2720.00/2,500 
THS4302RGTR 296-14048-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 473 378 294 TIAE 236-500. Dua ip erated jl 0р ү АН Va 128 
THS4302RGTR 296-14048-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 7938.00/3,000 d Ка Маре =ппапсе p Amp : 50 1. 
ТРЕТ | red (eal TLO32AIP 296-7147-5-ND | Dual LP Enhanced JFET Ор Amp 243 1.70 128 
THS4303RGTT 296-16658-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 473 378 294 
THS4303RGTT 296-16658-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp 698.25/250 TLO32CD 296-7148-5-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Am 120 100 40 
THS4304D 296-17250-5-ND | Wideband Op Amp. 394 315 245 TLO32CDR 296-7148-1-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp....8-SOIC 120 1.00 40 
THS4304DBVT 296-17251-1-ND — | Wideband Op Amp. 394 345 245 TL032CDR 296-7148-2-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Am 1300.00/2,500 
THS4304DBVT 296-17251-2-ND | Wideband Op Amp. 582.00/250 TLO32CP 296-7149-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Am 120 100 .80 
THS4304DGK 296-17252-5-ND | Wideband Op Amp. 394 315 245 TL032ID 296-7150-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Am, 132 140  .88 
THS4500ID 296-12935-5-ND | Wideband Low Dist TLO32IDR 296-14980-1-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp... 132 140  .88 
Differential Amp .. 750 600 507 TLO32IDR 296-14980-2-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Атр ....8-S0IC 1430.00/2,500 
THS4500IDGK 296-16787-5-ND | Wideband Low Distortion Fully TLO32IP 296-7151-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Атр... i 1.32 110 9 
Differential Amp .. 7.50 6.00 5.07 TL034ACD 296-7152-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4500IDGN 296-13045-5-ND Wideband Low Distortion Fully Low Offset Op Amp ӘШІР 2070 ОЗ 
Differential Amp 7.50 600 5.07 TLO34ACDR 296-14981-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
THS45011D 296-12936-5-ND Wideband Low Distortion Ful y Low Offset Op Amp ЛІ 297 201] 
Differential Amp 750 6.00 5.07 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 
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AMPLIFIERS (Continued) 


$ Texas INSTRUMENTS 


ЕЕ Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
TLO34ACDR 296-14981-2-М0 Quad Enhanced JFET Low Power TL064CD 296-1772-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp. 76 87 43 
Low Offset Ор Атр 5197.50/2,500 TL064CDR 296-14991-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp. 76 57 43 
TLO34AID 296-7153-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLOG4CDR 296-14991-2-ND | Quad Low Power JFET Ор Amp. 617.50/2,500 
Low Offset Op Amp 405 324 252 TLOG4CN 296-1773-5-ND Quad Low Power JFET Op Am| аў ӨЛ 40 
TLO34AIDR 296-7158-1-ND | Quad Enhanced JFET TL064CPWR 296-7182-1-ND (шай Low Power JFET Ор Amp. 34 63 48 
Low Offset Op Amp 405 324 252 TL064CPWR 296-7182-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp. 558.00/2,000 
TLO34AIDR 296-7153-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power Т106410 296-7183-5-ND Quad Low Power JFET 0p Amp. S70 SF 43 
Low Offset Op Amp 5670.00/2,500 TLOG4IDR 296-14992-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp. 76 57 43 
103460 296-7154-5-ND Quadi ца p Low Power а «ae TL064IDR 296-14992-2-ND Quad Low Power JFET Op Amp. 617.50/2,500 
TLOS4CDR 296-14982-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power ў HN TER TR TUS Quare Fote at Op Am 2 = = 
Low Offset Op Amp 125 100 75 ШЕШЕН p Amp : а д 
TLO71ACDR 296-14993-2-ND | Low Noise JFET Op Amp 585.00/2,500 
TLO34CDR 296-14982-2-ND Quad Enhanced JFET Low Power TLO71ACP 296-7185-5-ND Low Noise JFET Op Amp 72 54 41 
felon КОО oe 1600002500 TLO71CD 296-12947-5-ND Low Noise JFET Op Amp 48 36 27 
Low Offset Op Amp 125 100 75 TLO71CDR 296-14994-1-ND_| Low Noise JFET Op Amp 48 36 27 
TLOS4CNSR 296-13346-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power TLO71CDR 296-14994-2-ND Low Noise JFET Op Amp 390.00/2,500 
a аюв | тй. gus: ата 
TL034CNSR 296-13346-2-ND | Quad Enhanced JFET Low P o ow Noise p Amp : : : 
Low Offset Op Amp. oes 1300.00/2,000 TL0711P 296-7188-5-ND — |Low Noise JFET Op Amp 76 57 43 
TL034ID 296-7157-5-ND — | Quad Enhanced JFET Low Power TLO72ACD 296-7189-5-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 76 5 43 
Low 0ffset Ор Amp 4125 100 75 TL072ACDR 296-14995-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp Io 517 43 
TL051CD 296-7159-5-ND | Precision Enhanced JFET Op Amp 126 105 8 TLO72ACDR 296-14995-2-ND ^ Dual Low Noise JFET Op Amp 617.50/2,500 
TLOS2ACD 296-7160-5-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72ACP 296-7190-5-ND | Low Noise JFET Op Amp... 36 57 43 
Op Amp 169 130 5% TL072BCD 296-7191-5-ND Dual Low Noise JFET Op Amp 84 70 56 
TLO52ACDR 296-14983-1-ND | Dual Enhanced TLO72BCDR 296-14996-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 84 70 56 
Op Amp 1.63 1.30 .98 TL072BCDR 296-14996-2-ND Dual Low Noise JFET 0p Amp 910.00/2,500 
TLOS2ACDR 296-14983-2-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72BCP 296-7192-5-ND | Low Noise JFET Op Amp 84 70 56 
Op Amp 2080.00/2,500 TLO72CD 296-1282-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
TLOS2ACP 296-7161-5-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72CDR 296-1282-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
Op 163 130 .98 TLO72CDR 296-1282-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 520.00/2,500 
Т105200 296-7162-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72CP 296-1775-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 64 48 56 
Ор Amp 165 132 .99 TLO72CPWR 296-7193-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 22 54 41 
TLOS2CP 296-7163-5-М0 TL072CPWR 296-7193-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 478.00/2,000 
165 132 99 TLO72ID 296-7194-5-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 64 48 36 
TLOS2CPSR 296-13347-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset TLO72IDR 296-7194-1-ND [Dual Low Noise JFET Op Amp 64 48 36 
— PEE onm 109 de» 2 11072108 296-7194-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp 520.00/2,500 
171600000 Ет 29071955 ND | Quad Low Noise JFET Op Ami ю б 30 
Т.0520 D TLO74ACDR 206-14998--ND — Quad Low Noise JFET Op Amp 88 6 50 
Op Amp tis 5 TLO74ACDR 296-14998-2-ND — [Quad Low Noise JFET 0р Amp 77 715.00/2,500 
T aB US Гіз егіле JFET Low Offset 475 140 105 | TLO74ACN 296-12948-5-ND |Quad Low Noise JFET Op Amp 88 56 5 
" ШЕ PW M 1 д тре ЖЕ: 
2240.00/2,500 -14999-1- . : ; 
TLOS2IP 296-17224-5-ND TLO74BCDR 296-14999-2-ND ^ Quad Low Noise JFET Op Amp 910.00/2,500 
175 140 105 TLO74BCN 296-7197-5-ND (шай Low Noise JFET Ор Amp 84 70 56 
TLOS4ACD 296-7165-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset TLO74CD 296-1283-5-ND (шай Low Noise JFET Op Amp 46 57 43 
Ор Amp 551 441 343 TLO74CDR 296-1283-1-ND | Quad Low Noise JFET Ор Amp 28 5 43 
TLOS4ACN 296-7166-5-ND ^ | Quad Enhanced JFET Low Offset TLO74CDR 296-1283-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 617.50/2,500 
Op Amp 551 441 343 TLO74CN 296-1777-5-ND (шай Low Noise JFET Ор Amp 76 57 43 
TLOS4AIDR 296-7167-1-ND | Quad Enh TLO74CPWR 296-7198-1-ND (шай Low Noise JFET Ор Amp 28 5 43 
Ор Amp 5.00 400 3.38 TLO74CPWR 296-7198-2-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 506.00/2,000 
TLO54AIDR 296-7167-2-ND TLO74ID 296-7199-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp .80 60 45 
7750.00/2,500 TLO74IDR 296-15000-1-ND “|Quad Low Noise JFET Op Amp .80 60 45 
TLO54CD 296-7168-5-ND TLO74IDR 296-15000-2-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 650.00/2,500 
дее о 1.80 1.44 1.08 TL074IN 296-7200-5-ND (шай Low Noise JFET Ор Amp 80-80 45 
иез TL080CP 296-10127-5-ND 35 63 50 
180 144 108 
TLO81ACD 296-7201-5-ND 80 60 45 
TLOS4CNSR 296-13348-1-ND TLOB1ACP 296-7202-5-ND 80 60 45 
180 144 108 TLOB1CD 296-12949-5-ND 48 36 27 
TLOS4CNSR 296-13348-2-ND TLOBICDR 296-15001-1-ND 48 36 27 
1872.00/2,000 - - - 
і TL081CDR 296-15001-2-ND 390.00/2,500 
TL054IN 296-12940-5-ND ü 
TL081CP 296-7203-5-ND 48 36 27 
203 162 122 
TLOGTACD 296-7171-5-ND — | Low Power JFET Op Amp. YE m м D ERE 756 5002 45 
TLOG1ACDR 296-14985-1-ND Low Power JFET Op Amp. 35 63 50 TkOBiIDR BREUI EE 650.00/2.500 
TLO61ACDR 296-14985-2-ND Low Power JFET Op Amp. 812.50/2,500 S TLOB2ACD Sesion MMR Dual JPET be AR x ER 
TLOG1ACP 296-7172-5-ND | Low Power JFET Op Amp. 35 63 50 -7205-5- қ : : р 
TL061CD 296-12941-5-ND | Low Power JFET Op nus 56 42 32 T ADDS ыа к ter DUE P ип 72 Ws So 
TLOGTCP 296-12942-5-ND | Low Power JFET Ор Amp. 56 42 32 ор ual JFET-Input Ор Атр 00/2, 
TL061ID 296-7173-5-ND — | Low Power JFET Op Amp. 06 72 54 TL082ACP 296-1778-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp 22 54 41 
Т106110В 296-14986-1-ND — | Low Power JFET Op Amp. 96 72 54 TLO82BCD 296-7206-5-ND иа! JFET-Input Op Amp 84 — 70 56 
TLO61IDR 296-14986-2-ND | Low Power JFET Op Amp. 780.00/2,500 TLO82BCDR 296-15004-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 94 70 56 
TL061IP 296-7174-5-ND | Low Power JFET Op Amp. 96 72 5 TLO82BCDR 296-15004-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 910.00/2,500 
TLO62ACD 296-7175-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp. am 54 41 TLO82BCP 296-7207-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 194 70 56 
TLOG2ACDR 296-14987-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. Йй Б О TLOB2CD 296-1284-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
TLO62ACDR 296-14987-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 585.00/2,500 TLOS2CDR 296-1284-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
TLO62ACP 296-12943-5-М0 Dual Low Power JFET Ор Amp. 72 5 41 TL082CDR 296-1284-2-ND Dual JFET-Input Op Amp 520.00/2,500 
TLO62BCD 296-12944-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 104 70 56 TL082CP 296-1780-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 64 48 36 
ОЕ 5967109881 m e ІШІ ЖІТІ ТЕ ШІ AN. 84 2 RE 2 TL082CPWR 296-7208-1-ND Dual JFET-Input Op Amp Ja 54 A 
т -14988-2- ual Low Power p Amp. .00/2,5 TL082CPWR 296-7208-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 478.00/2,000 
TL062BCP 296-7176-5-ND Dual Low Power JFET 0p Amp. .84 70  .56 1108210 296-7209-5-ND Dual JFET-Input Op Amp 64 48  .36 
Т1062С0 296-1281-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 64 48 36 TLOB2IDR 296-15005-1-ND — | Dual JFET-Input Op Amp @ ZH = 
TLOS2COR 296-1281: D- | Dual Low Power JFET Op Am: M BT osos енды — 
-1281-2- : 00/2, TL082IP 296-1781-5-ND | Dual JFET-Input Op A 64 48 36 
TLOG2CP 296-1771-5-ND | Dual Low Power JFET Ор Amp. 64 48 36 De Ma rr. Ds op тр 
TLOS2IPWR 296-17450-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp NEW! 64 48 36 
TLO62CPWR 296-7178-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. Jo Sid] UU 4 
TL082IPWR 296-17450-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp NEW! 426.00/2,000 
TL062CPWR 296-7178-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 478.00/2,000 
ЛЕ TLOB4ACD 296-7210-5-ND (шай JFET-Input Op Amp 88 46 50 
TL0621D 296-7179-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 64 48 36 
TL084ACDR 296-15006-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp .88 66 550 
TLOG2IDR 296-15072-1-ND — | Dual Low Power JFET Op Amp. 64 48 36 22. I 
TLOB4ACDR 296-15006-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 715.00/2,500 
TLOG2IDR 296-15072-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 520.00/2,500 
TLOB4ACN 296-1782-5-ND | Quad JFET-Input Op Атр 88 66 50 
TLOG2IP 296-12945-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp. 64 48 36 ИВ жалыны Quad ЕН OD A c Em m 
TLOG2IPWR 296-17449-1-ND | Dual Low Power JFET Op Маі nput Op AMP : Е 2 
Amp NEW!.... 6G 48 36 TL084BCDR 296-15007-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 96 40 64 
БЕТТЕ TL084BCDR 296-15007-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 1040.00/2,500 
наны QUEE Dual Low Power JFET Op ООО TLOBABCN 296-12951-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp 96 80 64 
TLOGAACD 296-7180-5-ND p Amp 88 66 50 TLOB4CD 296-1285-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp 76 57 43 
TLO64ACDR 296-14989-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp .88 66 50 TLO84CDR 296-1285-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp лб 57 аз 
TL064ACDR 296-14989-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 715.00/2,500 TLOBACDR 296-1285-2-ND (шай JFET-Input Op Amp 617.50/2,500 
TLOG4ACN 296-13014-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 88 66 50 TL084CN 296-1784-5-ND Quad JFET-Input 0p Amp f 57 49 
TL064BCD 296-7181-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 84 70 56 TLOB4ACNSR 296-13349-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 88 66 250 
TLOG4BCDR 296-14990-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 84 70 56 TLOB4ACNSR 296-13349-2-ND Quad JFET-Input Op Amp 586.00/2,000 
TLO64BCDR 296-14990-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 910.00/2,500 TLOB4CNSR 296-7211--М0 |Quad JFET-Input Op Amp 46. 57 45 
TL064BCN 296-12946-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 84 70 56 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Eachx ТЕГЕ Digi-Key Price Ғасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
TLOB4CNSR 296-7211-2-ND |Ошай JFET-Input Op Amp. 506.00/2,000 TLC27L2CDR 296-1316-2-ND | Dual Precision Op Amp............................ 8-SOIC 812.50/2,500 
TLO84CPWR 296-7212-1-ND Quad JFET-Input Op Amp.. 76 57 43 TLC27L2CP 296-7377-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TLOB4CPWR 296-7212-2-ND [Quad JFET-Input Op Amp. 506.00/2,000 Micropower Op Amp 35 63 50 
Т108410 296-1785-5-М0 Quad JFET-Input Ор Amp. 80 60 45 TLC27L2CPSR 296-7378-1-ND Dual Precision Single-Supply 
TL084IDR 296-1785-1-ND [Quad JFET-Input Op Amp. 80 60 45 Micropower Op Amp... 75 63 50 
TLO84IDR 296-1785-2-ND Quad JFET-Input Op Amp. 650.00/2,500 TLC27L2CPSR 296-7378-2-ND Dual Precision Single-Supply 
TLOS4IN 296-7213-5-ND [Quad JFET-Input Op Amp. 80 60 45 Micropower Op Amp .... 666.00/2,000 
TLO84QD 296-7214-5-ND — Quad JFET-Input Op Amp. 126 105 84 TLC27L2ID 296-1317-5-ND | Dual Precision Single-Supply 
TL343IDBVR 296-12496-1-ND Single, Low Power Op Am| 80 60 45 Micropower Op Amp 81 68 5 
TL343IDBVR 296-12496-2-ND _|Single, Low Power Ор Ami 780.00/3,000 TLC27L2IDR 296-1317-1-ND | Dual Precision Single-Supply 
TL592B-8D 296-10218-5-ND Differential Video Amplifier 126 105 44 Micropower Op Атр.... 81 68 54 
TL592BP 296-10219-5-ND [Differential Video Amplifier 126 105 .84 1317222 ision Single- 
TLS92BPSR 296-13354-1-ND — Differential Video Amplifier рэў у теш жн bred ЗА Gong 
TL592BPSR 296-13354-2-ND [Differential Video Amplifier 1118.00/2,000 TLC27L2IP 296-7379-5-ND | Dual Precision Single- “ou 
TL783CKTER 296-15630-1-ND High Voltage Adj. Regulato! 160 128  .96 Micropower Op Amp м 6 54 
TL783CKTER 296-15630-2-ND — |High Voltage Adj. Regulator. 1664.00/2,000 TLC27L2IPW 296-7380-5-ND | Dual Precision Single-Supply i ў i 
TL3414AIDR 296-17539-1-М0 Dual High Output Current Micropower 0p Amp 81 68 54 
ор Amp МЕМ % 72 54 | 07ND 296-7381-5-ND | Dual Precision Single-Suppl NNUS 
TL3414AIDR 296-17539-2-ND  |Dual High Output Current Мі a sud as d» E 
Op Amp NEW! .............. 780.00/2,500 JOropower vp Amp : j ў 
TIMANE 296-17553-5-ND — [Dual High Output Current TLC27L4ACD 296-1831-5-ND | Quad Precision Op Am 96 40 64 
Ор Amp NEW! 96 79 54 TLC27L4ACN 296-7382-5-ND Quad Precision Op Amp. .96 80  .64 
TL3414AIPWR 296-17543-1-ND — Dual High Output Current TLC27L4AID 296-7383-5-ND Quad Precision Ор Amp.. 102  .85  .68 
Op Amp МЕМ!................. .96 МО: 54 TLC27L4AIN 296-7384-5-ND Quad Precision Op Amp. 1.02 85  .68 
TL3414AIPWR 296-17543-2-ND Dual High Output Current TLC27L4BCD 296-7385-5-ND Quad Precision Op Am| 1.02 85 .68 
Op Amp NEW! .. 8-TSSOP 638.00/2,000 TLC27LABCN 296-7386-5-ND Quad Precision Op Amp . 1.02 85 (68 
7 7 : TLC27L4BID 296-7387-5-ND | Quad Precision Op Am 1.02 85 68 
TL3472CD 296-10169-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp...8-SOIC .60 45 34 Tr 
TL3472CDR 296-10169-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Атр...8-501С 60 45 34 TLC27L4BIN 296-7388-5-ND | Quad Precision Op Amp. 102 45 48 
TL3472CDR 296-10169-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp...8-SOIC 487.50/2,500 TLC27LACD 296-1318-5-ND | Quad Precision Single-Supply 
TL3472CP. 296-10170-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp......8-Dip (60 — 45  .34 Micropower Op Amp 90 75 660 
TL34721DR 296-17678-1-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27LACDR 296-1318-1-ND oud Precision Single Supply аа 
Ор Amp NEW! ................. .92 69  .52 icropower 0p Amp Й у A 
TL34721DR 296-17678-2-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27L4CN 296-7389-5-ND Quad Precision Single-Supply 
Op Amp NEW'................. 747.50/2,500 Micropower Op Amp.... 90 — 75 60 
TL34721P 296-17679-5-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27LACPWR 296-7390-1-ND Quad Precision Single-Supply 
Op Amp NEW!.. .92 69 52 Micropower Ор Атр.... 90 T5 БО) 
TL3474ACDR 296-15623-1-ND High Slaw Rate, Single Supply Та ҮЗ Pa TLC27LACPWR 296-7390-2-ND Quad Precision Single-Supply 
p Amp :35 B 4 Micropower Op Amp.... 798.00/2,000 
TL3474ACDR 296-15623-2-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27L4ID 296-1319-5-ND Quad Precision Single-Supply 
Op Amp... 1462.50/2,500 Micropower Op Amp .96 80  .64 
TL3474ACN 296-15624-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp ..... 1.35 413 .90 TLC27L4IDR 296-1319-1-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3474ACPWR 296-15116-1-ND High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp 96 80 44 
Op Amp 135 113 90 TLC27LAIDR 296-1319-2-ND — |Quad Precision Single- 
TL3474ACPWR 296-15116-2-ND High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp.... 1040.00/2,500 
Ор Amp... 1198.00/2,000 TLC27L4IN 296-7391-5-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3474AIDR 296-15625-1-ND Pign ew Rate, Single Supply тїй. Ge 54 Місгоромег Ор Amp.... 196 80 64 
p Amp... f i : Б Ej ision Single- 
TL3474AIDR 296-15625-2-ND High Slew Rate, Single Supply ЛСТ АВИ БАЙ Ama e Suppl сб у ei 
Op Amp | L52012 300 TLC27L7CD 296-1832-5-ND | Dual Precision Op Amp 178 142 107 
TL3474AIN 296-15626-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp ...14-Dip 141 1.18 .94 TLC27L7CP. 296-7393-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL3474AIPWR 296-15117-1-ND ^ M Rate, Single Supply а Micropower Ор Amp 178 142 107 
TL3474AIPWR 296-15117-2-ND High Slew Rate, Single Supply ped TU02/171D Le u Precision Single Supply DS REPE 
Op Amp я 1250.00/2,000 роет mp і ў і 
- - - TLC27L7IDR 296-1320-1-ND Dual Precision Op Amp 1.90 152 1.14 
11347460 296-14405-5-ND и Slew Rate, Single Supply w зз TLC27L7IDR 296-1320-2-ND | Dual Precision Op Amp 2432.50/2,500 
TL34740N 296-14406-5-ND | Quad, High Siew Rate, Single Supply LL) ада айда rcl Precision Sirgis-Supnty 19) 19114 
Op Amp ІШ — 93 ла power Әр Amp... : за ЦЬ 
TL3474CPWR 296-15118-1-ND High Slew Rate, Quad Supply ID с ЕН Quad Precision Single-Supply 
Ор Amp 141 93 74 Micropower Op Amp 2.5 1.80 1.40 
TL3474CPWR 296-15118-2-ND High Slew Rate, Quad Supply mE СИИ: Precision Siiale-Supply 
Op Amp ба 984.00/2,000 icropower Op Amp 2.5 1.80 1.40 
TL34741D 296-14407-5-ND | Quad, High Slew Rate, Single Sup TLC27L9CNSR 296-7997-1-ND | Quad Precision Single-Supply 
Op Amp 147 9 78 Micropower Op Amp EM 250 200 150 
Т134741М 296-14408-5-ND |0шай, High Slew Rate, Single Supply TLC27L9CNSR 296-7397-2-ND qud ree Single Supply 650005 000. 
Op Amp. 117 98 78 icropower Op Amp .... .00/2, 
TLS474IPWR 296-15119-1-ND High Slew Rate, Quad Supply тта o гі Precision 2 236189 147 
Ор Amp... 117 98 78 -7398-5- \ Í 4 
TL3474IPWR 296-15119-2-ND High Slew Rate, Quad Supply Micropower Op Amp 236 189 147 
Ор Amp... зя 1038.00/2,000 TLC27M2ACD 296-7399-5-ND | Dual Precision Op Amp 81 68 54 
TL4581DR 296-15627-1-ND Dual Low Noise High Drive 0p Amp ‚10 63  .50 TLC27M2ACP 296-7400-5-ND Dual Precision Op Amp .81 68  .54 
TL4581DR 296-15627-2-ND [Dual Low Noise High Drive Op Amp 812.50/2,500 TLC27M2AID 296-7401-5-ND Dual Precision Op Amp 84 70 56 
TL4581P. 296-15628-5-ND |Пиа! Low Noise High Drive Op Amp. 8-Dip 15 63 50 TLC27M2AIP 296-7402-5-ND Dual Precision Op Amp .84 170 56 
TL4581PSR 296-15629-1-ND |Пиа! Low Noise High Drive Op Amp 75 63  .50 TLC27M2BCD 296-7403-5-ND Dual Precision 0p Amp 84 70 56 
TL4581PSR 296-15629-2-ND Dual Low Noise High Drive Op Amp 666.00/2,000 TLC27M2BCP 296-7404-5-ND | Dual Precision Op Amp 84 70 56 
TLC25L2ACD 296-7297-5-ND_|Dual Op Amp. 2.68 215 1.67 TLC27M2BID 296-7405-5-ND | Dual Precision Op Amp 87 73 58 
TLC25L2BCD 296-7298-5-ND [Dual Op Amp. 288 231 1.80 TLC27M2BIP 296-7406-5-ND | Dual Precision Op Amp 87 73 58 
TLC25L2BCP 296-7299-5-ND Dual Op Amp.. 2.88 231 1.80 TLC27M2CD 296-1321-5-ND Dual Precision Op Amp. 7б 63 50 
ч акы Dui Ts vot Mie power oe АПИ 297 208 Too TLC27M2CDR 296-1321-1-ND Dual Precision Op Amp ‚75 58 50 
5 -7301-5- ual Low Volt. Micropower Op Amp 57 2. . TLC27M2CDR 296-1321-2-ND | Dual Precision Op Amp 812.50/2,500 
САС 00600 Quas op АШ ss em e E TLC27M2CP. 296-1836-5-ND | Dual Precision Op Amp 75 63 50 
-7303-5- uad Op Amp р | i TLC27M2CPWR 296-7407-1-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 35 63  .50 
TLC25L4BCD 296-7304-5-ND Quad Op Amp 3.96 317 247 TLC27M2CPWR 296-7407-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 666.00/2,000 
TLC25LABCN 296-7305-5-ND |Ошай Op Amp 396 317 247 TLC27M2ID 296-1322-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp... 81 68 54 
TLC25L4CD 2967906 SND, Quad Low Volt. Micropower Op Amp 0! 359 282 220 TLC27M2IDR 296-1322-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 81 68 54 
TLC25LA4CN 296-7307-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp......14-Dip 3.53 2.83 2.20 м 
TLC27M2IDR 296-1322-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 877.50/2,500 
TLC25M2ACD 296-7308-5-ND [Dual Op Amp. 2.68 215 167 TLC27M2IP 296-7408-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. 81 68 54 
ТЕС25М2АСР В Dual Ор Amp. 2 аа Toy TLC27M2IPW 296-7409-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp зі 68 54 
TLC25M2CP 296-7310-5-ND Dual Low Power Low Volt. Op Amp . 2.57 2.06 1.60 5 Б | ТЕТРИ 
TLC27M2MD 296-7410-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Атр..... .96 .80  .64 
TLC25M4ACD 296-7311-5-ND |Ошай Op Amp 374 299 233 — 
Т Б. TLC27M4ACD 296-7411-5-ND Quad Precision Op Amp... .96 80  .64 
TLC25M4BCN 296-7312-5-М0 [Quad Op Amp 396 347 247 E 
= ES TLC27M4ACN 296-7412-5-ND Quad Precision Op Amp . 96 80 44 
TLC25M4CD 296-7313-5-ND Quad Low Power Low Volt. Op Amp 359 283 220 ai 
ТЫҒЫН TLC27M4AID 296-7413-5-ND | Quad Precision Op Ат 102  .85  .68 
TLC25M4CN 296-7314-5-ND Quad Low Power Low Volt. Op Amp 353 283 220 lin 
Е wor TLC27M4AIN 296-7414-5-ND Quad Precision Op Amp . 1.02 85 .68 
TLC27L1ACP 296-10259-5-ND Low Power Ор Am 96 72 54 TLC2TMABCD: желкен Oud Precision Ob A ШЕ б X 
TLC27L1CP 296-15120-5-ND Low Power Ор Am 92 69 52 шар F recision Sp-Am| Е ` > 
TLC27L1ID 296-10260-5-ND — |Low Power Op Am 96 72 54 RUN аети oo tad ү Ор Аар . 117 Ee 78 
x TA ісі Ы -5- шай Precision Ор Am wi 4 E 
ШО лым [ТОКО 81 Б 0 | TLC27MABIN 296-7418-5-ND | Quad Precision Op Amp. 128 103 82 
TLC27L2AID 296-7371-5-ND — |Dual Precision Op Amp. 84 70 56 TLC27M4CD 298-1827-5-М07 | Quad Precision Op Am M c d 0 
TLC27L2AIP. 296-7372-5-ND Dual Precision Op Amp . 84 70 56 TLC27M4CN 296-7419-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp......14-Dip 0 75  .60 
TLC27L2BCD 296-7373-5-ND Dual Precision Op Amp. .84 A 258 TLC27M4CPWR 296-7420-1-ND Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2BCP 296-7374-5-ND Dual Precision Op Amp. 84 70 56 Op Атр.......... 90 75 60 
TLC27L2BID 296-7375-5-ND [Dual Precision Op Amp. 87 73 58 TLC27M4CPWR 296-7420-2-ND | Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2BIP 296-7376-5-ND [Dual Precision Op Атр. 87 13 58 Ор Amp. 14-TSSOP 798.00/2,000 
TLC27L2CD 296-1316-5-ND Dual Precision Op Amp. 75 63 50 TLC27M4ID 296-7421-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp...14-SOIC 96 80 64 
TLC27L2CDR 296-1316-1-ND  |DualPrecision Op Amp. 75 63 50 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description 1 25 100 
TLC27M4IN 296-7422-5-ND (шад LP Prec. Single-Supply Op Amp.....14-Dip 96 80 44 TLC081IDR 296-7264-1-ND | High-Output WB Op Amp 135 113  .90 
TLC27M4IPWR 296-7423-1-ND | Quad LP Prec. Single-Supply TLCOB1IDR 296-7264-2-ND | High-Output WB Op Amp 1462.50/2,500 
Op Атр.......... 96 80 (64 TLCO81IP 296-7265-5-ND | High-Output WB Op Amp 135 113  .90 
TLC27M4IPWR 296-7423-2-40 | Quad LP Prec. Single-Supply TLCOB2AIDR 296-7266-1-ND | Dual High-Output WB Ор Ami 178 142 1.07 
Op Amp... 852.00/2,000 TLCOB2AIDR 296-7266-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
TLC27M7CDR 296-1323-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am, 178 142 1.07 TLCO82AIP. 296-7267-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 178 142 107 
TLC27M7CDR 296-1323-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Am, 2272.50/2,500 TLC082CD 296-2421-5-ND Dual High-0utput WB 0p Amp 168 134 101 
TLC27M7CP 296-1838-5-ND | Dual Precision Op Amp 178 142 107 TLCOB2CDR 296-2421-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 1.68 134 101 
TLC27M7ID 296-7424-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 190 1.52 1.14 TLC082CDR 296-2421-2-ND Dual High-0utput WB 0p Amp 2145.00/2,500 
TU END па nous Saale pm æ An 150 152 Ua TLCO82CDGNR 296-7268-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 168 134 1.01 
-7426-5- uad LP Prec. Single-Supply Ор Am : : . TLC082CDGNR 296-7268-2-ND | Dual High-Output WB Op Ai 2145.00/2,500 
TLC27M9CN 296-7427-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Am 225 180 140 TECORDCP 296-7269-5-ND — | Dual High-Output WB Op Amp ac cay 
TLC27M9ID 296-7428-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Am 236 189 147 -7970-1- iah- | : і 
| TLC082IDGNR 296-7270-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 168 134 101 
TLC27M9IN 296-7429-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Am 2.36 1.89 147 u 91 faha 
ОА а Wirt -Outont WE Ob a SEE MN 5 TLCO82IDGNR 296-7270-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp 2145.00/2,500 
mn s ИИ Е > mus : : - TLC082IDR 296-7271-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp .. 1.68 134 101 
i -2- igh-Qutpu p Ат г a a = 222 laha 
"M о DEI EE iU — ar "x 
110070008 290:2419:2-М17 | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLCO83AID 296-7273-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 152 114 
TLCO70CDGNR 296-7217-1-ND — |High-Output WB Op Amy 144 120 96 ! 5 : : 
pep UR. TLCO83AIN 296-7274-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 152 144 
TLCO70CDGNR 296-7217-2-ND  |High-Output WB Ор Am 1560.00/2,500 been РТ» ! 
T k -5-ND Dual High-Output WB Op Amp 178, 1142 107 
TLCO70IDGNR 296-7218-1-ND — |High-Output WB Op Ami 156 130 104 - 
D ай TLC083CDR 296-2422-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 178 142 107 
TLCO70IDGNR 296-7218-2-ND  |High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 я жартыны. Dual Hi 
2 d now - -2- ual High-Output WB Op Amp 2272.50/2,500 
TLCO70IDR 296-7219-1-ND  |High-Output WB Op Ат 156 130 104 | 
PUE Th. TLCOB3CDGOR 296-7275-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp 178 142 107 
TLCO70IDR 296-7219-2-ND  |High-Output WB Op Amy 1665.00/2,500 | 
TLCO7OIP. 296-7220-5-ND | High-Output WB Op Amp 130 104 78 TLCOB3CDGOR 296-7275-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp... 2272.50/2,500 
ЕТ 296-7221-5-ND — | High-Output WB Op Amp. SNC NEN О TLCOB3CN 296-7276-5-ND _ |Dual High-Output WB Op Amp 178 142 107 
TLCOZ1CD 296-2414-5-ND | Single-Supply Op Атр. 199 108 86 TLCOB3ID 296-7277-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 152 114 
TLCO71CDGNR 296-7222-1-ND |High-Output WB Op Am 144 120 96 TLC083IDG0 296-7278-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 1.52 114 
TLC071CDGNR 296-7222-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLCOBSIN 296-7279-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp 190 152 144 
TLCO71IDGNR 296-7223-1-ND |Ніоһ-Ошірш WB Op Am 156 130 104 TLCO84AID 296-7280-5-М0 Quad High-Output WB Op Атр. 225 180 140 
TLCO71IDGNR 296-7223-2-ND — |High-Output WB Op Ат 1665.00/2,500 TLGOBAAIN Соб. ІЛЕС ШШ Quad High-Output WB Op Am G 180 de 
TLCO71IDR 296-7224-1-ND High-Output WB Op Amp.. 135 143 .90 TLCO84AIPWP 296-7282-5-ND Quad High-Output WB Op Am 2.36 1.89 147 
TLCO71IDR 296-7224-2-ND  |High-Output WB Op Amp.. 1462.50/2,500 TLC084CD 296-2428-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 225 180 135 
TLCO71IP 296-7225-5-ND | High-Output WB Op Amp. 135 113 90 TLCO84CDR 296-2423-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 225 180 135 
TLCO72AID 296-7226-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 178 142 107 TLCOBACDR 296-2423-2-ND | Quad High-Output WB Op Атр. 2880.00/2,500 
TLCO72AIP 296-7227-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 TLCO84CN 296-7283-5-№0____ Quad High-Output WB Ор Ат 225 1.80 1.35 
TLC072CD 296-2415-5-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 168 1.34 101 TLCOBACPWP 296-7285-5-ND — | Quad High-Output WB Op Am 238 190 143 
TLCO72CDR 296-2415-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 168 134 101 TLCOBACPWPR 296-7285-1-\0 — | Quad High-Output WB Op Ат 238 190 143 
TLCO72CDR 296-2415-2-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 2145.00/2,500 TLCOBACPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-Output WB Op Am 3040.00/2,500 
TLCO72CDGNR 296-7228-i-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 168 134 101 TLCOBAID 296-7287-5-ND | Quad High-Output WB Op Атр. 238 190 143 
TLCO72CDGNR 296-7228-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 2145.00/2,500 TLCO84IDR 296-7287-1-ND | Quad High-Output WB Op Атр. 238 190 143 
TLCO72CP 296-7220-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 101 TLCOBAIDR 296-7287-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp . 3040.00/2,500 
TLC072IDGNR 296-7230-1-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 168 134 1.01 TLC084IPWP 296-7288-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 225 180 140 
TLC072IDGNR 296-7230-2-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 2145.00/2,500 TLCOB5AID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 197 1.53 
TLCO72IDR 296-7231-1-ND__| Dual High-Output WB Op Атр. 168 134 101 TLCOBSAIN 296-7290-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 245 197 153 
TLCO72IDR 296-7231-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 2145.00/2,500 TLCOBSAIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 257 206 1.60 
TLCO72IP 296-7232-5-ND иа! High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCOBSCD 296-2424-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 140 
TLCO73AID 296-7233-5-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 190 1.52 1.14 TLC085CDR 296-2424-1-ND ^ | Quad High-Output WB Op Amp 250 200 1.50 
TLCO73CD 296-2416-5-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 178 142 107 TLCOBSCDR 296-2424-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 3150.00/2,500 
TLCO73CDR 296-2416-1-ND — |Dual High-Output WB Op Атр. 178 142 1.07 TLCOB5CN 296-7292-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 225 180 1.40 
TLOTSEDR захра Dual High: Output we 0р Amp А : UN TLCOBSCPWP 296-7293-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 236 189 147 
-7294-5: ual High-Outpu p Amp. ? : ' TLCOBSIDR 296-7294-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp . 2.68 210 158 
TLCO73CN 296-7235-5-ND — Dual High-Output WB Ор Amp 178 142 107 TLCOBSIDR 296-7294-2-ND Quad High-Output WB 05 Amp ; 3307.50/2,500 
TLCO73ID 296-7236-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 190 152 114 ТРОЕ: ты г 
TOGDA mere пн ОШО WB OSA ТЕН NEA JD TLCOB5IN 296-7295-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 236 189 147 
ВЕНЫ ual high-Dutpu p Amp . : É 5 TLC085IPWP 296-7296-5-ND — | Quad High-Output WB Op Amp.. 245 197 153 
TICOTSIDR н 20077236 2ND Dui High Qutput we 0р Amp x г Е TLC251ACD 296-10243-5-ND | Programmable Low Power Op Am 245 172 129 
731060 СС ual High-Output WB Op Amp . : s d TLC251ACP 296-10244-5-ND | Programmable Low Power Op Amp 245 172 129 
11507310608 296-7237-2-ND | Dual High-Output WB Op Атр. 2432.50/2,500 
i LE. inhi TLC251BCP 296-10245-5-ND | Programmable Low Power Op Amp... 245 172 129 
TLC073IN 296-7238-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 144 
É T3 E. TLC251CD 296-10246-5-ND Programmable Low Power Op Amp .. 2:03. 162 122 
TLCO74AID 296-7239-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 140 m amp M ble Lou PORE Do A 20; dL d 
TLCO74AIN 296-7240-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 140 а рача на кацца ў s ы 
TLCO7AAIPWP 296-7241-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 236 189 147 JEGHSOAGD <U Dual Low Power Op Amp 2G) Жан Wr 
TLC074CD 296-2417-5-ND | Quad High-Output Op Amp... 225 180 1.35 TLC252BCD 296-10249-5-ND — | Dual Low Power Op Amp 279 224 1.74 
TLCO74CDR 296-2417-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 135 TLC252BCP 296-10250-5-ND | Dual Low Power Op Атр 249 224 174 
TLCO74CDR 296-2417-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2880.00/2,500 OD 299-1058] ND Dual Law St 0р Amp nd 215 180 
TLC074CN 296-7242-5-ND Quad High-0utput WB 0p Amp 225 180 135 à дері ма! Low Power Әр Атр с 3 ; 
TLC074CPWPR 296-7243-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 238 190 143 TLC252CPWR 296-10253-1-ND — Dual Low Power Op Amp. 285 228 171 
TLCO74CPWPR 296-7243-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2470.00/2,000 TLC252CPWR 296-10253-2-40 | Dual Low Power Op Amp 2908.00/2,000 
TLCO74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 238 190 143 TLC254ACD 296-2902-5-ND | LinCMOS Quad Op Атр. 374 299 233 
TLCO74IDR 296-7244-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3040.00/2,500 TLC254ACN 296-2903-5-ND — |LinCMOS Quad Op Amp. 374 299 233 
TLCO74IN 296-7245-5-ND (шай High-Output WB Op Amp 238 190 143 TLC254BCD 296-2904-5-ND — |LinCMOS Quad Op Amp. 396 317 247 
TLCO74IPWP 296-7246-5-ND | Quad High-Output WB Ор Amp 225 180 140 TLC254BCN 296-2905-5-ND _ |LinCMOS Quad Op Amp. 396 317 247 
TLCO75AID 296-7247-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 197 153 TLC254CD 296-2906-5-ND  |LinCMOS Quad Op Amp. 353 283 220 
TLCO75AIN 296-7248-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 197 153 TLC254CN 296-2907-5-ND — |LinCMOS Quad Op Amp. 3.53 2.83 220 
TLCO75AIPWP 296-7249-5-ND (шай High-Output WB Op Amp 257 206 1.60 TLC254ID 296-2908-5-ND — |LinCMOS Quad Op Amp. 374 299 233 
TLCO75CD 296-2418-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 140 TLC271ACD 296-7338-5-ND [ІР Programmable Ор Amp. 96 72 54 
TLCO75CDR 296-2418-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 250 200 1.50 TLC271ACP. 296-7339-5-ND ІР Programmable Op Amp. 96 72 54 
TLCO75CDR 296-2418-2-ND | Quad High-Output WB Ор Amp 3150.00/2,500 TLC271AID 296-7340-5-ND ІР Programmable Op Amp. 9 63 50 
TLCO75CN 296-7250-5-ND | Quad High-Output WB Ор Amp 225 180 140 TLC271AIP 296-7341-5-ND (ІР Programmable Op Amp. 45 Ф 50 
TLCO75CPWP 296-7251-5-ND _ | Quad High-Output WB Op Amp 236 189 147 TLC271BCD 296-7342-5-ND [ІР Programmable Op Amp. 75 63 50 
TLCO75IDR 296-7252-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 263 240 1.58 TLC271BID 296-7344-5-ND [ІР Programmable Op Amp. 78 65 5 
ОВ О Quad High-Output We 0 Amp 2 UEM TLC271BIP 296-7345-5-ND ІР Programmable Op Amp. 78 65 5 
- -5- uad High-Outpu' p Amp 5 i 1 5 NN 
TLCO75IPWP 296-7254-5-МО | Quad High-Output WB Op Amp 245 197 153 T1 C2710D сы pn |Р Programmable Op Amp. 0 40 EB 
a TLC271CDR 296-1308-1-ND LP Programmable 0p Amp.. .92 1600 52 
TLCO80AIDR 296-7255-1-ND  |High-Output WB Op Amp.. 156 130 104 TLC271CDR 296-1308-240 | LP Programmable Op Amp. 747502 500 
TLCOBOAIDR 296-7255-2-ND  |High-Output WB Op Amp.. 1665.00/2,500 7343.5. à 
š TLC271BCP 296-7343-5-ND LP Programmable 0p Amp. T5 63 50) 
ОВ А R; ПИЯ | поло 296-1820-5-0 ІР Programmable Op Amp. 32 6 5 
а совосюе: ИГ High-Output нЕ "m am MA. ZO а ТІС27110 296-1821-5-ND ІР Programmable Ор Amp. % 272 54 
TLCOBOCDR 296-2419-2-ND — |High-Output WB Op Am 1560 00/2 560 TLC271IDR 296-1821-1-ND — |LP Programmable Op Amp. 72 60 48 
igh-Outp p /2, 
2 ТІС27110В 296-1821-2-ND ІР Programmable Ор Amp. 780.00/2,500 
TLCOBOCDGNR 296-7257-1-ND  |High-Output WB Op Amp.. 144 120 96 
F 221 M TLC271IP 296-1822-5-ND LP Programmable Op Amp.. 96 72 .54 
TLCOB0CDGNR 296-7257-2-ND  |High-Output WB Op Amp.. 1560.00/2,500 ТОО OREO жалы. Dual Pracision Op A ЖЕСЕ 
TLCOBOIDGNR 296-7258-1-ND | High-Output WB Op Am 156 130 1.04 IR Pree sion Вр BID. : d 2 
TLC080IDGNR 296-7258-2-ND High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 TLC272ACDR 296-1309-1-ND Dual Precision Op Amp £go 60 52 
TLC080IDR 296-7259-1-ND  |High-Output WB Ор Amy 156 130 104 TLC272ACDR 296-1309-2-ND | Dual Precision Op Amp 741.50/2,500 
TLCOBOIDR 296-7259-2-ND  |High-Output WB Op Amp.. 1665.00/2,500 TLO2T2ACP 296-7346-5-ND | Dual Precision Op Amp 92 69 52 
TLC080IP 296-7260-5-ND | High-Output WB Op Amp. 130 104 78 TLC272AID 296-7347-5-ND | Dual Precision Op Amp 96 72 54 
TLCOB1AIP 296-7261-5-ND High-Output WB Op Amp. 144 120 .96 TLC272AIP 296-7348-5-ND Dual Precision Op Amp 96 272 54 
TLC081CD 296-2420-5-ND | Single-Supply Op Amp. 129 108  .86 TLC272BCD 296-7349-5-ND | Dual Precision Op Amp 96 72 54 
TLC081CDGN 296-7262-5-ND | High-Output WB Op Ami 144 120 96 TLC272BCP 296-7350-5-ND | Dual Precision Op Amp 96 72 54 
TLCO81CDGNR 296-7262-1-ND High-Output WB Op Amp.. 144 120  .96 TLC272BID 296-7351-5-ND Dual Precision Op Amp. Л5 68 „50 
TLC081CDGNR 296-7262-2-ND ^ |High-Output WB Op Amp.. 1560.00/2,500 TLC272BIP 296-7352-5-ND | Dual Precision Op Amp 35 63 50 
TLCOB1IDGNR 296-7263-1-ND — |High-Output WB Op Am 156 130 104 TLC272CD 296-1310-5-ND | Dual Precision Op Amp. 88 66 50 
TLCO81IDGNR 296-7263-2-ND | High-Output WB Op Amp.. 1665.00/2,500 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description 1 25 100 
TLC272CDR 296-1310-1-ND Dual Precision Op Amp. 92 69 52 TLC2262CDR 296-1302-1-ND Dual R/R 0p Amp 171 143 144 
TLC272CDR 296-1310-2-ND Dual Precision Op Amp. 715.00/2,500 TLC2262CDR 296-1302-2-ND Dual R/R Op Amp 1825.00/2,500 
TLC272CP 296-1824-5-ND Dual Precision Op Amp . .88 66 .50 TLC2262CP 296-7095-5-ND Dual R/R Op Amp 143 114  .86 
TLC272CPSR 296-7353-1-ND Dual Single-Supply Op Amp . .88 66 .50 TLC2262CPWR 296-7096-1-ND Dual R/R Op Amp 171 143 144 
TLC272CPSR 296-7353-2-ND Dual Single-Supply Op Amp . 586.00/2,000 TLC2262CPWR 296-7096-2-ND Dual R/R Op Amp 1482.00/2,000 
TLC272CPW 296-7354-5-ND Dual Single-Supply Op Amp. .88 .66 .50 TLC22621D 296-7097-5-ND Dual R/R Op Amp 155 124  .93 
TLC272CPWR 296-7354-1-ND Dual Single-Supply Op Amp. .88 66 .50 TLC2262IP 296-7098-5-ND Dual R/R Op Amp 1:55) 124 93 
TLC272CPWR 296-7354-2-ND Dual Single-Supply Op Amp. А 586.00/2,000 TLC22620D 296-7099-5-ND Dual R/R Op Amp 155 124  .93 
TLC2721D 296-1311-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp.....8-SOIC 92 69 52: TLC2264AID 296-7100-5-ND 190 1:52 1⁄44 
TLC272IDR 296-1311-1-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp.....8-SOIC :92 69  .52 TLC2264AIN 296-7101-5-ND 190 152 1.14 
TLC272IDR 296-1311-2-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp.....8-SOIC 747.50/2,500 TLC2264AIPWR 296-13504-1-ND .M-TSSOP 1.90 152 1.14 
TLC272IP 296-7355-5-ND Dual Single-Supply Op Amp. 8-Dip 92 69 .52 TLC2264AIPWR 296-13504-2-ND .14-Т550Р 1976.00/2,000 
TLC274ACD 296-1825-5-ND Quad Precision 0p Amp. 4-SOIC 87 73 58 TLC2264AQD 296-7102-5-ND 14-506 203 1.62 1.22 
TLC274ACN 296-7356-5-ND Quad Precision Op Amp 87 3З 58 TLC2264CD 296-7103-5-ND Quad R/R 0p Amp . 14-506 1.78 142 1.07 
TLC274AID 296-7357-5-ND Quad Precision Op Amp. .87 73 58 TLC2264CN 296-7104-5-ND Quad R/R Op Amp... 4-Dip 178 1.42 1.07 
TLC274AIN 296-7358-5-ND Quad Precision Op Amp 87 73 58) TLC2264CPWR 296-7105-1-ND Quad R/R 0p Amp.. .M-TSSOP 1.78 142 1.07 
TLC274BCD 296-7359-5-ND Quad Precision 0p Amp. .87 13 .58 TLC2264CPWR 296-7105-2-ND .14-Т550Р 1846.00/2,000 
TLC274BCN 296-7360-5-ND Quad Precision Op Amp 87 (8 58 TLC2264ID 296-7106-5-ND 1⁄8 142 107 
TLC274BID 296-1312-5-ND Quad Precision 0p Amp. .93 48 .62 TLC22641N 296-7107-5-ND 178 142 1.07 
TLC274BIDR 296-1312-1-ND Quad Precision Op Amp. 93 ле 62 TLC22640D 296-7108-5-ND 190 152 1414 
TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Op Amp. 1007.50/2,500 TLC2272ACD 296-1303-5-ND Dual R/R Op Amp 1:551 424 95 
TLC274BIN 296-7361-5-ND Quad Precision Op Amp 93 78 62 TLC2272ACDR 296-1303-1-ND Dual R/R Op Amp 1.55 124  .93 
TLC274CD 296-1313-5-ND Quad Single-Supply Op Amp 4-SOIC 81 68  .54 TLC2272ACDR 296-1303-2-ND Dual R/R Op Amp 1985.00/2,500 
TLC274CDR 296-1313-1-ND Quad Precision Op Amp. 4-SOIC 81 68  .54 TLC2272ACP 296-7109-5-ND Dual R/R Op Amp 155 124  .93 
TLC274CDR 296-1313-2-ND Quad Precision Op Amp. 4-SOIC 877.50/2,500 TLC2272ACPWR 296-7110-1-ND Dual R/R Op Amp 155 124  .93 
TLC274CN 296-1826-5-ND Quad Precision Op Amp .14-Dip .81 68  .54 TLC2272ACPWR 296-7110-2-ND Dual R/R Op Amp 1612.00/2,000 
TLC274ID 296-1314-5-ND Quad Precision Op Amp. 4-SOIC 87 8 58 TLC2272AID 296-1304-5-ND Dual R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLC274IDR 296-1314-1-ND Quad Precision Op Amp. 4-SOIC 87 .73 58 TLC2272AIDR 296-1304-1-ND Dual R/R Op Amp 168 1.34 1.01 
TLC274IDR 296-1314-2-ND Quad Precision Op Amp. 4-SOIC 942.50/2,50! TLC2272AIDR 296-1304-2-ND Dual R/R Op Amp 2145.00/2,500 
TLC274IN 296-7362-5-ND Quad Single-Supply Op Amp .14-Пір 87 а 58 TLC2272AIP 296-7112-5-ND Dual R/R Op Amp 168 134 1.01 
TLC274IPW 296-14197-5-ND | Quad Single-Supply Op Amp 87 73 d TLC2272AMD 296-7113-5-ND Dual R/R Op Amp 190 152 144 
TLC274MD 296-7363-5-ND Quad Single-Supply Op Amp 1.02 .85  .68 TLC2272AQD 296-7114-5-ND Dual R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLC277CD 296-7364-5-ND Dual Precision Single-Supply Op 178 142 1.07 TLC2272AQDRQ1 296-15025-1-ND | Dual R/R Op Amp 178 142 1.07 
TLC277CP 296-1828-5-ND Dual Precision Op Amp . 178 142 1.07 TLC2272AQDRQ1 296-15025-2-ND | Dual R/R Op Amp 2272.50/2,500 
TLC2771D 296-1829-5-ND Dual Precision Op Amp. 1.90 152 144 TLC2272AQPWRQ1 296-15839-5-ND | Dual R/R Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC277IP 296-7365-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Атр... 190 152 144 TLC2272CD 296-1305-5-ND Dual R/R Op Amp 143 114  .86 
TLC279CD 296-7366-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 225 1.80 140 TLC2272CDR 296-1305-1-ND Dual R/R Op Amp 143 114  .86 
TLC279CN 296-7367-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 225 1.80 140 TLC2272CDR 296-1305-2-ND Dual R/R Op Amp 1825.00/2,500 
TLC279ID 296-1315-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 236 189 147 TLC2272CP 296-1812-5-ND Dual R/R Op Amp 143 114  .86 
TLC279IDR 296-1315-1-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp... 263 240 158 TLC2272CPWR 296-7115-1-ND Dual Low Noise R/R 0p Am 143 114  .86 
TLC279IDR 296-1315-2-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 3307.50/2,500 TLC2272CPWR 296-7115-2-ND Dual Low Noise R/R Op Amp.. 1482.00/2,000 
TLC279IN 296-7368-5-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.36 1.89 147 TLC22721D 296-7116-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp. 155 124  .93 
TLC393QDR 296-15027-1-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltage TLC2272IP 296-7117-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1.55 124  .93 
Comparator 1.08 90 72 TLC2272IPWR 296-7118-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp . 1.55 124  .93 
TLC3930DR 296-15027-2-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltage TLC2272IPWR 296-7118-2-ND Dual Low Noise R/R Op Am 1612.00/2,000 
Comparator . 1170.00/2,500 TLC2272MD 296-7119-5-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 190 152 114 
TLC555CPSR 296-15028-1-ND | LinCMOS™ Time: .88 66 .50 TLC22720D 296-7120-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLC555CPSR 296-15028-2-ND | LinCMOS"" Timer... 586.00/2,000 TLC2272QDRQ1 296-15026-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLC1078CD 296-10231-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp 493 395 307 TLC2272QDRQ1 296-15026-2-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. -501С 2145.00/2,500 
TLC1078CP 296-10232-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp. 493 395 307 TLC2272QPWRQ1 296-16951-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Am TSSOP 1.68 134 1.01 
TLC1078ID 296-10233-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp 543 441 320 TLC22720PWRQ1 296-16951-2-ND | Dual Low Noise R/R Op Am 8-TSSOP 1742.00/2,000 
TLC1078IP. 296-10234-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Am 513 411 320 TLC2274ACD 296-1813-5-ND Quad Low Noise R/R 0p Amp 14-506 1.78 142 1.07 
TLC1079CD 296-10235-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp .. 6.08 487 4.11 TLC2274ACDR 296-1813-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-506 1.78 142 1.07 
TLC1079CN 296-10236-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp 6.08 487 4.11 TLC2274ACDR 296-1813-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-506 2272.50/2,500 
TLC1079ID 296-10237-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp 6.36 509 430 TLC2274ACN 296-7121-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 478 142 1.07 
TLC1079IN 296-10238-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp 636 509 430 TLC2274ACPWR 296-7122-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. AM-TSSOP 178 142 107 
TLC2201ACD 296-7050-5-ND Low Noise Precision Op Amp 374 299 233 TLC2274ACPWR 296-7122-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC2201AID 296-7052-5-ND Low Noise Precision Op Amp 3.85 3.08 240 TLC2274AID 296-1814-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-506 1.90 1.52 1.14 
TLC2201AMD 296-7054-5-ND Low Noise Precision Op Amp 470 377 2.93 TLC2274AIN 296-7123-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 190 152 1.14 
TLC2201CD 296-2425-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 3.53 283 220 TLC2274AIPW 296-7125-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .M-TSSOP 190 1.52 1.14 
TLC2201CP 296-10241-5-ND | Low Noise Precision R/R Op Атр 353 283 220 TLC2274AIPWR 296-7125-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. A-TSSOP 190 152 144 
TLC2201IDR 296-7061-1-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 374 299 233 TLC2274AIPWR 296-7125-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .14-TSS0P 1976.00/2,000 
TLC2201IDR 296-7061-2-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 5230.00/2,500 TLC2274AMD 296-7126-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-506 225 1.80 1.35 
TLC2201ID 296-10242-5-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp 3.74 2.99 233 TLC2274AQD 296-7127-5-ND Quad Low Noise R/R 0p Amp 14-306 203 1.62 1.22 
TLC22011P 296-7062-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp 3.74 299 233 TLC2274AQDRQ1 296-16952-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 203 1.62 1.22 
TLC2202ACD 296-7063-5-ND — | Dual Low Noise Precision Op Amp 524 420 327 TLC2274AQDRO1 296-16952-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-501С 2592.50/2,500 
TLC2202AID 296-7065-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 545 4.36 3.39 TLC2274AQPWRQ1 296-16953-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. 14-TSSOP 2.03 1.62 122 
TLC2202CD 296-1807-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp... 5.02 4.02 3.13 TLC2274AQPWRQ1 296-16953-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp. .14-TSSOP 2106.00/2,000 
TLC2202IP. 296-7073-5-ND Dual Low Noise Precision R/R Op Amp 524 420 327 TLC2274CD 296-1306-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-506 1.78 142 1.07 
TLC2252AID 296-7074-5-ND Dual R/R Op Am| 155 124  .93 TLC2274CDR 296-1306-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 178 142 1.07 
TLC2252AIP 296-7075-5-ND | Dual R/R Op Am UR ОЗ TLC2274CDR 296-1306-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-501С 2272.50/2,500 
TLC2252AIPWR 296-7076-1-ND Dual R/R Op Am| 155 124  .93 TLC2274CN 296-7129-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 178 142 1.07 
TLC2252AIPWR 296-7076-2-ND Dual R/R Op Am| 1612.00/2,000 TLC2274CPWR 296-7130-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .M-TSSOP 1.78 142 107 
Т102252А00 296-7077-5-ND Dual R/R Op Amp .. 1.68 1.34 1.01 TLC2274CPWR 296-7130-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC2252CD 296-7078-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp . 143 114  .86 TLC2274ID 296-7131-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-506 _ 1.78 142 1.07 
TLC2252CP 296-7079-5-ND | Dual R/R Micropower Ор Amp. 143 114 86 ТІ22741М 296-7132-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 178 142 107 
TLC2252CPWR 296-12745-1-ND | Dual R/R Micropower Op Amp . 171 143 1.14 TLC2274IPWR 296-7133-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .M-TSSOP 1.78 142 107 
TLC2252CPWR 296-12745-2-ND | Dual R/R Micropower Op Amp . 1482.00/2,000 TLC2274IPWR 296-7133-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp. .14-Т550Р 1846.00/2,000 
TLC2252ID 296-7080-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp . 155 124  .93 TLC2274MD 296-7134-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-306 225 180 1.35 
TLC2252IP 296-7081-5-ND Dual R/R Micropower Op Amp. 155 124  .93 TLC22740D 296-7135-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 190 1.2 1414 
TLC22520D 296-7082-5-40 | Dual R/R Micropower Op Атр. 155 124 293 TLC22740DRQ1 296-16954-1-ND | LinCMOS R/R Op Amp 203 162 122 
TLC2254AID 296-7083-5-ND Quad R/R Op Amp. 190 152 144 TLC2274QDRQ1 296-16954-2-ND | LinCMOS R/R Op Amp. 2592.50/2,500 
TLC2254AIN 296-7084-5-ND Quad R/R Op Amp. 190 1.52 144 TLC2274QPWRQ1 296-16955-1-ND | LinCMOS R/R Op Amp 2:03) 152 122 
TLC2254AIPWR 296-7085-1-ND Quad R/R Op Amp. 190 152 144 TLC2274QPWRQ1 296-16955-2-ND | LinCMOS R/R Op Amp 2106.00/2,000 
TLC2254AIPWR 296-7085-2-ND Quad R/R 0p Amp. 1976.00/2,000 TLC2652AIP 296-1818-5-ND Chopper Ор Атр..... 513 411 320 
TLC2254AQD 296-7086-5-ND — | Quad R/R Op Amp. 2.03 1462 122 TLC2652AC-8D 296-7316-5-ND [Аду Prec. Chopper-Stabilized Op Amp... 498 395 307 
TLC2254CD 296-1300-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 178 142 1.07 TLC2652AC-14D 296-7315-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized 
TLC2254CDR 296-1300-1-ND Quad R/R Micropower Op Amp 178 142 1.07 Ор Атр 493 3.95 3.07 
TLC2254CDR 296-1300-2-ND Quad R/R Micropower 0p Amp 2272.50/2,500 TLC2652ACN 296-7317-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 4.93 395 3.07 
TLC2254CN 296-7088-5-ND Quad R/R Micropower 0p Amp 478 442 107 TLC2652ACP 296-7318-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Атр... 4.93 3.95 3.07 
TLC2254CPWR 296-7089-1-ND — | Quad R/R Micropower Op Amp 178 142 1.07 TLC2652AI-8D 296-7319-5-ND | Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp... 513 411 320 
TLC2254CPWR 296-7089-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp 1846.00/2,000 TLC2652AIN 296-7320-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 5.13 411 320 
TLC2254ID 296-1301-5-ND Quad Low Power Op Amp. 178 142 1.07 TLC2652C-8D 296-7321-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 470 377 293 
TLC22541DR 296-1301-1-ND Quad Low Power Op Amp. 178 142 107 TLC2652CN 296-7322-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 470 377 293 
TLC2254IDR 296-1301-2-ND Quad Low Power Op Amp. 2272.50/2,500 TLC2652CP 296-7323-5-ND Precision Chopper-Stabilized 0p Amp 470 377 2.93 
Т1022541М 296-7090-5-М0 | Quad R/R Micropower Op Amp 178 142 1.07 TLC26521-8D 296-7324-5-ND | Precision Chopper-Stabilized Op Amp 493 395 307 
TLC22540D 296-7091-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp 1.90 152 1.14 TLC2652M-8D 296-7325-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 5.32 426 3.60 
TLC2262AID 296-7092-5-ND Dual R/R Op Amp... 155 124  .93 TLC26520-8D 296-7326-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 5.13 4.11 320 
TLC2262AIP 296-7093-5-ND 155 124  .93 TLC2654AC-8D 296-7327-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp . 342 274 213 
Т102262А00 296-7094-5-ND 1.68 1.34 1.01 TLC2654ACP 296-7328-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.42 274 213 
TLC2262CD 296-1302-5-ND | Dual R/R Op Amp... 148 114 86 (Continued) 
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1216 Digi-Key Price Each» ITA Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC2654AI-8D 296-7329-5-ND — | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 365 292 227 TLE2071CD 296-10418-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 150 120 90 
TLC2654AIP 296-7330-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 365 292 227 TLE2071CP 296-10419-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Amp 150 120  .90 
TLC2654A0-8D 296-7331-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp 374 299 233 TLE20711D 296-10420-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Amp 175 140 1.05 
TLC2654C-8D 296-7332-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 331 265 2.06 TLE20711P 296-10421-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 175 140 105 
TLC2654CN 296-7333-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 331 265 226 TLE2072ACD 296-10422-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 270 216 168 
TLC2654CP 296-7334-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 331 265 2.06 TLE2072ACP 296-10423-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 270 216 168 
TLC2654-8D 296-7335-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 342 274 243 TLE2072AID 296-10424-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 293 234 182 
TLC2654IP 296-7336-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 342 274 243 TLE2072CD 296-1342-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 225 180 140 
TLC26540-8D 296-7337-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Amp 365 292 227 TLE2072CDR 296-1342-1-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 225 180 140 
TLO4501ACD 296-2426-5-ND | Precision, Rail-to-Rail Op Amp 288 231 1480 TLE2072CDR 296-1342-2-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 3150.00/2,500 
TLC4501AID 296-10322-5-ND High Precision R/R Op Amp. 299 240 187 TLE2072CP 296-10426-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 225 180 140 
TLC4501CD 296-10323-5-ND High Precision R/R Op Amp . 279 224 174 TLE20721D 296-10427-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 248 198 154 
TLC4501IDR 296-10324-1-ND | High Precision R/R Op Amp . 288 231 1480 TLE2074ACDW 296-10428-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 495 3.96 3.08 
TLC4501 IDR 296-10324-2-ND | High Precision R/R Op Атр. 4032.50/2,500 TLE2074ACN 296-10429-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Amp 495 3.96 3.08 
TLC4502ACD 296-10325-5-ND | Self Calibrating Precision CM TLE2074AIDW 296-10430-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 540 432 336 
Output Op Атр... ЕЕ 416 3.33 259 TLE2074CDWR 296-10431-1-ND | Quad LN, High Speed JFET Ор Am 428 342 266 
TLC4502AID 286-10326-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2074CDWR 296-10431-2-ND Quad LN, High Speed JFET Op Am 4846.00/2,000 
Output Op Amp ... $i 428 342 2.66 TLE2074CN 296-10432-5-ND Quad LN, High Speed JFET Op Am 428 342 2.66 
TLC4502AMD 296-10327-5-ND Sat Calibrating Precision CMOS R/R, вр TLE2074IDW 296-10433-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 473 378 294 
utput Op Amp... | : | ТІ.Е20741М 296-10434-5-М0 | Quad LN, High Speed JFET Op Am 473 378 294 
TLC4502A0D 296-10328-5-ND Set Сайа; Precision CM СМ Heys ae TLE2081ACD 296-10435-5-ND | High Speed ЕТ Op Amp Я 163 130 98 
u ч Н 2 TLE2081ACP 296-10436-5-ND High Speed JFET-In Op Am 1.63 130  .98 
Т10450200 296-10329-5-ND Sat Салата Precision CMOS R/R, T TLE2081CD 296-10437-5-ND High Speed JFET-In Op Amp. 138 110 83 
utput Op Апр... x | | з TLE2081CP 296-10438-5-ND High Speed JFET-In Op Amp 138 110  .83 
TLC4502ID 296-10330-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE20811D 296-10439-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp. 1.63 130  .98 
Output Op Amp... E 416 333 259 TLE2082ACD 296-10440-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 236 189 147 
TLC4502IDR 296-10330-1-ND | Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2082ACP 296-10441-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp.. 225 180 135 
— ЖИИ BE NERO 416 333 259 TLE2082AID 296-10442-5-ND | Dual High Speed JFET-In Ор Amp. 248 198 154 
-10330-2- elf Calibrating Precision TLE2082AIP 296-10443-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp. 248 198 154 
Output Op Amp 5827.50/2,500 TLE2082CD 296-10444-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp. 225 180 135 
TLC4502MD 296-10331-5-ND АА А TLE2082CP 296-1874-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp. 225 180 135 
eee se ! à : TLE2082ID 296-1343-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp. 225 180 140 
TL045020D Оған таралып Set Callorating Precision N CMOS RR, оа. 3725 5% TLE2082IDR 296-1343-1-ND | Dual High Speed JFET-In Op Атр. 225 180 140 
а : š TLE2082IDR 296-1343-2-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp. 3150.00/2,500 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 138 110 .83 TLE2082IP 296-10446-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp. 225 180 140 
COME то x IBENB- E o бы Ho pn JE тр £8 зю 28 
TLE2021AIP 296-10356-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 150 120 90 TLE2084ACN СБ NDE Quad High Speed JFET Op Атр. 450 3.60 280 
EODD ICD 206-10357-5-ND [Нб Low Power Precision Op Amp io d 3 TLE2084CDW 296-10449-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 394 315 245 
а БІ š а : TLE2084CN 296-10450-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 394 315 245 
IE сост HS, Low Power Precision ne fae EN E TLE20841DW 296-10451-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 428 342 2.66 
i Bn ў ў E TLE2141ACD 296-10452-5-ND Excalibur Low Noise High Speed 
TLE2021IP 296-10360-5-ND HS, Low Power Precision Op Amp 1:25 100 ТЫ n 
TLE2021MD 296-10361-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 150 120 90 SUERTE РОИ “оп Op Атр... JE. We» 5 
TLE2022ACD 296-12304-5-ND | Dual HS, LP Precision Op Amp 236 189 147 Балон Op ip. gh pee lm de om 
TLE2022ACP 296-10362-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 236 189 147 -10454-5- | КЕП à Ў ў 
TLE2022AID 296-10363-5-ND — | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 259 207 161 ЕАО ИЯ Js pn sn 
TLE2022AIP. 296-10364-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 259 207 1.61 ТТЕР БЕЗДЕР ЕСІНЕН Excalibur Low Noise НЫ : : : 
TLE2022AMD 296-10365-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 298 234 182 "reckon ‘Op Ain: Ign орев lus Ый Е 
TLE2022CD 296-1873-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp 188 150 143 Жете : пр... А : à 
TLE2022CP 296-10366-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Атр 188 150 1.13 TEESIA IGE CEE Be stl SERE Oe jen. Hig dm dumb Be 
TLE2022ID 296-10367-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 2.00 160 1.20 Е I asa à i | 
TLE20221P 296-10368-5-ND Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 2.00 1.60 1.20 ТЕРЕ IGE: 296 10460 END eei js High Speed dz qi ЕЕ 
TLE2022MD 296-10369-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 238 190 143 а LE š Š : 
TLE2024ACDW 296-10370-5-ND | Quad High Speed, LP Op Am 371 297 231 TLE2041ID ВНИИ popa Hs High Speed T 
TLE2024ACN 296-10371-5-ND | Quad High Speed, LP Op Am 371 297 231 аа ^ ей i : i 
TLE2024AIDW 296-10372-5-ND ^ | Quad High Speed, LP Op Amp 405 324 252 TLE2IATIP AG SAD 12 Pos High Speed lm» 4m» m 
TLE2024AIN 296-10373-5-ND | Quad High Speed, LP Op Am 405 324 252 E - ms : | 
TLE2024BMDW 296-10374-5-ND Quad High Speed, LP Op Am 461 369 287 TLE2142ACD ОНО Dual High Speed Precision Op Amp Say HI WIE 
В xi n TLE2142AID 296-10461-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp. 349 279 217 
TLE2024CDW 296-10375-5-ND | Quad High Speed, LP Op Am 326 261 2.03 ў Isi 
- TLE2142AMD 296-1875-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp. 383 3.06 2.38 
TLE2024CN 296-10376-5-ND | Quad High Speed, LP Op Am 326 261 203 | 181 
і TLE2142CD 296-10463-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp. 2:13 470 1428 
TLE2024IDW 296-10377-5-ND | Quad High Speed, LP Op Am 349 279 247 | 151 
| TLE2142CP 296-10464-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp р cus а clem 
TE ИВ Quad High Speed, LP Op Am “а В ар TLE2142CPWR 296-10465-1-ND | Dual High Speed Precision Op Amp ..16-TSSOP 213 170 128 
TLE2024MDW 296-10379-5-ND | Quad High Speed, LP Op Ат 416 333 259 101 5р sion Ор Amp ... 3 88 
TLE2027AMD 296-10380-5-ND | Low Noise, High Speed Op Am 281 225 175 TLE2142CPWR 296-10465-2-ND Dual High Speed Precision Op Amp ...16-TSSOP 2210.00/2,000 
TLE2027CD 296-10381-5-ND | Low Noise, High Speed Op Ami 225 180 135 TLE21421D 296-10466-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 238 190 143 
Ë А i Ө ТІЕ2142ІР 296-10467-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp 2.38 1.90 143 
TLE2027CDR 296-10381-1-ND Low Noise, High Speed Op Am 225 180 135 | ІІ 
% Ou Í n TLE2142MD 296-10468-5-ND Dual High Speed Precision Op Amp. 2.59: 2 07: ' 3:61 
TLE2027CDR 296-10381-2-ND Low Noise, High Speed Op Am 2880.00/2,500 ÜEST44ACH pde ТН оша High Speed Precision Qo A ARD mU DEN 
TLE20271D 296-10383-5-ND | Low Noise, High Speed Op Am 238 190 1.43 шап йт әреви ЕВ p'a mp. : : ы 
TLE2027MD 296-10385-5-ND | Low Noise, High Speed Op Am 259 207 1.61 TLE2144AIN 296-10470-5-ND | Quad High Speed Precision Op Атр. 484 387 301 
TLE2037CD 296-10386-5-ND Low Noise, High Speed Op Am 225 180 135 TLE2144CDW 296-10471-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp .. 3.94 3.15 245 
5 T i i TLE2144CN 296-10472-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp. 3.94 3.15 245 
TLE20371D 296-10388-5-ND | Low Noise, High Speed Op Am 238 190 1.43 | Н 
E T " i TLE2144IDW 296-10473-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp . 4.28 342 266 
TLE2037MD 296-10389-5-ND | Low Noise, High Speed Op Am 259 207 161 | isi 
TLE2061ACD 296-10390-5-ND Low Power JFET Op Amp. 188 150 113 TLE2144IN 296-10474-5-ND Quad High Speed Precision Op Amp . 428 342 2.66 
TLE2061AID 296-10391-5-ND — | Low Power JFET Op Amp. 2.00 1.60 1.20 ТЕРІ DW Ba IUE Quad High Speed Precision Op Атр. ЗЕ ШЕ a 5 
E EE - -5- ow Power p Amp H a | 
TLE2061AIP 296-10392-5-ND | Low Power JFET Op Amp. 200 150 120 Т ТҮ Жары Low Power FET Op Amp ДЕСЕ ЕЕ 
TLE2061CD 296-10393-5-ND Low Power JFET Op Amp. 163 130 .98 
GITE UR] TLE2161CD 296-10480-5-ND | Гом Power JFET Op Amp 138 110 .83 
TLE2061CP 296-10394-5-ND Low Power JFET Op Amp. 163 130 298 
TLE2061MD 296-10395-5-ND Low Power JFET Op Amp. 243 170 128 TLE2161ID 296-10482-5-ND — |Low Power JFET Op Amp 163 130 98 
TLE2062ACD 296-10396-5-ND — | Dual Low Power JFET Op Amp. 326 261 2.03 TS ЗН UR Bea uor ДЕ Wide Band Video Preamp System. TE TE T o 
TLE2062AID 296-10397-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp. 349 279 247 -12228-1- -Ch., R/R, Output Op Amp ! 
TLE2062AMD 296-10399-5-ND Dual pe Power JFET op Amp. 3.94 315 245 TLV27L1IDBVR 296-12228-2-ND — |1-Ch., R/R, Output Op Amp 1404.00/3,000 
TLE2062CD 296-1341-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 225 180 140 TLV27L1IDR 296-12229-1-ND — |1-Ch., R/R, Output Op Amp 108 90 72 
TLE2062CDR 296-1341-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp... 3.00 250 2.00 TLV27L1IDR 296-12229-2-ND — |1-Ch., R/R, Output Op Amp 1170.00/2,500 
TLE2062CDR 296-1341-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp... 3150.00/2,500 TLV27L2CDGKR 296-17057-1-№0 — |2-Ch., R/R, Output Op Атр 200 150 143 
TLE2062CP 296-10401-5-ND | Dual Low Power JFET Ор Amp. 225 180 140 TLV27L2CDGKR 296-17057-2-ND  2-Сһ., R/R, Output Op Amp 1600.00/2,500 
TLE2062ID 296-10402-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 248 198 154 TLV27L2IDR 296-12230-1-ND | 2-Сһ., R/R, Output Op Amp 125 100 15 
TLE2062IP 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 248 1.98 154 TLV27L2IDR 296-12230-2-ND |2-Оһ., R/R, Output Op Amp 1600.00/2,500 
TLE2062MD 296-10404-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp. 293 234 182 ТІМ27110 296-12300-5-ND — |550pA/Ch., 3MHz, R/R, Output 
TLE2064ACD 296-10405-5-ND — | Quad Low Power JFET Op Amp 529 423 329 Ор Amp. 87 273 58 
TLE2064ACN 296-10406-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 529 423 329 TLV271IDBVR 296-13371-1-ND | 550pA/Ch. 
TLE2064AID 296-10407-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 500 400 338 Ор Amp. 507-235 487 73 58 
TLE2064AMD 296-10408-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 570 4.56 3.85 TLV271IDBVR 296-13371-2-ND | 550pA/Ch. 
TLE2064CD 296-10409-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 371 297 231 Op Amp... $0Т-23-5 1131.00/3,000 
TLE2064CN 296-10410-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp an 297 281 TLV272IDGKR 296-11946-1-ND — | Dual R/R Output Op Amp. 8-MSOP .6 40 64 
TLE2064ID 296-10411-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 405 324 252 TLV2721DGKR 296-11946-2-ND | Dual R/R Output Op Атр 1040.00/2,500 
TLE2064IN 296-10412-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 405 324 252 TLV2721DR 296-10655-1-М0 Dual R/R Output Op Amp 96 80 6 
TLE2064MD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 473 378 2.94 TLV2721DR 296-10655-2-ND Dual R/R Output Op Amp. 1040.00/2,500 
TLE2071ACD 296-10414-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 175 140 1.05 TLV272IP 296-12671-5-ND | Dual R/R Output Op Amp 96 80 64 
TLE2071ACP 296-10415-5-ND — | Low Noise, High Speed JFET Op Am 175 140 1.05 TLV2720DRO1 296-17870-1-ND — Dual R/R Output Op Amp NEW! 102 85 68 
TLE2071AID 296-10416-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 188 150 143 TLV2720DRO1 296-17870-2-ND | Dual R/R Output Op Amp NEW! 1105.00/2,500 
TLE2071AIP. 296-10417-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp... 188 150 143 TLV274CPWR 296-12286-1-ND | 3MHz R/R Out Op Amp 14-TSSOP 1.08 90 7 
TLE2071AQDRQ1 296-17920-1-ND | Low Noise, High Speed JFET TLV274CPWR 296-12286-2-ND — | 3MHz R/R Out Op Amp A4-TSSOP 958.00/2,000 
Op Amp NEW? .............. 200 160 120 TLV274IDR 296-11981-1-ND | Quad 3MHz R/R Output Op Amp 14-306 114 95 76 
TLE2071AQDRQ1 296-17920-2-ND Low Noise, High Speed JFET TLV274IDR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Output Op Атр 14-SOIC 1235.00/2,500 
Ор Amp МЕМ!!............ 2560.00/2,500 (Continued) 
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ДАТЬ Digi-Key Price Each ТЕТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Рап Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV274IN 296-14379-5-ND Quad 3MHz R/R Output Op Am 1.14 95 76 TLV2334IN 296-7469-5-ND Quad LP Low Voltage Op Amp ..M-Dip 245 1.97 1.53 
TLV274IPWR 296-11982-1-ND | Quad 3MHz R/R Output Op Am 1.14 35 76 TLV2334IPWR 296-7470-1-ND Quad LP Low Voltage Op Amp .M-TSSOP 245 1.97 1.53 
TLV274IPWR 296-11982-2-ND Quad 3MHz R/R Output Op Am 1010.00/2,000 TLV2334IPWR 296-7470-2-ND Quad LP Low Voltage Op Amp .. .14-Т550Р 2780.00/2,000 
TLV341AIDBVR 296-17680-1-ND |1.5/ Single Op Amp NEW! 1.05 .88 70 TLV2341ID 296-7471-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp. 2:25 180 1:35 
TLV341AIDBVR 296-17680-2-ND 1.5V Single Op Amp NEW! 1365.00/3,000 TLV2341IP. 296-7472-5-ND Low Voltage Programmable Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLV341AIDCKR 296-17681-1-ND 1.5V Single Op Amp NEW! 1.05 88 70 TLV2342ID 296-7473-5-ND Dual Low Volt. High-Speed Op Am 2.38 1.90 1.43 
TLV341AIDCKR 296-17681-2-ND 1.5V Single 0p Amp NEW! 1365.00/3,000 TLV2342IP. 296-7474-5-ND Dual Low Volt. High-Speed Op Am 238 190 143 
TLV341IDBVR 296-17682-1-ND 1.5V Single Op Amp NEW!. 81 68 .54 TLV2344ID 296-7475-5-ND Quad Low Volt. HS Op Amp 2.88 231 1.80 
TLV341IDBVR 296-17682-2-ND |1.5/ Single Op Amp NEW: 1053.00/3,000 TLV2344IN 296-7476-5-ND Quad Low Volt. HS Op Amp 2.8 231 1.80 
TLV341IDCKR 296-17683-1-ND — |1.5V Single Op Amp NEW: 81 68 54 TLV2344IPW 296-12999-5-ND Quad Low Volt. HS Op Amp. 2.88 231 1.80 
TLV341IDCKR 296-17683-2-ND |1.5/ Single Op Amp NEW: 1053.00/3,000 TLV2361CDBV 296-10523-5-ND | High Perf. Low Volt. Op Amp. [Bu xg B 
TLV13911DBVR 296-17618-1-ND Single Diff. Comparator NEW! 75 63 50 TLV2361CDBVR 296-13798-1-ND High Perf. Low Volt. Op Amp. .80 60 45 
TLV1391IDBVR 296-17618-2-ND Single Diff. Comparator NE! 975.00/3,000 TLV2361CDBVR 296-13798-2-ND High Perf. Low Volt. Op Amp. 780.00/3,000 
TLV2211CDBVR 296-10500-1-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp 120 100 .80 TLV2361IDBVR 296-13745-1-ND High Perf. Low Volt. Op Amp.. 175 63 50 
TLV2211CDBVR 296-10500-2-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp....S0T-23-5 1560.00/3,000 TLV2361IDBVR 296-13745-2-ND High Perf. Low Volt. Op Amp.. 975.00/3,000 
TLV22111DBVR 296-10501-1-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Атр....50Т-23-5 1.26 1.05 84 TLV2362IDGKR 296-13995-1-ND High Perf. Low Volt. Op Amp. .88 .66 50 
TLV22111DBVR 296-10501-2-ND Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Атр....50Т-23-5 1638.00/3,000 TLV2362IDGKR 296-13995-2-ND High Perf. Low Volt. Op Amp. 715.00/2,500 
TLV2221CDBVR 296-10504-1-ND ` |Rail-to-Rail Op Amp.. $0Т-23-5 120 100  .80 TLV2362IDR 296-15029-1-ND High Performance Low Volt. Op Amp 76 57 43 
TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND | Rail-to-Rail Op Amp... SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV2362IDR 296-15029-2-ND | High Performance Low Volt. Op Amp 617.50/2,500 
TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND Low Power R/R Op Amp SOT-23-5 120 100  .80 TLV2362IP. 296-10526-5-ND Dual High Performance Op Amp 76 57 .43 
TLV2231CDBVR 296-12189-2-ND Low Power R/R 0p Amp 50Т-23-5 1560.00/3,000 TLV2362IPWR 296-10527-1-ND Dual High Performance 0p Amp 76 57 44 
TLV2231IDBVR 296-10505-1-ND — |Rail-to-Rail Op Amp.. SOT-23-5 126 1.05 84 TLV2362IPWR 296-10527-2-ND Dual High Performance Op Amp 506.00/2,000 
TLV2231IDBVR 296-10505-2-ND 1638.00/3,000 TLV2370IDBVR 296-12617-1-ND | 550A/Channel 3MHz R/R In/Out 

TLV2231IDBVT 296-17096-1-ND 126 105  .84 Op Amp with Shutdown 135 113 90 
TLV2231IDBVT 296-17096-2-ND |Rail-to-Rail Op Amp... 157.50/250 TLV2370IDBVR 296-12617-2-ND | 550pA/Channel 3MHz R/R In/Ou 

TLV2241IDBVT 296-10506-1-ND — | Micropower R/R Op Amp.. 155 124 93 Op Amp with Shutdown .................... 1755.00/3,000 
TLV2241IDBVT 296-10506-2-ND | Micropower R/R Op Am 217.00/250 TLV2370IDR 296-12298-1-ND | 5&0pA/Channel 3MHz R/R In/Out 

TLV22411DR 296-10507-1-ND | Micropower R/R Op Am 155 124 93 Op Amp with Shutdown 135 113 90 
TLV2241IDR 296-10507-2-ND | Місгоромег R/R Op Am 1985.00/2,500 5 101 

TLV2241IP 296-10508-5-ND — |Micropower R/R Op Amp. 155 124 093 ini Pic кі ои E 8-SOIC 1462.50/2,500 
TLV22421DGKR 296-10509-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp . -MSOP 215 1.72 1.29 TLV2370IP. 296-12217-5-ND 550uA/Channel 3MHz R/R In/Out 


TLV2242IDGKR 


296-10509-2-ND 


Dual Micropower R/R Op Amp . 


2752.50/2,500 


Op Amp with Shutdown .... 


135 143  .90 


TLV2242IDR 296-10510-1-ND | Dual Micropower R/R Op Атр. 2.15 1/27 128 
TLV2242IDR 296-10510-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp . 2752.50/2,500 

TLV2244IDR 296-10511-1-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 2.45 1.97 1.53 
TLV2244IDR 296-10511-2-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 3432.50/2,500 

TLV2244IPW 296-10512-5-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 2.45 1.97 1.53 
TLV2252AID 296-7430-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp. 1.68 134 1.01 
TLV2252AIP 296-7431-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLV2252AIPW 296-7432-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp. 168 1.34 1.01 
TLV2252AQD 296-7433-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLV2252ID 296-7434-5-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 155 124 .93 
TLV2252IP 296-7435-5-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 155 124  .93 
TLV22520D 296-7436-5-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 1.68 134 1.01 
TLV2254AID 296-7437-5-ND Quad Low Volt. R/R Op Amp 2.36 189 147 
TLV2254AIN 296-7438-5-ND Quad Low Volt. R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND Quad Low Volt. R/R Op Amp 2.36 1.89 147 
TLV2254AIPWR 296-7439-2-ND Quad Low Volt. R/R Op Amp 2678.00/2,000 

TLV2254AQD 296-7440-5-ND Quad Low Volt. R/R Op Amp 245 197 1.53 
TLV2254ID 296-7441-5-ND Quad LP Low Volt. R/R Op Amp 225 180 140 
TLV2254IN 296-7442-5-ND Quad LP Low Volt. R/R Op Amp 225 180 140 
TLV2262AID 296-7443-5-ND Dual Adv. R/R Op Amp. 2.03 162 1.22 
TLV2262AIP 296-7444-5-ND Dual Adv. R/R Op Am 2.03 1.62 1.22 
TLV2262AIPWR 296-14378-1-ND | Dual Adv. R/R Op Amp. 2.03 1.62 1.22 
TLV2262AIPWR 296-14378-2-ND | Dual Adv. R/R Op Amp. 2106.00/2,000 

TLV2262AQD 296-7445-5-ND Dual Adv. R/R Op Amp 215 172 129 
TLV2262ID 296-7446-5-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 190 1.52 144 
TLV2262IP 296-7447-5-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 190 152 144 


TLV2262IPWR 


296-7448-1-ND 


Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 


190 1.52 1.14 


TLV23711DBVR 296-13057-1-ND | 550uA/Ch. 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp....SOT-23-5 1.23 1.03 .82 
TLV2371IDBVR 296-13057-2-ND | 550y/A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Ор Am 1599.00/3,000 
TLV2371IDR 296-12299-1-ND | 550рА/Сһ., 3MHz, R/R, 1/0 Op Am 123 1.03  .82 
TLV2371IDR 296-12299-2-ND | 55ОрА/СВ., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp. 1332.50/2,500 
TLV2371IP 296-12218-5-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp 

with Shutdown 123 1.03  .82 
TLV2372IDR 296-10528-1-ND | Dual 3MHz R/R 1/0 Op Amp. 1.30 1.04 178 
TLV2372IDR 296-10528-2-ND | Dual 3MHz R/R 1/0 Op Amp. 1665.00/2,500 
TLV2372IP 296-12219-5-ND | Dual 3MHz R/R 1/0 Op Amp 130 1.04 78 
TLV2373IDR 296-10529-1-ND | Dual 3MHz R/R, 1/0 Op Amp 

with Shutdown 143 114  .86 
TLV2373IDR 296-10529-2-ND | Dual 3MHz R/R, 1/0 Op Amp 

with Shutdown 1825.00/2,500 
TLV2373IN 296-12220-5-ND | Dual 3MHz R/R, 1/0 

with Shutdown 143 114  .86 
TLV2374IDR 296-11967-1-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp. 1.55 124 93 
TLV2374IDR 296-11967-2-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp. 1985.00/2,500 
TLV2374IPWR 296-11968-1-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp. .14-TSSOP 1.55 124 2.93 
TLV2374IPWR 296-11968-2-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp. .14-Т550Р 1612.00/2,000 
TLV2374IN 296-12221-5-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp... 14-Dip 155 124 93 
TLV2375IDR 296-11969-1-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp 

with Shutdown 1.68 1.34 1.01 
TLV2375IDR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp 


TLV2375IPWR 


TLV2375IPWR 


296-11970-1-ND 


296-11970-2-ND 


with Shutdown 
Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp 
with Shutdown 
Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp 
with Shutdown 


2145.00/2,500 
1.68 1.34 1.01 


1742.00/2,000 


TLV2375IN 


296-12222-5-ND 


Quad 3MHz R/R 1/0 Op Amp 


TLV2262IPWR 296-7448-2-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 1976.00/2,000 
TLV22620D 296-7449-5-ND Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 2.03 1.62 1.22 
TLV2264AID 296-7450-5-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 
TLV2264AIN 296-7451-5-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 
TLV2264AIPWR 296-7452-1-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp 257 2.06 1.60 
TLV2264AIPWR 296-7452-2-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp 2908.00/2,000 
TLV2264ID 296-7453-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 2.36 1.89 1.47 
TLV2264IDR 296-7454-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 2.36 1.89 147 
TLV2264IDR 296-7454-2-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 3307.50/2,500 
TLV2264IN 296-7455-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 2.36 1.89 1.47 
TLV2264IPWR 296-7456-1-ND Quad LP Low Voltage R/R Ор Ат 2.36 1.89 147 
TLV2264IPWR 296-7456-2-ND Quad LP Low Voltage R/R Ор Ат 2678.00/2,000 
TLV22640D 296-7457-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Am| 2.57 2.06 1.60 


TLV2302IDGKR 
TLV2302IDGKR 


296-12307-1-ND 
296-12307-2-ND 


Op Amp with O/C Comparator .. 
Op Amp with 0/С Comparator 


215 172 129 
2752.50/2,500 


TLV2302IDR 296-10513-1-ND Op Amp with 0/C Comparato ОЛЫ 172 129 
TLV2302IDR 296-10513-2-ND Op Amp with 0/C Comparato 2752.50/2,500 
TLV2302IP 296-10514-5-ND | Op Amp with O/C Comparato 215 ИЯ 129 
TLV2304IDR 296-10515-1-ND | Dual Op Amp with Dual 

0/С Comparator 2.45 1.97 1.53 
TLV2304IDR 296-10515-2-ND Dual Op Amp with Dual 

O/C Comparator 3432.50/2,500 
TLV2304IN 296-12041-5-ND Dual Op Amp with Dual 


TLV2304IPWR 


296-10516-1-ND 


0/C Comparator 
Dual Op Amp with Dual 
0/C Comparator 


245 1.97 1.53 
245 1.97 1.53 


TLV2304IPWR 296-10516-2-ND Dual Op Amp with Dual 

0/C Comparato 2780.00/2,000 
TLV23221D 296-7458-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 203 162 122 
TLV2322IP 296-7459-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 203 162 122 
TLV23221PWR 296-7460-1-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp 203. 162 122 
TLV23221PWR 296-7460-2-ND Dual Low Volt. Micropower Op Атр... 2106.00/2,000 


TLV2324ID. 296-7461-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp .. 2.36 1.89 147 
TLV2324IN 296-7462-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 2.36 1.89 147 
TLV2324IPWR 296-7464-1-ND Quad Low Volt. Micropower 

Op Amp 2.36 189 147 
TLV2324lPWR 296-7464-2-ND Quad Low Volt. Micropower 

Op Amp Ее 2678.00/2,000 
TLV2332ID 296-7465-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 203 162 122 
TLV2332IP 296-7466-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 208 162 122 
TLV2332IPWR 296-7467-1-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 2.03 1.62 1.22 
TLV2332IPWR 296-7467-2-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 2106.00/2,000 


TLV2384ID 


296-7468-5-ND 


Quad LP Low Voltage Ор Ат 


2.45 1.97 1.53 


with Shutdown 1.68 134 1.01 
TLV2381IDBVT 296-12223-1-ND 1-Channel, R/R, 1/0 Op Am 143 1.14  .86 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND 1-Channel, R/R, 1/0 Op Am 199.50/250 
TLV2381IDR 296-12224-1-ND 1-Channel, R/R, 1/0 Ор Amp.. 143 114  .86 
TLV2381IDR 296-12224-2-ND 1-Channel, R/R, 1/0 Op Amp.. 1825.00/2,500 
TLV2382IDR 296-12226-1-ND | 2-Channel, R/R, 1/0 Ор Ат 10 152 114 
TLV2382IDR 296-12226-2-ND | 2-Channel, R/R, 1/0 Ор Ат 2432.50/2,500 
TLV2401CDR 296-10530-1-ND Micropower Op Ат! 1.90 1.52 1.14 
TLV2401CDR 296-10530-2-ND Micropower Op Amp. 2432.50/2,500 
TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND Micropower Op Amp. 203 162 122 
TLV2401IDBVT 296-10531-2-ND Micropower Op Ат 283.50/250 
TLV2401IDR 296-10532-1-ND Micropower Op Am, 2.03 1.62 1.22 
TLV2401IDR 296-10532-2-ND Micropower Op Amp. 2592.50/2,500 
TLV2401IP. 296-10533-5-ND Micropower Op Amp 203 162 122 
TLV2402CDR 296-10534-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 2.38 1.90 143 
TLV2402CDR 296-10534-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 3040.00/2,500 
TLV2402IDGK 296-13799-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp... 2.25 1.80 140 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp... 2.25 1.80 140 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 3150.00/2,500 
TLV2402IP 296-10536-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp 225 1.80 140 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND |880пА/Сһ. R/R, МО Op Amp with 

Reverse Battery Protection .................... 14-Dip 331 2.65 2.06 
TLV2404CD 296-2427-5-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with 

Reverse Battery Protection 2.99 240 1.87 
TLV2404IDR 296-10537-1-ND |880пА/Сһ. R/R, МО Op Amp with 

Reverse Battery Protection 3.22 2.58 2.01 
TLV2404IDR 296-10537-2-ND |880пА/Сһ. R/R, МО Op Amp with 

Reverse Battery Protection 4505.00/2,500 
TLV2404IN 296-10538-5-ND — |880nA/Ch. R/R, МО Op Amp with 

Reverse Battery Protection .. 322 258 201 
TLV2404IPWR 296-10539-1-ND | 880nA/Ch. R/R, МО Op Amp with 

Reverse Battery Protection 922 2158) 2:01 
TLV2404IPWR 296-10539-2-ND |880пА/Сһ. R/R, МО Op Amp with 

Reverse Battery Protection 3646.00/2,000 
TLV2422AID 296-10540-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp .. 190 152 144 
TLV2422CD 296-10541-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2422CPWR 296-10542-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 
TLV2422CPWR 296-10542-2-ND Dual Micropower R/R Op Amp 1742.00/2,000 
TLV24221D 296-10543-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp .. 178 142 107 
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ЕЕ Digi-Key Price Eachx ASIE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV24220D 296-10544-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp . 190 152 144 TLV2455AIN 296-10601-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. ..16-0р 268 215 1.67 
TLV2432AID 296-10545-5-ND | Dual Micropower R/R Op Атр. 190 152 144 TLV2455AIPWR 296-10602-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-TSSOP 268 245 1.67 
TLV2432AIPWR 296-10546-1-ND Dual Micropower R/R Op Amp. 190 152 144 TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-TSSOP 3034.00/2,000 
TLV2432AIPWR 296-10546-2-ND | Dual Micropower R/R Op Атр. 1976.00/2,000 TLV2455CD 296-2431-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp . 16-506 245 1.97 1.53 
TLV2432AQD 296-10547-5-ND — | Dual Micropower R/R Op Атр. 2.03 162 1.22 TLV2455CN 296-10603-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-Dip 245 1.97 153 
TLV2432CD 296-10548-5-ND | Dual Micropower R/R Op Атр. 168 134 1.01 TLV2455CPWR 296-10604-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. .16-TSS0P 245 1.97 1.53 
TLV2432ID 296-10549-5-ND Dual Micropower R/R Op Amp . 178 142 107 TLV2455CPWR 296-10604-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV24320D 296-10550-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp . 190 152 144 TLV2455ID 296-10605-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp . 257 2.06 1.60 
TLV2434AIDR 296-14409-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 236 1.49 147 TLV2455IDR 296-10605-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 2.57 2.06 1.60 
TLV2434AIDR 296-14409-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 3307.50/2,500 TLV2455IDR 296-10605-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp . 3590.00/2,500 
TLV2434AIPWR 296-10551-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 236 189 147 TLV24551N 296-10606-5-ND — | Quad. Rail-to-Rail Op Amp. 257 206 160 
TLV2434AIPWR 296-10551-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2678.00/2,000 -10607-1- Wan i io REN CD na ў 
| TLV2455IPWR 296-10607-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
ТЫШ СЗС ОСБ ЕО Quad R/R Micropower Op Amp 220 Dee Cim TLV2455IPWR 296-10607-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-TSS0P 2908.00/2,000 
TLV2434CPW 296-10553-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 238 190 143 Pacem i wh Sh | cm 
| TLV2460AIDR 296-7477-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 168 134 101 
eae ет == aR Meropower p Amp RIT e TLV2460AIDR 296-7477-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2145.00/2,500 
- -2- [IET icropower Op Amp .00/2, x HH T 
TLV2434IPWR 296-10555-1-М0 | Quad R/R Micropower Op Amp 225 180 140 ыч 2987810, I Hi M а A m Sgen ree 1А п 
TLV2434IPWR 296-10555-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2550.00/2,000 Е р ў ў : 
я | TLV2460CDR 296-2432-1-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown 155 124 93 
TLV2442AIDR 296-10556-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 178 142 107 | 
R didis: TLV2460CDR 296-2432-2-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2442AIDR 296-10556-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2272.50/2,500 | 
s я TLV2460CDBVR 296-7479-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... 155 124 93 
TLV2442A0D 296-10557-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 190 152 114 TLV2460CDBVR ТОПИ LP RA VO Ор Amp wih Shutd ЖЕШЕТ 
TLV2442AQPW 296-10558-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 190 152 144 XU Het p. Amp: WIE SUC own: В 
ied ia Ra TLV2460CP 296-7480-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 
TLV2442CD 296-10559-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 168 134 101 а 
TLV24421D 296-10560-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp. 468 134 101 TLV2460IDBVR 296-7481-1-ND — LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 124 93 
о ова! TLV2460IDBVR 296-7481-2-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown 2382.00/3,000 
TLV24420D 296-10561-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 178 142 107 Ер желің LP PYRO 05 Arn with Stutd seer ispa 
TLV24420PW 296-10562-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 178 142 107 DD win SIUEN. ` кыы 
TLV2444AIPWR 296-10563-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 225 480 140 TLV2460IDR 296-7482-2-ND |Р R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2444AIPWR 296-10563-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2550.00/2,000 TLV2460IP 296-7483-5-ND — |LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 .93 
TLV2444CD 296-10564-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 225 180 1.35 TLV2461AIDR 296-7484-1-ND LP А/В 1/0 Op Amp with Shutdown 155 124 .93 
TLV2444CPW 296-10565-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 225 1.80 1.35 TLV2461AIDR 296-7484-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2AAAIDR 296-10566-1-ND — | Quad, Rai-to-Rail Op Amp 238 190 143 TLV2461AIP 296-7485-5-ND — |LP P/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 124 93 
TLV2444IDR 296-10566-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 TLV2461CD 296-7486-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143 114 86 
TLV2444IPWR 296-10567-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 238 1.90 143 TLV2461CDBVR 296-7487-1-ND LP А/В 1/0 Op Amp with Shutdown 143 1.14  .86 
TLV2444IPWR 296-10567-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown 2190.00/3,000 
TLV2450AID 296-10568-5-ND Single, Rail-to-Rail Op Am 368 134 101 TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143 144 86 
TLV2450AIDR 296-10568-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Am| 168 134 101 TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown.... 199.50/250 
TLV2450AIDR 296-10568-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 TLV2461CDR 296-7488-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143 114 86 
TLV2450AIP 296-10569-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp.. 168 134 101 TLV2461CDR 296-7488-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1825.00/2,500 
TLV2450CD 296-1884-5-ND — | Low Power Rail-to-Rail Ор Amp 155 124 93 TLV2461CP 296-7489-5-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown. 143 144 86 
TLV2450CDBVR 296-10570-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp... 155 124 93 TLV24611DBVR 296-7490-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143 144  .86 
TLV2450CDBVR 296-10570-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp... 2382.00/3,000 TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 2190.00/3,000 
TLV2450CP 296-1885-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 TLV2461IDR 296-7491-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143 114  .86 
TLV2450ID 296-1886-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 98 TLV2461IDR 296-7491-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 1825.00/2,500 
TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp.. 155 124 93 TLV2461IP 296-7492-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 143 144 86 
TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp... 2382.00/3,000 TLV2462AIDR 296-7557-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 215 172 129 
TLV2450IP 296-1887-5-ND — | Low Power Rail-to-Rail Ор Am 155 124 93 TLV2462AIDR 296-7557-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2451AID 296-10572-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp.. 155 124 .93 TLV2462AIP 296-7558-5-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 245 172 129 
E ARA 236105771 МО Зп, isi -Par ae К SONO aa TLV2462AQD 296-12066-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp. 225 180 1.35 
-10572-2- » Rail-to- 00/2, TLV2462AQDRO1 296-17738-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 0 
TLV2451AIP 296-10573-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp.. 155 124 ` 93 NEM S asm dem dum 
TLV2451CD 296-1888-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143 1.14  .86 TLV2462AQDRQ1 296-17738-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op 
TLVASICOR 296-1868-2.ND | Single Railto-Rall Op Amp. V 1825002500. Anp NEW — 
- -2- ingle, Rail-to-Rail Op Ат .00/2, E PH il-to-Rail 
Ти s | Sng rate al Ап Ои шш oe Е 
TLV2451CDBVR 296-10574-2-ND | Single, Rail-to-Rail Ор Amp... 2190.00/3,000 TLV2462CD 296-2434-5-ND — | Dual LP Rail-to-Rall I/O Op Amp 1001 A53 e 
TLV2451CP 296-1889-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Ор Amp 143 114 46 odd cis il-to-Rai ; | | 
| і TLV2462CDR 296-2434-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 190 152 114 
TLV24511D 296-1890-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Ор Amp 143 114 86 о ао Ва) 
б Я : TLV2462CDR 296-2434-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 2432.50/2,500 
TLV2451IDR 296-1890-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp... 143 114 86 Е т 
о f Mea TLV2462CP 296-1892-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 190 152 114 
TLV2451IDR 296-1890-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Am 1825.00/2,500 | | 
aR kal: | ШОНА TLV2462ID 296-7562-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 203 162 122 
TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND | Single, Rail-to-Rail Ор Amp... 143 114 86 MEME жала се WR MED D 
TLV2451IDBVR 296-10576-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp... 2190.00/3,000 PS penas SDN 
" i TLV2462IDR 296-7562-2-ND | Dual LP Rail 2592.50/2,500 
TLV2451IP 296-1891-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp. 143 114 86 2 "ë 
TLV2452AIDR 296-10578-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 129 Шалы m m ў Р Dui E Par са = = 
TLV2452AIDR 296-10578-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 Poora il- 30/2, 
ШШЕ АЕБ D касог Op Amp 28 12 129 | Перо 296120889 АО | Dual LP Railio-Ral ИО Op Amp 218 172 128 
TLV2452CD 296-2428-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 190 152 144 SS sn а ; : : : 
TLV2452CDR 296-2428-L-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp: 190 152 114 | TLV2463AIDR 296-7563-1-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 238 190 143 
TLV2452CDR 296-2428-2-ND — | Dual. Rail-to-Rail Op Amp. 2432 .50/2.500 TLV2463AIDR 296-7563-2-ND | Dual LP R/R МО Op Amp with SD 3040.00/2,500 
TLV2452CDGKR 296-10580-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 190 152 1.14 TLV2463AIN 296-7564-5-ND Dual LP R/R I/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 143 
TLV2452CDGKR 296-10580-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2432.50/2,500 TLV2463AQD 296-12069-5-ND | Dual LP R/R МО Op Amp with SD 238 190 143 
TLV2452IDGKR 296-10582-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 203. 482 422 TLV2463AQPWR 296-12070-1-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD......14-TSSOP 2.38 1.90 143 
TLV2452IDGKR 296-10582-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2592.50/2,500 TLV2463AQPWR 296-12070-2-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD.......14-TSSOP 2470.00/2,000 
TLV2452IDR 296-10583-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 205152 122 TLV2463CD 296-2435-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 14-506 215 172 129 
TLV2452IDR 296-10583-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2592.50/2,500 TLV2463CDR 296-2435-1-ND | Dual LP R/R ИО Op Amp with SD 14-506 245 172 129 
TLV2452IP 296-10584-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.03 1.62 122 TLV2463CDR 296-2435-2-ND | Dual LP R/R МО Op Amp with SD 14-501С 2752.50/2,500 
TLV2453AIDR 296-10585-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 238 190 143 TLV2463CDGS 296-7565-5-ND | Dual LP R/R МО Op Amp with SD O-MSOP 245 172 1.29 
TLV2453AIDR 296-10585-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 3040.00/2,500 TLV2463CN 296-7567-5-ND | Dual LP R/R МО Op Amp with SD 14-0ір 245 172 1.29 
TLV2453AIN 296-10586-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 238 190 143 TLV2463ID 296-1894-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail Op Amp... 14-506 225 1.80 1.35 
TLV2453CD 296-2429-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 129 TLV2463IDGSR 296-7568-I-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD O-MSOP 225 180 135 
TLV2453CDR 296-2429-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 472 129 TLV2463IDGSR 296-7568-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 0-MSOP 2880.00/2,500 
TLV2453CDR 296-2429-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 TLV2463IN 296-1895-5-ND Dual LP R/R Op Amp...... 14-Dip 225 180 1.35 
TLV2453CDGSR 296-10587-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 129 TLV24630D 296-12071-5-ND | Dual LP R/R МО Op Amp with 5 SOIC 238 190 143 
ТЫ заспав S9 Dobe ND Del oral 0р um 5 cee aes TLV24630PWR 296-12072-1-ND — |Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 238 190 143 
-10589-1- іні, Rail-to-Rail Op Amp. í : i TLV24630PWR 296-12072-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD... 2470.00/2,000 
В EE Dual, ао ай 0 тр. 5 ae TLV2464AIDR 296-14410-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 245 197 153 
-10590-1- , Rail-to- . : : - TLV2464AIDR 296-14410-2-ND Quad LP P/R 1/0 Op A 3432.50/2,500 
TLV2453IDR 296-10590-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2880.00/2,500 ЕЕ iad ER R/R У Dp; imp 2, 
Í | TLV2464AIPW 296-14050-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 245 197 153 
TLV2453IN 296-10591-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 225 180 1.35 TLV2464CD 296-2436-5-ND | Quad LP P/R ИО Op Amp 295 180 140 
TLV2454AID 296-10592-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 197 153 
аа о TLV2464CDR 296-2436-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Ор Amp 225 180 140 
TLV2454AIDR 296-10592-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 197 153 
- | TLV2464CDR 296-2436-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 3150.00/2,500 
TLV2454AIDR 296-10592-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3432.50/2,500 pud 
| : TLV2464CN 296-7570-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 225 180 140 
TLV2454AIN 296-10593-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 245 197 153 
| h TLV2464CPWR 296-7571-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-Т550Р 225 1.80 1.40 
В Е ONDE Quad, Rail-to-Rail Op Amp ZAS ШЕП, Дір TLV2464CPWR 296-7571-2-ND — | Quad LP R/R 1/0 Op Am 14-Т550Р 2550.00/2,000 
TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2780.00/2,000 D Әтір š зава 
TLV2454CD 296-2430-5-ND “| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 225 180 140 ШАГА 296 0908541 Quad " ВА Qn Amp. 236 119 1/7 
TLV2454CN 296-10595-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op A 225 180 140 -10608- 1- ua p Amp. : : ‘ 
TLV2454ID 296-10596-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 236 189 147 TLV246410R 296710608 2 ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 3307.50/2,500 
TLV2454IDR 296-10597-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 236 1.89 147 TLV2464IN 296-7573-5-№0 | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 236 189 147 
TLV2454IDR 296-10597-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3307.50/2,500 TLV2464IPWR 296-7575-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp .M-TSSOP 236 1.89 147 
TLV2454IN 296-10598-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 236 189 147 TLV2464IPWR 296-7575-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp 14-1550Р 2678.00/2,000 
TLV2454IPWR 296-10599-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 236 189 147 TLV2465CD 296-2437-5-ND | Quad LP R/R МО Op Amp with 50........16-506 245 1.97 1.53 
TLV2454IPWR 296-10599-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2678.00/2,000 TLV2465CDR 296-2437-1-ND | Quad LP R/R МО Op Amp with SD........16-SOIC 245 1.97 1.53 
TLV2455AID 296-10600-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.68 215 1.67 TLV2465CDR 296-2437-2-ND (шай LP R/R 1/0 Op Amp with SD..........16-SOIC 3432.50/2,500 
TLV2455AIDR 296-10600-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.68 215 167 TLV2465CN 296-7577-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD............16-Dip 245 197 153 
TLV2455AIDR 296-10600-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3747.50/2,500 
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AMPLIFIERS (Continued) 


1%) Texas INSTRUMENTS 


1210 Digi-Key Price Each Е Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV2465CPWR 296-7578-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 245 197 153 TLV2475AIPWPR 296-10636-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 6-HTSSOP 279 224 174 
TLV2465CPWR 296-7578-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2780.00/2.000 TLV2475AIPWPR 296-10636-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 6-HTSSOP 3162.00/2,000 
TLV24651D 296-10609-5-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 206 1.60 TLV2475CD 296-2443-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-506 245 1.97 1.53 
TLV24651D 296-10609-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.57 206 160 TLV2475CDR 296-2443-1-ND — | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-506 245 1.97 1.53 
TLV2465IDR 296-10609-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 3590.00/2,500 TLV2475CDR 296-2443-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 16-SOIC 3432.50/2,500 
TLV2465IN 296-7580-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 206 160 TLV2475CN 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-Dip 245 1.97 153 
TLV2465IPWR 296-7581-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 206 1.60 TLV2475CPWPR 296-10639-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 6-HTSSOP 257 2.06 1.60 
TLV2465IPWR 296-7581-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2908.00/2,000 TLV2475CPWPR 296-10639-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 6-HTSSOP 2908.00/2,000 
TLV2470AIDR 296-7493-1-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown. 168 134 101 TLV2475IDR 296-10640-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 257 206 160 
TLV2470AIDR 296-7493-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 2145.00/2,500 TLV2475IDR 296-10640-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 3590.00/2,500 
TLV2470AIP 296-7494-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdow 168 134 101 TLV2475IN 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 257 206 160 
TLV2470CD 296-2438-5-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown. 155 124 93 TLV2475IPWPR 296-10642-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 268 215 167 
TLV2470CDR 296-2438-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 .93 TLV2475IPWPR 296-10642-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3034.00/2,000 
TLV2470CDR 296-2438-2-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown. 1985.00/2,500 TLV2620IDBVT 296-15332-5-ND | Single Supply Op Amp 143 114 46 
TLV2470CDBVR 296-7495-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 TLV2620IDR 296-11662-1-ND — | Single Supply Op Amp 143 114 46 
TLV2470CDBVR 296-7495-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 2382.00/3,000 TLV2620IDR 296-11662-2-ND | Single Supply Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2470CP 296-7496-5-ND [ІР R/R 1/0 Op Amp with Shutdow 155 124 93 TLV2621IDBVT 296-15333-1-ND | Single Supply Op Amp 130 104 78 
TLV2470IDBVR 296-7497-1-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown. 155 124 9% TLV26211DBVT 296-15333-2-ND Single Supply Op Атр 182.00/250 
TLV2470IDBVR 296-7497-2-ND | LP R/R ИО Op Amp with Shutdown. 2382.00/3,000 TLV2621IDR 296-11667-1-ND Single Supply Op Amp 130 104 78 
TLV2470IDR 296-7498-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 155 124 93 TLV2621IDR 296-11667-2-ND — | Single Supply Op Amp 1665.00/2,500 
TLV2470IDR 296-7498-2-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 1985.00/2,500 TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, HS Op Amp 168 134 101 
TLV2470IP 296-7499-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdow 1.55 1.24 .93 TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND | Dual, Rail 2145.00/2,500 
TLV2471AIDR 296-7500-1-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 1.55 124  .93 TLV2622IDR 296-10648-1-ND Dual, Rai 1.68 1.34 101 
TLV2471AIDR 296-7500-2-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 1985.00/2,500 TLV2622IDR 296-10648-2-ND i 2145.00/2,500 
TLV2471AIP 296-7501-5-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Op Атр. 155 124 493 TLV2623IDGSR 296-10649-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 190 152 114 
TLV2471CD 296-2439-5-ND ІР Rail-to-Rail In/Out Op Am 143 114 46 TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 2432.50/2,500 
TLV2471CDR 296-2439-1-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 143 114 86 TLV2623IDR 296-10650-1-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 190 1.52 1.14 
TLV2471CDR 296-2439-2-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 1825.00/2,500 TLV2623IDR 296-10650-2-ND | Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 2432.50/2,500 
TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 143 114 86 TLV2624IDR 296-11665-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp . 238 1.90 143 
TLV2471CDBVR 296-7502-2-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 2190.00/3,000 TLV2624IDR 296-11665-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Атр. 3040.00/2,500 
TLV2471CP 296-7503-5-ND ІР Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 143 114 86 TLV2624IPWR 296-11655-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp . -M-TSSOP 2.38 190 143 
TLV2471IDBVR 296-7504-1-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 143 114 86 TLV2624IPWR 296-11655-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp . .14-TSS0P 2470.00/2,000 
TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 2190.00/3,000 TLV2625IDR 296-11695-1-ND — | Low Voltage Quad Op Amp. 236 189 147 
TLV2471IDR 296-7505-1-ND (ІР Rail-to-Rail In/Out Op Am 1.48 114 —.86 TLV2625IDR 296-11695-2-ND | Low Voltage Quad Op Amp. 3307.50/2,500 
TLV2471IDR 296-7505-2-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Am 1825.00/2,500 TLV2625IPWR 296-11669-1-ND — | Low Voltage Quad Op Amp. 236 189 147 
I 29673055520; Ds me Варава . ШЕ T4 16 TLV2625IPWR 296-11669-2-ND | Low Voltage Quad Op Amp. 2678.00/2,000 
-10610-5- ‚ Rail-to- . . : : TLV2630IDBVR 296-11971-1-ND | MHz R/R Output Op Amp with SD 178 142 107 
TLV2472AIDR 296-10610-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 1.72 1.29 TLV2630IDBVR 296-11971-2ND | SMHz RR Output 0p Amp with SD 2727.00/3.000 
TLV2472AIDR 296-10610-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 TLV2630IDR 296-11972-1-ND |9МН2 R/R Output Op Amp with SD 178 142 107 
ТОЛАР оет Dua Lai D amp um к= ші TLV2630IDR 296-11972-2-ND — | 9MHz P/R Output Op Amp with SD 2272.50/2,500 
- -1- ual, Rail-to-Rail Ор Amp. B Ü ў = ЕЕ il-to-Rai 
СОМА 295-10612-2-ND.— | Dual Ralcto-Rall Op Amy. ард TLV2631IDBVR 296-11973-1-ND  9MHz Rail-to-Rail Output Op Атр. 155 124 93 
^ | TLV2631IDBVR 296-11973-2-ND |9МН2 Rail-to-Rail Output Op Amp. 2382.00/3,000 
TLV2472CD 296-2440-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 190 152 144 TLV2631IDR 296-11974-1-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp. 155 124 93 
TLV2472CDR 296-2440-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 190 152 144 TLV2631lDR 206-11974-2-ND — | 9MHz Rail-to-Rail Output Op А 1985.00/2.500 
TLV2472CDR 206-2440-2-ND — | Dual, Rai-to-Rail Op А 2432.50/2,500 ^ iow Power: Wide Ва Ма 
ual, Rall-to-Hall Әр Amp. -9U/2, TLV2632IDGKR 296-13368-1-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, 
TLV24721DGNR 296-10615-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 208 102 122 Single Supply R/R Op Amp К 225 180 135 
TLV2472IDGNR 296-10615-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2592.50/2,500 WENDEN 7 I 
TLV2472ID 296-10614-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp. 203 162 122 | TV2632D8KR BEARERS AD i Se oll GEEHRTE 
TLV2472IDR 296-10616-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2.03 1462 122 TLV2632IDR 296-11975-1-ND — Dual Low Power, Wide Bandwid 75 
TLV2472IDR 296-10616-2-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2592.50/2,500 Single Supply R/R Op Amp 225 480 135 
TLV2472IP 296-10617-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.03 162 122 TLV2632IDR 296-11975-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, 
тава |295-1061-LND — | Dual Ralto-Rall Op Amp: 238 190 148 Sis Supply ТУВ Op Алр 20000250 
- -1- ual, Rail-to-Rail Op Amp. К 4 й = 212 i i j 
TLV2473AIDR 296-10618-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 3040.00/2,500 Ша аа Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply 
AIAN e N Dual Rail-to-Rail 07 Am ped Te VE R/R Op Amp w/Shutdown ............. 10-MSOP 2.25 1.80 1.40 
TAON ЕВ ТЕЛІ TM p $18 135 98 TLV2633IDGSR 296-13369-2-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply 
ual, Rail-to-Rail Op Amp. . : - R/R Op Amp w/Shutdown ... 10-MSOP 3150.00/2,500 
TLV2473CDGQR 296-10620-2-4Л0 Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 TLV2633IDR 296-11976-1-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply 
TLV2473CD 296-2441-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 129 R/R Op Amp w/Shutdown... 14-306 225 180 140 
TLV2473CDR 296-2441-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 215 172 129 TLV2633IDR 296-11976-2-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single S 
-2441-2- il-to-Rai | LP, , Single Supply 
TLV2473CDR 296-2441-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 R/R Op Amp w/Shutdown 1 3150.00/2,500 
TLV24731D 2961106022: ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. а eM E TLV2634IDR 296-11977-1-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Amp 279 224 174 
TLV2473IDGOR ООВ Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 200 ЛЕШ п TLV2634IDR 296-11977-2-ND Quad 9MHz R/R Output Op Amp 3905.00/2,500 
TASR DOCTORE ND ріні, Ratto Piali 0р Amp. 5 u TLV2634IPWR 296-11978-1-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Amp ......14-Т550Р 279 224 174 
ернің Ua, EO ROI CDD: j ; | TLV2634IPWR 296-11978-2-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Amp .......14-Т550Р 3162.00/2,000 
TLV2473IDR 296-10624-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 2880.00/2,500 : : 
s 1 TLV2635IDR 296-11979-1-ND Quad 9MHz Rail-to-Rail Output 
TLV2473IN 296-10625-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Атр. 225 180 135 Op Amp with Shutdown 16-506 341 249 194 
TLV2474AIDR 296-10626-1-ND uad, Ed аме R/R, 1/0, DM ac NDA ГИС i I j 
TLV2474AIDR 296-10626-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, | AS, Op Amp with Shutdown GESAGT) 
High Drive Op Amp 3432.50/2.500 TLV2635IPWR 296-11980-1-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail Output 
к Op Amp with Shutdown................. 16-TSSOP 341 249 1.94 
TLV2474AIN 296-10627-5-ND Gua, ШОР ШЫ R/R, 1/0, BUB Hep NEN TLV2635IPWR 296-11980-2-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail Output 
TLV2474AIPWPR 296-10628-1-ND — Quad. 600001, 2 Мі, RR, Йб eqs Ор Amp with Shutdown UTD 
7 -10628-1- uad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2711CDBVR 296-10651-1-ND LP, Rail-to-Rail Ор Атр. 1.93 за 
High Drive Op Amp -M-HTSSOP 5 500 159 TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op А 1443.00/3,000 
TLV2474AIPWPR 296-10628-2-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz P/R, 1/0, 7 -10651-2- ; Rail-to-Rail Op Amp . 00/3, 
int Dek 7 TLV2711IDBVR 296-10652-1-ND LP, Rail-to-Rail Op Атр. 117 98 78 
High Drive Op Amp. 14-НТ550Р 2908.00/2,000 | | 
TLV2711IDBVR 296-10652-2-ND LP, Rail-to-Rail Op Атр. 1521.00/3,000 
TLV247AAIPWR RUNDE Quar, 50/7. 2.8MHz F/R, VO, qe TLV2721CDBVR 296-10653-1-ND ІР. Rail-to-Rail Op Атр. i а 
igh Drive Op Amp .... А i Ñ Я 91 il-to-Rai 
ПАРИ 296-13364-2-№0 | Quad, 600,01 2-8MHZ R/R. 1/0, TLV2721CDBVR 296-10653-2-ND — ІР, Raito-Rail Op Amp . 1443.00/3,000 
High Drive Op Amp 2780.00/2,000 TLV27211DBVR 296-10654-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp . diy 8 г 
1124740 296-2442-5-ND | Quad, 6001/Ch.2.8Miz R/R. 1/0 a TLV2721IDBVR 296-10654-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Атр. 1521.00/3,000 
High Drive Op Amp «ин 225 180 140 TLV2731CDBVR 296-10656-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Атр. ТИ 
— - - - TLV2731CDBVR 296-10656-2-ND LP, Rail-to-Rail Op Атр. 1443.00/3,000 
TLV2474CDR 296-2442-1-ND “ней Dae OF AE /0, do а VD TLV2731IDBVR 296-10657-1-ND — | LP, Rail-to-Rail Op Атр. 117 98 78 
TLV2474CDR 296-2442-2-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R. 1/0, š ; Š TLV2731IDBVR 296-10657-2-ND ІР, Rail-to-Rail Op Amp . 1521.00/3,000 
High Drive Op Amp 3150.00/2,500 TLV2760ID 296-10658-5-ND | Micropower R/R Op Amp 168 134 101 
TLV2474CN 296-10630-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R. 1/0, TLV2760IDBVT 296-10659-1-ND | Micropower В/В Op Amp 168 134 101 
High Drive Op Amp у 225 180 140 TLV2760IDBVT 296-10659-2-ND | Micropower R/R Op Amp 234.50/250 
TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND — | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV27601P 296-10660-5-ND — | Micropower Н/Е Op Amp 168 1.34 101 
High Drive Op Amp ..14-HTSSOP 236 1.89 147 TLV2761ID 296-10661-5-ND | Micropower R/R Op Amp 155 124 .93 
TLV2474CPWPR 296-10631-2-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2761IDBVT 296-10662-1-ND | Micropower R/R Op Amp. 138 1.10  .83 
High Drive Op Amp. 14-HTSSOP. 2678.00/2,000 TLV2761IDBVT 296-10662-2-ND | Micropower R/R Op Amp 217.00/250 
TLV2474IDR 296-10632-1-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8M TLV2761IP. 296-10663-5-ND Low Power, Single R/R Op Amp. 155 124 93 
High Drive Op Amp 236 189 147 TLV2762IDGKR 296-10664-1-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Ор Amp 215 172 129 
TLV2474IDR 296-10632-2-ND | Quad, 600j/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
High Drive Ор Amp 3307.50/2,500 TLV2762IDR 296-10665-1-ND | Гом Power, Dual R/R Op Amp. 215 172 129 
TLV2474IN 296-10633-5-ND. Quad, 600j/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2762IDR 296-10665-2-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2752.50/2,500 
High Drive Op Amp 236 1.89 1.47 TLV2763CD 296-10666-5-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 225 180 135 
TLV2474IPWPR 296-12009-1-ND Quad, 600p/Ch. 2.8MHz P/R, 1/0, TLV2763CDR 296-10666-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 225 180 135 
High Drive Op Amp ..14-HTSS0P 245 197 153 TLV2763CDR 296-10666-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2880.00/2,500 
TLV24741PWPR 296-12009-2-ND Quad, 600j/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND Low Power, Dual R/R Op Amp 2.88 1.90 1.43 
High Drive Op Amp. 14-НТ550Р 2780.00/2,000 TLV2763IDGSR 296-10667-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. .10-Т550Р 3040.00/2,500 
TLV2475AIDR 296-10634-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-506 268 215 1.67 TLV2763IDR 296-10668-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 14-506 238 1.90 143 
TLV2475AIDR 296-10634-2-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp 6-SOIC 3747.50/2,500 TLV2763IDR 296-10668-2-ND — | Low Power, Dual R/R Op Amp 14-5016 3040.00/2,500 
TLV2475AIN 296-10635-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 16-0ір 2.68 215 1.67 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 
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AMPLIFIERS (Continued) 


$ Texas INSTRUMENTS 


ele Digi-Key Price Each ТЕЛЕ Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV2763IN 296-10669-5-ND Low Power, Dual R/R Op Amp . 2.38 190 143 TLV2782CDGKR 296-7613-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp .. 2752.50/2,500 
TLV2764IDR 296-10670-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 2.45 1.97 1.53 TLV2782ID 296-11652-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp .. 225 1.80 1.35 
TLV2764IDR 296-10670-2-ND | Micropower Single R/R Ор Amp 3432.50/2,500 TLV2782IDGKR 296-7615-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp .. 2.25 1.80 1.35 
ТІУ/27641М 296-14051-5-ND |1.8/ Micropower R/R Input/Output TLV2782IDGKR 296-7615-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp. 2880.00/2,500 


Op Amp with Shutdown 


245 1.97 1.53 


TLV2764IPWR 


296-10671-1-ND 


Micropower Single R/R Op Amp 


245 1.97 1.53 


TLV2782IP. 296-7616-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp. 225 180 135 
TLV2783AID 296-13372-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown ...................... 2.36 1.89 147 
TLV2783CD 296-10684-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown ...................... 238 1.90 143 
TLV2783CDR 296-10684-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown ...................... 2.38 1.90 143 
TLV2783CDR 296-10684-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown ...................... 3040.00/2,500 
TLV2783CDGSR 296-10683-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown .................... 2.38 1.20 143 
TLV2783CDGSR 296-10683-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 3040.00/2,500 
TLV2783ID 296-2446-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 


TLV2783IDGSR 


TLV2783IDGSR 


296-10685-1-ND 


296-10685-2-ND 


Op Amp with Shutdown ...................... 14-SOIC 
1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 
1.8V, 8MHz, High Speed 

Op Amp with Shutdown 


225 1.80 1.40 
225 1.80 1.40 


3150.00/2,500 


TLV2764IPWR 296-10671-2-ND  |Micropower Single R/R Op Amp 2780.00/2,000 
TLV2765IDR 296-10672-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 2.68 215 1.67 
TLV2765IDR 296-10672-2-ND Micropower Single R/R Op Amp 3747.50/2,500 
TLV2765IPWR 296-10673-1-ND Micropower Single R/R Op Amp 2.68 215 1467 
TLV2765IPWR 296-10673-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp 3034.00/2,000 
TLV2770AIDR 296-7582-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 1.90 152 144 
TLV2770AIDR 296-7582-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2432.50/2,500 
TLV2770AIP 296-7583-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown .. 190 152 144 
TLV2770CD 296-1896-5-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 168 134 1.01 
TLV2770CDR 296-1896-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 1.68 1.34 1.01 
TLV2770CDR 296-1896-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2145.00/2,500 
TLV2770CDGKR 296-7584-1-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/SD.. 1.68 134 1.01 
TLV2770CDGKR 296-7584-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/SD. 2145.00/2,500 
TLV2770CP 296-1897-5-ND Rail-to-Rail Op Amp 1.68 134 1.01 
TLV2770ID 296-1898-5-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp w/SD 178 142 107 
TLV2770IDR 296-1898-1-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp w/SD 178 142 1.07 
TLV2770IDR 296-1898-2-ND Single 2.7V R/R 1/0 Op Amp w/SD 2272.50/2,500 
TLV2770IDGKR 296-7585-1-ND Single 2.7V R/R 0p Amp w/SD. 178 142 1.07 
TLV2770IDGKR 296-7585-2-ND Single 2.7V R/R Op Amp w/SD. 2272.50/2,500 
TLV2770IP 296-1899-5-ND Rail-to-Rail Op Amp .. 178 142 1.07 
TLV2771AIDR 296-7586-1-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 1.68 1.34 1.01 
TLV2771AIDR 296-7586-2-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 
TLV2771CD 296-1900-5-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 155 124 093 
TLV2771CDR 296-1900-1-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 155 124 93 
TLV2771CDR 296-1900-2-ND Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 1985.00/2,500 
TLV2771CDBVR 296-1346-1-ND Rail-to-Rail Op Am 155 124  .93 
TLV2771CDBVR 296-1346-2-ND Rail-to-Rail Op Am 2382.00/3,000 
TLV2771IDBVR 296-1347-1-ND i 1.68 1.34 1.01 
TLV2771IDBVR 296-1347-2-ND Rail-to-Rail Op Am 2574.00/3,000 
TLV27711D 296-10674-5-ND HS, Single Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 101 
TLV2771IDR 296-10674-1-ND HS, Single Rail-to-Rail Op Amp 1.68 134 1.01 
TLV2771IDR 296-10674-2-ND HS, Single Rail-to-Rail Op Amp 2145.00/2,500 
TLV2772AIDR 296-7587-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 235 188 141 
TLV2772AIDR 296-7587-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Ор Amp . 3007.50/2,500 
TLV2772AIP 296-7588-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 141 
TLV2772AMD 296-7589-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 257 2.06 1.60 
TLV2772AQD 296-10675-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 225 1.80 140 
TLV2772AQPW 296-10676-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 2.25 1.80 140 
TLV2772CD 296-10677-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 215 17 129 
TLV2772CDR 296-10677-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 2752.50/2,500 
TLV2772CDGK 296-7591-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 215 172 129 
TLV2772CP 296-7592-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 215 172 129 
TLV27721D 296-1902-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Атр.. 225 180 1.35 
TLV27721DR 296-1902-1-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp.. 225 180 135 
TLV2772IDR 296-1902-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 2880.00/2,500 
TLV2772IDGKR 296-7593-1-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 225 180 1.35 
TLV2772IDGKR 296-7593-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 2880.00/2,500 


TLV2772IP 
TLV2772MD 


296-1903-5-ND 
296-7594-5-ND 


Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 
Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 


2.25 1.80 1.35 
2.45 1.97 1.53 


TLV2772QD 
TLV27720PW 
TLV2773AIDR 
TLV2773AIDR 
TLV2773AIN 


296-10678-5-ND 
296-10679-5-ND 
296-7595-1-ND 
296-7595-2-ND 
296-7596-5-ND 


Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp . 
Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 


235 1.88 141 
235 1.88 141 
236 1.89 1.47 
3307.50/2,500 
2.36 189 147 


TLV2773CD 
TLV2773CDR 
TLV2773CDR 
TLV2773CDGS 
TLV2773IDGSR 


296-2444-5-ND 
296-2444-1-ND 
296-2444-2-ND 
296-7597-5-ND 
296-7599-1-ND 


Dual Rail-to-Rail Op Amp. 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown ... 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown ... 


235 1.88 141 
235 188 141 
3007.50/2,500 
235 1.88 141 
225 180 140 


TLV2773IDGSR 
TLV2773IDR 
TLV2773IDR 
TLV2773IN 
TLV2774AIDR 


296-7599-2-ND 
296-7600-1-ND 
296-7600-2-ND 
296-7601-5-ND 
296-7602-1-ND 


Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown ... 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp .... 


3150.00/2,500 
225 1.80 1.40 

3150.00/2,500 
2.25 1.80 1.40 
2.79 224 174 


TLV2774AIDR 
TLV2774AIN 
TLV2774CD 
TLV2774CDR 
TLV2774CDR 


296-7602-2-ND 
296-7603-5-ND 
296-1904-5-ND 
296-1904-1-ND 
296-1904-2-ND 


Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 


3905.00/2,500 
279 224 1.14 
257 2.06 1.60 
2.57 2.06 1.60 

3590.00/2,500 


TLV2774CN 
TLV2774CPWR 
TLV2774CPWR 
TLV2774ID 
TLV2774IN 


296-1905-5-ND 
296-7604-1-ND 
296-7604-2-ND 
296-1906-5-ND 
296-1907-5-ND 


Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 
Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 


257 2.06 1.60 
2.57 2.06 1.60 
2908.00/2,000 
2.68 2.15 1.67 
2.68 2.15 1.67 


TLV2783IN 296-10686-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 225 1.80 140 
TLV2784AID 296-10687-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed 

Op Amp with Shutdown 279 224 174 
TLV2784CPWR 296-13373-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 257 206 1:60 
TLV2784CPWR 296-13373-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed P/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown 2908.00/2,000 
TLV2784IDR 296-10688-1-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown ...................... 14-8010 268 215 1.67 
TLV2784IDR 296-10688-2-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown ....................... 14-SOIC 3747.50/2,500 
TLV2784IPW 296-10689-5-ND 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 

Op Amp with Shutdown .M-TSSOP 2.68 215 1.67 
TLV2785AID 296-10690-5-ND Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp.. 16-SOIC 2.99 2.40 1.87 
TLV2785CPWR 296-10691-1-ND Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. .16-Т550Р 279 224 1.74 
TLV2785CPWR 296-10691-2-ND Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. .16-Т550Р 3162.00/2,000 
TLV2785IDR 296-10692-1-ND Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp.. 16-SOIC 288 2.31 1.80 
TLV2785IDR 296-10692-2-ND Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Атр. 16-SOIC 4032.50/2,500 
TLV3404IDR 296-10710-1-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.59 207 161 
TLV3404IDR 296-10710-2-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-5016 3622.50/2,500 
TLV3404IPWR 296-10711-1-ND LP, Quad Rail-to-Rail 0p Amp .M-TSSOP 2.50 207 161 
TLV8404IPWR 296-10711-2-ND LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp .14-Т550Р 2932.00/2,000 
TLV3491AID 296-14052-5-ND Single Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 120 100  .80 
TLV3491AIDBVT 296-14053-1-ND Single Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 120 100  .80 
TLV3491AIDBVT 296-14053-2-ND Single Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 150.00/250 
TLV3492AID 296-14054-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 455 424 93 
TLV3492AIDCNT 296-14055-1-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 1.55 124 2.93 
TLV3492AIDCNT. 296-14055-2-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 50Т-23-8 217.00/250 
TLV3494AID 296-14056-5-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 2-14-5010 225 1.80 1.35 
TLV3494AIPWT 296-14057-1-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 14-TSSOP 225 1.80 1.35 
TLV8494AIPWT 296-14057-2-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Output Comparator .. 14-Т550Р 315.00/250 
TLV4110IDGNR 296-10713-1-ND High Out/Low Volt Single R: 

Op Amp with Shutdown ... ..8-MSOP 1.90 1.52 1.14 
TLV4110IDGNR 296-10713-2-ND High Out/Low Volt Single Rail 

Op Amp with Shutdown ... 2432.50/2,500 
TLV4110IDR 296-12301-1-ND High Out/Low Volt Single Ri 

Op Amp with Shutdown ... 190 1.52 1.14 
TLV4110IDR 296-12301-2-ND High Out/Low Volt Single Rail 

Op Amp with Shutdown ... 2432.50/2,500 
TLV4110IP. 296-15719-5-ND High Out/Low Volt Single R: 


Op Amp with Shutdown 


190 1.52 114 


TLV2775AIDR 
TLV2775AIDR 
TLV2775AIN 
TLV2775AIPW 
TLV2775CD 


296-7605-1-ND 
296-7605-2-ND 
296-7606-5-ND 
296-10680-5-ND 
296-1908-5-ND 


Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 


311 249 1.94 
4347.50/2,500 

3.11 249 1.94 

3.11 249 1.94 


279 224 174 


TLV4111IDGNR 
TLV4111IDGNR 
TLV4111IDR 


296-10714-1-ND 
296-10714-2-ND 


296-10715-1-ND 


High Out/Low Volt Single 
Rail-to-Rail Op Amp 
High Out/Low Volt Single 
Rail-to-Rail Op Атр... 
High Out/Low Volt Singl 
Rail-to-Rail Op Amp . 


178 1.42 1.07 
2272.50/2,500 
178 1.42 1.07 


TLV2775CDR 
TLV2775CDR 
TLV2775CN 
TLV27751D 
TLV2775IDR 


296-1908-1-ND 
296-1908-2-ND 
296-1909-5-ND 
296-1910-5-ND 
296-10681-1-ND 


Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 


279 224 1.74 
3905.00/2,500 
279 224 1.74 
2.99 240 1.87 
2.99 240 1.87 


TLV4111IDR 


TLV4112CD 
TLV4112CP 
Т1/411210 


296-10715-2-ND 


296-2447-5-ND 
296-10716-5-ND 
296-10717-5-ND 


High Out/Low Volt Single 

Rail-to-Rail Op Атр... 
Dual High-Drive Op Amplifier. 
High-Out-Drive Dual R/R Op Amp. 
High-Out-Drive Dual R/R Op Am 


2272.50/2,500 
245 172 129 
215 172 129 
225 1.80 1.35 


TLV2775IDR 
TLV27751N 
TLV2780IDBVR 


296-10681-2-ND 
296-7607-5-ND 
296-7608-1-ND 


Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD. 
Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD .. 
8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD.. 


4190.00/2,500 
2.99 240 1.87 
178 142 1.07 


TLV4112IDGNR 
TLV4112IDGNR 


296-10718-1-ND 
296-10718-2-ND 


High-Out-Drive Dual R/R Op Amp... 
High-Out-Drive Dual R/R Op Amp... 


2.25 1.80 1.35 
2880.00/2,500 


TLV2780IDBVR 296-7608-2-ND 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD. 2721.00/3,000 
TLV2780IDR 296-7609-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp м! 178 142 1.07 
TLV2780IDR 296-7609-2-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD 2272.50/2,500 
TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 155 124 93 
TLV2781IDBVR 296-7610-2-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2382.00/3,000 
TLV2781IDR 296-7611-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 155 124 93 
TLV2781IDR 296-7611-2-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 1985.00/2,500 
TLV2782AID 296-7612-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLV2782CD 296-2445-5-ND Low Voltage, Dual, R/R Op Amp 245 172 129 
TLV2782CDR 296-2445-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 215 172 129 
TLV2782CDR 296-2445-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2782CDGKR 296-7613-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp 215 172 129 


TLV4112IP. 296-10719-5-ND High-Out-Drive Dual R/R Op Атр. 2.25 1.80 1.35 
TLV4113ID 296-10720-5-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown 238 1.90 143 
TLV4113IDGQR 296-10721-1-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown... 2.38 1.90 1.43 
TLV4113IDGQR 296-10721-2-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown 3040.00/2,500 
TLV41131N 296-15720-5-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown 238 1.90 1.43 
TLV4120IDGNR 296-10722-1-ND High-Out-Drive Signal Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown ... 279 224 1.74 
TLV4120IDGNR 296-10722-2-ND High-Out-Drive Signal Rail-to-Rail 

Op Amp with Shutdown 3905.00/2,500 
TPA005D12DCA 296-2448-5-ND 2W Stereo Power Amp... 9.60 7.68 648 
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AMPLIFIERS (Continued) 


ЕЕ Digi-Key Price Each TAE Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPA005D14DCA 296-2449-5-ND 2W Stereo Power Amp, TPA0142PWP 296-2453-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
Upgrade for TPA005D04DCA. 8-TSSOP 891 803 742 DC Volume Control Е 342 204. 215 
TPA032D01DCA 296-2461-5-ND |10М/ Monaural Power Amp 48-HTSSOP 6.30 5.04 4.26 TPAO142PWPR 296-2453-1-ND — |2W Stereo Audio Power Amp with 
ТРА0320020СА 296-2462-5-ND — |10W Class-D Stereo Audio DC Volume Contro 342 274 213 
Power Amp 48-TSSOP 7.30 5.84 4.93 TPA0142PWPR 296-2453-2-ND 2W Stereo Audio Po 
TPA032D02DCAR 296-2462-1-ND — |10W Class-D Stereo Audio DC Volume Control 3876.00/2,000 
Power Amp. 8-TSSOP 730 584 493 TPA0152PWP 296-2454-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp 
TPA032D02DCAR 296-2462-2-ND — |10W Class-D Stereo Audio аква Ба ND а volume ATE че 24-HTSSOP 4.05 324 252 
Power Amp 9126.00/2,000 Я ns Arden 
TPAO32D03DCA 296-2463-5-ND — |10W Monaural Power Amp 690 552 466 КЕНЕН POI, "ith Digit Volume Control ........24-HTSSOP ба 
TPA032D04DCA 296-2464-5-ND |10М/ Stereo Power Amplifier... 7.60 6.08 513 with Digital Volume Conte Же 24-HTSSOP 4590.00/2,000 
TPA102DGN 296-1941-5-ND — |150mW Stereo Audio Power Amp 138 115 92 TPAOTGZPWP 286-2455-5-ND — |2W Stereo Audio Power Amp 
TPA102DGNR 296-1941-1-ND |150тМ/ Stereo Audio Power Amp 138 145 92 with Digital Volume Control 4-HTSSOP 405 324 252 
TPA102DGNR 296-1941-2-ND |150тМ/ Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 TPAO162PWPR 296-0455-1-ND — |2W E ‘Auda Power Amp" i ў š 
TPA112D 296-2465-5-ND 150mW Stereo Audio Power Am .99 83  .66 ith Dini р 
d p with Digital Volume Control........... 24-HTSSOP 4.05 324 2.52 
TPA112DR 296-2465-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp .99 33 .66 TPA0162PWPR 296-2455-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp 
TPA112DR 296-2465-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1072.50/2,500 with Digital Volume Control. 4-НТ550Р 4590.00/2,000 
TPA112DGN 296-1942-5-ND — |150mW Stereo Audio Power Amp 129 108  .86 TPA0172PWP 296-7000-5-ND |2М/ Stereo Audio Power Amp. 551 441 343 
TPA112DGNR 296-1942-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 129 1.08  .86 TPA0202PWP 296-1940-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp.. 598 479 404 
TPA112DGNR 296-1942-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1397.50/2,500 TPA0202PWPR 296-1940-1-ND. 2W Stereo Audio Power Amp.. 598 479 404 
TPA122D 296-2466-5-ND — |150mW Stereo Audio Power Amp 108 90 72 TPA0202PWPR 296-1940-2-ND — |2W Stereo Audio Power Amp. 7476.00/2,000 
TPA122DR 296-2466-1-ND — |150mW Stereo Audio Power Amp 109. 90 7 TPA0211DGN 296-2456-5-ND __ |2W Mono Audio Power Am 175 140 105 
TPA122DR 296-2466-2-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1170.00/2,500 TPA0211DGNR 296-2456-1-ND 2W Mono Audio Power Amp . 1.75 1.40 1.05 
TPA122DGN 296-1943-5-ND — |150mW Stereo Audio Power Amp 138 145 92 TPA0211DGNR 296-2456-2-ND — |2W Mono Audio Power Amp . 2240.00/2,500 
TPA122DGNR 296-1943-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 438 435 92 TPA0212PWP 296-2457-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp wi 
TPA122DGNR 296-1943-2-ND — |150mW Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 Select Gain Set/Mux Control... 248 198 154 
TPA152D 296-1944-5-ND 75mW Single-Ended Audio TPA0212PWPR 296-2457-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 
Power Amp 130 104 78 Select Gain Set/Mux Control... 248 1.98 154 
TPA301D 296-1945-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp и 79 58 TPA0212PWPR 296-2457-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 
TPA301DR 296-1945-1-ND 0.35W Mono Audio Power Amp 87 73 58 Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2806.00/2,000 
TPA301DR 296-1945-2-ND |0.35М/ Mono Audio Power Amp 942,50/2,500 TPAQ213DGQR 296-7001-1-ND ах Mano диа Кош Атр омо ws apum 
TPA301DGN 296-1946-5-ND — 0.35 W Mono Audio Power Атр ШИК МОй мй SPA00435608 amen су Mono Ай арала а Š Ñ с 
TPA302D 296-7011-5-ND — |0.3W Stereo Audio Power Amp 225 180 140 with Headphone Drive p 3432.50/2,500 
TPA311D 296-1947-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp .87 ЗІ 58 - - = š 
TPA311DR 296-1947-1-ND — |0.35W Mono Audio Power Атр 87 — 73 58 Шаа АВ 2W Stereo Audio Power Amp with 4 
a Select Gain Set/Mux Control........... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 
TPA311DR 296-1947-2-ND |0.35М/ Mono Audio Power Атр 942.50/2,500 TPAO222PWPR 296-2458--ND.— |2W Stereo Audio Power Amp with 4 
TPA311DGN 236019485 NDA 0.35W Mono Audio Power Amp ШЕ т Select Gain Set/Mux Control.........24-HTSSOP 248 1.98 154 
TPA321D 296-7012-5-М0 — |350mW Low Volt. Audio Power Amp TPA0222PWPR 296-2458-2-ND — |2W Stereo Audio Power Amp with 4 
with Differential Inputs 87 73 58 Select Gain Set/Mux Contrdl.........24-HTSSOP 2806.00/2,000 
TPA321DGN 296-12563-5-ND 350mW Low Volt. Audio Power Amp TPA0223DGOR 296-7002-1-ND 2W Mono Audio Power Amp 
With Differential Inputs; ЭЭЛЕ. with Headphone Оп\е................... 10-М60Р 245 197 153 
TPA701D 296-1949-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp ТР Шы 82 TPA0223DGQR 296-7002-2-ND 2W Mono Audio Power Amp 
TPA701DR 296-1949-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 123 ац .82 with Headphone Drive... 3432.50/2,500 
TPA701DR 296-1949-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp .. 1332.50/2,500 TPA0232PWP 296-2459-5-ND 2W Stereo Power Amplifier. 3.94 3.15 245 
TPA701DGN 296-7022-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp ....8-М50Р 1.30 1.04 78 TPA0233DGQR 296-7003-1-ND 2W Mono Audio Power Amp 
TPA701DGNR 296-7022-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp .. 130 104 78 with Headphone Оп\е....................... 10-MSOP 259 207 1.61 
TPA701DGNR 296-7022-2-ND | 700т\ Low Volt. Audio Power Amp 1665.00/2,500 TPA0233DGOR 296-7003-2-ND — |2W Mono Audio Power Amp 
TPA711D 296-1950-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp П POS. .82 with Headphone Drive... 3622.50/2,500 
TPA711DR 296-1950-1-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 123 103 .82 TPA0242PWP 296-2460-5-ND 2W Stereo Power Amplifier. 3.60 288 224 
TPA711DR 296-1950-2-ND  |700mW Low Volt. Audio Power Amp 1332.50/2,500 ТРАО243060А 296-7004-1-ND  |2W Mono Audio Power Amp 
TPA711DGNR 296-7023-1-ND |700тМ/ Low Volt. Audio Power Amp 130 104 78 with Headphone Drive....................... 10-МЗОР 259 2.07 161 
TPA711DGNR 296-7023-2-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp .. 1665.00/2,500 ТРА02430608 296-7004-2-ND |2М/ Mono Audio Power Amp 
TPA721D 296-1951-5-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp 123 1.03  .82 with Headphone Drive - 3622.50/2,500 
TPA721DR 296-1951-1-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp 123 103 82 TPAO252PWP 296-7005-5-ND — |2W Stereo Audio Power Amp with 
TPA721DR 296-4951-2-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp 1332.50/2,500 Digital Volume Contro/Memory ...24-НТ65ОР Ш 052883288224 
TPA721DGNR 296-7024-1-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp .. 130 104 78 ТРА02530008 296-7006-1-ND то Мово E i Amp NEN ее 
TPA721DGNR 296-7024-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp ....8-MSOP 1665.00/2,500 тва ОВ PUNO ы б й 3 s 
TPA731D 296-7025-5-№0 — |700mW Low Volt. Audio Power Amp TPAO253DGQR 296-7006-2-ND ото (шай Шка Amp Е т 
with Differential Inputs WES des Se TPA0312PWP 296-10817-5-ND [эмі Stereo Power Amp HTSSOP 248 198 1м 
Din COUP ШАРАШ КАШ 130 104 78 | ТРАБТОМР 296-7007-5-ND — [BW Stereo Audio Power Amp. 20-HSOP 250 200 150 
TPHTSIDGNR Е ОРТО 700m Low Volt. Audio Power Am TPA1517DWPR 296-7007-1-ND — 6W Stereo Audio Power Amp. 0-HSOP 2.25 1.80 1.40 
à ; p TPA1517DWPR 296-7007-2-ND — |6W Stereo Audio Power Amp. 0-HSOP 2550.00/2,000 
with Differential Inputs 1665.00/2,500 ТРА1517МЕ 296-7008-5-ND — |6W Stereo Audio Power Amp. 20-Dip 203 162 122 
ТРАТИТЬ 206-1027-5:ND) I| 700mW Low Volt. Audio Power Amp TPA2000D1GQCR — |296-15638-i-ND |2W Class-D Filterless Mono 
with Differential Inputs 1.23 103 .82 Audio Power Amp .... 259 207 161 
TPAT41DGNR БАЗА 700mW Low Volt. Audio TPAZ000D1GQCR — |296-15638-2-ND |2W Class-D Filterless Mono 
with Differential Inputs 130 1.04 178 Audio Power Amp .... 3622.50/2,500 
TPA741DGNR 296-7028-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp TPA2000D1PW 296-7009-5-ND 2W Class-D Filterless Mono 
with Differential Inputs -MSOP 1665.00/2,500 Audio Power Amp .... 236 189 147 
TPA751D 296-10855-5-ND Low Volt. Audio Power Amp. 8-SOIC 123 1.03  .82 TPA2000D2PWP 296-2467-5-ND 2W Filterless Stereo Class-D 
TPA751DGNR 296-10856-1-ND Low Volt. Audio Power Amp. -MSOP 1.30 104 78 Audio Power Amplifier 326 261 2.03 
TPA751DGNR 296-10856-2-ND Low Volt. Audio Power Amp. -MSOP 1665.00/2,500 TPA2000D2PWPR 296-2467-1-ND 2W Filterless Stereo Class-D 
TPA751GQSR 296-12691-1-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp. 130 104 78 Audio Power Amplifier. 4-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 
TPA751GQSR 296-12691-2-ND — |700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1665.00/2,500 TPA2000D2PWPR 296-2467-2-ND — |2WFilterless Stereo Clas: 
ТРА0102РУ/Р 296-1938-5-ND — |1.5W Stereo Audio Power Amp.....24-HTSSOP 5.08 4.79 4.04 Audio Power Amplifier 24-HTSSOP 3698.00/2,000 
TPA0102PWPR 296-1938-1-ND 1.5W Stereo Audio Power Amp. 598 479 404 TPA2000D2PWR 296-13382-1-ND — |2W Filterless Stereo Class-D 
TPAO102PWPR 296-1938-2-ND _ |1.5W Stereo Audio Power Amp. 7476.00/2,000 Audio Power Amplifier 24-HISSOP 326 261 2.03 
TPA0103PWP 296-1939-5-ND 1.75W 3-Ch. Stereo Audio TPA2000D2PWR 296-13382-2-ND — |2W Filterless Stereo Class-D 
Poner emp ad TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND 2 Clase D Fitnes я о 
TPA0103PWPR 296-1939-1-ND [1 DW. ШТІ Audio не Audio Power Aimp ээ-нтввор ESTEE 
TPAO103PWPR 296-1939-2-ND 1.75W 3-Ch. Stereo Audio TPA2001D1PW 296-7010-5-ND 1W Class-D Filterless Mono 
Power Amp » 7876.00/2,000 Audio Power Атр... : 16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
TPAOTI2PWP. 296-2450-5-ND — |2W Stereo Audio Power Amp with TPA2001D2PWP 296-2468-5-ND — 1W Class-D Stereo Audio 
Internal Gain Settings Я 248 1.98 1.54 TPA2001D2PWPR 296-2468-1-ND utes Amp Ado — 24-HTSSOP C6 20 5 
TPAO112PWPR 296-2450-1-ND — |2W Stereo Audio Power Amp with a597 ВОЛЮ I 
Internal Gain Settings - 248 198 154 TPA2001D2PWPR | 296-2468-2-ND woo D Siero Audio, ud 
TPA0112PWPR 296-2450-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Power Amp... 24-HTSSOP 3060.00/2,000 
Internal Gain Settings - сыш TPA2005D1DGN 29617691-5-ND — |1.4W Class-D Audio Power 
TPA0122PWP 296-2451-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Amp NEW:?..... 147 123  .98 
Internal Gain Settings - 248 198 154 TPA2005D1DRBR 296-15131-1-ND — |1.1W Class-D Audio Power Amp (А) 423. о 
TPA0122PWPR 296-2451-1-ND — 2W Stereo Audio Power Amp with TPA2005D1DRBR 296-15131-2-ND — |1.1W Class-D Audio Power Amp 1911.00/3,000 
Internal Gain Settings я 248 1.98 1.54 TPA2005D1GQYR 296-15073-1-ND |1.1М/ Mono Filter Free Class-D Audio 
TPA0122PWPR 296-2451-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Power Amp. 15-VFBGA 147 1.23 198 
Internal @ain Settings - 2806.00/2,000 TPA2005D1GQYR 296-15073-2-ND — |1.1W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPA0132PWP 296-2452-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Power Amp. 1592.50/2,500 
DC Volume Control - 3.42 274 213 TPA2008D2PWP 296-15339-5-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
TPA0132PWPR 296-2452-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with with DC Volume Control ................ 24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
DC Volume Control " 342 274 243 TPA2008D2PWPR 296-17158-1-ND 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
TPA0132PWPR 296-2452-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp wit h with DC Volume Control................... 24-TSSOP | 405 3.24 2.52 


DC Volume Control 


3876.00/2,000 
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АМРІ. RS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= - VCA2618YT 296-14062-2-ND | Dual Variable Gain Amp 
Ms i Digi Ker ТЕПТЕ " i И with Input Buffe 32-TQFP 2677.50/250 
E : rip - 0. VCA8613YT 296-15991-5-ND | 8-Ch., Variable Gain Amp 64-НҮОЕР 3840 3556 33.02 
TPA200802PWPR | 296-17158-2-ND |3W Filter Free Class-D Audio Power Amp SBAT001 LI-501-ND Linear & Mixed Signal Products Data Book ...... Lomo 
with DC Volume Control.. 4590.00/2,000 
TPA2010D1YZFR 296-16648-1-ND — |2.5W Audio Power Amp 138 110 E 
TPA2010D1YZFR 296-16648-2-ND — |2.5W Audio Power Amp 2112.00/3,000 
TPA2010D1YZFT 296-16659-1-ND — |2.5W Audio Power Amp 138 110 83 wy TEXAS INSTRUMENTS 
TPA2010D1YZFT 296-16659-2-ND |2.5М/ Audio Power Amp E 192.50/250 Т.І. ПРЕ Price Each 
TPA2012D2RTJR 296-17692-1-ND — |2.1W Stereo, Filter Free Class-D Audio Pari No. Part No. Description A 25 10 
Power Amp NEW? .... - 238 190 143 PGA2310PA 296-13113-5-ND | Stereo Audio Volume Control. 1658 1493 1324 
TPA2012D2RTJR 296-17692-2-ND жін 2100 Бг ез ВА 25.968 S48 QS ODD PGA4311U PGA4311U-ND — | 4-Channel Audio Volume Contro 1483 1335 11.84 
ower Amp NEW! Ы 00/8, PGA4311UA PGA4311UA-ND — | 4-Channel Audio Volume Contro 16.05 14.98 13.91 
TPAGODIDIPWPR | 296-14200-1-ND |20W Mono Class-D Audio Amp 4-Т550Р 570 456 385 
TPA3001D1PWPR — |296-14200-2-ND 20W Mono Class-D Audio Amp 7126.00/2,000 BUS 
TPA3002D2PHPR — |296-14201-t-ND | 9W Class-D Audio Amp with 
DC Volume Control. 660 528 446 3» TExAS INSTRUMENTS SOLUTIONS 
TPA3002D2PHPR — |296-14201-2-ND |9W Class-D Audio Amp Xm Digi-Key DEREN 
DC Volume Control 4125.00/1,000 Part Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPA3003D2PFB 296-15037-ND — |3W Class-D Audio Amp with Clock Drivers 
DC Volume Control . 8-TQFP 6.00 4.80 4.05 т т i 
h CDCTTTEN 296-6675-5-ND | 3.3V Differential Clock Driver. 1288 1155 1025 
TPASOOAD2PHPR |а 12W Class-D Audio Amp CDC203DW 296-6676-5-ND — |3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 690 552 466 


6.90 5.52 4.66 


DC Volume Control 48-НТОЕР 700 5.60 4.73 n ч 
TPA300402PHPR | 296-15038-2-ND |12W Class-D Audio Amp with И РЕНОВА 3.3, G-Bit Inverter/Clock Driver 


296-6676-2-ND | 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 8626.00/2,000 
DC Volume Control... АВ-НТОРР 4375.00/1,000 CDC204DW 296-6677-5-ND — | 6-ВИ Inverter/Clock Driver 600 480 405 
ТРАЗ00502РНРВ 296-17058-1-ND |6W Class-D Stereo Audio CDC204DWR 296-6677-1-ND | 6-Bit Inverter/Clock Drive 600 480 405 
Power Amp 48-НТОЕР 11.80 8.85 6.64 CDC204DWR 296-6677-2-ND | 6-Bit Inverter/Clock Drive 7500.00/2,000 
ТРАЗ00502РНРВ 296-17058-2-ND — |6W Class-D Stereo Audio CDC208DW 296-6678-5-ND | Dual 1-to-4 Clock Driver 820 656 554 
Power Amp 8-НТОҒР 3688.00/1,000 CDC318ADL 296-1383-5-ND — |1-18 Line Clock Driver.... 811 249 1.94 


TPA3007D1PW 296-15792-5-ND — |6.5W Audio Power Amp 439 351 273 CDC319DB 296-17640-5-ND | 1-10 Line Clock Driver МІ 322 258 201 
TPA3008D2PHP 296-17210-ND 10W Stereo Class-D Audio CDC328AD 296-6693-5-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarit 710 568 4.80 
Power Amp 620 496 419 CDC328ADR 296-6693-1-ND | 1-6 Clock Dvr. 710 5.68 4.80 
TPA4411EVM 296-17385-ND Evaluation Module for TPA4411 67 - — CDC328ADR 296-6693-2-ND | 1-6 Clock Dvr. 11005.00/2,500 
TPA4411RTJT 296-17312-1-ND | Саріеѕѕ Stereo Headphone Driver 1.68 1.34 1.01 CDC328ADBR 296-6694-1-ND 1-6 Clock Dvr. 710 5.68 480 
TPA441RTJT 296-17312-2-ND | Capless Stereo Headphone Driver 234.50/250 CDC328ADBR 296-6694-2-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarit 8876.00/2,000 
ТРА48600 296-7013-5-ND |1М/ Mono Audio Power Amp 125 100 75 CDC329AD 296-6696-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity 620 496 419 
TPA4861D 296-7014-5-ND — 1W Mono Audio Power Атр 125 1.00 15 CDC337DW 296-6697-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear. 840 672 567 


TPA4861DR 296-7014-1-ND |1М/ Mono Audio Power Amp 125 100 75 CDC339DB 296-6698-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear. 700 560 473 
TPA4861DR 296-7014-2-ND — |1W Mono Audio Power Атр... 1600.00/2,500 CDC339DBR 296-6698-1-ND | 1-8 Clock Driver with Clear. 700 560 473 
TPA6010M4PWPR 296-7015-1-ND — |2W Stereo Audio Power Amp w/Bass CDC339DBR 296-6698-2-ND |1-8 Clock Driver with Clear. 8750.00/2,000 
Boost/DC Volume Control.............. 28-HTSSOP 506 4.05 3415 CDC339DW 296-6699-5-ND 1-8 Clock Driver with Clear. 7.00 5.60 473 
TPAGO10A4PWPR 296-7015-2-ND |2W Stereo Audio Power Amp w/Bass CDC340DW 296-6700-5-ND | 1-8 Clock Driver with Tight AC Spe 840 672 567 
Boost/DC Volume Control... 5738.00/2,000 CDC341DW 296-6701-5-ND 1-8 Clock Driver with Tight AC Spe 9.00 720 6.08 
TPAGO11A4PWP 296-16919-5-ND |2W Stereo Audio Power Amp 257 206 1.60 CDC351DBR 296-6702-1-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver. 941 848 752 
TPAG011A4PWPR 296-12678-1-ND — |2W Stereo Audio Power Amp 257 2.06 1.60 CDC351DBR 296-6702-2-ND__| Tri-State 3.3V Clock Driver. 13956.00/2,000 
TPA6011A4PWPR 296-12678-2-ND |2W Stereo Audio Power Amp 2908.00/2,000 d TFRS ШЕНІ 33/ ба Driver. га ВЕ ГЕ 
TPA6017A2PWPR 296-12506-1-ND — |2W Stereo Audio Power Amp 2.08 1.66 125 -15849-5- ri-State 3.3V Clock Driver. . р ] 
TPAGO17A2PWPR 296-12506-2-ND |2W Stereo Audio Power Amp 2158.00/2,000 CDC3511DW 296-15850-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver. - 1083 975 865 
TPA6030A4PWP 296-13866-5-ND — |3W Stereo Audio Power Amp 315 252 196 CDC391D 296-6704-5-ND 1-6 Clock Driver w/Selectable Polarity...16-S0IC 6.80 5.44 4.59 
TPAGT00A2DGKR | 296-7016-1-№0 — |50mW Ultra-LV Audio Power Amp 135 113 90 CDC509PWR 29016705415 НВ 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 540 432 336 
TPA6100A2DGKR 296-7016-2-ND _ |50mW Ultra-LV Audio Power Amp... 1462.50/2,500 ea И EE A Clock р .. 4 x 20002000: 
TPA6100A2DR 296-7017-1-ND — |50mW Ultra-LV Audio Power Amp... 105 488 70 аса : А Я і | і 
TPAG100A2DR 296-7017-2-ND — |50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1137.50/2,500 CDCS36DBR 2306107 I ND | 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP 4.50 3.60 280 


CDC536DBR 296-6707-2-ND 3.3V PLL Clock Driver 
CDC582PAH 296-6708-5-ND 3.3V PLL Clock Driver 
CDC586PAH 296-6709-5-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Drive 


28-550Р 5100.00/2,000 
52-TOFP 8.33 7.50 6.65 
52-ТОЕР 9.33 840 745 


TPA6101A2D 296-7018-5-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 
TPA6101A2DGKR 296-7019-1-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 
TPA6101A2DGKR 296-7019-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 


105 98 70 
1.35 113 4590 
1462.50/2,500 


- CDC857-2DGG 296-14163-5-ND — |2.5V PLL Clock Driver... 48-TSS0P 948 854 757 
TPA6102A2D 296-7020-5-ND —— |50mW Ultra-LV Audio Power Amp 105 88 70 CDC924DL 296-6714-5-ND | 133MHz Clock Synthesizer/Driver .......56-SSOP 3.85 3.08 240 
TPA6102A2DGKR 296-7021-1-ND — |50mW Ultra-LV Audio Power Amp 135 143 .90 CDC925DL 296-6715-5-ND | 133MHz Clock Synthesizer/Driver........56-SSOP 5.45 436 3.39 
Hives 028206 В mU em siad sue ee Amp T o, CDC930DL 296-15611-5-ND | 133MHz Diff. Clock Syn./Driver. 56-SSOP 268 215 1.67 
А ү Р ; 000950006 296-9435-5-ND |133МНг Diff. Clock Syn./Drive AB-TSSOP 279 224 174 
TPA6111A2DGN 296-10845-5-ND — |150mW Stereo Power Ami 11 93 74 CDC960DL 296-12725-5-ND | 200MHz Clock Synthesizer/Driver.....48-SS0P 374 299 233 
TPA6111A2DR 296-10846-1-ND | 150mW Stereo Power Am 133 1.06 .80 CDC2536DB 296-6688-5-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver. 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
TPA6111A2DR 296-10846-2-ND — |150mW Stereo Power Am 910.00/2,500 CDC2351DB 296-12628-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver....24-8SOP 8.66 7.80 6.92 
TPA6112A2DGQR 296-10848-1-ND |150mW Stereo Power Ат 10-HTSSOP 1.11 — 93 74 CDC2351DW 296-6680-5-ND | Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver....24-S0C 8.66 7.80 6.92 
TPAG112A2DGQR 296-10848-2-ND | 150mW Stereo Power Am 10-HTSSOP 1202.50/2,500 CDC23510DB 296-9434-5-ND | Tri-State 1-10 Buffer Clock Driver.......24-SSOP 1016 915 812 
TPA6120A2DWP 296-16920-5-ND  |High Fidelity Headphone Am 0-500 4.28 342 2.66 CDC2509APWR 296-6681-1-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver..........24-TSSOP 459 3.68 2.86 
TPAG203A1GQVR 296-12753-1-ND |1.25М/ Mono Diff. Audio Power Amp 129 108 86 CDC2509APWR 296-6681-2-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver..........24-TSSOP 5202.00/2,000 
TPA6203A1GQVR 296-12753-2-ND |1.25М/ Mono Diff. Audio Power Атр........ 1397.50/2,500 CDC2509BPWR 296-6682-1-ND | 1-9 PLL Clock Driver... .24-TSS0P 4.59 3.68 2.86 
TPAG203A12QVR 296-17902-1-ND — |1.25W Mono Diff. Audio Power CDC2509BPWR 296-6682-2-ND _ |1-9PLL Clock Drive .24-TSSOP 5202.00/2,000 


Amp NEW?.... 129 108  .86 CDC2509CPW 296-15080-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 24-TS80P 459 3.68 2.86 
TPA6203A12QVR 296-17902-2-ND — |1.25W Mono Diff. Audio Power CDC2509CPWR 296-6683-1-ND — |3.3V PLL Clock Driver 24-TSS0P 459 3.68 286 

Amp NEW! 1397.50/2,500 CDC2509CPWR 296-6683-2-ND — |3.3V PLL Clock Driver :24-TSS0P 5202.00/2,000 
TPA6204A1DRBR 296-17059-1-ND 1.7W Diff. Audio Power Amp 192 144 108 CDC2510APWR 296-6684-1-ND 3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 11.60 928 7.83 
TPA6204A1DRBR 296-17059-2-ND 1.7W Diff. Audio Power Amp 1842.00/3,000 CDC2510APWR 296-6684-2-ND 3.3V PLL Clock Driver .24-TSS0P. 14326.00/2,000 
TPAG211A1DGN 296-15325-5-ND — |3.1W Mono Diff. Audio Power Amp. 130 104 78 CDC2510BPWR 296-6685-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver 28-7550Р 1160 928 7.83 
TPA6211A1DRBR 296-17101-1-ND — |3.1W Mono Diff. Audio Power Атр. 130 104 78 CDC2510BPWR 296-6685-2-ND — |3.3V PLL Clock Driver :28-TSS0P 14326.00/2,000 
TPA6211A1DRBR 296-17101-2-ND — |3.1W Mono Diff. Audio Power Amp. 1998.00/3,000 СОА 25010910 | am Glock Е m ай 2 ШЕ 
UA741CD 296-11106-5-ND | General Purpose Ор Атр. 42 35 24 pore i Dex vel [t | NA 
АЛАСЫН жатан General Purpose Qo Amp. 42 35 724 CDC2510CPWR 296-6686-2-ND _ |3.3V PLL Clock Driver 24-Т550Р 5202.00/2,000 
ros 291891240 | Sener Purpose Op An 277.502.500, | брин | 298-13841-2ND — 33V PLL Clock Driver 247880Р 72 а026000,0, 

= A.M - уде К oci river .24- Ў, А 

ТҮГІН мынан Сырмақ oo m CDC2516DGGR 296-6687-1-ND | Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.......48-TSSOP 552 442 3.3 
UC31780P 296-12754-5-ND Ful Bridge Power Amp .... 28-РІСС 590 472 399 dbi CIA IP Тш З ЗУ PLL Clock Driver... A TSSOP Rca ШО 
UC3901D 296-11338-5-ND Isolated Feedback Generator. 4-SOC 461 369 287 E = = : : Е 
UC3901N 296-11339-5-ND Isolated Feedback Generator 461 369 287 С002586РАН 296-6690-5-40 | Tri-State 3.3V PLL Clock Driv S2-TOFP 933 8.40 745 
VCAB10AID 296-17491-5-ND High Gain Adjust Range, Wideband, CDC5801DBQ 296-13774-5-ND | Low Jitter Clock Multiplier/Divider........24-SSOP 5.00 4.72 3.99 

Voltage Controlled Атр. E О inns GEB ШАЛДАЙ 296-171 0.54 Three PLLs Based Clock Generator ..20-TSSOP 4.84 387 301 
VCA810ID 296-17317-5-ND High Gain Adjust Range, Wideband, CDC7005GVAT 296-17300-1-ND ЕСТЕН Synthesizer а 1400 13.00 

Voltage Controlled Amp МЕМИ:......... 958 863 765 CDC7005GVAT 296-17399-2-ND | 3.3V Clock Synthesize 3187.50/250 
УСА26110/250 ЖАЛЫНА Dual Variable Gain Amp CDC7005ZVAR 296-14344-1-ND | 3.3V Clock Synthesize 16.66 15.00 13.30 

with Low Noise Ргеатр............... 48-ТОЕР 15.38 14.35 13.33 CDC7005ZVAR 296-14344-2-ND — | 3.3V Clock Synthesize ^ 12350.00/1 1000 
VCA2611Y/250 296-15778-2-ND | Dual Variable Gain Атр CDC7005ZVAT 296-15744-1-ND | 3.3V Clock Synthesize 16.66 15.00 13.30 
— т аа D = а аа = CDC7005ZVAT 296-15744-2-ND | 3.3V Clock Synthesizer 64-BGA 3187.50/250 

= ual Low Noise Variable Gain Amp... Я É У m WW j ТЕ 

VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND |Оџа! Low Noise Variable Gain Ат 3984.50/250 ку н mE ay Hm Ше ШУ puc ИЕ E P 
VCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND — |Dual Low Noise Variable Gain Am| 15.38 14.35 13.33 CDCF2510PWR 296-6718-1-ND 3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP 742 570 4.81 
VCA2613Y/250 VCA2613YTR-ND “Dual Low Noise Variable Gain Amp.. 3267.25/250 CDCF2510PWR 296-6718-2-ND. 3.3V PLL Clock Driver .24-TSS0P 8900.00/2,000 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250CT-ND | Dual Variable Gain Amp. CDCFR83DBQ 296-12311-5-ND 533MHz Direct Rambus™ 

with Input Buffer. 13.91 1253 11.11 Clock Generator ... 428 342 2.66 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250TR-ND | Dual Variable Gain Amp CDCLVD110VE 296-13712-5-ND | Prog. Low Voltage 1:10 LVDS 

with Input Buffer 2661.56/250 Clock Driver 935 842 7.47 


VCA2616YT VCA2616YT-ND Dual Variable Gain Amp CDCLVP110VF 296-15357-ND LV 1:10 LVPECL/HSTL w/Selectable 
with Low Noise Preamp.. 15.38 14.35 13.33 Input Clock Driver. 8.33 7.39 
VCA2618YT 296-14062-1-ND Dual Variable Gain Amp CDCM1802RGTT 296-17045-1-ND | Clock Buffer with Prog. E 15.00 11.25 
with Input Buffer 13.99 12.60 11.18 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 473 


TEXAS INSTRUMENTS 


BUS SOLUTIONS (Continued) 


ТЕГЕ Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
CDCM1802RGTT 296-17045-2-ND | Clock Buffer with Prog. Divider 1593.75/250 TSB41LVO6APZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter....100-HTQFP 10.66 9.60 8.52 
CDCR61APW 296-14633-5-ND | Ватбиѕтм Clock Generator... 3.00 242 1.88 TSB42AC3PZT 296-16848-ND 1394 Link Layer Controller. .100-TQFP 10.83 9.75 8.65 
CDCR81DBQR 296-6720-1-ND Direct Rambus™ Clock Generator 470 377 2093 TSB42AA9APZT 296-12568-ND Storagel ynx 1394 Link Layer Controller 
CDCR81DBQR 296-6720-2-ND Direct Rambus™ Clock Generator 6582.50/2,500 for ATA/ATAPI Storage Products......100-TQFP 8.91 8.03 7.12 
CDCR83DBQ 296-12165-5-ND и а TSB42AA9IPZT 296-13618-5-ND БЕ а 19И Link Layar Coniroll NN T о. 
ы ы 2 s Or forage Products ...... x ў n А 
CDCU877AGQLT 296-16826-1-ND — |1.8V PLL Clock Drive 522 418 353 TSB42AB4PDT 296-11081-ND Link Layer Controller 128-LOFP 15.59 14.04 12.45 
CUM |l оа 9800, | 0млн [жишш tee ом 
А 6 : n ink Layer Chipfor eripherals ....144-| \ ў B 
CDCU877ARTBT 79671682 ra ND | 1.8V PLL Clock Drive 848.25/250 TSBA3AAB2GGW 296-12243-ND — |2-Port High Performance Integrated Phy/ 
CDCUBTTAZQLT СВОЕ ЕЕ 1.8V PLL Clock Drive 22 АШ) SE Link Layer Chip for PC Peripherals.....176-BGA 13.82 1245 11.04 
ed эе т T са ne m po m TSB43AA82PGE 296-11082-ND — |2-Port High Performance Integrated Phy/ 
CDCUB77GQLT 206-16758-2-ND 1 ВУ PLL Clock Drive 848.25/250 ОРАСАН АРТ ipe Болк газот Op or РО Peripherals ..144-LOFP 13.83 1245 11.04 
y/Link-Layer Controller .. 28-TQFP 870 6.96 5.88 
CDCUB77RTBT 296-16759-1-ND — |1.8V PLL Clock Drive 522 418 3.53 Ed ў i 
TSB43AB22APDT 296-12569-ND 1394a Link Layer Controlle .128-TOFP 940 7.28 6.15 
CDCU877RTBT 296-16759-2-ND — |1.8V PLL Clock Drive 848.25/250 ТЄВАЗАВОЗРСЕ SERED НО PRIVAT 
; - - y/Link Layer Controller........... 144-LQFP 9.80 7.84 6.62 
uL o НИЕ ARS TSB4SCB43APGF — |296-14329-ND — |iceLynx-Micro"" with Streaming 
CDCV304PW 296-12420-5-ND — |140MHz GP PCIX Clo 236 189 147 — о Pere панк тала 105) 469 у 
CDCV850DGG 296-6721-5-ND — |2.V PLL Clock Driver .. 331 265 206 НИЕ еу ort Cable Transceiver/ E 
CDCV850DGGR 296-6721-1-ND __ |2.5V PLL Clock Drive 331 265 2.06 і + : - 
CDCVBBODGGR BIET MN 2 5V PLL Clock Drive 37480072200 TSB82AA2PGE 296-14445-ND High Performance Lin 1299 11.70 10.38 
CDCV850IDGG 296-14164-5-ND — |2.5V PLL Clock Driver with PCI 
2 Line Serial Interface 3.85 3.08 240 PCI950PT 296-1413-5-ND IRQSER Deserializer 387 340 241 
CDCV855IPW 296-14305-5-ND — |2.5V, 1:4 PLL Clock Driver 293 234 1.82 PCI1410AGGU 296-6644-5-ND | Single Slot CardBus Controlle: 650 520 4.39 
CDCV855PW 296-12200-5-ND — |2.5V, 1:4 PLL Clock Driver 259 207 161 PCI1410AGHK 296-6645-5-ND | Single Slot CardBus Controlle: 838 6.71 5.66 
CDCV855PWR 296-12200-1-ND |2.5/, 1:4 PLL Clock Driver 59 207 161 PCI1410APGE 296-6646-5-ND | Single Slot CardBus Controlle: 650 520 4.39 
CDCV855PWR 296-12200-2-ND — |2.5V, 1:4 PLL Clock Driver 2932.00/2,000 PCI1410GGU 296-6647-5-ND |PC Card Controller... 650 520 439 
rA E AOP SEND Mri udi aN 236 421 M PCIT410PGE 296-6648-5-ND |PC Card Controller. 650 520 439 
-11575-1- : 5 - PCI1420GHK 296-6650-5-ND |PC Card Controlle 796 6.37 538 
CDCV857ADGGR 296-11575-2-М0 6070.00/2,000 PCI1420PDV 296-6651-5-ND |PC Card Controller . 796 637 5.38 
CDCV857AGQLR 296-13775-1-ND 587 470 3.66 PCI1510GGU 296-12730-ND Single Slot CardBus Controller 616 4.93 4.16 
CDCV857AGQLR 296-13775-2-ND 3263.00/1,000 PCI1510PGE 296-12731-ND Single Slot CardBus Controlle 6.16 493 416 
eb ара а s rn PCH5102GU 296-15728-ND — |Single Slot CardBus Controlle 616 493 416 
СОЛ БООН И ШТІ PCI1515GHK 296-17550-ND PC Card Controller NEW? ... 786 629 531 
ШЫЛЫ PCI1515ZHK 296-17725-ND PC Card Controller NEW! 786 629 531 
CDCV8578IDGG 296-13857-5-ND 694 5.56 4.69 PCI1520GHK 296-12279-5-ND |РС Card Controller 744 596 5.03 
DRE sa Bed о PCI1520IGHK 296-16944-ND | PC Card Controlle 8.20 6.56 554 
CDCVFT TEN 296-12421-5-ND 1153 1047 9.29 PCH520IPDV 296-16945-ND PC Card Controller . 820 656 554 
CDCVF310PW 296-17358-ND 461 369 287 PCI1520PDV 296-12280-5-ND |РС Card Controller. 744 596 5.03 
CDCVEBS7DGG AEN aR) Aa Ая РСМ5207НК 296-16918-ND PC Card Controller... 744 596 5.03 
t ў р PCI1620GHK 296-13787-ND Dual Socket PC Card and UltraMedia 
CDCVF857GQLR 296-16989-1-ND 646 547 437 
E 285218260 AND 2058 QU 00D PCIT620PDV 296-13788-ND Dual Soka PC Card and UltraMedia _ Е 
CDCVF857RTBT 296-16635-1-ND 646 547 437 -13788- 
НЕ о ашшы РСІ2040660 ІТ жасат” КЕ 1477 np 
= -5-| x ñ ii ші Ka -to-| ridge Controller hi Я A 
aid аа 25-350 1:10 General Purpose High AG! © Bp PCI2040PGE 296-9634-ND — — |PCI-to-DSP Bridge Controller. 1583 1477 1372 
CDCVF2310PWR 296-12019-1-ND — 12.5-3.3V, 1:10 General Purp Š à i PCI2050APDV 296-12086-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridg 15.88 14.25 12.64 
Power Clock Buffer E 461 369 287 PCI2050BGHK 296-15213-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge 15.83 1425 12.64 
CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND |2.5-3.3/, 1:10 General Purpose High PCI2050BPDV 296-14347-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridg 15.83 14.25 12.64 
Power Clock Buffer 5228.00/2,000 PCI2050BPPM 296-15344-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridg 15.83 14.25 12.64 
CDCVF2505D 296-6723-5-ND  |3.V PLL Clock Drive 178 142 107 PCI2050GHK 296-9635-5-ND — |32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridg 13.66 12.30 10.91 
CDCVF2505PW 296-9437-5-ND 178-140 107 PCI2050IGHK 296-9636-5-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridgi 16.49 14.85 13.17 
CDCVF2509PW 296-13070-5-ND 482 386 300 PCI2050IPDV 296-9637-ND 32-ВИ, 33MHz PCI-to-PCI Bridg 1649 1485 13.17 
CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND 482 3.86 300 PCI2050PDV 296-9638-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridg 13.66 12.30 10.91 
CDCVF2509PWR 296-6724-2-ND 5458.00/2,000 PCI2250PCM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridg 1016 9.15 8.12 
CDCVF2510PW 296-6725-5-ND 482 386 3.00 PCI2250PGF 296-9640-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridg 1016 915 8.12 
CDCVF2510PWR 296-6725-1-ND | 482 386 300 PCIA410AGHK 296-6657-5-ND | Integrated PC Card... 12.89 11.61 1030 
COLORES мед Я ОО PCI4410APDV 296-6658-5-ND — |Integrated PC Card. 12.89 11.61 10.30 
-12270-5- Í i Í PC144516JG 296-6664-5-ND | Integrated PC Card... 1524 1373 1247 
CDCVF25081DR 296-12270-1-ND |3. 2.68 215 167 PCIA510AZHK 296-17169-ND PC Card and Integrated 13942-2000 ОНСІ 
CDCVF25081DR 296-12270-2-ND |3. i 3747.50/2,500 2-Port PHY/Link-Layer Controller ....209-PBGA 11.40 10.26 9.10 
CDCVF25081PW 296-12271-5-ND |3.3У, 1:8 PLL Clock Driver 2.68 215 1.67 PCI4510GHK 296-13623-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 OHCI 
CDGVF2SOBIPWR EXT E Bo lock Driver c na Kd 2-Роп PHY/Link Layer Controller.....209-PBGA 11.40 1026 9.10 
= e * к оС river A 
; 1: " PCI4510PDV 296-15365-ND PC Card and Integrated 13942-2000 OHCI 
CDCVF25084PW 296-15081-5-ND da. ато DRE (PELIS Se Кала 2-Port PHY/Link Layer Controller...208-LOFP 11.40 10.26 910 
ИЕ ЕО Ald System Mao š š ; PCI4515GHK 296-17505-ND PC Card Controller...... 257-BGA 1211 1091 9.67 
š PCI45152HK 296-17726-ND PC Card Controller NEW! 257-BGA 12.11 1091 967 
Generator (PLL) е 473 3.78 2.94 т 5 
PLL1705DBQ 296-13605-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator... 293 234 182 FOIS20GHK ESL MM rar оска РО Сага and integrated 
PLL1706DBQ 296-13606-5-ND — |3.3V Dual PLL Multiclock Generator... 293 234 182 POA о spl o57-Aca ou зс (G 
PLL1707DBQ 296-14182-5-ND |3.3У Dual PLL Multiclock Generator..... 345 252 1.96 РТИ POPES ПА та : MSN 
PLL1708DBQ 296-14183-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator.....20-SSOP 315 252 1.96 
TB 4 ^ N Card Controller 1353 1248 10.80 
5D1MD 296-15747-5-ND Quad Differential PECL Drive: 12.00 10.80 9.58 
TB5D1MDW 296-15748-5-ND | Quad Differential PECL Drive 1200 10.80 958 PCI6420ZHK 296-15266-40 | Dual Socket CardBus and Smart 
TB5D2HD 296-15749-5-ND Quad Differential PECL Drive 12.00 10.80 9.58 Card Controller. 2 13.53 12.18 10.80 
TB5D2HDW 296-15750-5-ND | Quad Differential PECL Drive 12.00 10.80 9.58 PCI6515GHK 296-17285-ND m ааа for PC Card/1 Dedicated aa alae “aay 
martcard Interface. К К К 
IEEE1394 
PCI6620GHK 296-15267-ND Dual Socket CardBus and Smart 
TSBI2LVOTBPZT 296-11062-ND High Performance Link Layer 14.83 1335 11.84 Card Controller 1496 1347 1195 
м мо Sg LI | mmus О Ти ны во на 
TSB12LV32IPZ 296-11066-ND |General Purp. Link Layer Controller..100-LOFP 941 848 7.52 ВИК am PC Card торот PVC ў SMS 
TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controller....100-LOFP 8.58 7.73 6.85 e m beri n" юса Ga uaj оу 
TSBTAAATAIPFB 296-15048-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 1424 1283 11.38 PEÍTAOPDV FARAD Ls D В ; ; | 
TSB14AA1APFB 296-14214-5-ND 13.31 IEEE 1394-1995 Backplane PHY..48-TQFP 9.83 8.85 7.85 Е овор с зр ро 
TSB14AA1PFB 296-11070-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 9.83 8.85 7.85 У ч 1 i : 
TSB14AA1TPFB 296-13421-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 10.83 9.75 8.65 PCI7411GHK 296-17244-ND PC Card Controlle -288-PBGA 16.68 15.57 14.46 
TSB14CO1APM 296-11072-ND Physical Layer Controller .. 4-LQFP 9.08 8.18 725 PCI74112HK 296-17245-ND PC Card Controller 288-PBGA 16.68 15.57 1446 
TSB15LVOTIPFC 296-15678-ND — | High Performance Link Layer O-TOFP 9.06 725 6.12 PCI7420GHK 296-15269-ND Pal Socket Cardbus an zac ECCO моо 
TSB15LVO1PFC 296-11073-ND High Performance Link Layer 820 656 554 ard Controller. à 5. 37 13. 
TSB17BA1PW 296-15242-5-ND | IEEE Std 13946 Single-Port Cable PCI7420ZHK 296-15270-ND Dual Socket CardBus and Smart 
Transceiver 5.00 4.00 3.38 Card Controller. 15.39 14.37 13.34 
TSB41AB1GQE 296-15735-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter . 3.38 270 210 PCI7510GHK 296-14180-ND PC Card, Two-Port PHY/Link 
TSBATABTPAP 296-11074-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter . 338 270 2410 Layer Controller........... 15.68 1412 1252 
TSB41AB1PHP 296-11075-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter..48-HTQFP 3.38 2.70 2.10 PCI7510PDV 296-15089-ND PC Card, Two-Port PHY/Link 
TSB41AB2PAP 296-11076-ND — |Two-Port Cable Transceiver/Arbiter....64-HTOFP 4.16 3.33 259 Layer Controller 15.68 14.12 12.52 
15В41АВЗІРЕР 296-13422-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable PCI7515GHK 296-17548-ND PC Card Controller NEW! 13.53 1248 10.80 
Transceiver/Arbiter . 80-НТОЕР 6.60 528 446 РС175157НК 296-17727-ND PC Card Controller NEW! 1353 1248 10.80 
TSB41AB3PFP 296-11077-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable PCI7610GHK 296-14181-ND PC Card, Two-Port PHY/Link 
Transceiver/Arbiter 80-НТОЕР 6.00 4.80 4.05 Layer Controller.... 15.39 14.37 13.34 
TSB41BA3APFP 296-17185-ND IEEE 1394b Three-Port Cable PCI7610PDV 296-15090-ND PC Card, Two-Port PHY/Link 
Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 10.83 975 8.65 Layer Controller 15.39 14.37 13.34 
TSB41LVO4APFP 296-11078-ND Four-Port Cable Transceiver/Arbiter....80-HTQFP 10.83 9.75 8.65 (Continued) 
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" TE Digi-Ke' Price Eachx 
wy TEXAS INSTRUMENTS Bus SOLUTIONS (Continued) Part No. Part "n Description Pkg. 1 25 100 
T.I. Digi-Key Price Each LM393ADR 296-14605-2-ND | Dual Diff. Comparator, A Grade . 320.00/2,500 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 LM393AP 296-6609-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade. 48 38 29 
LM393APWR 296-6610-1-ND | Dual ПІН. Comparator, A Grade . 48 38 29 
PCI7620GHK 296-15271-ND Ошоо баео and Smart ЕГІН a s un LM393APWR 296-6610-2-ND | Dual Diff. Comparator, A Grade . 266.00/2,000 
PCI7620ZHK 296-15272-ND | Dual Socket CardBus and Smart LM399D ОВО Dual Diff. Comparator: ш д Z 
Card Controller... 16.68 15.57 14.46 LM393DGKR 296-16808-1-ND Dual Diff. Comparator. 45 36 27 
PCI7621GHK 296-17307-ND Six-Function PCI Controlle 19.25 17.97 16.68 LM393DGKR 296-16808-2-ND | Dual Diff. Comparator. 305.00/2,500 
PCI7621ZHK 296-17308-ND Six-Function PCI Controlle 19.25 17.97 16.68 LM393DR 296-1015-1-ND | Dual Diff. Comparator. :45 36 27 
весь ма”: Ш n а” 
TB3RID 296-15945-5-ND | Quad Differential PECL Receive 1441 1298 1151 < a EE Dua Pr comparalo, : 5 Es z 
TB3R2D 296-15946-5-ND Quad Differential РЕСІ. Receivei 1441 1298 11.51 MISPA Ы Did D НЕ ШЕ “Ў ОШ 
TB5R1D 296-15947-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 12.00 10.80 9.58 е ual Diff. Comparator. 92002; 
TBSRIDW 296-15948-5-ND Quad Differential PECL Receive 12.00 10.80 958 LM393PWR 296-14607-1-ND — | Dual Diff. Comparator. 45 36 27 
TB5R1LDW 296-17535-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 1080 958 LM393PWR 296-14607-2-ND | Dual Diff. Comparator. 252.00/2,000 
TB5R2D 296-15949-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 1080 958 LM2901D сес ШЙ Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. £p e A 
TB5R2DW 296-15950-5-ND | Quad Differential PECL Receive 12.00 10.80 958 LM2901DR 296-14593-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 45 36 27 
TB5T1D 296-16689-5-ND | Dual Diff. PECL Driver/Receiver 12.00 10.80 9.58 LM2901DR 296-14593-2-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 305.00/2,500 
TB5T1DW 296-16690-5-ND | Dual Diff. PECL Driver/Receiver 12.00 10.80 9.58 LM2901N 296-1386-5-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 45 36 27 
LM2901PWR 296-6597-1-ND | Quad ПІН. Comparator, Ind. Temp......14-TSSOP — .50 40 30 
LM2901PWR 296-6597-2-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp......14-TSSOP 280.00/2,000 
XAS LM2901QDRQ1 296-17157-5-ND Quad Diff. Comparator, Ind. Temp.. 48 36 .27 
% ТЕ INSTRUMENTS сер LM2902D 296-6598-5-ND | Quad Op Amp 45 36 27 
ЕЕ Digi-Key Price Each LM2902KVQDRQ1 296-17027-1-ND Quad Op Amp. 56 42 32 
Part №. Part №. Description Pkg. 1 25 100 LM2902KVQDRQ1 296-17027-2-ND Quad Op Amp. 455.00/2,500 
TLV990-13PFB 296-10737-ND 10-Bit, 13Msps CCD Signal LM2902N 296-6599-5-ND | Quad Op Am 45 46 27 
Processor/Digitizer . 5.90 472 3.99 LM2902PWR 296-6600-1-ND Quad Op Amp. .14-Т550Р 50 40  .30 
TLV990-21PFB 296-10738-ND 10-Bit, 21Msps CCD Ai LM2902PWR 296-6600-2-ND | Quad Op Amp. .14-Т550Р 280.00/2,000 
5.06 405 345 LM29020DR01 296-16814-1-ND Quad Op Amp. 48 36 27 
TLV990-28PFB 296-10739-ND 10-Bit, 28Msps CCD Analog LM29020DR01 296-16814-2-ND Quad Op Amp. 390.00/2,500 
Front End 6.90 5.52 4.66 LM2903D 296-1012-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 45 36 Юл 
TLV990-40PFB 296-10740-ND 10-Bit, 40Msps CCD Analog LM2903DGKR 296-16806-1-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 45 36 27 
Front End 760 6.08 5.13 LM2903DGKR 296-16806-2-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 305.00/2,500 
TSC2000IPW TSC2000IPW-ND | Prog. Touch Screen Contri 5.29 423 329 LM2903DR 296-1012-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 45 36 .27 
VSP10T21PFB 296-12701-ND Video Signal Processor/Di 720 576 486 LM2903DR 296-1012-2-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 305.00/2,500 
VSP1221PFB 296-12296-ND LP CCD Signal Processor.. 750 600 507 LM2903P 296-6601-5-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Temp.. 45 36 27 
VSP1900DBT 296-15068-5-ND | CCD Vertical Driver for Digital LM2903PSR 296-17322-1-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. . ТАБ Е № 
Cameras 875 17.88 6.09 LM2903PSR 296-17322-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 252.00/2,000 
VSP2000Y VSP2000Y-ND CCD Signal Processor for LM2903PWR 296-6602-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 50 40 .30 
Digital Cameras... 992 794 670 LM2903PWR 296-6602-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 280.00/2,000 
VSP2210Y VSP2210Y-ND 10-Bit, 20MHz, Digital Camera LM29030DRO1 296-15183-1-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Temp... A8 36 27 
CCD Signal Processor. 1416 1275 1131 LM2903QDRO1 296-15183-2-ND | Dual Diff. Comparator, Ind. Tem 390.00/2,500 
VSP2212Y VSP2212Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera LM29030PWRQ1 296-16942-1-ND | Dual Diff. Comparator. 48 36 27 
CCD Signal Ргосезог......................... 48-LOFP 15.98 14.91 13.85 LM29030PWRO1 296-16942-2-ND | Dual Diff. Comparator. 320.00/2,000 
VSP2230Y VSP2230Y-ND 10-Bit Digital Camera CCD 1290400801 296-15184-1-ND | Dual Op Amp АВ e pu 
Signal Processor. 15.23 14.21 13.20 LM2904QDRQ1 296-15184-2-ND |Dual Op Amp 390.00/2,500 
VSP2232Y VSP2232Y-ND 12-Bit Digital Came LM3302D 296-9546-5-ND 80 45 34 
Signal Processor. 18.38 17.15 15.93 1М830208. 296-14598-1-ND 60 45 34 
VSP2254GSJ 296-14396-ND 36MHz, 2-Ch. CCD Processo 18.90 17.64 16.38 LM3302DR 296-14598-2-ND 487.50/2,500 
VSP2260Y VSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera LM3302N 296-17223-5-ND .60 45 34 
к we sess m Зла тоско 9.60 7.68 6.48 LMV339IDR 296-6611-1-ND Quad Low-Voltage Comparato 80  .60 45 
=l АВ; e/ Mrz, Digita! Gamera LMV339IDR 296-6611-2-ND Quad Low-Voltage Comparato 650.00/2,500 
CCD Signal Processor.................... 4&-LOFP — — 12000.00/2,000 LMV339IPWR 296-6612-1-ND | Quad Low-Voltage Comparator.......14-TSSOP 88 66 50 
VSP2262Y VSP2262Y-ND 12-Bit, 20МН2, Digital Camera LMV339IPWR 296-6612-2-ND Quad Low-Voltage Comparator ..........14-Т550Р 586.00/2,000 
CCD Signal Processor. 15.83 1477 13.72 TL331IDBVR 296-10168-1-ND  |Single/Dual Diff. Comparator. 50 40 30 
VSP2262Y/2K VSP2262YTR-ND ber uae Digital C. 38056 002000 TL331IDBVR 296-10168-2-ND  |Single/Dual Diff. Comparator. 405.00/3,000 
P ОП F TOCBSSOF. ОША SUUS TLC372CPWR 296-10309-1-ND | Dual Differential Comparator . 84 70 56 
VSP2264GSJ 296-15168-ND ; Dus Camera CCD ИИ TLC372CPWR 296-10309-2-ND | Dual Differential Comparator . 744,00/2,000 
igna ТЕШЕП ы-ы Е 47 11.95 TLC3721D 296-10310-5-ND | Dual Differential Comparator . 90 75 60 
VSP2265GSJ 296-13847-5-ND |10-ВИ, 25MHz, Digital Camera CCD TLC372MD 296-10311-5-ND | Dual Differential Comparator . 108 90 72 
Signal Processor ............ 13.66 12.30 10.91 TLC3720D 296-10312-5-ND | Dual Differential Comparator . 96 80 64 
VSP2267GSJ 296-13848-5-ND и" Camera 000 PU TLC374CN 296-10313-5-ND | Quad Differential Comparator. 102 85 468 
VSP2270Y 296-12541-ND — | 28MHz ССО Signal Processo 1166 1050 931 а nasa ТЕГЕН Quad Differential Comparator D 
- - -2- uad Differential Comparator 904.00/2,000 
VSP2272Y 296-12542-ND 28MHz CCD Signal Processor 15.16 13.65 12.11 TLC374ID 296-10315-5-ND | Quad Differential Comparator 14 93 74 
VSP3010Y VSP3010Y-ND 12-Bit, CCD/CIS Controller... 10.25 923 848 TLC374IN 206-10316-5-ND Quad Differential Comparator тн 93 74 
VSP3100Y VSP3100Y-ND 14-Bit, 10MHz CCD/CIS Signal А | ЖЕНШ | i | 
Processor 891 803 742 TLC374MD 296-10317-5-ND Quad Differential Comparator 438. 115 92 
VSP3200Y VSP3200Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processor 10.66 9.60 8.52 High Speed Comparators 
VSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor. 15808.00/2,000 LM139DR 296-6614-1-ND | Quad GP Differential Comparator. 120 100 40 
VSP3210Y VSP3210Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processor. 10.66 9.60 8.52 LM139DR 296-6614-2-ND | Quad GP Differential Comparato 1300.00/2,500 
VSP3210Y2/K VSP3210YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processor. 15808.00/2,000 LM193DR 296-6615-1-ND | Dual GP Differential Comparator. 84 63 48 
VSP5000PM 296-14235-5-ND | 12-Bit, 30MHz CCD Signal LM193DR 296-6615-2-ND | Dual GP Differential Comparator. 682.50/2,500 
Front End 15.75 14.70 13.65 LM211D 296-6616-5-ND Diff. Comparator with Strobe. 55 44 38 
LM211DR 296-14589-1-ND Diff. Comparator with Strobe. 55 4 33 
LM211DR 296-14589-2-ND | Diff. Comparator with Strobe. 372.50/2,500 
XAS IN UME COMPARATORS LM211P 296-6617-5-ND | Diff. Comparator with Strob 55 4 33 
1М21100 296-9520-5-ND Diff. Comparator with Strobe. 92 89 52 
LE Digi-Key x Price Each» LM211QDRQ1 296-17493-1-ND Diff. Comparator with Strobe. 15 63  .50 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 10 1М21100801 296-17493-2-ND | Diff. Comparator with Strobe. 812.50/2,500 
General Purpose Comparators LM239ADR 296-6618-1-ND Quad GP Differential Comparato 5 46 35 
L293DNE 296-9518-5-ND Quad Half-H Drivers 213 170 128 LM239ADR 296-6618-2-ND Quad GP Differential Сотрагаїо! 387.50/2,500 
L293NE 296-9519-5-ND Quad Half-H Driver: 213 170 128 LM239D 296-6620-5-ND Quad GP Differential Comparator. 155 44 383 
LM239DR 296-14590-1-ND | Quad Differential Comparator 4 3 27 LM239N 296-6621-5-ND | Quad GP Differential Comparato 55 44 33 
LM239DR 296-14590-2-ND | Quad Differential Comparator 390.00/2,500 LM239PWR 296-15084-1-ND | Quad GP Differential Comparator......14-TSSOP .48 36 27 
LM293AD 296-9530-5-ND Dual Differential Comparator 58 46 35 LM239PWR 296-15084-2-ND Quad GP Differential Comparator .......14-TSSOP 320.00/2,000 
LM293D 296-9531-5-ND Dual Differential Comparator 55 ТҮР 38 LM306D 296-9533-5-ND Differential Comparator with Strobe 1.05 .88 7,70 
LM293DR 296-12848-1-ND Dual Differential Comparator 55 АА. xm LM306P 296-1387-5-ND Differential Comparator with Strobi 1.05 88 .70 
LM293DR 296-12848-2-ND | Dual Differential Comparator 372.50/2,500 LM311D 296-1388-5-ND | Differential Comparator with Зов AS Sa RAT] 
LM293P 296-9532-5-ND Dual Differential Comparator 55 4 33 LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobi .45 86 27 
LM339AD 296-6604-5-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 48 38 29 LM311DR 296-1388-2-ND Differential Comparator with Strobe 305.00/2,500 
LM339ADR 296-6604-1-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 48 38 29 LM311P. 296-1389-5-ND Differential Comparator with Strobi 45 86 27 
LM339ADR 296-6604-2-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 320.00/2,500 LM311PWR 296-13719-1-ND Differential Comparator with Strobi 45 36 27 
LM339AN 296-6605-5-М0 Quad Diff. Comparator, A Grade 48 .38 29 LM311PWR 296-13719-2-ND Differential Comparator with Strobe 252.00/2,000 
LM339D 296-1013-5-ND Quad Diff. Comparato 45 5362 27 TL712CD 296-6629-5-ND Differential Comparator 138 145  .92 
LM339DR 296-1013-1-ND | Quad Diff. Comparato 45 46 27 TL712CP 296-6630-5-ND | Differential Comparato! 138 115 92 
LM339DR 296-1013-2-ND Quad Diff. Comparato! 305.00/2,500 TL714CD 296-6631-5-ND High Speed Differential Comparato! 270 246 1.68 
LM339DBR 296-6606-1-ND Quad Diff. Comparato! 45 36 D7 TL714CP 296-6632-5-ND High Speed Differential Comparato! 270 246 1.68 
LM339DBR 296-6606-2-ND Quad Diff. Comparato! 252.00/2,000 TL3016CD 296-1793-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparato! 2.00 1.60 1.20 
LM339N 296-1393-5-ND Quad Diff. Comparato 45 86 27 TL3016ID 296-1794-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator .. 220 176 1.32 
LM339PWR 296-6607-1-ND Quad Diff. Comparator, A Grad 45 36 27 TL3016IPW 296-13615-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparato! 220 176 1.32 
LM339PWR 296-6607-2-ND Quad Diff. Comparator, A Grade 252.00/2,000 TL3116CD 296-6626-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparatoi 2.00 1.60 1.20 
LM393AD 296-6608-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 4 38 29 TL3116CPWR 296-6627-1-ND Ultra-Fast LP Precision Comparato! 2.00 1.60 1.20 
LM393ADGKR 296-16807-1-ND | Dual Diff. Comparator, A Grade 48 38 29 TL3116CPWR 296-6627-2-ND Ultra-Fast LP Precision Comparato! 2080.00/2,000 
LM393ADGKR 296-16807-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 320.00/2,500 1131161 296-6628-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator ........ 220 1.76 1.32 
LM393ADR 296-14605-1-ND | Dual Diff. Comparator, A Grade 48 38 29 (Continued) 
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б iets Digi-Key Price Each» 
COMPARATORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
T.I. Digi-Key Price Each TLV34011P 296-12042-5-ND КЛ Open Drain Output Mem бв 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 О aspe е, | ў { 
- -5-ND Dual Open Drain Output Comparator. 225 180 135 
Low Power Comparators TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND | Dual Nanopower Comparator 225 1.80 1.35 
LMV331IDBVR 296-6633-1-ND Single GP LV Сотрагаюг. .80 60 45 TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND Dual Nanopower Comparator 2880.00/2,500 
LMV331IDBVR 296-6633-2-ND Single GP LV Comparator. 780.00/3,000 TLV3402IDR 296-10709-1-ND | Dual Nanopower Comparator 225 180 135 
LMV331IDCKR 296-6634-1-ND Single GP LV Comparator . .80 60 45 TLV3402IDR 296-10709-2-ND | Dual Nanopower Comparator 2880.00/2,500 
LMV331IDCKR 296-6634-2-ND Single GP LV Comparator . 780.00/3,000 TLV3404IN 296-12044-5-ND | Quad Open Drain Output Comp: 259 2.07 161 
LMV393IDDUR 296-17028-1-ND Dual LV Comparato! -88 66 -50 TLV3501AID 296-17921-5-ND |4.5п5 R/R HS Comparator NEW! 338 270 2410 
LMV393IDDUR 296-17028-2-ND | Dual LV Comparato 858.00/3,000 TLV3701CDBVT 296-13377-1-ND | Nanopower Push-Pull 
LMV393IDGKR 296-13993-1-ND — | Dual GP Low Voltage Comparator 88 66 50 Output Comparator ....................... 150 120 90 
LMV393IDGKR 296-13993-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator VSSOP 715.00/2,500 TLV3701CDBVT 296-13377-2-ND Nanopower Push-Pull 
LMV393IDR 296-6635-1-ND Dual GP LV Comparator. .80 60 45 Output Comparator ........................... 210.00/250 
LMV393IDR 296-6635-2-ND Dual GP LV Comparator. 650.00/2,500 TLV3701ID 296-12608-5-ND Nanopower Push-Pull 
LMV393IPWR 296-6636-1-ND | Dual GP LV Comparator 98 56 50 Output Comparator 1.63 130 .98 
LMV393IPWR 296-6636-2-ND Dual GP LV Comparator 586.00/2,000 TLV37O1IDBVT 296-13378-1-ND | Nanopower Push-Pull 
LP211D 296-9573-5-ND Differential Comparator .... 1.02 85 68 Output Comparator ........................... 1.63 1.30  .98 
LP2901D 296-9574-5-ND | Quad Differential Comparato 99 83 66 TLV3701IDBVT 296-13378-2-ND | Nanopower Push-Pull 
LP2901N 296-9575-5-ND | Quad Differential Comparator. 99 83 66 Output Comparator ......................... 227.50/250 
LP311D 296-9576-5-ND | Differential Comparator 94 70 5 TLV3701IP 296-13379-5-ND Oi COMER TUS. aan. в 
LP311DR 296-14608-1-ND Differential Comparator .84 2107756 š 2 5 
LP311DR 296-14608-2-ND | Differential Comparator 910.00/2,500 TLV3701QDBVRQ1 | 296-16957-1-ND ир Push-Pull Output “eis avin В 
LP311P 296-9577-5-ND | Differential Comparator. 84 70 56 Omparator ss : š 2 
LP339D 296-9578-5-ND | Quad Differential Comparator 52 39 30 TLV3701QDBVRQ1 | 296-16957-2-ND TCHR ац Output ОА 
ОВ Ee a Quad кеши Comparator n al TLV37021D 296-12609-5-ND | Dual Nanopower Push-Pull 
= -2- uad Differential Сотрагаюг 422.50/2,500 Output Comparator 225 180 135 
LP339N 296-9579-5-ND Quad Differential Comparator. 52 39 30 w ў ` й 
i ч TLV3702IP 296-13380-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 
TLC339CD 296-10281-5-ND Quad Differential Comparator abshl 93 .74 Output Comparator... 225 180 135 
TLC339CN 296-12312-5-ND | Quad Differential Comparator. ДЕШІ 93 174 TLV37021DGK 296-12610-5-ND | Dual Nanopower Push-Pull 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND | Quad Differential Comparator 111 493 14 Output Comparator 225 180 135 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND | Quad Differential Comparator 984.00/2,000 TLV3702QDRQ1 296-16958-1-ND | Nanopower Push-Pull Output 
TLC3391D 296-1324-5-ND Quad Differential Comparator 120 100 480 Comparator.. 238 190 143 
TLC339IDR 296-1324-1-ND Quad Differential Comparator 120 100 .80 TLV3702QDRQ1 296-16958-2-ND | Nanopower Push-Pull Output 
TLC339IDR 296-1324-2-ND Quad Differential Comparator 1300.00/2,500 Comparator 3040.00/2,500 
TLC339IN 296-10283-5-ND | Quad Differential Comparator 120 100  .80 TLV3704IDR 296-12287-1-ND | Quad Nanopower Push-Pull 
TLC339MN 296-10284-5-ND Quad Differential Comparator. dei ТШИ с Comparator 259 207 161 
TLC352IPW 296-17476-5-ND LinCMOS™ Dual Diff. Comparator. wall 93 .74 TLV3704IDR 296-12287-2-ND Quad Nanopower Push-Pull 
TLC372CD 296-1327-5-ND Dual Differential Comparator .84 70 56 Comparator .14-S0IC 3622.50/2,500 
TLC372CDR 296-1327-1-ND Dual Differential Comparator .84 0059 TLV3704IN 296-12611-5-ND Quad Nanopower Push-Pull Comparator...14-Dip — 2.59 207 161 
TLC372CDR 296-1327-2-ND Dual Differential Comparator 910.00/2,500 TLV3704IPW 296-12400-5-ND Quad Nanopower Push-Pull 
TLC372CP 296-1845-5-ND Dual Differential Comparator 84 70 56 Comparator 14-TSSOP 259 207 161 
и RBG | ewe aos Low Voltage берага 
TLC374CDR 296-1328-1-ND | Quad Differential Comparator 102 85 68 m даталы | Dual Differential UU 102 ч 
TLC374CDR 296-1328-2-ND | Quad Differential Comparator 1105.00/2,500 TLC352ID 296-10286-5-ND | Dual Differential Comparator . 111 93 74 
TLC393CD 296-1329-5-ND Dual Voltage Comparator... 93 78 862 TLC352IP 296-10287-5-ND | Dual Differential Comparato ІШІ 9 ЛА 
TLC393CDR 296-1329-1-ND ^ | Dual Voltage Comparato аав 162 TLC354CD 296-10292-5-ND | Quad Differential Comparator 117 98 78 
TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparatoi 1007.50/2,500 TLC354CN 296-10293-5-ND | Quad Differential Comparator. 117 98 78 
м сеге Dual voltage си = 2 E TLC354CPW 296-10294-5-ND | Quad Differential Comparator 117 98 78 
- -1- ual Voltage Comparator.. E З 4 TLC354ID 296-10295-5-ND Quad Differential Comparator 438 115 .92 
TLC393CPWR 296-10318-2-ND Dual Voltage Comparato 824.00/2.000 TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND Differential Comparator .. .80 60 — 45 
TLC393ID 296-1330-5-ND Dual Voltage Comparato! 1.02 85 .68 TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND Differential Comparator .. 780.00/3,000 
TLC393IDR 296-1330-1-ND Dual Voltage Comparato 102  .85  .68 TLV23521D 296-10517-5-ND | Dual Differential Comparator . 245 172 129 
TLC393IDR 296-1330-2-ND Dual Voltage Comparato 1105.00/2,500 TLV2352IP 296-10518-5-ND | Dual Differential Comparator 2.15: ІП) r 129 
TLC393IP 296-10320-5-ND Dual Voltage Comparator . 1.02 .85 .68 TLV2352IPWR 296-10519-1-ND Dual Differential Comparator . 245 172 1:29 
TLC393IPWR 296-10321-1-ND Dual Voltage Comparato! 1.02 .85 .68 TLV2352IPWR 296-10519-2-ND Dual Differential Comparator . 2236.00/2,000 
TLC393IPWR 296-10321-2-ND | Dual Voltage Comparato 904.00/2,000 TLV2354ID 296-10520-5-ND | Quad Differential Comparator 268 215 167 
TLC393QDRQ1 296-17501-1-ND | Dual Voltage Comparato! 1.08 1907 72 TLV2354IN 296-10521-5-ND | Quad Differential Comparator. 2.68 215 1.67 
TLC393QDRQ1 296-17501-2-ND Dual Voltage Comparato 1170.00/2,500 TLV2354IPWR 296-10522-1-ND Quad Differential Comparator -14-TSSOP 2.68 215 1.67 
110370200 296-1325-5-ND | Dual Voltage Comparato 37 73 58 TLV2354IPWR 296-10522-2-ND | Quad Differential Comparator 14-TSSOP 3034.00/2,000 
TLC3702CDR 296-1325-1-ND Dual Voltage Comparato 8 73 58 
TLC3702CDR 296-1325-2-ND Dual Voltage Comparator.. 942.50/2,500 
TLC3702CP 296-1841-5-ND Dual Voltage Comparator . .87 aer 58) s 
TLC3702MD 296-12188-5-ND Dual Voltage Comparato! 141 993 74 = 
TLC37021D 296-1326-5-ND | Dual Voltage Comparato 33 78 82 Et (fh ПЫШ Po 4 Erico taci n 
TLC3702IDR 296-1326-1-ND Dual Voltage Comparato! 93 48 62 ы = = 
TLC37021DR 296-1326-2-ND Dual Voltage Comparatoi 1007.50/2,500 Audio CODECs 
TLC3702IP 296-10300-5-ND Dual Voltage Comparator . 93 18 62 PCM2900E 296-13034-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface ...28-SS0P 8.30 6.64 5.61 
TLC3702IPW 296-10301-5-ND Dual Voltage Comparato .93 Ae 62 PCM2901E 296-12985-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLC3704CD 296-10302-5-ND | Quad Voltage Comparator. 120 100 80 Ended Analog 1/0 and S/PDIF ...28-550Р 830 6.64 5.61 
TLC3704CN 296-10303-5-ND Quad Voltage Comparator 120 100  .80 РСМ2902Е 296-12986-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLC3704CNS 296-10304-5-ND | Quad Voltage Comparator. 120 100 80 Ended Analog 1/0 and S/PDIF............ 28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLC3704CNSR 296-10304-1-ND Quad Voltage Comparator. 120 100  .80 PCM2903E 296-12987-5-ND Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLC3704CNSR 296-10304-2-ND | Quad Voltage Comparator. 1064.00/2,000 Ended Analog 1/0 and S/PDIF. ...28-550Р 900 7.20 6.08 
TLC3704CPWR 296-10305-1-ND | Quad Voltage Comparator 120 100 580 PCM2904DB 296-13478-5-ND | Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
TLC3704CPWR 296-10305-2-ND Quad Voltage Comparator 1064.00/2,000 Ended Analog 1/0 and S/PDIF ..28-530Р 8.30 6.64 5.61 
TLC3704ID 296-1843-5-ND Quad Voltage Comparator. 138 115 92 PCM2906DB 296-13479-5-ND | Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
TLC3704IN 296-10306-5-ND | Quad Voltage Comparator 138 115 .92 Ended Analog 1/0 and S/PDIF............. 28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLC3704IPW. 296-10307-5-ND | Quad Voltage Comparator 138 115 92 PCM3000E PCM3000E-ND Stereo Audio CODEC 18-Bit, 
TLC3704MD 296-10308-5-ND | Quad Voltage Comparator. 138 110 83 3-Wire Interface ... r 6.90 5.52 4.66 
TLC3704QDRQ1 296-17830-1-ND | Quad Voltage Comparator МЕ! 125 1.00 75 PCM3001E PCM3001E-ND Stereo Audio CODEC 18-Bit, 
TLC3704QDRQ1 296-17830-2-ND | Quad Voltage Comparator МЕ 1600.00/2,500 Pin Programmable ... 690 552 466 
TLV27021D 296-12503-5-ND Nanopower Op Amp and РСМ3002Е PCM3002E-ND 20-Bit, Stereo CODEC, 
Push-Pull Comparator 245 172 129 Software Control 690 552 466 
TLV2702IDGK 296-13370-5-ND | Nanopower Op Amp and POMS003E PCM3003E-ND | 20-Bit, Stereo CODEC, 
Push-Pull Comparator ..-VSSOP 215 172 129 Hardware Control б 22 GS 
TLV3011 AIDBVT 296-16745-1-ND | 1.8V, Open Drain Comparator BEN ШЕЕ: 16-Bit, Stereo CODEC, 
with Reference „807-236 188 150 143 Single-Ended 1/0 GEU SEE. 5492 
TLV3O11AIDBVT 296-16745-2-ND — |1.8V, Open Drain Comparator PCM3008T PCM3008T-ND | 16-Bit, Low Power/Voltage 
will Reference 501296 ВЕН PCM3010DB ue зі Ser Aula asss RE (eee eN 
TLVSOTI AIDGKT ЫЙ ! Su Open Drain Comparator ІҢ SENT GER PCM3500E PCM3500E-ND | Voice/Modem CODEC. 530 424 358 
TLV3011AIDCKT 296-17117-2-ND | 1.8V, Open Drain Comparator т БОМЗӘЛЕЛІ Коса M DE CODEC. 530 424 358 
with Reference... 262.50/250 PERSA а оса сне! Internet Protocol aW “ROY ATG 
TLV3012AIDBVT 296-16830-1-ND 1.8V, Comparator with Volt. Re 1.88 150 1.13 > - - - 
TLV3012AIDBVT 296-16830-2-ND | 1.8V, Comparator with Volt. Re 262.50/250 TLVS20RIG2SBRHOR | БАН “ые Audio CODEC with Integrated Bun aem AGB 
TLV3012AIDCKT 296-17118-1-ND | 1.8V, Comparator with Volt. Ве 188 150 143 ЕЦ а а ; 
d } TLV320AIC23BRHDR | 296-15121-2-ND Stereo Audio COD 
TLV3012AIDCKT 296-17118-2-ND 1.8V, Comparator with Volt. Re 262.50/250 Headphone Am 11160.00/3,000 
TLV3401IDBVR 296-13376-1-ND Nanopower Open Drain Output р - p — 
Comparator кй 163 130 98 Central Office CODEC 
TLV3401IDBVR 296-13376-2-ND | Nanopower Open Drain Output TCM38C17IDL 296-1761-5-ND 4-Channel PCM Combo...... ad 970 7.76 6.55 
Comparator T 2496.00/3,000 TP3054ADW 296-10782-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) ... лб 220 1л 
TLV3401IDR 296-10707-1-ND Nanopower Open Drain Output TP3054AN 296-10783-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 2175 p lel 
Comparator M 1.63 130  .98 TP3054BDW 296-10784-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 2/75 220 471 
TLV3401IDR 296-10707-2-ND Nanopower Open Drain Outpu TP3054BN 296-1936-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 275 220 171 
Comparator 2080.00/2,500 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
USB Transient Suppression 

SN65220DBVR 296-9694-1-ND Single USB Port Transient 

Suppressor. SOT-23-6 .84 70  .56 
SN65220DBVR 296-9694-2-ND Single USB Port Transient 

Suppressor. 50Т-23-6 1092.00/3,000 
SN65220DBVT 296-2341-1-ND Single USB Port Transient 

Suppressor. 50Т-23-6 «84 70- 56 
SN65220DBVT 296-2341-2-ND Single USB Port Transient 

Suppressor. 105.00/250 
SN65220YZBT 296-17206-1-ND Single USB Port Transient 

Suppressor. .84 63 .48 
SN65220YZBT 296-17206-2-ND Single USB Port Transient 

Suppressor. 87.25/250 
SN75240P 296-6596-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor .99 83 .66 
SN75240PWR 296-6596-1-ND Dual USB Port Transient Suppressor. .99 83 .66 
SN75240PWR 296-6596-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor. 878.00/2,000 
SN65240P 296-9695-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor .99 83 .66 
SN65240PW 296-9696-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. .99 83  .66 
SN65240PWR 296-9696-1-ND Dual USB Port Transient Suppressor. .99 83 46 
SN65240PWR 296-9696-2-ND Dual USB Port Transient Suppressor....8-TSSOP 878.00/2,000 

Video Decoder / Encoder 

TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-Line Adaptive Comb 

NTSC/PAL Digital Video Decoder......... 80-TQFP 17.18 16.03 14.89 
TVP5040CPFP 296-11802-ND 10-Bit Dual-Channel NTSC-PAL 

Digital Video Decodei 1718 16.03 14.89 
TVP5145PFP 296-13021-5-ND Digital Video Decoder 

Macrovision Detection . 16.58 14.93 13.24 
TVP5146PFP 296-16649-ND Digital Video Decoder. 15.83 14.25 12.64 
TVP5147PFP 296-16763-ND Digital Video Decoder.. 13.33 12.00 10.64 
TVP5150AM1PBSR 296-17016-1-ND NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with 

Robust Sync. Detector. 3 10.50 945 8.38 
TVP5150AM1PBSR 296-17016-2-ND NTSC/PAL/SECAM Video 

Robust Sync. Detector. m 7781.00/1,000 
TVP5150AM1ZQC 296-17075-ND NTSC/PAL/SECAM Video Decoder with 

Robust Sync. Detector 25.20 18.90 14.18 
TVP5150APBS 296-16650-ND NTSC/PAL/SECAM Video Decoder 1055 950 842 
TVP5150APBSR 296-16846-1-ND Digital Video Decoder.. 10.55 9.50 8.42 
TVP5150APBSR 296-16846-2-ND Digital Video Decoder.. 7818.00/1,000 
TVP5160PNP 296-17800-ND NTSC/PAL/SECAM Component 2x10-Bit 

Digital Video Decoder NEW! 128-HTQFP 18.00 16.80 15.60 
TVP6000CPFP 296-11094-ND NTSC/PAL Video Encoder... 12.66 1140 10.11 


ЕЗІ: Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TP3056BDW 296-10785-5-ND PCM CODEC and Filter 

(A-law and u-law) 2.86 2.29 1.78 
TP3056BN 296-10786-5-ND PCM CODEC and Filter 

(A-law and u-law) ... 2.86 229 1.78 
TP3057ADW 296-10787-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 2:15 РОЛ 1А 
TP3057AN 296-10788-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). 2/15 220 TI 
TP3057BDW 296-10789-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 275 220 TI 
TP3057BN 296-10790-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). 275 220 171 
TP3064BDW 296-10791-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) . 2755-2250 НДІ 
TP3064BN 296-10792-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) ...... 275 220 1 
TP3067ADW 296-10793-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 20-5016 275 220 1.71 
TP3067AN 296-10794-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). .20-0р 275 220 1.71 
TP3067BDW 296-10795-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 0-506 275 220 171 
TP3067BN 296-10796-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). .20-Dip 275 220 1.71 
TP13054ADW 296-10774-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) ...16-5017 3.08 247 1.92 
TP13054BDW 296-10775-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) ...16-SOIC 3.08 2.47 1.92 
TP13054BN 296-10776-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law)......16-Dip 3.08 2.47 1.92 
TP13057BDW 296-10777-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 6-SOIC 3.08 247 1.92 
TP13057BN 296-10778-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law). 16-Dip 308 247 1.92 
TP13064BDW 296-10779-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) ...20-SOIC 3.08 247 1.92 
TP13067BDW 296-10780-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 3.08 247 1.92 
TP13067BN 296-10781-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) . 3.08 247 1.92 

IrDA 
TIR1000IPWR 296-6574-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder 259 207 161 
TIR1000IPWR 296-6574-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decodei 2932.00/2,000 
TIR1000PSR 296-6572-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 245 196 147 
TIR1000PSR 296-6572-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2548.00/2,000 
TIR1000PWR 296-6573-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder 245 196 1.47 
TIR1000PWR 296-6573-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decode 2548.00/2,000 
Ring Controllers 
UCC2750DW 296-2602-5-ND Source Ringer Controller Е 12.41 11.18 9.91 
UCC2751D 296-2603-5-ND Single Line Ring Generator Controller . 529 423 329 
UCC2752D 296-2604-5-ND Resonant Ring Generator Controller 529 423 329 
UCC3750N 296-11454-5-ND Source Ringer Controller... 946 825 7.32 
UCC3750DW 296-2605-5-ND Source Ringer Controller... 916 825 7.32 
UCC3751D 296-2606-5-ND Single Line Ring Generator Controller ...16-S01C 4.39 351 2.73 
UCC3751N 296-11455-5-ND Single Line Ring Generator Controller......16-Dip 439 351 2.73 
UCC3752D 296-2607-5-ND Resonant Ring Generator Controller 6-SOIC 439 351 2.73 
UCC3752N 296-11456-5-ND Resonant Ring Generator СопігоШег........16-Пр 4.39 3.51 2.73 
SONET Transceivers 

SLK2501IPZP 296-12281-ND 00-48 SONET/SDH Multirate 

Transceiver............. 100-HTQFP 5543 51.45 47.78 
SLK2511AIPZP 296-16997-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver....100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK2511IPZP 296-13035-5-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver......100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK2701IPZP 296-12543-ND 2.7Gbps SONET/SDH 

Multirate Transceiver 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 
SLK2721IPZP 296-13036-5-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver 

with Enhanced Jitter То!егапсе.......100-НТОЕР 55.13 51.45 47.78 

UARTs 

TL16C450FN 296-10145-5-ND | Async. Communication Element .. .44-РЕСС 2.88 2.31 1.80 
TL16C450N 296-15115-5-ND | Async. Communication Element .40-Dip 2.88 2.31 1.80 
TL16C451FN 296-10146-5-ND | Async. Communication Elemen .68-PLCC 4.82 3.86 3.00 
TL16C452FN 296-10147-5-ND Dual Async. Comm. Element. .68-PLCC 4.91 3.93 3.06 
TL16C550BPT 296-10152-ND Async. Communication Element 8-LQFP 5.08 479 4.04 
TL16C550CFN 296-10153-5-ND | Async. Communication Element .. .44-РЕСС 3.38 2.70 210 
TL160550CIFN 296-10154-5-ND | Async. Communication Element 44-10: 376 3.01 234 


TL16C550CIPT 
TL16C550CN 
TL16C550CPFB 


296-1786-5-ND 
296-10155-5-ND 
296-10156-ND 


Async. Communication Element 
Async. Communication Element 
Async. Communication Element 


3.76 3.01 2.34 
3.38 270 2.10 
3.38 270 240 


TL16C550CPT 
TL16C550CPTR 
TL16C550CPTR 
TL16C550DIPT 
TL16C550DIRHB 


296-1787-ND 
296-1787-1-ND 
296-1787-2-ND 
296-16981-ND 
296-17676-ND 


Async. Communication Element 
Async. Communication Element 
Async. Communication Element 
Async. Communication Element 
Async. Communication 


3.38 2.70 2.10 

3.38 270 2.10 
1913.00/1,000 

376 3.01 234 


Element NEW! 376 3.01 234 
TL16C550DRHB 296-17677-ND Async. Communication 

Element NEW!.. 3.38 270 2.10 
TL16C552AFN 296-1788-5-ND Dual Async. Communication . .68-PLCC 6.58 527 445 
TL16C552AFNR 296-1788-1-ND Dual Async. Communication. .68-PLCC 6.58 5.27 445 
TL16C552AFNR 296-1788-2-ND Dual Async. Communication. .68-PLCC 1069.25/250 
TL16C552AIFN 296-10159-5-ND | Dual Async. Communication. .68-PLOO 684 548 462 
TL16C552APN 296-10160-ND Dual Async. Communication O-LQFP 6.58 527 445 
TLI6C554AFN 296-6587-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO .. .68-PLCC 8.55 7.70 6.83 
TL16C554APN 296-6588-5-ND Quad UART with 16-Byte FIFO . O-LOFP 8.55 7.70 6.83 
TL16C554FNR 296-1790-1-ND Async. Communication Element 8.61 7.76 6.88 
TL16C750FN 296-2647-5-ND 64-Byte FIFO UART 6.32 506 427 


TL16C750IPM 


296-6591-5-ND 


Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, | 
Low Power Модез.. 6 


6.92 5.54 4.68 


TL16C750PM 296-6592-5-ND Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, і 

Low Power Modes. 6.660 5.33 4.50 
TL16C752BPT 296-2648-ND Dual 3.3V UART .... 8-LQFP 5.30 424 3.58 
TL16C754BFN 296-2650-5-ND Quad 64-Byte FIFO UAR .68-PLCC 11.90 10.71 9.50 
TL16C754BPN 296-6593-5-ND Quad UART with 64-Byte FIFO . O-LOFP 11.90 10.71 9.50 
TL16PC564BGGM 296-14404-ND PCMCIA UART with 64-Byte FIFO .100-BGA 9.83 885 7.85 
TL16PC564BLVPZ 296-2651-ND PCMCIA UART .. 100-LQFP 1016 945 8.12 
TL16PC564BPZ 296-6594-5-ND Single UART with 64-Byte FIFO, 


TL16PIR552PH 


296-6595-5-ND 


PCMCIA Interface ... 
Dual UART with 16-Byte FIFO, 
Selectable IR and 1284 Modes 


9.83 8.85 7.85 
1016 915 8.12 


USB 


TUSB2036VF 
TUSB2036VFG4 
TUSB2046BIVFR 
TUSB2046BIVFR 
TUSB2046BVF 


296-11086-ND 
296-17784-ND 
296-11087-1-ND 
296-11087-2-ND 
296-11088-ND 


2/3-Port USB Hub 
2/3-Port USB Hub NE! 
4-Port USB Hub 
4-Port USB Hub 
4-Port USB Hub 


245 196 147 
2.45 1.96 1.47 
259 207 161 
1466.00/1.000 
232 186 145 


TUSB2077APT 
TUSB2136PM 
TUSB3200ACPAH 
TUSB3200CPAH 
TUSB3210PM 


296-11089-ND 
296-11090-ND 
296-12289-5-ND 
296-11091-ND 
296-11092-ND 


7-Port USB Hub 
2-Port USB Hub 
USB Streaming Controller . 
USB Streaming Controller . 
Universal Serial Bus Controller. 


439 351 2.73 
6.50 5.20 4.39 
8.90 742 6.01 
7.60 6.08 5.13 
5.00 4.00 3.38 


TUSB3410IVF 
TUSB5052PZ 


296-16757-ND 
296-12525-ND 


USB-to-Serial Port Controller 
5-Port USB Hub Controller... 


5.00 4.00 3.38 
8.72 6.98 5.89 


RUMENTS 

Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description 1 25 100 
АМС7820Ү/250 296-12621-1-М0 Analog Monitoring/Control Circu 15.99 1440 12.77 
АМС7820Ү/250 296-12621-2-М0 Analog Monitoring/Control Circuit.. 3060.00/250 

Analog-to-Digital Converters 
ADS574JP ADS574JP-ND 12-Bit, 40KHz Sampling CMOS ADC ........ 30.15 28.14 26.13 
ADS574KP ADS574KP-ND 12-Bit, 40KHz Sampling CMOS ADC .. 34.95 32.62 30.29 
ADS774JP. ADS774JP-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS ADC 34.28 31.99 29.71 
ADS774JU ADS774JU-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS ADC 27.88 25.55 23.73 
ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS ADC 32.85 30.66 28.47 
А05774КР ADS774KP-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS ADC......28-Dip 39.75 37.10 34.45 
ADS774KU ADS774KU-ND 12-Bit, 117KHz Sampling CMOS ADC....28-SOIC 32.85 30.66 28.47 
ADS800U ADS800U-ND 12-Bit, 40MHz Sampling ADC 28-SOIC 46.28 43.19 40.11 
ADS801U ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC 28-SOIC 18.83 17.57 16.32 
ADS802U ADS802U-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC 28-SOIC 1890 17.64 16.38 
ADS803E ADS803E-ND 12-Bit, 5MHz Sampling ADI 28-SSOP 12.33 1110 9.85 
А05804Е ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling AD 28-SSOP 15.33 13.80 12.24 
А05805Е ADS805E-ND 12-Bit, 20MHz Sampling ADC 28-SSOP 16.49 14.85 13.17 
ADS807E ADS807E-ND 12-Bit, 53MHz АОС..... 28-550Р 16.95 15.82 14.69 
ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND | 12-Bit, 70MSPS Sampling ADI 48-TQFP 29.25 27.30 25.35 
ADS808Y/250 ADS808Y/250TR-ND | 12-Bit, 70М5Р5 Sampling ADC... 48-ТОҒР 6215.75/250 
А05809Ү/250 ADS809Y/250CT-ND | 12-Bit, 80М5Р5 Sampling ADC 48-TQFP 37.43 34.93 32.44 
ADS809Y/250 ADS809Y/250TR-ND | 12-Bit, 80М5Р5 Sampling ADI 48-ТОҒР 7952.75/250 
ADS820U ADS820U-ND 10-Bit, 20MHz Sampling ADC 28-SOIC 1125 1013 8.98 
ADS821U ADS821U-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC 28-SOIC 19.58 18.27 16.97 
А05822Е ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC 28-SSOP 875 788 6.99 
ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 60MHz Sampling ADC 28-SSOP 13.99 12.60 11.18 
ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 40MHz ADC. 28-550Р 875 7.88 6.99 
А05826Е ADS826E-ND 10-Bit, 60MHz ADC. 28-SSOP 13.99 12.60 11.18 
ADS828E ADS828E-ND 10-Bit, 75MHz ADC. 28-SSOP 1449 13405 11.58 
ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 60MHz ADC... 20-050: 5.50 4.40 3.72 
ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND 8-Bit, 60MHz ADC 20-050Р 8525.00/2,500 
ADS831E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC 20-050Р 6.30 5.04 4.26 
ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND 14-Bit, 10MSPS Self-Calibrating АОС.....48-ТОЕР 25.20 23.52 21.84 
ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND 14-Bit, 10MSPS Self-Calibrating АОС.....48-ТОЕР. 5355.00/250 
А05900Е ADS900E-ND 10-Bit, 20MHz «ЗУ, Supply ADC 
with Internal Ref... 710 5.68 4.80 
ADS901E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 6.80 544 4.59 
ADS930E ADS930E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 
with Internal Ref... 518 414 3.22 
ADS931E ADS931E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 4.95 3.96 3.08 
ADS1100A0IDBVT 296-12966-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 405 324 252 
ADS1100A0IDBVT 296-12966-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 598.50/250 
ADS1100A11DBVT 296-14298-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 405 324 252 
ADS1100A1IDBVT 296-14298-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 598.50/250 
ADS1100A2IDBVT 296-14299-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 4.05 3.24 2.52 
ADS1100A2IDBVT 296-14299-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 598.50/250 
ADS1100A3IDBVT 296-14300-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 405 324 252 
ADS1100A3IDBVT 296-14300-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 598.50/250 
ADS1100A4IDBVT 296-14301-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 405 324 252 
ADS1100A4IDBVT 296-14301-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 598.50/250 
ADS1100A5IDBVT 296-14302-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 405 324 252 
ADS1100A5IDBVT 296-14302-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 598.50/250 
ADS1100A6IDBVT 296-14303-1-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating. 4.05 3.24 2.52 
ADS1100A6IDBVT 296-14303-2-ND 16-Bit ADC, Self-Calibrating... 598.50/250 
ADS1110A0IDBVT 296-14461-1-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 439 351 273 
ADS1110A0IDBVT 296-14461-2-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 648.50/250 
ADS1110A1IDBVT 296-14462-1-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 439 351 2.73 
ADS1110A1IDBVT 296-14462-2-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 648.50/250 
ADS1110A2IDBVT 296-14463-1-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 439 351 273 
(Continued) 
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TOES Digi-Key Price Each» TIE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS1110A2IDBVT — |296-14463-2-ND |16-Вй ADC with Onboard Ref 648.50/250 ADS1625IPAPT 296-15209-2-ND | 18-Bit, 1.25MSPS ADC 11985.00/250 
ADS1110A3IDBVT — |296-14464-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 439 351 273 ADS1626EVM 296-16740-ND | Evaluation Module For ADS1626 — 10080 = - 
ADST110ASIDBVT — |296-14464-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 648.50/250 ADS1626IPAPT 296-15877-5-ND | 18-Bit, 1.25MSPS АОС... 4-HTQFP 59.40 5544 5148 
ADS1110A4IDBVT — | 296-14465-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 439 351 273 ADS2806Y/1K5 ADS2806Y/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 4-HTOFP 26121.00/1,500 
ADST110A4IDBVT — |296-14465-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 648.50/250 ADS2806Y/250 ADS2806Y/250CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 2115 1974 18.33 
ADS1110A5IDBVT — [296-14466-l-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 439 351 273 ADS2806Y/250 ADS2806Y/250TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 4494.50/250 
ADS1110ASIDBVT — |296-14466-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 648.50/250 ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1KSCT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC 27.08 25.27 23.47 
ADS RABY PUE ACID ЕТА "n Опроапі пе 4.39 E ADS2807 Y AK5 ADS2807Y/1KSTR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC. 33438.00/1,500 
-14467-2- - . ADS5102IPFB 296-13062-ND — |1.8V Analog Supply, 10-Bit, 6: 
ADS1110A7IDBVT — |296-14468-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 439 351 273 АМАН ЕД ДЫ (е 1274 1148 4048 
ADSTI10A7IDBVT — |296-14468-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 648.50/250 ADS51031PFB 20613065247 [1 ВУ Analog Supply, 10-Bit, 40MSPS 
ADS11121DGST 296-15334-1-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard рана pads i 
Rafaranca 596 47 371 ADC with Internal Reference 941 8.48 7.52 
919008: °= : . . ADS5120CGHK ADS5120CGHK-ND | 10-Bit, CM0S ADC.. 5423 5061 47.00 
IL A SIE 165i ADG with Input Mux/Onboard ВЫ 405512 16НК 296-15074-ND — |8-Channel, 10-Bit, 40MSPS, 1.8V 
i CMOS ADC.. 257-BGA 58.28 54.39 50.51 
ADSTTI2IDROT DES 16-bit ADG with Input Mux/Onboard Тал ADS5122CGHK 296-15075-ND — | 8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V 
Т EEEn : ; н 257-BGA 64.28 59.99 55.71 
ADS1112IDRCT 296-15761-2-ND 16 Bit ADC with Input Mux/Onboard es ТУТУ amesewenp тины 
ADS1201U ADS1201U-ND | High Dynamic Range Modulato 1025 923 848 me EAT a oe Power ADe P 1608 1448 1284 
т АД 1-81, 10мнг Delta-Sigma Шы uu Ag Sç Low Power ADC with РБА............... 48-TOFP 1658 1547 1437 
ADS1202IPWT 296-14064-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta š i ў ADS5220PFBT 296-16927-1-ND — | 12-Bit, 40М5Р5 ADC.. 1641 1478 13.11 
р i ADS5220PFBT 296-16927-2-ND | 12-Bit, 4OMSPS ADC.. 3139.75/250 
Modulator ... 8-TSSOP 812.50/250 
ADS1203IPWT 296-17152-1-ND |1-Вй, 10MHz Delta А055221РҒВТ 296-17557-1-М0 | 12-Bit, 65М5Р5 ADC NEW! 20.93 19.53 18.14 
Modulator ... 8-TSSOP 540 4.32 365 ADS5221PFBT 296-17557-2-ND | 12-Bit, 65М5Р5 ADC NEW! 4446.50/250 
ADS1203IPWT 296-17152:2-10 | T-Bit, 10МНг Delta-Sigma ADS5240IPAP 296-17632-ND __ | 12-ВИ, 40MSPS, 4-Ch. ADC NEW!. 37.50 35.00 32.50 
Modulator ... 877.50/250 ADS5270EVM 296-17408-ND Evaluation Module for ADS5270 ..................... — 254.96 = = 
ADS1203IRGTT 296-17908-1-ND | 1-ВИ, 10MHz Delta ADS5270IPFP 296-17091-ND | 12-Bit, 40MSPS, 8-Ch. ADC... O-HTOFP 6750 63.00 58.50 
540 432 365 ADS5271EVM 296-17409-ND Evaluation Module for ADS5271 — 254.96 — — 
ADS1208IRGTT 296-17908-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sig ADS5271 IPFP 296-17153-ND | 12-Bit, SOMSPS, 8-Ch. ADC. O-HTOFP 75.00 70.00 65.00 
Modulator NEW! ...... 877.50/250 ADS5410IPFB 296-13448-ND __ |12-Bit, 80MSPS CommsAD 2850 2660 2470 
ADS1204IRHBT 296-17187-1-ND | Four 1-Bit, 10MIHz Delta-Sigma ADS5413-11IPHP 296-16972-ND — |11-Bit, 65MSPS, High IF Sampling 
Modulator 11.25 1043 8.98 ADC 2243 20.65 19.18 
ADS1204IRHBT 296-17187-2-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma ADS5421Y/T ADS5421Y/TCT-ND | 14-Bit, 40MHz, LP AD 3023 2821 26.20 
Modulator... 2151.50/250 ADS5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND | 14-Bit, 40MHz, LP AD 64-LOFP 6422.75/250 
ADS12081PW 296-17889-5-ND | 2nd-Order Delta-Sigma ADS5422Y/250 ADS5422V/250CT-ND | 14-Bit, Sampling ADC 64-LOFP 4568 42.63 39.59 
Modulator NEW'!.. 5.90 472 3.99 А055422Ү/250 ADS5422Y/250TR-ND | 14-Bit, Sampling ADC 64-LOFP 9706.00/250 
ADS1210P ADS1210P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1620 1512 1404 ADS5423IPJY 296-17802-ND | 14-Bit, 80MSPS ADC NEW: 2-HTOFP 60.00 56.00 52.00 
ADS1210U ADS1210U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC .... 15.38 1435 13.33 ADS5424IPJY 296-17758-ND 14-ВИ, 105MSPS ADC МЕ 2-HTQFP 79.80 74.48 69.16 
ADS1211E ADS1211E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with ADSS500IPAP 296-16924-ND — | 14-Bit, 125MSPS ADC... 4-НТОЕР 142.50 133.00 123.50 
Msi ENE злата laput Mut i 1665 1554 1443 А055520ІРАР 296-17702-ND 12-Bit, 125MSPS ADC NEW! 4-HTQFP 50.85 47.46 44.07 
Ë ОЖ psp CE sica ADS5522IPAP 296-17826-ND 12-Bit, 80М5Р5 ADC NEW: 4-HTQFP 25.05 23.38 21.71 
| р esie š н ° ADS5542IPAP 296-17852-ND — |14-Bit, 80MSPS ADC NEW! 4-HTOFP 38.33 35.77 33.22 
ADS1211U pee ia 257i. Dette Sigma ADC with NEM ` — ADS5553IPFP 296-17827-ND | Dual 14-Bit, 65М5Р5 ADC NEW!....80-HTOFP 45.00 42.00 39.00 
ADS1212P ADSI2I2P-ND 22:81; Delta-Sigma A 18-ір 1349 1215 1078 ADS7800JP ШОТТАН 12-Bit, 34S Sampling АОС. 2900 200 SEN 
ADS1212U ADS1212U-ND | 22-Bit, Delta-Sigma ADC 8-5010 12.83 1155 1025 ADSTSDDUU ВОС ЗОВИ 12-81. Sus Sampling ADC. 45085542 072480) 
ADS1213E ADS1213E-ND 2-Bil. Delta-Sigma ADC with ADS7800KP ADS7800KP-ND  |12-ВИ, 34S Sampling ADC. 5415 5054 46.93 
4-Channel Input Mux 1499 1350 1197 ADS7800KU ADS7800KU-ND — |12-Bit, 34S Sampling ADC. 5415 50.54 46.93 
s = RS - ADS7804P ADS7804P-ND 12-Bit, 10uS Sampling CMOS ADC 2243 20.65 19.18 
ADS1213P. ав К CaN оти ОСМИ = dien (B9B qub ADS7804PB ADS7804PB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 29.33 2737 2542 
ADS1213U ADSI213U-ND — |22-Bit Delta-Sigma ADC with ADS7804U ADS7804U-ND — |12-8it 10uS Sampling CMOS ADC 2108 1967 1827 
4-Channel Input Mux.. 14.99 13.50 11.97 ADS7804UB ADS7804UB-ND 12-Bit, 1008 Sampling CMOS ADC. 28.28 26.39 24.51 
ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 8-TOFP 8.33 7.50 6.65 А057805Р ADS7805P-ND 16-Bit, 104S Sampling CMOS ADC 3435 3206 29.77 
ADS1216Y/250 ADS1216Y/250TR-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC 8-TOFP 1593.75/250 ADS7805U ADS7805U-ND | 16-Bit, 104S Sampling CMOS ADC 3270 30.52 28.34 
ADS1217IPFBT 296-12967-1-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta- | 8.33 7.50 6.65 ADS7805UB ADS7805UB-ND | 16-Bit, 1005 Sampling CMOS ADC 43.88 40.95 38.03 
ADS1217lPFBT 296-12967-2-ND |24-ВИ, 8-Channel Delta-Sigma ADC. 1593.75/250 ADS7806P ADS7806P-ND LP 12-Bit Sampling CMOS ADC 19.13 17.85 16.58 
ADS1218Y/250 ADS1218Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 916 825 732 ADS7806U ADS7806U-ND | LP 12-Bit Sampling CMOS ADC. 1913 17.85 16.58 
ADS1218Y/250 ADS1218Y/250TR-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1753.25/250 ADS7807P ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 4320 40.32 37.44 
ADS1222IPWT 296-17321-1-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Мих 5.0 472 3.99 А057807РВ ADS7807PB-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 51.38 47.95 44.53 
ADS1222IPWT 296-17321-2-ND | 24-Bit ADC with 2-Channel Mux 958.75/250 ADS7807U ADS7807U-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. 4110 38.36 35.62 
ADS1224EVM 296-16984-ND — | Evaluation Module for ADS1224 6278 5859 5441 ADS7807UB ADS7807UB-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. 4935 46.06 42.77 
ADS1224IPWT 296-16923-1-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ADS7808U ADS7808U-ND — |12-Bit, 1005 Sampling CMOS ADC 1628 1519 1441 
Differential Input Мих .... d 650 520 439 ADS7808UB ADS7808UB-ND  12-Bit, 1005 Sampling CMOS ADC. 21.83 20.37 18.92 
ADS1224IPWT 296-16923-2-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Channel ADS7809EVM 296-17703-ND | Evaluation Module for ADS7809 NEW! 6008 = 
Differential Input Мих 1056.25/250 ADS7809U ADS7809U-ND — |16-Bit, 104S Sampling CMOS АОС 32.70 30.52 28.34 
ADS 2406 ADS1240E ND 24. Delta Sigma ADC 780 519 a8 ADS7809UB ADS7809UB-ND — |16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 43.88 40.95 38.03 
1 "Bit, Delta-Sigma - 72 5. ADS7810U ADS7810U-ND — |12-Bit, 800KHz Sampling CMOS АОС... 4170 38.92 36.14 
ADS1242IPWT ADS1242IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 720 5.76 486 ADS7811U ADS7811U-ND 16-Bit, 250KHz Sampling ADC 5423 50.61 47.00 
ADS1242IPWT ADS1242IPWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma АОС... 1170.00/250 ADS7812P ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC . 18.60 17.36 16.12 
ADS1243IPWT ADS1243IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma АОС... 790 632 534 ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 17.70 16.52 15.34 
ADS1243IPWT ADS1243IPWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1283.75/250 ADS7813P. ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC . 33.60 31.36 29.12 
МЕНІ ШЕШЕННІҢ 24-81. Low Power ADC Ў RESTER. ADS7813U ADS7813U-ND — | LP Serial 16-Bit Sampling ADC.. 3195 2982 27.69 
it, : ADS7815U ADS7815U-ND | 16-Bit, 250KHz Sampling CMOS 3195 29.82 28.76 
А0512451005Т 296-15742-1-ND — | 24-Bit, Low Power ADC 620 496 419 š HIE Hi | 
ADS1245ID6ST 296-15742-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC 1007.50/250 айвы BERI oa Moropower adj SE 80 
ADS1250U ADS1250U-ND — |20-Bit, 25KHz ADC, DSP Interface.......16-SOIC 11.58 10.43 925 Я iiu I й ў ў 
ADS1251U ADS1251U-ND — |24-Bit, 20MSPS, Low Power ADC 933 840 745 ADS7816E/250 ШЕН Te alt shun geada 
ADS1252U ADS1252U-ND | 24-Bit, 40KHz ADC............... 933 840 745 EM славе ИЕ == 5 
ADS1253E/2K5 296-13060-1-ND | 24-Вй, 20KHz, Low Power ADC 1116 1005 892 Sampling urapaq qd BE E GE 
CM p om "ME d 
ADS1254E/2K5 ADS1254E/2KSCT-ND| 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC 1146 1005 892 ТЯ Basso. Ett ИНН 
ADS1254E/2K5 ADS1254E/2K5TR-ND| 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC 20352.50/2.500 ш ADC рае Bas ES в 
ADS1255IDBT 296-15743-1-ND | 24-Bit, 30KSPS, LN ADC... 1374 1238 1098 ШАД š Š Š 
ADS1255IDBT 296-15743-2-ND | 24-Bit, 30KSPS. LN ADC 2629.75/250 ADS7816EC/250 ADSTBIGEC МЫ 12-Bit, High Speed Micropower 
ADS1256IDBT 296-15208-1-ND | 24-Bit, Low Noise, ADC :28-550Р 1491 1343 11.91 Sampling АОС......... 861.25/250 
ADS1256IDBT 296-15208-2-ND  24-Bit, Low Noise, ADC .28-SSOP 2852.75/250 ADS7816P ADS7816P-ND 12-Bit, High Speed Micropower 
ADS12711PW 296-17513-5-ND | 24-Bit, Wide Bandwidth ADC NEW!..16-TSSOP — 9.83 885 785 Sampling ADC. 439 351 273 
ADS1286P ADS1286P-ND 12-ВИ, Micropower Sampling АОС ip 666 533 450 ADS7816PB ADS7816PB-ND уы НІ need Micropower 299 493 14 99 
ADS1286PA ADS1286PA-ND  |12-Bit, 200KHz Unipol AD 722 578 488 amping T E г Е 
ADS1286U ADS1286U-ND 12-Bit, Micropower Sampling 532 426 3.60 А057816РС ADS7816PC-ND |12-Ві, High Speed Micropower 
ADS1286UA ADS1286UA-ND | 12-Bit, 200KHz Unipol ADC 590 472 399 Sampling ADC 530 424 358 
ADS1601EVM 296-17825-ND | Evaluation Board for А051601 NEW!........— 25496 — - ADS7816U ADS7816U-ND — |12-Bit, High Speed Micropower 
ADS1601IPFBT 296-17631-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS ADC NEW! 21.00 19.60 18.20 Sampling АБС........ 439 351 273 
ADS1601IPFBT 296-17631-2-ND | 16-Bit, 1.25MSPS ADC NEW! 4462.50/250 ADS7816UB ADS7816UB-ND  |12-Bit, High Speed Micropower 
ADS1602IPFBT 296-17890-1-ND | 16-Bit, 2.5MSPS ADC NEW! 34.50 32.20 29.90 Sampling ADC 529 423 329 
ADS1602IPFBT 296-17890-2-ND | 16-Bit, 2.5MSPS ADC NEW! 7331 .25/250 ADS7816UC ADS7816UC-ND | 12-Bit, High Speed Micropower 
А051605ІРАРТ 296-14643-1-ND | 16-Bit, 5М5Р5 ADC... 4-НТОЕР 48.08 44.87 41.67 Sampling ADC 530 424 358 
ADS1605IPAPT 296-14643-2-ND  16-Bit, MSPS ADC.. 4-НТОЕР 10216.00/250 ADS7817ECT/250 ADS7817ECT-ND | 12-Bit, Differential Input 
ADS1606EVM 296-16735-ND | Evaluation Module For ADS160 So — = Micropower, Sampling ADC 401 321 250 
ADS1606IPAPT 296-15759-1-ND | 16-Bit, 5MSPS ADC.. 50.63 47.25 43.88 ADS7817ETR/250 ADS7817ETR-ND |12-Вй, Differential Input 
ADS1606IPAPT 296-15759-2-ND | 16-Bit, SMSPS ADC 10757.75/250 Micropower, Sampling ADC 648.50/250 
ADS1625IPAPT 296-15209-1-ND | 18-Bit, 1.25MSPS ADC. 5640 52.64 48.88 (Continued) 
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ТЕЛІ: Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
ADS7817EB/250 ADS7817EBCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential ADS7861E ADS7861E-ND Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
Micropower, Sampling ADC................ 8-MSOP 529 423 329 Sampling Serial АОС... 24-SSOP 810 648 547 
ADS7817EB/250 ADS7817EBTR-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7861EB ADS7861EB-ND | Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
Micropower, Sampling ADC 781.50/250 Sampling Serial ADC, +1158.............. 24-SSOP 980 7.84 6.62 
ADS7817EC/250 ADS7817ECCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential ADS7862Y/250 ADS7862YCT-ND | Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
Micropower, Sampling АОС................ 8-MSOP 5.33 427 332 Sampling Parallel ADC, x2LSB............. 32-TQFP 9.50 8.55 7.59 
ADS7817EC/250 ADS7817ECTR-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7862Y/250 ADS7862YTR-ND | Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
Micropower, Sampling ADC ................ 8-М5ОР 861.25/250 Sampling Parallel ADC, +2LSB 1817.00/250 
ADS7817U ADS7817U-ND 12-Bit, Differential Input ADS7862YB/250 ADS7862YBCT-ND | Dual 12-Bit, 500KHz Simult. 
Micropower, Sampling ADC .................. 8-506 439 351 273 Sampling Parallel ADC, +1LSB. 1035 932 826 
ADS7817UB ADS7817UB-ND  12-Bit, Differential Input А057862ҮВ/250 ADS7862YBTR-ND Da DM ЫШ ав ЕТ 
Micropower, Sampling ADC .................. 8-SOIC 4.84 3.87 3.01 amp'ing Parallel ES Ë - 
ADS7817UC ADS7817UC-ND 12-Bit, Differential Input ADS7864Y/250 ADS7864YCT-ND | 12-Bit, 500KHz, 6-Channel ADC 11.08 998 8.85 
Micropower, Sampling ADC 530 424 358 ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND | 12-ВИ, 500KHz, 6-Channel ADC 2119.75/250 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (#2 LSB 563 450 350 ADS7864YB/250 ADS7864YBCT-ND | 12-ВИ, 500KHz, 6-Channel ADC. 1274 1148 1048 
ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND 12-8it а Е [58 812:50/250 ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND | 12-Bit, 500KHz, 6-Channel ADC. 2438.50/250 
ADS7818EB/250 ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, 500КН2 АОС (+1 LSB 600 480 405 А а DA даа Reauistion System m Em = 
ADS7818EB/250 ADS7818EBTR-ND | 12-Bit, 500КН? ADC (+1 LSB) 975.00/250 И ЖЫ u x ° : : 
ADC7818P ADS7818P-ND 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB 5.00 4.00 3.38 ADS7881IPFBT 296-15779-1-ND EA Low Power SAR есе 
ADS7818PB ADS7818PB-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB).. 6.00 480 405 ABS288318E8T петао EMT МЕРЕ, ў š ; 
ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 7 -15779-2- и ЕА ZB 
Sampli Г т | ° 
ampling ADC ERO HOC Fn ADS7890IPFBT 296-16681-1-ND — | 14-Bit, 1.25MSPS LP SAR ADC. 1575 1470 13.65 
ADS BEAR /e80 MM ЫТАН — ADS7890IPFBT 296-16681-2-ND  14-Bit 1.25MSPS LP SAR ADC. 3347.00/250 
Ир Е "HOME 3 1. UT 
Ha i ў ў і А057891 ІРЕВТ 296-16682-2-ND | 14-ВИ, 3MSPS LP SAR AD 3347.00/250 
ADS7822EB/250 ADS7822EBTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower 0583205557 РОО T&-Bit 2 7V to 5V MI 
Sampling ADC 582.00/250 z БАНДА МІТОро WF: 
ADSTEDGEDDSO аа Зан 12-Bit 2 7V. Mi Serial ADC, +2LSB.... 1030 824 6.96 
7822ЕС/25 7 - Bit, 2.7V, Micropower ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND  |16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Sampling ADC 378 303 236 Serial ADC, «2LSB.... 1641.50/250 
ADS7822EC/250 ADS7822ECTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8320EB/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
А fee are кор 631.75/250 Serial ADC, +1198... 991 893 792 
7 [22 Siting Po d КЕЛІ ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
T з : : : Serial ADC, +1LSB.... 1896.50/250 
ADS7822U ADS7822U-ND 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC .. 1030 824 6.96 
Sampling ADC 349 279 217 ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC 1641.50/250 
ADS7822UB ADS7822UB-ND 12-81, 2.7, Micropower PLA ADS8321EB/250 А058321ЕВСТ-МО | 16-ВИ, 100KHz Bipolar ADC 1190 952 804 
ampling ADC : р : ADS8321EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC 7896 50/250 
ADS7822UC ADS7822UC-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8322Y/250CT ADS8322V/250CT-ND | 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC. 11.83 10.65 9.45 
Sampling ADC... 428 342 266 ADS8322Y/250TR ADS8322Y/250TR-ND | 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC. 2263.25/250 
ADS7823E/250 ADS7823E/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS AD 570 4.56 3.85 ADS8322Y/2KCT ADS8322Y/2KCT-ND | 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC. 11.88 1065 945 
ADS7823E/250 ADS7823E/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS AD 926.25/250 ADS8322Y/2KTR ADS8322Y/2KTR-ND | 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC. 17538.00/2,000 
ADS7823EB/250 ADS7823E8/250CT-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS AD 690 552 466 ADS8322YB/250 296-13772-1-ND | | 16-Bit, 500KHz, Micropower 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250TR-ND| 12-Bit, LP Sampling CMOS AD 1121.25/250 Sampling ADC... 1483 1335 1184 
ADS7824P ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD 20.70 19.32 17.94 А058322ҮВ/250 296-13772-2-ND |16-Вй, 500KHz, Micropower 
ADS7824PB ADS7824PB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC... 2265 2114 19.63 Sampling ADC 2837.00/250 
ADS7824U ADS7824U-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. 19.65 18.34 17.03 ADS8323YB/250 А058323ҮВ/250СТ-МО | 16-Bit, HS Bipolar AD 1488 13.35 11.84 
ADS7824UB ADS7824UB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. 21.68 20.23 18.79 ADS8323YB/250 ADS8323YB/250TR-ND | 16-Bit, HS Bipolar ADC 2837.00/250 
ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADI 46.58 43.47 40.37 ADS8323Y/250 ADS8323Y/250CT-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC 11.83 1065 945 
ADS7825U ADS7825U-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. 4433 4137 3842 ADS8323Y/250 ADS8323Y/250TR-ND  16-Bit, HS Bipolar ADC 2263.25/250 
А05782508 ADS7825UB-ND | 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. 5325 49.70 4615 ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, HS, 1.8V, Microp 
ADS7826IDRBT 296-15316-1-ND | 10-Bit, 2.7V, Sampling ADC.. 281 225 175 Sampling ADC.. 830 664 561 
ADS7826IDRBT 296-15316-2-ND | 10-Bit, 2.7V, Sampling AD 415.75/250 ADS8324E/250 296-13064-2-ND |14-Вй, HS, 1.8V, Micropower 
ADS7827IDRBT 296-15317-1-ND | 8-Bit, 2.7V, Sampling ADC. 250 200 150 Sampling ADC и 1348.75/250 
ADS7827IDRBT 296-15317-2-ND | 8-Bit, 2.7V, Sampling АБС. 332.50/250 ADS8325IBDGKT ADS8325IBDGKTCT-ND | 16-Bit, Micropower Sampling ADC 11.33 1020 9.05 
ADS7828E/250 296-12402-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS AD 670 536 453 ADS8325IBDGKT ADS8325IBDGKTTR-ND | 16-Bit, Micropower Sampling ADC 2167.50/250 
ADS7828E/250 296-12402-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS AD 1088.75/250 ADS8325IBDRBT 296-15722-1-ND 16-Bit, Micropower Sampling ADC 11.33 10.20 9.05 
ADS7828EB/250 296-12756-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADI 810 648 547 ADS8325IBDRBT 296-15722-2-ND | 16-Bit, Micropower Sampling ADC 2167.50/250 
ADS7828EB/250 296-12756-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC 1316.25/250 ADS8341E ADS8341E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 1238 1110 9.85 
ADS7829IBDRBT 296-15245-1-М0 | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC. B-SON 450 360 280 Е р 16 ait 4 channel болш ае» m BE ШЕ 
ADS7829IBDRBT 296-15245-2-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC. 665.00/250 ë JH А В ри ` 1 d 
ADS7829IDRBT 296-15246-I-ND | 12-8it.2.7V Sampling HS ADC. 338 270 210 ADS8342IBPFBT 206-15077-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC. 4335.00/250 
ADS7829IBDRBT 296-15246-2-ND 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC. 498.75/250 А0583421РЕВТ 296-15078-1-ND 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD! 16.95 15.82 14.69 
ADS7830IPWT 296-16680-1-ND | 8-Bit, 8-Channel ADC. 315 252 196 ADS8342IPFBT 296-15078-2-ND | 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 3602.00/250 
ADS7830IPWT 296-16680-2-ND | 8-Bit, 8-Channel ADC. 465.50/250 МЕНІН EEUU. ТЕЗІ; ТШЕ, Sera OG: dd naa TM 
ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND | 12-Bit, 500KHz LP Sampling ADC 532 426 3.60 3 roli; d- annal ыва AU. cs 5 5 5 
ADS7834EB/250 ADS7834EBTR-ND | 12-Bit, 500KHz LP Sampling ADC -MSOP 958.75/250 AD HER ae төзіп, 80. ага аат ADE zm ear „= 
ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND | 12-Bit, 500KHz Bipolar Sampli ў -Bit, 8-Ch., I ү . 
АОС В 504 404 341 ADS8344N ADS8344N-ND — | 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 1333 1200 1064 
ADS7835E/250 ADS7835ETR-ND | 12-Bit, 500KHZ Bipolar Sampling ADS8344NB ADS8344NB-ND |16-Вй, 8-Ch., Serial Sampling АС... 15.99 14.40 12.77 
ADC. +2158 .... 893.75/250 ADS8361IDBQ 296-13812-5-ND Dual, 500KHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND | 12-Bit, 500KHz Bipolar Sampling Sampling ADC.. Wet) TERES TG 
АРС, 21158 600 480 405 ADS8361IRHBT 296-17411-1-ND ТЕТІКТІ 
ADS7835EB/250 ADS7835EBTR-ND | 12-Bit, 500KHz i ) 1 
ADC. “1158... 1072.50/250 ADS8361IRHBT 296-17411-2-ND UE 
ADS7841E ADS7841E-ND 12-ВИ, 4-Ch. Serial Output ADC 5.00 400 338 658364250 ИТ i 
ADS7841EB ADS7841EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Serial Output АОС 600 480 4.05 Sampling ADC 2715 2534 2353 
ADS7841P ADS7841P-ND 12-Bit, 4-Ch. Serial Output ADC 530 424 358 S3 s UA : : : 
ADS7841PB ADS7841PB-ND | 12-Bit. 4-Ch. Serial Output ADC 630 504 426 ADS8364Y/250 Zee ann ЕЕ 6-Ch. Simultaneous 50938050 
ADS7842E ADS7842E-ND 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC. 6.20 496 419 ADS8371EVM 296-17122-ND Evaluation Module Tor AD58371 M S _ 
ADS7842EB ADS7842EB-ND — | 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC. 740 592 500 ADS8371IBPFBT 296-16683-1-ND | 16-Bit, 750KHz ADC 2415 2254 2098 
ME ЕО и ar a 209 aa ADS8371IBPFBT 296-16683-2-ND | 16-ВИ, 750KHz ADC 5132.00/250 
- -Bit, 8-Channel, 2 i | Й ы ЕЗГІ “Bi 
ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 8990.00/2,500 ADSPSTIIPEBT EXCELSO ADM. 16-Bit, 750KH2 ADC ПТУ, Цао 
| ADS8371IPFBT 296-16684-2-ND | 16-Bit, 750KHz ADC 3825.00/250 
ADS7844EB ADS7844EB-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200KHz АОС 700 560 473 "17693-12 Bi К 
! ADS8380IBRHPT 296-17633-1-ND | 18-Bit, 600КН? ADC NEW: 8-OFN 31.13 29.05 26.98 
А0$7844Е/2К5 ADS7844EBTR-ND | 12-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 10850.00/2,500 ADS8380IBRHPT 296-17633-2-ND | 18-Bit. 600KHz ADC NEW: ВОРА 6614.00/250 
ADS7844N ADS7844N-ND 12-Bit, 8-Channel, 200KHz ADC 580 464 3.92 ADS8380IRHPT 296-17634-1-М0 | 18-ВИ, 600КН? ADC NEW! 8-QFN 2475 2340 2145 
ADS7844NB ADS7844NB-ND | 12-Bit, 8-Спаппе!, 200KHz ADC 700 560 473 ADS8380IRHPT 296-17634-2-ND — | 18-Bit, 600КНг ADC NEW! 8-0FN 5259.50/250 
ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller 840 672 5.67 ADS8381EVM 296-17397-ND Evaluation Module for ADS8381 .— 126.84 аа 
ADS7846E ADS7846E-ND 4-Wire Touch Screen Controller 461 369 2.87 ADS8381IBPFBT 296-16685-1-ND |18-ВИ, 580KHz ADC 30.00 28.00 26.00 


ADS7846lGQCR 296-14470-1-ND | 4-Wire Touch Screen Controller 5.63 4.50 3.50 ADS8381IBPFBT 296-16685-2-ND | 18-Bit, 580KHz ADC 6375.00/250 
ADS7846IGQCR 296-14470-2-ND | 4-Wire Touch Screen Controller 7750.00/2,500 ADS8381IPFBT 296-16686-1-ND 18-Bit, 580KHz ADC 48-ТОҒР 24.98 23.31 21.65 
ADS7846IRGVT 296-15076-1-ND 4-Wire Touch Screen Controller 461 3.69 287 ADS8381IPFBT 296-16686-2-ND 18-Bit, 580KHz ADC 48-ТОҒР 5307.25/250 
ADS7846IRGVT 296-15076-2-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 681.75/250 ADS8382EVM 296-17514-ND Evaluation Module for ADS8382 .— 126.84 = = 
ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller 461 369 287 ADS8382IBRHPT 296-17519-1-ND 18-Bit, 600KHz MPU Sampling AD 8-QFN 32463 30.45 28.28 
ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Output ADS8382IBRHPT 296-17519-2-ND 18-Bit, 600KHz MPU Sampling ADC .......28-QFN 6932.75/250 
ADC, «2158 618 495 4.18 ADS8382IRHPT. 296-17520-1-ND 18-Bit, 600KHz MPU Sampling ADC 8-QFN 25.43 23.73 22.04 
А057852Ү/250 ADS7852YTR-ND | 8-Ch.,12-Bit, Parallel Output ADS8382IRHPT 296-17520-2-ND 18-Bit, 600KHz MPU Sampling AD 8-ОРМ 5402.75/250 
ADC, +2LSB 1105.00/250 ADS8383IBPFBT 296-14065-1-ND Bit, 500KHz Unipolar Input ADC......48-TQFP 31.73 29.61 27.50 
ADS7852YB/250 ADS7852YBCT-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Output ADS8383IBPFBT 296-14065-2-ND 48-ТОҒР 6741.50/250 
ADC, «1158 8.20 6.56 5.54 ADS8383IPFBT 296-14066-1-ND 18-Bit, 500KHz Unipolar Input АОС.......48-ТОЕР 23.63 22.05 20.48 
ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel ADS8383IPFBT 296-14066-2-ND 18-Bit, 500KHz Unipolar Input ADC.......48-TQFP 5020.25/250 
ADC, +1LSB 1332.50/250 (Continued) 
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wy TEXAS INSTRUMENTS DATA CONVERSION (Continued) 


ТЕГЕ Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS8401IBPFBT 296-14067-1-ND |16-Вй, 1.25MSPS Unipolar Input MSC1214Y4PAGT 296-17435-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADC. 33.00 30.80 28.60 Microcontroller NEW?.... 64-TOFP 4446.50/250 
ADS8401IBPFBT 296-14067-2-ND | 16-Вії, 1.25MSPS Unipolar Input MSC1214Y5PAGT 296-17436-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
AD 7012.50/250 Microcontroller NEW! 64-TOFP 23.18 21.63 20.09 
ADS8401IPFBT 296-14068-1-ND MSC1214Y5PAGT 296-17436-2-ND | Precision ADC/DAC with 
18.83 17.57 16.32 Microcontroller NEW! 64-TOFP 4924.75/250 
ADS8401IPFBT 296-14068-2-ND THS14F01IPFB 296-2843-ND 14-Bit, 1MSPS, 1-Ch. 3.3V DSP 
4000.25/250 Compatible ADC with FIFO............... 48-TOFP 16.08 1448 12.84 
ADS8402IBPFBT 296-14069-1-ND THS14F03IPFB 296-2845-ND 14-Bit, 3MSPS, 1-Ch. 3.3V DSP 
3458 32.27 29.97 Compatible ADC with FIFO.............. 48-ТОЕР 18.90 17.64 16.38 
ADS8402IBPFBT 296-14069-2-ND THS0842IPFB 296-2171-ND 8-Bit, 40MSPS, 2-Ch. 
ADC. 7347 .25/250 3.3V Parallel АОС............ 841 7.58 672 
ADS8402IPFBT 296-14070-1-ND | 16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input ТН5100710А 296-2823-5-ND  |10-Bit, 6MSPS, 4-Channel 5V 
ADC. 1973 1841 1740 Parallel ADC . 90-T880P 870 6.96 5.88 
ADS8402IPFBT 296-14070-2-ND — |16-Bit, 1.25MSPS Unipolar Input THS1009IDA 296-2825-5-ND | 10-Bit, 8М5Р5, 2-Ch. Parallel ADC.....32-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
ADC. 4191.50/250 THS1030CDW 296-2173-5-ND | 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 28-506 750 6.00 5.07 
ADS8405EVM 296-17635-ND Evaluation Module for ADS8405 NEW!........— 12684 -- — THS10301DW 296-2826-5-ND | 10-Bit, 30М5Р5, 3-5.5V ADC 28-5010 800 640 5.40 
А0584051ВРЕВТ 296-17636-1-ND |16-Вй, 1.25MSPS ADC NEW! 35.25 32.90 30.55 THS1030IPW 296-2827-5-ND  |10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC -28-TSSOP 800 6.40 5.40 
ADS8405IBPFBT 296-17636-2-ND — |16-Bit, 1.25MSPS ADC NEW! 7490.75/250 THS1031CDW 296-2174-5-ND | 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 28-SOIC 8.20 656 5.54 
ADS8405IPFBT 296-17637-1-ND 16-Bit, 1.25MSPS ADC NEW!. 2115 19.74 18.33 THS10311DW. 296-2828-5-ND 10-Bit, 30MSPS, 3-5.5V ADC 28-SOIC 8.90 7.12 6.01 
ADS8405IPFBT 296-17637-2-ND — |16-Bit, 1.25MSPS ADC NEW! 4494.50/250 THS10311PW 296-2829-5-ND | 10-ВИ, 30MSPS, 3-5.5V ADC 28-TSSOP 8.90 7.12 6.01 
ADS8406EVM 296-17410-ND Evaluation Module for ADS8406 — Шееле THS10401DW 296-13329-5-ND — | ЗҮ, 10-Bit, 4OMSPS CMOS ADC 28-506 946 825 732 
А058406ІВРЕВТ 296-17355-ND 16-Bit, 1.25MSPS Sampling ADC. 36.75 34.30 31.85 THS1040IPW 296-13330-5-ND |3/,10-Вй, 40М5Р5 CMOS ADC.........28-TSSOP 9.16 8.25 7.32 
ADS8406IPFBT 296-17356-ND 16-Bit, 1.25MSPS Sampling ADC.. 22.05 20.58 19.11 THS10411DW. 296-13331-5-ND 10-Bit, 40MSPS ADC 
ADS8411IBPFBT 296-15252-1-ND 16-Bit, 2MSPS Unipolar Input AD! 8-ТОЕР 44.25 41.30 38.35 with PGA and Clamp .28-SOIC 975 878 779 
ADS8411IBPFBT 296-15252-2-ND 16-Bit, 2MSPS Unipolar Input AD! 8-ТОҒР 9403.25/250 THS1041IPW 296-13332-5-ND 10-Bit, 40MSPS ADC 
ADS8411IPFBT 296-15253-1-ND — |16-Bit, 2MSPS Unipolar Input AD 8-ТОЕР 33.00 30.80 28.60 with PGA and Clamp... 28-1550Р 975 878 779 
ADS8411IPFBT 296-15253-2-ND  16-Bit, 2MSPS Unipolar Input AD 8-TQFP 7012.50/250 THS1060CPHP 296-2175-ND 10-Bit, 60MSPS, 1-Channel 5V 
А0584121ВРЕВТ 296-15254-1-ND |16-Вй, 2MSPS Unipolar Differential IF Sampling ADC 958 767 647 
Input ADC , ) Я 46.35 43.26 40.17 THS1206CDA 296-2176-5-ND | 12-Bit, 6М5Р5, 4-Channel 3-5V 
ADS84121BPFBT 296-15254-2-ND 16-Bit, 2MSPS Unipolar Differential IF Sampling ADC 32-TSSOP 12.99 11.70 10.38 
Input ADC 9849.50/250 THS1206IDA 296-2833-5-ND |12-Bit, GMSPS, 4-Channel 3-5V 
ADS8412IPFBT 296-15255-1-ND — | 16-Bit, 2MSPS Unipolar Differential IF Sampling ADC .32-TSSOP 15.33 13.80 12.24 
Input ADC......... Е 3458 3227 29.97 THS1206M-EVM 296-16737-ND Evaluation Module for THS1206M . - 678 = = 
ADS8412IPFBT 296-15255-2-ND 16-Bit, 2MSPS Unipolar Differential THS12071DA 296-2834-5-ND 12-Bit, 6MSPS, 4-Channel 5V 
Input АРС 7341 25/250 IF Sampling ADC 32-TSSOP 14.33 12.90 11.44 
AFE1230E AFE1230E-ND. G.SHDSUH g 22.95 21.42 19.89 THS1209IDA 296-2836-5-ND — |12-Bit, 8MSPS, 2-Channel 8V 
DDC101U DDC101U-ND 20-Bit, ADC.... is 3450 32.20 29.90 IF Sampling ADC 32-TSSOP 1549 13.95 1237 
DDC112U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channel, |-Input АБС. 1815 16.94 15.73 THS12151DW 296-10010-5-ND |12-ВИ, 15MSPS, LP ADC wENOB........28-SOIC_ 15.75 1470 13.65 
DDC112UK DDCII2UKGND sua] 20-Bit, 2-Channel, l-Input ADC. 23.40 2184 2028 THS12151PW 296-10011-5-ND | 12-Bit, 15МЗРЗ LP ADC w/ENOB.....28-TSSOP 14.58 13.13 11.64 
000112ү/250 РОТ NDE 20-Bit, Dual Current Input ADG 1823 17.01 15.80 THS1230DW 296-2837-5-ND  |12-Bit,30MSPS, 3.3V 1-Ch. ADC........28-SOIC 2033 18.97 17.62 
DDC112Y/250 296-16747-2-ND |20-ВИ, Dual Current Input ADC 3872.75/250 THS12301PW 296-2838-5-ND | 12-Bit, 30MSPS, 3.31 1-Ch. ADC......28-TSSOP 16.95 15.82 14.69 
DDC114IRTCT 296-17162-1-ND 20-Bit, Quad Input ADC. 27.00 25.20 23.40 THS1240IPHP 296-2839-ND 12-Bit, 40MSPS, 5V IF 
DDC114IRTCT. 296-17162-2-ND 20-Bit, Quad Input ADC. 5737.50/250 Sampling ADC. 48-НТОЕР 2214 20.67 19.19 
MSC1200Y2PFBT 296-16792-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with THS1401IPFB 296-2840-ND тасви 1MSPS, 1-Ch 33V ADC 
8051 Microcontroller 991 893 7.92 with Reference a» 1483 1335 11.84 
MSC1200Y2PFBT 296-16792-2-ND Precision ADC/DAC Converter with THS14010PHP 296-12314-ND 14-Bit, 1MSPS, 1-Ch. 3.3V ADC Я Š К 
8051 Microcontroller 1896.50/250 with Reference .......... 1538 1435 13.33 
MSC1200Y3PFBT 296-16793-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with THS1403IPFB 296-2841-ND 14-Bit, 3MSPS, 1 
8051 Microcontroller 10.75 9.68 8.58 with Reference.. 16.58 15.47 14.37 
MSC1200Y3PFBT 296-16793-2-ND Precision ADC/DAC Converter wi THS14030PHP 296-10016-ND 14-Bit, 3MSPS, 1-Ch. 3.3V ADC 
8051 Microcontroller 2056.00/250 with Reference 19.05 17.78 16.51 
MSC1202EVM 296-17805-ND Evaluation Module for М51201/02 NEW... — = THS14081PFB 296-2842-ND 44-Bit, 8MSPS, 
MSC1210Y2PAGT MSC1210Y2PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller with Beferanco.. 2228 2079 1931 


and Flash Memory .. 
MSC1210Y3PAGT MSC1210Y3PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 
and Flash Memory... 


TD MSS ЦЫЯ THS14080PHP 296-10018-ND |14-Ві, 8М5Р5, 4-Ch. 3.3V ADC 
1641 1478 13.11 with Reference . 


25.58 23.87 2247 


MSCIZ10YAPAGT — | MSC1210Y4PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller ТН51006400А ЕЙ Kë Sur, d Channel олер 
and Flash Memory ... 16113 15.05 13.98 roy samping Š : à ў 
THS10064IDA 296-2822-5-ND — |10-Bit, BMSPS, 4-Channel, 


MSC1210Y5PAGT MSC1210Y5PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 3-5V Sampling ADC 


and Flash Memory 18.00 16.80 15.60 Я EE -Bi Ж 
MSC1211Y2PAGT 296-14759-1-ND |8051 CPU Precision ADC/DAC . 26.25 24.50 22.75 шш кушшщ JO B 9MSPS 2 Cl Parallel ADG 


.32-TSSOP 980 784 6.62 
.32-TSSOP 8.70 6.06 5.88 


Ы. THS12082IDA 296-2835-5-ND — |12-Bit, BMSPS 2-Ch. Parallel ADC.....32-TSSOP 1649 1485 13.17 
MSCIOII¥aPAGT |295-14760-1-D (8081 CPU Precision ADC DAC 2693 2519 2334 | 1совооисов. |2-2М8540 |880. ADC Modied Fash Gonverer..20-S80P 428 342 26% 
324 3 -1-l -BIt, ШІ lash Converter . É à E ў 
MSC1211Y3PAGT ба I 8051 CPU Precision ADC/DAC . 9721:50/250 TLC0820ACDBR 296-2846-2-ND — |8-Bit, ADC Modified Flash Converter ...20-550Р 4846.00/2,000 
АТ 8051 СРО Precision ADIAC Ep E TLCOB20ACDW 296-2847-5-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Сопмепег...20-306 — 428 342 2.66 
MSC1211YSPAGT | 296-14762-1-ND |8051 CPU Precision ADC/DAC . 3143 2933 2724 TLCOS2OAGFN ESCAS MM 2-81, ADC Modified Flash Converte Au SUE BOE 
MSC1211Y5PAGT — |296-14762-2-ND |8061 CPU Precision ADC/DAC . 6677.75/250 TLGOBZOACN сач NIME 8 Bit, ADC Modified Flash Converter. то) С 
MSC1212Y2PAGT | 296-14763-1-ND |8051 CPU Precision ADC/DAC . 2543 2373 2204 e a oar А0 м пар савага: AD ed Dre 
MSCI212Y2PAGT  |296-14763-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC . 5402.75/250 АИ poo MM ВИ ADC Modified Flash Сапе іа 22172544 2227 
MSCI212Y3PAGT  |296-14764--М0 | 8051 CPU Precision ADC/DAC . 2633 2457 2282 ш ШЕЕ Ваз = 
MSC1212Y3PAGT | 296-14764-2-М0 |8051 CPU Precision ADC/DAC . 5594.00/250 TLC0831CD 296-2853-5-ND — |8-Bit, 31KSPS, 1-Ch. 5V Serial AD 299 240 187 
М501212/4РА6Т | 296-14765-1-ND |8061 CPU Precision ADC/DAC . 28.28 26.39 24.51 И АГ Саба 50 HEEL Ў Sonal AD 522 Бай 20] 
MSC1212V4PAGT — |296-14765-2-ND |8051 CPU Precision ADC/DAC . 6008.50/250 TLCO831ÍP Ко ОГ SB 31KSPS 1-Ch.5V Serial AD S Pu Bp 
MSCI212YSPAGT | 296-14766-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC . 30.60 28.56 26.52 В аа. ае 5 Seria AD SOON. 
MSCI212YSPAGT — |296-14766-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC . 6502.50/250 и, Кыш зу SA 
MSCI213Y2PAGT — |296-17429-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLCOBS2CP 296-2858-5-ND  |8-ВИ, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial AD 299 240 187 
Microcontroller NEW?........... 1898 1771 1645 TLCOB32ID 296-2859-5-ND — |8-Bit, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial AD 322 258 201 
MSCITTSYSPAST. ЕЕЕ И Precision ADG/DAC with 8081 TLC0832IP 296-2860-5-ND — |8-Bit, 22KSPS, 2-Ch. 5V Serial AD 322 258 201 
MEE АЩ memoria) TLC0834CD 296-2861-5-ND — |8-Bit, 20KSPS, 4-Ch. 5V Serial AD 311 249 194 
Msciziavapact Т Precisinn ADG/DAG with BST : TLC0834CN 296-2862-5-ND  |8-Bit. 20KSPS, 4-Ch. 5V Serial AD 331 265 206 
Microcontroller МЕЙ........... 1980 1848 17.16 TLCOB24ID 296-2863-5-ND  |8-ВИ, 20KSPS, 4-Ch. 5V Serial AD 331 265 206 
47430-2- isi i TLC0834IN 296-2864-5-ND — |8-Bit, 20KSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC 353 283 220 
НЙ ОТС 4207.50/250 TLCOS3SCDW 22885-40 азі, 20KSPS, 8-01. SV Seria AD зп 249 1 
= TLC0838CN 296-2866-5- -Bit, ‚ 8-Ch. 5V Seri 31 265 2. 
MBCI2TSVAPAGT Precision ADCIDAC with 8051 2168 2023 1879 |  TLCOB38IDW 296-2867-5-№0 _ |8-Bit 20KSPS, 8-Ch. 331 265 206 
MSC1213Y4PAGT 296-17431-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 ў р TLC0838IN 296-2868-5-ND 8-Bit, 20KSPS, 8-Ch. 5V Serial АОС... 353 283 220 
Microcontroller МЕЙІ... 4606.00/250 TLC0838IPW 296-2869-5-ND |8-Ві, 20KSPS, 8-Ch. 5V Serial ADC... 331 265 206 
MSC1213Y5PAGT 296-17432-1-ND  |Precision ADC/DAC with 8051 TLC5401DW 296-2919-5-ND 8-Bit, 75KSPS, 12-Ch. 5V Serial ADC 3.96 3.17 247 
Microcontroller NEW?........... 2398 2233 2074 TLCS40IFN 296-2920-5-ND — |8-Bit, 75К5Р5, 12-Ch. 5V Serial ADC. 396 347 247 
MSCIZISYSPAGT — 1295872322188 Precision ADC/DAG with 8051 TLCS40IN 296-2921-5-ND — |8-Bit 75KSPS, 12-Ch. SV Serial ADC......20-Dip 396 317 247 
Microcontroller МЕМ/.......... 5084.00/250 TLCS4TIDW 296-2922-5-ND | 8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ....20-S01C 338 270 2.10 
MSCI214Y2PAGT — |296-17433-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLCS41IFN 296-2923-5-ND — |8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 338 270 210 
Microcontroller NEW?........... 1823 1701 1580 TLC541IFNR 296-1331-1-ND — |8-Bit, 40К5Р5, 11-Ch. 5V Serial ADC. 338 270 240 
MSCI214Y2PAGT — |296-17433-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC541IFNR 296-1331-2-ND — |8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 1913.00/1,000 
Microcontroller NEW!.............. 3872.75/250 TLC541IN 296-1850-5-ND — |8-Bit, 40KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC 338 270 210 
М51214ҮЗРАбТ | 296-17434-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC542CDW 296-1332-5-ND  |8-ВИ, 25KSPS, 11-Ch. 5V ЗепаГАОС...20-506 222 258 2.01 
Microcontroller NEW?........... 19.05 1778 1651 TLCS42CDWR 296-1332-1-ND — |8-Bit25KSPS, 11-Ch. SV Serial ADC....20-SOIC 322 258 201 
MSCI214Y3PAGT — |296-17434-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLCS42CDWR 296-1332-2-ND |8-Вй, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ....20-S0IC 3646.00/2,000 
Microcontroller МЕЙІ... 64-TOFP 4048.25/250 TLC542CN 296-2924-5-ND | 8-Bit, 25KSPS. 11-Ch. SV Serial ADC......20-Dip 322 258 201 
MSC1214v4PAGT | 296-17435-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC542IDW 296-1333-5-ND |8-Ві, 25KSPS,11-Ch.5V Serial ADC..20-S0IC 342 274 243 
Microcontroller NEW?.............. 64-TQFP 20.93 19.53 18.14 (Continued) 
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Tk Digi-Key Price Еасһж TE Digi-Key Price Each» 

Part No. Part No. Description 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
TLC542IDWR 296-1333-1-ND 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial АОС.... 342 274 2413 TLC3574IPW 296-10297-5-ND |14-Вй, 200KSPS, 4-Ch. LP ADC .20-TSSOP 11.41 10.28 912 
TLC542IDWR 296-1333-2-ND 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3876.00/2,000 TLC3578IDW 296-10298-5-ND |14-ВИ, 200KSPS, 8-Ch. LP ADC 24-SOIC 14.41 12.98 11.51 


TLC542IFN 296-1334-5-ND 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 3.42 274 243 TLC3578IPW 296-10299-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 8-Ch. LP ADC .24-Т550Р 14.41 12.98 11.51 
TLC542IFNR 296-1334-1-ND 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.... 342 2.4 243 TLC4541ID 296-12500-5-ND |16-Вй, 5V, 200KSPS, LP Serial А 11.41 1028 9.12 
TLCS42IFNR 296-1334-2-ND 8-Bit, 25KSPS, 11-Ch. 1938.00/1,000 TLC4541IDGK 296-13825-5-ND | 16-Bit, 5V, 200KSPS, LP Serial AD 1141 1028 9.12 
TLC542IN 296-2927-5-ND 8-Bit, 25К5Р5, 11-Ch. 365 292 227 TLC4545ID 296-12501-5-ND | 16-Bit, 5V, 200KSPS, LP Serial AD 11.41 1028 9.12 


TLCS45CFN 296-2928-5-ND 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. 5.90 472 3.99 TLC4545IDGK 296-12746-5-ND |16-Вй, 5V, 200KSPS, LP Serial ADC... 1141 1028 9.12 


TLC545CN 296-2929-5-ND 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. E 6.18 495 448 TLC5510AINS 296-2938-5-ND 8-Bit, 20MSPS 1-Channel 5.0V 
TLC545IFN 296-2930-5-ND 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. 5V Serial АОС.... 628 503 424 High Speed Serial ADC 502 402 343 
TLC545IN 296-2931-5-ND 8-Bit, 76KSPS, 19-Ch. 5V Serial ADC 6.66 533 4.50 TLC5510INS 296-2939-5-ND 8-Bit, 20М5Р5 1-Channel 5.0V 
TLC548CD 296-2934-5-ND 8-Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 270 246 1.68 High Speed Serial ADC 502 4.02 3.13 


TLC548CP 296-2935-5-ND 8-Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial AD 2.93 2.34 1.82 TLC5510INSR 296-2939-1-ND 8-Bit, 20М5Р5 1-Channel 5.0V 
TLC548ID 296-2936-5-ND 8-Bit, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 2.98 2.34 1.82 High Speed Serial ADC 5.02 402 313 
TLC548IP 296-2937-5-ND |8-Вй, 45.5KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial AD 3.04 243 1.89 TLC5510INSR 296-2939-2-ND | 8-Bit, 20MSPS 1-Channel 5.0V 
TLC549CD 296-1335-5-ND | 8-Bit, 40KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 238 190 143 High Speed Serial ADC 5686.00/2,000 
TLC549CDR 296-1335-1-ND 8-Bit, 40К5Р5, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 2.38 1.90 1.43 TLC5510IPW 296-2183-5-ND 8-Bit, 20MSPS 1-Channel 5.0V 
TLC549CDR 296-1335-2-ND |8-Вй, 40KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 3040.00/2,500 High Speed Serial ADC 502 402 313 
TLC549CP 296-1853-5-ND | 8-Bit, 40KSPS, 1-Ch. 3-6V Serial AD 225 180 140 Е ТЕЧЕ cm s 
TLC549ID 296-1854-5-ND  |8-Bit, 40К5Р5, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 236 189 147 Шығыны 29610396-1ND s РАВА ss: 543 411 320 
TLC549IP 296-1855-5-ND __ |8-Bit, 4OKSPS, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 248 198 154 TLCSSAOCNSR 296-10336-2-ND — a-Bit, AOMSPS, 1-Channel 22) ; 3 : 
TLC1514ID 296-2180-5-ND 10-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC . 5.80 464 392 High Speed PAR ADC 5814.00/2,000 
TLCTSTAIPW 296-2870-5-ND | 10-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V TLC5540INSR 296-10338-1-ND |8-Вй, 4OMSPS, 1-Channe 
TLC1518IDW 2962181-&ND — 10-8 400K 690 552 466 High Speed PAR ADC... 558 445 348 
TLCISISIPW 296-2871-5-ND | 10-Bit, 400KSPS, 8-Ch. 5V TLCB540INSR 296-10338-2-ND өзі, 40MSPS, 1-Channel 5.0V 
| _ igh Speed PAR ADC 6298.00/2,000 

Serial ADG- —-20-TSSOP с шу с TLC55401PW 296-2184-5-ND | 8-Bit, 4OMSPS 1-Chan 
TLC1541CDW 296-2872-5-ND |10-Вй, 32KSPS, 11-Ch. SV Serial ADC ..20-506 6.40 512 432 High Speed PAR ADC 556 445 346 
TLC1541CFN 296-2873-5-ND |10-Вй, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLOC 6.40 512 4.32 TLC7135CDW 296-2185-5-ND | 4.5-Digit. 03KSPS, 1-1 ў Š ; 
TLC1541CN 296-2874-5-ND | 10-ВИ, 32KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-Dip 6.80 5.44 4.59 Differential Input ADG.... AUS з mug 
TLC15411DW 296-2875-5-ND | 10-Bit, 32KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-SOIG 690 5.52 4.66 Е = : : š 
TLC1541IN 296-2182-5-ND |10-Bit, 32KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 730 584 493 ТІ071350М 296-10350-5-ND open DRE 4e 38s Und 
TLCT541IFN 296-2876-5-ND |10-Вй, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLOC 6.90 552 466 ў Е ) Р 
TLC1542CDW 296-2877-5-ND — 10-Bit 38KSPS 11-Ch. 5V SerialADC..20-SOIC 500 400 338 туа т Жз Dh. 3.94 Зала! АОС сао 
TLC1542CFN 296-2878-5-ND |10-Вй, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 5.00 4.00 3.38 о i SI a ni 4A9KSPS 1-Ch 33V Serial ADC du ge mu 
TLC1542CN 296-2879-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..... 5.00 400 338 it, ААА š i | 
TLC1542IDW 296-2880-5-ND _ | 10-ВИ, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC . 540 432 365 TLVOB31IP 296-2946-5-ND —— |8-Bit, 49KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC... 322 258 201 
TLCTS42IN 296-2881-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC. 540 432 365 | TLV0832CD РАСС MM. зЗ! 44-7 KSPS, 2. Ch. 3.3V Serlal ADG - sS EN 
TLC15420FN 296-2882-5-ND | 10-Ві, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC... 620 496 419 TLVO832CP 296-2948-5-ND | 8-Bit, 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC p 29 240 187 
TLC1543CDB 296-2883-5-ND — |10-Bit 38KSPS 11-Ch. 5V Serial АРС... 407 326 254 TLVO832ID. 296-2188-5-ND — |8-Bit 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC ..8-S0l 3.22 258 201 
TLC1543CDW 296-1804-5-ND  10-Bit 38KSPS 11-Ch. 5V Serial ADC 20-306 407 326 254 TLV0832IP 206-2049-5-ND — |8-Bit 44.7KSPS, 2-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 322 258 201 
TLC1543CDWR 296-1804-1-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ..20-5016 407 326 2.54 TLV0834CD 296-2189-5-ND |8-Вй, 41KSPS, 4-Ch. 3.3V Serial ADC ...14-SOIC 311 249 1.94 
TLC1543CDWR 296-1804-2-ND — |10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ...20-SOIC 4616.00/2,000 TLV0834ID 296-2950-5-ND |8-Ві, 41KSPS, 4-Ch. 3.3 Serial АОС..14-506 3.31 2.65 2.06 
TLC1543CFN 296-1805-5-ND  |10-Вй, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 407 3.26 2.54 TLV0834lN 296-2951-5-ND |8-ВИ, 41KSPS, 4-Ch. 3.3V Serial ADC......14-Dip 3.31 2.65 2.06 
TLC1543CN 296-2885-5-ND |10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 4.28 3.42 2.66 TLV0834IPW 296-13859-5-ND |8-Вй, 41KSPS, 4-Ch. 3.3V 
TLC1543IDW 296-2886-5-ND | 10-Вії, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ...20-5016 4.28 3.42 2.66 Serial ADC 1e-TSSOP — 3.31 265 206 
TLC1543IFN 296-2887-5-ND  |10-Bit,38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLOC — 4.28 342 266 TLV0838CDW 296-2052-5-ND | 8-Bit, 37.9KSPS, 8-Ch. 3.3V 
TLC15431N 296-2888-5-ND 10-Bit, 38К5Р5, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-Dip 450 3.60 2.80 Serial ADC.... 341 249 1.94 
TLC15430DB 296-2889-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SSOP 4.93 3.95 3.07 TLVO838IDW 296-2190-5-ND |8-Вй, 37.9KSPS, 8-Ch. 3.3V 
TLC15430DW 296-2890-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADG...20-SOIG 4.93 3.95 3.07 Serial АОС... .-20-5010 331 265 2.06 
TLC15430FN 296-2891-5-ND — |10-Bit, 38KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLCC 4.93 3.95 3.07 TLVO838IN 296-2953-5-ND _ |8-Bit 37.9KSPS, 8-Ch. 3.3V Serial ADC..20-Dip 331 265 2.06 
TLC1549CD 296-2892-5-ND | 10-ВИ, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC 405 324 252 TLVO838IPW 296-2954-5-ND | 8-Bit, 37.9KSPS, 8-Ch. 3.3V 
TLC1549CP 296-1806-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC 428 342 2.66 Serial ADC. .20-TSSOP 3.31 265 2.06 
TLC15491D 296-2893-5-ND — |10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC 439 351 273 TLV571DW 296-2207-5-ND | 8-Bit, 1.25M! t 
TLC15491P 296-2894-5-ND | 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC 461 369 287 2.7-5.5V Parallel ADC... 529 423 329 
TLC15501DW 296-2895-5-ND | 10-Bit, 164KSPS, 10-Ch. 5V TLV571IPW 296-2988-5-ND | 8-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. 

Parallel Out ADC.. 780 624 527 2.7-5.5V Parallel ADC... 529 423 329 
TLC15511DW 296-2896-5-ND | 10-Bit, 164KSPS, 10-Ch. 5V TLV1504ID 296-2191-5-ND — |10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 

Parallel Out ADC.. E 670 536 453 2.7-5.5V Serial ADC . 530 424 3.58 
TLC2543CDB 296-2897-5-ND — |12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial AD 890 7.12 6.01 TLV1504IPW 296-2955-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC2543CDW 296-1307-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC... 890 742 601 2.7-5.5V Serial АОС. 530 424 358 
TLC2543CDWR 296-1307-1-М0  |12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-S0lC — 8.90 712 6.01 TLV1508IDW. 296-2192-5-ND | 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC2543CDWR 296-1307-2-ND — | 12-Bit, 66К5Р5, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-SOIC 11126.00/2,000 2.7-5.5V Serial ADC 630 504 426 
TLC2543CFN 296-2898-5-ND 12-Bit, G6KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC ...20-PLCC 8.90 7.12 6.01 TLV1508IPW 296-2956-5-ND 10-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 
TLC2543CN 296-1816-5-ND |12-ВИ, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial АОС....20-0р 8.90 7.12 6.01 2.7-5.5V Serial АРС. 630 504 4.26 
TLC2543IDB 296-2899-5-ND 12-Bit, G6KSPS, 11-Ch. SV Serial ADC...20-SSOP 9.50 7.60 6.42 TLV1543CDB 296-2958-5-ND 10-Bit, 200KSPS, 11-Ch. 3.3V 
TLO25431DW 296-2900-5-ND  |12-Bit 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-S0lC — 9.50 7.60 642 Serial ADC 459 368 286 


TLC2543IFN 296-2901-5-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLCC 950 760 642 TLV1543CDW 296-1878-5-ND — |10-Bit, 200KSP 
TLC2543IN 296-1817-5-ND — |12-Bit G6KSPS, 11-Ch. SV Serial ADC....20-Dip 950 760 642 Serial ADC.... 459 368 2% 
TLC25511D 296-2909-5-ND — |12-Bit 400KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-SOIC 840 672 567 PUTES -Bi E 
TLC25511DGK 296-2910-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADC..8-MSOP 840 672 567 ТОН о K 200SPS, 11-0h. 359 Ap арэ S 
TLC25521D 296-2911-5-ND — | 12-Bit, 400KSPS, 2-Ch. 5V Serial ADC...8-SOIC 840 672 567 11543108 cuum лов 20058 о 
TLC2552IDGK 296-2912-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 1-Ch. БУ Serial ADC .8-MSOP 840 672 567 Serial ADC 493 395 307 
TLC25541D 296-2913-5-ND | 12-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V Serial ADC ..16-SOIC 10.08 908 805 TLV1544CD 206-2960-5-ND — |10-Bit, 85KSPS 4.Ch 
TLC2554IPW 296-2914-5-ND 12-Bit, 400KSPS, 4-Ch. 5V 2 2 5V Serial ADC. 439 351 278 
Serial ADC... ...16-TSS0P 950 855 759 A RM E 
TLC25551D 296-2915-5-ND |12-Вй, 400KSPS, 1-Ch. 5V Serial ADG...8-SOIC 840 672 567 Шы MEE аза TUS 
TLC2555IDGK 296-2916-5-ND О, 1-бһ. 5V т TLV15441D 296-2961-5-ND | 10-Bit, 85KSPS, 4-Ch. 
ial ADC... ы cO 2. 2.7-5.5V Serial ADC 473 378 294 
TL02558IDW соол БАА 8-01.5 A TLV1548IDB 296-2962-5-40  |10-Bit, 85KSPS, 8-Ch. 
ial ADC s E» баў 0 2.7-5.5V Serial ADC 551 441 343 
TLC2558IPW 296-2918-5-ND — |12-Bit, 400KSPS, 8-Ch. 5V 
Sa ADC. 950 855 759 TLVIS48QDBRO1 296-16956-1-ND | 10-Bit, 85KSPS, 8-Ch. 
| 2.7-5.5V Serial ADC 580 464 3.92 
TLG25741DW БАШ 12-81, 20037 S, 4-Ch. NE EU EE ТІУ1548008801 — [296-16956-2-ND — |10-Bit, 85KSPS, 8-Ch. 
TLC2574IPW 296-10256-5-ND | 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch. 2.7-5.5V Serial ADC 7250.00/2,000 
Son DU AD acm. zum us TLV1549CD 296-2963-5-ND  |10-Bit,38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC ...8-S0IC 416 333 259 
TLC2578IDW 296-10257-5-ND | 12-Bit, 200KSPS, 8-Ch. TLV1549CP 296-2964-5-ND 10-Bit, 38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC. Dip 439 351 278 
Serial Out ADC ................... 966 870 772 TLV1549ID 296-2194-5-ND — |10-Bit,38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC..8-SOIC 439 351 273 
102585- -Bi i TLV15491P 296-2965-5-ND |10-Bit,38KSPS, 1-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 461 369 287 
ША uM 12-80, 200KSFS, 8-01. ЕСІ us os s TLV1562CDW 296-2195-5-ND — |10-Bit.2MSPS 4-Ch. 
11535410 296-12498-5-40 | 5V. Low Power, 14 rial 2.7-5.5V Parallel АС..................... 28-506 830 664 561 
ADC w/Auto Power Down 833 750 665 TLV1862CPW 296-2966-5-ND | 10-Bit, 2MSPS 4-Ch. 
TLC35411DGK 296-13505-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 20 2.7-5.5V Parallel ADC 830 664 561 
ADC w/Auto Power Down 833 750 665 TLV1562IDW 296-1879-5-ND — |10-Bit, 2MSPS 4-Ch. 
TLC35451DGK 296-13506-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200KSPS Serial 2.7-5.5V Parallel ADC 890 712 601 
ADC w/Auto Power Down... E 833 750 6.65 TLV1562IPW 296-1880-5-ND 10-Bit, 2MSPS 4-Ch. 
TLC3544IDW 296-10288-5-ND |14-Вй, 200KSPS, 4-Ch. Unipolar ADC..20-SOIC 11.83 1065 945 2.7-5.5V Parallel ADC 890 712 6.01 
TLC3544IPW 296-10289-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 4-Ch. TLVIS70CDW 296-2196-5-ND |10-Ві, 1.25MSPS 8-Ch. 
Unipolar ADC... 11.88 1065 945 2.7-5.5V Serial ADC . 760 608 5.13 
TLC35451D 296-12499-5-ND | 14-Bit, 5V, 200KSPS, LP Serial ADC. 833 750 665 TLVI570CPW 296-2967-5-ND  |10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. 
TLC3548IDW 296-10290-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 8-Ch. Unipolar ADC..24-SOIC 11.41 1028 912 2.7-5.5V Serial АОС. 760 608 513 
TLC3548IPW 296-10291-5-ND — | 14-Bit, 200KSPS, 8-Ch. TLV1570IDW 296-1881-5-ND — |10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. 
Unipolar АС... ая 20-TSSOP 1141 1028 942 2.7-5.5V Serial ADC 810 648 547 
TLC3574IDW 296-10296-5-ND | 14-Bit, 200KSPS, 4-Ch. LP AD 
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TLV1570IPW 296-1882-5-ND |10-ВИ, 1.25MSPS 8-Ch. TSC2200IRHBR 296-16694-1-ND | Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, 
2.7-5.5V Serial ADC 8.10 648 5.47 125KHz ADC and Keypad Interface š 5.40 432 336 
TLV1571CDW 296-2197-5-ND | 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. TSC2200IRHBR 296-16694-2-ND | Prog. Touch Screen Controller with 12-Bit, 
2.7-5.5V Parallel ADC 740 592 5.00 125KHz ADC and Keypad Interface........32-QFN 9072.00/3,000 
TLV15711DW 296-2968-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. TSC2300IPAG 296-14060-ND Programmable Touch Screen Controller 
2.7-5.5V Parallel ADC 7.90 632 534 with Audio Codec .-64-TQFP 902 722 6.09 
TLV15711PW 296-2969-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. TSC23011GQZR 296-15713-1-ND Programmable Touch Screen Controller 
2.7-5.5V Parallel ADC 790 632 534 with Audio Codec . 9.90 7.92 6.69 
TLV1572CD 296-2970-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. TSC23011GQZR 296-15713-2-ND Programmable Touc! 
2.7-5.5V Serial АОС... 660 528 446 with Audio Codec 15345.00/2,500 
TLV15721D 296-1883-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 1-Ch. TSC2301lPAG 296-15680-ND Programmable Touch Screen Controller Bj 702 E59 
2.7-5.5V Serial ADC 710 568 480 | ; ! 
TLV1578CDA 296-2198-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. VSP1021PFB 296-12700-ND 10-Bit, Low Power Analog-Signal 
2.7-5.5V Parallel ADC 770 646 520 Processor/Digitizer КЕ 6.30 504 426 
TLV1578IDA 296-2971-5-ND 10-Bit, 1.25MSPS 8-Ch. Audio Analog-to-Digital Converters 
2.7-5.5\/ Parallel ADC — 820 656 5.54 DF1706E DF1706E-ND Digital Filter for PCM1704 1748 1631 1545 
TLV2541CDGK 296-2199-5-ND 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. DF1760P DF1760P-ND Digital Filter for РСМ176 28-Dip 23.27 21.72 20.17 
2.7-5.5V Serial ADC 770 616 520 DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for РСМ176 28-5016 23.27 21.72 20.17 
TLV2541ID 296-2972-5-ND | 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. PCM1760U-L PCM1760U-L-ND | Dual 20-Bit ADC.. 28-SOIC 2447 22.56 20.95 
2.7-5.5V Serial ADC 8.20 656 5.54 PCM1800E PCM1800E-ND Single-Ended 20-Bit, Stereo ADC 520 416 351 
TLV2541IDGK 296-2973-5-ND |12-ВИ, 140/200KSPS, 1-Ch. PCM1801U PCM1801U-ND 16-Bit, Stereo Audio ADC ................... 540 432 336 
2.7-5.5V Serial ADC 820 656 554 PCM1802DB PCM1802DB-ND |24-Bit, 96KHz Delta-Sigma 
TLV2542CDGK 296-2200-5-ND | 12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. Stereo АОС... 670 536 453 
2.7-5.5V Serial ADC 770 616 520 РСМ18030В 296-17658-5-ND |24-Вй, 96KHz Stereo ADC NEW! 236 189 147 
TLV25421D 296-2974-5-ND |12-Bit, 140/200KSPS, 2-Ch. PCM1804DB PCM1804DB-ND — | 24-Bit, 192KHz Delta-Sigma 
2.7-5.5V Serial ADC 820 656 5.54 Stereo ADC 8.66 7.80 6.92 
TLV2542IDGK 296-2975-5-ND |12-ВИ, 140/200KSPS, 2-Ch. PCM1850PJT 296-16929-ND 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC. 960 7.68 648 
2.7-5.5V Serial ADC 820 656 554 PCM1851PJT 296-16930-ND 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC. 9.60 7.68 648 
TLV2543CDBR 296-10643-1-ND | 12-Bit, B6KSPS, 11-Ch. 3.3V PCM4202EVM 296-17597-ND Evaluation Module for РСМ4202 NEW!.......— 25496 | — - 
Serial Out ADC 890 712 601 РСМ42020ВТ 296-17438-1-ND  High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
TLV2543CDBR 296-10643-2-ND | 12-Bit, 66KSPS, 11-Ch. 3.3V Stereo Audio ADC NEW?.... 13.24 11.93 10.58 
Serial Out ADC ve 11126.00/2,000 PCM4202DBT 296-17438-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
TLV2543CDW 296-2977-5-ND |12-ВИ, 66ksps, 11-Ch. 3.3V Stereo Audio ADC NEW?.... 2534.00/250 
Serial ADC 890 712 601 PCM4204PAPT 296-17439-1-ND  High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
TLV2543CN 296-2978-5-ND 12-Bit, 66KS 4-Ch. Audio ADC NEW?..... 2243 20.93 1944 
Serial ADC... 890 712 601 PCM4204PAPT 296-17439-2-ND  High-Perf. 24-Bit, 216KHz Sampling 
172543108 296-2201-5-ND 4-Ch. Audio ADC NEW! 4765.25/250 
9.50 7.60 642 DSP Compatible Analog-to-Di: 
TLV2548IDW 296-2979-5-ND 4 AFE1302Y/250 AFE1302YCT-ND Analog ADSL Front En 1673 1561 14.50 
БЫЗ О ІР ia аас НЕТ 950 760 642 AFE1302Y/250 AFE1302YTR-ND Analog ADSL Front End.. 3554.00/250 
x d ца: Digital-to-Analog Converters 
Serial ADC 950 760 642 
113254400 296-2202-5-ND — | 12-Bit, 200KSPS 4-Ch. DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 2181 2036 18.91 
2.1-5.5V Serial ADC... 840 672 567 DAC712PB DAC712PB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28.50 26.60 2470 
TLV2544lD 206-2981-5-ND | 12-Bit, 200KSPS, 4-Ch. DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 26.33 2457 22.82 
27-5 БҮ Serial ADC 900 720 608 DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface). 2175 20.30 18.85 
TLV25441PW 296-2982-5-ND |12284 200KSPS 4-Ch. $ ў : DAC712UB 296-14008-5-ND |16-Вй, DAC (16-Bit Bus Interface). 2528 23.59 2191 
2 7-5 5V Serial ADC... К 900 720 608 DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) 2505 2338 2171 
ЕЕ 7 Е DAC714U DAC714U-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) 2175 20.30 18.85 
АВ ШАШ БАН Шке ON NEM у чу o DAC715P DAC715P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 2748 2565 2382 
i VOSABCOGK POC 12-0 140/200KSPS, 2-Ch p 3 ; j DAC715U DAC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface). 23.78 2249 2061 
TPES AADC с zs) Gus Gum DAC715UB DAC715UB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface). 27.60 2576 23.92 
ай. ; | à DAC716P DAC716P-ND 16-Bit, DAC . 2748 25.65 23.82 
sen шм P ETES Saral ad “` wo Er nsns 
As | СЕНГЕНІ Es — к и 
оо d j : ; 7 7160В- -Bit 7.60 25.76 23. 
TLV2548CDW 296-2204-5-МО |2.7 to 5.5V, 12-Bit, 20 à | 
ial ў DAC716UK DAC716UK-ND 16-Bit, DAI 25.50 23.80 22.10 
таннін ЕВЕ р ео = В DAC725JP DAC725JP-ND Dual 16-Bit, DAC. 255.00 238.00 221.00 
LP, Serial ADC wlAutopower-Down 2050; 886 740 6% | Тісің) DACSTSAU-ND — |MPU-Compatbie 12.81 DAG 1890 1784 1938 
ТІУ2548ІРУ/ CRNS 25211251, ОН, САР, s us DACB13JP DACBI3JP-ND — | MPU-Compatible 12-Bit, DAC. 23.66 22.08 20.51 
TLV25480DW 296-13366-5-ND | 27 to 55V. 12-Bit О 556 Bh LP ; j 2 DAC813JU DAC813JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 18.90 17.64 16.38 
Serial ADC w/Autopower-Down....... 900 7.98 DAC900E DAC900E-ND 10-Bit, 165MSPS DAC.... .28-TSSOP 7.98 6.39 5.39 
TLV2558IDW 296-12227-5-ND — | 12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC 544 459 н s D 10,80, 182М5Р8 i 225502 о 
TLV2553IPW 296-15633-5-ND | | 12-Bit, 11-Ch., LP Serial АОС.......... 544 4.59 DAC902U DAC902U-ND 12-Bit 165MSPS Current Out DAG.....28-SOIC 941 848 752 
Sao К ын ses aso | BENE ТТТ) ENSE ЫҢ 0 
Ë à - -Bii urre -i d К | 
TLV2556IPW 296-13000-5-ND — |12-Bit, 11-Ch., LP Serial ADC rd 
ar DAC908E DAC908E-ND 8-Bit, 165MSPS DAC .28-TSSOP 552 442 373 
with Internal Referenc it 
DAC908U DAC908U-ND 8-Bit, 165MSPS Current Out DA 552 442 373 
T PN USD Н О БЕН ГБ Do DAC1220E DAC1220E-ND 20-Bit, Mono, LP, Delta-Sigma DA 11.08 9.98 8.85 
eg pu as DAC1220EVM 296-17265-ND Evaluation Module for DAC1220 8278 — — 
TLV5580CPW 296-1913-5-ND | 8-Вії, 80MSPS 1-Ch. 3.3V LP ADC Š 
TLVSSBQIDW 296-1914-5:ND — | $t BOMSPS 1-Ch 33V LP ADC DAC2900V/250  (Васаюбуазісто | 10-1 125HiSPS Dual BAG 930 855 759 
TLVSS80IPW 296-1915-5-ND — |8-Bit, 80М5Р5 1-Ch. 3.3V LP ADC... DAC2900Y/250 DAC2900Y/250TR-ND | 10-Bit, 125MSPS Dual DAC 1817.00/250 
TLV5734PAG 296-12955-5-ND ар uns I ПАС2902Ү/250 DAC2902Y/250CT-ND | 12-Bit, 125MSPS Dual ПАС 15.26 14,24 13.23 
„Зу, Very Low Power Í н DAC2902Y/250 DAC2902Y/250TR-ND | 12-Bit, 125MSPS Dual DAC 3241.75/250 
TSC2003IPW 296-14330-5-ND |120 Touch Screen Controller 405 3.15 DAC2904Y/250 296-13071-1-ND | Dual, 14-Bit, 125MSPS DAC 1710 15.96 14.82 
TSC2046EVM 296-17516-ND Evaluation Module for TSC20 = m DAC2904Y/250 296-13071-2-ND | Dual, 14-Bit, 125MSPS DAC 3633.75/250 
TSC2046EVM-PDK — |296-17518-ND Evaluation Module for TSC2046-PD == DAC2932PFBT 296-15714-1-ND | Dual, 12-Bit, 40MSPS DAC 13.91 1253 11.11 
TSC2046IGQCR 296-13811-1-ND | Low Voltage ИО Touch Screen DAC2932PFBT 296-15714-2-ND | Dual, 12-Bit, 40MSPS DAC 2661.50/250 
Controller 450 3.60 2.80 DAC5571IDBVT 296-17199-1-ND — |2.7V-5.5V, 12C Interface, Volt. Output 
TSC2046IGQCR 296-13811-2-ND Low Voltage 8-Bit DAC 225 180 135 
Controller .... 6300.00/2,500 DAC55711DBVT 296-17199-2-ND — |2.7V-5.5V, 12C Interface, Volt. Output 
TSC2046IPWR 296-15049-1-ND Low Voltage 1/0 Touch Screen 8-Bit DAC а -23-6 315.00/250 
Controller... 405 324 252 DAC5573EVM 296-16741-ND Evaluation Module for DAC5573 — 628 - = 
TSC2046IPWR 296-15049-2-ND | Low Voltage ИО Touch Screen DAC5573IPW 296-16636-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Volt. Out, DAC........16-TSSOP 510 408 345 
Controller... 16-Т550Р 5670.00/2,500 0АС55741065 296-16665-5-ND | Quad, 8-Bit, LP, Volt. Out, DAC.. O-MSOP 5.10 408 345 
TSC2046IRGVR 296-15050-1-М0 Low Volt. 1/0 Touch Screen Controller....16-QFN 4.28 3.42 2.66 DAC5652EVM 296-17891-ND Evaluation Module for DAC5652 NEW! .— 190.89 = =- 
TSC2046IRGVR 296-15050-2-М0 Low Volt. 1/0 Touch Screen Controller....16-QFN. 5985.00/2,500 DAC5652IPFB 296-17892-ND Dual, 10-Bit, 200MSPS DAC NEW!...48-TOFP 12.66 11.40 10.11 
TSC2100IDA 296-15903-5-ND | Prog. Touch Screen Controller 2-TSSOP 630 504 426 DAC5662IPFB 296-17242-ND Dual, 12-Bit, 200М5Р5 DAC .. 48-TOFP 15.26 1424 13.23 
TSC2101EVM 296-16858-ND Touch Screen Controller Evaluation DAC5672IPFB 296-17549-ND Dual, 14-Вй, 200М5Р5 DAC NEW!....48-TOFP 19.88 18.55 17.23 
Module .... ..— 126.84 118.39 109.93 DAC5674IPHP 296-15726-ND 14-Bit, 4OOMSPS DAC 48-HTQFP 22.50 21.00 19.50 
TSC21011RGZ 296-17512-ND Audio Codec w/Integrated Headphone Speaker, DAC5675IPHP 296-13032-5-ND — |14-Bit, 400MSPS DAC 48-HTQFP 37.55 35.05 32.54 
Amp/Touch Screen Controller NEW?...48-QFN 9.90 7.92 6.69 DAC5686EVM 296-17515-ND Evaluation Module for DAC5686 .— 254.96 — = 
TSC21021DA 296-15679-5-ND | Programmable Touch Screen DAC5686IPZP. 296-16695-5-ND _ | 16-ВИ, 500MSPS, Dual-Ch. DAC 29.68 27.65 25.68 
Controller with Audio DAC 32-TSSOP 740 592 5.00 DAC6573EVM 296-16742-ND Evaluation Module for DAC6573 6278 - — 
TSC2200IPW TSC2200IPW-ND | Programmable Touch Screen Controller DAC6573IPW 296-16637-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Volt. Out, DAC 610 488 412 
with 12-Bit, 125KHz ADC ПАС65741065 296-16666-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Volt. Out, DAC 610 488 412 
and Keypad Interface... 540 432 336 DAC7512E/250 DAC7512ECT-ND — |12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC 338 270 210 
TSC2200IRHB 296-16693-5-ND | Prog. Touch Screen Controller wi DAC7512E/250 DAC7512ETR-ND — [12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC... 498.75/250 
125KHz ADC and Keypad Interface 540 432 336 (Continued) 
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Mele Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND  |12-Bit, Serial In, LP R/R DAC. 482.25/250 ПАС7734ЕС DAC7734EC-ND | Quad Serial 16-Bit, Volt. Out DA 48-SSOP 60.90 56.84 52.78 
DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC 338 270 240 DAC7741Y/250 296-14009-1-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LOFP 14.49 13.05 11.58 
ПАС7513Е/250 DAC7513ETR-ND |12-Вй, Serial In, LP R/R DAC 498.75/250 DAC7741Y/250 296-14009-2-ND |16-Вй, Single Channel DAC 48-LOFP 2773.25/250 
DAC7513N/250 DAC7513NCT-ND  |12-Bit, Serial In, LP R/R DAC. 293 234 182 ПАС7741ҮВ/250 296-12702-1-ND |16-Вй, Single Channel DAC 48-LOFP 16.83 1545 13.44 
DAC7513N/250 DAC7513NTR-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC 482.25/250 ПАС7741ҮВ/250 296-12702-2-ND — |16-Вй, Single Channel DAC 48-LOFP 3219.50/250 
DAC7541AJP DAC7541AJP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-Dip 1233 11.10 9.85 ПАС7741Ү0/250 DAC7741YC/250CT-ND | 16-Вй, Low Power DAC... 48-LQFP 16.88 15.75 14.63 
DAG7541AJU DAC7S41AJU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC. 8-501С 1116 10.05 8.92 DAC7741YC/250 DAC7741YC/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DA 48-LOFP 3586.00/250 
ЕН DACTEMIAKE ND pans МО: DA ee 1208 ЦВ 1124 DAC7742Y/250 296-14169-1-ND |16-Вй, Mono Parallel D 48-LOFP 14.49 13.05 11.58 
H | 12-Bit, CMOS DA г : р . DAC7742Y/250 296-14169-2-ND — |16-Bit, Mono Parallel DA 48-LQFP 2773.25/250 
DAG7545GLU ШЕ МД JUSTE DAC7742Y8/250 296-14167-1-ND _ |16-Bit, Mono Parallel DA 48-LOFP 16.82 15.15 1344 
(MPU Compatiblo).......... А ан DAC7742YB/250 296-14167-2-ND |16-Bit, Mono Parallel DA 48-LOFP 3219.50/250 
DAC7545JU DACTS45JU-ND (Тен 00 DS 708 GER DAC7742YC/250 296-14168-1-ND — |16-Bit, Mono Parallel DA 48-LOFP 16.88 15.75 14.63 
cs |ы eaten га сарт м и ата SHRINE o 
0АС7554106$ 296-17551-5-ND |12-Вй, Quad, Volt. Out. DAC NEW! 933 840 745 DACZTAAEB ШАО Л ЛЕШ Quad Parallel 16-Bit DAC pas oon v ou 
ПАС757110ВУТ 296-14345-1-ND — | 12-Bit, 12C Voltage Output DAC 349 279 247 i Mad агае Ы i d 2 В 
- DAC7744EC DAC7744EC-ND | Quad Parallel 16-Bit ВАС... 48-550Р 60.20 56.84 5278 
DAC7571DBVT 296-14345-2-ND | 12-Bit, 12C Voltage Output DAC 515.50/250 АСОИ аа [m : js 
м h E OLOR -12976-5- ual 12-Bit, Monolithic DAC 16-SOIC 30.90 28.84 26.78 
DAC7573EVM 296-16743-ND Evaluation Module For DAC757. 62.78 DAC7801KP DAC7801KP-ND Dual 12-Bit. Monolithic DAC 2768 2583 2399 
DAC7573IPW 296-15745-5-ND |12-Вй, Quad, Low Power, Voltage Шар 22210 MODO TUMC Ё B ў 
Gupte JE. аж EET 
DAC75741DGSR 296-15227-1-ND |12-Вй, Quad, Low Power, Voltage -12978-5- ual 12-Bit, Monolithic : . š 
Output 12C Interface DAC b 1025 923 848 DAC7802LP DAC7802LP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 3347 3124 29.01 
DACTS74IDGSA 296-15227-2-ND | 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7802LU 296-12980-5-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC 31.95 29.82 27.69 
Output I2C Interface DAC 18680.00/2,500 DAC8043UC DACBO43UC-ND — |Serial-In 12-Bit DAC 1076 969 8.60 
DAC7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purp . 586 4.69 3.96 DAC8043U DAC8043U-ND Serial-In 12-Bit DAC 998 799 674 
DAC7611PB DAC7611PB-ND  |12-ВИ, Serial General Purpose DAC . 6.72 5.38 4.54 0АС8501Е/250 DAC8501E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC 6.00 480 405 
DAC7611U DAC7611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 510 408 345 DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DA 975.00/250 
DAC7611UB DAC7611UB-ND | 12-ВИ, Serial General Purpose DAC. 600 480 405 DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC . 6.00 480 4.05 
DAC7612U DAC7612U-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 540 432 3.65 DAC8531E/250 DAC8531E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC . 975.00/250 
DAC7612UB DAC7612UB-ND | 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 630 504 426 DAC8531IDRBT 296-15727-1-ND |16-Вй, Low Power, R/R Output DAC. 6.00 480 405 
DAC7613E DAC7613E-ND 12-Bit, Volt. Out Mono Parallel DAC8531IDRBT 296-15727-2-ND |16-Bit, Low Power, R/R Output DAC . 975.00/250 
DAC #2158 5.00 400 338 DAC8532IDGK DAC8532IDGK-ND | 16-Bit, 2-Channel, Low Power DAC 891 803 742 
DAC7613EB DAC7613EB-ND | 12-ВИ, Volt. Out Mono Parallel DAC8534EVM 296-17255-ND Evaluation Module for DAC8534 6278 - — 
DAC +1LSB .. 5.80 464 3.92 DAC8534IPW 296-13718-5-ND | Quad Channel, Low Power, 16-Bit, 
DAC7631EVM 296-17621-ND Evaluation Mo ӨЛЕ — — Serial Input DAC... 16.24 14.63 12.97 
ШЫНЫ. ЕО m Sea neat De ІНЕ ШЕ Dor DAC8541Y/250 296-12427-1-ND |16-Bit, Low Power DA 32-TOFP 6.00 480 4.05 
i uad Serial-In 12-Bi Я . . DAC8541Y/250 296-12427-2-ND — |16-Bit, Low Power DAC... 975.00/250 
ШАН БАЛЫ НЫ» Quar ШЕШТІ DAC am 1543 470 1812 DAC8544IPFB 296-17092-ND Quad, 16-Bit, R/R Volt. Output DAC 16.24 14.63 12.97 
Н jal-In 12-Bit DAC, £ ў - - DAC8571IDGKR 296-14307-1-ND |16-Bit, Low Power I2C DAC 500 472 399 
ҚАМЫ АВ Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB.. ШАБ iai BE DACB5711DGKR 296-14307-2-ND — |16-Bit, Low Power I2C DAC 9145.00/2,500 
DAE Ed >” Quod Запа 12-ВЕ РАС, 41 158 1200 1080 958 | DACBS4IPW 206-14170-5-ND — | 16-Bit, Quad Rail-to-Rail DAC. 1538 1435 1333 
ЕЕЕ IEEE MEM m : : ў DAC8801IDGKT 296-17641-1-ND — |14-Bit Multiplying DAC NEW! 871 785 6.96 
DAC DISP nora ru pose dian ЗАО EHE DAC88011DGKT 296-17641-2-ND 14-Bit Multiplying DAC NEW! 1667.00/250 
T zin ao à à 2 DAC8801IDRBT 296-17642-1-ND | 14-Вії Multiplying DAC NEW: 871 785 6.96 
DAG7615PB БЕС STE AC SEE Bit, General Purpose ih e ХЕ) DAC8801IDRBT 296-17642-2-ND — | 14-Bit Multiplying DAC NEW! 1667.00/250 
DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose DAC88111BDGKT 296-17643-1-ND — | 16-8it Multiplying DAC NEW! 1346 1242 1075 
DAC, +2 LSB... 11.16 10.05 8.92 DAC8811IBDGKT 296-17643-2-ND |16-Вй Multiplying DAC NEW? 2575.50/250 
DAC7615UB DAC7615UB-ND d Serial-In 12-Bit General P DAC8811IBDRBT 296-17644-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC NEW: 8-SON 13.46 12.12 10.75 
Glad Serer к вай ЕО 953 DAC8811IBDRBT — [296-17644-2-ND — | 16-Bit Multiplying DAC NEW! 8-S0N 2575.50/250 
DAC7616EB DAC7616EB-ND Quad Serial In ў 966 870 772 DAC8811ICDGKT 296-17645-1-ND 16-Bit Multiplying DAC NEW! MSOP 15.68 14.12 12.52 
DAC7616UB DAC7616UB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 966 870 772 DAC8811|CDGKT 296-17645-2-ND — |16-Bit Multiplying DAC NEW! 2999.50/250 
DAC7617EB DAC7617EB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 966 870 772 DAC8811ICDRBT 296-17646-1-ND |16-Ві Multiplying DAC NEW: 8-SON 15.68 14.12 12.52 
DAC7617UB DAC7617UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 966 8.70 7.72 DAC8811ICDRBT 296-17646-2-ND |16-Ві Multiplying DAC NEW: 8-SON 2999.50/250 
DAC7621E DAC7621E-ND 12-Bit, Parallel Іп DAC, +215В.. 550 440 372 PCM54HP PCMS4HP-ND 16-Bit, Monolithic DAC ip 19.80 1848 17.16 
DAC7621EB DAC7G21EB-ND |12-Вй, Parallel In DAC, +1LSB.. 640 512 432 PCM1606E 296-13111-5-ND |24-Bit,6-Ch. Enhanced Multilevel 
DAC7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, Delta-Sigma DAC 450 360 280 
Mid-Scale Reset... 16.83 15.71 14.59 PCM1702U PCM1702U-ND 18.60 17.36 16.12 
DAC7624PB DAC7624PB-ND “|12-Bit, Quad DAC, +1LSB, РСМ4104РЕВТ 296-16926-1-ND | 24-Bit, 200KHz, 4-Ch. Audio DAC... 9.91 893 792 
Mid-Scale Rese! 17.85 16.66 1547 РСМ4104РЕВТ 296-16926-2-ND | 24-Bit, 200KHz, 4-Ch. Audio DAC .. 1896.50/250 
DAC7624U DAC7624U-ND 12-Bit, Quad DAC, THS5641AIDW 296-2989-5-ND  |8-Bit, 100MSPS 3-5V Single DAC. 552 442 373 
Mid-Scale Reset 1539 13.86 12.29 THS5641AIPW 296-2990-5-ND __ |8-Bit, 100MSPS 3-5V Single DAC . 552 442 373 
DAC7624UB DAC7624UB-ND тави ua DAC «НЕ, В Бу THS5651AIDW 296-2992-5-ND | 10-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC. 856 645 578 
Шаа Е : : THS5651AIPW 296-2287-5-ND |10-Вй, 125MSPS 3-5V Single DAC ....28-TSSOP 8.56 685 5.78 
DAC7625P DAC7625P-ND То Bit ound DAC, aso ыы THS5661AIDW 296-2995-5-ND — |12-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC.........28-SOIC 1045 941 8.34 
0- ў р : THS5661AIPW 296-2288-5-ND — |12-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC.....28-TSSOP 10.45 941 834 
DAC7625PB DAC7625PB-ND TEBI aa DAG a ТУЕ THS5671AIDW 296-2998-5-ND — |14-ВИ, 125MSPS 3-5V Single DAC.....28-S0lC 11.63 1047 929 
DACT625U DAC7625U-ND 12-Bit. Quad DAC. 19156 : $ ^ THS5671AIPW 296-2289-5-ND |14-Bit, 125MSPS 3-5V Single DAC ....28-TSSOP 11.63 1047 9.29 
ў р ў THS8083A95PZP 296-13345-ND Triple 8-Bit, 95MSPS, 3.3V Video and 
Zero:Scalo Reset... SSE 1989 Tes) Graphics Digitizer w/Digital PLL...100-HTQFP 14.23 12.81 11.36 
DAC7625UB DA QUEE 12:51. Quad DAC, +1158, MEAE M THS8133BCPHP 296-2999-ND 10-Bit, 80MSPS 3-5V Triple 
DAC7631E DAC7631E-ND 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC. 975 878 779 Video ПАС... - 48-НТОРР 12.99 11.70 10.38 
DAC7631EB DAC7631EB-ND — 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC. 1150 1035 948 THS8134BCPHP 296-3001-ND 8-Bit, 80MSPS 3-5V Triple 
DAC7632VFR 296-12630-1-ND — | 16-ВИ, Dual DAC 1741 1568 13.90 Video DAC... 48-HTOFP 975 878 779 
DACTG32VFR 296-12630-2-ND | 16-Bit, Dual DAC 72906.00/1,000 THS8135PHP 296-13049-5-ND Triple 10-Bit Video DAC... .48-НТОЕР 16.58 15.47 14.37 
DAC7634E DAC7634E-ND 16-Bit, Quad DA 29.93 27.93 25.94 TLCS602CDW 296-3003-5-ND 8-Bit, 30М5Р5 5V Single Video DAC.....20-SOIG 331 2.65 2.06 
DAC7634EB DAC7634EB-ND 16-Bit, Quad DAI 3473 3241 3010 TLC5615CD 296-3004-5-ND 10-Bit, 12.5и, 5V Single Serial DAC ......8-501|0 407 3.26 2.54 
DAC7641YB/250 DAC7641YBCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC. 11.00 990 878 TLC5615CDGK 296-3005-5-ND | 10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC. 407 326 254 
ПАС7641ҮВ/250 DAC7641YBTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC. 2342.75/250 TLC5615CP 296-3006-5-ND  |10-Вй, 12.5us, 5V Single Serial DAC. 407 326 254 
DAC7641Y/250 DAC7641YCT-ND — | 16-Bit, 5V, DAC. 1050 945 838 TLC5615ID 296-3007-5-ND  |10-Bit,12.5us,5V Single Serial DAC. 428 342 2466 
DAC7641Y/250 DAC7641YTR-ND _ | 16-Bit, 5V, DAC. 2008.25/250 TLC5615IP 296-2292-5-ND |10-Вй, 12.5, 5V Single Serial DAC. 428 342 2.66 
DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC. 17.58 1583 1404 TLC5618AQD 296-3011-5-ND __ | 12-ВИ, 2.5уз, 5V Dual Serial DAC 882 7.06 5.96 
DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC. 3362.75/250 TLC5620CD 296-1861-5-ND |8-Вй, 10рз, 5V Quad Serial DAC 338 270 210 
DAC7643VFT DAC7643VFTCT-ND 16-Bit, Dual Low Power DAC. 17.58 15.83 14.04 TLC5620CN 296-1862-5-ND 8-Bit, 1005, 5V Quad Serial DAC 3.60 2.88 2.24 
DAC7643VFT DAC7643VFTTR-ND 16-Bit, Dual Low Power DAC. 3362.75/250 116562010 296-1339-5-ND 8-Bit, 1006, 5V Quad Serial DAC 3.60 2.88 224 
DAC7644E DAC7644E-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC. 29.93 27.93 26.94 TLC5620IDR 296-1339-1-М0 8-Bit, 1006, 5V Quad Serial DAC 3.60 288 224 
И PACTE MEB ND ШАА езу ПА. Е 32.41 30.10 TLC5620IDR 296-1339-2-ND. 8-Bit, 10ys, 5V Quad Serial DAC 5040.00/2,500 
БАСТББАҮСТ ame тє в Quad Volt Out DAC Р a) uo mm TLC5620IN 296-3012-5-ND  |8-Bit, 108, 5V Quad Serial DAC 383 306 238 
aaa Ë ` 5 TLC5628CDW 296-1864-5-ND | 8-Bit, 105, 5V Octal Serial DAC 551 441 343 
DAC7664YCT 296-16928-2-М0  16-Bit, Quad, Volt. Out, DAC 8542.50/250 ЕРЕ с ; 
! Я TLC5628CN 296-1865-5-ND |8-Bit, 10us, 5V Octal Serial DAC. 510 408 345 
DAC7714U DAC7714U-ND 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC.. 1718 16.08 14.89 TLC5628IDW 206-3013-5-ND — |8-Bit 10ps, 5V Octal Serial DAC 520 416 351 
DAC7714UB DAC7714UB-ND  |12-ВИ, Quad, Volt. Out, Serial DAC 1890 17.64 16.38 idet EN ADR ў | ў i 
! | TLC5628IN 296-3014-5-ND  |8-Bit, 105, 5V Octal Serial DAC. 550 440 372 
DAC7715U DAC7715U-ND 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC 1718 16.08 14.89 - 
DAC7715UB DAC7715UB-ND |12-Bit Quad, Volt. Out, Serial DAC 1890 17.64 16.38 TLC72256DW 296-3015-5-ND |8-Ві, Suis, 5-15/ Quad Parallel DAC.. 502 402 313 
- йна : TLC72251DW 296-3016-5-ND | 8-Bit, 5us, 5-15V Quad Parallel DAC 536 429 3.34 
DAC7724N DAC7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . 17.75 16.57 15.38 | 
Y ЯЗ TLC7226CDW 296-3017-5-ND  |8-ВИ, 5us, 15V Quad Parallel DAC. 459 368 286 
DAC7724NB DAC7724NB-ND — 12-Bit, Quad Parallel ПАС. 1902 17.76 16.49 ! 
т i TLC7226CN 296-3018-5-ND |8-Вй, уз, 15V Quad Parallel DA 482 386 300 
DAC7724U DAC7724U-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC. 16.89 15.77 14.64 | 
DACT724UB DAC7724UB-ND — |12-Bit Quad Parallel АС. 1868 1743 1619 TLC72261DW. 296-3019-5-ND — |8-Bit, Sus, 15V Quad Parallel DAC. 493 395 307 
DAC7725N DAC7725N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . 17.75 16.57 15.38 TLC7226lN 296-2296-5-ND 8-Bit, Sus, 15V Quad Parallel DAC... 524 420 327 
DAC7725NB DAC7725NB-ND  |12-ВИ, Quad Parallel БАС. 19.02 17.76 16.19 710752400 296-1866-5-ND |8-Вй, 0.14s, 5-15V Single 
DAC7725UB DAC7725UB-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC. 1868 1743 1649 Parallel Mult. DAC .... 311 249 1.94 
DAC7731EC DAC7731EC-ND  |16-Bit, Low Power DAC 1590 1484 13.78 TLC7524CFN 296-1867-5-ND — |8-Bit, 0.1 us, 5-15V Single 
DAC7734E DAC7734E-ND Quad Serial 16-Bit, Volt. Out DAC. 4718 4408 40.89 Parallel Mult. DAC. 3.11 249 194 
ПАС7734ЕВ ПАС7734ЕВ-М0 | Quad Serial 16-Bit, Volt. Out DAC. 51.90 48.44 44.98 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC7524CN 296-1868-5-ND — |8-Bit, 0.1џ5, 5-15V Single TLV5623CD 296-2308-5-ND — |8-ВИ, Зуѕ, 2.7-5.5V Single Serial DAC....8-SOIC 2.48 198 149 
Parallel Mult. DAC... 331 265 206 TLV5623CDGK 296-3051-5-ND — |8-Bit, Зрз, 2.7-5.5V Single Serial DAC... 248 198 149 
TLC7524CPW 296-3020-5-ND |8-Ві, 0.15, 5-15V Single TLV5623ID. 296-3052-5-ND — |8-Bit, Зрз, 2.7-5.5V Single Serial DAC... 248 198 154 
Parallel Mult. РАС... 311 249 1.94 TLV5623IDGK 296-3053-5-ND — |8-ВИ, 3jis, 2.7-5.5V Single Serial АС... 248 198 154 
TLC7524EN 296-1869-5-ND us ІҢ M Single RT EE TLV5624CD 296-2309-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5ys, 2.7-5.5V Single 
arallel Mult. DAC... І | : Serial DAC... 300 288 224 
Т10752410 296-3021-5-ND | 8-ВИ, 0.1џ5, 5-15V Single TLV56241D 296-3054-5-ND | 8-Bit, 1.0-3.5ys, 2.7-5.5V Single 
Parallel Mult. DAC... 331 265 206 Serial DAC. 388 306 238 
TLC7S24IFN 296-3022-5-ND Eas aka УР TLV5624IDGK 296-3055-5-ND  |8-Bit 1.0-3.5н5, 2.7-5.5V 
я Тан Š à ў Single Serial ФАС. 383 306 238 
TLCTS24IN 296-3023-5-ND аа isi Спа seg sea > TLV5625CD 296-2310-5-ND |8-Ві,3 or 10s, 2.7-5.5V Dual 
š 3 : ` 5 Serial DAC... 383 306 238 
dnd НАТ 2-81, 0115, 5-15V Dual TLV5625ID 296-3056-5-ND  |8-Bit 3 or 10ys, 2.7-5.5V Dual 
Parallel Mult. DAC 331 265 206 БЕЗ "Bit, pef 
| Serial DAC.... 405 324 252 
TLC7528CDWR 296-1340-1-ND — |8-Bit 0.105, 5-15V Dual 
Paes MUI БАСС as zm zoo | тпузвгвср 296-2311-5-ND — |8-Bit, 1us, 2.7-5.5V Dual Serial DAC . 428 342 266 
TLC7528CDWR 296-1340-2-ND — |8-Bit O.lus,5-15V Dual TLV5626ID 296-3057-5-ND — |8-Bil tus, 2.7-5.5V Dual Serial DAC . 450 360 280 
Parallel Mult. DAC 3748.00/2,000 TLV5627CD 296-2312-5-ND 8-Bit, Зи, 2.7-5.5V Quad Serial DAC 4.61 3.69 2.87 
TLC7528CFN 296-3024-5-ND 8-Bit, 0.13, 5-15V Dual TLV56271D 296-3058-5-ND 8-Bit, Зи, 2.7-5.5V Quad Serial DAC 4.95 396 3.08 
Parallel Mult. DAC 331 265 2.06 TLV5627IPW 296-3059-5-ND — |8-Bit, 3ps, 2.7-5.5V Quad Serial DAC... 495 396 308 
TLC7528CN 296-1871-5-ND — |8-Bit, O.lus,5-15V Dual TLV5628CDW 296-3060-5-ND — |8-ВИ, 1006, 2.7-5.5V Octal Serial DAC..16-SOlC 4.95 3.96 3.08 
Parallel Mult. DAC 331 265 206 TLV5628CN 296-2313-5-ND |8-Ві, 1005, 2.7-5.5V Octal Serial DAC .....16-Dip 518 414 222 
TLC7528EDW 296-3025-5-ND  |8-Bit, O.lus,5-15V Dual TLV5628IDW. 296-3061-5-ND _ |8-Bit, 10р5, 2.7-5.5V Octal Serial DAC..16-SOlC — 529 423 329 
Parallel Mult. DAC... 385 308 240 TLV5628IN 296-3062-5-ND |8-ВИ, 10џ5, 2.7-5.5V Octal Serial DAC......16-Dip 5.00 4.00 3.38 
TLC7528EN 296-3026-5-ND өзі, ai is с V Dual TUR UT TLV5629IDW 296-3063-5-ND — |8-Bit, 1/3us, 2.7-5.5V Octal 
arallel Mult. | A7 247 Serial DAC. 630 504 426 
TLC75281DW 296-3027-5-ND өлі, $4 is Y sv Dual PE UE TLV5629IPW 296-3064-5-ND | 8-Bit, 1/3us, 2.7-5.5V Octal 
arallel Mult. i | ; Serial DAC. Ж 630 504 426 
TLCTS28IFN 296-3028-5-ND |8-ВИ, O.lus,5-15V Dual TLV5630IDW 206-3065-5-ND  |12-ВИ, 1/345, 2.7-5.5V Octal 
Parallel Mutt. DAG. SEM ДЕ аў Serial DAC... 20-306 1474 1328 11.78 
TLCTS28IN RUE $95. 0105, шш тте TLV5630IPW 296-3066-5-ND — |12-Bit 1/3us,2. 
А - i Í : Serial DAC. M 1474 1328 11.78 
TLC7S28IPW 296-3030-5-ND | 8-Bit, 0145, 5-15V Dual TLV56311DW 296-3067-5-ND — |10-Bit, 1/3, 2.7-5.5V Octal 
Parallel Mult. DAC 3.53 283 220 ЕН DAC üc DOR SZ 
TLC7628CDW 296-3031-5-ND — |8-Bit, 0.1џ5, 11-14V Dual ! - : : : 
Parallel Mult. DAC 353 283 220 TLV5631IPW 296-3068-5-ND DX 2.7-5.5V Octal EUER 
Шақ DEM 5-31, 0-1, 11-14/ Dual TLV5632IDW 296-3069-5-ND — |8-Bit, 1/3us, 2.7-5.5V Octal ў С 
Parallel Mult. DAC 3.22 258 201 Я 
TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND |810 96KHz Stereo . 450 360 2.80 Serial DAC. 670 536 453 
TLV5604CD 296-2297-5-ND  |10-Bit, Зиз, 2.7-5.5V Quad TLV5632IPW 296-3070-5-ND Е 2.7-5.5V Octal PE ES 
Serial DAC 704 564 476 Е і i i 
TLV5604CPW 296-3033-5-ND |10-ВИ, Зи, 2.7-5.5V Quad TLV5633CDW 296-2314-5-ND pour Md Single UN UNS 
Serial DAC... 704 564 476 arallel DAC . р 1 ) 
TLV5604ID 296-1916-5-ND — |10-Bit, 3ps, 2. TLV5633IDW 296-3071-5-ND — |12-Bit, tus, 2.7-5.5V Single 
Parallel DAC 750 600 507 Parallel DAC . 841 758 672 
TLV5604IPW 296-1917-5-ND  10-Bit, Зр, 2.7-5.5V Quad TLV5633IPW 296-3072-5-ND — |12-Bit, 115, 2.7-5.5V Single 
Parallel DAC .... 750 600 507 Parallel DAC .. 841 758 672 
TLV5606CD 296-2298-5-ND  |10-Bit, 3 or 9ps, 2.7-5.5V Single TLV5636CD 296-2315-5-ND |12-Ві, ls, 2.7-5.5V Single 
Serial DAC... 2.93 234 182 Parallel DAC . 730 584 493 
TLV5606ID 296-3034-5-ND Ца 9, 2.7-5.5V Single 845. 2:5: 7486. TLV5636ID 296-3073-5-ND 12-Bit, 1и5, 2.7-5.5V Single 
erial DAC... р i ; Parallel DAC . 780 624 527 
TLV5606IDGK 296-3035-5-ND uds "s Sus, 2.7-5.5V Single n. TLV5636IDGK 296-3074-5-ND | 12-Bit, 1us, 2.7-5.5V Single 
erial і 1 : Parallel DAC . 780 624 527 
TLV5608IDW 296-3036-5-ND ТҮЗІ: 1/38, 2.7-5.5V Octal ur ate TLV5637CD 296-2316-5-ND — |10-Bit, 1us, 2.7-5.5V Dual Serial DAC 640 512 432 
| = р : ! TLV56371D 296-3075-5-ND — |10-Bit, 105, 2.7-5.5V Dual Serial ПАС... 6.80 544 459 
TLVS608IPW 296-3037-5-ND ш ш 2.7-5.5V Octal 580 780 Жо TLV5638CD 296-2317-5-ND — |12-Bit 1 or 3.5uis, 2.7-5.5V 
TLV56101DW 296-3038-5-ND — | 12:811030 27-5 6V Octal MK Dual snl DAG 1500008207 
it, 1/348, 2.7-5. т1/563810 296-3076-5-ND |12-Вй, 1 or 3.5yss, 2 
TLV5610IPW 296-3039-5-ND ак ы 7-5.5V Octal тып аЕ Dual Serial DAC... сай ins шш 
SD JT SERES TLV5638QD 296-3077-5-ND — |12-Bit, 1 or 3.5us, 2.7-5.5V 
TLV5610lYE 296-17097-ND — |12-Bit, 1/35, 2.7-5.5V Octal Мухан Dual Serial DAC... 920 736 621 
За ша жен зрэз disi TLV5639CDW 296-2318-5-ND — | 12-Bit, ius, 2.7-5.5V Single 
TLV5613CDW 296-2299-5-ND — |12-Bit, 14s, 2. ingle Parallel DAC . - 690 5.52 466 
Parallel DAC MA 520 416 351 TLV5639IDW 296-3078-5-ND 12-Bit, 1us, 2.7-5.5V Single 
TLVSGT8CPW 296-1916-5-ND — |12-Bit, 1р, 2.7-5.5V Single — ЕЛЕНІП ium uu» — HO Sm aM 
Parallel DAC 5.20 446 3.51 -3079-5- -Bit, 1us, 2.7-5.5V Single 
TLV56131DW 296-1919-5-ND | 12-Bit, 15, 2.7-5.5V Single Parallel DA 20-TSS0P 740 592 500 
Parallel DAC ee 5.60 448 378 Audio Digital-to-Analog Converters 
TLV5613lPW 296-1920-5-ND — |12-Bit, 15, 2.7-5.5V Single 9 na og e - 
Parallel DAC is ..20-TSSOP 560 448 378 DF1704E DF1704E-ND ыы па Interpolation Е 
TLV5614CD 296-2300-5-ND v| 12-Bit,3us 2.7-5.5V Quad Serial DAC ...16-5010 12.41 1118 9.91 ee tie | : К ; 
TLV5614CPW 296-3040-5-ND 12-Bit, Зу, 2.7-5.5V Quad DSD1702E 296-13072-5-ND Enhanced Multiformat, Delta-Sigma, 
Serial DAC... = 16-TSSOP 12.41 1118 991 Audio DAC ............. : 439 351 278 
1561410 296-1921-5-ND — |12-ВИ, 3s 2.7-5.5V Quad Serial DAC ...16-SOIC 13.33 12.00 10.64 050179108 296-15082-5-ND |24-ВИ, 192KHz Sampling, Audio 
TLV5614l1PW 296-1922-5-ND |12-Вй, 3us, 2.7-5.5V Quad Stereo DAC 630 504 426 
Serial DAC... a 16-TSSOP 13.33 1200 10.64 050179208 296-15310-5-ND — |24-Bit, 192KHz Sampling, Audio 
TLV5616CD 296-2301-5-ND | 12-Bit, 3ps, 2.7-5.5V Quad Serial DAC ..8-506 520 416 351 Stereo DAC 2048 1911 17.75 
TLV5616CDR 296-2301-1-ND | 12-Bit, Зр, 2.7-5.5V Quad Serial DAC 520 446 3.51 050179308 296-15083-5-ND |24-Вй, 192KHz Sampling, 
TLV5616CDR 296-2301-2-ND  |12-Bit, Зр, 2.7-5.5V Quad Serial DAC 8060.00/2,500 Stereo DAC 630 504 426 
TLV5616CP 296-3041-5-ND — |12-Bit, Зи, 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 520 446 351 DSD1794DB 296-15311-5-ND — |24-Bit, 192KHz Sampling, Audio 
TLV56161D 296-1923-5-ND __ | 12-Bit, Зив, 2.7-5.5V Quad Serial DAC 560 448 378 Stereo ОАС.... 2048 1941 1775 
TLV5616IDR 296-1923-1-ND | 12-Bit, 3ys, 2.7-5.5V Quad Serial DAC ..8-S0lC 5.60 448 3.78 PCMS6P PCMB6P-ND Serial In 16-Bit, Mono DAC, -8008 1041 938 832 
TLV5616IDGK 296-3042-5-ND 12-1, Sus 27-55 Quad e rus PCM56U PCMS6U-ND 16-Bit, Audio DAC....... 866 7.80 6.92 
erial E 5. . 7 PCM69AP PCM69AP-ND BiCMOS Audio DAC 16.73 15.61 14.50 
TLV5616IDR 296-1923-2-ND 12-Bit, 3us, 2.7-5.5V Quad Serial DAC 8680.00/2,500 PCM69AP-J PCM69AP-J-ND. BiCMOS Audio DAC 18.98 1771 1645 
TLV5617ACD 296-2302-5-ND 10-Bit, 2.5us 2.7-5.5V Dual Serial ВАС ...8-SOIC 4.82 3.86 3.00 PCM69AP-K PCM69AP-K-ND BiCMOS Audio DAC 26.78 24.99 23.21 
"NE о M Е 
-2303-5- Bit, 2.55 2.7-5. Es : - - PCM69AU-J PCM69AU-J-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 1898 17.71 16.45 
TLV5618AID 296-3044-5-ND | 12-Bit 2.5us 2.7-5.5V Dual Serial DAC 870 696 588 ў Pa ҚРЕД р 
i a PCM69AU-K PCMG9AU-K-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 26.78 24.99 23.21 
TLV5618AIP 296-10735-5-ND | 12-Bit, 2.5yis, 2.7-5.5V Dual Serial DAC 870 696 588 { i y 
TLV5618AQD 296-2304-5-ND | 12-Bit, 2.55 2.7-5.5V Dual Serial DAC..8-SOIC 833 750 6.65 РОМ cody КОДЕШ ОВ 24-Bit, 96KHZ, 6-Channel DAC EOD ee а 
РНЕ асы 2308 нау Dual ва EA 5 E : PCM1601Y PCM1601Y-ND 24-Bit, 96KHz, 6-Channel DAC 842 674 5.69 
ТОМ ОСИ 1221. 15.27.55 Single а PCM1602KY PCM1602KY-ND — |24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC. 710 568 480 
НХ 296-2305-5-ND — |12-8it us, 27-58V Single ў à : PCM1602Y PCM1602Y-ND — |24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC. 650 520 439 
Parallel DAC... 560 448 3.78 PCM1604Y PCM1604Y-ND — |24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC. 920 736 621 
TLV5620CD 296-3047-5-ND | 8-Bit 10ys, 2.7-5:25V Quad i ў à РСМ1605У PCM1605Y-ND — |24-Bit, 192KHz, 6-Channel DAC. 926 741 626 
Serial DAC... 225 180 140 РСМ1608КҮ PCM1608KY-ND _ | 24-Bit, 192KHz, 8-Channel DAC. 950 760 642 
TLV5620CN 296-2306-5-ND |8-ВИ, 10р5, 2.7-5.25V Quad Serial DAC...14-Dip 259 207 161 PCM1608Y PCM1608Y-ND 24-Bit, 192KHz, 8-Channel DAC ........... 8.60 688 5.81 
TLV56201D 296-3048-5-ND 8-Bit, 105, 2.7-5.25V Quad PCM1702P PCM1702P-ND BiCMOS Advanced Sign Magnitude 
Serial DAC... .14-S0l0 2.36 1.89 147 20-Bit DAC -88dB THD. 18.60 17.36 16.12 
TLV56201N 296-3049-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7-5.25V Quad Serial DAC...14-Dip 281 225 175 PCM1702P-J PCM1702P-J-ND  |20-ВИ, CMOS Advanced Sign 
TLV56211D 296-2307-5-ND — |8-Bit, 105, 2.7-5.25V Quad Magnitude Audio DAC 2138 19.95 18.53 
Serial DAC... 375 297 231 (Continued) 
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n ТЕЛЕ Digi-Key Price Each 
DATA CONVERSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TE Price Eachx XTR105P XTR105P-ND 4-20mA Current Transmitter with 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ага ЕА кзз AMT and . me 14-Dip 933 840 745 
Я " +! -20т, urrent Transmitter wit 
PCM1702P-K PCM1702P-K-ND | 20-Bit, cmos Advanced Sign А Sensor Excitation and Linearization .......14-Dip 8.00 6.40 5.40 
Magnitude Audio DAC.............. 28.95 27.02 25.09 XTR105U XTR105U-ND 4-20mA Current Transmitter with 
PCM1702U-J PCM1702U-J-ND түлі, ры Advanced Sign s Sensor Excitation and Linearization...14-SOlC — 9.33 840 745 
лисе ; а i XTR105UA XTR105UA-ND 4-20mA Current Transmitter with 
РОМ17021-К BOM IZO2U NDS) BICMOS Advanced Sig Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC 800 640 5.40 
20-Bit, D/A -96dB THD... 28.95 27.02 25.09 XTR106P. XTR106P-ND 4-20mA Current Transmitter .. 4-Dip 933 840 745 
PCM1704U PCM1704U-ND | 24-Bit, 96KHz Audio DAC, XTR106PA XTR106PA-ND 4-20mA Current Transmitter 14-Dip 8.00 640 540 
0.0030" 5 THD.... 2040 19.04 17.68 XTR106U XTR106U-ND 4-20mA Current Transmitte 4-5016 933 840 745 
PCM1704U-J PCM1704U-J-ND |24-Вй, 96КНг Audio DAC, XTR108UA XTR106UA-ND 4-20mA Current Transmitte 14-506 800 640 540 
0.0025" 6 THD.... 24.60 2296 21.32 XTR108EA/2K5 XTRiOBEACT-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter. 24-SSOP 670 536 453 
PCM1704U-K PCM1704U-K-ND Eos rude DAC, A XTR108EA/2K5 XTRiOBEATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter. 24-SS0P 10385.00/2,500 
001596 .15 NL Й XTR110KP XTR110KP-ND 4-20тА Precision, Voltage-to-Curren 
PCM1710U PCM1710U-ND Dual Voltage Output CMOS Delta-Sigma Converter/Transmitter.. ip 11.83 1065 945 
DAC with On-Chip Digital Filter.......... 28-506 840 672 567 XTR110KU XTR110KU-ND 
PCM1716E PCM1716E-ND 24-Bit, Stereo 96KHz Sampling DAC ....28-SSOP 5.40 432 3.36 11.83 1065 945 
PCM1717E PCM1717E-ND Stereo Audio РАС... 670 536 453 XTR112U XTR112U-ND 
PCM1718E PCM1718E-ND Stereo Audio DAC, -90dB THD . 670 536 453 933 8.40 745 
PCM1719E PCM1719E-ND | Stereo Audio DAC, -88dB THD . 892 744 6.03 XTR112UA ХТА1120А-МО |4-20mA Current Transmitter with 
РСМ1720Е PCM1720E-ND | Stereo Audio DAC, Sensor Excitation ................ 800 640 540 
MPEG2/AC-3 Compatible 439 351 273 XTR114U XTR114U-ND сота Currant Transmitter with eee 
PCM1723E PCM1723E-ND Stereo DAC w/Programmable PLL. 5.29 423 3.29 ansor Excitation : ; : 
PCM1725U PCM1725U-ND | 16-Bit, Stereo 96KHz Sampling DAC 293 234 182 XTRTI4UA XTR114UA-ND TUA Tarare with sao A аў 
РСМ1727Е Berate 7E P Stereo DAC with Prog. Dual PLL 630 504 426 XTR115U XTR115U-ND 4-20тА Current Loop Transmitter. 293 234 182 
PCM1728E PCM1728E-ND 24-Bit, 96KHz Stereo Audio DA( 630 504 426 PUTET ТЕШЕП 4-20mA Current Loop Transmit Ош 1 
РСМ1730Е PCM1730E-ND 24-Bit, 192KHz Stereo Audio DAC 833 750 6.65 рап, : і ў 
` XTR116U XTR116U-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 293 234 1.82 
PCM1733U PCM1733U-ND |18-ВИ, Low Cost Stereo DAC 304 243 189 XTR116UA XTR116UA-ND — |4-20mA Current Loop Transmitter. 236 189 147 
PCM1737E PCM1737E-ND 192KHz Stereo Audio DAC. 740 592 5.00 - 
PCM1738E PCM1738E-ND — |24-Bit, 192KHz Stereo Audio DAC 875 788 6.99 ADSL Drivers 
PCM1739E PCM1739E-ND 192KHz Stereo Audio DAC 740 592 5.00 TCM1050D 296-9980-5-ND Dual Transient Voltage Suppressor 22% ЛЕЛИ 
PCM1740E PCM1740E-ND PLL DAC with VCXO...... 630 504 426 THS6002CDWP 296-1765-5-ND Dual Differential Line Driver/Rev 8.83 7.95 7.05 
qq UI A Ga м ЖЕ 
РОМ1742Е FE DAMM, 24-Bit, 192KHz Audio DAC ША Sup ай THS6012CDWP 296-2372-5-ND | Dual Differential ADSL Driver. 846 677 572 
РСМ1742КЕ БОКЕМ 24-Bit, 192КН2 Audio РАС... а За AE THS6012IDWP 296-1767-5-ND | Dual Differential Line Driver 846 677 572 
POM1744U ОИ NO 24-ВИ, Low Cost Stereo ПАС ОШ ВЫ ІНЕ) THS60121G0ER 296-10062-1-ND | Dual Differential Line Driver 80-/ҒВБА 846 677 572 
PCM1748E PCM1748E-ND — 24-Bit Stereo Audio РАС. 270 216 168 THS6012IGQER 296-10062-2-ND | Dual Differential Line Driver .B0-VFBGA  13112.50/2,500 
PCMI748E/2K POMIJASETRENDAO, 24-Bit, Stereo Audio DAC . 3060.00/2,000 THS6022CPWP 296-1768-5-ND | Dual Differential Line Driver 14-Т550Р 570 456 3.85 
PCM1748KE POM1748KE-ND | 24-Bit, Stereo Audio АС. 293 234 182 THS6022IPWP 296-1769-5-ND _ | Dual Differential Line Driver .14-Т5ЗОР 570 456 3.85 
PCM1748KE/2K PCM1748KETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC. 3316.00/2,000 THS6032CDWP 296-2373-5-ND Low Power ADSL Line Driver 910 728 615 
PCM1750U PCM1750U-ND | Dual 18-Bit, Audio DAC. 35.78 3339 31.01 THS60321DWP 296-10065-5-ND | Low Power ADSL Line Driver. 910 728 615 
PCM1753DBQ 296-16651-5-ND — |24-Bit, 192KHz Audio DAC 236 189 147 THS6032IGQER 296-10066-1-ND Low Power ADSL Line Driver. .80-VFBGA 940 7.28 6.15 
PCM1754DBQ 296-16652-5-ND — |24-Bit, 192KHz Audio DAC 236 189 147 ТН56032160ЕВ 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver. .80-VFBGA 14105.00/2,500 
PCM1755DBQ 296-16653-5-ND _ | 24-ВИ, 192KHz Audio DAC 236 189 147 THS6032IVFP 296-12689-ND Low Power ADSL Line Driver. 32-HLOFP 910 728 645 
PCM1770PW 296-13470-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS60421D 296-12315-5-ND High Speed ADSL CPE Line Driver.. 5.60 448 3.78 
DAC w/Headphone Amplifier 16-TSSOP 428 342 266 ТНЅ604210рА 296-12667-5-ND | High Speed ADSL СРЕ Line Driver. 5.60 448 378 
PCM1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS6043ID 296-12316-5-ND High Speed CPE Line Driver w/SD . 5.60 448 378 
DAC w/Headphone Amplifier .......... 20-VOFN 473 378 2.94 THS6043l1PWP 296-12317-5-ND | HS CPE Line Driver w/SD ... 5.60 448 378 
PCM1771PW 296-13472-5-ND. Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS60521D 296-11984-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Drivei 5.45 4.36 339 
DAC w/Headphone Amplifier 16-TSSOP 428 342 266 THS6052IDDA 296-12668-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver 545 436 339 
ся“ por uu к ЖК 1. 
if X - -2- і ў ў 
БЕЙИЛ eremo edd р ИИТ 296-12318-5-ND Dual HS ADSL СРЕ Line Driver wSD ...14-506 545 426 339 
DAC w/Lineout Amplifier .16-TSSOP 428 342 266 THS6053IPWP 296-11985-5-ND _ Dual HS ADSL LineDriverw/SD.....14-TSS0P 545 436 3.39 
u—— [ ыт on | Eo Ш, 
ЕТ ЕЕ Low Valais Low Power бае mo 473 3% 294 | тнзвовасо 296-2374-5-ND | Dual ADSL Differential Receiver... 502 402 313 
DAC w/Li i t Amplifi 2 16-TSSOP 408 342 266 THS6072CD 296-2375-5-ND Low Power ADSL Differential Receive: 5.02 4.02 3.13 
СОВО Amp ner e і 3 ; ТН5609210 296-12319-5-ND | Dual HS ADSL SPE Line Driver 459 368 2.86 
PCM1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio THS6092IDDAR 296-12669-1-ND | Dual HS ADSL SPE Line Dri 459 368 286 
DAC w/Lineout Amplifier 20-VOFN 473 378 294 ua ne Tive і : 
я 4 THS6092IDDAR 296-12669-2-ND | Dual HS ADSL SPE Line Drive 6425.00/2,500 
PCM1791ADB 296-15091-5-ND — |24-Bit, Stereo Audio DAC . .28-550Р 630 504 426 ары с 
Е | THS6093ID 296-11986-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD 459 3.68 2.86 
PCM1792DB 296-15313-5-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC .. .28-550Р 20.48 19.11 17.75 THS6093IPWP 296-12320-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver 
PCM1793DB 296-15092-5-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC .. .28-SSOP 6.30 5.04 4.26 with Shutdown 459 3.68 2.86 
PCM1794DB 296-15314-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC . .28-550Р 2048 19.11 17.75 THS6132VFP 296-13744-5-ND | High Efficiency Class-G ADSL 
PCM2702 PCM2702E-ND 16-Bit, Stereo Audio DAC . 28-5S0P 966 870 772 Line Driver. 810 648 547 
PCM2704DB 296-15273-5-ND | Stereo Audio DAC with USB Interface...28-SSOP 5.00 472 3.99 THS6182D 296-14977-5-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver 732 586 4.95 
PCM2705DB 296-15274-5-ND | Stereo Audio DAC with USB and THS6182DW 296-14978-5-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver 732 586 4.95 
S/PDIF Output... 590 472 399 THS6182RHFR 296-15338-1-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver. 732 586 495 
PCM2706PJT 296-15275-5-ND Stereo Audio DAC with USB and THS6182RHFR 296-15338-2-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver. 14274.00/3,000 
S/PDIF Output 6.80 544 459 THS6184RHFT 296-17862-1-ND | Dual Port, Low Power Diff. XDSL Line 
PCM2707PJT 296-15276-5-ND Stereo Audio DAC with USB and Driver Amp NEWS... М E 742 570 481 
S/PDIF Output 680 544 459 THS6184RHFT 296-17862-2-ND |Dual Port, Low Power Diff. XDSL Lin 
Voltage-to-Current Converter Driver Amp NEW!... s 4450.00/1,000 
XTR110AG 296-13640-5-ND | Precision Voltage-to-Current Ethernet | 
Converter/Transmitter 58.14 5427 50.39 DLKPC192SGNT 296-13858-ND 10Gbps Ethernet Lan Physical 
Coding Sublayer (PCS) .289-PBGA 161.60 150.83 140.05 
Voltage-to-Frequency Converters TLK1201ARCP 296-16797-ND Gigabit Ethernet Transceive .64-НУОЕР 840 648 547 
VFC32KP VFC32KP-ND Voltage-to-Frequency and TLK1201IRCP 296-13362-ND Gigabit Ethernet Transceiver. .64-HVQFP 9.78 7.83 6.61 
Frequency-to-Voltage Converter... 14-Dip 9.60 768 6.48 TLK1501IRCP 296-10484-ND 0.6-1.5Gbps Transceiver .... .64-HVQFP 13.99 12.60 11.18 
VFC32KU VFC32KU-ND Voltage-to-Frequency and TLK1521IPAP 296-15862-ND 0.5-1.3Gbps Serializer/ 
Frequency-to-Voltage Converter.......... 14-506 960 7.68 648 Deserializer... 64-HTQFP 15275 14.70 13.65 
VFC110AP VFC110AP-ND High Frequency Voltage-to-Frequency TLK2201ARCP 296-15238-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver....64-HVQFP 8.10 6.48 547 
Converter 18.98 1771 16.45 TLK2201BRCP 296-16728-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver ......64-HVQFP 7.70 6.16 5.20 
VFC320BP 296-12616-5-ND | Voltage-to-Frequency and TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVOFP 9.78 7.83 6.61 
Frequency-to-Voltage Converter ........14-Dip 19.80 18.48 17.16 TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver 3 .80-BGA 846 6.53 551 
VFC320CP VFC320CP-ND Voltage-to-Frequency and TLK2201RCP 296-10487-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver pes 64-HVQFP 816 6.53 551 
Frequency-to-Voltage Converter...........14-Dip 21.75 20.30 18.85 TLK2208AGPV 296-15328-5-ND 101 -3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet NM у холу: 
ranscelver... -1 P a A 
TLK2208BGPV 296-15724-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 
Transceiver. 289-BGA 47.25 4410 40.95 
A TRANSMISSION TLK2501IRCP 296-10488-ND 1.6-2.5Gbps Transceiver .64-HVQFP 18.90 17.64 16.38 
WWE Price Each TLK25211PAP 296-15315-ND 1.0-2.5Gbps Transceiver. .64-НТОЕР 18.90 17.64 16.38 
Part. | КШ Bg. 1 в ш | Пи БМ | 622 6hps Transcever вана 1890 1764 1638 
P " - ы 5-2. ps Transceiver 4-1 А й Я 
4-20mA Transmitters/Receivers TLK2711JRGQE 296-12216-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver. 0-BGA 18.90 17.64 16.38 
RCV420JP RCV420JP-ND 4-20тА Prec. Current Loop Receiver.......16-Dip 710 5.68 4.80 TLK3101IRCP 296-10490-ND 2.5-3.125Gbps Transceiver .64-HVQFP 25.28 23.59 21.91 
RCV420KP RCV420KP-ND 4-20тА Prec. Current Loop Receiver......16-Dip 10.08 9.08 8.05 TLK3104SAGNT 296-12040-5-ND | 10Gbps Ethernet Backplane Xcvr.....289-PBGA 103.95 97.02 90.09 
XTR101AP XTR101AP-ND Precision, Low Drift, 4-20mA TLK3104SCGNT 296-13704-ND 3.125Gbps Quad Serial Backplane 
2-Wire Transmittei 14.49 13.05 11.58 Transceiver 289-PBGA 189.00 176.40 163.80 
XTR101AU XTR101AU-ND Precision, Low Drift, 4-20mA TLK3114SAGNT 296-12747-ND Quad HS Serial Transceiver ............ 289-PBGA 103.95 97.02 90.09 
2-Wire Transmitter. 1449 13.05 11.58 (Continued) 
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ЛІ |Б Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description ‘il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLK3114SCGNT 296-15738-ND Quad HS Serial Transceiver.. 8663 80.85 75.08 SNG5LVDST7DRFT — |296-17442-2-ND — |2.5V/3.3V Oscillator 
TLK40151GPV 296-14198-5-ND — |0.6-1.5Gbps Quad Transceiver . 44.10 4146 38.22 Gain Stage/Buffers NEW?............... 9-SON 828.75/250 
TLK41201GPV 296-16729-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver . 36.00 33.60 31.20 SNGSLVDS18DRFT ^ |296-17443-1-ND — |2.5V/3.3V Oscillator 
TLK42501GPV 296-17047-ND 1.0-2.5Gbps Quad Transceiver . 128.00 96.00 72.00 Gain Stage/Buffers МЕМ!!................. 9-SON 4.39 351 273 
TNETE2201BPHD 296-10772-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver. 950 760 642 SNGSLVDS18DRFT — |296-17443-2-ND — |2.5V/3.3V Oscillator 
TNETE2201BPJD 296-10773-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver. 9.50 7.60 642 Gain Stage/Buffers NEW?..................... 9-50М 648.50/250 
TNETE2201BPJW 296-14388-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver. 9.50 7.60 6.42 SNGSLVDST9DRFT |296-17444-1-М0 — |2.5V/3.3V Oscillator 
TPS2383APM 296-15873-ND Octal Power Manager... 12.25 11.03 978 Gain Stage/Buffers NEW?..................... 9-SON 439 351 273 
TPS2371D 296-15960-5-ND | Power Interface Switch for Po 383 306 238 SNG5LVDST9DRFT — |296-17444-2-ND — |2.5V/3.3V Oscillator 
TPS2371PW 296-15961-5-ND Power Interface Switch for PoE 383 3.06 238 Gain Stage/Buffers NEW! 648.50/250 
TPS2384PAP 296-17831-ND Quad Integrated Power Sourcing SN65LVDS20DRFT 296-17176-1-ND | LVDS Repeater/Translator .. 6.60 5.28 4.46 
Equip. Power Manager NEW! 7.80 624 527 SN65LVDS20DRFT 296-17176-2-ND |1/05 Repeater/Translator 1072.50/250 
LCD SN65LVDS22D 296-1426-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater 5.29 423 3.29 
ИЕ = - SN65LVDS22PW 296-12024-5-ND Dual Mux LVDS Repeater 529 423 3.29 
PPP WEB LE u LCD Gamma Correction — . SN65LVDS31D 296-6922-5-ND | Quad High Speed Diff. Driver. 322 258 201 
BUF07702PWPR А m : ; ; SN65LVDS31NS 296-2350-5-ND | Quad High Speed Diff. Driver. 322 258 201 
2932.00/2,000 SN65LVDS31PW 296-12329-5-ND | Quad High Speed Diff. Driver... 322 258 201 
BUFO7703PWP 296-14632-5-ND ; SN65LVDS32BDR 296-6923-1-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver. 473 378 294 
Puffer... 248 198 154 SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver. 6615.00/2,500 
= Е я SN65LVDS32D 296-6924-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver. 322 258 201 
ака” ЧЕМ, e oh, Gamma Correction 2: SUIT Ча SNÉSLVDS32PW — |296-12330-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver....16-TSSOP — 322 258 201 
TFPAO1APZP 296-9987-ND 86MHz PaneiBus DVI Receiver, j 2 ў SN65LVDS33D 296-9742-5-ND — [Quad High Speed Diff. Line Огуег......16-306 378 3.03 236 
Yap EEXASE 4 RN co m A зт ім те 
TFP101PZP 296-9988-ND 86МН2 PanelBus DVI Receiver ........ 100-HTOFP 600 4.80 4.05 -9744-5- i . -8- : р : 
THEOD TAEZS NS Темы PanelBus DVI пасам SNGSLVDSBAAQDGG  |296-9747-5-ND — |Flatlink' Transmitter “48-TSSOP 482 386 300 
WIR HY Jf lmmunit -100-НТОЕР cus so» Az SNGSLVDS84AQDGGR |296-9747-1-ND Fltin Transmitter. A8-TSSOP 4.80 386 3.00 
TFP201PZP 296-9990-ND 112MHz PanelBus DVI Весемег......100-НТОЕР 7.00 5.60 4.73 ЧҮ С 2360707240 ЕЗИ тапети са тоо 
TFP401APZP 296-9991-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver, -9748-1- AB : А 4 
with HSYNC Jitter Immunity....... 100-HTOFP 800 640 540 | SNGSLVDS86AQDGGR |296-9748-2-ND — |Piatlink" Receiver - 48-Т560Р — 5458002000 
2 - - 2 2 516510593066 296-1429-5-ND |105 SERDES Transmitter. .56-TSSOP 750 6.00 5.07 
TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver......100-HTQFP 8.00 6.40 540 ИЕ И LVDS SERDES Receiver PA 7 G s 
TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus DVI Весемег......100-НТОЕР 9.08 818 7.25 SNGSLVDSOSDGG o TUDS SERDES паране ОВ P RUD RO 
TFP410PAP 296-12666-ND PanelBus Digital Transmit 4-HTOFP 6.00 480 4.05 -1431-5- : -48- . I I 
aes LV LLL SNGSLVDS95DGGRQ1 | 296-16950-1-ND |105 SERDES Transmitter. ‘48-TSSOP 932 746 630 
SN65LVDS95DGGRQ1 | 296-16950-2-ND — |LVDS SERDES Transmitter. 48-TSSOP 11650.00/2,000 
SN65LV1021D8 296-12856-5-ND — | 10:1 LVDS Serialize .28-550Р 9.98 7.99 6.74 SN65LVDS96DGG 296-1434-5-ND |105 SERDES Receiver . A8-TSS0P 750 6.00 5.07 
NES 10237 DB PUO DD 101 ое A Eu 1% Бай SN65LVDS100D 296-13624-5-ND — |2Gbps Diff. Translator/Repeater 545 436 339 
-12857-5- : erialize 28- - : . SNG5LVDSTOODGK ^ |296-13625-5-ND |2бһрв Diff. Translator/Repeat 545 436 339 
SN65LV1212D8 296-15383-5-М0 [10:1 LVDS Deserializer. 998 7.99 6.74 SN65LVDS101D 296-13626-5-ND S D ыды 5.45 436 3.39 
SN65LV1224BDB 296-17827-5-ND — |10:1 LVDS Deserializer. 871 7.85 6.96 SNGSLVDS101DGK — | 296-13627-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater 545 436 339 
LVCP SN65LVDS104D 296-2344-5-ND  |1:4LVDS Clock Buffer 425 341 265 
SN65LVCP22D 296-15190-5-ND | LVDS Crosspoint Switch 544 442 347 SNGSLVDSIOAPW — ESGIGDIOIDINDNNME 1:4 LVDS Clock Buffer GS ш 8 
SN65LVCP22PW 296-15191-5-ND | LVDS Crosspoint Switch ... 514 442 347 SN65LVDS105D 296-2345-5-ND [1:4 LVDS Clock Buffer 425 341 2.65 
SN65LVCP23D 296-15192-5-ND | LVPECL Crosspoint Switch 988 7.91 6.67 SN65LVDS105PW 296-6917-5-ND 1:4 LVDS Clock Buffer .16-TSS0P 4.25 341 2.65 
SN65LVCP23PW 296-15193-5-ND | LVPECL Crosspoint Switch 9.88 7.91 6.67 SN65LVDS108DBT 296-2346-5-ND 8-Port LVDS Repeater .98-TSS0P 6.72 5.38 4.54 
SN65LVCP40RGZ 296-17506-ND DC to 4GBPS Dual 1:2 SN65LVDS109DBT 296-2347-5-ND Dual 1:4 LVDS Repeater . .38-TSSOP 6.72 5.38 4.54 
Mux/Repeater/Equalizer...................... 48-ОҒМ 26.10 24.36 22.62 5М651./05116066 |296-2348-5-40 |1:16 1/05 Repeater .64-TSS0P 840 7.56 671 
LVDM SNGSLVDST16DGGR |296-2348-1-40 _| 1:16 LVDS Repeater G4-TSSOP 840 756 671 
SNG5LVDST16DGGR | 296-2348-2-ND ^ |1:16 LVDS Repeater .64-TSS0P 12448.00/2,000 
5М651/0М0500 296-1416-5-М0 | Dual Diff. Line Driver/Receiver 416 3.33 259 SN65LVDS11I7DGG — 296-2349:5-ND | Dual 8-Port LVDS Repeater .64-TSSOP 8.40 756 671 
SNGSLVDMOSOPW | |296-12020-5-40 Н Diff. Line Driver/Receiver 416 3.33 259 SN65LVDS117DGGR | 296-2349-1-ND | Dual 8-Port LVDS Repeater .64-TSSOP 840 7.56 6.71 
SES ee Bes Sato ND ЕВЕ 181 an 2H SN65LVDS117DGGR  |296-2349-2-ND | Dual 8-Port LVDS Repeater .64-TSSOP 12448.00/2,000 
SNG5LVDMOBOQDRQ! | 296-15386-2-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 6080.00/2,500 SNGSLVDSZSOEVM есас ENS r. Заў ШОШ GU 
SN65LVDM051D 296-1417-5-ND | Dual Diff. Line Driver/Receiver 416 333 259 Switch.... 38-CTSSOP 1378 1241 1100 
SNGSLVDMOSTPW | 1296-12021-5-ND Н Diff. Line Driver/Receiver 416 3.33 259 SN65LVDS150PW — |296-9737-5-ND | Мих" PLL Freq. Multiplie .28-TSSOP 588 471 397 
Wai ASINI HS Dit Line Oriver/Rece M Rope 5LVDS151DA 296-9738-5-ND — |Muxit"' Serializer Transmitter .32-TSSOP 4.80 386 3.00 
ы sal бн ІШ. Line Driver/Recelver x K S " iam 
зара ч : SN65LVDS152DA 296-9739-5-ND Muxit™ Receiver/Deserializer . .32-TSSOP 4.82 3.86 3.00 
SN65LVDMOB1QDRQ1 |296-15388-2-ND — | НЗ Diff. Line Driver/Receiver 6080.00/2,500 SN65LVDS179D 296-1424-5-ND | Single HS Diff. Driver/Receive ос c si l 
SN65LVDM22D 296-1421-5-ND — | Dual Mux LVDS Repeater . 473 378 294 SN65LVDS179DGK — |296-6918-5-ND | Single HS Diff. Driver/Receivel 8-MSOP 254 204 159 
SN65LVDM22PW 296-12023-5-ND Dual Mux LVDS Repeater . 473 3.78 294 SN65LVDS180D 296-1425-5-ND [HS Diff. Line Огіхег/Весеічег. 14-506 2.54 204 159 
SN6SLVDM31D 296-6905-5-ND | HS Diff. Line Driver.... 322 258 201 SN65LVDS180PW 296-12053-5-ND — | НЗ Diff. Line Driver/Receive A4-TSSOP 2.54 204 159 
МО И HS Diff. Line Transceiver.. 520 28 ВИ SNGSLVDSTBOPWROT |296-16949-1-ND HS Diff. Line Driver/Receive 16-7560Р 2.66 213 1.66 
SLVDMI7GDGK  (PSGIDSQSIDINDINNMI HS Diff. Multipoint Transceiver. ӘБИ 282 AN SN65LVDS180PWRQ1 |296-16949-2-ND | HS Diff. Line Driver/Receive 16-TSSOP 3010:00/2,000 
SN6SLVDM178D 296:1419:5: МО HS Diff. Line Driver/Recelver 322258 NU] SNe5LVDS250DBT — |296-16931-ND | LVDS 4x4 Crosspoint міс -38-TSSOP 12.91 11.63 10.31 
SN65LVDM179DGK 296-6904-5-ND HS Diff. Line Driver/Receiver 322 258 2.01 SN65LVDS348D 296-12735-5-ND Quad High Speed Diff. Receiver. 3.00 242 188 
ан 5960050 De DE Í a = AU SN65LVDS348PW — |296-12648-5-ND | Quad High Speed Diff. Receivet......... 302 242 188 
= un Б ! x a A n " š 
PUES SI le Driver SNGSLVDS352PW ^ |296-12649-5-ND | Quad High Speed Diff. Receiv 16-1550Р 340 272 212 
SNGSLVDMSaDDGG — QNI 3-51, HS DI. Registered Т ШЙ SN65LVDS386DGG |296-2353-5-40 |16-Оһ., High Speed Diff. Receiver ....64-TSSOP 922 746 630 
2 2 : SNG5LVDS386DGGR | 296-2353-1-ND  |16-Ch., High Speed Diff. Receiver ..... 64-TSSOP 9.32 746 6.30 
SN7SLVDM976DGG@ “| 236. 1760 5 ND | 9-Ch. Dual-Mode Transcelver 1466 1320 1171 SNGSLVDS386DGGR | 296-2353-2-ND — |16-Ch., High speed Diff Receiver 64-TSSOP 11650002000 
SN75LVDM976DL 296-6934-5-ND | 9-Ch. Dual-Mode Transceiver 1466 1320 11.71 SN65LVDS387DGG  |296-2354-5-ND  |16-Ch., High Speed Diff.Driver......64-TSSOP 9.32 7.46 6.30 
SNS VOMO DOG Ro JR Э Gh. Dual Mode Transceiver 160) 1820-1771 SN6SLVDS388ADBT |296-6926-5-М0 | Octal LVDS Receiver... 138-7560 549 440 342 
я -5- -Ch. Dual-Mode Transceiver 1466 13.20 11.71 i й 
! SN65LVDS389DBT  |296-2356-5-ND — |8-Channel, High Speed Diff. Driver....38-CTSSOP 5.40 4.40 342 
snosivomierenea M аа В SN65LVDS390D 296-6927-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver .. 284 227 177 
: ° : à SNG5LVDS390PW | 296-6928-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver 284 227 1.77 
LVDS SN65LVDS391D 296-6929-5-ND | High Speed Differential Driver 284 227 177 
SN65CML100D 296-13870-5-ND — |1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater. 545 436 3.39 SNGSLVDS391PW = |296-6930-5-ND  |High Speed Differential Driver A6-TSS0P 284 227 177 
SN65CMLO0DGK — |296-13871-5-ND — |1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater. 545 436 339 SNGSLVDS1050PW  |296-6916-5-ND |Н Differential Line Receive 16-7550Р 4.25 341 2.65 
SN65LVDS047D 296-6909-5-ND | LVDS Quad Differential Line Drive 322 258 201 SN65LVDS3486BDR | 296-6925-1-ND | Quad LVDS Receiver. 340 272 212 
SN65LVDSO47PW — |296-6910-5-ND | LVDS Quad Differential Line Drive 322 258 201 SNG5LVDS3486BDR | 296-6925-2-ND | Quad LVDS Receive 4757.50/2,500 
SN65LVDS048AD 296-6911-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Receiver 322 258 201 SN65LVDS3486D 296-1427-5-ND | High Speed Diff. Line Receive 284 227 177 
SN65LVDSO4BAPW ^ |296-6912-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver 322 258 201 SN65LVDS3487D 296-1428-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver. 284 227 177 
SN65LVDSO49PW — |296-15341-5-ND | Dual LVDS Diff. Driver/Receiver 266 213 1.66 SN65LVDS9637BDR | 296-6931-1-ND — |Dual LVDS Receiver. 243 194 146 
SN65LVDSO50D 296-1422-5-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 425 341 265 SNG5LVDS9637BDR  |296-6931-2-ND | Dual LVDS Receiver. 3105.00/2,500 
SN65LVDSOSOPW — |296-12051-5-ND HS Diff. Line Driver/Receiver 425 341 265 SN65LVDS9637D 296-1432-5-ND | Dual HS Differential Receiver. 243 194 146 
SN65LVDSO51D 296-1423-5-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 425 341 265 SN65LVDS9637DGK  |296-12003-5-ND | Dual HS Differential Receiver. 243 194 146 
SN65LVDSOBIPW  |296-12052-5-№0 HS Diff. Line Driver/Receiver 425 341 265 SNGSLVDS9637DGKR |296-12003-1-ND | Dual HS Differential Receiver. 243 194 146 
SN65LVDSOB1PWRQ1 | 296-16948-1-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 443 355 276 SN65LVDS9637DGKR |296-12003-2-ND | Dual HS Differential Receiver. 3105.00/2,500 
SN65LVDS051PWRQ1 | 296-16948-2-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver 5024.00/2,000 SNG5LVDS9637DGN | 296-6932-5-ND | Dual HS Differential Receiver. 236 189 147 
SN65LVDS1D 296-12138-5-ND | High Speed Diff. Line Driver. Г оз ТЕ 516510596380 296-1433-5-\0 | Dual HS Differential Drive 243 194 146 
SN65LVDS1DBVR 296-6919-1-ND | High Speed Diff. Line Driver . 117 98 78 SN65LVDS9638DGK  |296-12004-5-ND | Dual HS Differential Drive 243 194 146 
SN65LVDS1DBVR 296-6919-2-ND | High Speed Diff. Line Driver . 1521.00/3,000 SNGSLVDS9638DGKR |296-12004-1-ND | Dual HS Differential Driver. 243 194 1.46 
SN65LVDS2D 296-12139-5-ND High Speed Diff. Line Receiver . 148 118 89 SNG5LVDS9638DGKR |296-12004-2-ND | Dual HS Differential Drive 3105.00/2,500 
SN65LVDS2DBVR 296-6920-1-ND | High Speed Diff. Line Receiver . di7 98. 78 SN65LVDS9638DGN | 296-6933-5-М0 | Dual HS Differential Drive 226 189 147 
SN65LVDS2DBVR 296-6920-2-ND | High Speed Diff. Line Receiver . 1521.00/3,000 SNG5MLVDOBODGG ^ |296-15783-5-ND |8-Оһ. Half-Duplex Multipoint LVDS 
SN65LVDS16DRFT — |296-17441-1-ND — |2.5V/3.3V Oscillator Line Transceiver 950 760 642 
Gain Stage/Buffers МЕМ!"..... 510 408 345 SN65MLVD082DGG 296-15833-5-ND | 8-Сһ. Half-Duplex Multipoint LVDS 
SNGSLVDST6DRFT | 296-17441-2-40 — | 2.5V/3.3V Oscillator Line Transceiver... 950 7.60 642 
Gain Stage/Buffers МЕМ!"..... 828.75/250 SN65MLVD201D 296-14187-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver 3.96 317 247 
SN65LVDS16EVM 296-17857-ND Eval. Module for SN65LVDS16 NEW!. GE б< = SN65MLVD203D 296-14188-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver..14-S0lC 3.06 3.17 247 
SN65LVDS17DRFT — |296-17442-1-ND — |2.5V/3.3V Oscillator SN65MLVD206D 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver...8-S0lC — 3.06 317 247 
Gain Stage/Buffers МЕМ!"..... 510 408 345 (Continued) 
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$ TEXAS INSTRUMENTS 


TE Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
SN65MLVD207D 296-14190-5-ND Multipoint LVDS Line Driver/Receiver ...14-501С 3.96 3.17 247 AM26LS32ACDR 296-1011-2-ND Quad Differential Line Receivei 650.00/2,500 
SN75LVDS31D 296-12325-5-ND Quad HS Differential Drive 6-SOIC 3.22 2.58 2.01 AM26LS32ACN 296-1376-5-ND Quad Differential Line Receivei .80 60 45 
SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND Quad HS Differential Drive 6-TSSOP 322 258 201 AM26LS32ACNSR 296-6790-1-ND Quad Differential Line Receivei .80 60 45 
SN75LVDS31PWR 296-12005-1-ND Quad HS Differential Drive: 6-TSSOP 322 258 2.01 AM26LS32ACNSR 296-6790-2-ND Quad Differential Line Receiver. 532.00/2,000 
SN75LVDS31PWR 296-12005-2-ND | Quad HS Differential Drive 6-Т550Р 3646.00/2,000 AM26LS32AIDR 296-13065-1-ND | Quad Differential Line Receive] .80  .60 45 
SN75LVDS32D 296-12326-5-ND Quad HS Differential Drive: 6-SOIC 322 258 201 AM26LS32AIDR 296-13065-2-ND | Quad Differential Line Receive 650.00/2,500 
SN75LVDS32PW 296-13328-5-ND Quad HS Differential Drive 6-TSSOP 3.22 2.58 2.01 AM26LS32AIN 296-13066-5-ND Quad Differential Line Receiver 80 (60 45 
SN75LVDS82DGGR 296-6666-1-ND Flatlink™ Receiver . 6-TSSOP 425 341 2.65 AM26LS33ACD 296-6791-5-ND Quad Differential Line Receivei .80 60 45 
SN75LVDS82DGGR 296-6666-2-ND Flatlink™ Receiver 6-Т55ОР 4820.00/2,000 AM26LS33ACDR 296-14473-1-ND Quad Differential Line Receive .80 (60 45 
SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND Flatlink™ Transmitter. 6-TSSOP — 3.96 347 2.47 AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND Quad Differential Line Receive! 650.00/2,500 
SN75LVDS84ADGGR  |296-6668-1-ND Flatlink™ Transmitter. 8-TSSOP 4.16 3.33 2.59 AM26LS33ACN 296-6792-5-ND Quad Differential Line Receiver 80 (60 45 
SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-2-ND Flatlink™ Transmitter. 4718.00/2,000 AM26LV31CD 296-6793-5-ND Quad Differential Line Drive 80 60 45 
SN75LVDS86ADGG | 296-1998-5-ND Flatlink" Receiver . 416 333 259 AM26LV32CD 296-6794-5-ND Quad Differential Line Receiver 80 60 45 
SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-1-ND ^ |Flatlink"" Receiver . 416 333 259 AM26LV32CDR 296-6794-1-ND | Quad Differential Line Receive 80 60 45 
SN7SLVDS86ADGGR  |296-6671-2-ND  [Найіпк"“ Receiver . 4718.00/2,000 AM26LV32CNSR 296-6796-1-ND — | Quad Differential Line Receive 90 60 45 
$№751/0586066 296-6672-5-ND | Flatlink™ Весем 3.87 340 241 AM26LV32CNSR 296-6796-2-ND — | Quad Differential Line Receive 532.00/2,000 
SN75LVDS88BPFD 296-6673-5-ND FT LCD-Panel Timing Controller AM26S10CD 296-6797-5-ND Quad Bus Transceiver. 80 450 45 
with LVDS Interface... 744 572 482 AM26S10CN 296-6798-5-ND | Quad Bus Transceiver 80 460 45 
SN75LVDS050D 296-12321-5-ND Dual Low Volt. Diff. Driver/Revr. 3.69 2.96 2.30 M26LV32CDR 296-6794-2-ND Quad Differential Line Receivei 650.00/2,500 
SN75LVDS051D 296-12322-5-ND | Dual Low Volt. Diff. Driver/Rcvr. 3.69 2.96 2.30 MAX232DR 296-14619-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver. .90 15 60 
SN75LVDS179D 296-12323-5-ND Low Volt. Diff. Driver/Receive 227 142 142 MAX232DR 296-14619-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver. 975.00/2,500 
SN75LVDS180D 296-12324-5-ND | Low Volt. Diff. Driver/Receive 227 182 142 MAX232DWR 206-14620-1-ND “Dual RS-232 Driver/Receiver. 90 75 60 
575105386066  |296-9975-5-ND — |16-Ch., High Speed Diff. Receiver 814 652 5.50 MAX232DWR СО Duck RS.232 Driver Rotelver. 79800/2,000 
SN75LVDS386DGGR | 296-9975-1-ND ‚ High Speed Diff. Receiver 814 652 5.50 MAX232IDWR 206-14621-1-ND — | Dual RS-232 Driver/Receiver. 96 80 64 
SN75LVDS386DGGR  |296-9975-2-ND  |16-Ch. High Speed Diff. Receiver 10176.00/2,000 MAX232IDWR 206-14621-2-ND Dual RS-232 Driver/Receiver 852.00/2,000 
SN75LVDS387DGG 296-2367-5-ND 16-Ch., High Speed Diff. Driver 814 6.52 5.50 x EH Ë iff. Li i m 
SN75LVDS389DBT 296-2369-5-ND 8-Ch., High Speed Diff. Drive 549 440 342 МЕЛЕР 5907037 3 um Пава ОШІШІЛІ- Fins Recai 16500 m "NE 
1 мч , MC3486DR 296-14624-1-ND Tri-State Quad Diff. Line Receive 16-SOIC 80 .60 45 
Зара ус Dual HS Differential Receiver ИЕ MC3486DR 296-14624-2-ND | Tri-State Quad Diff. Line Receiver........16-SOIC 650.00/2,500 
75 Ня ual L VDT tiver ! Er dk MC3486N 296-7038-5-ND — |Tri-State Quad Diff. Line Receiver . 16-Dip 80 40 45 
MC3487DR 296-14625-1-ND | Quad Differential Line Drive 16-SOIC 80 (60 45 
SN65LVDT2D 296-12140-5-ND [High Speed Diff. Line Receiver . 148 118 .89 MC3487DR 296-14625-2-ND Quad Differential Line Drive 16-SOIC 650.00/2,500 
SN65LVDT2DBVR 296-6896-1-ND High Speed Diff. Line Receiver . ІШ/ Od TS MC3487N 296-1408-5-ND Quad Differential Line Drive 16-Dip .80 60 45 
SN65LVDT2DBVR 296-6896-2-ND High Speed Diff. Line Receive 1521.00/3,000 SN65176BDR 296-14636-1-ND | Differential Bus Transceiver -5016 80 60 45 
SN65LVDT14PW 296-12736-5-ND [High Speed Diff. Driver/Receive 0-TSSOP 4.93 395 3.07 SN65176BDR 296-14636-2-ND | Differential Bus Transceiver “SOIC 650.00/2,500 
SN65LVDT32BDR 296-6897-1-ND Quad LVDS Receiver. 6-SOIC 473 378 2.94 SN65C1167NSR 296-9699-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 6-SOP 293 234 1.82 
SN6SLVDT32BDR 296-6897-2-ND Quad LVDS Receiver. 6-SOIC 6615.00/2,500 SN65C1167NSR 296-9699-2-ND Dual Differential Driver/Receiver .16-50Р 3316.00/2,000 
SN65LVDT33D 296-9749-5-ND Quad, High Speed Diff. 6-506 3.78 303 2.36 SN65C1168PWR 296-14348-1-ND Dual Differential Driver/Receiver .16-Т550Р 155 124 93 
SN65LVDT33PW 296-9750-5-ND Quad, High Speed Diff. Receive 6-TSSOP 3.78 3.03 2.36 SN65C1168PWR 296-14348-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver. .16-Т550Р 1612.00/2,000 
SN65LVDT34D 296-9751-5-ND Dual, High Speed Diff. Receiver 8-SOIC 243 1.94 146 SN65HVD05D 296-12988-5-ND. High Output RS-485 Transceiver 242 ОТА 
SN65LVDT41PW 296-12738-5-ND High Speed Diff. Driver/Receive) 0-TSSOP 4.93 3.95 3.07 SN65HVD05P 296-15215-5-ND High Output RS-485 Transceiver. 3.42 274 243 
SN65LVDT100D 296-15389-5-ND  |2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-SOIC 545 436 3.39 SN65HVD06D 296-12989-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 331 2.65 2.06 
SN65LVDT100DGK 296-15390-5-ND  |2Gbps Diff. Translator/Repeater -MSOP 5.45 436 3.39 SN65HVD06P 296-15095-5-ND High Output RS-485 Transceiver 331 265 2.06 
SN65LVDT101D 296-15391-5-ND — '2Gbps Diff. Translator/Repeater 8-SOIC 545 436 3.39 SN65HVD07D 296-12990-5-ND High Output RS-485 Transceiver 322 258 201 
SN65LVDT101DGK 296-15392-5-ND 2Gbps Diff. Translator/Repeater -MSOP 545 436 3.39 SN65HVD08D 296-14010-5-ND Wide Supply Range RS-485 Transcvr. 428 342 266 
SN65LVDT125ADBT | 296-16979-ND 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint SN65HVD08P 296-14011-5-ND — | Wide Supply Range RS-485 Transcvr 428 342 266 
mE 29 1ш UNO SN65HVD10D 296-12645-5-ND 396 317 247 
SN65LVDT250DBT 296-16932-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch 12.91 11.63 10.31 SN65HVD100D 296-14012-5-ND 513 411 320 
SN65LVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, HS Differential Receive 3.02 242 1.88 SN65HVD11D 296-12646-5-ND 3.85 3.08 240 
SN65LVDT348PW 296-12650-5-ND | Quad, HS Differential Receive 302 242 188 SN65HVD110D 206-14013-5-ND 493 395 307 
SN65LVDT352PW 296-12651-5-ND | Quad, HS Differential Receive 340 272 242 SN6SHVD120 206-19647-5-ND 374 299 233 
SN65LVDT386DGG 296-2360-5-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 9.32 746 6.30 SN65HVD12P 296-13862-5-ND —|3.3V RS-485 Transceiver 374 299 233 
SN65LVDT386DGGR | 296-2360-1-ND — |16-Сп., High Speed Diff. Receiver 932 746 630 SN65HVD20D 206-14184-5-ND Extended Common-Mode RS-485 ў Ü i 
SNG5LVDT386DGGR | 296-2360-2-ND |16-Сһ., High Speed Diff. Receiver 11650.00/2,000 Transceiver 371 297 231 
SN65LVDT388ADBT  |296-6899-5-ND ^ |Octal LVDS Receiver.... 549 440 342 -14185-5- on: А i А ў 
SN65LVDT390D 296-6900-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver . зва 297 177 | “ЗЮ ЕИ (ended Gommon-Modo RS-485 Up mn n 
SN65LVDT390PW 296-6901-5-ND High Speed Diff. Line Receiver . 284 227 177 SN65HVD21P 296-15096-5-ND Extended Common-Mode RS-485 = = = 
SNGSLVDT3486BDR | 296-6898-1-ND = Quad LVDS Receiver. 340 272 212 Transceiver 371 297 231 
SN65LVDT3486BDR 296-6898-2-ND Quad LVDS Receiver.. 4757.50/2,500 5 5- nmon-Mode В. ü i Я 
SN65LVDT9637BDR | 296-6902-1-ND | Dual LVDS Receive 425 341 285 | 5185410720 mado MU Extended Gommon-Modo 85-485 a) mp ва 
SN65LVDT9637BDR | 296-6902-2-ND | Dual LVDS Receive 5952.50/2,500 SN65HVD22P 296-15097-5-ND | Extended Co ў Би 
SN75LVDT386DGG | 296-2370-5-ND  |16-Ch., High Speed Diff. Receiver 814 652 550 тасав злі 297 231 
SN75LVDT386DGGR | 296-2370-1-ND — |16-Сп., High Speed Diff. Receiver 814 652 550 CHEWE Mode RS : 5 : 
SN7SLVDT386DGGR | 296-2370-2-ND — |16-Ch., High Speed Diff. Receiver 10176.00/2.000 SH65HVD2SD чого Common-Mode Н5-495 am Sn am 
LVP SN65HVD23P 296-15231-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
SN65LVP16DRFT 296-17445-1-ND — |2.5V/3.3V Oscillator Transceiver ... E 405 324 252 
Gain Stage/Buffers NEW! 510 408 345 SN65HVD24D 296-15232-5-ND Extended Common-Mode RS-485 
SN65LVP16DRFT 296-17445-2-ND — |2.5V/3.3V Oscillator Transceiver... 405 324 252 
Gain Stage/Buffers NEW!. 828.75/250 SN65HVD24P 296-15233-5-ND Extended Common-Mode RS-485 
SN65LVP17DRFT 296-17446-1-ND 2.5V/8.3V Oscillator Transceiver 405 324 252 
Gain Stage/Buffers NEW! 510 4.08 3.45 SN65HVD230DR 296-11654-1-ND 3.3V CAN Transcvr w/Standby Mode. 3.04 243 1.89 
SN65LVP17DRFT 296-17446-2-ND 2.5V/3.3V Oscillator SN65HVD230DR 296-11654-2-ND 3.3V CAN Transcvr w/Standby Mode. 4252.50/2,500 
Gain Stage/Buffers NEW!. 828.75/250 SN65HVD2300D 296-13123-5-ND  |3.3V САМ Transcvr w/Standby Mode. 349 279 2417 
SN65LVP18DRFT 296-17447-1-ND — |2.5V/3.3V Oscillator SN65HVD230Q0DRQ1  |296-15379-1-ND 3.3V CAN Transcvr w/Standby Mode. 3.60 2.88 224 
Gain Stage/Buffers NEW!. 4.39 351 273 SN65HVD230QDRQ1  |296-15379-2-ND 3.3V CAN Transcvr w/Standby Mode. 5040.00/2,500 
SN65LVP18DRFT 296-17447-2-ND  |2.5V/3.3V Oscillator SN65HVD231D 296-12206-5-ND |3.3У CAN Transcvr w/Sleep Mode. 3.04 243 1.89 
Gain Stage/Buffers NEW!. 648.50/250 SN65HVD2310D 296-12704-5-ND |3.3У CAN Transcvr w/Sleep Mode. 3.49 279 217 
SN65LVP19DRFT 296-17448-1-ND 2.5V/8.3V Oscillator SN65HVD2310DRQ1  |296-15380-1-ND 3.3V CAN Transcvr w/Sleep Моде. 3.00 2.88 224 
Gain Stage/Buffers NEW!. 439 351 273 SN65HVD2310DRQ1  |296-15380-2-ND 3.3V CAN Transcvr w/Sleep Mode . 5040.00/2,500 
SN65LVP19DRFT 296-17448-2-ND 2.5V/8.3V Oscillator SN65HVD232D 296-12282-5-ND 3.3V CAN Transceiver...... 2.98 2.34 1.82 
Gain Stage/Buffers NEW!. 648.50/250 SN65HVD2320D 296-12705-5-ND |3.3У CAN Transceiver Q100 Qualified 3.38 270 210 
SN65LVP20DRFT 296-17177-1-ND LVPECL Repeater/Translator 8.80 704 5.94 SN65HVD2320DRQ1  |296-15381-1-ND 3.3V CAN Transceiver Q100 Qualified 338 270 210 
SN65LVP20DRFT 296-17177-2-ND LVPECL Repeater/Translator 1430.00/250 SN65HVD2320DRQ1  |296-15381-2-ND 3.3V CAN Transceiver Q100 Qualified 4725.00/2,500 
RS422 / RS423 / RS485 SN65HVD233D 296-14639-5-ND |3.3У CAN Transceiver. 3.88 270 210 
АМ2603100 296-6781-5-ND | Quad Differential Line Driver. 80 50 45 SN65HVD234D Epor ILLNM З.З, CAN Transcelver. аў а PUE 
AM26C31CDBR 296-6782-1-ND | Quad Differential Line Driver. 80 60 45 SEDED s P З.У CAN Transceiver. 999 Bus ei 
AM26C31CDBR 296-6782-2-ND Quad Differential Line Driver. 532.00/2,000 SN65HVD251D 296-13816-5-ND 5V CAN Transceiver w/Standby Mode 215 172 129 
AM26C31CN 206-6783-5-ND | Quad Differential Line Driver 80 60 45 SN5HVD485EDGKR |296-17174-1-М0 — |Half-Duplex RS-485 Transceiver.... 238 190 143 
АМ26С3110 296-6784-5-ND Quad Differential Line Driver. .80 (60 45 SN65HVD485EDGKR  |296-17174-2-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver. 3040.00/2,500 
AM26C31IN 296-6785-5-ND — | Quad Differential Line Driver 30 6 45 SN65HVD485EDR — |296-17175-1-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver. 168 134 101 
AM26C310D 296-13867-5-ND Quad Differential Line Driver. 295 236 184 SN65HVD485EDR 296-17175-2-ND  |Half-Duplex RS-485 Transceiver. 2145.00/2,500 
Н Sd i ial Li i SN65HVD485EP 296-17498-5-ND Half-Duplex RS-485 Transceiver 1.68 134 1.01 
AM26C32CD 296-6786-5-ND Quad Differential Line Receiver. 80 60 45 
н -5- i ial Lii р SN65HVD1176D 296-15345-5-ND | Profibus RS-485 Transceiver. 3.31 2.65 2.06 
AM26C32CN 296-6787-5-ND Quad Differential Line Receiver .80 .60 45 
АМ26С3210 296-6788-5-ND Quad Differential Line Receiver. 80  .60 45 SN65HVD3082ED 296-14640-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 215172129 
AM26C32IDR 296-14471-1-ND |Ошаа Differential Line Receiver. 80 50 45 SN65HVD3082EP 296-15382-5-ND Low Power RS-485 Transceiver. ЖЕ 172 129 
AM26C32IDR 296-14471-2-ND | Quad Differential Line Receiver. 650.00/2,500 SN65HVD3085ED 296-17170-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 215 172 129 
АМ26С321№ 296-6789-5-ND Quad Differential Line Receiver 80  .60 45 SN65HVD3085EDGK | 296-17171-5-ND | Low Power RS-485 Transceiver 257 206 1.60 
AM26C320D 296-13868-5-ND | Quad Differential Line Receiver. 295 236 1.84 SN6SHVD3088ED 296-17172-5-ND — | Low Power RS-485 Transceiver 238 190 143 
АМ26153100 296-1010-5-ND | Quad Differential Line Driver. 80 60 45 SN65HVD3088EDGK |296-17173-5-М0 | Low Power RS-485 Transceiver 279 224 174 
AM26LS31CDR 296-1010-1-ND — | Quad Differential Line Driver. 80 50 45 SN65LBCO31D 296-9700-5-ND | High Speed CAN Transceiver. 338 270 240 
AM26LS31CDR 296-1010-2-ND | Quad Differential Line Driver. 650.00/2,500 SN65LBCO310D 296-9701-5-ND | High Speed CAN Transceiver. 394 345 245 
AM26LS31CN 296-1374-5-ND Quad Differential Line Driver 180 60 45 SN65LBC031QDR 296-9701-1-ND High Speed CAN Transceiver. 3.44 315 245 
AM26LS32ACD 296-1011-5-ND Quad Differential Line Receiver.. 80. .60 45 SN65LBC031QDR 296-9701-2-ND High Speed CAN Тгапзсе№ег................... 5512.50/2,500 
AM26LS32ACDR 296-1011-1-ND Quad Differential Line Receiver. 80 .60 45 


(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тозз) 487 


4 TExAS INSTRUMENTS DATA TRANSMISSION (Continued) 


Т Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1] 25 100 
SN65LBC170DB 296-9702-5-ND Triple Differential Transceivei 6.88 551 4.65 SN75112N 296-6807-5-ND Dual Line Driver. m -99 83 46 
SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceivei 6.88 5.51 4.65 SN75113N 296-6809-5-ND Dual Differential Line Driver 168 134 1.01 
SN65LBC171DB 296-9704-5-ND Triple Differential Transceive 688 551 4.65 SN75114N 296-6811-5-ND Dual Differential Line Driver 188 150. 443 
SN65LBC171DW 296-9705-5-ND Triple Differential Transceive 6.88 551 4.65 50751150 296-6812-5-ND Dual Differential Line Receiv 213 170 128 
SN65LBC172A16DW  |296-15174-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 4.55 3.64 2.83 SN75115N 296-6813-5-ND Dual Differential Line Receiver 243 170 128 
аа m Qu ^^ n mm © [m tW 
z ai i 3 4 SN75117P 296-6820-5-ND Differential Line ТІ i 3.94 345 245 
SN65LBC172DW — |296-9707-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 340 272 242 и Жалы. Dirieremal Line аны) ба б 
SN65LBC172N 296-9708-5-ND Quad LP Differential Line Driver 340 272 242 Н Б. і "m " ў ў i 
" XS ñ SN75119P 296-6822-5-ND Differential Line Transceive 3.94 345 245 
SN65LBC173AD 296-9709-5-ND Quad LP Differential Line Receiver 2.84 227 1.77 SN75121N 296-6823-5-ND Dual Line Drive 188 150 143 
SN65LBC173AN 296-9710-5-ND Quad LP Differential Line Receiver .16-Dip 284 227 1.77 g TN n i Т Л 5 
ч ИИ } SN75123N 296-6825-5-ND Dual Line Drive 225 180 1.35 
SN65LBC173D 296-9711-5-ND Quad LP Differential Line Receiver 6-50/0 2.43 1.94 146 i : ы 
ў PF Ñ "m h SN75124N 296-6826-5-ND Triple Line Receiver 215 1172120 
SN65LBC173N 296-9712-5-ND Quad LP Differential Line Receiver 243 194 146 SN75138N 296-6828-5-ND Quad Bus Transceiver 200 160 120 
SN65LBC174A16DW | 296-15175-5-ND Quad LP Differential Line Driver 473 378 2.94 SN75140P 296-12184-5-ND Dual Line Recei 150 120 90 
SNG5LBC174ADW — |296-9713-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 473 378 294 SN75450D ана Dua Ling ре б o m 
SNGSLBCT7AAN 296-12284-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 473 378 294 а те ме = 
SN65LBC174DW 296-9714-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 360 2.88 224 SN75150DR 236 ASAS NDI] Dual Line Drive = UD =Ё 
SN65LBC174N 296-9715-5-ND | Quad LP Differential Line Driver 3.60 2.88 224 SN75150DR 296-14948-2-ND | Dual Line Drive 747.50/2,500 
SN65LBC175AD 296-9716-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 266 243 1.66 SN75150P 296-6831-5-ND | Dual Line Drive 92 69 52 
SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receiver.. 2.66 213 1.66 5М751540 296-6832-5-М0 | Quad Differential Line Receive 92 69 52 
SN65LBC175D 296-9717-5-ND — | Quad LP Differential Line Receiver 230 184 138 SN75154N 296-6833-5-ND _ |Quad Differential Line Receive 92 49 52 
SN65LBC175DW 296-12460-5-ND Quad LP Differential Line Receiver 2.30 1.84 1.38 SN75155D 296-6835-5-ND Line Driver and Receiver. 1.05 88 70 
SN65LBC175N 296-9718-5-ND Quad LP Differential Line Receiver 2.30 1.84 1.38 SN75155DR 296-14949-1-ND Line Driver and Receiver. 105 88 70 
SN65LBC176AD 296-9719-5-ND Quad LP Diff. Bus Transceivei 227 182 142 SN75155DR 296-14949-2-ND Line Driver and Receiver. 1137.50/2,500 
SN65LBC176AP. 296-9720-5-ND Quad LP Diff. Bus Transceive 227 182 142 SN75155P 296-6836-5-ND Line Driver and Receiver 1.05 88 170 
SN65LBC176AQD 296-9721-5-ND Quad LP Diff. Bus Transceive 236 189 147 SN75157D 296-6837-5-ND Dual Differential Line Receiver. 180 144 1.08 
SN65LBC176D 296-9722-5-ND Quad LP Diff. Bus Transceivel 1.90 1.52 1.14 SN75157P 296-6838-5-ND Dual Differential Line Receiver 1.80 144 1.08 
SN65LBC176P 296-9723-5-ND Quad LP Diff. Bus Transceive 1.90 1.52 1.14 SN75158D 296-6839-5-ND Dual Differential Line Driver 3.15 252 1.96 
SN65LBC1760D 296-9724-5-ND Quad LP Diff. Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 5М75158Р 296-6840-5-ND Dual Differential Line Driver 3.15 252 1.96 
SN65LBC176QDRQ1  |296-16947-1-ND | Quad LP Diff. Bus Тгапѕсеіме! 2.00 1.60 120 SN75158PSR 296-6841-1-ND Dual Differential Line Driver 315 252 1.96 
ӘМЕЗГЕСІ ia. НО Сцаа тр ШІ Bus үс " ООО SN75158PSR 296-6841-2-ND Dual Differential Line Driver 3570.00/2,000 
-9725-5- ifferential Line Driver/Revr. К Ё k 6842-5- i ial Line Dri 
SN65LBC179AP 296-9726-5-ND |Р Differential Line Driver/Rcvr. 230 184 138 | 50751590 mec арене Driver d ОД e 
SN65LBC179D 296-9727-5-ND LP Differential Line Driver/Rcvr. 178 142 1.07 T Б. i Í й " 
š SEES М SN75160BDW 296-6844-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver. 1.50 120  .90 
SN65LBC179P 296-9728-5-ND LP Differential Line Driver/Rcvr. 178 142 107 SN75160BDWR 206-14950-1-ND | Octal GP Interface Bus Transceiver. 150 120 90 
SN65LBC180AD 296-9729-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 254 2.04 1.59 ж -2- М 
ч Тат И SN75160BDWR 296-14950-2-ND Octal GP Interface Bus Transceiver. 1560.00/2,000 
SN65LBC180AN 296-9730-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 2.54 2.04 1.59 i 
Т E " "s Н SN75160BN 296-6845-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver 150 120  .90 
SN65LBC180D 296-9731-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 220 176 1132 i 
U үй Я ial |i і SN75161BDW 296-6846-5-ND Octal GP Interface Bus Transceiver. 150 1.20 .90 
SN65LBC180N 296-9732-5-ND LP Differential Line Driver/Rcvr. 220 176 132 н 
SNe5LBCIBORGVT — |296-17365-t-ND — LP Differential Line Driver/Rcvr. 230 184 138 SN751618DWR s SUDI Octal GP Interface Bus Transceiver. Ue) Wap еш 
SNGSLBC1SORGVT | 296-17365-2-ND | LP Differential Line Driver/Recvr Pairs. 322.00/250 Í Ив duc hus Es uu ме ? " 360 0200; 
SN65LBC182D 296-12167-5-ND | Differential Bus Transceive 220 176 132 ІС 20807532 Gta GP interface Bus ВСВ МС E) ыр 
SN65LBC182P 296-12734-5-ND | Differential Виз Transceive 220 176 132 SN75162BDW 296-6848-5-ND [Octal GP Interface Bus Transceiver. 473 378 294 
SN65LBC184D 296-9733-5-ND Differential Xcvr. with TVS 293 234 1.82 SN75172DWR 296-14952-1-ND Quad Differential Line Drive 135 108 .81 
SN65LBC184P 296-2343-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectioi 293 234 1.82 SN75172DWR 296-14952-2-ND | Quad Differential Line Drive 1404.00/2,000 
SN65176BD 296-9693-5-ND | Differential Bus Transceive 80 50 45 SN75172N 296-6850-5-ND | Quad Differential Line Drive 135 108 81 
SN65176BP 296-1415-5-ND Differential Bus Transceive 80 450 45 5М7517300 296-6851-5-ND Triple Line Driver/Receiver . 2.59 2.07 1.61 
SN75HVD12P 296-14047-5-ND 3.3V RS-485 Transceiver . 2.99 240 1.87 5М751730М 296-6852-5-ND Triple Line Driver/Receiver . 2.59 207 161 
SN75HVD1176D 296-15346-5-М0 | Profibus RS-485 Transceiver. 2.99 240 1.87 SN75173D 296-6853-5-ND Quad Differential Line Re 1.38 110  .83 
SN75LBC031D 296-6864-5-ND High Speed Transceiver.... 3.04 243 1.89 SN75173DR 296-14953-1-ND Quad Differential Line Receive 138 110  .83 
SN75LBC172DW 296-6865-5-ND Quad LP Differential Line Driver 313 251 1.95 SN75173DR 296-14953-2-ND | Quad Differential Line Receive 1760.00/2,500 
SN75LBC172N 296-6866-5-ND Quad LP Differential Line Driver 3.13 251 1.95 SN75173N 296-6854-5-ND Quad Differential Line Receive 1.88 140  .83 
SN75LBC173D 296-6867-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 220 176 132 SN75174DWR 296-6855-1-ND | Quad Differential Line Dri 105 88 70 
SN75LBC173N 296-6868-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 220 176 132 SEEN Sed Differential Line DIT 
ñ Tan А SN75174DWR 296-6855-2-ND Quad Differential Line Drive! 932.00/2,000 
SN75LBC174DW 296-6869-5-ND Quad LP Differential Line Driver 331 2.65 2.06 SN75174N 296-1735-5-ND Quad Differential Line Drive 144 120 96 
а ГОЛУ О. В aut m сан 
2 592 г Ë 5 SN75175DR 296-14954-1-ND | Quad Differential Line Recei .96 80  .64 
SN75LBC175N 296-6872-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 210 168 126 MEE DESDE ENDE Quad Ditferemial Line Receive AUGEN 
SN75LBC176AD 296-6873-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivel 2.30 1.84 1.38 SN75175N 296-1736-5-ND Quad Diff й | Line Recei 9 80 ` 64 
SN75LBC176AP 296-6874-5-ND | Differential Bus Transceive 230 184 138 ПВ HSCOIVO : : } 
= Е т SN75176AD 296-6857-5-ND Differential Bus Transceiver -60 45 .34 
SN75LBC176D 296-1279-5-ND Differential Bus Transceive 178 142 107 5 Д " " h 
w | | SN75176ADR 296-14955-1-ND Differential Bus Transceiver 60 45 .34 
SN75LBC176DR 296-1279-1-ND Differential Bus Transceive 1.78 1.42 1.07 SN75176ADR 206-14955-2-ND | Differential Bus T Я 487.50/2,500 
SN75LBC176DR 296-1279-2-ND | Differential Bus Transceive 2272.50/2,500 ШегепЦӘ BUS rallspelVer Е: 
SN75LBC176P 296-6875-5-ND | Differential Bus Transceive 178 142 1.07 SN75176AP 296-1737-5-ND Differential Bus Transceiver. 80 45 34 
SN75LBC179AD 296-6876-5-ND |ІР Differential Line Driver/Rcvr Pairs 220 176 132 Е 291 REED e de l а 58 i 3 
SN75LBC179AP 296-6877-5-ND LP Differential Line Driver/Rcvr Pairs 220 176 132 PIAS erential Bus Transcelver 4 5 4 
SN75LBC179D 296-6878-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr Pairs 158 126 95 SN75176BDR 296-1275-2-ND | Differential Bus Transceiver 552.50/2,500 
SN75LBC179P 296-6879-5-ND (ІР Differential Line Driver/Rcvr Pairs 158 126 95 SN75176BP 296-1739-5-ND Differential Bus Transceiver 68 51 39 
SN75LBC180AD 296-6880-5-ND LP Differential Line Driver/Rcvr Pairs 2.36 1.89 147 SN75178BP 296-6858-5-ND Differential Bus Repeaters .. 1.88 1.50 1.13 
SN75LBC180AN 296-6881-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs 2.36 1.89 1.47 SN75179BD 296-6860-5-ND Differential Driver/Receiver Pai 1.14 .95 76 
SN75LBC180D 296-6882-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs 2.00 1.60 1.20 SN75179BDR 296-14956-1-ND | Differential Driver/Receiver Pair 1.14 95 76 
SN75LBC180N 296-6883-5-ND LP Differential Line Driver/Rcvr Pairs 2.00 160 120 SN75179BDR 296-14956-2-ND | Differential Driver/Receiver Ра 1235.00/2,500 
SN75LBC182D 296-11656-5-ND | Differential Bus Transceiver....... 2.00 1.60 1.20 5М75179ВР 296-6861-5-ND Differential Driver/Receiver Pair . 1.14 35 76 
SN75LBC184D 296-2364-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectio 2.70 246 1.68 SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver 96  .80 64 
SN75LBC184P 296-6884-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protectio 270 216 1.68 SN75183N 296-6863-5-ND Quad Differential Line Driver . 140 112 84 
SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND Multichannel EIA-232 SN75189DR 296-14957-1-ND |Quad Line Receiver. 50 40  .30 
Driver/Receiver ... 450 3.60 2.80 SN75189DR 296-14957-2-ND | Quad Line Receiver. 337.50/2,500 
SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND ku El 237 alten SN75976A106G 296-9925-5-ND |9-Сһ., RS-485 Diff. Transceiver......56-TSSOP 1643 15.05 13.98 
D Y pastu SN75976A1DL 296-9926-5-ND 9-Ch., RS-485 ПІН. Transceiver.. 56-550Р 16.13 15.05 13.98 
Заве |а ДЕЙ ІР LInICMOS Multiple Drivers RD. SN75976A2DGG 296-2363-5-ND — |9-Ch. RS-485 Diff. Transceiver......56-TSSOP 2220 2072 1924 
——- - - - SN751177N 296-6816-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 16-Dip 3.04 243 1.89 
SN75LBC771DW 296-6887-5-ND GeoPort™ Transceiver 248 1.98 1.54 Ў 4. В P n i 
А h SN751177NSR 296-6817-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 3.04 243 1.89 
SN75LBC776DW 296-6890-5-ND Single-Chip GeoPort™ Transceiver 473 3.78 2.94 7 TO " i Н n 
; н SN751177NSR 296-6817-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 3442.00/2.000 
SN75LBC777DW 296-6891-5-ND Single-Chip Geoport/AppleTalk™ - = > т 
Transceiver. 360 288 224 SN751178N 296-6818-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 3.04 243 1.89 
тш NIE ii ДИ ы uc 
Pup E Спас Re 23-8 de E TL3695D 296-10171-5-ND | Differential Bus Transceiver 125 100 275 
SN75LBC786DW 296-6893-5-ND Quad RS-423-B Driver/Receiver š қ n 
with Loopback 991 893 792 TL3695DR 296-15009-1-ND Differential Bus Transceiver. 125 10 75 
SN75LBC968DL 296-6894-5-ND 9-Channel Bus Transceiver with TL3695DR 296-15009-2-ND Differential Bus Transceiver. 1600.00/2,500 
Active Termination 56-SSOP 15.99 1440 12.77 TL3695P 296-10172-5-ND | Differential Bus Transceiver. (1:25 ІНШІ) ' 75 
SN75LBC978DLR 296-6895-1-40  |9-Channel Differential Transceiver.......56-SSOP 23.10 21.56 20.02 UA9637ACD 296-11149-5-ND | Dual Differential Line Receiver 75 63 50 
SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND 9-Channel Differential Transceiver........56-SSOP 19019.00/1,000 UA9639CP 296-11150-5-ND Dual Differential Line Receiver 90 75.60 
SN75107AD 296-6799-5-ND Dual Line Receiver. 1.05 88 70 RS-232 
БҮ Ше» sana q оа Line Несіне: с о GD75232DBR 296-6947-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 48 36 27 
SN75107BDR 296-14946-1-ND Dual Line Receiver. 52 39 30 6075232088 296-6947-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 320.00/2,000 
5 9. i i GD75232DW 296-6948-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 48 .36 S 
SN75107BDR 296-14946-2-ND Dual Line Receiver. 422.50/2,500 А н Н 
Я Б i Н GD75232DWR 296-6948-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 48 .36 Zn 
SN75107BN 296-6803-5-ND Dual Line Receiver. .52 39 30 : ы š 
SN75110AD 296-6804-5-ND Dual Line Driver. 60 45 34 GD75232DWR 296-6948-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 320.00/2,000 
SN75110ADR 296-14947-1-ND Dual Line Driver. .60 45 34 GD75232PWR 296-6950-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver .20-TSSOP 153) 40  .30 
SN75110ADR 296-14947-2-ND | Dual Line Driver. 487.50/2,500 GD75232PWR 296-6950-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver .20-TSSOP 352.00/2,000 
SN75110AN 296-6805-5-ND Dual Line Driver. 60 45 34 GD75323DW 296-6951-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 20-506 48 .36 Zn 
SN75112D 296-6806-5-ND Dual Line Driver. .99 83  .66 LT1030CD 296-9589-5-ND Quad Low Power Line Driver . 14-SOC 125 100 75 
SN75112DR 296-6806-1-ND Dual Line Driver. .99 83  .66 LT1030CN 296-1401-5-ND Quad Low Power Line Пгімег.................. 14-Dip 1.35 1.13  .90 
SN75112DR 296-6806-2-ND | Dual Line Driver. 1072.50/2,500 (Continued) 
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Ši TEXAS INSTRUMENTS 


KE Digi-Key Price Each» ЫЬ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX211IDBR 296-15170-1-ND | 5V, Multiple RS-232 Line Driver/ MAX3238CDBR 296-9597-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 28-SSOP 1950.00/2,000 
Receiver 168 130 .98 MAX3238CPWR 296-9598-1-М0 | Multichannel RS-232 Dvr/Rcvr......28-TSSOP 1.88 1.50 143 
MAX211IDBR 296-15170-2-ND | 5/, Multiple RS-232 Line Driver/ MAX3238CPWR 296-9598-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rcvr.........28-TSSOP. 1950.00/2,000 
Receiver » .28-SS0P 1690.00/2.000 MAX3238IDBR 296-9599-1-М0 | Multichannel RS-232 Dvr./Rcvr. 28-550Р 243 1.70 1.28 
MAX222IDWR 296-17256-1-ND | 5V, Dual RS-232 Line Driver/Receiver...18-SOIC — 1.88 1.50 1.13 MAX3238IDBR 296-9599-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 28-SS0P 2210.00/2,000 
MAX222IDWR 296-17256-2-ND | 5V, Dual RS-232 Line Driver/Receiver. 1950.00/2,00 MAX3238IDBRQ1 296-15187-1-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rcvr. ОРЫ ie, ПЛ 
MAX232D 296-6936-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver.... н 84 70 56 MAX3238IDBRQ1 296-15187-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 2314.00/2,000 
MAX232DW 296-6937-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 34 70 56 MAX3238IPWR 296-9600-1-ND | Multichannel RS-232 Dvr/Rcvr......28-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
MAX232ID 296-6938-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 96 80 64 MAX3238IPWR 296-9600-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rcvr.........28-TSS0P 2210.00/2,000 
MAX232IDW 296-6939-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 96 80 64 MAX3238IPWRO1 296-15189-1-ND | Multichannel RS-232 Dvr/Rcvr......28-CTSSOP 223 178 134 
MAX232IN 296-6940-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 90 75 60 MAX3238IPWRO1 296-15189-2-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rcwr.........28-TSS0P 2314.00/2,000 
MAX232N 296-1402-5-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 90 75 860 MAX3243CDBR 296-6941-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 28-550 138 110 283 
MAX232NSR 296-15895-1-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 90 75 60 MAX3243CDBR 296-6941-2-ND | Multiple В5-232 Driver/Receiver 28-SSOP 1430.00/2,000 
MAX232NSR 296-15895-2-ND | Dual EIA-232 Driver/Receiver 798.00/2,000 MAX3243CDWR 296-6942-1-ND | Multiple В5-232 Driver/Receiver 28-506 138 110 83 
MAX3221CDBR 296-9593-1-ND — |1-Ch., RS-232 Driver/Receiver . 138 1410  .83 MAX3243CDWR 296-6942-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 28-SOIC 715.00/1,000 
MAX3221CDBR 296-9593-2-ND | 1-Ch., RS-232 Driver/Receiver . 1430.00/2,000 MAX3243CPW 296-6943-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver.......28-TSSOP 138 140 83 
MAX3221CPWR 296-9594-1-ND |1-Оһ., RS-232 Driver/Receiver . 125 100 75 MAX3243CPWR 296-6943-1-ND | Multiple В5-232 Driver/Receiver........28-TSSOP 1.38 140 43 
MAX3221CPWR 296-9594-2-ND |1-Оһ., RS-232 Driver/Receiver . 1300.00/2,000 MAX3243CPWR 296-6943-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver.........28-TSSOP 1430.00/2,000 
MAX32211DBR 296-9595-1-ND |1-Оһ., RS-232 Driver/Receiver . 150 120  .90 MAX3243IDBR 296-6944-1-ND | Multiple В5-232 Driver/Receiver 28-SSOP 1.75 1.40 1.05 
MAX32211DBR 296-9595-2-ND |1-Оһ., RS-232 Driver/Receiver . 1560.00/2,000 MAX3243IDBR 296-6944-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 28-550Р 1820.00/2,000 
MAX3221IPWR 296-9596-1-ND “| 1-Ch., RS-232 Driver/Receiver . 150 120 .90 MAX3243IDWR 296-6945-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 28-506 175 140 1.05 
MAX3221IPWR 296-9596-2-ND | 1-Ch., RS-232 Driver/Receiver . 1560.00/2,000 MAX3243IDWR 296-6945-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 28-SOIC 910.00/1,000 
MAX3222CDBR 296-13082-1-ND — |3-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3243IPWR 296-6946-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver........28-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
Line Driver/Receiver............ 213 170 128 MAX3243IPWR 296-6946-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver.........28-TSSOP 1820.00/2,000 
MAX3222CDBR 296-13082-2-ND 3-5.5V, Multichannel RS-232 MC1488N 296-1404-5-ND Quad Line Driver 55 d xe 
Line Driver/Receiver............ 2210.00/2,000 MC1489AN 296-9602-5-ND — | Quad Line Receiver 55 44 33 
MAX3222CDWR 296-13083-1-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 MC1489N 296-1405-5-ND Quad Line Receiver 55 44 33 
Line Driver/Receiver... 243 170 128 SN65C1154N 296-11855-5-ND | Quad Low Power Driver/Receive 428 342 2.66 
MAX3222CDWR 296-13083-2-ND | 3-5.5V, Multichannel RS-232 SN65C3221DBR 296-13116-1-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
Line Driver/Receiver... 2210.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SSOP 297 238 1.85 
MAX3222CPWR 296-13084-1-ND ыу RS-232 ЕТ SN65C3221DBR 296-13116-2-ND — | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
ШАСЫ i š š ` RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-550Р 3366.00/2,000 
MAX3222CPWR 296-13084-2-ND | 3-5.51, Multichannel RS-232 SN65C3221PWR 296-13117-1-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
Line Driver/Receiver............. 2210.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSS0P 297 238 1.85 
MAX3222IDBR 296-13085-1-ND аса вая ы ара SN65C3221PWR 296-13117-2-ND | 3-5.5V, Single Channel Compatible 
| А тей ца 1 š 5 В5-232 Line Driver/Receiver............ 16-Т550Р 3366.00/2,000 
MAXS222IDBR оя тен ae нава ЖУ ОШО SN65C3222DBR 296-15371-1-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 
- - — : - RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-SSOP 4.05 324 2.52 
MAX3222IDWR 296-13086-1-ND — | 3-5.5V, Multichannel RS-232 SN653222DBR 296-15371-2-ND — | 3-5.5V Multichannel Compatible 
Line Driver/Receiver 213 170 128 RS-232 Line Огічег/Весвічег............ 20-550Р 4590.00/2,000 
MAX3222IDWR 296-13086-2-ND и. 5:25 005 Ой SN653222DWR 296-15372-1-ND |3-5.5/ Multichannel Compatible 
MAX32221PWR 296-13087-1-ND 3-5.5V, Multichannel RS-232 EDEN RS-232 Line Driver/Receiver tie 20-5016 405 3.24 2.52 
Line Driver/Receiver 225 180 135 SN65C3222DWR 296-15372-2-ND 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3222IPWR 296-13087-2-ND 3-55V. Multich TRS 332 - : : RS-232 Line Driver/Receiver ............... 20-501С 4590.00/2,000 
3 Е ЙЫ Da Rea š 02000 SN65C3222PWR 296-15373-1-ND — |3-5.5V Multichannel Compatible 
i a in в. RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-TSSOP 4.05 324 2.52 
MAX3223CDBR 296-13088-1-ND rr В SN65C3222PWR 296-15373-2-ND — |3-5.5V Multichannel Compatible 
: = ud б š RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-Т550Р 4590.00/2,000 
ыны MM 555/ Muticranna 85-292 ПАПИ SN65C3223DBR 296-13486-1-ND |3-5.5У Multichannel Compatible 
i = : RS-232 Line Driver/Receiver............... 20-SSOP 351 2.81 2.19 
MAX3223CDWR 296-13445-1-ND Pea a СТІ TAE SN65C3223DBR 296-13486-2-ND — |3-5.5V Multichannel Compatible 
ў a ? й Ë RS-232 Line Driver/Receiver.............. 20-550Р 3978.00/2,000 
MAX3223CDWR 296-13445-2-ND Sls аран RS-232 VERTS SN6563223DWR 296-13487-1-ND — |3-5.5V Multichannel Compatible 
ӨЗІНІ жеттен N o 5 5V Multichannel R ЛЫ RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-500 351 281 219 
Line Driver/Receiver........... 175 140 105 SN65C3223DWR 296-13487-2-ND  3-5.5V Multichannel Compatible 
г RS-232 Line Driver/Receiver............... 20-501С 3978.00/2,000 
MAX8228CPWR К машы RS-232 РИ SN65C3223PWR 296-13488-1-ND — | 3-5.5V Multichannel Compatible 
s e 77 E RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-Т550Р 351 281 2.19 
MAX3223IDBR 296-13090-1-М0 | 3-5.5V Multichannel RS-232 à : 
+ : à SN65C3223PWR 296-13488-2-ND 3-5.5V Multichannel Compatible 
ТЕСИ КОО ОО Ins Маа... 209 190 ED 83-232 Line Driver/Receiver..........20-TSSOP 3978.00/2,000 
Line Driver/Receiver............ 2210.00/2,000 SN65C3232DBR 296-15374-1-ND — [3-5.5V Multichannel Compatible 
= ЕЕ w Я " 2 RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SSOP 3.78 3.03 236 
BE ЖЕШ Ht Shia каар ЫЫ Qmm d s SN65C3232DBR 296-15374-2-ND — | 3-5.5V Multichannel Compatible 
Я EH w n vw ў ў с RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SS0P 4284.00/2,000 
MAXS228IDWR CARE кал ss, os 2210.00/2,000 SN65C3232DR 296-15375-1-ND 55V Multichannel Compatible о - 
MAX3223IPWR 296-13092-1-ND — |3-5.5V Multichannel RS-232 eg EO HANO u ан x: : | - 
Line Driver/Receiver... " 243 ПИ 128 SN65C3232DR 296-15375-2-ND | 3-5.5V Multichannel Compatible 
= ТО E н Я RS-232 Line Driver/Receiver............... 16-501С 5292.50/2,500 
“с MM 55v Мшістелпе 85-282 1002000 SN653232DWR — — |296-15376-1-ND | 3-5.5У Multichannel Compatible 
E Lid E i 19.232 — POT. В5-232 Line Driver/Receiver................ 16-506 378 3.03 236 
MAX3232CDBR 296-13093-1-ND — |3-5.5V Multichannel RS-232 | е 
Line Driver/Receiver 175 140 105 SN65C3232DWR 296-15376-2-ND 3-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3232CDBR 296-13093-2-ND  |3-5.5\/ Multichannel RS-232 — š Я у RS-232 Line Driver/Receiver............... 16-SOIC 4284.00/2,000 
Line Driver/Receiver................ 1820.00/2,000 SN6503232PWR 296-15377-1-ND K ана compare NEM cu ouo 
MAX3232CDR 296-13094-1-ND — [3-5.5V Multichannel RS-232 «282 Ling Driver/Reoelver.......... š x ; i 
ш рейсами. nou ЕЕ nns Е СУА 16-Т550Р 4284.00/2,000 
MAX3232CDR 296-13094-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 -232 Line Driver/Receiver........... F 00/2, 
и. RE SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 
MAX3232CDWR 296-13095-1-ND — |3-5.5V Multichannel RS- iS. RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SSOP 4.05 324 2.52 
Line Driver/Receiver.... 175 140 1.05 SN65C3238DBR 296-12733-2-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible 
MAX3232CDWR 296-13095-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver................ 28-SSOP 4590.00/2,000 
Line Driver/Receiver 1820.00/2,000 SN65C3238DWR 296-13118-1-ND кое Ша воо о са 
MAX3232CPWR 296-13096-1-ND — |3-5.5V Multichannel R -232 Line Driver/Receiver ............. 5 ü : : 
Line Driver/Receiver.............. 175 140 105 SN653238DWR 296-13118-2-ND |3-5.5/, Multichannel Compatible 
MAX3232CPWR 296-13096-2-ND |j3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-5016 2295.00/1,000 
Line Driver/Receiver... ж 1820.00/2,000 SN65C3238PWR 296-13119-1-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible 
MAX3232IDBR 296-13097-1-ND — |3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver урыны 28-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
Line Driver/Receiver... D 188 150 143 SN65C3238PWR 296-13119-2-ND |3-5.5У, Multichannel Compatible 
MAX32321DBR 296-13097-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver.......... 28-Т550Р 4590.00/2,000 
Line Driver/Receiver... ы 1950.00/2,000 SN65C3243DBR 296-13120-1-ND — |3-5.5V, Multichannel Compatible 
MAX3232IDR 296-13098-1-ND 3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SSOP 4.32 3.46 2.69 
Line Driver/Receiver 1.88 150 143 SN6503243DBR 296-13120-2-ND |3-5.5/, Multichannel Compatible 
MAX32321DR 296-13098-2-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-550Р 4896.00/2,000 
Line Driver/Receiver.... 2400.00/2,500 SN65C3243DWR 296-13121-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 
MAX3232IDWR 296-13099-1-ND | 3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-506 432 346 2.69 
Line Driver/Receiver 188 150 113 SN65C3243DWR 296-13121-2-ND |3-5.5/, Multichannel Compatible 
MAX3232IDWR 296-13099-2-ND | 3-5.5/ Multichannel R RS-232 Line Driver/Receiver 2448.00/1,000 
Line Огіуег/Весвімег .... 1950.00/2, 000; SN65C3243PWR 296-13122-1-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible 
MAX3232IPWR 296-13100-1-ND 3-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-TSSOP 432 346 2.69 
Line Driver/Receiver...............16-TSSOP 1.88 150 143 SN65C3243PWR 296-13122-2-ND |3-5.5/, Multichannel Compatible 
MAX3232IPWR 296-13100-2-ND | 3-5.5/ Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 4896.00/2,000 
Line Driver/Receiver 16-TSSOP 1950.00/2,000 SN65C23243DGGR — |296-13114-1-ND — | 3-5.5V, Dual RS-232 Port... 48-TSSOP_ 5.40 4.32 3.36 
MAX3238CDBR 296-9597-1-ND | Multichannel RS-232 Dvr./Rcvr. 128-5600 188 150 113 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 489 


ч» TEXAS INSTRUMENTS DATA TRANSMISSION (Continued) 


1016 Digi-Key Price Each» ТЫ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65C23243DGGR 296-13114-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port. 6120.00/2,000 SN75C3243PWR 296-13058-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 
SN65C23243DLR 296-13115-1-ND 3-5.5V, Dual RS-232 Port.. 48-SSOP 5.40 4.32 3.36 RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-TSSOP 3.24 2.60 2.02 
SN65C23243DLR 296-13115-2-ND 3-5.5V, Dual RS-232 Port .48-SS0P 3060.00/1,000 SN75C3243PWR 296-13058-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible 
SN75C185DW 296-1753-5-ND LP Multiple Driver/Recei 20-5016 1.25 100 75 RS-232 Line Driver/Receiver. .28-Т550Р 4148.00/2,000 
SN75C185DWR 296-14972-1-ND LP Multiple Driver/Receiver . ПОО PODES SN75C23243DGGR 296-13320-1-М0 |3-5.5/, Dual RS-232 Port 48-TSSOP 4.28 342 266 
SN75C185DWR 296-14972-2-ND LP Multiple Driver/Receivei 1300.00/2,000 SN75C23243DGGR 296-13320-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port .48-Т550Р 4846.00/2,000 
SN75C185N 296-9974-5-ND LP Multiple Driver/Receivei 1.25 100 75 SN75C23243DLR 296-13321-1-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 428 342 2.66 
SN75C188D 296-6965-5-ND Quad Low Power Line Driver .68 51 .39 SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3-5.5V, Dual RS-232 Port... 48-550Р 2423.00/1,000 
SN75C188DBR 296-6966-1-ND Quad Low Power Line Driver .68 51 .39 SN75LP196DBR 296-6974-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SS0P 2.13 170 128 
SN75C188DBR 296-6966-2-ND Quad Low Power Line Driver 452.00/2,000 SN75LP196DBR 296-6974-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver.....20-SSOP 2210.00/2,000 
SN75C188DR 296-14973-1-ND Quad Low Power Line Driver 68 51 39 SN75LP196DWR 296-6975-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 20-506 243 170 128 
SN75C188DR 296-14973-2-ND Quad Low Power Line Driver 552.50/2,500 SN75LP196DWR 296-6975-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 2210.00/2,000 
SN75C188N 296-1754-5-ND Quad Low Power Line Driver .68 51 .39 SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 243 1.70 128 
SN75C189AD 296-1755-5-ND Quad Low Power Line Receiver .68 51  .39 SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 2210.00/2,000 
SN75C189ADBR 296-6967-1-ND Quad Low Power Line Receiver .68 51  .39 SN75LP1185DW 296-6972-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 243 170 128 
SN75C189ADBR 296-6967-2-ND Quad Low Power Line Receiver 452.00/2,000 SN75LP1185DWR 296-6972-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 243 1.70 128 
SN75C189ADR 296-14974-1-ND | Quad Low Power Line Receiver 68 51 .39 SN75LP1185DWR 296-6972-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2210.00/2,000 
SN75C189ADR 296-14974-2-ND | Quad Low Power Line Receiver 552.50/2,500 SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 225 180 1435 
SN75C189AN 296-1756-5-ND Quad Low Power Line Receiver. .68 Бі  .39 SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 2340.00/2,000 
SN75C189D 296-6968-5-ND Quad Low Power Line Receiver .68 .51 .39 SN75LPE185DW 296-1759-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receivei 2.25 1.80 1.35 
SN75C189DR 296-14975-1-ND | Quad Low Power Line Receiver 68 51 .39 SN75LV4737ADBR 296-6977-1-ND Multichannel RS-232 Line 
SN75C189DR 296-14975-2-ND Quad Low Power Line Receiver 552.50/2,500 Driver/Receiver with Enable ............... 28-SSOP 3.26 261 2.03 
SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver 68 51 .39 SN75LV4737ADBR 296-6977-2-ND Multichannel RS-232 Line 
SN75C198D 296-6970-5-ND Quad Low Power Line Driver: 281 225 118 Driver/Receiver with Enable 3698.00/2,000 
SN75C1154DW 296-6958-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver . 126 105 .84 SN75113NSR 296-13312-1-ND | Dual Differential Line Driver. 1.68 1.34 1.01 
SN75C1154N 296-6959-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver. 126 105 .84 SN75113NSR 296-13312-2-ND | Dual Differential Line Driver 1742.00/2,000 
SN75C1167DBR 296-6960-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 25 100 75 SN75116NSR 296-13313-1-ND | Tri-State Differential Line Tr: 349 279 217 
SN75C1167DBR 296-6960-2-ND Dual Differential Driver/Receivel 1300.00/2,000 SN75116NSR 296-13313-2-ND Tri-State Differential Line Transceiver 3952.00/2,000 
SN75C1167N 296-6961-5-ND Dual Differential Driver/Receivel 125 100 75 SN75121NSR 296-13314-1-ND High Speed Dual Line Drive 1.88 1.50 143 
SN75C1167NSR 296-6962-1-ND Dual Differential Driver/Receiver.. 125 OQ 75 SN75121NSR 296-13314-2-ND High Speed Dual Line Drivei 1950.00/2,000 
SN75C1167NSR 296-6962-2-ND Dual Differential Driver/Receiver.. 1300.00/2,000 SN75154NSR 296-13315-1-ND Quad Line Receiver. .92 89 52 
SN75C1168N 296-6963-5-ND Dual Differential Driver/Receivet 125 100 75 SN75154NSR 296-13315-2-ND Quad Line Receive 612.00/2,000 
SN75C1168NSR 296-6964-1-ND Dual Differential Driver/Receivet 125 100 75 SN75185DW 296-1740-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver .96 2 M 
SN75C1168NSR 296-6964-2-ND Dual Differential Driver/Receivet 1300.00/2,000 SN75185DWR 296-1740-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver .96 72 54 
SN75C1168PWR 296-14971-1-ND Dual Differential Driver/Receivet 125: 100° 75 SN75185DWR 296-1740-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 638.00/2,000 
SN75C1168PWR 296-14971-2-ND Dual Differential Driver/Receiver. 1300.00/2,000 SN75185N 296-6953-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver... .96 72 54 
SN75C1406D 296-12934-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver ШЕШІ! 93 2174 SN75186DW 296-6954-5-ND Quad Driver/Receiver with Loopback. 3.60 288 2.24 
SN75C1406DW 296-1751-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver 141 93 74 SN75188D 296-1276-5-ND Quad Line Driver. 50 40 .30 
SN75C1406DWR 296-1751-1-ND Triple Low Power Driver/Receiver 141 93 л SN75188DR 296-1276-1-ND Quad Line Driver. 50 40  .30 
SN75C1406DWR 296-1751-2-ND Triple Low Power Driver/Receiver 984.00/2,000 SN75188DR 296-1276-2-ND Quad Line Driver. 337.50/2,500 
SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver .......... 1.11 1997 .74 SN75188N 296-1742-5-ND Quad Line Driver .50 40  .30 
SN75C3221DBR 296-13322-1-ND 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible SN75189AD 296-1277-5-ND Quad Line Receiver. .50 40 .30 
Line Driver/Receiver... 243 1.95 1.52 SN75189ADR 296-1277-1-ND Quad Line Receiver. 50 40  .30 
SN75C3221DBR 296-13322-2-ND 3-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible SN75189ADR 296-1277-2-ND Quad Line Receiver. 337.50/2,500 
Line Driver/Receiver .16-SS0P 2754.00/2,000 $№75189АМ 296-1744-5-ND Quad Line Receiver .50 40 .30 
SN75C3221PWR 296-13323-1-ND |3-5.БУ, Single Channel RS-232 Compatible SN75189D 296-1745-5-ND Quad Line Receiver. 50 40  .30 
Line Driver/Receiver ..16-Т550ОР 2.43 1.95 1.52 SN75189N 296-6955-5-ND Quad Line Receiver 50 40  .30 
SN75C3221PWR 296-13323-2-ND 3-5.5V, Single Channel Compatible SN75196DW 296-6956-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 92 69  .52 
RS-232 Line Driver/Receiver............16-TSSOP 2754.00/2,000 SN75196DWR 296-12930-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 92 69 52 
SN75C3222DBR 296-15613-1-ND RS-232 Compatible Line SN75196DWR 296-12930-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 612.00/2,000 
Driver/Receiver ... m 351 281 219 SN75196N 296-6957-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver 92 49 52 
SN75C3222DBR 296-15613-2-ND RS-232 Compatible Line SN75451BPSR 296-13316-1-ND Dual Peripheral Driver. 48 36 .27 
Driver/Receiver .... idi 3978.00/2,000 SN75451BPSR 296-13316-2-ND Dual Peripheral Driver. 320.00/2,000 
SN75C3222DWR 296-13040-1-ND RS-232 Compatible Line SN75454BPSR 296-13317-1-ND Dual Peripheral Driver. 48 .96 27 
Driver/Receiver.... T 951 281 219 SN75454BPSR 296-13317-2-ND Dual Peripheral Driver. 320.00/2,000 
SN75C3222DWR 296-13040-2-ND | RS-232 Compatible Line SN752232DGGR 296-12331-1-ND | Dual RS-232 Port AB&-TSSOP 135 143 90 
Driver/Receiver. 3978.00/2,000 SN752232DGGR 296-12331-2-ND | Dual RS-232 Port .48-Т550Р 1198.00/2,000 


SN75C3223DBR 296-13499-1-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible SN752232DLR 296-12332-1-ND | Dual RS-232 Port 
RS-232 Line Driver/Receiver... 2.97 238 1.85 SN752232DLR 296-12332-2-ND | Dual RS-232 Port 
SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3-5.51, Multichannel Compatible TL145406DWR 296-10140-1-ND — | Triple RS-232 Driver/Receiver 


48-SSOP 1.35 113 .90 
599.00/1,000 
130 1.04  .78 


RS-232 Line Driver/Receiver.. 3366.00/2,000 TL145406DWR 296-10140-2-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 1352.00/2,000 
SN75C3223DWR 296-13500-1-ND — | 3-5.5V, Multichannel Compatible TL145406N 296-10141-5-ND Triple RS-232 Driver/Receiver. 130 104 78 
RS-232 Line Driver/Receiver .. 297 238 185 UA9636ACD 296-11147-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate . 80 60 45 
SN75C3223DWR 296-13500-2-ND |3-5.5/, Multichannel Compatible UA9636ACDR 296-15055-1-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate . .80 60 45 
RS-232 Line Driver/Receiver .. 3366.00/2,000 UA9636ACDR 296-15055-2-ND Dual Line Driver with Adj. Slew Rate . 650.00/2,500 
SN75C3223PWR 296-13501-1-ND — |3-5.5V, Multichannel Compatible UA9636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Ва. 80 60 45 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 297 238 185 UA9637ACDR 296-15056-1-ND | Dual Diff. Line Receive 75 63 50 
SN75C3223PWR 296-13501-2-ND — | 3-5.5V, Multichannel Compatible UA9637ACDR 296-15056-2-ND | Dual Diff. Line Receive 812.50/2,500 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 3366.00/2,000 UA9637ACP 296-15057-5-ND | Dual Diff. Line Receive 35 63 50 
SN75C3232DBR 296-15614-1-ND — [3-5.5V, Multichannel Compatible UA9638CDR 296-15058-1-ND | Dual High Speed Diff. Line Drive 60 45 34 
RS-232 Line Driver/Receiver.. 349 279 217 UA9638CDR 296-15058-2-ND | Dual High Speed Diff. Line Drive 487.50/2,50 
SN75C3232DBR 296-15614-2-ND — | 3-5.5V, Multichannel Compatible UA9638CP 296-15059-5-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver... 60 45 34 
RS-232 Line Driver/Receive : 3952.00/2,000 UC5170CQ 296-11352-5-ND | Octal Line Driver with Strapped 
SN75C3232DR 296-15615-1-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible Mode Selection 598 479 404 


RS-232 Line Driver/Receiver.. 349 279 247 UC5180CQ 296-11354-5-ND | Low Speed Async. Octal Line Revr. 570 456 3.85 
SN75C3232DR 296-15615-2-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible SCSI 
RS-232 Line Driver/Receiver.. 4882.50/2,500 = 
SN75C3232DWR 296-15616-1-ND — |3-5.5V, Multichannel Compatible 917597082066 296-9921-5-ND | SCSI Diff. Converter Control. 56-TSSOP 22.35 20.86 19.37 
Я і j i Я SN75970B2DL 296-9922-5-ND SCSI Diff. Converter Contro 56-SSOP 22.35 20.86 19.37 
RS-232 Line Driver/Receiver ............... 16-506 349 279 217 " 
5 2. w j il SN75971B2DGG 296-9923-5-ND SCSI Diff. Converter - Data. .56-TSSOP 20.40 19.04 17.68 
SN75C3232DWR 296-15616-2-ND | 3-5.5V, Multichannel Compatible i 
а i А i S SN75971B2DL 296-9924-5-ND SCSI Diff. Converter - Data. 56-SSOP 20.40 19.04 17.68 
RS-232 Line Driver/Receiver ............... 16-5016 3952.00/2.000 н" y ч 
т Y SN75976A2DL 296-1278-5-ND 9-Ch. Differential Transceiver 56-SSOP 2220 20.72 19.24 
SN75C3232PWR 296-15617-1-ND  3-5.5V, Multichannel Compatible т 7 р 
Я j j i SN75976A2DLR 296-1278-1-ND 9-Ch. Differential Transceiver 22.20 20.72 19.24 
RS-232 Line Driver/Receiver............ 349 279 247 б I 4 
z Ж W і i SN75976A2DLR 296-1278-2-ND 9-Ch. Differential Transceiver 18278.00/1,000 
SN75C3232PWR 296-15617-2-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible B й 
Я і " i UCC5642MWP 296-12333-5-ND 9-Line LVD 0nly SCSI Terminator 
RS-232 Line Driver/Receive 3952.00/2,000 i 
SN75C3238DBR 206-12743-1-ND | RS-232 Line Driver/Receiver 351 281 219 with Regulator 5559926 
SN75C3238DBR 296-12743-2-ND RS-232 Line Driver/Receiver.... 3978.00/2,000 Switches 
SN75C3238DWR 296-13324-1-ND | 3-5.5\, Multichannel Compatible MAX4594DBVR 296-17649-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 78 85 52 
RS-232 Line Driver/Receiver.. 351 281 249 MAX4594DBVR 296-17649-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 0Т-23-5 1014.00/3,000 
SN75C3238DWR 296-13324-2-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible MAX4594DCKR 296-17650-1-ND | 5V Analog Switch NEW! C70-5 78 85 p 
RS-232 Line Driver/Receiver.. 1989.00/1,000 MAX4594DCKR 296-17650-2-ND | 5V Analog Switch NEW: C70-5 1014.00/3,000 
SN75C3238PWR 296-13325-1-ND |3-5.5/, Multichannel Compatible MAX4595DBVR 296-17651-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 0Т-23-5 18 65 52 
RS-232 Line Driver/Receiver............ 351 281 249 MAX4595DBVR 296-17651-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 0Т-23-5 1014.00/3,000 
SN75C3238PWR 296-13325-2-ND | 3-5.5\, Multichannel Compatible MAX4595DCKR 296-17652-1-ND | 5V Analog Switch NEW: C70-5 18 85 52 
RS-232 Line Driver/Receiver............ 3978.00/2,000 MAX4595DCKR 296-17652-2-ND | 5V Analog Switch NEW: C70-5 1014.00/3,000 
SN75C3243DBR 296-13326-1-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible MAX4596DBVR 296-17653-1-ND | 5V Analog Switch NEW: 0Т-23-5 18 65 52 
RS-232 Line Driver/Receiver.. 324 2.60 2.02 MAX4596DBVR 296-17653-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 0Т-23-5 1014.00/3,000 
SN75C3243DBR 296-13326-2-ND | 3-5.5\, Multichannel Compatible MAX4596DCKR 296-17654-1-ND | 5V Analog Switch NEW! C70-5 .78 65 52 
RS-232 Line Driver/Receiver.. 3672.00/2,000 MAX4596DCKR 296-17654-2-ND 5V Analog Switch NEW! 70-5 1014.00/3,000 
SN75C3243DWR 296-13327-1-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible MAX4597DBVR 296-17655-1-ND | 5V Analog Switch NEW: 0Т-23-5 78 65 52 
RS-232 Line Driver/Receivei 324 2.60 2.02 MAX4597DBVR 296-17655-2-ND | 5V Analog Switch NEW: 0Т-23-5 1014.00/3,000 
SN75C3243DWR 296-13327-2-ND 3-5.5V, Multichannel Compatible MAX4597DCKR 296-17656-1-М0 | 5V Analog Switch NEW! „5670-5 78 65 52 
RS-232 Line Driver/Receiver............... 28-501С 1836.00/1,000 (Continued) 
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M ТЕЛЕ Digi-Key Price Ғасһэ- 
DATA TRANSMISSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Price Fach TS5A3159DBVR 296-17319-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch 1209.00/3,000 
m — Wa | E dr ыы "riso 
MAX4597DCKR 296-17656-2-ND | 5V Analog Switch NEWI... 5070-5 1014.00/3,000 TSAS TPAD ONE ао Switch . Шш 
TS3A5017DBOR 296-17581-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch NEW!..16-SSOP 1.05 88 70 мент т) ug 
TS3A5017DBOR 296-17581-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch NEW!...16-SSOP 1137.50/2,500 (— ЭТИЛИБ s вагаў : : : 
TS3A5017DGVR 296-17582-1-ND | 10-Ohm SPDT Analo -17740-2- 
Swich менг... 16-ТУ5ОР — — TS5A3166DCKR 296-17741-1-ND ion š ‘Spt Analog Switch NEW". E 
E ЖУ гі Шы т nalog Switc| К А al 
LE LEE loOnm РОТ Analog (БҮРЕ БЕРИР TS5A3166DCKR 296-17741-2-ND — |0.9-Ohm SPST Analog Switch NEW!...SC70-5 1170.00/3,000 
TS3A5017DR 296-17583-1-ND |10-Ohm SPDT Analog Switch NEW!..16-SOIC 1.05 88 70 TS5A3167DBVR 296-17752-1-ND | 0.9-Оһт SPST Analog 
TS3A5017DR 296-17583-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch NEW! ...16-SOIC 1137.50/2,500 Switch NEW?......... 90 — 75 60 
TS3A5017PWR 296-17584-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog TS5A3167DBVR 296-17752-2-№0 | 0.9-Ohm SPST Analog 
Switch NEW! .... 16-TSSOP 405 88 70 Switch NEW!.......... SOT-23-5 1170.00/3,000 
TS3A5017PWR 296-17584-2-ND |10-Оһт SPDT Analog TS5A3167DCKR 296-17753-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch NEW!...SC70-5 490 75 60 
Switch NEW! .... ...16-TSS0P 932.00/2,000 TS5A3167DCKR 296-17753-2-ND — | 0.9-Ohm SPST Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
TS3A5018DBOR 296-17609-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch NEW! ..16-SS0P 1.05 88 70 TS5A3357DCUR 296-17404-1-ND | Single 5-Ohm SP3T Analog Switch 108 89 71 
TS3A5018DBQR 296-17609-2-ND 10-Ohm SPDT Analog Switch NEW! ..16-SS0P 1137.50/2,500 TS5A3357DCUR 296-17404-2-ND Single 5-Ohm SP3T Analog Switch ... 1377.00/3,000 
TS3A5018DGVR 296-17610-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog TS5A4594DBVR 296-17705-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 90 75 60 
Switch NEW! 6-TVSOP 105 48 70 TS5A4594DBVR 296-17705-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
TS3A5018DGVR 296-17610-2-ND — | 10-Ohm SPDT Analog TS5A4594DCKR 296-17706-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 90 75 60 
ка а | m NEW! ee Е TE арабаў, TS5A4594DCKR 296-17706-2-ND — |5V Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
- -1- m nalog Switc! - d 1 В x ЕЕ г 7] 
TS3A5018DR 296-17611-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch NEW'...16-S0IC 1137.50/2,500 T 286 ОТАШ > T аа NEW ЫҚ "e 
TS3A5018PWR 296-17612-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog ШЕШ ae 
SWE NEW! ме a c om TS5A4595DCKR 296-17708-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 90 75 60 
Те : ў ë TS5A4595DCKR 296-17708-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
TS3A5018PWR 296-17612-2-ND ТЕСТІ AD тарт 595 009 008 TS5A4596DBVR 296-17709-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 90 75 60 
Seen са й = TS5A4596DBVR 296-17709-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
teehee LEE Quad SPOT Wido- Bandwiath 138 141 в | Т55М5960СКВ 296-17710-1-ND | 5V Analog Switch NEW: 90 75 60 
TS3L100DBQR 296-17354-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth ` ў р й TS5A4596DCKR 296-17710-2-ND | 5V Analog Switch NEW: 1170.00/3,000 
LAN Switch.. 1770.00/2,500 TS5A4597DBVR 296-17711-1-ND | 5V Analog Switch NEW! 90 75 60 
TS3LTOORGYR 296-17309-1-ND TS5A4597DBVR 296-17711-2-ND  |5V Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
138 111 .83 TS5A4597DCKR 296-17712-1-ND 5V Analog Switch NEW! .90 gy 150) 
TS3L100RGYR 296-17302-2-ND TS5A4597DCKR 296-17712-2-ND | 5V Analog Switch NEW! 1170.00/3,000 
719.00/1,000 TS5A23166DCUR 296-17906-1-ND | Analog Switch NEW! 102 85 68 
TS3L110DBQR 296-17392-ND TS5A23166DCUR 296-17906-2-ND | Analog Switch NEW'.... 1326.00/3,000 
188 150 143 TS5L100DBQR 296-17040-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
TS3L110DR 296-17455-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T Switch.. 138 1311 83 
LAN Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. аА ә TS5L100DBOR 296-17040-2-ND | Quad SPOT Wide Bandwidth LAN 
- ) zn b Switch... 1770.00/2,500 
753111008 296-17455-2-ND T TS5L100PWR 296-17041-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
LAN Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. Switch... 438 diii 88 
Mux/Demux NEW? ... -16-5016 2400.00/2,500 TS5L100PWR 296-17041-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
TS3L110RGYR 296-17456-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 107100 Base-T Switch... 1438.00/2,000 
TAM ӘНІ. Ditferonnal 8-Ch. to 4-Ch. Е TS5L100RGYR 296-17042-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
| : : : Switch .. 138 131 83 
TS3L110RGYR 296-17456-2-ND e peti High Bandwi TS5L100RGYR 296-17042-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth LAN 
witch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
MuxDemux МЕЙЛ... БШШШ TS5V330DBOR 99¢-17088-1-ND | Quad SPOT Wide Bandwidth Video күл 
TS3L301DGGR 296-17533-1-ND — | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux Switch. 4100 9 74 
LAN Switch 228 182 137 : : : 
TS3L301DGGR 290-17533-2-ND | 16-Bit to 8- TS5V330DBQR 296-17089-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
LAN Switch 2366.00/2,000 Switch... 180002500 
TS3L301DGVR 296-17534-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux j TS5V330PWR 296-17043-1-ND POL Wide Bandwidth Video ЕН au m om 
LAN Switch 228 182 137 Í d : Í : 
TESGUIDGVR 206-17534-2-ND | 16-Bit To 8-Bit SPOT Ming бан TS5V330PWR 296-17043-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
LAN Switch 2366.00/2.000 Switch... 16-Т550Р 974.00/2,000 
TS3V330RGYR 296-17053-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwi TS5V330RGYR 296-17090-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
Switch 110 92 74 Switch .. 110 92 74 
TS3V330RGYR 296-17053-2-ND Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5V330RGYR 296-17090-2-ND Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
Switch 487.00/1,000 487.00/1,000 
TS3V340DB0R 296-17815-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 
Video Switch NEW? .. 183 146 110 
TS3V340DBQR 296-17815-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 
Video Switch NEW? .. 2335.00/2,500 
TS3V340DGVR 296-17816-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth Ta Digi-Key Price Each 
Video Switch NEW! . ЕЛ 183 146 110 Part Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
TS3V340DGVR 296-17816-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth ў т ioi i i w 
Video Switch MEWE. " 1898.00/2.000 DIR1703E-ND DIR1703E-ND Digital Audio Interface Receiver............ 28-SSOP 428 342 2.66 
TS3V340DR 296-17817-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 
Video Switch NEW?...... 183 146 110 
TS3V340DR 296-17817-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TEXAS INSTRUMENTS DIGITAL LOGIC 
Video Switch NEWE.. 2335.00/2,500 a Digi-Key HOES 
TS3V340PWR 296-17818-1-40 | Quad SPDT High Bandwidth д «m 
Video Switch NEWI.............16-TSS0P 183 146 140 EartiNoS Pari Ng: Description В АҒЫ з 
TS3V340PWR 296-17818-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 4000 Family 
Video Switch NEW........... 16-TSSOP 1898.00/2,000 CD4001BE 296-2028-5-ND |СМ05 Quad 2-Input NOR Gate ... 50 40 30 
TS5A1066DBVR 296-17585-1-ND | Bilateral Single Analog CD40018M 296-3500-5-ND [CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 
Switch NEW? $0Т-23-5 178 465 52 CD4001BNSR 296-12627-1-ND | CM0S Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 
TS5A1066DBVR 296-17585-2-ND | Bilateral Single Analog CD40018NSR 296-12627-2-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate 280.00/2,000 
Switch NEW'............... ...S0T-23-5 1014.00/3,000 CD4001BPWR 296-14076-1-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate 50 40 30 
TS5A1066DCKR 296-17586-1-ND ТП Single Analog sns NE > CD4001BPWR 296-14076-2-ND |CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-Т550Р 280.00/2,000 
E 8001295  . і : CD4001UBE 296-14077-5-ND | CMOS Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 50 40 30 
TS5A1066DCKR 296-17586-2-ND — | Bilateral Single Analog CD4002BE 296-2029-5-ND | Dual 4-Input NOR Gate. 4-Dip 50 40 30 
Switch NEW!. ...S01-23-5 1014.00/3,000 CD4002BNSR 296-14078-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate 4-50: 50 40 30 
TS5A2053DCTR 296-17750-1-ND Single Channel 10-Ohm SPOT Analog UND CD4002BNSR 296-14078-2-ND | Dual 4-Input NOR Gate. 4-50Р 280.00/2,000 
ҮШ РТА ў d К 
| CD4002BPWR 296-14239-1-ND | Dual 4-Input NOR Gate A4TSSOP 50 40 30 
TS5A2053DCTR 296-17750-2-ND Single Channel 10-Ohm SPDT Analog CD4002BPWR Bee OREN Dual Ain Ў 
put NOR Gate 14-Т550Р 280.00/2,000 
Switch NEW! .... 1131.00/3,000 А 
К EN ў CD4007UBE 296-3501-5-ND |Dual Complementary Pair Plus Inverter . 50 40 30 
TS5A2053DCUR 296-17751-1-ND single Channel 103 -Ohm SPDT Analog | svssop сое CD4007UBM 296-3502-5-ND |Dual Complementary Pair Plus Inverte 50 4 30 
TEERHESSCUE SSETESUCEND Sade брата fü Ohr SPOT Anal Ë : ` CD4009UBE 296-2030-5-ND |Hex Inverter Buffer... u 50 40 30 
s Kau `: nalog PE 1131.00/3.000 CD4009UBPWR 296-14240-1-ND | CM0S Hex Buffer/Converter. 16-7550р 50 40 30 
YeSA2DGGDGUR 296-17877-1-ND | Dual Channel 10:0 SPST Analog ац CD4009UBPWR 296-14240-2-ND | CM0S Hex Buffer/Converter 16-Т550Р 280.00/2,000 
Switch NEW! G ss a CD4010BE 296-2160-5-ND [Нех Buffer/Converter. .16-Dip 48 36 27 
TS5A2066DCUR 296-17877-2-ND. | Dual Channel 10 ў E Í CD4010BPWR 296-14084-1-ND |Hex Buffer/Converter 46-TSSOP 50 40 30 
Switch NEW)... 1131.00/3,000 CD4010BPWR 296-14084-2-ND [Нех Buffer/Converter 16-TSSOP 280.00/2,000 
TS5A3154DCUR 296-17878-1-ND | SPDT Analog Switch NEW! 87 73 58 С04011ВЕ 296-2031-5-М0 Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 
TS5A3154DCUR 296-17878-2-ND | SPDT Analog Switch NEW! 1131.00/3,000 CD40118M 296-3507-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14806 50 40 30 
17587-12 " CD40118M96 296-14474-1-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate. 14-306 50 40 30 
кыа EET oo CD4011BM96 296-14474-2-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gat 14-501С 337.50/2,500 
Switch МЕМ/............... 105 88 70 -14474-2-ND | Quad 2-Inpu! ate. - 50/2, 
TS5A3157DBVR 296-17587-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog CD4011BNSR 296-14085-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 4-50Р 50 40 3 
Switch NEW'................... 1365.00/3,000 CD4011BNSR 296-14085-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 4-50Р 280.00/2,000 
TS5A3157DCKR 296-17588-1-ND 10-Ohm SPDT Analog CD4011BPWR 296-12759-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-Т550Р 50 40 30 
Switch NEW'................ 105 88 70 CD4011BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Т550Р 280.00/2,000 
TS5A3157DCKR 296-17588-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog CD4011UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate ip 50 40 530 
Switch NEW?.... 1365.00/3,000 CD4011UBM 296-14245-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 
TS5A3159DBVR 296-17319-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch. аз 78 62 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx ТЕГЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. i 25 100 
CD4012BE 296-2032-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 CD4043BNSR 296-14105-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch. 55 44 33 
CD4012BM96 296-14246-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 CD4043BNSR 296-14105-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch. 6-50Р 308.00/2,000 
CD4012BM96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 337.50/2,500 CD4043BPWR 296-14106-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch A6-TSSOP 55 44 .33 
CD4012BNSR 296-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 CD4043BPWR 296-14106-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4012BNSR 296-14087-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 280.00/2,000 CD4044BE 296-2051-5-ND | Quad NAND R/S Latch 16-Dip 60 45 24 
CD4013BE 296-2033-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop. 50 40 30 CD4044BNSR 296-12762-1-ND | Quad NAND R/S Latch. 6SOP 52 39 30 
CD4013BM 296-12972-5-ND | Dual CM0S D-Type Flip-Flop. 50 40 30 CD4044BNSR 296-12762-2-ND | Quad NAND R/S Latch. 6-50Р 346.00/2,000 
CD4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 40 20 CD4045BE 296-3512-5-ND |21-Stage Counter. .16-Dip 44  .36 27 
CD4013BNSR 296-14088-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 280.00/2,000 CD4045BPWR 296-14107-1-ND | 21-Stage Counter. 16-TSSOP 4 36 27 
CD4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual CM0S D-Type Flip-Flop. 50 40 30 CD4045BPWR 296-14107-2-ND |21-Stage Counter. 16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4013BPWR 296-14089-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop.. 280.00/2,000 CD4046BE 296-2052-5-ND | Micropower Phase Lock Loop. ...16-Dip 52 39 ў 
CD4014BE 296-2034-5-ND | 8-Stage Static Shift Register .. 56 42 32 CD4046BNSR 296-14108-1-ND | Micropower Phase Lock Loop. 16-50Р 5 39 30 
CD4014BPWR 296-14248-1-ND | 8-Stage Static Shift Register . 48 36 27 CD4046BNSR 296-14108-2-ND | Micropower Phase Lock Loop. 6-50Р 346.00/2,000 
CD4014BPWR 296-14248-2-ND | 8-Stage Static Shift Register . 320.00/2,000 CD4046BPWR 296-14109-1-ND | Micropower Phase Lock Loop. .16-TSS0P 52 39 3 
CD4015BE 296-2035-5-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register . 48 36 27 CD4046BPWR 296-14109-2-ND | Micropower Phase Lock Loop. 16-TSSOP 346.00/2,000 
CD4015BPWR 296-14090-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register . 48 19677 27. CD4047BE 296-2053-5-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4015BPWR 296-14090-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register . 280.00/2,000 Multivibrator 55 44 33 
CD4016BE 296-2036-5-ND | Quad Bilateral Switch. 48 36 2 CD4047BNSR 296-14110-1-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BM 296-14250-5-ND | Quad Bilateral Switch . 55 4 33 Multivibrator 50 40 30 
CD4016BNSR 296-14092-1-ND | Quad Bilateral Switch. 55 44 33 CD4047BNSR 296-14110-2-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BNSR 296-14092-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 Multivibrator 308.00/2,000 
CD4017BE 296-2037-5-ND 10 Decade Counter/Divider 48 36 27 CD4047BPWR 296-13642-1-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4017BNSR 296-14094-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 50 4  .30 Multivibrator 14-Т550Р 50 40 .30 
CD4017BNSR 296-14094-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 308.00/2,000 CD4047BPWR 296-13642-2-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4017BPWR 296-14252-1-ND | 10 Decade Counter/Divider. 50 40 .30 Multivibrator 14-TSS0P. 308.00/2,000 
CD4017BPWR 296-14252-2-ND | 10 Decade Counter/Divider. 308.00/2,000 CD4048BE 296-2054-5-ND |Expandable 8-Input Gate 16-Dip 55 44 33 
CD4018BE 296-14236-ND | CMOS Presettable Divide-by: 56 42 3 CD4049UBE 296-2055-5-М0 | Hex Inverting Buffer/Converter ip 48 36 2 
CD4018BNSR 296-14095-1-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter 48 36 27 CD4049UBNSR 296-14112-1-ND | Hex Inverting Buffer/Converter 50 40 30 
CD4018BNSR 296-14095-2-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter 320.00/2,000 CD4049UBNSR 296-14112-2-ND | Hex Inverting Buffer/Converter 308.00/2,000 
CD4019BE 296-2038-5-ND Quad AND/OR Select Gate 48 36 7 С04050ВЕ 296-2056-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 48 36 27 
CD4020BE 296-2039-5-ND dT Binary "aus CD4050BDWR 296-14270-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 50 A0 3й 
ounter/Divider.... E E n = -2-| ч і 
CD4020BNSR  [298-14097-1-ND 14-bit Ripe Carry Binary абавя: | 298-14113-1-ND Hex Non-Inverting Винен Сотела во E" 
ТЕНИЙ О а ОЮ EO Шш CD4050BNSR 296-14113-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter 308.00/2,000 
š zd $ hu CD4051BE 296-2057-5-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 52 50 40 
ВЕ Е m ет ue т 320002000, CD40518M96 296-14271-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 48 36 27 
= -9-! -otage Static Shi gister .. E А + т Ер - 
CD4021BM 296-14255-5-ND | 8-Stage Static Shift Register i d E ded ECOLE a Channel Ааа: Max Dem бап 
CD4021BPWR 296-14256-1-ND |8-Stage Static Shift Register . 55 44 33 СЕМЕ в. ў i | З 
ие CD4051BNSR 296-14115-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-S0P 320.00/2,000 
ТЫ Бара 8-Stage Static Shift Register. SIS eatem CD4051BPWR 296-11993-1-ND | 8- Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 48 — 36 27 
CD4022BNSR 296-14098-1-ND | Octal Counter/Divider 45 36 27 і ; | : 
ШІ CD4051BPWR 296-11993-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 320.00/2,000 
(i sn EE ER 08 ИН P о CD4051BOPWRQI “|296-17760-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demux NEW!..16-TSSOP 52 39 30 
ОВР, И Ала COUOT URATO: 4 3 2 CD4051BQPWRQ1 296-17760-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux NEW! ...16-TSSOP 344.00/2,000 
ШО АШ Octal Counter/Divider . 34600/21000 CD4052BE 296-2058-5-ND |4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 48 36 27 
CD4023BE 296-2041-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat в 65 м 0 р ШЕ ; : 
ЗЕЯ О ОЛ Т Triple 3n ut NAND Gah d d» m CD4052BM96 296-14272-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-506 — 50 40 30 
CD40238NSR. саш. Тотой NAND з S = =: CD4052BM96 296-14272-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 372.50/2,500 
CD4024BE 296-2042-5-ND |7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 48 36 27 Сов ССБ a аса аа апара MuxDemux Hed 7 АЕО? aa 
CD4024BM96 296-14258-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter. 50 40 30 anne Ала Og viUx Lamux С 
CD4024BM96 В] МЕЗІ | CD4052BPWR 296-14273-1-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux A6TSSOP 55 — 44 33 
- -2-) -Stage, Ripple-Carry Binary Counter. 372.50/2,500 
CDAQ24BPWR aeree m 7-Stage Ri à CD4052BPWR 296-14273-2-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 308.00/2,000 
- -1- -Stage, Ripple-Carry Binary Counter .50 40  .30 н А 
= т CD4053BE 296-2059-5-ND |Triple 2-Channel Analog Mux/Demu ...16-Dip 55 44 33 
CD4024BPWR 296-12760-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 308.00/2,000 CD4053BM96 296-14274-1-ND | Tri 
CD4025BE 296-2043-5-М0 | Triple 3-Input NOR Gate. 50 40 30 5 -14274-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.......16-SOIC — .50 — 40 30 
CD4025BM96 296-14100-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 50 40 30 CD4053BM96 296-14274-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux . 16-5016 372.50/2,500 
CD4025BM96 296-14100-2-ND T Die SEDE NOR Gate ^^ 337 50/2.500 CD4053BPWR 296-14117-1-ND | Triple 2-Channel Analog Мих/Оетих......16-1550Р 55 44 33 
2. ге R рые CD4053BPWR 296-14117-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.......16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider . 75 63 50 CD4054BE 296-3514-5-ND | CMOS 4-Segment LCD Driver 16-Dip 52 39 30 
CD4026BPWR 296-14261-1-ND | Decade Counter/Divide 35 Ф 50 = = : = : 
CD4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divide 666.00/2,000 CD4055BE 296-14275-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Drive 16-Dip 72 54 Al 
CD4027BE 296-2044-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo ББ 44 33 CD4056BE 296-14118-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Drivel 6-Dip 56 4 .3 
CD4027BM 296-3511-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop 55 44 33 CD4059AE 296-3515-5-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counte 24-Dip 2.48 198 1.49 
і CD4060BE 296-2060-5-ND |14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4027BNSR 296-14101-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 50 40 30 о ei d m m 
CD4027BNSR 296-14101-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 308.00/2,000 ВОИ 296-14119-1-ND | T4-Stage Ripple Сойер" р M : : 
CD4027BPWR 296-14262-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 55 44 38 poste -Stage | 
CD4027 BPWR 296-14262-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 308.00/2,000 and Oscillator.................. 16-TSSOP — 55 44 33 
CD4028BE 296-2045-5-ND | BCD-to-Decimal Decoder 50 38 29 CD4060BPWR 296-14119-2-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4028BM96 296-16702-1-ND | BCD-to-Decimal Decode 50 40 30 "— ОНО 4200 0201807. и Я ш 
rr КЕПШЕ BCD-to-Decimal Decode EEEN CD4063BNSR СТТ та Mons erem 850 с т 36 
CD4028BNSR 296-12724-1-ND | BCD-to-Decimal Decod 50 40 30 -14121-1-ND | 4- ч : - 
PD40DSBNSR Bae oe OTE ЦЫ BCD-to- Decimal Decoder 30800/2,000 CD4063BNSR 296-14121-2-ND | 4-Bit Magnitude Comparato 6-S0P 426.00/2,000 
CD4029BE 296-2046-5-ND |Preset Up/Down Binary Counter. MONEO С04066ВЕ 296-2061-5-ND | Quad Bilateral Switch 55 44 33 
CD4029BPWR 296-17105-1-ND | Preset Up/Down Binary Counter 55 4 33 CD4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switch .. 55 44 33 
CD4029BPWR 296-17105-2-ND | Preset Up/Down Binary Counter. 308.00/2,000 CD4066BM96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switch 55 4 33 
CD4030BE 296-2047-5-ND Quad Exclusive OR Gate. as 38 27 CD4066BM96 296-14475-2-ND | Quad Bilateral Switch 372.50/2,500 
CD4030BM 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 55 44 33 CD4066BNSR 296-14122-1-ND | Quad Bilateral Switch 55 44 33 
CD4030BNSR 296-14102-1-ND | Quad Exclusive 0R Gate 50 40 30 CD4066BNSR 296-14122-2-ND | Quad Bilateral Switch n 308.00/2,000 
CD4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 308.00/2,000 CD4066BPWR 296-14123-1-ND | Quad Bilateral Switch .14-Т550Р 5 44 3 
CD4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gate т О з CD4066BPWR 296-14123-2-ND | Quad Bilateral Switch .. 14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 308.00/2,000 CD4067BE 296-3517-5-ND |Single 16-Channel Analog Mux/Demu 135 143 .90 
CD4033BE 296-14264-5-ND | Decade Counter/Divide 16-Dip 144 120  .96 CD4068BE 296-14124-5-ND | 8-Input NAND/AND Gate . 48 36 27 
CD4034BE 296-14237-ND |СМ05 8-Stage Static Bidirectional Parallel/Serial CD4068BM96 296-15355-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate. ЖЫ 37 26 
Input/Output Bus Register 153 122 92 CD4068BM96 296-15355-2-ND |8-Input NAND/AND Gat 305.00/2,500 
CD4035BE 296-2163-5-ND |CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4068BNSR 01 Sah) 8-Input NAND/AND Gat COMMO = 
Out Shift Register .... 144 120 596 CD4068BNSR 296-14125-2-ND | 8-Input NAND/AND Gat 252.00/2,000 
CD4035BPWR 296-14267-1-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4069UBE 296-3518-5-ND |Hex Inverter . 55 44 33 
Out Shift Register .... 144 120 96 CD4069UBM 296-3519-5-ND 55 44 33 
CD4035BPWR 296-14267-2-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel CD4069UBM96 296-14476-1-ND 50 40 30 
Out Shift Register ............... 1276.00/2,000 CD4069UBM96 296-14476-2-ND 372.50/2,500 
CD4040BE 296-2048-5-ND | 12-Stage, CMOS Ripply-Carry Binary CD4069UBNSR 296-14126-1-ND 55 44 33 
Counter/Divider.... 48 36 2 CD4069UBNSR 296-14126-2-ND 308.00/2,000 
CD4040BNSR 296-13770-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripply-Carry Binary CD4069UBPWR 296-14127-1-ND 55 44 .33 
Counter/Divider.... а 50 40 30 CD4069UBPWR 296-14127-2-ND 14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4040BNSR 296-13770-2-ND | 12-Stage, CMOS Вірріу-Саггу Binary CD4070BE 296-14128-5-ND | Quad Exclusive OR Gate ...14-Dip 55 44 З: 
Counter/Divider.... 42 308.00/2,000 CD4070BM 296-14276-5-ND | Quad Exclusive OR Gate 45 136 127. 
CD4040BPWR 296-12761-1-ND | 12-Stage, CM0S Ripply-Carry Binary Е DeL MD Guat E o a 46 а ца hint 
Counter/Divider.... ыы 14-Т550Р 5 44 33 7 B 105 шай Exclusive аі 52.00/2, 
CD4040BPWR 296-12761-2-ND | 12-Stage, CMOS Ripply-Carry Binary CD4070BPWR 296-14277-1-ND | Quad Exclusive OR Gat 14-TSSOP — 46 37 26 
Counter/Divider.... 14-TSSOP 308.00/2,000 CD4070BPWR 296-14277-2-ND | Quad Exclusive OR Gat 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD4041UBE 296-2164-5-ND | Quad True/Complement Butfe 14-Dip 72 54 41 С04071ВЕ 296-2062-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. Т4-01р 55 44 33 
CD4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement Buffei 4-1550Р 72 54 41 CD4071BM 296-14278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate . 14-506 45 36 27 
CD4041UBPWR 296-14104-2-ND | Quad True/Complement Buffer... 4-Т550Р 478.00/2,000 CD4071BNSR 296-14130-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 4S0P 46 37 26 
CD4042BE 296-2049-5-ND | Quad D-Type Latch .... .16-Dip 48 36 27 CD4071BNSR 296-14130-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 4-S0P 252.00/2,000 
CD4043BE 296-2050-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Late 16-Dip 484 36 27 CD4071BPW 296-14131-5-ND | Quad 2-Input 0R Gate 14-TSSOP — 45 36 27 
CD4043BDW 296-14269-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch .. 6-506 55 44 33 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Part No. Description Pkg. 4 25 100 
CD4072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-Input OR Gate. 55 4 33 CD4536BNSR 296-14304-1-ND | CMOS Programmable Timer 84 48 36 
CD4072BNSR 296-14132-1-ND | Dual 4-Input OR Gate 46 37 26 CD4536BNSR 296-14304-2-ND | CMOS Programmable Timer 426.00/2,000 
CD4072BNSR 296-14132-2-ND | Dual 4-Input OR Gate 252.00/2,000 CD4541BE 296-2078-5-ND |Programmable Time 55 44 33 
CD4073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. 55 44 33 CD4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Time 55 44 33 
CD40738M 296-3520-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 55 44 33 CD4541BM96 296-3536-1-ND_| Programmable Time 55 44 33 
CD4073BNSR 296-14133-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 55 4 33 CD4541BM96 296-3536-2-ND |Programmable Timer. 372.50/2,500 
БЕГЕН “ЕНЕ а-а BS S 
CD4073BPWR 296-14134-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 55 44 33 -17106-1- г - : : : 
CDADZ3BPWR, 296-14134-2-ND | Triple 3-Input AND Gate essaie CD4543BPWR 296-17106-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder Огічег........16-Т550Р 308.00/2,000 
CD4075BE 296-2065-5-ND | Triple 3-Input OR Gate ` 55 44 : 33 CD4555BE 296-14286-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux ...16-Dip 32 42 32 
г YN я " CD4556BE 296-3537-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux i 56 42 32 
En | >a Ф 49 2 CD4572UBE 296-14287-5-ND | CMOS Hex бабе... ло 8 66 
ple 3-Input ОВ Gate 46 37 26 EE Wm : 
к CD4585BE 296-2080-5-ND |4-Bit Magnitude Comparatoi 56 4 32 
CD4075BNSR 296-14136-2-ND | Triple 3-Input OR Gate 252.00/2,000 CD4724BE 296:2169-5:ND. |8-Bit Addressable Latch 0 45 M 
CD4076BE 296-14137-5-ND | 4-Bit D-Type Register. 60 45 34 E M AS E j j : 
Оши ___ ета u j | er Z: 
CD40778M 296-9406-5-ND | CMOS Quad Exclusive-NOR Gat 55 44 33 CD14538BE 296-14074-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator 64 48 36 
CD4078BE 296-3521-5-МО | 8-Input NOR/OR Gate. 55 44 33 CD14538BNSR 296-14075-1-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator 84 48 36 
cD4078BM 296-14138-5-ND | 8-Input NOR/OR Gate. 55 44 233 CD14538BNSR 296-14075-2-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator.... 426.00/2,000 
CD4078BNSR 296-14139-1-ND | 8-Input NOR/OR Gate 55 44 33 CD14538BPWR 296-12018-1-ND | CMOS Dual Precision Monostable 
CD4078BNSR 296-14139-2-ND | 8-Input NOR/OR Gate 308.00/2,000 Multivibrato 64 48 36 
CD4081BE 296-2066-5-ND | Quad 2-Input AND Gate.. 55 44 33 CD14538BPWR 296-12018-2-ND | CMOS Dual Precision Monostable 
CD4081BM 296-14280-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 55 44 33 Multivibrator 426.00/2,000 
CD4081BNSR 296-14140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 46 37 26 CD40102BE 296-14079-5-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
CD4081BNSR 296-14140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 308.00/2,000 Down Соцпіег.............. 96 72 54 
CD4081BPWR 296-14141-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 46 37 26 CD40102BPWR 296-14241-1-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
CD4081BPWR 296-14141-2-ND | Quad 2-Input AND Gat: 308.00/2,000 Down Counter 96 72 54 
CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 55 4 33 CD40102BPWR 296-14241-2-ND | 2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
CD4085BE 296-3522-5-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert баі 72 54 41 Down Counter 16-Т550Р 638.00/2,000 
CD4085BPWR 296-14143-1-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gat 72 54 41 CD40103BE 296-14080-5-ND san Binary на Syne. еа 
CD4085BPWR 296-14143-2-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate... 478.00/2,000 E I : : : 
CDA08GBE EUM Cats Ger Inu ANDIOR. B С040105ВЕ 296-14242-5-ND | CMOS FIFO Register 6-Dip 128 102 77 
invert Gate 80 6 45 С040106ВЕ 296-3503-5-ND | Hex Schmitt Trigger. 4-Dip 50 40 30 
T Í vam { í Í CD40106BM96 296-14081-1-ND | Hex Schmitt Trigger 14-506 50 40 330 
акна 206 1820 ч, i Me 120 101 eo CD40106BM96 296-14081-2-ND | Hex Schmitt Trigger 14-5016 337.50/2,500 
UC ONE ji Tr e DINE AE us отон n qum, 
CD40938E 296-2068-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 55 44 3 С040107ВЕ 296-3504-5-ND | Dual 2-Input МАМО Buffer/Driver ip 5 4 32 
CD40938M 296-3524-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 55 44 33 CD40107BPSR 296-14083-1-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 56 42 3 
CD4093BNSR 296-14145-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 50 40 30 CD40107BPSR 296-14083-2-ND | Dual 2-Input МАМО Buffer/Driver. 372.00/2,000 
CD4093BNSR 296-14145-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 308.00/2,000 CD40109BE 296-3505-5-ND | Quad Low-High Voltage Level Shift 80 60 45 
CD4093BPW 296-14146-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 55 44 33 CD40109BPWR 296-12163-1-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter. 114 95 76 
CD4093BPWR 296-13873-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 50 40 30 CD40109BPWR 296-12163-2-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter......16-TSSOP 532.00/2,000 
CD4093BPWR 296-13873-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 308.00/2,000 CD40110BE 296-3506-5-ND |Decade Up-Down 
CD4094BE 296-2069-5-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 50 38 29 Counter/Latch/Display Driver.... 6-Dip 150 120 90 
CD4094BPWR 296-13860-1-ND | 8-Bit Shift Register with Latch. 55 4 33 CD40117BE 296-14244-5-ND | Programmable Dual 4-Bit Terminator 4-Dip 84 63 48 
CD4094BPWR 296-13860-2-ND | 8-Bit Shift Register with Latch 308.00/2,000 CD40147BE 296-14247-5-ND | 10-4 BCD Priority Encoder 6-0ір 114 95 76 
CD4097BE 296-3525-5-ND | Diff. 8-Channel Analog Mux/Demux 188 150 113 CD40161BE 296-2170-5-ND |Synchronous 4-Bit Binary Counter... 16-Dip 48 .36 27 
CD4098BE 296-3526-5-ND | Dual Monostable Multivibrator.. 48 5% 27 CD40161BNSR 296-14091-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter . 6-S0P 55 44 33 
CD4098BM 296-16736-5-ND | Dual Monostable Multivibratoi 48 36 227 CD40161BNSR 296-14091-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter . 6-50Р 308.00/2,000 
CD4099BE 296-2070-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 48 136 107, CD40161BPWR 296-14249-1-ND Synchronous 4-Bit Binary Counter.. .16-Т550Р 48 36 27 
CD4099BPWR 296-9407-1-ND | 8-Bit Addressable Latch . 48 3 27 CD40161BPWR 296-14249-2-ND Synchronous 4-Bit Binary Counter. -16-Т55ОР 320.00/2,000 
CD4099BPWR 296-9407-2-ND | 8-Bit Addressable Latch . 320.00/2,000 SAT ТАРЕ сезд8 мра ратуе ното P z a 80 
CD4502BE 296-2166-5-ND | CMOS Strobed Hex Inverter/Buff виа -14251-5- E "Нор. i : : : 
НЕЕ ПО ОЛЫ Strobad Мое ..... |a б Я CD40175BPWR 296-14093-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop. déTSSP 55 44 33 
CD4502BNSR 296-14148-2-ND | Strobed Hex Inverter/Buffer ^ 320.00/2,000 CD40175BPWR 296-14093-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop. 16-TSSOP 308.00/2,000 
n WA CD40192BE 296-3509-5-ND |Presettable Up/Down BCD Counter 
CD4503BE 296-2071-5-ND_| Tri-State Hex Buffer... M86 (Dual Clock with Reset) onp 56 42 3 
CD4504BE БЕЛЕС Hex Valtage-Level Shitte tU М 4H CD40192BNSR 296-14096-1-ND | Presettable Up/Down Counter . 6SOP 56 42 32 
CD4504BM96 296-14150-1-ND | Hex Voltage-Level Shifte 80 60 45 CDA401928NS8 SS SSE NE) P 
à - -2- resettable Up/Down Counter . 6-S0P 372.00/2,000 
CD4504BM96 296-14150-2-ND | Hex Voltage-Level Shifter .. 650.00/2,500 CD40193BE 206:3510-5:ND! | Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifte 80 40 45 (Dual Clock ith Reset) y ЯЗ um E 
CD4504BPWR 296-12010-2-ND | Hex Voltage-Level Shifte 532.00/2,000 CD40193BPWR 296-14253-1-ND | Presettable Up/Down Binary Counter й ` : 
CD4508BE 296-14151-5-ND | Dual 4-Bit Latch .24-Dip 1.55 124 93 (Dual Clock with Reset) .... 16-Т550Р 56 41 92 
CD4510BNSR 296-14152-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. 16-50Р — 48 36 27 CD40193BPWR 296-14253-2-ND | Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4510BNSR 296-14152-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter. 6-50Р 320.00/2,000 (Dual Clock with Reset) .... 16-Т550Р 372.00/2,000 
CD4510BPWR 296-14153-1-ND | BCD Presettable Up/Down Counter 48 36 27 CD40194BE 296-14254-5-М | 4-Bit Bidirectional Univ. Shift Register 6-Dip 92 49 52 
CD4510BPWR 296-14153-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter 320.00/2,000 CD40257BE 296-14259-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .... i 30_ 60 45 
CD4511BE 296-2072-5-ND | BCD-to-7 Segment LED ABT Family 
Latch/Decoder/Driver. 155 44 33 = ТЕЗІ R. 
CDASHBNSR | 2986-3528-1-ND | BCD-to-7 Segment LED SM'AABTI2SDR | 206-1019-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate м 4 3 
Latch/Decoder/Driver Rig 4% ay) SN74ABT125DR 296-1019-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 520.00/2,500 
CD4511BNSR 296-3528-2-ND |BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125DBR 296-3875-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 64 48 36 
Latch/Decoder/Driver 320.00/2,000 SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 426.00/2,000 
CD4511BPWR 296-3529-1-ND | BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125N 296-3876-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 84 48 36 
Latch/Decoder/Driver 48 36 27 SN74ABT125PWR 296-3877-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate ЛА-ТЅ50Р 70 5% 40 
CD4511BPWR 296-3529-2-ND | BCD-to-7 Segment LED SN74ABT125PWR 296-3877-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 468.00/2,000 
Latch/Decoder/Driver 308.00/2,000 SN74ABT125RGYR 296-13888-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .80 60 45 
CD4512BE 296-2073-5-ND | 8-Channel Data Selector. 55 4 33 SN74ABT125RGYR _ | 296-13888-2-М0 | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 266.00/1,000 
CD4512BM96 296-16676-1-ND | 8-Channel Data Selector 55 4 38 SN74ABT126DR 296-1020-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 64 48 36 
CD4512BM96 296-16676-2-ND | 8-Channel Data Selector 372.50/2,500 SN74ABT126DR 296-1020-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 520.00/2,500 
CD4514BE 296-2074-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 1.14 95 76 SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate .64 (48  .36 
CD4514BM 296-14282-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 80 60 45 SN74ABT126DBR 296-3878-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 426.00/2,000 
CD4515BE 296-2168-5-ND_| 4-Bit Latch/Line Decoder 84 70 56 LE 8800 тозе qun Bus чш = = Ші 
CD4515BM 296-14284-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decod 80 50 45 7 -3880-1- Ti-State Quad Bus Buffer Gate : 33 - 
Е 296:2075-5-ND | Binary Up/Down Counter б ав 3% |  SN74ABTI26PWR — | 296-3880-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-1550Р 468.00/2,000 
52258 à ў : { SN74ABT126RGYR |296-13889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 5 80 60 45 
CD4516BPWR 296-3530-1-ND | Binary Up/Down Counter 64 48 36 
CD4516BPWR 296-3530-2-ND | Binary Up/Down Counter `” 426.00/2,000 SN74ABT126RGYR | 296-13889-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 266.00/1,000 
CD4517BE 296-14285-5-ND | Dual 64-Stage Static Shift Register 125 400 75 SN74ABT240ADBR _ |296-3959-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 88 66 50 
CIE рр раву 2 2 | m 447 S "j; 
CD4518BNSR O ID Dual BCD Up Counter E] SN74ABT240ADWR  296-14662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 38 66 50 
CD4518BNSR 296-14157-2-ND | Dual BCD Up Counter 320.00/2,000 | gt à MAT 
b i SN74ABT240ADWR | 296-14662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
CD4520BE 296-2077-5-М0 | Dual Binary Up Counter. 48 36 27 SN74ABT240AN 296-3961-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 88 66 50 
604521ВЕ рабар ND 24-Stage Frequency Divider.. AC Жы SN74ABT240APWR V| 296-3962-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 72 54 
CD4522BE 296-3531-5-ND | Prog. BCD Divide-by-N Counter 48 36 27 SN74ABT240APWR ^ |296-3962-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 638.00/2,000 
CD4527BE 296-3532-5-ND | BCD Rate Multiplier. 48 36 27 SN74ABT241ADBR  |296-3963-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP .88 66 50 
CD4527BNSR 296-14159-1-ND | BCD Rate Multiplier 48 36 27 SN74ABT241ADBR ^ |296-3963-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
CD4527BNSR 296-14159-2-ND | BCD Rate Multiplier 320.00/2,000 SN74ABT241ADW 296-3964-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 — .88 6 50 
CD4527BPWR 296-14160-1-ND | BCD Rate Multiplier 48 36 27 SN74ABT241ADWR | 296-14663-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 88 6 50 
CD4527BPWR 296-14160-2-ND | BCD Rate Multiplier 320.00/2,000 SN74ABT241ADWR ^ |296-14663-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
CD4532BE 296-3533-5-ND | 8-Bit Priority Encoder. MB в м SN74ABT241AN 296-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 88 66 50 
CD4532BPWR 296-14161-1-ND | 8-Bit Priority Encoder. 48 36 27 SN74ABT241APWR | 296-3966-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 96 72 54 
CD4532BPWR 296-14161-2-ND | 8-Bit Priority Encoder. 320.00/2,000 SN74ABT241APWR — |296-3966-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 638.00/2,000 
CD4536BE 296-3534-5-ND | CMOS Programmable Timer . qon ep А (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT244ADBR | 296-1037-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. ай м 41 SN74ABT573APWR ^ |296-4035-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...20-TSSOP 80 50 45 
SN74ABT244ADBR  |296-1037-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 SN74ABT573APWR ^ |296-4035-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT244ADW 296-1038-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 72 54 4 SN74ABT574ADBR |296-4036-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 20-SSOP 72 54 41 
SN74ABT244ADWR | 296-1038-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive T2 84 А SN74ABT574ADBR |296-4036-2-М0 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 478.00/2,000 
SN74ABT244ADWR _ |296-1038-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 SN74ABT574ADW 296-1046-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-506 272 54 41 
SN74ABT244AN 296-3967-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive 2 54 41 SN74ABT574ADWR | 296-1046-1-М0 |Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-506 272 54 41 
SN74ABT244ANSR  |296-15878-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 72 54 41 SN74ABT574ADWR |296-1046-2-ND |Тп-5їаїе Octal D-Type Flip-Flo| 20-SOIC 478.00/2,000 
SN74ABT244ANSR — 296-15878-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 SN74ABT574AGQNR —|296-12088-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-VFBGA 480 60 45 
SN74ABT244APWR | 296-3968-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 40 45 SN74ABT574AGQNR | 296-12088-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-VFBGA 266.00/1,000 
SN ARD STER р Tri-State Octal ыра = SETUL SN74ABT574AN 296-4038-5-М0 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 72 54 41 
- шы ri-otate Octal Bus Ггапзсемег. H К К = -1-! i-! E ip-l - 
SN74ABT245BDBR j 296-1039-2-№0 |Tri-State Octal Bus Transceiver. 478.00/2,000 SN7AABTS7AAPWR | ecg yh om Tri-State Octal D-Type Flip-Flo мына Co 4-40 
! | SN74ABT574APWR ^ |296-4039-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT245BDGVR  |296-3969-1-ND  Tri-State Octal Bus Transceiver . 72 54 41 SN74ABT574ARGYR |296-13892-1-М0 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 
SN74ABT245BDGVR  |296-3969-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 478.00/2,000 SN74ABTS74ARGYR | 296-13892-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop - 7” 26600/1.000 
SNTAABTAASBDW — ПОЛЕ Tri-State Octal Bus Transceiver . ШІ uS а SN74ABT620DBR — |296-4040-1-М0 |Tri-State Octal Bus Transceivel 135 143 90 
SN7AABT24SBDWR Pn Tri-State Octal Bus Transceiver . Lo A SN74ABT620DBR — |296-4040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 1198.00/2,000 
SN74ABT245BDWR ^ |296-1040-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 478.00/2,000 SN74ABT620DW 296-4041-5-ND |Tri-State Octal Bus T n 135 143 90 
SN74ABT245BGONR | 296-12461-1-М0 |Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 төшен аце Tansee VOL I й : 
е No $ n SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 4135 433. 90 
SN74ABT245BGQNR  |296-12461-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 266.00/1,000 SN74ABTG23DBR 296-4043-1-ND | Tri-State Octal Bus Ti i 13 143 90 
SN74ABT245BN 296-3970-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 72 54 4 207 РОВ о теше пед Bie парабак : E: бабра 
SN74ABT245BNSR 296-15879-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 42. 54 41 : | Aa 
SN74ABT245BNSR | 296-15879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 478.00/2,000 SN74ABT629DW Ва ANDIN Tri-State Octal Bus Transceive des dde mU 
SN74ABT245BPWR ^ |296-3971-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 460 45 SN74ABT623DWR — |296-14672-1-М0 | Tri-State Octal Bus Transceive 135 113 — 90 
SN74ABT245BPWR ^ |296-3971-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 532.00/2,000 SN74ABT623DWR — |296-14672-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 1198.00/2,000 
SN74ABT245BRGYR  |296-13890-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 80 60 45 SN74ABT623N 296-4045-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 135 113 .90 
SN74ABT245BRGYR | 296-13890-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 266.00/1,000 SN74ABTBAODBR  FZOBIIDADAIS DM Tri-State Octal Bus Transceive 1) iy 
SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 79 54 41 SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 1198.00/2,000 
SN74ABT273DBR 296-1041-2-ND |Octal D-Type Flip-Flop 478.00/2,000 SN74ABT640DW 296-4047-5-ND_ Tri-State Octal Bus Transceive 135 113 90 
SN74ABT273DW. 296-1042-5-ND |Octal D-Type Flip-Flop 72 54 41 SN74ABT640DWR 296-14673-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 125 100 75 
SN74ABT273DWR 296-1042-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 12 54 41 SN74ABT640DWR 296-14673-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 1300.00/2,000 
SN74ABT273DWR 296-1042-2-ND |Octal D-Type Flip-Flop 478.00/2,000 SN74ABT640N 296-4048-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 135 113 00 
SN74ABT273N 296-3972-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 72 54 А SN74ABT640PWR 296-4049-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 135 113 90 
SN74ABT273PWR 296-3973-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 SN74ABT640PWR 296-4049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT273PWR 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT646ADBR |296-4050-1-МО | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.38 1.15 .92 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...... d 54 M SN74ABT646ADBR 296-4050-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.......24-SSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 478.00/2,000 SN74ABT646ADGVR 296-4051-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DW 296-1043-5-ND Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 72 54 4 SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....24-SOIC 1.38 1.15 .92 
SN74ABT373DWR 296-1043-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 72 54 41 SN74ABT646ADWR |296-14674-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....24-SOIC 138 1.15 .92 
SN74ABT373DWR 296-1043-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 478.00/2,000 SN74ABT646ADWR |296-14674-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-SOIC 1224.00/2,000 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. T2 54 41 SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 138 115 92 
SN74ABT373NSR 296-15880-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 72 54 41 SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 386 1057 02 
SN74ABT373NSR 296-15880-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 478.00/2,000 SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1224.00/2,000 
SN74ABT373PWR 296-4004-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 40 45 SN74ABT646DGVR | 296-4055-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register..... 129 fub &e 
SN74ABT373PWR — |296-4004-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABTG46DGVR ^ |296-4055-2-ND |Tri-St. Octal Виз Transceiver/Register.....24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT74ADBR 296-4005-1-М0 |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 72 54 4 SN74ABT646DW 296-4056-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Register....24-SOIC 1.38 1.15 .92 
EAE АЛЕН 2901005230 ШЕ оси О Туре ШАП » PETERT SN74ABT646NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.....24-Dip 2.48 1.98 1.54 
aiios rI-otate Octal О-Гуре Flip-Flop. : 5 р SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TSSOP 1.38 115 .92 
SN74ABT374ADWR ^ 296-1044-1-№0 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 72 з 41 SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TSSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADWR  |296-1044-2-М0 Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 478.00/2,000 17 И А | й 
i Т SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.......24-SSOP 3.15 2.52 1.96 
SN74ABT374AN 296-4006-5-М0 [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 02 54 M SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ......24-SSOP 3570.00/2,000 
SN74ABT374APWR — |296-4007-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 60 45 SN74ABT651DW 296-4060-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 315 252 1.96 
FARE DEA iu 296-4007-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT651NT 296-4061-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. 215 252 196 
74ABT377ADBR | 296-4008-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 80 60 45 erp А | f 
" SN74ABT652ADBR 296-4062-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver ... 141 148 .94 
SN74ABT377ADBR — /296:4008-2-ND.. Octal D-Type Flip-Flop wiClock Enabl 532.00/2,000 SN74ABT652ADBR  |296-4062-2-ND |Tri-State Octal Registered Transceiver 1250.00/2,000 
SN74ABT377ADWR ^ |296-4009-1-ND |Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable . 80 40 45 Deo 3 l | п 
Т SN74ABT652ADW 296-1047-5-ND |Tri-State Octal Registered Transceiver 141 118  .94 
SN74ABT377ADWR  |296-4009-2-ND [Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable . 532.00/2,000 SN74ABT652ADWR |296-1047-1-М0 | Tri-State Octal Registered Transceiver 138 1140 83 
SN74ABT377AN 296-4010-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 80 60 45 SN74ABT6S2ADWR HOGERIDERSOAN MT Tri-State Octal Reoistered Ti : ЕТТІ! 
SN74ABT377APWR  |296-4011-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 88 66 550 S e Vela neg istered: азов мег ICs] 
S En f nam SN74ABT652ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 138 440 83 
SN74ABT377APWR |296-4011-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 586.00/2,000 SNTABTGS2DBR s OU APA Tr State Octal Registered T ! MS dm m 
SN74ABTS33ADBR |296-4012-1-М0 |Tri-State Transparent D-Type Latch .. 80 60 45 АВТО P a Г Slate Octal Registered Transceiver нк TE 
5 төл T = SN74ABT652DBR 296-4064-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 1250.00/2,000 
SN74ABT533ADBR 296-4012-2-ND Tri-State Transparent D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT652DW 206-4065-5-ND | Tri-State Octal Registered Т H 1417118 94 
SN74ABT533ADW 296-4013-5-ND |Tri-State Transparent D-Type Latc! 80 60 45 Плаха Dela egistered: 1тапесв/уег. В : S 
SN74ABT533ADWR 296-4013-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latc| ӨН „60 45 SN74ABT652DWR 296-4065-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 141 118 94 
SN74ABT533ADWR 296-4013-2-ND Tri-State Transparent D-Type Latc| 532.00/2,000 SN74ABT652DWR 296-4065-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 1250.00/2,000 
SN74ABT533APWR 296-4014-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latc 88 66  .50 SN74ABT652NT 296-4066-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register... 141 148 94 
SN74ABTS33APWR | 296-4014-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch 586.00/2,000 SN74ABT657ADBR Гаа Tri-State 6-Bit Octal Transceiver 
SN74ABTS34ADBR [296-4015-1-МО | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 460 45 with Parity Generator ......... 205 164 123 
SN74ABT534ADBR | 296-4015-2-М0 |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 532.00/2,000 SN74ABT657ADBR ^ |296-4067-2-ND  Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534ADW 296-4016-5-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 1.05 lod 70 with Parity Generator ..... 2132.00/2,000 
SN74ABT534ADWR  |296-4016-1-М0 [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT657ADW 296-4068-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534ADWR “|296-4016-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 with Parity Generator ........ 205 1.64 123 
SN74ABT534APWR — |296-4017-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 88 66  .50 SN74ABT657ADWR | 296-14676-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT534APWR |296-4017-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 586.00/2,000 with Parity Generator .... 205 1.64 123 
SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 80 60 45 SN74ABT657ADWR 296-14676-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT540DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 532.00/2,000 with Parity Generator .... 2132.00/2,000 
SN74ABT540DW 296-4023-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver .. .80 60 45 SN74ABT657ANT 296-4069-5-ND |Tri-State 8-Bit Octal Transceiver 
SN74ABT540DWR 296-14667-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .80 0 45 with Parity Generator 2.05 1.64 123 
SN74ABT540DWR 296-14667-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 SN74ABT821ADBR 296-4088-1-ND |Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 146  .87 
SN74ABTS40N 296-4024-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 SN74ABT821ADBR |296-4088-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 
5М74АВТ5418088 | 296-4025-1-М0 |Tri-State Octal Buffer/Drive 80 40 45 SN74ABT821ADW — |296-4089-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 146 87 
SN74ABT541BDBR — |296-4025-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 SN74ABT821ADWR ^ |296-14677-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 146 87 
SN74ABT541BDW 296-4026-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 40 45 SN74ABT821ADWR “|296-14677-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 
БИДІ Pepe Tr State coal s dus 80 АА n) SN74ABT821ANT 296-4090-5-ND |Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 146 87 
е "n ri-otate Octal Butfer/Drivel д i ў n 
í ы ç SN74ABT823DBR 296-1048-1-ND |Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 Я 37 
В п WE ш ш eae 3 B Ші SN74ABT823DBR 296-1048-2-ND |Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 
-4028-1- 4 : : - SN74ABT823DW 296-4091-5-ND |Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 
SN74ABT541BPWR ^ |296-4028-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 586.00/2,000 “Ann PEST. арк рые D eoe diction 
i h SN74ABT823DWR 296-14678-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 
SN74ABT543ADBR 296-4029-1-ND |Tri-State Octal Registered Transceivei 190 75 .60 5 S Li ғ in- 
! | j SN74ABT823DWR 296-14678-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. 1508.00/2,000 
SN74ABT543ADBR 296-4029-2-ND |Tri-State Octal Registered Тгапѕсеіме! 798.00/2,000 = Š = 
n TA Ж і Н SN74ABT823NT 296-4092-5-ND |Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 146 87 
SN74ABT543ADW 296-4030-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver . .90 sus Aci) " б ө 
- - - SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 145 116 487 
SN74ABT543ADWR 296-14669-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver . 890 Б 869 z EU L. ev n 
! | | SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 1508.00/2,000 
SN74ABT543ADWR 296-14669-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver . 798.00/2,000 ы м И 
deest E $ 4 SN74ABT827DW 296-4095-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 145 146 87 
SN74ABT543ANT 296-4031-5-ND Tri-State Octal Registered Transceiver 135 113 90 SN74ABT827DWR 296-14680-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Dri 145 146 87 
SN74ABT543APWR | 296-4032-1-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceive 90 75 60 В ШШ ` : 2 
SN74ABT543APWR | 296-4032-2-№О |Tri-State Octal Registered Transceive 798.00/2,000 ee E D DERE Ee 02 00У 
м ШЕЕ м м Е DEC 
SN74ABT573ADW 296-1045-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 32. 54 A SN74ABT827PWR 296-4097-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-TSSOP 1508.00/2,000 
SN74ABT573ADWR ^ |296-1045-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 2 54 4 SN74ABT833DW 296-1098-5-ND |8-9 Bit Parity Bus Transceiver . 24-5016 158 1.10 43 
SN74ABT573ADWR  |296-1045-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 478.00/2,000 SN74ABT833NT 296-4099-5-ND | 8-9 Bit Parity Bus Transceiver. 138 1410  .83 
SN74ABT573AGQNR  |296-12087-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 5 8 м SN74ABT841ADBR |296-1049-1-М0 Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latc 138 140  .83 
SN74ABT573AGQNR  |296-12087-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-VFBGA 333.00/1,000 SN74ABT841ADBR |296-1049-2-М0 |Tri-State 10-Bit Bus D-Type Late 1430.00/2,000 
SN74ABT573ARGYR | 296-13891-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-0ЕМ 40 60 45 SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch.. 138 110 83 
SN74ABT573ARGYR | 296-13891-2-М0 | Tri-State Octal D-Type Га 20-QFN 266.00/1,000 SN74ABT841ADWR 296-14681-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch.............. 1.38 140 89 
SN74ABT573AN 296-4034-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.........20-Dip 72 54 M (Continued) 
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BE Digi-Key Price Еасһж ТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT841ADWR ^ |296-14681-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch. 1430.00/2,000 SN74ABT16245ADLR | 296-1026-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 532.00/1,000 
SN74ABT841ANT 296-4101-5-ND |Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch. 24-Пр 1.38 140 23 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .48-TSSOP 1.20 100 .80 
SN74ABT841APWR 296-4102-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch. 4-TSSOP 1.38 110 .83 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT841APWR [296-4102-2-МО | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch. 4-Т550Р 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADL | 296-1029-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 120 100 40 
SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND |Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-550Р 138 110 83 SN74ABT16373ADLR | 296-1029-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 120 100 .80 
SN74ABT843DBR 296-4103-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 24-550Р 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADLR | 296-1029-2-М0 | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 532.00/1,000 
SN74ABT843NT 296-4104-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch. 24-Dip 138 110  .83 SN74ABT16374ADGGR | 296-3900-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop A8-TSSOP 120 1.00 480 
SN74ABT853DW 296-4105-5-ND |8-9-Bit Parity Bus Transceivel A-SOIC 428 342 2.66 SN74ABT16374ADGGR | 296-3900-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop A8-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT853NT 296-4106-5-ND |8-9-Вй Parity Bus Transceivel 24-Dip 428 342 266 SN74ABT16374ADL |296-1030-5-М0 | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 120 100 480 
SN74ABT861NT 296-4109-5-ND |Tri-State 10-Bit Transceiver .. 24-Dip 205 164 123 SN74ABT16374ADLR |296-1030-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 120 1.00 480 
SN74ABT863DBR 296-4110-1-ND |Tri-State 9-Bit Bus Transceivei 24-550Р 205 164 123 SN74ABT16374ADLR |296-1030-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 24-SSOP 2132.00/2,000 SN74ABT16470DGGR | 296-3901-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver......56-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
SN74ABT863DWR 296-4111-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 4-SOIC 205 1.64 123 SN74ABT16470DGGR | 296-3901-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ......56-Т550Р 10000.00/2,000 
SN74ABT863DWR 296-4111-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel 2132.00/2,000 SN74ABT16470DL 296-3902-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 8.00 6.40 5.40 
SN74ABT2240ADBR | 296-3945-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 88 66 50 SN74ABT16500BDGGR | 296-3903-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ....56-TSSOP 236 1.89 147 
SN74ABT2240ADBR | 296-3045-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drivi 586.00/2,000 SN74ABT16500BDGGR |296-3903-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ....56-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74ABT2240ADW | 296-3946-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 6 250 SN74ABT16500BDL | 296-3904-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ......56-550Р 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT2240ADWR | 296-3946-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 — 6 50 SN74ABT16500BDLR  |296-14654-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 26 189 147 
SN74ABT2240ADWR | 296-3946-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16500BDLR | 296-14654-2-М0 | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ... 1339.00/1,000 
SN74ABT2240ANSR — | 296-13128-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABT16501DGGR |296-3905-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 236 189 147 
SN74ABT2240ANSR — |296-13128-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16501DGGR | 296-3905-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 2678.00/2,000 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 98 212 54 SN74ABT16501DLR | 296-1031-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 236 189 147 
SN74ABT2240APWR |296-3947-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 638.00/2,000 SN74ABT16501DLR | 296-1031-2-М0 | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1339.00/1,000 
SN74ABT2241DBR  |296-3948-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 88 6 50 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver A8-TSSOP 138 1.10 483 
SN74ABT2241DBR — |296-3948-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 586.00/2,000 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-2-М0 | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ABT2241DW 296-3949-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 .50 SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei .48-ТУЗОР 1.38 140 .83 
SN74ABT2241DWR | 296-14660-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 6 50 SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74ABT2241DWR | 296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16540ADLR | 296-14655-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 138 110 83 
SN74ABT2241N 296-3950-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver . 88 66 .50 SN74ABT16540ADLR | 296-14655-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 715.00/1,000 
SN74ABT2241PWR ^ |296-3951-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 98 т 54 SN74ABT16541ADGGR | 296-3909-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TSSOP 120 100  .80 
SN74ABT2241PWR  |296-3951-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 638.00/2,000 SN74ABT16541ADGGR | 296-3909-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-Т550Р 1064.00/2,000 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv QR З A SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TVSOP 120 100 40 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-2-М0 Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 478.00/2,000 SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT2244ADWR | 296-3952-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 72 54 Al SN74ABT16541ADL 296-1032-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-SSOP 120 100  .80 
SN74ABT2244ADWR |296-3952-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 478.00/2,000 SN74ABT16541ADLR |296-1032-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-SSOP 120 100  .80 
SN74ABT2244AN 296-3953-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver . 42. 84 41 SN74ABT16541ADLR |296-1032-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-550Р 532.00/1,000 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Drive 80-40 45 SN74ABT16543DGGR | 296-3911-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ......56-TSSOP 120 1.00 .80 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driv 532.00/2,000 SN74ABT16543DGGR | 296-3911-2-ND |Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ......56-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT2245DBR | 296-3955-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 72 54 41 SN74ABT16543DLR “|296-1033-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver.....56-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT2245DBR__| 296-3955-2-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 478.00/2,000 SN74ABT16543DLR |296-1033-2-М0 | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver.....56-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT2245DW 296-3956-5-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver .. 2 54 А SN74ABT16600DLR  |296-3912-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .....56-SS0P 7.00 560 473 
SN74ABT2245DWR | 296-14661-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive T2 54 А SN74ABT16600DLR |296-3912-2-М0 | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ......56-550Р 4375.00/1,000 
SN74ABT2245DWR | 296-14661-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 478.00/2,000 SN74ABT16601DGGR |296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...56-TSSOP 3.94 3.15 245 
SN74ABT2245N 296-3957-5-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 72 54 41 SN74ABT16601DGGR | 296-1034-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ....56-Т550Р 4462.00/2,000 
SN74ABT2245PWR 296-3958-1-М0 |Tri-State Octal Xevr-/Line/MOS Drive 80 40 45 SN74ABT16601DL — |296-3913-5-МО Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .....56-550Р 371 297 231 
SN74ABT2245PWR | 296-3958-2-М0 Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver 532.00/2,000 SN74ABTI6601DLR | 296-14656-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver злі 297 231 
SN74ABT2827DWR  |296-3974-1-М0 | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 487 SN74ABT16601DLR ^ |296-14656-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus T | 2104 00/1.000 
SN74ABT2827DWR | 296-3974-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74ABT166230GGR |296-2914-I-ND | Tri-State 16-81 Bus Transcelver......48-TSSOP 371 28) 23 
SN74ABT2952ADBR 296-3975-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registei 4.50 3.60 2.80 = ЕЙ i- -Bi j E 
| | | SN74ABT16623DGGR |296-3914-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 4208.00/2,000 
ea тсе m oca Pus Transceiver pegiste mu ss ss SN74ABT16623DL — |296-3915-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 371 297 231 
"9278-5- ri-St. Octa] Bus Transcelver/Register.. : ! 2 SN74ABT16623DLR | 296-3915-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Т! iver. 48-550Р 371 297 231 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 450 3.60 2.80 SN74ABT16623DLR — 296-3913-2.ND | Tri-State 16-Bi Bus Transceiver, 48-SSOP 2104.00/1,000 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 5100.00/2,000 SN74ABT16640DGGR | 296-3916-1-М0 | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. A&-TSSOP 548 414 322 
SN74ABT2952ANT 296-3977-5-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registei 4.50 3.60 2.80 = 94] i- -Bi j t 
| us 0 SN74ABT16640DGGR | 296-3916-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 5866.00/2,000 
SN74ABTS400ADWR | 296-4018-1-ND_| Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver . 315 252 1.96 SN74ABT16640DLR | 296-3917-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 548 444 322 
SN7AABTS4O0ADWR |296:4013-221П | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver . 1785.00/1,000 SN74ABT16640DLR | 296-3917-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 2983.00/1,000 
SN74ABT5401DW 296-4019-5-ND |Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver . 1785.00/1,000 i ki " Bi i E 
Д а | SN74ABT16646DGGR |296-3918-1-ND |Tri-St.16-Bit Bus Transcvr/Register....56-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74ABT5402ADWR | 296-4020-1-№О |Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver . 338 270 240 x ҰЙ ja Bi і % 
| ҚЫ | SN74ABT16646DGGR | 296-3918-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr/Register .......56-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74ABT5402ADWR  |296-4020-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver .. 1913.00/1,000 2 4. 1i Bi Н і Ç 
SN74ABT5403DWR 296-4021-1-ND |Tri-State 12-Bit Line/M Dri 338 270 240 SN74ABT16646DLR 296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-SSOP 2.13 1.70 1.28 
раа IS IPSP УВЕ : Е : SN74ABT16646DLR |296-1035-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register .....56-550Р 1105.00/1,000 
AEN" К state 12 Bit Ling Memor Diver. ERE SN74ABT16652DL — |296-3919-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....50-SSOP 293 234 182 
Can st келге Са BUS ГАЛЫ А А н SN74ABT16652DLR | 296-14657-1-М0 | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ABT8245DWR 296-14679-1-М | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 425 341 265 Ы 9. R Bi ; i 
i SN74ABT16652DLR 296-14657-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Registei 1658.00/1,000 
SN74ABT8245DWR 296-14679-2-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 4820.00/2,000 SN74ABT16657DGGR | 296-3920-1-№0 | Tri-State 16-Bit Transceiver 
SN74ABT8543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcwr .... 9.00 7.20 6.08 with Parity Gen/Checker. 56-TSSOP 293 234 182 
SN74ABT8543DW 296-4108-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr...... 9.00 7.20 6.08 : т a = = = 
ein SN74ABT16657DGGR | 296-3920-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 
SN74ABT0646DL ПЗ ны ыны ою 720 808 with Parity Gen/Checker.... 56-TSSOP 3316.00/2,000 
M : ; | SN74ABT16657DLR | 296-3921-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 
SN74ABT8646DW 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal Е i 
i i h Parity Gen/Checker.... 293 234 1.82 
Bus Transceiver/Register 9.00 720 6.08 wit Е 
— SN74ABT16657DLR 296-3921-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 
SN74ABT8652DL 296-4114-5-ND БРАДЕ 500 720: 606 with Parity Gen/Checker.... 1658.00/1,000 
SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr 900 720 608 SN74ABT16821DGGR |296-3922-1-ND | Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop......56-TSSOP 293 234 182 
SN74ABTB952DW 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 900 720 608 SN74ABT16821DGGR | 296-3922-2-ND |Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......56-TSSOP 3316.00/2,000 
SN74ABT8996DW 206-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port : 833 750 665 SN74ABT16821DLR “|296-3923-1-ND |Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Flip-Flo 56-550Р 293 234 1.82 
SN7AABTSSSSDWR — |296:4117-1:ND- | 10-Bit Addressable Scan Port 833 750 665 SN74ABT16821DLR “|296-3923-2-ND |Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Flip-Flo 56-550Р 1658.00/1,000 
SN74ABT8996DWR | 296-4117-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 7 12350:00/2,000 SN74ABT16823DGGR |296-3924-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop....56-TSSOP 2.38 1.90 143 
SN7AABTB99GPWR ^ |296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port 833 750 665 SN74ABT16823DGGR |296-3924-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Ейр-Рюр......56-Т55ОР 2470.00/2,000 
SN74ABT8996PWR 296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 12350.00/2,000 SN74ABT16823DLR | 296-3925-1-М |Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 56-550Р 2.36 1.89 1.47 
SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 SE ROBES 230800072 Ш Шы о па Flip-Flo ee ga ODIT DA 
SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 (ӘМ DIO TESI p репе à : ў 3 
SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. JEU 100 SSO SNZ4ABT16825DLR _ |296-14658-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Drive 56-SSOP 238 190 143 
SN74ABT16240ADGVR 296-3883-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABT16825DLR | 296-14658-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Drive 56-550Р 1235.00/1,000 
SN74ABT16240ADLR |296-3884-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 120 100 .80 SN74ABT16827DLR 296-3928-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drivel 56-SSOP 2.38 1.90 143 
SN7A4ABT16240ADLR |296-3884-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 SNT ABT ДЫН ED а 56-SSOP ри, 
SN74ABT16241ADGGR |296-3885-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 "990941: ual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver : : : 
SN74ABT16241ADGGR | 296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 5М74АВТ16833018 |296-3929-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 1235.00/1,000 
SN74ABT16241ADGVR | 296-3886-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 SN74ABT16841DL 296-3930-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16241ADGVR | 296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 D-Type Latch ............... 281 225 175 
SN74ABT16241ADL — |296-3887-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 SN74ABT16841DLR — |296-14659-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16241ADLR | 296-14651-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 D-Type Latch . T 281 225 175 
SN74ABT16241ADLR | 296-14651-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 SN74ABT16841DLR — |296-14659-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 D-Type Latch . € 1594.00/1,000 
SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABT16843DGGR |296-3931-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 D-Type Latch................. 56-TSSOP 248 198 154 
SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABT16843DGGR | 296-3931-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADL ^ |296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 D-Type Latch ............... 56-Т550Р 2806.00/2,000 
SN74ABT16244ADLR | 296-1024-1-МО | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 SN74ABT16843DLR | 296-3932-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16244ADLR | 296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 D-Type Latch ............ 248 198 154 
SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 120 100 40 SN74ABT16843DLR | 296-3932-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1064.00/2,000 D-Type Latch .... А 1403.00/1,000 
SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 120 100  .80 SN74ABT16853DLR | 296-3933-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver 7.60 6.08 5.13 
SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1064.00/2,000 SN74ABT16853DLR | 296-3933-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceiver 4750.00/1,000 
SN74ABT16245ADL 296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 120 100  .80 SN74ABT16863DLR 296-3934-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver ............... 56-SSOP 5.80 464 3.92 
SN74ABT16245ADLR | 296-1026-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 120 100  .80 (Continued) 
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BE Digi-Key Price Each» ТЕТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT16863DLR | 296-3934-2-М) | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver... .56-SS0P 3625.00/1,000 SN74ABTH16245DGGR | 296-4124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 120 100 40 
SN74ABT16952DGGR_| 296-3935-1-ND |Tri-St.16-Bit Registered Transceiver .....56-Т550Р 3.26 2.61 2.03 SN74ABTH16245DGGR | 296-4124-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-Т550Р 1064.00/2,000 
SN74ABT16952DGGR_| 296-3935-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ......56-TSSOP 3698.00/2,000 SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TVSOP 120 100 40 
SN74ABT16952DLR | 296-3936-1-МО | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver.......56-SSOP 326 261 2.03 SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16952DLR _ |296-3936-2-ND |Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ......56-550Р 1849.00/1,000 SN74ABTH16245DL _ |296-4126-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.20 100 80 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3037-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DL | 296-1446-5-М | Tri-State 12-24 Bit Мих D-Type Latch....56-S80P 175 140 1.05 
Bus Transceiver ... ...56-TSS0P 7.80 624 5.27 SN7AABTH16260DLR |296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Мих D-Type Latch......56-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3937-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16260DLR |296-1446-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Мих D-Type Latch......56-SS0P 910.00/1,000 
Bus Transceiver ... ......56-TSS0P 9750.00/2,000 SN74ABTH16460DGGR | 296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch.....56-TSSOP 7.70 6.16 5.20 
SN74ABT18245ADL — |296-3938-5-ND | Scan Test Device wi SN74ABTH16460DGGR | 296-4127-2-ND | Tri-State 12-24 Ви Мих D-Type Latch......56-TSSOP 9626.00/2,000 
Bus Transceiver... 740 624 527 SN74ABTH16460DL | 296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Мих D-Type Latch......56-SSOP 7.70 616 520 
5М74АВТ18245АПІН |296-3938-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DGGR | 296-4129-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......56-TSSOP 5.20 416 3.51 
Bus Transceiver 7.80 624 527 SN74ABTH16823DGGR | 296-4129-2-ND |Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......56-TSSOP 6500.00/2,000 
SN74ABT18245ADLR |296-3938-2-ND | Scan Test Device SN7A4ABTH16823DLR | 296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop....56-SSOP 520 416 3.51 
Bus Transceiver ... 4875.00/1,000 SN74ABTH16823DLR | 296-4130-2-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop .....56-SSOP 3250.00/1,000 
SN74ABT18502PM — |296-3939-ND | Scan Test Device with 18-Bit Registered SN74ABTH32318PN | 296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ Bus Exchang 80-ТОЕР 1458 1313 11.64 
Bus Transceiver... 1499 13.50 11.97 SN74ABTH32501PZ |296-1448-5-М0 |36-Bit Bus Transceiver O0-LOFP 16.50 1540 14.30 
SN74ABT18504PM ^ |296-3940-ND | Ѕсап Test Device with 20-Bit Universal SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 120 1.00 80 
Bus Transceiver... 13.33 12.00 10.64 SN74ABTH162245DGGR | 296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-Т550Р 1064.00/2,000 
SN74ABT18640DGGR |296-3941-1-ND Scan Test Device with 18 Inv ІН s sz z SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. A8-TVSOP 120 100 80 
us Transceiver ... : 567 - ! ! SN74ABTH162245DGVR | 296-4121-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN7AABTIBGAODGGR |296:3941-22117 | Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162245DL | 296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 120 100 80 
Bus Transceiver ... -...56-TSS0P 14202.00/2,000 SN74ABTH162260DLR | 296-1051-1-ND | 12-24-84 Mux D-Type Latch.... 338 270 210 
SN74ABT18640DL — |296-3942-5-ND Í Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162260DLR |296-1051-2-ND |Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch 1913.00/1,000 
Bus Transceiver... 958 863 765 SN74ABTH182502APM | 296-4131-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT18646PM 296-3943-ND Scan Test Device with 18-Bit Registered Universal Bus Transceiver .... 12.66 11.40 10.11 
Transceiver... 15.24 13.73 12.17 ; i F 
SN74ABT18652PM — |296-3944-ND | Scan Test Device with 18-Bit Registered EN74ABTH182504APM | АЛАЙ Scan Test Device with 20-Bit does ado smt 
Transceiver.. 64 15.24 13.73 1217 SN74ABTH182646APM | 296-4133-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 80 Transcelver/Register. 1374 1238 1098 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74ABTH18502APM | 296-4134-ND Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 Universal Bus Transceiver .... 4266 11.40 10.11 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 CUNEO ics with 38 Bi 
SN74ABT162244DL _ |296-1021-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 80 SN74ABTHTBS02APMR iaoe ЕП сап Tes eee n Jes ЧЫЙ b 
SN74ABT162244DLR | 296-1021-1-МО | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100  .80 SN74ABTH18502APMR | 296-14683-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit ў i ) 
SN74ABT162244DLR |296-1021-2-М0 | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 Universal Bus Transceivar. 9386.00/1,000 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 120 100 480 -4135- ice with 20-1 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1064:00/2,000 SN7AABTHTBSOAAPM | ДЙ огап Test Novice with ЗЕ 1266 1140 1011 
И 206-1022 TND Tii Stale 16 Bir Bus Transco ^o а EIL 
SN74ABT162245DLR | 296-1022-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 532.00/1,000 MEM 2 Шаман о 
SN74ABT1625000L | 296-3890-5-М0 | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 371 2.97 231 Transceiver/Register 1374 1238 1098 
SN74ABT162500DLR (296 I IND Tri-State 18-38 Univ. Bus Transceiver Зи. AE 20) SN74ABTH25245DWR | 296-14684-1-ND | Tri-St. 25 Ohm Octal Bus Transceiver 439 351 2.73 
SN74ABT162500DLR |296-14652-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Тгапѕсеіме! 2104.00/1,000 SN74ABTH25245DWR | 296-14684-2-М | Tri-St. 25 Ohm Octal Bus Transceiver 4972.00/2,000 
SN74ABT162501DGGR | 296-3891-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 371 297 231 ABTR Famil 
SN74ABT162501DGGR | 296-3891-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 4208.00/2,000 | "y. 
SN74ABT162501DLR |296-1027-1-№0 | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 371 297 231 SN74ABTR2245DBR | 296-4148-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162501DLR | 296-1027-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2104.00/1,000 Memory Driver................ 72 54 A 
SN74ABT162601DGG |296-3892-1-М0 |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 315 252 196 SN7AABTR2245DBR | 296-4148-2-ND 1. 175002 0 
SN74ABT162601DGGR | 296-3892-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 3570.00/2,000 н 002) 
SN74ABT162601DLR | 296-1028-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 315 252 196 SN74ABTR2245DW ^ |296-4149-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162601DLR | 296-1028-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1785.00/1,000 Memory Driver.............. 79 44 4 
SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-1-ND |Tri-St.18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 293 234 1.82 SN74ABTR2245PWR | 296-4150-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-2-ND |Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 3316.00/2,000 Memory Driver 20-TSSOP — .80 460 45 
SN74ABT162823ADLR | 296-3894-1-М0 | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 298 234 182 SN74ABTR2245PWR | 296-4150-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162823ADLR | 296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop ..... 1658.00/1,000 Memory Driver.. 20-Т550Р 532.00/2,000 
SN74ABT162827ADGGR| 296-3895-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 3.60 288 224 AC Family 
SN74ABT162827ADGGR| 296-3895-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 4080.00/2,000 74AC11004DW 296-4152-5-ND | Hex Inverter... 125 100 75 
SN74ABT162827ADL | 296-3896-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver.. 3.00 2.88 224 74AC11004DWR 296-4152-1-ND | Hex Inverte 125 100 75 
SN74ABT162841DGGR | 296-3897-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 74AC11004DWR 296-4152-2-ND | Hex Inverte 1300.00/2,000 
D-Type Latch 270 216 1.68 74AC11004N 296-4153-5-ND | Hex Inverter . 125 100 75 
SN74ABT162841DGGR | 296-3897-2-ND | Tri-State 20-Bit 74AC11008N 296-4154-5-ND | Quad 2-Input Pos. 125 100 75 
D-Type Latch ... 3060.00/2,000 74AC11008PWR 296-4155-1-ND | Quad 2-Input Pos. AND Gate 16-TSS0P 125 100 75 
SN74ABT162841DL | 296-3898-5-ND_ | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Pos. AND Gate .16-TSSOP 1300.00/2,000 
D-Type Latch ... 270 216 1.68 74AC11032D 296-4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 16-306 125 100 75 
АВТЕ Ғатйу 74AC11032DBR 296-4157-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 16-SSOP 125 100 75 
SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-1-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11032DBR 296-4157-2-ND |Quad 2-Input OR Gate. 1300.00/2,000 
Bus Transceiver ... ..48-CTSS0P 600 4.80 4.05 74AC11032N 296-4158-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 125 100 75 
SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-2-ND | Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11074D 296-4159-5-ND | Dual D-Type Flip-Flo} 125 100 75 
Bus Transceiver ... ...48-TSS0P 7500.00/2,000 74AC11074PWR 296-4160-1-ND | Dual D-Type Flip-Flo} 14-TSSOP 125 1.00 75 
SN74ABTE16245DL ^ |296-9756-5-ND |Tri-State 16-Bit Incident-Wave 74AC11074PWR 296-4160-2-ND | Dual D-Type Flip-Flo} 14-Т550Р 1300.00/2,000 
Bus Transceiver ... 6.00 4.80 4.05 74AC11086D 296-4161-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. ie 1001 15 
SN74ABTE16246DGGR | 296-4119-1-М | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11138N 296-4162-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 150 120 90 
Bus Transceiver 8.20 656 5.54 74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer.. .16-TSSOP 1.50 1.20  .90 
SN74ABTE16246DGGR | 296-4119-2-ND | Tri-State 11-Bit In 74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer. .16-TSS0P 1560.00/2,000 
Bus Transceiver .... 10250.00/2,000 74AC11240DBR 296-4167-1-ND | 0ctal Buffer/Line Driver 24-SSOP 2.25 1.80 1.35 
SN74ABTE16246DL | 296-4120-5-МО |Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11240DBR 296-4167-2-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SS0P 2340.00/2,000 
Bus Transceiver ... 820 656 554 74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP 225 180 135 
SN74ABTE16246DLR | 296-4120-1-М | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-550Р 2340.00/2,000 
Bus Transceiver ... 8.20 656 5.54 74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC 2.25 1.80 1.35 
SN74ABTE16246DLR | 296-4120-2-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Buffer/Line Driver .24-TSSOP 225 1.80 135 
Bus Transceiver ... 5125.00/1,000 74AC11244PWR 296-1000-2-ND | Octal Buffer/Line Driver .24-TSSOP 2340.00/2,000 
ABTH Family 74AC11245DW 296-4170-5-ND 225 180 135 
SN74ABTH245DBR |296-4138-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 32 54 41 74AC16244DGGR 296-15845-1-ND i ine Driver . . 111 93 ла 
SN74ABTH245DBR |296-4138-2-М0 |Tri-State Octal Bus Transceiver. 478.00/2,000 74AC16244DGGR 296-15845-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . A8-TSSOP 984.00/2,000 
SN74ABTH245DGVR | 296-4139-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 22 54 41 74AC16244DL 296-4173-5-М | 16-Bit Buffer/Line Driver . 48-SSOP 111 93 — 74 
SN74ABTH245DGVR | 296-4139-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 478.00/2,000 74АС162440ЕВ 296-14452-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . А8-550Р 111 — .98 — 74 
SN74ABTH245DWR _ |296-4140-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 22 54 41 74AC16244DLR 296-14452-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . 48-SSOP 492.00/1,000 
SN74ABTH245DWR | 296-4140-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 478.00/2,000 T4AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1.35 1.13 .90 
SN74ABTH245N 296-4141-5-М | Tri-State Octal Bus Transceiver. 72 54 А 74AC16374DLR 296-14453-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type FI 48-SSOP 1.35 1.13 .90 
SN74ABTH245PWR ^ |296-4142-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 60 45 74AC16374DLR 296-14453-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type FI 48-SSOP 599.00/1,000 
SN74ABTH245PWR ^ |296-4142-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 532.00/2,000 CD74ACO0E 296-4214-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate .... 4-Dip 0 5 27 
SN74ABTH25245DW  |296-4143-5-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceive 439 351 273 CD74ACO0M 296-4215-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-506 48 36 27 
SN74ABTH25245NT | 296-4144-5-ND |Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceivel 439 351 273 CD74AC00M96 296-4215-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC d 36 27 
SN74ABTH32245PZ | 296-4145-М0 |Tri-State 36-Bit Bus Transceiver ... 15.83 1425 12.64 CD74AC00M96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 390.00/2,500 
SN74ABTH32316PN | 296-4146-ND | Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchanger . 1416 12.75 11.31 CD74AC02M96 296-4216-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-506 48 — 36 27 
SN74ABTH32543PZ |296-4147-\0 | Tri-State 36-Bit Registered Bus CD74ACO2M96 296-4216-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 390.00/2,500 
Transceiver 15.75 14.70 13.65 CD74ACO4E 296-4217-5-ND | Hex Inverter . 48 36 27 
SN74ABTH16244DGGR 296-4122-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 120 100 80 С074АС04М96 296-4218-1-ND | Hex Inverte АВ 9 27 
SN74ABTH16244DGGR | 296-4122-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 1064.00/2,000 С074АС04М96 296-4218-2-ND | Hex Inverte 390.00/2,500 
SN74ABTH16244DL — |296-4123-5-ND |Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 120 1.00 80 CD74ACO5E 296-4219-5-ND | Hex Inverter . 48 36 27 
SN74ABTH16244DLR |296-4123-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 120 1.00 80 С074АС05М 296-4220-5-ND | Hex Inverter.. 48 36 27 
SN74ABTH16244DLR |296-4123-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive .48-SS0P 532.00/1,000 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Each» ТЕТІ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
CD74ACO8M 296-1377-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 48 36 27 SN74AC14D 296-4300-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 39 32 22 
CD74AC08M96 296-14477-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. ШЕ KO 27, SN74AC14DR 296-4300-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 39 32 22 
CD74ACOBMOG 206-14477-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 390.00/2.500 SN74AC14DR 296-4300-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 255.00/2,500 
CD74AC10M96 296-4222-1-ND | Triple 3-Input NAND Gai ав 1002902, SN74AC14N P A NO Hex Schmitt Trigger Inverte а RU СМ 
ULM -— а Tio -Input NAND бав... ASOC 30002950 | SU SPUR [29649022 ND- | HerSommitTrgoerimetr.— а 
МОГ. s Ñ š SN74AC32D 296-1059-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-506 39 32 2 
CD74AC14M96 296-1981-1-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger . 4-SOIC 48 36 27 5 t Š й 
ШЕШ, SN74AC32DR 296-1059-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-506 39 32 22 
CD74AC14M96 296-1981-2-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger . 4-SOIC 390.00/2,500 © TE š Ë 
ў SN74AC32DR 296-1059-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74AC20E 296-4237-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-0р 48 36 27 5. ў Ë 
ОМ В Dual 4-Input NAND Gate Med o v > SN74AC32DBR 296-4317-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 14-5500 39 32 22 
р : š š SN74AC32DBR 296-4317-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 14-550Р 216.00/2,000 
CD74AC32M96 296-1985-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 4-506 48 36 27 SN74AC32N 296-4318-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-Dip 44 — 36 25 
CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 4-501С 390.00/2,500 SN74AC32PWR 296-4319-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-TSSOP — 43 35 24 
CD74AC74M 296-4249-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset 4500 48 36 27 SN74AC32PWR 296-4319-2-ND | Quad 2-Input 0R Gate. .14-TSSOP 238.00/2,000 
CD74AC74M96 296-14484-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset 48 36 27 SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC74M96 296-14484-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset 390.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset. 39 32 22 
CD74AC109M96 296-4221-1-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset. 56 42 3 SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset. 455.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset................. .36 29 20 
CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 56 42 32 SN74AC74DR 296-1063-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC112M 296-4224-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset. 56 42 .3 Flip-Flop with Clear and Preset................. 255.00/2,500 
CD74AC138E 296-4225-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer. 56 42 82 SN74AC74DBR 296-4341-1-ND Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC138M 296-4226-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 56 42 32 Flip-Flop with Clear and Preset ............ 39 9 22 
CD74AC139M96 296-4227-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 56 42 3 SN74AC74DBR 296-4341-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC139M96 296-4227-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 455.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset ........... 216.00/2,000 
CD74AC151M96 296-4228-1-ND | 8-Input Multiplexer. 56 42 32 SN74AC74N 296-4342-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC151M96 296-4228-2-ND | 8-Input Multiplex 6-SOIC 455.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset . 44 36 25 
CD74AC153M96 296-4229-1-ND | Dual 4-Input Multiplexer 650; 56 42 32 SN74AC7ANSR 296-13129-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Ty 
CD74AC153M96 296-4229-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer ^^ 455.00/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset 39 9 22 
CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 60 45 i 34 SN74AC74NSR 296-13129-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC157M 296-4231-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 56 42 32 SIPAACTABWR VETERE Е TRI 216.00/2,000 
CD74AC161M 296-4232-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 56 42 32 Жыла ч dime tan 5 
- " Flip-Flop with Clear and Preset ............. 14-TSSOP 43 35 24 
CD74AC163E 296-4233-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter .60 4 34 SN74AC74PWR 296-1064-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 56 42 32 Flip-Flop with Clear and Preset .14-TSS0P 238.00/2,000 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 455.00/2,500 SN74AC86D 296-4343-5-ND Quad mut Exclusive-OR Gate 14-501C 39 32 22 
A T е ана 14-Dip 40 p a SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate M-SS0P 39 32 2 
2229055: ех D-Type Flip-Flop with Rese ' s E SN74AC86DBR 296-4344-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 14-SSOP 216.00/2,000 
CD74AC238M96 296-4239-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 120 100 .80 SN74AC86N 296-4345-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 14-Di 39 2 2 
CD74AC238M96 296-4239-2-ND 3-8 Line Decoder/Demux 1300.00/2,500 SN74AC86PWR 296-4346-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 14-Т550Р 43 35 24 
CD74AC240M 296-4240-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 SN74AC86PWR 296-4346-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate .M-TSS0P 238.00/2,000 
CD74AC244M96 296-14479-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DBR 296-4303-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 64 48 .36 
Buffer/Line Driver 64 48 36 SN74AC240DBR 296-4303-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-550Р 426.00/2,000 
CD74AC244M96 296-14479-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DW 296-4304-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-506 6 48 .36 
Buffer/Line Driver 426.00/2,000 SN74AC240DWR 296-14686-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-506 464 48 36 
CD74AC245M96 296-14480-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240DWR 296-14686-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 426.00/2,000 
Bus Transceiver ... .80 (460 45 SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip Er 54 41 
CD74AC245M96 296-14480-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC240PWR 296-4306-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 64 48 36 
Bus Transceiver 532.00/2.000 SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-Т550Р 426.00/2,000 
CD74AC253M 296-4242-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux 56 4 32 SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-550Р .50  .38 29 
CD74AC257M 296-4243-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Мих 56 2 32 SN74AC241DBR 296-4307-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-550Р 332.00/2,000 
CD74AC273E 296-1378-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset . 72 54 41 SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-5016 50 348 29 
CD74AC273M96 296-14481-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese 64 48 36 SN74AC241DWR 296-1056-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 50 38 29 
CD74AC273M96 296-14481-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Res 426.00/2,000 SN74AC241DWR 296-1056-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-501 332.00/2,000 
CD74AC280E 296-4245-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker 54 41 31 SN74AC241N 296-4308-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 50 —.38 29 
CD74AC280M96 296-4246-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker. 1. I EY SN74AC241PWR 296-4309-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 55 42 31 
CD74AC280M96 296-4246-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-G : : | ў SN74AC241PWR 296-4309-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-Т55ОР 364.00/2,000 
у GoneretoriGhacker: ROBA SN74AC244DBR 296-4310-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Dri 20-SSOP 64 48 36 
CD74AC373M96 296-14482-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latcl 64 48 36 DUM ri-State Octal Buffer/Line Driver н 1 : a 
©Р74АСЗ7ЗМО6 ООШ INE Tri-State Octal Transparent Latt 426.00/2,000 SN74AC244DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-550Р 426.00/2,000 
! раге Lal SN74AC244DWR 296-1057-1-М | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-506 64 48 36 
DES ADS О шо 08% bas на, 6 P 0 SN74AC244DWR 296-1057-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-501С 426.00/2,000 
Б d 9 £ се ў В Š SN74AC244N 296-4311-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 12 54 41 
С074А0534М96 ЕСШЕ ОИ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 372.00/2,000 SN74AC244NSR 296-4312-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 0-S0P 64 48 36 
И 224248510. Пезиераа Pu те Оте i 2 аў SN74AC244NSR 296-4312-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 0-50Р 426.00/2,000 
-16677-1- 2 Е Е Е SN74AC244PWR 296-4313-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-TSSOP 464 48 36 
CD74AC541M96 296-16677-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 426.00/2,000 SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Т550Р 426.00/2,000 
CD74AC573E 296-1379-5-ND | Octal Transparent Latch . 80 40 45 SN74AC245DBR 296-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SSOP .64 48 .36 
CD74AC573M96 296-14483-1-ND | Octal Transparent Latch л2 54 Al SN74AC245DBR 296-4314-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 426.00/2,000 
CD74AC573M96 296-14483-2-ND | Octal Transparent Latch 478.00/2,000 SN74AC245DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-506 (64 48 .36 
5М74АС000 296-1052-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate .39 32 22 SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-5016 .64 48  .36 
SN74ACO0DR 296-1052-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate C NES 9 SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74ACOODR 296-1052-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 255.00/2,500 SN74AC245N 296-4315-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 12 54 41 
SN74ACOON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate Ш 56 25 SN74AC245PWR 296-4316-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-Т550Р 64 48 36 
SN74ACO0PWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 43 35 24 SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74ACO0PWR 296-4288-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 238.00/2,000 SN74AC373DBR 296-4320-1-М | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SS0P_ 64 48 36 
SN74AC04D 296-1053-5-ND 39 3 22 SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 426.00/2,000 
5М74АС040В. 296-1053-1-ND .39 аў 22 SN74AC373DWR 296-4321-1-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Гас 20-501С .64 48  .36 
SN74AC04DR 296-1053-2-ND 255.00/2,500 SN74AC373DWR 296-4321-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ......20-SOIC 426.00/2,000 
SN74ACO4DBR 296-4289-1-ND 43 35 24 SN74AC373NSR 296-4322-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 20-S0P .64 48  .36 
SN74ACO4DBR 296-4289-2-ND 238.00/2,000 SN74AC373NSR 296-4322-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Гаїс 0-50Р 426.00/2,000 
он, о ENESE m Ш m 
SN74ACO4PWR 296-1054-1-ND 43 35 24 -4323-2- 1-51. ү Isp. Latch ........20- 00/2, 
SN74ACO4PWR 296-1054-2-ND 238.00/2,000 SN74AC374DBR 296-4324-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SSOP 64 48 36 
Core Š SN74AC374DBR 296-4324-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-550Р 426.00/2,000 
SNT4ACOGDBR P СЫП Quad 2-Input AND Gat хш SN74AC374DW 296-1060-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fl 20-506 64 4 36 
SN74ACOBDBR 296-4291-2-ND | Quad 2-Input AND Gate.. 216.00/2,000 FIBRE А О 0а уре FARRO z 4 3 - 
T 2 500 07053 "a M ] Т. 
SN74ACO08DR 296-1055-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 255.00/2,500 Nrotale Уса = Type Ер-Е0 TR 
SN74AC374PWR 296-4325-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 64 48 36 
SN74ACOBPWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND баі 36 29 20 : ; 
SN74AC374PWR 296-4325-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74ACOBPWR 296-4292-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 238.00/2,000 есені " ў _ 
ч SN74AC533DBR 296-4326-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latcl 20-SSOP 1.05 88 70 
SNZSAGIDDBR СЭВ CSS UN Triple 3-Input NAND Gat SOMME = SN74AC533DBR 296-4326-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 932.00/2,000 
ЗТ АСЛОрВВ s Au] Triple 3-Input NAND Gate.. Bene SN74AC533DW 296-4327-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch -20-801C 105 — 88 70 
SN74AC10D СОЛ Triple S-Input NAND Gat Ыы ай x SN74AC533PWR 296-4328-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch.........20-TSSOP 105 — .88 — 70 
SN74ACT0DR 296-4294-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 39 32 22 SN74AC533PWR 296-4328-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch.........20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74AC10DR 296-4294-2-ND Triple 3-Input NAND Gate... 255.00/2,500 SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-550Р 56 42 32 
SNPAGIDEWR 290i заа В Triple 3-Input NAND Gate.. ay аш 2 SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-550Р 372.00/2,000 
SN74AC10PWR 296-4295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 280.00/2,000 SN74AC534DW 296-4330-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-5000 56 42 32 
SN74AC11DBR 296-4296-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 36 29 20 5М74АС534М 296-4331-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 56 42 32 
SN74AC11DBR 296-4296-2-ND Triple 3-Input AND Gate . 216.00/2,000 SN74AC534PWR 296-4332-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 56 42 32 
SN74AC11D 296-4297-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 39 9 22 SN74AC534PWR 296-4332-2-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74AC11DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 39 252 22 SN74AC563DBR 296-4333-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SSOP 1.05 88 70 
SN74ACT1DR 296-4297-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 255.00/2,500 SN74AC563DBR 296-4333-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 932.00/2,000 
SN74AC11PWR 296-4298-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 36 29 20 SN74AC563DW 296-4334-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SOIC 1055 .88 70 
SN74AC11PWR 296-4298-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 238.00/2,000 SN74AC563PWR 296-4335-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch..........20-TSSOP 1.05 .88 70 
SN74AC14DBR 296-4299-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-SSOP 39 32 22 SN74AC563PWR 296-4335-2-М |Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch..........20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74AC14DBR 296-4299-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-550Р 216.00/2,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 
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Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each» 
1 25 100 


296-14457-1-ND 
296-14457-2-ND 
296-4209-5-ND 
296-4209-1-ND 
296-4209-2-ND 


Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 
Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 
Tri-State 18-Bit Buffer/Line Drivei 
Tri-State 18-Bit Buffer/Line Drivel 
Tri-State 18-Bit Buffer/Line Drivel 


6.00 4.80 4.05 
3750.00/1,000 

6.00 4.80 4.05 

6.00 4.80 4.05 
3750.00/1,000 


296-4210-5-ND 
296-4212-5-ND 
296-4213-1-ND 
296-4213-2-ND 
296-4250-5-ND 


Tri-State 20-Bit D-Type Latch.. 
Tri-State 18-Bit Bus Transceiver. 
Tri-State 16-Bit Registered Trans 
Tri-State 16-Bit Registered Transceivei 
Quad 2-Input NAND Gate. 


6.00 4.80 4.05 

6.00 4.80 4.05 

7.00 5.60 4.73 
4375.00/1,000 


296-14485-1-ND 
296-14485-2-ND 
296-4251-5-ND 

296-14486-1-ND 
296-14486-2-ND 


Quad 2-Input NAND Gate.. 
Quad 2-Input NAND Gate.. 
Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gate 


296-14487-5-ND 
296-1983-5-ND 
296-1983-1-ND 
296-12763-5-ND 
296-4252-5-ND 


Hex Inverter . 


Hex Inverter with Ореп-Огай 
Hex Inverter with Ореп-Огай 


296-14488-1-ND 
296-14488-2-ND 
296-4253-5-ND 

296-14489-1-ND 
296-14489-2-ND 


Hex Inverter with Ореп-Огай 
Hex Inverter with Ореп-Огай 
Quad 2-Input AND Gate 
Quad 2-Input AND Gate 
Quad 2-Input AND Gate 


296-12765-5-ND 
296-1380-5-ND 
296-14492-1-ND 
296-14492-2-ND 
296-4266-5-ND 


Hex Schmitt Trigger Invertei 
Hex Schmitt Trigger Invertei 
Hex Schmitt Trigger Invertei 
Hex Schmitt Trigger Invertei 
Dual 4-Input NAND Gate . 


296-4267-5-ND 
296-4278-5-ND 
296-14499-1-ND 
296-14499-2-ND 
296-4285-5-ND 


Dual 4-Input NAND бак 
Quad 2-Input OR Gate . 
Quad 2-Input OR Gate . 
Quad 2-Input OR Gate . 
Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset .. 


296-14503-1-ND 
296-14503-2-ND 
296-4286-5-ND 
296-4254-5-ND 
296-12764-1-ND 


Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset .. 
Dual D-Type Flip-Flop wtih Set/Reset .. 
Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 
Dual J-K Flip-Flop with Set/Reset 
Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset. 


296-12764-2-ND 
296-14490-5-ND 
296-4255-5-ND 

296-14491-1-ND 
296-14491-2-ND 


Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset. 
3-8 Line Decoder/Demux 
3-8 Line Decoder/Demux. 
3-8 Line Decoder/Demux. 
3-8 Line Decoder/Demux. 


296-4256-5-ND 
296-4257-5-ND 
296-12766-1-ND 
296-12766-2-ND 
296-4258-5-ND 


Dual 2-4 Line Decoder/Demux 
Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 
8-1 Data Selectors/Multiplexer 
8-1 Data Selectors/Multiplexer 
Dual 4-Input Multiplexer . 


296-4259-5-ND 
296-4260-5-ND 
296-4261-5-ND 
296-15079-1-ND 
296-15079-2-ND 


Dual 4-Input Multiplexei 
Quad 2-Input Multiplexer 
Quad 2-Input Multiplexer. 
Quad 2-Input Multiplexer.. 
Quad 2-Input Multiplexer.. 


296-4262-1-ND 
296-4262-2-ND 
296-4263-5-ND 
296-4264-5-ND 
296-4265-5-ND 


16-5016 
16-5016 
16-5016 


Quad 2-Input Multiplexer. 
Quad 2-Input Multiplexer. 
4-Bit Synchronous Binary Counter . 
4-Bit Synchronous Binary Counter . 16-SOIC 
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registei 4-Dip 


296-1381-5-ND 

296-14493-1-ND 
296-14493-2-ND 
296-14494-1-ND 
296-14494-2-ND 


8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register ...14-SOIC 
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register ...14-SOIC 
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register ...14-SOIC 
Hex D-Type Flip-Flop with Reset.. 16-SOIC 
Hex D-Type Flip-Flop with Reset.. 16-SOIC 


296-12767-1-ND 
296-12767-2-ND 
296-4268-1-ND 
296-4268-2-ND 
296-4269-5-ND 


Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-SOIC 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver 


296-4270-5-ND 
296-14495-1-ND 
296-14495-2-ND 
296-14496-5-ND 
296-4271-5-ND 


Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr 
Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr. 


296-14497-1-ND 
296-14497-2-ND 
296-4272-5-ND 
296-4273-5-ND 
296-14498-1-ND 


Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr. 
Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr. 
Octal D-Type Flip-Flop with Rese 
Octal D-Type Flip-Flop with Rese 
Octal D-Type Flip-Flop with Rese 


296-14498-2-ND 
296-4274-1-ND 
296-4274-2-ND 
296-12768-1-ND 
296-12768-2-ND 


Octal D-Type Flip-Flop with Reset 
Octal D-Type Flip-Flop with Rese 
Octal D-Type Flip-Flop with Reset .. 
9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checke 
9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker...14-SOIC 


296-4275-5-ND 
296-4276-5-ND 
296-4277-5-ND 
296-4279-5-ND 
296-14500-1-ND 


4-Bit Binary Adder with Fast-Carry 
Digital Phase-Locked Loop...... 

8-In Universal Shift/Storage Register . 
Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 
Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 


296-14500-2-ND 
296-1382-5-ND 
296-4280-5-ND 
296-14501-1-ND 
296-14501-2-ND 


Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 


296-4282-5-ND 
296-14502-1-ND 
296-14502-2-ND 
296-4283-1-ND 
296-4283-2-ND 


Tri-State Octal Transparent Latch 
Tri-State Octal Transparent Latch 
Tri-State Octal Transparent Latch 
Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcv 
Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr. . 


TE Digi-Key Price Each ТЕТЕ 
Part Мо. Part Мо. Description 1 25 100 Рап Мо. 
SN74AC564DW 296-4336-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 1.05 488 70 74ACT16823DLR 
SN74AC573DBR 296-4337-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch..... .64 48  .36 74ACT16823DLR 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ..... 426.00/2,000 74ACT16825DL 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .... 64 48 336 74ACT16825DLR 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 64 48 36 74ACT16825DLR 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 426.00/2,000 74ACT16841DL 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch 64 48 36 7AACT16863DL 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch 426.00/2,000 7AACT16952DLR 
SN74AC574DBR 296-4339-1-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 48 36 74ACT16952DLR 
SN74AC574DBR 296-4339-2-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 CD74ACTOOM 
SN74AC574DW 296-1062-5-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 84 48 36 CD74ACTOOMSG 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 64 48 36 CD74ACTOOM96 
SN74AC574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 426.00/2,000 CD74ACTO2M 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 48 336 CD74ACT02M96 
SN74AC574PWR 296-4340-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 CD74ACTO2M96 
ACT Family CD74ACTO4E 
7AACT110000R 296-14295-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 125 100 75 CD74ACTO4M 
74ACT110000R 296-14295-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 1600.00/2,500 CD74ACT04M96 
74ACT11004DW 296-4177-5-ND | Hex Inverter........ 125 100 75 CD74ACTOSE 
74АСТ110080 296-4178-5-М | Quad 2-Input AND Gate. 125 100 75 CD74ACTO5M 
74ACT11008N 296-4179-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate 125 100 75 CD74ACTO5M96 
74ACT110300R 296-4180-1-ND | 8-Input NAND Gate. 125 100 75 CD74ACTOSM96 
74ACT110300R 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate. 1600.00/2,500 CD74ACTO8M 
74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 125 100 75 CD74ACTO8M96 
74ACT11032DBR 296-4181-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate.. 1300.00/2,000 CD74ACTOBM96 
74ACT11032DR 296-4182-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 125 100 75 CD74ACT14E 
74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 1600.00/2,500 CD74ACT14M 
74АСТ11032М 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate . 125 100 75 CD74ACT14M96 
74ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT14M96 
Flip-Flop w/Clear and Preset ... 125 1.00 TS CD74ACT20E 
74ACT11074DBR 296-4184-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT2OM 
Flip-Flop w/Clear and Preset ... 1300.00/2,000 CD74ACT32M 
74ACT11074NSR 296-13059-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT32M96 
Flip-Flop w/Clear and Preset..... 125: 100 75 CD74ACT32M96 
74ACT11074NSR 296-13059-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT74M 
Flip-Flop w/Clear and Preset. 1300.00/2,000 
74ACT11139D 296-4185-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demux... 150 120 .90 АСТА 
74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 150 120 90 CD74ACTB6E 
74ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux 1560.00/2,000 CD74ACT109M 
74ACT11240DW 296-4187-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 1.35 CD74ACT112M96 
7AACTT1240NT 296-4188-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 1.35 CD74ACT112M96 
74ACT11244DBR 296-4189-1-ND |Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 135 CD74ACTI38E 
74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 2340.00/2,000 CD74ACT138M 
74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 135 CD74ACT138M96 
74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 135 CD74ACT138M96 
7AACTT1244DWR 296-1001-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 2340.00/2,000 CD74ACTISOE 
7AACTT1244NT 296-4190-5-ND |Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 135 CDTÁACTISUM 
74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 225 180 135 CD74ACT151M96 
7AACTT1244PWR 296-1002-2-ND |Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 2340.00/2,000 CD74ACT151M96 
74ACT11245DBR 296-4191-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 225 1.80 1.35 CD74ACT153E 
74ACT11245DBR 296-4191-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 2340.00/2,000 CD74ACT153M 
74ACT11245DW 296-4192-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 225 180 135 CD74ACTIS7E 
74ACT11245NT 296-4193-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 2257 180 135 CD74ACT157M 
74ACT11245PWR 296-1003-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 2.25 1.80 1.35 CD74ACT157PWR 
74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 2340.00/2,000 CD74ACT157PWR 
74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer .. 175 140 1.05 
74ACT11257DBR 296-4194-2-ND_| Tri-State Quad 2-1 Multiplexe 1820.00/2,000 s Зан 
74АСТ112570М/ 296-4195-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexe 175 140 105 CODT4ACTISIM 
74АСТ112570М/В 296-4195-1-ND |Tri-State Quad 2-1 Multiplexe 175 140 1.05 ОАЭ 
74ACT11257DWR 296-4195-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexe 1820.00/2,000 CDY4ACHIB4E 
74ACT11286D 296-4196-5-ND |9-Bit Parity Generator/Checke 150 120  .90 
74ACT11286DR 296-4196-1-ND |9-Bit Parity Generator/Checkei 150 120 90 CD74ACT164M 
74ACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker.. 74-501C 1920.00/2,500 ШЫНЫ 
74ACT11373DBR 296-4197-1-М | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....24-SSOP 2.25 1.80 1.35 НЯ 
74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch..... 2340.00/2,000 CD74ACT174M96 
74ACT11373DW 296-4198-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 225 sm 125 
74ACT11374DW 296-4199-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 225 180 135 CD74ACT240M96 
7AACTI1543DWR — |296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceive 450 360 280 u N. 
74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver... 2550.00/1,000 
74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-State Octal Register Bus Transceive 760 608 5.13 CD74ACT241M96 
7AACT11652DWR 296-4201-2-ND | Tri-State Octal Register Bus Transceive 4750.00/1,000 CD74ACT244E 
74ACT16240DL 296-4202-5-М | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 125 100 75 CD74ACT244M 
74ACT16240DLR 296-14454-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 125 100 75 CD74ACT244M96 
7AACT16240DLR 296-14454-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 CD74ACT244M96 
74ACT16244DGGR | 296-1004-1-МО | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 125 100 75 CD74ACT245E 
74ACT16244DGGR | 296-1004-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 1300.00/2,000 CD74ACT245M 
74ACT16244DL 296-1005-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 125 100 75 CD74ACT245M96 
74ACT16244DLR 296-1005-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 125 100 75 CD74ACT245M96 
74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver. 650.00/1,000 CD74ACT273E 
7AACT16245DGGR — |296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 125 100 75 CD74ACT273M 
74ACT16245DGGR — |296-4203-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1300.00/2,000 CD74ACT273M96 
74ACT16245DL 296-1006-5-М |Tri-State 16-Bit Transceiver... 125 100 75 CD74ACT273M96 
74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver. 125 100 75 CD74ACT273SM96 
74ACT16245DLR 296-1006-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceivei К 650.00/1,000 CD74ACT273SM96 
74ACT16373DL 296-1007-5-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch..... 125 400 75 CD74ACT280M96 
74ACT16373DLR 296-1007-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch... 1.25 100 75 CD74ACT280M96 
74ACT16373DLR 296-1007-2-ND |Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch... 650.00/1,000 CD74ACT283E 
74ACT16374DL 296-1008-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 CD74ACT297M 
74ACT16374DLR 296-1008-1-М | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 CD74ACT299M 
74ACT16374DLR 296-1008-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 650.00/1,000 CD74ACT374E 
74ACT16543DL 296-1009-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..... 130 104 78 CD74ACT374M96 
74ACT16543DLR 296-1009-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 130 104 78 CD74ACT374M96 
74ACT16543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 676.00/1,000 CD74ACT541E 
7AACT16623DL 296-4204-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 495 3.96 3.08 CD74ACT541M 
74ACT16623DLR 296-4204-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 495 3.96 3.08 CD74ACT541M96 
74ACT16623DLR 296-4204-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 2805.00/1,000 CD74ACT541M96 
74ACT16646DL 296-4205-5-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 2.59 207 1.61 CD74ACT573M 
74ACT16646DLR 296-4205-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register .... 259 207 161 CD74ACT573M96 
74ACT16646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 1466.00/1,000 CD74ACT573M96 
74ACT16651DL 296-4206-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 760 608 5.13 CD74ACT623M96 
74ACT16657DL 296-4207-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver... 9.80 7.84 6.62 CD74ACT623M96 
74ACT16823DL 296-4208-5-ND |Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 600 480 405 
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$ Texas INSTRUMENTS 


TE Digi-Key Price Each» T.I. Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT652M 296-4284-5-ND | Tri-State Octal-Bus Transceiver/Registei 1.68 130 .98 SN74ACT244N 296-4385-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ...20-Dip 12 54 41 
SN74ACTOOD 296-1452-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 2 22 SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 272 54 41 
SN74ACTOODBR 296-4347-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 32 22 SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 478.00/2,000 
SN74ACTOODBR 296-4347-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 216.00/2,000 SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 20-SSOP 64 48 36 
SN74ACTOODR 296-14690-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 29 3 2 SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-550Р 426.00/2,000 
SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 255.00/2,500 SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-506 44 48 36 
SN74ACTOON 296-4348-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 44 36 25 SN74ACT245DWR 296-1072-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-506 44 48 36 
SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 49 35 24 SN74ACT245DWR 296-1072-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-5016 426.00/2,000 
SN74ACTOOPWR 296-4349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 238.00/2,000 SN74ACT245N 296-1460-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-Dip que 54 .41 
SN74ACTO4D 296-1065-5-ND | Hex Inverter. 39 32 22 SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-Т550Р 72 54 41 
SN74ACTOADR 296-1065-1-ND | Hex Inverter 8S9 м 22 SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver.. 20-Т550Р 478.00/2,000 
5М74АСТ040В 296-1065-2-ND | Hex Inverter 255.00/2,500 SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP .64 48  .36 
SN74ACTO4DBR 296-4350-1-М | Hex Inverter. 89 22 22 SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 426.00/2,000 
SN74ACTO4DBR 296-4350-2-ND | Hex Inverter. 216.00/2,000 SN74ACT373DW 296-4421-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Гас .64 48 .36 
SN74ACTO4N 296-4351-5-ND | Hex Inverter 4 36 25 SN74ACT373N 296-4422-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.. 12 54 41 
SN74ACTO4PW 296-4352-5-ND | Hex Inverter. 43 35 .24 SN74ACT373PWR 296-1075-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch ......20-Т550Р 64 48  .36 
SN74ACTO4PWR 296-4352-1-М | Hex Inverter. 36 2 20 SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch ......20-Т550Р. 426.00/2,000 
SN74ACTO4PWR 296-4352-2-ND | Hex Inverter. 238.00/2,000 SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SSOP 64 48 36 
SN74ACTO8D 296-1066-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 39 9 22 SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-550Р 426.00/2,000 
SN74ACTOBDR 296-1066-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 39 — 32 22 SN74ACT374DW 296-1077-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-506 — .64 48 36 
SN74ACTO8DR 296-1066-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 255.00/2,500 SN74ACT374DWR 296-1077-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SOIC 64 48 36 
SN74ACTOBDBR 296-4353-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate е 20 20 SN74ACT374DWR 296-1077-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74ACTOBDBR 296-4353-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 216.00/2,000 SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 64 48 36 
SN74ACTOBN 296-4354-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 44 36 25 SN74ACT374PWR 296-4423-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74ACTO8NSR 296-13130-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate .39 32 22 SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 54 A 31 
SN74ACTOBNSR 296-13130-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 216.00/2,000 SN74ACT533DBR 296-4424-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 360.00/2,000 
SN74ACTOBPWR 296-4355-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 43 395 24 SN74ACT533DW 296-4425-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 20-5016 54 41 31 
SN74ACTOBPWR 296-4355-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 238.00/2,000 SN74ACT533N 296-4426-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late 20-Dip 54 41 31 
SN74ACT10DR 296-4360-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 36 29 20 SN74ACT533PWR 296-4427-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 254 — 41 31 
SN74ACT10DR 296-4360-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 255.00/2,500 SN74ACT533PWR 296-4427-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch .....20-TSS0P. 360.00/2,000 
SN74ACT10DBR 296-4358-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 36 29 20 SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SSOP 54 м 31 
SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 216.00/2,000 SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SSOP 360.00/2,000 
SN74ACT10PWR 296-4361-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 43 35 24 SN74ACT534DW 296-4429-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop.. 20-506 54 41 31 
SN74ACT10PWR 296-4361-2-М0 | Triple 3-Input NAND Gate.. 238.00/2,000 SN74ACT534DWR 296-4429-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop.. 20-506 54 41 31 
SN74ACT11D 296-1455-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate 39 32 22 SN74ACT534DWR 296-4429-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-5016 360.00/2,000 
SN74ACT11DBR 296-4362-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 39 3 22 SN74ACT534PWR 296-4430-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSS0P 54 41 31 
SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 216.00/2,000 SN74ACT534PWR 296-4430-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 360.00/2,000 
SN74ACT11N 296-4363-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate. 39 32 22 SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 54 41 .31 
SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND Triple 3-Input AND Gate. 43 35 24 SN74ACT563DBR 296-4431-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 360.00/2,000 
SN74ACT11PWR 296-4364-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 238.00/2,000 SN74ACT563DW. 296-4432-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ......20-S01C 54 41 31 
SN74ACT14D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 39 32 22 SN74ACT564DBR 296-4433-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 56 42 32 
ант СТИПЕ 220106800 ТАБЫНДЫ ТА ДЫ 39 BE 602 SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-550Р 372.00/2,000 
-1068-2- itt-Tri : 00/2, SN74ACT564DW 296-4434-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-506 56 42 32 
SN74ACT14DBR 296-4367-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 39 32 22 SN74ACT564PWR 296-4435-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 56 42 32 
ОВ аа Hex Schritt- Trigger Inverter, 4 DEED SN74ACT564PWR 296-4435-2-М0 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 372.00/2,000 
-4308-5- ех Schmitt- I rigger Inverter. E 5 E SN74ACT573DBR 296-4436-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 6 48 36 
SN74ACT14PWR 296-4369-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 43 35 24 SN74ACT573DBR 296-4436-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .....20-SSOP 426.00/2,000 
SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 238.00/2,000 SN74ACT573DW 296-4437-5-М | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SOIC ^ .64 48 .36 
piden ОО uae Se бав 38 22 22 SN74ACT573N 296-4438-5-ND | Tri-State Octal D-Type TransparentLatch...20-Dip 172 54 41 
-1074-14 а Ë : Е SN74ACT573PWR 296-4439-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch ....20-Т550Р — 64 48 36 
SN74ACT32DR 296-1074-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 255.00/2,500 о т 2 к 
SN74ACT32DBR — — 296-4387-I-ND | Quad 2-Input OR Gate ә 32 22 | утра | 206-4440-1.ND | Tri-State Octal D-Type Riy Fop НК 64 48 ' 35 
SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 216.00/2,000 SN74ACT574DBR 296-4440-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SSOP 426.00/2,000 
SN74ACT32N 296-4388-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 44 36 25 SN74ACT574DW. 296-4441-5-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-506 64 48  .36 
SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 43 — 35 24 SN74ACT574N 296-4442-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 72 54 41 
SN74ACT32PWR 296-4389-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 238.00/2,000 SN74ACT574PWR — |296-1078-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 720-7550 64 48 36 
SN74ACT74D 296-1079-5-ND "a Posttve Euge- Trigger y а 5 92 SN74ACT574PWR — |296-1078-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSS0P 426.00/2,000 
ИСО НН paron miti e рае Е : SE SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND | 10-Bit Bus Termination Arra 14-500 230 184 1.38 
FIDE OR ёі E й yp dj р m SN74ACT1071DR 296-14692-2-ND | 10-Bit Bus Termination Ara 14-SOIC 2945.00/2,500 
Tori ii EL Rd i : : SN74ACT1073DWR  |296-14693-1-ND | 16-Bit Bus Termination Arra 20-506 241 1.93 150 
SN74ACT74DR 2862107822200 E жыланды Ер» едені SN74ACT1073DWR |296-14693-2-ND | 16-Bit Bus Termination Arra 20-501С 2728.00/2,000 
ТЫНЫН жасасан Dual Positive дае Гавана Daag er SN74ACT1284DBR | 296-4365-1-М0 | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SSOP — .84 70 56 
FU Fon wilh Hd dein yp d m m SN74ACT1284DBR |296-4365-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-550Р 744.00/2,000 
SNTAAGTTADBR КОКО ОО О Dual Positive Edas Triggered D-Tyoe ‘ . : SN74ACT1284DW 296-1067-5-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-506 84 70 56 
Flip-Flop with Gast and Prset yp Ж ООУ SN74ACT1284DWR | 296-1067-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-506 — .84 — 70 56 
SN74AGTTAN ОЕ Dual Positive-Etige-Trlacared D-Tyos — SN74ACT1284DWR “|296-1067-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface 20-SOIC 744.00/2,000 
ИЕ Cesare Prasat yp n m SN74ACT1284PWR |296-4366-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface .20-TSSOP 84 70 56 
SN7AACTPANSR НТ Ln Poele: las Trigdared D: TUS š : š SN74ACT1284PWR ^ |296-4366-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface .20-TSSOP 744.00/2,000 
ru RI d au mj а Ф SN74ACT8990FN 296-4505-5-ND | 16-ВИ Test-Bus Controller Tap Master.......44-PLCC 27.00 25.20 23.40 
тенор with ваг апа 5988! : : ë SN74ACT8990FNR 296-4505-1-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master.......44-PLCC 27.00 25.20 23.40 
SN74ACT74NSR 296-13131-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type - 
Flip-Flop with Clear and Preset 216.00/2,000 SN74ACTS990FNR — |296-4505-2-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master.......44-PLCC 11250.00/500 
АЕ НЕЕ Dual Positive-Edoe-Triqgered D-Tvos SN74ACT8997DW 296-4506-5-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID. 28-506 833 750 6.65 
Flip-Flop with Cd Р yp & os m SN74ACT8997DWR — |296-15977-1-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID. 28-506 833 7.50 6.65 
РИТА 296-4446-2-ND_| Dual Positive-Edge-Triggered D- SN74ACT8997DWR — |296-15977-2-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID. 28-SOIC 6175.00/1,000 
Flip-Flop with Clear and Preset 238.00/2,000 АНС Family 
SN74ACT86D 296-1463-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate EO оф vp SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate... 14-SSOP 46 37 26 
SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 139 Ж ұр) SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND |Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 216.00/2,000 SN74AHCOODGVR 296-4508-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate .14-TVSOP 40 32 24 
SN74ACT86DR 296-9757-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate .39 q ^ xm SN74AHCOODGVR 296-4508-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate .14-TVSOP. 224.00/2,000 
SN74ACT86DR 296-9757-2-ND |Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 255.00/2,500 SN74AHCOODR 296-4509-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate 46 37 .26 
SN74ACT86N 296-4503-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 329 9 22 SN74AHCOODR 296-4509-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate 297.50/2,500 
SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 36 29 20 SN74AHCOON 296-4510-5-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate з 42 32 
SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 238.00/2,000 SN74AHCOONSR 296-13132-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate 46  .37 26 
SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .. 64 48 36 SN74AHCOONSR 296-13132-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate 252.00/2,000 
SN74ACT240DBR 296-4377-2-М | Tri-State Octal Buffer/Drivei 426.00/2,000 SN74AHCOOPWR 296-1080-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate 46 37 26 
SN74ACT240DWR 296-4378-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 64 48 36 SN74AHCOOPWR 296-1080-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate... 14-1550Р 252.00/2,000 
SN74ACT240DWR 296-4378-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 426.00/2,000 SN74AHCOOQPWRQ1 | 296-17742-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate NEW?..14-TSSOP 60 45 34 
SN74ACT240N 296-4379-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 72 54 M SN74AHCOOQPWRQ1 | 296-17742-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate NEW!...14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74ACT240PWR 296-4380-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 64 49 38 SN74AHCOORGYR 296-13893-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate. 4-0FN 48 — 38 29 
SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 426.00/2,000 SN74AHCOORGYR 296-13893-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate. 4-OFN 133.00/1,000 
SN74ACT241DBR 296-4381-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 50 38 29 SN74AHCO2D 296-4511-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-506 46 37 26 
SN74ACT241DBR 296-4381-2-М | Tri-State Octal Buffer/Drivei 332.00/2,000 SN74AHCO2DR 296-4511-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-506 46 37 26 
SN74ACT241DW 296-4382-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 50 38 29 SN74AHCO2DR 296-4511-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-5016 297.50/2,500 
SN74ACT241N 296-4383-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 55 42 32 SN74AHC02DBR 296-4512-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 46 37 26 
SN74ACT241PWR 296-4384-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 55 AA 33 SN74AHC02DBR 296-4512-2-№0 | Quad 2-Input NOR Gate 14-550Р 252.00/2,000 
SN74ACT241PWR 296-4384-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivei 308.00/2,000 SN74AHC02DGVR 296-4513-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-ТҮ60Р 40 32 24 
SN74ACT244DBR 296-1069-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 64 48 36 SN74AHCO2DGVR 296-4513-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TVSOP 224.00/2,000 
SN74ACT244DBR 296-1069-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 426.00/2,000 SN74AHCO2N 296-4514-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate Dip 53 42 3 
SN74ACT244DW 296-1070-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .. 64 48 36 SN74AHC02PWR 296-4515-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 46 .7 26 
SN74ACT244DWR 296-1070-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivei 64 48 36 SN74AHC02PWR 296-4515-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .. 426.00/2,000 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHC02RGYR 296-13894-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. Аб dm. 39 SN74AHC125QPWRQ1 | 296-17494-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-Т550Р 82 30 30 
SN74AHC02RGYR 296-13894-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 133.00/1,000 SN74AHC1250PWRQ1 | 296-17494-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSSOP 344.00/2,000 
SN74AHCO4D 296-4516-5-ND | Hex Inverter 36 37T 25 SN74AHC125RGYR 296-13897-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 4 33 
SN74AHC04DR 296-4516-1-ND | Hex Inverter 46 37 226 SN74AHC125RGYR |296-13897-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 154.00/1,000 
SN74AHCO4DR 296-4516-2-ND | Hex Inverter. 297.50/2,500 SN74AHC126DBR 296-4532-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 
SN74AHCO4DBR 296-4517-1-ND | Hex Inverter. 46 37 26 SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 308.00/2,000 
SN74AHCO4DBR 296-4517-2-ND | Hex Inverter. 252.00/2,000 SN74AHC126DGVR 296-4533-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-ТУ50Р 55 44 33 
SN74AHC04DGVR 296-4518-1-ND | Hex Inverter 49 ә 2 SN74AHC126DGVR ^ |296-4533-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-2-ND | Hex Inverter. 224.00/2,000 SN74AHC126DR 296-4534-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 44 33 
SN74AHCOAN 296-4519-5-ND | Нех Inverter 53 42 .3 SN74AHC126DR 296-4534-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 372.50/2,500 
SN74AHCO4PWR 296-1081-1-ND | Hex Inverter. 46 37 26 SN74AHC126N 296-4535-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 33 
SN74AHCO4PWR 296 1081 2 NOD Hex Inverter. 252.00/2,000 SN74AHC126PWR | 296-4536-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate A4-TSSOP — 55 44 33 
SN7AAHCOARGYR | ЫРЫП Hex Inverter Ф 8 = SN74AHCI2GPWR — |296-4536-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-TSS0P 308.00/2,000 
SN74AHCO4RGYR 296-13895-2-ND | Hex Inverter 133.00/1,000 ДЕТІ š prs 
SNZ4AHCOSD ар gu ship НМ Tel us SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate. 55 44 33 
SNDARHCDSDT ВОВ ecin Mr 5i put: P SN74AHC132DR 296-1465-1-ND | Quad NAND Gate. 55 4 33 
О СЩ rex verter with OD Сири RO: E SN74AHC132DR 296-1465-2-ND | Quad NAND Gate . 372 50/2,500 
pu 297302200 SN74AHC132DBR  |296-4537-1-ND | Quad NAND Gat 55 44 33 
SN74AHCOSN 296-1464-5-ND | Hex Inverter with OD Output. з 490 42 Ст ОО ОИ on НАМ Les E ЕЮ 
SN74AHC05PWR 296-4520-1-ND | Hex Inverter with OD Output . AB . ST 55 7 -4537-2- ua at -00/2, 
SN74AHC05PWR 296-4520-2-ND | Hex Inverter with OD Output . 252.00/2,000 E ДІНІ сун чы к SAND E TOSE 55 ТНА i 
SN74AHCOBDBR 296-4521-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 46-9 28 шамана ца ae Zed) 6 
SN74AHCOBDBR 296-4521-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74AHC132N 296-1466-5-ND | Quad NAND Gate -14Оір 55 44 233 
SN74AHCOBDGVR 296-4522-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 0902 SN74AHC132PWR 296-4539-1-ND | Quad NAND Gat JM-TSSOP 55 44 33 
SN74AHCOBDGVR 296-4522-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 224.00/2,000 SN74AHC132PWR 296-4539-2-ND | Quad NAND Gat .14-Т55ОР 308.00/2,000 
SN74AHC08D 296-4523-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 46 37 26 SN74AHC132RGYR ^ |296-13898-1-ND | Quad NAND Gate. 55 44 33 
SN74AHCOBDR 296-4523-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 46 37 26 SN74AHCIS2RGYR _ 1296-13898-2-ND | Quad NAND Gate . 154.00/1,000 
SN74AHCO8DR 296-4523-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 297.50/2,500 SN74AHC138D 296-4540-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer. 155 44 33 
SN74AHCOBN 296-4524-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 53 42 32 SN74AHC138DR 296-4540-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer. 55 44 33 
SN74AHCOBNSR 296-13133-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. ом 08 SN74AHC138DR 296-4540-2-М | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer. 372.50/2,500 
SN74AHCOBNSR 296-13133-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 252.00/2,000 SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe 55 44 33 
SN74AHCOBPWR 296-1082-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate E ONUS SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexe 308.00/2,000 
SN74AHCOBPWR 296-1082-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 266.00/2,000 SN74AHC138N 296-4542-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe 55 44 33 
SN74AHCOBRGYR 296-13896-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 48 38 2 SN74AHC138PWR 296-1084-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexe A6-TSSOP 55 44 33 
SN74AHCOBRGYR 296-13896-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 133.00/1,000 SN74AHC138PWR 296-1084-2-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexe .16-TSS0P 308.00/2,000 
SN74AHC14DBR 296-4548-1-М0 | Hex Schmitt-Trigger Inverter: 46 257 26 SN74AHC138RGYR | 296-13899-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 55 44 33 
S HEIDE Due d ND пех Schmitt Trager Inverter: 5 25200210) SN74AHC138RGYR 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 154.00/1,000 
= ala ех Schmitt-Irigger Inverter. E E К s IN N” і 
SN74AHC14DGVR 296-4549-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 308.00/2,000 SN74AHC139D AIS pan Dual аа Decoder/Demultiplexer. 5 44 33 
WI SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 155 44 33 
SN74AHCTA4DR 296-1085-1-ND | Hex Schmitt- Trigger Inverter. 46 37 .26 SN74AHC139DBR 296-4544-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 
SN74AHC14DR 296-1085-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 1р ы AEST 
SN7ARHCTAN 296-4550-5-ND- | Hex Schmitt-Trigger Inverter 53 42 + 32 SN74AHC139DGVR 296-4545-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . ЗВ 4 33 
-4550-5-1 - : р : : SN74AHC139DGVR | 296-4545-2-М0 | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 308.00/2,000 
SN74AHCTAPWR 296-1086-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter 46 37 26 анна наш E 
рай SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . .55 44 33 
SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 d 
Ж E ШЕТ SN74AHC139PWR 296-4547-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . .55 4 .3 
SN74AHC14QPWRQ1 | 296-13863-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. .60 4 34 Я 
B 108 Н-Т SN74AHC139PWR 296-4547-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 308.00/2,000 
SN74AHC14QPWRQ1 | 296-13863-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 400.00/2,000 ч 
RTT SN74AHC139RGYR 296-13900-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 155 44 33 
SNTAMHCIARGYR Ln San] Hex Schmitt Trigger Inverter . ЖЫ ы 29 SN74AHC139RGYR | 296-13900-2-М0 | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 154.00/1,000 
SN74AHC14RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 133.00/1,000 PGS са 
SN74AHC32DBR 296-4593-1-ND | Quad 2-In. d 37 56 SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 64 48 36 
SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND | Quad 2-In. 252.00/2,000 SN74AHC157DBR 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. :64 48 .36 
SN74AHC32DGVR 296-4594-1-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate... 46 37 26 SN74AHC157DBR 296-4552-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 426.00/2,000 
SN74AHC32DGVR 296-4594-2-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate... 252.00/2,000 SN74AHC157DGVR |296-4553-1-М0 | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........16-TVSOP 64 48 36 
SN74AHC32DR 206-4595-1-ND | Quad 2-In. 46 37 26 SN74AHC157DGVR _ |296-4553-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.........16-TVSOP. 426.00/2,000 
SN74AHC32DR 296-4595-2-ND | Quad 2-In. 297.50/2,500 SN74AHC157DR 296-14700-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-506 64 48 36 
SN74AHC32N 296-4596-5-ND | Quad 2-In. 53 № 32 SN74AHC157DR 296-14700-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 16-501С 520.00/2,500 
SN74AHC32NSR 296-13136-1-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate... ШЕ 08 SN74AHC157N 296-4554-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-Dip 64 48 56 
SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate 252.00/2,000 SN74AHC157NSR 296-13134-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-SOP 64 48 36 
SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-In.Positive OR Gate я ж SN74AHC157NSR 296-13134-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-50Р 426.00/2,000 
SN74AHC32PWR 296-1099-2-ND | Quad 2-In. Positi 252.00/2,000 SN74AHC157PWR 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.....16-TSSOP 64 48 36 
SN74AHC32QDRO! — |296-17497-1-ND | Quad 2-In. 60 45 34 SN74AHC157PWR 296-4555-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.........16-TSSOP 426.00/2,000 
5М74АНС3200801 |296-17497-2-ND | Quad 2-In. 487.50/2,500 SN74AHC157RGYR |296-13902-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-QFN 64 48 36 
SN74AHC32QPWROT | 296-17540-1-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW! 80 45 34 SN74AHC157RGYR ^ |296-13902-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-ОЕМ 213.00/1,000 
SN74AHC32QPWRQ1 | 296-17540-2-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW! 400.00/2,000 SN74AHC158DBR 296-4556-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 6-SSOP — 50 40 30 
SNTAAHC2RGYR ИЗБИ n IND] Quad 2-In. KE SERM SN7AAHCISBDBR | 296-4556-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-SSOP 280.00/2,000 
SN74AHC32RGYR 296-13903-2-ND | Quad 2-In. 133.00/1,000 Шен j I i 
SN74AHC158DGVR  |296-4557-1-М0 | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.........16-TVSOP 50 40 30 
SN74AHC74D РАБ ОБЕ DNI Dual D-Type F/F w/Clear/Preset. Өй M Bu SN74AHC158DGVR | 296-4557-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........16-TVSOP. 280.00/2,000 
SN74AHC74DR 296-1105-1-ND | Dual D-Type F/F w/Clear/Preset. 46 37 26 -4558-1-1 Š i ї : 
SN74AHC158DR 296-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 16-SOIC 50 40  .30 
SN74AHC74DR 296-1105-2-ND | Dual D-Type F/F w/Clear/Preset. 297.50/2,500 Ue ; і ы 
НОВА sI TNS р ею. SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 337.50/2,500 
rey а ` j \ : SN74AHC158PWR 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.......16-TSSOP 50 40 30 
SN74AHC74DBR 296-4621-2-ND | Dual D-Type F/F w/Clear/Preset. 252.00/2,000 : 
SN74AHCTADGVR 296-4622-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Presel 50 40 30 SN74AHC158PWR 296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer........16-TSSOP 280.00/2,000 
— z 7 SN74AHC174D 296-1467-5-М | Нех D-Type Flip-Flop with Clear . 16-506 50 40 30 
SN74AHC74DGVR 296-4622-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 280.00/2,000 | | 
Е. i n SN74AHC174DBR 296-4578-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 6-SSOP 50 40 30 
SN74AHC74N 296-4623-5-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 53 4 32 SN74AHC174DBR 296-4578-2-ND | Hex D-Type Flip-Fl ith Cl 280.00/2.000 
SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 46 37 26 ТРАНСІТ ESI ех D-Type Flip-Flop with Clear .. ! 00/2) 
SN74AHC74PWR 296-4624-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 252.00/2,000 SN74AHC174N 296-1468-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-Dip  .50 40 30 
SN74AHC7AQDRO! — |296-17298-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset . 64 48 3 SN74AHC174PWR 296-12739-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-TSSOP 50 40 30 
SN74AHC74QDRQ1 | 296-17298-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 520.00/2,500 SN74AHC174PWR 296-12739-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea -16-TSSOP 280.00/2,000 
SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset. 64 48  .36 SN74AHC240DBR 296-4579-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver .... 20-550Р .60 45 34 
SN74AHC74QPWRQ1 | 296-17496-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset 426.00/2,000 SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 400.00/2,000 
SN74AHC74RGYR 296-13904-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 50 40 330 SN74AHC240DGVR |296-12858-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-ТҮ60ОР 6 45 34 
SN74AHC74RGYR 296-13904-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 140.00/1,000 SN74AHC240DGVR ^ |296-12858-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC86D 296-4625-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 26 SN74AHC240DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 60 45 34 
SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate Ма м SN74AHC240DWR 296-4580-1-М | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 480 45 34 
SN74AHC86DR 296-4625-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 297.50/2,500 SN74AHC240DWR 296-4580-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-5016 400.00/2,000 
SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate do 37 26 SN74AHC240N 296-4581-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 66 50 38 
SN74AHC86DBR 296-4626-2-М0 | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 252.00/2,000 SN74AHC240PWR “| 296-4582-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 60 45 34 
SN74AHC86N 296-4627-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 53 42 3 SN74AHC240PWR 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHC86PWR 296-4628-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 226 SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 480 45 34 
SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 252.00/2,000 SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 400.00/2,000 
SN74AHCBERGYR | | 296-13905-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate SMS EU SN74AHC244DGVR W|296-4584-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-ТҮЅОР — 60 45 34 
SN74AHCAGRGYR — (296:19905:2:ND! Quad ?-Input Exclusive-OR Gate 140:00/1,000 SN74AHC2A4DGVR |296-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVS0P 400.00/2,000 
SN74AHC123ADBR 296-4525-1-ND | Dual Вед Monostable Multivibrator. 55 4 33 Б T i i Ж Б 
| и SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 40 45 34 
SN74AHC123ADBR 296-4525-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 308.00/2,000 Б Я Ж А ы 
| M SN74AHC244DWR 296-1096-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 40 45 34 
SN74AHC123ADGVR  |296-4526-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. .55 4 33 с UH Я і + 
| АШ SN74AHC244DWR 296-1096-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-5016 400.00/2,000 
SN74AHC123ADGVR  |296-4526-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 308.00/2,000 - - - 
SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 55 4 33 SN74AHC244N 296-4585-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 66 50 38 
- — SN74AHC244PWR 296-1097-1-М | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 480 45 34 
SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 372.50/2,500 ы В 
ЖЕРАР | ў SN74AHC244PWR 296-1097-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHC123APWR 296-4528-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 55 4 8 : Р 
На | АЛ SN74AHC244QDWRO1 | 296-17495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 56 43 32 
SN74AHC123APWR 296-4528-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 308.00/2,000 SN74AHC2440DWRO1 | 296-17495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 20-506 376 00/2.000 
SN74AHC125DBR — |296-4529-1-М0 | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 55 44 3 7 ЖАЗЫ HDI Tri-State Octal Buffer/Driver i 15002. 
SN74AHC125DBR 296-4529-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer бай 308.00/2,000 SN74AHC244QPWR 296-17013-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 96 42 54 
SN7AAHCT2SDR 296-4530-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHC244QPWR | 296-17013-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74AHC125DR 296-4530-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 372.50/2,500 SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-550Р 48 36 27 
SN74AHC125N 296-4531-5-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHC245DBR 296-4586-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74AHC125PWR 296-1083-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHC245DGVR 296-4587-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver............... 20-ТУ50Р 48 36 27 
SN74AHC125PWR 296-1083-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


500 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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$ TEXAS INSTRUMENTS 


ЕЕ Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHC245DGVR | 296-4587-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 320.00/2,000 SN74AHC16374DGGR |296-4569-1-ND [Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 48-1550Р 120 100 80 
SN74AHC245DW 296-4588-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 49 5 0 SN74AHC16374DGGR |296-4569-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74AHC245N 296-4589-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 4 36 27 SN74AHC16374DGVR | 296-4570-1-ND_ [Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. .48-IVSOP 120 100  .80 
SN74AHC245NSR 296-13135-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 48 36 27 SN74AHC16374DGVR |296-4570-2-ND  Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74AHC245NSR 296-13135-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 320.00/2,000 SN74AHC16374DL 296-4571-5-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74AHC245PWR 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceiver 48 36 27 SN74AHC16540DGGR |296-4572-1-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 120 1.00 40 
SN74AHC245PWR 296-1098-2-ND | Tri-State Octal Transceiver 320.00/2,000 SN74AHC16540DGGR |296-4572-2-ND  Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSS0P 1064.00/2,000 
SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 32 SN74AHC16540DGVR |296-4573-1-ND  Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-ТҮБОР 1.20 1.00 40 
SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 SN74AHC16540DGVR |296-4573-2-М0 Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. .48-ТУ5ОР 1064.00/2,000 
ЭМТААНС27306/8 22. Qua 0 уре Ао Нор ч бег. 56 s s а SN74AHC16540DL — |296-4574-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 100  .80 
7. 7 -4591-2- ctal D-Type Flip-Flop with Clea 72.00/2, SN74AHC16541DGGR |296-4575-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Dri 48-TSSOP 120 1.00 80 
SN74AHC273DW 296-1470-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 32 -4575-2- ЕВ ЫДЫ Ў 
| | SN74AHC16541DGGR |296-4575-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74AHC273DWR | 296-1470-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 32 В i ў | _ 
"s " 7: 5. 5 ri-State it Buffer/Drivei е К i а 
SN74AHC16541DGVR |296-4576-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Di 48-TVSOP 120 100 80 
SN74AHC273DWR | 296-1470-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 СЕН 4 i i 4 
SNTARHES TON жалын Oot D-T pe He Flee with Cl Bare ey SN74AHC16541DGVR |296-4576-2-ND  Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-TVSOP 1064.00/2,000 
zi uc Gta Uc Ey pet Таңы данын : Н 3 SN74AHC16541DL 296-4577-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 100  .80 
SN74AHC273PWR 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .. Lowe v S АНСТ Famil 
SN74AHC273PWR 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 CT Family 
SN74AHC367DR 296-4597-1-ND |Tri-State Hex Buff/Driver 105 88 70 SN74AHCTOOD 296-4629-5-ND |Quad 2-Input NAND Gate. 46 37 26 
SN74AHC367DR 296-4597-2-ND | Tri-State Hex Buff/Driver 1137.50/2,500 SN74AHCTOODR 296-4629-1-ND Quad 2-Input NAND Gate. 46 37 26 
SN74AHC373DBR 296-4598-1-ND [Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCTOODR 296-4629-2-ND Quad 2-Input NAND Gate. 297.50/2,500 
SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTOODBR 296-4630-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 46 37 26 
SN74AHC373DGVT — |296-17111-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCTOODBR 296-4630-2-ND [Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN74AHC373DGVT | 296-17111-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTOODGVR  |296-4631-1-40 [Quad 2-Input NAND Gate 46 37 26 
SN74AHC373DW 296-4599-5-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 60 45 .34 SN74AHCTOODGVR | 296-4631-2-ND [Quad 2-Input NAND Gate 14-TVSOP 252.00/2,000 
SN74AHC373N 296-4600-5-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 50  .38 SN74AHCTOON 296-4632-5-ND [Quad 2-Input NAND Gate ...14-Dip 53 42 32 
SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 60 45 34 SN74AHCTOOPWR 296-4633-1-ND Quad 2-Input NAND Gate AMTSSOP 46 37 26 
SN74AHC373NSR 296-13137-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 400.00/2,000 SN74AHCTOOPWR 296-4633-2-ND [Quad 2-Input NAND Gate .14-Т550Р 252.00/2,000 
SN74AHC373PWR 296-1100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 54 SN74AHCTOOQDRQ1 | 296-14349-1-ND (Quad 2-Input NAND Gate. 14-506 40 45 34 
SN74AHC373PWR 296-1100-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTOOQDRQ1 | 296-14349-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHC374DBR 296-1101-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 80 45 34 SN74AHCTOOQPWRQ1 |296-13864-1-ND |Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 40 45 34 
SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHCTOOQPWRQ1 | 296-13864-2-ND [Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCI7ADOVR ZED Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 eee SN74AHCTOORGYR _ |296-13906-1-ND [Quad 2-Input NAND Gate. 48 38 29 
7 Ц -4601-2- Ti-State Octal D-Type Flip-Flop 00/2, SN74AHCTOORGYR — |296-13906-2-ND Quad 2-Input NAND Gate. 133.00/1,000 
SN74AHC374DW ^ | 296-4602-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 | БЕТІНІ 296-4634-5-ND Quad 2-Input NOR Gate. EE DE 
SN74AHC374DWR — |296-4602-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 3 SN74AHCTO2DR 296-4635-1-ND Quad 2-Input NOR Gate "6 3 26 
SN74AHC374DWR 296-4602-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHCTO2DR 296-4635-2-ND [Quad 2-Input NOR Gate 297.50/2,500 
swrdanca7aPwr ЕСЕГЕ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop "5 ДЕ Еши ЛЕСЕ 
SN74AHC374PWR — |296-1102-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ` 400.00/2.000 SNZAARCTOPDPR Ба SE cde gusce ааа ла 
SNTAAHCSAODBR АЗБЫ ВОКА Tri-State Octal Buffer/Driver.. ED AR ы SN7AAHCTO2DGVR  |296-4637-2-ND Quad 2-Input NOR Gate A4-IVSOP — — 252.00/2,000 
SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver .. 372.00/2,000 SN74AHCTOON 296-4638-5-ND [Quad 2-Input NOR Gate Лар 3 42 ` 32 
SN74AHCS40DW 298-4605-5-МП/ Tri-State Octal Buffer/Drive ЕН M E SN74AHCTO2PWR — |296-4639-1-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-550 46 57 26 
SN74AHC540DWR — |296-4605-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 SN74AHICTOOPWR ОЛШЕМ Quad ПРИ КОР Gat SETSSOP ЖЕЛЕ 
SN74AHC540DWR 296-4605-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN қал арды ane : аа 
Ud 4 | 7AAHCTO2RGYR | 296-13907-1-ND [Quad 2-Input NOR Gate 1 ов 2 
SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 56 42 32 
SN74AHC540PWR — |296-4607-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver o A P SNTAAHCTOZRGYR рад Quad 2-Input NOR Gate TES UR 
SN74AHC540PWR — |296-4607-2-ND  Tri-State Octal Buffer/Driver 372.00/2,000 SN74AHCTO4DBR ЗВЫШ KE ей 
SN74AHC541DBR — 296-4608-I-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 56 4 ` 32 SN74AHCTOADBR — БЫШЫ 255001000 
SN74AHC541DBR 296-4608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 ана ep Y. Se EUMD ана 40 S т 
SN74AHCBA1DGVR — |296-12740-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .. 56 42 3 -4641-2- 14- 00/2, 
SN74AHC541DGVR — 296-12740-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 372.00/2,000 sp a 236002110 1.500 Coo as 
SN74AHC541DWR — |296-4609-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 56 Ма 3 о 
SN74AHC541DWR — | 296-4609-2-М0 |Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN74AHCTOAN 296-4643-5-ND |Нех Inverter. 53 42 32 
SN74AHC541N 296-4610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 SN74AHCTOANSR 296-13139-1-ND Hex Inverter.. 48 37 28 
SN74AHC541NSR 296-13138-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 32 ВЯ 20618182210 посете Td 222002002 
SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 -1106-1- ех Inverte 14- : : : 
SN74AHC541PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 56 42 32 SN74AHCTO4PWR 296-1106-2-ND Hex Inverte :14-Т550Р 252.00/2,000 
SN74AHC541PWR 296-1103-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 SN74AHCTOARGYR — [296-13908-1-ND Hex Inverter. 48 258 29 
SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCTO4RGYR | 296-13908-2-ND Hex Inverter. 133.00/1,000 
SN74AHC573DBR 296-4611-2-ND [Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND (Quad 2-Input Positive AND Gate. 46 37 26 
SN74AHC573DGVR |296-13818-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 45 34 SN74AHCTOBDR 296-4644-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 46  .37 26 
SN74AHC573DGVR  |296-13818-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTO8DR 296-4644-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 297.50/2,500 
SN74AHC573DW 296-4612-5-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 60 45 34 SN74AHCTOBDBR 296-4645-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate . 46 37 26 
SN74AHC573DWR ^ |296-4612-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 60 45 34 5М74АНСТ080ВВ 296-4645-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate . 252.00/2,000 
SN74AHC573DWR 296-4612-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.. 400.00/2,000 SN74AHCTO8DGVR 296-4646-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate . .14-TVSOP 40 1327 24 
SN74AHC573N 296-4613-5-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 66 50 38 SN74AHCTOSDGVR ^ |296-4646-2-ND [Quad 2-Input Positive AND Gate . 14-TVSOP 224.00/2,000 
SN74AHC573PWR 296-1104-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHCTOBN 296-4647-5-ND Quad 2-Input Positive AND Gate . 59 42 22 
SN74AHC573PWR 296-1104-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHCTOBNSR 296-13140-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 4S0P 46 37 26 
SN74AHC574DBR 296-4614-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 SN74AHCTOBNSR 296-13140-2-ND [Quad 2-Input Positive AND Gate. 4-50Р 252.00/2,000 
SN74AHC574DBR 296-4614-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHCTOBPWR 296-1107-1-ND (Quad 2-Input Positive AND Gate . 14-TSSOP 46 37 26 
SN74AHC574DWR | 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74AHCTOBPWR 296-1107-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate . 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74AHC574DWR 296-4615-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHCTOBRGYR 296-13909-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 54 4 33 
и аи Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 2 E E. SN7AAHCTOBRGYR |296-13909-2-МО [Quad 2-Input Positive AND Gate. 151.00/1,000 
74АНС57 -4617-1- ri-State Octal D-Type Flip-Flop : 45. SN74AHCT14D 296-1474-5-ND [Нех Schmitt-Trigger Inverte 46 37 26 
SN74AHC574PWR 296-4617-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74AHCT14DR 296-1474-1-ND — Hex Schmitt-Trigger Inverte 46 3 26 
SN74AHC594D 296-15394-5-ND |8-Bit Shift Register ...... 98 № Б SN74AHCT14DR 296-1474-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 297.50/2,500 
SN74AHC595D 296-4618-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 96 72 54 SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND [Нех Schmitt-Trigger Invertei 46 37 26 
FAI 29618 590 Шаш, КЕ enn К A 2 ot SN74AHCT14DBR 296-4672-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverte 252.00/2,000 
Е r и: | I Е SN74AHCTI4DGVR |296-4673-1-ND [Нех Schmitt-Trigger Inverte AMTVSOP 46 47 26 
аа авараў сы. АЕ Suite = итш SN74AHCT14DGVR ^ |296-4673-2-ND |Нех Schmitt-Trigger Inverter 14-ТҮ50Р 252.00/2.000 
-17112-1- : : : SN74AHCTI4RGYR |296-13912-1-ND Hex Schmitt-Trigger Invert 50 40 30 
SN74AHC4066DGVR — |296-17112-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 SN7AAHCTIARGYR  |296-13912-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte рай 
SN74AHC4066DR 296-15256-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 75 $63 50 4674-5. itt-Tri е 
n н 5М74АНСТ14М 296-4674-5-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 53 42 32 
SN74AHC4066DR 296-15256-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 812.50/2,500 SNTISHETIANSE: ЕБЕ ТАРЕ Нех Schmitt Trianer Invert D o T 
SN74AHC4066PWR ^ |296-15257-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75 63 50 хештег nverte : ; - 
SN Н - SN74AHCT14NSR 296-13142-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 252.00/2,000 
74AHC4066PWR ^ |296-15257-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 SN74AHCTI4PWR 296-1110-1-ND Нех Schmitt-Trigger Inverte © 7537/72696 
SN74AHC4066RGYR | 296-15258-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 96 80 6 2. CTS - ў | : 
SN74AHCADBERGYR Eee s iD Quad Bi Н SN74AHCT14PWR 296-1110-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP 252.00/2,000 
- -2- uad Bilateral Analog Switch. 426.00/1,000 ë ТЛИ ТН й 
SNZ4AHC16240DGGR (ЎСЕ Т State 16-Bit Вапа раг. XE Sl E SN74AHCT14QPWRQ1 |296-13654-1-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte A4-TSSOP 460 45 534 
SN74AHC16240DGGR |296-4560-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064:00/2,000 SN74AHCTI4QPWROT |296-13654-2-ND [Нех Schmitt-Trigger Inverter... 14-1550Р 400.00/2,000 
SN74AHC16240DGVR |296-4561-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 5М74АНСТ320 296-4728-5-М0 Quad 2-Input Positive ОВ Gate 46 37 26 
SN74AHC16240DGVR | 296-4561-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 46 37 26 
pp 4 Pi er nas SN74AHCT32DBR 296-4729-2-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 
SN74AHC16240DL — |296-4562-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 1.00 .80 ДЫ 
i | j SN7AAHCT32DGVR _ |296-4730-1-ND [Quad 2-Input Positive OR Gate A4-TVSOP — 40 32 24 
SN74AHC16244DGGR | 296-4563-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100  .80 ШІ 
5М74АНС16244066В |296-4563-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 Sune Daye EE Quid Шр ОВ Gata cA TSOP n 224 00/20001 
SN74AHC16244DGVR | 296-4564-1-М0 | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 80 о uad 2-Input Positive OR Gate т : : : 
SN74AHC16244DGVR | 296-4564-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 14-5016 297.50/2,500 
SN74AHC16244DL 296-4565-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 120 100  .80 SN74AHCT32N 296-4732-5-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 5 42 52 
SN74AHC16373DGGR |296-4566-1-ND |Tri-St.16-Bit Transp. D-Type Latcl 120 100  .80 SN74AHCT32NSR 296-13144-1-ND |Quad 2-Input Positive OR Gate 46 37 26 
SN74AHC16373DGGR |296-4566-2-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Late 1064.00/2,000 SN74AHCT32NSR 296-13144-2-ND |Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 
SN74AHC16373DGVR | 296-4567-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Гаю 120 100  .80 SN74AHCT32PWR 296-1119-1-ND [Quad 2-Input Positive OR Gate .14-Т550Р 46 .37 = 
SN74AHC16373DGVR |296-4567-2-ND |Tri-St.16-Bit Transp. D-Type Latcl 1064.00/2,000 SN74AHCT32PWR 296-1119-2-ND Quad 2-Input Positive OR Gate .14-Т550Р 252.00/2,000 
SN74AHC16373DL 296-4568-5-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Гаю 120 100  .80 SN74AHCT32RGYR 296-13913-1-ND |Quad 2-Input Positive OR Gate ..14-QFN 48 198 29 
SN74AHC16373DLR | 296-4568-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latci қ 120 100  .80 SN74AHCTS2RGYR _ |296-13913-2-М№ 0 |Quad 2-Input Positive OR Gate 133.00/1,000 
SN74AHC16373DLR |296-4568-2-М0 |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Late .48-SS0P 532.00/1,000 (Continued) 
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Pal Digi-Key Price Eachx ele Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AHCT74D 296-4769-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 46 37 26 SN74AHCT157PWR | 296-4678-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux... -16-TSS0P 352.00/2,000 
SN74AHCT74DBR 296-4770-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 46 37 26 SN74AHCT158D 296-4679-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu 16-506 50 40 30 
SN74AHCT74DBR 296-4770-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 252.00/2,000 SN74AHCT158PWR | 296-4680-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu 16-TSSOP 50 40 30 
SN74AHCT74DGVR “| 296-4771-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 40 32 24 SN74AHCTI58PWR | 296-4680-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mu 16-TSSOP 280.00/2,000 
SN74AHCT74DGVR _ |296-4771-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 224.00/2,000 SN74AHCT174D 296-1475-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 16-506 72 54 4 
SN74AHCT74DR 296-14704-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 46 37 26 SN74AHCT174DBR | 296-4702-1-М | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 16-550Р 72 54 41 
SN74AHCT74DR 296-14704-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 297.50/2,500 SN74AHCT174DBR | 296-4702-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear .. 16-SSOP 478.00/2,000 
SN74AHCT74N 296-4772-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 53 42 32 SN74AHCT240DBR 296-4716-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р .60 45 34 
SN74AHCT74PWR 296-4773-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 46 37 2 SN74AHCT240DBR 296-4716-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 400.00/2,000 
SN74AHCT74PWR 296-4773-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 252.00/2,000 SN74AHCT240DW 296-4717-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver .20-SOIC 60 45 34 
SN74AHCT74RGYR 296-13914-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 50 40 30 SN74AHCT240DWR — |296-4717-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-SOIC 60 45 34 
SN74AHCT74RGYR 296-1391 4-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset 140.00/1,000 SN74AHCT240DWR 296-4717-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-5016 400.00/2,000 
SN74AHCT86DBR 296-4774-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 4 00 28 SN74AHCT240N 296-4718-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver: 66 50 238 
SN74AHCT86DBR 296-4774-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 252.00/2,000 SN74AHCT240NSR  |296-13444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 60 45 34 
SN7AAHCTBGDGVR  296-4775-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 26 SN74AHCT240NSR — |296-13444-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ..20-S0P 400.00/2.000 
-4775-9- d iver SN74AHCT240PWR | 296-4719-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 60 45 34 
A ME eene ДЕНЕҢ Quad 2-mput Ексіпзінг- ОҢ Gate 252002000 SNZ4AHCT240PWR — |296-4719-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-T880P 400.00/2,000 
SN74AHCT86DR 296-4776-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 16 97 28 | | 
_4776-2- ў jve- SN74AHCT244DBR | 296-4720-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 45 34 
SN74AHCT86DR 296-4776-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 297.50/2,500 í $ 
ITUR ї "d SN74AHCT244DBR | 296-4720-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 400.00/2,000 
SN74AHCT86N 296-4777-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 53 4 82 SN7AAHCT244DGVR | 296-4721-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 50-ТУ$ОР 60 45 34 
SN74AHCT86PWR 296-4778-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 26 pu PA EUS Testata UGA ВВ TIVE ашы š Š ` 
SN7AAHCTBGPWR 296-47782-ND. | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 252.002.000 SN74AHCT2A4DGVR | 296-4721-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TVSOP 400.00/2,000 
2. 4 - SN74AHCT244DW — |296-4722-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0C 40 45 34 
SN74AHCT86RGYR ^ |296-13915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 48 38 29 р | 
grege ў id SN74AHCT244DWR — |296-4722-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 2050 .60 45 34 
SN74AHCT86RGYR ^ |296-13915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 133.00/1,000 | | 
Serene : hy SN74AHCT244DWR | 296-4722-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .20-S0IC 400.00/2,000 
SN74AHCT123ADBR | 296-4648-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator E55 44 .33 i " n 
SN74AHCTI23ADBR | 296-4648-2-М0 | Dual Retrig. Mono Multivibrator 308.00/2,000 SNTSANCT2AAN с ДР А3108. Tri-State Octal BufferrDriver 20-Dip 02 ы) СЗ 
2 T ы Ein ri-State Octal Buffer/Driver š 4 45 м 
: SN74AHCT244NSR | 296-13143-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 0-50Р — 60 45 34 
SN74AHCT123ADGVR | 296-4649-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 55 4 33 5 б i à Ë 
| а SN74AHCT244NSR | 296-13143-2-МО | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-50Р 400.00/2,000 
SN74AHCT123ADGVR | 296-4649-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 308.00/2,000 SN74AHCT244PWR 296-1116-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-TSS0P 60 45 24 
SN7A4AHCTI2SADR — |296-4650-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator з 44 33 SN74AHCT244PWR | 296-1116-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP — 400.00/2,000 
SN74AHCTI23ADR | 296-4650-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 372.50/2,500 SN74AHCT244QPWR_ | 296-13865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 88 66 50 
SN74AHCT123APWR | 296-4651-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 55 44 33 : - : г : - 
- — SN74AHCT244QPWR | 296-13865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSS0P 586.00/2,000 
SN74AHCTI2SAPWR | 296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 308.00/2,000 SN74AHCT245DBR | 296-4724-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 48 36 27 
5М74АНСТ1250 296-4652-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT245DBR | 296-4724-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-550Р 320.00/2,000 
SN74AHCTI25DR 296-4652-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 554433 SN74AHCT245DGVR | 296-4725-1-М | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 48 36 27 
SN74AHCT125DR 296-4652-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 372.50/2,500 SN74AHCT245DGVR | 296-4725-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHCTI25DBR — AUDSIGSSSIENDM Tri-State Quad Bus Buffer Gate . Eo = SN74AHCT2450W — |296-1117-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20506 48 36 27 
SN7AAHCTI25DBR — | 296-4653-2-М0 |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 SN74AHCT245DWR | 296-1117-1-ND |Tri-State Octal Bus Тгапзсеме! 20-500 48 36 27 
SN7AAHCTI25DGVR | 296-4654-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHCT245DWR | 296-1117-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-5016 320.00/2,000 
SN74AHCT125DGVR | 296-4654-2-М0 | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 SN74AHCT245N 296-1476-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ..20-Dip 48 36 27 
SN74AHCT125N 296-4655-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHCT245PWR — |296-1118-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSOP 48 36 27 
SN74AHCTI2SPWR | 296-1108-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 43 SN74AHCT245PWR | 296-1118-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive -20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT125PWR | 296-1108-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 SN74AHCT273DBR | 296-4726-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 56 42 32 
SN74AHCT125QPWRQ! | 296-16700-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 46 37 26 SN74AHCT273DBR | 296-4726-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-550Р 372.00/2,000 
SN74AHCT125QPWRQT | 296-16700-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 252.00/2,000 SN74AHCT273DW | 296-13489-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-5010 56 42 32 
SN74AHCT125RGYR | 296-13910-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 55 44 38 SN74AHCT273PWR | 296-4727-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 56 42 3 
SN7AAHCTI25RGYR _ |296-13910-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 154.00/1,000 SN74AHCT273PWR | 296-4727-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear -20-TSS0P 372.00/2,000 
SN74AHCTI26DBR | 296-4656-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 M 38 SN74AHCT367DBR | 296-4733-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drivei 16-SSOP 1.05 88 70 
SN74AHCT126DBR ^ |296-4656-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 SN74AHCT367DBR | 296-4733-2-ND | Tri-State Hex Butfer/Drivel 16-550Р 932.00/2,000 
SN74AHCT126DGVR | 296-4657-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-TVSOP 1.05 88 70 
SN74AHCT126DGVR  |296-4657-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-2-М0 | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-TVSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SOIC 105 88 70 
SN74AHCT126DR 296-4658-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 372.50/2,500 SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SOIC 1137.50/2,500 
SN74AHCT126N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHCT367PWR | 296-4736-1-ND |Tri-State Hex Buffer/Drivei 16-TSSOP 1.05 88 70 
SN74AHCT126PWR ^ |296-4660-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 55 44 33 SN74AHCT367PWR | 296-4736-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drivei 16-Т550Р 932.00/2,000 
SN74AHCT126PWR 296-4660-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 SN74AHCT373DBR 296-4737-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Іаісі 20-550Р 60 45 34 
SN74AHCT126QDRQ1_| 296-17134-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. Яб. 37 26 SN74AHCT373DBR | 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT126QDRQ1 | 296-17134-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 297.50/2,500 SN74AHCT373DW 296-4739-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ......20-SOIC .60 45 .34 
SN74AHCT132D 296-1472-5-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373DWR 296-4739-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ......20-SOIC .60 45 .34 
with Schmitt-Trigger 55 AA 53 SN74AHCT373DWR 296-4739-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Гас .20-SOIC 400.00/2,000 
SN74AHCT132DBR 296-4661-1-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373N 296-4740-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latc! 20-Dip .66 50  .38 
with Schmitt-Trigger 155 4 33 SN74AHCT373PWR 296-4741-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. .20-TSSOP .60 45 .34 
SN7AAHCTI32DBR — |296-4661-2-ND | Quad Positive NAND Gate SN74AHCT373PWR | 296-4741-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch.........20-TSSOP 400.00/2,000 
with Schmitt-Trigger 308.00/2,000 SN74AHCT374DBR | 296-4742-1-ND |Tri-State Octal D-Type 
SN74AHCT132N 296-1473-5-ND | Quad Positive NAND Gate ' И ОО ... — - 20-SSOP 40 45 34 
with Schmitt-Trigger.... 155. 44 XS 3 e ig h я 
SN74AHCT132NSR 296-13141-1-ND | Quad Positive NAND Gate Edge-Triggered Flip-Flop......................... 20-550Р 400.00/2,000 
with Schmitt-Trigger Input 55 4 33 SN74AHCT374DGVR | 296-4743-1-ND | Tri-State Octal D-Type 
= Zu Tm Edge-Triggered Flip-Flop .60 4 34 
SN74AHCT132NSR “| 296-13141-2-ND | Quad Positive NAND Gate : 
with Schmitt-Trigger Input 308.00/2,000 SN74AHCT374DGVR | 296-4743-2-ND ТЕ ад Octal D-Type m 
SN74AHCT132PWR | 296-4662-1-ND | Quad Positive NAND Gate SN74ancTazanwa БЕТТЕН т: SES Oc D Type ор 00/2, 
with Schmitt-Trigger 55 4 33 u аа Ë > ҚМ 
9H Edge-Triggered Flip-Flop 60 45 34 
SN74AHCT132PWR | 296-4662-2-ND | Quad Positive NAND Gate 
with Schmitt-Trigger 308.00/2,000 SN74AHCT374DWR — |296-4744-2-ND | Tri-State Octal D-Type 
7 T = Edge-Triggered Flip-Flop 400.00/2,000 
SN74AHCT138D 296-4663-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 4 33 з B ы É 
SN74AHCT138DBR | 296-4664-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 44 33 SNIARHUTSTAN ` тт OCD Tyne CR a 
SN74AHCT138DBR | 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN7Z4AHOT374PWR ЕМ TriState барту 0р _ : E 
SN74AHCT138DGVR | 296-4665-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 44 33 Edge-Triggered Нор 20-TSS0P 60 45 34 
SN74AHCTI38DGVR  |296-4665-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 : : : : : 
= т SN74AHCT374PWR | 296-4746-2-ND | Tri-State Octal D-Type 
SN74AHCT138DR 296-14701-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 155 44 33 Edge-Triggered Flip-Flop 20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT138DR 296-14701-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 372.50/2,500 -4747-1- j- i 00. roe 
й | SN74AHCT540DBR | 296-4747-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 42 32 
SN74AHCTI38N 296-4666-5-М0 |3-8 Line Decoder/Demultiplexer з 44 3 SN74AHCT540DBR — |296-4747-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 372.00/2,000 
SN74AHCTI38PWR | 296-1109-1-М0 [3-8 Line Decoder/Demultiplexer з 44 33 SN74AHCTS40DGVR | 296-4748-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Т/60Р 56 42 32 
SNT4AHOTISBPWR |С БАШ ПӘ ЕНДИ 3-8 Line Decoder/Demuttiplexer 2081002000 SN74AHCT540DGVR | 296-4748-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Т/50Р 372.00/2,000 
SN74AHCTI3BRGYR | 296-13911-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 44 33 SN74AHCT540DW — | 296-4749-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 2050; 56 42 32 
SN74AHCTI3BRGYR | 296-13911-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 154.00/1,000 SN74AHCT540DWR | 296-4749-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-500 056 42 32 
SN74AHCT139D 296-4667-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 55 44 333 SN74AHCT540DWR | 296-4749-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-5016 372.00/2,000 
SN74AHCT139DBR 296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 55 44 33 SN74AHCT540N 296-4750-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ..20-Dip 56 42 32 
SN7AAHCTISODBR — (2962468822200 Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHCTSA0PWR | 296-4751-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 56 42 32 
SN74AHCTI3ODGVR | 296-4669-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 55 44 33 SN74AHCT540PWR | 296-4751-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74AHCT139DGVR | 296-4669-2-М0 | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHCT541DBR | 296-4752-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 56 42 32 
SN74AHCT139DR 296-14702-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. -55 44 33 SN74AHCT541DBR 296-4752-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 372.00/2,000 
SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 372.50/2,500 SN74AHCT541DWR | 296-4754-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-500 56 42 32 
SN74AHCTI39N 296-4670-5-М0 | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 55 44 33 SN74AHCTS41DWR | 296-4754-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-501С 372.00/2,000 
SN74AHCT139PWR 296-4671-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 5 44 .33 SN74AHCT541N 296-4755-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-Dip 56 42 3 
SN74AHCT139PWR  |296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHCT541NSR 296-13145-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-50Р 56 42 32 
SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 56 42 2 SN74AHCT541NSR — |296-13145-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-50Р 372.00/2,000 
SN74AHCT157DBR | 296-4676-1-ND | Quad 2-0-1 Data Selector/Mux. и е 21 SN74AHCT541PWR — |296-1120-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver .20-550Р 056 42 3 
SN74AHCTI57DBR — |296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 320.00/2,000 SN74AHCT541PWR — |296-1120-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Т550Р 372.00/2,000 
SN74AHCTI57DGVR | 296-4677-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 48 36 27 SN74AHCT573DBR | 296-4756-1-ND |Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. 20-SSOP 80 45 34 
SN74AHCT157DGVR | 296-4677-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 320.00/2,000 SN74AHCT573DBR | 296-4756-2-ND |Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. 20-550Р 400.00/2,000 
SN74AHCT157DR 296-14703-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 38 38 27 SN74AHCT573DGVR | 296-4757-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch.........20-TVSOP 60 45 34 
SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 390.00/2,500 SN74AHCT573DGVR | 296-4757-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch..........20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT157PWR | 296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. 53 40 3 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


502 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


$ TEXAS INSTRUMENTS 


Ue Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 
SN74AHCT573DW 296-4758-5-ND |Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 60 4 .34 SN74AHC1G86DCKR | 296-8750-1-М | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 36 29 20 
SN74AHCTS73DWR ^ | 296-4758-1-М0 |Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 60 A5 34 SN74AHC1G86DCKR | 296-8750-2-М | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 282.00/3,000 
SN74AHCT573DWR |296-4758-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G125DBVR | 296-8744-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 39 32 22 
SN74AHCTS73N 296-4759-5-ND |Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 66 50 2.38 SN74AHC1G125DBVR |296-8744-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate. 306.00/3,000 
SN74AHCTS7SPWR — | 296-1121-1-ND_| Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74AHC1G125DCKR |296-8745-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat Ар м 
SN74AHCTS73PWR — |296-1121-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74AHC1G125DCKR | 296-8745-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat 306.00/3,000 
ЕМГ aoe ДЕН 28671790100 Шаа DEP HES 60 б а SN74AHC1G126DBVR | 296-8746-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. Ф 9 cm 
15022, і : іры 10021 SN74AHC1G126DBVR |296-8746-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 306.00/3,000 
SN74AHCTS74DGVR | IDD Tri-State Octal D-Type Flip-Flop Ышш SN74AHC1G126DCKR | 296-8747-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gat Ю 2 
EMI ME UE Тав Oct ИЮНЬ НО = . SN74AHC1G126DCKR | 296-8747-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gat 306.00/3,000 
FUE Ti-otate Octal E-Type Hlp-rlop. : : 5 SN74AHC1GU04DBVR | 296-1095-1-ND | Single Inverter Gate 36 29 20 
SN74AHCTS74DWR  |296-4762-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74AHC1GUO4DBVR |296-1095-2-ND | Single Inverter Gate 282:00/3.000 
SN74AHCT574N 296-4763-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50 38 SN74AHC1GUO4DCKR | 296-8751-1-ND_| Single Inverter Gate. B U AN 
SN74AHCTS74PWR ^ |296-4764-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 TU Í а à й 5 
SN74AHCTS74PWR |296-4764-2-М0 |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 400.00/2,000 СВОЯ cen КОШИ ы MO. 
SN74AHCT594D 296-4765-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register . .96 42 54 = ED n з = y 7 
SN74AHCTS94DBR  296-4766-1-ND |8-Bit Shift Register w/Output Registe © 72 54 Күн a 2-tnput NAND Gate 
SN74AHCTS94DBR |296-4766-2-ND |8-Bit Shift Register w/Output Registe! 638.00/2,000 SN74AHCTIGOODCOKR ыы Sincle 2-Input NAND Gate 980 003,000 
SN74AHCTS94PWR | 296-4767-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Registe! 96 72 54 SNZ74AHOTIGO2DBVR РОЙ ДЕШ Single 2-Input NOR Gets qd М 
SN74AHCTS94PWR | 296-4767-2-ND |8-Bit Shift Register w/Output Registe! 638.00/2,000 SN7Z4AHCTICOPDBVR [ЖИШП Single 2-Input NOR Gate. “У E 
SN74AHCT595D 296-14308-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 96 72 54 - : A 
SN74AHCT595DBR  |296-13490-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 96 72 54 SN PACT 602008 (ЕЗ6 ТОЗ 004 Single 2-Input NOR Gate. À 
SN74AHCTS95DBR | 296-13490-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 638.00/2,000 Hg e ep ; Pn 
SN74AHCT595PWR ^ |296-9758-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72-54 И ИО Eu adu 36 202005 Gite 
SN74AHCTS95PWR _ |296-9758-2-ND |Tri-State 8-Bit Shift Register. 638.00/2,000 SN74BHCTIGOADCKR ЕТЕНЕ зі Inverter Gate ` SD 29 U SN 
SN74AHCT16240DGGR | 296-4681-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116 47 ng : 4 : 
SN74AHCT16240DGGR | 296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74AHCTIGO4DCKR ТО ЕЕЕ ДИ Single Inverter Gate 2820018 000 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 145 116 87 SN7AAHCTIGOSDBVR [РЦ DIM Single 2-Input AND Gate СЕ 2920 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1542.00/2,000 SN74AHCTIGOBDBVR |296-1113-2-ND Single 2-Input AND Gate. 282.00/3,000 
SN74AHCT16240DL _ |296-4683-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 146 87 анс rica pun I EDU e 36 у 
SN74AHCT16244DGGR | 296-4684-1-ND. | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 146 87 t = ingle 2-Input AND Gate 00/8, 
SN74AHCT16244DGGR  296-4684-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74AHCTIG14DBVR | 296-1114-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte Ұр) 
SN74AHCT16244DGVR  296-4685-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 SN74AHCTIGI4DBVR |296-1114-2-ND Single Schmitt-Trigger Inverter... 282.00/3,000 
SN74AHCT16244DGVR | 296-4685-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74AHCT1G14DCKR | 296-4712-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gat 5-SOT 36 229 20 
SN74AHCT16244DL 296-4686-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 145 116  .87 SN74AHCT1G14DCKR |296-4712-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter бак 282.00/3,000 
SN74AHCTIG245DGGR | 206-4687-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 47 SNTAAHCTIGSADBVR _ БЕЛЬЕМ Single 2-Input OR Gate B 29. ў 
SN74AHCT16245DGGR | 296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1508.00/2,000 SN74AHCTIGS2DBVR |296-1115-2-ND | Single 2-Input OR Gate 282.00/3,000 
SN74AHCT16245DGVR | 296-4688-1-М0 | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 146 87 SN74AHCT1G32DCKR |296-4713-1-ND | Single 2-Input OR Gate 36 29 20 
SN74AHCT16245DGVR | 296-4688-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1508.00/2,000 SN74AHCT1G32DCKR |296-4713-2-ND | Single 2-Input OR Gate 282.00/3,000 
SN74AHCT16245DL — |296-4689-5-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 145 116  .87 SN74AHCTIG8GDBVR |296-4714-1-ND Single 2-Input Exclusiv 36 29 20 
SN74AHCT16373DGGR | 296-4690-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 145 146 87 SN74AHCTIGBGDBVR | 296-4714-2-ND_| Single 2-Input Exclusive-OR Gate 282.00/3,000 
SN74AHCT16373DGGR | 296-4690-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 1508.00/2,000 SN74AHCTIGB6DCKR | 296-4715-1-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 36 29 20 
SN74AHCT16373DGVR | 296-4691-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 145 116  .87 SN74AHCTIGB6DCKR |296-4715-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 282.00/3,000 
SN74AHCT16373DGVR | 296-4691-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1508.00/2,000 SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. AD MD em 
SN74AHCT16373DL _ |296-4692-5-ND |Tri-State 16-ВИ Transp. D-Type Latch 145 116 47 SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 306.00/3,000 
SN74AHCT16374DGGR | 296-4693-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 145 146 87 SN74AHCT1G125DCKR|296-4709-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . .39 82 22 
SN74AHCT16374DGGR | 296-4693-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74AHCT1G125DCKR | 296-4709-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 306.00/3,000 
SN74AHCT16374DGVR | 296-4694-1-ND. | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 145 116 87 SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-1-№0 | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 39 "RE Cop 
SN74AHCT16374DGVR | 296-4694-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74AHCT1G126DBVR |296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 306.00/3,000 
SN74AHCT16374DLR | 296-4695-1-ND_ | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 150 120 90 SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 090222 
SN74AHCT16374DLR |296-4695-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 780.00/1,000 SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-2-М0 | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 306.00/3,000 
SN74AHCT16540DGGR | 296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 ALB Family 
SNTAAHCTIGSAQDGGR {2997696 HOM) Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1506005000 SN74ALB16244DGGR | 296-9764-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A&-TSSOP 506 405 315 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-1-ND. | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 SN74ALBIG244DGGR [| s IP NDA Tri-State 16-Bit BufferDri diera ООО 
SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-2-М0 |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 asse HU a : is 
р - SN74ALB16244DGVR | 296-9765-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. A8-TVSOP 5.06 4.05 3.15 
РАНЧО -n PEER ERE rera 16-Bit Butter Dever. ee eee! SN74ALB16244DGVR |296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TVS0P 5738.00/2,000 
NAME ME ВВА Dae ATS Тё-В Butfar/Drivor. ОТРЯ SN74ALB16244DL — |296-9766-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-550Р 5.06 405 3.15 
SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-1-ND. | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 445 436 87 SN74ALB16244DLR | 296-9766-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 541 409 3.18 
SN74AHCT16541DGVR | 296-4700-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 7 1608:00/9.000 SN74ALB16244DLR — |296-9766-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 48-550Р 2894.00/1,000 
SN74AHCT16541DL — 1296-4701-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. В Ga SN74ALB16245DGGR | 296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSS0P 5.06 4.05 3.15 
— : : : SN74ALB16245DGGR | 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 5738.00/2,000 
AHCU Family SN74ALB16245DGVR | 296-9768-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. A8-IVSOP 5.06 405 3.15 
SN74AHCU04D 296-9759-5-ND 46 37 26 SN74ALB16245DGVR | 296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TVSOP 5738.00/2,000 
SN74AHCUOADBR 296-9760-1-ND 46 37 26 SN74ALB16245DLR | 296-9769-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 511 409 348 
SN74AHCUOADBR 296-9760-2-ND 252.00/2,000 SN74ALB16245DLR | 296-9769-2-М0 |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2894.00/1,000 
SN74AHCUO4DGVR  296-9761-1-ND 46 37 26 ALS Family 
SN74AHCUO4DGVR — |296-9761-2-ND 252.00/2,000 
SN74AHCUO4N 296-9762-5-ND 46 37 56 SN65ALS176D 296-9698-5-ND Differential Bus Transceiver. 175 1.40 1.05 
SN74AHCU04PWR 296-9763-1-ND 46 aT 26 SN65ALS176DR 296-14637-1-ND Differential Bus Transceiver. 175 140 1.05 
SN74AHCU04PWR 296-9763-2-ND 252.00/2,000 SN65ALS176DR 296-14637-2-ND | Differential Bus Transceiver. - 2240.00/2,500 
SN74AHCUO4RGYR 296-13916-1-ND | Hex Inverter 48 38 29 SN65ALS180DR 296-14638-1-ND | Differential Driver and Receiver Pair 175 440 105 
SN74AHCUO4RGYR 296-13916-2-ND | Hex Inverter 133.00/1,000 SN65ALS180DR 296-14638-2-ND | Differential Driver and Receiver Ра! 2240.00/2,500 
i SNGSALS544NSR 296-15214-1-ND | Differential Interface LD Driver 0-SOP 360 288 224 
SHTANCIEDODBVR ЕТЕТИН Microgate Fam y тшт SN65ALS544NSR — — |296-15214-2-ND | Differential Interface LD Driver 0-50Р 4080.00/2,000 
SN74AHCIGOODBVR HIS AD б НАМ Cis ООО SN65ALS1176DR 296-9697-1-ND | Differential Bus Transceiver. SOIC 225 1.80 1.40 
SN74aHcieooncKR ПЗВ ЙИР Single 2-Input NAND Gate аз a SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceiver. -S0IC 3150.00/2,500 
! = : š Е SN74ALSO0AD 296-1477-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 14-306 — 52 39 30 
SN74AHC1GOODCKR | 296-8741-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 282.00/3,000 - 
SN74AHCIGO2DBVR  |296-1088-I-ND | Single 2-Input NOR Gate S3 A Я SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 54 41 31 
- m ngee SN74ALSO0ANSR 296-5001-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 346.00/2,000 
mq Е: "GNE ПОЛЕ Quad 2 mut NOR Gar «0209, 
EN НЯ ; Í 5 SN74ALS02ADR 296-14705-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 422.50/2,500 
SN74AHC1GO2DCKR |296-8742-2-№0 | Single 2-Input NOR Gate 282.00/3,000 АО 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate Bi unes 
SN74AHC1GO4DBVR |296-1089-1-№0 |Single Inverter Gate 36 29 20 5 š S 
SN74AHC1GO4DBVR | 296-1089-2-№0 Single Inverter Gate 282.00/3,000 FEE ELE О ЕЕ 5 Ed 30 
5М74АНС100400К8 |296-1090-1-ND | Single Inverter Gate 36 29 20 НЕЕ ` 3 Е 
SN74AHC1GO4DCKR | 296-1090-2-ND_ | Single Inverter Gate 282.00/3,000 F Г ee бы 
SN74AHCIGOAQDCKRQ1 | 296-17248-1-ND | Single Inverter Gate ga 092 -1481-5- ех Inverter. 34 . : 
SN74AHC1GO4QDCKRQ1 | 296-17248-2-ND | Single Inverter Gate 300.00/3,000 SN74ALSOSADR 296-14707-1-ND | Hex Inverter. 48 246 27 
SN74AHC1GO8DBVR  |296-1091-1-ND |Single 2-Input AND Gate 530 012024720 FRUTA E 00 m d 
SN74AHCiGOBDBVR | 296-1091-2-ND | Single 2-Input AND Gate 282.00/3,000 -1482-5- : р . 
SN74AHC1GO8DCKR | 296-8743-1-ND_| Single 2-Input AND Gate 36 29 20 SN74ALS08D 296-1123-5-ND 52 39 330 
SN74AHC1GO8DCKR  |296-8743-2-ND |Single 2-Input AND Gate 282.00/3,000 SN74ALSO8DR 296-1123-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 48 36 27 
$№74АНС16140ВУВ | 296-1092-1-М0 |Single Schmitt-Trigger Inverter. 36 29 20 SN74ALSO8DR 296-1123-2-М0 | Quad 2-Input AND Gate 422.50/2,500 
SN74AHC1G14DBVR |296-1092-2-М0 |Single Schmitt-Trigger Inverter . 282.00/3,000 SN74ALSO8N 296-1484-5-ND |Quad 2-Input AND Gate... 54 4031 
SN74AHCIG14DCKR | 296-8748-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. $6705 36 29 20 SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14500 48 36 27 
SN74AHCIG14DCKR | 296-8748-2-М0 |Single Schmitt-Trigger Inverter. 282.00/3,000 SN74ALS10ADR 296-14712-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 422.50/2,500 
SN74AHC1G32DBVR  |296-1093-1-ND |Single 2-Input OR Gate.. 36 2 20 SN74ALS11ADR 296-14713-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-506 44 48 36 
SN74AHC1G32DBVR  |296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gate 282.00/3,000 SN74ALS11ADR 296-14713-2-ND | Triple 3-Input AND бак 14-506 552.50/2,500 
ЗМ74АНС16320СКВ  |296-8749-1-ND | Single 2-Input OR Gat 36 29 20 SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-500 — 64 48 36 
SN74AHC1G32DCKR  |296-8749-2-ND |Single 2-Input OR Gat 282.00/3,000 SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 552.50/2,500 
SN74AHC1G32TDBVRQ1 | 296-17421-1-ND | Single 2-Input OR бак e) d em SN74ALS27ADR 296-14731-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat 14-306 .88 46 50 
SN74AHC1G32TDBVRQ1 |296-17421-2-ND | Single 2-Input OR бак 300.00/3,000 SN74ALS27ADR 296-14731-2-ND | Triple 3-Input NOR Gat 747.50/2,500 
SN74AHC1G86DBVR | 296-1094-1-ND_ | Single 2-Input Exclusive-OR Gai SOT-23-5 36 29 20 SN74ALS30AN 296-1494-5-ND |8-Input NAND Gate 50 38 29 
SN74AHC1G86DBVR |296-1094-2-М0 |Single 2-Input Exclusive-OR Gat S0T-23-5 282.00/3,000 (Continued) 
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1616 Digi-Key Price Eachx Uslk Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 4 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 48 96  .27 SN75ALS085DW 296-12933-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver . 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 422.50/2,500 SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receive 9.00 7.20 6.08 
SN74ALS32N 296-1495-5-ND | Quad 2-Input OR Gate Я 39 30 SN75ALS160DW 296-9932-5-ND | Octal Bus Transceiver 238 190 143 
SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer [4n 0 SN75ALS161N 296-9933-5-ND | Octal Bus Transceiver . 3.83 3.06 2.38 
SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 410.00/2,500 SN75ALS162DW 296-9934-5-ND | Octal Bus Transceive 394 315 245 
SN74ALS74AD 296-1130-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 52 39 30 SN75ALS162DWR 296-14963-1-ND | Octal Bus Transceive 394 315 245 
SN74ALS74ADR 296-1130-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. A 36 27 SN75ALS162DWR 296-14963-2-ND | Octal Bus Transceive 4462.00/2,000 
ERA ERR BERE рш Dn Pie pon. d ME SN75ALS163DWR — | 296-9935-1-ND | Octal Interface Bus Transceivei 20-500 530 424 3.58 
Z. ET & ашын É: ё Ü SN75ALS163DWR 296-9935-2-ND | 0ctal Interface Bus Transceivei .20-SOIC 6626.00/2,000 
ME PEE Qu ер аа бав 45 SU = SN75ALS170ADW — |296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceive 20-500 529 423 329 
- -2- uad 2-Input Exclusive-OR Gate .00/2, 9937-5- iple Di i i w 
SN74ALS109AN | 206-14711-5-ND| Dual J-K Flip-Flop. во 45 BA | $дын 298994200 | Triple Diferente Bus Transceiver 20-8016 500. 400 338 
SN74ALS138ADR 296-14714-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 56 42 .3 W 9. i j j i Я 
s: SN75ALS171DWR 296-9938-2-ND | Triple Differential Bus Transceivei .20-SOIC 6250.00/2,000 
SN74ALS138ADR 296-14714-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 487.50/2,500 > TN " n i і 
SN74ALS138AN 206-1485-5-ND. | 3-8 Line Decoder/D 60 45 34 SN75ALS172ADW 296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 326 261 2.03 
SIUGALRTSODR НВ ба ЦИ Гаа бен = i SN75ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 326 261 203 
SN74ALS1390R | 296-14715-2ND Dual 2-4 Decoder/Demu 26917500500 | Sursatstzaan | 2968860-5-ND | Quad вета Lime Driver 158 126 95 
SN74ALS139N 296-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu 76 57 43 " мега? А ў р š 
SN75ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receive 2.86 229 1.78 
SN74ALS151DR 296-14717-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Mu .60 45  .34 " нера? h 
É 9. oe SN75ALS175NSR 296-9954-1-ND | Quad Differential Line Receive: 2.86 2.29 1.78 
SN74ALS151DR 296-14717-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Mux .. 520.00/2,500 " “wan : 
SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND | Quad Differential Line Receivei 3238.00/2,000 
SN74ALS157ADR 296-14718-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. .60 45 .34 SN75ALST76AD 296-9955-5-ND | Differential Bus Transceiver 150 120 90 
SN74ALS157ADR 296-14718-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 520.00/2,500 SN75ALS176ADR 296-14964-1-ND | Differential Bus TI Kuas. 150 120 % 
SN74ALS157AN 296-14719-5-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 1572895100098 Soma BUS ТЕСЕ ss 5 ў Н 
5 4. or SN75ALS176ADR 296-14964-2-ND | Differential Bus Transceiver.. 1920.00/2,500 
SN74ALS158NSR 296-13147-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 23g 170 128 " Я : 
с; dj oy SN75ALS176BD 296-9956-5-ND | Differential Bus Transceiver.. 1.20 1.00 80 
SN74ALS158NSR 296-13147-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 2340.00/2,000 i : H 
I Е SN75ALS176BDR 296-14965-1-ND | Differential Bus Transceiver. 120 100  .80 
SN74ALS161BN 296-1487-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. .64 48  .36 = - - 
SN74ALS163BN 296-1488-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. “ва 63 48 SN75ALS176BDR 296-14965-2-ND Differential Bus Transceiver. 1300.00/2,500 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 304 243 1489 SN7SALST76BP 296-9957-5-ND | Differential Bus Transceiver 120 100 80 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-ВИ Parallel-Load Shift Registe 3622.00/2,000 SN7SALS176D 296-9958-5-М | Differential Bus Transceiver. 120 100 80 
SN74ALS169BNSR  |296-13148-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 105  .88 70 EMEN POE ВЕТА БГ ышы А aan oo 80 
SN74ALS169BNSR 296-13148-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Di Bi Count 984.00/2,000 s zu I IL 
SN74ALST75DR БЫ Quad В ре Невар aq Ma a SN75ALS176P 296-9959-5-ND | Differential Bus Transceiver 120 100 40 
SN74ALS175DR 296-14721-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop 552.50/2,500 SN75ALS180D 296-9960-5-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.05 1.64 123 
SN74ALS193AN 296-14722-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 145 1146  .87 SN75ALS180DR 296-14967-1-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.05 1.64 1.23 
SN74ALS240ADWR 296-14724-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 SN75ALS180DR 296-14967-2-ND Differential Driver/Receiver Pai 2625.00/2,500 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 558.00/2,000 SN7SALS180N 296-9961:5:ND/^ Differential Driver/Recelvar Pai ош WES Seg 
SN74ALS240AN 296-14725-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 184 63 48 5М75А15181М 296-9962-5-ND | Differential Driver/Receiver Pai 225 1.80 1.35 
SN74ALS243ANSR 296-13149-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver . 3.60 2.88 224 SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND | Differential Driver/Receiver Pai 225 180 1.35 
SN74ALS243ANSR 296-13149-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver . 4284.00/2,000 SN75ALS181NSR 296-9963-2-ND Differential Driver/Receiver Pai 2340.00/2,000 
SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 80 460 45 SN75ALS191D 296-9964-5-ND |Dual Differential Line Driver. 125 400 75 
SN74ALS244CDWR | 296-1124-1-М | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 2054 аі SN75ALS191P 296-9965-5-ND | Dual Differential Line Driver 125 100 75 
SN74ALS244CDWR 296-1124-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 532.00/2,000 SN75ALS191PSR 296-13318-1-ND | Dual Differential Line Driver. 125 100 75 
SN74ALS244CN 296-1490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 80 60 45 SN75ALS191PSR 296-13318-2-ND | Dual Differential Line Driver. 1300.00/2,000 
SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: .80 60 45 SN75ALS192D 296-9966-5-ND | Quad Differential Line Driver 60 45 34 
SN74ALS245ADWR 296-1125-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . d 54 41 SN75ALS192DR 296-14968-1-ND | Quad Differential Line Driver 60 45 34 
SN74ALS245ADWR | 296-1125-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 532.00/2,000 SN75ALS192DR 296-14968-2-ND | Quad Differential Line Driver 487.50/2,500 
SN74ALS245AN 296-1492-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: .80 60 45 SN75ALS192N 296-15071-5-ND | Quad Differential Line Driver 60 45 .34 
SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux . 60 45 34 SN75ALS193D 296-9967-5-ND | Quad Differential Line Receive 88 66 50 
SN74ALS257ADR 296-14728-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux . 520.00/2,500 SN75ALS193N 296-9968-5-ND | Quad Differential Line Receive 88 66 .50 
SN74ALS259DR 296-14729-1-ND | 8-Bit Addressable Latch .... 193 154 1416 SN75ALS194DR 296-14969-1-ND | Quad Differential Line Driver .. 126 105 .84 
SN74ALS259DR 296-14729-2-ND | 8-Bit Addressable Latch .... 2687.50/2,500 SN75ALS194DR 296-14969-2-ND | Quad Differential Line Driver 1365.00/2,500 
SN74ALS273N 296-1493-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea 75 63 50 SN75ALS194N 296-9969-5-ND | Quad Differential Line Driver 126 105 484 
SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND iens un ачага Shift/ DERE CENE SES SN75ALS195N 296-9970-5-ND | Quad Differential Line Receivei 1.88 1.50 143 
orage Register - . 4 SN75ALS197D 296-9971-5-ND | Quad Differential Line Receivei .60 45 .34 
SN74ALS299NSR 296-13150-2-ND Шы pu ы Shift/ О SN75ALS197DR 296-14970-1-ND | Quad Differential Line Receivei 80 45 3 
orage Register E 202, SN75ALS197DR 296-14970-2-ND | Quad Differential Line Receivei 487.50/2,500 
SN74ALS373ADWR 296-14735-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 0-501С ма 54 Al SN75ALS197N 296-9972-5-ND | Quad Differential Line Receive -60 45 34 
Е 2910785200 Шен Оса r. КЕШ. ДЕН. ie % 2050020005 SN75ALS197NSR 296-13319-1-ND | Tri-State Quad Differential Line Receiver 60 45 34 
-1496-5- St. .D- 20-ір . 3. SN75ALS197NSR 296-13319-2-ND | Tri-State Quad Differential Line Recei 400.00/2,000 
SN74ALS374ADWR | 296-1128-1-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-500 — 72 54 41 SN75ALS199D 296-9973-5-ND | Quad ferenti! Line Retele а 126 ч .84 
BEEN шо шш ч D-Type iM 0500 = ы. SN75ALS1177N 296-9929-5-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 405 324 252 
-1498-5- ri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-Dip . К с -0930-1- = ff Dri n 
SN74ALS520N 296-14739-5-№ | 8-Bit Identity Comparato 200 141 118 94 SN75ALS1177NSR 290109301 Ap Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver. 4.05 3.24 2.52 
4 A SN75ALS1177NSR 296-9930-2-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver. 4590.00/2,000 
SN74ALS521NSR 296-13151-1-М | 8-Bit Identity Comparato! 20-SOP 1.38 110 483 д ЗБ. "n i А i 
SN А : SN75ALS1178N 296-9931-5-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 405 324 2.52 
7AALSS2INSR ЗІР 8-Bit Identity Comparato 20-50Р 190800/2,000 SN7S5ALS1178NSR ^ |296-12185-1-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver 405 324 252 
SN74ALS534ADWR 296-14740-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-SOIC 1.88 150 1.13 i E Dri аба ў А 
- ч SN75ALS1178NSR 296-12185-2-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Receiver.. 4590.00/2,000 
SN74ALS534ADWR 296-14740-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-SOIC 2054.00/2,000 ALVC F. il 
SN74ALS540DWR 296-14741-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 0-SOIC 170 1.36 1.02 amily 
SN74ALS540DWR 296-14741-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 0-SOIC 1846.00/2,000 TAALVC164245GRDR | 296-16868-1-ND | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver. 125 100 75 
SN74ALS540-1NSR 296-13152-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 20-50Р 527 422 328 TAALVC164245GRDR | 296-16868-2-ND | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver. 650.00/1,000 
SN74ALS540-1NSR 296-13152-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 6248.00/2,000 TAALVC164245ZRDR | 296-16869-1-М0 | Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver. 1.25 100. 76 
SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 96 80 464 74ALVC164245ZRDR_ | 296-16869-2-ND| Tri-St. 16-Bit Level Shifting Transceiver. 650.00/1,000 
SN74ALS541DWR 296-14742-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei .90 aus. БІ) SN74ALVCOODGVR 296-5100-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 40 32 .24 
SN74ALS541DWR 296-14742-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 852.00/2,000 SN74ALVCOODGVR 296-5100-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 224.00/2,000 
-1500-5- ri-State Octal Buffer/Line Drivel : А 4 -5101-1- uad 2-Input ate. - 5 К К 
SN74ALS541N 296-1500-5-ND |ТІ і State Octal Buffer/Line D ў 96 80 64 SN74ALVCOODR 296-5101-1-ND | Quad 2-1 NAND G: 14-SOIC 40 32 24 
SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive! 90 75 .60 SN74ALVCOODR 296-5101-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 270.00/2,500 
SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 852.00/2,000 SN74ALVCOONSR 296-5103-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 40 32  .24 
SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 76 57 43 SN74ALVCOONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 224.00/2,000 
SNTAALSB73G0WR — 296.11292.ND | ТҮЗІ Octal D-Type Transparent Latch "ooo Mr g ааа НЯ бы 
5 = ron $ LIE SN74ALVCOOPWR 296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-Т550Р 224.00/2,000 
SN74ALS573CN 296-1502-5-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 76 57 48 SN74ALVCO4D 296-1508-5-ND 14-SOIC A0 32 24 
SN74ALS574BDW 296-1503-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 76 57 43 SN74ALVC04DGVR 296-5105-1-ND .A4-TVS0P 40 3 4 
SN74ALS574BDWR 296-14745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. Ave 54 Al SN74ALVCO4DGVR 296-5105-2-ND 14-ТҮ50Р 224.00/2,000 
SN74ALS574BDWR | 296-14745-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74ALVCO4DR 296-14780-1-ND 14-SOIC П o 
SN74ALS574BN 296-1504-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 76 57 43 Ü ВАТ й 
i SN74ALVCO4DR 296-14780-2-ND 14-5016 270.00/2,500 
SN74ALS580BNSR 296-13154-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 238 1.90 143 SN74ALVCO4PWR 296-5106-1-ND 14-Т550Р 45 36 27 
SN74ALS580BNSR 296-13154-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 2550.00/2,000 -5106-2- 44- ў Я ) 
SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver 3.31 2.65 2.06 А НЫ и 220002000 
SN74ALS641A-1DW | 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Outpu о JES SE ë Hex Inverter 14o ИШЕНЕ ИВЕ: 
f ЗБ. ; ; SN74ALVCO4RGYR 296-13917-2-ND | Hex Inverter ..14-QFN 140.00/1,000 
SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Ошри 2.38 1.89 147 
SN74ALS652ANT 296-14747-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 425 341 265 SN74ALVCO8DGVR — (296791077 IND | Quad 2-Input AND Gat -14-TVSOP З Ў З 
Т : : г SN74ALVC08DGVR 296-5107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TVSOP. 320.00/2,000 
SN74ALS688N 296-14748-5-ND | 8-Bit Identity Comparator... 401 321 250 
5 T “Bit D- sd SN74ALVCO8DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 40 32 .24 
SN74ALS874BNT 296-14752-5-ND | Dual 4-Bit D-Type Flip-Flop 239 191 149 SN 
SN74ALS996NT 296-1507-5-ND | 8-Bit READ-BACK Latch . 840 672 567 I74ALVC08DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 270.00/2,500 
SN74ALS1005DR 296-14709-1-ND | Hex Inverting Buffer .80 (60 45 SN74ALVCO8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-Т550Р 40 3 24 
SN74ALS1005DR 296-14709-2-ND | Hex Inverting Buffer 682.50/2,500 ыл DS Quad три AND Gate азов 5 2402400; 
SN74ALS1005NSR 296-13146-1-ND | Hex Inverting Buffer with OC Output: 1.38 1.10 .83 Ë ТА uad 2- np: ale 5 й 5 Š 
SN74ALS1005NSR | 296-13146-2-ND Hex inverting Buffer with OC Outputs 1508.00/2,000 SN74ALVCOBRGYR | 296-13918-2-ND | Quad 2-Input AND Gate гамі 140.00/1,000 
SN74ALS1034D 296-5007-5-ND | Hex Non-Inverting Driver 133 106  .80 SN74ALVC10D 296-1509-5-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-506 40 32 224 
SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND | Hex Non-Inverting Buffe .80 60 45 SN74ALVC10DR 296-1509-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-506 40 32 24 
SN74ALS1035DR 296-14710-2-ND | Hex Non-Inverting Buffei 682.50/2,500 SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 270.00/2,500 
SN74ALS29827NT 296-14732-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 520 416 324 SN74ALVC10DGVR — |296-5110-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 4-TVSOP — 40 32 24 
SN75ALS057DWR 296-12932-1-ND | Quad Interface Bus Trai Ё 315 252 1.96 SN74ALVC10DGVR 296-5110-2-ND Triple 3-Input NAND Gate .14-TVSOP. 224.00/2,000 
SN75ALS057DWR 296-12932-2-ND | Quad Interface Bus Transceiver. 3570.00/2,000 SN74ALVC10NSR 296-5111-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 40 532 24 
SN75ALS057N 296-9927-5-ND | Quad Interface Bus Transceiver 345 252 1.96 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 
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$ TEXAS INSTRUMENTS 


TAS Digi-Key Price Each ШЫБ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SNZ4ALVOIONSR TATE Triple Hut NAND ба. 2 EU SN74ALVCF162834GR | 296-13628-2-ND| Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
7. -5112-1- riple 3-Input at E „ d Universal Bus Driver . 1820.00/2,000 
SN74ALVC10PWR 296-5112-2-ND | Triple 3-Input NAND бай 224.00/2,000 SN74ALVCF162834LR | 296-13629-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-1-ND | Нех Schmitt-Trigger Inverter. 52 39 .30 Universal Bus Driver .. 175 140 105 
SN74ALVC14DGVR 296-5119-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 346.00/2,000. SN74ALVCF162834LR | 296-13629-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bil 
SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 40 2 24 Universal Bus Driver .. 910.00/1,000 
SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 270.00/2,500 ARAN " 
SN74ALVC14PWR — |296-5121-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 40 32 24 Makka — — Ee 93, CMOS 18 ІІ Tos 
“ita u несете oo eae E SN74ALVCF162834VR | 296-13630-2-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
: т = Universal Bus Driver .. 1820.00/2,000 
SNTAALVCSADGVR . l Quad Ша OR COE ар SN74ALVCF162835GR | 296-13607-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit 
р Ў 3 Universal Bus Driver . 225 180 135 
“ТЕКТ АБС ші 21 OR бав ара SN74ALVOF1628356R | 296-13607-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit 
SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 224.00/2,000 Universal Bus Driver ....... 2340.00/2,000 
SN74ALVC32PWR | 296-5142-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 45 3 27 SN74ALVCF162835LR | 296-13608-1-ND ШЫ аи ТЯ 
SN74ALVC32PWR | 296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 250.00/2,000 ЫНЫ 8 теғ. ў сада 
SN74ALVC125D 296-1510-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 30 30 SN74ALVOF162835LR |Б АЛЫШ Tri-State, 2.3V CMOS 1 
SN74ALVC125DR — |296-1510-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 30 Universal Bus Driver 1170.00/1,000 
SN74ALVC125DR 296-1510-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 422.50/2,500 SN74ALVCF162835VR | 296-13609-1-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit 
SN74ALVC125DGVR | 296-5113-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 52 39 30 Universal Bus Driver 56-TVSOP 225 1.80 1.35 
SN74ALVC125DGVR  |296-5113-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 SN74ALVCF162835VR | 296-13609-2-ND | Tri-State, 3.3V CMOS 18-Bit 
SN74ALVC125NSR ^ |296-5114-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 30 Universal Bus Driver 56-TVSOP. 2340.00/2,000 
SN74ALVC125NSR | 296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 ALVCH Family 
ы ылын Tae Gate 5» пастарам | ZALVCH16244GRDR | 206-16870-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 125 100 15 
SN;4ALVCi28DGVR селе Tri-State Quad Bus Buffer Gate. Em EO 74ALVCH16244GRDR | 296-16870-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 650.00/1,000 
SN74ALVCI26DGVR | 296-5116-2-ND | TriState Quad Bus Buffer Gate ` 7 946:00/2,000 7ANLVCH162442RDR | 296-16871-1-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 125 100 75 
SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Cate. ay By 74ALVCH16244ZRDR | 296-16871-2-ND| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 650.00/1,000 
| j і | 4ALVCH16245GRDR_| 296-16872-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 125 100 75 
SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 422.50/2,500 Тақтан тара шанлы Гн ыз A SEGUI 
= SH я - -2- ri-State 16-Bit Bus Transceiver. -l .00/1, 
SNTAALVCIAGNSR ИЛЕН ir state Quad Bus Buffar Gat aT T 7AALVCH16245ZRDR | 296-16873-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4-BGA 125 100 75 
SN7AALVCI26PWR — |296-5118-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 52 39 30 Z4ALVCH16245ZRDR | 296-16873-2-ND] Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4-BGA 650.00/1,000 
SN74ALVC126PWR | 296-5118-2-№0 | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 346.00/2,000 TAALVCH16373GRDR | 296-16874-1-ND Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74ALVC244DGVR | 296-12862-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 54 4 31 D-Type Latch 125 100 75 
SN74ALVC244DGVR | 296-12862-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 360.00/2,000 74ALVCH16373GRDR | 296-16874-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74ALVC244DWR ^ |296-5135-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 54 41 31 D-Type Latch 650.00/1,000 
SN74ALVC244DWR | 296-5135-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 360.00/2,000 74ALVCH16373ZRDR_ | 296-16875-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74ALVC244NSR | 296-12863-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Drivei ии я D-Type Latch 125 100 75 
SN74ALVC244NSR — |296-12863-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 360.00/2,000 74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74ALVC245DGVR | 296-5137-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 72 54 41 D-Type Latch. 4-BGA 650.00/1,000 
SN74ALVC245DGVR | 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 478.00/2,000 SN74ALVCH244DGVR | 296-6274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 54 41 31 
SN74ALVC245DWR ^ |296-5138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 54 A 31 SN74ALVCH244DGVR | 296-6274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 360.00/2,000 
SN74ALVC245DWR | 296-5138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 360.00/2,000 SN74ALVCH244DW | 296-1517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20500 54 41-31 
SN74ALVC245PWR _ | 296-9774-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. з 41 31 SN74ALVCH244DWR | 296-1517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-800 | 54 41 31 
NN а cu ІТ 2 ЛЕ кош SN74ALVCH244DWR | 296-1517-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-S0IC 360.00/2,000 
K зы. ri-State 16-Bit Butter/Driver.. ^ 3 y w EE 1- і Е 
SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 932.00/2,000 SNTAALVCH2AAEWR БОЛЕЕ Tri-State Octal BufferiDriver ped Пи 
И Df I D| Т зір чи deg TERE, SN74ALVCH244PWR | 296-6275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 360.00/2,000 
SN7AALVCIB44AGOLR сал Тір | Tri-State 16-Bit Buttor/Driver E» й с SN74ALVCH245DGVR | 296-6276-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver.. .20-TVSOP — 80 40 45 
оваа НЕТ т an НН ae SN74ALVCH245DGVR | 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .20-TVSOP 532.00/2,000 
-9772-2- h М -00/1, SN74ALVCH245DWR | 296-6277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-500 54 41 31 
SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 125 100 75 - - 
SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 1300.00/2,000 рын Ко Das Octa Bus Transcewer - 5205010 a ор 
SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 125 100 75 | one : : i 
SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 1300.00/2,000 SN74ALVCH245PWR | 296-6278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... .20-TSSOP 360.00/2,000 
SN74ALVC16334DL DGGE NDN Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver an s SN74ALVCH373DGVR | 296-6283-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ......20-TVSOP 72 54 41 
SN74ALVC16834D6GR БУЛЫ СЕИ | НЕРЕНЕН Universal Bus Driver AA DU GN SN74ALVCH373DGVR | 296-6283-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ......20-TVSOP 360.00/2,000 
SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 SN74ALVCH373DWR | 296-6284-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch........20-SOIG 54 41 31 
SN74ALVC16834DGVR | 296-12860-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 SN74ALVCH373DWR_ | 296-6284-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.........20-SOIC 360.00/2,000 
SN74ALVC16834DGVR | 296-12860-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 Pays T 29615000 Tri-State Octal Transp: D-Type Late ВА 80 E x 
SN74ALVC16834DL | 296-1516-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 Mor Иа Jota Transp. - ype alc Я и 
SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 410 328 255 SN74ALVCH373PWR  |296-6285-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ...20-TSSOP — 54 — 41 331 
SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2321.00/1,000 SN74ALVCH373PWR | 296-6285-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ......20-TSSOP 360.00/2,000 
SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2.00 1.60 1.20 SN74ALVCH374PWR | 296-12462-1-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered 
SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2080.00/2,000 D-Type Flip-Flop.... ' 20-TSSOP — .80 60 45 
SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 200 1.60 120 SN74ALVCH374PWR | 296-12462-2-ND | Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered 
SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2080.00/2,000 D-Type Flip-Flop .20-TSS0P 532.00/2,000 
SN74ALVC16835DL | 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2.00 160 120 SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive AB-TSSOP 125 100 75 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. злі 297 231 SN74ALVCH16240DGGR | 296-5185-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-Т550Р 1300.00/2,000 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-2-М | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 SN74ALVCH16240DL | 296-5186-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 3271 RW PERS] SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-SSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 650.00/1,000 
SN74ALVC162334DL_ | 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. злі 297 231 SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-1-М | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive AB-TSSOP 125 100 75 
SNAALVC 1623340 18 О Tr State 16 Sit Universal Bis Driver Са аа 29 SN74ALVCH16244DGGR | 296-1139-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 1300.00/2,000 
-1511-2- ri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 00/1, SN74ALVCH16244DGVR | 296-5187-1-М | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TVSOP 1.25 1.00 75 
ААС ОВ ПВА атып ТЕ. 1-4 Bi Address авиа т. e SN74ALVCH16244DGVR | 296-5187-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-TVSOP 1300.00/2,000 
- -2- ri-St. 1-4 Bi ress Register/Drivei А 1 SN74ALVCH16244DL | 296-5188-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-SSOP 125 1.00 75 
SN74ALVC162834DL | 296-1512-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 281 225 175 SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Dri 48-SSOP 125 100 75 
SNZ4ALVC162834DLR | 296-1512-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 281 225 175 SN 7AL VCHIGAMADLR ESSE ce Бар rsa Ec GR 
SN74ALVC162834DLR | 296-1512-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 1594.00/1,000 SN7AALVCH16244KR | 296-5189-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive G-VFBGA 125 100 75 
SN74ALVC162834GR | 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 281 225 1.75 SN74ALVCH16244KR | 296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 6-VFBGA 650.00/1,000 
a ЕО Посао ао опава виола. Ma e SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. A8-TSSOP 125 100 75 
- -1- ri-State 18-Bit Universal Виз Driver. i i É a ED T Ж.Т n x 
лтан БЫР а eek Universal Bus Driver — SNTANLVCHTG246DGGR | 296-5190-2-ND | Tri-State T6-Bit Bus Transceiver. 48-TSS0P 1300.00/2,000 
! ШЕШ ! SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. A8-TVSOP 1.25 1.00 75 
ЗА 28132 TNE yes Bus Driver, Ма эт SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver.............48-TVSOP 1300.00/2,000 
-1132-2- А Ë : .00/2, SN74ALVCH16245DL | 296-5192-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 125 100 75 
SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 138 110 83 SN74ALVCH16245DLR р Tri State 16 Bit Bus Transcelver das qum Е 
SN74ALVC162835DGVR | 296-5128-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 1430.00/2,000 а | ШЕ е : š 
x fe (hint В SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 650.00/1,000 
SN74ALVC162835DL | 296-1513-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 138 140  .83 H I д 
® Жей ja Li i Н SN74ALVCH16245KR | 296-5193-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 125 100 25 
SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 H " A 
- TL - SN74ALVCH16245KR | 296-5193-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver.. 650.00/1,000 
SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 ў a - PR Қ 
SNTAALVCTG283SDGVR [DOORS ИРА Т) | | SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Мих D-Type Latch 125 100 75 
ЕДШ Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. Өй Ber gsi SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch.....56-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVC162836DGVR | 296-5129-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 ШШ Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch.....56- 100/2, 
SN74ALVC162836DL | 296-1514-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driv 371 297 231 SN74ALVCH16260DL | 296-1141-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch....56-SS0P 125 100 75 
SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver. 135 113 90 SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 1.25 100 — .75 
SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver 1198.00/2,000 SN74ALVCH16260DLR |Б АША ЛШ Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch......56-SS0P 650001000 
| | I | E SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered 
SN74ALVC164245DL | 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver 1.35 113 90 Bus Exch 6-TSSOP 1 140 10 
SN74ALVC164245DLR | 296-14781-1-М | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver..... 135 113 90 Bus Exchanger ..... 56- ui AM 09 
SN74ALVC164245DLR | 296-14781-2-М | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver..... 599.00/1,000 SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered 
SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 220 176 132 Bus Exchanger 1820.00/2,000 
SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1144.00/1,000 SN7AALVCH16269DL | 296-5199-5-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered 
SN74ALVC164245KR | 296-15395-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver...48-VFBGA 125 1.00 ° 75 Bus Exchanger ...... 175 140 1.05 
SN74ALVC164245KR | 296-15395-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver ...48-VFBGA 650.00/1,000 SN74ALVCH16269KR | 296-9775-1-ND | Tri-St. 12-24 Bit Registered 
SN74ALVCF162834GR | 296-13628-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit Bus Exchanger 175 1.40 1.05 
Universal Bus Driver "mm ..98-TSS0P 1.75 140 1.05 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx ЛЕ Digi-Key Price Ғасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVCH16269KR | 296-9775-2-ND | Tri-St. 12-24 Bit Registered SN74ALVCH16821DGGR | 296-5249-2-М | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger . - 910.00/1,000 Flip-Flop.. 3952.00/2,000 
SN74ALVCH16270DGGR | 296-5200-1-ND Tt St 12 24 Bit Registered EN SN74ALVCH16821DL | 296-5250-5-М | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
us Exchanger. : í Í Flip-Flop. 349 279 247 
SN74ALVCH16270DGGR | 296-5200-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-1-ND Tri-State 3 3V. 90 Bi Bus interface 
Bus Exchanger 1820.00/2,000 Flip-Flop. 349 279 217 
SN74ALVCH16270DL | 296-5201-5-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger ....... 175 1.40 1.05 Flip-Flop 1976.00/1,000 
SN74ALVCH16270DLR | 296-5201-1-ND и Үй. ч о SN74ALVCH16823DGGR | 296-1148-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop....... 175 140 1.05 
З a : . ! SN74ALVCH16823DGGR | 296-1148-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVCH16270DLR | 296-5201-2-ND Do aas 0003000 SN74ALVCH16823DL | 296-5251-5-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 56-SSOP 175 140 1.05 
В Meses Liy SN74ALVCH16823DLR | 296-14786-1-ND| Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 56-SSOP 175 140 1.05 
SN74ALVCH16271DGGR | 296-5202-1-ND p sa ТТТ SN74ALVCH16823DLR | 296-14786-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flo 56-SS0P 910.00/1,000 
š ie : : : SN74ALVCH16823DGVR | 296-12872-1-ND| Tri-St. 18-ВИ Bus Interface Flip-Flop .......56-TVSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVCH16271DGGR | 296-5202-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit i i i 
SN74ALVCH16823DGVR | 296-12872-2-ND| Tri-St. 18-Bit Bus Interface Flip-Flop.......56-TVSOP 1820.00/2,000 
PB ЛАЙ т аа wem а? SN74ALVCH16825DGGR  296-5252-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. .56-Т550Р 175 140 105 
Bus Exchange а dm яр om SN74ALVCH16825DGGR | 296-5252-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. .56-TSS0P 1820.00/2,000 
SNT4ALVOH16962DBBR СЕННЕН тазаа : : : SN74ALVCH16825DL | 296-5253-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Drive 56-SSOP 1.75 1.40 1.05 
оо кышт gister zB» вай зер SN74ALVCH16827DGGR | 296-5254-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TSSOP 1.88 150 1.13 
: | : ў | SN74ALVCH16827DGGR | 296-5254-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive .56-TSS0P 1950.00/2,000 
SN74ALVCH16282DBBR COS n ра S 0276002000 SNZ4ALVCH16827DL | 296-5255-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive 56-SSOP 488 150 143 
-5220-1- i- Bit Uni i 7’ SN74ALVCH16831DBBR| 296-5256-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver...80-TVSOP 5.84 468 3.95 
Е е к ше Bus Driver, ЕН т SN74ALVCH16831DBBR| 296-5256-2-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver ....80-TVSOP 7300.00/2,000 
| тШ ver ie SN74ALVCH16832DGGR | 296-5257-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver .....64-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 871 297 231 Н Е ы 
БЕДЕЛ Г БЕТ | SN74ALVCH16832DGGR | 296-5257-2-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver .....64-TSSOP 7250.00/2,000 
SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 4208.00/2,000 аттан ЗЕНИТ TU азе 18-Bit теді Bus Dr МЕН Ban о s go 
SN74ALVCH16334DL | 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 Баара Пата ЕВЕ МОЕ BUS Омега 597 š 2 : 
SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver ЭА 2107: 231 ООО pn Пета er НЕ DM В Жз О; 
SN74ALVCHTG344DGGR | 296-5222-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Dri 4208.00/2,000 -5258-1- Ti-State 18-Bit Universal Bus Огічег.......56- ; - : 
SNAALVCHTRSAADLR сласы Tri-State 1-4-Bit Addrees Driver а аа а аа SN74ALVCH16835DGVR | 296-5258-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16344DLR | 296-5223-2-ND. | Tri-State 1-4-Bit Address Driver ` 210400/1,000 SN74ALVCH16835DL_| 296-5259-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver.......56-SSOP 150 120 90 
SN74ALVCH16373DGGR | 296-5224-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Гаю 125 100 75 SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drivel 56-SSOP 1.50 1.20 .90 
SN74ALVCH16373DGGR | 296-5224-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 1300.00/2,000 SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver........56-SSOP 780.00/1,000 
SN74ALVCH16373DL | 296-5225-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 125 100 75 SN74ALVCH16835KR |296-5260-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 6-VFBGA 1.65 1.32  .99 
SN74ALVCH16373DLR | 296-14784-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 125 100 75 SN74ALVCH16835KR | 296-5260-2-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 6-VFBGA 858.00/1,000 
SN74ALVCH16373DLR | 296-14784-2-М0 | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 650.00/1,000 SN74ALVCH16841DGGR | 296-6261-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16373KR | 296-9776-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 125 100 75 D-Type Latch .............. 56-TSSOP 371 297 231 
SN74ALVCH16373KR | 296-9776-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 650.00/1,000 SN74ALVCH16841DGGR | 296-6261-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16374DGGR | 296-1144-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 D-Type Latch . .56-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCH16374DGGR | 296-1144-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1300.00/2,000 SN74ALVCH16841DL | 296-6266-5-ND | Tri-State 20-Bit 
SN74ALVCH16374DL | 296-5226-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 D-Type Latch 56-SSOP 371 297 23 
SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. .56-Т950Р 349 279 217 
SN74ALVCH16374DLR | 296-5226-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 650.00/1,000 SN74ALVCH16863DGGR | 296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. .56-TSS0P 3952.00/2,000 
SN74ALVCH16374KR | 296-9777-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-1-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. 56-SSOP 349 279 2.17 
SN74ALVCH16374KR | 296-9777-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 650.00/1,000 SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. 56-SSOP 1976.00/1,000 
SN74ALVCH16409DGGR | 296-5227-1-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with 
Bus Exchanger — 1.38 110  .83 Parity-Generator/Checker. 64-TSSOP 3.38 270 240 
SN74ALVCH16409DGGR | 296-5227-2-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver with 
Bus Exchanger... 1430.00/2,000 Parity-Generator/Checker..................... 64-TSS0P 3826.00/2,000 
SN74ALVCH16409DL | 296-5228-5-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
Bus Exchanger . 138 1107 83 12-Bit Universal Bus Driver................... 56-TSSOP 850 6.80 574 
SN74ALVCH16500DGGR | 296-5229-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 138 110 83 SN74ALVCH16903DGGR | 296-6270-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
SN74ALVCH16500DGGR | 296-5229-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 1430.00/2,000 12-Bit Universal Bus Driver................... 56-TSSOP 10626.00/2,000 
SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 56-SSOP 1.38 1410  .83 SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivei 715.00/1,000 12-Bit Universal Bus Driver................... 56-TVSOP 850 6.80 5.74 
SN74ALVCH16501DGGR | 296-1145-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivet 1.38 110 43 SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V, 
SN74ALVCH16501DGGR | 296-1145-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1430.00/2,000 12-Bit Universal Bus Drive: 56-TVSOP 10626.00/2,000 
SN74ALVCH16501DL | 296-5231-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .....56-SSOP 1.38 1.10 .83 SN74ALVCH16903DL | 296-12873-5-ND| Tri-State/Dual Output 3.3V, 
SHTAALVCHTESDIKR | 296-9776-2-ND | Тб 18B Un Bus И ШЕЛДІ зе шаны 
r Э FRIES ri-State 18-Bit Univ. Bus Transcelver.....56- ТЕШ SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver....56-TSSOP 138 140 83 
SN74ALVCH16524DGGR a ЛЕЙ Tri-St. 18-Bit Registered SN74ALVCH16952DGGR | 296-9780-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ....56-TSSOP — — 1430.00/2.000 
Bus Transceiver... 8.00 6.40 5.40 Т E КЕЗЕНІ і jer БВ. р й 
венца інгі тоя MEME Еа ы, 
=: wie SN74ALVCH16952DL | 296-6273-5-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver........56-SSOP 138 1.10 83 
Е 2961281000 атолаи Bus Driver. 800 640 540 SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-1-ND ТОС T6-Bit Registered Transceher 56-SSOP 138 140 83 
š = А Т it Registere acm GN Qm SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ........56-SSOP 715.00/1,000 
SN74ALVCH16595DG6R assesses Tri St 18-Bit Registers Я à : : SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-1-ND| 8-ВИ Bus Transceiver and Transparent 
: à D-Type Latch . w" 48-TSSOP 225 1.80 140 
НМ тр тавараў 188 150 143 SN74ALVCH16973DGGR | 296-15397-2-ND| 8-Bit Bus Transceiver and Transparent 
-5233-2- -St. 18- D-Type Latch . e 48-Т550Р 2550.00/2,000 
Bus Transceiver ... 1950.00/2,000 S EUH Bi n 
SN74ALVCH16543DGGR | 296-5236-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 163 130 98 SN74ALVCH16973DGVR (29615999 1ND ИСО КЬ ana Transparent $95 Gah 140 
SN74ALVCH16543DGGR | 296-5236-2-М | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1690.00/2,000 ГТГ an meer е à à 
SN74ALVCH16543DL | 296-5237-5-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 163 130 98 SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-2-ND те ERO 002 0D) 
SN74ALVCH16543DLR | 296-14785-1-ND| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 163 130 298 амен Т ud бай 
SN74ALVCH16543DLR 296-14785-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 845.00/1.000 SN74ALVCH16973DLR разр оит ЕТ 
SN74ALVCH16600DGGR | 296-5238-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 484 387 3.01 SN74ALVGH16973DLR EC S C EHE BIBIT Bus Trans: e — : : 
SN74ALVCH16600DGGR | 296-5238-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 5482.00/2,000 7 7 215899221 Dieu а ransparent КОШТУ 
SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transcei 484 387 301 y E 00/1, 
CO Is ту. us (180616 SN74ALVCH32244KR_ | 296-6279-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 6-LFBGA 338 270 2.10 
SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2741.00/1,000 SN74ALVCH32244KR | 296-6279-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Dri 6-LFBGA 1913.00/1,000 
SN74ALVCH16601DGGR | 296-1146-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1.63 130 98 SN74ALVCH32245KR ЗИК т 2. 39 ШЕШ, rivel EAN Qo o DO 
SN74ALVCH16601DGGR | 296-1146-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 1690.00/2,000 Roca [эше ve BUSI TO SPE Ver. à : - : 
SN74ALVCH16601DL | 296-5240-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .....56-550Р 1.63 1.30 .98 SN74ALVCH32245KR | 296-6280-2-М | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 1913.00/1,000 
SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 1.3 130  .98 EAE PIRR 260210 ао Pas EA к 210 
Sn ra A VOMIBEOTDER 2965001200 EDEN A. Же E O00007 SN74ALVCH32501KR | 296-6282-1-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver......114-BGA 5.86 4.69 3.96 
SN74ALVCH16646DGGR | 296-5242-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-TSSOP 2210.00/2,000 SN74ALVCH32501KR |296-6282-2-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver: 3663.00/1,000 
SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TVSOP 243 170 1.28 SN74ALVCH32973KR | 296-15321-1-ND| 16-Bit Bus Transceiver/Transparent 
SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 2210.00/2,000 D-Type Latch 96-LFBGA 3.38 270 210 
SN74ALVCHT6646DL | 296-5244-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 243 170 128 SN74ALVCH32978KR | 296-15321-2-ND аланы ransparen БЕСА Trew er 
SN74ALVCH16646DLR | 296-5244-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...... 243 170 128 D- h 5 00/1, 
SN74ALVCH16646DLR | 296-5244-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register-..... 1105.00/1,000 SN74ALVCH162244DL | 296-5174-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-550Р 125 100 — 75 
SN74ALVCH16721DGGR | 296-1147-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop... 163 130  .98 SN74ALVCH162244DLR| 296-5174-1-М | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 125 100 75 
SN74ALVCH16721DGGR | 296-1147-2-М0 | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 1690.00/2,000 SN74ALVCH162244DLR| 296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 650.00/1,000 
SN74ALVCH16721DGVR | 296-5245-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 163 130 98 SN74ALVCH162244GR | 296-5175-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-7550Р 125 1.00 75 
SN74ALVCH16721DGVR | 296-5245-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop... 1690.00/2,000 SN74ALVCH162244GR | 296-5175-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei .48-TSS0P 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16721DLR | 296-5246-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 1.63 130  .98 SN74ALVCH162260DL | 296-5176-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch.......56-SSOP 1.38 1.10 .83 
SN74ALVCH16721DLR | 296-5246-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 845.00/1,000 SN74ALVCH162260GR | 296-1138-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch...56-TSSOP 138 110 83 
SN74ALVCH16820DGGR | 296-5247-1-ND | Tri-St/Dual Output 3.3V, 10-Bit ЕЛ 349 279 247 SN74ALVCH162260GR | 296-1138-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Мих D-Type Latch.....56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCH16820DGGR | 296-5247-2-ND | Tri-St /Dual Output 3.3V, 10-Bit ЕЛ 3952.00/2,000 SN74ALVCH162268DL | 296-5177-5-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered 
SN74ALVCH16820DLR | 296-5248-1-ND | Tri-St./Dual Output 3.3V, 10-Bit F/ 349 279 247 Bus Exchanger 138 140  .83 
SN74ALVCH16820DLR | 296-5248-2-ND | Tri-St./Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F......... 1976.00/1,000 SN74ALVCH162268GR | 296-5178-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered 
SN74ALVCH16821DGGR | 296-5249-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface Bus Exchanger 138 110 83 
Flip-Flop... 349 279 247 (Continued) 
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ТЕЗІ: Digi-Key Price Eachx mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 
SN74ALVCH162268GR | 296-5178-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
Bus Exchanger . ...56-Т5ЗОР 1430.00/2,000 Bus Exchanger 794 636 5.36 
SN74ALVCH162268KR | 296-15396-1-М0! Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
Bus Exchanger 56-VFBGA 1.53 122 92 Bus Exchanger... 4963.00/1,000 
SN74ALVCH162268KR | 296-15396-2-МП | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVCHR16601GR| 296-1150-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 175 140 1.05 
Bus Exchanger 56-VFBGA 793.00/1,000 SN74ALVCHR16601GR| 296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ....56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVCH162334DL | 296-5179-5-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 371 297 231 SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 56-SSOP 1.75 1.40 1.05 
ma L ND | Tr EUN Ва Drier "ono Eme Es o Са 
SN74ALVCH162334GR | 296-5180-2-ND |Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4208.00/2,000 E ав i "BIS, Mcd А : š 
SN74ALVCH162334VR | 296-12864-1-ND| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 371 297 231 SN74ALVCHR16601VR | 296-12878-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .56-ТУ5ОР 1820.00/2,000 
SN74ALVCH162334VR | 296-12864-2-ND| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4208.00/2,000 SN74ALVCHR162245DL| 296-12875-5-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver..... 48-SSOP 120 100 .80 
SN74ALVCH162344DL | 296-5181-5-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 125 100 75 SN74ALVCHR162601DL | 296-12876-5-ND| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver ......56-SSOP 484 3.87 3.01 
SN74ALVCH162344GR | 296-5182-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 125 100 75 ALVCHS Family 
SN74ALVCH162344GR | 296-5182-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 1300.00/2,000 74ALVCHS162830AGR | 296-17630-1-ND Bit Address Driver NEW!.....80-TSSOP 500 4.00 3.38 
SN74ALVCH162344VR | 296-12865-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 125 100 75 7AALVCHS162830AGR | 296-17630-2-ND Bit Address Driver NEW?.....80-TSSOP. 6250.00/2,000 
SN74ALVCH162344VR | 296-12865-2-ND| Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 1300.00/2,000 SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-1-ND Bit Address Drive .80-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
SN74ALVCH162374DL | 296-5183-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-2-ND Bit Address Drivei .80-TSSOP. 8126.00/2,000 
SN74ALVCH162374GR | 296-5184-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 100 75 ALVTH Family 
НОВ зае лану TEES SEE Ibn HUN . OUS. SN74ALVTH16240DLR | 296-6296-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 120 100 80 
7 202 Е Tri-St. 18-Bit Registered Transceiver : 70 1. SN74ALVTH16240DLR | 296-6296-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SS0P. 532.00/1,000 
SN74ALVCH162525GR |296:5194-1-ND. Tri-St. 18-Bit Registered Transcelver ОЕ сый 149 SN74ALVTH16240GR | 296-6297-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver...48-TSS0P 1.20 1.00 ^ .80 
SN74ALVCH162525GR | 296-5194-2-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Transceiver 2210.00/2,000 SN74ALVTH16240GR | 296-6297-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Вийег/Огічег.....48-Т550Р. 1064.00/2,000 
SN74ALVCH162601DL | 296-5195-5-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Transceiver 125 100 75 SN74ALVTH16240VR | 296-6298-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TVSOP — 1.20 1.00 —.80 
SN74ALVCH162601DLR) 296-14782-1-ND Тгі-51. 18-Bit Registered Transceiver 125 100 75 SN74ALVTH16240VR |296-6298-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ALVCH162601DLR| 296-14782-2-ND| Tri-St. 18-Bit Registered Transceiver 650.00/1,000 SN74ALVTH16244DL |296-1519-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.......48-SSOP 120 1.00 .80 
SN74ALVCH162601GR | 296-5196-1-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Transceiver 125 100 75 SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-SS0P 1.20 1.00  .80 
SN74ALVCH162601GR | 296-5196-2-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Transceiver 1300.00/2,000 SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.......48-SS0P 532.00/1,000 
SN74ALVCH162721DL | 296-5204-5-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 213 170 128 SN74ALVTH16244GR | 296-6299-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TSSOP — 120 100  .80 
SN74ALVCH162721DLR| 296-5204-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 243 1.70 1.28 SN74ALVTH16244GR | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TSS0P 1064.00/2,000 
SN74ALVCH162721DLR| 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 1105.00/1,000 SN74ALVTH16244KR | 296-6300-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver 120 1.00 80 
SN74ALVCH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flo 213 170 128 SN74ALVTH16244KR |296-6300-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver 532.00/1,000 
SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop... 2210.00/2,000 SN74ALVTH16244VR |296-6301-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TVSOP 120 100 80 
SN74ALVCH162820DL | 296-5206-5-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Нір-Нор SN74ALVTH16244VR_| 296-6301-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TVSOP 1064.00/2,000 
with Dual Output.. ЕР 1.75 1.40 1.05 SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Тгапзсуг......48-550Р 1.20 100 80 
SN74ALVCH162820GR | 296-5207-1-ND | Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-2-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr......48-SSOP 532.00/1,000 
with Dual бшри.......... 175 140 108 е | 298 1159.2 АО] ТИ ЗЕ 2533 16 ВИ Bus Тапеои 4878809 — — 1061002000 
H FH "Y -Bit Flin-I 5 -13159-2- ri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr ....48- 00/2, 
SNTAALNCHTG2820GR | ап ое Flop О SNZ4ALVTH16245VR |296-13160-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcw..48-IVSOP 125 100 75 
-5208-5- i- -Bi Ion SN74ALVTH16245VR |296-13160-2-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr....48-TVSOP 1300.00/2,000 
ATMs СБ ДЗ AR Tr State 0-an Bufer river. 190 120 40 | SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-1-ND | Tri-St. 25V/33V, 16-Bit D-Type Latch....48-SSOP 120 1.00 -80 
SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 150 120 90 Í | 
BV ERED " is ; SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch.......48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-2-ND| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 780.00/1,000 1 à 
- - : SN74ALVTH16373GR | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch....48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ALVCH162827GR | 296-1142-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 150 120 90 SN74ALVTH16373GR | 296-6306-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch.....48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ALVCH162827GR | 296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SS i ВЕ : 
| | SN74ALVTH16373KR | 296-9782-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch 132 110 88 
SN74ALVCH162827VR | 296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 150 120  .90 EPI ні ВЕП: 
| Ц Е SN74ALVTH16373KR | 296-9782-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch 585.00/1,000 
SN74ALVCH162827VR | 296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 аа Е Bii 
SN74ALVCH1628306R | AA Tri-State 1-2-Bit Address Dri Ba RD CUE SN74ALVTH16373VR | 296-6307-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch... 120 100  .80 
7 -5211-14 Ti-State 1-2-Bit Address Driver д Е Е SN74ALVTH16373VR | 296-6307-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch.... 1198.00/2,000 
SN74ALVCH162830GR | 296-5211-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver... 2080.00/2,000 SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F 120 100  .80 
SN74ALVCH162831GR | 296-5212-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver . 584 468 395 SN74ALVTH16374DLR | 296-6308-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F 532.00/1,000 
SN74ALVCH162831GR | 296-5212-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver . 7300.00/2,000 SN74ALVTH16374GR | 296-6309-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F........48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ALVCH162832GR | 296-5213-1-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver . 580 464 392 SN74ALVTH16374GR | 296-6309-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.......48-TSS0P 1064.00/2,000 
SN74ALVCH162832GR | 296-5213-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver . 7250.00/2,000 SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F 56-VFBGA 125 1.00  .75 
SN74ALVCH162835DL | 296-5214-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 200 1.60 120 SN74ALVTH16374KR |296-6310-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F 6-VFBGA 650.00/1,000 
SN74ALVCH162835GR | 296-5215-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2.00 1.60 120 SN74ALVTH16374VR | 296-6311-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F........48-TVSOP 1.35 1.13 .90 
SN74ALVCH162835GR | 296-5215-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2080.00/2,000 SN74ALVTH16374VR | 296-6311-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F........48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74ALVCH162835VR | 296-12867-1-М0! Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 200 1.60 120 SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162835VR | 296-12867-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 2080.00/2,000 Universal Bus Transceiver AR coach À— 56-SSOP 2.93 234 1.82 
SN74ALVCH162836DL | 296-12868-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 394 315 245 SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162836GR | 296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 394 315 245 Universal Bus Transceiver................. 56-550Р 1658.00/1,000 
SN74ALVCH162836GR | 296-5216-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 4462.00/2,000 SN74ALVTH16601GR | 296-6313-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit 
SN74ALVCH162836VR | 296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 3.94 3.15 2.45 Universal Bus Transceiver. 293 234 182 
SN74ALVCH162836VR | 296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 4462.00/2,000 SN74ALVTH16601GR | 296-6313-2-ND Шка 3316.0072 000 
SN74ALVCH162841DL | 296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface m versa аўра ы най MS 
D-Type Latch ... 243 170 128 SN74ALVTH16601VR | 296-6314-1-ND аш Е 
SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface ШАЕЦЦА : : ' 
ў SN74ALVTH16601VR | 296-6314-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal 
D Typo Latch Ааа Bus Transceiver 3316.00/2,000 
SN74ALVCH162841GR | 296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface В 00/2, 
D-Type Latch ... B 2210.00/2,000 SN74ALVTH16821DL | 296-1520-5-ND ан ОАА 
ALVCHG Family SN74ALVTH16821DLR | 296-1520-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit ў rh 
SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-1-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus Bus-Interface Flip-Flop.. 293 234 182 
Exchanger with Byte Mas! 9.00 720 6.08 SN74ALVTH16821DLR | 296-1520-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-2-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registere Bus-Interface Flip-Flop... 1658.00/1,000 
Exchanger with Byte Mask 11250.00/2,000 SN74ALVTH16821GR |296-6315-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHG162282GR| 296-12874-1-ND | Tri-State 18-to-36-Bit Bus-Interface Flip-Flop.. 2.93 2.34 1.82 
Registered Bus Exchanger 900 720 6.08 SN74ALVTH16821GR | 296-6315-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHG162282GR| 296-12874-2-ND | Tri-State 18-to-36-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 3316.00/2,000 
Registered Bus Exchanger 11250.00/2,000 SN74ALVTH16821VR |296-6316-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
П Bus-Interface Flip-Flop.. 56-TVSOP 2.93 234 1.82 
ALVCHR Family SN74ALVTH16821VR | 296-6316-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit 
SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 120 100 480 Bus-Interface Flip-Flop.. .56-TVSOP 3316.00/2,000 
san ed аат ава BUS nan (210100200: SN74ALVTH16827DL | 296-6317-5-ND | Тгі-51. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP 293 2.34 1.82 
x -1- ri-State 16-Bit Bus Transceiver. Н 1 4 т EH "E W-T Я 7 
SN74ALVCHR16245LR дес Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 532.00/1.000 SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP 293 234 182 
А din SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.......56-SSOP 1658.00/1,000 
SN74ALVCHR16269AGR | 296-1280-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVTH16827GR | 296-6318-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
C EN а > 175 140 105 SN74ALVTH16827GR |296-6318-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-TSSOP 3316.00/2,000 
7. -1280-2- ri-St. 12-24-Bit Registere SN74ALVTH16827VR |296-6319-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-TVSOP 2.03 2.34 1.82 
Bus Exchanger. 1820.00/2,000 SN74ALVTH16827VR | 296-6319-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-TVSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registerei SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver.....96-LFBGA 2.25 1.80 1.35 
Bus Exchanger 175 140 1.05 SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-М0 | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver .....96-LFBGA 1170.00/1,000 
SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVTH32373KR | 296-6321-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit 
Bus Exchanger 910.00/1,000 Transparent D-Type Latch 96-LFBGA 281 225 1.75 
SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit 
Bus Exchanger 1.75 1.40 1.05 Transparent D-Type Latch 1594.00/1,000 
SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVTH32374KR | 296-6322-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit 
Bus Exchanger 1820.00/2,000 D-Type Flip-Flop 238 1.90 1.43 
SN74ALVCHR16269GR| 296-9781-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32 
Bus Exchanger 1.75 1.40 1.05 D-Type Flip-Flop.... m 1235.00/1,000 
SN74ALVCHR16269GR| 296-9781-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Registered SN74ALVTH162244DL | 296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 120 100 40 
Bus Exchanger um 1820.00/2,000 SN74ALVTH162244GR | 296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ALVCHR16409GR| 296-12877-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal SN74ALVTH162244GR | 296-6294-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP 1064.00/2,000 
Bus Exchanger. e 790 632 534 SN74ALVTH162244LR | 296-12879-1-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Ро SN74ALVTH162244LR | 296-12879-2-ND| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.......48-SSOP 532.00/1,000 
Bus Exchanger 9876.00/2,000 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 120 100 80 SN74AUC1GO7YEAR — |296-13726-1-ND | Single Buffer/Driver with 
SN74ALVTH162244VR |296-6295-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1064.00/2,000 Open Drain Output. 5-DSBGA — 64 48 36 
SN74ALVTH162245GR | 296-13155-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit SN74AUC1GO7YEAR — |296-13726-2-ND | Single Buffer/Driver with 
Bus Transceiver .... 120 100 .80 Open Drain Output 5-DSBGA 624.00/3,000 
SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND | Tri-State 2.5//3.3/, 16-Bit SN74AUC1GO7YZAR — |296-14014-1-ND | Single Buffer/Driver with 
Bus Transceiver ... 1064.00/2,000 Open Drain Output 5-DSBGA :64 48  .36 
SN74ALVTH162245LR | 296-13156-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit SN74AUCTGO7YZAR |296-14014-2-ND | Single Buffer/Driver with 
Bus Transceiver .... 120 100 480 Open Drain Output. 624.00/3,000 
SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, SN74AUCIGOBDBVR |296-13170-1-№0 | Single 2-Input Pos. AND Gate 40 32 24 
Bus Transceiver ... 532.00/1,000 SN74AUC1GO8DBVR  |296-13170-2-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate 324.00/3,000 
SN74ALVTH162245VR | 296-13157-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit SN74AUCIGOBDCKR _ |296-13171-1-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate. 40 32 24 
Bus Transceiver ... E = 125 1.00 75 SN74AUCiGOBDCKR 296-13171-2-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate. 324.00/3,000 
SN74ALVTH162245VR | 296-13157-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr 1300.00/2,000 SN74AUC1GO8YEAR | 296-15424-1-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate. 64 48 36 
SN74ALVTH162827GR | 296-6303-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 293 234 182 SN74AUCIGOBYEAR |296-15424-2-№0 | Single 2-Input Pos. AND Gate. 624.00/3,000 
SN74ALVTH162827GR | 296-6303-2-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 3316.00/2,000 SN74AUCIGOBYEPR |296-15098-1-№0 | Single 2-Input Pos. AND Gate. 64 48 36 
SN74ALVTH162827LR | 296-15401-1-ND Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 2.93 234 1.82 SN74AUC1GOBYEPR | 296-15098-2-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate. 624.00/3,000 
SN74ALVTH162827LR | 296-15401-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 1658.00/1,000 SN74AUCIGOBYZAR |296-14015-1-ND [Single 2-Input Pos. AND Gate. e О 726 
SN74ALVTH162827VR | 296-6304-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 293 234 1.82 SN74AUC1GO8YZAR 296-14015-2-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate. 624.00/3,000 
SN74ALVTH162827VR | 296-6304-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 3316.00/2,000 SN74AUCIGOBYZPR |296-15099-1-М0 | Single 2-Input Pos. AND Gate. 64 48 36 
ALVTHR Family SN74AUCIGOBYZPR |“ 296-15099-2-ND | Single 2-Input Pos. AND Gate. 624.00/3,000 
- - SN74AUC1G14DBVR |296-12880-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte £m 80 m 
SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-1-ND ]Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TSSOP 150 120 90 | ШАШ 
SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-ВИ Bus Transcvi 1560.00/2,000 ERE 29612080 2:00 ше Ша mari " 50000007 
SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvi 150 120 90 HE UE ти : ; с 
SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcv 780.00/1,000 SNZ4AUC1G14DCKR  296-13172-2-ND Single Schmitt-Trigger Inverte 324.00/3,000 
SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcv 1.63 130 298 SN74AUCIGI4YEAR |296-13727-1-М0 | Single Schmitt-Trigger Inverte 64 48  .36 
SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1690.00/2,000 SN74AUCIGI4YEAR — |296-13727-2-ND Single Schmitt-Trigger Inverter. 624.00/3,000 
AS Famil SN74AUCIGi4YZAR | 296-14016-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 64 48 36 
y SN74AUCIG14YZAR —|296-14016-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 624.00/3,000 
SN74AS00DR 296-14787-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 80 60 45 SN74AUC1G17DBVR |296-12654-1-М0 |Single Schmitt-Trigger Buffer. о 302 24 
SN74AS00DR 296-14787-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. | 682.50/2,500 SN74AUC1G17DBVR  |296-12654-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer. 324.00/3,000 
НАЦЕ к! кү ы Lie edid ы ee 45 € SN74AUC1G17DCKR |296-13173-1-№0 | Single Schmitt-Trigger Buffer. 40 3 24 
НЕТ оаа спал piam MOR Gate, nud “муры SN74AUCIGI7DCKR — |296-13173-2-ND [Single Schmitt-Trigger Buffer. 324.00/8,000 
: " aUe SN74AUC1G17YEAR | 296-13728-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 64 48 36 
SN74AS02N 296-14789-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-Dip 111 93 74 SN74AUCIGI7YEAR | 296-13728-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 624.00/3,000 
SN74AS04DR 296-14790-1-ND 80 —.60 45 SN74AUC1G17YZAR | 296-14017-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 64 48 36 
а aeu и й еы, SN74AUC1G17YZAR | 296-14017-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 624.00/3,000 
АЛЕНЕ О р 4-Input Posi қ a d Wm y SN74AUCIGISDBVR — |296-17895-1-ND |1-of-2 Decoder/Demux NEW! 40 32 24 
SN74AS21NSR 296-13162-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 984.00/2,000 Ио совет NEW л. у, 
SN74AS27D 296-6350-5-ND |Tri-State Triple Positive NOR Gate. 4 63 48 SN7AAUCIGI9DCKR |296-17896-2-ND 1-of-2 Decoder/Demux NEW! 994 00/3000 
SN74AS138N 2962147935210) 3-8 Line Decoder/Demux ы ш Ru SN74AUCIG19YZPR | 296-17897-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux NEW! 64 — 48 36 
SN74AS151NSR 296-13161-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 138 110 83 АТС ТОРЕ Аа Е DecoderiD ЕЕ 
SN74AS151NSR 296-13161-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer. 1508.00/2,000 Aa i since ek NEW Peary 
SN74AS194D 296-6341-6-ND |4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registe 248 198 154 SN74AUCTG32DBVR ЕМБС S TU Sini 2 Inout Pos OR Gate АУ Йа? 
SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registe 236 189 147 SNT4AUCIGS0DCKR D O SOD Sincle 2-Input Pos OR Gate Ж В Ба 
SN74AS194DR 296-6341-2-ND |4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Registe 3465.00/2,500 SNZ74AUC1G32DCKR З i Al Single 2-Input Pos. OR Gato “У айва 
SN74AS253AD 296-11843-5-ND |Tri-St. Dual 1-of-4 Data Selector/Mux 261 209 1.63 пер воз: ELLA 
SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage. 238 190 143 SN74AUC1G32YEAR |296-13729-1-МП Single 2-Input Pos. OR Gate 64 48 36 
SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage. 2550.00/2,000 ЕАН 20671572621) ome ш poe: en сав Ў 
SN74AS645N 296-14794-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 284 227 177 ЕСМ s ЫН Pr Ба он ae 59 mamami 
SN74AS757N 296-12180-5-ND | 0ctal Buffer/Line Driver with OC Output ip 536 429 362 SN74AUCIGERDBVR | HU MAG Fus Berl Ad 5 ne 
SN74AS760DWR 296-14795-1-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output $06 338 270 210 Шо ЫН Single Bilateral Analog Switc š ў ` 
SN74AS760DWR 296-14795-2-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output 4030.00/2,000 ИЕ О pue Bios Analog БЕЛДІ m szova 
т -5- -Bit D- - Tri E xi ingle Bilateral Analog Switch. 4 А Ё 
SN MASS An P асир Type Edge. Triggered F/ 2200260 0280 SNZ4AUCIG66DCKR — |296-15428-2-ND | Single Bilateral Analog Switch. 312.00/3,000 
SN74AS1000ADR — |296-14791-2-ND | Quad 2-In NAND Buffer/Driver 1365.00/2,500 SNTIAUCIGEGYEAR | ЕП Single Bilateral Analog Switch ие 
SN74AS1004ADR 296-14792-1-ND | Hex Inverting Driver dem WO O SN74AUCIGG6YEAR _ |296-15429-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 624.00/3,000 
SN74AS1004ADR 296-14792-2-ND |Hex Inverting Driver 1365.00/2,500 SN74AUC1G74YEPR | 296-16733-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
AUC Fa y D-Type Flip-Flop ..... iu 80 50 45 
SN74AUCIG74YEPR — |296-16733-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCIGOODBVR | 296-13164-1-ND | Single 2-Input Pos. NAND Gate. ҮЙ СИ м D-Type Flip-Flop - че 780.00/3,000 
SNZ4AUC1GOODBVR | 296-13164-2-ND | Single 2-Input Pos. NAND Gate. 324.00/3,000 -15430-1-ND | Single D- ip Fl 3 
SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-1-ND | Single 2-Input Pos. NAND Gate . 40 32 24 и AGERE aik = ааа an mm m 
SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-2-М0 | Single 2-Input Pos. NAND Gate . 324.00/3,000 SNT4AUCIGTEDCKR ERG ао рт яо, d o Be 
SN74AUCIGOOYEAR | 296-15422-1-ND | Single 2-Input Pos. NAND Gate 64 48 36 SNZ74AUC1G79DCKR F tn OO TD Single D-Type Fip-Fion ЕУ GG 
SN74AUCTGOOYEAR | 296-15422-2-ND | Single 2-Input Pos. NAND Gate 624.00/3,000 SN/AAUCIG7SVEAR “ [296-14351-1-ND | Single D-Type Flip-Flop E D U Sa 
SNZ4AUC1GO2DBVR 296-13166-1-ND | Single 2-Input Pos. NOR Gate 40 32 24 SN74AUCIG7SYEAR |296-14351-2-ND | Single D-Type Flip-Flop `” 624.00/3.000 
SN74AUC1GO2DBVR | 296-13166-2-М0 | Single 2-Input Pos. NOR Gate 324.00/3,000 SN7ARUCIGEODBVR 23 I ВМА Sindle D-Type Fin F д» m 
SN74AUC1GO2DCKR  296-13167-1-ND | Single 2-Input Pos. NOR Gate “0 ОЙ йй] SN4AUCTES0DEVR БОЛ i A TO тена ҺЕ О 
SN74AUCIGO2DCKR | 296-13167-2-М№ | Single 2-Input Pos. NOR Gate 324.00/3,000 SN4AUCIES0DCKR БЭЗ BIO ртн ЛЮ ОП 
SN74AUCIGO2YEAR | 296-13724-1-ND | Single 2-Input Pos. NOR Gate B 4H = анта Сы БЕН EAD Single D-Type Flip-Flop ҺЕ О 
SN74AUCIGO2YEAR | 296-13724-2-М0 Single 2-Input Pos. NOR Gate. 624.00/3,000 SN7AAUCIGBOYEAR |296-14352-1-ND |Single D-Tyoe Flip-Flo Ay aa eR 
SN74AUC1GO4DBVR | 296-13168-1-ND | Single Inverter Gate 40 32 94 inge Ә-уре гір-гор ` aa 
SN74AUC1GO4DBVR | 296-13168-2-ND Single Inverter Gate 324.00/3,000 SN74AUCIGBOYEAR |296-14352-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 624.00/3,000 
SN74AUC1GO4DCKR | 296-13169-1-ND | Single Inverter Gate 40 32 24 SN74AUCIGBOYEPR | 296-15889-1-ND Single D-Type Flip-Flop ES шй Б 
SN74AUCIGO4DCKR |296-13169-2-М0 | Single Inverter Gate 324.00/3.000 SNTAAUCIGBOYEPR аБаБ nD Single D-Type Flip-Flop Балаша 
SN74AUCIGO4YEAR | 296-13725-1-ND | Single Inverter Gate 64 48 36 SN74AUCIG8OYZPR — 1296:15890:1-ND. Single D-Type Flip-Flop. 64 48 36 
SN74AUCIGOAYEAR | 296-13725-2-ND | Single Inverter Gate ^ 624.00/3,000 SNTAAUCIGBOYZPR ЭБЕН ND] Single D-Type Flip-Flop. 9280082000 
SN74AUCIGO4YEPR | 296-15260-1-ND | Single Inverter Gate ОЛЫ в SN74AUCTGB6DBVR |296-15432-1-МП | Single 2- при! Exclusive-OR Gate m <2 mm 
SN74AUC1GO4YEPR — |296-15260-2-ND | Single Inverter Gate e624 .00/3,000 SN74AUCIGBGDBVR |296-15432-2-М№ 0 | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 312.00/3,000 
SN74AUCIGOAYZAR Ee ATN] Sinale Inverter Gate a SN74AUC1G86DCKR |296-15433-1-МП | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 40 32 24 
SNTAAUCIGOAYZAR ИЕЗИ GYO Single Inverter Gate E ЛКЫ SN74AUCIGBGDCKR — |296-15433-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 312.00/3,000 
SN7AAUCIGMAYZPR (ВЫЕ Й Single inverter Gate Е on SN74AUCIGBGYEAR _ | 296-15434-1-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 64 48 36 
SN74AUCIGO4YZPR ^ |296-15261-2-ND | Single Inverter Gate `” 624.00/3.000 SN74AUCTGBGYEAR 296-15434-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 624.00/3,000 
SN74AUC1GOGDBVR | 296-12652-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G86YZAR — |296-15435-1-ND Single 2-Input Exclusive-OR Gate 64 48 36 
Open Drain Output 40 3 24 SN74AUCIGBGYZAR ^ |296-15435-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate 624.00/3,000 
егіс TET SN74AUCIG125DBVR | 296-12657-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate. СТИ? 
SNTAAUCIGOGDBVR АСП а нам ЖОО SNZ4AUC1G125DBVR |296-12657-2-ND |Tri-State Bus Buffer Gate. 324.00/3,000 
SN74AUC1GOGDCKR | 296-12653-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G125DCKR | 296-12658-1-ND |Tri-State Bus Buffer Gate 40 32 24 
Open Drain Output... Б 40 3 24 SN74AUC1G125DCKR_ | 296-12658-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 324.00/3,000 
SN74AUC1GOGDCKR | 296-12653-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G125YEAR |296-15425-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 64 48 36 
Open Drain Output... 324.00/3,000 SN74AUCIG125YEAR |296-15425-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 624.00/3,000 
SN74AUCTGOBYEAR | 296-15428-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN7AAUCIG125YZAR_| 296-15426-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 64 48 36 
Open Drain Output... 5-DSBGA 64 48 356 SN74AUCIGI2SYZAR |296-15426-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 624.00/3,000 
SN74AUCIGOGYEAR  |296-15423-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G126DBVR | 296-12659-1-ND |Tri-State Bus Buffer Gate. 40 982 24 
Open Drain Output... 5-DSBGA 624.00/3,000 SN74AUC1G126DBVR |296-12659-2-ND |Tri-State Bus Buffer Gate. 324.00/3,000 
SN74AUC1GO7DBVR  |296-12463-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G126DCKR | 296-12660-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 40 32 24 
Open Drain Output 40 32 24 SN74AUC1G126DCKR |296-12660-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 324.00/3,000 
SN74AUC1GO7DBVR  |296-12463-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G240DBVR | 296-12661-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate . 40 32 .24 
Open Drain Output 324.00/3,000 SN74AUC1G240DBVR | 296-12661-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate . 324.00/3,000 
SN74AUC1GO7DCKR | 296-12464-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 40 32 24 
Open Drain Output... 40 32 24 SN74AUC1G240DCKR |296-12662-2-ND |Tri-State Buffer/Driver Gate. 324.00/3,000 
SN74AUC1GO7DCKR | 296-12464-2-ND | Single Buffer/Driver wi SN74AUCIG240YEPR |296-15100-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 64 48 36 
Open Drain Output 324.00/3,000 (Continued) 
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Ši Texas INSTRUMENTS 


Wels Digi-Key Price Each ТЕГЕ Digi-Key Price Ғасһэ- 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUCTG240YEPR |296-15100-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate 624.00/3,000 SN74AUC16374DGGR |296-15418-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUCTG240YZPR |296-15101-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 64 48 3 D-Type Flip-Flop... 48-TSSOP 2.13 170 1.28 
SN74AUC1G240YZPR |296-15101-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 624.00/3,000 SN74AUC16374DGGR |296-15418-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-1-ND Single Inverter Gate 40 32 24 D-Type Flip-Flop... 48-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-2-ND | Single Inverter Gate 324.00/3,000 SN74AUC16374DGVR | 296-15419-1-ND| Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUCTGUOADCKR | 296-13175-1-ND | Single Inverter Gate C-70-55 40 32 24 D-Type Flip-Flop.... 48-IVSOP 243 170 128 
SN74AUC1GU04DCKR |296-13175-2-ND | Single Inverter Gate C-70-5 324.00/3,000 SN74AUC16374DGVR | 296-15419-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN7AAUCIGUDAYEAR |296-14019-2-ND| Single Inverter Gate SDSBGA 2 60003000 и ud 3 
-14019-2- - -00/3, SN74AUC16374GQLR | 296-13919-1-М0 Tri-State 16-Bit Edge-T d 
SN74AUCIGUOAYEPR |296-15848-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA — 64 48 36 D) D-Type Flip-flops вело uos aus Jam 
SN74AUC1GUO4YEPR |296-15848-2-ND | Single Inverter Gate 624.00/3,000 SN74AUC16374GQLR |296-13919-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74AUC2GO4DCKR | 296-16688-1-М0 48 36 27 D-Type Flip-Flop..... 56-VFBGA 1209.00/1,000 
SNTAAUCAGQ4DCKR |р Б BBE МО m ШШДЕ SNZ4AUC16501DGGR |296-15420-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr.....56-TSSOP 338 270 210 
SN74AUC2GOGDCKR |296-17052-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Outpu 48 38 27 Т 050 È -Bit [Ini й 
POL SN74AUC16501DGGR |296-15420-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr.......56-TSSOP 3826.00/2,000 
SNTAAUCAGOGDCKR [3534052 ЦЫ Dual Inverter Buffer/Driver with OD Омри 66 0015 000 SN74AUCIG501DGVR 296-15421-1-ND Tri-St 18-Bit Universal Bus Transcvr....56-TVSOP 338 270 240 
SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-1-ND Dual Buffer/Driver with OD Output 48 36 27 SN74AUC16501DGVR |296-15421-2-ND Tri-St.18-Bit Universal Bus Transcvr.......56-TVSOP 3826.00/2,000 
SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-2-ND| Dual Buffer/Driver with OD Output 468.00/3,000 _15439-1- i- -Bi i Я 
M SN74AUC32244GKER  |296-15439-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-FBGA 286 229 178 
SN74AUCZGOSYZPR | БЫНЫ, Dual 2-In, Positive AND Gate МЕ О SN74AUC32244GKER | 296-15439-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 6-LFBGA 1619.00/1,000 
SN74AUC2GOBYZPR | 296-17833-2-ND | Dual 2-In. Positive AND Gate МЕ! 780.00/3,000 | | г HULA) 
ERE SN74AUC32245GKER | 296-13610-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 281 225 175 
SN74AUC2G34DBVR _ | 296-17231-1-№0 | Dual Buffer Gate. 48 36 27 АЗ КЕК КААТ Tisti 25-51 Bus тапа] КОЛО 
SN74AUC2G34DBVR | 296-17231-2-ND | Dual Buffer Gate. 468.00/3,000 эде 32-01 US transceiver. m 
SN74AUC2G34YZPR — |296-15981-1-ND | Dual Buffer Gate. 80 60 45 AUCH Family 
SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-2-М0 Dual Buffer Gate.. 266.00/1,000 SN74AUCH240RGYR — [296-15443-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 132 110 48 
SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-1-М0 | SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUCH240RGYR | 296-15443-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 585.00/1,000 
Mux/Demux 55 42 32 SN74AUCH245RGYR | 296-15444-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive O-QFN 1.32 110 88 
SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-2-ND| SPDT Analog Switch / 2:1 Analog SN74AUCH245RGYR | 296-15444-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-QFN 585.00/1,000 
Mux/Demux : 537.00/3,000 SN74AUCH16244DGGR | 296-15440-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 243 170 128 
SN74AUC2G79YEPR | 296-16640-1-М | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUCH16244DGGR | 296-15440-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-Т550Р 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop....... 80 40 45 SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei A8-TVSOP 213 170 128 
SN74AUC2G7OYEPR | 296-16640-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-ТУЗОР 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 780.00/3,000 SN74AUCH16244GQLR | 296-15442-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 56-VFBGA 2.33 1.86 140 
SN74AUC2G79VZPR | 296-16641-1-ND Dual Positive Edge-Triggered ыза Год SN74AUCH16244GQLR | 296-15442-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 56-VFBGA 1209.00/1,000 
-Type Flip-Flop .. - i 1 4 Е TE i- Bi -Tri Е 
SN74AUC2679YZPR | 296-16641-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered Малы шоо END ET 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 780.00/3,000 SN74AUCH16374DGGR | 296-17625-2-М | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type 
SN74AUC2GB0YEPR | 296-16817-1-ND| Dual Positive-Edg FF NEW! 48-TSSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 80 60 45 А E | | eet 
SITERUCIGBOVERR RETIREE пра Positive ата SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F....56-VFBGA 233 1.86 140 
D-Type Fiip-Flop Muda зава SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F ......56-VFBGA 1209.00/1,000 
sueco sese to ош Pate Tn ame o MTS MERDA ol 
D-Type Flip-Flop .. 80 60 45 i oot 5 й Á 4 К, 
SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-2-ND DualPositive-Edge-Triggered SN74AUCH32374GKER | 296-17836-1-ND ор AE n D-Type A ph ain 
D-Type Flip-Flop .. 780.00/3,000 lip-Flop NEW! : š : 
SN74AUC2GBGDCUR | 296-16836-1-ND | Dual 2-Input Exclusive-OR Gate VSSOP 48 26 27 SN74AUCH32374GKER | 296-17836-2-ND | Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered D-Type 
SN74AUC2G86DCUR  |296-16836-2-ND | Dual 2-Input Exclusive-OR Gate VSSOP 468.00/3,000 Flip-Flop NEW! 1619.00/1,000 
SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate DSBGA 80 60 45 AUP Family 
SN74AUC2G125YZPR |296-16800-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 780.00/3,000 - = 
SN74AUC2G126YZPR_| 296-16801-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 80 60 45 SH7ARUPTGOOYZPR:  — Lo Power Single input Positive ШЕКТЕГІ 
SN74AUC2G126YZPR | 296-16801-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 8-DSBGA 780.00/3,000 SUM ШШ ОҢ i i а 
SN74AUC2G240YZPR |296-16802-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver.... 80 60 45 SN74AUPIGOOYZPR С гои s dee M GEAR 
SN74AUC2G240YZPR |296-16802-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 780.00/3,000 SN74AUPIGCOSDBVR ОШ IET) Low Power Single Inverter сады 
SN74AUC2G241YEPR |296-16803-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 80 60 45 Burton Dre E NEW: Ду m umm 
SN74AUC2G241YEPR |296-16803-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 780.00/3,000 SHHARUPTGUSDEVR ЖЕШ О Low Power Single inre : š : 
SN74AUCOORGYR — [296-16749-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 88 456 50 i цы о tower Singe Inverter EE 
SN74AUCOORGYR 296-16749-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 293.00/1,000 SNTARUPIGOSDCKR | ШЛУ Li ты ШЫ ана ша 
SN74AUCO2RGYR — |296-16750-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 88 66 50 7 АҢ Low Power Single Inverter 
SN74AUCO2RGYR | 296-16750-2-ND| Quad 2-Input Positive NOR Gate 293.00/1,000 Buffer/Driver МЕМУ............. 40 3 24 
SN74AUCO4RGYR — |296-16751-1-ND | Hex Inverter 88 66 50 SN74AUPIGOGDCKR — |296-17562-2-ND row Powel Sloat Inverter О 
SN74AUCO4RGYR — |296-16751-2-ND Hex Inverter 298.00/1,000 uffer/Driver NEW... (шісі 
SN74AUCOGRGYR 296-16752-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Output. 88 66  .50 SN74AUP1GO8YZPR  296-17366-1-ND | 2-Input Positive AND Gate -DSBGA .64 48 36 
SN74AUCOGRGYR 296-16752-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Output. 293.00/1,000 SN74AUP1GO8YZPR | 296-17366-2-ND 2-Input Positive AND Gate .. -DSBGA 624.00/3,000 
SN74AUCO7RGYR 296-17007-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output. 88 66 50 SN74AUPIGS7YZPR | 296-17367-1-ND | Config. Multiple-Function Gate -DSBGA 62 47 36 
SN74AUCO7RGYR 296-17007-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Output. 293.00/1,000 SN74AUP1G57YZPR | 296-17367-2-ND | Config. Multiple-Function Gate -DSBGA 609.00/3,000 
SNTAAUCOBRGYR 296-16753-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate пам 88 6 50 SNTARUPIGSBDBVR _ | 296-16819-1-ND | LP Config. Multiple-Function Gat 01236 156 42 32 
SN74AUCOBRGYR 296-16753-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-QFN 293.00/1,000 SN74AUP1GS8DBVR | 296-16819-2-ND | LP Config. Multiple-Function Gat 546.00/3,000 
SN74AUC32RGYR 296-16754-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-0FN 88 66 50 SN74AUP1G58DCKR |296-16820-1-М0 | LP Config. Multiple-Function Gat 56 42 32 
SN74AUC32RGYR 296-16754-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-ОЕМ 266.00/1,000 SN74AUP1G58DCKR — |296-16820-2-ND | LP Config. Multiple-Function Gate 546.00/3,000 
SN74AUC74RGYR 296-17820-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AUP1G58YZPR | 296-17368-1-ND| LP Config. Multiple-Function Gat 62 47 36 
Flip-Flop NEW!.. 88 66 50 SN74AUP1G58YZPR _ |296-17368-2-ND | LP Config. Multiple-Function Gate .. 609.00/3,000 
SN74AUC74RGYR 296-17820-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type SN74AUP1G79DBVR  |296-17659-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
Flip-Flop NEW! 14-0FN 293.00/1,000 D-Type F/F NEW! 40 32 24 
SN74AUC240RGYR ^ |296-15436-1-ND | Tri-State Octal Ви 20-0FN 1.44 120 96 SN74AUP1G79DBVR  |296-17659-2-ND | LP Single Positive-Edge- 
SN74AUC240RGYR ^ |296-15436-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-QFN 638.00/1,000 D-Type F/F NEW! 324.00/3,000 
SN74AUC244RGYR 296-15437-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-QFN 144 120  .96 SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC244RGYR | 296-15437-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Drive 20-OFN 638.00/1,000 D-Type F/F NEW!. m 40 3 2 
SN74AUC245GQNR 296-17032-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . O0-VFBGA 1.92 1.44 1.08 SN74AUP1G79DCKR  |296-17660-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC245GQNR 296-17032-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 0-VFBGA 638.00/1,000 D-Type F/F МЕМ!.... ўи 324.00/3,000 
SN74AUC245RGYR ^ |296-15438-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-QFN 1.44 120 .96 SN7AAUPIGSODBVR —|296-17841-1-ND | LP Single Positive-Edge-T d ° 
SN74AUC245RGYR — |296-15438-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive 638.00/1,000 D-Type Flip-Flop Ew ДЫ 40 3 24 
SN74AUC16240DGGR | 296-15408-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2137 170 12 SN74AUP1G80DBVR |296-17841-2-М | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC16240DGGR | 296-15408-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 D-Type Flip-Flop NEW! .. 324.00/3,000 
SN74AUC16240DGVR ОЕШУ ШЫ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. due Пу Ца SN7AAUPIGS7VZPR | 296-17369-1-ND | LP Config. Multiple-Function Gat б 49 27 
SN74AUC16240DGVR |296-15409-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 LEE i adim 
| ў | SN74AUP1G97YZPR | 296-17369-2-ND | LP Config. Multiple-Function Gat 636.00/3,000 
SN74AUCIG240GQLR |296-15410-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 233 186 140 l I à 
: т, _ SN74AUP1G98YZPR U)296-17370-1-ND | LP Config. Multiple-Function Gat: .65 49 37 
SN74AUCTG240GQLR |296-15410-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1209.00/1,000 SN7AAUPIGSBYZPR | 296-17370-2-ND | LP Contig, Multiple-Function Gate 636.00/3,000 
SN74AUC16244DGGR |296-15411-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 243 170 128 SNZ4AUP1G240DBVR | 296-17917-1-ND Tri-St. Low Power Single ë каг. 
SN74AUC16244DGGR |296-15411-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 Buffer/Driver NEW! Ий s м 
SN74AUC16244DGVR |296-15412-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 243 170 128 5 шый : : : 
SN74AUC16244DGVR_| 296-15412-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 SN74AUP1G240DBVR |296-17917-2-ND MEE MUR 32 005000 
SN74AUCIG244ZQLR |296-17031-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 372 279 240 А TS ipd 
SN74AUC16244ZQLR | 296-17031-2-М0 | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1209.00/1,000 SM'ARUPIGAAODCKR g 11a St Low Powe Single б м 
SN74AUC16245DGGR |296-15413-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 214: 170. 125 SNTARUPGDAODCKR. А Tri-St Low Power Single : : : 
SN74AUC16245DGGR |296-15413-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2210.00/2,000 Baene NEW ООО 
SN74AUC16245DGVR |296-15414-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 213 170 128 SNHRUPTTETHEVR ЕЛЕ Si р ú И = = == 
SN74AUC16245DGVR | 296-15414-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2210.00/2,000 :17524-1-МП) Single Supply Voltage Translator. : d 3 
SN74AUCIG245GQLR |296-15415-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 233 186 140 SN74AUPITS7DBVR — |296-17524-2-ND | Single Supply Voltage Translator. 447.00/3,000 
SN74AUC16245GQLR |296-15415-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1209.00/1,000 SN74AUPITS7DCKR |296-17525-1-М№ | Single Supply Voltage Translator 55 44 33 
SN74AUC16373DGGR |296-15416-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Typ SN74AUP1T57DCKR |296-17525-2-ND Single Supply Voltage Translator 447.00/3,000 
Latch 213 170 128 SN74AUP1TS8DBVR  |296-17526-1-ND | Single Supply Voltage Translator. 155 44 33 
SN74AUC16373DGGR | 296-15416-2-ND| Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74AUP1TS8DBVR | 296-17526-2-ND | Single Supply Voltage Translator. 447.00/3,000 
48-Т550Р 2210.00/2,000 SN74AUP1T58DCKR | 296-17527-1-ND | Single Supply Voltage Translator .55 44 33 
SN74AUC16373DGVR |296-15417-1-ND SN74AUP1TS8DCKR |296-17527-2-МП | Single Supply Voltage Translator 447.00/3,000 
Latch 48-ТУБОР 213 1.70 1.28 SN74AUP1T97DBVR | 296-17563-1-ND | Single Supply Voltage Level 
SN74AUC16373DGVR | 296-15417-2-ND Translator NEW......... 55 4 33 
48-TVSOP. 2210.00/2,000 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx ТЕГЕ Digi-Key Price Ғасһэ- 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUP1T97DBVR | 296-17563-2-ND | Single Supply Voltage Level SN74AVC16834DGGR |296-9802-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
Translator NEW'.................. 447.00/3,000 SN74AVC16834DGGR |296-9802-2-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-Т550Р 2806.00/2,000 
SN74AUP1T97DCKR —|296-17564-1-ND | Single Supply Voltage Level SN74AVC16834DGVR | 296-9803-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-IVSOP 2.48 1.98 1.54 
Translator NEW?... 55 44 33 SN74AVC16834DGVR |296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74AUP1T97DCKR | 296-17564-2-ND | Single Supply Voltage Level SN74AVC16835DGGR_| 296-9804-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-TSSOP 248 1.98 154 
Translator NEW....... 447.00/3,000 SN74AVC16835DGGR |296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 56-TSSOP 2806.00/2,000 
SN74AUPTTO7YZPR | 296-17899-1-ND| Single Supply Voltage Level SN74AVC16835DGVR | 296-9805-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. .56-IVSOP 2.48 1.98 1.54 
Translator NEW! 9 54 A SN74AVC16835DGVR |296-9805-2-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. -56-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74AUP1T97YZPR 296-17899-2-ND | Single Supply Voltage Level SN74AVCA406GQCR | 296-17558-1-№0 | Transceiver for Memory Card 
Translator NEW? .............. 702.00/3,000 Interface NEW? ....... 48-VFBGA 220 176 1.37 
SN74AUP1T98DBVR  |296-17528-1-ND | Single Supply Voltage Translatoi .55 44 33 SN74AVCA406GQCR | 296-17558-2-М | Transceiver for Memory Card 
SN74AUPITOBDBVR | 296-17528-2-ND | Single Supply Voltage Translatoi 447.00/3,000 Interface NEW? ...... 48-VFBGA 2815.00/2,500 
SN74AUP1TOBDCKR | 296-17529-1-М0 | Single Supply Voltage Translator... 55 44 33 SN74AVCA406ZQCR — |296-17829-1-ND | Transceiver for Memory Card 
SN74AUP1TOBDCKR | 296-17529-2-ND | Single Supply Voltage Translator... 447.00/3,000 Interface NEW! 48-VFBGA 220 176 132 
AVC Famil SN74AVCA406ZQCR 296-17829-2-ND | Transceiver for Memory 
TANVCAT64245Z0LR | 296-17203-1-ND Tri-State 16-Bit Dual Suy Bus СВ NEW: — 2019 ONA SN 
Transceiver.. P ocs ag o SN74AVCA164245GR |296-14450-1-ND тев» 16- Sit Dual Supply Bus mum ШЕГІ 
TARNCAT6424570LR | |296:17202-2:ND | Tri-State 16-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCA164245GR | 296-14450-2-М0 | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver .. 56-VFBGA 2242 00И 000 Transceiver... 48-TSSOP 3570.00/2,000 
7ANVCAH164245ZQLR | 296-17204-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCA164245VR | 296-15446-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus j 
Transceiver .. 56-VFBGA 396 3.17 247 Transceiver... 48-TVSOP 345 252 1.96 
TAAVCAH164245ZQLR | 296-17204-2-М0 | Tri-State 16-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCA164245VR | 296-15446-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver .. 2244.00/1,000 Transceiver .48-TVSOP 3570.00/2,000 
74AVCB324245ZKER | 296-17788-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCAH164245GR | 296-14754-1-ND | Tri-State 16-B A8-TSSOP 345 252 1.96 
Transceiver NEW! 3.83 3.06 238 SN74AVCAH164245GR | 296-14754-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiv .48-Т550Р 3570.00/2,000 
74А\СВЗ242457КЕВ | 296-17788-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual-Suppi SN74AVCAH164245KR | 296-15447-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .56-VFBGA 347 278 246 
Transceiver NEW? ...... 2168.00/1,000 SN74AVCAH164245KR | 296-15447-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .56-VFBGA 1964.00/1,000 
SN74AVCIT45YZPR | 296-17371-1-М0 | Dual Supply Bus Transceiver . 48 36 27 SN74AVCAH164245VR | 296-14063-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiv 48-TVSOP 345 2.52 1.96 
SN74AVCIT45YZPR | 296-17371-2-М | Dual Supply Bus Transceiver . 468.00/3,000 SN74AVCAH164245VR | 296-14063-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiv 48-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC2T45DCTR | 296-17232-1-ND | Tri-State Dual-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCB164245GR | 296-15448-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver .. 64 48 36 Transceiver .... 48-TSSOP 315 2.52 1.96 
SN74AVC2TASDCTR — |296-17232-2-ND Tri-State Dual-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCB164245GR |296-15448-2-М0 | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver... 624.00/3,000 Transceiver 48-Т550Р 3570.00/2,000 
SN74AVC2T45YZPR — |296-17858-1-ND | Tri-State Dual-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCB164245KR | 296-15449-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW? ..... T2 54 41 Transceiver 56-VFBGA 3.47 278 216 
SN74AVC2T45YZPR | 296-17858-2-ND | Tri-State Dual-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCB164245KR | 296-15449-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW! ..... 702.00/3,000 Transceiver 56-VFBGA 1964.00/1,000 
SN74AVCBT245RHLR | 296-17859-1-ND | Tri-State 8-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCB164245VR |296-15550-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW?........ 125 100 75 Transceiver .... 48-IVSOP 345 2.52 1.96 
SN74AVCBT245RHLR |296-17859-2-ND | Tri-State 8-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCB164245VR | 296-15550-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW! ......... 650.00/1,000 Transceiver .... 48-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-1-ND | Tri-State 20-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCBH164245GR | 296-14002-1-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr..48-TSS0P — 3.15 252 1.96 
Transceiver NEW?.. 338 270 210 SN74AVCBH164245GR | 296-14002-2-ND | Tri-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr...48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-2-ND | Tri-State 20-Bit, Dual-Supply Bus SN74AVCBH164245KR | 296-15551-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW?.. 3826.00/2,000 Transceiver 56-VFBGA 347 2.78 246 
SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-1-ND | Tri-State 24-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCBH164245KR | 296-15551-2-ND | Tri-State 16-Ві Dual Supply Bus 
Transceiver NEW?............. 376 301 234 Transceiver 56-VFBGA 1964.00/1,000 
SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-2-ND | Tri-State 24-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCBH164245VR | 296-15552-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW! 2129.00/1,000 Transceiver A8-TVSOP 315 2.52 1.96 
SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-1-ND | Tri-State 24-Bit Dual-Supply SN74AVCBH164245VR | 296-15552-2-ND | Tri-State 16-Bi 
Transceiver NEW?! ............. 376 801 234 Transceiver .... 48-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-2-ND | Tri-State 24-Bit Dual-Supply Bus SN74AVCBH324245KR | 296-17352-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEW'..... 2129.00/1,000 Transceiver............ 96-LFBGA 3.83 3.06 238 
SN74AVC16244DGGR | 296-9783-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 360 288 224 SN74AVCBH324245KR | 296-17352-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244DGGR |296-9783-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 4080.00/2,000 Transceiver. 2168.00/1,000 
SN74AVC16244DGVR | 296-9784-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 3.60 288 2.24 SN74AVCH1T45YZPR_ | 296-17372-1-ND Dual Supply Bus Transceive -DSBGA 48 96 27 
SN74AVC16244DGVR | 296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 4080.00/2,000 SN74AVCH1TASYZPR | 296-17372-2-ND | Dual Supply Bus Transceiver .. 468.00/3,000 
SN74AVC16244GQLR | 296-9785-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 396 317 247 SN74AVCH20T245GR | 296-17819-1-М0 | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244GQLR |296-9785-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2244.00/1,000 Transceiver NEW?......... 338 270 210 
SN74AVC16245DGGR | 296-12334-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 360 288 224 SN74AVCH20T245GR | 296-17819-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16245DGGR | 296-12334-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4080.00/2,000 Transceiver NEW?.......... 3826.00/2,000 
SN74AVCIG245DGVR | 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 360 288 224 SN74AVCH24T245GRGR | 296-17663-1-ND ы шш ея 
SN74AVC16245DGVR |296-9786-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 4080.00/2,000 | МЕЙЛ... i | 5 
SN74AVC16269DGGR | 296-9787-1-ND | Tri-St. 12-24 Bit Registered | SN74AVCH24T2456RGR 296-17663-2-ND | Tri-State 24-Bit Dual Supply Bus 
Bus Exchanger 446 357 278 Transceiver NEW? ... 2129.00/1,000 
SN74AVC16269DGGR |296-9787-2-ND |Tri-St. 12-24 Bit Registered SN74AVCH24T245ZRGR | 296-17664-1-М0 Tri-State 24-Bit Dual Supply Bus 
есип 5050/0/2:000 SN74AVCH24T245ZRGR | 296-17664-2-ND Шо рна Supr Bus СОК 
SN74AVC16269DGVR |296-9788-1-ND поуна EES Transceiver МЕМИ 2129 00/1 000 
SN74AVC16269DGVR |296-9788-2-ND |Tri-St. 12-24 Bit Registered BCT Family 
Bus Exchanger 5050.00/2,000 SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 188 150 113 
SN74AVC16334DGGR |296-9789-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 360 288 224 SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver........... 20-506 3.83 3.06 2.38 
SN74AVC16334DGGR | 296-9789-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4080.00/2,000 SN64BCT25244NT 296-9691-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer/Driver. ip 560 448 378 
SN74AVC16334DGVR | 296-9790-1-ND |Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 360 288 224 SN74BCT244DWR 296-1152-1-ND 293 234 182 
SN74AVC16334DGVR |296-9790-2-ND |Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4080.00/2,000 SN74BCT244DWR 296-1152-2-ND 3316.00/2,000 
SN74AVC16373DGGR | 296-9791-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74BCT245DWR 296-1154-1-ND 293 234 182 
D-Type Latch 360 288 224 SN74BCT245DWR 296-1154-2-ND 3316.00/2,000 
SN74AVC16373DGGR | 296-9791-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74BCT374NSR 296-13177-1-М | Tri-State, Octal Edge-Triggered 
D-Type Latch 48-TSSOP 4080.00/2,000 D-Type Flip-Flop.... 293 234 1.82 
SN74AVC16373DGVR | 296-9792-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74BCT374NSR 296-13177-2-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggere 
D-Type Latch 48-TVSOP 3.60 2.88 2.24 D-Type Flip-Flop... 3316.00/2,000 
SN74AVC16373DGVR | 296-9792-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74BCT543DW 296-12335-5-ND | Octal Register Transceiver with 
D-Type Latch mE ШЕШ SN74BCT623NSR 296-13178-1-ND TE PME ў T E fae 
-! ЕҢ ТЕ -Bii E ацы ri-otate Octal Bus Transceiver .. š ая al 
шыш Ш 396 317 247 | SN74BCT623NSR — |296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 3570.00/2.000 
SN74AVC16373GQLR | 296-9793-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 345 252 1196 
D-Type Latch 2244.00/1,000 SN74BCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 3570.00/2,000 
SN74AVC16374DGGR_| 296-9794-1-М | Tri-State 16-Bit D-Type Flip: 360 288 2.24 А И Оев Pue Transat 0022002 72 
SN74AVC16374DGGR |296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 4080.00/2,000 Е данінай Thar revel > 
SN74AVC16374DGVR | 296-9795-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 360 288 224 SN74BCT2414DW — |296-13176-5-ND | Memory Decoder with Оп 
SN74AVC16374DGVR |296-9795-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 4080.00/2,000 Supply Voltage Monitor .... ШЫ ЫР г 
SN74AVC16374GQLR | 296-9796-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 396 317 247 Bus Switch Family (CBT) 
SN74AVC16374GQLR |296-9796-2-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 2244.00/1,000 SN74CB303125PWR | 296-16804-1-ND | Quad FET Bus Switch... 14-TSSOP 9з 78 42 
SN74AVC16646DGGR |296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 338 270 240 SN74CB303125PWR | 296-16804-2-ND | Quad FET Bus Switch 14-TSSOP 824.00/2,000 
SN74AVC16646DGGR | 296-9797-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 3826.00/2,000 SN74CB303244GQNR |296-17033-1-ND | 8-Bit, FET Виз Switc 20-VFBGA 136 1.02 77 
SN74AVC16646DGVR | 296-9798-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 338 270 210 SN74CB303244GQNR |296-17033-2-ND | 8-Bit, FET Виз Switcl 20-VFBGA 452.00/1,000 
SN74AVC16646DGVR | 296-9798-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register . 3826.00/2,000 SN74CB303244PWR | 296-17824-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switc .20-TSSOP — .84 70  .56 
SN74AVC16722DGGR |296-9799-1-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop 419 335 261 SN74CB303244PWR | 296-17824-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch NEW! 20-7550Р 744.00/2,000 
SN74AVC16722DGGR | 296-9799-2-М0 | Tri-State 22-Bit Flip-Flop 4744.00/2,000 SN74CB3Q32442QNR |296-17034-1-М№ | 8-Bit, FET Bus Switc 20-VFBGA 136 102 77 
SN74AVC16827DGGR | 296-9800-1-ND |Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 338 270 240 SN74CB303244ZQNR | 296-17034-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switc 20-VFBGA 452.00/1,000 
SN74AVC16827DGGR |296-9800-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 3826.00/2,000 SN74CB303253DBQR | 296-17283-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 6-SSOP 84 70 56 
SN74AVC16827DGVR | 296-9801-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 338 270 210 SN74CB303253DBOR |296-17283-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 6-550Р 910.00/2,500 
SN74AVC16827DGVR | 296-9801-2-М0 | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 3826.00/2,000 (Continued) 
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Tab Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Ғасһэ- 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CB303257DBQR |296-17511-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux NEW: .84 А Яў SN74CBT3244DGVR — |296-6423-1-ND | Octal FET Bus Switch .. .20-ТУ50Р 56 42 32 
SN74CB3Q3257DBQR | 296-17511-2-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux NEW! 910.00/2,500 SN74CBT3244DGVR — |296-6423-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 372.00/2,000 
SN74CB303257RGYR | 296-16834-1-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux..... 1.02 85  .68 SN74CBT3244DW 296-1538-5-ND | Octal FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CB3Q3257RGYR | 296-16834-2-ND| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 452.00/1,000 SN74CBT3244DWR 296-14796-1-ND | Octal FET Bus Switch 56 142 32 
SN74083Q3305PWR | 296-16809-1-ND | Dual FET Bus Switch .80 (60 — 45 SN74CBT3244DWR 296-14796-2-ND | Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CB303305PWR |296-16809-2-ND | Dual FET Bus Switcl a 532.00/2,000 SN74CBT3244GQNR  |296-12089-1-ND | Octal FET Bus Switch 64 48 56 
5М7408303306АРУ/Н | 296-15102-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch. 8 590 45 SN74CBT3244GQNR  |296-12089-2-ND | Octal FET Bus Switch 213.00/1,000 
SN74CB3Q3306APWR | 296-15102-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switch. А 532.00/2,000 SN74CBT3244PW 296-1166-5-ND | Octal FET Bus Switch ў 56 42 32 
SN74CB303384ADBQR | 296-17353-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-050Р 144 95 16 SN74CBT3244PWR 296-1166-1-ND | Octal FET Bus Switch .20-TSS0P 8 4 2% 
SN74CB303384ADBQR | 296-17353-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch .24-0S0P 1235.00/2,500 SN7ACBT3244PWR  |296-1166-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3Q6800PWR  |296-17084-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch .80 .60 45 т EE i 
SN74CB306800PWR | 296-17084-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 532.00/2,000 CAP | (| Ос ET Биз Switch о. 
е ў SN74CBT3244RGYR P296-13922-2-ND | Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 
SN74CB3Q16210DGGR | 296-17178-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 1.80 144 1.08 SN74CBT3245ADBQR |296-6424-1-ND | Octal FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CB3Q16210DGGR | 296-17178-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switc 1872.00/2,000 D ЕЛ i I i Я 
Н SN74CBT3245ADBQR | 296-6424-2-ND | Octal FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CB3016211DGVR | 296-17628-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT3245ADBR 296-6425-1-ND | Octal FET Bus Switch 56 42 32 
Bandwidth Bus Switch МЕМУ............... 1.80 144 1.08 — : - Я 
SN74CB3016211DGVR | 296-17628-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High О Оса FET Bus Switch.. 220550 372002000 
Bandwidth Bus Switch NEW'. 1872.00/2,000 ГОРЯ Mansi is й i тет 
р Š SN74CBT3245ADGVR |296-6460-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 372.00/2,000 
SN74CB3016211DGGR | 296-17629-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltag SN74CBT3245ADW 206-6426-5-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 56 42 32 
Ва Bus Switch EW ПВ аа SN74CBT3245ADWR | 296-14797-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-500 56 42 32 
SN74CB3016211DGGR | 296-17629-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High Е ale ШІ USMC! В : 4 5 
T r s S r cuci í ^ 
SN74CB3016211DLR |296-17786-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High Ж ҒЫЗ cta us owile à ў 3 Š 
НАДАН E Rig 4G qup 908 SN7ACBT3245AGQNR |296-12090-2-ND | Octal FET Bus Switch 0-BGA 239.00/1,000 
SN74CB3Q16211DLR | 296-17786-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High SN74CBT3245APWR |296-6427-1-М0 | Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 56 42 32 
Bandwidth Bus Switch NE! 936.00/1,000 SN74CBT3245APWR | 296-6427-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-Т550Р 372.00/2,000 
SN74CB3016244DGGR | 296-17593-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch NEW! 238 190 143 SN74CBT3245ARGYR |296-13923-1-ND | Octal FET Bus Switch 70) 54 M 
SN74CB3016244DGGR | 296-17593-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch NEW!.. 2470.00/2,000 SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-2-ND | Octal FET Bus Switch 239.00/1,000 
SN74CB3032245GKER | 296-17665-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwid SN74CBT3245CDWR | 296-17282-1-ND | Octal FET Bus Switch 5642152 
Bus Switch NEW'.......... 3.88 3.06 2.38 SN74CBT3245CDWR | 296-17282-2-МП | Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CB3Q32245GKER | 296-17665-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth SN74CBT3251D 296-6428-5-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demux 56 42 32 
Bus Switch NEW?.......... 2168.00/1.000 SN74CBT3251DBQR )1296-6429-1-ND |1-of-8 FET Mux/Demux 56 42 .32 
SN74CB3032245ZKER |296-17666-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth SN74CBT3251DBQR  |296-6429-2-М0 | 1-of-8 FET Mux/Demux 455.00/2,500 
Bus Switch NEW?.......... 3.88 3.06 2.38 SN74CBT3251DBR 296-6430-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 56 42 32 
SN74CB3032245ZKER | 296-17666-2-М0 | 32-Bit, 2.5V/3.3V, Hig SN74CBT3251DBR 296-6430-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 372.00/2,000 
Bus Switch NEW?.......... 2168.00/1,000 SN74CBT3251PWR 296-6431-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux .16-TSS0P. .56 42 32 
SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-1-ND | Single Low Voltage FET Виз Switc! 97 73 58 SN74CBT3251PWR 296-6431-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux -16-TSS0P 372.00/2,000 
SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch 1181.00/3,000 SN74CBT3251RGYR | 296-13924-1-М0 | 1-of-8 FET Mux/Demux л 54 41 
SN74CB3T3125PWR | 296-17426-1-ND| Quad FET Bus Switch NEW!. 125 10 75 SN74CBT3251RGYR |296-13924-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux. 239.00/1,000 
SN74CB3T3125PWR | 296-17426-2-М0 Quad FET Bus Switch NEW'!. 1300.00/2,000 SN74CBT3253D 296-6432-5-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 р 
SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-1-М0 8-Bit, FET Bus Switch NEW! ole amet OO NE] SN74CBT3253DBQR 296-6433-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 4 3 
SN74CB3T3245DBOR_| 296-17823-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch NEW! ........ 1600.00/2,500 SN74CBT3253DBOR | 296-6433-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 155 00/2500 
SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch. 125 100 75 SN74CBT3253DBR 296-6434-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 42 32 
SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch. 1950.00/3,000 SN74CBT3253DBR 296-6434-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 372.00/2,000 
SN74CB3T3306DCUR |296-15554-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 125 100 75 SN7ACBT3253PWR — 1296-1167-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/D HeTss0P 56 40 3 
SN74CB3T3306DCUR |296-15554-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1950.00/3,000 А.Я wr Ж iu DEN E 
у А SN74CBT3253PWR 296-1167-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux .16-TSS0P. 372.00/2,000 
SN74CB3T3384DBQR |296-17842-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch NEW?! ...... 125 100 75 SN74CBT3253RGYR |296-13925-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 79 54 71 
SN74CB3T3384DBQR | 296-17842-2-ND 10-Bit FET Bus Switch NEW! 1600.00/2,500 SN74CBT3253RGYR |296-13925-2:ND Dual 1-of-4 FET Mux/Demux "^ 239.00/1.000 
SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 6-TSSOP 2.38 190 143 & Ud Bit 1.nf- We 
d i SN74CBT3257CDR 296-15340-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 56 42 32 
SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 6-Т550Р 2470.00/2,000 SN74CBT3257CDR 296-15340-2-ND | 4-Bit. 1-of-2 FET Mux/Demu: 455.00/2,500 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch NEW: 6-TVSOP 2.38 1.90 143 SN74CBT3257D 296-1168-5-ND 4-8 1-of-2 FET Mux/Demu: 56 42 B 32 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch NEW: 2470.00/2,000 > - : 5 
ТБ 268 12657 ND ЕТ Bus арала B SN74CBT32570R — |296-1168-1-ND |4-Bit 1-of-2 FET Mux/Demu 56 42 32 
Switch NEW! 9 56-TSSOP 238 190 143 SN74CBT3257DR 296-1168-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 455.00/2,500 
5 PE -Bi "Evol ў Q й SN74CBT3257DBQR  |296-6435-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 56 42 32 
SN7ACBST16212DGGR ШЕП 24-81, FET Bus Exchange ёртевдр ІШІКІ SN74CBT3257DBAR | 296-6435-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 455.00/2,500 
SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-1-ND | 24-Bit, FET Bus Exchange SE SN74CBT3257DBR / |296-6436-1-ND |4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu Ep 
Switch NEW!. 6-TVSOP 2.38 190 1.43 SN74CBT3257DBR 296-6436-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 372.00/2,000 
SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-2-ND | 24-Bit, FET Bus Exchange SN74CBT3257PWR — |296-6437-1-ND |4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu A6-TSSOP — 56 42 432 
Switch NEW! 56-TVSOP 2470.00/2,000 SN74CBT3257PWR ^ |296-6437-2-ND |4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: .16-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-1-ND | 24-Bit, FET Bus Exchange SN74CBT3257RGYR | 296-13926-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 6-QFN Ле A А 
Switch NEW! 56-VFBGA 2.36 189 147 SN74CBT3257RGYR _ | 296-13926-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 239.00/1,000 
SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-2-ND | 24-Bit, FET Bus Exchange SN74CBT3306CPWR | 296-16755-1-М№0 | Dual FET Bus Switch 56 42 32 
Switch NEW! . 1339.00/1,000 SN74CBT3306CPWR | 296-16755-2-ND | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch 46 17 26 SN74CBT3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Switch 56 42 .32 
SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-2-ND | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 SN74CBT3306DR 296-1540-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch 46 37 26 SN74CBT3306DR 296-1540-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT1G125DCKR | 296-6410-2-ND | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 SN74CBT3306PWR 296-6438-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CBT1G384DBVR_| 296-6411-1-ND_| Single FET Bus Switch 46 37 226 SN74CBT3306PWR 296-6438-2-ND | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 SN74CBT3345DBR 296-6439-1-ND |8-Bit FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-1-ND | Single FET Bus Switch 46 37 26 SN74CBT3345DBR 296-6439-2-ND |8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-2-ND | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 SN74CBT3345DGVR  |296-6440-1-ND |8-Bit FET Bus Switch .20-TVSOP 56 42 32 
SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 248 198 154 SN74CBT3345DGVR — |296-6440-2-ND |8-Bit FET Bus Switch 20-Т/5ОР 372.00/2,000 
SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch 2806.00/2,000 SN7ACBT3345DW — 1296-6441-5-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 42 3 
SN74CBT3125D 296-1165-5-ND | Quad FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT3345DWR |296-14798-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 42 32 
SN74CBT3125DR 296-1165-1-ND | Quad FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT3345DWR “|296-14798-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
О 2901165200 Quat FET pus Saien: E 255002500: SN74CBT3345PWR  |296-6442-1-ND |8-Bit FET Bus Switch : 56 42 32 
-6413-1- ua us Switch . : n 5 7 п 
р SN74CBT3345PWR 296-6442-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-Т550Р 372.00/2,000 
аба аа. r qu ial Виз suit = — SN74CBT3383DBOR | 296-6443-1-№0 |10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SSOP 56 42 32 
3 a à А d д SN74CBT3383DBQR | 296-6443-2-ND |10-Bit FET Bus-Exch: Switch 24-550Р 455.00/2,500 
SN74CBT3125DBR | 296-6414-2-М0 | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 EU S EET Bie ШЕ É _ 
: SN74CBT3383DBR 296-6444-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-550Р 56 42 .32 
SN74CBT3125DGVR  |296-6415-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4 .32 ш ЕЛ -Bi is В е 
I SN74CBT3383DBR 296-6444-2-ND__| 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-550Р 372.00/2,000 
SN74CBT3125DGVR | 296-6415-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 Е т 
Т ЕҢ i SN74CBT3383DW 296-6445-5-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 56 42 32 
SN74CBT3125PWR 296-6416-1-ND | Quad FET Bus Switch . 56 42 332 : p 
š SN74CBT3383DWR 296-14799-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 56 42 32 
SN74CBT3125PWR 296-6416-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 s EY „Ri Я В Я 
B SN74CBT3383DWR 296-14799-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3125RGYR | 296-13920-1-МО | Quad FET Bus Switch. 12 54 41 SN74CBT3383PWR 296-6446-1-ND |10-Bit FET Bus-Exch. Switch 24-TSS0P 56 42 32 
SN74CBT3125RGYR | 296-13920-2-М0 | Quad FET Bus Switch. 239.00/1,000 P T С ПОВ О rH $ р S 
SN74CBT3126D 296-1537-5-ND | Quad FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT3383PWR 296-6446-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .24-TSS0P. 372.00/2,000 
SN74CBT3126DR 296-1537-1-ND | Quad FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT3384ADBQR | 296-6447-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-550Р 56 42 32 
SN74CBT3126DR 296-1537-2-ND | Quad FET Bus Switch . 455.00/2,500 SN74CBT3384ADBQR |296-6447-2-ND 10-Bit FET Bus Switch. 24-550Р 455.00/2,500 
SN74CBT3126DBOR |296-6417-1-ND | Quad FET Bus Switch. En Y ^ SN74CBT3384ADBR |296-6448-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-550Р 56 42 32 
Я -2- i SN74CBT3384ADBR 296-6448-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-550Р 372.00/2,000 
SN74CBT3126DBQR | 296-6417-2-ND | Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 ў P 
SN74CBT3126DBR 296-6418-1-ND | Quad FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT3384ADGVR |296-6449-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-ТУ50Р 56 A2 32 
SN74CBT3126DBR 296-6418-2-ND | Quad FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-2-ND | 10-Ві FET Bus Switch. .24-TVSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3126DGVA 1 296-6419-1-ND | Quad FET Bus Switch $6 42 32 SN74CBT3384ADW ^ |296-1169-5-ND | 10-ВИ FET Bus Switch. 24-506 56 4 32 
SN74CBT3126DGVR  |296-6419-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3384ADWR |296-1169-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-SOIC 56 42 32 
SN74CBT3126PWR 296-6420-1-ND | Quad FET Bus Switch . 5 42 3 SN74CBT3384ADWR | 296-1169-2-М0 | 10-Bit FET Bus Switch. 24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT3126PWR 296-6420-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3384APWR |296-1170-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TSS0P. 56 4 3 
SN74CBT3126RGYR |296-13921-1-ND | Quad FET Bus Switch. 72 54 41 SN74CBT3384APWR |296-1170-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3126RGYR  |296-13921-2-ND | Quad FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3861DBQR | 296-6450-1-ND 10-Bit FET Bus Switch. 24-SSOP 1.38 110 .83 
SN74CBT3244DBOR  |296-6421-1-ND | Octal FET Bus Switch . 56 01 Д2 SN74CBT3861DBQR 296-6450-2-ND 10-Bit FET Bus Switch. 24-550Р 1760.00/2,500 
SN74CBT3244DBQR  |296-6421-2-ND | Octal FET Bus Switch . 455.00/2,500 SN74CBT3861DGVR  |296-6451-1-М0 | 10-Bit FET Bus Switch. -24-TVSOP 138 1.10 483 
SN74CBT3244DBR 296-6422-1-ND | 0ctal FET Bus Switch . 56 42 32 SN74CBT3861DGVR__| 296-6451-2-ND_ | 10-Bit FET Bus Switch 24-ТУ50Р 1430.00/2,000 
SN74CBT3244DBR |296-6422-2-М | Octal FET Bus Switch. 20-550Р 372.00/2,000 (Continued) 
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ABE Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT3861DWR |296-6452-1-ND |10-Bit FET Bus Switch 138 110 83 SN74CBT16390DGVR | 296-6406-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT3861DWR | 296-6452-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1430.00/2,000 Bus Switch. 56-TVSOP 5866.00/2,000 
SN74CBT3861PWR |296-6453-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 138 110 83 SN74CBT16390DL — |296-1535-5-М0 |16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT3861PWR |296-6453-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1430.00/2,000 Bus Switch. 56-SSOP 548 414 322 
SN74CBT6800ADBOR | 296-6454-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16861DGGR |296-6407-1-ND |20-Bit FET Bus Switch. A8-TSSOP 2.48 198 154 
with Precharged Output 1.63 150 98 SN74CBT16861DGGR |296-6407-2-ND |20-Bit FET Bus Switch. 48-TSS0P 2806.00/2,000 
SN74CBT6800ADBOR |296-6454-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16861DGVR | 296-6408-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch. A8-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
with Precharged Output 2080.00/2,500 SN74CBT16861DGVR | 296-6408-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch. .48-ТУЗОР 2806.00/2,000 
SN74CBT6800ADBR | 296-6455-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16861DLR ^ |296-6409-1-ND |20-Bit FET Bus Switch. 48-550Р 248 1.98 1.54 
with Precharged Output 163 130 98 SN74CBT16861DLR — |296-6409-2-ND |20-Bit FET Bus Switch. 48-SS0P 1403.00/1,000 
SN74CBT6800ADBR | 296-6455-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT162292DGGR | 296-1160-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output 1690.00/2,000 w/Internal Pulldown Resistor............... 56-TSSOP 2.70 216 1.68 
SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT162292DGGR |296-1160-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output.. 463 130 98 w/Internal Pulldown Resistor................ 56-Т550Р 3060.00/2,000 
SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT162292DGVR | 296-12881-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output 1690.00/2,000 w/Internal Pulldown Resistor................ 56-TVSOP 270 246 1.68 
SN74CBT6800ADW ^ |296-6457-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output 163 130 98 w/Internal Pulldown Resistor .56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT6800ADWR | 296-6457-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT162292DL |296-1533-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output 1.63 1.30 98 with Internal Pulldown Resistor... 270 216 1.68 
SN74CBT6800ADWR | 296-6457-2-ND Ша Switch | и SN74CBTD1G125DBVR | 296-12211-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shiftin 45 36 27 
with Precharged Outpu 00/24 SN74CBTD1G125DBVR | 296-12211-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shiftin 366.00/3,000 
5М74СВТ6800АРМЕ | 296-6458-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-1-М0 | Single FET Bus Switch w/Level Shifting. 45 36 27 
with Precharged Output 24-550: 163 130 58 SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting . 366.00/3,000 
SN74CBT6800APWR | 296-6458-2-ND | 10-ВИ FET Bus Switch SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shiftin аў. 136 07; 
SN7AGBTI6209ADOGR Гаа | with Precharged Output . i 24-TSSOP ША, SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shiftin 366.00/3,000 
- -1-! -Bi us-Exchange owitc! 4 " К т FE " ; imi 
и 19-80 FET Bus-Exohanga Sit рте SN7ACBTD1G384DCKR | 296-12416-1-ND Single FET Bus Switch w/Level Shifting. 45 36 27 
! ў SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting . 366.00/3,000 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch .. 135 118 90 SN/4CBTD3305CPWR | 296-17508-1-ND | Dual FET Bus Switch with 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch .. 1198.00/2,000 Level Shifting NEW? ...... 5 42 3 
SN74CBT16209ADL 296-1531-5-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 135 113 90 SN74CBTD3305CPWR |296-17508-2-ND | Dual FET Bus Switch with 
wo JE TIS m сщ — 
-6386-2- -Bi us Switcl 00/2, GATTI н т E 
Brem Ито |e rs DNE. W 01 м 
SN74CBT16210DGVR |296-6387-2-ND |20-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 SN74CBTD3306DR |296-14800-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 
SN74CBT16210DL — 296-6388-5-ND |20-Bit FET Bus Switch 135 143 .9%0 SN74CBTD3306PWR | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting 56 42 32 
ӨПТ ЕТЕРІН POS eaga TND PEN ЕТ pus Stien 1.35 M 020 SN74CBTD3306PWR |296-6478-2-М0 | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting 372.00/2,000 
SN74CBT16211ADGGR| 296-1157-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 113 90 SN74CBTD3364CDER | SNE MEM В re 
SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 SN74CBTD3384CDBR |296-17537-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level ў i ! 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 113 90 Shitting NEW'.. 372.00/2,000 
SN74CBT16211ADGVR | 296-6389-2-ND | 24-Bit РЕТ Bus Switch 1198.00/2,000 SN74CBTD3384CPWR | 296-17538-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level ў 
SN74CBT16211ADL | 296-1532-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 113 90 Shifting МЕМ... 5 № 3 
SN74CBT16211ADLR |296-1532-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 135 113 90 - : 
ў ! SN74CBTD3384CPWR | 296-17538-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level 
SN74CBT16211AGOLR | 296-9806-1.ND | 24 t FET Bus Switch 15 00 75 шкен gud 127 
-9806-1- Е ; ` : SN74CBTD3384DBQR | 296-6479-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SSOP ^ .56 42 32 
SN74CBT16211AGQLR | 296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 SN74CBTD3384DBOR |296-6479-2-ND | 1О-ВИ FET Bus Switch л Shifiing... 24-SS0P 455.00/2,500 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-1-ND |24-Bit FET Bus-Exchange Switc 135 113 90 SN74CBTD3384DBR — |296-6480--ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...24-8$0P 56 42 32 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1198.00/2,000 а - aa 
) ! SN74CBTD3384DBR | 296-6480-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT16212ADGVR | 296 6590 T ND] 24-Bit FET Bus-Exchange Switcl 1987 1107283 SN74CBTD3384DGVR |296-6481-1-М0 | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...24-TVSOP .64 48 33 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1430.00/2,000 -6481-2- -Bi i ifti - 
| ў SN74CBTD3384DGVR |296-6481-2-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...24-TVSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16212ADLR | 296-1159-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 200 1.60 120 .6482-5- -Bi і ift И 
| j SN74CBTD3384DW | 296-6482-5-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting......24-SOIC 56 42 32 
SN74CBT16212ADLR |296-1159-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switc 1040.00/1,000 VULG Е | ёй š 
от | Bush e Suit MM ICD airs SN74CBTD3384DWR  |296-6482-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SOlC — .56 — 42 32 
Е а Š : SN74CBTD3384DWR | 296-6482-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting......24-SOIC 372.00/2,000 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-2-ND | 24-Bit Bus-Exchange Switch 650.00/1,000 SN7ACBTD3384PWR  |296-M73-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with 
оцу PETET UNE im sum sms m е а 
Ц АНА -Bit FET Bus-Exchange Switc 00/2, SN74CBTD3384PWR | 296-1173-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with 
SN74CBT16213DL — |296-6392-5-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch .. 135 143 90 Level Shifting 24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT16232DGGR | 296-6395-1-ND | Synchronous 16-Bit, 1-of-2 FET : : = T 
SN74CBTD3861DBOR |296-6483-1-ND |10-Bit FET Bus Switch w/LevelShifting...24-SS0P 56 42 32 
SNTACETTEZEUGER ЕТ тата AEG EFFET eg 90 SN74CBTD3861DBQR | 296-6483-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SSOP 455.00/2,500 
05402] кл SN74CBTD3861DBR 296-6484-1-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SSOP 56 42 З 
sn7acaTieogo0Ln P un Чу ЫА Т 1198.00/2,000 SN74CBTD3861DBR |296-6484-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SSOP 372.00/2,000 
НАЯ š SN74CBTD3861DGVR |296-6485-1-ND |10-Bit FET Bus Switch w/LevelShifting..24-TVSOP — 56 42 32 
Mux/Demux 135 143  .90 
USER RAUS SN74CBTD3861DGVR |296-6485-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...24-TVSOP 372.00/2,000 
SNTACBTIG23200R  — | Synchronous 16-8, 1-02 FET 599.00/1.000 SN74CBTD3861DW — |296-6486-5-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC — 56 — 42 32 
== SN74CBTD3861PWR | 296-6487-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/LevelShifting..24-TSSOP 56 42 32 
SN74CBT16233DGGR |296-1161-1-ND 135 113 90 | | ІШ 
SN74CBTD3861PWR |296-6487-2-М0 | 10-В FET Bus Switch w/Level Shifting...24-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT16233DGGR |296-1161-2-ND 1198.00/2,000 | и ; 
ü SN74CBTD16210DGGR  296-1171-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/LevelShifting..48-TSSOP 248 1.98 154 
SN74CBT16233DGVR | 296-6397-1-ND 135 113 90 
ARIA SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-2-М0 | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...48-TSSOP 2806.00/2,000 
SNOET OSa GVR 29608072100 1-0f-2 FET Mux/Demux „БОЮ SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
= : : : SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...48-TVSOP 2806.00/2,000 
SN7ACBTIG233DLR — /296-630851:ND 1-of-2 FET Mux/Demux.. URS tay ШЙ SN74CBTD16210DL |296-1541-5-М0 | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP 248 1.98 1.54 
SN74CBT16233DLR | 296-6398-2-ND 1-of-2 FET Mux/Demu 599.00/1,000 | Í n ў ў ў 
зктасвтівамареся. | t T dms ay V So SN74CBTD16210DLR |296-1541-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/LevelShifting...48-SS0P 2.50 202 1.57 
SN74CBT16244DGGR |296-6399-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 77 4198:00/2,000 SN74CBTDIG210DLR —|296-1541-2-ND |20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....48-SSOP 1428.00/1,000 
SN7ACBT16244DGVR |296-6400-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch ТОСЕ ТТ moo SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TSSOP 2.70 246 1.68 
а - SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16244DGVR | 296-6400-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 | Д m 
SUAE ёў | SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-1-ND | 24-ВИ FET Bus Switch w/Level Shifting...56-TVSOP 2.70 216 1.68 
SN74CBT16244DLR | 296-6401-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 135 113 90 BN74CBTD16211DGVR селі 24-Bit FET Bus Swi Ш 
SN74CBT16244DLR | 296-6401-2-М0 | 16-Bit FET Bus Switch 599.00/1,000 5252: -Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...56-TVSOP 5060 0021000 
SN74CBT16245DGGR | 296-6402-1-ND 16-Bit FET Bus Switch 135 148 — 90 SN7ACBTDIGZT1DL — 296-1542-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....56-SSOP 270 246 1.68 
SN74CBT16245DGGR |296-6402-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1198.00/2,000 SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-1-ND |24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold......56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16245DGVR | 296-6403-1-ND- | 16-Bit FET Bus Switch 135-148. 90 SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold......56-TSSOP 3060.00/2,000 
ОРОШ Bi | SN74CBTH16211DL ^ |296-1543-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold.....56-SS0P 270 216 1.68 
SN/4CBT16245DGVR (ЗБ ДА ОИ 16-Bit FET Bus Switch ШЕШШ SN74CBTK6800DBOR |296-6492-1-ND | 10-В FET Bus Switch 24-550Р 163 130 98 
SN74CBT16245DLR — |296-6404-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 135 113 90 J ДАЕ : i š 
SN74CBT16245DLR |296-6404-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 599.00/1,000 SN74CBTK6800DBQR | 296-6492-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch. 24-550Р 2080.00/2,500 
SN74CBT16292DGGR |296-1162-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TVSOP 1.63 1.30 .98 
with Internal Pulldown Resistor. 125 100 75 SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-2-ND |10-Bit FET Bus Switch. :24-TVSOP 1690.00/2,000 
7 SN74CBTK6800DWR | 296-6494-1-М0 | 10-Bit FET Bus Switch. 24-506 1.63 130  .98 
SN74CBT16292DGGR | 296-1162-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux ў | 
with Internal Pulldown Resistor 1300.00/2,000 SN/4CBTKGBODDWR | 296-6494-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch. 24-501С 1690.00/2,000 
SN74CBT16292DGVR | 296-6405-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK6800PWR | 296-6495-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. .24-TSSOP 1.63 1.30 98 
with Internal Pulldown Resistor 125 100 75 SN74CBTK6800PWR | 296-6495-2-ND |10-Bit FET Bus Switch. .24-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74CBT16292DGVR |296-6405-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 
with Internal Pulldown Resistor 1300.00/2,000 SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch. -48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74CBT16292DL — |296-1534-5-ND |12-Bit 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK16245DGVR |296-6489-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch. A8-TVSOP 315 252 1.96 
with Internal Pulldown Resistor 125 100 75 SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 48-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74CBT16292DLR — |296-1534-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK16245DLR | 296-6490-1-ND |16-Bit FET Bus Switch. 345 252 1.96 
with Internal Pulldown Resistor.. 125 100 75 SN74CBTK16245DLR | 296-6490-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch. 1785.00/1,000 
SN74CBT16292DLR 296-1534-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch . 473 3.78 2.94 
with Internal Pulldown Resistor 650.00/1,000 SN74CBTK32245GKER |296-6491-2-ND |32-Bit FET Bus Switch 2678.00/1,000 
SN74CBT16390DGGR | 296-1163-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch .60 45 34 
Bus Switch 56-TSSOP 5.18 414 322 SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 585.00/3,000 
SN74CBT16390DGGR | 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 60 45 34 
Bus Switch 56-Т550Р 5866.00/2,000 SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 585.00/3,000 
SN74CBT16390DGVR |296-6406-1-ND | 16-Bit to 32-Bi SN74CBTLV3125DBOR | 296-9111-1-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch. 88 66 50 
Bus Switch... 56-TVSOP 548 414 322 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Еасһж 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

SN74CBTLV3125DBQR 296-9111-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .16-SS0P 715.00/2,500 SN74CBTLV3861NSR |296-13182-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch .88 66 .50 

SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 4-TVSOP .88 66 .50 SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 

SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 4-TVSOP 586.00/2,000 SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch .24-TSSOP 88 66 .50 

SN74CBTLV3125DR 296-9113-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 50) SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch .24-Т550Р 586.00/2,000 

SN74CBTLV3125DR 296-9113-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 SN74CBTLV16210DLR |296-6496-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch 2.00 1.60 120 

SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .88 66 .50 SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch 1040.00/1,000 

SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16210GR |296-6497-1-М0 | Гом Voltage 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 81 68 54 SN74CBTLV16210GR | 296-6497-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch .48-TSS0P. 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 359.00/1,000 SN74CBTLV16210VR | 296-6498-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch 48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .88 .66  .50 SN74CBTLV16210VR | 296-6498-2-М0 | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch .48-TVSOP. 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 SN74CBTLV16211DLR |296-6499-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 48-SSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 88 66 .50 SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 48-550Р 1040.00/1,000 

SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16211GR | 296-6500-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch .56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3126DR 296-9117-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .88 66 .50 SN74CBTLV16211GR | 296-6500-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch .56-Т550Р 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3126DR 296-9117-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 715.00/2,500 SN74CBTLV16211VR | 296-9100-1-М0 | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch .56-TVSOP 2.00 160 120 

SN74CBTLV3126PWR |296-9118-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .88 66  .50 SN74CBTLV16211VR | 296-9100-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch .56-ТУ50Р 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3126PWR | 296-9118-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16212DLR |296-9101-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .81 68  .54 SN74CBTLV16212DLR |296-9101-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-550Р 1040.00/1,000 

SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch 359.00/1,000 SN74CBTLV16212GR | 296-9102-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch.......56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3245ADBQR| 296-9119-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 88 66 .50 SN74CBTLV16212GR |296-9102-2-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch .......56-Т550Р 2080.00/2.000 

SN74CBTLV3245ADBQR 296-9119-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 715.00/2,500 SN74CBTLV16212VR |296-9103-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch.......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3245ADGVR 296-9120-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .88 .66 50 SN74CBTLV16212VR |296-9103-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch .......56-TVSOP 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3245ADGVR| 296-9120-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3245ADW | 296-1544-5-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .88 66 .50 SN74CBTLV16292DLR |296-9104-2-ND it, 1-of-2 FET Mux/Demux .. 56-550Р 1040.00/1,000 

SN74CBTLV3245ADWR| 296-1544-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .88 .66 .50 SN74CBTLV16292GR |296-9105-1-ND. 1-of-2 FET Mux/Demux . .56-ТЭ50Р 2.00 160 1.20 

SN74CBTLV3245ADWR| 296-1544-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16292GR | 296-9105-2-ND it, 1-of-2 FET Mux/Demux . .56-Т550Р 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3245APWR| 296-9121-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .88 (66 .50 SN74CBTLV16292VR | 296-12882-1-ND | LV 12-Bit, 1-0! -56-ТУБОР 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3245APWR| 296-9121-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTLV16292VR | 296-12882-2-ND | LV 12-Bit, 1-0! .56-ТУ50Р 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch NEW!...20-QFN 81 68  .54 SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-1-ND | LV 20-Bit, 1-0! 48-SSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-2-ND| Low Voltage Octal FET Bus Switch NEW!...20-QFN 359.00/1,000 SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 48-550Р 1040.00/1,000 

SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Мих/етих.........16-550Р .88 .66 .50 SN74CBTLV16800GR | 296-9107-1-ND it, 1-of-2 FET Mux/Demux . 48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Мих/етих.........16-550Р 715.00/2,500 SN74CBTLV16800GR | 296-9107-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . .48-TSS0P. 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux. 6-TVSOP .88 66 .50 SN74CBTLV16800VR | 296-9108-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 

SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux. 6-TVSOP 586.00/2,000 SN74CBTLV16800VR | 296-9108-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . .48-ТУ50Р 2080.00/2,000 

SN74CBTLV3251DR 296-9128-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux.. 6-SOIC 88 66 .50 SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBTLV3251DR | 296-9128-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux. 715.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor 56-TSSOP 345 252 1.96 

SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux. .88 .66 .50 SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor............ 56-Т550Р 3570.00/2,000 

SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 81 68  .54 SN74CBTLVR16292LR | 296-9155-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 359.00/1,000 with Internal Pulldown Resistor 3.15 252 1.96 

SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux .....16-550Р 88 66 .50 SN74CBTLVR16292LR |296-9155-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 

SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux.....16-SSOP 715.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor.............. 56-550Р 1785.00/1,000 

SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Мих/бетих ...16-ТУ50Р .88 66 .50 SN74CBTLVR16292VR |296-9156-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux ...16-TVSOP 586.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 3.15 2.52 1.96 

SN74CBTLV3253DR 296-9132-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 6-SOIC 88 66 .50 SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 

SN74CBTLV3253DR 296-9132-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 715.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor .56-ТУ50Р 3570.00/2,000 

SN74CBTLV3253PWR | 296-9133-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . .88 66  .50 SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch. .48-TSSOP 248 198 1.54 

SN74CBTLV3253PWR | 296-9133-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . 586.00/2,000 SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch. -48-TSSOP 2806.00/2,000 

SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 81 68 .54 SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 

SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 359.00/1,000 SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch... .48-TVSOP 2806.00/2,000 

SN74CBTLV3257D 296-9134-5-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux .88 .66  .50 SN74CBTR16861DLR |296-12337-1-МО | 20-Bit FET Bus Switch. 248 198 1.54 

SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... .88 166 50 SN74CBTR16861DLR |296-12337-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch. 1403.00/1,000 

SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 715.00/2,500 SN74CBTS3306DR 296-9157-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. .88 .66 .50 Diode Clamping 56 42 32 

SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 SN74CBTS3306DR 296-9157-2-ND | Dual FET Bus Switch wi 

SN74CBTLV3257DR 296-9137-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux .88 .66 2.50 Diode Clamping 455.00/2,500 

SN74CBTLV3257DR 296-9137-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 715.00/2,500 SN74CBTS3306PWR | 296-9158-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. .88 66 .50 Diode Clamping .... 56 42 32 

SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 SN74CBTS3306PWR | 296-9158-2-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-1-ND| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 81 68  .54 Diode Clamping .... 372.00/2,000 

SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-2-ND| Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 359.00/1,000 SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . .88 66 .50 Diode Clamping .... 56 42 .3 

SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . 715.00/2,500 SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . 88 66 .50 Diode Clamping .... 455.00/2,500 

SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . 586.00/2,000 SN74CBTS3384DBR 296-9160-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3383DW | 296-1545-5-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . 88 56 50 Diode Clamping .... 56 42 32 

SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . .88 66 .50 SN74CBTS3384DBR 296-9160-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch .. 586.00/2,000 Diode Clamping . 372.00/2,000 

SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . .88 166 50 SN74CBTS3384DW 296-9161-5-ND | 10-Bit FET Bus Swi 

SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch . 586.00/2,000 Diode Clamping 56 42 32 

SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch .88 66 .50 SN74CBTS3384PWR | 296-9162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 715.00/2,500 Diode Clamping .... 56 4 .3 

SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch .88 .66 2.50 SN74CBTS3384PWR |296-9162-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 Diode Clamping .... 372.00/2,000 

SN74CBTLV3384DW |296-1546-5-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch .88 66  .50 SN74CBTS6800DBQR | 296-9163-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 98 66 50 Out/Schottky Clamping Diode ............. 24-880P 163 1.30 298 

SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTS6800DBQR | 296-9163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch .88 66 .50 Out/Schottky Clamping Diode ................. 24-550Р 2080.00/2,500 

SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode............... 24-TVSOP 1.63 130 .98 
Internal Pulldown Resistor. 88 66  .50 SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3857DBOR | 296-9145-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode ............ 24-TVSOP 1690.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor. 715.00/2,500 SN74CBTS6800DWR | 296-9165-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode .................. 24-SOIC 1.63 130 98 
Internal Pulldown Resistor. ps .88 66  .50 SN74CBTS6800DWR  |296-9165-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode .................. 24-SOIC 1690.00/2,000 
Internal Pulldown Resistol 586.00/2,000 SN74CBTS6800PWR  |296-9166-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3857DW | 296-9147-5-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode ............ 24-TSSOP 163 130 98 
Internal Pulldown Resistor .88 66  .50 SN74CBTS6800PWR | 296-9166-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Precharged 

SN74CBTLV3857DWR | 296-9147-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode ............... 24-Т550Р 1690.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor .88 66  .50 SN74CBTS16211DGGR 296-1174-1-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3857DWR | 296-9147-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Diode Clam .56-TSSOP 3.38 270 2.10 
Internal Pulldown Resistor 586.00/2,000 SN74CBTS16211DGGR | 296-1174-2-ND | 24-Bit FET Bu 

SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-1-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Diode Clamp .. 56-Т550Р 3826.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor. x .88 66  .50 SN74CBTS16211DL 296-1547-5-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3857PWR | 296-9148-2-ND | Low Volt. 10-Bit FET Bus Switch with Diode Clamp .. 3.38 270 210 
Internal Pulldown Resistor.. 586.00/2,000 SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3861DBQR | 296-9149-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66  .50 Diode Clamp 3.38 270 210 

SN74CBTLV3861DBOR | 296-9149-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 715.00/2,500 SN74CBTS16212DGGR | 296-1175-2-М0 | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66 50 Diode Clamp 3826.00/2,000 

SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 586.00/2,000 SN74CBTS16212DL 296-1548-5-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky 

SN74CBTLV3861DWR | 296-9151-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66 50 Diode Clamp 3.38 270 240 

SN74CBTLV3861DWR |296-9151-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 513 


wy TEXAS INSTRUMENTS picGiITAL LOGIC (Continued) 


Е Digi-Key TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74F Family TAFCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND | 16-Bit D-Type Latch .... 48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F02DR 296-14801-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. TAFCT162501ATPVCT | 296-14460-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 56-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74F02DR 296-14801-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. TAFCT162501ATPVCT | 296-14460-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver . 56-SSOP 532.00/1,000 
SN74F04D 296-1177-5-ND | Hex Inverter TAFCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND | 18-Bit Registered Transceiver . 56-SSOP 1.20 1.00 480 
SN74FO4DR 296-1177-1-М | Hex Inverter 74ЕСТ162823СТРУСТ | 296-17320-1-ND | 18-Bit Bus Interface Registe 120 100  .80 
SN74FO4DR 296-1177-2-ND_| Hex Inverter 74ЕСТ162823СТРУСТ | 296-17320-2-ND | 18-Bit Bus Interface Registe 532.00/1,000 
SN74F08D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. CD74FCT244M 296-9413-5-М0 | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. .80 60 45 
SN74F10DR 296-14802-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat CD74FCT245E 296-9414-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 80 60 45 
SN74F10DR 296-14802-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat CD74FCT245M 296-9415-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .80 60 45 
SN74F11DR 296-14803-1-МО | Triple 3-Input AND Gate CD74FCT374M 296-9416-5-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop... .80 60 45 
SN74F11DR 296-14803-2-ND | Triple 3-Input AND Gate CD74FCT623M 296-9419-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 430 344 2.68 
SN74F27DR 296-3576-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate CD74FCT843AM 296-9420-5-ND | Tri-State D-Type Latch .... 437 350 272 
SN74F27DR 296-3576-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate CY29FCT520ATSOCT | 296-14562-1-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Registe 304 243 1.89 
SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer CY29FCTS20ATSOCT | 296-14562-2-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Registei 3442.00/2,000 
SN74F38DR 296-14312-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer CY7AFCTi38ATQCT — |296-14563-1-ND | 1-of-8 Decoder. 80 50 45 
SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop . CY74FCT138ATQCT — |296-14563-2-ND | 1-of-8 Decoder. 650.00/2,500 
SN74F74DR 296-1183-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. CY7AFCT157CTQCT | 296-12272-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. .80 60 45 
SN74F74DR 296-1183-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop. CY74FCT157CTSOC |296-9438-5-М0 | Quad 2-Input Multiplexer. .80 60 45 
SN74F74N 296-1558-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. CY74FCT163CTQCT — |296-14565-1-ND | 4-Bit Binary Counter 92 69 52 
SN74F86DR 296-14825-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate CY7AFCT163CTQCT | 296-14565-2-ND | 4-Bit Binary Counter 747.50/2,500 
SI/AFOBDR ZGUAIHD2SIASNDI Quad 2-Input Exclusive OR Gate CY74FCT240ATOCT | 296-14569-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 32 584 41 
SN74F86N 296-3602-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate CY74FCT240ATQCT | 296-14569-2-М0 | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 585.00/2,500 
SN74F86NSR 296-13188-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate CY74FCT240TQCT 296-14570-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 72 54 41 
SN74F86NSR 296-13188-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate CY74FCT240TQCT 296-14570-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 585.00/2,500 
SN74F125D 296-1179-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer.. CY74FCT244ATQCT — | 296-13854-5-М0 | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 22 54 M 
SN74F128DR POON да НЭ Tri-State Quad Bus Buffer. CY7AFCT2AAATSOCT | 296-14571-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 32 54 44 
SN74F125DR ЭБИ SUN Tri-State Quad Bus Buffer. CY74FCT244ATSOCT | 296-14571-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 478.00/2,000 
SN74F126DR 296-14804-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat: 5 421 Ж -Bi i Н 
d CY74FCT244CTQCT 296-14006-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 72 54 41 
SN74F126DR PIO a U Tri-State Quad Bus Buffer Gat CY7AFCT2A4CTQCT | 296-14006-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 585.00/2,500 
SN74F138D 296-3551-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux СУ7ДЕСТ24АТОСТ | 296-14572-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 22 м M 
SN/AFISBDR би ЕЕЕ 3-8 Line Dacoder/Demux CY74FCT244TOCT — |296-14572-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F138DR 296:14805-2-М0 3-8 Line Decoder/Demux CY74FCT244TSOCT  |296-14573-1-№ | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 22 54 41 
SN74F138N 296-3552-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux M " ; : 
| CY74FCT244TSOCT  |296-14573-2-М№ 0 | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 478.00/2,000 
SN74FIS1BDR 296-14806-1-ND. 1-8 Data Selector/Multiplexer CY74FCT245ATPC  |296-14574-5-ND | Tri-State 8-Bit Transceive 7 54 41 
М ВО РВ ОЕ 1-8 Data Selector/Multiplexer CY74FCT245ATOCT — |296-14575-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceive 72 3 41 
SN74F153DR 296-14807-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux... - - - À = = 
SN74F153DR 296-14807-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux. CY74FCT245ATQCT 296-14575-2-ND Tri-State 8-Bit Transceive 585.00/2,500 
SN74F153NSR 296-12184-1-ND| D CY74FCT245TQCT 296-9441-5-ND | Tri-State 8-Bit Transceivei T2 54 M 
- ELS ual 1-4 Data Selector/Mux i H 
S usd > CY74FCT257ATQCT 296-13620-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexe 712 54 41 
SN74F153NSR 296-13184-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux. "M | | 
t Wo % 74FCT257ATQCT 296-13620-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexe 585.00/2,500 
SN74F157ADR 296-14808-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux . CyzércTazaaTacT os. НР Trista abit Laten m E sq 
Е OS Quad 2-1 Data Selecto Mux. CYTAFCTTSATQCT — | 296-14576-2-ND TON b га — 585.00/2,500 
- 1555-5. E - -2- ri-State 8-Bit Latc! .00/2, 
А ах CY74FCT374ATQCT | 296-14577-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 205474 
SN74F161ADR 296-14809-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter CY7AFCT374ATQCT — |296-14577-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 585.00/2,500 
SN74F161ANSR 296-13185-1-ND| Sync. 4-Bit Binary Counter CY74FCT374TQCT 296-9442-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 52 39 30 
SN74F161ANSR 296-13185-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter CY74FCT374TOCT 296-9442-2-ND |Tri-State 8-Bit Register. 585.00/2,500 
SN74F163AN 296-14810-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-1-ND | Quad 2-Input Register CONES CRUS 
SN74F174ADR 296-14811-1-ND | Hex D-Type F/F with Clear . CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-2-ND | Quad 2-Input Register 478.00/2,000 
SN74F174ADR 296-14811-2-ND | Hex D-Type F/F with Clear CY74FCT540CTOCT — |296-13855-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 2 Б 4 
SN74F175DR 296-14812-1-ND | Quad D-Type F/F with Clear CY74FCT541ATPC 296-14578-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 42. 54 41 
SN74F175DR 296-14812-2-ND | Quad D-Type F/F with Clear CY74FCTS41ATQCT 296-13699-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 72 54 41 
SN74F240DWR 296-14813-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive СҮТАЕСТБАТАТОСТ | 296-13699-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 585.00/2,500 
SN74F240DWR 296-14813-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei CY74FCTS41CTQCT 296-12629-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 42 54 41 
SN74F244DWR 206-1180-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei CY74FCT541CTOCT | 296-12629-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 585.00/2,500 
SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. CY74FCT541CTSOCT | 296-12274-5-М | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 72 54 41 
SN74F244N 296-1553-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... CY74FCT543ATQCT 296-14579-1-ND | Tri-St. 8-Bit Latched Registered 
i я Transceiver 2 54_ Al 
SN74F245DW 296-1181-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 0-501С 
SN74F245DWR 296-1181-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 0-SOIC СҮ74ҒСТ54ЗАТАСТ | 296-14579-2-ND | Tri-St. 8-Bit Latched Registered 
SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 0-SOIC Transceiver ........ 585.00/2,500 
SN74F245N 296-3572-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-Dip CY74FCT574ATQCT 296-14580-1-ND Tri-State 8-Bit Register 20-550Р 12 54 А 
SN74F251BDR 296-14814-1-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux S0IC СҮТАҒСТ574АТОСТ | 296-14580-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-SSOP 585.00/2,500 
SN74F251BDR 296-14814-2-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux 6-501С CY74FCT574TOCT 296-14581-1-ND | Tri-State 8-Bit Register. 20-SSOP | 72 54 M 
SN74F257D 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Select/Mu. 6-S0IC СҮТ4ҒСТ574Т0СТ 296-14581-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 20-SS0P 585.00/2,500 
SN74F260DR 296-14815-1-ND | Dual 5-Input NOR Gate... 4-SOIC CY74FCT646ATQCT | 296-14582-1-ND | Tri-State 8-Bit Register Transceiver. 24-SSOP 72 54 41 
SN74F260DR 296-14815-2-ND | Dual 5-Input NOR Gate... 4-501С СҮТ4ҒСТ646АТАСТ |296-14582-2-МП | Tri-State 8-Bit Register Transceiver. 585.00/2,500 
SN74F280BDR 296-14816-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Ch 4-501С CY74FCT821ATOCT “| 296-14583-1-М0 | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop .. в 54 М 
SN74F280BDR 296-14816-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 2-501С CY74FCT821ATOCT — |296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 585.00/2,500 
SN74F373DWR 296-14817-1-ND | Tri-State, Octal Transparent CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register .96 ger .54 
D-Type Latch.... CY74FCT821CTQCT 296-14585-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register 72 54 41 
SN74F373DWR 296-14817-2-ND | Tri-State, Octal Transparent CY74FCT821CTQCT 296-14585-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register 585.00/2,500 
D-Type Latch.... CY74FCT827ATSOC  |296-9443-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. л 54 41 
SN74F374DWR 296-14818-1-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT827CTOCT |296-15180-1-М2 | Tri-State 10-Bit Buffer. 72 54 41 
i ge-Trigg 
D-Type Flip-Flop... CY74FCT827CTQCT |296-15180-2-М | Tri-State 10-Bit Buffer. 585.00/2,500 
SN74F374DWR 296-14818-2-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 2 54 41 
D-TypeFlip-Flop.... СУ74ЕСТ2244АТОСТ | 296-14566-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/L i ; 72 з 41 
SN74F374N 296-3588-5-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT2244ATQCT | 296-14566-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 20-SSOP 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop .. CY7AFCT2244CTQCT | 296-14567-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 22 54 41 
SN74F374NSR 296-13186-1-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 585.00/2,500 
D-Type Нір-Нор CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-1-М | Tri-State Octal Bus Transceiver. ae. 54 41 
SN74F374NSR 296-13186-2-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggere CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-2-М | Tri-State Octal Bus Transceivei 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-1-М | Tri-State Octal Bus Transceivei 72 54 Al 
SN74F521DWR 296-14819-1-ND | 8-Bit Identity Comparato CY74FCT2245TSOCT  |296-14568-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 478.00/2,000 
SN74F521DWR 296-14819-2-ND | 8-Bit Identity Comparato CY74FCT2245TSOC | 296-9439-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei ШО ШЕТ 
SN74F541DWR 296-14820-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Мих 148 1.34 1.01 
SN74F541DWR 296-14820-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 0-SOIC CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Мих 2145.00/2,500 
SN74F541NSR 296-13187-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-50Р CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch ЖЫ 54 41 
SN74F541NSR 296-13187-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 20-S0P CY74FCT2541ATQCT | 296-14007-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver. 2 54 M 
SN74F543DWR 296-14821-1-ND | Tri-St. Octal Registered Transceive 4-S0IC CY74FCT2541ATQCT | 296-14007-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver............... 585.00/2,500 
SN74F543DWR 296-14821-2-ND | Tri-St. Octal Registered Transceivei 4-501С CY74FCT2574ATQCT | 296-13635-5-ND | Tri-State High Speed, LP, Octal 
SN74F573DWR 296-14822-1-ND | Tri-St., Octal Transparent D-Type Latch 0-501С D-Type F/F 72 54 41 
SN74F573DWR 296-14822-2-ND | Tri-St., Octal Transparent D-Type Latch .....20-SOIC CY74FCT2652ATQCT | 296-13698-1-ND | Tri-St. 8-Bit Registered Transceiver 2.00 1.60 120 
SN74F574DWR 296-14823-1-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT2652ATQCT | 296-13698-2-ND | Tri-St. 8-Bit Registered Transceiver 2560.00/2,500 
D-Type Flip-Flop........ CY7AFCT2827ATQCT | 296-14166-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 200 160 120 
SN74F574DWR 296-14823-2-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffe 2560.00/2,500 
D-Type Flip-Flop... CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . 48-TSSOP 1.35 113 .90 
SN74F574N 296-14824-5-ND | Tri-State, Octal Edge-Triggered CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . 48-TSSOP 1198.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiv A8-TSSOP 135 113  .90 
FCT Family CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiv 48-TSSOP 1198.00/2,000 
74ЕСТ162244АТРУСТ | 296-14458-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver .48-SS0P CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
74ЕСТ169244АТРУСТ | 296-14458-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver .48-SS0P D-Type Latch 48-TSSOP 1.35 143 .90 
74ЕСТ162244СТРАСТ | 296-14296-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-Т550Р CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
74ЕСТ162244СТРАСТ | 296-14296-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 8-TSSOP D-Type Latch 48-TSSOP 1197.00/2,000 
74FCT162373ATPACT | 296-14459-1-ND | 16-Bit D-Type Latch... 8-TSS0P (Continued) 
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CY74FCT16373CTPVC | 296-12687-5-ND |Tri-State 16-Bit, Transparent D-Type SN74GTLP21395PWR | 296-13198-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
Latch Flip-Flop 135 113 90 with Split LVTTL Port 238 190 143 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-1-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 135 113 90 SN74GTLP21395PWR | 296-13198-2-М | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1198.00/2,000 with Split LVTTL Port 2470.00/2,000 
CY74FCT16374TPVC | 296-12273-5-ND [Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 135 118 90 SN74GTLP22033DGGR |296-13199-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-1-ND |Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 138 110 43 Registered Transceiver with Split 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND |Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1430.00/2,000 LVTTL Port and Inverter... 529442304309 
CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-1-ND |20-Bit Buffer/Line Driver 138 110 89 SN74GTLP22033DGGR | 296-13199-2-ND [8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-2-ND |20-Bit Buffer/Line Driver 1430.00/2,000 Registered Transceiver with Split 
CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-1-ND |16-Bit Buffer/Line Driver 135 143 90 LVTTL Port and Inverter.... 5992.00/2,000 
CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-2-ND |16-Bit Buffer/Line Driver... 599.00/1,000 SN74GTLP22033DGVR {296 1820011 ND ыы 
CY74FCT162245CTPVC | 296-12551-5-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 135 113 90 Split LVTTL Port 48-IVSOP 529 423 329 
Future Bus Family SN74GTLP22033DGVR |296-13200-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
SN74FB2031RC 296-1560-5-ND |9-Bit Address/Data Transceiver. 891 8.03 712 Registered Transceiver with 
SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND |8-Bit Transceiver.... 916 825 732 Split LVTTL Port ... 48-TVSOP 5992.00/2,000 
SN74FB2033KRC 296-3605-ND — |8-Bit TTL/BTL Registered Transceive 10.33 930 825 SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
SN74FB2040RC 296-3606-ND 8-Bit TTL/BTL Transceiver . 958 863 7.65 Registered Transceiver with 
SN74FB2041ARC 296-3607-ND — [7-Bit TTL/BTL Transceiver. 958 863 765 Split LVTTL Ром... 56-VFBGA 500 400 338 
GTL Family SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-2-ND par EVTTLGTLP Ай Я 
SN74GTL2006PWR ^ |296-17670-1-ND |13-Bit GTL-LVTTL Translator NEW! 188 150 113 egistered Transceiver wit 
SN74GTL2006PWR | 296-17670-2-ND |13-Bit GTL-LVTTL Translator NEW! 1950.00/2,000 Split LVTTL Рогі... 56-VFBGA 3125.00/1,000 
iT it Lal | SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP А 
SN74GTL1655DGGR | 296-1184-1-ND |16-Вй Universal Bus Transceive: 1016 945 8412 i 5 
SN74GTL1655DGGR |296-1184-2-М0 |16-Вй Universal Bus Transceive 15068.00/2,000 Register Transcvr w/Split LVTTL Port..48-TSSOP 529 423 329 
SN74GTL16612DGGR | 296-9808-1-ND |18-Bit Universal Bus Transceivei 6.60 5.28 446 SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTL16612DGGR | 296-9808-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceivel 8250.00/2,000 ы кол LUTTE Part. A8 TSSOP аш 
SN74GTL16612DL — |296-9809-5-М0 |18-ВИ Universal Bus Transceivei 660 528 446 T. paar nab 
Ë Тай -Pit lni Я Register Transcvr w/Split LVTTL Port..48-TVSOP 5.29 423 329 
SN74GTL16616DGGR | 296-1185-1-М0 |17-Bit Universal Bus Transceive 9.00 7.20 6.08 SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-2-ND | 8-Bi I 
буен AS Я f ^ - -24 -Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTL16616DGGR |296-1185-2-ND |17-Bit Universal Bus Transceivei 11250.00/2,000 " " 
Pede: š Register Transcvr w/Split LVTTL Port...48-TVSOP 5992.00/2,000 
SN74GTL16616DLR 296-9810-1-ND  17-Bit Universal Bus Transceive 9.00 7.20 6.08 т " 
— - SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTL16616DLR 296-9810-2-ND |17-Bit Universal Bus Transceiver .. 5625.00/1,000 Е 8 
М " Register Transcvr w/Split LVTTL Port...56-VFBGA 529 423 3.29 
SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-1-ND |18-Bit Bus Transceiver 891 8.03 7.12 SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj -Edge-Rate 
SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-2-ND |18-Bit Bus Transceive 13214.00/2,000 Register Transcvr w/Split LVTTL Port...56-VFBGA 2996.00/1,000 
SN74GTL16923DGGR | 296-9811-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceivel 8.91 8.03 7.12 = = — 
SN74GTL16923DGGR |296-9811-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver .. 18214.00/2,000 GTLPH Family 
GTLP Famil SN74GTLPH306DGVR |296-13212-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.....24-TVSOP 2.48 198 154 
y _ SN74GTLPH306DGVR |296-13212-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .........24-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74GTLP817DGVR | 296-13205-1-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 2.93 2.34 1.82 SN74GTLPH306DWR | 296-12341-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 24-306 248 1.98 154 
SN74GTLP817DGVR | 296-13205-2-ND |GTLP-to-LVTTL 1-10-6 Fanout Driver 3316.00/2,000 SN74GTLPH306DWR | 296-12341-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 24-SOIC 2806.00/2,000 
SN74GTLP817DWR 296-12338-1-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 293 234 1.82 SN74GTLPH1612DGGR | 296-13206-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP817DWR 296-12338-2-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 3316.00/2,000 Universal Bus Transceiver. 64-TSSOP 7.00 5.60 473 
SN74GTLPB17PWR [296-12339-1-МО |GTLP-to-L VTTL 1-to-6 Fanout Driver 293 234 182 SN7AGTLPHIGI2DGGR | 296-13206-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Adj -Edge-Rate 
SN74GTLP817PWR 296-12339-2-ND |GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver 3316.00/2,000 Universal Bus Transceiver. .64-TSS0P 8750.00/2,000 
SN74GTLP1394DGVR |296-9812-1-ND |2-ВИ Bus Transceiver . 238 190 143 SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 7.00 5.60 473 
SN74GTLP1394DGVR | 296-9812-2-ND |2-Bit Bus Transceiver . 2470.00/2,000 SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 8750.00/2,000 
SN74GTLP13940R | 296-0813-1-М0 |2-Ві Bus Transceiver. 238 190 143 SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......64-TSSOP___7.50 6.00 5.07 
SN74GTLP1394DR | 296-9813-2-ND_|2-Bit Bus Transceiver . 3040.00/2,500 SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......64-TSS0P 9376.00/2,000 
SN74GTLP1394PWR |296-9814-1-№0 |2-Вй Bus Transceiver. 238 190 143 SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-1-ND |16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......56-TSSOP 3.38 270 240 
SN74GTLP1394PWR | 296-9814-2-ND |2-Вй Bus Transceiver . 2470.00/2,000 SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-2-ND | 16-ВИ LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74GTLP1395DGVR_ | 296-12465-1-ND Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......56-TVSOP 3.38 270 210 
with Split LVTTL Port 238 1.90 1.43 SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......56-TVSOP 3826.00/2,000 
SN74GTLP1395DGVR_ | 296-12465-2-ND Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver......56-VFBGA 3.71 2.97 2.31 
with Split LVTTL Port.................. ..20-TVSOP 2470.00/2,000 SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver........56-VFBGA 2104.00/1,000 
SN74GTLP1395DWR  |296-12466-1-ND |Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
with Split LVTTL Port 2.38 1.90 143 Universal Bus Transceiver. 64-TSSOP 7.00 5.60 473 
SN74GTLP1395DWR  |296-12466-2-ND [Dual 1-Ві LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
with Split LVTTL Port 2470.00/2,000 Universal Bus Transceiver. 64-Т550Р 8750.00/2,000 
SN74GTLP1395GQNR |296-13189-1-ND Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Adj 
with Split LVTTL Port 259 207 161 Bus Transceiver..... 114-LFBGA 5.30 424 3.58 
SN74GTLP1395GQNR |296-13189-2-ND |Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-2-ND MESE Adj. баласы SSH аб 
with Split LVTTL Роп... ...20-VFBGA 1466.00/1,000 s Tran a 00/1, 
SN74GRLP1395PWR  |296-12467-1-ND Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transcvr. SN74GTLPH16612DLR |296-9815-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 640 4.88 4.12 
with Split LVTTL Port 238 1.90 1.43 SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-550Р 3813.00/1,000 
SN74GRLP1395PWR | 296-12467-2-ND [Dual 1-Bit LVTTL-to-G SN74GTLPH16612GR | 296-9816-1-ND 18-Bit Universal Bus Transceiver .56-Т550Р 610 4.88 4.12 
ие E e e E E ни 
SN74GTLP2033DGGR |296-12468-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered 2 m RA š miyarsa 
пег ыш — Ў ° SN74GTLPH16912GR |296-13207-2-ND ГЫ ша - 
SN74GTLP2033DGGR | 296-12468-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered -13207-2- 8 5 
а AN БОР FAT Bus Transceiver... 56-TSSOP 8126.00/2,000 
SN74GTLP2033DGVR |296-12469-1-ND |8-Вй LVTTL-to-GTLP Registered SN74GTLPH16912VR |296-12256-1-М0 | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal 
Transoeiva S-TVSOP Mi “S ë ӨЛІГЕ ТІНЕН Mud мамы 
SN746TLP2033DGVR |296-12469-2-ND |8-Ві LVTTL-to-GTLP Registered А рб аяр Шы кеті саванні) 
Transceiver .. ..48-ТУ5ОР 5992.00/2,000 — = : 
SN74GTLP2033GQLR |296-13190-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register SN74GTLPHI6916GR |296-13208-1-ND ire WB LGB cui sesso 00202202200 
Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter...56-VFBGA. O ШАН SN74GTLPH16916GR | 296-13208-2-ND 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register Transcvr w/Butfered Clock Outputs .....56-TSSOP 8126.00/2.000 
Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter....56-VFBGA 3125.00/1:000 SN74GTLPH16916VR |296-13209-1-№0 | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus 
SN74GTLP2034DGGR | 296-13191-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Transcvr w/Buffered Clock Outputs ......56-TVSOP 6.50 520 4.39 
Transcvr with Split LVTTL Port 48-TSSOP 529 423 329 ео zm I 7 
SN746TLP2034DGGR | 296-13191-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Аа eibi NEM oou 
Тай with sole EVTL Port о SERA SN7AGTLPH16927GR |296-15556-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Source Sync. Clock Ошри .. 700 560 473 
Transcvr with Split LVTTL Port 8-ТУЗОР 529 423 329 SN74GTLPH16927GR | 296-15556-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Source Sync. Clock Output... 8750.00/2,000 
Transcvr with Split LVTTL Port 48-TVSOP 5992.00/2,000 SN74GTLPH16927KR |296-15557-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP2034GQLR |296-13193-1-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Source Sync. Clock Output... 770 616 5.20 
Transceiver with Split LVTTL Port 6-VFBGA 529 4.23 329 SN74GTLPH16927KR |296-15557-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP2034GQLR |296-13193-2-ND |8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register Source Sync. Clock Output ... 4813.00/1,000 
Transceiver with Split LVTTL Port.........56-VFBGA 2996.00/1,000 SN74GTLPH16927VR | 296-15558-1-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-1-ND |Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver Source Sync. Clock Output... 7.00 5.60 473 
with Split LVTTL Port ..20-TVSOP 238 190 143 SN74GTLPH16927VR |296-15558-2-ND |18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with 
SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver Source Sync. Clock Output ... -56-TVSOP 8750.00/2,000 
with Split LVTTL Port ...20-TVSOP 2470.00/2,000 SN74GTLPH16945GR |296-13210-1-ND 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver....48-TSSOP 2.81 2.25 175 
SN74GTLP21395DWR | 296-13195-1-ND |Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH16945GR | 296-13210-2-ND | 16-ВИ LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......48-TSSOP 3188.00/2,000 
with Split LVTTL Port 0-5010 238 190 143 SN74GTLPH16945VR |296-13211-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver....48-TVSOP 281 225 175 
SN74GTLP21395DWR | 296-13195-2-ND |Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH16945VR |296-13211-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......48-TVSOP 3188.00/2,000 
with Split LVTTL Port 2470.00/2,000 SN74GTLPH32912KR | 296-15559-1-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.....114-LFBGA 8.33 7.50 6.65 
SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-1-ND Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver SN74GTLPH32912KR | 296-15559-2-М0 | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .....114-LFBGA 6175.00/1,000 
with Split LVTTL Port 0-ҮҒВБА 259 207 1.61 SN74GTLPH32916KR |296-15560-1-ND | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 
SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-G w/Buffered Clock Output ..................... 114-LFBGA 8.33 7.50 6.65 
with Split LVTTL Port 20-VFBGA 1466.00/1,000 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74GTLPH32916KR |296-15560-2-МП | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver CD74HC139M96 296-14512-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 48 36 27 
w/Buffered Clock Output 114-LFBGA 6175.00/1,000 CD74HC139M96 296-14512-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 390.00/2,500 
SN74GTLPH32945KR |296-12472-1-М№ | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver фаў 501 20 CD74HC147E 296-14513-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder... 53 40 30 
SN74GTLPH32945KR | 296-12472-2-М0 | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 2486.00/1,000 CD74HC151M96 296-12787-1-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu 48 36 27 
HC Family CD74HC151M96 296-12787-2-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu 390.00/2,500 
CD74HC154EN 296-9181-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer. 78 55 52 
Кор o Een 285-2402 Е CD74HC154M 296-9182-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer 60 45 34 
p ' : : CD74HC164E 296-12788-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registe: 53 40 30 
CD74HC00M96 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 46 37 226 CD74HC164M 206-12789-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 
бн” ТЕРГЕН HS. Quad Input NOR G әз Shit Register Doaa 
7 -12770-5- , Quad 2-Input at Э [ ee нам : : : 
CD74HC03M96 296-12771-1-ND | HS, Quad 2-Input NAND Gate ть РЕЗЧИКИ и ale Out д Gm я 
with Open Drain 46 37 26 CD74HC164M96 296-14514-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out 
CD74HC03M96 296-12771-2-ND HS, Quad 2-Input NAND Gate Shift Register... 2114-5016 390.00/2,500 
with Open Drain 297.50/2,500 CD74HC165E 296-12790-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register....16-Dip ^ .53 40  .30 
CD74HCO4E 296-12772-5-ND | HS, CMOS Logic Hex Inverter 53 42 32 CD74HC165M 296-12791-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out 
CD74HC04M 296-17318-5-ND | HS, CMOS Logic Hex Inverter 46 37 26 Shift Register... 16-SOIC 48 96 97 
CD74HC04M96 296-14505-1-ND | HS, CMOS Logic Hex Inverter 46 37 26 CD74HC173PWR 296-12792-1-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop . 16-TSSOP 48 36 27 
CD74HC04M96 296-14505-2-ND | HS, CMOS Logic Hex Inverter 297.50/2,500 CD74HC173PWR 296-12792-2-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop . 16-Т550Р 320.00/2,000 
CD74HCO8E 296-12773-5-ND | HS, Quad 2-Input AND бак 53 42 3 CD74HC174E 296-14515-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset .16-Dip 53 40 30 
CD74HC08M 296-9169-5-ND | HS, Quad 2-Input AND Gat 46 37 26 CD74HC192PWR 296-12793-1-ND | Presettable Synchronous 
CD74HC08M96 296-14506-1-ND | HS, Quad 2-Input AND бак 46 37 26 4-Bit Up/Down Counters....................... 16-TSSOP 40 45 34 
CD74HC08M96 296-14506-2-ND | HS, Quad 2-Input AND бак 297.50/2,500 CD74HC192PWR 296-12793-2-ND | Presettable Synchronous 
CD74HC10E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 53 42 32 4-Bit Up/Down Counters 16-TSSOP 400.00/2,000 
CD74HC10M 296-12775-5-ND | Triple 3-Input NAND бан 46 37 226 CD74HC194E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. gister....16-Dip — 48 36 27 
CD74HC10M96 296-14507-1-ND | Triple 3-Input NAND Gati 46 37 46 CD74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register.....16-SOIC 48 36 27 
CD74HC10M96 296-14507-2-ND | Triple 3-Input NAND бан 297.50/2,500 CD74HC194M96 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register.....16-SOIC — .96 80 64 
CD74HC11M 296-9170-5-ND | Triple 3-Input AND Gate 4 36 25 CD74HC194M96 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register......16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC11M96 296-12779-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 46 37 26 CD74HC194PWR 296-12794-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register...16-TSSOP 48 36 27 
CD74HC11M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate 297.50/2,500 CD74HC194PWR 296-12794-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register ...16-TSSOP. 320.00/2,000 
CD74HC14E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter. 53 42 32 CD74HC195PWR 296-12795-1-ND | 4-Bit Parallel Access Register.. .16-Т550Р .60 45 34 
CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter . 44 36 25 CD74HC195PWR 296-12795-2-ND | 4-Bit Parallel Access Register... 16-TSSOP 400.00/2,000 
CD74HC14M96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter . 44 36 25 CD74HC221E 296-9187-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset. ...16-Dip .66 50 .38 
CD74HC14M96 296-9179-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter . 285.00/2,500 CD74HC221M96 296-17789-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator 
CD74HC21M 296-9186-5-ND | Dual 4-Input AND Gate... д б 26 w/Reset NEW! 16-506 — 56 42 32 
CD74HC30E 296-9196-5-ND | 8-Input NAND Gate {5395 42 132 7 -12796-2- ual Mono Multivibrator w/Reset...... š 00/2, 
CD74HC30M 296-9197-5-ND | 8-Input NAND Gate. 44 36 25 CD74HC237M96 296-12797-1-ND ба ШР тк м ae 
CD74HC30M96 296-14521-1-ND | 8-Input NAND Gate. 46 37 26 ИОВ ЕР Bul заба ui Dus 3 : : 
CD74HC30M96 296-14521-2-ND | 8-Input NAND Gate. 297.50/2,500 и 7 797. 10-8 Line Decoder Demux 
CD74HC32E 296-12803-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate. 53 42 32 with Address Latches.... 520.00/2,500 
CD74HC32M 296-12804-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 46 37 26 CD74HC237PWR 296-13813-1-ND NEM S . x 
CD74HC32M96 296-14522-1-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 46 37 26 CD74HC237PWR. 296-13813-2-ND j ; š à 
CD74HC32M96 296-14522-2-М0 | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 297.50/2,500 CMOS Logic 16-Т850Р 426.00/2,000 
CD74HC73M96 296-14540-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset 55 44 33 200 Г 
I " CD74HC238M 296-9188-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, 
CD74HC73M96 296-14540-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset 372.50/2,500 Inverting/Non-Inverting.... д c c 
НОЕ СЕЕ ЗРЕО Dual D-Type Flip-Flop. НІ ES B CD74HC288PWR | 296-13814-1-М0 | 3-10-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS 
CD74HG74M PEPENE] Dual D-Type Flip-Flop. 92 uo Hm Lege arii MMC 16-TSSOP 48 36 27 
CD74HC74M96 296-14541-1-ND Dual D-Type Flip-Flop. 46 37 26 CD74HC238PWR 296-13814-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS 
CD74HC74M96 296-14541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 297.50/2,500 Logic, Inverting/Non-Inverting. 16-Т550Р 320.00/2,000 
CD74HC75E 296-9240-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Late 8060 45 CD74HC243M96 296-9189-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver .. 14-506 60 45 34 
CD74HC85E 296-12821-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator. 81 48 54 CD74HC243M96 296-9189-2-М0 | Tri-State Quad Bus Transceiver.. 14-5016 487.50/2,500 
CD74HC85M 296-9242-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator . 81 48 54 CD74HC244E 296-12798-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 66 50 38 
CD74HC85M96 296-9242-1-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator . 81 6 „54 CD74HC244M 296-12799-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-506 460 45 .34 
CD74HC85M96 296-9242-2-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator . 877.50/2,500 CD74HC244M96 296-14516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-506 40 45 34 
CD74HC86E 296-12822-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 53 42 32 CD74HC244M96 296-14516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-5016 400.00/2,000 
CD74HC93M96 296-9243-1-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter .81 68 54 CD74HC245E 296-12800-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip .66 50 .38 
CD74HC93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 877.50/2,500 CD74HC245M 296-9421-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 050 60 45 34 
CD74HC112E 296-12776-5-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop CD74HC245M96 296-14517-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-506 460 45 34 
with Set апа Reset... 48 .36 E27) CD74HC245M96 296-14517-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-5016 400.00/2,000 
CD74HC112M96 296-12777-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop CD74HC259M 296-9192-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 60 45 34 
with Set and Rese 48 36  .27 CD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 60 45 34 
CD74HC112M96 296-12777-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop CD74HC259M96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Late! 487.50/2,500 
with Set and Reset... 390.00/2,500 CD74HC273E 296-12801-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Rese 66 50 .38 
CD74HC112PWR 296-12778-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop CD74HC280M96 296-14518-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 
with Set and Rese 48 36 27 Checker 56 42 32 
CD74HC112PWR 296-12778-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip CD74HC280M96 296-14518-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ 
шыш d CD74HC283E 296-14519-5-ND m is Full Adder with Fast Ca 62 ыі” d" 
Я -5.| i - -9-l -Bit Binary Fu er WI ast Garry. i 2 а 
ШЫҢЫ ШЕШ Dual Retrlggerable Monostable д ou я CD74HC297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop ....... 188 150 113 
CD74HC123M 296-9172-5-ND | Dual Retriggerable Monosta CD74HC299E 296-9194-5-ND Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe .72 54 41 
Multivibrators with Reset 48 36 27 CD74HC299M 296-9195-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 12 54 41 
CD74HC123M96 296-14508-1-ND | Dual Retriggerable Monostable CD74HC299M96 296-14520-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe 72 54 41 
Multivibrator with Reset 48 36 27 CD74HC299M96 296-14520-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Registe 478.00/2,000 
CD74HC123M96 296-14508-2-ND | Dual Retriggerable Monostable т ЖЕБЕ геш & Input Muy Register ... О ыз 
Multivibrator with Reset 390.00/2,500 Non-Inverting/Inverting 48 36 27 
CD74HC123PWR 296-12780-1-ND | Dual Retriggerable Monostable - ——— - - - 
Multivibrators with Reset 48 36 27 CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
Ы 9 і Non-Inverting/Inverting 390.00/2,500 
CD74HC123PWR ` ` Pus Pertggerable Monostable cR CD74HC373E 296-12805-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 66 50 38 
= - == CD74HC373M 296-9422-5-М | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! .60 45 .34 
CD74HC125E 296-1278 ND Tri-State HS Quad Buffer pud c c ш CD74HC373M96 296-14524-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 60 45 3 
CD COM 296:9 ИЗМ Tri-State HS Quad Buffer Maud c 0m ww CD74HC373M96 296-14524-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latci 400.00/2,000 
74HC125M96 296-14509-1-ND | Tri-State HS Quad Buffer 450; 48 36 27 CD74HC374E 296-12806-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo о 2 
CD74HC125M96 296-14509-2-№ | Tri-State HS Quad Buffer 4-S0IC 390.00/2,500 CD74HC374M 296-12807-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 60 45 34 
GO7AnG1266 База аа Tri-State HS Quad Buffer ый © ш 9 CD74HC374M96 296-14525-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 60 45 3 
НОМ = PROPIO END ШЫНЫ Hs ouad Buiter 1806 а F 27 CD74HC374M96 296-14525-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 400.00/2,000 
ig 5421 ri-State шай Buffer x E E й Ж 5 -| П 
CD74HC126M96 296-14510-2-ND | Tri-State HS Quad Buffer 4-S0IC 390.00/2,500 н. а БЕЛГІ риа Decode RAPI Caumer СЕ 
CD74HC132E 296-12784-5-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gat 14-Dip 53 40 330 CD74HC390M96 296-14526-2-ND | Dual Decade Ripple Counter 487.50/2,500 
CD74HC132M 296-9175-5-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gat 4-SOIC 48 36 27 CD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 
CD74HC132M96 296-9175-1-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gat 450; .48 36 27 with Reset.. Б 
CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND бай 4-SOIC 390.00/2,500 CD74HC540E 296-12812-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .60 45 34 
CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, CD74HC541E 296-12813-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 86 50 38 
with Address Latch A8 36 27 CD74HC541M 296-12814-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 6 4& 3 
CD74HC138E 296-12785-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC541M96 296-14538-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 80 45 34 
Inverting/Non-Inverting 53 40 30 CD74HC541M96 296-14538-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver.... 400.00/2,000 
CD74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC573E 296-12815-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latcl .66 50  .38 
Inverting/Non-Inverting... 48 36 .27 CD74HC573M96 296-12816-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latcl .60 45 34 
CD74HC138M96 296-14511-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC573M96 296-12816-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Гас 400.00/2,000 
Inverting/Non-Inverting 48 526 27 CD74HC574E 296-12817-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .66 50 .38 
CD74HC138M96 296-14511-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, CD74HC574M 296-12818-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop.............. 80 45 3 
Inverting/Non-Inverting 390.00/2,500 (Continued) 
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X Texas INSTRUMENTS 


TE Digi-Key Price Eachx ТЕЛДЕ Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC597M96 296-16704-1-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit SN74HCOODR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 297.50/2,500 
Shift Register 105 88 70 SN74HCOON 296-1563-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 53 24 3 
CD74HC597M96 296-16704-2-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit SN74HCOONSR 296-8202-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 46 137 26 
Shift Register 16-SOIC 1137.50/2,500 SN74HCOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 252.00/2,000 
CD74HC646M 296-9235-5-М | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register..24-S0lC — 1.431 — 93 74 SN74HCOOPWR 296-8203-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 46 57 26 
CD74HC652EN 296-14539-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registel .24-0р 150 120  .90 SN74HCOOPWR 296-8203-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 
CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switch. 14-Пір .66 50 .38 SN74HC02D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 46 37 8 
CD74HC4016M96 296-9205-1-ND | Quad Bilateral Switch р 4-SOIC 60 45 34 SN74HCO2DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 46 37 26 
CD74HC4016M96 296-9205-2-ND Quad Bilateral Switch . 4-SOIC 487.50/2,500 SN74HCO2DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4017M96 296-12808-1-ND | High Speed Decade Co 6-506 — 56 42 32 SN74HCO2DBR 296-8204-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-5500 46 37 26 
CD74HC4017M96 296-12808-2-ND | High Speed Decade Counter/Divide 455.00/2,500 SN74HCO2DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 252.00/2,000 
CD7AHCAOIJPWR | 296-9428-2ND | High Speed Decade Counte/Dide 39 02000000 ЕЛІ 12: Quad 2 put NOR Gato D. € 
:9423-2- 00/2, SN74HC02NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 46 37 26 
CD74HC4020M96 / |296-12809-1-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter. 80 G 30 | SN/4HCOANSR 296-82052-ND | Quad 2-Input NOR Gate ABNA 
CD74HC4020M96 296-12809-2-ND | HS CMOS Logic 14-ВИ Binary Counter. | 372.50/2,500 SN74HC02PWR 296-8206-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 46 37 26 
aor ска 7 Stage Binary Ripple Counter .. Пр 53 40 230 | SN7aHCOZPWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 14-1550Р 252.00/2,000 
CD74HC4024M 296-9207-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Countei 48 36 227. ы E 2 P k 
ү SN74HC03D 296-9817-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate wi 14-506 46 37 26 
CD74HC4040M96 296-14527-1-ND | 12-Stage Binary Counter 60 45 34 puer ў н ў 
: SN74HCO3DR 296-14826-1-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output .....14-506 46 2357 26 
CD74HC4040M96 296-14527-2-ND | 12-Stage Binary Counter 487.50/2,500 ез j к Ë 
| SN74HC03DR 296-14826-2-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output ......14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4046AE 296:9208-5:ND/ | Phase-Locked-Loop with VC ES 4B Ёё SN74HCO3N 296-8207-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output.......14-Dip 53 42 32 
CD74HC4046AM 296-9209-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 4B Зб 2 SNT4HC04D 29e Ваза ЫЭЯІ Нех Inverter я 
CD74HC4046AM96 | 296-14528-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 48 36 27 SN74HGOADR ЕН = a xp Я 
CD74HC4046AM96 ^ |296-14528-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 390.00/2,500 SN74HGOADR РТ 997 50/9500 
CD74HC4046APWR  |296-9210-1-М0 | Phase-Locked-Loop with VCO 48 36 27 SN7AHGOAN жыла Hex Invert та a ea 
CD74HC4046APWR__| 296-9210-2-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 320.00/2,000 ax nvarter : ; і 
- SN74HCO4NSR 296-12883-1-ND | Hex Inverter... 46 37 26 
CD74HC4049E 296-9211-5-ND | Hex Inverting Buffer 56 42 3 
Cane қ SN74HCO4NSR 296-12883-2-ND | Hex Inverte 252.00/2,000 
CD74HC4049M 296-9212-5-ND | Hex Inverting Buffer 56 42 32 
CD74HCA049PWR — |296-15717-1-ND | Hex Inverting Buffer 56 42 3 SN74HCO4PWR 296-8208-1-ND 14-650 46 — .37 26 
CD74HCA049PWR — |296-15717-2-ND | Hex Inverting Buffer 372.00/2,000 SN74HCO4PWR 296-8208-2-ND ; 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 50 40 30 шн ВН нё . 0р eae de E 2 
CD74HC4050M 296-9214-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer 50 40 30 74Н005 2090008 ех Inverter will š i AU d 
CD74HC4050M96 296-14529-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer. 50 40 30 SN74HC05DR 296-1190-2-ND | Hex Inverter with OD 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4050M96 296-14529-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer 337.50/2,500 SN74HCOSN 296-1568-5-ND | Hex Inverter with OD 4-Dip 53 42 32 
CD74HC4050PWR 296-9215-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer. 50 40 30 SN74HC08D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-506 46 37 26 
CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer. 280.00/2,000 SN74HC08DR 296-1191-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-506 46 37 26 
CD74HC4051E 296-12810-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 160р 48 37 28 SNPAHEOSDR: Coa Sis ОИ Quad 2-Input AND Gate ша 2315021500 
CD74HC4051M 296-9216-5-ND | HS CM0S Logic Analog Mux/Demux. $06 55 44 33 SN74HC08N 296-1570-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-Dip 5з 42 .32 
CD74HC4051M96 296-14530-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux. 650 50 40 30 SN74HCOBNSR 296-12884-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOP 46 37 26 
CD74HC4051M96 296-14530-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux. 6-SOIC 372.50/2,500 SN74HCOBNSR 296-12884-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-S0P 252.00/2,000 
CD74HC4051PWR 296-13031-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux....16-TSSOP 50. 40 30 SN74HCO8PWR 296-8210-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP 46 37 26 
CD74HC4051PWR 296-13031-2-ND | HS CM0S Logic Analog Mux/Demux. 308.00/2,000 SN74HC08PWR 296-8210-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .M-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 16-Dip 53 40 30 SN74HC10D 296-8213-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate A6 37 26 
CD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demu 6-506 48 36 27 SN74HC10DR 296-14828-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 46 597 26 
CD74HC4052M96 296-14531-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demu 68-506 48 36 27 SN74HC10DR 296-14828-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 297.50/2,500 
CD74HC4052M96 296-14531-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.. 390.00/2,500 SN74HC10N 296-8214-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 58 42 3 
CD74HC4052PWR 296-17619-1-ND | Dual 4-Channel Analog SN74HC11D 296-8216-5-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gate 46 .37 .26 
Mux/Demux NEW'.................... AB қ 27 SN74HC11DR 296-14830-1-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gat 46 37 % 
CD74HC4052PWR 296-17619-2-ND | Dual 4-Channel Analog SN74HC11DR 296-14830-2-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gat 297.50/2,500 
Mux/Demux NEW?.................... 320.00/2,000 SN74HC11N 296-8217-5-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gate 53 42 32 
CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 55 44 33 SN74HC11NSR 296-12885-1-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gate . 46  .37 26 
CD74HC4053M 296-9220-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 SN74HC11NSR 296-12885-2-ND | Triple 3-Input Pos. AND Gate . 252.00/2,000 
CD74HC4053M96 296-14532-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 SN74HC11PWR 296-13611-1-ND | Triple 3-Input Pos. AND бак Л4-Т550Р 46 47 26 
CD74HC4053M96 296-14532-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 337.50/2,500 SN74HC11PWR 296-13611-2-ND | Triple 3-Input Pos. AND бак 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4053PWR 296-12111-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40  .30 SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 14-5016 46 1921 726 
CD74HC4053PWR 296-12111-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 280.00/2,000 SN74HC14DR 296-1194-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 14-5016 46 37 26 
CD74HC4059M96 296-9221-1-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter. 248 198 1.49 SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4059M96 296-9221-2-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counter . 2574.00/2,000 SN74HC14N 296-1577-5-ND | Нех Schmitt-Trigger Invertei 4-Dip 53 4232 
НЫ UD rane ДІҢ ІЗДІ Oscillator аў = p SN74HC14NSR 296-12887-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-50Р 46 37 26 
-14533-5-М | Quad Bilateral Switc : : : SN74HC14NSR 296-12887-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-50Р 252.00/2,000 
6074Н04066М 298-0224-5-МП | Quad Bilateral Switch . ES ды Ы SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte A-TSSOP 46 37 26 
ВОН ИО la AU EE 50 2405 E SN74HC14PWR 296-8234-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Іпуепе! .14-TSSOP 252.00/2,000 
^ га uad Bilateral Switch . E Í " 
h n a SN74HC14QPWRQ1 296-17530-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .14-TSSOP 44 я 27 
CD74HCAOGGPWR | 296-16703-1-ND Pigh Speed CMOS Logic Quad d d m SN7AHCIAQPWRQ1 — |296-17530-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-Т550Р 244.00/2,000 
н : ў 3 SN74HC20DR 296-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND бан 14-506 46 37 26 
CD74HCA0GGPWR | | 296-16703-2-ND Pigh poagna 9 EA SN74HC20DR 296-8263-2-ND | Dual 4-Input NAND Gat 14-5016 297.50/2,500 
en са — SN74HC20N 296-12892-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate . 4-0ір 5 42 3 
CD74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 56 42 3 SN74HC20NSR 296-12893-1-ND | Dual 4-Input NAND Gat 14-50Р 76 37 26 
С074Н40675М96 | 296-9226-1-ND | 16-Сһаппе! Analog Mux/Demux 48 6 а е ў Ë 
SN74HC20NSR 296-12893-2-ND | Dual 4-Input NAND бан 4-50Р 252.00/2,000 
С074Н40675М96 | 296-9226-2-М | 16-Сһаппе! Analog Mux/Demux 320.00/2,000 SN74HC21D 296-8265-5.ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 14-50С a 
CD74HC4075M 296-9227-5-ND | Triple 3-Input OR Gate. 48 36 0 put rosi і i | 
к SN74HC21DR 296-14842-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate.. 14-506 46 37 26 
CD74HC4075M96 296-14534-1-ND | Triple 3-Input OR Gate. А8 36 0 ш 
| SN74HC21DR 296-14842-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate 14-5016 297.50/2,500 
CD74HC4075M96 296-14534-2-ND | Triple 3-Input OR Gate. 390.00/2,500 = - 
2. Verl SN74HC21N 296-8266-5-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 14-00 58 42 32 
CD74HC4075PWR 296-9228-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 48 36 07 T 
а bur) SN74HC21NSR 296-13216-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 4-SOP 46 37 26 
CD74HC4075PWR 296-9228-2-ND | Triple 3-Input OR Gate 280.00/2,000 а 
Tene i s SN74HC21NSR 296-13216-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 4-S0P 252.00/2,000 
CD74HC4094M 296-14290-5-ND | Tri-State 8-Stage Bus Registe 48 38. 27 $i 
е d Я | SN74HC21PWR 296-15846-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 14-Т550Р 46 37 26 
CD74HC4094M96 296-14535-1-ND | Tri-State 8-Stage Bus Registe 48 46. 27 in 
а а SN74HC21PWR 296-15846-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4094M96 296-14535-2-ND | Tri-State 8-Stage Bus Register .. 390.00/2,500 - 
CD74HC4316M 296-9230-5-ND | Quad Analog Switch with Level SN74HC27D 296-8298-5-ND | Triple 3-Input NOR бай 14-506 46 37 26 
Translation 60 45 34 SN74HC27DR 296-14848-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat 14-506 — 46 37 26 
CD74HC4316M96 296-14536-1-ND | Quad Analog Switch with Level SN74HC27DR 296-14848-2-ND | Triple 3-Input NOR Gat 14-SOIC 297.50/2,500 
p e E аа а ds я SN74HC27N 296-12896-5-ND | Triple 3-Input NOR Gat мор 53 42 32 
СОЯ у А sa Sc vin ШШ щл а 
Translation 487.50/2,500 & Ез д E ч ў 
CD74HC4351E 296-9231-5-ND | Analog Mux/Demux with Latch . 88 66 50 SN74HC32D 296-1199-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-506 46 37 26 
CD74HC4511E 296-14537-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver ..... 80 60 45 SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 14-506 46 37 26 
CD74HC4511M 296-9232-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ SN74HC32DR 296-1199-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 297.50/2,500 
Driver 36 5 43 SN74HC32DBR 296-8301-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-550Р 46 37 26 
CD74HC4515M 296-9233-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demux SN74HC32DBR 296-8301-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SSOP 252.00/2,000 
with Input Latch... Ей 213 170 128 SN74HC32N 296-1589-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-Dip 53 42 .32 
CD74HC4538E 296-12811-5-ND | Dual Retriggerable Precision SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. .14-Т550Р 4 437 26 
Monostable Multivibrator 80 60 45 SN74HC32PWR 296-8302-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. A4-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HC4538M 296-9234-5-ND | Dual Retriggerable Precision SN74HC42D 296-8331-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 75 .63 50 
Monostable Multivibrator w el л SN74HC42DR 296-8331-1-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-506 47 48 54 
CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | PLL with VCO/Lock Detector. 16-Dip 1.93 1.54 1.16 SN74HC42DR 296-8331-2-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-SOIC 877.50/2,500 
CD74HC7046AM 296-9238-5-ND | PLL with VCO/Lock Detector . 6-501С 193 154 116 SN74HC42N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) 16-Dip 75 63  .50 
CD74HC7266M 296-9239-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate. 4-506 78 65 52 SN74HC74D 296-1204-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop... 14-506 46 57 26 
CD74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counte 16-Dip 75 88 50) SN74HC74DR 296-1204-1-ND | Dual D-Type Flip-Flo 14-5016 46  .37 26 
CD74HC40103M 296-9201-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 75 6 50 SN74HC74DR 296-1204-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop... 14-5016 297.50/2,500 
CD74HC40105E 296-9202-5-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 78 .65 52 SN74HC74DBR 296-8370-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear & Preset ....14-SSOP 46 ay 26 
CD74HC40105M96  |296-9203-1-М0 | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 78 65 52 SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear & Preset ....14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HC40105M96 — |296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 845.00/2,500 SN74HC74N 296-1602-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear & Preset........14-Dip 53 42 32 
5М74НС000 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 28 SN74HC74NSR 296-8371-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear & Ртеѕе!......14-50Р 46 375 26 
SN74HCOODR 296-1187-1-М | Quad 2-Input NAND Gate 46 37 26 (Continued) 
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ІСІ: Digi-Key Price Each» TEE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear & Preset.......14-SOP 252.00/2,000 SN74HC166NSR 296-13214-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 55 44 39 
SN74HC74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with SN74HC166NSR 296-13214-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 308.00/2,000 
Clear and Preset... ......14-TSS0P 46 3 26 SN74HC174D 296-1195-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . .55 44 33 
SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with SN74HC174DR 296-1195-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 55 44 33 
Clear and Presei 252.00/2,000 SN74HC174DR 296-1195-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 372.50/2,500 
SN74HC86D 296-8374-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 26 SN74HC174N 296-1579-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 48  .36 27 
SN74HC86DR 296-14859-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 26 SN74HC174NSR 296-13215-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 55 44 33 
SN74HC86DR 296-14859-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 297.50/2,500 SN74HC174NSR 296-13215-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 308.00/2,000 
SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate .53 42 32 SN74HC175D 296-8256-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 155) 4 33 
SN74HC86PWR 296-8376-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 46 37 26 SN74HC175DR 296-14840-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 489 4 33 
SN74HC86PWR 296-8376-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 252.00/2,000 SN74HC175DR 296-14840-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-506 372.50/2,500 
SN74HC109D 296-8211-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Presei 45 56 27 SN74HC175N 296-8257-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear i 48 36 ОТ 
SN74HC109DR 296-14827-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Prese 45 36 27 SN74HC175PWR 296-8258-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 55 44 33 
SN74HC109DR 296-14827-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Prese! | 305.00/2,500 SN74HC175PWR 296-8258-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear .16-TSS0P 308.00/2,000 
SN74HC109N 296-8212-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset .......16-Dip 45 36 27 SN74HC191D 296-8259-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Couni 16-SOIC 48 36 27 
SN74HC112D 296-8215-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset....16-SOIC 55 44 33 SN74HC191DR 296-14841-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte 1650; 48 46 2 
Febre EIN e каа plea an Preset 6-506 55 GEN к. SN74HC191DR 296-14841-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counte 16-501С 390.00/2,500 
-14829-2- -K Flip- 50/2, SN74HC191N 296-8260-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter . 53 40 30 
SN74HC112N 296-12121-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Prese 55 44 3 SN74HC191NSR 296-12890-1-ND| 4-Bit Sync. Ub Down Binary Counter.. 48 36 27 
БЕН але БӘСІ Уа аў Quad Tr-State Bus иеге 5% 8 E SN74HC191NSR 296-12890-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter.. 320.00/2,000 
- -1- шай Tri-State Bus Buffer Gate.. d F 5 з E] Bi 
SN74HC125DR 296-1192-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 372.50/2.500 ИНО C s рана в 35 27 
SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 55 44 3 SN74HC193N 296-8262-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter i à i 
SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 308.00/2,000 (Dual Clock with Clear) 5з 4 30 
SN74HC125N 296-1572-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 48 86.21 SN74HC193NSR 296-12891-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter 
SN74HC125PWT 296-16821-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 78 65 52 (Dual Clock with Clear) 48 36 2 
SN74HC125PWT 296-16821-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 97.50/250 тт : : : 
SN74HC126D 296-8219-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 55 44 33 SNIAHCISSNSR PEA Atl (ҚАНДЫ расни 
SN74HC126DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 55 44 33 Я уе ee 
SN74HC126DBR 296-8220-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate ` 308.00/2,000 SN74H0240DW BOG era Tri-State Octal Buffer/Line Driver ШІ шй du 
- SN74HC240DWR 296-14843-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. .60 45 34 
SN74HC126DR 296-14831-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate.. 55 4 33 SN74HC240DWR 296-14843-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 
SN74HC126DR 296-14831-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 372.50/2,500 | е n 
Т Б. Я SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .66 50 .38 
SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate . 48 96 227 i i H 
T ЕН Ж SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ы .60 45 .34 
SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 55 4 33 Í Ine n 
UU 4 SN74HC240PWR 296-8269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74HC126NSR 296-8222-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 308.00/2,000 SINON Bote i IT Tri-State Octal Buffer/Line Dri 2o col o у e 
SN74HCT286PWT 296 ВОР ВНП Quad Tri-State Bus Buffer Gate . LOCA SN74HC241N 296-8271-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 62 47 35 
SN74HC126PWT 296-16822-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gat 97.50/250 р M : е 
SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 5 44 33 SN74HC244DBR 296-8273-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 60 45 34 
SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In .... 55 0 33 SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-550Р 400.00/2,000 
шыш ее о. м MAN 
SN74HC132DR 296-14832-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 55 44 33 ая т ane Bn ў 1 : 2 
SN74HC132DR 296-14832-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 372:50/2,500 SN74HC244DWR 296-1196-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 20-S0IC 400.00/2,000 
SN74HC132N 296-1573-5-ND |Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In. 48 36 27 SN74HC244N 296-1582-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 6 .50 .38 
SN74HC132PWR 296-8226-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger Іп. 55 44 33 SN74HC244NSR 296-8274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 0-50Р :60 45 .34 
SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 308.00/2,000 НН О аныя urere ud Š паа " шы ы" 
SN74HC138D 296-1193-5-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux.. 55 44 33 ote Moia e CH PULSU Па ver C : ў : 
SN74HC138DR 296-1193-1-ND. | 3-to-8 Line Decoder/Demux 55 44 33 SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74HC138DR 296-1193-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 372.50/2,500 SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-SSOP 60 45 34 
SN74HC138DBR 296-8227-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 55 44 33 SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-550Р 400.00/2,000 
SN74HC138DBR 296-8227-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux... 308.00/2,000 SN74HC245DW 296-1197-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-501С .60 45 34 
SN74HC138N 296-1575-5-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux... 48 36 27 SN74HC245DWR 296-1197-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 60 45 34 
SN74HC138NSR 296-12886-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 55 4 33 SN74HC245DWR 296-1197-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-501С 400.00/2,000 
SN74HC138NSR 296-12886-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 308.00/2,000 SN74HC245N 296-1584-5-М | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-Dip 66 50 38 
SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: :55 4 33 SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-50Р .60 45 .34 
SN74HC138PWR 296-8228-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux... 308.00/2,000 SN74HC245NSR 296-8278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-50Р 400.00/2,000 
SN74HC139D 296-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 55 44 33 SN74HC245PWR 296-8279-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . .20-TSSOP. 60 45 .34 
SN74HC139DR 296-14833-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 55 44 33 SN74HC245PWR 296-8279-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .20-Т550Р 400.00/2,000 
SN74HC139DR 296-14833-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 372.50/2,500 SN74HC251D 296-8280-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-SOIC 40 32 .24 
SN74HC139N 296-8230-5-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-Пір 48 36 27 SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-550Р 40 3 24 
SN74HC139PWR 296-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 6-TSSOP 55 44 33 SN74HC251DBR 296-12894-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 16-550Р 224.00/2,000 
SN74HC139PWR 296-8231-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 308.00/2,000 SN74HC251DR 296-14844-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux 40 5924 
SN74HC148D 296-8232-5-ND |8-to-3 Line Priority Encoder 16-506 55 44 33 SN74HC251DR 296-14844-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 270.00/2,500 
SN74HC148N 296-8233-5-ND |8-to-3 Line Priority Encode 16-Dip 55 44 33 SN74HC251N 296-1585-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux 44 36 27 
SN74HC151D 296-8235-5-ND |8-1 Line Data Selector/Mux 6-506 — 55 44 33 SN74HC251NSR 296-13217-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux. 40 3 24 
SN74HC151DR 296-14834-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 6500 55 — 44 33 SN74HC251NSR 296-13217-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux. 224.00/2,000 
SN74HC151DR 296-14834-2-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 6-S0IC 372.50/2,500 SN74HC253D 296-8281-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.....16-SOIC 48 .96 27 
EHI. И ae yir rs electo MU 16-Dip i 26 A SN74HC253DBR 296-8282-1-М | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux...16-SS0P 48 36 27 
оа ual 4-1 Line Data Selector : : 3 SN74HC253DBR 296-8282-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux....16-SS0P 320.00/2,000 
SN74HC153DR 296-14835-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 55 4 33 SN74HC253DR 296-14845-1-ND| Tri-St Dual 4-1 Line Data Selector/Mux...16-SOIC 48 з” 27 
SN74HC153DR 29621483522) Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 37250/2500 SN74HC253DR 296-14845-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.....16-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC153PWR 296-12888-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 55 44 33 SN74HC253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux........16-Dip 53 .40 30 
SN74HC153PWR 296-12888-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux ) 308.00/2,000 SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux....16-SOIC — 40  .32 24 
НИЕТА Ese БОИ 018141 Line Dato ныў ац Red c 2 X SN74HC2570R 296-14846-1-ND| Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux....16-S0IC 40 32 24 
Ls Чы OCIO UC ; : : SN74HC257DR 296-14846-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux....16-SOIC 270.00/2,500 
SN74H0157DR 298-14836-1-М17 Quad 2-1 Data Selector/Mux . ug (40 4% Y SN74HC257N 296-8285-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.....16-Dip 44 36 27 
SN74HC157DR 296-14836-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux . 390.00/2,500 SN74HC257NSR 296-8286-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.....16-SOP 40 32 24 
SN74HC157N 296:1578:5:40 | Quad 2-1 Data Selector/Mux. ы ош 0 SN74HC257NSR 296-8286-2-ND |Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.....1}6-SOP 224.00/2,000 
SN74HC157NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 48 36 27 SN74HC257PWR АВТ Tri St Quad 2-1 Li 
SN74HC157NSR 296-8240-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 320.00/2,000 А Ша 
SN74HC161D 296-8243-5-ND |4-Bit Sync. Binary Counter 55 44 33 КЕЙ ЖОШ Кете -16-TSSOP C c = 
SN74HC161DR 296-14837-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 55 44 33 : Е 
Д Т Data Selector/Mux .... .16-TSS0P 224.00/2,000 
SN74HC161DR 296-14837-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 372.50/2,500 ul TX Ri ж 
А | SN74HC259D 296-8290-5-ND | 8-Bit Addressable Latcl 1650; — 40 32 24 
SN74HC161N 296-8244-5-ND |4-Bit Sync. Binary Counter. 53 40  .30 n 
SN74HC163D 296-8245-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 55 44 33 SN74HC259DR 296-14847-1-ND | 8-Bit Addressable Гас 16-506 40 32 24 
l Bit Sunc. Bi ў SN74HC259DR 296-14847-2-ND | 8-Bit Addressable Latch 16-SOIC 270.00/2,500 
SN74HC163N 296-8246-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 48 .36 27 š A 
SNTAHCIGSNSH 396-12889-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter ста SN74HC259N 296-8291-5-ND_| 8-Bit Addressable Late 16-Dip 44 36 27 
SN74HC163NSR 296-12889-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 308.00/2,000 SN ACD ENSE Ми Е UU o UD 
SN74HC164D 296-8247-5-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registei 55 44 33 Д ae 
SN74HC164DR 296-14838-1-ND | 8-ВИ Parallel-Out Serial Shift Registe 55 44 33 SN74HC259PWR 296-8292-1-ND |8-Bit Addressable Latc -16-1550Р — 40 — 32 24 
SN74HC164DR 296-14838-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe: 372.50/2,500 SN74HC259PWR 296-8292-2-ND | 8-Bit Addressable Гаісі 16-TSSOP 224.00/2,000 
SN74HC164N 296-8248-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 48 36 27 SN74HC266D 296-8293-5-ND y пои DEUS NOR Gate a DER 
SN74HC164PWR 296-14020-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registei B І mm with Open-Drain Output... s os з 
SN74HC164PWR 296-14020-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 308.00/2,000 SN74HC266N 296-8294-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate 
SN74HC165D 296-8249-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 44 33 with Open-Drain Output... 55 44 33 
SN74HC165DR 296-8250-1-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 44 33 SN74HC273DBR 296-8295-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 55 44 33 
SN74HC165DR 296-8250-2-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Registe 372.50/2,500 SN74HC273DBR 296-8295-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 308.00/2,000 
SN74HC165N 296-8251-5-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Registe 48 36 27 SN74HC273DW 296-1198-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop . 55 44 .33 
SN74HC165NSR 296-8252-1-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Registe 5 44 33 SN74HC273DWR 296-1198-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop . 55 4 3 
SN74HC165NSR 296-8252-2-ND | 8-Вії Parallel-Load Shift Registe 308.00/2,000 SN74HC273DWR 296-1198-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop . 308.00/2,000 
SN74HC165PWR 296-8253-1-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 44 33 SN74HC273N 296-1587-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 48 3 Эт 
SN74HC165PWR 296-8253-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 308.00/2,000 SN74HC273NSR 296-8296-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 55 44 338 
SN74HC166D 296-8254-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 55 44 33 SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | 0ctal D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 
SN74HC166DR 296-14839-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 55 44 33 SN74HC273PWR 296-8297-1-ND | 0ctal D-Type Flip-Flop with Clear .20-Т550Р .55 44 33 
SN74HC166DR 296-14839-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 372.50/2,500 SN74HC273PWR 296-8297-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .......... 20-Т550Р 308.00/2,000 
SN74HC166N 296-8255-5-ND |8-Bit Parallel-Load Shift Registe СВ: 527 (Continued) 
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SN74HC365D 296-8303-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 52 39 30 SN74HC4020N 296-8321-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter... 48 36 27 
SN74HC365N 296-8304-5-ND |Tri-State Hex Buffer/Line Driver 52 39 .30 SN74HC4040D 296-8322-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 48 36 27 
SN74HC365NSR 296-12897-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 52 39 20 SN74HC4040DBR 296-8323-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte 48 36 27 
SN74HC365NSR 296-12897-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 346.00/2,000 SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counte 320.00/2,000 
SN74HC367D 296-8305-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 52 39 3 SN74HC4040DR 296-14852-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 48 36 27 
SN74HC367DR 296-14849-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 52 39 30 SN74HC4040DR 296-14852-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter . 390.00/2,500 
SN74HC367DR 296-14849-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 422.50/2,500 SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counte 53 40 30 
SN74HC367N 296-8306-5-ND | Tri-State Нех Buffer/Line Driver 64 48 36 SN74HC4040PWR 296-8325-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte 48 36 27 
SN74HC367NSR 296-12898-1-ND | Tri-State Нех Buffer/Line Driver. 52 39 30 SN74HC4040PWR 296-8325-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter .. .16-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC367NSR 296-12898-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver.. 346.00/2,000 SN74HC4060D 296-8326-5-ND |14-Stage Async. Binary Counter 

SN74HC368D 296-8307-5-ND | Tri-State Нех Buffer/Line Driver. 52 39 30 and Oscillator ... 16-5010 48 46 27 
SN74HC368DR 296-14850-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 52 39 .30 SN74HC4060DR 296-14853-1-ND | 14-Stage Async. Binary Counter 

SN74HC368DR 296-14850-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 422.50/2,500 and Oscillator... 16-506 48 36 27 
SN74HC368N 296-8308-5-ND |Tri-State Hex Buffer/Line Driver 157 4 39 SN74HC4060DR 296-14853-2-ND | 14-Stage Async. Binary Count: 

SN74HC373DBR 296-8309-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... .60 45 .34 and Oscillator.... 390.00/2,500 
SN74HC373DBR 296-8309-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ..... 400.00/2,000 SN74HC4060N 296-8209-5-ND | 14-Stage Async. Binary Counter 

SN74HC373DW 296-1200-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch i 08 40 and Oscillator. 48  .36 27 
SN74HC373DWR 296-1200-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .60 4 .34 SN74HC4066D 296-8327-5-ND | Quad Bilateral Analog Switcl 50 40 .30 
SN74HC373DWR 296-1200-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 400.00/2,000 SN74HC4066DBR 296-8328-1-ND | Quad Bilateral Analog Switci 50 40 30 
SN74HC373N 296-1591-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 66 50 38 SN74HC4066DBR 296-8328-2-ND | Quad Bilateral Analog Switci 280.00/2,000 
SN74HC373NSR 296-8310-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 80 45 34 SN74HC4066DR 296-14854-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 50 40 30 
SN74HC373NSR 296-8310-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 400.00/2,000 SN74HC4066DR 296-14854-2-ND | Quad Bilateral Analog Switc 337.50/2,500 
SN74HC373PWR 296-8311-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . .60 4 34 SN74HC4066N 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switcl .50 40 .30 
SN74HC373PWR 296-8311-2-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 400.00/2,000 SN74HC4066PWR 296-8330-1-ND | Quad Bilateral Analog Switci 14-TSSOP 50 40 30 
SN74HC374DBR 296-8312-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 80 45 34 SN74HC4066PWR 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switci .14-Т550Р 280.00/2,000 
SN74HC374DBR 296-8312-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74HC4851DR 296-15740-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 6 8 36 
SN74HC374DW 296-1201-5-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 SN74HC4851DR 296-15740-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74HC374DWR 296-1201-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 4 .34 SN74HC4851N 296-15741-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip .64 4  .36 
SN74HC374DWR 296-1201-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74HC4851PWR 296-16983-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-Т550Р 64 48 .36 
SN74HC374N 296-1592-5-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop $6 50 38 SN74HC4851PWR 296-16983-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSS0P 426.00/2,000 
SN74HC374NSR 296-8313-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 45 34 $№74НС485100801 | 296-17266-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-506 75 57 43 
SN74HC374NSR 296-8313-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 5М74Н0485100801  |296-17266-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 610.00/2,500 
SN74HC374PWR 296-8314-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 80 45 34 SN74HC4852N 296-17301-5-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux 64 48 36 
SN74HC374PWR 296-8314-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 SN74HC7001D 296-8363-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input... 123 103 82 
SN74HC377DW 296-9818-5-ND |Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable ..20-S0lC 48 — 36 27 SN74HC7001N 296-8364-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input ... 123 103 82 
SN74HC377DWR 296-9818-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable ..20-S0P 48 36 27 SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input ... 188 150 113 
SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable . 320.00/2,000 SN74HC7002N 296-8366-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input 188 150 113 
SN74HC377N 296-8316-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 53 40 30 SN74HC7032D 296-8367-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger при 220 176 Ie 
SN74HC393D 296-8317-5-ND |Dual 4-Bit Binary Counter... 40 32 24 SN74HC7032N 296-8368-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger при 220 176 132 
SN74HC393DBR 296-8318-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter.. 40 3 2 HCT Family 

SN74HC393DBR 296-8318-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter.. 224.00/2,000 

SN74HC393DR 296-14851-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 40 32 24 CD74HCTOOE 296-2081-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 53 42 32 
SN74HC393DR 296-14851-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 270.00/2,500 CD74HCTOOM 296-9244-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 44 36 25 
SN74HC393N 296-8319-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 4A 36 27 CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 46 37 26 
SN74HC540DWR 296-8333-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 3 CD74HCT00M96 296-14542-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 297.50/2,500 
SN74HC540DWR — |296-8333-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver 372.00/2,000 СОТАНОТІРЕ ЕШ Quad 2-Input NOR Gate ш уй s 
SN74HC540N 296-8334-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 62 47 35 CD74HCTO2M 296-12825-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate....... 46 57 26 
SN74HC541DBR 296-14855-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 32 CD74HCTOSE 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with 0 s 4 3 
SN74HC541DBR 296-14855-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with 0 44 36 25 
SN74HC541DW 296-1202-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 155 de up CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with 0 285.00/2,500 
SN74HC541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 4 32 GO74HCTO4E БОВ Hex Inverter/Euffer.. sS шыш ай 
SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 CD74HCT04M 296-9246-5-ND | Hex Inverter/Buffe 44 36 25 
SN74HC541N 296-1594-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 62 47 35 CD74HCTO4M96 296-14543-1-ND | Hex Inverter/Buffe 46 37 26 
SN74HC541NSR 296-13218-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 58 42092 CD74HCTO4M96 296-14543-2-ND | Hex Inverter/Buffe 297.50/2,500 
SN74HC541NSR 296-13218-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 CD74HCTO4PWR 296-17123-1-ND | Hex Inverter/Buffe 46 3 2 
SN74HC541PWR 296-8335-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 5 42 32 CO7AHCTOAPWR eae ЦЕ Hex Inverter/Buffer.. 14-TSSOP 252:00/2,000 
SN74HC541PWR 296-8335-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 CD74HCTO8E 296-2084-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-Dip 5 42 .32 
SN74HC573ADW 296-1203-5-ND |Tri-State Octal D-Type Latch . 60 45 34 CD74HCTO8M 296-12828-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-506 46 257 26 
SN74HC573ADWR 296-1203-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . 60 45 34 CD74HCT08M96 296-14544-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-5016 46 3 26 
SN74HC573ADWR 296-1203-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .. 400.00/2,000 CD74HCTO8M96 296-14544-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-S0IC 297.50/2,500 
SN74HC573AN 296-1596-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. $6 50 38 С074НСТ10Е 296-2086-5-ND__ Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 53 42 2 
SN74HC573APWR 296-8338-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 CD74HCT10M 296-9247-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-506 4 36 225 
SN74HC573APWR 296-8338-2-М |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 CD74HCT10M96 296-14545-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-506 46 — 37 26 
SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 34 CD74HCT10M96 296-14545-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 297.50/2,500 
SN74HC574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 3 CD74HCT11E 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gat 53 42 3 
SN74HC574DWR 296-1597-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 CD74HCT11M96 296-9249-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 44 36 25 
SN74HC574N 296-1598-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50 38 CD74HCT11M96 296-9249-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 285.00/2,500 
SN74HC574PWR 296-8339-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 200 45 24 CD74HCT14E 296-2093-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 5 42 392 
SN74HC574PWR 296-8339-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 400.00/2,000 CD74HCT14M 296-9253-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 44 36 25 
SN74HC590AD 296-8340-5-ND |Tri-State 8-Bit Binary Counter 52 39 30 CD74HCT14M96 296-14548-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 46 37 26 
SN74HC590ADR 296-17132-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter Ioco S CD74HCT14M96 296-14548-2-ND | Hex Schmitt- Trigger Inverte 297.50/2,500 
SN74HC590ADR 296-17132-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 422.50/2,500 CD74HCT21E 296-9262-5-ND | Dual 4-Input AND Gate... 53 42 32 
SN74HC590ADW 296-8341-5-ND |Tri-State 8-Bit Binary Counter 52 39 30 CD74HCT30E 296-2111-5-ND | 8-Input NAND Gate . 53 42 32 
SN74HC590ADWR | 296-14856-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 1520808 30 Ей CD74HCT30M 296-9267-5-ND | 8-Input NAND Gate.. 44 36 25 
SN74HC590ADWR | 296-14856-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 346.00/2,000 CD74HCT32E 296-2112-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 53 42 3 
SN74HC590AN 296-1599-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 52 39 30 CD74HCT32M 296-12842-5-ND | Quad 2-Input OR Gate . 46  .37 26 
SN74HC594DW 296-8342-5-ND |8-Bit Shift Register with Output Registe 75 63 50 CD74HCT32M96 296-14555-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 46 37 26 
SN74HC594N 296-8343-5-ND |8-Bit Shift Register with Output Registe 75 63 50 CD74HCT32M96 296-14555-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 297.50/2,500 
SN74HC595D 296-8344-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 50 40 30 CD74HCT73E 296-9297-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K 

SN74HC595DR 296-14857-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 50 40 30 Flip-Flop with Reset 80 60 45 
SN74HC595DR 296-14857-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 337.50/2,500 CD74HCT73M 296-9298-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K 

SN74HC595DW 296-8345-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 50 40 30 Flip-Flop with Reset... 90 40 45 
SN74HC595DWR 296-14858-1-ND | Tri-State 8-В Shift Register . 50 40 30 CD74HCT74E 296-2132-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 53 42 3 
SN74HC595DWR 296-14858-2-ND | Tri-State 8-В Shift Register . 280.00/2,000 CD74HCT74M 296-9299-5-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 

SN74HC595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register . 53 40 3 Flip-Flop with Set and Reset 14506 44 36 25 
SN74HC623DW 296-8346-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 520 416 351 CD74HCT74M96 296-14561-1-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 

SN74HC623N 296-8347-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 520 416 3.51 Flip-Flop with Set and Reset. --145810 46 97 26 
SN74HC640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . .80 0 45 CD74HCT74M96 296-14561-2-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type 

SN74HC640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. .88 66 .50 Flip-Flop with Set and Reset. Е 297.50/2,500 
SN74HC645DW 296-8350-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.05 88 70 CD74HCT86E 296-2133-5-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive-OR 

SN74HC645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 105 88 70 - 53 42 3 
SN74HC646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe 111 93 74 CD74HCT86M 296-8201-5-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive-OR 

SN74HC646NT 296-8353-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe 123 1.03 82 Gate ... а 4 36 25 
SN74HC652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registel 150 120  .90 CD74HCT86M96 296-8201-1-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive-OR 

SN74HC652NT 296-8355-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Registel 1.65 41.32  .99 Gate ... s 44 36 25 
SN74HC682DWR 296-8356-1-ND |8-Bit Magnitude Comparator . 3.35 2.69 2.09 CD74HCT86M96 296-8201-2-ND | Quad High Speed 2-Input Exclusive-OR 

SN74HC682DWR 296-8356-2-ND |8-Bit Magnitude Comparator . 3800.00/2,000 285.00/2,500 
SN74HC682N 296-8357-5-ND |8-Bit Magnitude Comparator. 331 265 2.06 CD74HCT109E 296-2085-5-ND Flop with Set and Reset л 54 А 
SN74HC684DW 296-8358-5-ND |8-Bit Magnitude Сотрагаюг. 576 4.61 3.89 CD74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig J-K Flip-Flop 

SN74HC684N 296-8359-5-ND |8-Bit Magnitude Comparator. 6.00 4.80 4.05 with Set and Reset.... .50 40  .30 
SN74HC688DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparato .80 450 45 CD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 

SN74HC688N 296-8361-5-ND | 8-Bit Identity Comparato 80 60 45 Multivibrator with Reset 53 40 30 
SN74HC688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparator.. 243 195 152 CD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 

SN74HC688PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparator.. 2754.00/2,000 Multivibrator with Reset 48 36 .27 
SN74HC4020D 296-8320-5-ND |14-Bit Async. Binary Counter 50 20 15 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 519 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


$ TEXAS INSTRUMENTS 


TIL Digi-Key Price Each» ТЕТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT125E 296-2089-5-ND |Tri-State Quad Buffer . i 53 40 .30 CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter 52 3 .30 
CD74HCT125M96 296-12829-1-ND | Tri-State Quad Buffei 48 Obes CD74HCT393M96 296-14556-1-ND | Dual 4-Stage Binary Counte 52 3 .30 
CD74HCT125M96 296-12829-2-ND | Tri-State Quad Buffei 390.00/2,500 CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Counte 422.50/2,501 
CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffer . 48 Ы A CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver .60 45 34 
CD74HCT126M 296-12830-5-ND | Tri-State Quad Buffer... 48 96, 27) CD74HCT541E 296-2127-5-ND | Tri-State Octal Buffer Line Driver .................. .60 45 94 
CD74HCT126M96 296-14546-1-ND | Tri-State Quad Buffei 48 36 .27 CD74HCT541M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal 
CD74HCT126M96 296-14546-2-ND | Tri-State Quad Buffei 390.00/2,500 Buffer Line Driver .60 45 34 
CD74HCT132E 296-2090-5-ND | Quad 2-In NAND Schmitt Trigge! 53 4 .30 CD74HCT541M96 296-9288-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal 
CD74HCT132M96 296-12831-1-ND | Quad 2-In NAND Schmitt Trigger 48 x EN Buffer Line Driver .60 45 34 
CD74HCT132M96 296-12831-2-ND | Quad 2-In NAND Schmitt Triggel 390.00/2,500 CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal 
CD74HCT138E 296-2091-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux Buffer Line Driver ES 400.00/2,000 
Inverting/Non-Inverting 53 40 .30 CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Latch .60 45 .34 
CD74HCT138M 296-12832-5-ND |3-8 Line Decoder/Demux CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop 135 1.13 90 
Inverting/Non-Inverting 48 36  .27 CD74HCT573E 296-2128-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch 66 50 38 
CD74HCT138M96 296-14547-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux CD74HCT573DBR 296-17125-1-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch .60 45 34 
Inverting/Non-Inverting 48 346 27 CD74HCT573DBR 296-17125-2-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch 400.00/2,000 
CD74HCT138M96 296-14547-2-ND |3-8 Line Decoder/Demux CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch. .60 45 .34 
Inverting/Non-Inverting 390.00/2,50! CD74HCT573M96 296-9291-2-ND | Tri-St. Octal Transparent Latch 400.00/2,000 
CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demu 16-Dip 53 40  .30 CD74HCT574E 296-2129-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flo .66 50 .38 
CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder . 16-Dip .53 40 .30 CD74HCT574M96 296-9292-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flo .60 45 .34 
CD74HCT151M 296-9254-5-ND |8-Input Multiplexer 48 .96 227 CD74HCT574M96 296-9292-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop .. 400.00/2,000 
CD74HCT153E 296-2094-5-ND |Dual 4-Input Multiplexer 48 36 27 CD74HCT574PWR 296-17126-1-М | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop ... .20-Т550Р .66 50 .38 
CD74HCT153M 296-9255-5-ND |Dual 4-Input Multiplexer 48 BET CD74HCT574PWR 296-17126-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop ... .20-Т550Р 438.00/2,000 
С074НСТ157Е 296-2095-5-ND |Quad 2-Input Multiplexer 53 40  .30 CD74HCT597E 296-2130-5-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage 16-Dip .96 79 58 
CD74HCT161E 296-2096-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset ..... 53 40  .30 CD74HCT597M96 296-12844-1-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage.......16-SOIC 1.05 .88 70 
CD74HCT161M 296-9256-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Reset...16-SOIC 48 ЖӘ 27 CD74HCT597M96 296-12844-2-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage 1137.50/2,500 
CD74HCT163E 296-12833-5-ND | Presettable Sync. Counter... -16-Dip 53 40  .30 CD74HCT646M96 296-9293-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop.. 24-506 — 1.11 9 ла 
CD74HCT164E 296-2097-5-ND | 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register......14-Dip 53 40  .30 CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 24-5016 984.00/2,000 
CD74HCT164M 296-9257-5-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register ...14-SOIC 48 06 2] CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-by-4 Register File ..... 16-5010 4.73 3.78 2.94 
CD74HCT164M96 296-14549-1-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparato i 88 66 50 
Shift Register... 48 36 27 CD74HCT688M 296-9295-5-ND |8-Bit Magnitude Comparator .80 .60 45 
CD74HCT164M96 296-14549-2-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out CD74HCT4020M 296-9273-5-ND | 14-Stage Binary Counter . 48 36 27 
Shift Register... 390.00/2,500 CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 48 59600 21 
CD74HCT165E 296-2098-5-ND |8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe 53 40 .30 CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter. 70 53 40 
CD74HCT165M 296-9258-5-ND |Asynchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out CD74HCT4040M96 296-14558-1-ND | 12-Stage Binary Counter .. .64 48  .36 
Shift Register... Е 48 36 27 CD74HCT4040M96 296-14558-2-ND | 12-Stage Binary Counter . 520.00/2,500 
CD74HCT165M96 296-14551-1-ND |8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register . 48 86 ОГ CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND | Phase-Locked-Loop with VC0. 50 40 .30 
CD74HCT165M96 296-14551-2-ND |8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register . 390.00/2,50! CD74HCT4046AM96 — |296-14559-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO. 50 40  .30 
CD74HCT166E 296-2099-5-ND |8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 53 40  .30 CD74HCT4046AM96 | 296-14559-2-М0 | Phase-Locked-Loop with VCO. 337.50/2,500 
CD74HCT166M 296-9259-5-ND | Synchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 52 39 .30 
Shift Register... m 48 36 2.7 CD74HCT4051M 296-9276-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux -50 40 30 
CD74HCT174E 296-2100-5-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Reset 53 4 .30 CD74HCT4051M96 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 50 40  .30 
CD74HCT174M 296-9260-5-ND | Нех D-Type Flip-Flop with Reset. 48 36 27 CD74HCT4051M96 296-14560-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 337.50/2,500 
CD74HCT174M96 296-12836-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 48 36 27 CD74HCT40510M9601 | 296-17264-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 59 48  .36 
CD74HCT174M96 296-12836-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 390.00/2,500 CD74HCT40510M9601 | 296-17264-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 397.50/2,500 
CD74HCT175E 296-2101-5-ND |Quad D-Type Flip-Flop with Reset. 53 40  .30 CD74HCT4052E 296-2120-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 48 36 27 
CD74HCT175M96 296-12837-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset . 48 36 27 CD74HCT4052M96 296-9277-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 48 .96 27 
CD74HCT175M96 296-12837-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Reset .............. 390.00/2,500 CD74HCT4052M96 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 390.00/2,500 
CD74HCT191M 296-9261-5-ND |Presettable Synchronous 4-Bit Binary CD74HCT4053E 296-2121-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 50 40  .30 
Up/Down Counter .... 48 sm 27 CD74HCT4053M 296-9278-5-ND | Triple 2-Channel Analog Мих/Оетих.. 50 40  .30 
CD74HCT221M96 296-9263-1-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset 56 42 .32 CD74HCT4053PWR 296-9279-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux......16-TSSOP -50 40  .30 
CD74HCT221M96 296-9263-2-ND |Dual Mono Multivibrator with Reset........... 16-SOIC 455.00/2,500 CD74HCT4053PWR 296-9279-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux......16-TSSOP 280.00/2,000 
CD74HCT238M96 296-17124-5-ND | H5 CMOS 3 to 8 Line Decoder/Demux CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator.....16-SOIC 48 36 27 
Inverter/Noninverting 48 36  .27 CD74HCT4066M96 296-9281-1-ND | Quad Bilateral Switch .. 14-5016 45 36 27 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND Tri-St.Inverting Octal Buffer Line Drive .66 50 .38 CD74HCT4066M96 296-9281-2-ND | Quad Bilateral Switch 14-SOIC 305.00/2,504 
CD74HCT240M 296-9264-5-ND |Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver .. .60 45 34 CD74HCT4066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switch :55 44 33 
CD74HCT241M96 296-12838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. :60 45 34 CD74HCT4094E 296-2123-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
CD74HCT241M96 296-12838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive! 400.00/2,000 Bus Register .50 40  .30 
CD74HCT243E 296-2145-5-ND | Tri-State HS CMOS Logic Quad CD74HCT4094M 296-14291-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
Bus Transceiver... 96 80 .64 Bus Register ..... 50 40 30 
CD74HCT244E 296-2104-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 66 50.38 CD74HCT4316E 296-2124-5-ND | Quad Analog Switch. -56 42 32 
CD74HCT244M 296-12839-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 60 4 34 CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Drivei 76 57 43 
CD74HCT244M96 296-14552-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 60 45 34 CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 
CD74HCT244M96 296-14552-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 400.00/2,000 with Input Latch 2.25 1.88 113 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 66 50 38 CD74HCT4520E 296-9284-5-ND | Dual Binary Up-Countei 50 40 30 
CD74HCT245M 296-12840-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . (80 45 34 CD74HCT4520M 296-9285-5-ND | Dual Binary Up-Countei 50 40 30 
CD74HCT245M96 296-14553-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 60 45 34 CD74HCT4538E 296-2125-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator 72 54 41 
CD74HCT245M96 296-14553-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 CD74HCT4538M 296-9286-5-ND | Dual Retrig. Precision Monostable 
SN74HCT245NSR 296-15849-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 60 45 34 Multivibrator . 12 54 41 
SN74HCT245NSR 296-15849-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND |PLL with VCO al 1.85 148 1.1 
CD74HCT251E 296-2106-5-ND |Tri-State 8-Input Multiplexer .. 66 50% CD74HCT40103M 296-9272-5-ND |8-Stage Sync. Down Counter .. .75 63 50 
CD74HCT253E 296-2107-5-ND |Tri-State Dual 4-Input Multiplexer. 60 45 .34 CD74HCT40105E 296-2117-5-ND | 4 Bits x 16 Words FIFO Register . 78 65 52 
CD74HCT253M 296-9265-5-ND |Tri-State Dual 4-Input Multiplexer . .60 4 .34 SN74HCT00D 296-8377-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 46 37 26 
CD74HCT257E 296-2108-5-ND |Tri-St. Quad 2-Input Мих, Non-Invert Out.....16-Dip .60 45 34 SN74HCTOODR 296-14860-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 46 87 26 
CD74HCT258E 296-2146-5-ND |Tri-State Inverting High Speed CMOS Logic SN74HCTOODR 296-14860-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 297.50/2,500 
Quad 2-Input Multiplexer . 52 39 .30 SN74HCTOON 296-1603-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 53 42 32 
CD74HCT259E 296-2109-5-ND | 8-Bit Addressable Latch . 62 47 35 SN74HCTOOPWR 296-8378-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-Т550Р 46 37 26 
CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. .66 50  .38 SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-Т550Р 252.00/2,000 
CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. SOIC .60 45 34 SN74HCTO2D 296-8379-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-5016 46 37 26 
CD74HCT273M96 296-14554-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Resi 0-501С .60 45 34 SN74HCTO2DR 296-14861-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SOIC 46 S7 26 
CD74HCT273M96 296-14554-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Resi 0-SOIC 400.00/2,000 SN74HCTO2DR 296-14861-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-5016 297.50/2,500 
CD74HCT280E 296-2147-5-ND |High Speed CMOS Logic 9-Bit SN74HCTO2N 296-8380-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 53 42 32 
Odd/Even Parity Generator/Checker. 56 4 .2 SN74HCT04D 296-1205-5-ND 46 mu аў 
CD74HCT299M 296-9266-5-ND |Tri-State 8-Bit Universal Shift Register. .72 54 41 SN74HCTO4DR 296-1205-1-ND 46 зт 5% 
CD74HCT356E 296-2148-5-ND |Tri-State High Speed CM0S Logic SN74HCT04DR 296-1205-2-ND 297.50/2,500 
8-Input Multiplexer/Register 1.08 0 72 SN74HCTO4N 296-1605-5-ND 53 42 332 
CD74HCT365E 296-2149-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic SN74HCTO4PWR 296-8382-1-ND .14-TSSOP 46 37 26 
Hex Buffer/Line Driver, Non-Invert .............16-Dip 48 36 2) SN74HCT04PWR 296-8382-2-ND .14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT365M96 296-15733-1-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex SN74HCTO8D 296-8383-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 87 26 
Buffer/Line Driver, Non-Invert 48 36 27 SN74HCTO8DBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 4 37 26 
CD74HCT365M96 296-15733-2-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex SN74HCTO8DBR 296-8384-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 252.00/2,000 
Buffer/Line Driver, Non-Invert. 390.00/2,500 SN74HCTO8DR 296-14862-1-ND | Quad 2-Input AND Gate d 37 26 
CD74HCT367E 296-2113-5-ND |Tri-State Hex Buffer/Line Driver 48 16 .27 SN74HCTO8DR 296-14862-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 297.50/2,500 
CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-State Inverting Hex Buffer/Line Driver. 48 16 27 SN74HCTO8N 296-1606-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 53 42 32 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch ..... 66 50  .38 SN74HCTOBPWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSS0P 46 I dm 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 60 45 .34 SN74HCTOBPWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-Т550Р 252.00/2,000 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50 58 SN74HCT14D 296-8391-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 14-506 — 46 37 26 
CD74HCT374M96 296-9269-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .60 45 .34 SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Нех Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 46 3 26 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable . 52 39  .30 SN74HCT14DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TVSOP EU gp 2 
CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counter... 52 39 .30 SN74HCT14DGVR 296-8393-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter................... 14-TVSOP. 224.00/2,000 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter. 52 239 0 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx EE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74HCT14DR 296-14864-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. dB 26 SN74HCT574DWR 296-14871-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 400.00/2,000 
SN74HCT14DR 296-14864-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 SN74HCT574N 296-1623-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 66 50 .38 
SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. .53 42 3 SN74HCT574PWR 296-8421-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-Т550Р .60 45 34 
SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 37 226 SN74HCT574PWR 296-8421-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 400.00/2,000 
SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND | Нех Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74HCT623DW 296-8422-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 527 422 328 
SN74HCT32D 296-1614-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 37 26 SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 105 88 70 
SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 37 26 SN74HCT645N 296-8424-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 105 88 70 
SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND |Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 1 98 74 
SN74HCT32DR 296-14868-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 37 26 SN74HCT646NT 296-8426-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register lan) ӨЗ д 
SN74HCT32DR 296-14868-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 297.50/2,500 SN74HCT652DW 296-1624-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 150 120 90 
SN74HCT32N 296-1615-5-ND |Quad 2-Input OR Gate 53 42 32 SN74HCT652DWR 296-1624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 150 120 90 
ERE AM. НН діні Шү вав 46 262 015 2265 SN74HCT652DWR 296-1624-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver/Register 1560.00/2,000 
-84112- а 00/2, SN74HCT652NT 296-8427-5-ND | Tri-State Octal Bus ТІ iver/Register.... 165 132 99 
SN74HCT74D 296-1211-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop wiClear & Preset 46 37 26 ee 
SN74HCT74D 296-1211-2-ND |Dual D-Type Flip-Flop w/Clear & Preset... 297.50/2,500 HCU Family 
SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 46 37 26 CD74HCU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffe 44 36 25 
SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 53 9 9% SN74HCU04D 296-9819-5-ND | Hex Inverter. 46 37 26 
SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with SN74HCUO4DR 296-14872-1-ND | Hex Invertei 46 17 26 
Clear and Preset... 46 37 26 SN74HCUO4DR 296-14872-2-ND | Hex Inverte 297.50/2,500 
SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with SN74HCU04N 296-9820-5-ND | Hex Inverter . ‚58 42 32 
Clear and Preset... 252.00/2,000 SN74HCU04PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter.. 14-Т550Р 46 37 26 
SN74HCT125D 296-1206-5-М | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 55 44 33 SN74HCU04PWR 296-9821-2-ND | Hex Inverter. 14-Т550Р 252.00/2,000 
SN74HCT125DR 296-1206-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat 55 44 33 HSTL Family 
SN74HCT125DR 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 372.50/2,500 ПЕРНЕНІ ЛЕНІ dni 
SN74HCT125N 296-8386-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. Ду й мацца | Милл ‚л -- 
SN74HCT138D 296-8387-5-ND__| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer .55 44 33 , № TT : d š 
: s SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-2-ND |9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Mem 
SN74HCT138DR 296-14863-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 155 44 33 Е 
SN74HCT138DR 296-14863-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultipl 372.50/2,500 Adress | ARON eis A8-1880P 2150200 
T ШИ 2-5 пе Decoder; emullip exer SIUE SN74HSTL16919DGGR | 296-13219-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address 
SN74HCT138N 296-1608-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer. 53 40  .30 ; i < 
SN а i Latch with Input Pullup Resistors 48-TSSOP 750 6.00 5.07 
74HCT138PWR 296-8388-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 44 33 И 
SN74HCT138PWR — |296-8388-2-М0 |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74HSTL16919DGGR | АБАШ 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address 
SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux 55 44 33 POP RETE 2191 111 пош. Pulp way c. Ae 980p 9376 00121000, 
SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu 53 40 30 Aare aen y ветер uu) Go Gd) 
SN74HCT139PWR — |296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu 55 44 33 SN74HSTL162822D0GR РАИ 14:19 28 B ESTAS LVETLM : ' ; 
SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu: 308.00/2,000 А d i Я 9 amory: assie docs 
SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux . 56 42 3 [688 Га n 00/2, 
SN74HCT157N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux. 48 36 .27 LS Fa y 
SN74HCT240DW 296-8398-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 60 45 34 SN74LSOODR 296-14873-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate .. 50 40 30 
SN74HCT240DWR 296-14865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive $0 45 34 SN74LS00DR 296-14873-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 372.50/2,500 
SN74HCT240DWR 296-14865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 400.00/2,000 SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 55 44 33 
SN74HCT240N 296-8399-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: .66 SO 20 SN74LS00NSR 296-3616-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 308.00/2,000 
SN74HCT240NSR 296-12899-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 45 34 SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 50 40 30 
SN74HCT240NSR 296-12899-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74LS00PSR 296-13220-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 308.00/2,000 
SN74HCT240PWR 296-13631-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 .34 SN74LS02DR 296-14874-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 50 40  .30 
SN74HCT240PWR 296-13631-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74LS02DR 296-14874-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate 372.50/2,500 
SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 6 45 34 SN74LS02N 296-1627-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 55 MA 3 
SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 400.00/2,000 SN74LS02NSR 296-3618-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 308.00/2,000 
SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 S Т 
SN74HCT244DWR | 296-1207-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 FRE EH 29690278 ND DM u МАМО Gate with OG Outpu 25 p" 3 
SN74HCT244DWR 296-1207-2-М | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74LS04DR 296-14875-1-ND й LED TN) 
SN74HCT244N 296-1610-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 66 50 38 SN74LS04DR 296-14875-2-ND 7 STR 50/500 
SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 45 34 SN74LSO4N 206-1629-5-ND 55 М ^ 33 
SN74HCT244NSR 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74LS05D 296-1630-5-ND 55—44 — 33 
SN74HCT244PWR 296-8402-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 60 45 34 | i : ў 
T 9. + і n SN74LS05N 296-1631-5-ND | Hex Inverter with OC Output E55] 44 33 
SN74HCT244PWR 296-8402-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 CNP ABS OGBR Gees Hex | НОС 
SN74HCT245DBR — |296-8403-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 6045 3 1187612 HYO Ол river wit zv omm od 
SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 z ET y A š li š 
SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 80 45 34 SN74LSOBDR re QUU Hox Inverter Butfor/Driver wi 02500 
SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . .60 45 .34 19 - Әшір I ` EXT 
SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 SN74LSO6N 296-15069-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC | 
SN74HCT245N 296-1612-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver. 86 50 38 Е ыт ДЕМІ ОТЕЛІ 14-Dip З Б 3 
SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 45 34 AE НЫ р Ë а : 
SN74HCT245PWR — | 296-8404-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 400.00/2,000 SN74LS07DBR 296-3627-1-М | Hex Buffer/Driver with НУ Output. T8 65 52 
SN74HCT257DR 296-14866-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 8 22-5 SN74LS07DBR 296-3627-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 718.00/2,000 
SN74HCT257DR 296-14866-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 455.00/2,500 SN74LS07DR 296-14877-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 78 65 52 
SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: :62 И 85 SN74LS07DR 296-14877-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 877.50/2,500 
SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 56 4 32 SN74LS07N 296-14878-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 81  .68 54 
SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 SN74LS07NSR 296-3628-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 718.00/2,000 
SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 32 SN74LS08D 296-1632-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 55 44 3 
SN74HCT273DWR 296-14867-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 56 42 92 SN74LS08DR 296-14879-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 50 40 30 
SN74HCT273DWR 296-14867-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 372.00/2,000 SN74LS08DR 296-14879-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 372.50/2,500 
SN74HCT273N 296-1613-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 62 47 35 SN74LSO8N 296-1633-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 55 44 33 
SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea BB 42 32 SN74LS09DR 296-14880-1-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output. 50 40 30 
SN74HCT273PWR 296-8409-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 372.00/2,000 SN74LSO9DR 296-14880-2-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output. 372.50/2,500 
SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .60 45 .34 SN74LS10N 296-1634-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 55 M 24 
SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .60 45 34 SN74LS14D 296-1212-5-ND | Нех Schmitt-Trigger Invertei 48 38 29 
SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 400.00/2,000 SN74LS14DR 296-1212-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 45 967 27 
SN74HCT373N 296-1616-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. .66 50 .38 SN74LS14DR 296-1212-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 320.00/2,500 
ЭМТАНОТӘРӘМЕН AERIS ND е 0281 Transparent р-Турё Fateh 60 Ina n SN74LS14N 296-1643-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 48  .38 29 
- -2-| ri-St. Octal Transparent D-Type Latcl .00/2., m -5 Е 
SN74HCT373PWR — |296-8414-1-ND |Tri-St Octal Transp. D-Type Latch... 60 45 134 M E E Du Eu MD бав. Е 
SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 400.00/2,000 SN74LS27N 296-14890-5-ND | Triple 3-Input NOR бак 53 42 29 
SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND |Tri-St. Octal Transp. D-Type Flip-Flop .60 45 .34 SN74LS30N 296-3693-5-ND | 8-Input NAND Gate . .53 4 3 
MEE sess non |ы 22  — — 
SN74HCT374DWR — |296-1209-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. $0 45 34 sas: О Quad аа Ов сав. Wd . о 
SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 400.00/2,000 -14802-1- B қ й і ў i 
! | SN74LS33DR 296-14892-1-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Output.....14-SOIC 102 85 68 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 66 50 .38 Т EN Y 
| ! SN74LS33DR 296-14892-2-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpui 1137.50/2,500 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable . 56 42 32 с ЕЕЕ * 
| ! SN74LS38N 296-1664-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 56 42 3 
SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl .62 AT 35 - 
* Б. i і n SN74LS47N 296-3712-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver. 126 1.05 .84 
SN74HCT540DW 296-8418-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 56 42 .32 i 
7 г т SN74LS47NSR 296-13223-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver. 120 100  .80 
SN74HCT540DWR 296-14869-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivei 56 42 32 i 
# ou Ж i n SN74LS47NSR 296-13223-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver. 1118.00/2,000 
SN74HCT540DWR 296-14869-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 372.00/2,000 SN74LS74ADR 206-14899-1-ND | Dual D-Type Flin-Flo аў ў ау 
SN74HCT540N 296-8419-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 32 SNVAIS7AADR ЕСО D Е ТА ра ЭЕ да) 
SN74HCT541DW 296-1618-5-ND | Octal Buffer/Line Driver . 56 42 32 Ша De ype Кре "Ше 
SN74HCT541DWR 296-14870-1-ND | 0ctal Buffer/Line Driver. 56 42 32 А ВО Dual D туре Fipo | 33 42 ae 
SN74HCT541DWR 296-14870-2-ND | Octal Buffer/Line Driver . 372.00/2,000 -14900-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparato i ' : 
SN74HCTS41N DCUM reri MI Octal Buffer/Line Driver | ru RENE SN74LS86ADR 296-14901-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 53 42 32 
SN74HCT573DBR 296-8420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 60 45 34 SN74LS86ADR 296-14901-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 355.00/2,500 
SN74HCT573DBR 296-8420-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 400.00/2,000 SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 53 42 32 
SN74HCT573DW 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .60 45 34 SN74LS92D 296-3747-5-ND | Divide-by-Twelve Counter 1.38 1140  .83 
SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 80 45 34 SN74LS92NSR 296-13225-1-ND | Divide-by-Twelve Counter. 133 1.06  .80 
SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 400.00/2,000 SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counter. 1430.00/2,000 
SN74HCT573N 296-1621-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 66 50 38 SN74LS93N 296-3750-5-ND | 4-Bit Binary Counter. 138 110  .83 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 45 34 SN74LS122N 296-3639-5-ND_| Retriggerable Monos 60 458d 
SN74HCT574DWR 296-14871-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 60 45 54 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LS122NSR 296-13221-1-ND |Retriggerable Monostable Multivibrator ... 56 42 32 SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND | Hex Inverter ........... .M-QFN 140.00/1,000 
SN74LS122NSR 296-13221-2-ND |Retriggerable Monostable Multivibrator 400.00/2,000 SN74LVOSADGVR 296-14313-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-ТҮБОР — 60 45 34 
51474151230 296-1635-5-ND |Пиа! Monostable Multivibrator .. 60 45 34 SN74LVOSADGVR 296-14313-2-ND | Hex Inverter with OD Output A4-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS123DR 296-14881-1-ND |Dual Monostable Multivibrator .. 56 42 32 SN74LV05ADR 296-3758-1-ND |Hex Inverter with OD Output. 14-506 60 45 34 
SN74LS123DR 296-14881-2-ND | иа! Monostable Multivibrator .. 487.50/2,500 SN74LV05ADR 296-3758-2-ND |Hex Inverter with OD Output. 14-5016 487.50/2,500 
SN74LS123N 296-1636-5-ND Dual Monostable Multivibrato 60 45 34 SN74LVOSAPWR 296-3759-1-ND |Hex Inverter with OD Output 14-75500 60 45 34 
SN74LS125AD 296-1637-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer.. 60 45 34 SN74LVO5APWR 296-3759-2-ND |Hex Inverter with OD Output .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS125AN 296-1638-5-ND |Tri-State Quad Bus Buffei 60 45 3 SN74LVOGADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Ou 4-SSOP 460 45 34 
SN74LS126ADR 296-14882-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer.. 56 42 32 SN74LVOGADBR 296-3760-2-ND | Нех Inverter Buffer/Driver w/OD Ош 4-550Р 400.00/2,000 
SN74LS126ADR 296-14882-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer. 487.50/2,500 SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Out......14-TVSOP (60 45 54 
ЕЕЕ Ep ee ne Bea neni 56 pus E SN74LVOGADGVR 296-3761-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Out ......14-TVSOP 400.00/2,000 
Š rt aho P з SN74LVO6ADR 296-3762-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Ош 14-SOIC .60 45 34 
517415138 296-1639-5-ND 3-8 Line Decoder/Demux @ 45 4 SN74LVOGADR 296-3762-2-ND | Нех Inverter Buffer/Driver w/OD Ou 14-S0IC 487.50/2,500 
SN74LS139AN 23671640 SNDE Dual 2-4 Line Decoder 60 45 3 SN74LVOGAPWR 296-3763-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Out....14-TSSOP 60 — 45 34 
ESTER 26191510 BoD To раста Deco: 58 58 30 SN74LVOGAPWR 296-3763-2-ND [Нех Inverter Buffer/Driver w/OD Out.......14-TSSOP 400.00/2,000 
- -5- -3 Line Priority Encoder... Д ў 1 x LE. n n 
SN74LS151N 296-1644-5-ND |8-1 Data Selector/Multiplexer 60 45 34 Я ео ра а мана on w 7 Ж ^ 
51741515708 296-14884-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux . 56 42 3 В м ` к | 5 
SN74LVO7ADR 296-3764-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD Out. 487.50/2,500 
51741515708 296-14884-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux . 487.50/2,500 TA erwi 
SN74LV07ADBR 296-3765-1-ND |Hex Buffer/Driver with OD Out. .60 45 34 
SN74LS197N ИОВА Quad 2-1 Data Selector/Mux. GO 20 ар SN74LVO7ADBR 296-3765-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD Out. 400.00/2,000 
SN74LS157NSR 296-3659-2-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mux.. 400.00/2,000 ага. : 
SUITS IO TAN amos MT à SN74LVO7ADGVR 296-3766-1-ND | Нех Buffer/Driver with OD Out. 14-150: 60 45 34 
- -5- -Bit Synchronous Binary Counter .60 45 .34 i i 
SN74LST61ANSR делла MESS f SN74LVO7ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out. A4-TVSOP 400.00/2,000 
ynchronous Binary Counter 400.00/2,00! | i 
жеді А SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out. 14-TSSOP — 60 45 34 
SN74LS164N 296-1647-5-ND |8-Bit Shift Register..... 60 45 34 varw, 
ВЫ АСЕ SN74LVO7APWR 296-3767-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out. A4-TSS0P 400.00/2,000 
SN74LS165AN 296-14885-5-ND |Parallel Load 8-Bit Shift Registe 55 4 33 SNTALVOBAD I Me eda I UE AND Gate soc шо 
SN74LS175N 296-1648-5-ND |Quad D-Type Flip-Flop.... 52 39 30 р : : ў 
SN74LS191N 296-14886-5-ND |Sync. Up/Down Counter with SN74LVO8ADBR 296-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-880P 46 37 26 
Down/Up Mode Control з Gy в SN74LVOBADBR 296-3768-2-ND |Quad 2-Input AND Gate 4-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS193N 296-1649-5-ND |4-Bit Up/Down Counter % 69 5 SN74LVOBADGVR 296-3769-1-ND | Quad 2-Input AND Gate A&TVSOP — 46 37 26 
SN74LS240DW 296-1650-5-ND {Octal Buffer/Line Driver, 68 51 3 SN74LVOBADGVR 296-3769-2-ND |Quad 2-Input AND Gate A4-TVSOP 252.00/2,000 
SN74LS240N 296-4651-5-ND [Оста Buffer/Line Drive IU BI 8B SN74LVOBAPWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP — 46 37 26 
SN74LS241N 296-14887-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 68 51 39 SN74LVOBAPWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-Т550Р 270.00/2,000 
SN74LS244DW 296-1213-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 68 51 39 SN74LVOBARGYR 296-13930-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 50 40 30 
SN74LS244DWR 296-1213-1-ND  |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 64 48 36 SN74LVOBARGYR 296-13930-2-ND Quad 2-Input AND Gate 140.00/1,000 
SN74LS244DWR 296-1213-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 452.00/2,000 SN74LV10AD 296-3771-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 46 37 26 
SN74LS244N 296-1653-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 68 51 39 SN74LV10ADR 296-3771-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 46 47 26 
SN74LS245DW 296-1214-5-ND |Octal Bus Transceiver.... 68 51 39 SN74LVI0ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 297.50/2,500 
SN74LS245DWR 296-1214-1-ND |Octal Bus Transceiver. 64 48 36 SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 46 37 26 
SN74LS245DWR 296-1214-2-ND  |Octal Bus Transceiver. 452.00/2,00 SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN74LS245N 296-1655-5-ND |Octal Bus Transceiver 68 51 39 SN74LV10ADGVR 296-3773-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate A&TVSOP — 46 37 26 
SN74LS247D 296-3678-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver 120 100 40 SN74LV10ADGVR 296-3773-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate -14-TVSOP 252.00/2,000 
SN74LS247N 296-3679-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver 120 100 40 SN74LVIOAPWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-550: 46 37 26 
SN74LS251N 296-14888-5-ND |Tri-State 8-1 Data Selector/Mux 72 5 41 SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LS257BN 296-1656-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe: 42 54 41 SN74LV11ADBR 296-9825-1-ND |Triple 3-Input AND Gat 60 45 34 
SN74LS259BN 296-14889-5-ND |8-Bit Addressable Latch 94 63 48 SN74LV1 1ADBR 296-9825-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 400.00/2,000 
SN74LS266N 296-3681-5-ND |Quad 2-Input Exclusive-NOR Gate with SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND | Triple 3-Input AND Gate .. 14-ТҮБОР 60 45 34 
OC Output... 84 63 48 SN74LVITADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gate .. A4-TVSOP 400.00/2,000 
ФАО ДЕ e бе Type Flip op © 8) й SN74LV11ADR 296-9827-1-ND_ | Triple 3-Input AND Gat 14-306 60 45 34 
-13222-1-ND | Quad S-R Late А | ў SN74LV11ADR 296-9827-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS279ANSR 296-13222-2-ND |Quad S-R Latci 558.00/2,000 SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-TSSOP 460 45 34 
SN74LS368AN 296-3702-5-ND |6-Bit Buffer/Line Drive 80 460 45 SN74LV11APWR 296-9828-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate .. 14-TSSOP 400.00/2,000 
раса ара a ka p p © ВТ 58 SN74LV14AD 296-1678-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 46 37 26 
-14893-1- i : ! : К SN74LV14ADR 296-1678-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invert ОЛ 106 
SN74LS373DWR 296-14893-2-ND | Octal D-Type Latch. 446.00/2,000 SN74LV14ADR 296-1678-2-ND Hex Schmitt-Trigeer Invert 297.50/2,500 
SN74LS373N 296-1660-5-ND |Octal D-Type Latch. 67 51 38 SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 3726 
SN74LS374DW 296-1661-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 6 51 98 SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Invertei 252.00/2,000 
SAL ua sss ІШЕ ИО EOD 64 аа с SN74LV14ADGVR 296-3784-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 43 34 26 
y а са туре: теор о SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TVSOP 238.00/2,000 
SN7ALSSTAN 2301607 СЫ Octal D-Type Flip-Flop GU = SN74LVI4APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-TSSOP — 46 37 26 
SN74LS377N 296-1663-5-ND |Octal D-Type Flip-Flop 96 80 64 и : а | а 
"Уре SN74LV14APWR 296-3785-2-М0 | Hex Schmitt-Trigger Invertei A4-TSSOP 270.00/2,000 
SN74L5393N 296-1665:5: NDA Dual 4-Bit Binary Counter. E ча ош SN74LV14ARGYR _ |296-13935-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-OFN 50 40 30 
SN74LS399N 296-14895-5-ND |Quad 2-Input Mux with Storage 141 118  .94 ET 
Y xY р vá SN74LV14ARGYR 296-13935-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 140.00/1,000 
SN74LS423N 296-3707-5-ND |Dual Retrig. Mono Multivibrator. ПЕР 1Л6 Др 
А кыы ы SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate.. 60 45 34 
SN74LS541N 296-1666-5-ND  Tri-State Octal Buffer/Line Drive .88 66 .50 
SN74LS595DR 296-14896-1-ND | 8-Bit Shift Register wi SN74LV20ADR 296-3794-1-ND | Dual 4-Input NAND Gat 60 45 34 
gister with Output Latch 5.54 444 3.74 
а SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gat 487.50/2,500 
SN74LS595DR 296-14896-2-ND |8-Bit Shift Register with Output Latch 8960.00/2,500 SN74LV20ADBR 296-9838-1-Мр Dual 4-Input NAND Gate a) 5 
SN74LS595N 296-15070-5-ND |8-Bit Shift Register with Output Latch 16-Dip 5.78 463 3.91 - š à 
SN74LS640N 296-14897-5-ND | Octal Bus Transceiver .... 20-Dip 129 1.08 86 SNIALVADADBR ТАНАШ Dual 4-Input NAND Gate.. Konoe oa 
SN74LS645-INSR — |296-13224-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-SOP 198 158 1.19 SN7ALV20ADGVR КӘ IS ND Dual 4-Input NAND Gat : QU а е 
SN74LS645-INSR — |296-13224-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 2158.00/2,000 A a О 00а ин ҚАНТ ҚЫ ан e i л 
SN74LS682N 296-14898-5-ND |8-Bit Magnitude/Identity Comparator 138 110 43 TOT i DH : | ` 
SN/4LS688N 296-1667-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator 147 423 08 SN74LV20APWR 296-3796-2-ND |Dual 4-Input NAND Gate.. 14-TSSOP 400.00/2,000 
LV Famil SN74LV21ADR 296-9839-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 80 45 34 
атпу SN74LV21ADR 296-9839-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 487.50/2,500 
SN74LV00AD 296-1670-5-ND |Quad 2-Input Positive NAND Gate . 49 40 27 SN74LV21ADBR 296-3798-1-ND | Dual 4-Input AND Gate .60 45 34 
шын аша М VIE аў 
-1670-2- 3 : 50/2, SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND_| Dual 4-Input AND Gat 60 45 34 
SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND |Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 37 26 ua A npu ate 
SN ЛАНЫҢ жолмен B tt SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND | Dual 4-Input AND Gate A4-TVSOP 400.00/2,000 
x -2- uad 2-Input Positive NAND Gate . 252.00/2,000 
a SN74LV21APWR 296-3800-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-TSSOP — 60 45 34 
SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND Quad 2-Input Positive МАМО Gate. 46 37 26 E 5 Ё 
Ш SN74LV21APWR 296-3800-2-ND | Dual 4-Input AND Gate A4-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND |Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 Eh а 
it SN74LV27ADR 296-3813-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate... 60 45 34 
SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate . 46 37 26 SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 487 50/2.500 
SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate . 252.00/2,000 > EE 
EE ў i SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat 80 45 34 
SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND  |Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 37 26 | 
Su = SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate... 400.00/2,000 
74LVOOAPWR 296-3753-2-ND |Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SNT4LV27ADGVR Bee BEIM Triple 3-Inout NOR Gat 14-ТУ$ОР ШЕМЕН! 
SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND |Quad 2-Input Positive NAND Gate 50 40 30 Reir при os ў Ў най 
ОРС i ^ SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate A4-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate 140.00/1,000 EN7ALVOTARWR s i EATON тше элит NOR Gat ME СЕ 
SN74LV02AD 296-1671-5-ND |Quad 2-Input NOR Gate. 50 45 4 пре: при а | š d 3 
SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 4 34 SN74LV27APWR 296-3816-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate... .14-Т550Р 400.00/2,000 
SN74LVO2ADBR 296-3754-2-ND |Quad 2-Input NOR Gat 400.00/2,000 SN74LV32AD 296-1686-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 4 37 26 
Бая Š SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 46 37 26 
SN74LV02ADGVR 296-16706-1-ND |Quad 2-Input NOR Gat 60 45 34 ІШ 
SN74LVO2ADGVR — |296-16706-2-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 400.00/2,000 SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 252.00/2,000 
SN74LVO2APWR 296-14902-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate.. mu yb en SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 46 37 26 
SN74LVO2APWR 296-14902-2-ND |Quad 2-Input NOR Gat 400.00/2,000 SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate A4-TVSOP 252.00/2,000 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. my En 30 SN74LV32ANSR 296-13232-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 4 37 26 
SN74L VO2ARGYR 296-13928-2-ND |Quad 2-Input NOR Gate . 140.00/1,000 SN74LV32ANSR 296-13232-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 4-S0P 252.00/2,000 
SN74LV04AD 296-1672-5-ND 4 40 2 SN74LV32APWR 296-3819-1-ND |Quad 2-Input Positive OR Gate. .14-Т550Р 46 Т 28 
SN74LVO4ADBR 296-3755-1-ND 46 37 26 SN74LV32APWR 296-3819-2-ND |Quad 2-Input Positive OR Gate. .14-Т550Р 270.00/2,000 
SN74LVO4ADBR 296-3755-2-ND 252.00/2,000 SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 50 40 30 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-1-ND 46 37 26 SN74LV32ARGYR 296-13941-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 140.00/1,000 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-2-ND 252.00/2,000 SN74LV74AD 296-1692-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop.. 50 40 30 
SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND в sod SN74LV74ADBR 296-3844-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop... 40 32 24 
SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND 252.00/2,000 SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 224.00/2,000 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-1-ND |Hex Inverter 50 40 30 (Continued) 
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ІІ: Digi-Key Price Each TE Digi-Key Price Ғасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV74ADGVR 296-9842-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 40 32 24 SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-ВИ Parallel Load Shift Register. 666.00/2,000 
SN74LV74ADGVR 296-9842-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 224.00/2,000 SN74LVIGGADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register Л6-ТҮЅ0Р 175 63 50 
SN74LV74APWR 296-3846-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 40 32 24 SN74LV16GADGVR | 296-9835-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LV74APWR 296-3846-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 224.00/2,000 SN74LV166ADR 296-9836-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-306 — 75 63 50 
SN74LV74ARGYR 296-13953-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 50 40 30 SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-ВИ Parallel Load Shift Register 16-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV74ARGYR 296-13953-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop .... 140.00/1,000 SN7ALVIGGAPWR | 296-9837-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-7550р 75 63 50 
SN74LV86AD 296-1693-5-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 40 32 24 SN74LVIGGAPWR | 296-9837-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register. .16-TSS0P 666.00/2,000 
SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 40 32 24 SN74LV174AD 296-3791-5-М0 | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 16-306 (64 48 36 
SN74LV86ADBR 296-14320-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 224.00/2,000 SN74LV174ADR 296-14903-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 16-306 (64 — 48 36 
SN74L V86ADGVR 296-14321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 4 uo Ж SN74LV174ADR 296-14903-2-ND | Нех D-Type Flip-Flop with Clear . 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74LV86ADGVR 296-14321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 224.00/2,000 SN74LVI74APWR “| 296-3792-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . 16-550: 64 48 36 
SN74LV86APWR 296-14322-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 40 32 24 SN74LV174APWR — |296-3792-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear . .16-TSS0P 426.00/2,000 
SN74LV86APWR 296-14322-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 224.00/2,000 SN74LV175AD 296-1682-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-306 .88 66 50 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-1-ND| Dual Retrig. Monostable Multivibrato 48 36 27 SN74LV175ANSR 296-13229-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 6-50Р 88 66 50 
SN74LVI23ADGVR ` |296-12991-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator... 320.00/2,000 SN74LV175ANSR 296-13229-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 6-50Р 586.00/2,000 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator.. 48 36 27 SN74LVI75APWR — |296-3793-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-TSSOP 88 66 50 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 390.00/2,500 SN74LV175APWR | 296-3793-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear .16-TSS0P 586.00/2,000 
SN74LV123APWR 296-3774-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibratoi Ў ay SN74LV221AD 296-3801-5-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-506 120 100 40 
SN74LV123APWR ^ |296-3774-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 320.00/2,000 SN74LV221ADR 296-3801-1-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-500 120 1.00 80 
SN74LV123ARGYR | 296-13931-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator.. E 28 4p SN74LV221ADR 296-3801-2-ND | Dual Monostable Multivibrator 16-SOIC 1300.00/2,500 
SN74LVT23ARGYR | 296-13931-2-ND| Dual Retrig. Monostable Multivibrator 186.00/1,000 SN74LV221ANSR 296-12473-1-ND | Dual Monostable Multivibrator 6-50Р 120 100 80 
SN74LV125AD 296-1674-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 50 40 30 SN74LV221ANSR 296-12473-2-ND | Dual Monostable Multivibrator 1064.00/2,000 
SN74LV125ADBR 296-14314-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 50 40 30 SN74LV240ADBR 296-3802-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 48 36 27 
SN74LV125ADBR 296-14314-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 280.00/2,000 SN74LV240ADBR 296-3802-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV125ADGVR 296-3775-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 50 40 30 SN74LV240ADGVR 296-3803-1-№0_| Tri-State Octal Buffer/Driver 48 36 27 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 280.00/2,000 SN74LV240ADGVR | 296-3803-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 50 40 30 SN74LV240ADW 296-1683-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 4 36 27 
SN74LV125APWR 296-3776-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 280.00/2,000 SN74LV240APWR 296-12348-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 48 36 27 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 56 40 32 SN74LV240APWR | 296-12348-2-ND| Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74LV125ARGYR | 296-13932-2-М0 | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 186.00/1,000 аа ст m Octa E 48 qum me 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 50 40 30 -3804-2- Ti-State Octal Buffer/Driver 00/2, 
НЕЕ с Tri-State Quad Bus Butter Gate, 30 40 D SN74LV244ADGVR | 296-3805-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ‘20-TVSOP — 48 36 27 
SN74LV126ADBR 206-15718-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 280:00/2,000 SN74LV244ADGVR  |296-3805-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TVSOP 320.00/2,000 
SN74LVI2GADGVR | 296-14191-1-ND| Tri-State Quad Bus Buffer Gate а м я SN74LV244ADW 296-1684-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 48 36 27 
SN74LVI26ADGVR _ |296-14191-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . ^ 280.00/2,000 Н саш рыц ШЕЕ = mE oso 48 cuum me 
z ЕСЕ і- е xa ri-etate Octal Buffer/Driver. £ Д А 
i a» La 7. - -1- ri-State Octal Buffer/Driver .20- 7 5 d 
8 КЕЛЕ ЕЕЕ м 
SN74LVI26APWR  |296-12992-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate PORNO a SN74LV244APWR — |296-3806-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Т550Р 468.00/2,000 
SN74LVI26APWR  |296-12992-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate ` ^^ зво 00/2 000 SN74LV244ARGYR | 296-13938-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-0FN 70 53 40 
й S SN74LV244ARGYR _ |296-13938-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-QFN 234.00/1,000 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND баі... 50 40 30 ' 
Н АНЫН WAND Gate A 9 3 SN74LV245ADBR — | 296-3807-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SS0P 48 36 27 
SN74LVI32ADR 296-1675-2-ND | Quad NAND Gate 7" 937:50/2,500 SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-550Р 320.00/2,000 
SNT4LVI32ADBR 296-3777-1-ND | Quad NAND Gate ӨЙ Qn O Qm SN74LV245ADGVR | 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 20-TVSOP 48 36 27 
SNTALVI32ADBR Copie LOMA MI. Quad NAND Gate A 980.00/2,060 SN74LV245ADGVR  296-3808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-ТУ50Р 320.00/2,000 
NUS SN74LV245ADW 296-1685-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-5016 48 36 27 
SN74LVI32ADGVR _ |296-3778-1-ND | Quad NAND Gat 50 40 530 
SS SS eS 3800077 898 SN74LV245AGONR — | 296-12091-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 7 5 40 
SN74LV132APWR | 296-3779-1-ND | Quad NAND Gate 50 40 30 SNPALVAASAGONR | O O it State Octal Bus Transcelva pg 281001000, 
й " з Е “Зя ri-otate Octal Bus Ттапзсеме! E Я ы 
EE с apos s Gd A 000 SN74LV245ANSR — |296-13231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 320.00/2,000 
i ў i B SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive Қ 48 Зб с 27 
M TORUM 58 ненай атава = = € SN74LV245APWR | 296-3809-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Т550Р 320.00/2,000 
ў s SN74LV245ARGYR | 296-13939-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive O-OFN 72 54 41 
ӨМГ [түен о, SN74LV245ARGYR “ 296-13939-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 0-OFN 239.00/1,000 
$ИЛАГУЛЗВАВБҮВ [O ИИ 3-8 Decode Domultinlexer P SN74LV245ATDBR | 296-17767-1- | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW!.......20-SSOP 64 48 .36 
ЕЙ DOES AND 3-8 Decoder рат нана “Ў eau ocd SN74LV245ATDBR — |296-17767-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver МЕМ/!.......20-550Р 426.00/2,000 
SN7ALVI39AD RESI TZ SIND. Dual 2-4 Decod Des ipi Ep an SD SN74LV245ATDGVR | 296-17768-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW: 64 48 56 
SN74LVI39ADBR НВ Di 24 DEED MD iblexer c m W SN74LV245ATDGVR | 296-17768-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW: 426.00/2,000 
7 ТОНЫ ual 2-4 Decoder/Demultiplexer mU oi 5 SN74LV245ATDWR “| 296-17769-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! .........20-S0IC (64 48 36 
SN74LV139ADBR 296-3781-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 280.00/2,000 SN74LV245ATDWR | 296-17769-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW? ........20-S0lC 426.00/2,000 
SN74LV139APWR — |296-3782-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 50 40 30 | н /2, 
СИСЕЕЕ Ы s. NETUS NE. el ee cee rm Е 
SN74LVT39ARGYR | 296-13934-1-ND| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 56 4 32 НЕН | " yc 
М SN74LV245ATPWR 296-17771-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! ......20-TSS0P 64 48 36 
SN7ALVISSARGYR — |296:139342-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 186.00/1,000 SN74LV245ATPWR | 296-17771-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW!...20-TSSOP 426.00/2,000 
SAIS ADBR 29679830100 КҮҮ zi T раа olent Mi 88 авы» 020 SN74LV245ATRGYR | 296-17772-1-ND| Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW? O-OFN 72 54 41 
-9830-2- -1 Li 00/2, SN74LV245ATRGYR | 296-17772-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW: 0-QFN 239.00/1,000 
SN7ALVISTADGVR АЛЫН Quad 2-1 Line Data Selector/Mu TOS ш Ў SN74LV273ADBR — | 296-12349-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-880P 96 2 54 
SN'ALVISTADGVR ҚАНЕ Quad 2-1 Line Data Selector/Mu 58810021000 SN74LV273ADBR | 296-12349-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SS0P 638.00/2,000 
SNAVS Aa р ЕЙ Quad 2-1 Line Data Selector/Mux Ea G Ў SN74LV273ADGVR | 296-3810-1-М0 | Octal D-Type Flip-Flop with Clear.....20-IVSOP — .96 — 72 — 54 
Мал Quod 2-1 Line Data SelectorMu Кыз, SN74LV273ADGVR | 296-3810-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear ........20-TVSOP. 638.00/2,000 
-9833-1- : . К SN74LV273ADW 296-3811-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with CI 96 72 5 
SN74LV157APWR  |296-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 586.00/2,000 аа EE me DP DU D-Typs Hip-Rop wit = = s 
SN74LV161ADBR 296-12342-1-МО] 4-Bit Sync. Binary Counter 88 66 50 SN74LV273ADWR | 296-14904-2-МО | Octal D-Type Flip-Flop with Clear ^ — 692.00/2,000 
SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND 4-Bit Sync. Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV273APWR | 296-3812-1-\0 | Octal D-Type Flip-Flop with Clear | 96 72 54 
SN74LVIG1ADGVR | 296-12343-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 88 66 50 SN74LV273APWR 296-3812-2-ND | 0ctal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LVI61ADGVR | 296-12343-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV273ARGYR ` |296-13940-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear O-QFN — .87 73 58 
SNIALVIGTADR Шарана ШЕЕ] 4-Bit Sync. Binary Counter ДЫ шш щш SN74LV273ARGYR | 296-13940-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 0-OFN 386.00/7,000 
SN74LV161ADR 296-13227-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 715.00/2,500 SN74LV367ADGVR | 296-13491-1-М0 | Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 16-TVSOP 1.05  .88 70 
SN74LV161APWR 296-12344-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 88 66 50 SN74LV367ADGVR | 296-13491-2-М0 | Tri-State Нех Buffer/Line Driver . .16-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LV161APWR 296-12344-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV367APWR 296-12350-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver . 16-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND 4-Bit Sync. Binary Counter 88 — 66 50 SN74LV367APWR | 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver . .16-TSS0P 932.00/2,000 
SN7ALVIGSADBR ЕВЕ АШ 4-Bit Sync. Binary Counter 25600A ОШ SN74LV373ADBR — | 296-14317-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ....20-550Р 48 36 27 
SN74LV163ADGVR 296-12346-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 88 66 .50 SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SSOP 320.00/2,000 
SN74LV163ADGVR | 296-12346-2-ND 4-Bit Sync. Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV373ADWR | 296-16657-1-ND| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SOIC .48 36 27 
SN74LV163ADR 296-11666-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 88 6 250 SN74LV373ADWR | 296-16657-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ......20-S0IC 320.00/2,000 
SN74LV163ADR 296-11666-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 715.00/2,500 SN74LV373ADW 296-1687-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ......20-S0IC — .48 36 27 
SN74LV163APWR 296-12347-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 88 6 550 SN74LV373AGQNR || 296-12092-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Сак 70 53 40 
SN74LV163APWR 296-12347-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV373AGQNR 296-12092-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 234.00/1,000 
SN74LV163ARGYR 296-13936-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 78 65 52 SN74LV373APWR 296-14318-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 48 36 27 
SN74LVIGSARGYR | 296-13936-2-М0 | 4-Bit Sync. Binary Counter. 346.00/1,000 SN74LV373APWR | 296-14318-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LV164AD 296-1680-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe: 80 60 45 SN74LV373ARGYR | 296-13942-1-МО | Tri-St. Octal D-Type Transparent Late! 0-4М — 70 53 40 
SN74LV164ADBR 296-3787-1-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe: 80 40 45 SN74LV373ARGYR | 296-13942-2-МП | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latci 0-OFN 234.00/1,000 
SN74LV164ADBR 296-3787-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 532.00/2,000 SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 36 27 
SN74LV164ANSR 296-13228-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe .80 60 45 SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 320.00/2,000 
SN74LV164ANSR 296-13228-2-ND | 8-ВИ Parallel-Out Serial Shift Registe 532.00/2,000 SN74LV374ADW 296-1688-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-506 48 36 27 
SN74LV164APWR | 296-3788-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registe 80 60 45 SN74LV374AGQNR | 296-12093-1-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 0-BGA — 70 53 40 
SN74LV164APWR 296-3788-2-М | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registei 532.00/2,000 SN74LV374AGQNR 296-12093-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 0-ВСА 234.00/1.000 
SN74LV165AD 296-1681-5-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe 80 60 45 SN74LV374APWR — | 296-3820-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . .20-TSSOP 48 36 27 
SN74LV165ADGVR ^ | 296-14316-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe: 80 60 45 SN74LV374APWR — |296-3820-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-Т550Р 320.00/2,000 
SN74LV165ADGVR ^ |296-14316-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe: 532.00/2,000 SN74LV374ARGYR  |296-13943-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-0FN 70 53 40 
SN74LV165ADR 296-1681-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registei 80 60 45 SN74LV374ARGYR _ |296-13943-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 0-QFN 234.00/1,000 
SN74LV165ADR 296-1681-2-ND |8-Bit Parallel Load Shift Registe 650.00/2,500 SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-550Р 175 63 50 
SN74LVIGDAPWR ^ |296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registei 90 60 45 SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-550Р 666.00/2,000 
SN74LV165APWR — |296-3790-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe: 532.00/2,000 SN74LV393ADGVR | 296-13233-1-ND| Dual 4-Bit Binary Counter 14-TVSOP — 75 63 50 
SN74LV165ARGYR ^ |296-13937-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe: 78 65 ` 52 SN74LV393ADGVR | 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter A4-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LV165ARGYR | 296-13937-2-ND| 8-Bit Parallel Load Shift Registe: 346.00/1,000 SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-306 75 63 50 
SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Registe 75 $63 50 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV393ADR 296-11664-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter.. 812.50/2,500 SN74LVC1GO0DCKR | 296-9846-2-ND | 2-Input МАМО Gate.......... я 282.00/3,000 
SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 75 462 50 SN74LVC1GOOYEAR | 296-14022-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 53 42 32 
SN74LV393ANSR 296-14192-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 666.00/2,000 SN74LVCTGOOYEAR | 296-14022-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LV393APWR 296-11643-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 75 42 50 SN74LVC1G00YZAR | 296-14023-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA | 53 42 32 
SN74LV393APWR 296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counte 666.00/2,000 SN74LVC1GOOYZAR | 296-14023-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LVS40ADGVR | 296-14319-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 96 72 з SN74LVC1GOOYZPR | 296-14353-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 53 42 32 
SN74LV540ADGVR | 296-14319-2-М | Tri-State Octal Buffer/Drivei 638.00/2,000 SN74LVC1GOOYZPR | 296-14353-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LV540ADWR 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive бй WE. E SN74LVC1G02YEAR | 296-14024-1-МП | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA | 53 42 32 
SN74LV540ADWR 296-3837-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 638.00/2,000 SN74LVC1G02YEAR | 296-14024-2-МП | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LV541ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. бй ш ыш SN74LVC1GO2YZAR | 296-13249-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate -DSBGA | 53 42 32 
SN74LV541ADBR 296-3838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 638.00/2,000 SN74LVC1GO2YZAR | 296-13249-2-№0 | Single 2-Input Positive NOR Gate 426.00/3,000 
SN74LV541ADW 296-1689-5-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOIC 96 2 4 SN74LVC1G04YEAR 296-13250-1-ND | Single Inverter Gate . 53 4 32 
шын cogo м «бш 
-13700-2- А й -00/2, SN74LVC1GO4YEPR — |296-14354-1-ND | Single Inverter Gate . 52000 Ей 
SNZALVSATARGYR | 296-13949-1-ND Тебе Oca BufenDrie DON 47 ыз 58 | SuzaVCIGOaYEPR 296 -3542-ND Single Inverter Gate ` 426.00/3.000 
- -2- ri-otate Octal Buffer/Drivel а Я А E аа Я 
SN74LV573ADBR | 296-3839-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . ИЕ ҚЫЛЫ UTE 
SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . 20-SS0P 320.00/2,000 "44855 4 МП | Si ` VEA 
| SN74LVC1GO4YZPR | 296-14355-1-М0 | Single Inverter Gate . 53 4 32 
SN74LV573ADW 296-1690-5-ND |Tri-State Octal D-Type Latch . 0-506 48 36 27 -14355.5.ND | Si 
| SN74LVC1GO4YZPR | 296-14355-2-ND | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . 0-506 48 36 27 SN7ALVC1GOGDBVR | 296-8483-1-ND_| Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV573ADWR 296-1690-2-М | Tri-State Octal D-Type Latch . 0-501С 320.00/2,000 with OD Output 36 29 20 
SN74LV573AGQNR 296-12094-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch....20-BGA 70 53 40 = EH т 
SN74LV573AGQNR “ 296-12094-2-ND| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch....20-BGA 234.00/1,000 SN7ALVCTGOBDBVR | ЕШ Single Inverter Buffer/Driver SOLE сала 
SN74LV573APWR 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . 48 36 27 SN7ALVCIG06EDCKR ИИ Sinale | ач НТ МЫ 
SN74LV573APWR 296-3840-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch . 320.00/2,000 Іп е inverter Sumter Jn Ver wig САИ š š : 
т SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-2-МО | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output...SC70-5 357.00/3,000 
SN74LV573ARGYR  |296-13950-1-ND | Tri-State Octal D-Type Гак 70 53 40 _14992-1-Мр| Si i 
i SN74LVC1G06YEAR 296-14292-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV573ARGYR | 296-13950-2-М | Tri-State Octal D-Type Latcl 234.00/1,000 with OD Output. 5-DSBGA 53 42 32 
SN74LV574ADW 296-1691-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip- LO от : р mem : š > 
SN74LV574AGQNR 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Flip-Flo 770 53 40 SN74LVC1G06YEAR 296-14292-2-ND Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV574AGQNR  |296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Flip-Flo 234.00/1,000 EP ven m о Сири -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LV574APWR =“ | 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type FI 48 36 27 к ИН н Ор ы rm 
SN74LV574APWR 296-12285-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 | eu 5 : ; 
SN74LV574ARGYR | 296-13951-1-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ло 53 40 SN74LVCIGOGYZAR | 296-14356-2-М0 peser de d TEMA 
SN74LV574ARGYR | 296-13951-2-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 234.00/1,000 wil ирик... гө, 
SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Registe 96 72 54 FRU ERE erem single Butter Driver with 00 Ошро 46 ee TA 
SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Regist 638.00/2,000 {сог ingle Buffer Drivar wi Шри уз, 
SN74LVSQSAPWR — | 296-3843-1-ND | Tri-State 8-В Shift Register... АА SN7ALVCIGO7DCKR | 296-8486-1-М0 | Single Buffer/Driver with OD Outpu 36 29 20 
SN74LV595APWR 296-3843-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 638:00/2,000 SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-2-М0 | Single Buffer/Driver with OD Outpu 282.00/3,000 
SN74LVS95ARGYR i |296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 87 73 58 SN74LVC1GO7YEAR | 296-13251-1-М | Single Buffer/Driver with OD Outpu 53 42 42 
SN74LV595ARGYR | 296-13952-2-М0 | Tri-State 8-Bit Shift Registe 386.00/1,000 SN74LVC1GO7YEAR | 296-13251-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 426.00/3,000 
SN74LV4040ADBR 296-3821-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 120 100  .80 SN74LVC1GO7YZAR | 296-14026-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA 53 4 3 
SN74LV4040ADBR 296-3821-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 1064.00/2,000 SN74LVC1GO7YZAR | 296-14026-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Outpu 426.00/3,000 
SN74LV4040ADGVR | 296-3822-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 120 100  .80 SN74LVC1GOBDCKR —|296-11602-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 36 229 220 
SN74LV4040ADGVR | 296-3822-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 1064.00/2,000 SN74LVC1G08DCKR | 296-11602-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate. 282.00/3,000 
SN74LV4040APWR _ | 296-3824-1-М0 | 12-Bit Async. Binary Counter 120 100  .80 SN74LVC1GOBYEAR | 296-12474-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate о = 
SN74LV4040APWR | 296-3824-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 1064.00/2,000 SN74LVC1GO8YEAR | 296-12474-2-МП | Single 2-Input Positive AND Gate 426.00/3,000 
SN74LV4040ARGYR | 296-13944-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 144 120  .96 SN74LVC1GO8YEPR | 296-14357-1-М | Single 2-Input Positive AND Gate 59 42 32 
SN74LV4040ARGYR | 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 638.00/1,000 SN74LVC1GOBYEPR | 296-14357-2-МП | Single 2-Input Positive AND Gate 426.00/3,000 
SN74LV4051ADBR 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 75 63  .50 SN74LVC1G08YZAR 296-13252-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 53 4 32 
SN74LV4051ADBR | 296-3825-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1GOBYZAR | 296-13252-2-МП | Single 2-Input Positive AND Gate 426.00/3,000 
SN74LV4051ADGVR | 296-3826-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 75 63 50 SN74LVC1GOBYZPR | 296-14358-1-МП | Single 2-Input Positive AND Gate 53 42—32 
SN74LV4051ADGVR | 296-3826-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1GOBYZPR | 296-14358-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 426.00/3,000 
SN74LV4051ADR 296-3827-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 45 42 50 SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 39 32 022 
SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 812.50/2,500 SN74LVC1G11DBVR__ | 296-16810-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate 306.00/3,000 
SN74LV4051AN 296-3828-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux.. 75 43 50 SN74LVCIG14YEAR | 296-13037-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 53 42 32 
SN74LV4051ANSR ^ |296-17113-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux ШӘ ТЕГ SO SN74LVC1G14YEAR | 296-13037-2-М0 | Single Schmitt-Trigger Inverte 426.00/3,000 
SN74LV4051ANSR 296-17113-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1G14YEPR | 296-14362-1-ND | Single Schmitt-Trigger Іпуегіе! 5 40 32 
SN74LV4051APWR | 296-3829-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu dey CONSO SN74LVC1G14YEPR | 296-14362-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 426.00/3,000 
SN74LVAOS1APWR ^ |296-3829-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1G14YZAR | 296-13038-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte A А2 P 
SN7ALVAOSTARGYR 55935 1 ND] 8-Channel Analog Mux/Demux... ayy ШШ SN74LVCIGIAYZAR | 296-13038-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 426.00/3,000 
SN74LV4051ARGYR | 296-13945-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux.. 399.00/1,000 SN74LVC1G14YZPR | 296-14363-1-М0 | Single Schmitt-Trigger Inverte! 53 42 ep) 
SN74LV4052ADGVR | 296-12706-1-ND Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux . 75 63 50 SN74LVC1G14YZPR | 296-14363-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte 426.00/3,000 
SN74LV4052ADGVR | 296-12706-2-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux . 666.00/2,000 SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 30 2 20 
SN74LV4052ADR 296-16707-1-№ | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux . 75 63 50 SN74LVC1G17DBVR | 296-11933-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer. 282.00/3.000 
SN74LVA052ADR 2062107072 ND) Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux.- 812:50/2,500 SN74LVCIGT7DCKR | 296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 36 29 20 
SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux. 75 63 50 “41934-2-ND | Si ШТП 
SN74LVC1G17DCKR —|296-11934-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 282.00/3,000 
SN74LV4052APW 296-3831-5-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux. 75 63 50 _15566-1-Мр | Si ШТП 
SN74LVC1G17YEAR 296-15566-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 58 4 3 
SN74LV4052APWR | 296-3831-1-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux . ae Dx 50 45566-2-ND| Si "E 
SN74LVC1G17YEAR | 296-15566-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . 411.00/3,000 
SN74LV4052APWR | 296-3831-2-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux . 666.00/2,000 45567-1-ND | Si НТН 
SN74LVC1G17YZAR 296-15567-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer . з 43 (92 
SN74LV4052ARGYR  |296-13946-1-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demu 90 75 860 - ML 
SN74LVC1G17YZAR | 296-15567-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 411.00/3,000 
SN74LV4052ARGYR | 296-13946-2-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demu 399.00/1,000 SERI, Hi ONT M 
SN74LV4053ADR 296-16708-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 75 63 50 SN74LVC1G18DBVR | 296-15568-1-ND Tri State 1-of-2 Noninverting Demux. 42 35 24 
SN74LV4053ADR 296-16708-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 812:50/2,500 SN74LVC1G18DBVR EE ess tt Tri-State Tura Noninverting Demux . 333.00/3,000 
н SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux.. 42 3 24 
SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 75 63 50 : Нық 
SN74LV4053APW 296-3833-5-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 75 63 50 SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-2-М0 | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux.. 333.00/3,000 
ЕЕ рна = г E SN74LVC1G18YEAR | 296-15570-1-МО] Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux.. 48 36 27 
SN74LV4053APWR | 296-3833-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 75 63 50 i aie 
" T і Я SN74LVC1G18YEAR 296-15570-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu 468.00/3,000 
SN74LV4053APWR  |296-3833-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 650.00/2,000 | ШАН 
2 сы і $ SN74LVC1G18YZAR 296-15571-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demu. 48 36 ЮТ 
SN74LV4053ARGYR | 296-13947-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 90 75 60 КЕННЕН БАБЫ TriState 1.02 Noninvertin D пои 
SN74LV4053ARGYR  296-13947-2-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 399.00/1,000 е шаны Tri-State 1-01-2 Noninverting Demu ШЫ 
SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 35 63 50 НЯ IET ND 102 ELI e 50 SS x 
SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 812.50/2,500 -16982-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux .... 00/3, 
E EN Gud Bilateral Anon Switu а SN74LVCIG27DBVR | 296-17119-1-ND Single 3-Input Positive NOR Gate 39 32 22 
SN74LV4066AN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch T9 53 50 
SN74LV4066APW 296-3836-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75 63 5 SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate 306.00/3,000 
SN74LV4066APWR “| 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 75  .63 50 SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-1-ND Single 2-Input Positive OR Gate . 36 2 20 
SN74LVAOGGAPWR ^ |296-3836-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch 666.00/2,000 SN74LVC1G32DBVR_| 296-9847-2-ND_| Single 2-Input Positive OR Gate . 282.00/3,000 
SN74LV4066ARGYR | 296-13948-1-ND] Quad Bilateral Analog Switch. 90 75 40 SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate . 36 29 20 
SN74LV4066ARGYR | 296-13948-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 399.00/1,000 SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-2-М0 | Single 2-Input Positive OR Gate . 282.00/3,000 
SN74LV4320AGKFR | 296-17919-1-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating SN74LVC1G32YEAR | 296-13039-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 53 42 192 
CompactFlash™ Interface NEW!......114-LFBGA 3.94 315 245 SN74LVC1G32YEAR | 296-13039-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 425.25/3,000 
SN74LV4320AGKFR | 296-17919-2-10 | Low Power Dual Supply, Level Tra SN74LVC1G32YZAR | 296-14028-1-М | Single 2-Input Positive OR Gat 5314202 
CompactFlash" Interface NEW! 2231.00/1,000 SN74LVC1G32YZAR | 296-14028-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 426.00/3,000 
SN74LV8151NT 296-17840-ND |Tri-St. 10-Bit Universal Schmitt-Trigger SN74LVC1G32YZPR | 296-14365-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 53 42 32 
Buffer NEWS... 87 73 58 SN74LVC1G32YZPR | 296-14365-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 426.00/3,000 
SN74LV8153QPWRQ1 |296-17728-1-ND | Serial-to-Parallel Interface NE! 158 126 95 SN74LVC1G34DBVR | 296-17893-1-№0 | Single Buffer Gate NEW! 44 35 25 
SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-2-ND | Serial-to-Parallel Interface NEW! 1638.00/2.000 SN74LVC1G34DBVR  |296-17893-2-ND | Single Buffer Gate NEW! 282.00/3,000 
SN74LV161284DGGR | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface 3.04 243 1.89 SN74LVC1G34DCKR | 296-17230-1-МО | Single Buffer Gate .36 у 20 
SN74LV161284DGGR | 296-1215-2-ND | 19-Bit Bus Interface 3442.00/2,000 SN74LVC1G34DCKR | 296-17230-2-ND | Single Buffer Gate 282.00/3,000 
SN74LV161284DL 296-1679-5-М | 19-Ві Bus Interface 48-SSOP 304 243 1.89 SN74LVC1G57DBVR | 296-15574-1-ND | Config. Multiple-Function Gate 3932 22 
SN74LV161284DLR | 296-3786-1-ND | 19-Bit Bus Interface 48-SSOP 304 243 1.89 SN74LVC1G57DBVR | 296-15574-2-ND | Config. Multiple-Function Gate 306.00/3,000 
SN74LV161284DLR 296-3786-2-ND | 19-Bit Bus Interface .48-SS0P 1721.00/1,000 SN74LVC1G57DCKR  |296-15575-1-ND | Config. Multiple-Function Gate. 39 32 22 
LVC Family SN74LVC1G57DCKR | 296-15575-2-ND | Config. Multiple-Function Gate 306.00/3,000 
1P1G31570DCKRQ1 | 296-15610-1-ND] SPDT Analog Switc! 80 60 45 SN74LVC1G57YEAR | 296-14293-1-М | Config. Multiple-Function Gate 48 3 27 
1P1G31570DCKRQ1 | 296-15610-2-ND | SPDT Analog Switc 780.00/3,000 SN74LVC1G57YEAR | 296-14293-2-ND | Config. Multiple-Function Gate. 468.00/3,000 
SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-1-ND | 2-Input NAND Gate. 46 37 26 SN74LVC1G58DBVR | 296-15576-1-ND | Config. Multiple-Function Gate 39 32 22 
SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-2-ND | 2-Input NAND Gate. 357.00/3,000 SN74LVC1G58DBVR | 296-15576-2-М | Config. Multiple-Function Gate.................. 306.00/3,000 
SN74LVC1GOODCKR | 296-9846-1-ND | 2-Input NAND Gate. ЗЕ |29! 20 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1G58DCKR | 296-15577-1-ND| Config. Multiple-Function Gate.. Зб 9 94 SN74LVC1G332YEPR | 296-15875-2-ND | 3-Input Positive OR Gate 489.00/3,000 
SN74LVC1G58DCKR | 296-15577-2-ND | Config. Multiple-Function Gat 306.00/3,000 SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-1-ND | 3-Input Positive OR Gate -DSBGA .50 38 29 
SN74LVC1G58YEAR 296-14294-1-ND | Multiple-Function Gate... 48 б 27 SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-2-ND | 3-Input Positive OR Gate -DSBGA 489.00/3,000 
SN74LVC1G58YEAR | 296-14294-2-ND | Multiple-Function Gate... 468.00/3,000 SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch . -DSBGA .52 39 .30 
SN74LVCIGGGDBVR | 296-13253-1-ND | Single Bilateral Analog Switc 39 32 ` 22 SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch . 507.00/3,000 
SN74LVCTGGGDBVR | 296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 306.00/3,000 SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-1-ND | SPDT Analog Switch 53 42 3 
Beet a, de о dera Aa 00 Ow e Із; SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-2-ND | SPDT Analog Switch 426.00/3,000 
SN74LVC1G66DCKR | 296-13254-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 43 34 26 і 
о Sinale Bİ | SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-1-ND | SPDT Analog Switch 53 42 32 
SN74LVC1G66DCKR | 296-13254-2-ND| Single Bilateral Analog Switch 345.00/3,000 T 
222 cinate Bi Í SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-2-ND | SPDT Analog Switch 426.00/3,000 
SN74LVC1G66YEAR 296-13255-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 48 16 27 SN74LVC1G31 i 
P v Қам н 57YEPR | 296-17186-1-ND | SPDT Analog Switch 48 36 27 
SN74LVC1G66YEAR _ |296-13255-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 | 
EN : SN74LVC1G3157 YEPR | 296-17186-2-ND | SPDT Analog Switch 468.00/3,000 
SN74LVC1G66YZAR — |296-14029-1-ND | Single Bilateral Analog Switch .. He NON V TUN à 
ingie БЇ | SN74LVC1GU04DBVR | 296-8487-1-ND | Single Inverter Gate. 36 29 20 
SN74LVC1G66YZAR | 296-14029-2-ND| Single Bilateral Analog Switch .. 468.00/3,000 SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gate 282 00/3,000 
SN74LVC1G66YZPR — |296-15108-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 48 36 27 SN74LVCIGUOADCKR | 296-8488-1-ND | Single Inverter Gate 40 — 32 24 
SN74LVC1G66YZPR | 296-15108-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 SN74LVC1GUO4DCKR |296-8488-2-ND | Single Inverter Gate | ` 324.00/3,000 
SN74LVC1G79DBVR | 296-9849-1-ND Positive Edge-Trig. D-Type Fli Нор. .36 29 20 SN74LVCTGUO4YEAR | 296-13730-1-ND | Single Inverter Gate . 53 42 32 
SN74LVC1G79DBVR | 296-9849-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop . 282.00/3,000 SN74LVC1GUO4YEAR | 296-13730-2-ND | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LVC1G79DCKR | 296-9850-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. ом SN74LVC1GUO4YZAR |296-14033-1-ND | Single Inverter Gate . 53 42 32 
SN74LVC1G79DCKR |296-9850-2-М0 | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 306.00/3,000 SN74LVC1GUO4YZAR | 296-14033-2-М0 | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LVC1G79YEAR — |296-14030-1-ND | Single Positive Edge-Trig. SN74LVC1GUO4YZPR | 296-14370-1-ND | Single Inverter Gate . 53 42 32 
D-Type Flip-Flop .. 53 42 Ф SN74LVCTGUOAYZPR | 296-14370-2-ND | Single Inverter Gate 426.00/3,000 
SN74LVCIG79YEAR | 296-14030-2-ND | Single Positive Edge-Trig. SN74LVC1GXO4DBVR_| 296-17821-1-ND | Crystal Oscillator Driver МЕ! 88 66 50 
D-Type Flip-Flop .. 426.00/3,000 SN74LVC1GX04DBVR | 296-17821-2-ND | Crystal Oscillator Driver NEW!. 858.00/3,000 
SN74LVC1G79YZAR | 296-15578-1-ND | Single Positive Edge-Trig. SN74LVC1T45DBVR | 296-16843-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop 53 do 32 Bus Transceiver 52 39 .30 
SN74LVC1G79YZAR | 296-15578-2-М | Single Positive Edg SN74LVCTTASDBVR | 296-16843-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
D-Type Flip-Flop 411.00/3,000 Bus Transceiver 507.00/3,000 
SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-1-ND | Positive Edge-Trig. RE КЮ Ж SN74LVCIT45DCKR | 296-16844-1-ND 1 State Sinple D Dusk Supply soc соя 
SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. 306.00/3,000 DUS ransa ° i ў à 
SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-1-ND Positive Edge-Trig. 39 42 22 SN7ALVCTTASDCKR | 296-16844-2-ND Iro Single B EU 
SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-2-ND | Positive Edge-Trig. 306.00/3,000 : “a 
SN74LVC1G80YEAR | 296-15579-1-ND| Positive Edge-Trig. i de up SN74LVCIT45YEPR | 296-17207-1-ND NEM 2 ox 
SN74LVC1G80YEAR — |296-15579-2-ND | Positive Edge-Trig. 411.00/3,000 P PU Scavo i š ў ' 
SNZ4LVCIG8OYZAR | 296-14031-1-ND | Positive Edge-Trig. 53 40 32 SNTALVCTTASYEPR ЕШШ route Single Bit Dual Supply ая 7009000 
SN74LVC1G80YZAR | 296-14031-2-ND | Positive Edge-Trig. 426.00/3,000 SN7ALVCITASYZPR | 296-17018-1-ND| Tri-State Single-Bit Dual Supply bui 
SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate. 36 29 20 Bus Transtelver и з 
SN74LVCIG86DBVR | 296-9853-2-М0 | 2-Input Exclusive OR Gate. 282.00/3,000 SNALVCTHAEVZPR "| 286-170182-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN/4LVCIGBGDCKR | 296-9854-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 5 28 20 Bus Transceiv 447.00/3,000 
SN74LVC1G86DCKR | 296-9854-2-М | 2-Input Exclusive OR Gate. 282.00/3,000 SN74LVC2GO0DCTR | 296-13257-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate -SSOP | 48 36 2 
5М741//01086ҮЕА — |296-15580-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate. 53 42 32 SN74LVC2GOODCTR | 296-13257-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate -550Р 468.00/3,000 
SN74LVC1G86YEAR | 296-15580-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate. 411.00/3,000 SN74LVC2GOODCUR | 296-13258-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-VSSOP 45 36 27 
SN74LVCIGBGYZAR | 296-14032-1-ND | 2-Input Exclusive OR Gate . 53 42 32 SN74LVC2G00DCUR | 296-13258-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 8-/550Р 366.00/3,000 
SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-2-ND | 2-Input Exclusive OR Gate . 426.00/3,000 SN74LVC2GO0YEAR | 296-15585-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate -DSBGA 56 42 32 
SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-1-ND | Config. Multiple Function Gat 49 902 SN74LVC2GOOYEAR | 296-15585-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-2-ND | Config. Multiple Function Gat 50Т-23-6 234.00/3,000 SN74LVC2GOOYZAR | 296-14034-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate -DSBGA 56 42 3 
SN74LVC1G97DCKR | 296-15582-1-ND | Config. Multiple Function Gat $6705 39 32 22 SN74LVC2GOOYZAR | 296-14034-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G97DCKR  |296-15582-2-ND | Config. Multiple Function Gate... SC70-6 234.00/3,000 SN74LVC2GO2DCTR | 296-13259-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate . -550Р 53 42 32 
SN74LVC1G97QDCKRQ1) 296-17671-1-ND | Config. Multiple Function Gate NEW! SC70-6 46 37 26 SN74LVC2GO2DCTR | 296-13259-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate . -SSOP 426.00/3,000 
SN74LVC1G97QDCKRQ1| 296-17671-2-ND | Config. Multiple Function Gate NEW! 357.00/3,000 SN74LVC2G02DCUR | 296-13260-1-М | Dual 2-Input Positive NOR Gat -VSSOP 45.36 227 
SN74LVC1G97YEAR | 296-14366-1-ND | Config. Multiple Function Gate... 50 38 29 SN74LVC2GO2DCUR | 296-13260-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat 8-/550Р 366.00/3,000 
SN74LVC1G97YEAR | 296-14366-2-ND | Config. Multiple Function Gate 489.00/3,000 SN74LVC2GOZYEAR — | 296-13731-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gat -DSBGA 56 42 32 
SN74LVC1G97YEPR | 296-16851-1-ND | Config. Multiple Function Gat 50 2.38 29 EAE Ea о диа S np posts NOR ES ; z uo 
SN74LVC1G97YEPR | 296-16851-2-ND | Config. Multiple Function Gate.. 489.00/3,000 -14035-1-ND | Dual 2-Input Positive at - wos - 
a a сотта. Mang CURCHOD Sao Із; SN74LVC2GO2YZAR | 296-14035-2-М0 | Dual 2-Input Positive NOR Gat -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G97YZAR 296-14367-1-ND | Config. Multiple Function Gate... 50 .38 29 
Т ^ Í i SN74LVC2G04DBVR | 296-13261-1-ND | Dual Inverter Gate. AU 32 2 
SN74LVC1G97YZAR 296-14367-2-ND | Config. Multiple Function Gate 489.00/3,000 SN7ALVC2GOADBVR | 296-13261-2-М | Dual Inverter Gat 324:00/3,000 
SN74LVC1G97YZPR | 296-16852-1-ND | Config. Multiple Function Gat 50 38 29 SIDA VOOGDADORR РМ Ва аны бе i m 9 
SN74LVC1G97YZPR — |296-16852-2-ND | Config. Multiple Function Gate... 489.00/3,000 -13262-1- . : : 
IU PS sare B SN74LVC2GO4DCKR | 296-13262-2-ND| Dual Inverter Gate 324.00/3,000 
SN74LVC1G98DBVR | 296-15583-1-ND | Config. Multiple Function Gate .. .39 307 702 ë e 
| : | SN74LVC2GO4YEAR | 296-13732-1-ND | Dual Inverter Gate 56 42 32 
SN74LVC1G98DBVR | 296-15583-2-ND | Config. Multiple Function Gate 234.00/3,000 SN74LVC2G04YEAR 296-13732-2-ND | Dual Inverter Gate 546.00/3,000 
SN74LVC1G98DCKR | 296-15584-1-ND] Config. Multiple Function Gat 39 № 22 SN7ALVCOGOAYZAR — |296-13733-1-ND | Dual Inverter Gate Бє бб ар 
SN74LVC1G98DCKR | 296-15584-2-ND| Config. Multiple Function Gate... 234.00/3.000 - - - 
SN74LVC1G98QDCKRQ1| 296-17672-1-ND | Config. Multiple Function Gate NEW: 46 37 26 SNTALVCAGDAYZAR | ЖАРАР Dual Inverter Gate Sae 
19. 1р = : > = SN74LVC2G06DBVR | 296-13492-1-М0 | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G98QDCKRQ1| 296-17672-2-ND Config. Multiple Function Gate NEW! 357.00/3,000 with Ореп-Огаіп Output......................... SOT-23-6 40 32 4 
SN74LVC1G98YEAR 296-14368-1-ND | Config. Multiple Function Gate... 50 .38 .29 SN74LVC2GO6DBVR | 296-13492-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G98YEAR 296-14368-2-ND | Config. Multiple Function Gat: DSBGA 489.00/3,000 with Open-Drain Output......................... SOT-23-6 324.00/3,000 
SN74LVC1G98YZAR — |296-14369-1-ND | Config. Multiple Function Gate.. 50 38 29 SN74LVO2GOGDCKR | 296-13493-1-ND Dual Inverter Buffer/Dri 
SN74LVC1G9BYZAR — |296-14369-2-ND | Config. Multiple Function Gate... 6-DSBGA 489.00/3,000 with Open-Drain Output . 4) 3 24 
SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-1-ND | Tri-St. Ultra Configurable Multiple SN74LVC2GOGDCKR | 296-13493-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
Function Gate NEW? ..... 52 39 30 with Open-Drain Output 324.00/3,000 
SN74LVC1G99YZPR — |296-17900-2-ND | Tri-St. Ultra Configurable Multiple SN74LVC2GOGYEAR | 296-13734-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
Function Gate NEW?! ......... 507.00/3,000 with Open-Drain Output. 56 42 32 
SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 53 42 32 SN74LVC2GO6YEAR | 296-13734-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G125YEAR |296-14359-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 426.00/3,000 with Open-Drain Output 546.00/3,000 
SN74LVC1G126YEAR |296-15564-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate ПӘ 40-9 SN74LVC2GOGYZAR | 296-13735-1-М0 | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G126YEAR |296-15564-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 411.00/3,000 with Open-Drain Output з Я 32 
SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-1-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate 53 42 592 SN74LVC2GOGYZAR | 296-13735-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-2-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate 411.00/3,000 with Open-Drain Output 546.00/3,000 
аа kaaa ТЕН Та Т. 
SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-2-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gat 426.00/3,000 -13494-2- : -23- 00/3, 
SNZ4LVC1G126YZPR | 296-14364-1-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate sh 099000. SN74LVC2G07DCKR | 296-13495-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu 60-706 40 32 24 
SN74LVCIGI26YZPR | 296-14361-2-ND| Tri-State Single Bus Buffer Gate 7 426 00/3.000 SN74LVC2GO7DCKR | 296-13495-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu SC-70-6 324.00/3,000 
SNZ4LVC16132YEPR | 296-17473-1-ND| Single 2-Input NAND Gate Là db а SN74LVC2GO7YEAR _ |296-13736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu DSBGA — 56 42 32 
SN74LVC16132YEPR | 296-17473-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 426.00/3.000 SN74LVC2GO7YEAR | 296-13736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA 546.00/3,000 
n SN74LVC2GO7YZAR | 296-13737-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA 56 42 32 
SN74LVC1G132YZPR |296-17622-1-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW? 53 42 32 SN74LVC2GO7YZAR | 296-13737-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Outpu -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G132YZPR |296-17622-2-ND | Single 2-Input NAND Gate NEW! 426.00/3,000 ©М7АГУСОСОВОСТВ | 296-13263-1-ND | Dual 2-In a s Ju 
р Я put Positive AND Gati 550Р 58 A di 
SN74LVC1G175DBVR | 296-17617-1-ND “a Pp uiv "NE HUE SN74LVC2GOBDCTR | 296-13263-2-М№ | Dual 2-Input Positive AND Gat -SSOP 426.00/3,000 
Asyn. орар NEW. uses : : : SN74LVC2GOBDCUR | 296-13264-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -VSSOP 45 36 27 
SN74LVC1G175DBVR |296-17617-2-ND | Single D-Type F/F with SN74LVC2GOBDCUR | 296-13264-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat 8-/550Р 366.00/3,000 
Async. Clear NEW? ....... 306.00/3,000 SN74LVC2GOBYEPR | 296-16734-1-М0 | Dual 2-Input Positive AND Gat -DSBGA 56 42 32 
SN74LVC1G175DCKR |296-16998-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clea 39 32 22 SN74LVC2GOBYEPR | 296-16734-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G175DCKR |296-16998-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear.. 306.00/3,000 SN74LVC2GOBYZAR | 296-14036-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -DSBGA — 56 42 32 
SN74LVC1G175YZPR_| 296-17373-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear . 53 42 32 SN74LVC2G08YZAR | 296-14036-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-2-ND| Single D-Type F/F with Async. Clear . 426.00/3,000 SN74LVC2GOBYZPR | 296-14371-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -DSBGA 56 42 3 
SN74LVC1G240YEAR |296-14364-1-ND | Tri-State Single Buffer/Driver . 53 42 3 SN74LVC2GOBYZPR | 296-14371-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gat -DSBGA 546.00/3,000 
SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-2-ND| Tri-State Single Buffer/Driver . 426.00/3,000 SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 40 592 24 
SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-1-ND| Tri-State Single Buffer/Driver. ПӘ 42 D SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 324.00/3,000 
SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-2-ND | Tri-State Single Buffer/Driver. 426.00/3,000 SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-1-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter . 40 32 24 
SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-1-ND| Tri-State Single Buffer/Driver . 90759 SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter . 324.00/3,000 
SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-2-ND | Tri-State Single Buffer/Driver. 426.00/3,000 SN74LVC2G14YEAR | 296-13970-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter . 56 42 .32 
SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-1-ND | 3-Input Positive OR Gate. 39 Rp ^ SN74LVC2G14YEAR 296-13970-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter .. 546.00/3,000 
SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-2-ND | 3-Input Positive OR Gate. 306.00/3,000 SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-1-М0 | Dual Schmitt-Trigger Buffer ..................... 50Т-23-6 40 32 24 
SN74LVC1G332YEPR |296-15875-1-ND | 3-Input Positive OR Gate 50 38 29 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each» ЕТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. й 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC2G17DBVR — |296-13012-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffe 324.00/3,000 SN74LVC2GB6YZAR | 296-15709-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 56 42 32 
SN74LVC2G17DCKR — |296-13013-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffe 40 32 24 SN74LVC2G86YZAR | 296-15709-2-М | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 546.00/3,000 
SN74LVC2G17DCKR — |296-13013-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffe 324.00/3,000 SN74LVC2G125DCTR | 296-12164-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate. 50 40 3 
SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-1-ND| Dual Schmitt-Trigger Buffe 56 42 32 SN74LVC2G125DCTR | 296-12164-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate. 405.00/3,000 
SN74LVC2G17YEAR _ |296-14039-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Вийе 546.00/3,000 SN74LVC2G125DCUR |296-13265-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 50 40 3 
SN74LVC2G32DCTR — |296-13267-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 8SSOP — 48 36 27 SN74LVC2G125DCUR |296-13265-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 405.00/3,000 
SN74LVC2G32DCTR — |296-13267-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate -SS0P 468.00/3,000 SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate ы 48008 
SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-1-ND| Dual 2-Input Positive OR Gate VSSOP 48 36 27 SN74LVC2G125YEAR |296-13738-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 546.00/3,000 
SN74LVC2G32DCUR — |296-13268-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate VSSOP 468.00/3,000 SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate SO 42 Ep 
SN74LVC2G32YEAR 296-15593-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 56 121 3 SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-2-М Tri-State Dual Bus Buffer Gate 546.00/3,000 
SN74LVC2G32YEAR — |296-15593-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC2G125YZPR | 296-15109-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 56 42 32 
SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-1-М | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 56 42 32 SN74LVC2G125YZPR | 296-15109-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 546.00/3,000 
SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-2-М | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate. 50 40 30 
SN74LVC2G32YZAR — |296-14040-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 56 42 3 SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-2-№ Tri-State Dual Bus Buffer Gate. 405.00/3,000 
SN74LVC2632YZAR | 296-14040-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC2G126DCUR | 296-12555-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 50 40 30 
SN74LVC2G32YZPR — |296-15350-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate DSBGA 56 42 32 НТА 29612555200 ШЕЕ Dus БЕ butter Gate m 405 00/31000 
SN74LVC2G32YZPR | 296-15350-2-ND| Dual 2-Input Positive OR бак DSBGA 546.00/3,000 -15586-1- А ; : ; 
SN74LVCOGS4DBVR | I GP IND Dual Bufa Gale 9418 аб SN74LVC2G126YEAR | 296-15586-2-ND Tri-State Dual Bus Buffer Gate 546.00/3,000 
-13496-2- SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-1-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 56 42 3 
SN74LVC2G34DBVR — |296-13496-2-ND | Dual Buffer Gate . 324.00/3,000 | 
SN74LVC2G34DCKR |296-13497-1-ND Dual Buffer Cate ` Ил о Д SN74LV026126YZAR | 296-14038-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 546.00/3,000 
SN7ALVC2GSADCKR |296-13497-2-ND Dual Buffer Gate 324.003.000 SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 56 42 32 
Е SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-2-ND| Tri-State Dual Bus Buffer Gate 546.00/3,000 
SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-1-М0 | Dual Buffer Gate. 56 42 32 
RIA EU SN74LVC2G132DCTR | 296-17056-1-ND | Dual, 2-Input NAND Gate. 53 42 3 
SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-2-М0 | Dual Buffer Gate. 546.00/3,000 ёмгагусэсізэрста о Dual 2 Input NAND Gat aote 
SN74LVC2G34YEPR — |296-17087-1-ND | Dual Buffer Gate. 56 42 3 ua, npu atg. pris 
SN7ALVCZG34YEPR [E DS ENT] Dual Buffer Gate 546.00/3.000 SN74LVC2G132YEPR |296-17729-1-ND | Dual, 2-Input NAND Gate NEW! 56 42 32 
SEN NIE son рады Та qos стро; КЕ E 
SN74LVC2G34YZAR “236 137412 ND Dual Buffer Gate. 546.00/5,000 SNZ4LVC2G132YZPR |296-17504-2-ND. Dual’ 2-Input NAND Gate ^^ 546.00/3,000 
SN74LVC2G38DCTR | 296-17010-1-ND| Dual 2-Input Nand ба 55 44 33 SN74LVC2G157DCTR | 296-13266-1-М0 | Single, 2-1 Line Data Selector/Mux 48 36 27 
SN74LVC2G38DCTR | 296-17010-2-ND| Dual 2-Input Nand Gat 447.00/3,000 SN74LVC2G157DCTR |296-13266-2-ND | Single, 2-1 Line Data Selector/Mux ` 468.00/3,000 
SN74LVC2G53DCTR — |296-13269-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 55 44 33 SIAIVCOGISTDCUR ICONE T АШИ Sima O 1 Line Data Selector Mi ия 
SN74LVC2GSSDCTR | 296-13269-2-ND Dual Analog Mux/Demux 447.00/3,000 SN74LVC2G157DCUR | 296-12605-2-ND Single 2-1 Line Data Selector/Mux. ^ 468.00/3,000 
SN74LVC2GS3DCUR | 296-13270-1-ND| Dual Analog Mux/Demux 55 44 33 SN74LVC2G157YEAR |296-13971-1-ND | Single, 2-1 Line Data Selector/Mux.. 56 4 32 
SN74LVC2GS3DCUR | 296-13270-2-МО Dual Analog Mux/Demux 447.00/3,000 SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-2-ND| Single, 2-1 Line Data Selector/Mux. ^ 546.00/3,000 
SN74LVC2GS3YEAR — |296-13702-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 64 49 37 SN74LVC2G157YZAR |296-15708-1-ND | Single, 2-1 Line Data Selector/Mux. 56 42 3 
SN7A4LVC2GSSYEAR _ 296-13702-2-ND Dual Analog Mux/Demux 627.00/3,000 SN74LVC2G157YZAR | 296-15708-2-ND | Single, 2-1 Line Data Selector/Mux. 546.00/3,000 
SN74LVC2GSSYZAR | 296-12664-1-ND| Dual Analog Mux/Demux 64 49 37 SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-1-М0 | Tri-State Dual Buffer/Driver . Ф A G 
SN74LVC2GSSYZAR | 296-12664-2-МО | Dual Analog Mux/Demux 627.00/3,000 SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver . 468.00/3,000 
SN74LVC2G53YZPR — |296-14372-1-ND | Dual Analog Mux/Demux 64 49 37 SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 48 36 27 
SN74LVC2GS3YZPR — |296-14372-2-ND | Dual Analog Mux/Demux 627.00/3,000 SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 468.00/3,000 
SN74LVC2G66DCTR — |296-13271-1-ND | Dual Bilateral Analog Switci 85 44 33 SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-1-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver. 9 № =p 
SN74LVC2GG6DCTR | 296-13271-2-М0 | Dual Bilateral Analog Switch. 441.00/3,000 SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 546.00/3,000 
SN74LVC2GGGDCUR — |296-13272-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch . 55 44 3 SN74LVC2G240YZAR |296-15590-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. BO о 
SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch . 447.00/3,000 SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-2-М0 | Tri-State Dual Buffer/Driver. 546.00/3,000 
SN74LVC2GGGYEAR — | 296-15594-1-ND | Dual Bilateral Analog Switcl 64 49 37 SN74LVC2G241DCTR |296-11935-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 48 36 27 
SN74LVC2GGGYEAR _| 296-15594-2-М | Dual Bilateral Analog Switc! 627.00/3,000 SN74LVC2G241DCTR |296-11935-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 468.00/3,000 
SN74LVC2GGGYZAR — |296-14041-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch & 49 37 SN74LVC2G241DCUR | 296-11936-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 48 36 27 
SN74LVC2G66YZAR — |296-14041-2-ND | Dual Bilateral Analog Switci 627.00/3,000 SN74LVC2G241DCUR | 296-11936-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 468.00/3,000 
SN74LVC2G66YZPR 296-14373-1-ND | Dual Bilateral Analog Switcl .64 49 .37 SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-1-М0 | Tri-State Dual Buffer/Driver. 56 4 .2 
SN74LVC2G66YZPR | 296-14373-2-ND | Dual Bilateral Analog wit 627.00/3,000 SN74LVG2G241YEAR | 296-15591-2-ND| Tri-State Dual Buffer/Driver. 546.00/3,000 
SN74LVC2G74DCTR — |296-13273-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN7ALVC2G241YEPR | 296-15854-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 56 42 32 
Flip-Flop w/Clear and Preset ... 48 36 27 SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 546.00/3,000 
SN74LVC2G74DCTR  |296-13273-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver.. 56 4 3 
Flip-Flop w/Clear and Preset ... 468.00/3,000 SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-2-М0 | Tri-State Dual Buffer/Driver.. 546.00/3,000 
SN74LVC2G74DCUR  |296-12755-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver.. 56 ipo d 
Flip-Flop w/Clear and Preset... - 55 44 3 SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 546.00/3,000 
SN74LVC2G74DCUR — |296-12755-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4DBVR | 296-13276-1-ND | Dual Inverter Gate 40 32 24 
Flip-Flop w/Clear and Preset... РЕ 447.00/3,000 SN74LVC2GU04DBVR | 296-13276-2-ND | Dual Inverter Gate. 324.00/3,000 
SN74LVC2G74YEAR |296-15595-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type асац Ска PO Н ОШ mener сав 40 S aa 
Flip-Flop w/Clear and Preset 56 42 32 гі 2-1 ual Inverter Gate 00/5 
SN74LVC2G74YEAR | 296-15595-2-ND| Single Positive-Edge-Triggere SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-1-ND| Dual Inverter Gate 56 42 32 
Flip-Flop w/Clear and Preset 8-DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND | Dual Inverter Gate 546.00/3.000 
SN74LVC2G74YEPR — |296-14374-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2GUOAYZAR | 296-13743-1-ND | Dual Inverter Gate 56 42 32 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 8-DSBGA 56 42 32 SN74LVC2GUOAYZAR | 296-13743-2-ND | Dual Inverter Gate 546.00/3,000 
SN74LVC2G74YEPR — |296-14374-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2GUO4YZPR | 296-14376-1-ND | Dual Inverter Gate 56 42 3 
Flip-Flop w/Clear and Preset 8-DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC2GU04YZPR | 296-14376-2-ND | Dual Inverter ба... 546.00/3,000 
SN74LVC2G74YZAR | 296-14042-1-№0 | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2T45DCTR | 296-16845-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual S 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 8-DSBGA 56 42 32 Bus Transceiver 60 45 34 
SN74LVC2G74YZAR  |296-14042-2-МО | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2T45DCTR | 296-16845-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
Flip-Flop w/Clear and Preset 8-DSBGA 546.00/3,000 Bus Transceiver 585.00/3,000 
SN74LVC2G74YZPR — |296-14375-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVC2TASDCUR | 296-17014-1-ND Тісіне Duar Bt Dual Supply NEM S uox 
Flip-Flop w/Clear and Preset... 8-DSBGA 566 42 32 д А ў ы 3 Б 
SN74LVC2G74YZPR |296-14375-2-М0 | Single Positive-Edge-Triggered D-Type SN74LVO2TASDCUR | 296-17014-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
Flip-Flop w/Clear and Preset 546.00/3,000 Bus Transceiver pm K 00 
SN74LVC2G79DCUR | 296-17254-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SNTALVCZTASYEPR PSSM ЫШ Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
D-type Нір-Нор - Ep ёй OH SN7ALVCZTABYEPR | 296-17035-2-ND Teste ра Bi | Suppl — —— 
SN74LVC2G79DCUR  |296-17254-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered E nS Е Е маз Dual Supply ЕСІ 0000 
D-Type Flip-Flop < 40800/3000, SNZ4LVC2T45YZPR | 296-17036-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Suppi Lae 
SN74LVC2G79YEPR | 296-15982-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered sassa рру "UM o uw = 
D-Type Flip-Flop ... 8-DSBGA 56 42 32 Еа "i ў š : | 
SN74LVC2G79YEPR 296-15982-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2T45YZPR 296-17036-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply | 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 546.00/3,000 Bus Transceiver. DSBGA 663.00/3,000 
STENT зале -- d Ш Үй шеге а TT 
D-Type Flip-Flop .. 8-0586А .56 42 .% SN74LVC3GO4DCUR | 296-13279-1-М0 | Triple Inverter Gate . -VSSOP 48 36 27 
SN74LVC2G79YZPR  |296-15983-2-МО Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC3GOADCUR | 296-13279-2-ND Triple Inverter Gate . 8-VSSOP 468.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC3GOAYEAR | 296-14043-1-ND | Triple Inverter Gat up а Л 
SN74LVC2G80DCUR | 296-17083-1-ND Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC3GO4YEAR — |296-14043-2-ND | Triple Inverter Gat 702.00/3,000 
D-Type Flip-Flop ... 5: VSS0P 48 46 0 SN74LVC3GO4YZAR | 296-15710-1-ND | Triple Inverter Gat р A A 
SN74LVC2G80DCUR — |296-17083-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC3G04YZAR | 296-15710-2-ND| Triple Inverter Gat 702.00/3,000 
D-Type Flip-Flop ...... --8-/550Р 468.00/3,000 SN74LVC3GO4YZPR — |296-15110-1-ND | Triple Inverter Gat 272 A ДІ 
SN74LVC2G80YEPR 296-15984-1-ND Dual Ров: Ege -Triggertd "TM s oux SN74LVC3GO4YZPR | 296-15110-2-ND| Triple Inverter Gat 702.00/3,000 
-Type Flip-Flop ... - К 1 E x EH i i 
SN74LVC2GBOYEPR | 296-15984-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered uM ^os pd "US c 6o mx 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC3GOGDCTR | 296-13280-2-ND| Triple Inverter Buffer/Driver — — j й і 
SN74LVC2G80YZPR 296-15985-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered with Open Drain Оџќриїѕ........................... 8-SSOP 468.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 56 42 .32 SN74LVC3GO6DCUR | 296-13281-1-ND| Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G80YZPR 296-15985-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered with Open Drain Output: 48 36. 27 
D-Type Flip-Flop... 546.00/3,000 SN74LVC3GO6DCUR | 296-13281-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G86DCTR — |296-13274-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate.. 48 126 27 with Open Drain Outputs 8-VSSOP 468.00/3,000 
7. -13274-2- ual 2-Input Exclusive ate.. .00/3, -15598-1- riple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2GB6DCTR | 296-13274-2-ND | Dual 2-Input Exclusive ОВ G: 468.00/3,000 SN74LVC3GOGYEAR | 296-15598-1-МО Triple | Buffer/Dri 
SN74LVC2G86DCUR |296-13275-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 48 96 27 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 72 54 AL 
SN74LVC2G86DCUR — |296-13275-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 468.00/3,000 SN74LVC3GOGYEAR | 296-15598-2-ND| Triple Inverter Butfer/Driver 
SN74LVC2G86YEAR 296-13972-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate .56 DE 82 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2GBGYEAR — |296-13972-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 546.00/3,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


526 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


$ TEXAS INSTRUMENTS 


по Digi-Key Price Each ШЕ |І Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC3GO7DCTR | 296-13282-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 48 36 27 SN74LVCI4ARGYR | 296-13965-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertei 140.00/1,000 
SN74LVC3GO7DCTR | 296-13282-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 468.00/3,000 SN74LVC32AD 296-1235-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 46 37 26 
SN74LVC3GO7DCUR | 296-13283-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 48 58 27 SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 46 37 26 
SN74LVC3GO7DCUR | 296-13283-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs. 468.00/3,000 SN74LVC32ADR 296-1235-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 297.50/2,500 
SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs 22 54 41 SN74LVC32ADBR 296-1234-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 46 37 226 
SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs 702.00/3,000 SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 252.00/2,000 
SN74LVC3GO7YZAR — |296-15711-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs д 54 41 SN74LVC32APWR | 296-1236-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 46 3 26 
SN74LVC3GO7YZAR | 296-15711-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs 702.00/3,000 SN74LVC32APWR ^ |296-1236-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. A4-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. 48 56 2 SN74LVC32ARGYR |296-13819-1-ND | Quad 2-Input Pos. OR Gate. 14-QFN 5040 — 30 
SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverte 468.00/3,000 SN74LVC32ARGYR | 296-13819-2-ND | Quad 2-Input Pos. OR Gate. 14-0FN 140.00/1,000 
SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-1-М | Triple Schmitt-Trigger Invertei 96 72 54 SN74LVC74AD 296-1240-5-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-5016 46 37 26 
SN74LVC3G14DCUR | 296-13006-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Invertei 936.00/3,000 SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 46 3 26 
SN74LVC3G14YEAR — |296-14045-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter . 12 5A А SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LVC3G14YEAR | 296-14045-2-М | Triple Schmitt-Trigger Inverter . 702.00/3,000 SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 46 37 26 
SN74LVO3G17DCTR — | 296-16915-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffer. 48 à 36 2 SN74L VC74ADBR 296-1239-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-550Р 252.00/2,000 
SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-2-ND Triple Schmitt-Trigger Buffer. 468.00/3,000 SN74LVC74APWR 296-1241-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-550: 46 37 26 
SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-1-ND | Triple Buffer Gate 48 36 27 SN74LVC74APWR 296-1241-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-2-ND | Triple Buffer Gate 468.00/3,000 SN74LVC74AQPWRQ!1 | 296-17492-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 41 33 225 
SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-1-ND Triple Buffer Gate 38 36 от SN74LVC74AQPWRQ1 | 296-17492-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 230.00/2,000 
SN74LVCSGSADCUR CADRE Triple Buffer вае = eeu SN74LVC74ARGYR — |296-13977-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-0ЕМ 48 36 27 
ы ыы riple Buffer Gate я а E Е Ew 1- T іп- К 
SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-2-ND | Triple Buffer Gate 702.00/3,000 eae 29618872 МО омо pod yee 46 16000 ІШПЕ 
SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-1-ND Triple Buffer Gate T2 41 SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 14-SSOP 46 37 26 
SN7ALVCSGS4YZPR | 296-15111-2-ND | Triple Buffer Gate 702.00/3,000 SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
о r. гар Triple попот бле 12 трі = SN74LVC86ADR 296-14915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate 14-306 46 37 26 
- x riple Inverter Gate A А 2 -2- ТЕ іме-і Е 
SN/ALVCGGUDAYZPR 296-16824-1-ND Triple Inverter Gate 22 5A ат |  SNDALVCAGAPWR — |295-1242--D | Quad пра Exclusive- Gate TSSOP — 46 37 26 
SN74LVC3GUO4YZPR | 296-16824-2-М | Triple Inverter Gate 702.00/3,000 SN74LVC8GAPWR — |296-1242-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate AATSSOP — 252.00/2,000 
SN74LVCOOAD 296-1694-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 46 37 26 SN74LVC86ARGYR  296-13978-1-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 4-0FN 50 40 30 
SN74LVCO0ADR 296-1694-1-М0 | Quad 2-Input NAND Gate 46 437 26 SN74LVCBGARGYR |296-13978-2-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. 4-QFN 140.00/1,000 
м т ee X 089, | Чопо ешеш [aati Tok 
ДЕРДІҢ š д ў Š Flip-Flop with Clear/Preset eo 42 42 
лы | ELLE MI" E 
Y S а Ip-Flop wit еаг/Ргезе! a К P 
SN74LVCOOAPWR 296-1216-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 252.00/2,000 SN74LVCTI2ADR 296-8449-2-ND. | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCOOARGYR 296-13954-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40  .30 Flip-Flop with Clear/Preset 455.00/2,500 
WM ре NELLE NEC SUELE A т 
š И ў E Ip-Flop wii lear/Presel K К - 
ЕН баране ^ rus | Seam езшген рая mus. 
м ЗЕЕ ^c | езе уши ч 
Я E ў 2 , Flip-Flop with Clear/Preset .72 54 41 
шкы тушрш; ТИЕ т SEM 
SN74LVCO2ARGYR — |296-13955-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 з 575 
SN74LVC112APWR | 296-8450-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO2ARGYR | 296-13955-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 140.00/1,000 Flip-Flop with Clear/Preset 56 42 3 
SN74LVCO4AD 296-1218-5-ND | Hex Inverter. 46 37 26 SN74LVC112APWR  296-8450-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO4ADR 296-1218-1-ND | Hex Inverter. 46 37 26 i | 
Flip-Flop with Clear/Preset 372.00/2,000 
SNPALVCOAADBR | | 295-1217-LND | Hex inverter ае 27872909 | SNTALVOTREAD — [286855 [Tri-State Quad Bus Buffer Gate s s 
- 5 > 7: 5 -8453-1- ri-State Quad Bus Buffer Gate. 45 ` e 
SN74LVCO4ADBR 296-1217-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 | 
ü SN74LVC125ADR 296-8453-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 305.00/2,500 
SN74LVCO4ADGVR | 296-8435-1-ND | Hex Inverter. 45 30 0 I ; 
SN74LVC125ADBR | 296-8452-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 49 40 27 
SNTALVCOMADGVR ОО КЕТ rex Inverter и. SN74LVC125ADBR — |296-8452-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 270.00/2,000 
SN74LVCO4APWR 296-1219-2-ND | Hex Inverter `” 252.00/2.000 SN74LVCT25ANSR | 296-13234-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 49 40 27 
- SN74LVC125ANSR | 296-13234-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 270.00/2,000 
SNTALVCOMARGYR | Ба Sin Hex Inverter a SN74LVC125APWR | 296-1222-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 45 36 27 
ЕН er ыр WEE Ш м 
SN74LVCOGADBR 296-14399-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 46 37 26 : = š : 2 
SN74LVCOGADBR 296-14399-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with 0D 252.00/2,000 SN74LVCT2SARGYR | 296-13961-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 140.00/1,000 
SN74LVCO6ADR 296-14905-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 46 37 26 SNTALVCT2GAD PO CIR Io IUD Tri-State Quad Bus Buffer Gate S 49 20 
ne Р ; ы SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 49 40 27 
SN74LVCO0GADR 296-14905-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 297.50/2,500 i 
asw: ў SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 320.00/2,500 
SN74LVCOGADGVR 296-8436-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD AG 37 26 i Š 
a Sul SN74LVC126ADBR  |296-8455-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 49 40 27 
SN74LVCOGADGVR 296-8436-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 252.00/2,000 3 
SN74LVCOGAPWR 206-8437-1-ND Hex Inverter Buffer/Driver with OD 46 37 ` 26 SN74LVC126ADBR ^ |296-8455-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 270.00/2,000 
SN7ALVCOGAPWR =“ |296-8437-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 252.00/2,000 Зра d а Quad eus Buffer Gate pud 0 oan 
SN74LVCOGARGYR ^ |296-13957-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 50 40 3 SN7ALVCIDRANSR | tO U SD Ti Fes а P Bik Bufer Ciis : д С 
SN74LVCOGARGYR > |296-13957-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 140.00/1,000 S -13701-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate з 4 20 
SN74LVCO7AD 296-8441-5-ND. | Hex Buffer/Driver with OD . а аг 74LVC126ANSR | 296-13701-2-М№ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 270.00/2,000 
TECE st 2 м T 
с" m £ x ri-otate Quad Bus Buffer Gate .14- 5 a 
SN VCD ЕНЕҢ errer wih 00. T ОН SN74LVC126ARGYR | 296-13962-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 40FN 48 56 27 
SN74LVCO7ADBR 296-8439-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD. ^^ 952:00/2,000 SN74LVC126ARGYR | 296-13962-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-QFN 160.00/1,000 
SN74LVCO7ADGVR  296-8440-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD. 55 44 33 SN74LVC138AD 296-8459-5-ND |3-8 Line Decoder/Demux. 16-8010 45 36 27 
SN74LVCO7ADGVR — |296-8440-2-ND | Нех Buffer/Driver with OD . 308.00/2,000 SNZ4LVCT3BADBR 2961805100 18 Le DecaderDemux, 16;5808 45 БЕДЕ 221 
га m K -2-! -9 Line Decoder/Demux. = ў д. 
A AE NR M a ех nuffororter with 00. A EROR. SN74LVC138ADGVR  296-13235-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. A6-TVSOP — 48 36 27 
SN7A4LVCO7ARGYR  |296-13958-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD fy A SN74LVC138ADGVR | 296-13235-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 16-TVSOP 320.00/2,000 
SN74LVCO7ARGYR ^ |296-13958-2-ND | Hex Buffer/Driver with 0 140.00/1,000 SN74LVC138ADR 296-14906-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 16-506 45 36 27 
SN74LVCO8AD 296-1697-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 4B 2 26 SN74LVC138ADR 296-14906-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 16-501C 305.00/2,500 
1697-14 ч SN74LVC138AGQANR | 296-12096-1-ND 3-8 Line Decoder/Demux. 0-BGA 50 40 30 
Е IS НЯ umm SN74LVC138AGONR | 296-12096-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux. 0-BGA 140.00/1,000 
SN74LVCO8ADBR 296-1220-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 46 37 26 SN74LVC138APWR 296-1223-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux. .16-Т550Р 45 36 27 
SN74LVCOBADBR 296-1220-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 252 00/2,000 SN74LVC138APWR | 296-1223-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demux. 16-TSS0P 252.00/2,000 
SN74LVCOBAPWR 296-1221-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. A ' 37 .% AGIR EYE p se ТШ s Demin Соні 50 TRENT с 
Е 223 x n - -2- -8 Line Decoder/Demux Я .00/1, 
ОА 2612210002 ашо НУ coni 50 252002100 SN74LVC139AD 296-1698-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-506 45 36 27 
SN74LVCOBARGYR 296-13959-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 140.00/1,000 SN74LVC139ADBR 296-8461-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-550Р 49 4 27 
SN74LVC10AD 296-8443-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 46 37 726 SN74LVC139ADBR 296-8461-2-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVC10ADBR 296-8444-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 46 37 26 SN74LVC139AGONR | 296-13236-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 6-VFBGA 48 56 27 
SN74LVC10ADBR 296-8444-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 SN74LVC139AGQNR —|296-13236-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 6-VFBGA 160.00/1,000 
SN74LVC10APWR 296-8445-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 46 37 26 SN74LVC139APWR 296-8462-1-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-Т550Р 45 36 27 
SN74LVC10APWR 296-8445-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 SN74LVC139APWR 296-8462-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-Т550Р 252.00/2,000 
SN74LVC10ARGYR 296-13960-1-ND | Triple 3-Input NAND бай 50 40 30 SN74LVC139ARGYR | 296-13964-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-QFN 48 967 27 
SN74LVC10ARGYR __ |296-13960-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 140.00/1,000 SN74LVC139ARGYR | 296-13964-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 6-OFN 160.00/1,000 
SN74LVC14AD 296-1699-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. .46 37 26 SN74LVC157AD 296-1700-5-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SOIC 45 «m e 
SN74LVC14ADR 296-1699-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 37 26 SN74LVC157ADBR 296-8465-1-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SS0P 45 36 27 
SN74LVC14ADR 296-1699-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 297.50/2,500 SN74LVC157ADBR 296-8465-2-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-SS0P 252.00/2,000 
SN74LVC14ADBR 296-8463-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 37 26 SN74LVC157ADR 296-14907-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux .. 16-506 45 36 27 
SN74LVC14ADBR 296-8463-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74LVC157ADR 296-14907-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-501C 305.00/2,500 
SN74LVCT4ADGVR | 296-8464-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 46 37 26 SN74LVC157APWR  |296-1225-1-№0 | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP — 45 36 27 
SN74LVC14ADGVR | 296-8464-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74LVCI57APWR | 296-1225-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 16-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LVC14APWR 296-1224-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. (ў б BG SN74LVC157AQPWR01 296-17743-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux МЕМИ.......16-Т550Р 53 43 32 
SN74LVC14APWR 296-1224-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 252.00/2,000 SN74LVC157AQPWRO!| 296-17743-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW'..... 16-TSS0P 296.00/2,000 
SN74LVC14ARGYR 296-13965-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 50 40 З (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 
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$ TEXAS INSTRUMENTS 


TAS Digi-Key Price Each ТІЗЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC157ARGYR 296-13966-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 156 42 р SN74LVC543APWR 296-8524-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver ....24-TSSOP 798.00/2,000 
SN74LVC157ARGYR | 296-13966-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 186.00/1,000 SN74LVC573ADBR |296-8525-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.........20-SSOP 50 40 .30 
SN74LVC240ADBR | 296-8494-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVC573ADBR |296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ........20-SSOP 280.00/2,000 
SN74LVC240ADBR | 296-8494-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 SN74LVC573ADGVR  |296-8526-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .....20-TVSOP 50 40 .30 
SN74LVC240ADGVR | 296-8495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVC573ADGVR  |296-8526-2-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ......20-TVSOP 280.00/2,000 
SN74LVC240ADGVR | 296-8495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 SN74LVC573ADW 296-8527-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Lat 20-500 50 40 30 
SN74LVC240ADW 296-8496-5-ND Tri-State Octal Buffer/Drive -50 40  .30 SN74LVC573ADWR 296-14913-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Гас .20-SOIC 48 36 27 
SN74LVC240ADWR | 296-8496-1-М0 |Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVC573ADWR ^ |296-14913-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Гаю 20-5016 320.00/2,000 
SN74LVC240ADWR | 296-8496-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 SN74LVC573AGQNR | 296-12100-1-М | Tri-State Octal Transp. D-Type Latc 60 45 34 
SN74LVC240ANSR — |296-12902-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivei 50 — 40 50 SN74LVC573AGQNR _ | 296-12100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! 200.00/1,000 
ERR 28129020000 TriState Octal aaa m EM SN74LVC573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . 50 40 30 
-8498-1- » : : : SN74LVC573APWR | 296-8529-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ......20-TSSOP ^ .48 36 27 
SN74LVC240APWR | 296-8498-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 372.00/2,000 -8529-2-1 выь Det tran DER oe eto ў 
| | SN74LVC573APWR “|296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ......20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC244ADBR | 296-8499-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 50 40 3 DUE i: : 
SN74LVC244ADBR 206-8499-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 280.00/2.000 SN74LVC573ARGYR | 296-13975-1-М0 |Tri-State Octal Transp. D-Type Latc 0-ОҒМ 48 8 27 
ЕЕ ПЭВМ ВОВЕ МГ RULES SN74LVC573ARGYR  |296-13975-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 160.00/1,000 
SN7ALVC244ADGVR |296:8500-151ІПІ | Tri-State Octal Buffer/Drive SO «0а 30 SN74LVC574ADBR | 296-8530-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 50 40 30 
SN74LVC244ADGVR | 296-8500-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 р | 
boo s | SN74LVC574ADBR |296-8530-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 280.00/2,000 
SN74LVC244ADWR | 296-1229-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 ЕЛЕНЕ SUL SEND Tri-State Octal ре FDF И 
SN74LVC244ADWR  |296-1229-2-М0 |Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 шашы геше oia. D-type fip- op. : à Š 
Bocca іў i SN74LVC574ADGVR | 296-12475-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 478.00/2,000 
SN74LVC244AGONR | 296-12097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 AN | I 
SN74LVC244AGONR | 296-12097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 160.00/1,000 SNTALVOSTAADW БЗВ Tri-State Octal D-Type Flip-Flop.. zu Шш D 
SN74LVC244AN 206-8501-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74LVCS74ADWR | 296-14914-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 48 58 07 
SN74LVC244ANSR | 296-17115-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVCS74ADWR | 296-14914-2-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 320.00/2,000 
SN74LVC244ANSR | 296-17115-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 280.00/2,000 SN74LVC574AGQNR — |296-12101-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 72 54 M 
SN74LVC244APWR | 296-1230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36 27 SN74LVCS74AGQNR | 296-12101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 239.00/1,000 
SN74LVC244APWR | 296-1230-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74L V0574AN 296:12910:5:ND)| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo (У у A 
SN74LVC244ARGYR | 296-13967-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive wg 58 21 SN74LVC574APWR | 296-8532-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 48 36 27 
SN74LVC244ARGYR | 296-13967-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 160.00/1,000 SN74LVC574APWR | 296-8532-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 320.00/2,000 
SN74LVC245ADBR ^ |296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 50 40 30 SN74LVC574ARGYR | 296-13976-1-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 48 38 27 
SN74LVC245ADBR _ |296-1231-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver . 280.00/2,000 SN74LVC574ARGYR | 296-13976-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 160.00/1,000 
SN74LVC245ADGVR | 296-8502-1-М0 |Tri-State Octal Bus Transceiver. 50 40 30 SN74LVC646ADBR 296-8533-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Reg 126 105  .84 
SN74LVC245ADGVR | 296-8502-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 280.00/2,000 SN74LVC646ADBR 296-8533-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1118.00/2,000 
SN74LVC245ADW 296-1232-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 50 40 330 SN74LVC646ADW 296-8534-5-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.......24-SOIC 1.26 1.05 .84 
SN74LVG245ADWR | 296-1232-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 50 40 30 SN74LVC646APWR | 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TSSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVC245ADWR _ | 296-1232-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 280.00/2,000 SN74LVC646APWR ^ |296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TSSOP 1118.00/2,000 
SNT METER, 26 2088 1ND TriState 0сш aus Тапс. 48 S 227 SN74LVC652ADBR 296-8536-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-5S0P 1.05 88 70 
c -2- ri-otate Octal Bus Transceiver .. 2 Я w -2-| “К " і x 
SN7ALVC245AN 296-8503-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 50 ТІСШЕСІ SN74LVC652ADBR 22685 62ND Tist Octal Bus Transceiver/Register. 24-550Р 932.00/2,000 
i д SN74LVC652ADW 296-8537-5-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register. 1.05 Е 210 
SN74LVC245ANSR 296-13632-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . .50 40  .30 š Ц oy i i 
SN74LVC245ANSR 206-13632-2-ND | Tri-State Octal Bus T В 280:00/2,000 SN74LVC652APWR 296-8538-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register..... 105  .88 .70 
ОА BUS аерыр: аа SN74LVC652APWR |296-8538-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-TSSOP 932.00/2,000 
SNTALVC2ASAPWR 2962123312000 Tri-State Octal Bus Transceiver . А AS ЕП SN74LVC821ADBR |296-8539-1-М0 | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop ........24-5509 .96 — .80 64 
SN74LVC245APWR 296-1233-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 400.00/2,000 : 7 т 
Dec E i. à SN74LVC821ADBR | 296-8539-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop . 24-SSOP 852.00/2,000 
SN74LVC245ARGYR | 296-13968-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 48 mo 271 н ў " 
о Н SN74LVC821ADGVR  |296-8540-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop .........24-TVSOP 95 80 .64 
SN74LVC245ARGYR 296-13968-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 160.00/1,000 а ў Я 
SERE. à: š SN74LVC821ADGVR  |296-8540-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop ..........24-TVSOP 852.00/2,000 
SN74LVC257AD 296-8504-5-ND_| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu -56 42 32 í ч А 
н SN74LVC821ADW 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flo 24-506 96 80 64 
SN7ALVC2S7ADBR bgt a Qi D] Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux в gt SN74LVC821ADWR | 296-1703-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop...24-SOIC_ .96 80 64 
SN74LVC257ADBR | 296-12903-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 372.00/2,000 З а ip : : : - 
SN74LVC257ADR 296-8504-1-№0 | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu a A 5 SN74LVC821ADWR ^ |296-1703-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop ......24-SOIC 852.00/2,000 
SN74LVC257ADR 296-8504-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu 337.50/2,500 SN74LVC821APWR 296-8541-1-ND |Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop . .24-TSSOP 96 80 44 
SN74LVC257APWR 296-8506-1-ND |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux... .48 36 2 SN74LVC821APWR 296-8541-2-ND |Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop . .24-TSS0P 852.00/2,000 
SN74LVC257APWR ^ |296-8506-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux... 320.00/2,000 SN74LVC823ADBR | 296-8542-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop....24-SSOP — .75 63 50 
SN74LVC257ARGYR | 296-13969-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux 50 40 30 SN74LVC823ADBR  |296-8542-2-М0 | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop .......24-SSOP 666.00/2,000 
SN74LVC257ARGYR | 296-13969-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mu: 140.00/1,000 SN74LVC823ADGVR | 296-8543-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop....24-TVSOP 75 63 50 
SN74LVC373ADBR | 296-1237-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ИВ 56 27 SN74LVC823ADGVR | 296-8543-2-М0 |Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop .....24-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LVC373ADBR _ | 296-1237-2-М0 |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SN74LVC823ADW 296-12911-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop.......24-SOIC ^ 75 63 50 
SN74LVC373ADGVR  |296-8510-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 50 40 30 SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop .....24-TSSOP dB) 
SN74LVC373ADGVR | 296-8510-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 280.00/2,000 SN74LVC823APWR | 296-8544-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop .....24-TSSOP 666.00/2,000 
АОИ err TP State Octal Transp, D-Type гаюр. IE 2 21 SN74LVC827ADBR | 296-8545-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 24-SSOP 75 63 50 
-8511-1- ri-State Octal Transp. D-Type Latch. г ` : SN74LVC827ADBR | 296-8545-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 24-SSOP 666.00/2,000 
SN74LVO373ADWR — |296-8511-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch. 320.00/2,000 SN74LVC827ADGVR | 296-8546-1-ND | Tri-State 10-ВИ Buffer/Drive .24-TVSOP 75 46% 50 
SN74LVC373AGQNR | 296-12099-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 56 4 P SN74LVC827ADGVR  |296-8546-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LVC373AGQNR | 296-12099-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 186.00/1,000 SN74LVC827ADW 296-8547-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drivei 24-506 — 75 63 50 
SMS ЛЕДІ. EROR DREAM, Tri-State Octal Transp. D-Type Latch б ee SN74LVCB27APWR | 296-8548-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 24-880P 75 63 50 
SN74LVC373APWR | 296-8512-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48 36 27 SN74LVC827APWR ^ |296-8548-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 24-TSSOP 666.00/2,000 
SNTALVCG7OAPWR _ 2962890282210 Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320100221000 SN74LVC828ADBR  |296-12912-1-М0 | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-890P 75 63 50 
SN7ALVC373ARGYR  |296:19973-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch т ee al SN74LVC828ADBR — |296-12912-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 24-550Р 666.00/2,000 
SN74LVC373ARGYR | 296-13973-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 213.00/1,000 SN74LVC828ADGVR | 296-12741-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive D4-TVSOP 75 63 ` 50 
SN74LVC374ADBR | 296-8513-1-ND_ |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 4 36 27 - - - - - - - 
о u е "d SN74LVC828ADGVR | 296-12741-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. .24-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LVC374ADBR ^ |296-8513-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 | ! ! 
SN7ALVC374ADGVR | 296-12906-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 64 48° 36 SN74LVC828ADW 296-12913-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 24-506 75 46% 50 
— T z SN74LVC828APWR | 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-TSSOP 75 46% 50 
SN74LVC374ADGVR | 296-12906-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 | Ц | 
Poe u Ё A SN74LVC828APWR | 296-8549-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive .24-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. а З 27 SNALVCRAADAR ЕЕ ттс: 10-Bit interface рур. me Яо 
SN74LVC374ADWR | 296-1701-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 48 36 27 7. -8550-1- ri-St. 10-Bit Interface D-Type Late 70 1. : 
SN74LVC374ADWR 296-1701-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 SN74LVC841ADBR 296-8550-2-ND Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch.. 1768.00/2,000 
SN74LVC374AN 296-12907-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 586 207 SN74LVCB41ADGVR | 296-8551-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch....24-TVSOP 1.70 1.36 1.02 
SN7ALVC374APWR |296-1238-1-М0 |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 48 36 27 SN74LVC841ADGVR | 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch.......24-TVSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC374APWR 296-1238-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 320.00/2,000 SN74LVC841ADW 296-8552-5-ND Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch......24-S0lC 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC374ARGYR | 296-14910-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 48 6 27 SN74LVC841APWR 296-8553-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch.......24-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC374ARGYR | 296-14910-2-М | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 160.00/1,000 SN74LVC841APWR “|296-8553-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch.......24-TSSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC540ADBR _ |296-8516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVC861ADBR ^ |296-12914-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 24-SSOP 205 1.64 1.23 
SN74LVC540ADBR  |296-8516-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 SN74LVC861ADBR  |296-12914-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 24-550Р 2132.00/2,000 
SN74LVC540ADGVR | 296-12908-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74LVC861ADGVR  |296-8555-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. .24-TVSOP 205 1.64 1.23 
SN74LVC540ADGVR | 296-12908-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74LVC861ADGVR | 296-8555-2-ND_| Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. .24-TVSOP 2132.00/2,000 
-8517-5- | i : : : 74LVC861ADW 296-8556-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 24-8010 205 1.64 123 
SN74LVCS40ADWR | 296-8517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVC861APWR ^ |296-12915-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 24-TSSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC540ADWR | 296-8517-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver . 280.00/2,000 SN74LVC861APWR | 296-12915-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. .24-TSSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC540APWR | 296-12909-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 48 36 27 SN74LVC863ADBR | 296-8557-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 24-SSOP 205 1.64 123 
SN74LVCS40APWR | 296-12909-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 SN74LVC863ADBR _| 296-8557-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 24-550Р 2132.00/2,000 
АУБ АРЕН 296-8518-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 30 SN74LVC863ADGVR |296-8558-1-М0 | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 24-ТҮ5ОР 2.05 1.64 123 
7ALVCS41ADBR — 1296:6518:2:ND/N Tri-State Octal Buffer/Drive 280:00/2,000 SN74LVC863ADGVR |296-8558-2-М0 | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 24-TVSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC541ADGVR | 296-8519-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40 50 - 8559.5. ы Bi i my vim 
i i SN74LVC863ADW 296-8559-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 24-SOIC 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC541ADGVR | 296-8519-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 280.00/2,000 1 + Bi Н Ў 
| ! SN74LVC863APWR | 296-8560-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. .24-TSSOP 205 1.64 1.23 
SN7ALVCSATADW КОЙДО | Tri-State Octal Buffer/Driva D ШГ SN74LVCB63APWR — |296-8560-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 24-Т550Р 2132.00/2,000 
SN74LVC541ADWR | 296-14912-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36 27 : 4 : Ма 
SN74LVCB41ADWR | 296-14912-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74LVC1404DCTR — |296-17257-1-ND | Oscillator Driver ... 81 68 54 
SN74LVC541ANSR “| 296-15847-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive ТАЗ 36 27 SN74LVC1404DCTR | 296-17257-2-ND | Oscillator Driver .. 1053.00/3,000 
SN7ALVC541ANSR “| 296-15847-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SNTALVCED44ADBR PORE БИ Tri-State Octal Buifer/Driver 20-550Р E 
SN74LVCS41APWR | 296.8521-1 №0 | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 36 27 SN74LVC2244ADBR |“ 296-8489-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 280.00/2,000 
SN7ALVCBA1APWR | 296-8521-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74LVC2244ADGVR | 296-12901-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 460 45 534 
SN74LVC541ARGYR | 296-13974-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive а 07 SN74LVC2244ADGVR |296-12901-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LVC541ARGYR | 296-13974-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Drive 160.00/1,000 SN7ALVC2244ADW — |296-8490-5-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVC543ADBR | 296-8522-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceivei 90 75 60 SN74LVC2244ADWR | 296-8490-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVC543ADBR 296-8522-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 798.00/2,000 SN74LVC2244ADWR | 296-8490-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver . 80 75 60 SN74LVC2244ANSR _ |296-13256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVC543APWR 296-8524-1-ND |Tri-State Octal Registered Transceiver .. 0 75 60 (Continued) 
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SN74LVC2244ANSR — | 296-13256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 280.00/2,000 SN74LVC16646ADGGR | 296-15561-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ....56-TSSOP 2535.00/3,000 
SN74LVC2244APWR — |296-8491-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Drivei 48 36 27 SN74LVC16646ADGVR [296-15562-1-МО | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TVSOP 1.63 1.30 98 
SN74LVC2244APWR | 296-8491-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivei 320.00/2,000 SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ....56-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74LVC2952ADBR  296-12904-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.05 88 70 SN74LVC16646ADLR  |296-15563-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1.63 1.30 .98 
ВА о re ocal Ты; mangoa t T — SN74LVC16646ADLR |296-15563-2-ND |Tri-St.16-Bit Bus Transceiver/Registe 845.00/1,000 
-8507-5- Ti-St. Octal Bus Transceiver/Registe : . - SN74LVC32244GKER |296-8509-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Dri 371 297 231 
SN/4LVC2052APWR | 296-8508-1-М0 | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe do 1 о aq с. Mesa ese] 
SN74LVC2952APWR  |296-8508-2-М0 | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registei 932.00/2,000 Я m Я Bi 97 
i Я SN74LVC32245GKER |296-9855-1-№0 | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 371 297 231 
SN74LVC4245ADBR |296-8514-1-М0 |Tri-St. Octal Bus Xcvr.3.3V-5V Shifter......24-SSOP 90 75 60 Боза) Е Sai | 
n з SN74LVC32245GKER |296-9855-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 2104.00/1,000 
I ESAE тр zx ocal Bus Жол, AAVV Snine 5 D SN74LVC32245ZKER |296-15336-1-М0 | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver . 371 297 231 
т Trist Octal Bus Хе зу ву Shifter, б м SN74LVC32245ZKER |296-15336-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver........... 2104.00/1,000 
CRIAM Sr aay BV онын ў i қ SN74LVC32374AGKER |296-15596-1-ND | Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC4245ADWR | 296-14911-2-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter. 798.00/2,000 
SNZ4LVCA245APWR —[296-12183-1-ND | Octal Tri-St. Хот. 3-3 Shifter... .90 BT 60 Flip-Flop .... e 236 189 147 
SN74LVC4245APWR _ |296-12183-2-ND | Octal Tri-St. Хсуг. 3.3V-5V Shifter. 798.00/2,000 SN74LVC32374AGKER |296-15596-2-М0 | Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC16244ADGGR |296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 114 95 16 Flip-Flop ..... 96-LFBGA 1339.00/1,000 
SN74LVC16244ADGGR |296-1226-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1010.00/2,000 SN74LVC161284DGGR |296-8466-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interfaci .48-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVC16244ADGVR |296-8471-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 146 87 SN74LVC161284DGGR |296-8466-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface... 48-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC16244ADGVR |296-8471-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74LVC161284DL — |296-8467-5-М0 |Tri-State 19-Bit Bus Interface... 48-SSOP 405 88 70 
SN74LVC16244ADL — |296-1227-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 114 95 76 SN74LVC161284DLR  |296-8467-1-ND |Tri-State 19-Bit Bus Interfac 48-SSOP 405 88 70 
SN74LVC16244ADLR |296-1227-1-М0 | 16-Bit Buffer/Driver 114 95 76 SN74LVC161284DLR |296-8467-2-ND |Tri-State 19-Bit Bus Interfac 48-550Р 466.00/1,000 
SN74LVC16244ADLR | 296-1227-2-ND |16-Bit Buffer/Driver 505.00/1,000 SN74LVC162244ADGGR |296-13237-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 114 95 76 
SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 195 1.56 147 SN74LVC162244ADGGR |296-13237-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1014.00/1,000 SN74LVC162244ADGVR |296-13238-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TVSOP 1.45 116 47 
SN74LVC16244AGRDR |296-16881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116 47 SN74LVC162244ADGVR |296-13238-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei .48-TVSOP 1508.00/2,000 
SN74LVC16244AGRDR | 296-16881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 754.00/1,000 SN74LVC162244ADLR |296-13239-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 114 95 76 
SH ya A а ү ү Wi State 16-8 BufferiDrivar VS Н SN74LVC162244ADLR |296-13239-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 505.00/1,000 
А, НИ eee dE BIB OEE лив l i SN741VC162244AGQLR |296-13240-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 195 156 117 
SN74LVC16244AZRDR TI S a PANI Tri State 16-Bit Butter/Driver, 55 WIRES SN74LVC162244AGQLR |296-13240-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 1014.00/1,000 
SN7ALVC16245ADGGR |296-1228-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 14 5 76 LVCC Family 
SN74LVC16245ADGGR |296-1228-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1010.00/2,000 SN74LVCC3245ADBR 296-8563-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 87 with Adjustable Output Volt ............... 24-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVC16245ADGVR |296-8473-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1508.00/2,000 SN74LVCC3245ADBR  |296-8563-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74LVC16245ADL — |296-8474-5-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 114 95 6 with Adjustable Output Voll ................ 24-550Р 932.00/2,000 
SN74LVC16245ADLR | 296-8474-1-МО |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1.14 10577776 SN74LVCC3245ADW |296-1704-5-М0 | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74LVC16245ADLR | 296-8474-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 505.00/1,000 with Adjustable Output Volt. 1.05 88 70 
SN74LVC16245AGQLR |296-9843-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 195 156 117 SN74LVCC3245ADWR [296-14916-1-ND | Tri-State Octal Bus Transcei 
SN/4LVCTG245AGQLR | 296-9843-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1014.00/1.000 with Adjustable Output Voll... am c om 
SN74LVC16245AGRDR |296-16883-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116 87 SN74LVCC3245ADWR |296-14916-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver š ` ` 
SN74LVC16245AGRDR |296-16883-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 754.00/1,000 ith Adjustable Output Volt. .......... 24-306 932.00/2.000 
SN74LVC16245AZRDR |296-16884-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver io he | хутлуссзәвллвя ЛОС Tri Sisto Ош Bus Tronsceiver G 
SN74LVC16245AZRDR |296-16884-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 754.00/1,000 with Adjustable Output Volt 105 88 70 
SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent ы - : : : 
D-Type Latch 1.14 95 76 SN74LVCC3245ANSR |296-17208-2-М0 boo d ІІ 
к телі a T with Adjustable Output Vol .00/2, 
SN7ALVC16373ADGGR |29619281-2-ND АЕ Ер КОО SN74LVCC3245APWR |296-8564-1-М0 | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74LVC16373ADGVR GERMAIN Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVCC3245APWR |296-8564-2-ND Tied ater ае ngu ed ^^ 
D-Type Latch 145 106 87 d сЕ Е h 
SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Volt .. 932.00/2,000 
D-Type Latch 1508.00/2,000 SN74LVCC4245ADBR |296-8565-1-М0 | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373ADLR | 296-13243-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Volt .. 105  .88 70 
D-Type Latch 1.14 95  .76 SN74LVCC4245ADBR |296-8565-2-№0 | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373ADLR | 296-13243-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Volt 932.00/2,000 
D-Type Latch 505.00/1,000 SN74LVCC4245ADW |296-8566-5-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373AGQLR | 296-13244-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Adj. Output Volt 105 88 70 
D-Type Latch 195 156 117 SN74LVCC4245ANSR |296-17209-1-МП | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373AGQLR |296-13244-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Adj. Output Volt... 105 88 70 
D-Type Latch 1014.00/1,000 SN74LVCC4245ANSR — |296-17209-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DGGR | 296-11848-1-№0 | Tri-State 16-Bit Transparent with Adj. Output Volt. .... 932.00/2,000 
D-Type Latch 114 9 .76 SN74LVCC4245APWR |296-8567-1-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DGGR |296-11848-2-ND i 16-8 Transparent TM with Adjustable Output Volt 105 88 70 
= 5 == SN74LVCC4245APWR |296-8567-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DL 296-11834-5-ND ps Ба Transparent T - Ж with Adjustable Output Volt .. 932.00/2,000 
SN74LVC16373DLR — |296-11834-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent i | і LVCH Family 
D-Type Latch 114 95 76 SN7ALVCH244ADBR |296-8607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVC16373DLR — |296-11834-2-ND | Tri-State 16-Bit SN74LVCH244ADBR |296-8607-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
D-Type Latch ... 505.00/1,000 SN74LVCH244ADGVR |296-8608-1-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 50 40 30 
SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH244ADGVR | 296-8608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 280.00/2,000 
D-Type Flip-Flop.......... 114 95 76 SN74LVCH244ADWR — |296-14917-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver О Ый ШТ 
SN74LVC16374ADGGR | азарт bres e ыны МЮ SN74LVCH244ADWR |296-14917-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
) Ор AUS] SN74LVCH244APWR |296-8610-1-№0 | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 48 36 27 
ды Ts чө ж SN74LVCH244APWR |296-8610-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Т650Р 320.00/2,000 
тутара РОТА s Ш m Tuer : А SN74LVCH244ARGYR |296-13979-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-0FN (64 48 36 
ее D-Type Flip-Flop. figere ERSTE SN7A4LVCH244ARGYR |296-13979-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver. 213.00/1,000 
SN74LVC16374ADLR |296-13247-1-№0 | Tri-State 16-Bit Edge- d Жаш SN74LVCH245ADBR |296-8611-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive .50 40 .30 
D-Type Fip-Hop. лн ШИ E Gm SN74LVCH245ADBR — 1296-8611-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 280.00/2,000 
SN74LVC16374ADLR | 296-13247-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH245ADGVR | 296-8612-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-TVSOP 50 40  .30 
D-Type Flip-Flop... 505.00/1,000 SN74LVCH245ADGVR |296-8612-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive .20-ТУ50Р 280.00/2,000 
SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-1-М | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH245ADW  |296-8613-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver.. .20-SOIC 50 40 30 
D-Type Flip-Flop... 2 56-VFBGA 1.95 1.56 147 SN74LVCH245ADWR — |296-14918-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. .20-SOIC 48 36 257 
SN74LVC16374AGQLR | 296-13248-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH245ADWR | 296-14918-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-SOIC 320.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... Е 56-VFBGA 1014.00/1.000 SN74LVCH245AGQNR |296-12102-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 64 48 36 
SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH245AGQNR |296-12102-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 213.00/1,000 
D-Type Flip-Flop 145 116 47 SN7ALVCH245APWR — |296-1247-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver.. .20-TSSOP — 64 48 36 
SN74LVC16374AGRDR | 296-16885-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH245APWR | 296-1247-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Т550Р 426.00/2,000 
D-Type Flip-Flop................ 754.00/1,000 SN74LVCH245ARGYR |296-13980-1-М0 | Tri-State Octal Bus Transceivei ШОР eA А 
SN74LVC16374AZRDR | 296-16886-1-ND и Dior Maa gee ane ees SN74LVCH245ARGYR_ |296-13980-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 239.00/1,000 
D- Flop... - : : SN74LVCH16240ADGGR |296-8571-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. i 114 95 76 
SN74LVG16374AZROR | АБ Bee Ds bod zer SN74LVCH16240ADGGR |296-8571-2-ND |Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-Т550Р 1010.00/2,000 
х iE = ЕЕ SN74LVCH16240ADL |296-8572-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 114 95 76 
SHZALVCIES7ADGGR ШАШ ТИ State 16-81 Edge triggered TEN E SN74LVCH16240ADLR |296-8572-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-550Р 114 95 76 
внтайубїөзгїрбєв РТА TriState 16-Bit Edge-Triggered i e : SN74LVCH16240ADLR |296-8572-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SS0P 505.00/1,000 
D-Type Flip-Flop NEW! 1010.00/2000 SN74LVCH16244ADGGR |296-8573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TSSOP 114 95 76 
SN74LVC16374DLR | 296-11851-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggere SN74LVCH16244ADGGR |296-8573-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 48-TSSOP 1010.00/2,000 
D-Type Flip-Flop NEW?........ 114 95 76 SN74LVCH16244ADGVR |296-8574-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-IVSOP 1.45 116 87 
SN74LVC16374DLR 296-11851-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH16244ADGVR |296-8574-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 1508.00/2,000 
D-Type Flip-Flop NEW... 505.00/1000 SN74LVCH16244ADL —|296-1243-5-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 114 95 76 
SN74LVC16543DGGR |296-9844-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 270 216 1.68 SN74LVCH16244ADLR |296-1243-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 114 95 76 
SN74LVC16543DGGR |296-9844-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3060.00/2,000 SN74LVCH16244ADLR |296-1243-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver..................... 48-SS0P 505.00/1,000 
SN74LVC16646ADGGR |296-15561-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Registei 163 130 98 
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SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-1-М | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 56-VFBGA 1.95 1.56 1417 LVCR Family 

SN74LVCH16244AGQLR | 296-8578-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 6-VFBGA 1014.00/1,000 SN74LVCR2245ADBR | 296-8621-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-550Р 60 45 .34 
SN74LVCH16244AGRDR| 296-16887-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 54-BGA 145 116 .87 SN74LVCR2245ADBR |296-8621-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SS0P 400.00/2,000 

SN74LVCH16244AGRDR| 296-16887-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 54-BGA 754.00/1,000 SN74LVCR2245ADGVR| 296-8622-1-ND | Tri-State Octal Bus Тгапзсеме .20-TVSOP 60 45 34 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 54-BGA 145 146  .87 SN74LVCR2245ADGVR| 296-8622-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei .20-TVSOP 400.00/2,000 

SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 54-BGA 754.00/1,000 SN74LVCR2245ADWR | 296-8623-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SOIC 60 45 34 
SN74LVCH16245ADGGR| 296-1244-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-TSSOP 1.14 95 76 SN74LVCR2245ADWR | 296-8623-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SOIC 400.00/2,000 

SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-Т550Р 1010.00/2,000 SN74LVCR2245AGQNR| 296-12103-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-BGA 72 54 AL 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-TVSOP 1.14 95 76 SN74LVCR2245AGQNR| 296-12103-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 0-BGA 239.00/1,000 

SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-TVSOP 1010.00/2,000 SN74LVCR2245ANSR |296-13288-1-ND | Tri-State Octal Bus Тгапзсеме 0-50Р 60 45 34 
SN74LVCH16245ADL | 296-1245-5-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-550Р 114 95 76 SN74LVCR2245ANSR | 296-13288-2-М | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 0-50Р 400.00/2,000 

SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. A8-SSOP 114 95 76 SN74LVCR2245APWR | 296-8624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. .20-TSSOP 60 45 34 
SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCR2245APWR | 296-8624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .20-Т550Р 400.00/2,000 


SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 6-VFBGA 1.95 1.56 1.17 SN74LVCR2245ARGYR | 296-13981-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 0-ОҒРМ 64 48  .36 
SN74LVCH16245AGQLR|296-8582-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 6-VFBGA 1014.00/1,000 SN74LVCR2245ARGYR | 296-13981-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive '0-QFN 213.00/1,000 
SN74LVCH16245AGRDR| 296-16889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 145 116 87 SN74LVCR16245ADGGR | 296-15601-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TSSOP 220 1.76 132 
SN74LVCH16245AGRDR | 296-16889-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 754.00/1,000 SN74LVCR16245ADGGR | 296-15601-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-Т550Р 2288.00/2,000 
SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 54-BGA 145 146  .87 SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 220 1.76 1.32 
SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 754.00/1,000 SN74LVCR16245ADGVR | 296-15602-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP. 2288.00/2,000 
SN74LVCH16373ADGGR| 296-8583-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latc! 1.14 95 76 SN74LVCR16245ADLR | 296-15603-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 2.20 1.76 1.32 
SN74LVCH16373ADGGR| 296-8583-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 1010.00/2.000 SN74LVCR16245ADLR | 296-15603-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SS0P 1144.00/1.000 
SN74LVCH16373ADGVR| 296-8584-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 145 116 87 SN74LVCR32245AGKER | 296-15604-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver . 96-LFBGA 2.36 1.89 147 
SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-2-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. 1508.00/2,000 SN74LVCR32245AGKER | 296-15604-2-М | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver . 6-LFBGA 1339.00/1,000 
SN74LVCH16373ADL | 296-8585-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 114 95 76 SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-Т550Р 1.14 95 176 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 144 95 76 SN74LVCR162245DGGR | 296-8619-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSS0P 1010.00/2,000 


505.00/1,000 SN74LVCR162245DL | 296-8620-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 
195 156 117 SN74LVCR162245KR | 296-12707-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 
1014.00/1,000 SN74LVCR162245KR | 296-12707-2-М0 | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


48-550: 1.14 95 716 
6-VFBGA 1.35 113  .90 
6-VFBGA 599.00/1,000 


SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latc! 
SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Lat! 
SN74LVCH16373AGQLR | 296-8586-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Late! 


SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 114 95  .76 LVCU Family 

SN74LVCH16374ADGGR | 296-8587-2-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1010.00/2,000 SN74LVCUO4AD 296-9861-5-ND | Hex Inverter.. 14-501С 72 54 41 
SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 145 116  .87 SN74LVCUO4ADR 296-9861-1-ND | Hex Invertei 14-5016 72  .54 Al 
SN74LVCH16374ADGVR | 296-8588-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74LVCUO4ADR 296-9861-2-ND | Hex Inverter... 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74LVCH16374ADL | 296-8589-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 114 95 16 SN74LVCU04ADBR 296-9862-1-ND 14-550Р 72 54 41 
SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-1-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 144 95 76 SN74LVCUO4ADBR 296-9862-2-ND | Hex Inverte 14-550Р 478.00/2,000 
SN74LVCH16374ADLR | 296-8589-2-М0 |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 SN74LVCUO4ADGVR  |296-9863-1-ND | Hex Inverte .14-TVSOP me wu i 
SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-1-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 105 156 117 SN74LVCUO4ADGVR | 296-9863-2-ND | Нех Inverte .14-TVSOP 478.00/2,000 
SN74LVCH16374AGQLR | 296-8590-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1014.00/1,000 SN74LVCUO4APWR  |296-9865-1-ND | Hex Invertei .14-Т550Р 72 54 Al 
SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 248 1.98 1.54 SN74LVCUO4APWR __ |296-9865-2-ND | Hex Invertei .14-Т550Р 478.00/2,000 


SN74LVCH16540ADGGR | 296-8591-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2806.00/2,000 LVCZ Family 
SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 248 198 154 SN74LVCZDAORDBR —1296-9870-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 105 88 70 
SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2806.00/2,000 SN74LVCZ240ADBR 296-9870-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-550Р 932.00/2,000 
SN74LVCH16540ADL | 296-8593-5-М0  Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 248 1.98 154 SN74LVCZ240ADGVR | 296-9871-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 135 143 .90 SN74LVCZ240ADGVR | 296-9871-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1198.00/2,000 SN74LVCZ240ADWR  |296-9872-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 1.05 .88 70 
SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-1-ND__ Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 116  .87 SN74LVCZ240ADWR | 296-9872-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-501С 932.00/2,000 
SN74LVCH16541ADGVR| 296-8595-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN7ALVCZ240ANSR | 296-12993-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-50Р 1.05  .88 70 
SN74LVCH16541ADL |296-8596-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 135 149 б SN74LVCZ240ANSR | 296-12993-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-50Р 932.00/2,000 
SN74LVCH16543ADGGR| 296-1246-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 195 18 90 SN74LVCZ240APW | 296-9873-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1198.00/2,000 SN74LVCZ240APWR | 296-9873-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 105  .88 70 
SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-1-ND |Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 145 116.87 SN74LVCZ240APWR  |296-9873-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSS0P 932.00/2,000 
SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-2-ND |Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1508.00/2,000 SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16543ADL | 296-8598-5-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 135 113 90 SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 135 113 90 SN7ALVCZ2A4ADWR | 296-9875-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-506 1.05 88 70 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 599.00/1,000 SN74LVCZ244ADWR | 296-9875-2-М0 | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 932.00/2,000 
SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver. 195 156 147 SN74LVCZ2A4APW — |296-9876-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 105 88 70 
SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver. 1014.00/1,000 SN74LVCZ244APWR | 296-9876-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ244APWR | 296-9876-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2080.00/2,000 SN74LVCZ245ADBR | 296-9877-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2.00 160 1.20 SN74LVCZ245ADBR | 296-9877-2-М0 | Tri-State Octal Bus Transceivei 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16646ADGVR|296-9859-2-ND |Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2080.00/2,000 SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-506 105  .88 70 
SN74LVCH16646ADL |296-8600-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 200 160 120 SN74LVOZ24SADWR | 296-9878-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-5016 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 SN7ALVCZ245APW — |296-9879-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-TSSOP 105 .88 .70 
SN74LVCH16652ADGGR |296-8601-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2080.00/2,000 SN7ALVCZ245APWR | 296-9879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-TSSOP 105 —.88 70 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 200 160 120 SN74LVCZ245APWR | 296-9879-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivei .20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-2-ND |Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 2080.00/2,000 SN74LVCZ16240ADGGR| 296-9866-1-М | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei .48-Т550Р 2.59 207 161 
SN74LVCHT6652ADL |296-8603-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register 200 160 120 SNTALVC716240ADGGR E90 P900 АНТ Tri-State 16-Bit Buffer/Drive Ысық 202002000 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TVSOP 2.59 207 1.61 
with Parity Gen/Checker 750 6.00 5.07 SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-ТУЗОР 2932.00/2,000 
SN74LVCH16901DGGR| 296-8604-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-550Р 259 207 1.61 
with Parity Gen/Checker 9376.00/2.000 SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SS0P 1466.00/1,000 
А S BEST 7 SN74LVCZ16244ADGGR| 296-9868-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive AB-TSSOP 1.38 110 83 
SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-1-ND | Tri-St. 16-Bit Register Transceiver 3.60 288 2.24 i n 4 
SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-2-ND Tri-St 16-Bit Register Transceiver 4080.00/2,000 SN74LVCZ16244ADGGR| 296-9868-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1430.00/2,000 


360 288 224 SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 
4080.00/2,000 SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivei 
360 288 224 SN74LV0Z16244ADLR | 296-9869-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 
338 270 240 SN74LVCZ16244ADLR |296-9869-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 
Š 2 қ SN74LVCZ16245ADGGR| 296-13289-1-М | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


1913.00/1,000 n Й В 
: ў Я š SN74LVCZ16245ADGGR| 296-13289-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 
SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-1-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2.36 1.89 147 SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-2-М0 | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 1339.00/1,000 SN74LVUZT6945ADGVR ВЗР TEST Tri State 16-Bit Bus Transceiver- 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-1-ND |Tri-St.32-Bit Transparent D-Type Latch..96-LFOGA — 371 297 231 SMZALVCZiG2ASADLR са a i PIU Tri State 16 -Bit Bus Transcelver 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-2-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch ...96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
.48-TVSOP 2080.00/2,000 
48-SSOP 2.00 1.60 1.20 
48-550Р 1040.00/1,000 
48-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
.48-Т550Р 2080.00/2,000 
48-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
.48-TVSOP 2080.00/2,000 
48-SSOP 2.00 1.60 1.20 
48-550Р 1040.00/1,000 


SN74LVCH16952ADGVR| 296-12916-1-ND | Tri-St. 16-Bit Register Transceiver 
SN74LVCH16952ADGVR| 296-12916-2-ND | Tri-St. 16-Bit Register Transceiver 
SN74LVCH16952ADL | 296-8606-5-№О  Tri-St. 16-Bit Register Transceiver 
SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . 
SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driv 


SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop ... 96-LFBGA 371 297 231 SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 96-LFBGA 371 2.97 231 
i ан 2368017200 Тп State а DB Hip ор. poe ДК eee SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Drivei 6-LFBGA 2104.00/1,000 
Kx alin ri-otate 16-ВІї ButTer/Driver.. „405 = E А = EN j- | -Bi j s 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-2-ND. |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-550Р 505.00/1,000 Ero | ЯК о cece eure ың UI s 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 1.14 — 95 .76 SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-FBGA 3.71 297 231 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 1010.00/2,000 SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 96-LFBGA 2104.00/1,000 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 48-TVSOP 145 1.16 487 SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interfac .48-TSSOP 175 1.40 1.05 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-2-М0 | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1508.00/2,000 SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface... 48-TSSOP 1820.00/2,000 


SN74LVCH322244AKR | 296-15599-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . 96-LFBGA 371 2.97 2.31 


Н | : LVT Family 

SN74LVCH322244AKR | 296-15599-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVT125D 296-1249-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 145016 36 5 48 

LVCHR Family SN74LVT125DBR 296-14919-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer.........14-SSOP ^ .76 57 43 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-TSSOP 1.14 (95 76 SN74LVT125DBR 296-14919-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SSOP 506.00/2,000 
SN74LVCHR16245AGR | 296-9860-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-Т550Р 1010.00/2,000 SN74LVT125DR 296-1249-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOIC 76 5 43 
SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 1.35 113 .90 SN74LVT125DR 296-1249-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 14-SOIC 617.50/2,500 
SN74LVCHR16245AKR | 296-14400-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 6-VFBGA 599.00/1,000 SN74LVT125NSR 296-13291-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 4-SOP 76 57 43 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-SSOP 1.14 95 76 SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 4-50Р 506.00/2,000 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-SS0P 505.00/1,000 SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer........14-TSS0P .84 .63 48 
SN74LVCHR16245AVR | 296-15600-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-TVSOP 145 1.16 .87 SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer........14-TSSOP 558.00/2,000 
SN74LVCHR16245AVR | 296-15600-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 8-TVSOP 1508.00/2,000 SN74LVT240ADBR 296-14924-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver ......20-SSOP 81 68  .54 
SN74LVCHR162245ADL | 296-8618-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 114 95 76 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
530 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


$ TEXAS INSTRUMENTS 


Tk Digi-Key Price Each» ТЕТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVT240ADBR | 296-14924-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 718.00/2,000 SN74LVT16543DLR | 296-8645-2-ND | Registered Transceiver.... 975.00/1,000 
SN7ALVT240ADW — |296-1706-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 81 68 54 SN7ALVT16646DGGR  |296-14923-1-ND | 3.3V, 16-Bit Bus Transceive 156-Т560Р 250 200 156 
SN74LVT240ADWR | 296-14925-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 81 68 54 SN7ALVT16646DGGR | 296-14923-2-ND | 3.3, 16-Bit Bus Transceive .56-TSS0P 2830.00/2,000 
SN74LVT240ADWR | 296-14925-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver. 718.00/2,000 SN74LVT18512DGGR | 296-8646-1-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18 
SN74LVT240APWR 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 87 A3 58 Universal Bus Transceiver. .64-Т550Р 6.00 4.80 4.05 
SN74LVT240APWR | 296-8647-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 772.00/2,000 SN74LVT18512DGGR | 296-8646-2-ND | 3.3У АВТ Scan Test Device with 18: 
SN74LVT244BDBR 296-8648-1-ND | Tri-State 3.3V АВТ Octal Buffer/Drivei .92 .69 152 Universal Bus Transceiver. .64-TSS0P 7500.00/2,000 
SN74LVT244BDBR | 296-8648-2-№0 | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 SN74LVT32240GKER | 296-9881-1-ND | 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver. 125 100 75 
SN74LVT244BDW — — |296-1707-5-ND  |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver. 92 69 52 SN7ALVT32240GKER | 296-9881-2-ND |3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 
SN7ALVT244BDWR _ |296-14926-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 92 69 5 SN7ALVT32244GKER |296-8653-1-М0 |Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver 125 100 75 
SN74LVT244BDWR | 296-14926-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 SN74LVT32244GKER | 296-8653-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.... 650.00/1,000 
SN74LVT244BGQNR — |296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 81 6 54 SN74LVT162240DGGR | 296-8625-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT244BGQNR — |296-12104-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 359.00/1,000 Bus Buffer/Driver .. 48-TSSOP 135 113 90 
SN74LVT244BPWR | 296-8649-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 75 63 50 SN74LVT162240DGGR | 296-8625-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Qua 
SN74LVT244BPWR _ |296-8649-2-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 666.00/2,000 Bus Buffer/Driver 48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LVT244BRGYR | 296-13982-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 81 68 54 SN74LVT162240DGVR | 296-8626-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT244BRGYR | 296-13982-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 359.00/1,000 Bus Buffer/Driver 48-IVSOP 135 113  .90 
SN74LVT245BDBR | 296-8650-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver..... 92 69 52 SN74LVT162240DGVR | 296-8626-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT245BDBR |296-8650-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver... 612.00/2,000 Bus Buffer/Driver 1198.00/2,000 
SN74LVT245BDW — |296-8651-5-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 92 60 52 SN7ALVT162240DLR | 296-8627-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN7ALVT245BDWR | 296-8651-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 92 69 52 Bus Buffer/Driver 135 113 90 
SN74LVT245BDWR ^ |296-8651-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver .... 612.00/2,000 SN74LVT162240DLR | 296-8627-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT245BGQNR 296-12105-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 81 68 54 Bus Buffer/Driver .. 599.00/1,000 
SN74LVT245BGQNR 296-12105-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 359.00/1,000 SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver..... 135 143 90 
SN7ALVT245BNSR — |296-13294-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 92 69 52 SN74LVT162244ADGGR | 296-8628-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.....48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LVT245BNSR | 296-13294-2-ND | Tri-St. 3.3V АВТ Octal Bus Transceiver 612.002,000 SN74LVT162244ADGVR |296-8629-1-ND |Tri-St. 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-IVSOP 135 1.13 90 
SN74LVT245BPWR | 296-8652-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 75 63 50 SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.....48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74LVT245BPWR ^ |296-8652-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver ...20-TSSOP 666.00/2,000 SN74LVT162244ADLR | 296-8630-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Butfer/Driver......48-SSOP 135 1413 90 
SN74LVT245BRGYR | 296-13983-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver.......20-QFN 81 68 54 SN74LVT162244ADLR | 296-8630-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.......48-SS0P 599.00/1,000 
SN7ALVT245BRGYR _ | 296-13983-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 359.00/1,000 SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-1-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....56-VFBGA 125 1400 75 
SN74LVT543PWR — |296-13295-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 135 118 90 SN74LVT162244AGQLR | 296-13292-2-ND | Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.....56-VFBGA 650.00/1,000 
SN74LVT543PWR 296-13295-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver ....24-Т550Р 1198.00/2,000 SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver......54-BGA 125 1.00 EZ] 
SN74LVT573DBR 296-8654-1-ND | Octal Transparent Latch . 90 69 52 SN74LVT162244AGRDR | 296-16891-2-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 
SN74LVT573DBR 296-8654-2-ND | Octal Transparent Latch . 612.00/2,000 SN74LVT162244AZRDR | 296-16892-1-ND | Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver . 125 100 75 
SN74LVT573DWR — |296-1255-1-ND |3.3V Octal Transparent Latch 92 69 52 SN74LVT162244AZRDR |296-16892-2-ND | Tri-State 3.3V, АВТ 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 
SN74LVT573DWR — |296-1255-2-ND | 3.3V Octal Transparent Latch 0-501С 612.00/2,000 SN7ALVT162245ADGGR | 296-8631-1-М0 | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.....48-TSS0P 1.38 113 90 
SN74LVT574PWR — |296-1257-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type FI 0-TSSOP 75 — 63 50 SN74LVT162245ADGGR | 296-8631-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr.........48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LVTS74PWR — |296-1257-2-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop 666.00/2,000 SN74LVT162245ADLR | 296-8632-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-ВИ Bus Xcvr......48-8S0P 1.35 113 90 
SN7ALVT8980ADW | 296-13498-5-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162245ADLR |296-8632-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovv..........48-SSOP 599.00/1,000 
(IEEE STD 1149.1) 892 744 6.03 SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 6-VFBGA 1.38 110  .83 
SN74LVT8980ADWR | 296-15986-1-ND | Embedded Test-Bus Controller SN74LVT162245AGQLR | 296-13293-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. .......56-VFBGA 715.00/1,000 
(IEEE STD 1149.1) 892 744 603 LVTH Family 
SN7ALVTBOBOADWR Ы UBER STD 1149.1) аналарда 74LVTH162244ZRDR |296-16876-1-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driver. 87 38 58 
SN7ALVT8986GGV — |296-14927-5-ND | 3.3V Linking Addressable Scan Рогі. 806 645 545 HHE O C P Tri-State 3, 16-Bit Buffon Driver 4-BGA 53200/1000 
= - EH ri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transci 4-BGA 1.32 1.10 .88 
SN74LVTB9B6PM PS SUS Ep 3.3v Linking Addressable Scan Port. ШЕ DEB ШЕ 7ALVTH162245GRDR | 296-16877-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver.......54-BGA 585.00/1,000 
SN74LVT8996DW 296-8656-5-ND y ere ана Ма a S0 7ALVTH162245ZRDR |296-16878-1-М№ | Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver. 4-BGA 125 100 75 
батон sesso [aa бара аа сй БЕТ Б sut 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) ............... 900 720 608 D-Type Fip-Flop des qud E 
SNTALVTSOSGDWR аа 3:3V 10-Bit Addressable Stan Port TALVTH162374GRDR | 296-16879-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 
SN7ALVT8996PW | 296-8657-5-ND |33V 10-BI Addressable San Po ane D-Type HipHop 550001000 
Transceiver (IEEE STD 11484)... 24-TSSOP 900 720 6.08 TALVTH162374ZRDR |296-16880-1-ND pss Hints it Edge-Triggered mana. 
$ШАГҮТӘЗӨВРИН ЕДШ 3.3 10-81 Addressable Sean Port : 7ALVTH162374ZRDR | 296-16880-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bi 
(IEEE STD 1149.1)... 24-TSSOP 900 720 6.08 D-Type Fip-Flop GERI 
SN7ALVT8996PWR | 296-8657-2-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port " У 
о Е Ш — 
SN74LVT16240DGGR | 296-8633-1-ND |Tri-St.3.3V ABT 16-ВИ Buffer/Driver......48-TSSOP 135 1413 90 НА DREAM Ti atts ABT Quad Bus Bulio Ж» вей 
SN74LVT16240DGGR | 296-8633-2-ND |Tri-St. 3.3V АВТ 16-Bit Buffer/Driver.......48-TSSOP 1198.00/2,000 ДМ D OO CANO Ir State ABT Oued Bus puffer By a E 
SN7ALVT16240DLR — |296-8634-I-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.....48-SS0P 135 113 90 МГП ВВ БЕКЕННІҢ Tri-Stata ABT Oud Bos Buffer ES ан 
SN74LVT16240DLR | 296-8634-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver........48-SSOP 599.0071,000 SNZ4LVTHI25DCVR О БИР ти ABT Quad Bus Buffer "S ші 
SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP 135 113 90 SN741VTHI9SDGVR EOS. SEDI Tr State ABT Quad Bus But DEM е 
SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.......48-TSSOP 1198.00/2,000 SN74LVTHTDSPWR [БО ШШ Tri-State ABT Quad Bus Buffer PPE i as 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TVSOP 135 113 90 ВЫ О T 310 ABT Ошас Bus Bull DE CIL 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.......48-TVSOP 1198.00/2,000 SN7ALVTHTDSRGYR | SU SS WD Tri-State ABT Quad Bus Buffer Mu о 
SN74LVT16244BDLR | 296-8637-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver........48-SSOP 135 113 90 змтарутнчэвасуя. РЎ З DU Tri-State ABT Quad Bus Buffer AORN 230,001,060 
SN74LVT16244BDLR | 296-8637-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver........48-SSOP 599.00/1,000 ! ZEB 
SN74LVT16244BGQLR | 296-8638-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-TVFBGA 125 100 75 SN74LVTHI26DBR | 296-8661-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 145600 — .56 — 42 32 
SN74LVT16244BGQLR |296-8638-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.....48-TVFBGA 650.00/1,000 SN7ALVTHI26DBR — |296:8661-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-SS0P 372002000 
SN74LVT16244BGRDR | 296-16893-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..........54-BGA 125 1.00 75 EAM PSD ВВ ND Шан АЕТ Bus bull pcr 56 Sum T 
SN74LVT16244BGRDR | 296-16893-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver. 650.0071,000 SNTAL VTHIOGDR i iDN Tri-State ABT Quad Bus Buffer сос у у 
SN74LVT16244BZRDR | 296-16894-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver.........54-BGA 125 100  .75 ! З 3 ы 
SN74LVT16244BZRDR | 296-16894-2-ND | Tri-St. 3.3V АВТ 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 SN74LVTH126DR 296-8663-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 14-506 455.00/2,500 
SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-1-ND | Tri-State З.ЗУ ABT 16-Bit Bus Хоу 135 143 90 SN74LVTHI26PWR  296-8664-1-М0 | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 4 TSSOP 42 47 45 
SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-2-М0 | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Ху 1198.00/2,000 SN7ALVTHI2GPWR 296:8664:2:М0 | Tri-State ABT Quad Bus Buffer -14-TSSOP 372.00/2,000 
—_ - m SN74LVTH240DBR |296-8706-i-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 88 66 50 
ВАО КОШЫ | Vy ciate У ABT 16-Bit Bus Xovr ar SN74LVTH240DBR _ |296-8706-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-550Р 586,00/2,000 
О ЫНСЫ кра са n 
а NS LEES м fina 
Я Т = -2- i4 -! i i 
Rub os. Tri-State 33v ABT 16-Bit Bus Xcur. E E SN74LVTH240PWR  |296-8708-i-ND | Tri-State ABT OctalBuffer/Driver...— ..20-ISSOP 26 — 72 54 
SN74LVT16245BGQLR | 296-8643-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-ВИ Bus Xcvr......48-TVFBGA — 125 100  .75 SN74LVTH240PWR ^ | 296-8708-2-М0 | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-Т550Р 638.00/2,000 
SN74LVT16245BGQLR | 296-8643-2-ND | Tri-State 3.3V АВТ 16-Bit Bus Xcvr. ......48-TVFBGA 650.00/1,000 SN74LVTH240RGYR | 296-13985-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver O-QFN 78 à 65 52 
SN74LVT16500DGGR |296-14920-1-ND | Tri-State З 3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH240RGYR | 296-13985-2-М0 | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 0-QFN 346.00/1,000 
Bus Transceiver ... 56-TSSOP 163 130 98 SN74LVTH241DBR | 296-12742-1-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 88 66 50 
SN74LVTT6500DGGR | 296-14920-2-ND Tri-State 3.3V ABT T8-Bit Univ. SN74LVTH241DBR — |296-12742-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-550Р 586.00/2,000 
Bus Transceiver .... 1690.00/2,000 SN74LVTH241DW 296-1715-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 20-5016 .88 66 .50 
SN74LVT16500DLR 296-8644-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH241PWR 296-8709-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 196 Jg d 
Bus Transceiver ... 163 130 98 SN7ALVTH241PWR ^ |296-8709-2-ND | Tri-State АВТ Octal Buffer/Driver. 20-Т550Р 638.00/2,000 
SN74LVT16500DLR 296-8644-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH244ADBR  |296-1269-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 20-550Р 72 54 41 
Bus Transceiver ... 845.00/1,000 SN7ALVTH244ADBR _ |296-1269-2-ND | Tri-State АВТ Octal Buffer/Driver. 20-SS0P. 478.00/2,000 
SN74LVT16501DGGR | 296-1252-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN74LVTH244ADW 296-1270-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 72 54 41 
Bus Transceiver... 175 140 105 5М741/ТН244АОМ/В | 296-1270-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC qua 54 .41 
SN74LVT16501DGGR |296-1252-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Univ. SN7A4LVTH244ADWR | 296-1270-2-М0 | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-501С 478.00/2,000 
Bus Transceiver... 1820.00/2,000 SN74LVTH244AGQNR |296-12107-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 0-BGA .88 66  .50 
SN74LVT16501DLR — |296-14921-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bi SN7ALVTH244AGQNR |296-12107-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-BGA 293.00/1,000 
Bus Transceiver ... 175 140 1.05 SN74LVTH244APWR — |296-1271-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. .20-Т550Р 80 (0 45 
SN74LVT16501DLR — |296-14921-2-ND | Tri-State 3.3V АВТ 18-Bit Univ. SN74LVTH244APWR | 296-1271-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 20-Т550Р 532.00/2,000 
Bus Transceiver 910.00/1,000 SN7ALVTH244ARGYR |296-13986-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 0-QFN 88 66 50 
SN7ALVT16543DGGR  |296-14922-1-ND | 3.3V, 16-Bit Regi 188 150 113 SN7ALVTH244ARGYR |296-13986-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 0-QFN 293.00/1,000 
SN74LVT16543DGGR | 296-14922-2-ND | 3.3V, 16-Bit Registered Transceive 1950.00/2,000 SN74LVTH245ADBR — |296-8710-i-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiv -SSOP 72 54 M 
SN74LVT16543DLR 296-8645-1-ND |Registered Transceiver 1.88 1.50 1413 (Continued) 
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З Texas INSTRUMENTS 


TE Digi-Key Price Each T Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH245ADBR  296-8710-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.........20-SSOP 478.00/2,000 SN74LVTH2245PWR | 296-8705-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.......20-TSS0P 532.00/2,000 
SN74LVTH245ADW | 296-8711-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel Шш uw SN74LVTH2952DBR | 296-8714-1-№0 |Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr/Register........24-SSOP 120 1.00 480 
SN74LVTH245ADWR | 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive 72 54 4 SN74LVTH2952DBR | 296-8714-2-ND_ | Tri-St. ABT Octal Bus Xovr./Register.........24-SSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH245ADWR | 296-8711-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 SN74LVTH2952DGVR | 296-12922-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-IVSOP 120 100 480 
SN74LVTH245AGQNR | 296-12108-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 88 46 2550 SN74LVTH2952DGVR_| 296-12922-2-ND Tri-St.ABT Octal Bus Xcvr./Register ......24-TVSOP. 1064.00/2,000 
SN74LVTH245AGONR | 296-12108-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive 293.00/1,000 SN74LVTH2952DW ^ |296-1716-5-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Registe 24-506 120 100 80 
SN74LVTH245APWR | 296-1272-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 80 460 45 SN74LVTH2952PWR | 296-8715-1-№0 |Tri-St.ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 1.20 100 80 
SN74LVTH245APWR | 296-1272-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceive 532.00/2,000 SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND |Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register .......24-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-1-ND | Tri-State АВТ Octal Bus Transceiver. 88 66 50 SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver..........48-TSSOP 1.20 100 480 
SN74LVTH245ARGYR | 296-13987-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver. 293.00/1,000 SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-2-ND. | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drivel 48-TSS0P 1064.00/2,000 
SN74LVTH273DBR |296-8712-1-М0 | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 72 5 4 SN74LVTH16240DL | 296-8675-5-ND |Tri-State ABT 16-BitBuffer/Driver........48-8S0P 120 100 80 
SN74LVTH273DBR | 296-8712-2-М0 | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 478.00/2,000 SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-TSSOP 1.20 100 480 
SN74LVTH273DW — |296-8713-5-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 72 54 А SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver...........48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH273DWR | 296-14934-1-М | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 72 54 A SN74LVTH16241DL — | 296-12919-5-М0 Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 120 100 40 
SN7ALVTH273DWR | 296-14934-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 478.00/2,000 SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive A8-TSSOP 120 100 80 
SN74LVTH273PWR ^ |296-1273-1-ND | АВТ Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 80 40 45 SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSS0P 1064.00/2,000 
SN74LVTH273PWR | 296-1273-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear 532.00/2,000 SN7ALVTH16244ADGVR | 296-8677-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH373DBR | 296-8718-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch... 72 54 41 SN74LVTH16244ADGVR| 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTH373DBR | 296-8718-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Late 478.00/2,000 SN74LVTH16244ADL | 296-1261-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 120 100 40 
SN74LVTH373DW 296-8719-5-ND | Tri-State АВТ Octal D-Type Гас J2 54 41 SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 48-SSOP 120 100  .80 
SN74LVTH373PWR | 296-8720-1-М0 |Tri-State ABT Octal D-Type Latc 80 40 45 SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Вийег/Огічег .. 48-550Р 532.00/1,000 
SN74LVTH373PWR | 296-8720-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Late 532.00/2,000 SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 8-TVFBGA 1.35 113 90 
SN74LVTH374DBR | 296-8721-1-М0 | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 1954 а SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver .......48-TVFBGA 599.00/1,000 
SN74LVTH374DBR | 296-8721-2-М0 | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 478.00/2,000 SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 4-BGA 135 113 90 
SN74LVTH374DW | 296-8722-5-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . ШІ ШІ SN74LVTH16244AGRDR | 296-16895-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 4-BGA 599.00/1,000 
SN74LVTH374DWR | 296-8722-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . MONET SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 4-BGA 135 113 90 
SN74LVTH374DWR | 296-8722-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . 478.00/2,000 SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 4-BGA 599.00/1,000 
ИЦ НА pn ID КЫП. Laus 80 2520051000, SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TSSOP 1.20 1.00 80 
-8723-2- А E -Нор. 00/24 SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver-......48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN7ALVTHS4ODBR — |296-8724-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver... 105 88 70 SNTALVTHT6245ADGVR| 296-8679--ND | Tri-State ABT 16-В Bus Transceiver...A9-IVSOP 1.20 102 80 
SN74LVTH540DBR  |296-8724-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 SN74LVTH16245ADGVRI 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 48-IVSOP 1064.00/2,000 
SN74LVTHS40DW 296-8725-5-М0 | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 105 88 70 SN7ALVTHIG245ADL | 296-8680.5.ND | Tri-State АВТ 16-Ві Bus Transceiver ...48-SSOP — 1.20 100^ 80 
ЕЕ 29728100 EDO Purper oriye 1.05 m d SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.....48-SS0P 1.20 1.00 80 
-8726-2- I -00/2, SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver........48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTHS410BR__| 296-8727-1-М0 | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 105 48 70 SNZ4LVTH16245AGOLR | 296.8681-1.ND | Tri-State ABT 16-8й Bus Transceiver S6-VFBGA 1.35 dua 90 
SN74LVTH541DBR  |296-8727-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 SN74LVTHTG245AGQLR | 296-8681-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver — 56-VFBGA 59970071000 
SN7ALVTHS41DW | |296:8725 STD] Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 0577 880 т SNTALVTHIG2ABAGRDR | 296-16897-1-ND | Tri-State АВТ 16-81 Bus Transceiver ҒЫНЫ? 
SN74LVTHS41PWR 296872832000 Tri-State АВТ Octal Buffer/Drive 105 88 ту SN/4LVTH16245AGRDR | 296-16897-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Ттапзсемег......54-В6А  599.00/1,000 
SN74LVTH541PWR | 296-8729-2-ND | Tri-State АВТ Octal Buffer/Drive 932.00/2,000 16898-1.. " Bi | Я : 
| г - SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.........54-BGA 1.35 443 90 
eee r тар ше TTD ee иуи RS аа SN74LVTH16245AZRDR | 296-16898-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver..........54-BGA 599.00/1,000 
K -2-| ri-ot. ctal І ransceiver/Hegistel ^ A ie EA 1- -Bii і * 
SN7ALVTHEAGDGVR | 296-8731-1-ND Tr-St ABT Octal Trnscelver Regit 135 113 0 | SN74LVTHIG2S4AIDEGR] 206.8682.2.ND ШЕТТЕ РЕ 1820000000, 
SN74LVTHS43DGVR /286:873122:М0 | Tri-St. ABT Octal Transcelver/Registe 1198.00/2,000 SN74LVTH162541DL | 296-8683-5-ND | Tri-State ABT 16-BitBuffer/Driver.........48-SS0P 1.75 140 1.05 
SN74LVTH543DW | |29 1717 УП Tri-St. ABT Octal Transcelver/Register. 135 113 -90 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-1-ND | Tri-State АВТ 16-Bit D-Type Latch......49-TSSOP 1.20 100 480 
SEVERE еек а аа ца 5 e SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch ..........48-TSSOP 1064.00/2,000 
K mel ri-ot. ctal І ransceiver/Hegister A A Я Б. i-: -Bit D- * 
Шалы” rU True Va аа onn ЖЕ | әле алганын о 
2. = э à : SN74LVTH16373DLR | 296-8685-2-№0 | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch .........48-SS0P 532.00/1,000 
SN74LVTHS73DBR | 296-8733-2-ND Tne Stato; ЗИ ABT Ocal Transparent eroe SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 8-TVFBGA 135 113 90 
-Type Latch ... 78.00/2, SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 599.00/1,000 
SN74LVTHS73DW | 296-1718-5-ND A ДЕНЕ jl cM" OW SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late 135 113 90 
и 15 о au а q ЕЕН miU 
D; E : 3 : SN74LVTH16373ZRDR | 296-16900-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 599.00/1,000 
SN74LVTH573DWR | 296-14935-2-ND | Tri-State, 3.3V, А Н | 
‚ 3.3, SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-1-М0 |Tri-State ABT 16-ВИ D-Type Ё/Р... 120 100 80 
D-Type Latch.... 478.00/2,000 T d T - 
лысы Ва i pais sma 
Р, : : ў SN74LVTH16374DLR | 296-1264-1-МО | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 48-SSOP 120 100 40 
SN74LVTHS73GQNR | 296-12109-2-ND а ООП SN74LVTH16374DLR | 296-1264-2-МР | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 532.00/1,000 
: UAE SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F.. 135 118 90 
SN74LVTH573NSR 296-13300-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Transparent - - 
Ë ; SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F.. 599.00/1,000 
D-Type Latch... 72 54 M d i 
: SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 135 113 90 
SN74LVTHS73NSR — |296-13300-2-ND Lon ABT Octal Transparent TREO SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 599.00/1,000 
1 шу SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type ЕЛ 135 113 90 
SN/ALVTHSTSPWR УБ s GND Tri-State, 3.3, АВТ Octal Transparent SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F.. 599.00/1,000 
D-Type Latch 80 60 45 
ИЯ d A à ў i SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 163 130 98 
SATS Э о тоа Transparent БЕРБЕ SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-2-ND_| Tri-State АВТ 18-Bit Univ. 1690.00/2,000 
- — SN74LVTH16500DL | 296-8690-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 163 130 .98 
SN7ALVTHB7SRGYR “SS ШЕЛІ ABT Octal Transparent e a M SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. S6-VEBGA 180 144 108 
: : ў : SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-VFBGA 936.00/1,000 
SN74LVTH573RGYR | 296-13988-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT Octal Т t : 
Doypele дін 319.00/1.000 SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56:7560Р 163 130 98 
SN7ALVTHS74DBR |296-8735-1-ND | Tri-State ABT Octal D- Type Hi 2» 5 A SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSS0P 1690.00/2,000 
eoa еей Лурлар" SN74LVTH16501DL | 296-8692-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 175 140 1.05 
SN74LVTH574DBR | 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 478.00/2,000 
SN74LVTHS74DW — |296-1719-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. та нын, SN74LVTH16501DLR | 296-14930-1-ND | Tri-State АВТ 18-Bit Univ. 56-SSOP 175 140 1.05 
SN74LVTHS74DWR | 296-1719-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. S» E v SN74LVTH16501DLR | 296-14930-2-М | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus 56-550Р 910.00/1,000 
SN74LVTH574DWR 296-1719-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . 478.00/2,000 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-1-М0 | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
E ЕЕ 1- * ip-l K = ri-otate -Bit Buffer/Drivei .48- A d 
SN74LVTH574GONR | 296-12110-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop . 96 72 5 D l EID Han г em Iron ан НІН Ш m SEDE 5.2006 000, 
E -2- 1- Е ТЕ =! -3-1 ri-State -Bit Buffer/Drivei É ^ E К 
SNL. ШЕШ TSS АВТ Ола р-Туре р. OU IUE SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcur/Register....56-TSSOP 125 1.00 75 
SN74LVTHS74PWR | 296-8736-2-ND_ | Tri-State АВТ Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN7ALVTH16543DGGR | 296-1265-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register......56-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74LVTH574RGYR | 296-13989-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 88 66 50 SN74LVTH16543DL 296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 56-SSOP 1.25 100 75 
SN74LVTH574RGYR  |296-13989-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop 293.00/1,000 SHE x SOSTA MD I MR IE A т 1.25 ns rn 
SN74LVTH646DBR | 296-8737-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr /Register . 105 388 70 -1710-2- ri-State -Bit Xcvr /Register 5 00/1, 
SN7ALVTHBAEDBR З Ты ABT Octal Bus а адры «аа SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register.....56-TSSOP 1.75 140 105 
SNZ4LVTH646DGVR | 296-12924-1-ND Tri-St АВТ Octal Bus Xcvr /Register . 105 88 70 SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register........56-TSSOP. 1820.00/2,000 
SN74LVTH646DGVR | 296-12924-2-М | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 932.00/2,000 SN74LVTH16646DL | 296-1711-5-М | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr /Register 56-SSOP 175 140 1.05 
SN74LVTH646DW — |296-1720-5-ND |Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 105 88 70 SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register.....56-TSSOP 2.36 1.89 147 
SN74LVTH646PWR 296-8738-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 1.05 88 70 SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-2-ND | Tri-State АВТ 16-Bit Xcvr/Register .56-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74LVTH646PWR | 296-8738-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 932.00/2,000 SN74LVTH16652DL — 296-1712-5-ND |Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 236 189 147 
SN74LVTH652DBR 296-8739-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 188 150 113 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver. 230 1.84 143 
SN74LVTH652DBR ^ |296-8739-2-ND |Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 1950.00/2,000 SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver. 2602.00/2,000 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 188 150 113 SN74LVTH16835DL |296-8695-5-М0 | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver. 230 184 143 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 1950.00/2,000 SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register .56-Т550Р 1.95 1.56 1.17 
SN74LVTH652DW 296-1721-5-ND |Tri-St.ABT Octal Bus Xcvr./Register . 188 150 113 SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register .56-Т550Р 2028.00/2,000 
SN74LVTH652PWR | 296-8740-1-М0 |Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 188 150 113 SN74LVTH16952DL _ |296-1713-5-ND |Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 56-SSOP 195 156 147 
SN74LVTH652PWR  |296-8740-2-ND |Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register . 1950.00/2,000 SN74LVTH16952DLR |296-14931-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 195 156 117 
SN7A4LVTH2245DBR — |296-8704-1-ND |Tri-State ABT Octal Bus Transceivel ло 54 41 SN74LVTH16952DLR | 296-14931-2-М0 | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 1014.00/1,000 
SN74LVTH2245DBR | 296-8704-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.........20-SSOP 478.00/2,000 SN74LVTH18502APM | 296-8699-ND | ABT Scan Test Device 
SN74LVTH2245DGVR | 296-12921-1-ND | Tri-State АВТ Octal Bus Transceivel 0-TVSOP 72 54 41 MEME 1. E и. 6.00 4.80 4.05 
SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 7 5 -14932-1- can Test Device with 18-Bit 
SN74LVTH2245DW 296-1714-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Тгапѕсеіме! 72 54 41 Transceiver.... 6.00 4.80 4.05 
SN74LVTH2245PWR  |296-8705-1-ND |Tri-State ABT Octal Bus Transceive 480 460 45 (Continued) 
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$ TEXAS INSTRUMENTS 


TE Digi-Key Price Each» TE Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH18502APMR | 296-14932-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit MLVD Family 
Transceiver ........ 3750.00/1,000 SN65MLVD047D 296-16855-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Driver. 326 261 2.03 
SN74LVTH18504APM | 296-8700-40 |АВТ Scan Test Device SN65MLVDO47PW  |296-16856-№0 | MLVDS Quad Diff. Line Driver. ў 326 261 203 
with 20-Bit Transceiver.... 6.00 480 405 SN65MLVD128DGG |296-16849-М0 |1:8 LVTTL to MLVDS Repeater 48-TSSOP 760 6.08 5.13 
SN74LVTH18504APMR | 296-14933-1-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit SN65MLVD129DGG |296-16850-М0 |Dual1:4 LVTTL to MLVDS Repeater........48-TSSOP 7.60 6.08 5.13 
Transceiver 6.00 480 405 SN65MLVD200AD 296-16667-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver ...... ..8-5016 331 265 2.06 
SN74LVTH18504APMR | 296-14933-2-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit SN65MLVD200D 296-12207-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver 331 265 206 
Transceiver... 3750.00/1,000 SN65MLVD202AD 296-16668-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver....... 331 2.65 2.06 
SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-1-ND | 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN65MLVD202D 296-12208-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver 331 2.65 2.06 
Transceiver .. 6.00 480 4.05 SN65MLVD204AD 296-16669-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver 3.31 2.65 2.06 
SN74LVTH18511DGGR | 296-17079-2-ND | 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN65MLVD204D 296-12209-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver 331 265 206 
Transceiver .. 7500.00/2,000 SN65MLVD205AD 296-16670-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver 331 2.65 2.06 
SN74LVTH18512DGGR | 296-8701-1-ND | АВТ Scan Test Device SN65MLVD205D 296-12210-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver 331 265 206 
with 18-Bit Transceiver 64-TSSOP 6.00 4.80 4.05 74S Family 
SN74LVTH18512DGGR CO Г ABT Scan Test Device 51745008 296-1723-5-ND [Quad 2-Input NAND Gate 84 42 48 
SN7ALVTH18514DGGR 296-8702-1-ND |ABT Scan Test Devoe й — SAN POOR S Hex Inverter... DUE oos 
i ç н SN74S10N 296-14937-5-ND | Triple 3-Input Positive NAND Gat: .96 T2 И 
with 20-Bit Transceiver 64-TSSOP 600 480 405 SN74837NSR 296-13301-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 120 100 80 
SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-2-ND ABT Scan Test Device UTEE A SN74537NSR 296-13301-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 1118.00/2,000 
wh -Bit [ransceiver ... e Қ A = ЯЯ y " 
SN74LVTH18646APM | 296-8703-ND | ABT Scan Test Device w/18-Bit ORM EE Quad ШЫ NAND wath 0с Ten TOS 51 
Transceiver and Registers.... 64-LOFP 13.66 12.30 10.91 SN74S38DR 296-14939-2-ND | Quad 2-Input NAND with OC 1365.00/2,500 
SN74LVTH18652APM | 296-12994-5-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74S38N 296-1733-5-ND |Quad 2-Input NAND with OC 126 1.05 .84 
Transceiver and Register .64-LQFP 13.66 12.30 10.91 SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 75 63 50 
SN74LVTH32244GKER | 296-8716-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 1.88 1.50 1.13 SN74S138AN 296-1728-5-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer. 99 83 66 
SN74LVTH32244GKER | 296-8716-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 975.00/1,000 SN74S240N 296-1729-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Driver 198 1.58 119 
SN74LVTH32245GKER | 296-9882-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver.......96-LFBGA 1.88 1.50 1.13 SN74S244N 296-1730-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.98 158 119 
SN74LVTH32245GKER | 296-9882-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver.......96-LFBGA 975.00/1,000 SN74S280N 296-14938-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checke 1.98 158 149 
SN74LVTH32373GKER | 296-8717-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch..........96-LFBGA 1.88 150 1.13 SN7481051DR 296-14193-1-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array .... 2143 170 128 
SN74LVTH32373GKER | 296-8717-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch...........96-LFBGA 975.00/1,000 SN74S1051DR 296-14193-2-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array ........... 2880.00/2,500 
SN74LVTH32374GKER | 296-9883-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Flip-Flop......96-LFBGA 1.88 150 1.13 SN74S1053DW 296-1726-5-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH32374GKER | 296-9883-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Flip-Flop.......96-LFBGA 975.00/1,000 Bus-Termination Array .. 225 180 1.35 
SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 120 100  .80 SN74S1053DWR 296-14936-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162240DGGR | 296-8665-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 8-TSSOP 1064.00/2,000 Bus-Termination Array.. DAG 270 125 
SN74LVTH162240DL | 296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 120 100 80 SN74$1053DWR 296-14936-2-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 8-TSSOP 120 100 40 Bus-Termination Array 2340.00/2,000 
SN74LVTH162241DGGR | 296-8667-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 8-Т550Р 1064.00/2,000 SN74S1053PWR 296-13703-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162241DL | 296-12917-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 48-SSOP 120 1.00  .80 Bus-Termination Array... 213 170 1.28 
SN74LVTH162244DGGR | 296-1258-1-МО | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-TSSOP — 120 1.00  .80 SN74S1053PWR 296-13703-2-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH162244DGGR| 296-1258-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 Bus-Termination Ата -20-TSSOP 2840.00/2,000 
SN74LVTH162244DL | 296-1259-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..... 120 100 40 5М7451053М 296-1727-5-ND |16-Ві Termination Array. .20-Dip 1.98 158 119 
SN74LVTH162244DLR | 296-1259-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver..... 120 1.00 80 SSTL Family 
SN74LVTH162244DLR | 296-1259-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver.......64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162244KR | 296-13296-1-ND | Tri-St. 3.3V АВТ 16-Bit Buffer/Driver. 120 100  .80 SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver.......64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162244KR | 296-13296-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver. 532.00/1,000 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-1-ND |20-Bit SSTL_3 Buffer .. .64-TSSOP 7.50 600 5.07 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-1-ND | Tri-State 3.3V АВТ 16-Bit Bus Xcvi 120 100 40 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-2-ND | 20-Bit SSTL. 3 Вине .64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 1064.00/2,000 SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-1-ND | 14-Bit Registered Buffe A8-TSSOP 7.00 5.60 473 
SN74LVTH162245DL | 296-8670-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 120 100 .80 SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-2-ND | 14-Bit Registered Buffer 48-TSS0P 8750.00/2,000 
SN74LVTH162245DLR | 296-8670-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Хси 120 100  .80 SSTU Family 
SN74LVTH162245DLR | 296-8670-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvi 532.00/1,000 РАВ BECA Е j 
SNZ4LVTH162245KR | 296-13297-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-В Bus Хоу d up co | ERE БАШ rer ld GE) dn mid 
SN74LVTH162245KR | 296-13297-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. .......56-VFBGA 532.00/1,000 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL ў i 2 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-1-ND |Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18 Input and Output МЕЙЛ. 3313.00/1,000 
D-Type Latch ... шарана 140 140 2) SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18 Input and Output NEW: 918 827 733 
D-Type Latch .... 1064.00/2,000 SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162373DL | 296-12918-5-ND | Tri-State ABT 16-Bil 18 Input and Output NEW!. 6805.00/1,000 
D-Type Latch ... 120 100 80 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-1-М | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162373KR | 296-12665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18 Input and Output 530 424 358 
D-Type Latch 120 100  .80 SN74SSTU32864GKER | 296-15611-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162373KR | 296-12665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 18 Input and Output 3313.00/1,000 
D-Type Latch... ...56-VFBGA 532.00/1,000 SN74SSTU32864ZKER |296-17793-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered 18 Input and Output NEW!. 5.30 424 3.58 
D-Type Flip-Flop... -48-т550Р 120 100 40 SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH162374DGGR | 296-8672-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered 18 Input and Output NEW? 3313.00/1,000 
D-Type Flip-Flop... ..48-Т550Р 1064.00/2,000 SSTV Family 
SN74LVTH162374DL |296-8673-5-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN745S1V16857DGGR | 296-13302-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with 55ТІ 2 
D-Type Flip-Flop.......... - 120 100 40 Inputs and Outputs 213 170 128 
SN74LVTH162374DLR | 296-14929-1-ND | Tri-State, 3.3V, АВТ 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-2-ND | 14-Bit Registered Buffer wi 
D-Type Flip-Flop... 120 100 480 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74LVTH162374DLR |296-14929-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
D-Type Flip-Flop... 532.00/1,000 Inputs and Outputs 249 170 420 
SN74LVTH162374KR | 296-13298-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL 2 
D-Type Flip-Flop... ..56-VFBGA 120 1.00  .80 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74LVTH162374KR | 296-13298-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 
D-Type Flip-Flop... 532.00/1,000 SSTL 2 Inputs and Outputs.. 2.48 1.98 1.54 
SN74LVTH182502APM | 296-8696-ND ABT Scan Test Device w/18-Bit Xcvr. 6.00 4.80 4.05 SN74SSTV16859DGGR | 296-13303-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTH182504APM | 296-8697-ND — | ABT Scan Test Device w/20-Bit Xcvr. 600 4480 405 SSTL. 2 Inputs and Outputs... 2806.00/2,000 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-1-ND | ABT Scan Test Device w/18-Bit Xcvr. 6.00 4.80 4.05 SN74SSTV16859RGOR | 296-14377-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTH182512DGGR | 296-8698-2-МО | ABT Scan Test Device w/18-Bit Xcvr. 7500.00/2,000 SSTL 2 Inputs and Outputs . 248 198 154 
SN74LVTH182652APM | 296-14323-ND | 3.3V ABT Scan Test Device... .64-LOFP 13.66 12.30 10.91 SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTH322374KR | 296-13299-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered SSTL. 2 Inputs and Outputs . 2806.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 188 150 143 SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTH322374KR | 296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit SSTL 2 Inputs and Outputs ................ 114-LFBGA 4.95 3.96 3.08 
D-Type Flip-Flop... 975.00/1.000 SN745STV32852GKFR | 296-13304-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with 
= M SSTL 2 Inputs and Outputs .1M4-LFBGA 2805.00/1,000 
LVTZ Family SN74SSTV32867GKER | 296-13305-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74LVTZ244DBR 296-12927-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive ТР EET Inputs and LVCMOS Outputs ... -96-LFBGA 5.50 440 372 
SN74LVTZ244DBR  |296-12927-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74LVTZ244DW 296-11806-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 32 54 41 Inputs and LVCMOS Outputs 6-LFBGA 3438.00/1,000 
SN74LVTZ244PWR | 296-12928-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 80 50 45 SN74SSTV32877GKER | 296-13306-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with 
SN74LVTZ244PWR — |296-12928-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver ....20-TSSOP 532.00/2,000 SSTL_2 Inputs and Outputs 550 440 372 
LVU Family SN74SSTV32877GKER | 296-13306-2-ND 26 Bit Registered Вы with RTT 
. 2 Inputs and Outputs .00/1, 
SN74LVUO4AD 296-1722-5-ND | Unbuffered Hex Inverter 60 45 3 SN74SSTVF16857GR | 296-13636-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL 2 
SN74LVUO4ADBR 296-9884-1-ND | Unbuffered Hex Inverter . .60 45 34 Inputs and Outputs 213 170 128 
SN74LVU04ADBR 296-9884-2-ND | Unbuffered Hex Inverter. 400.00/2,000 SN74SSTVF16857GR | 296-13636-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL 2 
SN74LVUO4ADGVR | 296-12929-1-ND | Unbuffered Hex Inverter. 60 45 34 Inputs and Outputs... 2210.00/2,000 
SN74LVU04ADGVR 296-12929-2-ND | Unbuffered Hex Inverter . 400.00/2,000 SN74SSTVF16857VR  |296-13637-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with SSTL_2 
SN74LVUO4APWR 296-9885-1-ND | Unbuffered Hex Inverter . .60 45 .34 Inputs and Outputs ve 170 128 
SN74LVU04APWR 296-9885-2-ND | Unbuffered Hex Inverter. 400.00/2,000 SN74SSTVF16857VR |296-13637-2-М0| 14-Bit Registered Buffer with SSTL. 2 
SN74LVUO4ARGYR |296-13990-1-ND | Unbuffered Hex Inverter. 48 36 27 Inputs and Outputs 2210.00/2,000 
SN74LVUO4ARGYR — | 296-13990-2-ND | Unbuffered Hex Inverter. 160.00/1,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 
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ТЕ Digi-Key Price Each 
LOGIC (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


aT ЕЕ SN74ACT2229DW 296-4373-5-ND | Dual 256x1 FIFO Метогу 28-506 600 480 4.05 
ин БИЕП m 1 AT UD SN74ACT2229DWR | 296-15974-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 28-506 6.00 4.80 4.05 
art No. E escription 0. SN74ACT2229DWR ^ |296-15974-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 28-506 3750.00/1,000 


SN74SSTVF32852KR | 296-15612-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with SSTL 2 SN74ACT2235-20PAG |296-4374-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory....64-TQFP 17.82 16.64 1545 


Inputs and Outputs 114-LFBGA 495 396 3.08 SN74ACT2235-40FN — |296-4375-5-ND | 1024х9х2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory.....44-PLCC 11.58 1040 922 

SN74SSTVFS2852KR | 296-15612-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with SSTL. 2 SN74ACT2235-60FN  296-4376-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory.....44-PLCC 10.66 9.60 8.52 
Inputs and Outputs... 114-LFBGA 2805.00/1,000 SN74ACT3622-20PCB | 296-4392-ND | 256х36х2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory....120-TQFP 17.82 16.64 15.45 

TTL Family SN74ACT3622-20PQ | 296-4393-ND |256х36х2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....132-BOFP 17.82 16.64 15.45 

SN10KHT5541DW 296-9688-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator . 620 496 419 SN74ACT3622-30PCB | 296-4394-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......120-TQFP 15.35 14.33 13.30 
SNT0KHTS541NT 206-0689-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator. 620 496 419 SN74ACT3622-30PQ | 296-4395-ND 256х36х2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory....132-BQFP 1535 14.33 13.30 


ПАБОТ 057, SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 
E м 57 SN74ACT3631-20PQ | 296-4399-ND 512х36 Clocked FIFO Memory 


120-TQFP 17.82 16.64 15.45 


SN7400N 296-14641-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 
32-BQFP 17.82 16.64 15.45 


SN7404N 296-14642-5-ND | Hex Inverter ........... 


SN7406D 296-1017-5-ND | Нех Inverter Buffer/Driver w/HV Output 81 (68 54 SN74ACT3631-30PCB | 296-4400-М0 | 512x36 Clocked FIFO Memory 20-TQFP 15.35 14.33 13.30 

-1017-1- i SN74ACT3631-30PQ | 296-4401-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 32-BQFP 15.5 14.33 13.30 
SN oook EENEN Hex Inverter ванна WHV О ud SN74ACT3632-20PCB |296-4404-ND — |512x36:2 Bi-Directional FIFO Memory ...120-TOFP 1782 1664 1545 
SN7406N 296-1435-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output 185 71 i 57 SN74ACT3632-20PQ  |296-4405-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory...132-BQFP 17.82 16.64 15.45 
SN7407D 296-1018-5-ND | Нех Buffer/Driver with OC HV Output .81 .68 54 SN74ACT3632-30PCB | 296-4406-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory ...120-TQFP 15.35 14.33 13.30 


32-BQFP 15.35 14.33 13.30 


SN7407N 206-1436-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 35 n 5 SN74ACT3632-30PQ | 296-4407-ND |512х36х9 Bi-Directional FIFO Memory 
BEN EE SANE Hax Buffer Driver sim OC Hi Шри = SN74ACT3641-20PCB |296-4410-ND | 1Kx36 Clocked FIFO Memory.. 20-TOFP 2178 2033 1888 
SN7414NSR D Hex Schmit Truer Inverter. “З еры рай SN74ACT3641-20PQ  |296-4411-ND — | 1Kx36 Clocked FIFO Memory.. 32-BOFP 2178 2033 18.88 
-14646-5- i s 78 SN74ACT3641-30PCB |296-4412-ND | 1Kx36 Clocked FIFO Memory... 120-ТОЕР 2178 2033 18.88 

SN7416N 296-14646-5-ND | Hex Inverter with OC HV Output .90 ay 60 
isa | SN74ACT3641-30PQ |296-4413-М0 | 1Kx36 Clocked FIFO Memory.. 32-BOFP 21.78 20.33 18.88 

SN7417N 296-14647-5-ND | Hex Buffer with OC HV Outpu 93 78 62 
GUI] y SN74ACT3651-15PQ |296-4415-М0 | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory. 32-ВОЕР 30.69 28.65 26.60 

SN7438N 296-14648-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer. 92 69 52 
ВЕ Е Ont NOR Line Df Т SN74ACT3651-20PCB |296-4416-ND | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory . 20-TQFP 2475 2310 2145 
а PLS 2- при ШЕОЛ, - 3 : SN74ACT3651-20PQ | 296-4417-ND | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory. 32-BOFP 2475 2340 2145 

SN74128NSR 296-13126-2-ND | 2-Input NOR Line Driver 1250.00/2,000 
SN74154N ею 16-Lina Decoder Damur з. WORD Xi SN74ACT3651-30PCB |296-4418-ND F| 2Kx36 Synchronous FIFO Memory ......120-TOFP 22.28 2079 19.31 
а SN74ACT3651-30PQ |296-4419-М0 | 2Kx36 Synchronous FIFO Memory. 32-BOFP 22.28 20.79 19.1 
VMEH Family SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND |1Кх18 Strobed FIFO Memory.. 68-PLCC 10.56 9.51 8.44 
SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7802-25PN | 296-4448-ND |1Кх18 Strobed FIFO Memor 80-TOFP 10.56 951 844 


6-SOP 792 634 535 
6-S0P 792 634 535 
6-SOP 792 634 535 
6-50Р 4950.00/1,000 
6-S0P 6.60 528 446 
792 634 5.35 
792 634 535 

4950.00/1,000 
660 528 446 

4125.00/1,000 
792 634 535 

4950.00/1,000 
6-$0Р 14.96 1347 11.95 
6-SOP 792 634 535 
6-50Р 4950.00/1,000 
6-SOP 5.94 476 401 
1496 1347 11.95 


1-Bit Bus Transceivers NEI 
SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver an 
1-Bit Bus Transceivers NEW? 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 
1-Bit Bus Transceivers NEW? ... 


218] 225 75 SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7803-25DL | 296-4451-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory. 

3188.00/2,000 SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-1-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory. 
SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-2-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory. 

281 225 175 SN74ACT7803-40DL | 296-4452-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory. 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7804-20DL —|296-4453-5-ND | 512х18 Strobed FIFO Memory. 
1-Bit Bus Transceivers NEW! 3188.00/2,000 SN74ACT7804-20DLR | 296-15975-1-ND | 512x18 Strobed НЕО Memory 
SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7804-20DLR | 296-15975-2-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 
1-Bit Bus Transceivers МЕИ/!. 56-VFBGA 3.15 252 1.96 SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-1-ND | 512х18 Strobed FIFO Memory. 
SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-2-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two SN74ACT7804-40DLR |296-4454-2-ND | 512х18 Strobed FIFO Memory. 
1-Bit Bus Transceivers NEW'!. ...56-VFBGA 1785.00/1,000 SN74ACT7805-15DLR | 296-15976-1-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 
SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7805-15DLR | 296-15976-2-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7805-20DL | 296-4456-5-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory. 
Port, and Feedback Path ..48-TSSOP 281 225 1.75 SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-1-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory. 
SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-2-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory. 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7805-40DL | 296-4458-5-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory. 
Port, and Feedback Path ...48-TSS0P 3188.00/2,000 SN74ACT7806-20DL | 296-4459-5-ND | 256x18 Strobed FIFO Memory. 


SN74VMEH22501DGVR | 296-13310-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and ОО аа 208 пасаў ЖЫ Wan ШЕ КЫ e 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL А -4463- | ў à 
Port, and Feedback Path рН хр] хх; хх SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND | 2Кх9 Clocked FIFO Memory. 1056 951 844 

SN74VMEH22501DGVR | 296-13310-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7807-25PAG |296-4465-ND |2Кх9 Clocked FIFO Memory 1056 951 844 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL SN74ACT7807-40FN |296-4466-5-М | 2Kx9 Clocked FIFO Memory 1155 1040 922 
Port, and Feedback Path ..48-TVSOP 3188.00/2,000. SN74ACT7807-40PAG |296-4467-ND | 2Кх9 Clocked FIFO Memory 1155 1040 922 

SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and SN74ACT7808-20FN  296-4468-5-МО | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 


zs is Transcelver SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND | 2Кх9 Strobed FIFO Memory 
te а with SpliLVTTL SN74ACT7808-25FN  |296-4470-5-ND |2Kx9 Strobed FIFO Memory 
РО Tri-State 8-Bit Univ. Bus T SN74ACT7808-25PAG | 296-4471-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 
SN74VMEH22501G0LR | 206-1331 1-2-ND | Tri-State, 8-81, Univ. Bus Transceiver нан... 210 Strobad FIFO Memory 
Two 1-Bit Bus Transceivers with Split LVTTL 
ое creme SN74ACT7808-30PAG | 296-4473-ND | 2Кх9 Strobed FIFO Memory 
З : SN74ACT7808-40FN | 296-4474-5-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memory 
SN74ACT7808-40PAG |296-4475-ND | 2Кх9 Strobed FIFO Memory 
; SN74ACT7811-15FN | 296-4476-5-ND | 1Кх18 Clocked FIFO Memory 
4 TEXAS INSTRUMENTS DIGITAL RADIO SN74ACT7811-18FN | 296-4478-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 


Ti Digi-Key Price астас SN74ACT7811-18PN |296-4479-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory 


17.82 16.64 1545 
1056 951 844 
1056 951 844 
1535 1433 1330 
1535 1433 1330 
1155 1040 922 
1155 1040 922 
1056 951 844 
17.82 16.64 1545 
17.82 16.64 15.45 


En SN74ACT7811-20FN | 296-4480-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 1374 1238 1098 
Rar ND Part Nor Description NN - y. 59 XD SN74ACT7811-20PN | 296-4481-№0 | 1Kx18 Clocked НЕО Memory 1374 1238 10.98 
DIT4096IPW DIT4096IPW-ND | 5V, 96KHz Digital Audio Transmitter . 349 279 247 SN74ACT7811-25EN 296-4482-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memo 1062 960 852 
DITA192IPW DITA192IPW-ND | 5V, 192KHz Digital Audio Transmitte 461 369 287 жапан c 7 Ісі (скі НЕ) Маа” 10522407 852 
UTILE БЕ RD БЕ Шы eo = З SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-М0 | 64x18 Clocked FIFO Memon 792 634 535 
НН жаланы [РТУ аа с - SN74ACT7813-25DL | 296-4486-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memon 726 581 491 

igi : SN74ACT7813-400L | 296-4487-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memon 660 528 446 
БЕШЕ а a ранна ўі aap 60-РВбА Mun SN74ACT7814-20DL | 296-4488-5-ND | 64x18 Strobed FIFO Memon 792 634 535 

. 9 пор — — SN74ACT7814-40DLR | 296-4489-1-ND | 64x18 Strobed FIFO Memon 660 528 446 


а e SN74ACT7814-40DLR |296-4489-2-ND | 64x18 Strobed FIFO Memon 
GC5016-PBZ 296-17306-ND Л Quad Digital Down/Up PE uc SN74ACT7881-15EN | 296-4490-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 
converter 52- : PR SN74ACT7881-15PN | 296-4491-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory.. 
SN74ACT7881-20FN | 296-4492-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory.. 

; SN74ACT7881-20PN | 296-4493-ND |1Кх18 Clocked FIFO Memory 
wy TEXAS INSTRUMENTS FIFO MEMORY SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory 
= ШЕШ CE SN74ACT7881-30PN | 296-4495-ND |1Кх18 Clocked FIFO Memory 
ols TURA] Fico Eu SN74ACT7882-15FN |296-4496-5-№0 | 2Kx18 Clocked FIFO Memory.. 


Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT3612-15PCB | 296-3984-ND |64х36х2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory ...120-HLOFP 1518 13.67 12.12 ЕЕ ин а ecu ЕР 


SN74ABT3612-15PQ | 296-3985-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory........132-BQFP 15.18 13.67 12.12 . -4500-5- 

SN74ABT3612-20PCB | 296-3986-ND | 6436x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory... i20-HLOFP 1496 1347 1195 | SuraactveBo-30PN оО |218 Clocked HIFO Memory, 
SN74ABT3612-20PQ | 296-3987-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.......132-BOFP 14.96 1347 11.95 SN74ALS232BN 296-5039-5-ND | 16x4 Asynchronous FIFO Memo 
SN74ABT3612-30PCB | 296-3988-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory .....120-HLOFP 15.73 14.16 12.56 " EITE] 

SN74ABT3612-30PQ | 296-3989-ND |64х36х2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....132-BQFP 1573 14.16 12.56 И 2:5 и НЕО Мото. 
SN74ABT3614-15PCB | 296-3996-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory .....120-HLOFP 15.18 13.67 12.12 SN74ALVC7803-20DLR| 296-15978-2-ND | 512x18, З ЗУ Sync. 
SN74ABT3614-15PQ | 296-3997-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.......132-BOFP 15.18 13.67 12.12 SN74ALVC7803-25DL | 296-5162-5-ND | 512x18. З ЗУ Sync. 
SN74ABT3614-20PCB | 296-3998-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory .....120-HLQFP 14.96 13.47 11.95 SN74ALVC7803-40DL | 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory.. 
SN74ABT3614-20PQ | 296-3999-ND__| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory....32-BOFP 14.96 1347 11.95 SN74ALVC7804-25DL | 296-5164-5-ND | 512x18 ЗУ Async. FIFO Memory 
SN74ABT3614-30PCB | 296-4000-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory .....120-HLQFP 15.73 14.16 12.56 SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-1-ND 256x18, 3.3V Sync. ҒІҒО Memon 
SN74ABT3614-30PQ  |296-4001-ND 64х36х2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory.....132-BQFP 15.73 14.16 12.56 SN74ALVC7805-20DLR | 296-15979-2-ND | 256x18, 3.3V Sync. ҒІҒО Memon 


4125.00/1,000 
17.82 16.64 15.45 
17.82 16.64 15.45 
17.82 16.64 15.45 
17.82 16.64 15.45 
15.35 14.33 13.30 
15.35 14.33 13.30 
22.28 20.79 19.31 
22.28 20.79 19.31 
22.28 20.79 19.31 
20.79 19.41 18.02 
20.79 19.41 18.02 
5.40 432 336 
792 634 5.35 
792 634 535 

4950.00/1,000 
7.92 6.34 5.35 
6.60 5.28 446 
7.92 6.34 5.35 
14.96 13.47 11.95 

11090.30/1,000 


SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND 512х18х2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 SN74ALVC7805-25DL |296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memon 792 634 535 
SN74ABT7820-20PN | 296-4083-ND 512х18х2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory . 17.82 16.64 15.45 SN74ALVC7805-40DL |296-5167-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memon 594 476 401 
SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND |512х18х2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory. 1056 951 844 SN74ALVC7806-25DL | 296-5168-5-ND | 256x18, 3.3V Async. FIFO Memory 792 634 535 
SN74ABT7820-25PN | 296-4085-ND 512х18х2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory. 10.56 951 844 SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64х18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 7.92 6.34 5.35 


SN74ABT7820-30PH | 296-4086-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory . 
SN74ACT2226DWR 296-15971-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 
SN74ACT2226DWR 296-15971-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 
SN74ACT2227DW 296-4371-5-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 
SN74ACT2227DWR 296-15972-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 
SN74ACT2227DWR 296-15972-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory 
SN74ACT2228DW 296-4372-5-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 
SN74ACT2228DWR 296-15973-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 
SN74ACT2228DWR 296-15973-2-М | Dual 256x1 FIFO Memory... 


15.35 14.33 13.30 SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-1-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 
540 432 3.36 SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-2-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 
6120.00/2,000 SN74ALVC7813-25DL |296-5170-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 
540 432 336 SN74ALVC7813-40DL |296-5171-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 
540 432 3.36 SN74ALVC7814-25DL | 296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory 
3060.00/1,000 SN74ALVC7814-40DL | 296-5173-5-ND | 64x18, З.ЗУ Async. FIFO Memon 
540 432 3.36 SN74V215-7PAG 296-9897-ND | 512x18 Sync. FIFO Memory 8.36 6.69 5.65 
540 432 3.36 SN74V215-10PAG 296-9894-№0 — | 512x18 Sync. FIFO Memory 8.00 6.40 540 
6120.00/2,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


792 634 535 

4950.00/1,000 
726 581 49 
660 528 446 
726 581 4391 
6.60 528 446 


More Product Available Online: www.digikey.com 
534 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


А ЛЕ; Digi-Key Price Ғасһэ- 
UMENTS FIFO MEMORY (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
T PCF8575DGVR 296-17792-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C 
m Digi-Key coe ELT TE AND SMBus NEW! . 241VS0P 281 225 175 
Е š p PCF8575DGVR 296-17792-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Exp; 
SN74V215-15PAG 296-9895-ND 512x18 Sync. FIFO Memory... 766 613 518 AND SMBus NEW?! ......... 24-TVSOP 3188.00/2,000 
SN74V225-7PAG 296-9901-ND 1024x18 Sync. FIFO Memory. 938 751 634 PCF8575PWR 296-17807-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C 
SN74V225-10PAG 296-9898-ND 1024x18 Sync. FIFO Memory. 904 724 641 AND SMBus NEW! ........ 24-TSSOP 2.81 225 1.75 
SN74V225-15PAG 296-9899-ND 1024x18 Sync. FIFO Memory. 8.70 6.96 5.88 PCF8575PWR 296-17807-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C 
SN74V225-20PAG 296-9900-ND 1024x18 Sync. FIFO Memory. 8.36 6.69 5.65 AND SMBus NEW!. 24-Т550Р 3188.00/2,000 


SN74V235-7PAG 296-9905-ND 2048x18 Sync. ҒІҒО Memory. 
SN74V235-10PAG 296-9902-ND 2048x18 Sync. ҒІҒО Memory. 
SN74V235-15PAG 296-9903-ND 2048x18 Sync. ҒІҒО Memory. 
SN74V235-20PAG 296-9904-ND 2048x18 Sync. ҒІҒО Memory. 


881 7.94 7.04 
8.58 7.68 6.81 


990 792 6.69 ЕХА5 INSTRUME 
956 765 646 


SN74V245-7PAG 296-9909-ND _ | 4096x18 Sync. FIFO Memory. 965 869 771 Е Digi-Key m Price Each 
SN74V245-15PAG 296-9907-ND | 4096x18 Sync. FIFO Memory. 908 818 725 Бао NE ар Dem — ^ 5 10. 
SN74V245-20PAG — | 296-9908-ND | 4096x18 Sync. FIFO Memory.... 881 794 704 -9484-5- uad Telephone Relay Drive: 1 Ay 3 
SN74V263-6PZA 296-12479-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 2237 20.88 19.39 АИ И ш Telephone Relay Drive 120 ТЕ 50 
SN74V263-7GGM 296-15723-5-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 3291 30.72 28.53 š: aD Шай, F'ariphera Drivet Е i 5 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Driver... 188 150 143 


21.74 20.29 18.84 


SN74V263-7PZA 296-12480-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 


SN75451BD 296-9912-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver . 48 36 27 
SN74V263-10PZA 296-12477-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 2111 19.70 18.30 SN75451BDR 296-14960-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 48 36 27 
SN74V263-15PZA — |296-12478-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 2046 1910 17.74 SN75451BDR 296-14960-2-М0 | Dual High Speed Peripheral Driver 390.00/2,500 
SN74V273-7PZA 296-12484-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 23.66 22.08 20.51 SN75451BP 296-1746-5-ND | Dual High Speed Peripheral Drive И 
SN74V273-10PZA 296-12481-ND | 16384x18, 3.3V Sync. ҒІҒО Memory. 23.01 21.48 19.95 SN75452BDR 296-14961-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 48 36 27 
SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 22.37 20.88 19.39 SN75452BDR 296-14961-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver . 390.00/2,500 
SN74V283-6PZA 296-12487-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 26.22 24.48 22.73 SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Drive! 48 36 27 
SN74V283-15PZA 296-12486-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 24.30 22.68 21.06 SN75453BD 296-9913-5-ND |Dual High Speed Peripheral Driver . 48 36 27 
SN74V293-6PZA 296-12491-ND | 65536x18, 3.3V Sync. НЕО Memory. 28.13 26.25 24.38 SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver . 48 36 27 
SN74V293-7PZA 296-12492-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 27.50 25.67 23.83 SN75453BDR 296-9913-2-ND |Dual High Speed Peripheral Driver . 390.00/2,50! 
SN74V293-10PZA 296-12489-ND | 6553618, 3.3V Sync. FIFO Memory. 26.85 25.06 23.27 SN75453BP 296-1748-5-ND |Dual High Speed Peripheral Drive 48 Зб 0 
SN74V293-15PZA 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory. 26.22 2448 2273 SN75454BP 296-9914-5-ND |Dual High Speed Peripheral Drive 48 36 27 
SN74V3640-7PEU 296-14940-ND | 1024x36, 3.3V FIFO CMOS Memory. 18.35 17.13 15.90 SN75462P 296-9915-5-ND Dual Peripheral Driver 76 57 48 
SN74V3650-7PEU — |296-14941-ND | 2048x36, 3.3V FIFO CMOS Memory . 1997 18.64 17.31 SN75463P 296-9916-5-ND Dual Peripheral Driver 114 5 176 
SN74V3660-7PEU — |296-14942-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory. 2174 2029 18.84 AARON СЕЕ ДЗИ | Plon Voltage Darlington Transistor Ата Се 
SN74V3680-7PEU 296-14944-ND | 16384x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 25.58 23.87 22.17 gh Voltage Darlington Transistor Array 3 2 ` 
SN74V3690-GPEU — |296-14945-ND | 32768x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 2843 2625 2438 Ee ale pee Риа! Я Ом. ЕЕЕ 
SN75477DR 296-14962-2-ND | Dual Peripheral Driver . 617.50/2,500 
j: SN75477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver. аба ӘП АЗ 
wy TEXAS INSTRUMENTS FILTERS SN75472P 296-1749-5-ND |Dual Peripheral Driver. 72 54 A 
T.I Digi-Key Price Each TLC5904PZP 296-2378-ND Constant Current LED Drive 740 5.92 5.00 
Part No Part No. Description Pkg 1 25 100 TLC5905PAP 296-2379-ND Constant Current LED Drivel 64-HTQFP 5.70 4.56 3.85 
2 - - — Ы TLC5911PZP 296-2381-ND Constant Current LED Driver 100-НТОЕР 9.00 7.20 6.08 
TLC04ID 296-10230-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter.......... 8-SOIC 259 207 1.61 TLC5920DL 296-10348-5-ND | LED Driver with Shift Register. 248 198 154 
TLC14CD 296-10239-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter... 2.38 1.90 1.43 TLC5921DAP 296-10349-5-ND | LED Driver with Shift Register 2.68 245 1.67 
TLC14ID 296-10240-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filte 225 1.80 140 TLC5922DAP 296-15843-5-ND | 16-Channel LED Driver .... 416 333 259 
UAF42AP UAF42AP-ND Universal Active Filter, -108db THD 12.58 11.33 10.05 TLC5923DAP 296-17731-5-ND | 16-Channel LED Driver NEW! 428 342 266 


UAFA2AU UAFA2AU-ND _ [Universal Active Filter... 12.58 11.33 10.05 TLC5930PWP 296-15631-5-ND | 12-Channel LED Driver... 830 664 561 
TLC5940NT 296-17732-5-ND | 16-Channel LED Driver NI ..28-Dip 580 4.64 3.92 
3 TLC5940PWP 296-17733-5-ND | 16-Channel LED Driver NE! 8-HTSSOP 5.80 464 392 
ы TEXAS INSTRUMENTS INTEGRATORS TPIC2810D 296-13746-5-ND | 8-Bit, LED Driver with 12С Interface 245 172 129 
ULN2003AD 296-1368-5-ND | Darlington Transistor Array 64 48 .36 
TR Digi-Key Price Eachx ULN2003ADR 296-1368-1-ND | Darlington Transistor Array . :64 48 .36 
Part No. Part No. Description Pkg. 4 25 100 ULN2003ADR 296-1368-2-ND | Darlington Transistor Array . 520.00/2,500 
ACF2101BU ACF2101BU-ND | Low Noise, Dual, Switched Integrator........24-SOIC 23.33 21.77 2022 ULN2003AIDR 296-15407-1-ND | Darlington Transistor Array. 64 48 36 
IVC102U IVC102U-ND | Prec. Switched Integrator Trans. Amp.......14-SOIC 910 7.28 6.15 ULN2003AIDR 296-15407-2-ND | Darlington Transistor Array. 520.00/2,500 
ULN2003AIN 296-16971-5-ND | Darlington Transistor Array. .64 48  .36 
ULN2003AIPWR 296-17785-1-ND | Darlington Transistor Array NEW? .16-Т550Р .64 48  .36 
" ULN2003AIPWR 296-17785-2-ND | Darlington Transistor Array NEW? .......16-TSS0P 426.00/2,000 
4 TExAS INSTRUMENTS ЏО EXPANDERS ULN2003AN 296-1979-5-ND | Darlington Transistor Array... .160р 64 48 36 
mm 1 ULN2004AD 296-12965-5-ND | High-Voltage, High-Current 
D +f eui Kay Description Pig P LU dm Darlington Transistor Атау... 16-306 .64 48 56 
Е : E ULN2004ADR 296-15067-1-ND | High-Voltage, High-Current 
PCF8574ADGVR 296-17437-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander Darlington Transistor Array...................... 168-5016 :64 48 .36 
for 120 Виз NEW?... 20-ТУБОР 1.88 1.50 1.13 ULN2004ADR 296-15067-2-ND | High-Voltage, High-Current 
PCF8574ADGVR 296-17437-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander Darlington Transistor Аггау...................... 16-SOIC 520.00/2,500 
for IC Bus NEW... ...20-TVSOP 1950.00/2000 ULN2004AIDR 296-17022-1-ND | High-Voltage, High-Current 
PCF8574ADWR 296-13105-1-ND| 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C Bus...16-SOIC 1.88 1.50 1.13 Darlington Transistor Array 64 48 36 
PCF8574ADWR 296-13105-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 120 Bus .....16-SOIC 1950.00/2,000 ULN2004AIDR 296-17022-2-ND | High-Voltage, High-Current 
PCF8574AN 296-13106-5-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12 Bus.......16-Dip 1.88 1.50 1.13 Darlington Transistor Array 520.00/2,500 
PCF8574APWR 296-13107-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 126 Bus...20-TSSOP 1.88 1.50 143 ULN2004AIN 296-17051-5-ND | High-Voltage, High-Current 
PCF8574APWR 296-13107-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 120 Bus....20-TSSOP 1950.00/2,000 Darlington Transistor Array 44 48 36 
PCF8574ARGYR 296-15150-1-ND| 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C Bus ....20-QFN — 2.00 1.60 1.20 ULN2004AINSR 296-17023-1-ND Highs иеде Lh curent DEN Um 
PCF8574ARGYR 296-15150-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus... 1040.00/1,000 ULN2004AINSR ВЯ ніндегі Hi Cara ? ў ° 
PCF8574DGVR 296-17364-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 120 Bus...20-TVSOP 1.88 1.50 143 Darlington Transistor Array 426.00/2,000 
PCF8574DGVR 296-17364-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12С Bus....20-TVSOP 1950.00/2,000 ULN2004AN 296-1980-5-ND_ | High-Voltage, High-Current пацее 
PCF8574DWR 296-13108-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12 Bus ....16-SOIC 1.88 150 143 Darlington Transistor Array 64 48 36 
PCF8574DWR 296-13108-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus .....16-SOIC 1950.00/2,000 ULN2803ADWR 296-15777-1-ND | Darlington Transistor Array. 5 63 50 
PCF8574PWR 296-13110-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 120 Bus..20-TSSOP 1.88 150 1.13 ULN2803ADWR 296-15777-2-ND | Darlington Transistor Array . 666.00/2,000 
PCF8574PWR 296-13110-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C Виз. 1950.00/2,000 ULQ2003ADR 296-11570-1-ND | Darlington Transistor Array . 1.08 0 72 
PCF8574RGYR 296-15173-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for 12С Bus 2.00 1.60 120 ULQ2003ADR 296-11570-2-ND | Darlington Transistor Array . 1170.00/2,500 
PCF8574RGYR 296-15173-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus 1040.00/1,000 ULQ2003ATDQ1 296-14394-5-ND | Darlington Transistor Array . 225 180 135 
PCF8575CDBOR 296-17913-1-ND | 16-Bit, Remote ИО Expander for 12C ULQ2003ATDRO1 296-14395-1-ND | Darlington Transistor Array . 2.38 1.90 143 
AND SMBus NEW! .... m 281 225 175 ULQ2003ATDRQ1 296-14395-2-ND | Darlington Transistor Array . 3040.00/2,500 
PCF8575CDBOR 296-17913-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C ULQ2004ADR адз IND High-Voltage High-Current Darlington 
AND SMBus NEW'.... Е 3937.50/2,500 Transistor Array n ШЫ 4) ае 
PCF8575CDGVR 296-17914-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C ULO2004ADR 296-13535-2-ND нигуш Ні Current Darlington ИЕ 
AND SMBus NEW! ................ 281 225 175 UAN T H € TT Е, 
PCF8575CDGVR 296-17914-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for C Transistor Array ein Go x um 
AND SMBus NEW! ............... 3188.00/2,000 : : : 
PCF8575CDWR 296-17915-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C 
AND SMBus NEW'............ 281 225 175 
PCF8575CDWR 296-17915-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C EXAS IN RUMENTS 


AND SMBus МЕМУ................. 


3188.00/2,000 


ШІСІ: Digi-Key Price Each 
PCF8575CPWR 296-17916-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C Part Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
! - " 2. =. 

PCF8575CPWR сете cox prec "————— Analog Multiplexers/Multipliers 
AND SMBus NEW: 24-T8S0P 3188.00/2,000 MPC506AP MPC506AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 903 813 721 
POF8575DBOR 296-17806-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 0С ае, MPC506AU MPC506AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 903 843 721 
AND SMBUs NEW: DET o on ws MPC507AP MPC507AP-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 903 813 721 
ШЕ LETS is š : ` MPC507AU MPC507AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. 903 813 721 
PCF8575DBQR 296-17806-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C MPC508AP MPC508AP-ND |8-Ch./4-Ch. CMOS Analog Multiplexer 532 426 360 
AND SMBus NEW'.... --24-050Р 3937.50/2,500 MPC508AU MPC508AU-ND | Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS 532 426 360 
PCF8575DBR 296-17856-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C MPC509AP MPC509AP-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS . 426 3.60 
AND SMBus NEW! 124-5500 270 216 1.68 MPC509AU MPC509AU-ND | Single Ended 8-Ch./Diff. 4-Ch. CMOS 472 399 
PCF8575DBR 296-17856-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for MPY634KP MPY634KP-ND | Wideband Precision Analog Multiplier 1645 15.28 
AND SMBus NEW! ............... 24-550Р 3060.00/2,000 MPY634KU MPY634KU-ND_ | Wideband Precision Analog Multiplier 1841 17.10 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 535 


OPTICAL SENSORS 


ПЕ Price Each 
Part No. Description " 25 100 
OPT101P-ND OPT101P-ND Mono Photodiode Transimpedance Am, 550 440 3.72 
OPT101P-J OPT101P-J-ND | Mono Photodiode Transimpedance Am 550 440 3.72 
OPT301M-ND OPT301M-ND Integrated Photodiode and Amplifier ..... 0-99-8 58.53 54.63 50.73 
ENTS POWER CONTROL/ 
MANAGEMENT PRODUCTS 
TE Digi-Key Price Ғасһэ- 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CCFL Drivers 
UCC2972N 296-2256-5-ND |CCFL Driver Controller 4.05 3.24 2.52 
UCC2973PW 296-13533-5-ND | BICMOS CCFL Driver Controller 6.00 480 4.05 
UCC3972N 296-6764-5-ND | BiCMOS CCFL Driver Controller 394 3415 2.45 
UCC3972PW 296-2257-5-ND | CCFL Driver Controller....... 563 450 3.50 
UCC3973PW 296-6765-5-ND | BICMOS CCFL Driver Controller. 3.94 315 245 
Hot Plug 
HPC3130APBK 296-9510-ND Hot Plug Controller 128-LQFP 15.59 14.04 12.45 
HPC3130APEM 296-9511-ND Hot Plug Controller .120-QFP 15.59 14.04 12.45 
HPC3130APGE 296-9512-ND Hot Plug Controller 144-LQFP 15.59 14.04 12.45 
НРС3130РВК 296-9513-ND Hot Plug Controller 128-LQFP 15.59 14.04 12.45 
HPC3130PBM 296-9514-ND Hot Plug Controller .120-QFP 1559 14.04 12.45 
TPS2340APFP 296-15639-ND  |Dual-Slot PCI Hot Plug Power 
Controller .... 80-НТОЕР 12.25 11.03 9.78 
TPS2342PFP 296-17347-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power 
Controller .... 80-НТОЕР 11.66 10.50 9.31 
Hot-Swap 
TPS2300IPW 296-2319-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle! 3.60 2.88 224 
TPS2301IPW 296-2320-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle 3.60 288 224 
TPS2306DW 296-11642-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 3.60 2.88 224 
TPS2310IPW 296-2321-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle 3.60 2.88 224 
TPS2311IPW 296-2322-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controllei 3.00 2.88 2.24 
TPS2320ID 296-6766-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle! 3.04 243 1.89 
TPS2320IPW 296-2323-5-ND |Dual Hot-Swap Power Controller 3.04 243 1.89 
TPS2321ID 296-6767-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle 304 243 1.89 
TPS2321IPW 296-2324-5-ND |Dual Hot-Swap Power Controllei 3.04 243 1.89 
TPS2330ID 296-6768-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller 281 225 175 
TPS2330IPW 296-2325-5-ND |Hot-Swap Power Controller M 225 175 
ТР9233110 296-6769-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller аб 225 ДИБ 
TPS2331IPW 296-2326-5-ND |Hot-Swap Power Controller. 281 2:25 175 
TPS2341PHP 296-15137-1-ND | Dual-Slot PCI Hot-Plug Power Controller 
with 126 Interface. 840 672 5.67 
ТР52341РНР 296-15137-2-ND | Dual-Slot PCI Hot-Plug Power Controller 
with 126 Interface... 1365.00/250 
TPS2345PW 296-12714-5-ND | Hot-Swap Power Manager. 7.40 592 5.00 
TPS2346PW 296-12956-5-ND | Optical Network Hot-Swap 
Power Manager..... 7.40 592 5.00 
ТР523500 296-16959-5-ND | Hot-Swap Power Manager. 4.28 342 2.66 
TPS2390DGK 296-13511-5-ND | Simple Negative 48V Hot-Swap 
Controlle 2.25 1.80 1.40 
TPS2391DGK 296-13512-5-ND | Simple Negative 
Controller. m 225 180 140 
TPS2392PW 296-13668-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 
Power Manager. 4.05 324 2.52 
TPS2393APW 296-17247-ND  |Full Featured Negative 
Power Manager..... 14-TSSOP 405 324 252 
TPS2393DBT 296-17388-ND |Full Featured Negative 48V Hot-Swap 
Power Manager..... 44-TSSOP 4.61 369 2.87 
TPS2393PW 296-13669-5-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap 
Power Manager..... 4.05 324 252 
TPS2398DGK 296-15731-5-ND | Neg. 48V Hot-Swap Power Manager . 2.68 215 1.67 
TPS2399DGK 296-15732-5-ND | Neg. 48V Hot-Swap Power Manager . 268 215 1.67 
TPS2491DGS 296-16906-ND  |Positive High-Volt. Power-Limiting 
Hot-Swap Controller 383 306 238 
UC2914DW 296-12245-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 1030 824 6.96 
UC2914N 296-2502-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 858 773 6.85 
UC3914DW 296-11347-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.60 6.88 5.81 
UC3914N 296-2327-5-ND |5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.60 6.88 5.81 
UCC2912DP 296-16715-5-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager 540 432 3.65 
UCC2912PWP 296-16716-ND | Prog. Hot-Swap Power Manager 540 432 3.65 
UCC2913D 296-2328-5-ND | Neg. V. Hot-Swap Power Manager ӘЛІ 297 231 
UCC2913N 296-12247-5-ND | Neg. V. Hot-Swap Power Manager 37 297 231 
UCC2915DP 296-2329-5-ND |15V Hot-Swap Prog. Power Manager 8.30 664 561 
UCC2917D 296-2330-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manage! 5.06 4.05 3.15 
UCC2917N 296-12249-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager 5.06 4.05 3.15 
UCC2919D 296-2331-5-ND |3V to 8V Hot-Swap Power Manage 5.60 448 378 
UCC2919PW 296-12251-5-ND | З\ to 8V Hot-Swap Power Manage! 5.60 4.48 3.78 
UCC2921D 296-2332-5-ND |Latching Negative Floating 
Hot-Swap Power Manager .. 446 333 259 
UCC2921N 296-12252-5-ND | Latching Negative Floating 
Hot-Swap Power Manager... ..8-Di 416 333 2.59 
UCC3912DP 296-2333-5-ND |Prog. Hot-Swap Power Manager 6-SOIC 518 4.14 322 
UCC3912PWP 296-12031-5-ND | Prog. Hot-SwapPower Manager. 24-HTSSOP 548 4.14 3.22 
UCC3913D 296-2335-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power 8-SOIC 338 270 210 
UCC3913N 296-6770-5-ND |Negative Volt. Hot-Swap Power Manager.. -Dip 3.38 270 210 
UCC3915DP 296-2336-5-ND |15V Programmable Hot-Swap 
Power Мападег.... 16-506 510 408 345 
UCC3915N 296-6771-5-ND |7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager .16-Dip 540 4.08 345 
UCC3915PWP 296-6772-5-ND |7-15V Prog. Hot-Swap 
Power Manager... 24-HTSSOP 510 4.08 345 
UCC39161DP 296-6773-5-ND |4-6V Low Current High-Side 
Power Manager... 5.30 424 358 
UCC3917D 296-2337-5-ND |Positive Floating Hot-Swap 
Power Manager... 416 333 2.59 
UCC3917N 296-6774-5-ND | Positive Floating Hot-Swap 
Power Manager 416 3.33 2.59 
UCC3918DP 296-2338-5-ND |Low On-Resistance Hot-Swap 
Power Manager... 5.29 423 329 
UCC3919D 296-2339-5-ND |3V to 8V Hot-Swap Power Manage 5.29 423 329 
UCC3919PW 296-6777-5-ND |Single Hot-Swap Power Controller 5.29 423 329 
UCC3921D 296-2340-5-ND |Neg. Floating Hot-Swap Power Manage 3.60 2.88 2.24 


ТЕ Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Floating Hot-Swap 

Power Manager 3.60 2.88 224 
UCC39151DPTR 296-11994-1-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap 

Power Manager 946 825 7.32 
UCC39151DPTR 296-11994-2-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap 

Power Manager 16707.50/2,500 
UCC39151PWPTR 296-11995-1-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap 

Power Manager гай 24-HTSSOP 916 825 7.32 
UCC39151PWPTR 296-11995-2-ND | 7-15V Programmable Hot-Swa 

Power Manager e 24-НТ550Р 13586.00/2,000 

Peripheral 

TPS2370D 296-15039-5-ND | Power Interface Switch. 3.88 3.06 2.38 
TPS2370PW 296-15040-5-ND | Power Interface Switch 383 306 2.38 
TPS2375D 296-17061-ND | IEEE 802.3af PoE Роме 5.00 375 2.82 
TPS2375EVM 296-17039-ND — | Power-Over-Ethernet Powered Device 

Evaluation Module — 167.40 — = 
TPS2375PW 296-17062-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 500 375 282 
TPS2375PW-1 296-17903-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered 

Controller NEW! ............. 28! 225 175 
TPS2376D 296-17063-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller §.00 3.75 282 
TPS2376PW 296-17064-ND  |IEEE 802.3af PoE Powered Controller 5.00 375 2.82 
TPS2377D 296-17065-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 5.00 3.75 282 
TPS2377D-1 296-17904-5-ND | IEEE 802.3af PoE Powered 

Controller NEW? ......... 2.81 225 175 
TPS2377PW 296-17066-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 500 $375 282 
TPS65160PWPR 296-17905-1-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor 

TFT LCD Panels NEWS... 520 416 3.51 
TPS65160PWPR 296-17905-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor 

TFT LCD Panels NEWS... 6500.00/2,000 
TPS75003RHLR 296-17835-1-ND | Triple Supply Power Management 

ІС МЕЙЇ!.............. 4.8 342 2.66 
TPS75003RHLR 296-17835-2-ND | Triple Supply Power Management 

IC NEW!..... 7182.00/3,000 
UC563DP 296-11362-5-ND |32-Line VME Bus Bias Generator ................. 8-SOIC 5.06 4.05 3.15 
UC56010P 296-11357-5-ND | 18-Line 5V SE Terminator for 

SCSI and Fast SCSI 8.26 6.61 5.58 
UC5603DP 296-11359-5-ND | 9-Line 5V SE Terminator for 

SCSI and Fast SCSI 524 420 327 
UCC3916DP 296-2255-5-ND |SCSI Termpower Manager . 3.83 3.06 2.38 
UCC5510MWP 296-6730-5-ND |9-Line SCSI Multi Terminato 6-SOP 407 326 2.54 
UCC5519PWP 296-15066-5-ND | 9-Line SCSI Multi Terminator . 2.79 224 1.74 
UCC5606DP 296-6731-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminator 3.11 249 1.94 
UCC5606PWP 296-6732-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminator.. 311 249 1.94 
UCC5614DP 296-6735-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminator 3.11 249 1.94 
UCC5614PWP 296-6736-5-ND |9-Line 3-5V SCSI SE Terminator.. 3.11 249 1.94 
UCC5617DWP 296-6737-5-ND |18-Line 3-5V SCSI SE Terminato! 470 377 2.93 
UCC5618DWP 296-6738-5-ND |18-Line 3-5V SCSI SE Terminato! 28-5016 470 377 2.93 
UCC56180P 296-6739-5-ND |18-Line 3-5V SCSI SE Terminator .. 524 420 327 
UCC5619MWP 296-6740-5-ND |27-Line 5V SE Terminator 

for Fast/Ultra SCSI .... 570 4.56 3.85 
UCC5620MWP 296-6743-5-ND |27-Line 5V SE Terminator 

for Fast/Ultra SCSI .... 5.70 456 3.85 
UCC5621MWP 296-6744-5-ND |27-Line 5V SE Terminator 

for Fast/Ultra SCSI .... 5.70 456 3.85 
UCC5622MWP 296-6746-5-ND |27-Line 5V SE Terminator 

for Fast/Ultra SCSI..... 570 456 385 
UCC5628F0P 296-6747-ND 14-Line 3-5V SCSI Multi Terminato 5.86 429 334 
UCC5629FQP 296-6748-ND 14-Line 3-5V SCSI Multi Terminato! 536 429 334 
UCC5630AFQP 296-6749-ND 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 5.56 445 346 
UCC5630AMWP 296-6750-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 4.28 342 2.66 
UCC5631AFQP 296-6751-ND 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 5.56 445 346 
UCC5631AMWP 296-6752-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 428 342 2.66 
UCC5638FQP 296-6753-ND 15-Line 3-5V SCSI Multi Terminato 524 420 3.27 
UCC5639FQP 296-6754-ND 15-Line 3-5V SCSI Multi Terminato 536 429 3.34 
UCC5640PW24 296-6755-5-ND |9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator... .24-TSSOP 299 240 1.87 
UCC5640PW28 296-6756-5-ND |9-Line 3-5V LVD SCSI Terminatoi .28-TSSOP 2.99 240 1.87 
UCC5641PW24 296-6757-5-ND |9-Line 3-5V LVD SCSI Terminato! .24-TSSOP 416 3.33 2.59 
UCC5641PW28 296-6758-5-ND |9-Line 3-5V LVD SCSI Terminato .28-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
UCC5670MWP 296-12964-5-ND |9-Line Multimode SCSI Terminator 36-SSOP 3.96 3.17 247 
UCC5672MWP 296-6760-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator .36-50Р 4.28 342 2.66 
UCC5672PWP 296-6761-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 8-HTSSOP 4.28 3.42 2.66 
UCC5673MWP 296-6762-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator .36-50Р 4.28 3.42 2.66 
UCC5673PWP 296-6763-5-ND |9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator. 8-HTSSOP 428 342 2.66 
UCC5680PW24 296-11565-5-ND | 9-Line 3-5V LVD Terminator for 

SCSI - Ultra3 SCSI .24-TSSOP 299 240 1.87 
UCC5680PW28 296-11566-5-ND |9-Line 3-5V LVD Terminator for 

SCSI - Ultra3 SCSI.... 2.9 240 1.87 
UCC5686PM 296-11567-ND |27-Ііпе 3-5V LVD Terminator for 

Wide Ultra2/Ultra3 SCSI 6.66 533 450 
UCC5687PM 296-11568-ND |27-Line 3-5V LVD Terminator for 

Wide Ultra2/Ultra3 SCSI ... 6.66 533 450 
UCC5696PN 296-14234-5-ND |27-Line LVD SCSI Terminator. 11.08 9.98 8.85 

Power + Array 
TPIC44H01DA 296-1952-5-ND |4-Channel High-Side Driver. 3.88 306 2.38 
Power + Logic 
TPIC6A259DW 296-9004-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 2.99 240 1.87 
ТРІС6А259МЕ 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 3.85 3.08 240 
TPIC6A595DW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 2.59 2.07 1.61 
TPIC6A595NE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 270 2.16 1.68 
TPIC6A596DW 296-9008-5-ND |Power 8-Bit Shift Registe 259 207 161 
ТРІС6А596МЕ 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 270 2.16 1.68 
TPIC6B259DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 1701386102 
TPIC6B259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 1.70 1.36 1.02 
TPIC6B273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switch. 1.70 1.36 1.02 
TPIC6B273DWR 296-1350-1-ND | Power Octal D-Type Latch 170 136 1.02 
TPIC6B273DWR 296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch 1768.00/2,000 
TPIC6B273N 296-9012-5-ND | Power Octal D-Type Latch ШҮЙ 436 АІ) 
TPIC6B595DW 296-1351-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 126 105 .84 
TPIC6B595DWR 296-1351-1-ND | Power 8-Bit Shift Registe 141 118 .94 
TPIC6B595DWR 296-1351-2-ND | Power 8-Bit Shift Registe 1250.00/2,000 
ТРІС6В595М 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 14 118 .94 
TPIC6B596DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 126 105 .84 
TPIC6C595D 296-2019-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe .99 83  .66 
TPIC6C595N 296-2020-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 1.05 88 70 
TPIC6C596D 296-9014-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 99 83  .66 
(Continuea) 
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Ti Digi-Key Price Eachx 


XAS INSTRUMENTS POWER CONTRO Part No. Part No. Description 1 25 100 
теп 3 В020045М 296-9337-5-ND Fast Charge Controller ..... 495 3.96 3.08 
ise Digi ШЕШИП КО: Prive Pachan 8020055 296-9338-5-ND | Dual Fast Charge Controller 20-506 495 396 308 
: : 2 BQ2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge... 16-506 7.70 6.16 5.20 
TPIC6C596N 296-9015-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 1.05 88 70 BQ2011SN-D118 296-9340-5-ND 16-506 7.50 6.00 5.07 
ТРІС43Т010А 296-10866-5-ND | Three-Phase Brushless Motor BQ2012SN-D107 296-9341-5-ND 16-506 770 616 520 
RPM Controller... =. 506 405 345 B02013HSN-A514 | 296-9343-5-ND 16-506 740 5.92 5.00 
TPIC44L01DB 296-10867-5-ND | 4-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2014HSN 296-9345-5-ND 16-SOIC 740 5.92 5.00 
Pre-FET Driver 200 1.60 1.20 В020145М-0120 296-2220-5-ND 16-506 770 6.16 5.20 
TPIC44L02DB 296-10868-5-ND | 4-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2018SN-E1 296-2221-5-ND Battery Power Monitor. SOIC 428 3.42 2.66 
Pre-FET Driver 2.00 160 120 BQ2018TS-E1 296-2222-5-ND Battery Power Monitor. 8-TSSOP 428 342 2.66 
TPIC46L01DB 296-10869-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side BQ2019PW 296-9348-5-ND Advanced Battery Monitoring 8-TSSOP 439 351 273 
Pre-FET Driver . 225 180 140 BQ2022DBZR 296-16825-1-ND |1К-Вй Serial Eprom with SDQ. SOT-23 281 225 175 
TPIC46L02DB 296-10870-5-ND | 6-Channel Serial/ B02022DBZR 296-16825-2-ND | 1K-Bit Serial Eprom with SDQ OT-23 4725.00/3,000 
Pre-FET Driver 225 180 140 BQ2023PW 296-11861-5-ND Battery Power Monitor. 450 3.60 2.80 
ТРІС461030В 296-10871-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side B02031PN-A5 296-9349-5-ND Lead Acid Fast Charge 560 448 378 
Pre-FET Driver 225 1.80 1.40 В020315М-А5 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charge 5.60 448 3.78 
TPICO107BDWP 296-10857-5-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 450 360 2.80 BQ2040SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge... 770 616 520 
TPICO108BDWP 296-10858-5-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 518 414 322 BQ2040SN-D111 296-13773-5-ND | Gas Gauge IC with SMBus 16-506 770 646 5.20 
TPICO108BDWPR 296-10858-1-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 518 414 322 BQ2050HSN-A508 | 296-9353-5-ND Lithium-lon Gas Gauge... 16-506 740 5.92 5.00 
TPIC0108BDWPR 296-10858-2-ND | PWM Control Intelligent H-Bridge. 5866.00/2,000 B02050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-lon Power Gaug 16-506 7.70 616 5.20 
TPIC1021DR 296-17542-1-ND | LIN Physical Interface NEW! 138 140  .83 BQ20525N-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gauge 800 640 540 
TPIC1021DR 296-17542-2-ND | LIN Physical Interface NE! 1760.00/2,500 BQ2054PN 296-9356-5-ND Lithium-Ion Fast Charge. 518 414 322 
TPIC2101D 296-10860-5-ND | Single Phase Low-Side Pre-FET Driver. 248 198 1.54 BQ2054SN 296-9357-5-ND Lithium-Ion Fast Charge . 518 444 322 
TPIC2101N 296-10861-5-ND | Single Phase Low-Side Pre-FET Driver. 248 198 154 802057CDGK 296-11991-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC2603DW 296-10863-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver . 529 423 329 Management for 1 Се!.................... 8-М5ОР 304 243 1.89 
TPIC2603NE 296-10864-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Drive 529 423 329 BQ2057CDGKR 296-11991-1-ND |Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC2701N 296-10865-5-ND | 7-Ch. Common-Source Driver... 16-Dip 4.50 3.60 2.80 Management for 1 Cell ....................... 8-MSOP 304 243 1.89 
TPIC6259DW 296-9000-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch . 0-50С 270 216 1.68 BQ2057CDGKR 296-11991-2-ND | Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC6259N 296-9001-5-ND |Power 8-Bit Addressable Latch . 20-Пр 270 216 1.68 Management for 1 (ВІ ...................... 8-М5ОР 4252.50/2,500 
TPIC6273DW 296-9002-5-ND |Power Octal D-Type Latch 270 216 1.68 BQ2057CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC6273N 296-1953-5-ND | Power Octal D-Type Latch... | 270 246 1.68 Management for 1 Cell 304 243 1.89 
TPIC6595DW 296-1349-5-ND | Power 8-Bit Shift Register. 0-50С 241 1.93 1.50 802057075 296-9359-5-ND Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC6595DWR 296-1349-1-ND | Power 8-Bit Shift Register. 0-S0IC 250 200 1.56 Management for 1 Се!.................. 8-TSSOP 304 243 1.89 
TPIC6595DWR 296-1349-2-ND |Power 8-Bit Shift Register. 0-501С 2830.00/2,000 BQ2057DGK 296-11992-5-ND | Li-lon LDO Linear Charge 
TPIC6595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 20-Dip 250 200 156 пава КО ООО шелегі for бана vested aM ЕЕ 
TPIC6596DW 296-9003-5-ND |Power 8-Bit Shift Register. $06 241 193 150 Mánagemint бс Call... әмер c vu dE 
=РЕСТАШ2ЕР B02057DGKR 296-11992-2-40 | Li-lon LDO Linear Charge 
Я Management for 1 Cell 4252.50/2,500 
wy TEXAS INSTRUMENTS INTEGRATED CIRCUITS BQ2057PDGK 296-15351-5-ND | Li-Ion LDO Linear Charge Mgmt 338 270 240 
m Digi-Key USES В020575М 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 304 243 189 
И Ваніна evum РИ Аы та В0205775 296-9361-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 304 243 189 
PGASO9AIPWT 296-16726-1-ND | Smart тав Sensor 16 TUR 6.80 544 459 ТВ ЖӘНЕН Hion LDO Linear Charge Mgmt а аа? 
PGA309AIPWT 296-16726-2-ND | Smart Programmable Sensor 1105.00/250 ЕН Ва MM Lon LOD Linear (легі Ма 807 aise 
TL852CDR 296-17139-1-ND | Sonar Ranging Receiver NEW! 16-SOIC 4.32 346 2.69 BQ2057WTS 296-9365-5-ND Li-lon 100 Linear Charge Mgmt. 304 243 189 
TL852CDR 296-17139-2-ND | Sonar Ranging Receiver NEW? 6-SOIC 6047.50/2,500 BQ2060SS-E411 296-12268-5-ND Multi-Chemistry SBS v1.1 
TPIC8101DWR 296-15132-1-ND | Knock Sensor Interface . 0-50 5.58 447 348 Gas Gauge 780 624 527 
TPIC8101DWR 296-15132-2-ND | Knock Sensor Interface . 0-SOIC 6324.00/2,000 -12199-5- 
UC2950T 296-13022-5-ND | Half-Bridge Bipolar Switch. 10-2205 560 448 378 DET аа... Е 
UC3717AN 296-11258-5-ND | Stepper Motor Drive Circi 16-Dip 6.60 528 446 for ВО29311 38-TSSOP 900 720 608 
UC3770AN 296-11259-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circu 16-Dip 5.56 445 346 BQ2083DBT-V1P3 296-17237-ND SBS Compliant Gas Gauge 
UC3770BN 296-11260-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circu 16-Dip 5.04 404 341 for BQ29311 38-TSSOP 900 720 6.08 
UC3871DW 296-11326-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver 8-SOIC 8.00 640 5.40 E LES і 
UC3871N 296-11327-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver 48-Dip 800 640 540 ет REL 585 Compliant КЕЛ ӨТЕН 
ТКЕН 59011308F ND Resonant Lamp Ballast Controller. 5400 180 105 B02085DBT 296-14071-5-ND |585 Compliant Battery Gas Gauge ....38-TSSOP 920 736 621 
ved -11329-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller. Р o ' 05 BQ2085DBT-V1P3 |296-17238-М0 SBS Compliant Battery Gas Gauge ...38-TSSOP 920 736 621 
72N 296-11330-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller . .20-Dip 6.00 4.80 4.05 BQ2085DBTR 296-15962-1-ND Gas Gauge for B029311 "àB-TSSOP 920 736 621 
UCC2305DW 296-13023-5-ND | HID Lamp Controlle 9.83 8.85 785 BQ2085DBTR 296-15962-2-ND | Gas Gauge for BQ29311 .38-TSS0P 11500.00/2,000 
epo Goo S u: HID Lamp Controlle 1141 1028 942 B02201PN 296-9369-5-ND | SRAM Nonvolatile Controller ІС. B-Dip 416 333 259 
riworescentl-amp бааа Amp oam om В022015М 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller ІС. SOIC 416 3.33 2.59 
UCC3977PW 296-12615-5-ND | Dual Transformer Controller. 500 400 338 BQ2205LYPW ЖАЙ Power Monitoring and Switching Controller Me 
= = B02954PN 296-9387-5-ND Lithium-lon Fast Charger 500 4.00 338 
j POWER SUPPLY BQ2954SN 296-9388-5-ND Lithium-Ion Fast Charger 500 400 338 
№ TEXAS INSTRUMENTS PRODUCTS В04010МА-85 296-9389-5-ND | 8Кх8 Nonvolatile SRAM, 85n 910 819 727 
=n ETET RF BQ4010YMA-70 296-9390-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 910 819 727 
PINE А0] а m бшш та В04011МА-100 296-9391-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 100nS.. 1050 945 838 
= = ЦЕ = 9. В04011ҮМА-70 296-9393-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 1050 945 838 
Audio Differential Line Drivers В04011ҮМА-100 296-9392-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 100nS.... 1050 945 838 
DRV134PA DRV134PA-ND Audio Balanced Line Driver В04013ҮМА-70 296-9394-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 1329 11.97 10.62 
with Differential Output 439 351 273 BQ4013YMA-70N “| 296-9395-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 1329 11.97 10.62 
DRV134UA DRV134UA-ND Audio Balanced Line Driver BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 13.29 11.97 10.62 
with Differential Output 439 3.51 2.73 В04014МВ-85 296-9397-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS 25.20 23.52 21.84 
DRV135UA DRV135UA-ND Audio Balanced Line Driver BQ4014YMB-85 296-9398-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 855. 25.20 23.52 21.84 
with Differential Output 439 351 273 В04015МА-70 296-9399-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 2772 25.88 24.03 
В04015ҮМА-70 296-9400-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS. 27.70 25.88 24.03 
5090780087 ЕТАН Вайегу Мападетепі В04015ҮМА-85 296-9401-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS. 2772 25.88 24.08 
vanced Gas Gauge NEW! 920 7.36 3 
BQ20780DBT 296-17638-2-ND | Advanced Gas Gauge МЕ 310.50/50 BQ4016MC-70 296-9402-5-ND 1024Кх8 Nonvolatile SRAM, 7015... 32.76 30.58 28.40 
s UG ама В04016ҮМС-70 296-9403-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 3276 30.8 28.40 
ання Бас аа Multichemistry Charge Management MES s ss B04017MC-70 296-9404-5-ND — |2048K%8 Nonvolatile SRAM, 70nS 6300 58.80 54.60 
BO2000PW U ұза Шы Sse ES BO20851DBT-VIP2 | 296-17465-5-ND | Gas Gauge for BQ29311 38 TSSOP 866 780 6.92 
a 2 - : BQ24001PWP 296-9378-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2000SN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Charge Management 383 3.06 2.38 Management. 20-HTSSOP 405 324 252 
В02000ТРМ-В5 296-9315-5-ND Multichemistry Charge Management. 3.88 3.06 238 BO24001RGWR 296-12968-1-ND Single Cell Li-lon Charge 
BO2000TPW 296-12360-5-ND митеты Switchmode Карс Management 405 324 252 
arge Management ў ў ; 5 uj i ы ў 3 
BQ2000TSN-B5 296-9316-5-ND — | Multichemistry Charge Management 383 306 238 BQ2400IRGWR саат .. Charge ТЕА 
BQ2002CPN 296-9317-5-ND Fast Charge Controlle 2.36 1.89 1.47 BQ24002PWP 296-9379-5-ND Single Cell Li on Charge аса 
B02002CSN 296-9318-5-ND 236 189 147 Management. 405 324 252 
В0200205М 296-9319-5-ND 236 189 147 -12969-14 i Е 
ЭБ РМ ОБУ pes Uem 15 BQ24002RGWR 296-12969-1-ND ШШШ Сһагде wem E 
В02002Е5М 296-9321-5-ND Fast Charge Controller 236 189 147 BQ24002RGWR 296-12969-2-ND | Single Cell Li-lon Charge 
BQ2002FPN 296-9322-5-ND Fast Charge Controllei 2.36 189 147 Management. 6804.00/3,000 
BQ2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controllei 2.36 1.89 147 Ba24003PWP 296-9380-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Charge Controllei 2.36 189 147 Management.. 405 324 252 
BQ2002GSN 296-9325-5-ND Fast Charge Controlle 2.36 1.89 147 BQ24003RGWR 296-12970-1-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controlle 236 189 147 Management. 405 324 252 
BQ20025N 296-9327-5-ND Fast Charge Controlle 236 189 147 BQ24003RGWR 296-12970-2-ND | Single Cell Li-lon Charge 
BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controllei 2.36 1.89 147 Management. 6804.00/3,000 
BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controlle 236 189 147 BQ24004PWP 296-9381-5-ND Lithium-Ion Battery Charge 405 324 252 
BQ2003PN 296-9330-5-ND Fast Charge Controller 495 396 3.08 BQ24005PWP 296-9382-5-ND Lithium-Ion Battery Charge: 405 324 252 
B02003S 296-9331-5-ND Fast Charge Controlle 495 396 3.08 BQ24006PWP 296-9383-5-ND Lithium-Ion Battery Charge 405 324 252 
BQ2004EPN 296-9332-5-ND Fast Charge Controllei 495 396 3.08 BQ24007PWP 296-9384-5-ND Single Cell Li-lon Charge Management 
В02004Е5М 296-9333-5-ND Fast Charge Controlle 495 396 308 Timer-Enable 20-HTSSOP 405 324 252 
BQ2004HPN 296-9334-5-ND Fast Charge Controllei 4.95 3.96 3.08 BQ24007RGWR 296-12971-1-ND Single Cell Li-Ion Charge Management 
BQ2004HSN 296-9335-5-ND Fast Charge Controlle 495 396 3.08 Timer-Enable .... 405 324 252 
В02004РМ 296-9336-5-ND Fast Charge Controlle 495 396 308 (Continued) 
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TIE Digi-Key Price Еасһж ТЕТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
B024007RGWR 296-12971-2-ND Single Cell Li-lon Charge Management BQ26500PWR 296-16775-1-ND Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery 
Timer-Enable E 6804.00/3,000 Gas Gauge. Ae 8-TSSOP 5.29 4.23 329 
BQ24008PWP 296-9385-5-ND Lithium-Ion Battery Charg 405 324 252 BQ26500PWR 296-16775-2-ND Single-Cell Li-Ion and 
BQ24010DRCR 296-13714-1-ND Single Chip, Li-Ion Charge Gas Gauge .......... 8-Т550Р 5992.00/2,000 
Management 3.60 288 224 B026501PW 296-16925-5-ND Single-Cell Li-lon and 
B024010DRCR 296-13714-2-ND | Single Chip, Li-lon Charge Gas Gauge......... 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
Management 6048.00/3,000 B027000DRKR 296-17428-1-ND Single-Cell Li-lon and Li 
B024012DRCR 296-13715-1-ND | Single Chip, Gas Gauge NEW! 5.00 4.00 3.38 
Management 3.60 288 2.24 BQ27000DRKR 296-17428-2-ND Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery 
BQ24012DRCR 296-13715-2-ND Single Chip, Li Gas Gauge NEW! 9300.00/3,000 
Management 6048.00/3,000 BQ27200DRKR 296-17521-1-ND Single-Cell Li-lon an 
B024013DRCR 296-13716-1-40 | Single Chip, Li Gas Gauge .... 520 416 351 
Management 3.60 2.88 224 BQ27200DRKR 296-17521-2-ND Single-Cell Li-Ion and 
BQ24013DRCR 296-13716-2-ND Single Chip, Li Gas Gauge... 9672.00/3,000 
Management .... 6240.00/3,000 BQ29311PW 296-13067-5-ND 3 and 4 Cell Li-Ion or Lithium-Polymer 
BQ24020DRCR 296-14072-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger. 416 333 2.59 Battery Protection .... 293 234 1.82 
BQ24020DRCR 296-14072-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger. 6993.00/3,000 BQ29312PW 296-15247-5-ND 3 and 4 Cell Lithium-Ion or Lithium-Polymer 
BQ24022DRCR 296-14397-1-ND Single Cell Li-lon Charge Battery Protection .... m 24-TSSOP 293 2.34 1.82 
Management AUG) 333 250 B029400PW 296-15331-5-ND 2, 3, and 4 Cell Li-lon Battery 
B024022DRCR 296-14397-2-ND Single Cell Li-I Protection . 126 105 484 
Management... 6993.00/3,000 BQ29401PW 296-16673-5-ND 210 4 Cell Li-lon Battery 
BQ24023DRCR 296-15182-1-ND  |Li-lon/Li-Pol Charger. 416 333 259 Protection ............ 120 1.00 .80 
BQ24023DRCR 296-15182-2-ND — |Li-lon/Li-Pol Charger. 6993.00/3,000 TPS3600D25PW 296-12017-5-40 | Battery Backup Supervisor 
BQ24024DRCR 296-17054-1-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 740 555 417 for LP Processors .... 450 3.60 2.80 
B024024DRCR 296-17054-2-ND Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 6993.00/3,000 TPS61100RGER 296-15141-1-ND Dual Output, Single Cell Boost 
BQ24025DRCR 296-15760-1-ND Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 416 333 2.59 Converter... 416 3.33 2.59 
BQ24025DRCR 296-15760-2-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 6993.00/3,000 TPS61100RGER 296-15141-2-ND | Dual Output, Single Cell Boost 
BQ24026DRCR 296-17305-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger. 416 3.33 259 Converter | 6993.00/3,000 
BQ24026DRCR 296-17305-2-ND — |Li-lon/Li-Pol Charger. 6993.00/3,000 TPS61103RGER 296-15142-1-ND aay, п! Output, Single Cell Boost МАТ ick 
BQ24030RHLR 296-17909-1-ND Single-Chip Power Manag 'onverter.. - 5 5 
System МЕМУ............ 518 414 322 TPS61103RGER 296-15142-2-ND 3.3V, Dual Outpu 
BQ24030RHLR 296-17909-2-ND Single-Chip Power Management TES830686ER Е ЕЕ а вас 6993.00/3,000 
System МЕМУ............ 8694.00/3,000 E lel -3V, Dual Output, Single Се" 80051 
BQ24032RHLR 296-17297-1-ND Single-Chip Charge and System Converter 416 333 259 
Power-Path Management IC................. 20-0ЕМ 518 4.14 322 TPS61106RGER 296-15143-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 
BQ24032RHLR 296-17297-2-ND Single-Chip Charge and System Converter 6993.00/3,000 
Power-Path Management IC ................ 20-QFN 8694.00/3,000 TPS61107RGER 296-15144-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost 
BQ24035RHLR 296-17803-1-ND Single-Chip Charge and System Converter. 4.16 3.33 2.59 
Power-Path Management ІС NEW!....20-QFN 5.18 4.14 3.22 TPS61107RGER 296-15144-2-ND 
BQ24035RHLR 296-17803-2-ND Single-Chip Charge and System 6993.00/3,000 
Power-Path Managment IC NEW! 8694.00/3,000 TPS61130PW 296-13521-5-ND 
BQ24100EVM 296-17258-ND Evaluation Module for В024100 — 78 = = Cell Sepic Converter 16-TSSOP 461 3.69 2.87 
BQ24100RHLR 296-17154-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 473 378 2.94 TPS61130RSAR 296-16921-1-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual 
B024100RHLR 296-17154-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 7938.00/3,000 Cell Sepic Converter 461 369 2.87 
B024103EVM 296-17259-ND Evaluation Module for B024103 62.78 => = TPS61130RSAR 296-16921-2-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual 
BQ24103RHLR 296-17155-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger 495 3.96 3.08 Cell Sepic Converter 1 7749.00/3,000 
BQ24103RHLR 296-17155-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 8316.00/3,000 TPS61131PW 296-13522-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 
BQ24105EVM 296-17260-ND Evaluation Module for BQ24105 62.78 = = Cell Sepic Converter 16-TSSOP 461 3.69 2.87 
BQ24105RHLR 296-17159-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger .... 7.00 560 473 TPS61132PW 296-13523-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 
BQ24105RHLR 296-17159-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger .... 13020.00/3,000 Cell Sepic Converter 4.61 3.60 2.87 
BQ24108RHLR 296-17398-1-ND Li-lon/Li-POL Charge Manageme! 20-QFN 4.95 3.96 3.08 TPS65010RGZR 296-15241-1-ND Power and Battery Management IC for 
BQ24108RHLR 296-17398-2-ND Li-lon/Li-POL Charge Managemen’ 20-QFN 8316.00/3,000 Li-lon Powered Systems 780 624 527 
B024113EVM 296-17261-ND Evaluation Module for BQ24113 — 62.78 — — TPS65010RGZR 296-15241-2-ND Power and Battery Management IC for 
BQ24113RHLR 296-17156-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger .... 495 396 3.08 Li-lon Powered Systems 12090.00/2,500 
BQ24113RHLR 296-17156-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger .... 8316.00/3,000 TPS65011RGZR 296-16813-1-ND Power/Battery Management 7.80 624 527 
BQ24115EVM 296-17262-ND Evaluation Module for B мш - — TPS65011RGZR 296-16813-2-ND Power/Battery Management 12090.00/2,500 
BQ24115RHLR 296-17160-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger O-QFN 7.00 5.60 4.73 TPS65012RGZR 296-16831-1-ND Power/Battery Management 7.80 624 527 
BQ24115RHLR 296-17160-2-ND Li-lon/Li-Pol Charger 20-QFN 13020.00/3,000 TPS65012RGZR 296-16831-2-ND Power/Battery Management 12090.00/2,500 
BQ24200DGN 296-12409-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li TPS65013RGZT 296-17390-1-ND Linear Charger Mgmt for Single 
Charge Management 338 270 210 Li-Polymer Cells 7.80 624 527 
BQ24201DGN 296-12410-5-ND 4.1V, 500тА, Li-lon and Li TPS65013RGZT 296-17390-2-ND Linear Charger Mgmt for Single Li 
Charge Management .. 338 270 240 Li-Polymer Cells 1267.50/250 
B024202DGN 296-12411-5-ND 4.2V, 500mA, Li-lon and Li TPS65014RGZT 296-17695-1-ND Power/Battery Management NEW! 8.60 6.88 5.81 
Charge Management .......................... 8-MSOP 3.38 270 210 TPS65014RGZT 296-17695-2-ND Power/Battery Management NEW! 1397.50/250 
BQ24203DGN 296-12412-5-ND 4.1V, 500тА, Li-lon and Li TPS65145RGER 296-16904-1-ND Triple Output LCD Supply 
Charge Management .. 338 270 240 with Regulator 5.18 4.14 322 
802420406 № 296-12413-5-ND e ШУ Li-lon and Lh E ET TPS65145RGER 296-16904-2-ND | Triple Output LCD Supply 
arge Management .. : 5 : with Regulator 8694.00/3,000 
BO24205DGN 296-12414-5-40 | 4.1V, 500mA, Li-Ion and Li UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Charge 550 440 372 
Charge Management .. 338 270 240 UC2909DW 296-12527-5-ND | Switchmode Lead-Acid 
В0244000 296-12622-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge Battery Charger .... 610 488 4.12 
Management... мө» 349 279 217 UC2909N 296-2229-5-ND Lead-Acid Battery Charge 610 488 412 
B024400PW 296-12623-5-ND | Programmable NiCd/NiMH Charge UC3906DW 296-2230-5-ND Lead-Acid Battery Charge 550 440 372 
Management .......... 349 279 217 1039060 296-12193-5-ND | Lead-Acid Battery Charger. 550 440 3.72 
BQ24401D 296-12624-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge UC3909DW 296-11345-5-ND Lead-Acid Switchmode 
Management 349 279 2.17 Charge Management... 610 488 412 
BQ24401PW 296-12625-5-ND ЫШ Эф. 279. 2552 UC3909N 296-2232-5-ND | Lead-Acid Switchmode 
мм ў : > Charge Management... 6.10 4.88 4.12 
ВАР б |g MM Battery Charger Controllar/Selector UCC3911DP-1 296-11540-5-ND — | 2-Cell Lithium-lon Protector Circui 484 387 301 
with DPM... бой des шы UCC3911DP-2 296-11541-5-ND | 2-CelLithium-lon Protector Circui 484 387 301 
BQ24701PW 296-12362-5-ND Battery Charger Controller/Selector 24-TSS0P 620 496 419 UCC3911DP-3 296-11542-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circui 484 387 301 
me 3 E й UCC3911DP-4 296-11543-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circui 484 3.87 3.01 
ШЕЛЕРІ аа oe Charger бота, ЕЕ UCC3952DP-1 296-11552-5-ND | Lithium-Ion Protector Circu 394 315 245 
S 0349035 axes а “ à : UCC3952DP-2 296-11553-5-ND | Lithium-lon Protector Circu 394 3.15 245 
DPM 9 24-TSSOP 620 496 419 UCC3952DP-3 296-11554-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 3.94 345 245 
ша : ы - UCC3952DP-4 296-11555-5-ND Lithium-lon Protector Circui 394 345 245 
BOD#TOSRHDR ЖАНЫНАН Battery Charger Controller/Selactor Si nb Ad UCC3952PW-1 296-11556-5-ND | Lithium-lon Protector Circu 394 315 245 
wi Tus i : | Eu l г А : 
BQ24703RHDR 296-17828-2-ND | Battery Charger Controller/Selector UCC3952PW-2 296-11557-5-М0 | Lithium-Ion Protector Circui 394 3.15 245 
with DPM NEW'... 11532.00/3,000 UCC3952PW-3 296-11558-5-ND Lithium-Ion Protector Сігеш 3.94 3415 245 
BQ24901PW 296-14073-5-ND Single Cell Li-lon апа Li-Pol М UCC3952PW-4 296-11559-5-ND Lithium-lon Protector Circuit. 3.94 315 2.45 
Charger m" 473 378 294 UCC3956DW 296-11560-5-ND Lithium-lon Battery Circui 4.61 369 2.87 
BO25010RHLR 296-17639-1-ND Charger and DC/DC Converter NEW!. 495 396 3.08 | оон i D BUR Бау Ота. x 558 ae 
BQ25010RHLR 296-17639-2-ND | Charger and DC/DC Converter NEW! 8316.00/3,000 7, Д ДЕҢ Hume TU j ў а 
B025012RHLR 296-17804-1-ND | Charge/Power Management NEW! 495 396 3.08 UCC3957M-2 296-2235-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 349 279 217 
BQ25012RHLR 296-17804-2-ND — |Charge/Power Management NEW! 8316.00/3,000 UCC3957M-3 296-2236-5-ND Lithium-lon Protector Circu 349 279 2417 
BQ26200PW 296-12626-5-ND High Performance Battery Monitoi 450 360 280 UCC3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-lon Protector Circuit. 349 279 2417 
B026220PW 296-14004-5-ND | High Performance Battery Monitor with Buck Regulators 
Voltage and Temperature .8-TSS0P 4.61 3.69 2.87 MC33063ADR 296-17763-1-ND | 15A Boost/Buck/Inverting Switching 
BQ26221PWR 296-17161-1-ND High Perf. Battery Monitor .. 4.61 3.69 2.87 Regulator NEW!. .93 48 62 
BQ26221PWR 296-17161-2-ND High Perf. Battery Monitor. 5228.00/2,000 MC33063ADR 296-17763-2-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
BQ26231PW 296-12269-5-ND Battery Coulomb Counter .. 3.38 270 210 Regulator NEW!. 1007.50/2,500 
BQ2650X-TESTER 296-17263-ND System Tester for В026500/8026501 ...........- — 190.89 = = MC33063AP 296-17764-5-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching 
BQ26500PW 296-15848-5-ND Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Regulator NEW?......... .93 7e 62 
Gas Gauge. 5.29 4.23 3.29 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC34063ADR 296-17765-1-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching TPS60242DGKT 296-12511-5-ND 2.7V Zero-Ripple Switched Cap 
Regulator NEW!... «а 78 65 52 Buck-Boost Converter 259 207 1561 
MC34063ADR 296-17765-2-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching TPS60243DGKT 296-12512-5-ND 3V Zero-Ripple Switched Cap 
Regulator МЕМ/!... ....8. 845.00/2,500 Buck-Boost Converter 259 207 161 
MC34063AP 296-17764-5-ND 1.5A Boost/Buck/Inverting Switching . TPS62100D 296-10976-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter 428 342 2.66 
Regulator NEW!. 93 78 62 TPS62101D 296-10977-5-ND | Adjustable Sync. Buck Converte 428 342 2.66 
ТРРМ01150 296-11987-5-ND Switch Mode Sync. Buck Controller. 342 2.74 243 TPS62102D 296-10978-5-ND Adjustable Sync. Buck Converte 428 3.42 2.66 
TPPMO115DR 296-11987-2-ND Switch Mode Sync. Buck Controller. 4787.50/2,500 TPS62103D 296-10979-5-ND Adjustable Sync. Buck Converte 428 342 266 
ТР55110Р// 296-15672-5-ND | упс. Buck PWM Controller with 06035850 296-11448-5-ND Low Voltage Buck Controller . 293 234 182 
NMOS LDO Controller 529 423 329 UCC3585M 296-11450-5-ND | Low Voltage Buck Controller . 293 234 182 
ТР6512008Т 29b:10925:ND Dual Ош Buck Controlle 5608644888378 UCC3585N 296-11451-5-ND — | Low Voltage Buck Controlle 293 234 182 
TPSST30PT 296-15673-ND Triple Sync. Buck Controller with UCC27221PWP 296-14216-5-ND | Predictive Sync. Buck Drive 304 243 1.89 
NMOS LDO Controller. 730 584 483 UCC27222PWP 296-14217-5-ND | Predictive Sync. Buck Drive 304 243 1.89 
TPS5210DW 296-2021-5-ND Sync. Buck Controller 8-50106 7.00 5.60 4.73 DC-to-DC Converters 
TPS5210PWP 296-10929-5-ND | Sync. Buck Controller. 28-HTSSOP 7.10 5.68 4.80 
TPS5211PWP 296-10931-5-ND | Sync. Buck Controller. 28-HTSSOP 720 5.76 4.86 0722MG 0722MG-ND Dual-Isolated DC/DC Converter 324.30 302.68 281.06 
TPS54078PWP 296-17775-ND 2.2-4V, 14A Sync. Buck DCP021212DU 296-9446-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . 11.75 10.58 9.38 


" DCP021212U 296-9447-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter. 
. а ШЕН Um DCP021515U 296-9448-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter. 


11.75 10.58 9.38 


T 
Converter NEW! 11.75 10.58 9.38 


TPS54872PWP 296-15674-5-ND Sync. PWM Switcher 


TPS54972PWP 296-15675-5-ND | Sync. РИМ Switcher 8-Т650Р 840 672 567 DCP022405U 296-12367-5-ND —— |2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Out 11.75 10.58 9.38 

TPS5615PWP. 296-2022-5-ND Buck Regulator Controller. -HTSSOP 740 592 5.00 DCP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter. 11.75 10.58 9.38 

TPS5618PWP 296-2023-5-ND Buck Regulator Controller. 28-НТ550Р 740 592 5.00 DCP010505BP DCP010505BP-ND Isolated DC/DC Converter, 

TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller. 28-HTSSOP 740 5.92 5.00 5V In, SV Out 891 803 742 

TPS5633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller . 28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 DCP010505BP-U DCP010505BP-U-ND olata DODO Converter, E 

TPS40000DGQ 296-13051-5-ND Low-Input, Voltage Mode n, u Š À Š 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 248 1.98 149 DCP010505DBP DCP010505DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 

TPS40001DGQ 296-13052-5-ND — |Low-Input, Voltage Mode 5V In, Dual +5V Out 9.83 8.85 785 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 240 1.68 1.26 DCP010505DBP-U DCP010505DBP-U-ND pru pene Canran 2582254 8 

TPS40002DGQ 296-13053-5-ND Low-Input, Voltage Mode 5V In, Dual +5V Out I 85 7.85 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 2.48 1.98 1.49 DCP010512BP DCP010512BP-ND Isolated DC-DC Converter, 

TPS40003DGQ 296-13054-5-ND — |Low-Input, Voltage Mode 5V In, 12V Out . 14-Dip 891 803 712 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 2.10 1.68 126 DCP010512BP-U DCP010512BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 

TPS40004DGQ 296-15715-5-ND — | Low-Input, Voltage Mode 5V In, 12V Out 14-GullWing 8.91 8.03 7.12 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 230 1.84 1.43 DCP010512DBP DCP010512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 

TPS40005DGQ 296-15716-5-ND | Low-Input, Voltage Mode 5V In, Dual 12V Out . 14-Dip 983 885 7.85 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 2.48 1.98 1.49 DCP010512DBP-U DCP010512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Conve: 

TPS40007DGQ 296-17067-ND Low-Input, High-Efficiency, Sync. 5V In, Dual 12V Out 14-GullWing 983 8.85 785 
Buck Controller .. E 230 184 143 DCP010515BP DCPO10515BP-ND [Isolated DC/DC Converter, 

TPS40009DGQ 296-17068-ND Low-Input, High-Efficiency, Sync. 5V In, 15V Out 891 803 742 
Buck Controller .. m 3.96 297 2.23 DCP010515BP-U DCP010515BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 

TPS40020PWP 296-16713-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. 5V In, 15V Out 8.91 8.03 7.12 
Buck Controller 16-HTSSOP 2.59 207 1.61 DCP010515DBP DCP010515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 

TPS40021PWP 296-16714-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. 5V In, Dual 15V Out 9.83 885 785 
Buck Controller. --16-НТБОР ВАРВИНА DCP010515DBP-U | DCPO10515DBP-U-ND | isolated DC/DC Converter, 

TPS40050PWP 296-15042-5-ND — |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 345 2.52 1.96 5V In. Dual 15V Out 891 803 742 

TPS400500PWPRQ1 | 296-16963-1-ND — |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 DCP011512DBP DCP011512DBP-ND Isolated DC/DC Convert 

TPSAO05OQPWPRO | 296-16963-2-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller16-HTSSOP —  4208.00/2.000 Saya bua DU OU. аса ARE TES 

TPS40051PWP 296-15043-5-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 DCP011512DBP-U |DCP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter б ` B 

TPS400510PWPRQ1 | 296-16964-1-ND  |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 371 2.97 2.3 15V In, Dual +12V Out... 983 885 785 

TPS400510PWPRQ1 | 296-16964-2-ND — |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 Д 

TPS40053PWP 296-15044-5-ND — |Wide-Input. Sync. Buck Controller..16-HTSSOP 345 252 1.96 Depa Der Be unre) Er DC generet "E 

TPS40055PWP 296-17510-ND Wide-Input Sync. Buck Я p pees у й ; 
Conta ir MEW? EUM uc c us DCPO11515DBP-U | DCP011515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 


15V In, Dual +15V Out 9.83 8.85 7.85 


TPS40057PWP 296-17235-ND Wide-Input Sync. Buck Controller. 16-HTSSOP 204 2.43 1.89 БІРІ ШЕ» шаараалыны | БЫН DDC Convert 
TPS40060PWP 296-14389-ND — |Wide-Input Sync. BuckControler..i6-HTSSOP 345 252 196 SN анне asi am up 
TPS40061PWP 296-14390-ND Wide-Input Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 315 252 1.96 ят О са : A 
TPS40070PWP 296-16773-ND 16-HTSSOP 3.04 2.43 1.89 SIR SV Ok шылық ami ШЕ ssp 
TPS40071PWP 296-16774-ND 16-HTSSOP 304 243 1.89 , : ШЕ 76 
TPS40091PW 296-17212-5-ND — |Prog. Sync. Buck Controller . 428 342 266 00Р01241508Р ШАШ Isolated DC/DC Converter, 
TPS40130DBT 296-17348-ND 2-Phase, Sync. Buck Controller 293 234 182 pepotaaisnap- ЕИ ИИ SES Gee ош 
TPS40130EVM-001 | 296-17491-ND Evaluation Module for TPS40130. ІП em UE DA IR Ds TSV OUR ага 5 TES 
TPS51100EVM-001 | 296-17268-ND Evaluation Module for TPS51100. 62.78 З | Hecke 
TPS51116PWP 296-17243-ND Sync. Buck Controller.... 20-HTSSOP 270 216 1.68 DCPO20503P DCPO20503P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, ЗУ Ou 1158 1043 925 
TPS54010PWP 296-17288-5-ND 14A Output Sync. Buck PWM DCP020503U DCP020503U-ND 2W DC/DC Converter, 5V In, ЗУ Ou 11.75 10.58 9.38 
Switcher 28-TSSOP 883 795 705 DCP020505P DCPO20505P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Ou 11.58 1043 925 
DCP020505U DCP020505U-ND |2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Ou 11.75 1058 938 
TPS54310PWP 296-12509-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. Q0-HTSSOP 529 423 329 ' 
TPS54311PWP 296-12679-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 20-НТ550Р 529 423 329 0СР020507Р DCPO20507P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Ou 1158 1043 925 
TPS54312PWP 296-12680-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 20-HTSSOP 529 423 329 DCP020507U DCP020507U-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out 1175 10.58 9.38 
TPS54313PWP 296-12681-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 20-HTSS0P 529 423 329 DCP020509P DCPO20509P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Ou 11.58 1043 925 
TPS54314PWP. 296-12682-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 20-НТЅ50Р 520 423 329 DCP020509U DCP020509U-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Ou 11.75 10.58 9.38 
TPS54315PWP 296-12683-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 20-НТ550Р 529 423 3.29 DCP020515DP DCPO20515DP-ND 2W DC/DC Conv., SV In, #15\ Out 1158 10.43 9.25 
TPS54316PWP 296-12684-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 20-HTSSOP 529 423 329 DCP020515DU DCPO20515DU-ND |2W DC/DC Conv., 5V Іп, «15V Out 1175 1058 938 
TPS54352PWP 296-17069-ND 4.5V to 20V Input, ЗА Output, Sync. DCP021205P DCP021205P-ND |2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out.. 1158 1043 925 
PWM Converter .. ..16-HTSSOP 461 369 287 DCP021205U DCP021205U-ND — |2W DC/DC Conv., 12V In, 11.75 1058 938 
TPS54353PWP 296-17070-ND 4.5V to 20V Input, ЗА Output, Sync. DCP021212DP DCP021212DP-ND |2W DC/DC Conv., 12V In, 11.58 1043 925 
PWM Converter...... ..16-HTSSOP 461 3.69 287 DCP021212P DCPO21212P-ND — |2W DC/DC Conv., 12V In, 11.58 1043 925 
TPS54354PWP 296-17071-ND 45V to 20V Input, ЗА Output, Sync. DCP021515P DCPO21515P-ND — |2W DC/DC Conv., 15V In, 11.58 1043 925 
PWM Converter .. ..16-HTSSOP 461 3.69 287 0СР0224050Р DCP022405DP-ND |2W DC/DC Conv., 24V In, 1158 1043 925 
TPS54355PWP 296-17072-ND ASV to 20V Input, ЗА Output, Sync. авт зве 28 DCP022405P DCP022405P-ND — |2W DC/DC Conv., 24V In, 11.58 1043 925 
onverter .. 2216 i 69 2.87 DCP022415DP DCP022415DP-ND |2W DC/DC Conv., 24V In, 11.58 1043 925 
TPS54356PWP 296-17073-ND 4.5V to 20V Input, ЗА Output, Sync. DCR010503P DCRO10503P-ND | Isolated DC/DC Converter, 5V to 3 991 893 7392 
PWM Converte 16-HTSSOP 461 3.69 2.87 DCRO10503U 296-9450-5-ND — |1W Regulated DC/DC Converter... 1050 945 838 
TPS54357PWP 296-17074-ND иеа DCR010505P DCRO10505P-ND isolated DC/DC Converter, 5V to 5 991 893 7.92 
onverter .. - T 69 2. DCRO10505U 296-9451-5-ND — |1W Regulated DC/DC Converter 1050 945 838 
TPS54373PWP 296-14327-5-ND 3A Sync. Buck Switcher. 20-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 DCRO11203P DCRO11203P-ND DC/DC Converter. 12V to 3 991 893 792 
TPS54380PWP 296-14391-ND 3A Sync. Buck PWM Switcher . 20-HTSSOP 5.29 4.23 3.29 DCRO11203U 296-9452-5-ND 1W Regulated DC/DC Conve: 10.50 9.45 8.38 
TPS54673PWP 296-13828-5-ND Зула БИ пр GA Sync. жнр sg As DCR011205P DCRO11205P-ND — |DC/DC Converter, 12V to 5V... 991 893 7.92 
ы : SUME DCR011205U 296-9453-5-ND — |1W Regulated DC/DC Convert 1050 945 838 
TPS54680PWP 296-13829-5-ND |3/10 6V Input, 6A Sync. Buck eI НЫЕ 
| пс. DCR012403P 296-9454-5-ND — |1W Regulated DC/DC Converter 991 893 7392 
PWM Switcher (Swift™) . 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 DCRO12403U 296-9455-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter 1050 945 838 
TPS54810PWP 296-12715-5-ND | Sync. Buck PWM Converter. 28-HTSSOP 790 632 534 DCRO12405P 296-9456-5.ND — |1W Regulated DC/DC Converter GN AGA s 
TPS54873PWP 296-13830-5-ND — |4Vto GV Input, 8A Sync. 0080124021 amer MM T URDU 
5 " gulated DC/DC Converter 10.550 945 838 
тыл АТАН ЕНІ ев input GÀ T 28-HISSOP (0) (50 ш DCRO21205P 296-9458-5-ND — |2W Regulated DC/DC Converter 1216 1095 971 
iput, ВА Sy DCR022405P 296-9459-5-ND — |2W Regulated DC/DC Converter 1246 1095 971 
ая PORTARE ND oM Switcher (Swift" 28-HTSSOP 7.90 632 534 DCR022405P-U 296-17138-ND 2W Regulated DC/DC Converter 1246 1095 971 
Sim nc. Buck Switcher. 28-HTSSOP 20 GU SON DCV010505DP 296-13450-5-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
TPS54980PWP 296-14415-5-ND — |9A Sync. Buck PWM Switcher......28-HTSSOP 840 672 567 IRSE Out р 1608 1358 3204 
TPS60240DGKR 296-12510-1-ND — |3.3V Zero-Ripple Switched Са В i ОМИ 
ЕНЕ 259 207 161 DCV010505P DCVO10508P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
— = : 5V In, 5V Out 1416 1275 1131 
TPBEO2AODGKR ааа 53/ Zero- Ripple Switched Сар ОО DCVO10505P-U DCVO10505P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
42241-1- -Ri қ 9 з 5V In, 5V Out 1416 1275 1131 
Шы А ЛАЙ ero Ripple Switched Cap 259 207 161 DCV010512DP DCVO10512DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
TPS60241DGKT 296-12241-2-ND — |Zero-Ripple Switched Cap. Саб БУ In, Dual 12V Out 15.08 13.58 12.04 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DCV010512DP-U DCV010512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS54611PWP 296-12124-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
5V In, Dual 12V Out... РЕ 15.08 13.58 12.04 Buck Converter 0.9V Out ........... 28-HTSSOP 6.70 536 453 
DCV010512P DCV010512P-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS54612PWP 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
5V In, 12V Out 1446 1275 1131 Buck Converter 1.2V Out ........... 28-HTSSOP 6.70 536 4.53 
DCV010512P-U DCV010512P-U-ND | Mini, Isolated DC, TPS54613PWP 296-12126-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
5V In, 12V Out..... E 1416 1275 11.31 Buck Converter 1.5V Out E 28-HTSSOP 6.70 536 4.53 
DCV010515DP DCVO10515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS54614PWP 296-12127-5-ND ш ёх ДЕ зто se As 
5V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 BV ОШ... Š Ë : 
DCVOI05150P-U | DCV010515DP-U-ND | Mini Isolated DC/DC Converter TPSS4615PWP ААА Low Input Voltage ВА Continuous 
5V In, Dual 15V Оні................. 1508 1358 1204 Buek Converter Z зи Out. iud аа 
DCV010515P DCVO10515P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS54672PWP 296-12130-5-ND атлант Sync. PW 
БУ In, 15V Ош... m 1446 1275 1131 witcher with Integrated FETs ....... 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 
DCV010515P-U DCVOTOSSP-U-ND. | Mini, isolated DC/DC Converter JPS54900PW DLE Programmable 4-Channel Step-Down 
PV In TSV Out i Xu qz aus) DC/DC Converter 16-TSSOP 11.50 1035 9.18 
SV He а : i à TPS60100PWP 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . O-HTSSOP 2.81 225 1.75 
DCV011512DP DCVO11S12DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60101PWP 296-2264-5-ND — |3.3V,O.A,DC/DC Converter . O-HTSSOP 2.36 189 147 
T ОР w eae DD Lom. 15.08 1358 1204 TPS60110PWP. 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 0-НТЅЅ0Р 293 234 182 
i Tm 1 4 TPS60111PWP 296-2266-5-ND 5V, 0.154, DC/DC Converte O-HTSSOP 259 207 1.61 
18V In, Dual 12V Out =: USUS SE Ёш TPS60120PWP 296-2267-5-ND — |3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . O-HTSSOP 281 225 175 
DCV011512DP-U/700 | DCVO11512DP-UTR-ND) Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60121PWP 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . O-HTSSOP 2.81 225 1.75 
15V In, Dual 12V Out 7919.10/700 TPS60122PWP 296-2269-5-ND 3.3V, ОЛА, DC/DC Converter . 0-НТ550ОР 2.36 1.89 1.47 
DCV011515DP DCVO11515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, ОЛА, DC/DC Converter. 0-НТ550Р 2.36 189 147 
15V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 TPS60124PWP 296-10948-5-ND |3.3У, 200тА, DC/DC Converter.......20-HTSSOP 2.81 2.25 175 
DCV011515DP-U DCV011515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60125PWP 296-10949-5-ND |3.3У, 200mA, DC/DC Converter.......20-HTSSOP 2.81 225 1.75 
15V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 TPS60130PWP 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter O-HTSSOP 293 234 182 
DCV011515DP-U/700 | DCV011515DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60131PWP 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter O-HTSSOP 2.93 234 1.82 
15V In, Dual 15V Out 4 7919.10/700 TPS60132PWP 296-2273-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converte 0-НТ550Р 2.50 207 161 
06\/012405Р DCVO12405P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60133PWP 296-2274-5-ND Бү, 0.154, DC/DC Converte O-HTSSOP 259 207 161 
24V In, 5V Out... м 1446 12.75 11.31 TPS60140PWP 296-2275-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter O-HTSSOP 2.36 1.89 147 
DCV012405P-U DCVO12405P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, ОЛА, DC/DC Converter O-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
24V In, 5V Out... E 1416 1275 1131 TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 0-HTSSOP 2678.00/2,000 
DCV012405P-U/700 | DCV012405P-UTR-ND| Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 0-НТ550Р 2.36 1.89 1.47 
24V In, 5V Out..... T 7481.60/700 TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, ОЛА, DC/DC Converter O-HTSSOP 236 189 147 
DCV012415DP DCVO12415DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 0-HTSSOP 2678.00/2,000 
24V In, Dual 15V Out 15.08 13.58 12.04 TPS60200DGS 296-10954-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
DCV012415DP-U DCV012415DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, Charge Pump 10-TSSOP 2.36 189 147 
24V In, Dual 15V Out Е 15.08 13.58 12.04 ТР560201065 296-10956-5-М0 pos ud Ripple 10-1507 n ds ou 
DCV012415DP-U/700 | DCVO12415DP-UTR-ND Mri kid DC/DC Converter, dcm TPSEOUDDGS ЕТИБ ИО — 13.3, 100m Low НЫЕ 
ц T ab art | ў Charge Pump... 238 1.90 143 
LT1054GDW 29695906 ND 1. Converter 200-080 190 ТР560203005 296-40958-5-ND — |3.3V, 100mA Low Ripple 
h + й А й Charge Pump 238 1.90 143 
LT1054CDWR 296-14618-1-ND Switched-Cap. Volt. Converter 
h TPS60204DGSR 296-12365-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
with Regulator. 2.00 1.60 120 
- Pump LP DC/DC Converter ............... 10-MSOP 2.36 1.89 1.47 
LT1054CDWR 296-14618-2-40 | Switched-Cap. Volt. Converter TPS60204DGSR 296-12365-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
with Regulator. 2080.00/2,000 Pump LP DC/DC Converter ............. 10-MSOP 3307.50/2,500 
LT1054CP 296-9591-5-ND pedes Hl Converter Wr rr TPS60205DGSR 296-12366-1-ND | Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
: mes È 3 $ Pump LP DC/DC Converter ............... 10-MSOP 2.36 1.89 1.47 
LT10541DW 296-9592-5-ND Switched-Cap. Volt. TPS60205DGSR 296-12366-2-ND | Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
with Regulator. 293 234 182 Pump LP DC/DC Converter ............. 10-MSOP 3307.502,500 
LT1054IDWR 296-17595-1-ND Switched-Cap. Volt. Converter TPS60210DGS 296-10959-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
with Regulator NEW! ... 2.93 2.34 1.82 Charge Pump 10-TSSOP 2.36 1.89 147 
LT1054IDWR 296-17595-2-ND Switched-Cap. Volt. Converter TPS60211DGS 296-10961-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
with Regulator NEW'....... 3316.00/2,000 Charge Pump... 10-TSSOP 2.36 1.89 147 
LT1054IP. 296-17596-5-ND | Switched-Cap. Volt. Converter TPS60212DGS 296-10962-5-ND |3.3/, 100mA Low Ripple 
with Regulator NEW'............... : 2.93 2.34 1.82 Charge Pump... 10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND  |2.5\/, 30mA DC/DC Converte 245 172 129 TPS60213DGS 296-10963-5-ND |3.3/, 50mA Low Ripple 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-2-ND | 2.5V, 30mA DC/DC Converte 332.50/250 Charge Pump 10-TSSOP 2.38 190 143 
REG710NA-2.7/250 | 296-12134-1-ND 2.7V, 30mA DC/DC Converte! 216 A72 ЧӨ TPS60230RGTT 296-17136-1-ND White LED Charge Pump Current Source 
REG710NA-2.7/250 | 296-12134-2-ND |2.7/, 30mA DC/DC Converte 332.50/250 w/PWM Brightness Control 1 338 270 210 
REG710NA-3.3/250 | 296-12135-1-М0 ` | 3.31, 30mA DC/DC Converter 238 190 143 TPS60230RGTT 296-17136-2-ND те т Current Source 19: 75065 
REG710NA-3.3/250 | 296-12135-2-ND  |3.3V, 30mA DC/DC Convert 332.50/250 M ВВ à 
аа 2222; 3.20, Зота DODE Convene 215 172 129 | TPS60231EVM-0O47 |296-17608-ND | Evaluation Module for TPS60231 МЕ ENT =| = 
REG710NA-3/250 | 296-12136-2-ND — |3.0V, 30mA DC/DC Converte 332.50/250 TPS60231AGTR ООА White LED Charge Pump Current Source 
REG710NA-5/250 | 296-12137-1-ND | 5.0/, 30mA DC/DC Converte! 215 172 129 Я... i ME Brightness Control ........1 909 BER 108 
REG710NA-5/250 296-12137-2-ND |5.0/, 30mA DC/DC Converte 332.50/250 й Qs РИМ ñi ines Ld Ше 5902 00/3,000 
REG71050DDCT 296-17420-1-ND | 60mA Buck/Boost Converter. 238 190 143 TPSROSUDDGSR вабная Осава! Single Cell m ЗУ: 20mA Dual От — 
REG71050DDCT 296-17420-2-ND | 60mA Buck/Boost Converter. 332.50/250 ШАМАЛАР pui, 
w High Effic. Charge Ритр................... 10-MSOP 2.38 1.0 143 
REG71055DDCT 296-15370-1-ND заа ны Buck/Bo Jom 1901 08 TPS60300DGSR 296-13410-2-ND | Single Cell to 3.3V, 20тА Dual Output, 
аца” бОтА Suitched-Can Buck/Boost 399 50550 TPSG0301DGSR — |296-13411-1-ND single Cello ЗУ 20mA Du Output, аа e 
° zr > High Effic. Charge Pump 2.38 1.90 143 
TPS2490DGS 296-17085-ND K ДА дан а а 238 TPS60301DGSR 296-13411-2-ND | Single Cell to ЗУ, 20mA Dual Output, 
B З B High Effic. Charge Pump 3040.00/2,500 
1Р5510210ВТ 296-2260-5-ND Dual DC/DC Controlle: 6.60 5.28 4.46 TPS60302DGSR 296-13412-1-ND | Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, 
TPS5103IDB 296-2261-5-ND Multimode DC/DC Controller 383 306 2.38 High Effic. Charge Pump... 238 190 143 
TPS5124DBT 296-15863-5-ND s mn. S Step-Down ООО» TPS60302DGSR 296-13412-2-ND | Single Cell to 3.3V, 20mA D 
ontroller .. 5.5 . И High ЕЁ с. Charge Pump 3040.00/2,500 
TPS5140PAG 296-12364-ND Quad-Out High Efficiency TPS60303DGSR 296-13413-1-ND |Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, 
DC/DC Controller .... 883 795 7.05 High Effic. Charge Pump 238 190 143 
TPS5300DAP 296-12508-5-ND | CPU Power Supply Controlle: 690 552 466 TPS60303DGSR 296-13413-2-ND | Single Cell to ЗУ, 20mA Dual Output, 
TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DC/DC Controller... 680 544 459 High Effic. Charge Pump 3040.00/2,500 
ТР5673410 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 236 189 147 TPS60310DGSR 296-13414-1-ND [Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output 
TPS6734IDR 296-3225-1-ND | 121, 120тА Boost Converter 236 189 147 High Efficiency Charge Pump 
TPS6734IDR 296-3225-2-ND — |12V,120mA Boost Converter 3307.50/2,500 with Snooze Mode.... 236 149 147 
TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 236 1.89 147 TPS60310DGSR 296-13414-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output 
TPS6735ID 296-10982-5-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter. 236 189 147 High Efficiency Charge Pump Se SUP SUD 
TPS6735IDR 296-10982-1-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter. 236 189 147 \ E 50/2, 
ТР56735108 296-10982-2-ND | Neg. 5V, 200тА DC/DC Converter. 3307.50/2,500 IPSGOSNIDOSR AREA ies Су Түн 
TPS6735IP 296-10983-5-ND | Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 236 189 147 міо поса Mode 236 189 147 
ТР5675510 296-10984-5-ND | Adj., 200mA DC/DC Converte: 236 189 147 TPSGDSTIDGER ТТТ Sinaia Coll to SV. 20m Dual Qutbut - - - 
TPS6755IP 296-10985-5-ND | Adj., 200mA DC/DC Convertei p 236 189 147 ай А Е бай ам ў PUR Шри 
TPS40052PWP 296-15751-5-ND | Wide Input Sync. Buck Controller .16-HTSSOP 345 252 196 aaye ЫДЫ 0502500 
TPS40090PW 296-15881-5-ND Multiphase Sync. Buck Controller.......24-TSSOP 4.28 3.42 2.66 TPS60312DGSR 296-13416-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output S 
TPS40120PW 296-17389-ND Programmable Feedback Divider......14-HTSSOP 147 123 .98 High Efficiency Charge Pump 
TPS51020DBT 296-15896-5-ND | Sync. Dual DC/DC Controller..... 0-TSSOP 6.30 5.04 426 with Snooze Mode 236 189 147 
TPS54010EVM-067 | 296-17269-ND Evaluation Module for TPS54010. — 628 — — 7PS60312DGSR 296-13416-2-ND | Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output 
TPS54350PWP 296-15882-5-ND — | Sync. Buck PWM Converter OP 461 369 2.87 High Efficiency Charge Pump 
XILINXPWR-081 296-17394-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA — 25496 — = with Snooze Mode... 3307.50/2,500 
XILINXPWR-082 296-17304-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA — 2546 — — TPS60313DGSR 296-13417-1-ND Single Cell to ЗУ, 20mA Dual Output 
XILINXPWR-083 296-17395-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. — 254.96 — — High Efficiency Charge Pump 
TPS54610PWP 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A Continuous with Snooze Mode... 2.36 1.89 147 
Buck Converter 3.3V Out ............... 28-HTSSOP 6.70 5.36 4.53 (Continued) 
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TPS60313DGSR 296-13417-2-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61107PWR 296-13750-1-ND | Dual Output, Single Cell 
High Efficiency Charge Pump Boost Converter 20-TSSOP 416 3.33 2.59 
with Snooze Mode. 10-MSOP 3307.50/2,500 TPS61107PWR 296-13750-2-ND | Dual Output, Single Cell 

ТР5604000ВУТ 296-12013-1-ND ^ | 60тА Charge Pump Volt. Inverter......SOT-23-5 ^ .93 78 62 Boost Converter 20-Т550Р 4718.00/2,000 

TPS60400DBVT 296-12013-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter.......SOT-23-5 116.25/250 TPS61120PW 296-13518-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual 

TPS60401DBVT 296-12014-1-ND | 60mA Charge Pump Volt. Inverter.....SOT-23-5 93 78 62 Cell Boost Converter .... 16-TSSOP 439 3.51 273 

TPS60401DBVT 296-12014-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter.......S0T-23-5 116.25/250 TPS61121PW 296-13519-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 

TPS60402DBVT 296-12015-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter.......SOT-23-5 .93 а 62 Cell Boost Converter 16-TSSOP 439 3.51 2.73 

TPS60402DBVT 296-12015-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter.......S0T-23-5 116.25/250 TPS61122PW 296-13520-5-ND 3.6V, Dual Output, Single Cell Li or Dual 

TPS60403DBVT 296-13418-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump Cell Boost Converter .... 439 351 273 
Voltage Inverter ....30Т-23-5 1.9: 78 62 TPS62000YEGT 296-15776-1-ND High Efficiency Step-Down, Low Power 

TPS60403DBVT 296-13418-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump DC/DC Converter 12-WCSP 394 3.15 245 
Voltage Inverter -..S0T-23-5 116.25/250 TPS62000YEGT 296-15776-2-ND High Efficiency Step-Down, Low Power 

TPS60500DGS 296-12513-5-ND 0.8-3.3V, 250mA High Efficiency DC/DC Converter 12-WCSP 582.00/250 
Step-Down Charge Pump... 10-MSOP 200 1.60 120 TPS62007DGS 296-12517-5-ND |3.3У High Efficiency Step-Down, 

TPS60500DGSR 296-17015-1-ND — | 250тА Step-Down Charge Pump.....10-MSOP 200 1.60 120 DC/DC Converter 360 288 224 

TPS60500DGSR 296-17015-2-ND |250тА Step-Down Charge Pump.....10-MSOP  2560.00/2,500 TPS620080GS 296-15676-5-ND — |600mA High Efficiency, Step-Down, 

TPS60501DGS 296-12514-5-ND |3.3/,250тА High Efficiency DC/DC Converter... 360 288 224 
Step-Down Charge Pump .10-MS0P 200 1.60 120 ТРЅ62020060А 296-15250-1-ND | 600mA High Efficiency Step-Down 

TPS60502DGS 296-12515-5-ND | 1.81, 250mA High Efficiency Converter 405 324 252 
Step-Down Charge Pump .10-MS0P 200 160 120 TPS62020DGQR 296-15250-2-ND ^ |600mA High Efficiency Step-Down 

TPS60503DGS 296-12516-5-ND |1.5/,250тА High Efficiency Converter 5670.00/2,500 
Step-Down Charge Pump... 10-MSOP 200 1.60 1.20 TPS62020DRCR 296-15897-1-ND ^ |600mA High Efficiency Step-Down 

TPS61000DGS 296-3217-5-ND Adj., 100mA Boost Converter 10-MSOP 225 1.80 1.35 Converter M 405 324 252 

TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Convertei 10-MSOP 2.25 1.80 1.35 т. Toh ва қ 

TPS61002D6S 296-3219-5-ND — | 1.8V, 100mA Boost Converte DUE co i ШШ E eoon Hoh Efficiency Step-Down ЧОУ ЕЙ 

TPS61003DGS 296-3220-5-ND 2.5V, 100mA Boost Сопуегіе 10-MSOP 225 1.80 1.35 TPS62021DGQR 296-17179-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency Е 

TPS61004DGS 296-3221-5-ND 2.8V, 100mA Boost Convertei 10-MSOP 225 1.80 1.35 Step-Down Converter... 405 324 252 

TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converter 10-MSOP 2.25 1.80 1.35 TPS62021DGQR 296-17179-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 

TPS61006DGS 296-3223-5-ND 3.3V, 100mA Boost Converte 10-MSOP 2.25 1.80 135 Step-Down Converter... 5670.00/2,500 

ТР561007065 296-3224-5-ND Adj., 100тА Boost Converter ... 10-MSOP 225 1.80 1.35 BE 296-771801-40 "| 600mA/1.25 MHz High Efficiency 

TPS61010DGS 296-10969-5-ND | Adj., Synchronous Boost Conve O-TSSOP 248 198 154 Step-Down Converter..................... 10-SON 4.05 324 252 

TPS61011DGS 296-10970-5-ND 1.5V Synchronous Boost Converte 0-TSSOP 248 1.98 1.54 TPS62021DRCR 296-17180-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency 

TPS61012DGS 296-10971-5-ND — |1.8V Synchronous Boost Converter....10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 Step-Down Converter... 6804.00/3,000 

TPS61013DGS 296-10972-5-ND ^ |2.5V Synchronous BoostConverler..10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 TPS62026DGQR 296-17693-1-ND | 600mA/1.25MHz High Efficiency | 

TPS61014DGS 296-10973-5-ND | 2.8V Synchronous Boost Converter....10-TSSOP 248 1.98 154 Step-Down Converter МЕШИ... 10-МЅ0Р 405 324 252 

TPS61015DGS 296-10974-5-ND 3.0V Synchronous Boost Converts O0-TSSOP 248 1.98 1.54 Б ЕЦ " ic] 

TPS61016D6S 296-10975-5-ND | 3.3V Synchronous BoostConverter.1.TSSOP 248 198 154 | 1173620260608 MED A oe Я 

TPS61020DRCR 296-15752-1-ND Synchronous Boost Converter. 0-SON 315 2.52 1.96 TPS62026DRCR 296-17694-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency š 

TPS61020DRCR 296-15752-2-ND Synchronous Boost Converte! 0-50М 5292.00/3,000 Step-Down Converter NEW!. 10-QFN 405 324 252 

TPS61024DRCR 296-15753-1-ND Synchronous Boost Сопуегіе! 0-SON 3.15 2.52 1.96 TPS62026DRCR 296-17694-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency | P N г і 

Е — Synchronous Boost Converte OSON 3.15 252 1% Step-Down Converter МЕИ. Оо 

- -1- ynchronous Boost Converte - К Д ў з cH n ігі 

TPS61025DRCR 206-15844-2-ND | Synchronous Boost Converte 0-SON 5292.00/3,000 TPS62030D8GR REREAD аса aps mes Өй? 

TPS61027DRCR 296-15754-1-ND Synchronous Boost Сопуегіе! 0-SON 345 252 1.96 TPS62040DGQR 296-15219-2-ND 12A, 1.25MHz, High Efficiency 2 ў г 

TPS61027DRCR 296-15754-2-ND Synchronous Boost Converte 0-50М 5292.00/3,000 Step-Down Converter 6930.00/2,500 

TPS61030PWPR 296-14416-1-ND | Single/Dual Cell Boost Gonverter.....16-HTSSOP 473 3.78 2.94 TPS62040DRCR 296-15898-1-ND | 4.2A, 1.25МНР, High Efficiency IS 

TPS61030PWPR 296-14416-2-ND  |Single/Dual Cell Boost Converter......16-HTSSOP 5356.00/2,000 Step-Down Converter... 495 396 308 

TPS61030RSAR 296-16660-1-ND | Adj., Sync. Boost Converter .. 16-OFN 4.73 3.78 294 BE РНЕ ВОРА 124 1.25 MHz. Hich Eae 

TPS61030RSAR 296-16660-2-ND | Adj., Sync. Boost Converter .. 16-QFN 7938.00/3,000 Sic Down Cann y савага 

TPS61031PWPR 296-14417-1-ND — |Single/Dual Cell Boost Сопмецег......16-НТЗЗОР — 473 378 2.94 ЕТ paged 
г TPS62042DGQR 296-15220-1-ND |12, 1.25MHz, High Efficiency 

TPS61031PWPR 296-14417-2-ND | Single/Dual Cell Boost Converter......16-HTSSOP 5356.00/2,000 Step-Down Converter 495 396 3.08 

TPS61031RSAR 296-16661-1-ND | 3.3V, Sync. Boost Converter. 16-OFN 4.73 3.78 294 TPS62042DGOR 296-15220-2-ND — |12A,125MHz High Efficiency ü ў à 

TPS61031RSAR 296-16661-2-ND  |3.3V, Sync. Boost Converter. 16-0FN 7938.00/3,000 ‘Step-Down Converte 6930.00/2.500 

TPS61032PWPR 296-14418-1-ND | Single or Dual Cell Boost Converter....16-TSSOP 473 3.78 2.94 4 Маа 

TPS61032PWPR 296-14418-2-ND | Single or Dual Cell Boost Converter ....16-TSS0P 5356.00/2,000 TPS62042DRCR 296-15899-1-ND "n танаа Au WAR SUP 

TPS61032RSAR 296-16662-1-ND | 5\, Sync. Boost Converter 16-QFN 473 378 294 T bli : à і 

TPS61032RSAR 296-16662-2-ND — |5V Sync. Boost Converter 7938.00/3,000 TPS62042DRCR у Жл High Efficiency СУЙЕП 

TPS61040DBVR 296-12685-1-ND “| LP DC/DC Boost Converter 238 190 143 TPS62043DGOR aurem АМН UA анаа mae 

TPS61040DBVR 296-12685-2-ND | LP DC/DC Boost Converter 3648.00/3,000 SC DONC. o Aes 908 OG 

TPS61041DBVR 296-12686-1-ND | LP DC/DC Boost Converter 188 150 143 р Vento s Š ` - 

TPS61041DBVR 296-12686-2-ND — | LP DC/DC Boost Converter 2880.00/3,000 Шыны” арылды ERIT 

TPS61042DRBR 296-14449-1-ND — | Constant Current LED Driver. 270 246 1.68 SPSG5048DBER а. | A МЫЛ ае ШЕ 

co M o Ep о Sep bonm Gameren о us 398 ao 

zi -1- onstant Curren river К É е. М st ў 2 й 

TPS61043DRBR 296-16675-2-ND — | Constant Current LED Driver ... 3801.00/3.000 TPS62043DRCR 296-15900-2-ND pos eui e Gana GEBEN 

TPS61045DRBR 296-14419-1-ND | Adjustable LCD Boost Converte 304 243 189 шее — 

TPS61045DRBR 296-14419-2-ND | Adjustable LCD Boost Converte 5103.00/3,000 TPS62044DGQR 296-15222-1-ND "ue T a mg mE 

TPS61060DRBR 296-17500-1-ND | Constant Current LED Driver .... 3.04 243 1.89 -l verter... : | ! 

TPS61060DRBR 296-17500-2-ND | Constant Current LED Driver .... 5103.00/3,000 TPS62044DGOR 296-15222-2-ND — 1.2A,1.25MHz, High Efficiency 

ТР561060Ү2ЕТ 296-17745-1-М0 | Constant Current LED Driver NEW? 3.26 261 203 Step-Down Converter... 6930.00/2,500 

TPS61060YZFT 296-17745-2-ND | Constant Current LED Driver NEW! 482.25/250 Шыя” рашы Та 

TPS61061DRBR 296-17499-1-ND | Constant Current LED Driver ... 304 243 1.89 р тепе. г 2 : 

TPS61061DRBR 296-17499-2-ND | Constant Current LED Driver .... 5103.00/3,000 TPS62044DRCR 296-15901-2-ND | 1.2A, 1.25MHz, High Efficiency 

TPS61061EVM-091 | 296-17517-ND Evaluation Module for TPS6106 шш | ӨЛЕ -- — Step-Down Converte! 8316.00/3,000 

TPS61061YZFT 296-17746-1-ND | Constant Current LED Driver NEW!..8-DSBGA — 326 261 2.03 TP562046DGQR 296-15223-1-ND pon 1 азм, Ноте е 

TPS61061YZFT 296-17746-2-ND | Constant Current LED Driver NEW! 482.25/250 оре MI ea Ae ; ; à 

TPS61062DRBR 296-17502-1-ND — | Constant Current LED Driver 304 243 189 TPSG2046DGOR 296-15223-2-ND — 12A, 1.25MHz, High Efficiency 

TPS61062DRBR 296-17502-2-ND | Constant Current LED Driver 5103.00/3,000 Step-Down Converter... 6930.00/2,500 

TPS61062YZFT 296-17747-1-ND | Constant Current LED Driver NEW? 326 261 2.03 TPS62046DRCR 296-15902-1-ND | 1.2А, 1.25MHz, High Efficiency 

TPS61062YZFT 296-17747-2-ND | Constant Current LED Driver NEW? ..8-DSBGA 482.25/250 Step-Down Converte 495 396 3.08 

TPS61070DDCR 296-17151-1-ND — | Sync. Boost Converter with TPS62046DRCR 296715902:2-ND. | 1.24, 1.25MHz, High Efficiency 
600тА Switch 238 1.90 1.43 Step-Down Converter... 8316.00/3,000 

TPS61070DDCR 296-17151-2-ND | Sync. Boost Converter with TPS62050DGSR 296-14392-1-ND — |800mA Sync. Step-Down Converter... 416 333 259 
600mA Switch 3648.00/3,000 TPS62050DGSR 296-14392-2-ND 800тА Sync. Step-Down Converter... 5827.50/2,500 

TPS61070EVM-62 — |296-17213-ND Evaluation Module for TPS61070. ж — — ТР562051065 296-14209-5-ND | 800тА Sync. Step-Down Converter... 416 333 259 

TPS61071DDCR 296-17227-1-ND | Sync. Boost Converter with TPS62052DGS 296-14210-5-ND ^ |800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 259 
600mA Switch 238 190 143 ТР562054065 296-14211-5-ND — |800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 

TPS61071DDCR 296-17227-2-ND Sync. Boost Converter with TPS62056DGS 296-14212-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP — 4.16 333 259 
600тА Switch 3648.00/3,000 TPS62200DBVR 296-12716-1-ND — | Adj. High Efficiency Step-Down, 

TPS61090RSAR 296-15259-1-ND | Sync. Boost Converter w/2A Switch. 3.83 3.06 238 DC/DC Converter SOT-23-5 3.04 243 1.89 

TPS61090RSAR 296-15259-2-ND | Sync. Boost Converter w/2A Switch. 6426.00/3,000 TPS62200DBVR 296-12716-2-ND | Adj. High Efficiency Step-Down, 

TPS61091RSAR 296-15239-1-ND | Sync. Boost Converter w/2A Switch. 3.83 306 238 DC/DC Converter 50Т-23-5 5103.00/3,000 

TPS61091RSAR 296-15239-2-ND | Sync. Boost Converter w/2A Switch. 6426.00/3,000 TPS62201DBVT 296-12717-1-ND 1.51, High Efficiency Step-Down, 

TPS61092RSAR 296-15240-1-ND | Sync. Boost Converter w/2A Switch. 383 306 238 DC/DC Converter SOT-23-5 304 243 1.89 

TPS61092RSAR 296-15240-2-ND Sync. Boost Converter w/2A Switch. 6426.00/3,000 TPS62201DBVT 296-12717-2-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, 

TPS61100PW 296-13515-5-ND | Adj., Dual Output, Single Cell NUM м телі? Converter, = S0T-23-5 449.00/250 
Boost Converter... 416 333 2.59 - -1-і -8V, High Efficiency Step-Down, 

TPS61103PW 296-13516-5-ND | 3.3V, Dual Output, Single Cell DC/DC Converter SOT-23-5 304 243 1.89 
Boost Convertei 416 333. 259 TPS62202DBVR 296-16730-2-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 

TPS61106PW 296-13517-5-ND  |3.3V, Dual Outpu DC/DC Converter 50Т-23-5 5103.00/3,000 
Воові Converter 416 333 2.59 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Each» ТЕГЕ Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS62202DBVT 296-12718-1-ND — |1.8V, High Efficiency Step-Down, TPS65130RGER 296-17080-2-ND  |Positive/Negative Output DC/DC 
DC/DC Converter .... 304 243 1.89 Converter 10974.00/3,000 
TPS62202DBVT 296-12718-2-ND | 1.81, High Efficiency Step-Down, TPS65131EVM-063 |296-17872-М0 Eval. Module for TPS65131-63 МЕИ/!........-- 62.78 | — - 
DC/DC Converter . 449.00/250 TPS65131RGET 296-17349-1-ND | Dual Output DC/DC Converter A-QFN 720 5.76 4.86 
TPS62203DBVT 296-12719-1-ND 3.3V, High Efficiency TPS65131RGET 296-17349-2-ND Dual Output DC/DC Converter 4-QFN 1170.00/250 
DC/DC Converter... 304 243 1.89 UCC3941D-3 296-2280-5-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter -SOIC 405 324 252 
TPS62203DBVT 296-12719-2-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, UCC3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter “SOIC 3.38 270 210 
DC/DC Converter. 449.00/250 UCC3941DTR-3 296-2280-2-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter -501С 4725.00/2,500 
TPS62204DBVT 296-12720-1-ND 1.6V, High Efficiency UCC3941D-5 296-2281-5-ND 1V to 5V Sync. Boost Converter -SOIC 4.05 324 2.52 
DC/DC Converter .... 304 243 189 UCC3941DTR-5 296-2281-1-ND 1V to 5V Sync. Boost Converter SOIC 338 270 2.10 
TPS62204DBVT 296-12720-2-ND |1.6/, High Efficiency Step-Down, UCC3941DTR-5 296-2281-2-ND 1V to 5V Sync. Boost Converter 4725.00/2,500 
DC/DC Converter .... 449.00/250 UCC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Sync. Boost Converter ...... 4.05 3.24 2.52 
TPS62205DBVT 296-12721-1-ND 2.5V, High Efficiency Step-Down, UCC39412D Зара Low Power Sync. Boost Converter. 8 3.88 270 210 
DC/DC Converter... 304 243 1.89 Microprocessor Supervisory Circuit Drivers 
TPS62205DBVT 296-12721-2-ND 2.5V, High Efficiency Step-Down, TL7700CPWR 296-13050-1-ND Adj., Supply Voltage Supervisor 281 225 175 
DC/DC Converter.... 449.00/250 TL7700CPWR 296-13050-2-ND Adj., Supply Voltage Supervisor 3188.00/2,000 
TPS62207DBVT 296-17197-1-ND — |1.2V, High-Eff. Sync. Step-Down TL7702ACD 296-1295-5-ND 2.53V Supply Monitor. 59 (0 32 
Converter .... 304 243 189 TL7702ACDR 296-1295-1-ND 2.53V Supply Monitor. 56 42 32 
TPS62207DBVT 296-17197-2-ND |1.2/, High-Eff. Sync. Step-Down TL7702ACDR 296-1295-2-ND 2.531 Supply Monitor. 455.00/2,500 
Converter 449.00/250 TL7702ACP 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monitor 56 42 32 
TPS62208DBVR 296-16966-1-ND | 2.8V, High-Efficiency Step-Down, TL7702AID 296-3233-5-ND 2.53V Supply Monitor. 64 48 36 
DC/DC Converter .... 304 243 1.89 TL7702AIDR 296-15017-1-ND Supply Volt. Superviso .64 4 .36 
TPS62208DBVR 296-16966-2-ND 2.8V, High-Efficiency Step-Down, TL7702AIDR 296-15017-2-ND Supply Volt. Superviso! 520.00/2,500 
DC/DC Converter .... = 5103.00/3,000 TL7702AIP 296-3234-5-ND 2.53V Supply Monitor :64 48  .36 
E oe "SUB us Ш [| ЕКІ 
ep-Down Converter. К ў Д қ ДЕЙ: š ç Ч 
TPS62220DDCT 296-15793-2-ND | Adj., 400mA, High Efficiency TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monitor. 487.50/2,500 
К TL7702BCP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monitor 60 45 34 
Step-Down Converter. 498.75/250 x 
TPS62221DDCT 296-15794-1-ND — | 1.51, 400mA, High Efficiency TL7702BIDR 296-15018-1-ND |2.53/ Supply Monitor. 72 54 4 
Step-Down Converter 338 270 240 TL7702BIDR 296-15018-2-ND [2.531 Supply Monitor. 585.00/2,500 
= РН : : : TL7702BIP 296-3238-5-ND 2.53V Supply Monitor 32 54 4 
TPS62221DDCT 296-15794-2-ND pe a ана oper TL7705ACD 296-1297-5-ND — |455V Supply Monitor. 56 42 32 
торот | 29-1785--4D |14).400тА Hon fcr ыш оло рю | ТЫМАН — 2964292 ND — 455 Supp Montor 59 55000500. 
TPS62222DDCT 296-15795-2-ND | 1.8V, 400mA, High Efficiency AER ы НЫ EN m 
Step-Down Converter. 498.75/250 ч pp y Monitor. 3 Ы x 
пег... TL7705ACPSR 296-3239-2-ND 4.55V Supply Monitor. 372.00/2,000 
TPS62223DDCT 296-17104-1-ND 400mA/1.25MHz, High Efficiency, TL7705AID. 296-3240-5-ND 4.55V Supply Monitor. .64 48  .36 
Step-Down Converter ..... 338 270 240 TL7705AIDR 296-15019-1-ND |4.55У Supply Monitor. 64 48 36 
ТР562223000Т 296-17104-2-ND |400тА/1.25МН2, High Effi TL7705AIDR 296-15019-2-ND |4.55V Supply Monitor. 520.00/2,500 
Step-Down Converter .. 498.75/250 TL7705AIP 296-3241-5-ND 4.55V Supply Monitor 64 48 36 
TPS62224DDCT 296-15796-1-ND | 1.61, 400mA, High Efficiency TL7705BCD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monitor. 60 45 34 
Step-Down Converter. 338 270 210 TL7705BCDR 296-1298-1-ND 4.55V Supply Monitor. 80 45 34 
TPS62224DDCT 296-15796-2-ND — |1.6V, 400mA, High Efficiency TL7705BCDR 296-1298-2-ND 4.55V Supply Monitor. 487.50/2,500 
ВОС ИВ i a opem pes 498.75/250 TL7705BCP 296-3242-5-ND 4.55V Supply Monitor 50 45 54 
-17453-1- .875V, 400mA, 1.25MHz Step-Dow TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monitor. 72 54 M 
Converter NEW?........... .TSOT-23-5 3.38 270 210 TL7705BIDR 296-15020-1-ND 4.55V Supply Monitor. 42 54 А 
TPS62228DDCT 296-17453-2-ND |1.875У, 400тА, 1.25MHz Step-Down TL7705BIDR 296-15020-2-ND |4.55/ Supply Monitor. 585.00/2,50 
Converter NEW'....... TSOT-23-5 498.75/250 TL7705BIP 296-3244-5-ND 4.55V Supply Monitor 32 54 41 
TPS62229DDCT 296-17454-1-ND pe 4А. гаме Step-Down "COE ШЕШЕДІ PREND 455V Supply Monitor. T 1 a TE 
onverter "un ) P М - -5-! Д upply Monito d E 1 
TPS62229DDCT 296-17454-2-ND — |1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TL7709ACP 296-3248-5-ND 7.6V Supply Monito 141 148 .94 
Converter МЕМИ....... 498.75/250 TL7712ACD 296-3249-5-ND 10.81 Supply Monitor. 84 70 56 
TPS62300YZDT 296-17289-1-ND — | Adj. Sync. Step-Down Converter. 439 351 273 TL7712ACDR 296-15021-1-ND — |10.8V Supply Monitor. :84 107 56 
TPS62300YZDT 296-17289-2-ND Ай). Sync. Step-Down Converter. 648.50/250 TL7712ACDR 296-15021-2-ND |10.8/ Supply Monitor. 910.00/2,500 
TPS62301YZDR 296-17290-1-ND | 1.5У, Sync. Step-Down Converter. -CSP 439 351 273 ТЕ7712АСР 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monitor Ва 70 56 
TPS62301YZDR 296-17290-2-ND | 1.5V, Sync. Step-Down Converter. -CSP 7371.00/3,000 TL7715ACD 296-3251-5-ND | Supply Voltage Supervis 141 118 94 
TPS62302YZDR 296-17292-1-ND |1.6У, Sync. Step-Down Converter. -CSP 439 351 273 TL7715ACP poe e NE Supply Voltage Supervisor. T3 ОНЫ Ы 
TPS62302YZDR 296-17292-2-ND — |1.6V, Sync. Step-Down Converter -CSP 7371.00/3,000 ЕП бос В Hex Clamping Circuit. Шы (5e — 9 
TPS62303YZDT 296-17291-1-ND | 1.8V, Sync. Step-Down Converter -CSP 439 351 273 117726008 29671502271 ND Hex Clamping Circuit E ПШ S 
TL7726CDR 296-15022-2-ND Hex Clamping Circui 2080.00/2,500 
TPS62303YZDT 296-17291-2-ND — |1.8V, Sync. Step-Down Converter. -CSP 648.50/250 qhalla 
ү TL7726CP 296-3254-5-ND Hex Clamping Circui 163 130  .98 
TPS62320YEDT 296-17293-1-ND | Adj. Sync. Step-Down Converte -CSP 439 351 273 Edi sd 
: TL7726ID 296-3255-5-ND Hex Clamping Circui 175 140 1.05 
TPS62320YEDT 296-17293-2-ND |А. Sync. Step-Down Converte -CSP 648.50/250 DA aspa Pes 
ү Т17726ІР 296-3256-5-ND Hex Clamping Circui de AAO 105 
TPS62320YZDT 296-17294-1-ND | Adj. Sync. Step-Down Converte! -CSP 439 351 273 TLTTS3BCDR 296-12952-1-ND. — | Supply Voltage Supervisor ПЕС 
TPS62320YZDT 296-17294-2-ND | Adj. Sync. Step-Down Converte -CSP 648.50/250 TL7733BCDR 296-12952-2-ND | Supply Voltage Supervisor . ` 487 50/2,500 
TPS62321YEDT 296-17295-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. -CSP 439 351 273 TL7733BCP 296-12953-5-ND Supply Voltage Supervisor . 60 4 34 
TPS62321YEDT 296-17295-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter -CSP 648.50/250 TL7733BIDR 296-13356-1-ND Supply Voltage Supervisor . 7? 54 41 
TPS62321YZDT 296-17296-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. -CSP 439 351 273 TL7733BIDR 296-13356-2-ND Supply Voltage Supervisor . 585.00/2,500 
ТР562321Ү20Т 296-17296-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 648.50/250 TL7733BIP 296-13357-5-ND Supply Voltage Supervisor. 72 54 43 
TPS64200DBVT 296-15704-1-ND Adj., Step-Down Controller 138 140  .83 TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector . 72 54 M 
TPS64200DBVT 296-15704-2-ND Adj., Step-Down Controller 192.50/250 TL7757CDR 296-15023-1-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector. .72 54 Al 
TPS64201DBVT 296-15705-1-ND | Adj., Step-Down Controller 138 1.10  .83 TL7757CDR 296-15023-2-ND | 4.55V Supply Monitor/V. Detector. 585.00/2,500 
TPS64201DBVT 296-15705-2-ND | Adj., Step-Down Controller 192.50/250 TL7757CLP 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector .. 72 54 41 
TPS64202DBVT 296-15706-1-ND Adj., Step-Down Controller 138 140  .83 TL7757CLPR 296-1992-1-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector......T0-226AA 12 54 Al 
TPS64202DBVT 296-15706-2-ND | Ач]. Step-Down Controller 192.50/250 TL7757CLPR 296-1992-2-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector .....10-226AA 478.00/2,000 
TPS64203DBVT 296-15707-1-ND | Adj., Step-Down Controller 138 110  .83 TL7757CPK 296-3259-1-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector . 80 60 45 
TPS64203DBVT 296-15707-2-ND | Adj., Step-Down Controller 192.50/250 TL7757CPK 296-3259-2-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector . 266.00/1,000 
TPS65100PWPR 296-17082-1-ND | Triple Output LCD Supply. 4-TSSOP 540 432 3.65 TL7TS7ID 296-3260-5-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector. .80 40 45 
TPS65100PWPR 296-17082-2-ND Triple Output LCD Supply. 4-Т550Р 6750.00/2,000 ТО ШЕЛІ ND Hes Supply Morton Detector. 80 s 43 
= | i x x -1- А upply Monitor/V. Detector . š 1 К 
Маа АЙ i Charge rump LTPS-LCD Blas am wu noB 296-3262-2-ND — |455 Supply Monitor/V. Detector . 293.00/1,000 
; рру : TL7759CD 206-3263-5-ND — |455V Supply Monitor. 147 123 98 
TPS65110RGER сао e Т LTPS-LCD Blas ae wn dud TL7759CP 296-3264-5-ND 4.55V Supply Monitor 147 123 98 
TPS65110RGER 296-15841-2-ND | Triple Charge Pump TL7759CPWR 296-1299-1-ND 4.55V Supply Monitor. 147 123 98 
Power Supply 6426.00/3.000 TL7759CPWR 296-1299-2-ND 4.55V Supply Monitor... 1304.00/2,000 
SPSSPIDORGTR раба TSIEN Sinale Indi або TET : TL7770-5CDW 296-3265-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor. 215 172 129 
5 -17181-1- mo нш uctor, Quad Output, SOS M05 318 TL7770-5CDWR 296-15024-1-ND — |4.55V Dual Supply Monitor. 2415 172 129 
: ; 4 à TL7770-5CDWR 296-15024-2-ND  |4.55V Dual Supply Monitor. 2236.00/2,000 
TPS65120RGTR 296-17181-2-ND . Quad Output, TFT SEDE 05.000 TL7770-5CN 296-3266-5-ND  |4.55V Dual Supply Monitor 245 172 129 
| БЕЙ TL7770-5IDW 296-3267-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor. 225 180 140 
TPS65121RGTR 296-17182-1-ND | Single Inductor, Quad Output, TFT TL7770-12DWR — |296-12954--ND | Dual Power Supply Superviso 16-506 270 216 168 
Display 5.06 405 315 TL7770-12CDWR 296-12954-2-ND | Dual Power Supply Superviso 3060.00/2,000 
TPS65121RGTR 296-17182-2-ND Single Inductor, Quad Output, TFT TLC7701ID. 296-3268-5-ND і 155 124 .93 
Display. = 8505.00/3,000 TLC7701IP 296-2608-5-ND 15 424 9 
TPS65123RGTR 296-17183-1-ND Single Inductor, Triple Output, TFT TLC7701IPW 296-2609-5-ND 1.55 124 .93 
Display — 5.06 405 345 TLC7701IPWR 296-2609-1-ND 155 1.24 93 
TPS65123RGTR 296-17183-2-ND Single Inductor, Triple Output, ТЕТ TLC7701IPWR 296-2609-2-ND 1612.00/2,000 
Display Е 8505.00/3,000 TLC77010D 296-3270-5-ND 1.68 134 1.01 
TPS65124RGTR 296-17184-1-ND | Single Inductor, Triple Output, TFT TLC77010P 296-3271-5-ND 168 134 1.01 
s 5.06 4.05 3415 TLC7703ID 296-3272-5-ND 2.63V Micropower Supply 
TPS65124RGTR 296-17184-2-ND Single Inductor, Triple Output, TI Voltage Supervisor. 203 162 122 
i 8505.00/3,000 TLC7703IP 296-3273-5-ND 2.63V Micropower Supply 
TPS65130RGER 296-17080-1-ND Positive/Negative Output Voltage Supervisor. 203 162 122 
Converter 5.90 472 3.99 (Continued) 
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ЕЕ Digi-Key Price Each» ТЕГЕ Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC7703IPWR 296-3274-1-ND 2.63V Micropower Supply TPS3124G15DBVR 296-10893-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor. 8-TSSOP 2.03 1.62 122 Supervisory Circuit. SOT-23-5 213 170 1.28 
TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Micropower Supply TPS3124G15DBVR 296-10893-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor 2106.00/2,000 Supervisory Circuit. 50Т-23-5 3264.00/3,000 
TLC77030D 296-2610-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3124G15DBVT 296-3292-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor ЖЫ” 172 129 Supervisory Circuit. SOT-23-5 213 170 128 
TLC77030P 296-13359-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3124G15DBVT 296-3292-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Superviso 245 172 129 Supervisory Circuit. SOT-23-5 297.50/250 
TLC7705ID 296-1872-5-ND 4.55V Supply Monitor 155 124 .93 TPS3124J12DBVR 296-10894-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7705IP 296-3276-5-ND 4.55V Supply Monitor 155 124  .93 Supervisory Circuit. $0Т-23-5 213 170 1.28 
TLC7705IPWR 296-3277-1-М0 4.55V Supply Monitor. 155 124 93 TPS3124J12DBVR 296-10894-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7705IPWR 296-3277-2-ND 1612.00/2,000 Supervisory Circuit. 50Т-23-5 3264.00/3,000 
TLC77050D 296-3278-5-ND 1.68 134 1.01 TPS3124J12DBVT 296-3293-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77251D 296-3280-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuil ..50Т-23-5 213 170 1.28 
Voltage Supervisor. 203 162 122 TPS3124J12DBVT 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltag 
TLC77250D 296-3281-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuit. SOT-23-5 297.50/250 
Voltage Supervisor 215 172 129 TPS3124J18DBVR 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77250P 296-13360-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuit. SOT-23-5 213 170 1.28 
Voltage Supervisor. 2.15 172 129 TPS3124J18DBVR — |296-10895-2-ND “| 1.6217, Ultralow Voltage Processor 
TLC77250PWR 296-3283-1-ND |2.25/ Micropower Supply Supervisory Circuit 50Т-23-5 3264.00/3,000 
Voltage Supervisor 215 172 129 TPS3124J18DBVT  |296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77250PWR 296-3283-2-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuit. 807-23-5 243 170 128 
Voltage Supervisor 2236.00/2,000 TPS3124J18DBVT — | 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7725IP 296-2611-5-ND 2.25V Micropower Supply Supervisory Circuit. 50Т-23-5 297.50/250 
Voltage Superviso 203 1.62 122 TPS3125G15DBVR |296-10896-1-М0 |1.40/, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733ID 296-2612-5-ND 2.93V Supply Moni 2.03 1.62 1.22 Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.00 1.60 120 
ТІС7733ІР 296-3284-5-ND 2.93V Supply Monitor 203 162 122 TPS3125G15DBVR — |296-10896-2-ND | 1.401, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Supply Monitor. 2.08 1.62 122 Supervisory Circuit. SOT-23-5 3072.00/3,000 
TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Supply Monitor. 2106.00/2,000 TPS3125G15DBVT 296-2613-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77330D 296-3286-5-ND 2.93V Supply Monitor. 245 172 129 Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
ee ТИ Вам 1. и 215 : й 1 TPS3125G15DBVT ^ |296-2613-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
š а ы ы ў 5 S Supervisory Circuit. 50Т-23-5 280.00/250 
TLC77330PWR 296-3288-2-ND 2.93V Supply Monitor: 2236.00/2,000 TPS3125J12DBVR | 296-10897-1-ND — | 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103E12DBVR 296-13393-1-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuil .S0T-23-5 2.00 1.60 1.20 
Supervisory Circuit. $0Т-23-6 225 1.80 1.35 TPS3125J12DBVR 296-10897-2-ND 1.08V, Ultralow Voltag 
TPS3103E12DBVR 296-13393-2-ND y Сао, Supply: рр! үй. erga Supervisory Circuit. S0T-23-5 3072.00/3,000 
upervisory Circuit e 56.00/3, -2614-1- 
TPS3103E1SDBVR ^ |296-13394-1-ND | 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage л ТОВ Шајо Voltage Processor 24 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
Supervisory Circuit. «607236 225 180 135 TPS3125J12DBVT — |296-2614-2-ND — |1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103E15DBVR 296-13394-2-ND 1.43V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit. 50Т-23-5 280.00/250 
Supervisory Circuit. -..S0T-23-6 3456.00/3,000 TPS3125J18DBVR 296-10898-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103H20DBVR 296-13395-1-ND 1.84V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.00 1.60 120 
Supervisory Circuit ...S0T-23-6 | 2.25 1.80 1.35 5 EN 
TPS3103H20DBVR | 296-13395-2-ND  |1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS312518DBVR ор porca Mr i оне 3072.00/3,000 
Supervisory Circuit 501206 250 005000 TPS3125)18DBVT — |296-2615-1-ND — | 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103K33DBVR 296-13396-1-ND 2901, ТІҢ Supply- Gurent Supp таре 598. 80 135 Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
upervisory Circuli ы E E TPS3125J18DBVT 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3103K33DBVR 296-13396-2-ND ЖАНТ =. ШЕЕ Supervisory eicit 50Т-23-5 280.00/250 
TPS3106E09DBVT | 296-13397-1-ND |0.86У, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage ар Lll алы 
Supervisory Circuit. 50Т-23-6 238 190 143 qana 4 ў | 
TPS3125L30DBVR 296-10899-2-ND 2.64V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106E09DBVT 296-13397-2-ND 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Supervisory Circuit. 50Т-23-5 3072.00/3,000 
Supervisory Circuit ...5ОТ-23-6 332.50/250 TPS3125L30DBVT |296-2616-1-ND 2.641, Ultralow Voltage Pi і 
TPS3106E16DBVR 296-13398-1-ND 1.52V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit. `. d .SO0T-23-5 200 160 120 
Supervisory Circuit. ....ЗОТ-23-6 225 1.80 1.35 г m 
TPS3106E16DBVR — |296-13398-2-ND | 1.52V, Ultraiow Supply-Current/Supply-Voltage TPSST2SLSODBVT АШ 257. Utralow Voltage Processor 000, ZEE 
Supervisory Circuit ..S0T-23-6 3456.00/3,000 ӨТ aa : 
TPS3126E12DBVT 296-10900-1-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33DBVR 296-13399-1-ND 2.94V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit. SOT-23-5 200 1.60 120 
Supervisory Circuit. ..801286 225 180 1.35 TPS3126E12DBVT | 296-10900-2-ND — |1.14V, Ultralow Voltage P і bus 
TPS3106K33DBVR 296-13399-2-ND 2.94V, Ultralow Supply- Current/Supply- ‘Voltage Supsrsisorv Сіламі. rocessor S0T-23-5 280.00/250 
Supervisory Circuit. 3456.00/3,000 5 = N 
TPS3106K33DBVT | 296-17102-1-ND | 294V, Ultralow Supply TPS3126E15DBVT ЫШ “мв. Processor ass BNET NET 
Suparvisory Circult 225 1180 4135 TPS3126E15DBVT — 296-10901-2-ND — |143V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3106K33DBVT 296-17102-2-ND 2.941V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit. SOT-23-5 280.00/250 
Supervisory Circuit. -507-23-6 315.00/250 TPS3126E18DBVT — |296-10902-1-ND — |1.71V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3110E09DBVR 296-13400-1-ND 0.86V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 200 1.60 1.20 
Supervisory Circuit. ..50Т-23-6 2.25 1.80 140 TPS3126E18DBVT 296-10902-2-ND 17V. Ultralow Voltage Р = : = 
TPS3110E09DBVR | 296-13400-2-ND | 0.86V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 1 да оом оташе ова S A GERE 
Supervisory Circuit. ...80T-23-6 3780.00/3,000 upervisory МІгсці кэкре Ў 
TPS3128E12DBVT 296-10903-1-ND 1.14V, Ultralow Voltag 
TPS3110E12DBVR 296-13401-1-ND 1.14V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 213 170 128 
Supervisory Circuit. SOT-23-6 225 1.80 140 T ky ў ў à 
TPS3110E12DBVR 296-13401-2-ND 1:14V, Ultralow Supply: pply-Voltage TPS3128E12DBVT 296-10903-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor 00 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 297.50/250 
Supervisory Circuit. ...S0T-23-6 3780.00/3,000 
TPS3110E15DBVR | 296-13402-1-ND — |143V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage Шыя” 153V. Uitralow Voltage Ргосевзотӣ–,, > O 
Supervisory ШРШ. ай 2508180881210 TPS3128EISDBVT | 296-10904-2-ND — 143V. Отаи Voltage P "e w|— 
TPSSITOETSDBVR — |286-13402-2-ND | 1.43У, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage us e а аі 297.50/250 
Supervisory Circuit. ..S0T-23-6 3780.00/3,000 MER aa : 
TPS3128E18DBVT 296-10905-1-М0 1.71V, Ultralow Voltage Processor 
TPS3110K33DBVT 296-13403-1-ND 2.94V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage Supervisory Circuit $0Т-23-5 243 170 128 
Supervisory Circuit 2.50Т-22-6 248 198 149 р У : : : 
TPSS110K33DBVT — |296-13403-2-ND — |2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage TPS3128E18DBVT |296-10905-2-МП7 |1.71У, Ultralow Voltage Processor 
Supervisory Circuit ...801-23-6 346.50/250 Supervisory Circuit... 297.50/250 
TPS3123615DBVR 296-10890-1-ND 140V, Uit TPS3305-18D 296-2617-5-ND Dual 2.93/1.68 Volt Monito) -SOIC 225 1.80 140 
- -1- ralow Voltage Processor % Y e " 
Supervisory Circuit. 501-235 243 170 128 TPS3305-18DGNR 296-3299-1-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor 225 1.80 140 
TPS3123G15DBVR 296-10890-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-18DGNR 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor 3150.00/2,500 
Supervisory Circuit. ...S0T-23-5 3264.00/3,000 TPS3305-25D 296-2618-5-ND Dual 2.93/2.25 Volt Monitor 2.25 1.80 140 
TPS3123G15DBVT 296-3289-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-25DGNR 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor 225 1.80 140 
T MMMECMTNTETEE сокай олио ии, "I 
TPS3123G15DBVT 296-3289-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor £ dd m увя : ў 2 š 
Supervisory Circuit ...S0T-23-5 297.50/250 TPS3305-33DGNR 296-3301-1-ND Dual 5/3.3 Volt Monito 225 1.80 140 
TPS3123J12DBVR 296-10891-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3305-33DGNR 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Volt Monito 3150.00/2,500 
Supervisory Circuit ..S0T-23-5 213 170 1.28 TPS3306-15D 296-3302-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor 2.36 1.89 147 
1PS3123J12DBVR 296-10891-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor 2.36 1.89 147 
Supervisory Circuit ...S0T-23-5 3264.00/3,000 TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor 2.36 1.89 147 
TPS3123J12DBVT 296-3290-1-ND 1.0817, Ultralow Voltage Processor TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor 236 1.89 1.47 
Supervisory Circuit. ..S0T-203- 213 170 128 ТР53306-200 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Volt Monito 236 189 147 
TPS3123J12DBVT — |296-3290-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor ТР53306-2006К 296-3307-5-М0 Dual 3.3/2 Volt Monito 2.36 1.89 147 
Supervisory Circuit. S0T-23-5 297.50/250 TPS3306-25D 296-3308-5-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor 236 189 147 
TPS3123J18DBVR 296-10892-1-ND 1.62V, Ultralow Voltag TPS3306-25DGK 296-3309-5-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor 2.36 1.89 147 
Supervisory Circuit ..S0T-23-5 2.13 170 1.28 TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor 2.36 1.89 147 
TPS3123J18DBVR | 296-10892-2-ND |1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3306-33DGK 296-3311-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monito 2.36 189 147 
Supervisory Circuit ...S0T-23-5 3264.00/3,000 TPS3307-18D 296-2620-5-ND Triple 2.93/1.68/1.25 Volt Monitor 2.36 1.89 147 
TPS3123J18DBVT 296-3291-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3307-18DGNR 296-3312-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monitor . 2.36 1.89 1.47 
Supervisory Circuit ..S0T-23-5 2.13 170 128 TPS3307-18DGNR 296-3312-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monitor . 3307.50/2,500 
TPS3123J18DBVT. 296-3291-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor ТР53307-1800801  |296-15641-1-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monitor . A 225 du 
Supervisory Circuit. ....50Т-23-5 297.50/250 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx ТЕ Digi-Key Price Eachx 
Part Мо. Part Мо. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ТР53307-1800801 | 296-15641-2-ND | Triple 3.3/1.8/Adj. Volt Monitor .... 3937.50/2,500 TPS3803-01DCKR | 296-13405-1-ND |Adj/1.5V Voltage Detector. 96 72 54 
TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Volt Monito 8-501С 236 189 147 TPS3803-01DCKR _ |296-13405-2-ND — |Adj/1.5V Voltage Detector. 819.00/3,000 
TPS3307-25DGNR  |296-3313-1-№0 Triple 3.3/2.5/Adj. Volt Monitor -MSOP 236 1.89 147 ТР53803-0100СКВО | 296-16960-1-ND — |Adj/1.5V Voltage Detector. 37 7% 58 
TPS3307-25DGNR |296-3313-2-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Volt Monitor -MSOP 3307.50/2,500 TPS3803-01QDCKRQ1| 296-16960-2-ND — |Adj/1.5V Voltage Detector. 936.00/3,000 
TPS3307-33D 296-3314-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 8-506 236 189 147 TPS3803G15DCKR _ |296-13406-1-ND | Adj./1.5V Voltage Detector. 96 72 5 
TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 8506 236 189 147 TPS3803G15DCKR | 296-13406-2-40 |Adj/1.5V Voltage Detector. 819.00/3,000 
TPS3307-33DR 296-3314-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor 8-SOIC 3307.50/2,500 TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-1-ND — |Adj/1.5V Voltage Detector. 87 73 58 
TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor -MSOP 236 1.89 147 TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-2-ND ^ |Adj/1.5V Voltage Detector. 936.00/3,000 
TPS3307-33DGNR ^ |296-3315-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor -MSOP 236 189 147 TPS3805H33DCKR  |296-13407-1-ND | Dual, Adj./3.3V Volt. Detector. я 73 58 
TPS3307-33DGNR — |296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Volt Monitor -MSOP 3307.50/2,500 TPS3805H33DCKR |296-13407-2-М0 | Dual, Adj./3.3V Volt. Detector. 1131.00/3,000 
TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monito 8506 138 110 43 TPS3805H33QDCKRQ|296-16962-1-ND | Dual, Adj./3.3V Volt. Detector. 102 45 68 
TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monito 8-S0IC 1462.50/2,500 TPS3805H33QDCKRQ1 | 296-16962-2-ND | Dual, Adj./3.3V Volt. Detector. 1326.00/3,000 
ТР53510Р 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monitor . -Dip 135 1.13 .90 TPS3806I33DBVR 296-12011-1-ND Dual Voltage Detector with 
TPS3511D 296-15041-5-ND PC Power Supply Supervisor 8-SOIC 1.35 113 .90 Adjustable Hysteresis... 150 1.20 80 
TPS3513D 296-13404-5-ND PC Power Supply Supervisor 4-506 175 140 1.05 TPS3806I33DBVR 296-12011-2-ND Dual Voltage Detector with 
TPS3513N 296-17024-ND PC Power Supply Supervisor 14-Dip 175 140 1.05 Adjustable Hysteresis... 1755.00/3,000 
TPS3514D 296-13513-5-ND PC Power Supply Supervisor 4-SOIC 175 140 1.05 TPS3806J20DBVR 296-12012-1-ND Dual Voltage Detector with 
TPS3600D20PW 296-10906-5-ND 2V Battery Backup Supervisor Adjustable Hysteresis.... SOT-23-6 1.50 1.20 .90 
for LP Processors -——M-TSSOP 4.50 3.60 2.80 TPS3806J20DBVR ^ |296-12012-2-ND | Dual Voltage Detector with 
TPS3600D33PW 296-12237-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor Adjustable Hysteresis 50Т-23-6 1755.00/3,000 
for LP Processors .4-T8S0P 4.50 3.60 280 TPS3808GO1DBVR _ |296-17188-1-ND | Adj. Voltage Superviso 50Т-23 175 140 1.05 
TPS3600D33PWR | 296-10907-1-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3808G01DBVR | 296-17188-2-ND | Adj. Voltage Superviso 0Т-23 2688.00/3,000 
for LP Processors 2.14-Т550ОР 518 414 3.22 TPS3808G09DBVR | 296-17189-1-ND |0.9/ Voltage Supervisor OT-23 175 140 1.05 
TPS3600D33PWR | 296-10907-2-М0 | 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3808G09DBVR | 296-17189-2-ND |0.9V Voltage Supervisor OT-23 2688.00/3,000 
for LP Processors 4-TSSOP 5100.00/2,000 TPS3808G12DBVR | 296-17190-1-ND |1.2V Voltage Supervisor OT-23 175 1.40 1.05 
TPS3600D50PW 296-12238-5-ND | 5V Battery Backup Sup TPS3808G12DBVR —|296-17190-2-ND |1.2/ Voltage Supervisor 0Т-23 2688.00/3,000 
for LP PrOCeSSOIS ...................ТЕТЭБОР 450 360 240 TPS3808G15DBVR — |296-17191-1-ND — | 1.5V Voltage Supervisor 07-22 175 140 1.05 
TPS3600D50PWR — | 296-10908-1-ND | 5V Battery Backup Supervisor TPS3808G15DBVR | 296-17191-2-ND —_| 1.5V Voltage Supervisor ..50Т-23 2688.00/3,000 
for LP Processors c .M-TSS0P 5.18 4.14 322 TPS3808G18DBVR | 296-17192-1-ND  |1.8V Voltage Supervisor „SOT-23 175 1.40 1.05 
ТР53606-33005 296-10909-5-ND | 3.3V Battery Backup Supervisor TPS3808G18DBVR | 296-17192-2-ND |1.8V Voltage Supervisor SOT-23 2688.00/3,000 
Sassi EDEN и for КЕ ш. ...10-МЗОР 3.26 261 203 TPS3808G25DBVR | 296-17193-1-ND  |2.5V Voltage Supervisor 07-3 175 1.40 1.05 
88 SIG Бар SUDBIVISƏF TPS3808G25DBVR | 296-17193-2-ND [2.51 Voltage Supervisor 0Т-23 2688.00/3,000 
for RAM Retention ee .14-7660Р 371 297 231 TPS3808G30DBVR | 296-17194-1-ND |3.0/ Voltage Supervisor 50123 175 140 1.05 
TPS3610U18PW 296-12239-5-ND тву Вишу Backup Supervisor NUS TPS3808G30DBVR | 296-17194-2-ND  |3.0V Voltage Supervisor ..50Т-23 2688.00/3,000 
or etentio : + : TPS3808G33DBVR | 296-17195-1-ND  |3.3V Voltage Supervisor 507-23 175 1.40 1.05 
TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND Е PH Вар SE оо 1% TPS3808G33DBVR | 296-17195-2-ND  |3.3V Voltage Supervisor 0Т-23 2688.00/3,000 
ОГ etention x К d " 
TPS3808G50DBVR | 296-17196-1-ND |5.0/ Voltage Supervisor OT-23 175 140 1.05 
TPS3617-S0DGK 296-10913-5-ND E panay БИШІ Supervisor ОТТЕ TPS3808G50DBVR | 296-17196-2-ND — |5.0V Voltage Supervisor 0Т-23 2688.00/3,000 
of ЧИНИ... ў Е ` TPS3809I50DBVR | 296-10914-1-ND |4.55V Supply Volt. Super 0T-23 9 72 54 
TPS3618-50DGKT (ЗБЕН oV Battery Backup Supervisor TPS3809I50DBVR — |296-10914-2-ND  |4.55V Supply Volt. Supervisor 0Т-23 819.00/3,000 
for RAM Retention МЕМ/..... 304 243 1.89 TPS3809I50DBVT | 296-2629-1-ND 4.55V Supply Volt. Supervisor 0Т-23 9 72 54 
TPS3618-50DGKT | 296-17574-2-ND i Ваау ашр Бүр: ВО TPS3809I50DBVT | 296-2629-2-ND — |4.55\/ Supply Volt. Supervisor 01-23 87.25/250 
га on Е | TPS3809I500DBVRQ1 | 296-15642-1-ND  |4.5V Supply Volt. Supervisor 07-23 87 73 58 
TPS3619-33DGK — |296-12141-5-ND зу AACO Supervisor TEN TPS3809I500DBVRQ1 | 296-15642-2-ND |4:55У Supply Volt. Supervisor 0Т-23 936.00/3,000 
: : ` : TPS3809J25DBVR | 296-10915-1-ND — |2.25V Supply Volt. Supervisor 0T-23 96 72 54 
TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND и о е TPS3809J25DBVR — |296-10915-2-ND _ |2.25V Supply Volt. Supervisor OT-23 819.00/3,000 
I ЕИ | " ; TPS3809J25DBVT ^ |296-2630-1-ND 2.25V Supply Volt. Supervisor 01233 96 72 54 
TPS3620-33DGKR — |296-17452-1-ND EH Басар Battery super io! аа eee ПБА TPS3809J25DBVT  |296-2630-2-№0 — |225V Supply Volt. Supervisor 0Т-23 87.25/250 
TPS3620-33DGKR | 296-17452-2-ND — | 33V Backup Battery Supervisor : 7 : TPS3809J25QDBVRO1 | 296-15643-1-ND | 2.25V Supply Volt. Supervisor 0T-23  .87 73 58 
р ў TPS3809J25QDBVRQ1 | 296-15643-2-ND ^ |2.25V Supply Volt. Supervisor OT-23 936.00/3,000 
FS KE TESTE заа, етот NEW'.... 3465.00/2500 TPS3809K33DBVR | 296-10916-1-ND “| 293V Supply Volt. Supervisor 0123 96 72 ` 54 
š EDEN АҒАМА БЕЙ, ала dmm ded TPS3809K33DBVR | 296-10916-2-ND — |2.93V Supply Volt. Supervisor -50Т-23 819.00/3,000 
Wi рт SVB ны Š š : TPS3809K33DBVT ^ |296-2631-1-ND 2.93V Supply Volt. Supervisor .S01-233 96 72 54 
ў ас attery Backup Supervisor TPS3809K33DBVT | 296-2631-2-ND — |2393VS і 
for RAM Retention NEW! 3465.00/2500 БЕН -93V Supply Volt. Supervisor SOT-23 87.25/250 
TPS3705-30D 296-2622-5-ND 263V Su : TPS3809K330DBVRO1 | 296-15644-1-ND | 2.93V Supply Volt. Supervisor 07-23  .87 73 58 
Д pply Monitor... 168 134 101 TPS3809K33QDBVRO1 | 296-1 Р 
-15644-2-ND 2.93V Supply Volt. Supervisor 0Т-23 936.00/3,000 
TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor 168 134 101 7 
i PE ) TPS3809L30DBVR | 296-10917-1-ND |2.64У Supply Volt. Supervisor 01-23 96 72 54 
TPS3705-33D 296-2623-5-ND 2.93V Supply Monito, 168 134 101 | 
È EC Н TPS3809L30DBVR | 296-10917-2-ND  |2.64V Supply Volt. Supervisor OT-23 819.00/3,000 
TPS3705-33DGNR ^ |296-3319-1-ND 2.93V Supply Monito, 168 134 101 | 
š EET ) TPS3809L30DBVT | 296-2632-1-ND 2.64V Supply Volt. Supervisor 0T-23 96 72 54 
TPS3705-33DGNR ^ |296-3319-2-ND 2.93V Supply Monito, 2145.00/2,500 1 
TPS3705-50D 296-2624-5-ND 4 55V Supply Monito 168 134 101 TPS3809L30DBVT — |296-2632-2-ND 2.64V Supply Volt. Supervisor OT-23 87.25/250 
TPSS7OS-SODGNR. РЕБРА 4, 85V Supply Monitor г-ая TPS3809L300DBVRO | 296-15645-1-ND — |2.64V Supply Volt. Supervisor 07-23 87 л 58 
TPS3705-50DGNR ^ |296-3320-2-ND 4/55V Supply Monito `” 2145:00/2,500 ТР5380913000ВУЯ01 | 296-15645-2-ND — |2.64V Supply Volt. Supervisor 0T-23 936.00/3,000 
TPS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monito 158 126 95 TPS3813150DBVT 296-10918-1-ND 5V Supervisor with Programm 
TPS3707-25DGNR | 296-3321-1-М0 | 2.25V Supply Monito 158 126 95 Watchdog Window... 225 18077135 
TPS3707-25DGNR 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monito 2015.00/2,500 TPS3813150DBVT 296-10918-2-ND 5V Supervisor with Programmable 
ТР53707-300 296-2626-5-ND | 2.63V Supply Monitor 158 126 55 Watchdog Window... 315:00/250 
1P53707-30DGN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monito 158 126 95 TPS3813J25DBVT 296-10919-1-ND 2.5\/ Supervisor with Programmable 
ТР53707-330 296-2627-5-ND | 2.93V Supply Monit 158 126 95 Watchdog Window... 50Т-23-6 225 180 1.35 
TPS3/07-33DGN — 296.3323-5-ND — | 293V Supply Monito 128 126 95 |  TPS381325DBVT  |296-10919-2-ND — |2.5V Supervisor with Programmable 
ыш SEL HL 455/ Supply Monito шен RE TPS3813K33DBVT |296-10920-1-М0 AAV Sipe eo i B цане in dan 
TPS3707-50DGNR  |296-3324-1-ND 4.55V Supply Monitor 158 126 95 FIBEHUAH н p 
TPS3707-50DGNR | 296-3324-2-ND | 4.55V Supply Monito 2015.00/2,500 Watchdog Window... $0Т-23-6 225 1.80 135 
TPS3800G27DCKR 296-12382-1-ND Ultra-Small Supply Volt. TPS3813K33DBVT 296-10920-2-ND БЕДЕЛДІ Programmable ТТ 
Supervisor 147 123 .98 atchdog Window... ü 
TPS3800G27DCKR 296-12382-2-ND Viorel Supply Volt. TPS3813L30DBVT 296-10921-1-ND | o ciu Programmable X eR с 
Supervisoi ..SOT-323-5 1560.00/3,000 atchdog Window... : i à 
TPS3801-01DCKR 296-12383-1-ND mE Supply Volt TPS3813L30DBVT 296-10921-2-ND 3.0V Supervisor with Programmable 
fresnel ша ТР53820-330ВҮТ | 296-2633-1-ND ES зару Mon 138 чыне 83 
TPS3801-01DCKR — |296-12383-2-ND | Ultra-Small Supply Volt. - -2633-1- -93V Supply Monitor. - ў А 
Supervisor i $0Т-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-33DBVT 296-2633-2-ND 2.93V Supply Monitor. 192.50/250 
TPS3801E18DCKR — 296-42384-I-ND | Ultra-Small Supply Volt. TPS3820-330DBVRQ1|296-15646-1-ND ^ |2.93V Supply Monitor. 158 126  .95 
Supervisor SOT-323-5 147 123  .98 TPS3820-33QDBVRQ1 | 296-15646-2-ND 2.93V Supply Monitor.. 2457.00/3,000 
ТРЕЗВОТЕТВОСКА — |296-12384-2-ND | Ultra-Small Supply Volt. TPS3820-50DBVT  |296-2635-1-ND 4.55V Supply Monitor. 138 110 аз 
Supervisor... ..S0T-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-50DBVT 296-2635-2-ND 4.55V Supply Monitor. 192.50/250 
TPS3801I50DCKR  |296-3325-1-№0 4.55V Supply Monito, 0T-323-5 147 123 98 TPS3820-50QDBVRQ1|296-15647-1-ND ^ |4.55V Supply Monitor. 158 126  .95 
TPS3801I50DCKR  |296-3325-2-№0 4.55V Supply Monito, 07-323-5 1560.00/3,000 TPS3820-500DBVRQ1| 296-15647-2-ND | 4.55V Supply Monitor. 2457.00/3,000 
TPS3801J25DCKR | 296-3326-1-ND 2.25V Supply Monito, 0T-323-5 147 123 98 TPS3823-25DBVR | 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monitor. 138 110  .83 
TPS3801J25DCKR ^ |296-8326-2-ND — |2.25V Supply Monito 0Т-323-5 1560.00/3,000 TPS3823-25DBVR — |296-3333-2-ND _ [2.25V Supply Monitor. 2112.00/3,000 
TPS3801K33DCKR ^ |296-3327-1-ND 2.93V Supply Monito, 0Т-323-5 147 1.23 .98 TPS3823-250DBVRQ1|296-15648-1-ND ^ |2.25V Supply Monitor. 158 126 95 
TPS3801K33DCKR ^ |296-3327-2-ND 2.93V Supply Monito, 07-323-5 1560.00/3,000 TPS3823-25QDBVRQ1| 296-15648-2-ND ^ |2.25V Supply Monitor. 2457.00/3,000 
TPS3801L30DCKR ^ |296-3328-1-ND 2.64V Supply Monito, 0T-323-5 147 123 98 TPS3823-30DBVR — |296-3334-1-ND 2.63V Supply Monitor. 138 110 83 
TPS3801L30DCKR — |296-3328-2-ND 2.64V Supply Monito, .50Т-323-5 1560.00/3,000 TPS3823-30DBVR ` |296-3334-2-ND 2.63V Supply Monitor. 2112.00/3,000 
TPSSBOTTSODCKR — 296-12385-I-ND — | Ultra-Small Supply Voltage TPS3823-300DBVRQ1| 296-15649-1-ND  |2.63V Supply Monitor. 158 126 95 
Supervisor $0Т-3235 147 1.23 98 TPS3823-300DBVRQ1|296-15649-2-ND |2.63V Supply Monitor. 2457.00/3,000 
TPS3801T50DCKR 296-12385-2-ND Ultra-Small Supply Voltage TPS3823-33DBVR 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor. 188° Ag 68 
Supervisoi ..$0Т-323-5 1560.00/3,000 TPS3823-33DBVR 296-1357-2-ND 2.93V Supply Monitor. 2112.00/3,000 
TPS3802K33DCKR | 296-12386-1-ND “| Ultra-Small TPS3823-330DBVRQ1| 296-15650-1-ND | 2.93V Supply Monitor. 158 126  .95 
Supervisor SOT-323-5 147 123 98 TPS3823-330DBVRQ1|296-15650-2-ND  |2.93V Supply Monitor. 2457.00/3,000 
TPS3802K33DCKR | 296-12386-2-40 | Ultra-Smal Supply Voltage TPS3823-50DBVR | 296-3335-1-ND 4.55V Supply Monitor БО ТЇЙ в 
Supervisor SOT-323-5 1560.00/3,000 TPS3823-50DBVR 296-3335-2-ND 4.55V Supply Monitor. 2112.00/3,000 
TPS3802L30DCKR 296-13514-1-ND Ultra-Small Supply Voltage TPS3823-50DBVT 296-10922-1-ND 4.55V Supply Monitor. 438 110 83 
Supervisor S0T323-5 147 123 98 TPS3823-50DBVT — |296-10922-2-ND — |4.55V Supply Monitor. 192.50/250 
p і 
TPS3802L30DCKR |296-13514-2-40 “| Ultra-Small Supply Voltage TPS3823-500DBVRQ1|296-15651-1-ND __ |4.55V Supply Monitor. 158 126 95 
Supervisor S0T323-5 1560.00/3,000 (Continued) 
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EE Digi-Key Price Eachx T.I. Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

TPS3823-50QDBVRQ1 | 296-15651-2-ND 4.55V Supply Monitor. 2457.00/3,000 TPS1100D 296-3379-5-ND P-Channel MOSFET, Rise Time 10nS.......8-SOIC 141 118 .94 

TPS3824-25DBVR 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monito 1.88 140  .83 TPS1100PWR 296-13383-1-ND Single P-Channel Enhancement 

TPS3824-25DBVR 296-3336-2-ND 2.25V Supply Monito 2112.00/3,000 Mode MOSFETs 141 118  .94 

TPS3824-25QDBVRQ1 | 296-15652-1-ND 2.25V Supply Monito! 158 126° 7-95 TPS1100PWR 296-13383-2-ND Single P-Channel Enhancement 

TPS3824-250DBVR01 | 296-15652-2-ND 2.25V Supply Monitor. 2457.00/3,000 Mode MOSFETs ... 1250.00/2,000 

TPS3824-30DBVR 296-3337-1-ND 2.63V Supply Monito 1.38 110  .83 TPS1101D 296-3381-5-ND P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5п5 1.88 150 1.13 

TPS3824-30DBVR 296-3337-2-ND 2.63V Supply Monito 2112.00/3,000 TPS1101PWR 296-13384-1-ND Single P-Channel Enhancement 

TPS3824-30QDBVRQ1 | 296-15653-1-ND 2.63V Supply Monito 158 126 95 Mode MOSFETs 1.88 1.50 1.13 

TPS3824-30QDBVRQ1 | 296-15653-2-ND 2.63V Supply Monito! 2457.00/3,000 TPS1101PWR 296-13384-2-ND Single P-Channel Enhancement 

TPS3824-33DBVR 296-3338-1-ND 2.93V Supply Monitoi 138 110  .83 Mode MOSFETs 1950.00/2,000 

TPS3824-33DBVR 296-3338-2-ND 2.93V Supply Monito 2112.00/3,000 TPS1120D 296-1352-5-ND Dual P-Channel MOSFET 175 1.40 1.05 

TPS3824-33QDBVRQ1 | 296-15654-1-ND 2.93V Supply Monito! 158 126 .95 TPS1120DR 296-1352-1-ND Dual P-Channel MOSFET 175 140 1.05 

TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-2-ND 2.93V Supply Monito 2457.00/3,000 TPS1120DR 296-1352-2-ND Dual P-Channel MOSFET .... 2240.00/2,500 

TPS3824-50DBVR 296-1358-1-ND 4.55V Supply Monito! 138 110 .83 ТР528110 296-2385-5-ND Dual 2A Invert MOSFET Drive 245 172 129 

TPS3824-50DBVR 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monito 2112.00/3,000 ТР52811Р 296-3363-5-ND Dual 2A High Speed Invert 

TPS3824-50QDBVRQ1 | 296-15655-1-ND 4.55V Supply Monito 158 126 95 MOSFET Driver 2345 172 120 

TPS3824-50QDBVRQ1 | 296-15655-2-ND 4.55V Supply Monito 2457.00/3,000 TPS2811PW 296-15640-5-ND Dual 2A High Speed Invert 

TPS3825-33DBVT 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor. 1.38. Да 92 MOSFET Driver 245 “172 429 

TPS3825-33DBVT 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monito! 172.50/250 TPS2812D 296-3364-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 

TPS3825-33QDBVRQ1 | 296-15656-1-ND 2.93V Supply Monito! Пеш Шашы 4% FET Driver ОЛЕ 1/27 1129 

TPS3825-330DBVRQ1 | 296-15656-2-ND 2.93V Supply Monito 2145.00/3,000 ТР52812Р 296-3365-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 

TPS3825-50DBVT 296-2637-1-ND 4.55V Supply Monitor. 138 1445 92 FET Driver 215 172 129 

TPS3825-50DBVT 296-2637-2-ND 4.55V Supply Monito 172.50/250 TPS2812PWR 296-15139-1-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 

TPS3825-50QDBVRQ1 | 296-15657-1-ND 4.55V Supply Monito 138 110  .83 FET Driver 245 1.72 1.29 

TPS3825-500DBVR01 | 296-15657-2-ND 4.55V Supply Monito 2145.00/3,000 TPS2812PWR 296-15139-2-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 

TPS3828-33DBVT 296-2638-1-ND 2.93V Supply Monito! 138 140  .83 FET Driver 2236.00/2,000 

TPS3828-33DBVT 296-2638-2-ND 2.93V Supply Monito 192.50/250 TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Spi 

TPS3828-33QDBVRQ1 | 296-15658-1-ND 2.93V Supply Monito! 1:58: 1726 95 MOSFET Driver 2:15 172 129 

TPS3828-330DBVRQ1 | 296-15658-2-ND 2.93V Supply Monito 2457.00/3,000 TPS2813DR 296-1356-1-ND Dual 2A Complementary 

TPS3828-50DBVT 296-2639-1-ND 4.55V Supply Monito 138 110  .83 MOSFET Driver 245 172 129 

TPS3828-50DBVT 296-2639-2-ND 4.55V Supply Monitor. 192.50/250 TPS2813DR 296-1356-2-ND Dual 2A Complementary 

TPS3828-50QDBVRQ1 | 296-15659-1-ND 4.55V Supply Monito 158 126  .95 MOSFET Driver с 2752.50/2,500 

TPS3828-50QDBVRQ1 | 296-15659-2-ND 4.55V Supply Monito 2457.00/3,000 TPS2813P. 296-2386-5-ND Dual 2A Complementary MOSFET Drive 215 072 29. 

TPS3836E18DBVT 296-3339-1-ND 1.71V Low Current Monito; 243 1.70 1.28 TPS2813PWR 296-3367-1-ND Dual 2A Complementary 

TPS3836E18DBVT  |296-3339-2-ND 1.71V Low Current Monito 297.50/250 MOSFET Driver. 215 172 129 

TPS3836E18QDBVRQ1 | 296-15660-1-ND 1.71V Low Current Monito) 225 1.80 140 TPS2813PWR 296-3367-2-ND Dual 2A Complementary 

TPS3836E18QDBVRQ1 | 296-15660-2-ND 1.71V Low Current Monito) 3900.00/3,000 MOSFET Driver. 2236.00/2,000 

TPS3836H30DBVT 296-13003-1-ND 2.79V Low Current Monito! 243 170 128 TPS2814D 296-3368-5-ND Dual 2A High Speed MOSFET Drivei 245 1.72 129 

TPS3836H30DBVT 296-13003-2-ND 2.79V Low Current Monito. 297.50/250 TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver . 215 172 129 

TPS3836H30QDBVRQ1 | 296-15661-1-ND 2.79V Low Current Monito 2.25 1.80 140 TPS2814PWR 296-3369-1-ND Dual 2A MOSFET Drive 245. (ПО 429 

TPS3836H30QDBVRQ1 | 296-15661-2-ND 2.79V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS2814PWR 296-3369-2-ND Dual 2A MOSFET Drive 2236.00/2,000 

TPS3836J25DBVT 296-3340-1-ND 2.25V Low Current Monito. 243 170 128 TPS2815D 296-2388-5-ND Dual 2А NAND MOSFET Driver 215 1.72 129 

TPS3836J25DBVT 296-3340-2-ND 2.25V Low Current Monito! 297.50/250 TPS2815P. 296-3370-5-ND Dual 2A HS NAND MOSFET Driver 245 172 129 

TPS3836J25QDBVRQ1 | 296-15662-1-ND 2.25V Low Current Monito 225 180 140 TPS2816DBVR 296-3371-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 155 124 98 

TPS3836J25QDBVRQ1 | 296-15662-2-ND 2.25V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS2816DBVR 296-3371-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 2382.00/3,000 

TPS3836K33DBVT 296-3341-2-ND 2.93V Low Current Monito 297.50/250 TPS2817DBVR 296-3372-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver . 155 124  .93 

TPS3836K33QDBVRQ1 | 296-15663-1-ND 2.93V Low Current Monito 225 1.80 140 TPS2817DBVR 296-3372-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver . 2382.00/3,000 

TPS3836K33QDBVRQ1 | 296-15663-2-ND 2.93V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS2818DBVR 296-3373-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 155 124 .93 

TPS3836L30DBVT 296-3342-1-ND 2.64V Low Current Monitor 23) 1707 1128 TPS2818DBVR 296-3373-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 2382.00/3,000 

TPS3836L30DBVT _ |296-3342-2-ND 2.64V Low Current Monito! 297.50/250 TPS2819DBVR 296-3374-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver . 1.55 1.24 98 

TPS3836L30QDBVRQ1 | 296-15664-1-ND 2.64V Low Current Monito 2.25 1.80 140 TPS2819DBVR 296-3374-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver . 2382.00/3,000 

TPS3836L30QDBVRQ1 | 296-15664-2-ND 2.64V Low Current Monito! 3900.00/3,000 TPS2828DBVR 296-1986-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 143 114  .86 

TPS3837E18DBVT 296-3343-1-ND 1.71V Low Current Monitor 243 170 1.28 TPS2828DBVR 296-1986-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver 2190.00/3,000 

TPS3837E18DBVT | 296-3343-2-ND 1.71V Low Current Monito 297.50/250 TPS2829DBVR 296-1987-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver . 143 114 46 

TPS3837E18QDBVRQ1 |296-15665-1-ND — |1.71V Low Current Monito 225 180 140 TPS2829DBVR 206-1987-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver . 2190.00/3,000 

TPS3837E18QDBVRQ1 | 296-15665-2-ND 1.71V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS2830D 296-2390-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 

TPS3837J25QDBVRQ1 | 296-15666-1-ND 2.25V Low Current Monito. 225 180 140 BUCK FET Driver .. ..14-S0IC 2.36 189 147 

TPS3837J25QDBVRQ1 | 296-15666-2-ND 2.25V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS2830PWP 296-3376-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 

TPS3837K33DBVT 296-3345-1-ND 2.93V Low Current Monito! 213 1⁄0 126 BUCK MOSFET Driver 14-HTSSOP 2.36 1.89 147 

TPS3837K33DBVT — |296-3345-2-ND 2.93V Low Current Monito 297.50/250 TPS2831D 296-2391-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 

TPS3837K33QDBVRQ1 | 296-15667-1-ND 2.93V Low Current Monito! 225 1.80 140 MOSFET Driver 2.36 1.89 147 

TPS3837K33QDBVRQ1 | 296-15667-2-ND 2.93V Low Current Monito! 3900.00/3,000 TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync. BU 

TPS3837L30DBVT 296-3346-1-ND 2.64V Low Current Monito. 243 170 128 MOSFET Driver ..M-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 

TPS3837L30DBVT 296-3346-2-ND 2.64V Low Current Monito 297.50/250 TPS2832D 296-2392-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC 225 1.80 140 

TPS3837L300DBVRO1 |296-15668-1-ND — |2.64V Low Current Monito 225 180 140 TPS2833D 296-2393-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver...8-SOIC 225 180 140 

TPS3837L300DBVRQ1 | 296-15668-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sync. 

TPS3838E18DBVT 296-3347-1-ND 1.71V Low Current Monito! 213 1⁄0 128 BUCK FET Driver .. ..14-S010 236 1.89 147 

TPS3838E18DBVT 296-3347-2-ND 1.71V Low Current Monito) 297.50/250 TPS2834PWP 296-3378-5-ND Non-Invert Fast Sync. 

TPS3838E18QDBVRQ1 | 296-15669-1-ND 1.71V Low Current Monito) 225 180 140 BUCK MOSFET Driver 14-HTSSOP 2.36 189 1.47 

TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-2-ND _ |1.71V Low Current Monito 3900.00/3,000 TPS2835D 296-2395-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 

TPS3838J25DBVT 296-3348-1-ND 2.25V Low Current Monito! 243 170 1.28 MOSFET Driver 2.36 1.89 147 

TPS3838J25DBVT 296-3348-2-ND 2.25V Low Current Monito 297.50/250 TPS2835PWP 296-10885-5-ND. Invert Fast Sync. BUCK 

TPS3838K33DBVT 296-3349-1-ND 2.93V Low Current Monito! PAIS 128 MOSFET Driver ..1M4-HTSSOP 236 1.89 147 

TPS3838K33DBVT 296-3349-2-ND 2.93V Low Current Monito 297.50/250 TPS2836D 296-2396-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver...8-SOIC 2.81 2.25 1.75 

TPS3838K33QDBVRQ! | 296-15670-1-40 — | 2.93V Low Current Monito 225 180 140 TPS2838PWP 296-10886-5-ND | Non-Inverting Fast Sync. 

TPS3838K33QDBVRQ1 | 296-15670-2-ND 2.93V Low Current Monito 3900.00/3,000 BUCK MOSFET Driver 993 2.34 1.82 

TPS3838L30DBVT 296-3350-1-ND 2.64V Low Current Monito! Carey 170 ТІРЕ) TPS2839PWP 296-10887-5-ND Inverting Fast Sync. 

TPS3838L30DBVT 296-3350-2-ND 2.64V Low Current Monito! 297.50/250 BUCK MOSFET Driver... 226 261 203 

TPS3838L300DBVRO1 | 296-15671-1-ND 2.64V Low Current Monito 2.5 1.80 140 TPS2848PWP 296-10888-5-ND MOSFET Driver with Вед 281 225 175 

TPS3838L300DBVRQ1 |296-15671-2-ND — |2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 TPS2849PWP 296-10889-5-ND — | MOSFET Driver with Regulato 281 225 175 

UC2543DW 296-3355-5-ND 2.5V Power Supply Monito 542 434 3.66 TPS2837D 296-2397-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver. 281 225 175 

UC2543N 296-3356-5-ND 2.5V Power Supply Monitor . 542 434 3.66 UC2709DW 296-2398-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver... 850 680 574 

UC2903DW 296-2640-5-ND Quad Voltage Supply Monito 551 441 343 UC2710N 296-2399-5-ND High Current MOSFET Driver..................... 7.20 5.76 4.86 

UC3543DW 296-3357-5-ND 2.5V Power Supply Monitor. 5.36 429 3.34 UC2714D 296-12113-5-ND Complementary Switch FET Driver 

UC3543N 296-3358-5-ND 2.5V Power Supply Monitor . 5.36 429 334 with Aux Out. 236 1.89 147 

UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monitor . 353 283 220 UC2714N 296-12171-5-ND Complementary Switch FET Driver 

UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monito! 473 378 294 with Aux Out... 4% 236 189 147 

UC3910D 296-2644-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monitor. 6-SOIC 5.70 4.56 3.85 UC2715D 296-12172-5-ND Complementary Switch FI 

UC39432D 296-11350-5-ND Precision Analog Controller 551 441 343 with Aux Out. 225 180 140 

UC39432N 296-11351-5-ND Precision Analog Controlle 551 441 343 UC2715DP. 296-12173-5-ND Complementary Switch FET Driver 

UCC2946D 296-2645-5-ND Microprocessor Supervisor with with Aux Out. 225 1.80 140 
Watch Dog Timer 315 252 1.96 UC2715N 296-12174-5-ND | Complementary Switch FET Driver 

UCC3946D 296-2646-5-ND Microprocessor Sup with Aux Out 225 180 140 
Watch Dog Timer ....... 3.04 243 1.89 UC3706N 296-11242-5-ND | Dual High Speed MOSFET Driver. 518 444 322 

UCC3946N 296-11547-5-ND | Microprocessor Supervisor with UC3709DW 296-2400-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver 580 464 3.92 
Watch Dog Timer... ый 3.04 2.43 1.89 UC3709N 296-11245-5-ND | Dual High Speed MOSFET Driver. 580 464 3.92 

MOSFET / MOSFET Drivers UC3710DW 296-2401-5-ND Complimentary High Current 

SN75372D 296-3360-5-ND Dual MOSFET Driver. 1.60 128 .96 MOSFET Driver 6.50 5.20 439 

SN75372DR 296-14958-1-ND Dual MOSFET Driver. 1.60 1.28 96 UC3710N 296-11246-5-ND High-Current MOSFET Driver . 6.50 5.20 4.39 

SN75372DR 296-14958-2-ND Dual MOSFET Driver. 2047.50/2,500 UC3710T 296-11247-5-ND High-Current MOSFET Driver. 6.50 5.20 4.39 

5М75372Р 296-3361-5-ND Dual MOSFET Drive 8-Dip 1.60 128  .96 UC3714D 296-11253-5-ND High-Current MOSFET Driver. 2.38 1.90 143 

5М753740 296-3362-5-ND Quad MOSFET Driver 6-SOC 248 198 154 (Continued) 
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UC3714DP 296-11254-5-ND  |High-Current MOSFET Driver. 238 190 143 TPS2013D 296-1353-5-ND 1.5А, 2.7-5.5V High-Side 
UC3714N 296-11255-5-ND | High-Current MOSFET Driver 238 190 143 MOSFET Switch 8-306 238 1.90 143 
UC3715D 296-11256-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 225 180 135 TPS2013DR 296-1353-1-ND 15A, 2.7-5.5V High-Side 
UC3715DP 296-11668-5-ND ^ | Complimentary Switch MOSFET Driver MOSFET Switch -501С 238 1.90 1.43 
with Aux Out... 225 180 135 TPS2013DR 296-1353-2-ND 
UC3715N 296-11257-5-ND  |High-Current MOSFET Driver РЕНИН н — BEEN] wosFrSwirnh.................... 8-SOIC 3040.00/2,500 
UCC2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controller . 5.30 4.24 3.58 TPS2013PWR 296-3388-1-ND 
UCC27321D 296-13670-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 14-TSSOP 238 190 143 
MOSFET Driver with Enable. 248 198 154 TPS2013PWR 296-3388-2-ND 1.5A, 2.7-5.5V Hig! 
UCC27321DGN 296-13671-5-ND Single 9A High Speed Low-Si MOSFET Switch ... 14-Т550Р 2470.00/2,000 
MOSFET Driver with Enable... 270 246 1.68 TPS2014D 296-1354-5-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side 
UCC27321P 296-13672-5-ND — | Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 473 378 294 
UCC27322D 296-13673-5-ND mes ries erum LU Шы ЖАЙ 0205, 4-5.5V High-Side 
-13673-5- E MOSFET Switch 478 378 294 
MOSFET Driver with Enable... 248 198 154 И 296-1354-2ND — | O66A 4-5.5V High Side 
UCC27322DGN 296-13674-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 6615.00/2.500 
MOSFET Driver with Enable... 270 216 1.68 TPS2014P 296-3389-5-ND | 0.66А, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch..8-Dip 473 378 2.94 
UCC27322P 296-13675-5-ND Single 9A High Speed Low-Side TPS2015D 296-1355-5-ND 1.0A, 4-5.5V High-Side 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 154 MOSFET Switch 473 378 294 
UCC27323D 296-12528-5-ND | 4А HS Dual MOSFET Drive 2.00 1.60 120 ЕЯ НЕА НИ ў : á 
UCC27323DGN 296-12529-5-ND | 4A HS Dual MOSFET Drive 225 1.80 1.35 ШІН. да sp mon 
UCC27323P. 296-12530-5-ND | 4A HS Dual MOSFET Drive 2.00 1.60 120 TPS20150R ЕЕ 1.08, 4-5.5V High-Side í ; 4 
(66273240 296-12531-5-ND |4А HS Dual MOSFET Driver 259 207 161 MOSFET Switch... " 6615.00/2,500 
aS erasa peg ee EMEN, А HS Dual MOSFET Drive 2225 Во TPS2015P 296-3390-5-ND 1.0A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch 478 378 294 
i ў | і TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27325D 296-12534-5-ND | 4A HS Dual MOSFET Drive 259 207 161 ИИ aes rab xn 
UCC27325DGN 296-12535-5-ND — | 4A HS Dual MOSFET Drive Dui 204 WE Шой MEL ; Í d 
- TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27325P 296-12536-5-ND |4А HS Dual MOSFET Driver 259 207 161 hen | Т 
Сә à ў High-Side MOSFET біс ................ 8-506 236 189 147 
74230 296-15864-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side 
MOSFET Driver 243 170 128 TPS2022D 296-2562-5-ND 11A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27423DGN 296-15865-5-ND — |4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET бмісі................. 8-306 236 189 147 
MOSFET Diver 14 йо 18 Ша — p ТАЛЫНАН 8506 236 189 147 
x NN n Я igh-Si ШОП ыды - К 4 ji 
Ш2027423р eS ias Ца чаша оп Зе Low:Side " ad um um TPS2023P 296-12233-5-ND | 1.654, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27424D 296-15867-5-ND — |4A Dual High Speed Low Side s — „Ни sie ы Switch... 8-Dip 236 189 147 
MOSFET Driver 248 198 1.54 -2564-5- 2А, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27424DGN 296-15868-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch .................... 8-506 236 1.89 147 
MOSFET Driver 248 198 1.54 TPS2024DR 296-2564-1-ND 22А, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27424P 296-15869-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch .............. 8-506 236 189 147 
MOSFET Driver Е 248 198 154 TPS2024DR 296-2564-2-ND 22А, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27425D 296-15870-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET бмісі................. 8-SOIC 3307.50/2,500 
MOSFET Driver 248 198 1.54 TPS2024P 296-12234-5-ND |22А,2.7-5.5/ Hot-Swap 
UCC27425DGN 296-15871-5-ND — |4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET бміс.................... 8-Dip 236 189 1.47 
MOSFET Driver 248 198 154 TPS2030D 296-2565-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC27425P 296-15872-5-ND |4A Dual High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch.................... 8-306 236 189 147 
MOSFET Driver ... 248 198 154 TPS2030P 296-3392-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37321D 296-13684-5-ND | Single 9A High Spee High-Side MOSFET бміс................... 8-Dip 236 189 147 
MOSFET Driver with Enable. 248 198 149 TPS2031D 296-2566-5-ND 0.66A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37321DGN 296-13685-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch ............. 8-306 236 1.89 147 
MOSFET Driver with Enable. 2.48 198 1.54 TPS2032D 296-2567-5-ND АЛА, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37321P 296-13686-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch ................. 8-500 2.36 1.89 147 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 149 TPS2033D 296-2568-5-ND 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37322D 296-13687-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side High-Side MOSFET 5шйсй................. 8-506 2.36 189 147 
MOSFET Driver with Enable.... 248 198 149 TPS2033P 296-12235-5-ND |1.65А, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37322DGN 296-13688-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch................. 8-Dip 236 1.89 1.47 
MOSFET Driver with Enable. 248 198 154 TPS2034D 296-2569-5-ND — |2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37322P 296-13689-5-ND | Single А High Speed Low-Side High-Side MOSFET Switch ............. 8-500 236 1.89 147 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 149 TPS2034P 296-12236-5-ND | 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCC37323D 296-15691-5-ND ER орав Low-Side, Power aa 133 High-Side MOSFET Switc 236 189 147 
river. i E { 74404-52 > Tess 
UCC37323DGN 296-15692-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041AD ып echa ide va Ga 8 
MOSFET Driver. 243 170 128 Pars ў А E 
: ТР52041В0 296-16927-5-ND | 0.7A, 2.7-5.5V, High-Side 
UCC37323P 296-15693-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power MOSFET Switch 126 1.05 84 
MOSFET Driver 188 150 143 TIT CEU MIR à м ; 
UCC37324D 296-15694-5-М0 | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2DSID CRRA HEH МНЕ нам КЕ ag OE о 
MOSFET Driver 248 198 149 і : : : 
UCC37324DGN 296-15695-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2041P 296-2570-5-ND Ed de ER 
MOSFET Driver 248 198 154 | B ° : : 
UCC37324P 296-15696-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2042AD 296-3395-5-ND p up OA д МИҢ му у > 
MOSFET Driver 248 198 149 10! РӘ) е АЙС x 1 А, а 
UCC37325D 296-15697-5-ND — | Dual 4A High Speed Low-Side, TPS2042BDGN 296-17060-ND pu s ns ea 530 во Om ú 
MOSFET Driver. 248 198 149 igh-Side Witch ................. - i д 5 
UCC37325DGN 296-15698-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2042BDR 296-17002-1-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
MOSFET Driver. 248 198 154 High-Side MOSFET Switch .................... 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 
UCC37325P 296-15699-5-ND — | Dual 4A High Speed Low-Side, Power TPS2042BDR ЖАПАН Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
MOSFET Driver... 248 198 149 High-Side MOSFET Switch.............. 8-SOIC 2145.00/2,500 
UCD7201PWP 296-17924-5-ND | MOSFET Driver with Single Common Current TPS2042D 296-3396-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
Sense NEW!........ 14-HTSSOP 270 2.16 1.68 High-Side MOSFET Switch .................... 8-5016 268 215 1.67 
istributi. TPS2042DR 296-3396-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
тет е ower Distribution 5ші ches High-Side MOSFET Switch 268 215 167 
ТЕАИ dcn AGH ER TPS2042DR 296-3396-2-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7-5. 
TPSDIDAPWE OMM 02. 2755 насе ІЗ ае TPS2042P 296-2571-5-ND Dual (зои), 07h, Е I 
TPS2010PWR 296-3385-1-ND — |0.2A, 2.7-5.5V High-Side High-Slda MOSFET Switch... 280 Suy MN 
MOSFET Switch .. ...14-TSS0OP 238 190 143 TPS2043AD 296-3397-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5\/ 
TPS2010PWR 296-3385-2-40 — [02А, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 238 190 143 
MOSFET Switch 14-T880P 2470.00/2,000 TPS2043BD 296-17211-5-ND | Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7- 
TPS2011AD 296-2556-5-ND — |0.6A, 2.7-5.5V High-Side =: Eo High-Side MOSFET Switch JEU WES HE 
MOSFET Switch... " 188 150 143 TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2011APWP 296-13804-5-ND ‘| 0.6A, 2.7-5.5V High-Side — —€— лин i E 353 283 220 
MOSFET Switch... 188 150 143 -2572-1- riple (2in/3out), 0.7A, 2.7- 
ТЕЗІ; аа 05 27-55/ ноте TPS2043DR 296-2572-2-ND Wie (зо) бл orm 
MOSFET Switch... е 238 190 143 -2572-2- ‚ 07А, 2.7-5. 
TPS2012AD 296-2557-5-ND 1.0А, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switoh............... 16-S0IC 4945.00/2,500 
MOSFET Switch... as 1.88 150 1.13 ТР52044А0 296-3399-5-ND Quad (2in/4out), 0.7А, 2.7-5.5V 
TPS2012D 296-1957-5-ND 1.0A, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .................. 16-5016 257 2.06 1.60 
МОЗЕЕТ Switch... " 238 190 143 TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2013AD 296-2558-5-ND 1.5, 2.7-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .............. 16-306 4.50 3.60 2.80 
MOSFET Switch... " 188 150 143 TPS2045AD 296-3400-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2013APWPR 296-17531-1-ND  |2.2А, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch... 143 114 86 
MOSFET Switc! 188 150 143 TPS2045D 296-2573-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2013APWPR 296-17531-2-ND — |2.2A, 2.7-5.5V Hig MOSFET Switch.... 225 180 140 
MOSFET Switch 2..14-Т550Р 1950.00/2,000 (Continued) 
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TPS2045DR 296-2573-1-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side ТР520570 296-2581-5-ND Triple (2in/3out), 0.3454, 2 
MOSFET Switch... 225 180 140 High-Side MOSFET Switch 353 283 220 
TPS2045DR 296-2573-2-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side TPS2057DR 296-2581-1-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2 
MOSFET Switc! 3150.00/2,500 High-Side MOSFET Switch 35% 283 220 
TPS2045P 296-3402-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V Hig TPS2057DR 296-2581-2-ND Triple (2іп/Зоці), 0.345A, 2.7 
MOSFET Switch... 225 180 140 High-Side MOSFET Switch 4945.00/2,500 
TPS2046AD 296-3403-5-ND. Dual (Tin/2out), 0.345. 27-5 5V TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
HESS MORET i am Оо S High-Side MOSFET Switch.. 257 206 160 
ЕРЕ i ў i : ў TPS2058D 296-2582-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2046BDR 296-17246-1-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5. aol 
High-Side MOSFET Switch 138 110 83 High-Side MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
eae і f š ; à TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.3454, 2.7-5.5V 
TPS2046BDR 296-17246-2-ND | Dual (1in/2out), 0.345А, 2.7-5.5V ad (21 Д 
ST А High-Side МОЅЕЕТ Switch... 450 3.60 280 
High-Side MOSFET Switch. 1760.00/2,500 1 
- TPS2058DR 296-2582-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2046D 296-2574-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V (SAYSI і 
High-Side MOSFET Switch D Ba deg High-Side MOSFET Switch .............. 6300.00/2,500 
TPS2046DR 206-2574-1-М0 Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7-5 5V TPS2061DGNR 296-17225-1-ND puron mited Power-Distribution _ 105 1% а 
High-Side MOSFET Switch. 268 245 167 TPS2061DGNR 296-17225-2-ND — |Current-Limited Power-Distribution 
TPS2046DR 296-2574-2-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V Switch... 1600.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch, Йа 2500 TPS2062DGN 296-17536-5-ND ТА 2.7-5.5V Dual High-Side 
TPS2046P 296-3405-5-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2. 5.5V MOSFET Switch... 8-HTSSOP 158 1.26 .95 
High-Side MOSFET Switch. 2.68 215 1.67 TPS2063DR 296-17386-1-ND | 1A, 2.7-5.5V Triple High-Side 
TPS2047AD 296-3406-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V MOSFET Switch 16-8016 1.90 152 1.14 
High-Side MOSFET Switch. 238 190 143 TPS2063DR 296-17386-2-ND ^ 1A, 2.7-5.5V Tripl 
TPS2047BD 296-17403-5-ND | Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V MOSFET Switch.... ....16-S0IC 2432.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch. 190 152 144 TPS2064DGN 296-17871-5-ND Current-Limited, Dual Power-Distribution 
TPS2047D 296-2575-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V Switch NEW'!.. ..B-MSOP 227 182 142 
High-Side MOSFET Switch. ami буй 281 TPS2065DGNR 296-17314-1-ND |1А,2.7-5.5/ High-Side 
TPS2047DR 296-2575-1-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5. MOSFET Switch.... 168 134 101 
High-Side MOSFET Switch . 371 297 231 TPS2065DGNR 296-17314-2-ND 1A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2047DR 296-2575-2-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5.5V MOSFET Switch..... 2145.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch. 16-8016 5197.50/2,500 TPS2065DR 296-17315-1-40 — |1A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2048AD 296-3408-5-ND — | Quad (2in/4out), 0.345, 2.7-5.5V TESSOESDR 298:17318:2:ND танк “ а TA 
High-Side MOSFET Switch. 257 206 1.60 PA ‚ 2.1-9.9V High 
TPS2048DR 296-3409-1-ND | Quad (2in/4out), 0.345A, 2. TBS2066DBNR aera . MOSII Switch. апра 
High-Side MOSFET Switch. 473 378 294 М СП Igh-oide am aen qu 
TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V mn У 2 3 
на Я TPS2066DGNR 296-17316-2-ND |IA,2.7-5.5V Dual High-Side 
High-Side MOSFET Switch 6615.00/2,500 ) 
— MOSFET Switch 2145.00/2,500 
TPS2051AD 296-3410-5-ND Е Е TPS2067DR 296-17387-1-ND —— 1A, 2.7-5.5V Tripli 
П... . : : MOSFET Switch.... 190 152 144 
TPS2051BDGNR 296-17313-1-ND Отд 27-250 ar aida P TPS2067DR 296-17387-2-ND | 1A, 2.7-5.5V Triple High-Side 
п... - . - . MOSFET Switch... 2432.50/2,500 
TPS20518DGNR 296-17313-2-ND o шкак Tero 095 800 TPS2070DAP 296-3427-5-ND Dual PCMCIA Power ИЕ Switch, 
-. ы 100/2, Act. Low P 510 408 345 
TPS2051BDR 296-16987-1-ND — 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2071DAP 296-3428-5-ND Dual PCMCIA Power I/F Switci 
MOSFET Switch... " 144 120 96 Act. High 510 408 345 
TPS2051BDR 296-16987-2-ND | 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2074DB 296-3429-5-ND USB Hub Power Con 510 408 345 
та ЕКА б ома. Sue 1560.00/2,500 TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High 540 408 345 
-2576-5- ТА, 2.7-5.5V High-Side TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
MOSFET Switc! 2.25 180 140 High-Side MOSFET Switch, Act. High....8-SOIC 1.63 130 98 
ТР52051Р 296-3411-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side TPS2081D 296-3432-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
MOSFET Switch .. ня 225 180 1.40 High-Side MOSFET Switch, Асі. Low....8-SOIC 1.63 1.50 2.98 
TPS2052AD 296-3412-5-ND Dual ШЕТ | 55V ее TPS2082D 296-3433-5-ND Dua iow OA, 2755V. FEM |... 
igh-Side witch. 4 igh-Side Witch, Act. Low ....8- 4 5 ! 
TPS2052BDR 296-17451-1-ND | Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7-5.5 TPS2085D а Quai icu) 073, 27-5.5/ High-Side . Me 
High-Side MOSFET Switch NEW! ......8-S0IC 148 118 489 witch, Act. High... - : { ; 
TPS2052BDR 296-17451-2-ND Бы (10/200), 0.7A, 2 7-5.5V TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
High-Side MOSFET Switch NEW! 1887.50/2,500 MOSFET Switch, Act. Low..........16-SOI 256 149 147 
TPS2052BDGN 296-17459-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2087D 296-3436-5-ND спай ИЛЫШ) Oe T EH High ШЕ т. ц... 
High-Side MOSFET Switch NEW!....8-MSOP 1.48 118 89 Асі. š : : - 
-2577-5- ҮҮ ИШ TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5. 
TPS2052D 296-2577-5-ND Dual (1in/20ut), 0.7A, 2.7-5.5V al (21П | | 
High-Side MOSFET Switch 268 245 167 High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOIC 1.63 130 98 
TPS2OEPDR РТТ Dual Ио 07A, 27-55V TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V 
клы al (Tin/2out), 0.7А, 2.7-5. High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOIC 1.63 1.30 98 
High-Side MOSFET Switch 200 ЖЫ Wow TPS2092D 296-3439-5-ND | Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V 
TPS2052DR 296-2577-2-ND — Dual(lin/2out) 0.7A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-SOIC 1.63 130 98 
БЫ т С perd ET 3747.50/2,500 TPS2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V High-Side 
Renae. al (11п/20Ш), 0.70, 2.7-5. MOSFET Switch, Act. High. 16-506 2.36 189 147 
High-Side MOSFET Switch 268 215 167 TPS2096D 296-3441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V MOSFET Switch, Act. Low... 236 189 147 
High-Side MOSFET Switch . 238 190 143 TPS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V High 
ТР520530 296-2578-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V ac aim su ke Low... 4 236 189 147 
High-Side MOSFET Switch. 353 283 220 TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switc 163 130  .98 
TPS2053DR 296-2578-1-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2100DBVR 296-10878-1-ND | VAUX Power Distribution Switch 1.63 130 98 
High-Side MOSFET Switch. 3.53 283 220 TPS2100DBVR 296-10878-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 2496.00/3,000 
TPS2053DR 296-2578-2-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2100DBVT 296-2584-1-ND VAUX Power Distribution Switch 163 130 98 
High-Side MOSFET Switch 4945.00/2,500 TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch 227.50/250 
TPS2054AD 296-3417-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch 163 130  .98 
High-Side MOSFET Switch. 257 206 1.60 TPS2101DBVR 296-10879-1-ND | VAUX Power Distribution Switch 163 130  .98 
TPS2054BDR 296-16988-1-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2101DBVR 296-10879-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 2496.00/3,000 
High-Side MOSFET Switch. 238 190 143 TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch 163 130 98 
TPS2054BDR 296-16988-2-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2101DBVT 296-2586-2-ND VAUX Power Distribution Switch 221.50/250 
сто пни "E с m om ug 
TPS2054D 296-1960-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V -10880-1- istribution Swi : : : 
High-Side MOSFET Switch 450 360 280 TPS2102DBVR 296-10880-2-ND — | VAUX Power Distribution Switch 2880.00/3,000 
TPS2055AD 296-3418-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch 188 150 143 
ПОЗА ыз 124 & | То ТТЕРІ | VAUX Power Distribution Switch 188 150 113 
т T -2589-5-| ower Distribution Switcl К 5 Š 
TPS2055D uM k 22 Sas ONT TO TPS2103DBVR 296-10881-1-ND — | VAUX Power Distribution Switch 188 150 113 
I TPS2103DBVR 296-10881-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 2880.00/3,000 
Шалы Б ШЕ O35 2.75.3v High-Side баз. Dem. заў TPS2105DBVT 296-2590-1-ND | VAUX Power Distribution Switch 188 150 113 
о ТТС г се ен 
Е MER TPS2104DBVR 296-10882-1-ND | VAUX Power Distribution Switch 225 180 135 
ТР52055Р 296-3420-5-ND oer no BUM ны TPS2104DBVR 296-10882-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 3456.00/3,000 
Witch... К езгіні T 
ч TPS2104DBVT 296-3447-1-ND VAUX Power Distribution Switch 225 1.80 1.35 
TPS2056AD 296-9421-9ND. | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V TPS2104DBVT 296-3447-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 315.00/250 
High-Side MOSFET Switch . 203 1.62 122 TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch 225 180 135 
TPS2056D 296-2580-5-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V TPS2105DBVR 296-10883-2-ND | VAUX Power Distribution Switch 3456.00/3,000 
High-Side MOSFET Switch. 268 215 1.67 TPS2105DBVT 296-3448-1-ND VAUX Power Distribution Switch 225 180 135 
TPS2056DR 296-2580-1-ND Dual (Тіп/20Ш), 0.3454, 2.7-5.5V TPS2105DBVT 296-3448-2-ND VAUX Power Distribution Switch 315.00/250 
High-Side MOSFET Switch. 268 215 1.67 TPS2110APWR 296-16935-1-ND |2-In.Autoswitching Power Мих 188 150 143 
TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (1in/2out), 0.345А, 2.7-5.5V TPS2110APWR 296-16935-2-ND |2-Іп. Autoswitching Power Мих 1950.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch. 3747.50/2,500 TPS2110PW 296-14202-5-ND |2-Іп. Autoswitching Power Мих 188 150 143 
TPS2057AD 296-3423-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7-5. TPS2111APWR 296-16936-1-ND |2-Іп. Autoswitching Power Mux 188 150 143 
High-Side MOSFET Switch. 238 190 143 
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ПЕ Digi-Key Price Eachx TE Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS2111APWR 296-16936-2-ND 2-In. Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 TPS2231PWP 296-17239-ND ExpressCard™ Power Interface 
TPS2111PW 296-14203-5-ND |2-Іп. Autoswitching Power Mux 1.88 150 113 i 24-HTSSOP 240 1.68 1.26 
TPS2112APWR 296-16937-1-ND 2-In. Autoswitching Power Mux 188 150 113 TPS2236DAP 296-17591-5-ND Dual ExpressCard™ Power Interface 
TPS2112APWR 296-16937-2-ND — |2-In. Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 Switch NEW!.. 24-HTSSOP 299 240 187 
TPS2112PW 296-14204-5-ND 2-In. Autoswitching Power Mux 1.88 150 1.13 TPS2383PM 296-15138-ND Octal Power Sourcing Equipment 
TPS2118APWR 296-16938-1-ND |2-Іп. Autoswitching Power Мих 188 150 113 Power Мападег.............. .Ó4-LQFP 1225 11.03 9.78 
TPS2113APWR 296-16938-2-ND 2-In. Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 TPS2400DBVR 296-17744-1-М0 Overvoltage Protection 
TPS2113PW 296-14205-5-ND |2-Іп. Autoswitching Power Mux 188 1.50 113 Controller NEW!. 2.00 1.60 1.20 
TPS2114APWR 296-16939-1-ND |2-Іп. Autoswitching Power Мих 188 150 143 TPS2400DBVR 296-17744-2-ND |Оуегуоһаде Protection 
TPS2114APWR 296-16939-2-ND |2-Іп. Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 Controller NEW!. 3072.00/3,000 
TPS2114PW 296-14206-5-ND 2-In. Autoswitching Power Mux 188 150 143 TPS2400DBVT 296-17226-1-ND Overvoltage Protection Controlle SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPS2115APWR 296-16940-1-ND 2-In. Autoswitching Power Mux 188 150 113 TPS2400DBVT 296-17226-2-ND Overvoltage Protection Controller........50T-23-5 280.00/250 
TPS2115APWR 296-16940-2-ND — |2-In. Autoswitching Power Мих 1950.00/2,000 TPS54974PWP 296-15140-5-ND | Dual Input Bus ЭА Output Sync. Buck PWM 
TPS2115PW 296-14207-5-ND | 2-1п. Autoswitching Power Мих 1.88 150 143 (Бет м a ыч ү 220 E 207 
TPS2145IPWP 296-13385-5-ND |100 and Dual Switch with Controlled -11248-5- i : : ' 
Ris ы та Ор 0С371320 296-11249-5-ND | High/Low Side Smart Power міс 540 432 336 
Applications... 259 207 161 UC37132N 296-11250-5-ND | High/Low Side Smart Power Switc 540 432 336 
E UC37133D 296-11251-5-ND | High Side Smart Power Switcl 484 387 301 
12521471056 0619355010 ыз ш үн UC37133N 296-11252-5-ND | High Side Smart Power Switc 484 387 301 
Applications .... ай ..10-MSOP 248 1.98 1.54 PWM Controllers 
TPS2148IDGN 296-13387-5-ND —— |3.3V, LDO and Dual Switch for USB DRVIOTFKTWT 296-15963-1-ND — | PWM Solenoid/Valve Driver 770 6146 = 
Peripheral Power Management ........... 8-MSOP 2.48 1.98 149 DRV101FKTWT 296-15963-2-ND PWM Solenoid/Valve Driver 259.90/50 
TPS21491DGN 296-13388-5-ND |3.3/, LDO and Dual Switch for USB Bus DRV101T DRV101T-ND PWM Solenoid/Valve Driver 770 6.16 520 
Powered Hub Power Management . 238 1390 143 DRV102FKTWT 296-15964-1-ND PWM Solenoid/Valve Driver 7.70 6.16 — 
TPS2155IPWP 296-13389-5-ND LDO and Dual Switch with Controlled DRV102FKTWT 296-15964-2-ND PWM Solenoid/Valve Driver 259.90/50 
Rise Times for DSP and Portable DRV102T DRV102T-ND PWM Solenoid/Valve Driver. 7.00 6.16 520 
Applications .... 259 207 186 DRV103H DRV103H-ND Low Side DM0S Power Switch 
TPS21571DGQ 296-13390-5-ND |100 and Dual Switch with Controlled PWM Out. мекеме 416 333 259 
Rise Times for DSP and Portable DRV103H/2K5 DRV103H/2K5CT-ND | Low Side DMOS Power Switch 
Applications .... x ..10-MSOP 248 198 154 те 416 333 259 
TPS2158IDGN 296-13391-5-ND — | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB DRV103H/2K5 DAI Low Side DMOS Power Switch 827 .50/2.500 
Peripheral Power Management ........... 8-MSOP 248 1.98 1.49 ut... 5827.50/2,5 
TPS2159IDGN 296-13392-5-ND — |3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus DRVIO3U 295011022010 PWM Low Side Driver SOIC су сш 224 
Powered Hub Power Management...8-MSOP 238 190 143 DRV104PWPR 296-15746-1-ND |1.2А, High Side PWM Drive 4-HTSSOP 360 2.88 224 
TPS2201IDBR 296-3449-1-ND | Dual PCMCIA Power Switch. 30-SSOP 11.75 1058 9.38 DAVIO4PWPR 296 15746 НВ 1-2, High Side PWM Drive 4-HTSSOP 4080.00/2,000 
TPS2201IDBR 296-3449-2-ND Dual PCMCIA Power Switch . .30-SS0P 17414.00/2,000 DRVS90DWP 296-12201-5-ND |1.2А, High ЕП. PWM Power Driver.....20-S01€ 12.16 10.95 9.71 
TPS2201IDFR 296-3450-1-ND Dual PCMCIA Power Switch . .30-SSOP 11.75 10.58 9.38 DRV591VFP 296-12430-ND High Efficiency PWM Power Driver...32-HLQFP 10.50 9.45 8.38 
TPS2201IDFR 296-3450-2-40 — | Dual PCMCIA Power Switch. 20-550Р 8707.00/1,000 жы А 22012500005 нав a РИМ ОИ Driver....32-HLOFP ШЗ O ЕЩЕ ОЧ 
TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual PCMCIA Power Switch. .30-SSOP 11.75 10.58 9.38 ds Е 19 Do на оно oo dm ous 
TPS2202AIDBR 296-3451-2-ND Dual PCMCIA Power Switch . .30-550Р 17414.00/2,000 ШЫН er z Ё 2 š 
TPS2204APWP 296-15133-5-ND | Dual PCMCIA Power Switch.. 24-HTSSOP 4.16 3.33 259 DRVS93VFPR 296-13643-2-ND | +ЗА High Efficiency PWM 
TPS2205IDAPR 296-3454-2-ND Dual PCMCIA Power ИЕ Switc 32-TSSOP 7250.00/2,000 DRVEG4VEPR ВВ id me 32-HLOFP 7287.00/1,000 
TPS2205IDBR 296-3455-1-ND Dual PCMCIA Power ИЕ Switch 5.80 464 3.92 ы Mose ШАШЫ Шад MP om oum sm 
TPS2205IDBR 296-3455-2-ND Dual PCMCIA Power ИЕ Switch 7250.00/2,000 DOT vii aded : : : 
| DRV594VFPR 296-13644-2-ND | +3A High Efficiency PWM 
TPS2205IDFR 296-3456-1-ND Dual PCMCIA Power ИЕ Switch 580 464 3.92 Power Driver 32-HLOFP 7287.00/1,000 
TPS2205IDFR 296-3456-2-ND Dual PCMCIA Power ИЕ Switch 3625.00/1,000 : e | = 
i Ұй В DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp 8-Dip 6.30 5.04 426 
TPS2206ADAP 296-15134-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch 473 378 294 | oa SN 
^ DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp 6.30 504 426 
TPS2206ADB 296-14058-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switch 473 378 294 DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Driver. 630 504 426 
TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND Dual PCMCIA Power Switch . 590 472 399 Ë i ‘ferential Line i 
DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND High Power Differential Line Driver. 9920.00/2,500 
TPS2206IDAPR 296-3457-2-ND Dual PCMCIA Power Switch . 7376.00/2,000 РЕБ. | 
SG2524DR 296-12552-1-ND PWM Controller with Shutdown 84 70 56 
TPS2206IDB 296-2246-5-ND Dual PCMCIA Power Switch. 3.60 288 224 - 
56252408 296-12552-2-ND | PWM Controller with Shutdown 910.00/2,500 
TPS2206IDBR 296-2246-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 590 472 399 I 
7 SG2524N 296-9685-5-ND PWM Controller with Shutdown. .84 170  .56 
TPS2206IDBR 296-2246-2-ND Dual PCMCIA Power Switch. 7376.00/2,000 5035240 296-0686-5-ND Regulating PWM $4 70 56 
TPS2206IDFR 296-13510-1-ND | Dual PCMCIA Power Switch. 590 472 399 SG3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM. Я 70 5 
TPS2206IDFR 296-13510-2-ND | Dual PCMCIA Power Switch. 3688.00/1,000 SN74TVC3010DBOR  |296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Volt. 163 130 98 
TPS2210APWP 296-15135-5-ND | PCMCIA Power Interface Switcl 2.03 1.62 122 — = 
к ИШ щы шша и e м, 
TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND | PCMCIA Power Interface Switci 178 142 107 SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Volt. .24-ТУЗОР 1430.00/2,000 
TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND | PCMCIA Power Interface Switcl 1846.00/2,000 SN74TVC3010PWR | 296-9893-1-№0 10-Bit Programmable Volt. 24-TSSOP 138 110 3 
Ца ТАНЫР ЭЗБЕ j 50 РОМА рамот M ups Я on SN74TVC3010PWR  |296-9893-2-№0 10-Bit Programmable Volt. .24-TSSOP 1430.00/2,000 
x -2- ower Interface Switc! .00/2, т EH 
TPS22121DB 296-2247-5-ND | Single PCMCIA Power Switch 326 261 203 SAT ER n 2618807 10 пи eee Camp E ТШ ІЗ o 
TPS2214ADB 296-2248-5-ND Dual PCMCIA Power Switch . 5.70 4.56 3.85 SN74TVC3306DCUR  |296-13308-1-ND. Dual Voltage Clamp 138 110  .83 
TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual PCMCIA Power Switch . 5.90 472 3.99 SN74TVC3306DCUR | 296-13308-2-ND Dual Voltage Clamp 2112.00/3,000 
Ца ВААР ее ДЕ жү, ower awe 552 442 973 SN741VC16222ADGGR | 296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. ү 170 136 1.02 
x= -9- иа! ‘ower SWItCh . E 2 Я T EN -Bi 5 
TPS2216DB 2-2224-М0 — |Du PCMCIA Power Switch 636 509 430 |  SN74TVCISZZZADGVR 296.880-1.ND 22. 8и Programmable Vot Сато 48 А809 — 170. 136 102 
TPS2216DAP 296-3462-5-ND PCMCIA Power Switch Serial SN74TVC16222ADGVR | 296-9889-2-ND 22-Bit Programmable Volt. .48-TVSOP 1768.00/2,000 
Interface . I 636 509 430 SN74TVC16222ADLR |296-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 48-SSOP 1.70 1.36 1.02 
TPS2220BDB 296-17773-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial SN74TVC16222ADLR |296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. 48-SS0P 884.00/1,000 
PCMCIA Controller NEW! .... 178 142 107 TL494CD 296-1293-5-ND PWM Controller... 52 39 30 
TPS2220BPWP 296-17774-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial TLA94CDR 296-1293-1-ND PWM Controller. 52 39 30 
PCMCIA Controller NEW.........24HTSSOP 178 142 1.07 TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller 422:5012 500 
TPS2220APWP 296-15136-5-ND Cardbus Power Interface Switch for Serial TL494CN 296-1799-5-ND 52 39 30 
PCMCIA Controller ..24-HTSSOP 2.03 1.62 122 TLA94CNSR 296-10191-1-ND 52 39 30 
TPS2221PWP 296-13747-5-ND Single PC Card Power Interface Switch TL494CNSR 296-10191-2-ND PWM Controller 346.00/2,000 
for PCMCIA Controllers ................. 14-HTSSOP 4.16 333 2.59 TLA94CPWR 296-10192-1-ND PWM Controller .16-TSS0P 52 39 30 
TPS2223ADB 296-13015-5-ND — |Dual-Slot CardBus TLA94CPWR 296-10192-2-ND | PWM Controllei 16-Т550Р 346.00/2,000 
Interface Switches ..24-580P 3.85 3.08 240 1149410 296-10193-5-ND | PWM Control Circui zo 8) 49 
TPS2223APWP 296-13016-5-ND | Dual-Slot CardBus TLA94IN 296-10194-5-ND — | PWM Controller... ZB BI 8 
Interface Switches 385 308 240 TL499ACPSR 296-17592-1-ND — | Wide Range Power Supply 
TPS2223DB 296-12387-5-ND | 1А Dual-Slot PC Card Power Controller NEW'.... үп 93 74 
Switch w/Serial Interface. 439 351 273 TL499ACPSR 296-17592-2-ND Wide Range Power Supply 
TPS2223PWP 296-12388-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 984.00/2,000 
Switch w/Serial Interface ............... 24-HTSSOP 4.39 3.51 2.73 1.59460 296-10220-5-ND .96 572 54 
TPS2224ADB 296-13017-5-ND | Dual-Slot CardBus TL594CDR 296-15012-1-ND 96 72 54 
Interface Switches 416 3.33 259 TL594CDR 296-15012-2-ND 780.00/2,500 
TPS2224APWP 296-13018-5-ND ^ |Dual-Slot CardBus TL594CN 296-10221-5-ND 84 63 48 
Interface Switches 416 333 2.59 TL594ID 296-10222-5-ND 1.08 10 л 
TPS2224DB 296-12389-5-№О |1A Dual-Slot PC Card Power TL594INSR 296-13355-1-ND 108 90 72 
Switch w/Serial Interface. 24-550: 4.84 3.87 301 TL594INSR 296-13355-2-ND ..16-S0P 958.00/2,000 
TPS2224PWP 296-12390-5-ND — |1A Dual-Slot PC Card Power TL594IPWR 296-10224-1-ND A6-TSSOP 1.08  .90 72 
Switch w/Serial Interface .... 484 387 3.01 TL594IPWR 296-10224-2-ND 16-Т550Р 958.00/2,000 
TPS2226ADB 296-13019-5-ND — |Dual-Slot CardBus Interface Switch......30-SSOP 4.50 3.60 2.80 TL598CD 296-10225-5-ND 135 113 90 
TPS2226DB 296-12391-5-ND —— | 1А Dual-Slot PC Card Power TL598CN 296-10226-5-ND 135 113 90 
Switch w/Serial Interface... 502 402 3.13 TL712CDR 296-15013-1-ND | Differential Comparato! 138 115 92 
TPS2228DB 296-13748-5-ND Dual PC Card Power Interface Switch TL712CDR 296-15013-2-ND Differential Comparato! 1495.00/2,500 
for PCMCIA Controllers 640 512 432 TL1451ACD 296-13350-5-ND | Dual Channel PWM Controller 225 180 1.35 
TPS2228PWP 296-13749-5-ND | Dual PC Card Power Interface Switch TL1451ACDBR 296-10133-1-ND | Dual Channel PWM Controller 225 180 135 
for PCMCIA Controllers 20-HTSSOP 6.20 496 449 TL1451ACDBR 296-10133-2-ND | Dual Channel PWM Controller 2340.00/2,000 
TPS2231EVM 296-17281-ND Evaluation Module for TPS2231 - - (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx T.I. Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL1451ACN 296-12197-5-ND | Dual Channel PWM Controllei 225 180 135 UC2825ADW 296-2490-5-ND High Speed PWM Controlle 560 448 378 
TL1451ACNSR 296-10134-1-ND | Dual Channel PWM Controllei 225 180 135 UC2825AN 296-11168-5-ND | High Speed PWM Controlle 5.60 448 378 
TL1451ACNSR 296-10134-2-ND | Dual Channel PWM Controllei 2340.00/2,000 UC2825BDW 296-2491-5-ND High Speed PWM Controle 900 8.10 7.19 
TL1451ACPWR 296-10135-1-ND | Dual Channel PWM Controllei 225 180 135 UC2825BN 296-11169-5-ND | High Speed PWM Controlle 900 810 7.19 
TL1451ACPWR 296-10135-2-ND Dual Channel PWM Controlle: 2340.00/2,000 UC2825DW 296-11170-5-ND High Speed PWM Controlle 3.65 292 227 
TL1451AQD 296-10137-5-ND Dual Channel PWM Controllei 2.36 1.89 1.47 UC2825N 296-11171-5-ND High Speed PWM Controlle 365 292 227 
TL1453CD 296-10138-5-ND Dual Channel PWM Controlle: 2.25 1.80 1.35 UC2827DW-1 296-2492-5-ND Current Fed PWM Controllei 740 5.92 5.00 
TL1453CN 296-10139-5-ND | Dual Channel PWM Controller...... 225 180 135 UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controller... 740 5.92 5.00 
TL1454ACD 296-13792-5-ND | Dual Channel PWM Control Circui 225 180 140 UC2834N 296-11172-5-ND | High-Efficiency Regulator Controller . 1141 10.28 9.12 
TL1454ACDBR 296-13793-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 250 200 150 UC2842AD 296-11173-5-ND Current-Mode PWM Controller.. 245 172 129 
TL1454ACDBR 296-13793-2-ND Dual Channel PWM Control Circui 2550.00/2,000 UC2842AD8 296-11174-5-ND Current-Mode PWM Controllei 215 1.72 129 
TL1454ACN 296-13794-5-ND Dual Channel PWM Control Circui 225 180 140 UC2842AN 296-11175-5-ND Current-Mode PWM Controlle 215 172 199 
TL1454ACNSR 296-13795-1-ND Dual Channel PWM Control Circui 2.50 2.00 1.50 UC2842AQDR 296-15197-1-ND Current-Mode PWM Controlle 215 172 129 
TL1454ACNSR 296-13795-2-ND Dual Channel PWM Control Circui 2550.00/2,000 UC2842AQDR 296-15197-2-ND Current-Mode PWM Controllei 2752.50/2,500 
TL1454ACPWR 296-13796-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 2.50 2.00 1.50 UC2842AQD8R 296-15196-1-ND Current-Mode PWM Controllei 215 172 129 
TL1454ACPWR 296-13796-2-ND Dual Channel PWM Control Сігеші 2550.00/2,000 UC2842AQD8R 296-15196-2-ND Current-Mode PWM Controlle 2752.50/2,500 
TL2842DR-8 296-12998-1-ND Current-Mode PWM Controller . 75 B3 50 UC2842N 296-11176-5-ND Current-Mode PWM Controllei 225 180 135 
TL2842DR-8 296-12998-2-ND |Сштепі-Моде PWM Controller . 812.50/2,500 UC2843AD 206-11177-5-ND — |Current-Mode PWM Controlle 245 172 129 
TL2842P 296-16646-5-ND — |Current-Mode PWM Controller. 75 63 250 UC2843AD8 296-11178-5-ND — |Current-Mode PWM Controlle: 245 172 129 
TL2843D 296-1977-5-ND Current-Mode PWM Controller. 75 63 50 UC2843AN 296-11179-5-ND — |Current-Mode PWM Controlle: 245 172 129 
TL2843DR 296-17541-1-ND ERA Бам Те" UC2843AQDR 296-15201-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 245 172 129 
e : : : UC2843AQDR 296-15201-2-ND  |Current-Mode PWM Controller... 2752.50/2,500 
TL2843DR 296-17541-2-ND — Current-Mode PWM UC2843AQD8R 296-15200-1-ND — | Current-Mode PWM Controlle: 245 172 129 
Controller NEW! 812.50/2,500 UC2843AQD8R 296-15200-2-ND — | Current-Mode PWM Controlle: 2т52.50/2 500 
TL2843DR-8 296-10164-1-ND Оштелі-Мойе PWM Controller. JS — 63 50 UC2843D8 296-11180-5-ND — |Current-Mode PWM Controlle 215 172 129 
TL2843DR-8 296-10164-2-ND — Current-Mode PWM Controller. 812.50/2,500 UC2843N 296-11 181-5-ND |Current Mode PWM Controlle 215 172 129 
TL2844DR 296-1367-1-ND Current-Mode PWM Controller. T5 .63 150 UC2844AD 206-11182-5-ND Current-Mode PWM Controllei 215 172 129 
TL2844DR-8 296-10165-1-ND | Current-Mode PWM Controller. 75 63 50 1. x : E { 
UC2844AN 296-11183-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 215 172 129 
TL2844DR-8 296-10165-2-ND | Current-Mode PWM Controller. 812.50/2,500 UC2844AQD 296-15681-5-ND. — | Current-Made PWM Controlla 230 184 138 
Te - A Sam Curent-Mode EAM ае = г. E UC2844AQD8 296-15682-5-ND  |Current-Mode PWM Controller... 230 184 138 
DL MM NUI “EZ | ЕЕ jm M 
TL3842DR-8 296-10173-1-ND | Current-Mode PWM Controller. 88 6 50 Pepper ў piden 
UC2844AQDR 296-15684-1-ND — |Current-Mode PWM Controlle 225 180 140 
TL3842DR-8 296-10173-2-ND |Сштепі-Моде PWM Controller. 715.00/2,500 
UC2844AQDR 296-15684-2-ND  |Current-Mode PWM Controlle 3150.00/2,500 
1L3842P с Current-Mode PWM Controller. £9 40 D UC2844D8 296-11184-5-ND — | Current-Mode PWM Controller - 245 172 129 
TL3843DR 296-15010-1-ND Current-Mode PWM Controller. 88 66 50 UC2845AD 296-11185-5-ND Current-Mode PWM Controller 225 180 140 
TL3843DR 296-15010-2-ND | Current-Mode PWM Controller. 715.00/2,500 (СОМСАРё лі Currant Mode PWM Controller. 5; en Wim 
TL3843DR-8 296-10175-1-ND — |Current-Mode PWM Controller. 88 66 50 ТЕЛІ жін Current.Mode PWM Controlla ac wm iD 
TL3843DR-8 296-10175-2-ND |Сштепі-Мойе PWM Controller. 715.00/2,500 LCABASAQDR НИ Caen Mb sh SUM баў “аа Am wem dun 
TL3843P 296-10176-5-ND — |Current-Mode PWM Controller. 88 66 50 АЕ м Controlle M 
TL3844DR-8 296-101771-ND — |Current-Mode PWM Controller. 88 68 50 urrent roce MEE uu 
TL3844DR-8 206-10177-2-ND — |Current-Mode PWM Controller. 715.00/2,500 UC2845AQD8R 296-15204-1-ND “| Current-Mode PWM Controllei 279 224 174 
TL3844P 206-10178-5-ND — |Current-Mode PWM Controller. 88 6 50 UC2845AQD8R 296-15204-2-ND  |Current-Mode PWM Controlle 3905.00/2,500 
TL3845DR 296-15011-1-ND — |Current-Mode PWM Controller. 88 6 50 UC2845N ZOD SI 80:9 ND | Current-Mode PWM Controlle 2 Зо Uo ES 
TL3845DR 296-15011-2-ND |Сштелі-Мойе PWM Controller. 715.00/2,500 T a Be ситоре Мв ам Сото 209 20 20 
TL3845DR-8 296-10179-1-ND Current-Mode PWM Controller . 88 66 50 а 5 T = : : 
TL3845DR-8 296-10179-2-ND | Current-Mode PWM Controller. 715.00/2,500 UC2849DW 296-2494-5-ND Secondary-Side Current-Mode 
TL3845P 296-10180-5-ND — |Current-Mode PWM Controller. 8 66 50 селені 710 5.68 4.80 
TL5001ACD 296-2472-5-ND PWM Controller Circuit..... 130 104 78 UC2849DWTR 296-14446-1-ND | Secondary-Side Current-Mod 
TL5001ACDR 296-2472-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 156 130 104 — 710 568 4.80 
TL5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 1665.00/2,500 UC2849DWTR 296-14446-2-40 | Secondary-Side Current-Mod 
TL5001AIP 296-10203-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 130 104 78 селе 4438.00/1,000 
TL5001AQDR 296-16812-1-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 155 124 93 UC2849N 296-11191-5-40 | Secondary-Side Current-Mode 
TL5001AQDR 296-16812-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 1985.00/2,500 Controller. 710 5.68 480 
TL5001CDR 296-1294-1-ND PWM Controller. 129 108 86 UC2851N 296-11192-5-ND | Prog. Off-Line PWM Controle 1033 930 825 
TL5001CDR 296-1294-2-ND PWM Controller. 1397.502,500 UC2853N 296-11193-5-ND High Power Factor Pre-Regulato 270 246 1.68 
TL5001CP 296-10205-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 129 108 86 UC2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulator 349 279 247 
TL5001CPSR 296-10206-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 129 108  .86 UC2854BDW 296-2496-5-ND Power Factor Pre-Regulator 349 279 247 
TL5001CPSR 296-10206-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 1144.00/2,000 UC2854BN 296-11194-5-ND Power Factor Pre-Regulato 349 279 247 
TL50011D 296-10214-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 129 108  .86 UC2854DW 296-11195-5-ND Power Factor Pre-Regulato 2.99 240 1.87 
TL50010D 296-10215-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range... 144 120 96 UC2855ADW 296-2497-5-ND Power Factor Pre-Regulato 1141 1028 9.12 
TL5002CD 296-10216-5-ND PWM Controller. 1.68 1.34 1.01 UC2855BDW 296-2498-5-ND Power Factor Pre-Regulator .. 11.41 10.28 912 
TL5002CDR 296-10216-1-ND | PWM Controller. 168 134 1.01 UC2855BN 296-11196-5-ND | Power Factor Pre-Regulator ............... 1141 1028 9.12 
TL5002CDR 296-10216-2-ND | PWM Controller. 2145.00/2,500 UC2856DW 296-11197-5-ND | Improved Current-Mode 
TLC2932IPWR 296-10262-1-ND |HP Phase Lock Loop. 248 198 1.54 PWM Controller... 405 324 252 
TLC2932IPWR 296-10262-2-ND |HP Phase Locked Loop. 2806.00/2,000 UC2856N 296-11198-5-ND | Improved Current-Mode 
TLC2933IPW 296-11907-5-ND |HP Phase Locked Loop. 259 207 161 PWM Controller 405 324 252 
TLC29341PWR 296-10263-1-ND |HP Single Phase Locked Loo, 277 292 1173 UC2861DW 296-14061-5-ND | Resonant-Mode Power Supply 
TLC2934IPWR 296-10263-2-ND |НР Single Phase Locked Loo 3136.00/2,000 Controller 540 432 336 
TPS5100IPW 296-2474-5-ND 3-Channel PWM Controller... 293 234 1.82 UC2864DW 296-11199-5-ND Power Supply Controller. 540 432 336 
TPS43000PW 296-12403-5-ND Hi-Freq. Sync. PWM Controller. 473 3.78 2.94 UC2866N 296-15348-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
TPS54372PWP 296-13055-5-ND | ЗА Output Sync. PWM Switche 529 423 3.29 Controller 540 432 336 
TPS54616PWPR 296-12288-1-ND Sync.-Buck PWM Converter.. 670 536 453 UC2872DW 296-11200-5-ND Lamp Ballast Controlle: 840 672 567 
TPS54616PWPR 296-12288-2-ND Sync.-Buck PWM Converter.. 9750.00/2,000 UC2875N 296-11201-5-ND Phase Shift PWM Controlle 891 803 7412 
TPS54910PWP 296-13409-5-ND — |3V-4V In, 9A Out, Sync. PWM Switcher UC2879DW 296-11202-5-ND | Phase Shift PWM Controlle 810 648 547 
w/Integrated FETs (SWIFT™).........28-HTSSOP 8.40 6.72 5.67 UC2879N 296-11203-5-ND | Phase Shift PWM Controlle 810 648 5.47 
Me СҮР О рар Powar Supply {шов 285501 220 522 200 UC2901D 296-11204-5-ND Isolated FB Generator . 5.60 448 378 
5 -2476-5- upply Controller .. š 10 6.96 5. UC2901N 296-11205-5-ND | Isolated FB Generator. 560 448 378 
TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controlle 28-HTSSOP 8.70 696 5.88 0629010 296-11206-5-ND Isolated FB Generato 560 448 378 
UC2524ADW 296-11151-5-ND Advanced Regulating PWM 6-506 4.28 342 2.66 UC2903N 296-11207-5-ND Supply/Line Monitor. 551 441 343 
UC2524AN 296-11152-5-ND Advanced Regulating PWM 16-Dip 428 342 2.66 UC2906N 296-11208-5-ND Lead Acid Charge Manageme 550 440 372 
UC2525ADW 296-11153-5-ND | Regulating PWM 5010 3.96 317 247 UC2907DW. 296-2499-5-ND Load Share Controller..... 5.00 400 338 
UC2525AN 296-11154-5-ND | Regulating PWM 16-Dip 470 377 293 UC3524ADW 296-11211-5-ND | Advanced Regulating PWM 365 292 227 
UC2525BDW. 296-2479-5-ND Regulating PWM 6-506 598 479 404 : 
- UC3524AN 296-11212-5-ND | Advanced Regulating PWM 3.65 292 2.27 
UC2526ADW 296-11155-5-ND  |Regulating PWM 8-506 342 274 213 Pere Í 
| | UC3524D 296-11213-5-ND | Advanced Regulating PWM 203 162 122 
UC2526AN 296-11156-5-ND | Regulating PWM 18-Dip 342 274 243 DET i 
- UC3524N 296-11214-5-ND | Advanced Regulating PWM 203 162 122 
UC2572D 296-2480-5-ND Negative Output Fly! $06 270 216 1.68 ee : 
: А UC3525ADW 296-11215-5-ND | Regulating PWM 225 180 140 
UC2572N 296-11157-5-ND Negative Output Flyback PWM . 8-Dip 2.70 2.16 1.68 " 
UC2573N 296-11158-5-ND | Buck PWM Voltage Supply Regulato -Dip 270 216 1.68 UC3525AN 296-11216-5-ND | Regulating PWM 225 180 140 
— қ UC3525AQ 296-11217-5-ND | Regulating PWM. 225 180 140 
UC2625DW 296-11162-5-ND | Brushless DC Motor Controller. 8-6016 916 825 732 LCS ABB ОИ НИ PWM а US AnD 
UC2637DW 296-2481-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller. 0-501С 710 5.68 4.80 Пи : à ; 
iru en pe UC3525BN 296-11218-5-ND | Regulating PWM 482 386 3.00 
UC2637N 296-11163-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 18-Dip 710 568 4.80 UC3526ADW 296-11219-5-ND Regulating PWM 22 180 140 
UC2638DW 296-2482-5-ND | PWM Motor Controller . 0-500 750 6.00 5.07 3 ВТ egulating PWM. zo (Ай) ЦЕ 
UC2705D 296-2484-5-ND High Speed Power Drive 8-506 510 4.08 345 UC3526AN 296-11220-5-ND | Regulating PWM 225 180 140 
UC2705N 296-11164-5-ND |High Speed Power Driver . -Dip 510 408 345 UC3526DW 296-11221-5-ND | Regulating PWM. 225 180 140 
UC2706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver. 6-506 620 496 449 UC3526N 296-11222-5-ND | Regulating PWM 225 1.80 140 
UC2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Powei 6-506 610 488 442 UC3527AN 296-11223-5-ND | Regulating PWM 371 297 231 
UC2707N 296-11165-5-ND | Dual Channel Power Drive 16-Dip 610 488 412 UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM 5.00 400 338 
UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Drivel 6-SOIC 750 600 5.07 UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Flyback PWM 2.36 1.89 147 
UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controller. 6-5010 900 810 7.19 UC3572N 296-11224-5-ND | Negative Output Flyback PWM 236 189 147 
UC2823AN 296-11166-5-ND  |High Speed PWM Controller. 16-Dip 9.00 810 7.19 UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 236 189 147 
UC2823BDW 296-2489-5-ND High Speed PWM Controller. SOIC 10.25 923 848 UC3573N 296-11225-5-ND | Buck PWM Voltage Supply Regulator 236 189 147 
UC2823N 296-11167-5-ND High Speed PWM Controller. 16-Dip 365 2.92 227 UC3578N 296-11227-5-М0 Buck PWM Stepdown Regulator ... 5.90 472 3.99 
UC2824DW. 296-15145-5-ND | High Speed PWM Controller. 6-506 991 893 7.92 (Continued) 
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Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UC3625DW 296-11235-5-ND | Brushless DC Motor Controller. 8.33 7.50 6.65 UC3867N 296-11324-5-ND | Resonant-Mode Power Supply 
UC3625N 296-11236-5-ND | Brushless DC Motor Controller. 8.33 7.50 6.65 Controller 461 369 287 
UC3625Q 296-15064-5-ND | Brushless DC Motor Controller 8.33 750 6.65 UC3868N 296-11325-5-ND | Resonant-Mode Power Supply 
UC3637DW 296-2508-5-ND DC Motor Drive Controller 640 512 432 Controller 461 369 287 
UC3637N 296-11237-5-ND DC Motor Drive Controller 640 512 432 UC3875DWP 296-11331-5-ND Phase Shift Resonant Controller. 970 7.76 655 
UC3638DW 296-2509-5-ND PWM Motor Controller . 660 528 446 UC3875N 296-11332-5-ND Phase Shift Resonant Controller.. 970 776 6.55 
UC3638N 296-11238-5-ND PWM Motor Controller... 6.60 528 446 UC3876N 296-11333-5-ND Phase Shift Resonant Controller. 13.08 11.78 10.45 
UC36380 296-13056-5-ND Advanced PWM Motor Controller 6.60 528 446 UC3879DW 296-11334-5-ND Phase Shift Resonant Controller. 740 592 500 
UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Driver. 518 414 322 UC3879N 296-11335-5-ND Phase Shift Resonant Controller.. 740 5.92 5.00 
UC3705N 296-11240-5-ND High Speed Power Driver . 518 414 322 UC3886D 296-11336-5-ND Current-Mode PWM Controller 510 408 3.45 
UC3705T 296-11241-5-ND High Speed Power Drive 518 444 322 UC3886N 296-11337-5-ND Current-Mode PWM Controlle 510 4.08 3.45 
UC3706DW 296-2512-5-ND Dual Output Driver... 518 444 322 UC3902D 296-11340-5-ND Load Share Controller. 416 333 2.59 
UC3707DW 296-2513-5-ND Dual Channel Power Drive 510 408 345 UC3902N 296-11341-5-ND | Load Share Controller 416 333 259 
UC3707N 296-11243-5-ND ^ | Dual Channel Power Drive 510 408 345 UC3907DW 296-2530-5-ND Load Share Controller. 473 3.78 294 
UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driv 620 496 449 UC3907N 296-11344-5-ND — |Load Share Controller 473 378 294 
UC3708N 296-12120-5-ND | Dual Non-Inverting Power Driver . 620 496 4419 UC28023DW 296-15060-5-ND | High Speed PWM Controlle: 288 231 1.80 
UC3708NE 296-11244-5-ND | Dual Non-Inverting Power Driver . 620 496 449 UC28023N 296-15061-5-ND | High Speed PWM Controlle 288 231 1.80 
UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller. 9.80 7.84 6.62 UC28025DW 296-15062-5-ND | High Speed PWM Controlle: 2.88 231 1.80 
UC3823AN 296-11261-5-ND | High Speed PWM Controller. 9.80 7.84 6.62 UC28025N 296-15063-5-ND | High Speed PWM Controlle: 288 231 1.80 
UC3823BN 296-11262-5-ND | High Speed PWM Controller. 975 878 779 UCC28C40D 296-13429-5-ND — | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS L 
UC3823DW. 296-11263-5-ND High Speed PWM Controller. 342 274 243 Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 236 1.89 1.47 
UC38230 296-11264-5-ND | High Speed PWM Controller . 342 274 213 UCC28CA0DGK 296-12570-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3823BDW 296-2516-5-ND High Speed PWM Controller. 975 878 779 Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 236 189 147 
UC3824DW 296-11265-5-ND | High Speed PWM Controller. 910 728 6.15 UCC28C40P 296-12571-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power : 
UC3824N 296-11266-5-ND | High Speed PWM Controller. 910 728 645 T JOE ENS б, pela puts сене 8-0ір 236 189 147 
UC3825ADW 296-2517-5-ND High Speed PWM Controller. 5.80 424 358 CRI QUE 
UC3825AN 296-11267-5-ND High Speed PWM Controller. 530 424 358 Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
UC3825AQ 296-11268-5-ND | High Speed PWM Controller . 530 424 358 UCC28C41DGK 296-12572-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BiCMOS Low Power 
UC3825BDW 296-2518-5-ND High Speed PWM Controller. 850 765 679 Current-Mode PWM Controller............ 8-MSOP 2.36 1.89 1.47 
UC3825BN 296-11269-5-ND | High Speed PWM Controller. 850 7.65 679 UCC28CA1P 296-12573-5-ND ҚЫЗДАН OV BICMOS ЫЫ PH us am um 
EM Soap DNE, Hioh Speed Ри Contro. VE Bus WE UCC28C42D 296-13431-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power 
TA igh Speed PWM Controller. E ie ¿Is Current-Mode PWM Controller 8-06 236 189 147 

UC3827DW-1 296-2519-5-ND Buck, Current Fed PWM Controlle 7.00 560 4.73 ———Á— - > : 
UC3827DW-2 296-2520-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controllei 700 560 473 UCC28CA2DGK 296-12291-5-ND | UVLO 14.5/9.0V, BiCMOS Low Power 
UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controlle 700 560 473 Current-Mode PWM Controller......... 8-М5ОР 236 189 147 
UC3827N-2 296-2522-5-ND — | Buck, Voltage Fed PWM Controller. 700 560 473 00028042Р 23513495 5ШР Ў] UVLO 145/9.0V, BICMOS Low Power : 

А ч Current-Mode PWM Controller ................ 8-Dip 236 1.89 1.47 
UC3834N 296-11275-5-ND High Efficiency Linear Regulator .. 941 848 7.52 UCC28C43D 296-13433-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3835N 296-2523-5-ND High Efficiency Regulator Controller. 610 488 412 Current-Mode PWM Controller 236 189 147 
UC3836D 296-2524-5-ND High Efficiency Regulator Controller 6.80 544 4.59 - - - - 
UC3836N 296-11276-5-ND | High Efficiency Regulator Controller. 680 544 459 UCC28CA3DGK 296-12292-5-ND ps be aypa Low Power HUM os usu 
UC3841N 296-11277-5-ND | Prog., Off-Line, PWM Controller 860 688 581 UG6980435 PIT UVL084V76V BICMOS Low Power Ë о 
UC3842AD 296-11278-5-ND Current-Mode PWM Controller . 190 152 144 Current-Mode PWM Controller 8-Dip 236 189 147 
UC3842AD8 296-11279-5-ND Current-Mode PWM Controller. 1.90 1.52 1.14 UCC28CA4D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power ў Š ў 
UC3842ADW 296-13426-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 Current-Mode PWM Controller 83-506 236 1.89 147 
UC3842AN 296-11280-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 152 114 UGG28C44DGK 296-12574-5-ND UVLO 14.5V/9.0V. BICMOS Low Pawar : - : 
UC3842D 296-13427-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 Current-Mode PWM Controller 8-MSOP 236 1.89 147 
UC3842D8 296-11281-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 1.52 1.14 UCC28C44P 296-12575-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power Š ^ 5 
UC3842N 296-11282-5-ND Current-Mode PWM Controller. 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller 8-Dip 236 189 147 
UC3843AD 296-11283-5-ND Current-Mode PWM Controller. ПГО 152 14 UCC28C45D 296-12576-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power ў ў г 
аа ск E БИМ Controler, 130 15 ДЫ Current-Mode PWM Controller............ 8-500 236 189 147 

- -5- urrent-Mode ontroller. | É É Я 

0С38430 296-11286-5-ND | Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 ы; аа Отто 8.407.617 BICMOS Low Power БВ 1G) Ч 
(0384308 296-11287-5-ND | Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 UCC28CASP 296-13436-5-ND | UVLO 8.4V/7.6V. BICMOS Low Power 
mn Васа а Current-Mode PWM Controller. ДЕ) 102 149 Current-Mode PWM Controller............... 80р 236 189 147 
UC3844AD 296-11289-5-ND — |Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 UCC38C40D 296-13832-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode 
UC3844AD8 296-11290-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 152 1.14 PWM Controller. 238 1.90 1.43 
UC3844AN 296-11291-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 1.52 1.14 Б Ерлі Í - Я 
UC3844D 296-11292-5-ND — | Current-Mode PWM Controller. (И Ко | зик RI QNM HCMOS Low-rower Current-Made QE de YES 
UC3844D8 296-11293-5-ND — |Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 UCC38C40P 296-13834-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode 
UC3844N 296-11294-5-ND |Сштелі-Мойе PWM Controller. 190 152 114 PWM Controller ETE 
UC3845AD 296-11295-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 152 1.14 UCC38C41D 296-13835-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3845AD8 296-11296-5-ND Current-Mode PWM Controller. 100 1.52 144 PWM Controller. 238 190 143 
UC3845AN 296-11297-5-ND Current-Mode PWM Controller. 190 152 114 ж EH i T - 
UC3845D 296-11298-5-ND | Current-Mode PWM Controller. 190 152 144 КИРОК MN PIMOS Low-Power Currant-Mode Qs dem dum 
UC3845D8 296-11299-5-ND |Сштепі-Мойе PWM Controller. 190 152 114 UCC38C41P 296-13837-5-ND | BICMOS Low-Power Current-Mode 
UC3846DW 296-11300-5-ND Current-Mode PWM Controller. 342 274 218 PWM Controller 238 190 143 
UC3846N 296-11301-5-ND Current-Mode PWM Controller. 342 274 243 UCC38C42D 296-13838-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3847DW 296-11302-5-ND Current-Mode PWM Controller. 5.42 434 3.66 PWM Controller. 238 1.90 1.43 
UC3847N 296-11303-5-ND Current-Mode PWM Controller. 542 434 3.66 = TA il - Ж 
UC3848DW 296-11304-5-ND — | Avg. Current-Mode PWM Controller 500 400 338 аа аа PIMOS Low-Power Currant-Mode ваў заў quB 
UC3849DW 296-2525-5-ND Secondary-Side Current-Mode UCC38C42P 296-13840-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 

Controller 6.10 4.88 4.12 PWM Controller 238 1.90 1.43 
UC3851N 296-11305-5-ND Prog. 0ff-Li 950 760 642 UCC38C43D 296-12253-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3852D 296-11306-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 3.83 306 2.38 Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 2.38 190 1.43 
UC3852N 296-11307-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 3.83 3.06 238 UCC38C43DGK 296-13841-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3853D 296-11308-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 248 1.98 149 PWM Controller... 2.8 1.90 143 
UC3853N 296-11309-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 248 1.98 149 UCC38C43P 296-13441-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BiCMOS Low Power 
UC3854ADW 296-2526-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 3.04 243 1.89 Current-Mode PWM Controller ................ 8-Dip 238 1.90 1.43 
UC3854AN 296-11310-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 3.04 243 1.89 UCC38C44D 296-13842-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 3.04 243 1.89 PWM Controller. 2.38 1.0 143 
UC3854BN 296-11311-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 3.04 243 1.89 UCC38C44DGK 296-13843-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3854DW 296-11312-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 245 1.97 1.53 PWM Controller... 238 1.90 143 
UC3854N 296-11313-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 245 1.97 1.53 UCC38C44P 296-13442-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BiCMOS Low Power 
UC3855ADW 296-2528-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 950 855 7.59 Current-Mode PWM Controller ................ 8-Dip 2.38 1.90 1.43 
UC3855AN 296-11314-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 950 855 7.59 UCC2580D-1 296-11374-5-ND Single Ended Active 
UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 9.50 855 7.59 Clamp/Reset PWM 473 3.78 2.94 
UC3855BN 296-11315-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 9.50 855 7.59 UCC38C45D 296-13844-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3856DW 296-11316-5-ND Current-Mode PWM Controller. 3.88 3.06 2.38 PWM Controller 238 1.90 143 
UC3856N 296-11317-5-ND Current-Mode PWM Controller. 383 3.06 238 UCC38C45DGK 296-13845-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3861DW 296-14332-5-ND Resonant-Mode Power Supply PWM Controller. 2.38 1.90 143 

Controller .... 4.61 3.69 287 UCC38C45P 296-13846-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3861N 296-11318-5-ND  |Resonant-Mode Power Supply PWM Controller... 190 1.43 

Controller 4.61 3.69 2.87 UCC2540EVM-054 296-17270-ND Evaluation Module for UCC2540 -- = 
UC3862N 296-11319-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2540PWP 296-17103-5-ND High-Eff. Secondary-Side Sync. Buc 

Controller 461 3.69 2.87 PWM Controller...... x 416 333 2.59 
UC3863N 296-11320-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2580D-2 296-11375-5-ND Single Ended Active 

Controller 461 3.69 2.87 Clamp/Reset PWM..... 4.73 3.78 2.94 
UC3864DW 296-11321-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2580D-3 296-11376-5-ND Single Ended Active 

Controller .... 4.61 3.69 2.87 Clamp/Reset PWM 473 378 2.94 
UC3864N 296-11322-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2580D-4 296-11377-5-ND Single Ended Active 

Controller 4.61 3.69 2.87 Clamp/Reset PWM 473 378 2.94 
UC3865N 296-11323-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2580N-1 296-11378-5-ND Single Ended Active 4.73 378 2.94 

Controller 4.61 3.69 2.87 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


550 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


4 TEXAS INSTRUMENTS POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


T: Digi-Key Price Each Та Digi-Key Price Ғасһж 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC2580N-2 296-11671-5-ND | Single Ended Active Clamp/Reset PWM ...16-Dip 473 3.78 2.94 UCC2895PW 296-11419-5-ND | BiCMOS Advanced Phase Shift 
UCC2580N-3 296-11672-5-М0 Single Ended ActiveClamp/Reset PWM....16-Dip 4.73 3.78 2.94 Resonant Controller 20-TSSOP 875 7.88 6.99 
UCC2580N-4 296-11673-5-ND | Single Ended ActiveClamp/Reset PWM....16-Dip 4.73 3.78 2.94 UCC2897PW 296-17003-5-ND | Adv. Current-Mode PWM 
UCC2581D 296-11379-5-ND Micropower Voltage Mode PWM а 259 207 161 Controller 20-TSSOP 4.05 324 2.52 
UCC2583D 296-12392-5-ND | Switch Mode Secondary UCC2960D 296-11421-5-ND | Primary Side Startup Controller. 236 189 147 
Side Post Regulator 461 3.69 287 UCC2960P 296-11422-5-ND | Primary Side Startup Controller 236 189 147 
UCC2583N 296-12115-5-ND Switch Mode Secondary UCC2961D 296-11423-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller... 270 2.16 1.68 
Side Post Regulator 461 369 2.87 UCC2961N 296-11424-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller 270 2.16 1.68 
UCC2800D 296-11380-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.85 3.08 240 UCC2975PW 296-13437-5-ND Multi-Topology Piezoelectric 
UCC2800N 296-11381-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.85 3.08 240 Transformer Controller....................... 5.00 400 338 
UCC2801D 296-11382-5-М0 LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.85 3.08 2.40 UCC2976PW 296-12539-5-ND 3-13.5V Multi-Topology 
UCC2801N 296-11383-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.85 3.08 240 Transformer Controller...................... 5.00 400 $338 
UCC2801QDRO1 296-15685-1-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 331 2.65 2.06 UCC2977PW 296-12540-5-ND |3-13.5/ Multi-Topology 
UCC2801QDRQ1 296-15685-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 4630.00/2,500 Transformer Controller. 5.00 4.00 3.38 
UCC2802D 296-11384-5-ND [ІР BiCMOS Current-Mode PWM.. 385 308 240 UCC3580D-1 296-11436-5-ND | Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC2802N 296-11385-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.88 3.08 240 UCC3580D-2 296-11437-5-ND Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC28020DRQ1 296-15686-1-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 331 265 206 UCC3580D-3 296-11438-5-ND | Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC28020DRQ1 296-15686-2-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 4630.00/2,500 UCC3580D-4 296-11439-5-ND | Active Clamp/Reset PWM... 428 342 2.66 
UCC2803D 296-11386-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 385 308 240 UCC3580N-1 296-11440-5-ND | Active Clamp/Reset PWM 428 342 2.66 
UCC2803N 296-11387-5-ND [LP BICMOS Current-Mode PW 385 308 240 UCC3580N-2 296-11441-5-ND | Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC28030DRQ1 296-15687-1-ND. LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.31 2.65 2.06 UCC3580N-3 296-11442-5-ND Active Clamp/Reset PWM 428 342 266 
UCC28030DRQ1 296-15687-2-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 4630.00/2,500 UCC3580N-4 296-11443-5-ND | Active Clamp/Reset PWM 428 342 2.66 
UCC2804D 296-11388-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.88 3.08 240 UCC3581D 296-11444-5-ND Micropower Voltage Mode PWM 225 1.80 140 
UCC2804N 296-11389-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.88 308 240 UCC3581N 296-11445-5-ND Micropower Voltage Mode PWM 225 180 140 
UCC28040DRQ1 296-15688-1-ND [ІР BiCMOS Current-Mode PWI 3.31 265 2.06 UCC3583D 296-11446-5-ND | Switch Mode Secondary Side 
UCC28040DRO1 296-15688-2-ND  |LP BiCMOS Current-Mode PWI 4630.00/2,500 Post Regulator 394 345 245 
UCC2805D 296-11390-5-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 3.85 3.08 240 UCC3583N 296-11447-5-ND | Switch Mode Secondary Side 
UCC2805N 296-11675-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 3.85 3.08 240 Post Regulator. 894 315 245 
UCC2805QDRO1 296-15689-1-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWM .. 331 2.65 206 UCC3588D 296-2540-5-ND 5-Bit, Programmable Outpu 
UCC2805QDRO1 296-15689-2-ND ^ |LP BiCMOS Current-Mode PWM 4630.00/2,500 Power Supply Controller a 473 378 2.94 
UCC2805PW 296-13532-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 396 317 247 UCC3588PW 296-13438-5-ND  |5-Bit, Programmable Output BICMOS 
UCC2806DW 296-11391-5-ND Low Power, Dual Output, Power Supply Controller i 473 378 2.94 
Current-Mode PWM 980 7.84 6.62 UCC3626DW 296-11452-5-ND Brushless DC Motor Controller.. 1016 945 842 
UCC2806M 296-11676-5-ND | Low Power, Dual-Output, UCC3626PW 296-11453-5-ND | Brushless DC Motor Controlle: 10.25 9.23 8.18 
Current-Mode PWM... 980 784 6.62 UCC3800D 296-11457-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 288 2.31 1.80 
UCC2806PW 296-12393-5-ND | Low Power, Dual Output, UCC3800N 296-11458-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 288 231 1.80 
Current-Mode PWM Controlle: 980 784 6.62 UCC3800PW 296-11459-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 299 240 187 
UCC2807D-1 296-11393-5-ND | Programmable Duty Cycle PWM 3.71 297 231 UCC3801D 296-11460-5-ND ІР BICMOS Current-Mode PWM 288 231 1.80 
UCC2807D-2 296-2533-5-ND Programmable Max-Duty PWM 3.71 297 2.31 UCC3801N 296-11461-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 288 231 1.80 
UCC2807D-3 296-11678-5-ND Programmable Max-Duty PWM 461 3.69 287 UCC3801PW 296-11462-5-ND ІР BICMOS Current-Mode PWM 299 240 187 
UCC2807N-2 296-11394-5-ND Programmable Duty Cycle PWM 3⁄1 297 2.31 UCC3802D 296-11463-5-ND ІР BICMOS Current-Mode PWM 288 231 1.80 
UCC2808AD-1 296-11395-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 UCC3802N 296-11464-5-ND LP BICMOS Current-Mode PWM 288 231 1.80 
UCC2808AD-2 296-11396-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 UCC3802PW 296-11465-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.99 240 1.87 
UCC2808AN-1 296-11397-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 304 243 1.89 UCC3803D 296-12195-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 288 231 180 
UCC2808AN-2 296-11398-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 UCC3803N 296-11466-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 288 231 180 
UCC2808APW-1 296-11679-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM . 3.04 243 1.89 UCC3803PW 296-11467-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 299 240 1.87 
UCC2808APW-2 296-11680-5-ND — |Current-Mode Push/Pull PWM . 304 243 1.89 UCC3804D 296-11468-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 288 231 180 
urn PERO S ND Current Moda БЕРШ РИМ : a 5 Em UCC3804N 296-11469-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 288 231 1.80 
- -2535-5- - . - : : UCC3804PW 296-11470-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 299 240 1.87 
T WE Q Mercer ЕИ е v m 
м -11400-5- -N ! + : : UCC3805N 296-11472-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 288 2.31 1.80 
рар» ам 2i Economy Primary Site Controller. 238 == == UCC3805PW 296-11473-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 299 240 187 
- -11681-5- rimary Side Controller : : : UCC3806DW 296-11474-5-ND [Р Dual Output Current-Mode PWI 820 656 5.54 
UCC2809P-1 296-11402-5-ND Economy Primary Side Controller.. 2.38 1.90 1.43 SE па ари ашп * н 
| | UCC3806N 296-11475-5-ND (ІР Dual Output Current-Mode PWM . 820 656 554 
UCC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller. 2.8 1.90 143 UCC38060 296-11476-5-ND » 820 656 554 
UCC2810DW 296-2536-5-ND Dual Channel Synchronous UCC3807D-1 296-2541-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller.. 338 270 210 
Current-Mode PWM 680 544 459 UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 338 270 240 
UCC2810N 296-11404-5-ND Dual Channel Ио ary вай ав UCC3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controlle 338 270 210 
UCC2813D-0 296-11682-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW 279 224 174 UCC3807N-1 296A 5ND, Prog. Duty Cycle PWM Controller . 338 270 240 
I UCC3807N-2 296-11478-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller . 3.38 270 210 
ara hs 29611 05500 үр асмоз Ситат Mode ВИМ БЕ P үй UCC3807N-3 296-11479-5-ND | Prog. Duty Cycle PWM Controller. 338 270 240 
UCC2813D-3 ЕЕ " ШМ озы БМ иш шу UCC3808AD-1 296-11480-5-ND — |LP Current-Mode Push/Pull PWM . 293 234 182 
= xl -9+! ll urrent-Mode 5 8 a Я w ж -5.| Я 
UCC2813D-4 | 791108540 — |LP BICMOS Curren-Mode РИМ 279 224 174 | Uccasosan-i | 206-13439.5.ND |CP Current Mode Pushbull PHM. 293 2м 180 
UCC2813D-5 296-11409-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 279 224 1.74 Й Е i : | I { 
| UCC3808AN-2 296-11482-5-ND |ІРСштепі-Мойе Push/Pull PWM. 293 234 1.82 
UCC2813N-0 296-12055-5-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 279 224 174 ў ЕА 4 
! UCC3808APW-1 296-11684-5-ND |Р Current-Mode Push/Pull PWM. 293 2.34 1.82 
ТАЛЫ! D END т ae eure ode БЕЛІ. = 204 13 UCC3808APW-2 296-11685-5-ND ІР Current-Mode Push/Pull PWM. 293 234 182 
UCC2813N-4 296-12058-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM... 279 224 174 а, пе T: Curent Mode НИ сим ` 25 24 Тар 
UCC2813N-5 296-12059-5-ND ІР BiCMOS Current-Mode PW 279 224 114 UCC3808N-1 296-11483-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM.. 293 234 182 
UCC2813PW-0 296-12060-5-ND — LP BICMOS Current-Mode PW 279 224 174 UCC3808N-2 296-11484-5-ND ІР Current-Mode Push/Pull PWM. 293 234 1.82 
UCC2818PW-1 ОЕ ВУИ LP BICMOS Current-Mode PWI а Bus dup UCC3809D-1 296-11485-5-ND | Economy Primary Side Controller. 213 170 128 
UCC2813PW-2 296-12062-5-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 279 224 174 - EVER 7 Я 
Í UCC3809D-2 296-11486-5-ND Economy Primary Side Controller.. 213 170 128 
UCC2813PW-3 296-12063-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 279 224 1.74 | | 
n UCC3809N-1 296-11487-5-ND Economy Primary Side Controller . 243 170 128 
UCC2813PW-4 296-12064-5-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 279 224 174 y Е h | 
Я UCC3809N-2 296-11488-5-ND Economy Primary Side Controller . 213 1.70 128 
UCC2813PW-5 296-12065-5-ND ІР BiCMOS Current-Mode PWI 279 224 174 h à 
Я 5 an i Я UCC3809P-1 296-11489-5-ND Economy Primary Side Controlle: 243 1.70 1.28 
UCC28130DR-3Q1 Zae Ize Zea ND LP BICMOS Current-Mode UCC3809P-2 296-13440-5-ND | Economy Primary Side Controlle 213 170 128 
PWM NEWS... 331 265 2.06 : - - ° : 
USING | 2967875230 FEP BENOS tro HN аасы аа 
PWM NEW'... 4630.00/2,500 » : 5 j 
UCC2817AD 296-15954-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 281 225 175 UCC3810DW 296-2546-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM 416 333 259 
UCC2817APW 296-15955-5-ND | Power Factor Pre-Re UCC3810N 296-11491-5-ND |2-Сһаппе! Sync. Current-Mode PWM 416 3.33 259 
gulator. БІ 029. Ш UCC3813D-0 296-11492-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 190 152 144 
UCC2817D. 296-11410-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 281 225 175 - а | ULON OCE: INNS : : г 
UCC28170W 296-11411-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 281 225 175 UCC3813D-1 296-11493-5-ND — LP BICMOS Current-Mode PWM JEU sm He 
UCC2818AD 296-15956-5-ND — | BICMOS Power Factor Pre-Reg 281 225 175 UCC3813D-2 296-11494-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 190 152 1.14 
-15057-5 i Bon, ў | ` UCC3813D-3 296-11495-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 190 152 1.14 
UCC2818APW 296-15957-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg. em 225 175 n 
UCC2818D 296-13428-5-ND — | BICMOS Power Factor Pre-Reg. 281 225 175 UCC3813D-4 296-11496-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 190 1.52 1.14 
UCC2818DW 296-11412-5-ND [BiCMOS Power Factor Pre-Reg. 281 225 175 о аатыгар LE Sec Gurren tote RA 150 iS М 
UCC2819AD 296-15958-5-ND  |BICMOS Power Factor Pre-Reg. 281 225 175 š ГЇ iere ў Urrena tode 4 1 : 
UCC2819APW 296-15959-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg. 281 225 175 UCC3813N-1 296-11499-5-М0 ІР BICMOS Current-Mode PWM 190 152 114 
UCC2819D 296-12537-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg. 281 225 175 UCC3813N-2 296-11500-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 190 152 144 
UCC2819N 296-12538-5-ND | BiCMOS Power Factor Pre-Reg. 281 225 175 UCC3813N-3 296-11501-5-ND — |LP BICMOS Current-Mode PWM 190 152 144 
UCC2891D 296-15883-5-ND | PWM Controller Clamp . 338 270 240 UCC3813N-4 296-11502-5-ND (ІР BiCMOS Current-Mode PWM 190 152 144 
UCC2891PW 296-17240-ND PWM Controller Clamp. 338 270 210 UCC3813N-5 296-11503-5-ND [LP BICMOS Current-Mode PWM 190 152 114 
UCC2892D 296-15884-5-ND PWM Controller Clamp. 326 261 2.03 UCC3813PW-0 296-11504-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 1.90 1.52 1.14 
UCC2892PW 296-15885-5-ND PWM Controller Clamp. 326 261 2.03 UCC3813PW-1 296-11505-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 190 1.52 144 
UCC2893D 296-15886-5-ND PWM Controller Clamp. 3.38 2.70 210 UCC3813PW-2 296-11506-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 190 1.52 1.14 
UCC2893PW 296-17241-ND PWM Controller Clamp. 338. 270 Я) UCC3813PW-3 296-11507-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 190 152 1414 
UCC2894D 296-15887-5-ND PWM Controller Clamp. 326 261 2.03 UCC3813PW-4 296-11508-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 190 1.52 1.14 
UCC2894PW 296-15888-5-ND | PWM Controller Clamp. 326 261 203 UCC3813PW-5 296-11509-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 190 152 1.14 
UCC2895DW. 296-2537-5-ND BiCMOS Advanced Phase Shift UCC3817AD 296-16717-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 259 2.07 1.61 
Resonant Controller 8.66 7.80 6.92 UCC3817AN 296-16718-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 2.59 207 1.61 
UCC2895N 296-11418-5-ND BiCMOS Advanced Phase Shift UCC3817APW 296-16719-ND Power Factor Pre-Regulato: 259 207 4:61 
Resonant Controller 8.66 7.80 6.92 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx TAN Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC3817D 296-2547-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 259 207 161 UCC29422N 296-2539-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller....16-Dip 4.73 3.78 2.94 
UCC3817DW 296-11510-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 2.59 207 1.61 UCC35701D 296-11425-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM .. 14-500 590 472 3.99 
UCC3817N 296-11512-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 2.59 207 1.61 UCC35701N 296-11426-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-Dip 590 472 3.99 
UCC3818AD 296-16720-5-ND. Power Factor Pre-Regulator . 259 207 1.61 UCC35701PW 296-11427-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM -M-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
UCC3818AN 296-16721-5-ND. Power Factor Pre-Regulator . 259 207 161 UCC35702D 296-11428-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-506 5.90 472 3.99 
UCC3818APW 296-16722-ND Power Factor Pre-Regulator . 259 207 1581 UCC35702N 296-11429-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-Di 5.00 472 3.99 
UCC3818D 296-11513-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 259 207 1.61 UCC35702PW 296-11430-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
UCC3818DW 296-11514-5-ND | Power Factor Pre-Regulator . 259 207 161 UCC35705D 296-11431-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM -SOIC 1.88 1.50 1.13 
UCC3818N 296-11515-5-ND Power Factor Pre-Regulator 259 207 161 UCC35705DGK 296-11683-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM MSOP 1.88 1.50 1.13 
UCC3B19AD 296-16723-5-ND | Programmable Output Power Factor UCC35705P 296-11432-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM -Dip 188 150 143 
Pre-Regulator 259 207 161 UCC35706D 296-11433-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM -506 188 150 1.13 
= -5- UCC35706DGK 296-11434-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM MSOP 1.88 150 1.18 
еді M umma ори Power Factor "P «б UCC35706P 296-15320-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM -Dip 188 150 143 
"ULM ео RN Ш 16 15 
UCC3837D 296-2548-5-ND N-FET Supply Controller 439 351 273 UCC38051D 296-15225-5-ND Transition Mode PFC Controller. “SOIC 175 1.40 1.05 
г E: pry UCC38051P 296-15226-5-ND Transition Mode PFC Controller i ЯЛЫ 140 1.05 
(09) MM Secondary Sida Average Current PT 066380830 296-13690-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
Я й š E with Prog. Slope Compensation ............ 8-SOIC 248 1.98 1.54 
UCC3839N MM Seconda Sida Average Current 959 tee 3 UCC38083P 296-13691-5-ND — | Current Mode Push-Pull PWM Controller — 
UCC3884D 296-2551-5-ND | Current-Mode PWM Controller. 380 288 224 — а ал аа 248 1.08 154 
UCC3884N 296-11530-5-ND Current-Mode PWM Controller. 3.60 2.88 224 i n қ 
ў with Slope Compensation .................. 8-TSSOP 248 1.98 1.54 
UCC3888D 296-11531-5-ND Off-Line Power Supply Controller . 8-SOIC 143 114 86 UCC38084D 296-13692-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3888N 296-11532-5-ND Off-Line Power Supply Controller. -Dip 1.43 1.14 86 with Prog. Slope Compensatioi 293 234 1.82 
UCC3889D 296-11533-5-ND Off-Line Power Supply Controller. 8-SOIC 143 114  .86 UCC38084P 296-13693-5-ND Current Mode Push-Pull PWM C 3 й А 
UCC3889N 296-11534-5-ND Off-Line Power Supply Controller. -Dip 1.43 144  .86 with Prog. Slope Compensation 293 234 182 
UCC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller. 0-5010 870 6.96 5.88 UCC38084PW 296-14337-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3895N 296-11538-5-ND Phase Shift PWM Controller. .20-Dip | 8.70 6.96 5.88 with Prog. Slope Compensation.......... 8-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
UCC3895PW 296-11686-5-ND Phase Shift PWM Controller. 0-Т550Р 8.80 7.04 5.94 UCC38085D 296-13694-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3895Q 296-11539-5-М0 Phase Shift PWM Controller . .20-PLCC 8.70 6.96 5.88 with Prog. Slope Compensation............ 8-SOIC 2.93 234 1.82 
UCC3960D 296-11561-5-ND Primary Side Startup Control 8-SOIC 2.38 1.90 1.43 UCC38085P 296-13695-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3960P 296-11562-5-М0 Primary Side Startup Controller -Dip 238 1.90 1.43 with Prog. Slope Compensation............... 8-Dip 2.03 2.34 1.82 
UCC3961D 296-11563-5-М0 Adv. Primary Side Startup Controller 2.6 189 147 UCC38085PW 296-14338-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3961N 296-11564-5-М0 Adv. Primary Side Startup Controller 2.6 189 147 with Prog. Slope Сотрепѕайо! 293 234 1.82 
UCC25701D 296-11363-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM . 6.20 496 4.19 UCC38086D 296-13696-5-ND Current Mode Push-Pull PWM C 
UCC25701N 296-11364-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 6.20 496 4419 with Prog. Slope Compensation 2.93 234 1.82 
UCC25701PW 296-11365-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 6.30 504 426 UCC38086P 296-13697-5-ND ^ | Current Mode Push-Pull PWM Controller — 
UCC25702D 296-12194-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 6.20 496 4.19 with Prog. Slope Сотрепзанот............ 8-Dip 293 234 1.82 
UCC25702N 296-11366-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 620 496 4.19 UCC38086PW 296-14339-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25702PW 296-11367-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM. 630 504 426 with Prog. Slope Compensation......... 8-TSSOP 2.98 234 1.82 
UCC25705D 296-11368-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 225 180 135 UCC38500DW MEE CIC MOS Combined PFO/PWM Зару. ABE а 
UCC25705DGK 296-12175-5-ND |High Speed Voltage-Mode PWM .. 225 180 135 Controller . р š : 
UCC25705P 296-11369-5-ND | High Speed Voltage-Mode РММ... 225 180 135 UCC38500N 296-11520-5-ND МЫ Combined PFC/PWM ТЕ e 
UCC25706D 296-11370-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 225 180 1.35 ЕЕ Е : : 
UCC25706DGK 296-11371-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 225 1.80 1.35 UCC38501DW 296-11521-5-ND О В PFC/PWM ПІ 
UCC25706P 296-12114-5-ND High Speed Voltage-Mode РММ... 225 1480 135 : P š ^ М 
UCC28050D 296-13708-5-ND | Transition Mode PFC Controller 188 150 143 ещ ДЕО BICMOS Combined PEC/PWM 525 40352 
UCC28050P 296-13709-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.88 150 1.13 u ЕЗ ; mhi ў М E 
UCC28051D 296-15243-5-ND | Transition Mode PFC Controller 188 150 143 а цы Bp ES t ` ub PPG/RWM SEL AERE ED 
UCC28051P 296-15224-5-ND Transition Mode PFC Controller 1.88 1.50 1.13 : ~ : = : 
UCC28083D 296-13676-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller UGC38502N K MEE BICMDS Combined PFC/PWM EUR 
with Prog. Slope Compensation. о) Бр ш UCC38503DW 296-12046-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM і RU 
UCC28083P 296-13677-5-ND Current Mode Push Pull PWM Controller Controller 529 423 329 
with Prog. Slope Compensation............... 8-Dip 2.70 216 1.68 UCC38503N 296-11524-5-ND | BICMOS Combined PEC/PWM i қ i 
UCC28083PW 296-14333-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller MAS alas 207 з AGE, аж 
with Prog. Slope Compensation.........8-TSSOP 2.70 2.16 1.68 = E 
UCCaSOB4D | 296-196785D — Current Mode Push Pull PWM Controller 000390008 | 29618029500 | Advanced Load Share Controler 238 180 148 
with Prog. Slope Сотрепзайот.......... 8-50. WC O AMAS mma UCC39421N 296-11545-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller. 484 387 301 
UCC28084P 296-13679-5-ND Current Mode Push Pull PWM Controller UCC39421PW 296-2553-5-ND Multimode Hi-Freq. 
with Prog. Slope Compensation. 304 243 1.89 PWM Controller ... Dis -16-TSSOP 484 387 3.01 
UCC28084PW 296-14334-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Con UCC39422N 296-11546-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller.....20-Dip 484 3.87 3.01 
with Prog. Slope Compensation......... 8-TSSOP 3.04 243 1.89 UCC39422PW 296-2554-5-ND Multimode Hi-Freq. 
UCC28085D 296-13680-5-ND НЫ ана во оо PWM Controller 20-TSSOP 4.84 387 3.01 
with Prog. Slope Compensation............ - Қ Й f; - 
UCC28085P 296-13681-5-ND — | Current Mode Push Pull PWM Controller HU ww ttky Diode Array s ER 
with Prog. Slope Compensation............. 8-Dip 304 243 1.89 Ца Serge ode роце : ў ; 
UCC28085PW 296-14335-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller ee poet SE Dual Schottky Diode Bridge з (а 00 
ith Prog. Slope C ti &-TSS0P 304 243 189 UC3610N 296-11231-5-ND Dual Schottky Diode Bridge 529 4.23 3.29 
000260860 Е cai Med Push РР Conta - š : UC3611DW 296-11233-5-ND | Quad Schottky Diode Array 439 351 273 
ih Prog Slope tome ег AR РИ SES UC3611N 296-11234-5-ND | Quad Schottky Diode Array 439 351 273 
г Бұл 5 “ : Voltage References 
UCC28086P 296-13683-5-ND Current Mode Push Pull PWM Controller 
with Prog. Slope Comp 304 243 1.89 LM285D-1-2 296-9521-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 76 TES: <) 
UCC28086PW 296-15690-5-ND | Current Mode Push Pull PWM Controller ee a opa | 25У Mesas vai ео = 
(С50850 ЕН СЕ ТЕП" id 2432419 LM285DR-2-5 296-14592-2-ND — |2.5V Micropower Voltage Referenc: ^. 455.00/2,500 
i LM285LP-1-2 296-9523-5-ND 1.2У Micropower Voltage Reference . 56 A2 ВИ 
Oscillator NEW! ............... 1.63 130  .98 = 
(00282200 296-15755-5-ND | Interleaved Dual PWM Controll 360 288 224 LM285LP-2-5 Вара а 25V Micropower Voltage Reference. 3 GG 
ë B LM336BD-2-5 296-9547-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference.. .88 66 550 
UCC28220PW 296-15756-5-ND Interleaved Dual PWM Controller . 3.60 288 224 LM336BLP-2-5 296-9548-5-ND 2 БУ Precision Voltage Reference 88 66 50 
UCC28221D 296-15757-5-ND Interleaved Dual PWM Controller. 371 2.97 231 294 - 0540.5.] ў on 0 N 1 ў 4 
LM336D-2-5 296-9549-5-ND 2.5V Precision Voltage Referenc .88 (66 .50 
UCC28221PW 296-15758-5-ND Interleaved Dual PWM Controller . 371 297 231 LM385BD-1-2 296-9556-5-ND 12V Micropower Voltage Referenc 60 45 34 
UCC28510DW 296-14218-5-ND PFC/PWM Combination Controller. 405 3.24 252 А Ор 0 = = - 
To LM385BD-2-5 296-9557-5-ND 2.5V Micropower Voltage Referenct .60 45 34 
UCC28510N 296-14219-5-ND PFC/PWM Combination Controller 405 324 2.52 LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND 2 5V Micropower Voltage Referenc 60 45 34 
UCC28511DW 296-14220-5-ND PFC/PWM Combination Controller. 405 324 252 а 5 _2-| й i б 1 Y 
san LM385BDR-1-2 296-14603-2-ND 2.5V Micropower Voltage Referenc 487.50/2,500 
UCC28511N 296-14221-5-ND PFC/PWM Combination Controller 405 324 2.52 LM385BLP-1-2 296-9558-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 60 45 34 
UCC28512DW 296-14222-5-ND PFC/PWM Combination Controller. 4.05 3.24 2.52 LM385BLP-2-5 296-9559-5-ND 25V Місгоромег Voltage Reference . ‘60 45 34 
100285124 296-14223-5-ND — | PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LM385BPWR-1-2 | 296-13073-1-№0 |1.2/ Micropower Voltage Reference . 60 45 34 
UCC28513DW 296-14224-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND |1.2/ Micropower Voltage Reference . 400.00/2,000 
UCC28513N 296-14225-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LM385BPWR-2-5 296-13074-1-ND  |2.5V Micropower Voltage Reference . 60 45 34 
UCC28514DW 296-14226-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference . 400.00/2,000 
UCC28514N 296-14227-5-ND PFC/PWM Combination Controller 405 324 2.52 LM385D-1-2 296-9560-5-ND 1.2V Micropower Voltage Referenc 50 40 30 
UCC28515DW 296-14228-5-І0 | PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LN385D-2-5 296-9561-5-ND — | 2.5V Micropower Voltage Referenc 50 40 30 
UCC28515N 296-14229-5-ND PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference . .50 40 .30 
UCC28516DW 296-14230-5-ND PFC/PWM Combination Controller. 4.05 324 2.52 LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference . 50 40 30 
UCC28516N 296-14231-5-ND PFC/PWM Combination Controller 405 324 2.52 LM385PWR-1-2 296-13075-1-ND 1.2V Micropower Voltage Reference . 50 40 30 
UCC28517DW 296-14232-5-ND PFC/PWM Combination Controller. 405 324 2.52 LM385PWR-1-2 296-13075-2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference . 280.00/2,000 
UCC28517N 296-14233-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 405 324 252 LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND  |2.5V Micropower Voltage Reference . 50 40 30 
UCC29002D 296-13024-5-М0 Advanced Load Share Controlle 225 180 140 LM385PWR-2-5 296-13076-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference .... 280.00/2,000 
UCC29002DGK 296-13025-5-ND Advanced Load Share Controlle 2.25 180 140 LT1004CD-1-2 296-9580-5-ND 1.2V Micropower Integrated 
UCC29002P 296-13026-5-ND Advanced Load Share Controller... ..8-Dip | 2.25 1.80 140 Voltage Reference .... Ja 63  .50 
UCC29421N 296-2538-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller ....16-Dip 3.38 2.70 240 LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND 2.5V Micropower Integrated 
UCC29421PW 296-12394-5-ND Multimode High-Freq. Voltage Reference .... 75 63  .50 
Sync. Controller .. --20-7550Р 4.84 3.87 3.01 (Continued) 
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1) TEXAS INSTRUMENTS 


TAS Digi-Key Price Eachx mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1004CDR-1-2 296-14610-1-ND 1.2V Micropower Integrated TL431ACDR 296-1286-1-ND Adjustable Shunt Regulator 45 36 .27 
Voltage Reference ЛӘ 63  .50 TL431ACDR 296-1286-2-ND Adjustable Shunt Regulator 305.00/2,500 
LT1004CDR-1-2 296-14610-2-ND 1.2V Micropower Integrated TL431ACLP 296-1287-ND Adjustable Shunt Regulator 45 Я 27 
Voltage Reference 812.50/2,500 TL431ACLPR 296-1287-1-ND Adjustable Shunt Regulator. 45 sm o m 
LT1004CLP-1-2 296-9582-5-ND 1.2V Micropower Integrated TL431ACLPR 296-1287-2-ND Adjustable Shunt Regulator. 252.00/2,000 
Voltage Reference... -75 463 550 TL431ACP 296-10182-5-ND Adjustable Shunt Regulator TAS ў M 
LT1004CLP-2-5 296-9583-5-ND 2.5V Micropower Integrated TL431ACPK 296-17037-1-ND Adjustable Shunt Regulator 55 434 33 
Voltage Reference Ji 63  .50 TL431ACPK 296-17037-2-ND Adjustable Shunt Regulator 140.00/1,000 
LT1004CPWR-1-2 | 296-13077-1-ND 1.2V Micropower Integrate: TL431ACPSR 296-13352-1-ND Adjustable Shunt Regulator 45 5387 27 
Voltage Reference .88 66 .50 TL431ACPSR 296-13352-2-ND Adjustable Shunt Regulator 252.00/2,000 
LT1004CPWR-1-2 | 296-13077-2-ND 1.2V Micropower Integrated TLA31ACPWR 296-13353-1-ND Adjustable Shunt Regulator АВ 52 27 
Voltage Reference 586.00/2,000 TL431ACPWR 296-13353-2-ND Adjustable Shunt Regulator 252.00/2,000 
LT1004CPWR-2-5 |296-13078-1-ND 2.5V Micropower Integrated TL431AID 296-1288-5-ND Adjustable Shunt Regulator 50 40  .30 
Voltage Reference 8-TSSOP .88 66 .50 TL431AIDBVT 296-15324-1-ND Adjustable Shunt Regulator .50 40  .30 
LT1004CPWR-2-5 |296-13078-2-ND 2.5V Micropower Integrated TL431AIDBVT 296-15324-2-ND Adjustable Shunt Regulator 52.50/250 
Voltage Reference 8-Т550Р 586.00/2,000 TL431AIDR 296-1288-1-ND Adjustable Shunt Regulator 50 40 50 
LT10041D-2-5 296-9584-5-ND 2.5V Micropower Integrated TL431AIDR 296-1288-2-ND Adjustable Shunt Regulator 337.50/2,500 
Voltage Reference .. 8-5010 138 110  .83 TL431AILP 296-10183-5-ND Adjustable Shunt Regulator 50 4 30 
LT1004IPWR-1-2 296-13079-1-ND 1.2V Micropower Integrated TL431AILPR 296-10183-1-ND Adjustable Shunt Regulator 50 40  .30 
Voltage Reference 8-TSSOP 1.38 140 .83 TL431AILPR 296-10183-2-ND Adjustable Shunt Regulator 280.00/2,000 
LT1004IPWR-1-2 | 296-13079-2-ND 1.2V Micropower Integrated ТГАЗТАЇР 296-10184-5-ND Adjustable Shunt Regulator 50 40 30 
Voltage Reference... .8-TSSOP 1430.00/2,000 TL431AIPK 296-17038-1-ND Adjustable Shunt Regulator 48 sm 2 
LT1004IPWR-2-5  |296-13080-1-ND 2.5V Micropower Integ TL431AIPK 296-17038-2-ND Adjustable Shunt Regulator 160.00/1,000 
Voltage Reference 8-TSSOP 1.38 140 43 TL431CD 296-1289-5-ND Adjustable Shunt Regulator 40 3 24 
LT1004IPWR-2-5 296-13080-2-ND 2.5V Micropower Integrated TL431CDR 296-1289-1-ND Adjustable Shunt Regulator 40 32 24 
Voltage Reference 1430.00/2,000 TL431CDR 296-1289-2-ND Adjustable Shunt Regulator 270.00/2,500 
LT1009CDR 296-14611-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC .96 80  .64 TL431CDBVR 296-10185-1-ND Adjustable Shunt Regulator 40 39 ой 
LT1009CDR 296-14611-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 1040.00/2,500 TL431CDBVR 296-10185-2-ND Adjustable Shunt Regulator 324.00/3,000 
LT1009CLP 296-9585-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit. .96 80 6 TL431CLP 296-1290-ND Adjustable Shunt Regulator. 40 39 Оой 
LT1009CLPR 296-14612-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui .96 80 .64 TL431CLPR 296-1290-1-ND Adjustable Shunt Regulator 40 32 .24 
LT1009CLPR 296-14612-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 852.00/2,000 TL431CLPR 296-1290-2-ND Adjustable Shunt Regulator 224.00/2,000 
LT1009CPWR 296-13081-1-ND 2.5V Integrated Reference Сігси 92 69 52 TL431CP 296-1798-5-ND Adjustable Shunt Regulator. 40 32 24 
LT1009CPWR 296-13081-2-ND 2.5V Integrated Reference Circui 612.00/2,000 TL431CPK 296-1991-1-ND Adjustable Shunt Regulator 50 4030 
(1100910 296-9586-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit. .84 70  .56 TL431CPWR 296-12497-1-ND Adjustable Shunt Regulator 40 907 24 
LT1009IDR 296-14613-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit. :84 ло 56 TL431CPWR 296-12497-2-ND Adjustable Shunt Regulator 224.00/2,000 
E pate poe last Ш oy Integrated БЫ п B ЕАН TLAS1IDBVR 296-10187-1-ND Adjustable Shunt Regulator 45 36 27 
Я 29: -9V Integrated Reference бігсці E ` E TL431IDBVR 296-10187-2-ND Adjustable Shunt Regulator 366.00/3,000 
LT1009ILPR 296-14614-1-ND 2.5V Integrated Reference Circui .84 70  .56 TL431IDR 296-1291-1-ND Adjustable Shunt Regulator 45 46 27 
LT1009ILPR 296-14614-2-ND 2.5V Integrated Reference Сігси 744.00/2,000 TL431IDR 296-1291-2-ND Adjustable Shunt Regulator 305.00/2,500 
LT1009IPWR 296-15734-1-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 147 98 78 TL431ILP 296-1292-ND Adjustable Shunt Regulator. 45 8 27 
LT1009IPWR 296-15734-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit. 1038.00/2,000 TLA31ILPR. 296-1292-1-ND Adjustable Shunt Regulator. 45 36 27 
ВЕҒО2АР 296-12732-5-ND +5V Precision Voltage Reference . 4.07 3.26 2.54 TL431ILPR 296-1292-2-ND Adjustable Shunt Regulator. 252.00/2,000 
REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference ......... 407 326 254 TL431IP 296-10188-5-ND Adjustable Shunt Regulator 45 3 27 
REF02BP. REFO2BP-ND +5V Precision Voltage Reference . 504 404 341 TL431IPK 296-10189-1-ND Adjustable Shunt Regulator 55 4 33 
REF02BU REF02BU-ND +5V Voltage Reference 504 404 341 TL431IPK 296-10189-2-ND Adjustable Shunt Regulator 154.00/1,000 
REF102AP REF102AP-ND +10V Precision Voltage Reference 3.94 345 245 TL1431CD 296-10129-5-ND Adj. Programmable Shunt Regulator . 74 XE 
REF102AU REF102AU-ND +10V Precision Voltage Reference 394 345 245 TL1431CDR 296-10129-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulator . 72 54 41 
REF102BP REF102BP-ND +10V Precision Voltage Reference 8.80 704 5.94 TL1431CDR 296-10129-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulator . 585.00/2,500 
REF102BU 296-17004-5-ND +10V Precision Voltage Reference 8.80 7.04 5.94 TL1431CLP 296-10130-5-ND Adj. Programmable Shunt Reg. . 72 a Al 
REF102CP 296-17005-5-ND +10V Precision Voltage Reference 8.50 7.65 6.79 TL1431CLPR 296-10130-1-ND Adj. Programmable Shunt Reg. 42 54 41 
REF102CU 296-17006-5-ND +10V Precision Voltage Reference 8.50 7.65 679 TL1431CLPR 296-10130-2-ND Adj. Programmable Shunt Reg. . 478.00/2,000 
REF200AU REF200AU-ND Dual Current Source/Current Sink 520 416 351 TL1431CPWR 296-12607-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulator. 80 60 45 
ВЕР1004С-1.2 REF1004C-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 279 224 174 TL1431CPWR 296-12607-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulator. 532.00/2,000 
REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 279 224 174 TL14310D 296-10131-5-ND Adj. Programmable Shunt Regulator . w Ga м 
ВЕР10041-1.2 REF10041-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 545 4.36 3.39 TL1431QDR 296-17021-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulator . 120 90 6 
REF10041-2.5 REF10041-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 5.45 4.36 3.39 111431008 296-17021-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulator. 975.00/2,500 
REF1112AIDBZT | 296-15842-1-ND 1.25V, Shunt Voltage Reference .. 243 170 128 TL14310LPR 206-10132-1-ND Adj. Programmable Shunt Regulator. 135 113 90 
REF1112AIDBZT |296-15842-2-М0 1.25V, Shunt Voltage Reference .. 297 50/250 TL14310LPR 296-10132-2-ND Adj. Programmable Shunt Regulator. 1198.00/2,000 
REF2912AIDBZT | 296-13480-1-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage TLV431ACDBVR | 296-1348-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Regulator.. 56 42 32 
Dropout Voltage Reference.... 147 123 98 TLVA31AIDBVR __ |296-1984-1-ND. Low Volt. Adj. Shunt Regulato 64 48 36 
REF2GI2AIDBZT |25158 ОШО т гоу eau) ОСА TN TLVA31AIDR 296-15032-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Regulator . 84 48 56 
lia = : TLV431AIDR 296-15032-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Regulator. 520.00/2,500 
REF2920AIDBZT | 296-13481-1-ND ое Low Voltage ы и бш TLV431BCDBVR — |296-17568-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. Bà 5% 48 
en а à ` TLV431BCDBVR 296-17568-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 819.00/3,000 
REF2920AIDBZT — |296-13481-2-ND ge Fran том Power, Low ушш. 34 19375220 TLVA31BCDBZR _| 296-17569-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 84 63 4 
торош гонапе 5отвгепое.. н E TLV431BCDBZR | 296-17569-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 819.00/3,000 
REF2925AIDBZT 296-13482-1-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage TLV431BIDBVR 296-17570-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 92 69 52 
nEEeosAIDBZT ns Отор И d et өзе ES 807-23 147 1.23 38 TLVASIBIDBVR — |296-17570-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 897.00/3,000 
5 -13482-2- "ЭУ, Precision, Low Power, Low Voltage TLVAS1BIDBZR — |296-17571-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 92 69 5 
Dropout Voltage Вегегепсе................ SOT-23 183.75/250 TLVA31BIDBZR | 296-17571-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 897.00/3,000 
REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage = 
ш TLV431BQDBVR 296-17572-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. .99 83 66 
Dropout Voltage Reference................... SOT-23 147 123  .98 A 
REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage TLV431BQDBVR 296-17572-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 1287.00/3,000 
Dropout Voltage Ref d SOT-23 183.75/250 TLV431BQDBZR 296-17573-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 99 83 бі 
веғооззаювот еген aay Precision law Pine EN аа Í ; TLVA31BQDBZR | 296-17573-2-ND Low Volt. Adj. Shunt Reg. 1287.00/3,000 
Dropout voles ева torent OW YO ді ра E qe (қ TLV431CDBVR 296-13616-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Regulato 52 39 30 
REF2933AIDBZT — |296-19484-2-ND — |3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage TLVASICDBVR ІБ ОМЗ Low Vott. Adj. Shunt Regulato ШЕШ 
Ж TLV4311DBVR 296-13617-1-ND Low Volt. Adj. Shunt Regulato 60 45 34 
Dropout Уойаде Reference, pul 18875250 TLVASTIDBVR — |296-13617-2-ND — | Low Volt. Adj. Shunt Regulat 585.00/3,000 
REF2040AIDBZT — |296-13485-1-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage ОИ Е 
Dropout Voltage Reference 147 123 98 TLV431ILP 296-10729-5-ND Low Volt. Adj. Shunt Regulato .60 4 .34 
REF2940AIDBZT | 296-13485-2-ND — — |4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage ШЕБЕР 2962121863: NB Low Volt. Diff SCSI 27-Line Reg. Set. 2 203 100 
Dropout Voltage Reference.... 183.75/250 Low Dropout Voltage Regulators 
REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTCT-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref.....SOT-23 1.50 1.20  .90 LP2981-30DBVR 296-17546-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator NEW!. .80 60 45 
REFSO12AIDBZT | REF3012AIDBZTTR-ND |1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref.....S0T-23 210.00/250 LP2981-30DBVR ^ |296-17546-2-ND ЗҮ, 100тА LDO Regulator NEW!. 780.00/3,000 
REF3020AIDBZT — |REF3020AIDBZTCT-ND |2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref....50T-23 150 120 590 LP2981-33DBVR | 296-17360-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 78 59 44 
REF3020AIDBZT | REF3020AIDBZTTR-ND |2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 210.00/250 LP2981-33DBVR | 296-17360-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 762.00/3,000 
REF3025AIDBZT — |REF3025AIDBZTCT-ND |2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref.......S0T-23 1.50 120 590 LP2981A-30DBVR |296-17545-1-ND 3V, 100mA LD0 Regulator NE! 80 460 45 
REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND |2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 210.00/250 LP2981A-30DBVR | 296-17545-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator NEW! 780.00/3,000 
REF3033AIDBZT | REFSO33AIDBZTCT-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Нег......501-22 150 120 90 LP2981A-33DBVR | 296-17361-1-ND 3.3V, 100mA 100 Regulator . 80-460 45 
REF3033AIDBZT — |REF3O33AIDBZTTR-ND |3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 210.00/250 LP2981A-33DBVR | 296-17361-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 780.00/3,000 
REF3040AIDBZT | REF3040AIDBZTCT-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref. 150 120 90 ВЕ6101МА-А/250 | REGTOTNA-A/250CT-ND| Adj., 100mA LDO Regulato 225 1.80 1.35 
REF3040AIDBZT REF3040AIDBZTTR-ND | 4.0%, Low Power CMOS Voltage Ref. 210.00/250 REG101NA-A/250 | REG101NA-A/250TR-ND| Adj., 100mA LDO Regulato! 315.00/250 
REF3125AIDBZT 296-17509-1-ND 2.5V, 100рА, Volt. Reference NEW: 248 198 1.54 REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 100тА LDO Regulator...SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
REF3125AIDBZT 296-17509-2-ND 2.5V, 100рА, Volt. Reference NEW: 365.75/250 REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100тА LDO Regulator .....SOT-23-5 315.00/250 
REF3140AIDBZT 296-17234-1-ND 4.096V, Low Power CMOS REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8CT-ND | 2.8V DMOS 100тА LDO Regulator 225 1.80 1.35 
Voltage Ref. . 248 1.98 1.54 REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8TR-ND | 2.8V DMOS 100тА LDO Regulator 315.00/250 
REF3140AIDBZT 296-17234-2-ND 4.096V, Low P. REG101NA-2.85/250| REG101NA-2.85CT-ND | 2.85V DMOS 100тА LDO Regulator ... 2.25 1.80 1.35 
Voltage Ref. 365.75/250 REG101NA-2.85/250| REG101NA-2.85TR-ND | 2.85V DM0S 100mA LDO Regulator . 315.00/250 
TL431ACD 296-1286-5-ND Adjustable Shunt Regulatoi 45 36 27 REG101NA-3/250 | REG101NA-3CT-ND ЗУ DMOS 100mA LDO Regulato 225 1.80 1.35 
TL431ACDBVR 296-15236-1-ND Adjustable Shunt Regulator .. 45 36 27 REG101NA-3/250 | REG101NA-3TR-ND. 3V DMOS 100тА 1.00 Regulato 315.00/250 
TL431ACDBVR 296-15236-2-ND Adjustable Shunt Regulator. 366.00/3,000 REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3CT-ND | 3.3V DMOS 100тА LDO Regulator 225 1.80 1.35 
TL431ACDBVT 296-15323-1-ND Adjustable Shunt Regulatol 45 36 27 REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator ..... 315.00/250 
TLAS1ACDBVT 296-15323-2-ND Adjustable Shunt Regulator .. 47.25/250 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx Tat: Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
REG101NA-5/250  |REG101NA-5CT-ND | 5V DMOS 100mA LDO Regulator . 225 180 135 REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA2.852K5TR-ND| 2.851, 400mA LDO Regulator 8-TSSOP 3590.00/2,500 
REG101NA-5/250 —|REG101NA-5TR-ND — |5V DMOS 100mA LDO Regulator . 315.00/250 REG113EA-3/2K5 — |REG113EA-3/2K5CT-ND | 3V DMOS LDO Regulator 8-TSSOP 257 2.06 1.60 
REG101UA-A REG101UA-A-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 238 190 143 REG113EA-3/2K5 — |REG113EA-3/2K5TR-ND | ЗУ DMOS LDO Regulator 8-Т550Р 3590.00/2,500 
REG101UA-2.5 REG101UA-2.5-ND |2.5/ DMOS 100mA LDO Regulator . 238 190 143 REG113EA-3.3/250 |REG113EA3.3/250CT-ND| 3.3V DMOS LDO Regulat 8-TSSOP 257 2.06 1.60 
REG101UA-2.5/2KS |REG101UA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator . 3040.00/2,500 REG113EA-3.3/250 |REG113EA3.3/250TR-ND| 3.3V DMOS LDO Regulator 8-TSSOP 379.00/250 
REG101UA-2.8 REG101UA-2.8-ND — |2.8V DMOS 100mA LDO Regulator . 238 190 143 REG113EA-5/2K5 |REG113EA-5/2K5CT-ND | 5V DMOS LDO Regulator 8-TSSOP 257 2.06 1.60 
REG101UA-2.8/2KS |REG101UA-2.8TR-ND |2.8V DMOS 100mA LDO Regulator. 3040.00/2,500 REG113EA-5/2K5 — |REG113EA-5/2K5TR-ND | 5V DMOS LDO Regulator 8-Т550Р 3590.00/2,500 
REG101UA-2.85 REG101UA-2.85-ND — | 2.85V DMOS 100тА LDO Regulator 238 190 143 REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KCT-ND | 2.5V, 400тА LDO Regulator . 268 210 1.8 
REG101UA-3 REG101UA-3-ND ЗУ DMOS 100тА LDO Regulator . 238 190 143 REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KTR-ND | 2.5V, 400тА LDO Regulator . 3969.00/3,000 
REGIO1UA-3/2KS REG1O1UA-3TR-ND — |3V DMOS 100mA LDO Regulator . 3040.00/2,500 REG113NA-2.85/3K |REG113NA2.853KCT-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulator 07-23-5 263 210 1.58 
acd mre ДЕНІ Tu ETHER e пешаш! = ae ү Е REG113NA-2.85/3K |REGTI3NA2.853KTR-ND | 2.851, 400mA LDO Regulator 0Т-23-5 3969.00/3,000 
- 54 : : : - REG113NA-3/3K — |REG113NA-3/3KCT-ND 3V, 400mA LDO Regulat 0T-23-5 263 210 1.58 
REGIOIUA-S/2KS БЕШТЕ 5V DMOS 100mA LDO Regulator. 5040002500 REGTI3NALS/3K REGI I3NA-S/3KTR-ND ЗУ, 400mA LDO Regulator 0Т-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-A/250 | REG102NA-A/250CT-ND | Adj., 250mA LDO Regulator.. 250 200 1.50 ў ü К ҒА ИШ 
| REG113NA-3.3/3K | REG113NA-3.3/3KCT-ND | 3.3V, 400тА LDO Regulator . 0T-23-5 2.63 210 1.58 
REG102NA-A/250  HEGIBENSGNESUTRSND] Adi, 250тА LDO Regulator.. 88200250 REG113NA-3.3/3K |REG113NA-33/3KTR-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator . 0T-23-5 3969.00/3,000 
REGTO2NA-2.5/250 |REG102NA-2.5CT-ND |2.5V DMOS 250mA LDO Regulator . 250 200 150 REGIT3NA-S/3K — |REGTTSNA-S/SKCT-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulator 263 210 158 
REG102NA-2.5/250 |REG102NA-2.5TR-ND |2.5V DMOS 250mA LDO Regulator . 332.50/250 REGIi3NA-/3K — REGII3NA-S/3KTR-ND. 5V. 400mA DMOS LDO Re 
й gulator . 3969.00/3,000 
REG102NA-2.8/250 |REG102NA2.8250CT-ND | 2.8V, 250mA LDO Regulator 250 200 1.50 Н ^ 
š d REG1117 REG1117-ND Adj., LDO Positive Regulator... 190 152 144 
REG102NA-2.8/250 |REG102NA2.8250TR-ND | 2.8V, 250mA LDO Regulator 332.50/250 м 
REG{OONA. 85/250 FECTION ARECA] 2 857 DMOS 250mA LDO Ro REG1117-2.85 REG1117-2.85-ND — |2.85V LDO Positive Regulator 190 152 144 
: : : gulator 2:50 В ПЕ REG1117-3.3 REG1117-3.3-ND 3.30V LDO Positive Regulator. 190 152 114 
REGTO2NA-2.85/250 |REG102NA-2.85TR-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator 332.50/250 | x í 2 0 š : : 
REG102NA-3/3K — |296-17894-1-ND 3V, DM0S 250mA LDO Reg. NE! 225 180 140 REGI117-5 REG1117-5-ND SV LDO Positive Regulator. 190 152 114 
і REGI117A REG1117A-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. SOT-223 2.03 1.62 122 
REG102NA-3/3K — |296-17894-2-ND 3V, DMOS 250mA LDO Reg. NEW! 3780.00/3,000 , 
REG102NA-3/250 REG1O2NA-3CT-ND | 3V DMOS 250mA LDO Regulator . 250 200 150 REGITITA-L.8 (ВЕ НРАВ 1.84, 1A LDO Regulator. 200 ge 19 
ВЕ6102МА-3/250 |REG102NA-3TR-ND — | ЗУ DMOS 250mA LDO Regulator . 332.50/250 REG1117A-2.5 ШЕШ 2 SAN 2.5, IALD0 Regulator. 2008 це gem 
REGT02NA-3.3/250 |REG102NA-3.3CT-ND |3.3V DMOS 250mA LDO Regulator . 250 200 150 REG1117F-3.3/500 |296-15941-1-ND 3.3V, ТА LDO Regulator. 245 197 153 
REG102NA-3.3/250 |REG102NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 250тА LDO Regulator . 332.50/250 REG1117F-3.3/500 |296-15941-2-М0 3.3V, ТА LDO Regulator 708.50/500 
REG102NA-5/250 |REG102NA-SCT-ND — | 5V DMOS 250mA LDO Regulator . 250 200 1.50 REG1117F-3.3KTTT |296-16005-1-ND 3.31, 800mA LDO Regulato -DDPAK 245 197  — 
REG102NA-5/250  |REG102NA-STR-ND | 5V DMOS 250mA LDO Regulator . 332.50/250 REG1117F-3.3KTTT |296-16005-2-ND 3.3V, 800mA LDO Regulato| 76.30/50 
REG102UA-A REG102UA-A-ND Adj., 250тА LDO Regulator.. 236 189 147 REG1117FA/500 — |296-15942-1-ND Adj., 1A LDO Regulator .. 2.68 215 1.67 
REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND |2-5У, 250mA LDO Regulator 236 149 147 REG1117FA/500 — 296-15942-2-ND Adj., ТА LDO Regulator... 773.50/500 
REG102UA-2.85 ^ REG102UA-2.85-ND | 2.85V, 250mA LDO Regulato 236 189 147 REG1117FAKTTT — [296-16006-1-ND Adj., ТА LDO Regulator... 2680 72Л5777-- 
REG102UA-3 REG102UA-3-ND 3V, 250mA LD0 Regulator 236 189 147 REGI117FAKTIT |296-16006-2-М0 Adj., 1A LDO Regulato 83.30/50 
REG102UA-3.3 REG102UA-3.3-ND |3.3/, 250mA LDO Regulator 236 189 147 REG1117FA-1.8/500 |296-15908-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 268 215 167 
REG102UA-5 REG102UA-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator ... 236 189 147 REG1117FA-1.8/500 |296-15908-2-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 773.50/500 
REGIOSFA-AKTTT — |296-15998-1-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 562 450 - REG1117FA-1.8KTTT | 296-16007-1-М0 1.8V, 1A LDO Regulator. 268 ЖЫ — 
ВЕ0103ҒА-АКТТТ — |296-15998-2-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 189.70/50 REG1117FA-1.8KTTT | 296-16007-2-М0 1.87, ТА LDO Regulator. 83.30/50 
REG103FA-A/500 |296-15940-1-М0 Adj., 500mA LDO Regulator. 5.62 450 3.80 REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-1-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 268 215 1.67 
PE tN 200 205540210. M pun FDO наве 5 ERE REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-2-М0 2.5V, 1A 100 Regulator. 773.50/500 
-2. -25- .5V, 500m egulator | I ў REG1117FA-2.5KTTT |296-16008-1-М0 2.5V, 1A LDO Regulator. 268 215 = 
REG103FA-2.5/500 |296-15935-1-ND 2.5V, 500тА LDO Regulator 5.62 450 380 REG1117FA-2.5KTTT | 296-16008-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 83.30/50 
REG103FA-2.5/500 |296-15935-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 1784.50/500 REG1117FA-5.0/500 | 296-15910-1-ND 5V, 1A LDO Regulator 268 215 1.67 
REG103FA-2.5KTTT |296-15993-1-М0 2.5V, 500mA LDO Regulator: 5.62 4.50 — REG1117FA-5.0/500 |296-15910-2-ND БУ, 1A LDO Regulator 773.50/500 
REG103FA-2.5KTTT |296-15993-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 189.70/50 REG1117FA-5.0KTTT |296-16009-1-ND 5V, 1A LDO Regulator 268 2415 = 
REG103FA-2.7 REG103FA-2.7-ND — |2.7V, 500mA LDO Regulator 504 404 341 REG1117FA-5.OKTTT | 296-16009-2-ND БУ 1A LDO Regulator 83.30/50 
REGTO3FA-2.7/500 |296-15936-1-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator 5.62 450 3.80 REG1118-2.85 REG1118-2.85-ND |2.85/ LDO Regulator with 
REG103FA-2.7/500 |296-15936-2-ND 2.7V, 500mA LDO Regulator. 1784.50/500 Source/Sink Capability 225 180 1.35 
REG103FA-2.7KTTT |296-15994-1-ND 2.7V, 500тА LDO Regulator 562 450 — 1534713 i 
REG103FA-2.7KTTT |296-15994-2-ND — |2.ТУ, 500mA LDO Regulator 18970/50 анн; Ж ир Regulator with РОК Е 
bxc Е HN О О SN105125DBVR “|296-15347-2-ND 150mA LDO Regulator with РОК 1131.00/3,000 
"a Е ВЕ UNI ани ал... д Е k TL750L05CD 296-8000-5-ND 5V, LD0 Voltage Regulator 68 51 39 
ЕЯ 536 TURE END N poomi го ЕЕ 2 22 ША 50500 TL750L05CDR 296-15014-1-ND 5V, LD0 Voltage Regulator 68 51 39 
š -15995-1- ] ` - = TL750LO5CDR 296-15014-2-ND 5V, LDO Voltage Regulat 552.50/2,500 
REGIO3FA-3KTIT — 1296-15995-2-ND ЗУ; 500mA LDO Regulator 18970/50 eae egi aior, 
й МЕНЕН ТІ750105СКС 296-8001-5-ND 5V, LD0 Voltage Regulator 68 51 39 
REG103FA-3.3/500 |296-15937-1-М0 3.3V, 500mA LDO Regulator 5.62 450 380 п 
А d 750LOSCKTER | 296-13797-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 68 51 39 
REG103FA-3.3/500 |296-15937-2-ND 3.3V, 500тА LDO Regulator 1784.50/500 
AEGIOSFA-3 SKIT ЕТ УЗУ 500mA EDO Res = КТІ TL750LOSCKTER — |296-13797-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 452.00/2,000 
B ЕН -3V, 500m egulator ERE О = TL750L05CLP 296-8002-5-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 68 51 39 
REG103FA-3.3KTTT |296-15996-2-ND 3.3V, 500тА LDO Regulator 189.70/50 reve 
REGHOAEA TL750L08CD 296-8004-5-ND 8V, 150mA LDO Regulator 68 51 39 
-5/500 |296-15939-1-ND 5V, 500mA LDO Regulator 562 450 3.80 
REG103FA-5/500 ^ |296-15939-2-ND 5V, 500тА LDO Regulator 1784.50/500 TL750L08GLP ЫШЫ 8V, 150mA LDO Regulator. 0 0 s 
ВЕ6103ҒА-5КТТТ — |296-15997-1-ND V, 500mA LDO Regulator 562 450 — 1175011060 296-8006-5-ND 10V, 150mA LDO Regulato 68 з 39 
REGIOSFA-SKTTT — [296:15997:2-ND ЭҮ 500mA LDO Regulator 189 70/50 TL750L10CLPR — |296-8007-1-ND 10V, 150mA LDO Regulato 68 51 39 
САХ ЕЗДИТ Adi TL750L10CLPR — |296-8007-2-ND 10V, 150mA LDO Regulato 452.00/2,000 
|. GMOS 500тА ГОО Ragulato ЖУ Жа SD Т1750112С0 296-8008-5-ND 1217 150mA LDO Regulat 68 51 39 
REG103GA-2.5 REG103GA-2.5-ND ^ |2.5V CMOS 500mA LDO Regulator ...SOT-223-5 4.97 3.98 3.10 pom 00210 ы à ё 
REG103GA-2.7 REG103GA-2.7-ND — |2.7V CMOS 500тА LDO Regulator..S0T-223-5 4.97 3.98 3.10 TL750L12CLP 296-8009-5-ND 12V, 150mA LDO Regulato 68 51 39 
REG103GA-3 REG103GA-3-ND ЗУ CMOS 500mA LDO Regulator ......SOT-223-5 4.07 3.98 340 TL750MOSCKTPR — 296-17613-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator NEW! 108 90 72 
REG103GA-3.3 REG103GA-3.3-ND  |3.3V CMOS 500mA LDO Regulator ...50Т-223-5 497 3.98 310 TL750MOSCKTPR — |296-17613-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator NEW! 1404.00/3,000 
REG103GA-5 REG103GA-5-ND 5V CMOS 500mA LDO Regulator . 497 398 3410 11751105060 296-8011-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator..... 87 13 58 
REG103UA-A REG103UA-A-ND Adj., DMOS 500mA LDO Regulator . 479 384 2.99 TL751L05CDR 296-15015-1-ND SV, 150mA LDO Regulator 87 73 58 
REG103UA-2.5 REG103UA-2.5-ND ^ |2.5V DMOS 500mA LDO Regulator . 479 3.84 299 TL751L05CDR 296-15015-2-ND БҮ, 150mA LDO Regulator 942.50/2,500 
REG103UA-2.7 REG103UA-27-ND — |2.7V DMOS 500mA LDO Regulator . 479 384 299 TL751L10CD 296-8012-5-ND 10V, 150mA LDO Ведшаю 87 73 58 
REG103UA-3 REG103UA-3-ND 3V DMOS 500mA LDO Regulator . 479 384 299 TL751L10CP 296-8013-5-М0 10V, 150mA 100 Regulatoi Sr 480 55 
REG103UA-3.3 REG103UA-3.3-ND — |3.3V DMOS 500mA LDO Regulator . 479 384 299 TL751L12CD 296-8014-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator .. 87 73 58 
REG103UA-5 REG103UA-5-ND 5V DMOS 500тА LDO Regulator . 479 384 299 TL751L12CDR 296-15016-1-ND 12V, 150mA LDO Regulator з. 58 
REGIO4FA-AKTTT |296-16004-1-М0 Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 — TL751L120DR 296-15016-2-ND 12V, 150mA LDO Regulato 942.50/2,500 
REG104FA-AKTTT |296-16004-2-М0 Adj., CMOS 1A LDO Regulator . 186.30/50 TL7700CPSR 296-8015-1-ND Supply-Voltage Supervisor OR 225 Зб 
REGIO4FA-A/500 |296-15907-1-ND Adj., CMOS ТА LDO Regulator. 552 442 373 TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor 3188.00/2,000 
REG104FA-A/500 — |296-15907-2-ND Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 TLV1117CDCYR — |296-17598-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator .80 60 45 
REGIDAFI 28/800 cuu 25y cmos 1А LDO Regulator. ee TLV1117CDCYR — |296-17598-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 650.00/2,500 
2.5 -15999-1- 3 egulator. 5.52 4. ДЕ TLV1117CKCS 296-17599-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! P о F 
ВЕ0104ҒА-2.5КТТТ |296-15999-2-ND 2.5V CMOS 1A LD0 Regulator. 186.30/50 TLVHMZCKTER  |296-17734-1-ND Adj. LDO Voltage Regulator NEW! 9 69 5 
REG104FA-2.7/500 |296-15906-1-ND 2.7V CMOS ТА LDO Regulator. 552 442 373 TLV1147CKTER — 1296-17734-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 612:00/2,000 
REG104FA-2.7/500 |296-15906-2-ND 2.7V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 TLV1117CKTPR 296-17735-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 92 69 52 
REG104FA-2.7KTTT |296-16000-1-ND 2.7V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 = TLV1117CKTPR 296-17735-2-ND Adj., LD0 Voltage Regulator NEW! 897.00/3,000 
REG104FA-2.7KTTT |296-16000-2-ND 2.7V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 TLVTTTTIDCYR — 1296-17600-1-ND Adj. LDO Voltage Regulator NEW: © 72 54 
REG104FA-3500 — REGIOAFA:STR:NDISV 3V CMOS 1A LDO Regulator 1752.50/500 TLVHM7IDCYR — [296-17600-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW: 780.00/2500 
REGTO4FA-SKTTT — [296-16001-1-ND 3V CMOS 1A LDO Regulator 552 442 — TLV1117IKCS 296-17601-5-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 81 68 54 
REGIO4FA-3KTTT |296-16001-2-М0 3V CMOS 1A LDO Regulator 186.30/50 1477361. i 
TLV1117IKTER 296-17736-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! зі 68 54 
REG104FA-3.3/500 |REG104FA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 PPR mi 1 
TLV1117IKTER 296-17736-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 718.00/2,000 
REG104FA-3.3KTTT |296-16002-1-ND 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 : 
й а TLVITZIKTPR 296-17737-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 81 68 54 
REG104FA-3.3KTTT |296-16002-2-ND 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 Í 
TLV1117IKTPR 296-17737-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator NEW! 1053.00/3,000 
REG104FA-5/500 |REG104FA-5TR-ND — | 5V CMOS ТА LDO Regulator 1752.50/500 š О ) 
TLV2217-25KC 296-17624-ND LDO 2.5V PnP Fixed 
ВЕ0104ҒА-5КТТТ — |296-16003-1-ND 5V CMOS 1A LDO Regulator 552 442 — Voltage Regulator NEW! yo m m 
REGIOAFA-BKTIT PADO ED АО Е TLV2217-25KTPR — [296-16031-1-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Regulator . ва 70 56 
REG104GA-2 5 REG104GA-25-ND — |2.5V CMOS 1A LDO Regulato 502 402 343 TLV2217-25KTPR — |296-16031-2-ND LDO 2.5V PnP Fixed Voltage Regulator ...2-PFM 1092.00/3,000 
REG104GA-2.5/2K5 |REG104GA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS ТА LDO Regulato 7025.00/2,500 TLV2217-33KC — |296-10502-5-М0 LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Reg.....0-220AB — .84 70 .56 
š Tu TLV2217-33KTPR — |296-10503-1-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Regulator..2-PFM ^ .84 70 56 
REG104GA-3 REG104GA-3-ND ЗУ CMOS 1A LDO Regulator. 502 4.02 3.13 і 
Я Eo TLV2217-33KTPR — |296-10503-2-ND 100 3.3\ PnP Fixed Voltage Regulator ....2-PFM 1092.00/3,000 
REG104GA-3/2K5 |REG104GA-3TR-ND [ЗУ CMOS 1A LDO Regulator. 7025.00/2,500 і 
REG104GA-3.3 REGI04GA-3.3-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulato 502 402 313 TLV2217-33PWR — |296-12368-1-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Reg....20TSSOP — .84 70 56 
REG104GA-3.3/2K5 |REG104GA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS ТА LDO Regulato 7025.00/2,500 TLV2217-33PWR |296-12368-2-ND LDO 3.3V PnP Fixed Voltage Reg. ......20-TSSOP 744.00/2,000 
REG104GA-5 REG104GA-5-ND 5V CMOS 1A LDO Regulator. 502 4.02 3.13 TPPMOT10DWPR =| 296-10872-1-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulator. 20-HSOP 3.60 2.88 2.24 
REGI04GA-5/2K5  |REG104GA-5TR-ND | 5V CMOS 1A LDO Regulator. 7025.00/2,500 TPPMOT10DWPR ^ |296-10872-2-ND 5V, 1тА Dual LDO Regulator. 20-HSOP 4080.00/2,000 
REG113EA2.5/2K5 — |REG113EA2.52K5CT-ND | 2.5V DMOS LDO Regulator 257 2.06 1.60 TPPMO111DWP — 296-12507-5-ND Dual LDO Linear Regulator. 20-HSOP 3.60 2.88 224 
REG113EA2.5/2K5 — REG113EA2.52K5TR-ND | 2.5V DMOS LDO Regulato 3590.00/2,500 TPPMO0301DR 296-10873-1-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator.......... 8-SOIC 365 2.92 2.27 
REG113EA-2.85/2K5 |REG113EA2.852K5CT-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulato 257 206 160 (Continued) 
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TE Digi-Key Price Eachx Yel Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPPMO301DR 296-10873-2-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulator... 5102.50/2,500 TPS73330PWR — |296-8067-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
TPPMO302DGN  |296-10874-5-ND 5V, 400mA LDO Voltage Regulato 365 292 227 with Delayed Reset. 248 198 149 
TPPMO303DR 296-10875-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator 245 197 153 TPS73330PWR — |296-8067-2-ND З ЗУ, 500mA LDO Regulator 
TPPMO0303DR 296-10875-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 3432.50/2,500 with Delayed Reset. 2574.00/2,000 
TPS71HO1QPWPR  |296-8051-1-ND Adjustable 500тА LDO Reg 4.95 396 3.08 TPS73480D 296-8068-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator 
TPS71HO1QPWPR |296-8051-2-М0 Adjustable 500тА LDO Regulator. 5610.00/2,000 with Delayed Reset 248 1.98 1.49 
TPS73HD301PWP |296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator 473 378 294 ТЕН 
TPS73HD318PWP |296-2667-5-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LD0 Reg. 473 378 294 РЕЗОВ AED аа ош Жа we ug 
TPS73HD318PWPR |296-2667-1-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 473 378 294 TBS73380D8 НДЫ! 4.85, 500mA LDO Regulator ў s e 
TPS73HD318PWPR [296-2667-2-МО Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 5356.00/2,000 with Delayed Reset БИЕ? 
TPS73HD325PWPR |296-8071-1-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LD0 Reg. 473 378 294 TPS73480P 296-2664-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator s 
TPS73HD325PWPR |296-8071-2-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. 5356.00/2,000 with Delayed Reset зб. а Sg 
TPS712XXEVM-050 |296-17873-ND Eval. Module for TPS712XX-050 МЕМИ......— 14.23 z : ЖЫ 1: 
TPS715A01DRBT |296-17614-1-№0 1.2V-15V, 80mA 100 Linear ТР5735000 296-8069-5-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator 
Regulator NEW! 132 140 .88 with Delayed Reset 248 1.98 1.49 
ТР571540108ВТ |296-17614-2-10 1.2V-15V, 80mA 100 Linear TPS73500P s 5.0V, 500mA LDO Regulator 
Regulator NEW!. 165.00/250 with Delayed Reset 248 1.98 1.49 
TPS715A33DRBT |296-17615-1-М0 3.3V, 80mA 100 Linear TPS73500PWR 296-8070-1-ND SUA ГО Ааа or ha ca dae dug 
Regulator NEW!. 1.32 110 .88 with Delayed Reset D Б Б 
TPS715A33DRBT |296-17615-2-№0 3.3V, 80mA LD0 Linear TPS73500PWR | 296-8070-2-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator 
Regulator NEW! 165.00/250 with Delayed Reset. 2574.00/2,000 
TPS2140IPWP 296-12564-5-ND dj. LDO and 3.3V Switch with TPS7415D 296-2668-5-ND 1.5V, 200mA LDO Regulator . 150 120 90 
Dual Current Limit 14-HTSSOP 248 198 154 TPS7418D 296-2669-5-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator . 150 120 90 
TPS2141IPWP 296-12565-5-ND Adj. LDO and 5V Switch with TPS7425D 296-2670-5-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator. 150 120 90 
Dual Current Limit .......... 14-HTSSOP 2.48 1.98 154 TPS7430D 296-2671-5-ND 3.0V, 200mA LDO Regulator . 150 120 90 
ТРӨ21801РАР ЗСО Adj. LDO and 3.3V Switch with TPS7433D 296-2672-5-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator . 150 120 90 
Dual Current Limit 14-HTSSOP ВЕРА: TPS70102PWP — [296-2652-5-ND Dual, Adj., 500тА LDO Reg... 338 270 210 
TPS2151IPWP 296-12567-5-ND Adj. 100 and 5V Switch with TPS70145PWP —  |296-2653-5-ND Dual, 3.3/1.2V, 500mA LDO Reg 338 270 240 
Dual Current Limit 14-HTSSOP 2.48 198 1.54 TPS70148PWP 296-2654-5-ND Dual, 3.3/1.5V, 500mA LD0 Reg 338 270 240 
TS гор БШ ND Dua Adj./3.3 LDO Regulator Gss SOD 0 TPS70151PWP — |296-2655-5-ND Dual, 3.3/1.8V, 500mA LDO Reg 338 270 240 
HAPUS ual 1-8/5.3V LDO Regulator 250 020 200 TPS70158PWP — |296-2656-5-ND Dual, 3.3/2.5V, 500mA LDO Re 338 270 210 
TPS767D325PWP |296-2742-5-М0 Dual 2.5/3.3V LDO Regulator 450 360 280 рр t i Dua LAU Ed 9 i D Es 
ual, Adj., 500mA LDO Reg... 338 270 210 
TPS767D3250PWPROI |296-17532-1-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator 548 414 322 TPeroo4spwp ЗТ Dial: 3 30/1 ОУ STIMATA 
TPS76703250PWPRQ1 |296-17532-2-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator 5866.00/2,000 DO cate: am gm gum 
ТР57101008 296-1359-1-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulato 281 225 175 guiator... : JU 44 
TPS71010DR 296-1359-2-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulato| 3937.50/2,500 TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA/250mA 
TPS71010P 296-8041-5-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulato 281 225 175 LDO Regulator... 338 270 2.10 
TPS71010PWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V 2А LDO Regulato| 281 225 175 TPS70251PWP 296-8019-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA/250mA 
TPS71010PWR  |296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulato 3188.00/2,000 LDO Regulator... 338 270 210 
TPS71330D 296-2658-5-ND 3.3V, 500тА PMOS LDO Regulator 281 225 175 TPS70258PWP — |296-8020-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA/250mA 
TPS71330P 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator. 281 225 175 100 Regulator 338 270 210 
TPS7133QPWR 296-8047-1-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator . 281 225 175 TPS70302PWP 296-8021-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator. 529 423 329 
TPS71330PWR — |296-8047-2-ND 3.3V, 500тА PMOS LDO Regulator 3188.00/2,000 TPS70345PWP — |296-8022-5-М0 Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg 529 423 329 
TPS71480D 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator 281 225 175 TPS70348PWP — |296-8023-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1А/2А 100 Reg 529 423 329 
Ten 480p 296-8048-5-ND 485, 500тА 100 Regulato 281 225 175 TPS70351PWP — |296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 1A/2A LDO Reg 529 423 329 
-8049-5- , 500m. egulator . аб ў TPS70358PWP — |296-8025-5-М0 Dual, 3.3V/2.5V, 1А/2А LDO Reg... 529 423 3.29 
TPS 1500P 2962805052810 SV, 500тА LDO Regulator аб) RES UE TPS7O402PWP — |296-8026-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Reg : 520 423 329 
Taro mA КЕШЕНЕ Е КОШ 0 Regulator 130 120 A TPS70445PWP 296-8027-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg 5.29 4.23 3.29 
- -1- ljustable 250m, egulator А Й š -8028-5- 
TPS72010DR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1920.00/2,500 Шен Dual, 3ЗҮЛ ЗУ, ТАА LDO Reg зю 423 329 
TPS72010P 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 150 120 90 Tps7odsapwe [БОЛОГ Dual, 33V/2.5V. 1A/2A LDO Reg BUS А m 
TPS72010PWR — 1296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 150 120 90 TPS7OTOOPWP РЕ Dua A. IDA LDO Re НЕ 
TPS72010PWR — |296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 Tes7o7aspwe. а ШЗ ТОД GEO TEE ў асаў 
TPS72250D 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 150 120 90 DO Regilato: an em uro 
TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 150 120 90 i ў Ao Н 
TPS7225QPWR “|296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 150 120 590 TPS70748PWP 296-8033-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA 
TPS72250PWR 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 LDO Regulator... 270 216 168 
TPS72300D 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 590 TPS70751PWP 296-8034-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA 
TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 290 LDO Regulator. 270 246 1.68 
TPS72300PWR “ |296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LD0 Regulator 150 120 90 TPS70758PWP — |296-8035-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA 
TPS72300PWR “ |296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LD0 Regulator 1560.00/2.000 LDO Regulator... Е 270 216 1.68 
TPS72330D 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LD0 Regulator 150 120 90 TPS70802PWP — |296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 250mA/125mA 
TPS72330P 296-8056-5-ND 3.37, 250mA LDO Regulator 150 120 90 LDO Regulator .. 270 216 1.68 
TPS72330PWR >“ |296-8057-1-М0 3.3V, 250mA LD0 Regulator 150 120 90 TPS70845PWP — |296-8037-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mA/125mA 
TPS72330PWR >“ 1296-8057-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator ... 1560.00/2,000 100 Regulator... 270 246 1.68 
TPS72480D 296-8058-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 150 120 90 TPS70848PWP — |296-8038-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 250mA/125mA 
ТР572480Р 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 150 120 .90 LDO Regulator. 270 246 168 
TPS72500D 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 90 TPS70851PWP —  |296-8039-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA 
TPS72500DR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 90 100 Regulato 270 246 168 
TPS72500DR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1920.00/2,500 TPS7O858PWP — |296-8040-5-ND Dual, 3.3V/2 SV, 250mA/125mA 
TPS72500P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 90 LDO Regulator ......... O-HTSSOP 270 216 168 
TPS72500PWR__|296-8060-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 150 120 .90 TPS71025D 296-8043-5-ND 2.5/, 500mA LDO Regulator . SOIC 281 225 1.75 
TPS72500PWR — |296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1560.00/2,000 TPS71025DR 296-8043-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator . SOIC 281 225 1.75 
TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 236 189 147 TPS71025DR 296-8043-2-ND 25 500тА LDO Regulator SOIC 3937 50/2.500 
TPS73010DR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-506 236 189 147 as : à ER 
TPS73010DR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-SOIC 3307.50/2,500 TPS71025P 296-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato -Dip 281 225 1.75 
TPS73010P 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-Dip 236 189 147 oe 298806710 p aim 5 E: ш pi 75 
LI - | ARM SORA LOO 100 ОТТОР 2% 189 147 | TPS71202DRCT (296-17696-1-№о | Dual 250mA Output, LDO Linear 
with Delayed Reset. 248 198 149 Regulator NEW!. 200 1.60 1.20 
TPS73250P 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator TPS71202DRCT — |296-17696-2-ND Dual 250mA Output, LDO Linear 
with Delayed Reset 248 1.08 149 Regulator NEW!. 280.00/250 
TPS73250PWR — |296-8063-1-ND 2.5V, 500тА LDO Regulator TPS71219DRCT — |296-17697-1-ND revad. Dual 260m E AT 
with Delayed Reset. са 248 1.98 149 egulator T. д ! E 
TPS73250PWR  |296-8063-2-ND 2.5V, 500MA LDO Regulator TPS71219DRCT — |296-17697-2-ND 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LD0 Linear 
with Delayed Reset за 2574.00/2,000 Regulator NEW!..... 280.00250 
TPS73300D 296-2662-5-ND WU TT Regulator Ss qoos TPS71229DRCT |296-17698-1-М0 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO Linear 
2 s ° Regulator NEW'..... 2.00 160 1.20 
TPS73300DR 296-2662-1-ND 307, S00mA LDO Regulator Mm TPS71229DRCT |296-17698-2-ND 2.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO Linear 
with Delayed Rese ; | : Regulator NEW'..... 280.00/250 
TPS73300DR 296-2662-2-ND Арон а. TPS71247DRCT  |296-17699-1-М0 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO Linear 
UMS Regulator NEW!..... 2.00 1.60 1.20 
ТР873300Р азоо аа аа a ШЫ TPS71247DRCT — |296-17699-2-ND 1.8V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO Linear 
yed Reset даяр ПЕ dE] Regulator NEW?. 280.00/250 
TPS73300PWR | [296-8065-1-ND E Оо Ааа Sian digest ae TPS71257DRCT |296-17700-1-ND 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO Linear 
TPS73300PWR |296-8065-2-ND 3.0. 500mA LDO Regulator B ў АСА Regulator МЕМ/?.... 200 160 120 
nb Délaved TPS71257DRCT |296-17700-2-М0 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, 100 Linear 
yed Reset. 2574.00/2,000 м 
TPS73330D 296-8066-5-ND 3.3V, 500mA LDO Reg Regulator NEW'.... - 280.00/250 
with Delayed Reset 248 1.98 149 TPS71319DRCT 296-17739-1-ND 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, 
TPS73330DR 296-8066-1-ND 3.3V, 500тА LDO Regulator High РАА LDO Linear Reg. NEW!...10-SON 225 180 1.35 
with Delayed Reset 248 198 149 TPS71319DRCT 296-17739-2-ND 1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, 
TPS73330DR 296-8066-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator High PSRR LDO Linear Reg. NEWZ....10-SON 315.00/250 
with Delayed Reset 3167.50/2,500 TPS71334DRCT  — |296-17701-1-ND 3.3V/Adj., Dual 250mA Output, LDO Linear 
TPS73330P 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator Regulator NEW..... 225 180 135 
with Delayed Reset 248 1398 149 (Continued) 
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TAE Digi-Key Price Eachx ШЕ Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS71334DRCT “|296-17701-2-ND 3.3V/Adj., Dual 250mA Output, LD0 Linear TPS73018DBVT — |296-17577-2-ND 1.8V LD0 Regulator NEW: 93.75/250 
Regulator NEW! 10-50М 315.00/250 TPS73025DBVR — |296-17578-1-ND 2.5V LDO Regulator NEW! 35 63 50 
TPS71501DCKR — |296-12957-1-ND High Input Voltage, Micropower, TPS73025DBVR — |296-17578-2-ND 2.5V LDO Regulator NEW! 975.00/3,000 
LDO Linear Regulator ..SC70-5 1.02 .85  .68 TPS73030DBVT 296-17579-1-ND 3V LDO Regulator NEW! 75 (63 550 
TPS71501DCKR |296-12957-2-№0 High Input Voltage, Micropower, TPS73030DBVT |296-17579-2-М0 3V LDO Regulator NEW! 93.75/250 
100 Linear Regulator ..5670-5 1326.00/3,000 TPS73033DBVR 296-17580-1-ND 3.3V LD0 Regulator NEW! 5 63 50 
TPS715010DCKR01 |296-17748-1-ND High Input Voltage, Micropower, TPS73033DBVR — |296-17580-2-№0 3.3V LDO Regulator NEW! 975.00/3,000 
LDO Linear Regulator NEW?............ 120 100 80 TPS73101DBVT — |296-15800-1-ND Adj., 150mA LDO Regulato 129 108 86 
1Р57150100СКВ01 |296-17748-2-ND High Input Voltage, Micropower, TPS73101DBVT 296-15800-2-ND Adj., 150mA LDO Regulato! 161.25/250 
LDO Linear Regulator NEW! 1560.00/3,000 TPS73115DBVT 296-15801-1-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator . 129 1.08  .86 
TPS71525DCKR  |296-12007-1-ND. 2.5V, 50mA High Input LDO. 102 85 68 TPS73115DBVT — |296-15801-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 161.25/250 
TPS71525DCKR 296-12007-2-ND 2.5V, 50mA High Input LDO. 1326.00/3,000 TPS73118DBVT 296-15802-1-ND 1.8V, 150mA LD0 Regulator . ОТ-23-5 129 108 86 
TPS71530DCKR 296-15045-1-ND 3V, 50mA High Input LDO 1.02 85  .68 TPS73118DBVT 296-15802-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 161.25/250 
TPS71530DCKR 296-15045-2-ND ЗУ, 50тА High Input LDO 1326.00/3,000 TPS73125DBVT 296-15803-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 0T-23-5 129 1.08 .86 
TPS71533DCKR — |296-12008-1-ND 3.3V, 50mA High Input LDO. 100 85 ` 68 TPS73125DBVT — |296-15803-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 161.25/250 
TPS71533DCKR  |296-12008-2-ND. 3.3V, 50mA High Input LDO. 1326.00/3,000 Tso) Sone PET qr 150mA LDO Regulator 07282 129 ТІ ШЕ ae 
TPS71550DCKR — |296-15046-1-ND 5V, 50mA High Input LDO 102 45 68 Ц -15804-2- ‚ 150т egulator -23-5 25/25 
TPS71550DCKR — |296-15046-2-ND — |5V 5OmA High Input LDO ООО TPS731320BVT | 296-17422-1-ND — |3.V,150mA LDO Regulator . 0Т-235 129 108 46 
TPS72101DBVT  — |296-13004-1-ND Low Input Voltage, Cap Fre | TPS73132DBVT | 296-17422-2-ND 3.2V, 150mA 100 Regulator . 161.25/250 
LDO Linear Regulator " 123 403 82 TPS73133DBVT — |296-15805-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . 129 108  .86 
TPS72101DBVT “|296-13004-2-ND Low Input Voltage, Cap Free 150mA TPS73133DBVT — |296-15805-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 161.25/250 
100 Linear Regulator. 153.75/250 TPS73150DBVT — |296-15806-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator 129 108 46 
TPS72118DBVT — |296-12518-1-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator 128 103 82 TPS73150DBVT 29015900222 SV, 150mA LDO Regulator 16125250 
TPS73201DBVT — |296-15807-1-ND Adj., 250mA LDO Regulato 155 124 93 
TPS72115DBVT — 296-12518-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator 153.75/250 inl ! 
spsvoiiepavt Ba DATT РУ 150ПА ОВ TPS73201DBVT __ |296-15807-2-ND Adj., 250mA LDO Regulato 217.00/250 
- -1- -6V, 150m, egulator 123 108 .82 Е E n 
TPS72116DBVT — 296-12519-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator 153.75/250 ТР5732010СОА PAIS TIENE, Adj. 250тА LDO Regulator МЫ ee aoe 
СЕ : TPS73201DCQR |296-16861-2-МО Adj., 250mA LDO Regulato 2272.50/2,500 
TPS72118DBVT__|296-12520-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator 123 108 82 
TPS73215DBVT — |296-15808-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator . 155 124 93 
TPS72118DBVT — 296-12520-2-ND 1.8V, 150тА LDO Regulator 153.75/250 pese 
4 А TPS73215DBVT — |296-15808-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator . 217.00/250 
TPS72201DBVR “Ç |296-17874-1-ND. Adj., 50mA LDO Linear Reg. ! 129 103 59 TPS73215DCOR “| 296-16862-1-ND 1 5V. 250тА LDO Regulator 478 142 107 
TPS72201DBVR  |296-17874-2-ND Adj., 50mA LDO Linear Reg. NEW! 1599.00/3,000 E : : š : 
dee | i TPS73215DCQR — |296-16862-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator . 2272.50/2,500 
TPS72201DBVT — |296-15677-1-ND Adj., 50mA LDO Linear Re 128 103 82 
! ! TPS73216DBVT |296-17423-1-М0 1.6V, 250mA LDO Regulator . 1.55 124 93 
ТР57220108/7 |296-15677-2-ND Adj., 50mA LDO Linear Reg... 153.75/250 TPS73216DBVT  |296-17423-2-М0 1.6, 250mA LDO Regulator . 217.00/250 
TPS72215DBVT — |296-12521-1-ND 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 123 1.03 82 TPS73218DBVT — |296-15809-1-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator . 155 124 93 
TPS72215DBVT — 296-12521-2-ND 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 153.75/250 TPS73218DBVT  |296-15809-2-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator . 217.00/250 
Тат 82222000 TOV, зотА TOW VID DO Rag: C с TPS73218DCOR — |296-16863-1-ND 1.87, 250mA LDO Regulator . 178 142 107 
Tps7ooispevt | ООО iav "i А бай Vin. 100 Ren: ара ДЕНІ, TPS73218DCQR |296-16863-2-МО 1.8V, 250тА 1.00 Regulator . 2272.50/2,500 
7 -12523-1- BV, 50mA Low Vin, eg. Е Е : TPS73225DBVT — |296-15810-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator . 155 1247 93 
TPS72218DBVT — |296-12523-2-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg 153.75/250 
-12523-2- 8V, ] . - TPS73225DBVT — | 296-15810-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator . 217.00/250 
TPS72301DBVT 296-15798-1-ND Adj., 200mA LDO Regulatoi 2.36 1.89 147 TPS73225DCQR |296-16864-1-МО 2.5V, 250mA LDO Regulator . 178 142 107 
TPS72301DBVT |296-15798-2-М) Adj., 200mA LDO Regulato 349.25/250 TPS73225DCOR  |296-16864-2-М0 2.5V, 250mA LDO Regulator . 2272.50/2,500 
TPS72325DBVT 296-15799-1-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator 2.38 1.89 147 TPS73230DBVT 296-15811-1-ND 3V, 250mA LD0 Regulator 155 124 93 
TPS72325DBVT 296-15799-2-ND 2.5V, 200mA LD0 Regulator 349.25/250 TPS73230DBVT 296-15811-2-ND 3V, 250mA LD0 Regulator 217.00/250 
TPS72501DCOR — |296-13524-1-ND Adj. Low Input Voltage, ТА LDO Linear TPS73230DCOR |296-16865-1-МО 3V, 250mA LDO Regulator 178 142 107 
Regulator with Supervisor............ SOT-223-5 248 1.98 154 TPS73230DCOR  |296-16865-2-ND 3V, 250mA LDO Regulator 2272.50/2,500 
TPS72501DCQR — |296-13524-2-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LD0 Linear TPS73233DBVT  [296-15812-1-МЮ 3.3V, 250mA LDO Regulator . 155 124 93 
Regulator with Supervisor.............. S0T-223-5 3465.00/2,500 TPS73233DBVT  |296-15812-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator . 217.00/250 
TPS72501DT 296-13805-1-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73233DCOR — |296-16866-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator . 178 142 107 
Regulator with Superviso 428 342 2.66 TPS73233DCQR |296-16866-2-МО 3.3V, 250mA LDO Regulator . 2272.50/2,500 
TPS72501DT 296-13805-2-ND Adj. Low Input Voltage, ТА LDO Linear TPS73250DBVT __ |296-15813-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator 155 124 93 
Regulator with Supervisor. a 631.75/250 TPS73250DBVT 296-15813-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 217.00/250 
TPS72501KTTT — |296-13525-1-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73250DCQR  |296-16867-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator 178 142 107 
Regulator with Supervisor 293 234 1.82 TPS73250DCQR 296-16867-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator 2272.50/2,500 
TPS72501KTIT — |296-13525-2-ND Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73601DBVT |296-15814-1-М0 Adj., 400mA LDO Regulator. 225 180 1.35 
Regulator with Supervisor . 845.00/500 TPS73601DBVT 296-15814-2-ND Adj., 400mA LDO Regulato: 315.00/250 
TPS72515DCOR _ |296-12692-1-ND 1.5V, ТА LDO Linear Regulator. 248 198 154 TPS73601DCQR  |296-16909-1-ND Adj., 400mA LDO Regulato 225 180 135 
TPS72515DCQR |296-12692-2-№0 1.5V, ТА LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 TPS73601DCOR — | 296-16909-2-ND Adj., 400mA LDO Regulato 2880.00/2,500 
TPS72515KTTT — |296-12693-1-ND 1.5V, 293 244 = TPS73601DRBT |296-17620-1-М0 Adj., 400mA LD0 Regulator NEW! 2.08 162 122 
TPS72515KTTT — |296-12693-2-М) 15V, ТА LDO Linear Regulator. 91.00/50 TPS73601DRBT |296-17620-2-М0 Adj., 400mA LDO Regulator NEW! 283.50/250 
TPS72516DCQ 296-14393-5-ND 1.6V, 1A LDO Linear Regulator. 248 198 154 TPS73615DBVT — |296-15815-1-ND 1.5V, 400mA LDO Regulator . 225 1.80 135 
TPS72516DCOR “|296-14420-1-ND 1.6/, 1A LDO Linear Regulator. 248 198 154 TPS73615DBVT |296-15815-2-МО 1.5V, 400mA LDO Regulator . 315.00/250 
TPS72516DCOR |296-14420-2-№0 1.6У, 1A LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 TPS73615DCQR — 296-16910-1-ND 1.5V, 400mA 100 Regulator . 225 1.80 135 
TPS72518DCQR |296-12694-1-М0 1.8V, 1A LDO Linear Regulator. 248 1.98 154 TPS73615DCQR |296-16910-2-М0 1.51, 400mA LDO Regulator . 2880.00/2,500 
TPS72518DCQR “|296-12694-2-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 TPS73618DBVT |296-15816-1-М0 1.8V, 400mA LDO Regulator . 225 180 135 
TPS72518KTTT 296-12695-1-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator. 010389034 — TPS73618DBVT 296-15816-2-ND 1.8V, 400mA LDO Regulator . 315.00/250 
TPS72518KTTT 296-12695-2-ND 1.8V, ТА LDO Linear Regulator. 91.00/50 TPS73618DCQR 296-16911-1-ND 1.8V, 400mA LDO Regulator . 225 190 1:35 
TPS72525DCQR “|296-12696-1-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulator. 248 198 154 aspa 2361501020 1 ЖАША d Уна x D 00/2. 5003 
TPS72525DCQR |296-12696-2-ND 2.5V, 1A LDO Linear Regulator. 3465.00/2,500 -15817-1- У, : : : - 
TPS72525KIT] |296:126971.00 — [25V 1A LDO Linear Regulator. 295165002500 | TpS73625DBVT — |296-15817-2-ND — |25V 400mA LDO Regulator , 315.00/250 
TPS72595KTIT — [296-12697-2-ND 25V. 1A LDO Linear Regulator. 91.00/50 TPS73625DCQR |296-16912-1-№0 2.5V, 400mA LDO Regulator . 225 180 135 
TPS72615DCOR — |296-12958-1-ND 1.5V, ТА Low Input Volt., LDO Linear ES 0 0n EU VUA LDO Regulator, SER 
Regulator with Superviso.........S В MEET S: TPS73630DBVT — |296-15818-2-ND 3V. 400m LDO Regulator 77 815.00/250 
TPS72615DCQR |296-12958-2-М) 1.5V, 1A Low Input Volt., 100 Linear трэтзвзорсая Sl TENE ООРТ ОО баб. Rem ЕЕ 
Regulator with бирегог......... раны Баш a) TPS736300COR  |296-169132-ND | 3V, 400mA LDO Regulator ^^ 2880.00/2,500 
TPS72615KTTT — 296-13751-1-ND. 1.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear , g аа 
Regulator with Supervisor | 29 234 — TPS73632DBVT — |296-17424-1-ND 3.2V, 400mA LDO Regulator . 225 180 135 
TPS73632DBVT — |296-17424-2-ND 3.2V, 400mA LDO Regulator . 315.00/250 
TPS72615KTTT — |296-13751-2-ND TSV, TA Low Input Volt, LDO Linear. TPS73633DBVT — |296-15819-1-ND 33V, 400mA LDO Regulator 225 180 135 
Regulator with Supervisor : 91.00/50 TPS73633DBVT  |296-15819-2-М0 3.3V, 400mA LDO Regulator . ^^ 815.00/250 
TPS72616DCQR |296-13705-1-М0 Rio M ы LD 3487 498 454 TPS73633DCQR | |296-16914-1-ND 3.3V, 400mA LDO Regulator . 225 180 135 
TPS72616DCOR — |296-13705-2-ND 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear I МОДА ЕТ а аа аа 
Regulator with Supervisor...........S0T-223-5 3465.00/2,500 TPS73643DBVR — |296-17498-2-ND АЗУ 400mA LDO Regulator ^ 3456.00/3,000 
TPS72616KTTT 296-13752-1-ND 1.6V, ТА Low Input Voltage, LDO Linear TPS751010PWP ^ |296-2673-5-ND Adj., 1.5A LDO Regulator 3.60 2.88 224 
Regulator with Supervisor ..DDPAK5 2.93 234 -- TPS75115QPWP ^ |296-2674-5-ND 1.5V, 1.5А LDO Regulato 360 288 224 
TPST2G16KTTT — |296-13752-2-ND 1.6V, ТА Low Input Voltage, LDO Linear TPS751180PWP — |296-2675-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulato 360 288 224 
Regulator with Supervisor ..............DDPAK-5 91.00/50 TPS751250PWP ^ |296-2676-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulato 3.60 288 224 
TPS72618DCQR — 296-12959-1-ND 1.8V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS75133QPWP ^ |296-2677-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulatoi 3.60 2.88 224 
Regulator with Superviso! ..50Т-223-5 248 1.98 154 TPS752010PWP ^ |296-2678-5-ND Adj., 2A LDO Regulatoi O-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS72618DCOR — |296-12959-2-№0 1.8V, ТА Low Input Volt., LDO Linear TPS752010PWPRO1 |296-15278-1-ND Adj., 2A LDO Regulato O-HTSSOP 473 378 294 
Regulator with Supervisor. -.S0T-223-5 3465.00/2,500 TPS752010PWPRQT [296-15278-2-ND Adj., 2А LDO Regulato 0-НТ550Р 5356.00/2,000 
TPS72618KTIT |296-13753-1-М0 1.8V, 1A Low Input Voltage, 1.00 Linear TPS75215QPWP ^ |296-2679-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator. (-HTSSOP 4.05 3.24 252 
Regulator with Supervisor ..DDPAK5 2.93 234 -- TPS75218QPWP |296-2680-5-М№0 1.8V, 2A LDO Regulator . 0-НТ550ОР 4.05 324 2.52 
ТР572618КТТТ 296-13753-2-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS752180PWPRQ1 |296-15279-1-ND 1.8V, 2A LDO Regulator. O-HTSSOP 473 3.78 2.94 
Regulator with Supervisor 91.00/50 TPS75218QPWPRQ1 |296-15279-2-ND 1.8V, 2A LDO Regulator. 0-НТ550Р 5356.00/2,000 
TPS72625DCQR 296-12960-1-ND 2.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS752250PWP | 296-2681-5-ND 2.5V, 2A LDO Regulator. 0-НТ550Р 405 3.24 2.52 
Regulator with Supervisor............... SOT-223-5 2.48 1.98 1.54 TPS75233QPWP | |296-2682-5-М0 3.3V, 2A LDO Regulator. O-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS72625DCOR — |296-12960-2-ND 2.5V, 1A Low Input Volt., LDO Linear TPS752330PWPR01 | 296-15280-1-ND 3.3V, 2A LDO Regulator. O-HTSSOP 473 378 294 
Regulator with Supervisor............... 50Т-223-5 3465.00/2,500 TPS75233QPWPRQ1 |296-15280-2-ND 3.3V, 2A LDO Regulator. 0-НТ550Р 5356.00/2,000 
TPS72625KTTT — |296-13754-1-ND 2.5V, ЛА Low Input Voltage, LDO Linear TPS753010PWP  |296-2683-5-ND Adj., 1.5А LDO Regulator O-HTSSOP 3.83 3.06 238 
Regulator with Supervisor ...ООРАК-5 293 234  — TPS753010PWPRQ1 |296-15281-1-ND Adj., 1.5A LDO Regulator O-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 
TPS72625KTTT — |296-13754-2-ND 2.5V, ТА Low Input Voltage, LDO Linear TPS753010PWPRQ1 | 296-15281-2-ND Adj., 1.5A LDO Regulator 0-НТ550Р 5100.00/2,000 
Regulator with Supervisor. DDPAK-5 91.00/50 TPS75315QPWP 296-2684-5-ND 1.5V, 1.5A LDO Regulato! 0-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 
TPS73001DBVT — |296-17576-1-№0 1.22V-5.5V LD0 Regulator NI 01-235 75 63 50 TPS753180PWP “|296-2685-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulatoi 0-НТЅ50Р 3.83 3.06 2.38 
TPS73001DBVT |296-17576-2-№0 1.22V-5.5V LDO Regulator NEW'......S0T-23-5 93.75/250 TPS753180PWPR01 |296-15282-1-ND. 1.8V, 1.5A LDO Regulator.. O-HTSSOP 450 3.60 280 
TPS73018DBVT — |296-17577-1-ND. 1.8V LDO Regulator NEW!. 501-235 — 75 63 50 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each ТБ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS753180PWPR01 | 296-15282-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator. 5100.00/2,000 TPS76133DBVT | 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . DEIN NR 
TPS753250PWP ^ |296-2686-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator. 383 306 238 TPS76133DBVT /296-2695-2-М0 3.3V, 100mA LDO Regulator . 138.75/250 
TPS753330PWP ^ |296-2687-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator. 3.83 3.06 2.38 TPS76138DBVR — |296-11011-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator . iti —.98 174 
TPS75333QPWPRQ1 | 296-15283-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator. 450 360 280 TPS76138DBVR — |296-11011-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator . 1443.00/3,000 
TPS753330PWPR01 | 296-15283-2-М0 3.3V, 1.5A 100 Regulator. 5100.00/2,000 Шага п a DA ш ко 111 us 
XT - -2696-2- ВУ, 100m, egulator . Т 
Tora saw Pa or MEO RED oe E E TPS76150DBVR | 296-11012-1-ND | 5.0V, 100mA LDO Regulator . 111 9374 
E I n n TPS76150DBVR ^ |296-11012-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 1443.00/3,000 
TPS754180PWP ^ |296-2690-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 394 315 245 , ' 
TPS754960PWP Эр 2 5V 2A LDO Regulator ae WB WE TPS76150DBVT — | 296-2697-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . и о 
iPSzs4xinPWP ен 33V 2A LDO Regulator AU WE mb TPS76150DBVT | 296-2697-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 138.75/250 
а UE - — TPS76201DBVR | 296-11013-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator TD TS m 
AME ur А EA LOO Reece 600 480 405 | TPS76201DBVR | 296-11013-2-ND | Adjustable, 100mA LDO Regulator 1443.00/3,000 
НАЗЫМНЫҢ РРР Adj. ЗА LDO Regulator. 909 50/50 TPS76301DBVR | 296-11014-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator B4 — 63 4 
TPSIBSISKC ЕҢ ЕНІ 1.50 5A LDO Regulator Ba AER ИЕ TPS76301DBVR “| 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 819.00/3,000 
тыл ee 15V. 5A LDO Regulator Gum Ade TPS76301DBVT | 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 34 63 A 
-1591124 зу : г TPS76301DBVT |296-2698-2-М0 Adjustable, 150mA LDO Regulator 87.25/250 
UG MEE сл: ҚАРДЫ ку UID RS TPS7631GDBVR — |296-11015-1-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator . 84 — 63 48 
тык [HS RYU 13V. 5A LDO Regulator Ga) Am ` TPS76316DBVR — |296-11015-2-ND 1:6//150тА LDO Regulator ` 819.00/3,000 
Ad Hd с | TPS76316DBVT | 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator . за — 63 48 
третәзтвктт | аа ШЕ ADD bcne Ие TPS76316DBVT _ |296-2699-2-ND 16V, 150mA LDO Regulator . 87.25/250 
а D 7 == TPS76318DBVT | 296-2700-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. B4 63 48 
ТАРЫП O Sev’ ea Loo Reece е TPS76318DBVT | 296-2700-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 87.25/250 
TPSY553316 И 33V. 5A LDO Regulator ERU AER ARE TPS76325DBVR | 296-11017-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 34 — 63 48 
e" | кн TPS76325DBVR | 296-11017-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. 819.00/3,000 
TPS75533KTTT | 296-15914-1-ND 3.3V, БА LDO Regulator 600 480 — ' 
А TPS76325DBVT | 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 84 — 63 48 
TPS75533KTTT — |296-15914-2-ND 3.3V, БА LDO Regulator 202.50/50 , 
GR 4 TPS76325DBVT “| 296-2701-2-ND 2-5/,150тА LDO Regulator. 87.25/250 
рак E EAT ЦЫ ош a TPS76327DBVR =“ |296-11018-1-ND 27V, 150mA LDO Regulator ` 84 6 48 
ИИ і. i à i TPS76327DBVR | 296-11018-2-ND 27V, 150mA LDO Regulator . 819.00/3,000 
аца ros лај. ADU RO FEN S TPS76327DBVT — |296-2702-1-ND 27V, 150mA LDO Regulator . м 63 48 
P 7 Зач ТРЅ763270ВҮТ | 296-2702-2-ND 27V, 150mA LDO Regulator . 87.25/250 
TPS75615KTTT | 296-15916-1-ND 1.517 БА LDO Regulat 600 480 
РЕ Dum перас” JU S058 TPS76328DBVA — |296-11019-1-ND 28V, 150mÀ LDO Regulator. Bi 63 48 
TPS75618KC Е 13V. ЗА LDO Regulator зву AR DAS TPS76328DBVR ^ |296-11019-2-ND 2.817 150mA LDO Regulator . 819.00/3,000 
МНЕ са 18V. ЗА LDO Regulator Eu A cn TPS76328DBVT | 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . м 63 48 
irren P ; ў TPS76328DBVT | 296-2703-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 87.25/250 
ая С? 18V. SALDO а аса TPS76330DBVR |296-11020-1-М0 3.0V, 150mA LDO Regulator ` 84 63 48 
TPS7SGOSKTIT EAA AN 2 5V А LDO Regulator TA OM TPS76330DBVR | 296-11020-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. 819.00/3,000 
Трэтввэкт ОЛО И SA EDO Renilator Maen ined TPS76330DBVT | 296-2704-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator. 84 63 48 
Me Е УЗУ 5A LDO Regulator Gum ЛШ s TPS76330DBVT ^ |296-2704-2-ND 3.0V; 150mA LDO Regulator . 8725/250 
dern P | Po s TPS76333DBVR | 296-11021-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . B4 — 63 48 
Па Ў БАЖ АГЫ ар м = TPS76333DBVR “| 296-11021-2-ND 33V, 150mA LDO Regulator ` 819.00/3,000 
TPSTETOIKG Е ОВ vs im DE TPS76333DBVT | 296-2705-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 84 64 48 
Такт Ў Ad ЗА LDO Regulator, EA od uU TPS76333DBVT — |296-2705-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 87.25/250 
|, | ў ; TPS76333QDBVRO! | 296-17749-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator NEW! 96 72 54 
TRSTSTOURTTT | на лај. SALDO Regulator. sand ава TPS76333QDBVRQ1 | 296-17749-2-ND 33V, 150mA LDO Regulator NEW'!...S0T-23-5 936.00/3,000 
теме БОЛ {ey 3A DD Regulator BAS dE е TPS76338DBVT | 296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator . 0T-23-5 44 63 4 
ЖАЗЫНА 2 2 ; TPS76338DBVT | 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator. 01-23-5 8725/250 
ып Cor ана SU а аа TPS76350DBVR — |296-11022-1-ND — |50V 150тА LDO Regulator . 01235 4 — 63 48 
Талака Pos sy ЗАО ае EM. а e = TPS76350DBVR “| 296-11023-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 819.00/3,000 
Танк: [ола ЗА ран, “о TPS76350DBVT | 296-2707-1-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 0Т-235 4 63 4 
Ко Е АО а TPS76350DBVT _ |296-2707-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 87.25/250 
КТГ стт ГГ SA GRTBO Secular SU ж TPS76425DBVR | 296-11024-1-ND 25V, 150mA LDO Regulator. 0T23-5 96 172 54 
трата о Ph о, i Ыр TPS76425DBVR  |296-11024-2-ND 25V. 150тА LDO Regulator . 07-23-5 936.00/3,000 
EEK T, S. EA REDIT mah E ris TPS76425DBVT | 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 07-235 96 72 54 
тракт леті ЗУ 3A LDO Regulator iy ee TPS76425DBVT | 296-2708-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 99.50/250 
P ў | TPS76427DBVR | 296-11025-1-ND 27V, 150mA LDO Regulator . 0T-23-5 — 96 72 54 
TPS75733KTIT —— |296-15924-2-ND. 3.3V, ЗА LDO Regulator 182.25/50 
: TPS76427DBVR W| 296-11025-2-ND 27V, 150mA LDO Regulator. ОТ-23-5 936.00/3,000 
TS TM POSUI LS ND АР ЗА үр Regulator, 540 242 3.65 TPS76427DBVT | 296-2709-1-ND 27V, 150mA LDO Regulator . 0Т-235 96 72 54 
ape sence ВИ А di SALDO Renato: RENE = TPS76427DBVT 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 99.50/250 
1592572 ^ - - TPS76428DBVR | 296-11026-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 0Т-235 96 72 54 
тана j| 31110 Regulator ж 28 TPS76428DBVR — 296-11026-2-40 — | 2.8V, 150mA LDO Regulator . 0T-23-5 936.00/3,000 
4 ү, ROU eto к à TPS76428DBVT | 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 07-235 ШЕ SÉ 
TSBISKTTT | 296-15926-2-ND 1.5V, ЗА LDO Regulator 182.25/50 TPS76428DBVT | 296-2710-2-ND 2.8V, 150тА LDO Regulator 0Т-23-5 99.50/250 
TPS75818KC 296-11961-5-ND 1.817 ЗА LDO Regulator 540 432 3.65 "a | i 
TPS76430DBVT | 296-2711-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator . 07-235 96 72 54 
TPS75818KTTT — |296-15927-1-ND 1.8V, ЗА 1100 Regulator 540 432  — TPS76430DBVT |296-2711-2-М0 3.0V, 150mA LDO Regulator . 0T-23-5 99.50/250 
TPS75818KTTT 2960592772100) 1-8V, ЗА LDO Regulator 182:25/50 TPS76433DBVR 296-11028-1-М0 3.3V, 150mA LDO Regulator . 01235 — 96 72 54 
TPS75825KC 296-11963-5-ND 2.5V, ЗА LDO Regulator 540 432 3.65 а 9 
—— ЗАО и TPS76433DBVR | 296-11028-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. ОТ-23-5 936.00/3,000 
ТІ БОЛОО DU: АШОК АЙЕ M NEED Т TPS76433DBVT | 296-2712-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . 0T-23-5 96 72 54 
P eguiator: 4 TPS76433DBVT |296-2712-2-МО 3.3V, 150mA LDO Regulator . 0Т-23-5 99.50/250 
1Р575833КС 296-11965-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator 540 432 3.65 ТР5765010 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator SOIC 125 100 75 
ТРЅ7583ЗКТТТ | 296-15929-1-ND 3.3V, ЗА LDO Regulator 540 432 — iPS 785D ЕТ 15V, 150mA LDO Regulator i ў oe 
ТРЅ758ЗЗКТТТ —— |296-15929-2-ND. 3.3V, ЗА LDO Regulator 182.25/50 TESTERISD РАБО 18V ОА LDO Regulator чаў сб 
TPS75901KC 296-12369-5-ND — | Adi., 7.5A LDO Regulato 640 512 432 ТР5765250 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator . 125 100 75 
TPS7S901KTTT |296-15930-1-М0 Adj., 7.5A LDO Regulato 640 512  — TPS76527D 296-2717-5-ND 27V, 150mA LDO Regulator. 125 100 75 
TPS7SSOIKTTT |296-15930-2-М0 Adj., 7.5А LDO Regulato 216.00/50 TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 125 100 75 
TPS75915KC 296-12371-5-ND 1.5V, Fixed Out 7 А LDO Regulator 640 512 432 TPS76530D 296-2719-5-ND ЗОЎ 150тА LDO Regulator ` 125 100 75 
TPS75915KTIT — |296-15931-1-ND. 1.5V, Fixed Out 7 БА LDO Regulator..10-263-5 640 512 TPS76533D. ИВ 33V 150mA LDO Regulator га 
TPS75915KTTT — |296-15931-2-ND 1.5V, Fixed Out 7.5 LDO Regulator... 10-263-5 216.00/50 TPS76550D 296-2721-5-ND 5.0V. 180mA LDO Regulator ` 125 100 75 
TPS75918KC 296-12373-5-ND 1.817 Fixed Out 7 БА LDO Regulator...T0-220-5 640 512 432 TPS76601D 296-2722-5.ND Adjustable, 250mA 100 Regulator 120 100 80 
TPS75918KTTT — |296-15932-1-ND. 18V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator..0-263-5 640 512 - ТРЅ766150 296-2723-5.ND 15V, 250mA LDO Regulator 120 100 80 
TPS75918KTTT 296-15932-2-ND 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ....T0-263-5 216.00/50 TPS76615D 296-2723-1-ND 15V. 250mA LDO Regulator . 120 100  .80 
TPS75925KC 296-12375-5-ND 25V, Fixed Out 7 5А LDO Regulator..T0-220ü- 640 5.12 4.32 TPS76615DR SERIA TEV 250mh LDO Regulat ОШОО 
TPS75925KTIT — |296-15983-I-ND — | 25V, Fixed Ош 7.5А LDO Regulator——T0-263-5 640 52 — | трее GR Yan SI T3V. 250mA LDO Regulator ` EE. 
TPS75925KTTT 296-15933-2-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ....T0-263-5 216.00/50 TPS76625D 296-2725-5-ND 2.5V. 250mA LDO Regulator . 120 100 .80 
ТР575933КС 296-12377-5-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ....T0-220-5 640 5.12 4.32 TPS76627D 296-2726-5-ND 2.7V, 250тА LDO Regulator . 120 100 .80 
TPS75933KTTT 296-15934-1-ND 3.3V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ....T0-263-5 640 5.12 — TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V. 250mA LDO Regulator . 120 100 80 
TPS75933KTTT — |296-15934-2-ND. 3.3V, Fixed Out 7 5А LDO Regulator... T0-263-5 216.00/50 TPS76630D ЕНТ 3 0V 250mÀ LDO Regulator. 49 м 
TPS76030DBVR 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator . SOT-23-5 1.08 90 72 TPS76633D 296-2729-5-ND 33V, 250mA LDO Regulator . 120 100  .80 
TPS76030DBVR — |296-1363-2-ND ЗУ LP 50mA LDO Regulator. SOT-23-5 1404.00/3,000 ТР5766500 296-2730-5-ND 5.0V. 250mA LDO Regulator . 120 100 80 
TPS76032DBVR  |296-8072-1-ND 32V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1.08 90 72 ТР57670100 296-2731-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator. 248 198 154 
TPS76032DBVR  |296-8072-2-ND 32V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS767010PWP _ | 296-8076-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 248 198 154 
TPS76033DBVR 296-8073-1-М0 3.3V, 50mA LDO Regulatoi 507-235 108 90 72 TPS767010PWPR | 296-8076-1-ND Adj., ТА LDO Voltage Regulator . 248 198 154 
TPS76033DBVR — 296-8073-2-№0 3.3V, 50mA LDO Regulato 50Т-23-5 1404.00/3,000 TPS767010PWPR | 296-8076-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 2806.00/2.000 
TPS76038DBVR | 296-8074-1-ND 3.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 108 90 72 TPS767010PWPRQY| 296-16967-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 293 234 182 
TPS76038DBVR  |296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS767010PWPRO!| 296-16967-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 3316.00/2,000 
TPS76050DBVR | 296-8075-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulato 50Т-235 108  .90 72 TPS767150D 296-2732-5-ND 1.51, ЛА LDO Regulator.. 248 198 154 
TPS76050DBVR 296-8075-2-ND 5.0V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS767150PWP 296-8077-5-ND 1.5V, ТА LDO Regulator. 248 198 154 
TPS76130DBVR |296-11008-1-№0 3.0V, 100тА LDO Regulator SOT-235 141 93 74 ТР57671800 296-2733-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulato 248 198 154 
TPS76130DBVR  |296-11008-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/8,000 TPS76718QPWP | 296-8078-5-ND 1:817 1A LDO Regulator. 248 198 154 
TPS76130DBVT — |296-2693-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator S0T235 111 9% 74 TPS767180PWPRO! | 296-15284-1-ND 18V, 1A LDO Regulator. 293 234 182 
TPS76130DBVT  |296-2693-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 138.75/250 TPS767180PWPR01 | 296-15284-2-М0 18V, 1A LDO Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76132DBVR |296-11009-1-МО 32V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 141 93 ла TPS767250D 296-2734-5-ND 2 5V, 1A LDO Regulato 248 198 154 
TPS76132DBVR | 296-11009-2-ND 32V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/8,000 TPS76725QPWP ^ |296-8079-5-ND 2.5. 1A LDO Regulator. 248 198 154 
TPS76132DBVT | 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 111 93 74 ТР57672700 296-2735-5-ND 27V, 1A LDO Regulator.. 248 198 154 
TPS76132DBVT  |296-2694-2-ND 32V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 138.75/250 TPS76727QPWP  |296-8080-5-ND 27V, 1A LDO Regulator. 248 198 154 
TPS76133DBVR |296-11010-1-МО 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 11 93 74 ТР57672800 296-2736-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator.. 248 198 154 
TPS76133DBVR _ |296-11010-2-ND. 3.3V, 100mA LDO Regulator S0T-23-5 1443.00/3,000 
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FE Digi-Key Price Each ПЯ Digi-Key Price Ғасһж 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TPS767280PWP |296-8081-5-№0 2.8V, 1A LDO Regulator 248 198 154 TPS77027DBVR — |296-11048-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator и Е 258 
TPS767300D 296-2737-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator. 248 198 1.54 TPS77027DBVR “|296-11048-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator 1131.00/3,000 
TPS767300PWP | 296-8082-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator 248 198 1.54 TPS77027DBVT |296-2767-1-М0 2.7V, 50mA LDO Regulator 87 278 58 
TPS767330D 296-2738-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 248 198 1.54 TPS77027DBVT 296-2767-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator 108.75/250 
TPS767330PWP | 296-8083-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 248 198 154 TPS77028DBVR _ |296-11049-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator iy ER. ud 
TPS76733QPWPRQ1 | 296-15285-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 2.93 234 1.82 TPS77028DBVR 296-11049-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 1131.00/3,000 
НОРЫ 2a 1928-2 ND 2 1А T^ Е й е 002,000 TPS77028DBVT |296-2768-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator 87 78 58 
TPS767500PWP | 296-8084-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 248 198 1.54 o a porq 280, о ree ко " о й 
ШЕЕ сыек Б T 100 Regulator шш. Ac TPS77030DBVR — |296-11050-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator 1131.00/3,000 
- -2- .0V, egulator .00/2 | + ЕЕ 
Тоо ЛЕТИЕ K og | саланы Umm. 
TPS768010PWP | 296-8085-5-ND Adi., 1A LDO Regulator. 225 180 135 TPS77033DBVT [S СА 8.3V. SOmA LDO Regulator кү ae ау 
TPS768010PWPRO! | 296-15287-1-ND Adi., 1A LDO Regulator . 236 189 147 TPer7033DBVT РРР а OU PUA DO Neil AU аў 
TPS768010PWPR01 | 296-15287-2-ND Adi., 1A LDO Regulator. 2678.00/2,000 ШЕШ ИЕН [S іп» S OV ОАО Regulator go ok ee 
TPS768150D 296-2744-5-ND 1.5V, ТА LDO Regulator 225 180 135 TPSTTOSODEVR. PI MOF ZEND S OV SOMA LDO Reoulat “а 
TPS768150PWP | 296-8086-5-ND 1.5V, 1A LD0 Regulator 225 180 135 ү, SDT. egu ator TRA 
TPS768180D 296-2745-5-ND 1 8V ТА LDO Regulator 225 180 135 TPS77050DBVT |296-2771-1-М0 5.0V, 50mA LDO Regulator 87 73 58 
TPS768180PWP ^ |296-8087-5-ND 1.8V, ТА LDO Regulator 225 180 135 TPS77050DBVT [Вб 5.0V, 50mA LDO Regulator 108:75/250 
TPS76818QPWPRQ1 | 296-15288-1-ND 1 8V. 1A LDO Regulator 238 189 147 TPS771010GK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 150 120 90 
TPS768180PWPROT | 296-15288-2-ND 1.8V, ТА LDO Regulator 2678.00/2,000 ТР57711506К 296-8095-5-ND 1.5У, 150mA LDO Regulator . 150 120 40 
TPS768250D 296-2746-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 225 1.80 1.35 TPS77118DGK 296-8096-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 150 120 .90 
TPS768250PWP 296-8088-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator 225 180 1.35 TPS77127DGK 296-8097-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator . 150 120  .90 
TPS768270D 296-2747-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator. 225 180 1.35 TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 150 29 .90 
TPS768270PWP | 296-8089-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator 225 180 135 TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator . 150 120  .90 
TPS768280D 296-2748-5-ND 2.8V, ТА LDO Regulator. 225 4180 135 ТР57715006К 296-8100-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 150 120 90 
TPS768280PWP | 296-8090-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator 225 180 135 TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 150 120 90 
TPS768300D 296-2749-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator. 225 180 135 TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator . 150 120 .90 
TPS768300PWP | 296-8091-5-ND 3.0V, 1A LDO Regulator 225 180 135 TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 150 120 90 
TPS768330D 296-2750-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 225 180 135 TPS772270GK 296-8104-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator . 150 120 90 
TPS768330PWP 296-8092-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 225 180 135 TPS77228DGK 296-8105-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 1.50 1.20 .90 
TPS76833QPWPRQH | 296-15289-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 236 189 147 TPS77238DGK 296-8106-5-ND 3.3V, 150тА LDO Regulator . 150 120 90 
TPS76833QPWPRO! | 296-15289-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 2678.00/2,000 ТР57725006К 296-8107-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 150 120 90 
TPS768500D 296-2751-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator. 225 180 135 TPS773010GK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 175 140 1.05 
TPS768500PWP  |296-8093-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 225 180 135 TPS77315DGK 296-8109-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 175 140 1.05 
TPS768500PWPROH | 296-15290-1-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 236 189 147 ТР57731606К 296-13419-5-М0 250mA LDO Reg. w/Reset Output . 175 140 105 
Па ERG 28612290200 peut Do Regulator 7 Стао TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator . MSOP 175 140 1.05 
-11029-1- j., 100m egulato i : | TPS77327DGK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator . MSOP 1.75 1.40 1.05 
TPS76901DBVR 296-11029-2-ND Adj., 100mA LDO Regulatoi 936.00/3,000 TPS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator . MSOP 1.75 140 1.05 
TPS76901DBVT | 296-2752-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator.. 96 72 54 TPS77333DGK 296-8113-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator . MSOP 175 140 1.05 
TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator.. 99.50/250 TPS77350DGK 296-8114-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator . MSOP 1.75 1.40 1.05 
зы, pura AMD BE тота T E EE d ie e TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator MSOP 175 140 1.05 
-15291-2- " 00/3, TPS77415DGK 296-8116-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator . 175 140 1.05 
TPS76912DBVR |Р IO ND, 1.21, 100тА LDO Regulator аў а БН TPS774180GK — |296-8117-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator . 175 140 1.05 
TPS76912DBVR (ЖАППЫ ЛЫН 1.2V, 100mA LDO Regulator 880033000 TPS774270GK  — |296-8118-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator . 175 140 105 
ШЕГШ 590153 TND 121, Toomi rog Regulator 96 е^ TPS77428DGK 296-8119-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator . 175 140 1.05 
- -2- .2\, 100m egulator . = Е 
TPS76915DBVR | 296-11032-1-ND | 15 100тА LDO Regulator c og | ALLEM BORN LDO Rar: ПІЗ а 05105 
TPS76915DBVR | 296-11032-2-ND 1.51, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 TPS77501D 296-2772-5-ND Adi." ` i | ў 
і., 500тА LDO Regulator. 2.38 1.90 143 
TPS76915DBVT — |296-2754-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 96 22 54 TPS77501PWP — |296-8122-5-ND Adj., 500mA LDO Regulatoi 238 190 143 
И ИО 150 Tooma |00 Regulator " 2350221 m TPS775010PWPRQ1 | 296-15296-1-ND Adj., 500mA LDO Regulato 248 198 1.54 
Треғвәтвови (ЖАШЫ ОНА Кро БОШ “Ў азе TPS775010PWPR01 | 296-15296-2-ND Adj., 500mA LDO Regulato 2806.00/2,000 
БЕ и p PEE TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator . 238 190 143 
TPS76918DBVT | 296-2755-1-М0 1.8V, 100mA 1100 Regulator 96 72 54 TPS77815PWE RAED ОА LOO насе S Ae) E 
TPS76918DBVT | 296-2755-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 99.50/250 TPS77546D PORE SUED ТЕУ ROOMA LDO Re nilai s nm WE 
ТР57691800ВҮЋОТ | 296-15292-1-ND 1.87, 100mA LDO Regulator и DE ү Енш ао j EOS 
у TPS77516PWP 296-12401-5-ND 1.6/, 500mA LD0 Regulato 238 190 143 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 1131.00/3,000 о 
TPS76925DBVR | 296-11035-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator 96 72 54 ТР5775180) 23627145 18V, S00mA LDO Regulator . 2387 Tel Ta 
TPS76925DBVR =“ 296-11035-2-ND 25, 100тА LDO Regulator 936.00/3.000 TPS77518PWP 296-8124-5-ND 1.8V, 500mA LD0 Regulator.. 238 190 143 
пош ра м na ATTI 
TPS76925DBVT 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator 99.50/250 Е 22 SO, UOI Bgu atol la 
TPS76927DBVR | 296-11036-1-ND 27V. 100mA LDO Regulator © ОМ TPS77525D 296-2775-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator . 238 190 143 
TPS76927DBVR  |296-11036-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 TPS77525PWP 296-8125-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato 238 190 1.43 
TPS76927DBVT  |296-2757-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator 96 72 54 TPS77533D 296-2776-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator . 238 190 143 
TPS76927DBVT 296-2757-2-ND 2.7V, 100mA LD0 Regulator 99.50/250 TPS77533PWP 296-8126-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato! 238 190 143 
TPS76928DBVR — | 296-11037-1-ND 2 8V, 100тА LDO Regulator 36 72 54 TPS77533QPWPRO! |296-15298-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato 248 198 1.54 
TPS76928DBVR — |296-11037-2-ND 2.8. 100тА LDO Regulator 936.00/3,000 TPS775330PWPRO! |296-15298-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator... 2806.00/2,000 
TPS76928DBVT | 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator 96 72 54 TPS77601D 296-2777-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator. 175 140 105 
TPS76928DBVT | 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator 99.50/250 TPS77601PWP 296-8127-5-ND Adj., 500mA LDO Regulato 175 140 1.05 
TPS76930DBVR  |296-11038-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 TPS77601QPWPRQ1 | 296-15299-1-ND Adj., 500mA LDO Regulato 243 170 128 
TPS76930DBVT | 296-2759-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator ry of 9 TPS77601QPWPRQ1 | 296-15299-2-ND Adj., 500mA LDO Regulato 2210.00/2,000 
TPS76930DBVT 296-2759-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 99.50/250 TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator . 175 1.40 1.05 
TPS76930QDBVRQ1 | 296-15293-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 87 18 .58 TPS77615PWP. 296-11053-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS76930QDBVRQ1 | 296-15293-2-ND 3.0V, 100mA LD0 Regulator 1131.00/3,000 ТР5776180 296-2779-5-ND 1.8\, 500mA LDO Regulator . 175 140 105 
TPS76933DBVR 296-11039-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 TPS77618PWP 296-8128-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 175 1.40 1.05 
TPS76933DBVT | 296-2760-1-ND 3.3V, 100mA LD0 Regulator 96 72 54 TPS776180POPRO1 | 296-15300-1-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 243 170 128 
TPS76933DBVT | 296-2760-2-М0 3.3V, 100mA LDO Regulator 99.50/250 TPS776180PQPRO1 | 296-15300-2-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 2210.00/2,000 
TPS76933QDBVRQ1 | 296-15294-1-ND 3.3V, 100mA LD0 Regulator 87 73 58 TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator . 175 140 105 
И Е a о ИО Е аа TPS77625PWP — |296-8129-5-ND 2.5/, 500mA LDO Regulato 175 140 1.05 
-11041-1- 0V, : : Е ТР5776280 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator . 175 140 1.05 
TPS76950DBVR 296-11041-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator 936.00/3,000 TPS77628PWP 296-8130-5-ND 2.8V, 500mA 100 Regulator 175 1.40 1.05 
TE 2952161 Pun бү Toomi 100 Regulator -96 mb TPS77633D 296-2782-5-ND 3.3V, 500тА LDO Regulator . 175 140 105 
- -2- .0V, 100m egulator . 5 EE 
TPS769500DBVRQ1 | 296-15295-1-ND 5.0V; 100mA LDO Regulator 87 732 (58 s БАТ ӘЛІ, 12%. ellis Tu рк ў НЫ: Uer Mm 
ЗУ, gulator . 20-TSS0P 213 1.70 1.28 
TPS769500DBVRQ1 |296-15295-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator 1131.00/3,000 TPS776330PWPR01 | 296-15301-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 20-Т550Р 2210.00/2,000 
TPS77001DBVR  |296-11043-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator. 87 73 58 TPS77701D 206-2783-5-ND Adjustable, 750тА LDO Reg. ` 236 189 147 
TPS77001DBVR  |296-11043-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator . 1131.00/3,000 TPS77701PWP 296-8132-5-ND Adjustable. 750mA LDO Reg 236 189 147 
TPS77001DBVT | 296-2762-1-М0 Adjustable, 50mA LDO Regulator. 87 73 58 : - : : : 
TPS77001DBVT | 296-2762-2-ND Ad TPS77715D 296-2784-5-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. w/Reset Ош. 236 189 147 
ljustable, 50тА LDO Regulator . 108.75/250 
TPS77012DBVR |296-11044-1-ND 12V, 50mA LDO Regulator... 87 73 58 TPS77715DR 296-17049-1-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. w/Reset Ош. 420 345 237 
TPS77715DR 296-17049-2-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. w/Reset Out . 3307.50/2,500 
а [acacia [гранне аны | төлене раме y Sr 
A 7 Ë I ў with Reset Out 2.36 1.89 147 
TE RIED m am T^ ioa 87 ШЕ TPS77718D 296-2785-5-ND 1.8V, 750тА LDO Reg. w/Reset Out . 236 189 147 
TPS77015DBVR | 296-11045-2-ND 1.5V, 50mA 100 Regulato 1131.00/3,000 TPS77718PWP 296-8134-5-ND VUA EDD Regulator мн cus ous wr 
ШШЕН ир торат ровар H ре TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg. w/Reset ОШ ....8-506 2.36 189 147 
TPS77018DBVR | 296-11046-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato 87 73 58 TPS77725PWP | | ОП 2.51, 750тА LDO Reg. 
TPS77018DBVR ^ |296-11046-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 with Reset Ou O-HTSSOP 236 189 147 
TPS77018DBVT 296-2765-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato: .87 173 158 ТР5777330 296-2787-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. w/Reset Out ....... 8-SOIC 2.36 1.89 147 
TPS77018DBVT — |296-2765-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato 108.75/250 TPS77733PWP | |296-8136-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. 
TPS77025DBVR | 296-11047-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulato 87 73 58 with Reset Out 236 189 147 
TPS77025DBVR 296-11047-2-ND 2.5V, 50mA 100 Regulato 1131.00/3,000 TPS77801D 296-2788-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator 225 1.80 140 
TPS77025DBVT 296-2766-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulato: 87 73 58 TPS77801PWP 296-8137-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator..20-HTSSOP 225 1.80 140 
TPS77025DBVT | 296-2766-2-ND 25 108.75/250 (Continued) 
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T: Digi-Key Price Each» 116 Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 225 180 140 TPS79147DBVT |296-13707-1-М0 47У, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS77815PWP 296-8138-5-ND 1.5V, 750тА LDO Regulator 225 180 140 100mA LDO Linear Regulator............S0T-23-5 120 1.00 40 
TPS77818D 296-2790-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 225 180 1.40 TPS79147DBVT  |296-13707-2-ND 47V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS77818PWP 296-8139-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 2.25 1.80 140 100mA 100 Linear Regulator . 0Т-23-5 150.00/250 
ED PUE ш E a щш TA ш 228 ші а TPS79201DBVR _ |296-11868-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator. 0T-23-6 120 100 .80 
77825 -8140-5- БҮ, 750m, egulator аў Г 11868-22 і 23. 
Ma аар А топо а M ER ТР57920108/4 |296-11868-2-10 Adj., 100тА LDO Regulato 07226 1560.00/3,000 
TPS79225DBVR ^ |296-11869-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 0T-23-5 120 100 80 
TPS77833PWP 296-8141-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator 225 180 140 2. 203. 
4 TPS79225DBVR “|296-11869-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 0T-23-5 1560.00/3,000 
TPS77901DGK 296-8142-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulato 175 140 1.05 TPS79228DBVR ^ |296:11870-1-ND 2.8. 100mA LDO Regulator OT-23-5 120 1100) Озу 
TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator .... 175 140 105 ru й : і 5 
TPS79228DBVR _ | 296-11870-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 0T-23-5 1560.00/3,000 
TPS77925DGK 296-8144-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 175 140 105 TPETS230DBVR IE MENNO SV. ODE UDO Rendal ста п ОЙ 
TPS77930DGK 296-8145-5-ND 3.0V, 250mA LD0 Regulator 175 140 1.05 Еш eguiator : I қ 
TPS78601DCOR | 296-13755-1-ND 12V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79230DBVR “<|296-11871-2-ND 3V, 100mA LD0 Regulator 0Т-23-5 1560.00/3,000 
Fast ВЕ 1.5A LDO Regulator............ SOT-223-5 304 243 1.89 TPS79301DBVR |296-12154-1-М0 Adj., 200mA High-PSRR RF 
TPS78601DCOR | 296-13755-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, LD0 Regulator. SOT-23-6 114 95 76 
Fast RF 1.5A LDO Regulator............SOT-223-5 4252.50/2,500 TPS79301DBVR 296-12154-2-ND Adj., 200mA High-PSRR RF 
TPS78601KTTT — | 296-14421-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, 100 Regulator. 50Т-23-6 1053.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulator .DDPAK-S 3.60 288 - TPS79301DBVRQ1 |296-15305-1-ND Adj., 200mA High-PSRR RF 
TPS78601KTTT — |296-14421-2-ND 12V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator. SOT-23-6 141 118 94 
Fast RF 1.5A LDO Regulator ie 112.00/50 TPS79301DBVRQ1 | 296-15305-2-ND Adj., 200mA High-PSRR RF 
TPS78618DCQR | 296-13756-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator.. SOT-23-6 1209.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulato 304 243 189 TPS79318DBVR “|296-12155-1-ND 1.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS78618DCOR  |296-13756-2-ND 1.8/, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator.. SOT-23-5 120 1.00 80 
Fast RF 1.5А LDO Regulator...........S 4252.50/2,500 TPS79318DBVR — |296-12155-2-ND 1.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS78618KTTT 296-14422-1-ND 1 жү. Шон ЦЬ PSRR, Fast Р 100 Regulator.. SOT-23-5 1053.00/3,000 
TPS78618KTTT | 296-14422-2-М0 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast м TPSTSSTSDBVRO! — ы. ы 507-235 135 443 90 
TPS78625DCOR “| 296-13757-1-ND жала кы РЭВ, © пая TPS79318DBVROI рані pe COO ОРВА ВЕ 
e ыы “Ў, 156, М 255. 
Fast E LBA EDO Regulator Өшу ВВ EE ТР579318ҮЕ0Т |296-170264-40 |1 Е RF отэ» EE 
TPS78625DCQR | 296-13757-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, ОВО g m ud G x 
FOE RE SA TDO НОЕ Cu —— TPS79318YEQT — |296-17026-2-ND 1.8V, 200m, High-PSRA RF B і TER 
TPS78625KTTT 296-14423-1-ND 2.5, Ultralow Noise, High PSRR, Fast 7 -17026-2- BV, 2090тА, "igh- 
REVSA LLO Regulators 2160:1208 E TPS79325DBVR “|296-12156-1-ND Pu NDS PSRR RF sd v 
TPS78625KTTT | 296-14423-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast СОЕ ай, igh- 
RF 15A LDO Regulator. ёй 112.00/50 LDO Regulator.. SOT-23-5 1.14 95 76 
TPS78628DCOR ^ |296-13758-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79325DBVR — |296-12156-2-ND 2.5V, 200mA High-PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... S0T-223-5 304 243 1.89 LDO Regulator.. SOT-23-5 1053.00/3,000 
TPS78628DCOR | 296-13758-2-№0 2.81, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79325DBVRQ1 |296-15307-1-ND 2.5V, 200mA High-PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator...........501-223-5 4252.50/2,500 LDO Regulator. SOT-23-5 135 113 90 
ТР578628КТТТ 296-14424-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79325DBVRQ1 |296-15307-2-ND 2.5V, 200mA High-PSRR RF 
RF 1.5A LDO Regulator... -DDPAK-5 3.60 288 — LDO Regulator.. 50Т-23-5 1209.00/3,000 
TPS78628KTIT 296-14424-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS79325YEQT 296-17233-1-ND 2.5V, 200mA High-PSRR ВЕ 
RF 1.5A LDO Regulatoi DDPAK-5 112.00/50 LDO Regulator. 138 115 92 
TPS78630DCQR | 296-13759-1-М0 ЗУ, Ultralow Noise, High ў TPS79325YEQT — |296-17233-2-ND 2.5V, 200mA High-PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... 3.04 243 1.89 100 Regulator.. 101.25/250 
TPS78630DCOR | 296-13759-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79328DBVR — |296-12158-1-ND 2.8V, 200mA High-PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... 4252.50/2,500 LDO Regulator. 1.14 95 76 
TPS78630KTTT | 296-14425-1-№0 ЗУ, Ultralow Noise, High PSRR, Fast TPS793280BVR — |296:12158-2-ND 2 8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS78630KTTT — | 296-14425-2-ND зб ШЕШТИ) pc | a mc an LDO Regulator. S0T-23-5 1053:00/3,000 
RF 1.5A LDO Regulator 112.00/50 TPS79330DBVR |296-12159-1-М0 ЗҮ, 200mA High-PSRR RF 
: E : LDO Regulator. SOT-23-5 114 95 76 
TPS78633DCQ 296-13760-5-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79330DBVR | 296-12159-2-ND 3V, 200тА High-PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... 3.04 243 1.89 LDO Regulat SOT-23-5 1053.00/3,000. 
TPS78633DCQR “| 296-13760-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, eguiator. ә, 
Fast RF 1.5A LD0 Regulator... 304 243 1.89 TPS79330YEQT 296-16968-1-ND ЗУ, 200mA High-PSRR, RF LDO 
TPS78633DCQR “| 296-13760-2-ND 3.3, Ultralow Noise, High PSRR, Regulator... 5-DSBGA 81 68 54 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... 4252.50/2,500 TPS79330YEQT |296-16968-2-М0 3V, 200mA High-PSRR, ВЕ LDO 
TPS78633KTTT 296-14426-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast Regulator -.9-DSBGA 101.25/250 
RF 1.5A LDO Regulatoi 3.60 2.88 = TPS79333DBVR 296-12961-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78633KTTT | 296-14426-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, Hig 200mA LDO Regulator . 0T-23-5 144 95 76 
RF 1.5A LDO Regulator. е 112.00/50 TPS79333DBVR  |296-12961-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78825DBVR | 296-12379-1-№0 150mA, 2.51, Low-Noise LDO with 200mA LDO Regulator ..S0T-23-5 1053.00/3,000 
In-Rush Current Control d 144 :95 76 TPS79333DBVRQ1 |296-15308-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78825DBVR “| 296-12379-2-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with 200mA LDO Regulator . 135 113 90 
In-Rush Current Control 1482.00/3,000 ТР5793330ВУ/В01 |296-15308-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, Hig 
TPS78833DBVR | 296-12380-1-№0 150mA, 3.31, Low-Noise LDO wi 200mA LDO Regulator 1209.00/3,000 
In-Rush Current Control S 1.14 195 .76 = EH 
TPS78833DBVR _ |296-12380-2-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with TPS79401DCOR ыш е Fast RE P uus 
ШЕ Вива 002000 TPS79401DCQR ^ |296-14427-2-М0 Аа, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78915DBVR  |296-8146-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 90 75 60 250mA, LDO Linear Regulator `.......SOT-223-6 2080.00/2.500 
TPS78915DBVR “ |296-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 1170.00/3,000 ToU аа a Man Een East RUNE 
TPS79401DGNR ^ |296-13526-1-ND Adj., Ultralow Noise, High РВВ, Fast RF 
TPS78918DBVR | 296-8147-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 90 75 бі ТА (DOS Beülator M au de) om 
TPS78918DBVR  |296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 1170.00/3,000 зава near ROUA Sa : ` E 
TPS78925DBVR 296-8148-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator O 75 @ TPS79401DGNR 296-13526-2-ND Adj., Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78925DBVR 296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulat 1170.00/3.000 250mA, LDO Linear Regulator ............8-М50Р 2080.00/2,500 
трэтваэзрвуя ООШ 2 8V. 100mA LDO Regulator ОЮ TPS794010GNT  |296-14428-1-ND — Adj, Ultralow Noise, High PSR. Fast RF 
TPS78928DBVR | 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator 1170.00/3,000 250тА, LDO LinearRegulator.......8-MSOP 1.63 1.30 .98 
TPS78930DBVR 296-8150-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 90 75 60 TPS79401DGNT 296-14428-2-ND Adj., Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78930DBVR _ |296-8150-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 1170.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator ...........8-MSOP 227.50/250 
TPS79015DBVR ^ |296-8151-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulatoi SOT-23-5 1.08 90 72 TPS79418DCOR |296-14429-1-М0 1.8V, Ultralow Noise, High РВВ, Fast RF 
TPS79015DBVR | 296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator .......SOT-223-6 163 1.30 .98 
TPS79018DBVR | 296-8152-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 108 90 72 TPS79418DCQR |296-14429-2-М0 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79018DBVR | 296-8152-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator .......50T-223-6 2080.00/2,500 
TPS79025DBVR _ |296-8153-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulatoi SOT-23-5 108 90 72 TPS79418DGNR |296-14213-1-М0 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79025DBVR | 296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulato 50Т-23-5 1404.00/3,000 250mA, LDO LinearRegulator.......9-MSOP 1.63 1.30 98 
TPS79028DBVR 296-8154-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulatoi SOT-23-5 1.08 80 .72 TPS79418DGNR 296-14213-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79028DBVR 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator ............9-MSOP 2080.00/2,500 
TPS79030DBVR | 296-8155-1-ND ЗУ, 50mA LDO Regulator . 5017-2335 1.08 90 72 TPS79418DGNT | 296-14430-1-ND 4.81. Ultralow Noise, High PSRR. Fast RF 
TPS79030DBVR _ |296-8155-2-ND 3V, 50mA LDO Regulator _ SOT-23-5 —  1404.00/3,000 250mA, LDO Linear Regulator .......8-MSOP — 163 130  .98 
TS DER ВВ Ad А roo Beaute sorae UA i TPS79418DGNT |296-14430-2-М0 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
-11864-2- j., 100m egulato -23- .00/3, 250mA, LDO Linear Regulator ...........8-М50Р 227.50/250 
TPS79101DBVRO1 | 296-15302-1-ND | Adj. 100mA LDO Regulato S0T-23-5 141 148 94 Ет i 
TPS79101DBVRQ1 | 296-15302-2-ND Adj., 100mA LDO Regulato SOT-23-5 1833.00/3,000 SSO A LDO Elias R 0 ҚАМЫ ЕН ic dm co 
TPS79118DBVR “| 296-11865-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1.20 1.00 40 mA, near Неби ТОС cesses š : с 
TPS79425DCOR |296-14431-2-М0 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79118DBVR “| 296-11865-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 50Т-23-5 1560.00/3,000 А ТОН АНИ 2801555 КОЛОС 
TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator 507-23-5 141 118 94 н Bap пари ог dog 
TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator $0Т-23-5 1833.00/3,000 TPS79425DGNR |296-13527-1-М0 p Ua к PU ТӘНІ, Fast pm ND 
TPS79133DBVR 296-11866-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 120 100 40 SOMA, inear Regulator ..........8- = : : 
TPS79133DBVR ` | 296-11866-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1560.00/3,000 TPS79425DGNR  |296-13527-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79133DBVRQ1 | 296-15304-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator $0Т-23-5 141 118 94 250тА, LDO Linear Regulator ............8-MSOP 2080.00/2,500 
TPS79133DBVRQ1 | 296-15304-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator 1833.00/3,000 TPS79425DGNT — |296-14432-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79147DBVR 296-11867-1-ND 4.7V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 250mA, LDO Linear Regulator............8-MSOP 1.63 1.30 .98 
100mA LDO Linear Regulator...........$0T-23-5 120 100 40 TPS79425DGNT |296-14432-2-М0 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79147DBVR | 296-11867-2-ND 4.7V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF 250mA, LDO Linear Regulator ..........8-MSOP 227.50/250 
100тА LDO Linear Regulator ..........SOT-23-5 1560.00/3,000 (Continued) 
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1616 Digi-Key Price Each ТЕГЕ Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79428DCOR ^ |296-14433-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79633DCOR | 296-13766-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator ........ S0T-223-6 1.63 1.30  .98 Fast RF 1A LDO Regulator... T! 248 1.98 1.54 
TPS79428DCOR | 296-14433-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast ВЕ TPS79633DCQR | 296-13766-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator ........ 50Т-223-6 2080.00/2,500 Fast RF 1A LDO Regulator... gia 3465.00/2,500 
TPS79428DGNR ^ |296-13528-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast ВЕ ТР579633КТТТ 296-14444-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PS 
250mA, LDO Linear Regulator ............ 8-MSOP 163 1.30 .98 Fast RF 1A LDO Regulator... 293 234 — 
TPS79428DGNR |296-13528-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast ВЕ ТР579633КТТТ 296-14444-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator ............ 8-MSOP 2080.00/2,500 Fast RF 1A LDO Regulator 91.00/50 
TPS79428DGNT ^ |296-14434-1-ND. 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast ВЕ TPS79718DCKR | 296-11988-1-ND 1.81, 10mA Micropower LD 
250mA, LDO Linear Regulator ............ 8-MSOP 1.63 1.30  .98 Voltage Regulator 102  .85 68 
TPS79428DGNT | 296-14434-2-ND 2.81, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79718DCKR | 296-11988-2-ND 1.81, 10mA Micropower LDO 
250mA, LDO Linear Regulator ........... 8-MSOP 227.50/250 Voltage Regulator 1326.00/3,000 
TPS79430DCOR ^ |296-14435-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79730DCKR | 296-11989-1-ND 3V, 10mA Micropower LDO 
250тА, LDO Linear Regulator ........ SOT-223-6 1.63 130 .98 Voltage Regulator 102  .85  .68 
TPS79430DCQR 296-14435-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79730DCKR 296-11989-2-ND 3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1326.00/3,000 
250mA, LDO Linear Regulator ........ SOT-223-6 2080.00/2,500 TPS79733DCKR 296-11990-1-ND 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1.02 85 (68 
TPS79430DGNR 296-13529-1-ND ЗУ, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS79733DCKR 296-11990-2-ND 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1326.00/3,000 
250mA, LDO Linear Regulator ........... 8-MSOP 163 130  .98 TPS79901DDCR | 296-17776-1-ND Adj., 200тА LDO Linear 
TPS79430DGNR |296-13529-2-ND ЗУ, Ultralow Noise, High РВВ, Fast RF Regulator NEW?..... TSOT-23-5 99 83 46 
250mA, LDO Linear Regulator ........... 8-MSOP 2080.00/2,500 TPS79901DDCR | 296-17776-2-ND Adj., 200mA LDO Linear 
TPS79430DGNT | 296-14436-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Regulator NEW?..... TSOT-23-5 1287.00/3,000 
250тА, LDO LinearRegulator.............8-MSOP 1.68 1.30 298 TPS79915DDCR | 296-17777-1-М0 1.5/, 200т А LDO Linear 
TPS79430DGNT | 296-14436-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Regulator NEW!. TS0T-23-5 249 83 46 
250тА, LDO LinearRegulator .............8-MSOP. 227.50/250 TPS79915DDCR 296-17777-2-ND 1.5V, 200mA LDO Linear 
TPS79433DCOR “ |296-14437-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Regulator NEW!..... TSOT-23-5 1287.00/3,000 
250mA, LDO Linear Regulator Ша “ббт-223-6 1.63 130 98 TPS79918DDCR | 296-17778-1-М0 1.8V, 200mA 1.00 Linear 
TPS79433DCQR “|296-14437-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Regulator NEW! TS0T23-5 — .99 83 46 
i 0944 TPS79918DDCR | 296-17778-2-ND 1.8V, 200mA LDO 
250mA, LDO Linear Regulator ........ 50Т-223-6 2080.00/2,500 Е 
TPS79433DGNR ^ |296-13530-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF Regulator NEW'.. Т807-23-5 1287:00/8,000 
250mA, LDO Linear Regulator -MSOP 1.63 1.30  .98 TPS79925DDCT | 296-17779-1-ND Ее n dd мге сво 
TPS79433DGNR ^ |296-13530-2-ND 3.317, Ultralow Noise, High РВА, Fast ВЕ d "20 : і : 
250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP 2080.00/2,500 tPszogzsboct “57. Som LO Linear ўзня аралі) 
TPS79433DGNT | 296-14438-1-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF третававррся РР » SU 200K KEDO рна 
250mA, LDO Linear Regulator 1.63 1.30  .98 š 2 S 
TPS79433DGNT — |296-14438-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSR — Pn mus МЕЙТ. 1507235 49 — .83 46 
250mA, LDO Linear Regulator 227.50/250 Я GE "OV; 
TPS79501DCOR |296-13806-I-ND | 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, f sueco ERE ee EL 
Fast RF LDO Linear Regulator ......... $0Т-223-5 2.36 1.89 147 LDO Regulator. 9 SOT-23-5 144 9 76 
TPS79501DCQR | 296-13806-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS793285DBVR РА 2957 ОЕ, АННЫ ЕЕ š і i 
Fast RF LDO Linear Regulator ......... 50Т-223-5 3307.50/2,500 LDO Regulator 9 S0T-23-5 1053.00/3,000 
TPS79516DCQR | 296-13807-1-ND 1.6V, Ultralow Noise, High PSRR, z SEU 
Fast RF LDO Linear Regulator.......SOT-223-5 — 2.36 1.89 147 TPS793285VEQT [29615255 МБ 2.851, 200mA High-PSRR RF 
- t LDO Regulator .. ata 5-DSBGA 81 68 54 
š Вай Fast ee , 793285 -15725-2- .85V, 200mA High-l 
TPS79516DCOR ^ |296-13807-2-ND 1.6/, Ultralow Noise, High PSRR TPS793285YEOT ^ | 296-15725-2-ND 2.85V. 200mA High-PSRA RE 
ast RF LDO Linear Regulator ......... 50Т-223-5 3307.50/2,500 т 
TPS79518DCOR  |296-13808-1-№0 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR LDO Regulator. 5-05ВбА 1025250 
$ ды 191, Ита ому 0158, 710 ü TPS793475DBVR | 296-12160-1-ND 4.75V, 200mA High-PSRR RF 
Fast RF LDO Linear Regulator ......... 50Т-223-5 2.36 1.89 147 оа 
TPS79518DCOR — |296-13808-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR LDO Regulator.. SOT-23-5 П ў ц 
Fast RF LDO Linear Regulator ......507-223-5 3307.50/2,500 Шыя” 4.757. 200A Hiat-PSRR RF "— TET 
TPS79525DCQ 296-14753-5-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, Fast RF TPS799285DDCR | 296-17780-1-ND 2.85V. SUA LDO Linear ie 
LDO Linear Regulator. .S0T-223-5 236 1.89 1.47 Was, 1 оа. 
5 я Regulator NEW!. TSOT-23-5 .99 83  .66 
TPS79530DCOR ^ |296-13809-1-ND ЗУ, Ultralow Noise, High PSRR, TPS799285DDCR | 296-17780-2-ND 2.85V. 200mA LDO Linear 
Fast ВЕ LDO Linear Regulator ......... SOT-223-5 2.36 1.89 147 Regulator NEW! TSOT-23-5 1287.00/3,000 
TPS79530DCOR ^ |296-13809-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS7SSSUDDGT — ОША НЕ ЗУ 200mÀ [DO Linear == 
Fast ВЕ LDO Linear Regulator ......... SOT-223-5 3307.50/2,500 Regulator NEW: TSOT-23-5 99 83 66 
TPS79533DCOR ^ |296-13810-1-ND 3.3, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79930DDCT “| 296-17782-2-ND ЗУ. 200mA LDO Linear ` 4 ` 
Fast RF LD0 Linear Regulator ......... SOT-223-5 2.36 1.89 147 Regulator NEW!.... TSOT-23-5 123.75/250 
TPS79533DCOR ^ |296-13810-2-ND 3.3V, Ultralow Noise, High PSRR, TPS79933DDCR | 296-17783-1-ND 3.3V, 200mA LDO Linear 
TPS79601DCOR  |296-13761-1-№0 LENES SV UMA Noise High PSAN: ош с NEWI = шы H E 
- ы ш 0 9.9V, ralow Noise, Higi Я E -2- ii 
Fast RF 1A LDO Regulator.........SOT-223-5 248 1.98 1.54 TPS;S9330DCR ра i ТЕШЕ? 
TPS79601DCQR 296-13761-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC282T-1 296-15146-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 620 496 4.19 
Fast RF 1A LDO Regulator.. ..50Т-223-5 3465.00/2,500 UC282T-2 296-15147-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 620 496 449 
TPS79601KTTT 296-14439-1-ND ЕЗИ ip Бе ари an High T EM uu ox UC282T-3 296-15148-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 620 496 4.19 
as iegulator . A i ч == UC282T-ADJ 296-15149-5-ND Adj, Fast LDO Regulator. 620 496 419 
TPS79601KTTT — |296-14439-2-ND. 12V to 5.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC282TD-1 GERM SD 18V, Fast LDO Regulato Sa dup eub 
Fast RF 1A LDO Regulator .-5-DDPAK 91.00/50 UC282TD-3 296-2795-5-ND 2 5V, Fast LDO Regulato 560 448 378 
TPS79618DCQR 296-13762-1-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, UC282TDKTTT-1 296-16011-1-ND 1.5У, Fast LDO Regulato 620 496 — 
Fast RF 1A LDO Regulator.. ..50Т-223-5 2.48 1.98 1.54 UC282TDKTTT-1 — | 296-16011-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 209.25/50 
TPS79618DCOR 296-13762-2-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, UC282TDKTTT-2 296-16012-1-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 620 496 = 
Fast RF 1A LDO Regulator.. 3465.00/2,500 UC282TDKTTT-2 | 296-16012-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 209.25/50 
ТР579618КТТТ 296-16664-5-ND 1.8V, Ultralow Noise, High PSRR, UC282TDKTTT-3 | 296-16013-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 620 496 419 
Fast RF 1A LDO Regulator 2.93 234 1.82 UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 620 496 — 
TPS79625DCOR ^ |296-13763-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High РВА, UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 209.25/50 
Fast RF 1A LDO Regulator.. 248 198 154 UC285T-1 296-15153-5-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 730 584 493 
TPS79625DCQR | 296-13763-2-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC285T-2 296-15154-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 730 5.84 4.93 
Fast RF 1A LDO Regulator.. 3465.00/2,500 UC285T-3 296-15155-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 730 584 4.93 
ТР579625КТТТ 296-14441-1-ND 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC285T-ADJ 296-15156-5-ND Adj., Fast LDO Regulator. 730 584 493 
Fast RF 1A LDO Regulator. 293 24 - UC285TDKTTT-1 | 296-16015-1-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 730 58 — 
ТР579625КТТТ 296-14441-2-М0 2.5V, Ultralow Noise, High PSRR, UC285TDKTTT-1 | 296-16015-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 246.40/50 
Fast RF 1A LDO Regulator 117.00/50 UC285TDKTTT-2 | 296-16016-1-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 730 584 - 
TPS79628DCOR ^ |296-13764-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, UC285TDKTTT-2 | 296-16016-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 246.40/50 
Fast RF 1A LDO Regulator.. 248 1.98 1.54 UC285TDKTTT-3 296-16017-1-ND 2.5V, Fast LDO Regulator. 7.30 5.84 — 
TPS79628DCOR | 296-13764-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PS UC285TDKTTT-3 | 296-16017-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 246.40/50 
Fast RF 1A LD0 Regulator.. 3465.00/2,500 UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-1-ND 12V/Adj., Fast LDO Regulator 7307 584 = 
TPS79628DRBT | 296-17875-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High РВА, UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 246.40/50 
Fast RF 1A LDO Regulator NEW!.........8-SON 2.70 2.16 1.68 UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response 
TPS79628DRBT | 296-17875-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator. 540 432 365 
Fast RF ТА LDO Regulator NEW?!.........9-SON 399.00/250 UC382T-2 296-2802-5-ND 2.1V, Fast Transient Response 
ТР579628КТТ 296-14442-5-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator. 540 432 365 
Fast RF 1A LDO Regulator 266 213 1.66 UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5V, Fast Transient Response 
TPS79628KTTT 296-16737-1-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator. 540 432 365 
Fast RF 1A LDO Regulator 293 234 — UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transient Response 
ТР579628КТТТ 296-16737-2-ND 2.8V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator.. 5.40 4.32 3.65 
Fast RF 1A LDO Regulator 91.00/50 UC382TDKTTT-1 296-16019-1-ND 1.5V Fast Transient Response 
TPS79630DCQR ^ |296-13765-1-ND ЗУ, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator.. 549 440 — 
Fast RF 1A LDO Regulator.. 248 198 154 UC382TDKTTT-1 296-16019-2-ND 1.5V Fast Transient Response 
TPS79630DCOR ^ |296-13765-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator. T0-263-5 182.25/50 
Fast RF 1A LDO Regulator... 3465.00/2,500 UC382TDKTTT-2 296-16020-1-ND 2.1V Fast Transient Response 
TPS79630KTTT 296-14443-1-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator 10-2635 540 432 — 
Fast RF 1A LDO Regulator . 293 234 — UC382TDKTTT-2 296-16020-2-ND 2.1V Fast Transient Response 
TPS79630KTTT 296-14443-2-ND 3V, Ultralow Noise, High PSRR, LDO Regulator Т0-263-5 182.25/50 
Fast RF 1A LDO Regulator 91.00/50 (Continued) 
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Tt. Digi-Key Price Each» 1205 Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UC382TDKTTT-3 — |296-16021-1-ND 2.5V Fast Transient Response REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52K5CT-ND [2.5У, 50mA Switched-Cap 
LDO Regulator 540 432 — DC/DC Converter... 248 1.98 1.54 
UC382TDKTTT-3 |296-16021-2-М0 2.5V Fast Transient Response REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52K5TR-ND | 2.5V, 50mA Switched-Cap 
LDO Regulator... 182.25/50 DC/DC Converter... 3465.00/2,500 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-5-ND 1.2V/Adj., Fast Transient Response REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72K5CT-ND | 2.7V, 50mA Switched-Cap 
LDO Regulator 5.40 4.32 3.65 DC/DC Converter 248 1.98 1.54 
UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator. 70-2205 6.30 5.04 426 REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72K5TR-ND [2.7У, 50mA Switched-Cap 
UC385T-2 296-2810-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator 10-2205 630 5.04 426 DC/DC Converter... 3465.00/2,500 
UC385T-3 296-2811-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator TO-220-5 630 5.04 426 REG711EA-3/2K5 | REG711EA-3/2K5CT-ND |3V, 50mA Switched-Cap 
UC385T-ADJ 296-2812-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulato 630 504 426 248 198 154 
UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator: 570 456 385 REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2K5TR-ND 
UC385TDKTTT-i — |296-16023-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator. 630 504 - 3465.00/2,500 
ШСЗВ5ТОКТТТ-1 |296-16023-2-М0 1.5V, 5A LDO Regulator 212.65/50 REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250CT-ND |3.3V, 50mA Switched-Cap 
UC385TDKTTT-2 | 296-16024-1-№О 2.1V, 5A 100 Regulator 630 504 - DC/DC Converter .. 248 198 154 
UC385TDKTTT-2 — |296-16024-2-ND 2.1V, 5A LDO Regulator 212.65/50 REG711EA-3.3/250 | ВЕ6711ЕА3.3250ТВ-М | 3.3V, 50т А Switched-Cap 
UC385TDKTTT-3 | 296-16025-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator 630 504 - DC/DC Converter.. 365.75/250 
UC385TDKTTT-3 — |296-16025-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator... 212.65/50 REG711EA-5/2K5 | REG711EA-5/2K5CT-ND [5У, 50mA Switched-Cap 
UC385TDKTTT-ADJ | 296-16026-1-ND 1.2V/Adj., БА LDO Regulator. 630 504 — DC/DC Converter... 248 198 154 
UC385TDKTTT-ADJ | 296-16026-2-ND 1.2V/Adj., 5A LDO Regulator. 212.65/50 5 я E ства. 
UC2573D 296-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltage Regulator 270 246 168 REG711EA-5/2K5 | НЫШ 57. Бота Siiiched-Cap БОЕ 
UC2S7TTDKTTT-ADJ | 296-16010-1-ND Step-Up Voltage Regulator 10.83 975  — TL-SCSI285KC 296-10125-5-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI. 150 120 90 
UC2577TDKTTT-ADJ | 296-16010-2-ND Step-Up Voltage Regulator ... 432.25/50 TL-SCSI285PWR ^ |296-10126-1-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI. 150 120 90 
Tantata 26 279700 HU E, Fa Regulator u 16-5016 it 0 ER TL-SCSI285PWR ^ |296-10126-2-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI. 1560.00/2,000 
0028360 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 900 810 719 Lae 20611823 920) 8 Terminal Adj Regulator T UE 
UC3832N 296-11273-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator... 5.00 400 338 TL317CLPR 296-15008-1-ND 3-Terminal Adj. Renulato 7S dv mm 
UC3833N 296-11274-5-ND Adjustable, 100тА LDO Regulator. 540 432 336 TL317CLPR 296-15008-2-ND 3-Terminal Adj. Regulato “У 252.00/2.000 
UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulato 941 848 752 TL217CPWR 296-13351-1-ND 3-Terminal Adj. Regulato 46 37 26 
ЕЕ паз 88 1% аш | пион [югом eri feni запал 
UCC283T-3 296-11413-5-ND 33V. ЗА LDO Regulator 620 498 419 TL431ACDBZR 296-17328-1-ND Adj. Precision Shunt Reg 45 248 07 
а О SV SATDOR т T == TL431ACDBZR 296-17328-2-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 366.00/3,000 
СВЯТ АВА ее АЗ SIDOR Sua Єй S UD TL431ACDCKR 296-17863-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator MEW!..SC70-6 40 32 2 
UCCOB3TD-3 т Заў Зоос аан aay a Gu TL431ACDCKR 296-17863-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator MEW!...SC70-6 324.00/3,000 
UCC283TD-5 296-15164-5-ND 5V, 3A LDO Regulato 560 448 378 TL431AIDBZR 296-17329-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50123 50 40 30 
UCC2B3TDKTTT-ADJ | 296-16027-1-ND Adi.. ЗА LDO Regulator 620 496 — TL431AIDBZR 296-17329-2-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 405.00/3,000 
- ERO ТЕ TLA31AIDCKR 296-17864-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator MEW!..5C70-6 40 252 24 
аа ара [СИЕ МО О Regulator аа TLASTAIDCKR 296-17864-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator MEW!...SC70-6 324.00/3,000 
0ССОВЗТОКТТТ.3 | 996-17787-2.ND 33V 3A LDO Regulator NEW. ^^ 2092550 TL431AQDBVR 296-17330-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator........... 60 45 34 
UCC284DP-12 296-11415-5-М0 12V, 500mA Neg. LDO Regulator . 560 448 378 TL431AQDBVR 296-17330-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator........... 585.00/3,000 
UCC284DP-5 296-11416-5-ND 5V, 500mA Neg. LDO Regulato 5.60 448 378 TL431AQDCKR 296-17865-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW'.... (88 51 39 
UCC284DP-ADJ — |296-11417-5-ND | Adj., 500тА Neg. LDO Regulator . 560 448 378 TLASTAQDCKR аран OMM dl Precision Shunt Regulator МЕ. 5070-6 MISC SDN 
Ж T раў - xf |. Precision shunt Regulator T... Е s * E 
СТЕР pee M S TALDQ eed PO EPA A TLASBCDCKR _ |296-17866-2-ND — — |Adj.Precision Shunt Regulator МЕМИ!..5С70-6 507.00/3,000 
UCC381DP-ADJ 296-2821-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulato 428 342 2.66 TL431BCLPR 296-17374-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator .. .52 3 .30 
UCC383T-3 296-8156-5-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 540 432 365 т 2o 7574224) Adl. оп SU а zur M ату 
0СС3837-5 296-8157-5-ND 5V, ЗА LDO Linear Regulator ... 540 432 365 -17867-1- j. Precision Shunt Regulator Н | қ К 
UCC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, ЗА LDO Linear Regulato 540 432 365 TL431BIDCKR 296-17867-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW? 585.00/3,000 
UCC383TD-ADJ 296-8161-5-ND Adjustable, ЗА LDO Linear Regulator..T0-263-5 5.49 4.40 3.42 TL431BILPR 296-17375-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 80 45 34 
UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-1-ND 3.3V, ЗА LDO Linear Regulator. Т0-263-5 540 486 - TL431BILPR 296-17375-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator .. 400.00/2,000 
UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-2-ND 3.3V, ЗА LD0 Linear Regulator. T0-263-5 182.25/50 TL431BQDBVR 296-17311-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato за 63 48 
UCC383TDKTIT-5 | 296-16029-1-ND 5V, ЗА LDO Linear Regulator 540 432 — TL431BQDBVR 296-17311-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator. 819.00/3,000 
UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-2-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator 182.25/50 TL431BQDBZR 296-17623-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEWS... .84 (63 4 
UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-1-ND Adj., ЗА LDO Linear Regulator .. 540 432 = TL431BQDBZR 296-17623-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW!...SOT-23 819.00/3,000 
UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-2-ND Adj., 3A LDO Linear Regulator 182.25/50 TLA31BQDCKR 296-17868-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator MEW!..SC70-6 84 63 48 
UCC384DP-12 296-8162-5-ND 12V, 0.5А LDO Linear Regulator. 439 351 273 ТІ431В00СКВ 296-17868-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW! 819.00/3,000 
UCC384DP-5 296-8163-5-ND —5\, 0.5A LDO Linear Regulator... 8-506 439 351 273 TL431BQLPR 296-17376-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator ... 10-92 84 463 48 
UCC384DP-ADJ | 296-8164-5-ND Neg. Adj. 0.5A LDO Linear Regulator. 439 351 273 TL431BQLPR 296-17376-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 558.00/2,000 
UCC2817PW 296-15161-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 281 225 175 TLAS1CDBZR 296-17331-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato| 40 32 2 
UCC2818PW 296-15162-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 281 225 1.15 TL431CDBZR 296-17331-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 
UCC3817PW 296-15166-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 259 207 161 TL431IDBZR 296-17332-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 45 а 2 
UCC3818PW 296-15167-5-ND BiCMOS Power Factor Preregulato 259 207 1.61 TL431IDBZR 296-17332-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 366.00/3,000 
UC3833DWTR 296-13767-1-ND Precision LDO Linear Controller 540 432 336 TL431QDBVR 296-17333-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 52 39.0 
UC3833DWTR 296-13767-2-ND Precision LD0 Linear Controller 6120.00/2.000 TL431QDBVR 296-17333-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator. 507.00/3,000 
Voltage Regulators TL4310DBZR 296-17334-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39 30 
ТТИ ҮРҮҮ бі М = "m то ў СУП TL4310DBZR 296-17334-2-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 507.00/3,000 
ua eee Omron: А ў ў TL431QDCKR 296-17869-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator NE! 56 42 3 
LFC789D25CDR ^ |296-17214-2-ND Dual Linear FET Controller 650.00/2,500 АВР: рие ў 
ms | TL4310DCKR 296-17869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator NEW!...SC70-6 546.00/3,000 
TBOD2SCPWR s Og Og ИШИ Dual Linear FET Controller О TLA32ACDBVR — |296-17335-1-№0 — |Adj.Precision Shunt Regulator........ 140099028804 
LFC789D25CPWR | 296-17215-2-ND Dual Linear FET Controller 586.00/2.000 TLASOACDVR ET и 
LM317KTER 296-9536-1-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator. 68 51 39 -17335-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 
LM317KTER 296-9536-2-ND 3T Adi. Pos. Volt. Regulat 75200720100 TL432ACDBZR 296-17336-1-ND Adj. Precision Shunt Ведшаію! 45 86 27 
LMO17ÍLCDR ООЗГО A Tenn Ad Pos Valk КШ: да S eB TL432ACDBZR 296-17336-2-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 366.00/3,000 
LMOATLCDR ОИ НН “ИРИ TL432AIDBVR 296-17337-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 50 40 3 
LMOATEDLPR GRADES ID sS аа а. ig on TL432AIDBVR 296-17337-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator.. 405.00/3,000 
-17221-2- и ; | i TL432AIDBZR 296-17338-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 55 44 33 
LM317LCLPR 296-17221-2-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator. 252.00/2,000 |. Precis! 
LM317LCPWR НВ 3-Term. Adj Pos. Volt Regulator S m ОШ TL432AIDBZR 296-17338-2-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 447.00/3,000 
ЖАНДАРЫ : à š : TL432AQDBVR 296-17339-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 8 м 39 
[MS UL ewe pedit cen 2 Tem. АШ; Fas: vat пеша. ай аа | TLA32AQDBVR — |296-17339-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 663.00/3,000 
LM317MDCYR — |296-12631-2-ND — — |3-Term. Adj. Pos Volt Regulator. ` 487.50/2,500 TLAS2AQDBZR — | УБЕ Adj. Precision Shunt Regulato йш ш 
LM317MKTPR 296-9537-1-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator. бо 45 34 TLA32AODBZR |296-17340-2-М) Adj. Precision Shunt Regulato 702.00/3,000 
LN317MKTPR 296-9537-2-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator. 585.00/3,000 y ponte ae fe Precision Shunt Regulato 40 32 24 
LM317MQDCYR  296-15185-1-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator 84 63 48 -17341-2- j. Precision Shunt Regulato 324.00/3,000 
E FP і TL432CDBZR 296-17342-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 45 36 2 
LM317MQDCYR |296-15185-2-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator 682.50/2.500 те 
LM317MQKTPR — |296-14758-1-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator. 84 63 48 TLA32CDBZR 296-17342-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 366.00/3,000 
LM317MQKTPR — |296-14758-2-ND 3-Term. Adj. Pos. Volt. Regulator. 819.00/3,000 О pute ND ^g. ІШЕДІ Shunt кы 45 ЕТЕНЕ "d 
LM337KC 296-9550-5-ND Adj., 1.5A, Negative Volt. z E |. Precision onunt Reguiato ВМА 
TL4321DBZR 296-17344-1-ND Adj. Precision Shunt Regulatoi 50 40 .30 
імззтктея [газавым (абата Negaive Qi а S | nasa — 2964744230 А) Precision Shunt Regulato в 29209000 
Regulator.... 42 54 41 E EUR |. Precision shunt Reguiato 3 Б : 
LM337KTER 296-9551-2-ND Adj., 1.5А, Negative Volt. Regulatoi 478.00/2,000 үз. 261 О ла. peel shunt Regulato T RUD 
МС79105АСОВ 296-1016-1-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator АВ 87 26 5 zin |. Precision Shunt Reguiato à < з 
MC79LOBACDR ^ |296-1016-2-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator 297.50/2,500 TL432QDBZR 296-17346-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 585.00/3,000 
МС79105АС1Р 296-9603-5-ND 5V Fixed Negative Voltage Reg. ... LG ў 26 TL497ACD 296-10195-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 144 120 96 
MC79L12ACD 296-9604-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator . 46 37 26 TL497ACDR 296-10195-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 144 120 96 
MC79L12ACLPR 296-9605-1-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator . 46 37 26 TL497ACDR 296-10195-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 1560.00/2,500 
MC79L12ACLPR | 296-9605-2-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator ..... 252.00/2,000 TLA97ACN 296-10196-5-ND 12V Switching Voltage Regulator. 144 120 96 
MC79L12CLP 296-9606-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg. . 4 3 26 TL497AID 296-10197-5-ND 1.21 Switching Voltage Regulator . 133 1.06 .80 
MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15V Fixed Negative Voltage Вед 46 37 26 TL497AIDR 296-10197-1-ND 12V Switching Voltage Regulator . 1.33 106  .80 
REG102GA-A REG102GA-A-ND Adj., 250mA DMOS LDO Regulator . 268 2415 1.67 TL497AIDR 296-10197-2-ND 1.2У Switching Voltage Regulator . 1695.00/2,500 
REG102GA-2.5 REG102GA-2.5-ND  |2.5V, 250mA DMOS LDO Re 2.8 215 1.67 TLA97AIN 296-10198-5-ND 12V Switching Voltage Regulator. 133 106 80 
REG102GA-2.8 REG102GA-2.8-ND 2.8V, 250mA DMOS LDO Rei 268 215 167 TL780-05CKC 296-1803-5-ND 5.0V Positive Voltage Regulator. .80 60 45 
REG102GA-2.85 REG102GA-2.85-ND 2.85V, 250mA DM0S LD0 Reg. 268 245 167 TL780-05CKTER 296-12396-1-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg 72 54 41 
REG102GA-3 REG102GA-3-ND 3V, 250mA DMOS LDO Regulat: 2.68 215 1.67 TL780-05CKTER 296-12396-2-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg 478.00/2,000 
REG102GA-3.3 REG102GA-3.3-ND 3.3V, 250mA DMOS LDO Reg. . 2.68 215 1.67 TL780-05KCS 296-14324-5-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg..... 72 54 41 
REG102GA-5 REG102GA-5-ND 5V, 250mA DMOS LD0 Regulator 268 215 167 (Continued) 
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ПЕ Digi-Key Price Eachx 
UMENTS РОМЕН SUPPLY PRODUCTS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
T.I Price Each UA78LO9ACDR 296-15053-2-ND 9.0V, 100mA Regulator 255.00/2,500 
— oe UA78LOSACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100тА Regulator .. € Ey ор 
Бан: Dascrintion АЛЬ ш сш itl) UATBLOSACPK | 296-14331-1-ND 40 3 24 
TL780-12CKC 296-10227-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Regulator...T0-220AB 80 60 445 pc 
| Е UA78L09ACPK 296-14331-2-ND 112.00/1.000 
TL780-12KCS 296-14325-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Regulatoi 72 54 41 т T 
! Ji UA78L10ACD 296-11129-5-ND 39 32 2 
TL780-15CKC 296-10228-5-ND 15V, Fixed Positive Volt. Regulato 80 60 45 UA 
TL780-15KCS 296-14326-5-ND | 15V, Fixed Positive Volt. Regulator 22 54 Al LI or » 100mA Regulator ee 
y ТЕД Ч i UA78L10ACPK 296-15327-5-ND 10.0V, 100mA Regulator 40 32 24 
TL2218-285PWR | 296-10163-1-ND. 2.85V, SCSI Fixed Regulator. 331 2.65 2.06 А НТ И Sadis ыса 
TL2218-285PWR | 296-10163-2-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulator. 3748.00/2,000 ШЫНЫҢ А ЕН ў і | 
TLVASIBCDCKR | 296-17794-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78L12ACDR 296-15054-1-ND 12.0V, 100mA Regulator oy 32 20 
Regulator NEW! 88 6 50 UA78L12ACDR 296-15054-2-ND 12.0V, 100mA Regulator 255.00/2,500 
TLV431BCDCKR | 296-17794-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UAT8L12ACLP 296-11131-5-ND 12.0V, 100mA Regulator 39 32 22 
Ваша ек 858008000 | К 28871132200 (120V. 100mA Regulator MITT 
= 21: ы us m, egulator. A al 
ВНА 29051780951 ND 84 6 48 UA78L15ACLP 296-11133-5-ND 15.0V, 100mA Regulator «p 32 02 
TLV431BCLPR 296-17809-2-ND UA78L15ACPK 296-12002-1-ND 15.0V, 100mA Regulator 40 32 24 
Regulator NEW! 558.00/2,000 UA78L15ACPK 296-12002-2-ND 15.0V, 100mA Regulator... 112.00/1,000 
TLV431 BIDCKR 296-17795-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78MOSCDCYR | 296-12290-1-ND 5.0V, 500mA, Fixed Pos. Volt. Reg 56 42 32 
Regulator NEW! 96 72 5 UA78MOSCDCYR | 296-12290-2-ND 5.0V, 500mA, Fixed Pos. Volt. Reg 455.00/2,500 
TLV431BIDCKR 296-17795-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt ЦА78МО5СКС 296-11134-5-ND 5.0V, 500тА Regulatol .64 .48  .36 
Regulator NEW! 936.00/3,000 ША78М05СКС5 296-14000-5-ND 5.0V, 500mA Regulator.. Hd. 42 42 
TLV431BILPR 296-17810-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78MO5CKTPR | 296-11135-1-ND 5.0V, 500mA Regulator 5 42 32 
92 69 52 UA78MO5CKTPR | 296-11135-2-ND 5.0V, 500mA Regulato 546.00/3,000 
TLVA31BILPR 296-17810-2-ND UA78MOSIDCYR | 296-17616-1-ND 5.0V, 500mA Regulator МЕ! 84 63 48 
612.00/2,000 UA78MO5IDCYR | 296-17616-2-ND 5.0/, 500mA Regulator NEW! 682.50/2,500 
TLV431BQDCKR 296-17796-1-ND. Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78MO5QDCYRQ1| 296-17425-1-ND 5.0V, 500mA Regulator. .64 48 36 
Regulator NEW! 105 88 70 UA78MOSQDCYRQT| 296-17425-2-ND 5.0V, 500mA Regulato 520.00/2,500 
TLV431BQDCKR | 296-17796-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78MOGCKTPR | 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulato 56 42 3 
1365.00/3,000 UA78MOGCKTPR | 296-1366-2-ND 6.0V, 500mA Regulato 546.00/3,000 
TLV431BQLPR 296-17811-1-ND UA78MO8CDCYR | 296-12612-1-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator. 56 42 32 
99 83  .66 UA78MO8CDCYR | 296-12612-2-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator. 455.00/2,500 
TLV431BQLPR 296-17811-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78MO8CKC 296-11136-5-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator . 56 42 32 
Regulator NEW! 878.00/2,000 UA78MOBCKTPR | 296-11137-1-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 56 42 50 
TLVH431BCDBVR | 296-17684-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA78MO8CKTPR | 296-11137-2-ND 8.0V, 500mA Voltage Regulator 546.00/3,000 
N 92 69 52 UA78MOOCKTPR | 296-11138-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Pos. Volt. Regulator. ББ ET RE 
TLVH431BCDBVR | 296-17684-2-ND ps M: be on Shunt 307 00/9 Di UA78MOSCKTPR | 296-11138-2-ND 9.0V, 500mA Fixed Pos. Volt. Regulator...2-PFM 546.00/3,000 
egu'ator NEW! RU CH ША78М10СКТРВ | 296-11140-1-ND 10.0V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg 2-РЕМ 487 73 58 
TLVH431BCDBZR | 296-17685-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UATBMiOCKTPR | 296-11140-2-ND 10.0V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg 2-PFM 1131.00/3,000 
92 69 52 UA78M12CKC 296-11141-5-ND 12.0V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg 0-20 56 42 32 
TLVH431BCDBZR | 296-17685-2-ND aay 00/5000 UA78M12CKTPR | 296-11142-1-ND 12.0V, 500mA Regulator 2-PFM 56 42 32 
00/3, UA78M12CKTPR | 296-11142-2-ND 12.0V, 500mA Regulator 2-PFM 546.00/3,000 
TLVHASIBCDCKR a2 IND "m UA78M33CDCYR | 296-13424-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg. 55 № 32 
: š : UA78M33CDCYR | 296-13424-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg. 455.00/2,500 
TLVH431BCDCKR | 296-17797-2-ND Penn ws UA78M33CKC 296-12722-5-ND 3.3V. 500mA Fixed Pos. Volt. Reg. 56 42 32 
пуназівсіра | ООП ш, UA78M33CKTPR | 296-13425-1-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg. 56 42 32 
9 в 52 UA78M33CKTPR | 296-13425-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Pos. Volt. Reg. 546.00/3,000 
TLVH431BCLPR | 296-17812-2-ND i à і UA79M05CKC 296-11144-5-ND 5.0V, 500mA Neg. Volt. Regulator 56 42 32 
612.00/2,000 UA79M05CKCS 296-14001-5-ND 5.0V, 500mA Neg. Volt. Regulator 48 36 27 
прага UA79MOSCKTPR | 296-11145-1-ND 5.0V, 500mA Neg. Volt. Regulator. 56 42 32 
TLVH4SIBIDBVR Cs S ап ая UATSMOSCKTPR | 296-11145-2-ND 5.0V, 500mA Neg. Volt. Regulator. 546.00/3,000 
TLVH431BIDBVR 296-17686-2-ND i. й й UA79M08CKTPR 296-11146-1-ND 8.0V Negative Voltage Regulator 56 42 32 
(7 975.00/3,000 ША79М08СКТРВ | 296-11146-2-ND 8.0V Negative Voltage Regulator 546.00/3,000 
TLVH431BIDBZR 296-17687-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shun UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec Voltage Regulator. .64 .48  .36 
Regulator MEW! ................................ 50Т-23 175 63 50 UA723CDR 296-11102-1-ND Adjustable, Prec Voltage Regulator. :64 48 .36 
TLVH431BIDBZR | 296-17687-2-ND UA723CDR 296-11102-2-ND Adjustable, Prec Voltage Regulator. 520.00/2,500 
975.00/3,000 UA723CN 296-11104-5-ND Adjustable, Prec Voltage Regulator 84 48 Зі 
TLVH431BIDCKR | 296-17798-1-ND UA733CN 296-11105-5-ND Differential Video Amplifier лб м 43 
Regulator NEW! 81  .68 54 UA7805CKC 296-1974-5-ND 5.0V, 1500mA Regulator 52 39 30 
TLVH431BIDCKR | 296-17798-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA7805CKTER 296-11108-1-ND 5.0V, 1500тА Regulator 64 48 36 
1053.00/3,000 UA7805CKTER 296-11108-2-ND 5.0V, 1500тА Regulator 426.00/2,000 
TLVH431BILPR 296-17813-1-ND UA7805CKCS 296-13996-5-ND Positive Voltage Regulator . 52 39 30 
75 63 50 UA7808CKC 296-11109-5-ND 8.01, 1500mA Regulator 64 48 56 
TLVH431BILPR 296-17813-2-ND UA7808CKCS 296-13997-5-ND Positive Voltage Regulator . 52 39 30 
Regulator NEW! 666.00/2,000 UA7808CKTER 296-11110-1-ND 8.0V, 1500mA Regulator :64 48 .36 
TLVH431BODBVR | 296-17688-1-ND Low үн Adj. Precision Shunt т URS UA7808CKTER 296-11110-2-М0 8.0V, 1500mA Regulator 426.00/2,000 
egulator NEW! 105 1 7 UA7810CKC 296-1975-5-ND 10.0V, 1500mA Regulato 64 48 36 
TLVH431BQDBVR | 296-17688-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt UA7810CKTER 296-17050-1-ND 10.0V, 1500mA Regulator .. 52 39 30 
Regulator МЕ 1365.00/3,000 UA7810CKTER 296-17050-2-ND 10.0V, 1500mA Regulato 346.00/2,000 
TLVH431BQDBZR | 296-17689-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shun UA7812CKC 296-11111-5-ND 12.0V, 1500mA Regulato 64 48 36 
Regulator NEW! 105 .88 70 UA7812CKCS 296-13998-5-ND Positive Voltage Regulator . w E 30 
TLVH431BQDBZR | 296-17689-2-ND pe eon Shunt 1355 00/3 (00 UA7812CKTER 296-11112-1-ND 12.0V, 1500mA Regulator .. 64 48 36 
ыы BUE UA7812CKTER 296-11112-2-ND 12.0V, 1500mA Regulator 426.00/2,000 
TLVH431BQDCKR | 296-17799-1-ND Er MENT ion Shunt RUE UA7815CKC 296-11113-5-ND 15V, 1500тА Positive Volt. Regulatoi 64 48 36 
2 2 Š UA7815CKCS 296-13999-5-ND Positive Voltage Regulator ..... :64 48  .36 
TLVH431BQDCKR | 296-17799-2-ND zd uu Adj. Precision Shunt 1445003000 UA7815CKTER 296-11114-1-ND 15V, 1.5A Positive Volt. Regulator. 52 39 30 
TLVHASIBOLPR | 296-17814-1-ND. i iure аран 005, UA7815CKTER 296-11114-2-М0 15V, 1.5А Positive Volt. Regulator. 346.00/2,000 
Regulator NEW! 105 88 70 UA7824CKC 296-11115-5-ND 24V, 1.5A Positive Volt. Regulator 64 48 56 
TIVHZGIBOLPR — 295577052710) Eo Volt: AdE Precision Suit : : : UA7905CKTER 296-17834-1-ND -5V, 1.5A Negative Volt. Reg. NEW! 32 A pu) 
Ва і ў NEW un 932.00/2.000 UA7905CKTER 296-17834-2-ND -5V, 1.5A Negative Volt. Reg. NEW! 528.00/3,000 
ОКСО Ве SO URAR gulator T Uno m UA7915CKTER 296-17081-1-ND -15V, 1.5A Negative Volt. Regulator .. 60 45 34 
UA78L02ACLP 296-11117-5-ND ZOV. 100mA Regulator A oum Й UA7915CKTER 296-17081-2-ND -15V, 1.5A Negative Volt. Regulator .. 400.00/2,000 
-1364-5- nn р ) | UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Regulator . 10.83 975 865 
UA78LO5ACD 296-1364-5-ND 5.0V, 100mA Regulator 46 37 26 
Б ТЕН 7 UC29431D 296-11209-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator 7.60 6.08 5.13 
Ua 212 . о s s UC39431D 296-11348-5-ND — Precision Adjustable Shunt Regulator 551 441 343 
UA78LOSACDR 296-1364-2-ND 5.0V, 100mA Regulator 297.50/2,500 IS O AI 
UA78L05ACLP 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator. 49 40 27 UC39431N 296-11349-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator БЕЛІ 441 343 
UA78LO5ACLPR | 296-1365-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 49 40 27 
UA7BLOSACLPR | 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 270.00/2,000 I EE N 
UA78LO5ACPK 296-11118-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. ug a EXAS T: 
UA78L05ACPK 296-11118-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 E GROUND REFERENCE 
UA78LO5AIDR 296-16903-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 50 40 30 T.I. Digi-Key н Price Eachx 
UA78LO5AIDR 296-16903-2-ND 5.0V, 100mA Regulator 337.50/2,500 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UA78L05AILP 296-11119-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 155 44 33 TLE2425CD 296-1344-5-ND 2.5V Precision Ground Reference... 143 1.14  .86 
UA78LO5AIPK 296-17759-1-ND 5.0V, 100mA Regulator NEW! 55 44 33 TLE2425CDR 296-1344-1-ND 25V Precision Ground Referenci 143 144 .86 
UA78LO5AIPK 296-17759-2-ND 5.0V, 100mA Regulator NE! 154.00/1,000 TLE2425CDR 296-1344-2-ND 2.5V Precision Ground Referenc 1825.00/2,500 
UA78LO5CD 296-11120-5-ND 5.0V, 100mA Regulator 46 Aw ў TLE2425CLP 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Reference . 143 114  .86 
UA78LO5CLP 296-11121-5-ND 5.0V, 100mA Regulator 46 37 26 TLE2425ID 296-6545-5-ND 2.5V Precision Ground Referenc 143 1.4  .86 
UA78LO6ACLP 296-11122-5-ND 6.0V, 100mA Regulator 39 32 22 TLE2425ILP 296-6546-5-ND — |2.5V Precision Ground Reference . 143 114 46 
UA78LOGACPK 296-15739-1-ND 6.0V, 100mA Regulator. 40 Sp TLE2426CD 296-6547-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference . 1.30 1.04 78 
UA78LO6ACPK 296-15739-2-ND 6.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 130 104 78 
UA78LOBACD 296-11123-5-ND 8.0V, 100mA Regulator .39 REO Dm TLE2426CLPR 296-1994-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 130 104 78 
UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND. 8.0V, 100mA Regulator 139 192 199) TLE2426CLPR 296-1994-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 1352.00/2,000 
ША781/08АСІРВ | 296-15052-1-ND 8.0V, 100mA Regulator. 39 32 22 TLE2426CP 296-6548-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 130 104 78 
UA7BLOBACLPR | 296-15052-2-ND 8.0V, 100mA Regulator. 216.00/2,000 TLE2426ID 296-1345-5-ND |1/2 Rail Virtual Ground Reference . 130 104 78 
UA78LO8ACPK 296-11125-1-М0 8.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 TLE2426IDR 296-1345-1-ND |1/2 Rail Virtual Ground Reference . 130 104 78 
UA78LO8ACPK 296-11125-2-ND 8.0V, 100mA Regulator. 112.00/1,000 TLE2426IDR 296-1345-2-ND |1/2 Rail Virtual Ground Reference . 1665.00/2,500 
UA78LO9ACD 296-11126-5-ND 9.0V, 100mA Regulator 39 9 29 TLE2426ILP 296-6549-5-ND |1/2 Rail Virtual Ground Reference. 130 104 78 
UA78LO9ACDR 296-15053-1-ND. 9.0V, 100mA Regulator w a TLE2426IP 296-6550-5-ND __ | 1/2 Rail Virtual Ground Reference. 130 104 78 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Я PROGRAMMABLE ils Digi-Key Price Eachx 
ч» TEXAS INSTRUMENTS GATE ARRAYS Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
m mmm Brice Een TRF5901PTR 296-14059-1-ND — |902-928MHz Single-Chip 
a eet m Шаршы RF Transceivel 48-LOFP 640 512 432 
Part Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 TRF5901PTR 296-14059-2-ND 902-928MHz Sing 
TIBPAL16L8-10CFN | 296-10082-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. 20-Р100 394 315 245 RF Transceiver.. 4000.00/1,000 
TIBPAL16L8-10CN | 296-10083-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 20-Dip 394 3.15 245 TRFG900APT 296-11058-ND 850-950MHz Single-Chip 
TIBPAL16L8-25CN 296-10087-5-ND Low Power, HP Impact PAL Circuits .20-Dip 240 1.92 144 RF Transceiver... 540 432 3.65 
TIBPAL16R4-15CN | 296-10090-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 232 1.86 145 TRF6901PT 296-12242-ND 860-930MHz Single-Chip 
TIBPAL16R6-15CN | 296-10095-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 235 188 141 RF Transceivel 544 436 3.68 
TIBPAL16R8-15CN 296-10096-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 258 206 1.55 TRF6903PT 296-17391-ND Single Chip Mu 
TIBPALIGR8-25CN | 296-10098-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits........20-Dip 240 192 1.44 Transceiver 4.05 324 252 
TIBPAL20L8-5CFN | 296-10101-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits .28-PLCC 16.95 15.82 14.69 
TIBPAL20L8-SCNT | 296-10102-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 24-Dip 16.95 15.82 14.69 SIGNAL 
TIBPAL20L8-15CFN | 296-10100-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 28-PLCC 374 299 233 CONTROLLERS 
TIBPAL20R4-15CNT | 296-10103-5-ND | HP Impact PAL Circuits. 24-Dip 374 299 233 Digi-Key THESE 
TIBPAL20R8-7CFN | 296-10114-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. .28-PLCC 974 7.80 6.58 РАШИ Description Pkg. д MESS] 
Audio Processors / CODECs 
4 TEXAS INSTRUMENTS ВЕЛЕТІМЕ AICTTTRHB 2951518540 [13V MieroPower DSP Voie Band о 
udio Codec БЕЙЕК Уы № i à 
ІСІ: Digi-Key Price Each» SRC41841PAG 296-17309-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Converter... T 
BO48SH-28X6NSH | 296-13634-5-ND | SNAPHAT"" with Integrated SRC41901DB 296-15337-5-ND | 192KHz Stereo Async. Sample Rat 
Battery and Crystal SNAPHAT" 7.40 5.92 5.00 Converter 
В03285ЕР 296-2595-5-ND RealTime Clock 24-Dip 473 3.78 2.94 SRC4192IDB 296-15234-5-ND | 192KHz Stereo Async. Sample Rate 
В03285Е5 296-2596-5-ND | RealTime Сіосі 4-06 473 378 294 Converter 
B03285ESS 296-2597-5-ND RealTime Cloc! .24-SSOP 4.73 3.78 2.94 SRC4193IDB 296-15235-5-ND 192KHz Stereo Async. Sample Rate 
В032851055 296-2599-5-ND | ACPI Compliant RealTime Clock..........24-SSOP 473 378 2.94 Converter 
B03285LFSS-A1 296-6518-5-ND | ACPI Compliant RTC with (240x SRC4194EVM 296-17284-ND Evaluation Module for SRC4194 
"— M s sa aS 378 20 SRC4194IPAG 296-17310-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
Š Е Б i ° Converte 
В032855-5В2 296-6519-5-ND | RTC with (114x8) NVSRAI 473 378 294 TAS1020BPFB 296-13041-5-ND | Stereo USB Audio Interface | j | 
B03287AMT-SB2 296-6520-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM........ T-MOD 638 5.11 4.31 TAS3001CPW 296-2208-5-ND Stereo Digital Equalizer... .28-1550Р 412 330 257 
BQ3287EAMT 296-6521-5-ND RTC Module with (242x8) TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor with CODEC.....48-TOFP 6.08 4.87 441 
олат m NVSRAM/Alarm Wake-up 638 5/11 431 ТА53004РҒВ 296-9978-ND Digital Audio Processor with CODEC...48-TQFP 642 514 434 
7 -6522-5-ND | RTC Module with (242x8) TAS3103DBT 296-13820-5-ND  |48-Bit Digital Audio Processo 664 561 
NVSRAM/Alarm Wake-up 638 511 431 TAS5001IPFB 296-12556-ND Digital Audio PWM Processor 424 358 
B03287MT-I 296-6523-5-ND | АТС Module with (1148) NVSRAM 638 511 431 TAS5001PFB 296-12212-ND Digital Audio PWM Processor 432 336 
80828747 582 о ЕТС Моди eon 638 511 431 TAS5010IPFB 296-12557-ND | Digital Audio PWM Processor 536 453 
МП Pile заў ng а TAS5010PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM Processor 480 4.05 
7 TU П s ; і н TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processor 930 825 
B04285P-SB2 А "тст (11419) NVSRAWNVSRAM ке а TAS5012PFB 296-12214-ND | Digital Audio PWM Processor 833 739 
2 : : : TAS5026APAG 296-14401-ND Digital Audio PWM Processor 8.63 7.65 
8042855-582 296-6528-5-ND gibus (114x8) NVSRAM/NVSRAM із 493 1399 TAS5028PAG 296-17116-ND — |8-Ch. Digital Audio PWM Processor . 924 740 624 
T артады; а $ d à TAS5036APFC 296-13856-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor . 19.58 1827 16.97 
B04287MI-SB2 246:6529-УНП МАДА] et zm gym adem TAS5036BPFC 296-14976-ND — |6-Ch.Digital Audio PWM Processor . 15.68 14.63 13.59 
BQ4802LYDSH 296-15352-5-ND | Parallel 3.3V RTC with CPU Supervisor/ i Cn TASS066PAG 296-16772-ND — |24-Bit, 6-Ch., Digital PWM. 958 863 7.65 
External NVSRAM Сопігоі SNAPHAT* 680 544 459 TAS5O76PFC 296-16643-ND 24-Bit, 6-Ch., Digital PWM. 18.53 17.29 16.06 
B04802YDSH 296-15353-5-ND | Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ TASSOBBDBT О Audi 5 Channel EAM КЕШ 
External NVSRAM Сопіюо!............. SNAPHAT* 6.80 544 459 10085807 ЕЕ š = 
BQ4802LYDWR 296-6530-1-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ TASS086DBT 296-17808-2-ND Audio и EUN 
External NVSRAM Control 5.63 4.50 350 rocessor ! š 
B04802LYDWR 296-6530-2-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ TAS5508APAG 296-17475-ND 8-Ch. Digital Audio P! rocessor . 10.50 945 8.38 
External NVSRAM Control 3125.00/1,000 TAS5508PAG 296-17020-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor . 10.50 945 8.38 
B04802LYPW 296-12757-5-ND | Parallel ЗУ ВТС with CPU Supervisor/ TAS5518PAG 296-17249-ND &-Ch. Digital Pulse Width Modulator....64-TOFP 1324 1193 10.58 
External NVSRAM Control.. E 500 400 338 TLC320AC01CPMR 296-1982-1-ND 14-Bit AIC Audio CODEC 7.02 5.62 474 
B04802YDW 296-6531-5-ND Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ TLC320AC01CPMR 296-1982-2-ND 14-Bit AIC Audio CODEC 4388.00/1,000 
External NVSRAM Control... 500 400 338 TLC320AD77CDB 296-2210-5-ND 24-Bit, Stereo CODEC. 6.30 5.04 426 
B04802YPW 296-12758-5-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ TLC320AD545IPT 296-10276-ND Single Channel CODEC with 
External NVSRAM Control 2 5.00 4.00 3.38 Hybrid Ор Amps 6.20 496 419 
В04822ҮМА-70 296-6532-5-ND | RTC Module with (8Кх8) TLC320AD545PT 296-10277-ND Single Channel CODEC with 
NVSRAM/Watchdog Timer. ..A-MOD 1329 11.97 10.62 Hybrid Op Amps 620 496 449 
B04830YMA-85 296-6533-5-ND | RTC Module with (32Kx8) NVSRAM......A-MOD 14.69 1323 1174 TLV320AICTOCPFB | 296-2214-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, General Purpose 
B04832YMA-85 296-6534-5-ND | RTC Module with (32Kx8) 22KSPS DSP CODEC 540 432 336 
NVSRAM/Watchdog Timer. » 1575 1470 13.65 TLV320AICTOIGQER | 296-13374-1-ND — |3V to 5.5V, 16-Bit, General Purpose 
В04842ҮМА-85 296-6535-5-ND | RTC Module with (128Кх8) 22KSPS DSP СООЕС..................... 80-VFBGA 520 416 351 
NVSRAM/Watchdog Timer .... " 18.27 17.06 15.84 TLV320AICTOIGQER | 296-13374-2-ND — |3V to 5.5V, 16-Bit, General Purpose 
В04845Р-А4 296-6536-5-ND | RTC with NVSRAM Control/ 22KSPS DSP CODEC........................ 80-VFBGA 8060.00/2,500 
Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 TLV320AIC10IPFB 296-10702-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, General Purpose 
B04845S-A4 296-6537-5-ND | RTC with NVSRAM Control/ 22KSPS DSP CODEC 48-TOFP 520 416 351 
Watchdog Timer 500 400 338 TLV320AIC11CPFB — |296-2215-ND 16-Bit, Low Voltage DS 48-TOFP 540 432 336 
В048455-А4М 296-6538-5-ND | RTC with NVSRAM Control/ TLV320AIC11IPFB 296-10703-ND 16-Bit, Low Voltage DSP CODEC 48-QFP 520 416 351 
Watchdog Timer 5.00 400 338 TLV320AIC23BGQE | 296-13992-5-ND !|24-Bit Stereo CODEC for 
В04845Ү5-А4 296-6539-5-ND ВТС with NVSRAM Control/ Portable Audio. 80-VFBGA 630 5.04 426 
SUBIRE AN И ат, р 5.00 4.00 3.38 TLV320AIC23BIGQE | 296-15030-ND |24-Bit Stereo CODEC for 
Ж -6540-5- wi ontro Portable Audi 80-VFBGA 7.00 5460 473 
Watchdog Timer. 5.00 4.00 3.38 0 " — 70, 
mE E EE B RTC with NVSRAN Cont oU TLV320AIC23BIPW | 296-15031-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
ЖЕУ e соса Ти, ART 832 666 5.62 TLVS2OAIC23BIPWR | 296-15031-1-ND BR paie 2. of са ^s 
-6542-5- ШЫ Tun ontrol/ Я TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-2-ND | Stereo Audio Codec .28-TSSOP 8376.00/2,000 
| > | : TLV320AIC23BIZQE | 296-15342-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
a ab ee SND ШІ Module Ш m 2Kx8) NVSRAM....A-MOD 31.50 2940 27.30 Portable Audio. O-VERGA 670 536 453 
DES FER a un s смо sous TLVG20AICZGBPW | 296-15635-5-ND |8-96kHz, Stereo Audio CODEC ......28-T880P 6.00 480 4.05 
ES : : г TLV320AIC23GQE 296-12026-5-ND |24-ВИ Stereo CODEC for 
*SNAPHAT requires the ВО485Н-28х6 to complete the two piece module. Portable Audio.. 630 5.04 4.26 


TLV320AIC26EVM 296-16986-ND Audio Codec Evaluation Module. 126.84 118.39 109.93 


RF TLV320AIC28EVM 296-16857-ND Audio Codec Evaluation Module. 126.84 118.39 109.93 
UMENTS PRODUCTS TLV320AIC28IRGZ 296-16847-5-ND Stereo Audio Codec .48-QFN 7.90 6.32 5.34 
ТЕТІ Digi-Key Price Each TLV320AIC1103GQER | 296-12708-1-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Amps and Speaker Driver... .80-BGA 560 4.48 3.78 
TRF2052PW 296-1969-5-ND 2GHz Low Voltage Synthesizer. 484 387 301 TLV320AIC1103GQER | 296-12708-2-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
TRF3701IRHC 296-17198-ND | 0.4GHz-1.5GHz Quad Modulato 846 762 6.76 Amps and Speaker Driver... 8660 00/2:500 
TRF3702IRHC 296-17350-ND 1.5GHz-2.5GHz Quad Modulator 846 762 676 TLV320AIC1103PBS —|296-13001-1-ND — | Programmable PCM Codec with Microphone 
TRF3750IPW 296-16941-5-ND | PLL Freq. Synthesizer... 540 432 3.65 Amps and Speaker Driver .... ..92-TQFP 5.60 4.48 378 
TRF3750IRGP. 296-17552-5-ND High-Performance Integer-N РЦ. Frequency TLV320AIC1103PBS 296-13001-2-ND Programmable PCM Codec with Microphone 
Synthesizer NEW? 6.00 480 405 Amps апа Speaker Driver.... ....32-ТОЕР. 910.00/250 
TRF4400PW 296-11056-5-ND 420-450MHz Single-Chip TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-1-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
RF Transmitter .... я ы 304 243 189 Amps and Speaker Driver.... ..92-TQFP 5.60 448 3.78 
TRF4900PW 296-11057-5-ND | 850-950MHz Single-Chip TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-2-ND Programmable PCM CODEC with Microphone 
RF Transmitter ..... ies ый 3.04 2.43 1.89 Amps and Speaker Driver .... ...92-TQFP 3500.00/1,000 
TRF4903PW 296-17876-5-ND | Single-Chip Multiband RF TLV320AIC1106PW 296-15634-5-ND PCM Codec 20-TSSOP 540 432 3.65 
Transmitter NEW?............ 3.94 3.15 245 (Continued) 
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ON Semiconductor " INTEGRATED CIRCUITS 


ч» TEXAS INSTRUMENTS SIGNAL CONTROLLERS (Continued) 


ТЕП: Digi-Key Price Eachx ON Semiconductor |Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV320AIC1107PWR | 296-12709-1-М0 | Prog. PCM CODEC with Microphone CS1112YDWFR24 |CS1112YDWFR240SCT-ND | Quad Power Output Driver. 24-500 654 524 442 
Amps and Speaker Driver... ..20-T580P 540 4.32 3.65 CS1112YDWFR24 |CS1112YDWFR240STR-ND | Quad Power Output Driver. .24-S0IC 4088.00/1,000 
TLV320AIC1107PWR | 296-12709-2-ND | Prog. PCM CODEC with Microphone CS5124XDRB8 CS5124XDRBOSCT-ND |HP, ІС Mode PWM Controller SOIC 234 188 1.58 
Amps and Speaker Driver... ...20-TSSOP 6750.00/2,000 CS5124XDR8 CS5124XDR8OSTR-ND |HP, IC Mode PWM Controller 3685.00/2,500 
TLV320AIC1109PBS | 296-13002-1-ND | Programmable PCM Codec with Microphone CS5171EDR8 CS5171EDR8OSCT-ND |1.5A, 280KHz Positive 
Amps and Speaker Driver .32-TQFP 5.60 448 378 Boost Regulator ... 2.36 1.89 1.60 
TLV320AIC1109PBS | 296-13002-2-ND | Programmable PCM Codec with Microphone CS5171EDR8 CS5171EDR8OSTR-ND |1.5A, 280KHz Positive 
Amps and Speaker Driver 910.00/250 Boost Regulator ... 3717.50/2,500 
TLV320AIC1110GQER | 296-12710-1-М0 | Prog. PCM CODEC with Microphone 551710088 CS5171GDR8OSCT-ND |1.5A, 280KHz Positive 
Amps and Speaker Driver... 5.70 4.56 3.85 Boost Regulator ... 2:32 1.86 4357 
TLV320AIC1110GOER |296-12710-2-ND | Prog. PCM CODEC with Microphone 6551716088 CS5171GDR80STR-ND |1.5A, 280KHz Positive 
Amps and Speaker Driver..................... 80-BGA 8835.00/2,500 Boost Regulator ... 3655.00/2,500 
TLV320AIC1110PBS | 296-13508-ND | Prog. PCM Codec with Microphone былынз foe on O 15А, 260KHz Negative a «ES ў 
Amps and Speaker Driver 5.70 456 3.85 oost Regulator ... \ 1 d 
TLV320DAC23GQE — |296-12027-5-ND |8-96КН2 Stereo Audio DAI 484 387 301 CS5172EDR8 CS5172EDR8OSTR-ND |1.5А, 280KHz Negative 
TLV320DAC23RHDR  |296-15636-i-ND | 8-96KHz Stereo Audio DAC .28-POFP 4.50 3.60 2.80 Boost Regulator ... 3717.50/2,500 
TLV320DAC23RHDR  |296-15636-2-ND | 8-96KHz Stereo Audio DAC .28-POFP 7800.00/3,000 551726088 CS5172GDR8OSCT-ND |1.5A, 280KHz Negative 
TLV320DAC26EVM  |296-17267-ND | Eval. Module for TLV320DAC26 КЕП = = Boost Regulator ... 232 186 157 
TLV320DAC26IRHB | 296-17402-ND Low Power Stereo Audio DAC 5.90 472 399 С5517260А8 CS5172GDR8OSTR-ND |1.5A, 280KHz Negative 
TWL1102PBS 296-13005-5-ND | Voice Band Audio Processor 596 477 403 Boost Regulator ... 3655.00/2,500 
TWL1103GQER 296-11095-1-ND | Voice Band Audio Processor. 6.50 520 439 CS5173EDR8 CS5173EDR8OSCT-ND |1.5A, 560KHz Positive 
TWL1103GQER 296-11095-2-ND | Voice Band Audio Processor. 10075.00/2,500 Boost Regulator ... 236 1.89 1.60 
TWL1103TPBS01 296-12962-1-ND | Voice Band Audio Processor 672 538 454 CSS178EDR8 IDE (5^, SOKHz Positive ОВ 
TWL1103TPBSQ1 296-12962-2-ND | Voice Band Audio Processor 1092.00/250 О ВО ОЕ ee 
TWL1103TPBSRQ1 |296-16969-1-М0 Voice Band Audio Processor 676 541 457 CS5173GDR8 CS5173GDR8OSCT-ND |1.5А, 560КН2 Positive 
ТМ/11103ТРВ5801 ^ |296-16969-2-ND | Voice Band Audio Processor 4225.00/1,000 Boost Regulator ... 232 186 157 
551730088 CS5173GDR80STR-ND |1.5А, 560КН2 Positive 
Boost Regulator ... 3655.00/2,500 
TEMPERATURE CS5174EDR8 CS5174EDR8OSCT-ND |1.5A, 560KHz Negative 
SENSORS Boost Regulator ... 236 1.89 1.60 
T.I. Price Each CS5174EDR8 CS5174EDR8OSTR-ND |1.5A, 560KHz Negative 
Part No. Description Pkg 1 25 100 Boost Regulator ... 3717.50/2,500 
TMP75AIDR 296-17838-1-ND | Digital Temp. Sensor with Two-Wire 6551746048 CS5174GDR80SCT-ND perna Sa Qa TT 
Interface NEW! . 175 140 1.05 E à 5 ; 
TMP75AIDR 296-17838-2-ND | Digital Temp. Sensor wi CS5174GDR8 CS5174GDR80STR-ND ЖАСЫ 655 00/2 660 
Interface NEW?! ........ 2240.00/2,500 = = : 
TMP100NA/250 296-12749-1-М0 | Digital Temperature Senso 188 150 113 CS5211EDR14 — |CS5211EDR140SCT-ND | Low Volt. Sync. Buck Controller 272 218 170 
TMPOONA/25O 296-12749-2-ND | Digital Temperature Sensor 282 50/250 (EM CS5211EDR140STR-ND | Low Volt. Sync. Buck Controller 3812.50/2,500 
TMP101NA/250 296-12750-1-ND | Digital Temperature Sensor w/Alert. 200 160 120 5 14 CS5211GDR140SCT-ND | Low Volt. Sync. Buck Controller 2.68 245 1.67 
TMP101NA/250 296-12750-2-М0 | Digital Temperature Sensor w/Alert 280.00/250 CS52118DR14 — |CS5211GDR140STR-ND | Low Volt. Sync. Buck Controller 3747.50/2,500 
TMP121AIDBVT 296-15177-1.М0 | Digital Temperature Sensor... 225 180 135 CS5212EDR14 — |CS5212EDR140SCT-ND | Low Volt. Sync. Buck Controller 272 218 170 
TMP121AIDBVT 296-15177-2-ND | Digital Temperature Sensor .. 315.00/250 CS5212EDR14 — |CS5212EDR140STR-ND Low Volt. Sync. Buck Controller 3812.50/2,500 
TMPT22AIDBVT 296-15178-1-ND | Prog. Digital Temp. Sensor. 248 198 149 TTR ANDA, Law Volt Sync Buck Controller puc 
TMP122AIDBVT 296-15178-2-ND | Prog. Digital Temp. Senso 346.50/250 5 5 “Мб Low Volt. Sync. Buck Controller 1365025 
TMP123AIDBVT 296-15832-1-ND Digital Temp. Sensor with SP 225 180 135 CS5301GDWR32  |CS5301GDWR320SCT-ND |Three-Phase Buck Controller with Integrated 
ini 1 i j i і Gate Drivers/Power Good.... ....32-5016 510 459 4.07 
TMP123AIDBVT 296-15832-2-ND | Digital Temp. Sensor with SP 315.00/250 а 
TMP124AID 296-16977-ND Digital Temp. Sensor with SP 175 140 1.05 CS5301GDWR32  |CS5301GDWR320STR-ND |Three-Phase Buck Controller with Integrated 
ini Gate Drivers/Power Good.... .32-S0IC 3825.00/1,000 
TMP125AIDBVT 296-17690-1-ND | Digital Temp. Sensor w/SPI МЕ! 200 160 120 : ' 
TMP125AIDBVT 296-17690-2-40 | Digital Temp. Sensor w/SPI NEW! 280.00/250 CS8101YDR8 CS8101YDR80SCT-ND |Micropower 5V, 100mA LDO Re SOIC 232 1.86 1.45 
5... ғын CS8101YDR8 CS8101YDR8OSTR-ND |Micropower 5V, 100mA LDO Re -S0IC 3245.00/2,500 
TMP141AIDBVT 296-17922-1-ND | Digital Out Temp. Sensor NEW! 168 130 98 | 
TMP141AIDBVT 296-17922-2-М0 | Digital Out Temp. Sensor NEW: 227 50/250 CS8101YDWFR20 |CSB101YDWFR200SCT-ND | Micropower 5V, 100mA LDO Rei 20-506 367 294 229 
TMP141AIDGKT 296-17923-1-ND Digital Out Temp. Sensor NEW! 1.63 130 88 CS8101YDWFR20 /CS8101YDWFR200STR-ND Micropower 5V, 100mA LDO Re 20-SOIC 2078.00/1,000 
г и Oy, NE шашы | ung u Wm E 
TMETTSAIDR EARTH үл e же ae EB CSB101YTVA5 —— |CSS101YTVABOS-ND |Місгоромег 5V, 100mA LDO Reg. 0-220 452 362 282 
TMP175AIDR 296-17837-2-ND | Digital Temp. Sensor with Two-Wire ` ў ў CS8120YDPR5 — |CS8120YDPR50SCT-ND |5V, 300mA Linear Regulator. 2-РАК 421 337 2.62 
Interface NEW? ............ 2720.00/2,500 CS8120YDR14 — |CS8120YDR140SCT-ND |5V, 300mA Linear Regulato 14-506 358 2.87 223 
CS8120YDR14 — |CS8120YDR140STR-ND |5V, 300mA Linear Regulato 14-501С 5007.50/2,500 
CS8120YN8 CS8120YN80S-ND 5V, 300mA Linear Regulato -Dip 347 278 216 
CS8120YT5 CS8120YT50S-ND 5V, 300mA Linear Regulatoi 0-220 448 359 279 
XAS ЇМ UME ТІМЕН5 CS8120YTHA5 — |CS8120YTHABOS-ND  |5V, 300mA Linear Regulato 509 407 3.17 
ТІ. Digi-Ke Price Елші CS8120YTVA5  |CSB120YTVABOS-ND  |5V, 300mA Linear Regulator 509 407 347 
Part No. рай No. Description Pkg. 1 25 100 CS8126-1YT5 CS8126-1YT5OS-ND |5/,750тА LDO Linear Regulator . 356 285 222 
16792- ision Ti CS8151CGN8 CS8151CGN80S-ND |5/,100тА LDO Linear Regulator . 302 242 188 
NE555D 296-16792-ND Precision Timer . 45 36  .27 
NE555DR 296-6501-1-ND Precision Timer . 45 36 27 CS8151YDPSR7 CS8151YDPSR70SCT-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulato: 5.60 448 3.78 
NE555DR 296-6501-2-ND Precision Timer . 305.00/2,500 CS8151YDPSR7 CS8151YDPSR7OSTR-ND_ | 5V, 100mA LDO Linear Regulator... 2667.00/750 
NE555P 296-1411-5-ND | Precision Timer . 45 28 27 CS8151YDWFR16 |CS8151YDWFRI60SCT-ND |5V, 100mA LDO Linear Regulator... 491 393 3.06 
NE555PSR 296-6502-1-ND _ | Precision Tim 45 36 27 CS8151YDWFR16 |CS8151YDWFR160STR-ND|5V, 100mA LDO Linear Regulato 2780.00/1,000 
NE555PSR 296-6502-2-ND Precision Tim 252.00/2,000 CS8151YNF16 CS8151YNF160S-ND |5У, 100тА LDO Linear Regulator . 543 44 320 
NE555PW 296-15086-5-ND  Precision Timer 45 58 2 CS8151YT7 CS8151YT70S-ND 5V, 100mA LDO Linear Regulator . 446 357 278 
NE556D 296-6503-5-ND | Dual Precision 50 40 30 CS8151YTHA7 — |CS8151YTHA7OS-ND  |5V, 100mA LDO Linear Regulator . 491 393 3.06 
NE556N 296-6504-5-ND | Dual Precision Timer. 48 36 27 CS8151YTVA7 — |CSB151YTVA7OS-ND |5У, 100mA LDO Linear Regulator . 491 393 3.06 
NE556NSR 296-13104-1-ND | Dual Precision Timer 50 — 40 30 CS8190ENF16 CS8190ENF160S-ND  |Air-Core Tach/Speedo Driver..... 353 283 220 
NESSONSR 296-13104-2-ND | Dual Precision Timer 280.00/2,000 CS8361YDPSR7 |CS8361YDPSR7OSCT-ND |5V Dual Micropower LDO Regulatoi 421 337 262 
$А5550 296-9681-5-ND | Precision Timer . 8SOC — 48 56 27 CS8361YDPSR7 |CSB361YDPSR7OSTR-ND |5V Dual Micropower LDO Regulatoi 1823.25/750 
SA555DR 296-14635-1-ND | Precision Timer. 8SOC — 48 36 27 CS8361YDWFR16  |CS8361YDWFR160SCT-ND 5V Dual Micropower LDO Regulatoi 421 337 2.62 
SA555DR 296-14635-2-ND | Precision Timer. 8-SOIC 390.00/2,50 CS8361YDWFR16 |CS8361YDWFR160STR-ND 5V Dual Micropower LDO Regulato 2384.00/1,000 
SA555P 296-9682-5-ND | Precision Timer. 8-Dip 48 36 27 CS9201YDFR8 — |CS9201YDFR8OSCT-ND | Micropower 5V, 100mA 
SE555D 296-9683-5-ND Precision Timer . 8-SOIC «84 70 56 LDO Linear Regulato 266 2413 1.66 
SE555P 296-9684-5-ND 84 70 56 CS9201YDFR8 CS9201YDFR80STR-ND |Micropower 5V, 100m 
T ор КЫ ABEND ү 52 ТА 100 Linear Regulator 3717.50/2,500 
Bore ; i і CS9202YDFR8 — |CS9202YDFRSOSCT-ND 3.3V, 100mA LDO Linear Regulato SOIC 266 213 1.66 
11055260 296-10334-5-ND 148 118 89 CS9202YDFRB — [CS9202YDFR80STR-ND |3.3V, 100mA LDO Linear Regulato -SOIC 3717.50/2,500 
TLOS52CN 296-10335-5-ND 148 118 .9 CS51414EDR8 CS51414EDRB8OSCT-ND | 1.5A, 520KHz Low Volt. Buck Reg. SOIC 242 170 1.32 
11055500 296-1336-5-ND 88  .66 250 CSS1414EDRB —— |CS51414EDR8OSTR-ND |1.5А, 520KHz Low Volt. Buck Reg. -SOIC 3007.50/2,500 
D (Бы sss о 05592010088 — |CS59201GDR8OSCT-ND Winchester Servo Preamp. -SOIC 531 425 331 
TLC555CP 206-1857-5-ND д (б а CS59201GDR8 — |CS59201GDR80STR-ND Winchester Servo Preamp . -SOIC 7435.00/2,500 
TLC555CPWR 296-10339-1-ND 88 66 50 LC03-6R2 LC03-6R20SCT-ND Low Capacitance Surface M 
3 58) 5 2 З for HS Data Interface В 70) 53 
Шалы 28521038921) ооо, 1С03-682 LCO3-6R20STR-ND [Low Capacitance Surface Mount TVS 
TLC555IDR 296-1337-1-ND 72 60 48 for HS Data Interface 1137.50/2,500 
TLC555IDR 296-1337-2-ND 780.00/2,500 pes reer ANUS M m Non compensan Single Op Amp т 2 a 
= Hu ы ingle Comparator.. 1 ў 
ae Pe 96 22 x LM211DR2 LM211DR20STR-ND [Single Comparator.. 492.50/2,500 
TLC5550DR 296-10341-2-ND `” 812.50/2.500 LM224DR2 LM224DR20SCT-ND Single Supply Quad Op Am м 38 25 
TLC556CD 296-1338-5-ND 102 85 68 LM224DR2 LM224DR20STR-ND  |Single Supply Quad Op Amp.. 252.50/2,500 
TLC556CDR 296-1338-1-ND 1.02 .85 .68 LM224N LM224NOS-ND Single Supply Quad Op Amp... 50 40 530 
TLC556CDR 296-1338-2-ND 1105.00/2,500 LM239DR2 LM239DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator. 41 33 25 
TLC556CN 296-1859-5-ND 1.02 85  .68 LM239DR2 LM239DR20STR-ND Single Supply Quad Comparator. 252.50/2,500 
TLC556ID 296-10343-5-ND 114 95 76 LM239N LM239N0S-ND Single Supply Quad Comparator Í .50 40  .30 
TLC556IN 296-10344-5-ND 1.14 95 76 LM2574N-005 LM2574N-0050S-ND |0.5A, 5V, Step-Down Switching Reg. -Dip 125 101 76 
TLC556MD 296-10345-5-ND 138 115 92 (Continued) 
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ON Semiconductor |Digi-Key Price Eachx ON Semiconductor (Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2575T-005 LM2575T-0050S-ND |1.0А, 5V, Step-Down Switching Reg...T0-220-5 1.84 147 141 LM29312-5.0 LM29312-5.008-ND — |100mA, 5V, LDO Volt. Reg. with 
LM2575T-ADJ LM2575T-ADJOS-ND |1.0А, Adj. Output Volt., Step-Down 60V Load Dump Protection 70 53 40 
Switching Regulator ......... ..10-220-5 184 147 1.11 LP2950ACDT-5.0 |1Р2950АСОТ-5.005-М0 |100тА, 5V, Low Power LDO Volt. Ret .98 44  .56 
LM2576T-005 LM25761-0050S-ND — |3.0A,5V, Step-Down Switching Reg...T0-220-5 204 1.64 1.23 LP2950ACZ-5.0 ^ |LP2950ACZ-5.00S-ND |100mA, 5V, Low Power LDO Volt.Reg....T0-92 — .84 63 48 
LM2576T-ADJ LM2576T-ADJOS-ND — |3.0A, Adj. Output Volt., Step-Down LP2950CDT-5.0 — |LP2950CDT-5.00S-ND |100тА, 5V, Low Power LDO Volt. Ве Әй і 53 
Switching Regulator ... 204 164 123 [P2950CZ-5.0 — |LP295002-5.00S-ND 100mA,5V,Low Power LDO Volt. Reg. 79 60 45 
LM258DR2 LM258DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Am 41 33 25 LP2951ACDR2 —  |LP2951ACDR2OSCT-ND — |100mA, 5V, LP LDO Volt. Regulato 63 53 42 
LM258DR2 LM258DR20STR-ND Single Supply Dual Op Am 252.50/2,500 LP2951ACDR2 —  |LP2951ACDR2OSTR-ND |100тА, 5V, LP LDO Volt. Regulato 682.50/2,500 
LM258N LM258NOS-ND Single Supply Dual Op Amp . 50 40 30 MAX809JTR MAX8OSJTROSCT-ND  |4V, 3-Pin MPU Reset Monitor 56 4 3 
LM285D-1.2R2 LM285D-1.2R20SCT-ND |1.235\, Micropower Volt. Reg. Diode.. 75 56 43 MAX809JTR MAX809JTROSTR-ND |4V, 3-Pin MPU Reset Monitor 546.00/3,000 
LM285D-1.2R2 — |LM285D-1.2R20STR-ND |1.235V, Micropower Volt. Reg. Diode 607.50/2,500 MAXSOSLTR MAX8O9LTROSCT-ND |4627, 3-Pin MPU Reset Monito 36 42 F 
LM285D-2.5R2 LM285D-2.5R20SCT-ND |2.5\/, Micropower Volt. Reg. Diod ‚78 56 43 MAX809LTR MAX809LTROSTR-ND  |4.63V, 3-Pin MPU Reset Monito 546.00/3,000 
LM285D-2.5R2 LM285D-2.5R20STR-ND |2.5/, Micropower Volt. Reg. Diod 607.50/2,500 MAX809MTR MAX809MTROSCT-ND |4.38V, 3-Pin MPU Reset Monito! 56 ЛЫ 325 
LM2852-1.2 LM285Z-1.20S-ND 1.235V, Micropower Volt. Reg. Diod et 56 43 MAX809MTR MAX809MTROSTR-ND |4.38V, 3-Pin MPU Reset Monito 546.00/3,000 
LM285Z-2.5RA LM2857-2.5RAOSCT-ND — |2.5V, Micropower Volt. Reg. Diode... 75 56 43 MAX809RTR MAX809RTROSCT-ND |2.63V, 3-Pin MPU Reset Monito! 56 4 32 
LM285Z-25RA — |LM285Z-25RAOSTR-ND |2.5/, Micropower Volt. Reg. Diode 496.00/2,000 MAXBOSRTR MAXSOSRTROSTR-ND |263V 3-Pin MPU Reset Monito 546. 00/3 000 
"AN 1522. ша M д о 
D - 50/2, MAX809STR MAX809STROSTR-ND |2.93V,3-Pin MPU Reset Monit 546.00/3,000 
LM301AN LM301ANOS-ND Non-Compensated Single Op Amp 70 53 40 MAX809TTR MAXB0STTROSCT-ND — |3.08V, 3 Pin MPU Reset Monitor 56 ri “3 
LMSTIDR? EMSTIDR2OSCT-ND | Single Comparator. 53 4 32 MAX809TTR MAX809TTROSTR-ND _|3.08V, 3-Pin MPU Reset Monito 546.00/3,000 
LM311DR2 EMSSEDRAOSTRINDINM Single Comparator. 355:00/2,500 MAX810MTR MAX@10MTROSCT-ND |4.38V, 3-Pin MPU Reset Monito 55 № 3 
LM311N LM311NOS-ND Single Comparator 55 45 34 MAX810MTR MAX810MTROSTR-ND |4.38V, 3-Pin MPU Reset Monito 546.00/3,000 
LM317BD2TR4 — |LM317BD2TRAOSCT-ND — |1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg. .88 73 59 1 -Pi i 
j iti MAXB10TTR MAXB10TTROSCT-ND | 3.08V, 3-Pin MPU Reset Monitor 56 42 3 
LM317BD2TR4 — |LM317BD2TRAOSTR-ND |1.5А, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 326.40/800 u Pi i 
| ^ MAXB10TTR MAX810TTROSTR-ND — |3.08V, 3-Ріп MPU Reset Monito 546.00/3,000 
LM317BT LM317BTOS-ND 1.5А, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 75 56 43 MC10ED16FN MCIOEO1GENOS-ND — |5V ECL 8-Bit Sync. Binary Up 
LM317D2TR4 LM317D2TR40SCT-ND |1.5A, Adj. Out, Positive Volt. Reg. тп 65 5 Counter: | 833 750 665 
LM317D2TR4 EMS17D2TR4OSTR:ND)| 15A, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 287.20/800 MCTOETHIEN MCIOETTIFNOS-ND  |5V ECL 1:9 Diff. Clock Driver . 28-PLCC 890 712 6.01 
LM317LBD LM317LBDOS-ND 100тА, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 51 39 29 б Шиа | 
Н и MC10E116FN MC10E116FNOS-ND — |5V ECL Quint Diff. Line Receiver 916 825 732 
LM317LBZ LM317LBZOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 51 39 29 ї ЖОНЕ ЧЕН 
! M MC10E131FN MC10E131FNOS-ND [5V ECL 4-Bit D Flip-Flop..... 916 825 732 
LM317LDR2 LM317LDR2OSCT-ND |100тА, Adj. Out, Positive Volt. Reg. і/ 090% MGIOE/41 FN НО ECL ави Shift авола 55 as veg 
LM317LDR2 LM317LDR2OSTR-ND |100mA, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 315.00/2,500 MCIDETASFN ОГ SV ECL 9-Bit Hold Regulator WIS Qui 5% 
ІМ31712 LM317LZOS-ND 100m, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 44 36 27 7 = : : 5 
а ) ҒА MC10E151FN MC10E151FNOS-ND [5V ECL 6-Bit D Regulator. 916 825 732 
LM317MBDT LM317MBDTOS-ND 500mA, Adj. Output, Positive Volt. Reg. 93 4n 53 n 
y I ^ MC10E195FN MC10E195FNOS-ND  |5V ECL Prog. Delay Chip 916 825 732 
LM317MDTRK —— |LM3I7MDTRKOSCT-ND |500тА, Adj. Output, Positive Volt. Reg 56 47 38 дабаў 
ў і й MC10E431FN MC10E431FNOS-ND  |5V ECL 3-Bit Diff. Flip-Flop 916 825 732 
LM317MDTRK — |LMSI7MDTRKOSTR-ND |500тА, Adj. Output, Positive Volt. Reg. .... 607.50/2,500 
LM317MT LM317MTOS-ND 500mA_ Adj. Output. Positive MC10E1651FN — |MC10E1651FNOS-ND |5V, -5V ECL Dual ECL Output Comparator 
Volt: Renulator -a 10-2203 65 50 37 with Latch ..Q0-PLCC 37.50 35.00 3250 
0013177 LM317T0S-ND 15À АЙ. бары, Positive MCTOE1652FN — MCIOETGS2FNOS-ND |5V ECL Dual ECL Output Comparator 
Volt. Regulator ... 61 46 35 wah ateh 720 шш Sus 
LM323AT LM323ATOS-ND 3.04. БУ Positive Volt. Regulat 452 122 92 MC10EL01D MC1OELO1DOS-ND — |5V ECL 4-In. OR/NOR Gate. 500 400 338 
LMS24ADRZ LM324ADR2OSCT-ND Single Supply Quad Op Amp... 38 зі 23 | MCI0ELO4D MCIOELOADOS-ND [5V ECL 2-In. AND/NAND Gate 500 400 338 
LM324ADR2 LM324ADR2OSTR-ND Single Supply Quad Op Amp. 322_50/2.500 MC10ELOSD MCiOELOSDOS-ND — |5V ECL 2-In. Diff. AND/NAND Gate 500 400 338 
LM324AN LM324ANOS-ND Single Supply Quad Op Ami 49 37 28 MC10ELO7D MCiOELO7DOS-ND — |5V ECL 2-In. XOR/XNOR Gate 5.00 400 338 
1М324082 LM324DR20SCT-ND single бара Quad Oh Amp. "5 28 1 MC10EL11D MC1OEL11D0S-ND [5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer -SOIC 473 378 2.94 
Сш 2:52 ағын Tq EE 
LM324N LM324NOS-ND Single Supply Quad Op Amp... қ 50 40 30 5 ІП. Hecelvel ë 8 А i 
LM337BD2TR4 _|LM337BD2TR4OSCT-NO_|1.5A, Adj. Output, Neg. Volt. Reg........D2PAK-3 123 1.03 82 MCIOELI6DR2 — |MCIOEL16DR2OSTR-ND — |5V ECL Diff. Receive -S0IC 6300.00/2,500 
LM337BD2TR4 — |LM337BD2TR4OSTR-ND |1.5А, Adj. Output, Neg. Volt. Reg. .......D2PAK-3 457.60/800 ы ТЕ 0 Ма e ШО зу E ріп. n with Set/Rese e 53) 240 e 
LM337BT LM337BTOS-ND 1.5, Adj. Output, Neg. Volt. Reg. 81 68 54 - ivider. - ў [ | 
LM337T LM337T0S-ND 15A, Adj. Output, Neg. Volt. Reg. т 85 52 MC10EL33D MC1OEL33D0S-ND — |5V ECL 4 Divider. -SOIC 500 4.00 3.38 
LM339DR2 LM339DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparato 35 28 21 MC10EL34D MC1OEL34D0S-ND [5V ECL 2, 4, 8 Clock Generation Chip....16-SOIC 7.20 576 4.86 
LM339DR2 LM339DR20STR-ND [Single Supply Quad Comparato 270.00/2,500 МС10Е1510 MC1OEL51D0S-ND [5V ECL Diff. Clock D-Type Flip-Flop........8-SOIC 500 400 338 
LM339N LM339N0S-ND Single Supply Quad Comparato 50 0 730 MC10EL52D MC10EL52D0S-ND 5V ECL Diff. Data/Clock D-Type 
LM350T LM350T0S-ND З.А, Adj. Out, Positive Volt. Reg. 140 112 84 Flip-Flop ... 5.00 400 338 
LM358DR2 LM358DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Am 5 og l МС10Е1570 MCiOEL57DOS-ND [5V ECL 4:1 Diff. Mu 700 560 473 
LM358DR2 LM358DR2OSTR-ND Single Supply Dual Op Am 270.00/2,500 MC10EL58D MC1OEL58D0S-ND — |5V ECL 2:1 Mu 600 480 405 
LM358N LM358NOS-ND Single Supply Dual Op Amp . 44 36 27 MC10EL89D MC1OEL89D0S-ND — |5V ECL Coaxial 550 440 372 
LM385BD-1.2 LM3858D-1.208-ND — |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 70 53 40 MC10ELT20D MCiOELT20DOS-ND |5V TTL to Diff. PECL Translator. SOIC 428 3.42 2.66 
LM385BD-25R2 — |LM385BD-2.5R20SCT-ND |2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode 8SOC — 53 44 35 MCTOELT21D MC1OELT21D0S-ND |51 Diff. PECL to TTL Translator. SOIC 428 342 266 
LM385BD-2.5R2  |LM385BD-2.5R20STR-ND |2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode 8-S0IC 570.00/2,500 MC10ELT22D MC1OELT22D0S-ND [5V Dual TTL to Diff. PECL Translator......8-SOIC 428 342 2.66 
LM385BZ-1.2 LM385BZ-1.20S-ND  |1.235V, Micropower Volt. Ref.Diode.....T0-92 ^ 70 53 40 MCTOELT24D MCIOELT24DOS-ND [5V TTL to Diff. ECL Translator 428 342 2.66 
LM385BZ-2.5 LM38587-2.508-ND — |2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode 0-92 70 53 40 MCTOELT25D MCOELT25DOS-ND  |-5V Diff. ECL to TTL Translato 428 342 266 
LM385D-1.2R2 LM385D-1.2R20SCT-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode m з. аб MC10ELT28D МС10Е1128005-М0 |51 TTL to Diff. PECL and Diff. PECL to 
LM385D-1.2R2 — |LM385D-1.2R20STR-ND |1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 570.00/2,500 ТТІ. Translator. 600 480 405 
LM3852-1.2 LM385Z-1.20S-ND 1.235V, Micropower Volt. Ref. Diode 0-92 65 50 197. МС10ЕР010 MC10EP01D0S-ND 7.90 632 5.34 
LM3852-2.5 LM385Z-2.50S-ND 2.5V, Micropower Volt. Ref. Diode 0-92 65 50 97 MC10EP05D MC10EP05D0S-ND 
LM393DR2 LM393DR20SCT-ND Low 0ffset Volt. Dual Comparator SOIC foo £m 2] 790 632 534 
LM393DR2 LM393DR20STR-ND Low Offset Volt. Dual Comparator 8-SOIC 270.00/2,500 MC10EPO5DT MC10EPOSDTOS-ND 
LM393N LM393NOS-ND Low Offset Volt. Dual Comparator -Dip 44 36  .27 790 632 534 
LM833DR2 LM833DR20SCT-ND [Low Noise, Audio Dual Op Amp. 8SOC — 65 50 37 MC10EPOBD MCiOEPOBDOS-ND  — |3.3V/5V ECL 2-In. Diff. XOR/XNOR 
LM833DR2 LM833DR2OSTR-ND [Low Noise, Audio Dual Op Атр 530.00/2,500 in И = 790 632 5.34 
аг = sae Supply oud Comparator 38 x um MC10EP11D MCIOEPI1DOS-ND — |3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout Butte 690 552 466 
- ingle Supply Quad Comparato! .00/2, x EX 
ТЕД Та SIDES SUR Qua бразы Poco MC10EP11DT MCIOEPTIDTOS-ND |З. ЗУБУ ECL 1:2 Diff. Fanout Buffe 690 552 466 
| MC10EP16D MC10EP16D0S-ND — |3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Drive 600 480 405 
LM2902DR2 LM2902DR20SCT-ND  |Single Supply Quad Op Amp. ЯУ м $ i EUH 
| MC10EP16DT MC1OEP16DTOS-ND — |3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Drivei 600 480 405 
LM2902DR2 LM2902DR20STR-ND Single Supply Quad Op Amp. 295.00/2,500 Y iff. Dri 
ТҮҮЛҮ Е О Ob А па MC10EP17DTR2 [MC10EP17DTR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ 
З ме i Е S Receiver 13.58 12.23 10.84 
LM2903DR2 LM2908DR20SCT-ND [Сом Offset Volt. Dual Comparator 8506 4 40 28 Т ED 
LM2903DR2 LM2903DR20STR-ND Low Offset Volt. Dual Comparator 8-S0IC 295.00/2,500 MCI0EP17DTR2 ШОСЕ ree Quad От. Driver! о DEBER 
LM2903N LM2903NOS-ND Low Offset Volt. Dual Comparator -Dip 41 BB d MCIOEPI7DWR2 —|MCIOEPI7DWR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad баен; 
LM2904DR2 LM2904DR20SCT-ND  |Single Supply Dual Op Amp.. s Si м ТЫ 20.506 xu wu one 
LM2904DR2 CMZSDADBAOSI HIN DINI Single Supply Dual Op Am 2850018500 MCIOEP17DWR2 — |MCIOEP17DWR2OSTR-ND 3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ 
LM2904N LM2904NOS-ND Single Supply Dual Op Amp . 41 да 25 Receiver 2120-5016 10065.00/1,000 
LM2931AD-5.0R2 |Ы абарванай with 60/ п MCTOEP2ODTR2 MC10EP29DTR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Dual Diff. Data and Clock 
р d m j : : D Flip-Flop with Set/Reset............. 20-TSSOP 16.03 14.43 12.80 
Lm2931AD-5.0P2 ШЫНЫН Ек Әу рО Чор Вас. WI LR. ыы FOREN MC10EP29DTR2 MCIOEP29DTR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL Dual Diff. Data and Clock 
: =: D Flip-Flop with Set/Reset 20-Т550Р 29220.00/2,500 
LM2931AT-5.0 — [ENSSSIATSSODSSND Е ay ОШО Таг Heg cw сои Lond ВЕС, MC10EP32DT — |MCIOEP32DTOS-ND — |3.3V/5V ECL 2 Divider.... 800 640 540 
LM2931AZ-5.0RA [LM2931AZ5.ORAOSCT-ND |100тА, 5V. LDO Volt: Reg. with GOV Load i ў ; MC10EP33DT МС10ЕР330705-М0 |3.3//5У ECL 4 Divider 800 640 540 
Dump Protection. T0892 20 53 40 MC1OEP35DR2 — |MCIOEPSSDR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 966 870 772 
LM2931AZ-5.0RA — |LM2931AZ5.0RAOSTR-ND 100mA, 5V, LDO Volt. Reg. with 60V Load MCTOEPSSDR2 — MCTOEPSSDR2OSTR-ND |3.3//5У ECL JK Flip-Flop 17617.50/2,500 
Dump Protection 10-92 466.00/2,000 MC10EP35DTR2  |MCIOEPSSDTR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL JK Flip-Flop 966 870 7.72 
LM2931CDR2 LM2931CDR20SCT-ND |04, Ad. Output, LDO Volt, Reg. with MCOEPSSDTR2  |MCIOEPSSDTR2OSTR-ND |3.3V/SV ECL JK Flip-Flop 17617.50/2,500 
60V Load Dump Protection т 68 50 3 МСТОЕР520Т МСТОЕР520705-№О — |3.3V/5V ECL Diff. Data and Clock 
LM2931CDR2 LM2931CDR2OSTR-ND |0.1A, Adj. Output, LDO Volt. Reg. with D-Type Flip-Flop... 800 640 540 
60V Load Dump Protection 530.00/2,500 MC10EP56DT MCIOEPSGDTOS-ND — 3.3V/5V ECL Dual D 20-TSSOP 991 893 792 
LM2931CT LM2931CTOS-ND. 0.1A, Adj. Output, LDO Volt. MC10EP57DT MC10EP57DTOS-ND 3.3V/5V ECL 4:1 Diff. Міх... А .20-TSSOP 991 8.93 7.92 
60V Load Dump Protection 111 93 ла MC10EP89D MC10EP89D0S-ND — |3.3V/5V ECL Coaxial Cable Driver..........8-SOIC — 8.00 640 540 
[M2931D-5.0R2 |LM2931D-5.0R20SCT-ND |100mA, 5V, LDO Volt. Reg. with MC10EP89DT MC10EP89DTOS-ND “|3.3V/5V ECL Coaxial Cable Driver........8-TSSOP 8.00 640 5.40 
60V Load Dump Protection 65 50 37 MCOEPSODTR2  |MCIOEPSODTR2OSCT-ND |-3.3V/-5V Triple ECL Input to LVPECL/PECL 
LM2931D-5.0R2 — |LM2931D-5.0R20STR-ND |100mA, 5V, LDO Volt. Reg. with Output Translator 20-TSSOP 16.03 1443 12.80 
60V Load Dump Protection... 530.00/2,500 MCOEPSODTR2 |М010ЕР900Т8205Т8-М0 |-3.3V/-5V Triple ECL Input to LVPECL/PECL 
LM2931T-5.0 LM2931T-5.008-ND — |100mA, 5V, LDO Volt. Reg. with Output Translator 20-TSSOP 29220.00/2,500 
60V Load Dump Protection ............... Т0-220-3 91 76 61 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 565 


ON Semiconductor " 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


ON Semiconductor |Digi-Key Price Еасһж ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
МС10ЕР016ҒАВ2 |МС10ЕР016ҒАВ205СТ-М0 |3.3V/5V ECL 8-Bit Sync. Binary Up MC74AC138DR2  |MC74AC138DR20STR-ND [1-8 Decoder/Demux. 385.00/2,500 
Counter... 19.50 18.20 16.90 MC74AC138N MC74AC138NOS-ND 1-8 Decoder/Demux ло 53 40 
МС10ЕР101ҒАВ2 — |MCTOEP101FAR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad 4-In. OR/NOR MC74AC139DR2 | MC74AC139DR20SCT-ND | Dual 1-4 Decoder/Demux 46 35 26 
16.03 1443 12.80 МС74АС139082 | MC74AC139DR20STR-ND |Dual 1-4 Decoder/Demux 385.00/2,500 
МС10ЕР101ҒАВ2 — |MCTOEP101FAR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL Q MC74AC244DWR?2 | MC74AC244DWR2OSCT-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 65 50 37 
23762.00/2,000 MC74AC244DWR? | MC74AC244DWR20STR-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 217.00/1,000 
МС10ЕР105ҒАН2 — |MCTOEPTOSFAR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Q MC74AC244N MC74AC244NOS-ND — |Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 77 58 44 
16.03 1443 1280 MC74AC245DWR2 | MC74AC245DWR20SCT-ND | Tri-St. Octal Bi-Directional 
MC1OEP105FAR2 |MC10EP105FAR2OSTR-ND |3.3V/5V E Transceiver... 65 50 37 
23762.00/2,000 MC74AC245DWR2 | MC74AC245DWR20STR-ND | Tri-St. Octal Bi- 
MC10EP116FAR2 |MC1OEP116FAR20SCT-ND |3.3V/5V Hex Diff. Line Receiver/ Transceiver... 217.00/1,000 
Driver 1603 1443 1280 MC74AC273DWR2 | MC74AC273DWR2OSCT-ND | Octal D-Type FI 85 50 37 
МС10ЕР116ҒАВ2  |MCTOEP116FAR2OSTR-ND |3.3V/5V Hex Diff. Line Receiver/ MC74AC273DWR2 | MC74AC273DWR20STR-ND | Octal D-Type Flip-Flop 217.00/1,000 
Driver. 23762.00/2,000 MC74AC273N MC74AC273NOS-ND [Octal D-Type Flip-Flop..... 77 .58 44 
МС10ЕР131ҒАВ2 |MC10EP131FAR20SCT-ND |3.3V/5V ECL Quad D Flip-Flop with MC74AC373DWR2 | MC74AC373DWR20SCT-ND | Tri-St. Octal Transparent Late! 65 50 37 
Set/Reset/Diff. Clock... 1603 1443 12.80 MC74AC373DWR2 | MC74AC373DWR2OSTR-ND | Tri-St. Octal Transparent Latc| 217.00/1,000 
МС10ЕР131ҒАВ2 — |MCTOEP131FAR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL Quad D Flip-Flop with MC74AC373N MC74AC373NOS-ND — |Tri-St. Octal Transparent Late 77 58 44 
Set/Reset/Diff. Clock... 23762.00/2,000 MC74AC541DWR2 | MC74AC541DWR20SCT-ND | Tri-St. Octal Line Drive ло 5 40 
I MC74AC541DWR2 | MC74AC541DWR20STR-ND | Tri-St. Octal Line Drive 233.00/1,000 
MCI10EP130DTR2 шап З МБУ СОСЕН. 156: ок 1974 1238 1098 MC74AC573DWR2 | MC74AC573DWR2OSCT-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Dri 65 50 37 
MCIOEP139DTR2 — MCIOEPI39DTR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL 2/4, 4/5/6, Clock MCTAACST3DWR2 | MC74ACS72DWROOSTR-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 217.00/1,000 
Generation Chip 25060.00/2,500 MC74AC573N MC74AC573NOS-ND  |Tri-St. Octal Buffer/Line Drive .93 ШІ 5 
MC10EP139DWR2 |MC10EP139DWR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL 2/4, MC74AC574DWR2 | MC74ACS7 4DWR2OSCT-ND |Tri-St. D-Type Flip-Flo (65 50 37 
Generation Chip... ай 1374 1238 1098 MC74AC574DWR2 | MC74AC574DWR20STR-ND | Tri-St. D-Type Flip-Flo, 217.00/1,000 
MC74ACTOODR2 | MC74ACTOODR20SCT-ND | Quad 2-In. NAND Gate д. 55 
MCIOEPTSSDWR2 ШЕШ м5 ECL 24, 4/8/6, Clock "WE å MC74ACTOODR2 | MC74ACTOODR20STR-ND | Quad 2-In. NAND Gate 275.00/2,500 
MC10EP142FAR2 |МС10ЕР142ҒАВ205СТ-М0 |3.3V/5V ECL 9-Bit Shift Regi 2-LQFP 1898 17.71 1645 MC74ACTO2DR2 | MC74ACTO2DR20SCT-ND | Quad 2-In. NOR Gat 41.33 25 
MC10EP142FAR2 |MC10EP142FAR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL 9-Bit Shift Registe! 2-LOFP 31246.00/2,000 MC74ACTO2DR2 | MC74ACTO2DR2OSTR-ND | Quad 2-In. NOR Gat 275.00/2,500 
Í | Я MC74ACTO4DR2 | MC74ACTO4DR20SCT-ND | Hex Inverter i) Ss 
MC10EP195FAR2  |MCIOEP195FAR2OSCT-ND |3.3V ECL Prog. Delay Chip 2-LOFP 1416 1275 1131 
a MC74ACTO4DR2 | MC74ACTOADR2OSTR-ND [Нех Inverter 275.00/2,500 
МС10ЕР195ҒАН2 |MCIOEP195FAR2OSTR-ND |3.3V ECL Prog. Delay Chip 2-LOFP 20996.00/2,000 MC74ACTOAN MC74ACTO4NOS-ND Нех Inverter: a а 
MCIQEPAASFAR2 ECL 8-Bit Serial Р LG MO74ACTOSDR2 | MCT4ACTOSDR2OSCT-ND [Hex Inverter with OD Outpu CNN a S 
Т WE : ; : MC74ACTOSDR2 | MC74ACTOSDR20STR-ND | Hex Inverter with OD Outpu 275.00/2,500 
МС10ЕР445ҒАВ2 |MC10EP445FAR2OSTR-ND зачам ECL B Bit Serial/Parallel КОШО мстаастовояо NCTaRCEDRZOSC ND ain 2 ano cat E 639, к 
ші — š uad 2-In. а 00/2, 
me1oepaseraRa — 23/5 2-і. CMOSIECLITTL Data Input T MC74ACTO8N — |MCTAACTOBNOS-ND | Quad 2-In. AND Gat 49 37 28 
A aman 2 j š MC74ACT14DR2 | MC74ACTI4DR20SCT-ND [Нех Inverter Schmitt Trigger . $1 50 37 
MCIOEPASTFAR2 — MCTOEPASTFAR2OSCT-ND И Register with DOO PITT n MC74ACT14DR2 | MC74ACT14DR20STR-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger . 397.50/2,500 
МС10ЕР451ҒАВ2 — MCIOEPA51FAR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL 6-Bit Diff. Register with Eie о sm eet a eet ЕЕ 
Master Reset 31246.00/2.000 MC74ACT32DR2 | MC74ACT32DR20STR-ND |Quad 2-In. OR Gate. 275.00/2,500 
МС10ЕРТ200 MCiOEPT20DOS-ND !|3.3V LVTTL/LVCMOS to Diff. LVPECL MC74ACT32N MC74ACT32NOS-ND Quad 2-In. OR Cate BL IM Боб 
Translator... 800 640 540 МС74АСТ74082 | MC74ACT74DR20SCT-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered S E 
MCTOHO1GEN — |MCIOHOT6FNOS-ND 4-Bit Binary Counte 2049 1913 17.76 Fife Т аа d) б gm 
MC10H016P MC10HO16POS-ND |4-ВИ Binary Counter 1640 1531 1421 МС74АСТ74082 | MC74ACT74DR20STR-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
MC10H115FN MC10H115FNOS-ND Quad Line Receiver 396 317 247 Flip-Flop.... 322.50/2,500 
MC10H115P МС10Н115Р05-410 — Quad Line Receiver 335 2.69 2.09 MC74ACT86DR2 | MC74ACT86DR20SCT-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate 47 38 29 
MC10H116D MC10H116D0S-ND — Triple Line Receive 437 350 2⁄72 MC74ACT86DR2 |MC74ACT86DR20STR-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate 315.00/2,500 
MC1OH116FNR2 — MCTOHTIGFNR2OSCT-ND Triple Line Receive 396 317 247 МС74АСТ125082 | MC74ACT125DR20SCT-ND |Tri-State Quad Вине ў 0) 8 
МСТОН116ЕМА2 — MCIOHTIGFNR2OSTR-ND Triple Line Receive 1144.00/500 MC74ACT125DR2 | MC74ACT125DR20STR-ND |Tri-State Quad Buffe 335.00/2,500 
MC10H116P MCiOH116POS-ND Triple Line Receive 335 269 2.09 MC74ACTI38DR2 | MC74ACT138DR20SCT-ND [1-8 Decoder/Demux. 46 35 26 
MC10H124FN MC10H124FNOS-ND Quad TTL-to-MECL Translator with MC74ACTI38DR2 | MC74ACTISBDR20STR-ND [1-8 Decoder/Demux. 385.00/2,500 
TTL Strobe Input 6.08 487 4.11 MC74ACT138N MC74ACT138NOS-ND |1-8 Decoder/Demux 70 53 40 
MC10H124P MCiOH124POS-ND — |Quad TTL-to-MECL Translator wi MC74ACT157DR2 |MC74ACTI57DR20SCT-ND | Quad 2-In. Multiplexer 47 35 27 
TTL Strobe Input 558 447 3.77 MC74ACT157DR2_ | МС74АСТ15708205Т8-М0 | Quad 2-In. Multiplexer 395.00/2,500 
MC10H125FNR2 MC10H125FNR20SCT-ND [Quad MECL-to-TTL Translator . 608 487 4.11 MC74ACT244DWR2 | MC74ACT2440WROSCT-ND_|Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 65 50 37 
MC1OH125FNR2 —|MCTOHI25FNRZOSTR-ND [Quad MECL-to-TTL Translator. 1930.50/500 MC74ACT244DWR2 | MC74ACT244DWROSTR-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 217.00/1,000 
MC10H125P MC10H125POS-ND — |Quad MECL-to-TTL Translator.. 558 447 3.77 MC74ACT244N _ |MC74ACT244NOS-ND  Tri-St. Octal Buffer/Line Drive 77 58 44 
MC10H131FNR2 — MC10H131FNR2OSCT-ND |Dual D Type Master-Slave MC74ACT245DWR2 | MC74ACT245DWROSCT-ND [Tri-St. Octal Bi-Directional 
Flip-Flop. 652 522 441 Transceiver. .65 50 37 
MCiOH131FNR2 MC10H131FNR2OSTR-ND |Dual D Type Master-Slave MC74ACT245DWR2 | MC74ACT245DWROSTR-ND  Tri-St. Octal Bi-Directional 
Flip-Flo| 2070.00/500 Transceiver. Я ....00-501С 217.00/1,000 
MC10H131P MC10H131POS-ND Dual D Type Master-Slave MC74ACT245N MC74ACT245NOS-ND  |Tri-St. Octal rectional Transceiver ....20-Dip 82 62 46 
Flip-Flop 558 447 377 MC74ACT273DWR2 | MC74ACT2730WROSCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop 65 50 337 
MC10H350FN MC10H350FNOS-ND [РЕСІ to TTL Translator. 12.50 1125 9.98 MC74ACT273DWR2 | MC74ACT273DWROSTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop 217.00/1,000 
MC10H350P MC10H350POS-ND РЕСІ to TTL Translator . і 15.15 14.14 13.13 MC74ACT273N — MC74ACT273NOS-ND Octal D-Type Flip-Flop ug 20 
MC10H351FN MC10H351FNOS-ND Quad TTL/NMOS to PECL Translator...20-PLCC 12.50 1125 9.98 ERRARE Dd ОСА D$ Qoia Transparent batch 65 = 2 uv 
MC10H600FN MC1OHG00FNOS-ND ^ [9-Bit TTL to ECL Translat 933 840 745 7440137. 748137 -ND |Tri-St. Octal Transparent Гас 7.0071, 
моону БОО | МЕ Translato ed Кр Gib MC7AACT374DWR2 | MC74ACT374DWROSCT-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop эн a 
MC10H604FN MC1OH6O4FNOS-ND ^ |Вед. Hex TTL to ECL Translator 1643 1479 1312 MC74ACT374DWR2 | MC74ACT374DWROSTR-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 217.00/1,000 
MC10SX1130D — MC10SX1130DOS-ND 958 863 765 MC74ACT374N | MC74ACT374NOS-ND — |Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop. 77 58 44 
MC26LS30DR2 — |MC26LS30DR2OSCT-ND 128 103 78 MCTAACTS40DW | MC74ACTS40DWOS-ND |Tri-St. Octal Line Driver.. 70 53 40 
MC26LS30DR2 |MC26LS30DR2OSTR-ND |Dual Differential Line Drive 1642.50/2,500 MC74ACTS41DT | MC74ACTS41DTOS-ND | Octal Line Driver. 2075600 — .70 53 40 
ў ў MC74ACT541DWR2 | MC74ACT541DWROSCT-ND | Octal Line Driver. 20-506 — 70 53 40 
MC74ACOODR2 — |MC74ACOODR2OSCT-ND |Quad 2-In. NAND Gate... а ЯЗ ne m 
| ў MC74ACT541DWR2 | MC74ACT541DWROSTR-ND | Octal Line Driver. 20-S0IC 233.00/1,000 
MC74ACOODR2 |MC74ACOODR2OSTR-ND [Quad 2-In. NAND Gate 275.00/2,500 MCTAACTSAIN ААА КОЗ Octal Line Driv 20D mo Ee ae 
MC74AC02DR2  |MC74ACO2DR2OSCT-ND [Quad 2-In. NOR Gate шо S MC74ACTS73DWR2 IMPOSTE АВС СЗЯ Tri St. Octal Butterine bi EM s WS 
MC74AC02DR2 _ |MC7A4ACO2DROSTR-ND |Quad 2-In. NOR Gate 275.00/2,500 ЕШ Tri-St. Octal Buffar/Line Drive Е £S шш = 
MC74ACT573DWR2 | MC74RCTS73DWROSTR-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 217.00/1,000 
MC74ACO2N MC74ACO2NOS-ND (Quad 2-In. NOR Gate. 49 37 28 ТШ Е his i 
MC74ACT574DWR2 | MC74ACT574DWROSCT-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 20-506 (65 50 37 
MC74ACOADR2  |MC74ACOA4DR20SCT-ND Hex Inverte ZH 000 44 т Š ae й 
MC74ACT574DWR2 | MC74ACTS74DWROSTR-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 217.00/1,000 
MC74ACO4DR2 — |MC74ACOADR2OSTR-ND Нех Inverte 275.00/2,500 т В ; | a 
MC74ACT640N MC74ACT640NOS-ND  |Tri-St. Octal Inverting Transceiver. 20-Dip 175 1.40 1.05 
MC74ACOBDR2 — |MC74ACOBDR2OSCT-ND [Quad 2-In. AND Gate 77987 8 ў B Š 
MC74HCODADR2 _ | MC74HCOOADR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND баіе.... 14-506 38 28 21 
MC74ACOBDR2  |MC74ACOBDR2OSTR-ND [Quad 2-In. AND Gate 275.00/2,500 
MC74ACOBN MO TAGUSNOS NDBBEB|Quad 2-In. AND Gate "o Ux m MC74HCODADR2 | MC74HCOOADR20STR-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-501С 297.50/2,500 
ч In. : . : : MC74HCOOAN MC74HCOOANOS-ND Quad 2-Input NAND Gat i 5 4 36 
MC74AC10DR2 — |MC7AACIODR2OSCT-ND Triple 3-In. МАМО Gate. a 33 25 MC74HCOZADR2 | MC74HCO2ADR2OSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate - m m A 
MC74AC10DR2  MCTAACIODR2OSTR-ND [Triple 3-In. NAND Gate. 275.00/2,500 MC74HCO2ADR2 | MC74HCO2ADR2OSTR-ND | Quad 2-Input NOR Gat 297 50/2,500 
MC74AC11D MC74AC11D0S-ND Triple 3-In. AND Gate 4 33 25 MC74HCO2AN MC74HCO2ANOS-ND Quad 2-Input NOR Gat 58 47 36 
MC74ACi4DR2  |MC74ACIADR2OSCT-ND Нех Inverter Schmitt-Trigger Бі 50 37 MC74HCO3ADR2 | MC74HCO3ADR2OSCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 
MC74ACi4DR2  |MC74ACTADR2OSTR-ND [Нех Inverter Schmitt-Trigger 397.50/2,500 Output... 35 28 21 
MC74AC14N MC74AC14NOS-ND — Hex Inverter Schmitt-Trigger. 49 37 28 MC74HCOSADR2 | MC74HCOSADR2OSTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 
MC74AC32DR2 — |MC74ACS2DR20SCT-ND | Quad 2-In. OR Gate. 41 33 25 Output... 297.50/2,500 
MC74AC32DR2 MC74AC32DR20STR-ND |Quad 2-In. OR Gate. 275.00/2,500 MC74HC03AN MC74HCO3ANOS-ND Quad 2-Input NAND Gate with OD 
MC74AC32N MC74ACS2NOS-ND [Quad 2-1п. OR Gate BL ED 29 Output... 58 47 36 
MC74AC74DR2 MC74AC74DR20SCT-ND |Dual D-Type Positive-Edge-Triggered MC74HCO4ADR2 |MC74HCO4ADR2OSCT-ND | Hex Inverter 35 28 221 
Нір-Нор 48 39 29 MC74HCO4ADR2 | MC74HCO4ADR20STR-ND [Нех Inverter 297.50/2,500 
MC74AC74DR2 — MC74AC74DR2OSTR-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered MC74HCO4AN MC74HCO4ANOS-ND Hex Inverter. 58 47 36 
322.50/2,500 MC74HCOBADR2  |MC74HCOBADR2OSCT-ND | Quad 2-Input AND Gat 35 28 21 
MC74AC74N MC74AC7ANOS-ND [Dual D-Type Positive-Edge-Triggered MC74HCOBADR2 |MC74HCOBADR2OSTR-ND |Quad 2-Input AND Gate 297.50/2,500 
Flip-Flop is 54 41 31 MC74HCOBADTR2 | MC74HCOBADTR2OSCT-ND |Quad 2-Input AND Gat 14-5500 35 28 21 
MC74ACB6DR2  |MC74AC86DR20SCT-ND |Quad 2-Input Exclusive-OR Gat TENGO NOS MC74HCOBADTR2 |MC74HCOBADTR2OSTR-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-Т550Р 297.50/2,500 
MC74AC86DR2  |MC74ACBGDR2OSTR-ND |Quad 2-Input Exclusive-OR Gate .. 315.00/2,500 MC74HCO8AN MC74HCOBANOS-ND Quad 2-Input AND Gat 4-Dip 58 47 36 
MC74AC125DR2 |MC74ACT25DR20SCT-ND [Tri-State Quad Buffer в ERO м MC74HC14ADR2 | MC74HC14ADR20SCT-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-506 41 33 25 
MC74AC125DR2 MC74AC125DR2OSTR-ND |Tri-State Quad Buffer 355.00/2,500 MC74HC14ADR2 | MC74HC14ADR20STR-ND (Нех Schmitt-Trigger Inverter. 14-SOIC 275.00/2,500 
MC74AC138DR2__|MC74AC138DR20SCT-ND [1-8 Decoder/Demux.. 46 35 26 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


566 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ON Semiconductor " 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


ON Semiconductor |Digi-Key Price Each» ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 
MC74HC14ADTR2 [MC74HC14ADTR2OSCT-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ИП ОЗО 25 MC74HC540ADW | MC74HC540ADWOS-ND — |Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line 
MC74HC14ADTR2 |MC74HC14ADTR20STR-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 275.00/2,500 Driver/Receiver. .63 48  .36 
MC74HC14AN MC74HC14ANOS-ND X |HexSchmitt-Trigger Inverter. 58 47 36 MC74HC540AN MC74HC540ANOS-ND |Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line 
MC74HC32ADR2 |MC74HC32ADR2OSCT-ND Quad 2-Input OR Gate 5 м Driver/Receiver .... 82 62 46 
MC74HC32ADR2 — |MC74HC32ADR2OSTR-ND | Quad 2-Input OR Gate 297.50/2,500 MC74HC541ADWR2 | MC74HC541ADWROSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Виһег/ 
MC74HC32AN MC74HC32ANOS-ND Quad 2-Input OR Gate 58 Zu 36 Line Driver/Receiver. .63 48  .36 
МС74НС74АОВ2 |MC74HC74ADR20SCT-ND Dual D-Type Flip-Flop 41 — 33 25 MC74HC541ADWR2 | MC74HC541ADWROSTR-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/ 
MCTAHCTAADR2 |МС7АН74408205Т8-ІІ [Dual D-Type Flip-Flop 275.00/2,500 Line Driver/Receiver 210.00/1,000 
MC74HC74ADTR2 |MC74HC74ADTR20SCT-ND |Dual D-Type Flip-Flop 41.93 25 МС74НС54ЛАМ | МС74НС541АМ05-М0  [Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC74ADTR2 |MC74HC74ADTR2OSTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop 275.00/2,500 Lin Drivar/RacalVer, 79 60 45 
MC74HC74AN MC74HC74ANOS-ND Dual D-Type Flip-Flop 58 47 36 MC74HC573ADWR2 | MC74HC573ADWROSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting 
MC74HC86ADR2  |MC74HCB6ADR2OSCT-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gat з Шш 2. Transparent Latch .... 82 62 46 
MC74HC86ADR2  |MC74HCB6ADR2OSTR-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gat 4-SOIC 310.00/2,500 aT CIRCE 
MC74HCB6AN — |MC74HCB6ANOS-ND | Quad 2-Input Exclusive-OR Gat Я о || "зо — 9 Ls Epitt 
MC74HC125ADR2 |MC74HC125ADR20SCT-ND |Tri-St. Quad Non-Inverting Buffer. SOC — 47 38 29 MCT4HCS73AN — | MC74HC573ANOS-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting amb 
MC74HC125ADR2 |MC74HC125ADR2OSTR-ND |Tri-St. Quad Non-Inverting Buffer.........14-SOIC 315.00/2,500 Transparent Latch.... 79 60 45 
MC74HC125AN MC74HC125ANOS-ND  Tri-St. Quad Non-Inverting Buffer i 53 40 30 MC74HC574ADWR2 | MC74HC574ADWROSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting 
MC74HC126ADR2 |MC74HC126ADR2OSCT-ND |Tri-St. Quad Non-Inverting Buffer. и mi dj D-Type Flip-Flop... 80 6 46 
MC74HC126ADR2  |MC74HCT26ADR20STR-ND |Tri-St. Quad Non-Inverting Buffer. 315.00/2,500 - ВА Р 
MC7AHCI26AN ^ |MC74HCI26ANOS-ND |Tri-St Quad Non-Inverting Buffer 53 40 30 MC74HC574ADWR2 ШЕН ee Ы GELERNT 
MC74HC132ADR2 |MC74HC132ADR2OSCT-ND ЫЫ ан "e qas, MIC7AHCS74AN — |MCT4HCS7AANOS-ND — Tr-St Octal Non-Inverüng ў 
й if Я ° К а Š D-Type Flip-Flop... 19 60 45 
MC74HC132ADR2 |MC74HC132ADR20STR-ND Ор Gate with Schmitt ооо 00 MC74HC589ADR2 |MC74HC589ADR2OSCT-ND (Tri-State Serial Shift Register 42 32 24 
MC7AHCIS2AN ^ |MC7AHCIS2ANOS-ND |Quad 2-In. NAND Gate with Schmit ER MC74HC589ADR2 | MC74HC589ADR2OSTR-ND |Tri-State Serial Shift Register 355.00/2,500 
Tigger Аа 53 40 30 MC74HC589AN | MC74HC589ANOS-ND  Tri-State Serial Shift Register. 69 52 39 
MCTAHCTSSADR2 |MC74HC138ADR20SCT-ND [1-8 Decoder/Demu v g P МСТАНСЗЭЗАВА? |MG7AHGSSSADRAOSCEND [Tri-State Shift Register KD 28 
ў MC74HC595ADR2 | MC74HC595ADR2OSTR-ND [Tri-State Shift Registe 397.50/2,500 
MC74HC138ADR2 |MC74HC138ADR2OSTR-ND 315.00/2,500 | T. Rei 
MCIAHCI3BAN ^ |MC74HC138ANOS-ND WP AS MC74HC595ADTR? | MC74HCS95ADTROSCT-ND [Tri-State Shift Registe 49 37 28 
MC74HC139ADR2 |MC74HC139ADR20SCT-ND |Dual 1-4 Decoder/Demux . 37 29 22 MC74HC595ADTR2  MC74HCS9SADTROSTR-ND [Tri-State Shift Registe: :16-Т550Р 397.50/2,500 
MC74HC139ADR2 |MC74HC139ADR2OSTR-ND | иа! 1-4 Decoder/Demux . 315.00/2,500 PED MEE SAN anl WS Shift Register. 16-Dip dt L| e 
MC74HC139AN _ |MC74HC139ANOS-ND |Dual 1-4 Decoder/Demux . 58 44 33 i -Stage Binary Ripple Counter . "Dip : : 
MC74HCIS7ADR2 [MONIS ВЗ СКАЙ Quad 2-In. Data Selector Mii S Gm m MC74HC4040ADR2 | MC74HC4040ADROSCT-ND [12-Stage Binary Ripple Counter. 16-306 49 37 28 
MC74HC157ADR2 MCT4HCTS7ADR2OSTR-ND | Quad 2-In. Data Selector/Mu 315.00/2.500 MC74HC4040ADR2 | MC74HC4040ADROSTR-ND_|12-Stage Binary Ripple Counter. 16-SOIC 397.50/2,500 
MC74HC157AN — |MC74HC157ANOS-ND Quad 2-In. Data Selector/Mux БІ d 3 MC74HC4040AN | MC74HC4040ANOS-ND |12-Stage Binary Ripple Counter. 6-Dip 63 47 36 
MC74HC161ADR2_|MC74HC161ADR20SCT-ND |Presettable Counter .. 6-506 — 43 33 25 MC74HC4046ADR2| MC74HCA046ADROSCT-ND |PLL CMOS... 650; — 51 39 29 
MC74HC161ADR2 |MC74HC161ADR20STR-ND |Presettable Counte 365.00/2,500 MC74HC4046ADR?2 | MC74HC4046ADROSTR-ND |PLL CMOS 16-SOIC 417.50/2,500 
MC74HC161AN MC74HC161ANOS-ND | Presettable Counte! 0 42 3] MC74HC4046AN | MC74HC4046ANOS-ND PLL CMOS 16-Dip 70 53 40 
MC74HC168AN ^ |MC74HC163ANOS-ND |Presettable Counte 55 42 31 MC74HC4051ADR2 | MC74HC4051ADROSCT-ND Analog Mux/Demux 16-8010 — 51 39 29 
MC74HC164ADR2 |MC74HC164ADR20SCT-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out MC74HC4051ADR2| MC74HCAOSTADROSTR-ND Analog Mux/Demux 16-5016 417.50/2 500 
Shift Register m (87 983 25 MC74HC4051ADTR2 | MC74HC4051ADTOSCT-ND Analog Mux/Demux .16-CTSS0P 51 239 29 
MC74HC164ADR2 |MC74HC164ADR2OSTR-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out MC74HC4051ADTR2 | MC74HC4051ADTOSTR-ND Analog Mux/Demux 116-Т550Р 417.50/2,500 
Shift Register - 365.00/2,500 MC74HC4051ADWR2 | MC74HC4051ADWOSCT-ND Analog Mux/Demux 1650; 68 51 39 
MC74HC164AN — |MC74HC64ANOS-ND  |8-Bit Serial-In/P; MC74HCAOS1ADWR2 | MC74HC4051ADWOSTR-ND Analog Mux/Demux 16-SOIC 225.00/1,000 
MC74HCI65ADR2 ИИ 56 42 .32 MC74HC4051AN | MC74HC4051ANOS-ND [Analog Mux/Demux.... 16-Dip 63 48 36 
: MC74HC4052ADR2| MC74HC4052ADROSCT-ND Dual Analog Mux/Demux 16-506 51 39 29 
43 54% 2.5 MC74HC4052ADR2 | MC74HC4052ADROSTR-ND [Dual Analog Mux/Demux 16-SOIC 417.50/2,500 
MC74HC165ADR2 [MC74HCT65ADR2OSTP-ND |8-Bit Serial ог Parallel-In/Serial-Out MC74HC4052ADWR2 | MC74HC4052ADWOSCT-ND Dual Analog Mux/Demux 16-506 468 51 39 
Shift Register ............................... 16-5016 365.00/2,500 MC74HC4052ADWR2 | MC74HC4052ADWOSTR-ND [Dual Analog Mux/Demux 16-501С 225.00/1,000 
MC74HC165AN — |MC74HC165ANOS-ND то -Out M MC74HC4052AN | MC74HC4052ANOS-ND [Dual Analog Mux/Demux 16-01р 45 50 37 
ШЕ : ў š MC74HC4053AD | MC74HC4053ADOS-ND Triple Analog Mux/Demu 16-506 541 39 29 
MC74HC174ADR2 |М074017480820507-10 Hes D Type Pp Eon with Common E м MC74HC4053ADTR2 | MC74HC4053ADTOSCT-ND Triple Analog Mux/Demu ‘16-TSSOP 51 39 29 
шк anu Nese! à Š : MC74HC4053ADTR2 | MC74HC4053ADTOSTR-ND Triple Analog Mux/Demu 16-TSSOP 412.50/2,500 
MC74HC174ADR2 | MC74HC174ADR20STR-ND Hae D туре EID Fop with Common — MC74HC4053ADWR2 | MC74HC4053ADWOSCT-ND Triple Analog Mux/Demu 68 51 39 
à Ses MC74HC4053ADWR2 | MC74HC4053ADWOSTR-ND Triple Analog Mux/Demu 225.00/1,000 
MC74HC174AN — |MC74HC74ANOS-ND Hex D-Type Flip-Flop ! 
MC74HC4053AN |MC74HC4053ANOS-ND Triple Analog Mux/Demu 65 50 37 
Clock and Reset 56 4 .3 i : 
MC74HC175ADR2 |MC74HCI75ADR20SCT-ND |Quad D-Type Flip-Flop with Common MC74HC4060ADR2 | MC74HC4060ADROSCT-ND a. Ripple Counter и 
Сіоск and Reset 44 34 25 a Я ^ 2 B 
MC7AHCT7SADR2 |MOT4HCITSADR2OSTR-ND [Quad D-Type Flip-Flop with Common ШАА ШАШ 14-502 Binary Ripple Courter SEDENT 
Clock and Reset 375.00/2,500 - - : 2 
MC74HC175AN — |MC74HC175ANOS-ND Quad D-Type Flip-Flop with Common MC74HC4060AN | MC74HC4060ANOS-ND ШЕШЕН Ripple Counter ix uar a 
Clock and Reset.. 56 42 32 А š Е 
МС74НС240АОМ/В2 | MC74HC240ADWROSCT-ND |Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line MC74HC4066ADR2 | MC74HC4066ADROSCT-ND Quad Analog Switch/Mux/Demu 35 27 20 
Driver/Line Receiver 80 62 46 MC74HC4066ADR2| MC74HC4068ADROSTR-NO Quad Analog Switch/Mux/Demu 295.00/2,500 
MC74HC240ADWR2 | MC74HC240ADWROSTR-ND | Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line MC74HCA0G6AN — SMOTAHO40GGANOS:ND? Quad Analog Switch/Mux/Demux.. Ші Ай E 
Driver/Line Receiver 272.00/1,000 MC74HC4316ADR2 | MC74HC4316ADROSCT-ND [Quad Analog Switch/Mux/Demux... 63 48 36 
MC74HC240AN — |MC74HC240ANOS-ND |Tri-St. Octal Inverting Buffer/Line MC74HC4316ADR2| MC74HC4316ADROSTR-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux 512.50/2,500 
Driver/Line Receiver. 79 (60 45 MC74HC4538ADR2 | MC74HC4538ADROSCT-ND Dual Precision Mono Multivibrator 51 139 .29 
MC74HC244ADWR2 | MC74HC244ADWROSCT-ND | Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line MC74HC4538ADR2 | MC74HC4538ADROSTR-ND Dual Precision Mono Multivibrator 375.00/2,500 
Driver/Line Receiver............ -SOIC .82 62 46 MC74HC4538AN | MC74HC4538ANOS-ND Dual Precision Mono Multivibrator 72 55 M 
MC74HC244ADWR2 | MC74HC244ADWROSTR-ND | Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line MC74HC4852ADR2 | MC74HC4852ADROSCT-ND Analog Mux/Demux 118 103 79 
Driver/Line Receiver 272.00/1,000 MC74HC4852ADR2| MC74HC4852ADROSTR-ND Analog Mux/Demux 1047.50/2,500 
MC74HC244AN ^ |MC74HC244ANOS-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line MC74HC1G00DTT1 | MC74HC1GOODTTOSCT-ND (Single 2-Input NAND Gat 0T-23-5 27 22 45 
Driver/Line Receiver. 79 60 45 MC74HC1G00DTT1 | MC74HC1GOODTTOSTR-ND |Single 2-Input МАМО Gat 0T-23-5 222.00/3,000 
MC74HC245ADWR2 |MC74HC245ADWROSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Bus MC74HC1G04DFT1 | MC74HC1GO4DFTOSCT-ND (Single Inverter. $OT-353 — 20 17 13 
Transceive ы CG 5 MC74HC1604DFT1 | MC74HC1GO4DFTOSTR-ND Single Inverter. SOT-353 222.00/3,000 
MC74HC245ADWR2 | MC74HC245ADWROSTR-ND | Tri-St. Octal Non-Inverting Bus MC74HC1G08DTT1 | MC74HC1G08DTTOSCT-ND Single 2-Input AND Gate. 0Т-235 — 27 — 22 15 
Transceiver.. = 272.00/1,000 MC74HC1G08DTT1 | MC74HC1GO8DTTOSTR-ND Single 2-Input AND Gate. 0Т-23-5 222.00/3,000 
MC74HC245AN — |MC74HC245ANOS-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Bus MC74HCTO4ADR2 | MC74HCTO4ADR20SCT-ND Hex Inverter 14-506 35 28 21 
Transceiver .... - 86 65 49 MC74HCTO4ADR2 |MC74HCTO4ADR2OSTR-ND [Нех Inverter 14-SOIC 297.50/2,500 
MC74HC273ADWR2 |MC74HC273ADWROSCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Common MC74HCTO4AN АЕРО ТНА Hex Invert ТОП o 47 3 
Clock and Reset ЗЕ щй ШЫ MC74HCTI4ADR2 | MC74HCTI4ADR2OSCT-ND [Нех Schmitt-Trigger Inverter. 14-306 М 33 25 
MC74HC273ADWR2 | MC74HC273ADWROSTR-ND pound пер with Common КК MC74HCT14ADR2 |MC7AHCTI4ADR2OSTR-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter. 275.00/2,500 
4 : 00/1, MC74HCT14AN — |MC7AHCTI4ANOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter................. 14-0ір 58 47 36 
MC74HC273AN — |MC74HC273ANOS-ND Octal D PR with Common BOT Mase ue MC74HCT74ADR2 | MC74HCT?4ADR20SCT-ND [Dual D-Type Flip-Flop with 
я ; А Set/Reset.. 41 43 25 
MCPAHGSTSADWRO MD ИА я Qood dp МС7АНСТ74АОВ2 | MGTARGTTARDR2OSTR-ND [Dual D-Type Flip-Flop with 
M074HC373ADWR2 |MC7EHC37SADWROSTR-ND|Tr-St. Octal Non-Inverting PE ate эша 
MC7AHC373AN — |MO74HO373ANOS-ND TSt ба сіламі. PE Set/Reset s м em 
Transparent Latch з а а MC74HCT138AD | MC74HCT138ADOS-ND [1-8 Decoder/Demux 47 38 29 
MC74HC374ADWR2 |MC74HC374ADWROSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting D-Type MC74HCT138AN | MC74HCT138ANOS-ND [1-8 Decoder/Demux 52 39 30 
Flip-Flop 80 62 46 MC74HCT244ADTR2 | MC74HCT244ADTOSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer 
MC74HC374ADWR2 |MC74HC374ADWROSTR-ND|Tri-St. Octal Non-Inverting 0-Ті Line Driver/Receiver зі 39 29 
ненна нах 272 00/1.000 MC74HCT244ADTR2 | MC74HCT244ADTOSTR-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC374AN — |MC74HC374ANOS-ND |Tri-St. Octal Line Driver/Receiver 417.50/2,500 
Flip-Flop 79 60 45 MC74HCT244ADWR2 | MC74HCT244ADWOSCT-ND  |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC390ADR2 |MC74HC390ADR20SCT-ND |Dual 4-Stage Binary Ripple Counter 51 39 29 Line Driver/Receiver... .82 .62 46 
MC74HC390ADR2 |MC74HC390ADR20STR-ND |Dual 4-Stage Binary Ripple Counter 417.50/2,500 MC74HCT244ADWR2 | MC74HCT244ADWOSTR-ND.|Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC390AN ^ |MC74HC390ANOS-ND  |Dual4-Stage Binary Ripple Counter. 63 48 36 Line Driver/Receiver.... 272.00/1,000 
MC74HC393ADR2 |MC74HC393ADR2OSCT-ND Dual 4-Stage Binary Ripple Counter 597 7227 05 MC74HCT244AN | MC74HCT244ANOS-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/ 
MC74HC393ADR2 |MC74HC393ADR20STR-ND | Dual 4-Stage Binary Ripple Counter 365.00/2,500 Line Driver/Receiver. 79 460 45 
MC74HC393AN MC74HC393ANOS-ND |Пиа! 4-Stage Binary Ripple Counter. .60 45 34 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 567 


ON Semiconductor " 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


ON Semiconductor |Digi-Key Price Eachx ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC74HCT245ADWR2 |MC74HCT245ADWOSCT-ND [Tri-St. Octal Non-Inverting Bus MC74VHC1G125DTT1 | MC74VHC1G125DOSCT-ND |Tri-State Non-Inverting Buffer ЕШ 227 A9 
Transceiver.. a 82 62 46 MC74VHCTGI25DTTI | MC74VHC1G125D0STR-ND |Tri-State Non-Inverting Buffer 273.00/3,000 
MC74HCT245ADWR2 |MC74HCT245ADWOSTR-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Bus MC74VHC1G126DFT1| MC74VHC1G126DOSCT-ND |Tri-State Non-Inverting Buffer B3 a аб 
Transceiver.. e 272.00/1,000 MC74VHC1G126DFT4 | MC74VHC1G126DOSTR-ND |Tri-State Non-Inverting Buffer 273.00/3,000 
MC74HCT245AN |MC74HCT245ANOS-ND JTri-St. Octal Non-Inverting Bus MC74VHC1G132DFT1 | MC74VHC1G132DOSCT-ND |2-In. NAND Schmitt-Trigger 25 21 16 
Transceiver 86 45 49 MC74VHC16132DFT1| MC74VHC1G132D0STR-ND 2-In. NAND Schmitt-Triggei 273.00/3,000 
MC74HCT273ADWR2 |MC74HCT273ADWOSCT-ND |Octal D-Type Flip-Flop with Common MC7AVHC1GTO4DFTI | MC74VHC1GTO4DOSCT-ND |Inverting Buffer/CMOS Logic 
Clock and Rese 82 б 46 Level Shifter 33 26 18 
MC74HOT273ADWR2 |MC74HCT273ADWOSTR-ND | Octal D-Type Flip MC74VHC{GTO4DFT1 | MC74VHC1GTO4DOSTR-ND |Inverting Buffer/CMOS Logic 
Clock and Reset 272.00/1,000 Level Shifter и 222.00/3,000 
MC74HCT273AN — |MC74HCT273ANOS-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Common MC74AVRCIGTOBDTTI | MC7AVHCIGTOBDOSCT-ND |2-In. AND Gate/CMOS Logic 
Clock and Reset... .82 62 46 Level Shifter 50Т-23-5 93 268 18 
MC74HCT373ADWR2 |MC74HCT373ADWOSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting MC74VHC1GTO8DTT1 | MC74VHC1GTO8DOSTR-ND Bes О Logic абрэ EXER 
Transparent Latch а .82 62 46 evel shifter “азн 00/5, 
MC74HCT373ADWR2. |MC74HOT373ADWOSTR-ND Tri-St. Octal Non-Inverting MCTAVHCTGTSODFTI PAR ЫЫ Nom inverting Burter/CMOS Logie з 27 19 
Transparent Latch e 272.00/1,000 evel shifter e E E : 
MC74HCT373AN — |MC74HCT373ANOS-ND JTri-St. Octal Non-Inverting MC74VHC1GTSODFT1 | MC74VHC1GTS0DOSTR-ND |Non-Inverting Buffer/CMOS Logic 
Transparent Latch 79 60 45 Level Shifter "T 273.00/3,000 
MC74HCT374ADWR2 |MC74HCT374ADWOSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting D-Type MC74VHC1GTSODTT1 | MC74VHC1GTSODOSCT-ND ШКЕ Buffer/CMOS Logic AURA 
Flip-Flop 82 62 46 evel Shifter - С : 
MC74HCT374ADWR2 | MC74HCT374ADWOSTR-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting D-Type MC74VHC1GTSODTT1 | MC74VHC1GTSODOSTR-ND Nope inverting, Buffer/CMOS Logic TAGE 
Flip-Flop 272.00/1,000 00/8, 
MC74HCT541ADWR2 — IMC74HCT541ADWOSCT-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Line Moramo teTeeDTTI Mera ООО anie Supply analog Switch 43 à А E 
Driver/Receiver..... Se -501С .63 48 36 7: 1 7 я ingle Supply Analog Switch . 73. i 
MC74HCTS41ADWR2 |MC74HCT541ADWOSTR-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Li MC74VHC1GT125DF2 | MC74VHC1GT120SCT-ND поп marg Buffer/CMOS Logic S77 aga tas 
Driver/Receiver..... Е 210.00/1,000 J P x: > 2 
MC74HCTS41AN — |MC74HCT541ANOS-ND |Tri-St. Octal Non-Inverting Buffer/Li MC74VHC1GT125DF2 | MC74VHC1GT120STR-ND Mon-nvoring Buffer/CMOS Logic T 
Driver/Receiver ... 79 60 45 d ае) 
MC74HCTS73ADWR2 |MC74HCT573ADWOSCT-ND | Tri-St. Octal Non-Inverting MC7AVRCIGTI25DT | MC7AVHCIGTI250SCT-ND |Non-Inverting Buffer/CMOS Logic 
Transparent Latch m 82 62 46 Level Shifter SOT-23-5 27 22 15 
MCTAHCTSTSADWRZ IMG7#HCTSTSADWOSTRAND Tri-St таг Non-Inverting MC74VHC1GT125DT1 | MC74VHC1GT1250STR-ND |Non-Inverting Buffer/CMOS Logic 
ў Level Shifter .50Т-23-5 222.00/3,000 
мстанствтзам ШУУ тз башы" а MC74VHC14DTR2 |MCTAVHCIADTR2OSCT-ND [нех Schmitt Inverte J4-TS0P — .58 40 32 
Transparent Latch... 79 60 45 MC7AVHCIADTR2 | MC74VHCI4DTR20STR-ND [Hex Schmitt Inverter... 14-Т550Р 355.00/2,500 
udi ^ тг Octal Non-Inverting D-Type a2 e2 as | MCTAVHCISODTRZ |MC7AVICISODIROSTRAD Dual 2-4 Decoder/Demux 1878809 О 375000500) 
ip-Flop 1 j i -I Я 16- 00/2, 
ПНА ТБН Tsering e с mI ий o o 
MC74HCUO4ADR2 |MC74HCUO4ADRZOSCT-ND Hex Unbuffered Inverter 35 28 21 MC74VHC4053DTR2 |MC7AVHCAO53DTOSCT-ND |Analog Mux/Demux 16-TSS0P б 52 39 
MC74HCUO4ADR2 |MC74HCUOZADR2OSTR-ND | Hex Unbuffered Invert 297 50/2. 500 MC74VHC4053DTR2 | MC7AVHCAOS3DTOSTR-ND Analog Mux/Demux .16-TSS0P 482.50/2,500 
MCTALCXOODTR. | ICO S ND Low Volt CMOS Quar 2-10 5 MC74VHCT244ADTR2 | MCTAVHCT2AAADOSCT-ND Tri-St. Octal Bus Buffer/Line Driver ..20-TSSOP 58 — 42 — 3 
NAND Gate 5 4 30 MC74VHCT244ADTR2 | MC7AVHCT244ADOSTR-ND |Tri-St. Octal Bus Buffer/Line Driver ....20-TSSOP 455.00/2,500 
MCTALCXOUDTRZ ШШШ Low Volt CMOS Quad 2-1 : : : MC74VHCT541ADT | MC74VHCT541ADTOS-NO {Octal Bus Buffer. 20-TSSOP 68 51 39 
NAND Gate ` 4-TSSOP 335.00/2,500 MC78FC30HT1 MC78FC30HT1OSCT-ND |3V, Micropower Volt. Regulator. a 165 8E 
MC74LCX04D MC74LCXO4DOS-ND Low Volt CMOS Hex Inverter зас во 40 30 MC78FC30HT1 | MC78FC30HT1OSTR-ND |3V, Micropower Volt. Regulator. 341.00/1,000 
MC74LCXO4DTR2 |М07410Х040Т82050Т-10 Low Volt. CMOS Hex Inverter 4-TSSOP 50 40 30 |  MC7BFCSONT! | МС78Ғ050НТ105СТ-М) |5У, Micropower Volt. Regulator. T Салса 
ў i: МС78ҒС50НТ1 ^ |MC78FC5OHT1OSTR-ND |5\, Micropower Volt. Regulator. 341.00/1,000 
MC74LCXO4DTR2  |MC74LCXO4DTR2OSTR-ND [Low Volt. CMOS Hex Inverter 4-TSSOP 335.00/2,500 о E Porta VUE Belo rio eg аэ) 
MC74LCXO8DTR2 |MC74LCXOBDTR2OSCT-ND |Low Volt. CMOS Quad 2-In. Rui -Heg : а 3 
T LEEXEN 2 ше: 
" ы - mA, 5V, Positive Volt. Regulator . К Р ° 
MCTALOXOSDTR2 | ЖШ Low Volt. CMOS Quad n ОВ 02500 МС78105АВРВА | MC7BLOSABPRAOSTR-ND |100mA, 5V, Positive Volt. Regulator . 246.00/2,000 
MC74LCX125DTR2 [MCZALCXI25DTROSCT-ND |Low Volt. mm Pi» ico NUNC МС78105АСОВ2 | MC78LOBACDR2OSCT-ND |100тА, 5\ Positive Volt. Regulato ЗБ A 
MC78LODACDR2  |MC78LOSACDR2OSTR-ND |100mA, 5V, Positive Volt. Regulator.. 285.00/2,500 
MC74LCX125DTR2 |MC74LCX125DTROSTR-ND [Сом Volt. CMOS Quad Buffer 355.00/2,500 MCTBLDSACPRA О ана TOOMA SV Positive Volt. Raquiat T MERE NND 
MC74LCX244DTR2 |MC74LCX244DTROSCT-ND |Low Volt. CMOS Octal Buffer. 61 46 35 Tj uy USING NOR н анны : | а 
А МС78105АСРВА | MC78LOSACPRAOSTR-ND |100mA, 5V, Positive Volt. Regulator . 228.00/2,000 
MC74LCX244DTR2 |MC74LCX2440TROSTR-ND [Гом Volt. CMOS Octal Buffer 492.50/2,500 it 
MC78LO5ACPRE | MC78LOSACPREOSCT-ND |100mA, 5V, Positive Volt. Regulator . 35 28 2 
MC74LCX244DWR2 |MC74LCX244DWROSCT-ND |Low Volt. CMOS Octal Buffer. 68 51 39 n 
MC78LO5ACPRE | MC78LOSACPREOSTR-ND |100mA, 5V, Positive Volt. Regulator . 228.00/2,000 
MC74LCX244DWR2 |MC74LCX244DWROSTR-ND |Low Volt. CMOS Octal Buffer 225.00/1,000 dire qd MC7BLOBABPOS-ND Ота BV. Positive Volt. Regulator wy a op 
MC74LCX245DTR2 |MC74LCX245DTROSCT-ND [Сом Volt. CMOS Octal Transceive 61 46 35 - LAU Boom : : : : : 
| MC78LO8ACDR2  |MC78LOBACDR2OSCT-ND |T00mA, 8V, Positive Volt. Regulator.. 2 м 
MC74LCX245DTR2 |MC74LCX245DTROSTR-ND |Low Volt. CMOS Octal Transceiver... 492.50/2,500 \ m 
! МС78108АС0В2 | MC78LO8ACDR20STR-ND |100mA, 8V, Positive Volt. Regulatoi 285.00/2,500 
MC74LCX245DW — |MC74LCX245DWOS-ND |Low Volt. CMOS Octal Transceiver 72 5 А MC78LO8ACP MC78LO8ACPOS-ND 100mA. 8V. Positive Volt. Regulator 41 34 23 
MC74LCX16244DTR2 |MC74LCX16244DOSCT-ND |Low Volt. CMOS 16-Bit Buffer .. 104 83 63 4 ЖЫМЫН ЫБЫ : | j 
MC/ALCKIG244DTR2 |MC74LCX16244DOSTR-ND |Low Volt. CMOS 16-Bit Вине 1347.50/2,500 МО7811248082 | АВС P SIN 100тА, 12V, Positive Volt. EM 
ТЕ А МОЕ Vet CH0S 16 Bit Deng i а MC78L12ABDR2  |MC78L12ABDR2OSTR-ND |100mA, 12V, Positive Volt. 295.00/2,500 
" ow Volt. -Bit Transceiver .. Ш я T ҮІ "m 
MC74LCX16245DTR2 |MC74LCX16245DOSTR-ND |Low Volt. CMOS 16-Bit Transceiver . 1347.50/2,500 a ae MAD o. Poste vol 22 28 A 
О [О а Analog Ми етих 49 £9 WE MC78L12ACDR2 | MC78L12ACDR20STR-ND [100mA, 12V, Positive Volt. 77 285.00/2,500 
Ü P ШЕШ Tri-St. Dual Supply Octal MC78L12ACP | MC78L12ACPOS-ND |100тА, 12V, Positive Volt. М йй а 
ВЕТ CUS aan E 215505 15 ш = MC78L15ACDR2 |MC78L15ACDR2OSCT-ND |100mA, 15V, Positive Volt. б Шш Я 
й ingle 2-Inpul ate. .50Т- Д d n T m 
MCTAVHCTGOODET2 MGTAVHCIGOGDFOSTRAD 507-2829 18800800 | шегер, | Mo7BL1SACPOS-ND (ToD! 15V. Positive Volt д ata 
MC74VHC1GO4DFT1 — |MC74VHCTGO4DFOSCT-ND 507-353 38 26 418 ў ' Positi 
MC78L18ACP MC78L18ACPOS-ND ^ 100mA, 18V, Positive Volt. м 34 23 
MCTAVHCTGO4DFTI — |MC74VHCTGOADFOSTR-ND :507-353 222.00/3,000 MC78L24ACP MC78L24ACPOS-ND |100тА, 24V, Positive Volt. 41 3 23 
MOTAVHCIGOADFT2 |М074/Н010040050Т-М0 Single Inverter. .50Т-353 33 26 _M8 MC78LC30NTR | MC78LC30NTROSCT-ND |80тА, ЗУ, Micropower Volt. Reg. . 93 м 53 
МС74/Н010040ғГ2 |MC74VHC1GO4DOSTR-ND | Single Inverter. .S0T-353 222.00/3,000 MG78LC3ONTR | MC78LC3ONTROSTR-ND |80тпА, 3V. Micropower Volt. Reg 909.00/3,000 
MC7AVHCIGOADTT! — /MC74VHCTGO4DTOSCT-ND Single Inverter 807-235 .33 — 26 — .18 MC78LC33HT1 | МС781033НТ105СТ-М0 |B0mA, 3.3V, Micropower Volt. Reg 93 лі 53 
MC7AVHCIGO4DTTI — IMC7AVHCTGOADTOSTR-ND | Single Inverter S0T-23-5 222.00/3,000 MC78LC33HT1 | MC78LC33HT10STR-ND /80mA, 3.3V, Micropower Volt. Reg 310.00/1,000 
MC74VHC1GO7DFT1 |MC74VHCTGO7DFOSCT-ND | Single Non-Inverting Buffer MC78LC33NTR | MC78LC33NTROSCT-ND |80тА, 3.3V, Micropower Volt. Reg. 63 53 42 
with Open Drain. 50155 20 47 13 МС781033МТ8 — |MC78LC33NTROSTR-ND |80тА, 3.3V, Micropower Volt. Reg. 819.00/3,000 
MC7AVHCTGO7DFT1 |MC74VHCTGO7DFOSTR-ND | Single Non-Inverting Buffer MC78LC5OHTI — |MC78LCSOHTIOSCT-ND |80mA, 5V, Micropower Volt. Reg 33 лі 53 
with Open Drain. 222.00/3,000 MC78LC50HT1 MC78LC50HT10STR-ND |80mA, 5V, Micropower Volt. Reg 310.00/1,000 
MC74VHC1GO7DTT1 — |MC7AVHCTGO7DTOSCT-ND Single Non-Inverting Buffer with MC78LCSONTR — |MC78LCSONTROSCT-ND |80mA, 5V, Micropower Volt. Reg £O и d 
Open Drain Output : з % а MC78LC50NTR MC78LC5ONTROSTR-ND |80mA, 5V, Micropower Volt. Reg 909.00/3,000 
MC7AVHCIGOTDTT! |MC74VHC1607DTOSTR-ND [Single Non-Inverting Buffer with МС7ВМОБАСОТЯК | MC78MOSACDTRKOSCT-ND |500mA, 5V, Positive Volt. 65 50 3 
Open Drain Output . 50Т-23-5 222.00/3,000 MC78MOSACDTRK | MC78MOSACDTRKOSTR-ND 500mA, 5V, Positive Volt. 530.00/2,500 
MC74VHC1GO8DFT1 |MC74VHC1GO8DFOSCT-ND | Single 2-Input AND Gat .S0T-353 592 26 18 MC78M05BDTRK | MC78M05BDTRKOSCT-ND |500тА, 5V, Positive Volt. 65 50 37 
MC74VHC1G08DFT1 |MC74VHC1G08DFOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate .50Т-353 222.00/3,000 MC78MOSBDTRK |MC78M05BDTRKOSTR-ND |500тА, 5V, Positive Volt. 530.00/2,500 
MC74VHC1GO8DFT2 |MC74VHC1GO8DFOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate :507-353 38 26 18 МС78М05ВТ MC78MOSBTOS-ND  |500тА, 5V, Positive Volt. 61 4 35 
MC74VHC1GO8DFT2 — |MC74VHCIGOBDFOSTR-ND |Single 2-Input AND Gate .50Т-353 222.00/3,000 МС78М05С0ТВК |MC78MOSCDTRKOSCT-ND |500mA, 5V, Positive Volt. 51 39 29 
MC74VHC1G08DTT1 — |MC74VHC1GOBDTOSCT-ND |Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 .33 26 18 MC78MOSCDTRK | MC78MOSCDTRKOSTR-ND 500mA, BV, Positive Volt. 395.00/2.500 
MC7AVHCIGOBDTII |MC74VHCIGO8DTOSTR-ND |Single 2-Input AND Gate 50Т-23-5 222.00/3,000 MC78MO5CT MC78MOSCTOS-ND  |500тА, 5V, Positive Volt. Regulator . 45 34 26 
MC7AVHCIGIADFT! |MC74VHC1614DFOSCT-ND |Single Schmitt-Trigger Inverter. .50Т-353 — 33 26 18 MC78MO6CDT ^ |MC78MO6CDTOS-ND —|500mA, 6V, Positive Volt. Regulatoi 49 37 28 
MC74VHC1G14DFT1 [MC74VHC1G14DFOSTR-ND |Single Schmitt-Trigger Inverter. .50Т-353 222.00/3,000 MC78M06CT MC78M06CT0S-ND 500mA, 6V, Positive Volt. Regulator . 45 134 26 
MC7AVHCIG14DTII |MC74VHC1G14DTOSCT-ND |Single Schmitt-Trigger Inverter 507-235 33 26 18 MC78M08BT MC78MO8BTOS-ND  |500тА, 8V, Positive Volt. Regulator. 61 46 35 
MC74VHC1G14DTT1 — |MC74VHC1G14DTOSTR-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 50Т-23-5 222.00/3,000 MC78MO8CDTRK | MC78MO8CDTRKOSCT-ND |500mA, 8V, Positive Volt. 51 39 29 
MC74VHC1G32DFT2 |MC74VHC1G32DFOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate. .SOT-353 45 31 22 МС78М08С0ТВК | MC78MOBCDTRKOSTR-ND |500mA, 8V, Positive Volt. 395.00/2,500 
MC74VHC1G32DFT2 |MC74VHC1G32DFOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate . .S0T-353 246.00/3,000 МС78М08СТ MC78MOBCTOS-ND  |500тА, 8V, Positive Volt. Regulator . 45 34 26 
MC7AVHC1G32DTT! |MC74VHC1632DTOSCT-ND |Single 2-Input OR Gate. SOT-23-5 33 26 18 МС78М09С0ТВК | MC78MO9CDTRKOSCT-ND |500mA, 9V, Positive Volt. Regulator... 51 39 29 
MC74VHC1G32DTT1 |MC74VHC1G32DTOSTR-ND |Single 2-Input OR Gate. SOT-23-5 222.00/3,000 МС78М09С0ТВК |MC78MO9CDTRKOSTR-ND |500mA, 9V, Positive Volt. Regulator... 395.00/2,500 
MC74VHC1G50DFT2 |MC74VHC1650DFOSCT-ND |High Speed CMOS Buffe .S0T-353 43 52 28 MC78M12BDT MC78M12BDTOS-ND |500mA, 12V, Positive Volt. Regulator 85 50 37 
MC74VHC1G50DFT2 |М074/Н010500Ғ05ТВ-10 |High Speed CMOS Buffel .S0T-353 273.00/3,000 MC78M12BT MC78M12BTOS-ND ^ 500mA, 12V, Positive Volt. Reg..... 61 46 35 
MC74VHC1G66DTT1 |MC74VHC1G66DTOSCT-ND |Single Supply Analog Switch SOT-23-5 40 30 21 MC78M12CDTRK | MC78M12CDTRKOSCT-ND |500тА, 12V, Positive Volt. Regulator 51 39 29 
MC74VHC1G66DTT1 |MC74VHC1G66DTOSTR-ND |Single Supply Analog Switch SOT-23-5 252.00/3,000 MC78M12CDTRK | MC78M12CDTRKOSTR-ND |500тА, 12V, Positive Volt. Regulator 395.00/2,500 
MC74VHC1G125DFT2 |MC74VHC1G1250SCT-ND |Tri-State Non-Inverting Butte 507-3533 33 27 19 MC78M12CT MC78M12CTOS-ND  |500mA, 12V, Positive Volt. Reg. ............. 10-220 45 34 26 
MC74VHC1G125DFT2 |MC74VHC1G1250STR-NO  |Tri-State Non-Inverting Butfe :507-353 258.00/3,000 (Continued) 
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ON Semiconductor Digi-Key Price Eachx ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
МС78М15ВТ MC78M15BTOS-ND |500та, 15V, Positive Volt. Reg. .. 61 46 55 МС100ЕР5201 | MC100EP52DTOS-ND |3.3V/5V ECL Diff. Data and Clock 
MC78M15CDTRK |MC78M15CDTRKOSCT-ND |500mA, 15V, Positive Volt. Regulatoi PAK 51 39 29 D Flip-Flop 8-TSSOP 8.00 6.40 540 
MC78M15CDTRK |MC78M15CDTRKOSTR-ND |500mA, 15V, Positive Volt. Regulato PAK 395.00/2,500 MC100EP56DT | MC100EP56DTOS-ND |3.3V/5V ECL Dual Di .20-TSSOP 991 893 7.92 
MC78M15CT MC78M15CTOS-ND — |500mA, 15V, Positive Volt. Reg 10-220 45 34 26 MC100EP57DT | MC100EP57DTOS-ND |3.3//5У ECL 4:1 Diff. Mu .20-TSSOP 991 8.93 7.92 
МС78М24СТ MC78M24CTOS-ND — |500mA, 24V, Positive Volt. Reg T0-220 45 54 26 MC100EP9ODTR2 | МС100ЕР900Т8205СТ-МО | -3.3V/-5V Triple ECL Input to РЕСІ. 
МС78РСЗОМТА  |MC78PC30NTROSCT-ND |150mA, ЗУ, LDO Linear Volt. Reg. 63 53 4 Output Translator 16.03 1443 12.80 
MC78PC30NTR = |MC78PC3ONTROSTR-ND |150mA, ЗУ, LDO Linear Volt. Reg. 819.00/3,000 MC100EP90DTR2 | MCTOOEPSODTR2OSTR-ND | -3.3V/-5V Triple ECL Input to LVPECL/PECL 
MC78PC33NTR  |MC78PC33NTROSCT-ND |150тА, 3.3V, LDO Linear Volt. Reg. 153 Eg Zp Output Translator... 29220.00/2,500 
MC78PC33NTR  |MC78PC33NTROSTR-ND |150mA, 3.3V, LDO Linear Volt. Reg. 819.00/3,000 MC100EP016AFAR2 | MC100EPO16AFAOSCT-ND | 3.3V ECL 8-Bit Sync. Binary Up 
МС78Т05АВТ MC78TODABTOS-ND |3.ОА, 5V, Positive Volt. Regulator 169 136 1.02 Counter М 19.50 18.20 16.90 
MC79LOSABDR2 ^ [MC79LOSABDR2OSCT-ND |100mA, 5V, Negative Volt. 49: 30 22 MC100EPO16AFAR2 | MCTOOEPOTGAFAOSTR-ND | 3.3V ECL 8-Bit Sync. Binary Up 
MC79LOSABDR2 |MC79LO5ABDR2OSTR-ND |100mA, 5V, Negative Volt. 327.50/2,500 Counter 32110.00/2,000 
МС79105АВР MC79LO5ABPOS-ND — |100mA, 5V, Negative Volt. 48 39 30 MC100EPOT6FAR2 | MCTOOEPOTGFAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL 8- 
MC79LOBACDR2 |М079105АС0В205СТ-М0 |100mA, 5V, Negative Volt. au A Я Counter. 19.50 18.20 16.90 
MC79LOSACDR2 _ |MC79LOSACDR2OSTR-ND |100mA, 5V, Negative Volt. 285.00/2,500 MC100EPO16FAR2 | MCTOOEPOIGFAROSTR-ND | 3.3V/5V ЕС 
MC79LOSACPRA |MC79LO5ACPRAOSCT-ND |100mA, 5V, Negative Volt. E Ой A Counter 32110.00/2,000 
MC79LOSACPRA ^ |MC79LOSACPRAOSTR-ND |100mA, 5V, Negative Volt. 228.00/2,000 MC100EP101FAR2 | MCTOOEP1OTFAROSCT-ND | З.ЗУ/5У ECL Quad 4-In. 
MC79L12ACDR2 —|MC79L12ACDR20SCT-ND |100тА, 12V, Negative Volt. Regulator. Э 281 2 OR/NOR Gate ... 16.03 14.43 12.80 
MC79L12ACDR2 |MC79L12ACDR2OSTR-ND |100mA, 12V, Negative Volt. Regulator. 285.00/2,500 MC100EP101FAR2 | MCTOOEP1OTFAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL Quad 4-In. 
MC79L12ACP. MC79Li2ACPOS-ND — |100mA, 12V, Negative Volt. Regulator. £o 9 а g OPINOR Gate... Е 23762.00/2,000 
МС79115АСР МС79115АСР05-М0 |100тА, 15V, Negative Volt. Regulator. 4 3 23 1 5 5 “ND |3.3V/S uad 2-In. Diff. 
MC79MOSBDT  |MC79MOSBDTOS-ND |500mA, 5V, Negative Volt. Regulato 65 50 37 AND/NAND баіе ... 16.03 1443 12.80 
MC79MOSCDTRK — |MC79MOSCDTRKOSCT-ND |500mA, 5V, Negative Volt. Regulato 51 39 29 MC100EP105FAR2 | MCTOOEPTOSFAROSTR-ND | 3.3V/SV ECL Quad 2-In. Diff. 
MC79MOSCDTRK — |MC79MOSCDTRKOSTR-ND 500mA, 5V, Negative Volt. Regulato 395.00/2,500 AND/NAND Gate ... ш з 
шй а. сое ct 
E m ІҢ É ех от. Line Recvr/Driver «| 4 4 
МОТӘМІ2СОТАК — MEISMUSUDIRKDEG 500тА, 12V, Negative Volt. Regulator. E ЕГ MC100EP131FAR2 | MC100EP131FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL Quad D Flip-Flop 32-LOFP 16.03 1443 12.80 
MC79M12CDTRK — |MC79MT2CDTRKOSTR-ND /500mA, 12V, Negative Volt. Regulator. 395.00/2,500 ! 
d i MC100EP131FAR2 | MC100EP131FAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL Quad D Flip-Flop 32-1 ОЕР 23762.00/2,000 
MC79M12CT MC79M12CTOS-ND |500та, 12V, Negative Volt. Reg. . 45 34 26 
MC79M15CDTRK |МС79М15С0ТВК05СТ-М0 |500тА, 15V, Negative Volt. Regulator. 51 39 29 MC100EP139DTR2 | MCTOOEPTSSDTROSCT-ND | 3.3V/SV ECL 2/4, 4/5/6 Clock 
MC79M15CDTRK |MC79M15CDTRKOSTR-ND |500mA, 15V, Negative Volt. Regulator. 395.00/2,500 Generation Chip 20-TSSOP 13.74 12.38 10.98 
MC79M15CT MC7OMISCTOS-ND |500тА, 15V, Negative Volt. Reo... 45 34 26 МС100ЕР1390ТН2 | MCTOOEPI39DTROSTR-ND | A Clock $5080 009 SUD 
MCG100EO16FN | МЕНЕЕ ЗУ ECL 8-Bit Sync. Binary Up аға vun Б MC100EP139DWR2 | MCTODEP139DWROSCT-ND | 3.3V/5V ECL 2/4, 4/5/6 Clock ў 
i ў x Generation Chip. 13.74 12.38 10.98 
MC1O0E111FN — |MC100E111FNOS-ND 890 712 601 
MCIO0EI42EN — IMCTODET42ENOS-ND 918 825 732 MC100EP139DWR2 | MC100EP139DWROSTR-ND ЕС ТАШ Clock Шо, 
MCIDOETA3FN | МОТО ШЕШЕСИН ECL 9-Bit Hold Registe ӘР 020 ца MC100EP140D | МС100ЕР140005-М0 [З ЗУ ECL Phase-Freq. Detecto 916 825 732 
MC100E195FN — |MCIOOET95FNOS-ND [5V ECL Prog. Delay Chip 916 825 732 f р 
à Len MC100EP142FAR2 | MC100EP142FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL 9-Bit Shift Register 1898 1771 1645 
MC100E452FN — |MC100E452FNOS-ND [5V ECL 5-Bit Diff. Register 916 825 732 it Shift Regi 
Е I MC100EP142FAR2 | MC100EP142FAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL 9-Bit Shift Register 31246.00/2,000 
MC100ELO1D МС100Е101005-М0 |5V ECL 4-In. OR/NOR.... 5.00 400 338 і 
В n ü MC100EP195FAR2 | MC100EP195FAROSCT-ND | 3.3V ECL Prog. Delay Chi 1416 1275 11.31 
MC100ELO5D MC100ELOSDOS-ND — |5V ECL 2-In. Diff. AND/NAND 8-SOIC 500 400 3.38 ў 
MC100EP195FAR2 | MC100EP195FAROSTR-ND | 3.3V ECL Prog. Delay Chi 20996.00/2,000 
MC100ELO7D MC100ELO7DOS-ND /|5V ECL 2-In. XOR/XNOR... 8-5010 500 400 3.38 2 
а Er й MC100EP196FAR2 | MCTOOEPTOGFAROSCT-ND | 3.3V ECL Prog. Delay Chip w/FTUNE. 1416 1275 1131 
MC100EL11D MC100EL11D0S-ND “|5V ECL 1:2 Diff. Fanout Butte 8-500 473 378 294 | 
5 Н і Я MC100EP196FAR2 | MC100EP196FAROSTR-ND | 3.3V ECL Prog. Delay Chip w/FTUNE. 20996.00/2,000 
MC100EL16D MC100EL16D0S-ND [5V ECL Diff. Receiver........ 8-SOIC 450 3.60 2.80 қ р | 
М MC100EP210SFAR2 | MC100EP210SFAOSCT-ND | 2.5V, 1:5 Dual Diff. LVDS Driver 16.91 15.78 1466 
MC100EL31D MC100EL31D0S-ND |5V ECL D Flip-Flop with Set/Rese 550 440 372 Í ў | 
ү MC100EP210SFAR2 | MC100EP210SFAOSTR-ND |2.5V, 1:5 Dual Diff. LVDS Driver 27836.00/2,000 
MCIOOELS2D  MOIDUEFSSDOSINDIIN SV ECL 2 Divider Su» 200 98 MC100EP445FAR2 | MC1O0EP445FAROSCT-ND | 3.3V/SV ECL 8-Bit Serial/Parallel 
MC100EL33D MC100EL33DOS-ND /|5V ECL 4 Divider 5.00 400 338 Converter... 1898 1771 1645 
MC100EL34D MC100EL34D0S-ND “,|5V ECL 2, 4, 8 Clock Generation Chi 720 576 4.86 - : 
МОЕ MCIOOELSTDOS-ND {SV ECL Diff Clock D Flip-Flop Шан CUP Que MC100EPAASFAR2 | MCTOOEPAAGFAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Sac 
MC100EL57D MC100ELS7DOS-ND [5V ECL 4:1 Diff. Mux 700 560 473 BUS 
а MC100EP446FAR2 | MC100EP446FAROSCT-ND 
MC100EL58D MC100EL58DOS-ND — |SVECL23 Mux 600 480 405 Parslidi/Sertal Convener: Jes ЧЕЛ VE 
MC1O0ELSODW ^ [MC1OOELSODWOS-ND |-3.3V/-5V Triple ECL Input to PECL MC100EP446FAR2 | MCTOOEPA4GFAROSTR-ND | 3.3V/5V 8-Bit CMOS/ECL/TTI 
Output Translator 9.00 720 6.08 Parallel/Serial Converter 31246.00/2,000 
MC100EL91DW —— |MCTOOELS1DWOS-ND Rupe PEG input adj" 7207-608 MC100EP451FAR2 | MC1O0EP451FAROSCT-ND | 3.3V/5V ECL 6-Bit Diff. Register 
гапа Г. v н а | with Master Reset. 18.98 17.71 1645 
MC100EL1648DR2 |MC100EL1648DROSCT-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 833 750 6.65 MC100EP451FAR2 | MC100EP451FAROSTR-ND | 3.3V/5V ECL 6-Bit Diff, Register 
MC100EL1648DR2 |MC100EL1648DROSTR-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 15187.50/2,500 with Master Reset... E 31246.00/2,000 
MC100EL1648DTR2|MC100EL1648DTOSCT-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 833 750 665 MC100EPT20D MC100EPT20D0S-ND |3.3V LVTTL/LVCMOS to Diff. LVPECL 
MC100EL1648DTR2 MCTOOELT648DTOSTR-ND |5V ECL Volt. Controlled Osc. 15187.50/2,500 Translator 8.00 640 5.40 
MC100EL1648MEL |MC100EL1648MEOSCT-ND [БУ ECL Volt. Controlled Osc. 833 750 6.65 3 т 
MC100EL1648MEL |MC100EL1648MEOSTR-ND [БУ ECL Volt. Controlled Osc. 12350.00/2,000 мс100ЕРТ210 СООО SAV OIE ЕСГ INTE 800 640 540 
MC100ELT20D MC100ELT20DOS-ND  |5V TTL to Diff. PECL Translator. 4.28 342 2.66 MC100EPT21DT MC100EPT21DTOS-ND |3.3V Diff. 
MC1OOELT21D  |MC1O0ELT21DOS-ND [5V Diff. PECL to TTL Translator... 428 342 2.66 Translator 800 640 540 
MC100ELT22D MC100ELT22DOS-ND  |5V Dual TTL to Diff. PECL Translato 428 342 2.66 МС100ЕРТ220 MC100EPT22DOS-ND |3.3\ Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. 
MC1O0ELT23D  |MC1O0ELT23D0S-ND [5V Dual Diff. PECL to TTL Translator 428 342 2.66 LVPECL Translator 800 640 540 
MC100ELT24D — |MC100ELT24DOS-ND  |5V TTL to Diff. ECL Translato 428 342 2.66 MGTOOEPT22DT | MC1O0EPT22DTOS-ND |3.3V Dual LVTTULVCMOS to Diff. 
MC100ELT25D MC100ELT25DOS-ND  |-5V Diff. ECL to TTL Translator. 428 342 2.66 LVPECL Translator 800 640 540 
MC100EPO5D MC100EPOSDOS-ND — |3.3V/5V ECL 2-In. Diff. AND/NAND МС100ЕРТ230 — |MC1OOEPT23DOS-ND |3.3V Dual Diff. LVPECL to 
p 7.90 6.32 534 Translator.. 800 640 540 
MC1O0EPO8DT  |МС100ЕР080705-М0 /XNOR MC100EPT23DT | MC100EPT23DTOS-ND |3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL 
790 632 534 Translator.. 800 640 540 
MC100EP11D МС100ЕР11005-М0 — |3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer. 690 552 4.66 МС100ЕРТ250 | MC100EPT25D0S-ND  |-3.3V/-5V Diff. ECL to 43.3V LVTTL 
MC100EP11DT — |МС100ЕР110705-М0 |3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer... 6.90 5.52 4.66 Translator... 800 640 540 
МС100ЕР1407  |МС100ЕР140705-М0 зача 1% Diff. ECL/PECL/HSTL AN МС100ЕРТ250Т | MC100EPT25DTOS-ND |-3.3V/-5V Diff. ECL to +3.3V LVTTL 
lock Driver \ | 7.25 Translator. 8.00 640 540 
MC100EP16D MC100EP16DOS-ND |3.3//5У ECL Diff. Receiver/Driver. 6.00 4.80 405 МС100ЕРТ260 ^ | MC100EPT26D0S-ND |3.3V 1:2 Fanout Diff. LVPECL to LVTTL 
MC100EP16VTDR2 |MCTOOEPIGVTDROSCT-ND [3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with Translator 800 640 540 
Variable Output ... EN 900 720 608 МСТООЕРТ260Т | MC100EPT26DTOS-ND |3.3V 1:2 Ғапош Diff. LVPECL to LVTTL 
MC100EP16VTDR2 |MC100EP16VTDROSTR-ND |3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with Translator. 800 640 540 
Variable Output ... Е 13950.00/2,500 МС100ЕРТ622ҒАН2 | MC100EPT622FAOSCT-ND | 3.3V LVTTL/LVCMOS to ГУРЕС. 
MC100EP16VTDTR2 |MC100EP16VTDTOSCT-ND |3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with Translator 1650 1540 1430 
Variable Output ... BT 9.00 720 6.08 MC100EPT622FAR2| MC100EPT622FAOSTR-ND | 3.3V LVTTL/LVCMOS to LVPECL 
MC100EP16VTDTR2 |MC100EP16VTDTOSTR-ND |3.3V/5V ECL Diff. Receiver/Driver with Translator. 27170.00/2.000 
Variable Output... 13950.00/2,500 MCTOOLVETTTFNR2 | MCTOOLVETTTENOSCT-ND | 3.3V ECL 1:9 Diff. Clock Drive 890 712 601 
MC100EP17DTR2  |MCTOOEP17DTR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ MC100LVE111FNR2 | MC100LVE111FNOSTR-ND | 3.3V ECL 1:9 Diff. Clock Drive 2826.00/500 
Receiver 13.58 12.23 10.84 MC100LVE222FA | MC100LVE222FAOS-ND | 3.3V ECL 1:15 Diff. 1/2 Clock Driver . 10.00 900 7.98 
MC100EP17DTR2 |MC100EP17DTR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ MC1OOLVES10FN | MC100LVE310FNOS-ND] 3.3V ECL 2:8 Diff. Fanout Buffer 820 6.56 554 
Receiver... 24755.00/2,500 MC1O0LVELOSD | MC100LVELOSDOS-ND |3.3V ECL 2-In. Diff. AND/NAND Gate. 6.00 480 405 
MC100EP17DWR2 |MCTO0EP17DWR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ MC100LVEL11DR2 | MCTOOLVELTTDROSCT-ND | 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer SOIC 473 378 294 
Receiver 1358 1223 10.84 MC100LVEL11DR2 | MCTOOLVELTIDROSTR-ND | 3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer -SOIC 6615.00/2,500 
MC100EP17DWR2 |MC100EP17DWR20STR-ND |3.3V/5V ECL Quad Diff. Driver/ MC1OOLVEL11DT | MCIOOLVELIIDTOS-ND — |3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer 8-TSSOP 473 378 294 
Receiver 10065.00/1,000 MC1OOLVEL13DW | MC100LVEL13DWOS-ND |3.3V ECL Dual 1:3 Fanout Buffer 20-506 10.71 965 8.56 
MC100EP29DTR2 |MC100EP29DTR20SCT-ND |3.3V/5V ECL Dual Diff. Data and Clock MC100LVEL14DWR2 | MC100LVEL14DWOSCT-ND | 3.3V ECL 1:5 Clock Dist. Chip 20-506 900 720 6.08 
D Flip-Flop with Set/Reset 20-TSSOP 16.03 1443 12.80 MC100LVEL14DWR2 | MCTOOLVEL14DWOSTR-ND | 3.3V ECL 1:5 Clock Dist. Chip 20-501С 5625.00/1,000 
MC100EP29DTR2 |MC100EP29DTR20STR-ND [3.3V/5V ECL Dual Diff. Data and Clock MCiOOLVELIGD | MC100LVEL16DOS-ND |3.3V ECL Diff. Receiver... SOIC 450 360 2.80 
D Flip-Flop with Set/Rese 29220.00/2,500 MC100LVEL17DW |MCTOOLVELI7DWOS-ND |3.3У ECL Quad Diff. Receiver 20-506 8.00 640 540 
МС100ЕРЗ2ОТ |МС100ЕРЗ20Т05-МО |3.3V/5V ECL 2 Divider 800 640 540 MC100LVEL29DW | MC100LVEL29DWOS-ND |3.3V ECL Dual Diff. Data/Clock D Flip-Flop 
МС100ЕРЗБОВ2 MC100EP35DR2OSCT-ND |3.3V/5V ECL JK Flip-Flop.. 966 870 772 with Set/Rese 20-506 9.00 720 6.08 
MC100EP35DR2 |MC100EP35DR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL JK Flip-Flo 17617.50/2,500 MCTOOLVEL40DW |MCTOOLVELAODWOS-ND 3.31751 ECL Diff. Phase-Freq. 
MC100EP35DTR2 |МС100ЕР350Т8205СТ-М0 |3.3V/5V ECL JK Flip-Flo 966 870 772 Detector .... 1071 965 8.56 
MC100EP35DTR2 |MC100EP35DTR2OSTR-ND |3.3V/5V ECL JK Flip-Flo 17617.50/2,500 MC100LVEL51D | MC1OOLVELS1DOS-ND |3.3V ECL Diff. Clock D Flip-Flop. 6.00 480 4.05 
МС100ЕР400ТВ2 |MC100EP40DTR20SCT-ND |3.3V/5V ECL Diff. Phase-Freq. MC100LVEL56DW | MC100LVELS6DWOS-ND 3.3V ECL Dual Diff. 2:1 Mux.. 8.00 640 540 
Detector 20-TSSOP 16.03 1443 12.80 MC100LVELSODW |MCTOOLVELGODWOS-ND |-3.3V/-5V Triple ECL Input to LVPECL 
MC100EP40DTR2 |MC100EP40DTR20STR-ND Output Translator 900 720 6.08 
20-TSSOP 29220.00/2,500 (Continued) 
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ON Semiconductor |Digi-Key Price Eachx ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC100LVEL92DW  |MCTOOLVELS2DWOS-ND |5V Triple PECL Input to LVPECL Output MC7912CT MC7912CTOS-ND ЛА, 12V, Negative Voltage Regulator.. 45 34 26 
Translator... 9.00 720 6.08 MC7915ACT MC7915CTOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator.. 45 34 26 
MC100LVELT22D  |MCTOOLVELT22DOS-ND  |3.3\ Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. MC7915BT MC7915BTOS-ND ЛА, 15V, Negative Voltage Regulator.. 53 40  .30 
LVPECL Translator 428 342 2.66 MC7915CT MC7915CTOS-ND 1A, 15V, Negative Voltage Regulator.. 45 34 26 
MC100LVELT22DT |MC1OOLVELT22DTOS-ND |3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. MC12026AD MC12026ADOS-ND 1.1GHz Dual Modulus Prescaler 428 342 2.66 
LVPECL Translator 428 342 246 MC12080D MC12080D0S-ND 1.1GHz Prescaler 428 342 2.66 
MC100LVELT23D |MC100LVELT23DOS-ND |3.3/ Dual Diff. LVPECL to LVTTL MC12093D MC12093D0S-ND 2, 4, 8, 1.1GHz Low Power Prescaler 
Translator. 428 342 2.66 with Stand-By Mode 4.28 342 2.66 
MC100LVELT23DT |MCTOOLVELT?SDTOS-ND |3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL MC12095D MC12095D0S-ND 2.5GHz Low Power Prescaler with 
Translator... 4.28 342 2.66 Stand-By Mode .... 428 342 2.66 
MC100LVEP1IDT |MC100LVEP11DTOS-ND МС14001ВСР MC14001BCPOS-ND | Quad 2-Input NOR Gat 55 45 34 
6.90 5.52 4.66 MC14001BDR2 |МС14001В08205СТ-М0 | Quad 2-Input NOR Gat So b c 
MC100LVEP14DT |MC100LVEP14DTOS-ND E MC14001BDR2 MC14001BDR20STR-ND | Quad 2-Input NOR Gat 322.50/2,500 
Clock Driver 908 818 725 MC14001UBCP MC14001UBCPOS-ND | Quad 2-Input NOR Gat 55 45 34 
MC100LVEP34DR2 |MC100LVEP34DROSCT-ND |2.5V/3.3V ECL 2, 4, 8 Clock MC14007UBCP MC14007UBCPOS-ND | Dual Complementary Pair + Inverter . 55 45 34 
Generation Chi 16.08 1443 12.80 MC14007UBDR2 | MC14007UBDR20SCT-ND| Dual Complementary Pair + Inverter... ЖУ Я м 
MC100LVEP34DR2 |MCTOOLVEPSADROSTR-ND [2.5V/3.3V ECL 2, MC14007UBDR2 | MC14007UBDR20STR-ND| Dual Complementary Pair + Inverte! 322.50/2,500 
Generation Chip... 29220.00/2,500 MC14011BCP. MC14011BCPOS-ND | Quad 2-Input NAND Gate 55 45 .34 
MC100LVEP34DTR2 |MC100LVEP34DTOSCT-ND |2.5V/3.3V ECL 2, 4, 8 Clock MC14011BDR2 MC14011BDR20SCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate .38 31 23 
Generation Chil 16.03 1443 12.80 MC14011BDR2 MC14011BDR20STR-ND | Quad 2-Input NAND Gate 322.50/2,500 
MC100LVEP34DTR2 |MC100LVEPS4DTOSTR-ND |2.5V/3.3V ECL 2, 4, MC14011UBCP |МС140110ВСР05-М0 | Quad 2-Input NAND Gate Бо XB GN 
Generation Chip .. 29220.00/2,500 MC14012BCP MC14012BCPOS-ND | Dual NAND Gate...... 58 47 36 
MC100LVEP111FA |MC100LVEP111FAOS-ND |2.5V/3.3V, 1:10 Diff. ECL/PECL/HSTL MC14013BCP MC14013BCP0S-ND Dual D-Type Flip-Flop. 61 46 535 
Clock Driver... 10.00 9.00 7.98 MC14013BDR2 MC14013BDR20SCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop . 41 B 25 
МС1001МЕР210ҒА |MCTOOLVEP210FAOS-ND |2.5//3.3У, 1:5 Dual Diff. ECL/PECL/HSTL MC14013BDR2 MC14013BDR20STR-ND | Dual D-Type Flip-Flop . 275.00/2,500 
Clock Driver 11.58 1043 925 MC14015BCP MC14015BCPOS-ND Dual 4-Bit Static Shift Registe: .61 46  .35 
MC1403DR2 MC1403DR20SCT-ND Low Voltage Reference. 8-SOIC Е 9 58 MC14016BCP MC14016BCPOS-ND | Quad Analog Switch/Quad Mu 49 ў 28 
MC1403DR2 MC1403DR20STR-ND Low Voltage Reference. 8-SOIC 947.50/2,500 MC14016BDR2 MC14016BDR20SCT-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux . 44 don) 
MC1403P1 MC1403P10S-ND Low Voltage Reference.. -Dip 91 76 61 MC14016BDR2 MC14016BDR20STR-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux . 295.00/2,500 
MC1413BDR2 MC1413BDR20SCT-ND |High Volt., High Current Darlington MC14017BCP MC14017BCPOS-ND Decade Counter... s .62 47 — 35 
Transistor Array 65 50 .37 MC14018BD MC14018BD0S-ND Presettable Divide-by-N Counter. 56 42 32 
MC1413BDR2 MC1413BDR20STR-ND |High Volt., High Current Darlington MC14020BCP MC14020BCPOS-ND 14-Bit Binary Counter. 175 56 43 
Transistor Array .. 530.00/2,500 MC14021BCP MC14021BCPOS-ND 8-Bit Static Shift Regis! 56 4 32 
MC1413BP MC1413BPOS-ND High Volt., High Curren MC14021BD MC14021BDOS-ND 8-Bit Static Shift Register .58 47 36 
Transistor Array 70 53 40 MC14022BCP MC14022BCPOS-ND | Octal Counter............. 85 “50 37 
MC1413DR2 MC1413DR20SCT-ND High Volt. High Current Darlington MC14023BCP MC14023BCPOS-ND | Triple 3-Input NAND Gate 58 47 36 
Transistor Array .. 56 4 32 MC14023BDR2 MC14023BDR20SCT-ND | Triple 3-Input NAND Gate 41 3 25 
MC1413DR2 MC1413DR20STR-ND High Volt., High Curren MC14023BDR2 MC14023BDR20STR-ND | Triple 3-Input NAND Gate 275.00/2,500 
Transistor Array 455.00/2,500 MC14024BCP MC14024BCPOS-ND | 7-Stage Ripple Counte 58 44 33 
MC1413P. MC1413POS-ND High Volt., High Current Darlington MC14024BD MC14024BDOS-ND 7-Stage Ripple Counte 44 36 27 
Transistor Array 61 46 35 MC14025BCP MC14025BCPOS-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 58 47 36 
MC1455BP1 MC1455BP10S-ND Monolithic Timing Circuit ар (ў 25 МС14027ВСР MC14027BCPOS-ND | Dual J-K Flip-Flop 56 42 32 
MC1455D MC1455D0S-ND Monolithic Timing Circu 58 47 36 MC14027BD MC14027BD0S-ND Dual J-K Flip-Flop 47 38 29 
MC1455P1 MC1455P10S-ND Monolithic Timing Circu 56 42 32 MC14028BCP MC14028BCPOS-ND BCD-to-Decimal Decoder 54 4 .31 
MC1488DR2 MC1488DR20SCT-ND Quad Line EIA-232D Drivel 47 35 27 MC14029BCP MC14029BCPOS-ND Binary/Decade Up/Down Counte: .65 50 И 
MC1488DR2 MC1488DR20STR-ND Quad Line EIA-232D Driver. 395.00/2,500 MC14040BCP MC14040BCPOS-ND 12-Bit Binary Counter. 64 49 37 
MC1488P MC1488P0S-ND Quad Line EIA-232D Drivei 14-Dip 65 50 .37 MC14040BDR2 MC14040BDR20SCT-ND | 12-Bit Binary Counter. 46 35 26 
MC1489ADR2 MC1489ADR20SCT-ND Quad Line EIA-232D Receive: 4-SOIC 51 -39 29 MC14040BDR2 MC14040BDR20STR-ND | 12-Bit Binary Counter . 375.00/2,500 
MC1489ADR2 MC1489ADR20STR-ND Quad Line EIA-232D Receive: 417.50/2,500 MC14043BCP MC14043BCPOS-ND Quad R-S Latch 65 50 37 
MC1489AP MC1489AP0S-ND Quad Line EIA-232D Receiver 68 51 39 MC14043BD MC14043BD0S-ND Quad R-S Latch .58 47 36 
MC1489D MC1489D0S-ND Quad Line EIA-232D Receive .58 AT  .36 MC14044BCP MC14044BCPOS-ND Quad R-S Latch 69 52 39 
МС1489Р MC1489P0S-ND Quad Line EIA-232D Receive 65 50  .37 MC14046BCP MC14046BCPOS-ND Phase Locked Loop 70 53 40 
MC1496DR2 MC1496DR20SCT-ND  |Balanced Modulator/Demodulator 74 62 49 MC14046BDWR2 |MC14046BDWR20SCT-ND| Phase Locked Loop 77 58 44 
MC1496DR2 MC1496DR20STR-ND Balanced Modulator/Demodulator 797.50/2,500 MC14046BDWR2 | MC14046BDWR20STR-ND Phase Locked Loop 256.00/1,000 
MC1496P MC1496POS-ND Balanced Modulator/Demodulator. 98 44  .56 MC14049BCP MC14049BCPOS-ND Hex Inverter/Buffer . 56 42 432 
MC3302P М03302Р05-М0 Single Supply Quad Comparatoi 79 60 45 MC14049BDR2 MC14049BDR20SCT-ND | Hex Inverter/Buffer . 40 3 23 
MC3303P MC3303P0S-ND Single Supply Quad Op Amp.... .75 56 .43 MC14049BDR2 MC14049BDR20STR-ND | Hex Inverter/Buffer . 335.00/2,500 
MC3403DR2 MC3403DR20SCT-ND Single Supply Quad Op Amp. .61 46  .35 MC14049UBCP MC14049UBCPOS-ND | Hex Inverter/Buffer . 58 4 33 
MC3403DR2 MC3403DR20STR-ND Single Supply Quad Op Amp. 492.50/2,500 MC14049UBDR2 | MC14049UBDR20SCT-ND Hex Inverter/Buffer . 40 X 23 
MC3403P MC3403P0S-ND Single Supply Quad 0p Amp 70 53 40 MC14049UBDR2 | MC14049UBDR20STR-ND| Hex Inverter/Buffer . 335.00/2,500 
MC3423D MC3423D0S-ND Overvolt. Crowbar Sensing Circuit «84 70 56 MC14050BCP MC14050BCP0S-ND Hex Noninverting Buffer . 55 42 32 
MC3423P1 MC3423P10S-ND Overvolt. Crowbar Sensing Circuit. 88 (87 59 MC14050BDR2 MC14050BDR20SCT-ND | Hex Noninverting Buffer . 7 29 22 
МСЗА79Р MC3479P0S-ND Stepper Motor Driver. 16-Dip 368 294 229 MC14050BDR2 MC14050BDR20STR-ND | Hex Noninverting Buffer . 315.00/2,500 
MC3488AP1 MC3488AP10S-ND Dual Line Driver..... 8-Dip 1.00 84 467 MC14051BCP MC14051BCP0S-ND 8-Channel, Analog Mux/Demu: .61 46 .35 
MC7805ACD2TR4 |MC7805ACD2TR40SCT-ND | 1A, 5V, Positive Voltage Regulatoi D2PAK 67 50 45 MC14051BDR2 MC14051BDR20SCT-ND | 8-Channel, Analog Mux/Demux. AT 35 27 
MC7805ACD2TR4 |MC7805ACD2TR40STR-ND |1А, 5V, Positive Voltage Regulator .. 248.00/800 MC14051BDR2 MC14051BDR20STR-ND | 8-Channel, Analog Mux/Demux. 395.00/2,500 
MC7805ACT MC7805ACTOS-ND ЛА, 5V, Positive Voltage Regulato! 53 40  .30 MC14052BCP MC14052BCPOS-ND Dual Analog Mux/Demux Т 58 44 
MC7805BD2TR4 |М07805В02ТВ4050Т-М0 |1А, 5V, Positive Voltage Regulatoi 70 59 47 MC14052BDR2 MC14052BDR20SCT-ND | Dual Analog Mux/Demux 47 coon 
MC7805BD2TR4 — |MC7805BD2TRA4OSTR-ND |1А, 5V, Positive Voltage Regulatoi 258.40/800 MC14052BDR2 MC14052BDR20STR-ND | Dual Analog Mux/Demux 395.00/2,500 
MC7805BDTRK MC7805BDTRKOSCT-ND |1А, 5V, Positive Voltage Regulator .. 65 1500808837) MC14053BCP MC14053BCPOS-ND Triple Analog Mux/Demu: 65 50 37 
MC7805BDTRK MC7805BDTRKOSTR-ND |1A, 5V, Positive Voltage Regulator 530.00/2,500 MC14053BDR2 MC14053BDR20SCT-ND | Triple Analog Mux/Demux .. 47 35 27 
МС7805ВТ MC7805BT0S-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulato! 53 40  .30 MC14053BDR2 MC14053BDR20STR-ND | Triple Analog Mux/Demux ... 395.00/2,500 
MC7805CD2TR4 — |MC7805CD2TRA4OSCT-ND |1А, 5V, Positive Voltage Regulatoi .60 50 40 MC14060BCP MC14060BCPOS-ND 14-Bit Binary Counter and Oscillator . .64 49 37 
MC7805CD2TR4 — |MC7805CD2TRA4OSTR-ND |1А, 5V, Positive Voltage Regulator .. 222.40/800 MC14060BDR2 MC14060BDR20SCT-ND | 14-Bit Binary Counter and Oscillator.. AQ 37 28 
MC7805CT MC7805CTOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator. 57 46 .34 MC14060BDR2 MC14060BDR20STR-ND | 14-Bit Binary Counter and Oscillator. 375.00/2,500 
MC7806CT MC7806CTOS-ND 1A, 6V, Positive Voltage Regulatoi 45 3 26 MC14066BCP MC14066BCPOS-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux.. 61 46 35 
MC7808ACT MC7808ACTOS-ND ЛА, 8V, Positive Voltage Regulato! 53 40  .30 MC14066BDR2 MC14066BDR20SCT-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux . 44 36 2] 
MC7808BT MC7808BT0S-ND ЛА, 8V, Positive Voltage Regulato! 53 40  .30 MC14066BDR2 MC14066BDR20STR-ND | Quad Analog Switch/Quad Mux . 295.00/2,500 
MC7808CD2T MC7808CD2TOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulator 19 60 45 MC14067BCP MC14067BCPOS-ND 16-Ch., Analog Mux/Demux 140 147 .94 
MC7808CT MC7808CTOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulato! 45 34 26 MC14069UBCP MC14069UBCPOS-ND | Hex Inverter. ‚55 45 34 
MC7809CT MC7809CTOS-ND 1A, 9V, Positive Voltage Regulato! 45 34 .26 MC14069UBDR2  |MC14069UBDR20SCT-ND | Hex Inverter. .38 3x 28 
MC7812ACD2T MC7812ACD2TOS-ND |1А, 12V, Positive Voltage Regulator .89 67 .50 MC14069UBDR2  |MC14069UBDR2OSTR-ND| Hex Inverter. 322.50/2,500 
MC7812ACT MC7812ACTOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator. 53 40 .30 MC14070BCP MC14070BCP0S-ND Quad Exclusive OR Gate . AQ 3 28 
MC7812BT MC7812BT0S-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator. 53 40  .30 MC14070BDR2 MC14070BDR20SCT-ND | Quad Exclusive OR Gate. 41 33 258 
MC7812CD2TR4 |М07812002ТВ4050Т-М0 |1А, 12V, Positive Voltage Regulator .60 50 40 MC14070BDR2 MC14070BDR20STR-ND | Quad Exclusive OR Gate. 275.00/2,500 
MC7812CD2TR4 MC7812CD2TR40STR-ND |1A, 12V, Positive Voltage Regulator 222.40/800 MC14071BCP MC14071BCPOS-ND Quad 2-Input OR Gate 58 47 36 
MC7812CT MC7812CTOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator. 57 46 34 MC14071BDR2 | MC14071BDR20SCT-ND | Quad 2-Input OR Gate м в 25 
МС7815 АСТ MC7815ACTOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator. 53 40  .30 MC14071BDR2 MC14071BDR20STR-ND | Quad 2-Input OR Gate 275.00/2,500 
МС7815ВТ MC7815BTOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator. 53 40 .30 MC14073BCP MC14073BCPOS-ND Triple 3-Input AND Gate . 58 4 336 
MC7815CD2TR4 — |MC7815CD2TR40SCT-ND |1A, 15V, Positive Voltage Regulator 60 50 40 MC14077BCP MC14077BCPOS-ND Quad Exclusive NOR Gate. AQ 3 28 
MC7815CD2TR4 MC7815CD2TR40STR-ND |1A, 15V, Positive Voltage Regulator 222.40/800 МС1407780 MC14077BDOS-ND Quad Exclusive NOR Gate 41 33 25 
МС7815СТ MC7815CT0S-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator. 45 14 26 MC14081BCP MC14081BCPOS-ND Quad 2-Input AND Gat 155 45 .34 
MC7818CT MC7818CTOS-ND 1A, 18V, Positive Voltage Regulator. 45 34 26 MC14081BDR2 MC14081BDR20SCT-ND | Quad 2-Input AND бай 41 33 25 
MC7824BT MC7824BTOS-ND 1A, 24V, Positive Voltage Regulator. 53 40  .30 MC14081BDR2 MC14081BDR20STR-ND | Quad 2-Input AND Gat 275.00/2,500 
MC7824CT MC7824CT0S-ND 1A, 24V, Positive Voltage Regulator. 45 34 26 MC14082BCP MC14082BCP0S-ND Dual 4-Input AND Gate 155 45 34 
MC7905ACT MC7905ACTOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator. 59 EU 30 MC14082BD MC14082BDOS-ND Dual 4-Input AND Gate ... 41 .93 25 
MC7905CT MC7905CT0S-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulatoi 45 34 26 MC14093BCP MC14093BCPOS-ND Quad 2-In. NAND Schmitt Triggei AQ cy 20 
MC7905.2CT MC7905.2CTOS-ND 1A, 5.2V, Negative Voltage Regulato 56 4 32 MC14093BDR2 MC14093BDR20SCT-ND | Quad 2-In. NAND Schmitt Trigger . 44 3 27 
MC7906CT MC7906CTOS-ND ЛА, 6V, Negative Voltage Regulatoi 45 34 26 MC14093BDR2 MC14093BDR20STR-ND | Quad 2-In. NAND Schmitt Trigger . 295.00/2,500 
MC7908CT MC7908CTOS-ND 1A, 8V, Negative Voltage Regulato: 45 34 26 MC14094BCP MC14094BCPOS-ND | Tri-St. 8-Stage Shift/Store Regulator........ 16-Dip .61 46 35 
MC7912ACT MC7912ACTOS-ND 1A, 12V, Negative Voltage Regulator. 53 40 30 (Continued) 
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MC14094BDR2 MC14094BDR20SCT-ND | Tri-St. 8-Stage Shift/Store Regulator.....16-SOIC 42 32 24 MC33079DR2 MC33079DR20STR-ND | Low Noise Quad Op Amp. 872.50/2,500 
MC14094BDR2 MC14094BDR20STR-ND | Tri-St. 8-Stage Shift/Store Regulator 355.00/2,500 MC33079P MC33079POS-ND Low Noise Quad Op Amp .84 ШИ 56 
MC14099BCP MC14099BCPOS-ND 8-Bit Addressable Latch Т7 65 52 MC33152D MC33152D0S-ND High-Speed Dual Mosfet Driver . -SOIC 140 117 94 
MC14106BCP MC14106BCPOS-ND Hex Schmitt Trigger 51 39 29 MC33152P MC33152P0S-ND High-Speed Dual Mosfet Driver 8-Dip 140 117  .94 
MC14106BDR2 MC14106BDR20SCT-ND | Нех Schmitt Тгі00е 47 38 29 MC33153DR2 MC33153DR20SCT-ND Single IGBT Gate Drive 167 134 104 
MC14106BDR2 MC14106BDR20STR-ND | Нех Schmitt Trigge: 315.00/2,500 MC33153DR2 MC33153DR20STR-ND Single IGBT Gate Drive 2367.50/2,500 
MC14174BCP MC14174BCPOS-ND Hex D-Type Flip-Flop. i 58 44  .33 MC33153P MC33153POS-ND Single IGBT Gate Driver 185 148 1.11 
MC14490DW MC14490DWOS-ND Hex Contact Bounce Eliminator 6-SOIC 542 410 3.19 MC33160DWR2 MC33160DWR20SCT-ND | 100mA, 5V Voltage Regulator. 1.67 1.34 1.04 
MC14490P MC14490P0S-ND Hex Contact Bounce Eliminator i 542 410 3.19 MC33160DWR2 MC33160DWR20STR-ND | 100mA, 5V Voltage Regulator. 16-SOIC 962.00/1,000 
MC14503BCP MC14503BCPOS-ND Tri-St. Hex Non-Inverting Buffe que 55 A MC33160P. MC33160POS-ND 100mA, 5V Voltage Regulator i 185 148 1.11 
MC14503BDR2 MC14503BDR20SCT-ND | Tri-St. Hex Non-Inverting Buffe 56 42 32 MC33161DMR2 MC33161DMR20SCT-ND | Universal Voltage Monito! 1.13 90 48 
MC14503BDR2 MC14503BDR20STR-ND | Tri-St. Нех Non-Inverting Buffe 455.00/2,500 MC33161DMR2 MC33161DMR20STR-ND | Universal Voltage Monito! 2340.00/4,000 
MC14504BCP MC14504BCPOS-ND Hex Noninverting Level Shifter. 93 Ji 5 MC33161DR2 MC33161DR20SCT-ND | Universal Voltage Monito 1.13 90 468 
MC14504BDR2 MC14504BDR20SCT-ND | Hex Noninverting Level Shifter . 1.05 .88 70 MC33161DR2 MC33161DR20STR-ND | Universal Voltage Monito: 1462.50/2,500 
MC14504BDR2 MC14504BDR20STR-ND | Hex Noninverting Level Shifter . 1137.50/2,500 MC33161P. MC33161POS-ND Universal Voltage Monito 1.35 113 .90 
MC14511BCP MC14511BCPOS-ND BCD-to-Seven Segment MC33163DWR2 MC33163DWR20SCT-ND | 3.4A Step-Up/Down/Inverting Switching 
Latch/Decoder/Drivet 76 56 .43 Regulato 1 244 1.96 1.65 
MC14511BD MC14511BDOS-ND BCD-to-Seven Segme: MC33163DWR2 MC33163DWR20STR-ND | 3.4A Step-Up, 
Latch/Decoder/Driver . 51 39 29 Regulator 1556.00/1,000 
MC14512BCP MC14512BCPOS-ND 8-Ch. Data Selector ... 64 49 .37 MC33163P MC33163P0S-ND 3.4A Step-Up/Down/Inverting Switching 
MC14513BCP MC14513BCP0S-ND BCD-to-Seven Segment Regulator 275 220 171 
Latch/Decoder/Driver.. 1.60 129  .97 MC33164D-3R2 MC33164D-3R20SCT-ND | ЗУ, Micropower Undervoltage 
MC14516BCP MC14516BCPOS-ND Binary Up/Down Countel 16-Dip .79 59 45 Sensing Circuit .60 50 40 
MC14516BD MC14516BDOS-ND Binary Up/Down Counte: 6-SOIC 79 .60 45 MC33164D-3R2 MC33164D-3R20STR-ND | 3V, Micropower Undervoltage 
MC14517BDW MC14517BDWOS-ND | Dual 64-Bit Static Shift Registe! 6-SOIC 146 147  .88 Sensing Circuit 645.00/2,500 
MC14518BCP MC14518BCPOS-ND | Dual BCD Up Counter 16-Dip 77 465 .52 MC33164D-5R2 — |MC33164D-5R20SCT-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC14520BCP MC14520BCPOS-ND | Dual Binary Counter 16-Dip и а 52 Sensing Circuit. 60 50 40 
МС14521ВСР MC14521BCPOS-ND 24-Stage Frequency Divider . 16-Dip .93 МА) 53 MC33164D-5R2 MC33164D-5R20STR-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC14528BCP MC14528BCPOS-ND Dual Mono Multivibrato: i 79 (60 45 Sensing Circuit 645.00/2,500 
MC14532BCP MC14532BCP0S-ND 8-Bit Priority Encoder.... 93 di 9 MC33164P-005 MC33164P-0050S-ND | 5V, Micropower Undervoltage 
MC14536BCP MC14536BCPOS-ND Programmable Timer .76 64  .51 Sensing Circuit ...... 79 60 45 
MC14536BDWR2 — |MC14536BDWR20SCT-ND| Programmable Timer. T7 65 52 MC33166T MC33166TOS-ND 3A, Inverting Switching Regulator . 2.36 1.89 1.42 
MC14536BDWR2 | MC14536BDWR20STR-ND} Programmable Timer. 341.00/1,000 MC33167T MC33167TOS-ND 5A, Inverting Switching Regulator . 263 210 1.64 
MC14538BCP MC14538BCPOS-ND Dual, Retriggerable, Resettable, MC33171D MC33171D0S-ND Single Supply, LP, Op Amp.. 93 71 53 
Monostable Multivibrator... 75 56 43 MC33171P MC33171P0S-ND Single Supply, LP, 0p Amp 98 74 56 
MC14538BDR2 |М14538808205СТ-М | Dual, Retriggerable, Resettable, MC33172DR2 MC33172DR208CT-ND | Dual Supply, LP, Op Amp 70/7 и 
Monostable Multivibrator ... 61 46 35 MC33172DR2 MC33172DR20STR-ND | Dual Supply, LP, 0p Amp 757.50/2,500 
MC14538BDR2 MC14538BDR20STR-ND | Dual, Retriggerable, Resettable, MC33172P MC33172P0S-ND Dual Supply, LP, 0p Amp .98 44  .56 
Monostable Multivibrator .... 492.50/2,500 MC33174DR2 MC33174DR20SCT-ND | Quad Supply, LP, Ор Ат 98 .82  .66 
MC14538BDWR2 | MC14538BDWR20SCT-ND| Dual, Retriggerable, Resettable, MC33174DR2 MC33174DR20STR-ND | Quad Supply, LP, Op Amp... 1062.50/2,500 
Monostable Multivibrator sum 58 44 MC33174P MC33174POS-ND Quad Supply, LP, Op Атр.. 1.05 .88 770 
MC14538BDWR2  |MC14538BDWR2OSTR-ND| Dual, Retriggerable, Resettable, MC33178DR2 MC33178DR208CT-ND | Dual, LP, Low Noise, Op Amp 64 52 39 
Monostable Multivibrator 256.00/1,000 MC33178DR2 MC33178DR20STR-ND | Dual, LP, Low Noise, Op Amp. 835.00/2,500 
MC14541BCP MC14541BCPOS-ND Programmable Timer .58 44 33 MC33178P MC33178POS-ND Dual, LP, Low Noise, Op Amp .81 68 54 
MC14541BDR2 MC14541BDR20SCT-ND | Programmable Timer 50 40  .30 MC33179DR2 MC33179DR20SCT-ND | Quad, LP, Low Noise, Op Amp .88 TOW 58 
MC14541BDR2 MC14541BDR20STR-ND | Programmable Timer 335.00/2,500 MC33179DR2 MC33179DR20STR-ND | Quad, LP, Low Noise, Op Amp 1137.50/2,500 
MC14543BCP MC14543BCPOS-ND | BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver MC33179P MC33179POS-ND Quad, LP, Low Noise, Op Amp 109 э 73 
for Liquid Crystals. i 70 53 40 MC33201P MC33201P0S-ND Single, Low Voltage, R/R, Op Amp. .84 ҮШ 56 
MC14543BD MC14543BDOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver MC33202DR2 MC33202DR20SCT-ND | Dual, Low Voltage, R/R, Op Amp... .81 68 54 
for Liquid Crystals 16-5016 58 47 36 MC33202DR2 MC33202DR20STR-ND | Dual, Low Voltage, R/R, Op Amp 872.50/2,500 
MC14551BCP MC14551BCPOS-ND Quad 2-Ch. Analog Mux/Demu 16-Dip 1.46 117 48 MC33202P MC33202POS-ND Dual, Low Voltage, R/R, Op Amp .84 70 56 
MC14551BD MC14551BDOS-ND | Quad 2-Ch. Analog Mux/Demux 6-50С6 131 105 79 MC33204DR2 MC33204DR20SCT-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Op Am ish nce n 
MC14553BCP MC14553BCPOS-ND 3-Digit BCD Counter 190 1.52 144 MC33204DR2 MC33204DR20STR-ND | Quad, Low Voltage, R/R, Op Am 1440.00/2,500 
MC14557BCP MC14557BCPOS-ND 1-10-64 Bit Variable Length MC33204P MC33204POS-ND Quad, Low Voltage, R/R, Op Amp .. 133 141 .89 
Shift Register 119 100  .80 MC33260DR2 MC33260DR20SCT-ND | GreenLine™ Compact Power Facto 
MC14569BCP MC14569BCPOS-ND Programmable Divide-By-N Dual 4-Bit Controller 1.88 150 1413 
Binary/BCD Down Counter. 242 194 151 MC33260DR2 MC33260DR20STR-ND | GreenLine™ Compact Power Factor 
MC14584BCP MC14584BCPOS-ND Hex Schmitt Trigger 56 4 32 Controller 2400.00/2,500 
MC14584BDR2 MC14584BDR20SCT-ND | Hex Schmitt Trigger... 55 4 .34 MC33260P MC33260P0S-ND GreenLine™ Compact Power Factor 
MC14584BDR2 MC14584BDR20STR-ND | Hex Schmitt Trigger.. 375.00/2,500 Controller 1.88 150 143 
MC14585BCP MC14585BCP0S-ND 4-Bit Magnitude Comparator 16-Dip .60 46 34 MC33262DR2 MC33262DR20SCT-ND | Power Factor Controlle .98 82  .66 
MC33030P MC33030POS-ND DC Servo Motor Controller/Driver 16-Dip 410 328 2.55 MC33262DR2 MC33262DR20STR-ND | Power Factor Controlle 1062.50/2,500 
MC33033DWR2  |MC33083DWR20SCT-ND | Brushless DC Motor Controller. 344 276 245 MC33262P MC33262P0S-ND Power Factor Controlle 98 482 66 
MC33033DWR2 MC33033DWR20STR-ND | Brushless DC Motor Controller. 1951.00/1,000 MC33269D-3.3 MC33269D-3.30S-ND | 3.3V, 800mA, Adj. Output, 100 
MC33033P MC33033POS-ND Brushless DC Motor Controller. 344 276 245 Voltage Regulator. .90 68 о 
MC33035DWR2 MC33035DWR20SCT-ND | Brushless DC Motor Controller. 3.53 2.83 220 MC33269D-5.0 MC33269D-5.00S-ND | 5V, 800тА, Adj. Output, 100 
MC33035DWR2 MC33035DWR20STR-ND | Brushless DC Motor Controller. 2002.00/1,000 Voltage Regulator. .90 68 ы 
MC33035P MC33035POS-ND Brushless DC Motor Controller. 3.53 2.83 220 MC33269DTRK _ |MC33269DTRKOSCT-ND | 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Ве 68 57 46 
MC33039D MC33039D0S-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter 141 148  .94 MC33269DTRK MC33269DTRKOSTR-ND | 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Reg. ....D-PAK 732.50/2,500 
MC33039P MC33039POS-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter. 141 148  .94 MC33269DTRK-3.3 | MC33269DTRK-30SCT-ND | 3.3V, 800тА, Adj. Output, 100 
MC33060ADR2 MC33060ADR20SCT-ND | Fixed Freq., PWM, Volt. Mode Voltage Regulator. 74 62 49 
Single Ended Controller 1.12 94 75 MC33269DTRK-3.3 | MC33269DTRK-30STR-ND | 3.3V, 800mA, Adj. Output, 100 
MC33060ADR2  |MC33060ADR20STR-ND | Fixed Freq., PWM, Volt. Mode Voltage Regulator. 732.50/2,500 
Single Ended Controller 1212.50/2,500 MC33269DTRK-5.0 | MC33269DTRK-50SCT-ND | 5V, 800mA, Adj. Output, LDO 
MC33063ADR2 MC33063ADR20SCT-ND | 1.5A, DC-DC Inverting Switching Voltage Regulator. .68 57 46 
Regulator .... 98 82  .66 MC33269DTRK-5.0 | MC33269DTRK-50STR-ND | 5V, 800mA, Adj. Output, LDO 
MC33063ADR2 MC33063ADR20STR-ND | 1.5A, DC-DC Inverting Switching Voltage Regulator. 732.50/2,500 
Regulator 1062.50/2,500 MC33272ADR2 MC33272ADR20SCT-ND | Dual, Single Supply, High Slew Rate, 
MC33063AP1 MC33063AP10S-ND 1.5A, DC-DC Inverting Switching Op Amp 141 89 67 
Regulator ..... .98 82  .66 MC33272ADR2 MC33272ADR20STR-ND | Dual, Single Supply, High Slew | Rate, 
MC33064D-5R2 MC33064D-5R20SCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit 70 53 40 1440.00/2,500 
MC33064D-5R2 MC33064D-5R20STR-ND | Undervoltage Sensing Circuit 570.00/2,500 MC33274AD MC33274AD0S-ND Quad, Single Supply, High Slew Rate, 
MC33064P-5RA MC33064P-5RAOSCT-ND | Undervoltage Sensing Circuit. 70 53 40 Op Ai 14-506 125 101 76 
MC33064P-5RA | MC33064P-5RAOSTR-ND | Undervoltage Sensing Circuit 466.00/2,000 MC33274AP MC33274APOS-ND | Quad, Single Supply, High Slew Rate, 
MC33071D MC33071D0S-ND Single Op Amp 9 79 63 Op Amp 125 101 76 
MC33072ADR2 MC33072ADR20SCT-ND | Dual Op Amp. 64 52 39 MC33275DT-2.5RK | MC33275DT-2.50SCT-ND | 2.5V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 98 82 66 
MC33072ADR2 MC33072ADR20STR-ND | Dual Op Amp. 835.00/2,500 MC33275DT-2.5RK | MC33275DT-2.50STR-ND | 2.5V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 1062.50/2,500 
MC33072AP MC33072APOS-ND Dual Op Amp. 81 68  .54 MC33362DWR2 MC33362DWR20SCT-ND | High Voltage Switching Regulator . 281 225 175 
MC33072DR2 MC33072DR20SCT-ND | Dual Op Атр. 61 49 37 MC33362DWR2 MC33362DWR20STR-ND | High Voltage Switching Regulator . 1594.00/1,000 
MC33072DR2 MC33072DR20STR-ND | Dual Op Amp . 797.50/2,500 MC33363ADWR2 | MC33363ADWR20SCT-ND | High Voltage Switching Regulator . 2.4 227 177 
MC33072P MC33072POS-ND Dual Op Amp. 77 (65 52 MC33363ADWR2 | MC33363ADWR2OSTR-ND | High Voltage Switching Regulator . 1607.00/1,000 
MC33074ADR2 MC33074ADR20SCT-ND | Quad Op Amp 1.09 91 73 MC33363AP MC33363AP0S-ND High Voltage Switching Regulator 335 269 2.09 
MC33074ADR2 MC33074ADR20STR-ND | Quad Op Amp 1175.00/2,500 MC33363BDWR2 | MC33363BDWR20SCT-ND | High Voltage Switching Regulator . 324 2.60 2.02 
MC33074AP MC33074APOS-ND Quad Op Amp 1.09 mi Т1. MC33363BDWR2 | MC33363BDWR20STR-ND | High Voltage Switching Regulator . 1836.00/1,000 
MC33074DR2 MC33074DR20SCT-ND | Quad Op Amp 1.05 88 70 MC33364D1R2 MC33364D1R20SCT-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
MC33074DR2 MC33074DR20STR-ND | Quad Op Amp 1137.50/2,500 Controller 215 172 129 
MC33074P MC33074POS-ND Quad Op Amp 1.09 ІШІ 73 MC33364D1R2 MC33364D1R20STR-ND | Critical Conduction GreenLing SMPS 
MC33077D MC33077D0S-ND Low Noise Dual Op Amp 126 105 .84 Controller 2752.50/2,500 
МС33077Р MC33077P0S-ND Low Noise Dual Op Amp 130 108 487 MC33364D2R2 MC33364D2R20SCT-ND | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
MC33078DR2 MC33078DR20SCT-ND | Low Noise Dual Op Amp 53 44 35 Controller 245 172 1.29 
MC33078DR2 MC33078DR20STR-ND | Low Noise Dual Op Amp 570.00/2,500 MC33364D2R2 MC33364D2R20STR-ND. | Critical Conduction GreenLine™ SMPS 
MC33078P MC33078POS-ND Low Noise Dual Op Amp 75 56 43 Controller 2752.50/2,500 
MC33079DR2 MC33079DR20SCT-ND | Low Noise Quad Ор Amp.. 81 68 54 (Continued) 
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MC33364DR2 MC33364DR20SCT-ND Critical Conduction GreenLine™ SMPS MC44605P MC44605P0S-ND High Safety, Latched Mode, GreenLine™ 
Controller .... 2а 245 172 129 PWM Controller 333 267 2.08 
MC33364DR2 MC33364DR20STR-ND [Critical Conduction GreenLine™ SMPS MC44608P40 MC44608P400S-ND 40KHz SMPS Controller . 243 170 128 
Controller .... 2752.50/2,500 MC44608P75 MC44608P750S-ND 75KHz SMPS Controller . 2.13. 170 128 
MC33501SNT1 MC33501SNT10SCT-ND |1У, R/R, Single Op Amp 120 100  .80 MC44608P100 MC44608P1000S-ND |100КН2 SMPS Controller 243 170 128 
MC33501SNT1 MC33501SNTIOSTR-ND |1У, R/R, Single Op Amp 1560.00/3,000 MCH12140D MCH12140D0S-ND Phase-Frequency Detecto 8.33 7.50 6.65 
MC33502DR2 MC33502DR20SCT-ND |1V, R/R, Dual Op Ат 146 147  .81 MCK12140D MCK12140D0S-ND Phase-Frequency Detectoi 8.33 7.50 6.65 
MC33502DR2 MC33502DR20STR-ND |1V, А/В, Dual Op Ат 2080.00/2,500 MDC3105DMT1 MDC3105DMT10SCT-ND | Integrated Relay/Inductive Load 
MC33502P MC33502POS-ND 1V, R/R, Dual Op Am 1.63 130  .98 Driver NEW! ... x 76 5 43 
MC33503SNT1 MC33503SNT10SCT-ND|1V, R/R, Single Op Amp 120 100  .80 MDC3105DMT1 MDC3105DMT10STR-ND |Integrated Relay/Inductive Load 
MC33503SNT1 MC33503SNT10STR-ND)1V, R/R, Single Op Amp 1560.00/3,000 Driver NEWS... E 741.00/3,000 
MC33560DTBR2 | М0335600ТВВ2050Т-М0 |Interface IC for Smartcard Reader/ MDC3105LT1 MDC3105LT10SCT-ND Integrated Relay/Inductive Load Drive: 64 4 36 
4.20 336 2.84 MDC3105LT1 MDC3105LT10STR-ND Integrated Relay/Inductive Load Drive 648.00/3,000 
MC33560DTBR2  |MC33560DTBR20STR-ND MMBV105GLT1 MMBV105GLT1OSCT-ND |30V, Silicon Tuning Diode... .30 gi cu 
6615.00/2,500 MMBV105GLT1 MMBV105GLTTOSTR-ND |30V, Silicon Tuning Diod 252.00/3,000 
MC33560DWR2 MC33560DWR20SCT-ND Interface IC for Smartcard Reader/ MMBV109LT1 MMBV109LT10SCT-ND |30V, Silicon Epicap Diode .. 30 25 AT 
Write 420 336 284 MMBV109LT1 MMBV109LT10STR-ND |30V, Silicon Epicap Diode .. 252.00/3,000 
MC33560DWR2 MC33560DWR20STR-ND Interface MMBV432LT1 MMBV432LT10SCT-ND  |14V, Silicon Tuning Diod 134 28 10 
i 2678.00/1,000 MMBV432LT1 MMBV432LT1OSTR-ND | 14V, Silicon Tuning Diod 285.00/3,000 
MC33567D-1R2 MC33567D-1R20SCT-ND 79 63 — 49 MMBV609LT1 MMBV609LT10SCT-ND |20V, Silicon Tuning Diod 134 28 19 
MC33567D-1R2 MC33567D-1R20STR-ND |1.818V Dual Linear Controllei 8-501С 1137.50/2,500 MMBV609LT1 MMBV609LT10STR-ND |20V, Silicon Tuning Diode.. 285.00/3,000 
MC33567D-2R2 MC33567D-2R20SCT-ND |2.525V Dual Linear Controllei 8-SOIC 79 (63 49 MMBV809LT1 MMBV809LT10SCT-ND |20V, Silicon Tuning Diode... 134 28 19 
MC33567D-2R2 MC33567D-2R20STR-ND |2.525V Dual Linear Controllei 8-501С 1137.50/2,500 MMBV809LT1 MMBV809LT10STR-ND |20V, Silicon Tuning Diod 285.00/3,000 
MC33567D-3R2 MC33567D-3R20SCT-ND |2.3V Dual Linear Controlle: 8-SOIC 79 :63 49 MMBV2101LT1 MMBV2101LT10SCT-ND |30V, Silicon Tuning Diod 30 za sm 
MC33567D-3R2 MC33567D-3R20STR-ND |2.3V Dual Linear Controlle: 8-SOIC 1137.50/2,500 MMBV2101LT1 MMBV2101LT10STR-ND | 30V, Silicon Tuning Diod 252.00/3,000 
MC33680FTBR2 MC33680FTBR20SCT-ND Dual DC/DC Regulato 2-LQFP 520 4.16 351 MMBV2105LT1 MMBV2105LT10SCT-ND |30V, Silicon Tuning Diode... .30 @Б ДТ 
MC33680FTBR2 MC33680FTBR20STR-ND Dual DC/DC Regulato 2-1 ОЕР 5850.00/1,800 MMBV2105LT1 MMBV2105LT1OSTR-ND |30V, Silicon Tuning Diode... 252.00/3,000 
МС337620М-252582 | MC33762DM-2520SCT-ND |2.5V Dual Ultra Low-Noise LDO MMBV2109LT1 MMBV2109LT10SCT-ND |30V, Silicon Tuning Diod 134 28 19 
Voltage Regulator... © 1.08 87 68 MMBV2108LT1 MMBV2109LT10STR-ND |30V, Silicon Tuning Diod 285.00/3,000 
MC33762DM-2525R2 | MC33762DM-2520STR-ND |2.5V Dual Ultra Low-Noise LD! MMBV3102LT1 MMBV3102LT10SCT-ND |30V, Silicon Tuning Diode... 134 28 19 
Voltage Regulator... оз 2496.00/4,000 MMBV3102LT1 MMBV3102LT10STR-ND |30V, Silicon Tuning Diode. 285.00/3,000 
MC33762DM-2828R2 | MC33762DM-2820SCT-ND |2.8V Dual Ultra Low-Noise LD! MMBV3401LT1 MMBV3401LT10SCT-ND |35V, Silicon Pin Diode 134 4 19 
Voltage Regulator.... e$ 1.08 87  .68 MMBV3401LT1 MMBV3401LT10STR-ND | 35У, Silicon Pin Diode 285.00/3,000 
M(C33762DM-2828R2 | MC33762DM-2820STR-ND |2.8V Dual Ultra Low-Noise LD! MMBV3700LT1 MMBV3700LT10SCT-ND |200V, High Volt. Silicon Pin Diode. 134 28 19 
Voltage Regulator.... E 2496.00/4,000 MMBV3700LT1 MMBV3700LT10STR-ND |200V, High Volt. Silicon Pin Diode. 285.00/3,000 
MC33762DM-3030R2 | MC33762DM-3030SCT-ND [ЗУ Dual Ultra Low-Noise LDO MPN3700 MPN37000S-ND High Voltage Silicon Pin Diode 50 3 26 
Voltage Regulator... 108 47 68 MV104 MV1040S-ND Silicon Tuning Diod 40 33 25 
MC33762DM-3030R2 | MC33762DM-3030STR-ND [ЗУ Dual Ultra Low-Noise LDO MV209 MV2090S-ND Silicon Epicap Diode. .38 31 22 
Voltage Regulator. 2496.00/4,000 NB100ELT23LDR2 |NB100ELT23LDROSCT-ND |3.3\ Dual Diff. LVPECL to LVTTL 
MC34025P MC34025POS-ND High Speed Double-Ended PWM Translator. 428 342 2.66 
Controller... 3.83 306 2.38 NB100ELT23LDR2 |NB100ELT23LDROSTR-ND |3.3V Dual Diff. 
MC34060AP MC34060APOS-ND Fixed Freq., PWM, Volt. Translator... 5985.00/2,500 
Single Ended Controller 123 103 82 NBTOOELT23LDTR2 | NB100ELT23LDTOSCT-ND |3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL 
MC34063ADR2 MC34063ADR20SCT-ND |1.5А, Inverting Switch Regulatoi 8-SOIC 63 53 .42 Translato: 428 342 2.66 
MC34063ADR2 MC34063ADR20STR-ND |1.5А, Inverting Switch Regulatoi 8-SOIC 682.50/2,500 NB100ELT23LDTR2 | NB100ELT23LDTOSTR-ND |3.3V Dual Diff. 
MC34063AP1 MC34063AP10S-ND 1.5A, Inverting Switch Regulato i 93 Т1 153) Translator... 8-Т550Р 5985.00/2,500 
MC34064D-5R2  |MC34064D-5R20SCT-ND |Undervoltage Sensing Circuit 75 56 43 NB100EP223FAR2 |NBOOEP223FAROSCT-ND |3.3V, 1:22 Diff. HSTL/PECL to НТІ. 
MC34064D-5R2 MC34064D-5R20STR-ND |Undervoltage Sensing Circuit 607.50/2,500 Clock Driver... .64-LQFP 16.35 1526 1417 
МС34064Р-5ВА МС34064Р-5ААОЗСТ-МО |Undervoltage Sensing Circuit. 75 56 — 43 NB100EP223FAR2 |NB100EP223FAROSTR-ND |3.3V, 1:22 Diff. HSTL/PECL to HSTL 
MC34064P-5RA MC34064P-5RAOSTR-ND |Undervoltage Sensing Circuit. 496.00/2,000 Clock Driver... ....64-LQFP 20193.00/1,500 
MC34071AP MC34071APOS-ND Single Supply Op Amp... 95 79 63 NB100LVEP17DTR2 |NB100LVEP17DTOSCT-ND |2.5V/3.3V/5V ECL Quad Diff. 
MC34071D М034071005-М0 Single Supply Ор Am TT 65 .52 Driver/Receiver 20-TSSOP 13.58 1223 10.84 
MC34071P М034071Р05-М0 Single Supply Ор Am 77 65  .52 NB100LVEP17DTR2 |NB100LVEP17DTOSTR-ND |2.5V/3.3V/5V ECL Quad Diff. 
MC34072AP MC34072APOS-ND Dual Supply Op Amp. .84 10 56 Driver/Receiver 20-Т550Р 24755.00/2,500 
MC34072DR2 MC34072DR20SCT-ND | Dual Supply Op Amp 58 47 36 NBTOOLVEPT7MNR2 [NBIOOLVEP17MNOSCT-ND [2.5V/3.3V/5V ECL Quad Diff. 
MC34072DR2 MC34072DR20STR-ND |Dual Supply Op Amp 757.50/2,500 Driver/Receiver 18.58 1223 10.84 
MC34072P MC34072POS-ND Dual Supply Op Amp. 98 74 56 NB100LVEP17MNR2 |NB1OOLVEP17MNOSTR-ND |2.5V/3.3V/5V ECL Quad Diff. 
MC34074ADR2 MC34074ADR20SCT-ND |Quad Supply Op Amp 1.09 З Driver/Receiver. 29706.00/3,000 
MC34074ADR2 MC34074ADR20STR-ND Quad Supply Op Amp 1175.00/2,500 NB100LVEP56DTR2 | NB100LVEPS6DTOSCT-ND |2.5V/3.3V/5V ECL 
MC34074AP MC34074APOS-ND Quad Supply Op Amp 1.09 91 73 13.21 11.90 10.55 
MC34074DR2 MC34074DR20SCT-ND | Quad Supply Ор Amp 91 — 76 61 NB100LVEP56DTR2 | NB100LVEP56DTOSTR-ND |2.5V/3.3V/5V ECL Dual D 
MC34074DR2 MC34074DR20STR-ND |Quad Supply Op Amp 985.00/2,50! 20-Т550Р 24087.50/2,500 
MC34074P MC34074P0S-ND Quad Supply 0p Amp 95 79 463 NB100LVEP56MNR2 |NB100LVEP56MNOSCT-ND |2.5V/3.3V/5V ECL Dual Diff. 2:1 Mux......24-QFN 13.21 11.90 10.55 
MC34151D MC34151D0S-ND HS Dual Mosfet Driver 128 107  .86 NB10OLVEPSGMNR2 |NB100LVEP56MNOSTR-ND |2.5V/3.3V/5V ECL Dual Diff. 2:1 Mux......24-QFN 28905.00/3,000 
MC34151P MC34151P0S-ND HS Dual Mosfet Drive 128 107  .86 NB100LVEP91DWR2 |NB100LVEP91DWOSCT-ND |2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3.3V/ 
MC34152D MC34152D0S-ND HS Dual Mosfet Drive: 128 107  .86 -5V МЕСІ Out Translator... 16.03 14.43 12.80 
MC34152P MC34152POS-ND HS Dual Mosfet Drive 128 107 .86 NB1OOLVEPS1DWR2 | NB100LVEP91DWOSTR-ND |2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3. 
MC34160DWR2 MC34160DWR20SCT-ND |100тА, 5V Voltage Regulato! 162 ТЕП” 0] -5V МЕСІ. Out Translator... 11881.00/1.000 
MC34160DWR2 MC34160DWR20STR-ND | 100mA, 5V Voltage Regulato! 936.00/1,000 NB100LVEP91MNR2 |NB100LVEP91MNOSCT-ND |2.5V/3.3V Any Level Pos. In to -2.5V/-3. 
MC34160P MC34160POS-ND 100mA, 5V Voltage Regulato! 1.80 144 1.08 -5V NECL Out Translator . 16.03 1443 12.80 
MC34161DMR2 MC34161DMR20SCT-ND | Universal Voltage Monitor 1.10 88 466 NB100LVEP91MNR2 | NB100LVEP91MNOSTR-ND | 2.5V/3.3V Any Level Pos. In їо -2.5V/-3. 
MC34161DMR2 MC34161DMR20STR-ND | Universal Voltage Monitor 2288.00/4,000 -5V МЕСІ Out Translator ый 35064.00/3,000 
MC34161DR2 MC34161DR20SCT-ND [Universal Voltage Monitor 110 88 46 NB100LVEP221FAR2 |NBIOOLVEP22TFOSCT-ND |2.5V/3.3V, 1:20 Diff. HSTL/ECL/PECL 
MC34161DR2 MC34161DR20STR-ND |Universal Voltage Monitor 1430.00/2,500 Clock Drivei m 1416 12.75 11.31 
MC34161P MC34161POS-ND Universal Voltage Monitor 132 110 .88 NB100LVEP221FAR2 |NB100LVEP221FOSTR-ND |2.5V/3.3V, 1:20 Diff. HSTL/ECL/PECL 
MC34163DWR2 MC34163DWR20SCT-ND |3.4A Step-Up/Down/Inverting Clock Drivei 15747.00/1,500 
Switching Regulator 270 246 1.68 NB100LVEP222FAR2 | МВ1001//ЕР222Ғ050Т-М0 |2.5V/3.3V, 1:15 Diff. ECL/PECL 
MC34163DWR2 MC34163DWR20STR-ND |3.4A Step-Up/Down/l 1/2 Clock Driver 15.00 14.00 13.00 
Switching Regulator... 1530.00/1,000 NB100LVEP222FAR2 |NBIOOLVEP222FOSTR-ND |2.5V/3.3V, 1:15 Diff. ECL/PECL 
MC34163P MC34163POS-ND 3.4A Step-Up/Down/Inverting 1/2 Clock Driver 18525.00/1,500 
Switching Regulator... ‚> 270 216 168 NB100LVEP224FAR2 |NB100LVEP224FOSCT-ND |2.5V/3.3V, 1:24 Diff. ECL/PECL 
MC34164D-3R2 MC34164D-3R20SCT-ND |3V, Micropower Undervoltage Clock Driver 2400 2240 20.80 
Sensing Circuit 56 47 38 NB100LVEP224FAR2 |NB100LVEP224FOSTR-ND |2.5V/3.3V, 1: 
MC34164D-3R2 MC34164D-3R20STR-ND |3V, Micropower Undervoltage Clock Driver... sis 29640.00/1,500 
Sensing Circuit 607.50/2,500 NBC12429FAR2 |1В012429ҒАВ205СТ-М0 |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34164D-5R2 MC34164D-5R20SCT-ND |5V, Micropower Undervoltage 9.50 8.55 7.59 
Sensing Circuit 56 47 38 NBC12429FAR2 NBC12429FAR20STR-ND 
MC34164D-5R2 MC34164D-5R20STR-ND |5V, Micropower Undervoltage us 14080.00/2,000 
Sensing Circuit 607.50/2,500 NBC12429FNR2 NBC12429FNR20SCT-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34164P-003 MC34164P-0030SCT-ND |3V, Micropower Undervoltage Generator. 9.50 855 7.59 
Sensing Circuit 56 47 38 NBC12429FNR2  |NBC12429FNR20STR-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34164P-003 MC34164P-0030STR-ND |3V, Micropower Undervoltage Generator. 3562.50/500 
Sensing Circuit ТО-226АА 496.00/2,000 NBC12430FAR2 NBC12430FAR20SCT-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34164P-005 MC34164P-0050SCT-ND |5V, Micropower Undervoltage Generator. T 9.50 855 7.59 
Sensing Circuit Т0-226АА 56 4 38 NBC12430FAR2 NBC12430FAR2OSTR-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34164P-005 MC34164P-0050STR-ND |5У, Micropower Undervoltage Generato! 14080.00/2,000 
Sensing Circuit............... T0-226AA 496.00/2,000 NBC12430FNR2 | NBC12430FNR2OSCT-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34166T MC34166TOS-ND 3A, Inverting Switching Regulator 233 187 141 Generator. 9.50 855 7.59 
MC34166TV MC34166TVOS-ND 3A, Inverting Switching Regulator 233 187 1.41 NBC12430FNR2 NBC12430FNR20STR-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC34167T MC34167TOS-ND 5A, Inverting Switching Regulator 263 210 1.64 Generator. 3562.50/500 
MC34167TV MC34167TVOS-ND 5A, Inverting Switching Regulator 2.63 210 1.64 NBC12439FNR2 NBC12439FNR20SCT-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock 
MC44604P MC44604POS-ND High Safety, Pulsed Mode Standby GreenLine™ Generator. 11.66 10.50 9.31 
PWM Controller 16-Dip 2.88 2.31 1.80 
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ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx ON Semiconductor | Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NBC12439FNR2  |NBC12439FNR20STR-ND |3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock МСР512501571 ^ |NCP512SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 70 53 40 
Generator. 4375.00/500 5 5 5 5 -l .5V, 80m. 'oltage Regulator .00/3, 
МСР512501571 | NCP512SQ15T10STR-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regul. 684.00/3,000 
NBSG11BAR2 NBSG11BAR20SCT-ND |2.5V/3.3V SiGe 1:2 Di МСР512501871 | NCP512SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator ло 53 40 
with RSECL Output 42.00 39.20 36.40 NCP512SQ18T1 | NCP512SQ18T10STR-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSG11BAR2 NBSG11BAR20STR-ND |2.5V/3.3V SiGe 1:2 Diff. NCP512SQ25T1  |NCP512S025T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 70 583 40 
with RSECL Output. 17500.00/500 NCP512SQ25T1 | NCP512SQ25T10STR-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
МВ5611ММ82 | NBSG11MNR20SCT-ND| 2.5V/3.3V SiGe 1:2 Di Nest үк r КП 2.7V, 80тА CMOS Voltage Regulator 70 E EX 
with RSECL Output. 42.00 39.20 36.40 - .00/3, 
NBSG11MNR2 NBSG11MNR2OSTR-ND| 2.5V/3.3V SiGe 1:2 Diff. Clock Driver NCP512SQ28T1 — |NCPS125Q28T10SCT-ND 70 53 40 
with RSECL Output. Но 102060.00/3,000 NCP512SQ28T1 — |NCP512S028T10STR-ND | 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSG14BAR2 NBSG14BAR20SCT-ND |2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:4 Clock/Data Driver NCP512SQ30T1 — |NCP5125030T10SCT-ND | ЗҮ, 80mA CMOS Voltage Regulato 30 53 40 
with RSECL Output. ..16-ҒСВВА 50.40 47.04 43.68 МСР512503071 | NCP512SQ30T10STR-ND | 3V, 80тА CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 
NBSG14BAR2 NBSG14BAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:4 Clock/Data Driver NCP512SQ33T1 NCP512SQ33T10SCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulator 70 53 40 
with RSECL Output. ..16-FCBGA 21000.00/500 МСР512503371  |NCP512S033T10STR-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSG14MNR2 — | NBSGI4MNR2OSCT-ND| 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:4 Clock/Data Driver NCP512SQ50T1 |МСР51250507105СТ-М0 | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 70 53 40 
with RSECL Output. и. 16-ОЕМ 50.40 47.04 43.68 NCP512S05011 — |NCP5125050T10STR-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 
NBSG14MNR2 NBSG14MNR20STR-ND| 2.5V/3.3V SiGe ПІН. 1:4 Clock/Data Driver МСР5525015Т1 NCP552SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 4 35 
with RSECL Output. 16-QFN 122472.00/3,000 МСР5525015Т1 МСР5525015Т105ТВ-М0 | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
р : МСР552501871 | NCPS552SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulat 53 44 35 
д j i i i 4 .8V, 80m oltage Regulator d а 3 
EMEN “ты 3371 3146 2922 | _NCP552S018T1 — |NCPSSOSQIBTIOSTR-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSG16BAR2 NBSG16BAR20STR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver NCP552SQ25T1 NCPS552SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 4 3 
with RSECL Output E 14044.00/500 МСР552502571 | NCP552SQ25T10STR-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSG16MNR2 NBSG16MNR20SCT-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver NCP552S027T1 NCP552S027T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44 35 
with RSECL Output. 3371 3146 2922 NCP552SQ27T1 |МСР55250277106ТВ-М | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
LL NCP552SQ28T1  |NCP552S028T10SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44 35 
NBSG16VSBAR2  |NBSGIGVSBARZOSCT-ND |2.5V/3.3V SiGe Diff. В 1D 
wNariable Output Swing. с 3746 3496 3247 NCP552S02811  |NCP552S028T10STR-ND | 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSG1GVSBAR2 | NBSGIGVSBARZOSTR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver ОЗОН МОБ SOSO TOSCTND 53 " дА ОР 
назсіамзмыва ЖО О гл т сс pe аа” 1360690500 NCP552S03311 — NCP552S033T10SCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44735 
і i 55; 55; - «ЗУ, 80m. oltage Regulator i B 
w/Variable Output Swing ... 3746 3496 3247 NCP552SQ33T1 _ |NCP5525033T10STR-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regul: 684.00/3,000 
3 7 7 NCP552S05011  |NCP552SQ50T10SCI-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator. 53 44 35 
„л  — 25/32/5102 Soleciabla Di Clock and МСР552505071 |МСР55250507105Т8-М0 | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
i ns 16-СВВА 3708 3461 3244 МСР553501571 ^ | NCP553SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44 35 
" ў | үр Í і 7 МСР553501571 | NCP553SQ15T10STR-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NBSGSSABAR2 — MBSGSOUSAIRDSTICD oy y Dd wih NCP553SQ18T1 — | NCPS53SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44 35 
55; 55 - .8V, 80m oltage Regulator Т Y 
Reset and 015 15450.00/500 КСР553501811  |NCP553SQ18T10STR-ND | 1.8V, 80mA CMOS Voltage Regul 684.00/3,000 
I ei гах : МСР553502571 | NCP553SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44 35 
ма ` 55 5 55 5] я .5V, 80m. 'oltage Regulator .00/3, 
NBSG86ABAR2 |NBSG86ABAR2OSCT-ND |2. qus ү SiG Df Smart Gate with pom E NCPS838Q25T1 | NCPSS3SQ25TIOSTR-ND | 2.517 80mA CMOS Voltage Regul 684.00/3,000 
utput Level Select N 31. ; NCP553SQ27T1 | NCP553SQ27T10SCT-ND | 2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulator 53 44 35 
ч en 5 55 7 55. 3i Я ЛУ, 80m, 'oltage Regulator .00/3, 
NBSGBGABAR2 ШЕСЕ 2 м ава КОО МСР553502771 _ |NCPS535027T10STR-ND | 2.7V, 80тА CMOS Voltage Regul 684.00/3,000 
s Pawa : NCP553SQ28T1 | NCP553SO28T10SCT-ND | 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 70 53 40 
NBSGITIBAR2 МЕЗО ро 110 Clock/Data VEHI ER МСР553502871 |NCP5535Q28T10STR-ND | 2.81, 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
шы š : 2 МСР553503071 ^ |NCP553S030T10SCT-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator 30 з 40 
NBSG111BAR2  |NBSGITIBARZOSTR-ND | 2.5V/3.3V SiGe Diff. 1:10 Clock/Data МСР553503071 | NCP553SQ30T10STR-ND | 3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 
З 55 55: ч .3V, 80m 'oltage Regulator 7 5 4 
NCN6000DTBR2 | NCN6000DTBR2OSCT-ND болды ST n Cardi пасе IC жш A 2050 94 ss ДО ДАЦ 3:07; SORA CMOS s у -| 
= 'ompact ота! ага Interface ІС. г ^ E | 
NCNGOOODTBR2 | NCN6OOODTBR20STR-ND | Compact Smart Card Interface IC . 4505.00/2,500 МСРБ53508871 ТШШЕН 33v, 80тА CMOS Voltage Regulator 654005000 
МСР553505071 | NCP553SQ50T10SCT-ND | 5V, 80тА CMOS Voltage Regulator... 30 53 40 
NCN6001DTBR2 | NCN6001DTBR2OSCT-ND | Compact Smart Card Interface IC. 304 243 189 NCP553SQ50T — |NCPS53SQ50T! OSTR-ND | 5V 80mA CMOS Voltage Regulator 684.00/3,000 
NCN6001DTBR2 | NCN6001DTBR2OSTR-ND | Compact Smart Card Interface ІС. 4252.50/2,500 NCP561SN15T1 | NCP561SNISTIOSCT-ND | 1.5У, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
МСМ6ООААҒТВВ2 | NCNGODAAFTBR2OSCT-ND | Dual SAM/SIM Interface IC 524 420 327 NCP561SN15T1  |NCPS61SNT5TIOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCN6004AFTBR2 | NCN6004AFTBR2OSTR-ND | Dual SAM/SIM Interface ІС 5942.00/2,000 NCP561SN18T1 NCP561SN18T10SCT-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
NCN6010DTBR2 “NCN6010DTBR2OSCT-ND | SIM Card Supply and Level Shifte 239 1.91 1.49 NCP561SN18T1  |NCP561SN18T10STR-ND | 1.8V, 150тА CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCN6010DTBR2 NCN6010DTBR20STR-ND | SIM Card Supply and Level Shifter... 3340.00/2,500 NCP561SN25T1 NCP561SN25T10SCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 135 
NCN6O11DMR2 | NCN6011DMR20SCT-ND | Low Power Level Shifter 10-Місго 191 153 119 NCP561SN25T1 | NCP561SN25T10STR-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCN6011DMR2 | NCN6011DMR20STR-ND | Low Power Level Shifter .10-Micro 4352.00/4,000 NCP561SN27T1 — |NCP561SN27T10SCT-ND | 2.7V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
NCN6011DTBR2 | NCN6011DTBR2OSCT-ND | Low Power Level Shifter 4-TSSOP 1.91 1.53 119 NCP561SN27T1 |NCP561SN27110STR-ND | 2.7V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCN6011DTBR2 | NCN6011DTBR20STR-ND | Low Power Level Shifter 4-TSSOP 2720.00/2,500 NCP561SN28T1 — |NCP561SN28T10SCT-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
NCP100SNT1 NCP100SNT10SCT-ND |Sub 1V Precision Adj. Shunt Rei 5-TSOP — .81 468 54 NCP561SN28T1 | NCP561SN28T1OSTR-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCP100SNT1 NCP100SNT10STR-ND | Sub 1V Precision Adj. Shunt Rei 5-TSOP 1053.00/3,000 МСР5615М3011 | NCP561SN3OTIOSCT-ND | 3V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
NCP3OOLSN45T1 |NCP300LSN45T10SCT-ND SOT-23-5 468 51 39 NCP561SN30T1 — |NCP561SN30TIOSTR-ND | ЗУ, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCP300LSN45T1 | NCP300LSNAST1OSTR-ND SOT-23-5 660.00/3,000 NCP561SN33T1  |NCPS61SN33T10SCT-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
NCP301LSN27T1 | NCP301LSN27T10SCT-ND SOT-23-5 68 51 39 NCP561SN33T1 | NCP561SN33T10STR-ND | 3.3V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 684.00/3,000 
NCP301LSN27T1 |NCP301LSN27TIOSTR-ND | 2.7V, Voltage Detector... SOT-23-5 660.00/3,000 NCP561SN50T1 ^ |МСР5615М507105СТ-М | 5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg 53 44 35 
NCP3O1LSN45T1 | NCP301LSN45T10SCT-ND |4.5V, Voltage Detector.. $0Т-23-5 48 51 39 NCP561SN50T1 |МОР5615М507105ТВ-М0 | 5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. . 684.00/3,000 
NCP301LSN45T1  |NCP301LSN45T10STR-ND |4.5V, Voltage Detecto S0T-23-5 660.00/3,000 МСР562501571  |NCPS625015T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg... ло 53 40 
NCP303LSN27T1  |NCP303LSN27T10SCT-ND | 2.7V, Voltage Detectoi $0Т-235 468 51 39 NCP5S62SQ15T1 ^ |NCP562SQ15T10STR-ND | 1.51, 80mA CMOS LDO Volt. Re 684.00/3,000 
NCP303LSN27T1 | NCP303LSN27T10STR-ND |2.7V, Voltage Detecto SOT-23-5 660.00/3,000 МСР562501871 — |NCP562SQ18T10SCT-ND | 1.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Re 7052 Ad 
NCP303LSN30T1 |NCP303LSN30TIOSCT-ND | ЗУ, Voltage Detector. $0Т-23-5 68 51 39 ОВ О С I5 Bom CMOS T ҮШІ: Ы ак 50403 0005 
NCP303LSN30T1 |NCP303LSN30TIOSTR-ND | 3V, Voltage Detector. 660.00/3,000 “МВА 2.5V, 80m: olt. Re : 3 : 
NCP3O3LSN45T1 |NCP303LSN45TIOSCT-ND | 4.5V, Voltage Detecto 507-235 48 51 39 М0Р58250251 ж TI SIPIN 2.5V, 80тА CMOS LDO Volt. Re aie aly 
NCP303LSN45T1 | NCP303LSN45T10STR-ND | 4.5V, Voltage Detectoi SOT-23-5 660.00/3,000 NCP562SQ27T1 | NCP5625027T10SCT-ND | 2.7V, 80тА CMOS LDO Volt. Re 70 53 40 
NCP345SNT1 NCP345SNT10SCT-ND | Over Volt. Protection ІС SOT-23-5 129 1.08  .86 МСР562502711 | NCP562SQ27T10STR-ND | 2.7V, 80mA CMOS LDO Volt. Re 684.00/3,000 
NCP345SNT1 NCP345SNT10STR-ND | Over Volt. Protection IC 1677.00/3,000 ЕЕЕ ООН ОСТ IM omh CMOS TA vote на т 68 154 " 0000 
NCP500SN25T1 | МСР5005М257105СТ-М0 | 2.51, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. [GN NN НС т SV SOMA CMOSILDOIVGIE P e am 00 КО 
МСР5005№2571 — |NCP500SN25T10STR-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. 636.00/3,000 : ей. : : š 
NCPSOOSN33T1  |NCPSOOSN3STIOSCT-ND | 3.3V, 150тА CMOS LDO Volt. Reg. 65 50 37 i | ЗОВО а ЗУ, 80тА CMOS LDO Volt. Rag. TOTER 
NCP500SN33T1 | NCP500SN33T10STR-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Volt. Reg. 636.00/3,000 ЕЕ ПО САНІ ЭЗу BOA CMOS LDO Ма Ва аса cis ae 
МСР502501511 — |NCPSO2SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 21559 40 ЕО м Ма желі SV doma CMOS LDO Volt: p e ai p "Um 
NCP502SQ15T1 | NCP502SQ15T10STR-ND |1.5\/, 80тА CMOS Voltage Regulator .....5070-5 684.00/3,000 Д ' ДЗЯ у | | 
NCP562SQ50T1  |NCP562S050T10STR-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 684.00/3.000 
NCP502SQ18T1 | NCP502SQ18T10SCT-ND | 1.81, 80mA CMOS Voltage Regulato 30 53 40 
NCP563SQ15T1 — |NCPS63SQ15T10SCT-ND | 1.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg.. 20 58 40 
МСР502501871 | NCP502SQ18T10STR-ND | 1.81, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 NCPBG3SQISTI  |NCPS63SQ1STIOSTRAND | 15 80mA CMOS LDO Volt. Re 684:00/3,000 
МСР502502571 | NCP502SQ25T10SCT-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 0-58 40 NCPS63SQ18T1  |NCP563S018T10SCT.ND | 1 8V 80mA CMOS LDO Volt Re "OB Ea REMO 
NCP502SQ25T1  |NCP502S025T10STR-ND | 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 МСРБЕЗЅОТ8ТІ  |NCPS3SQ1STIOSTR-ND | -.8V. 80mA CMOS LDO Volt. Re ^ 684.00/3.000 
NCP502SQ27T1 |NCP502S027110SCT-ND |2.7V, 80mA CMOS Voltage Regulato 70 53 40 NCP563SQ25T1 — |NCP563S025T108CT-ND | 2.5V, 80mA CMOS LDO Volt. Re 70 58 40 
МСР502502771 | NCP5025027T10STR-ND 684.00/3,000 а 
МСР502502811 | NOPS028028710SCT-ND T0 5з | КЕСТЕСІНДЕ CMOS LDO Volt e Phi 
NCP502SQ28T1 | NCPSO2SQ28T10STR-ND 684.00/3,000 NCP563SQ27T1 |NCP563S027T10STR-ND | 2.7V, 80mA CMOS LDO Volt. Re 684.00/3,000 
МСР502503011 | NCP502SQ30T10SCT-ND | ЗҮ, 80mA CMOS Voltage Regulator . 70 53 40 NCP5638028T1 | NCP5635028T10SCT-ND | 28V! 80тА CMOS LDO Volt. Re J0 58 40 
МСР502503011 | NCP502SQ30T10STR-ND | ЗҮ, 80тА CMOS Voltage Regulator. 684.00/3,000 NCP563SQ28T1 _ |NCP5635028T10STR-ND | 2.8V, 80mA CMOS LDO Volt. Re 684.00/3,000 
NCP502SQ33T1 | NCP502S033T10SCT-ND |3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 70 53 40 \СР5635030Т1 — NCP563S030T10SCT-ND | 3V, 80тА CMOS LDO Volt. Reg. т 54 40 
МСР5025033Т1 NCP502SQ33T10STR-ND | 3.3V, 80mA CMOS Voltage Regulato 684.00/3,000 NCP563SQ30T1 NCP563SQ30T10STR-ND 3v, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 684.00/3,000 
NCP502SQ50T1 NCP502SQ50T10SCT-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator. 70 E53 40 NCP563S033T1 NCP563SQ33T10SCT-ND | 3.3V, 80mA CMOS LDO Volt. Rei 70 53 40 
NCP502SQ50T1 NCP502SQ50T10STR-ND | 5V, 80mA CMOS Voltage Regulator ........ 684.00/3,000 МСР5635033Т1 NCP563SQ33T10STR-ND | 3.3V, 80тА CMOS 100 Volt. Ве 684.00/3,000 
МСР5115М15Т16 |NCP511SN1511GOSCT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Low 10, LDO NCP563SQ50T1 _ |NCP563S050T10SCT-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 70 53 40 
Voltage Regulator 70 53 40 КСР563505011  |NCP563S050T10STR-ND | 5V, 80mA CMOS LDO Volt. Reg. 684.00/3,000 
NCP511SN15T1G | NCP511SN15T1GOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Low 10,100 NCP580SQ15T1G NCP580S015T160SCT-ND | 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulato 60 48 36 
Voltage Regulator 684.00/3,000 МСР5805015716 | NCPS580SQ15T1GOSTR-ND | 1.5V, 120mA CMOS LDO Regulato 540.00/3,000 
МСР5115М25Т16 | NCP511SN25T1GOSCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Low 10,100 NCP580SQ18T1G | NCP580SQ18T1GOSCT-ND | 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulato 60 48 36 
Voltage Regulator 0 53. 4 NCP580SQ18T1G  |NCP580SQ18T1GOSTR-ND | 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulato 540.00/3,000 
МСР5115М25Т16 |NCP511SN2511GOSTR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Low 10, LDO NCP580SQ25T1G |NCP580S02511GOSCT-ND | 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulato 80 48 36 
Voltage Regulator. 684.00/3,000 NCP580SQ25T1G | NCP580SQ25T1GOSTR-ND | 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulato 540.00/3,000 
NCP511SN33T1G | NCP511SN33T1GOSCT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Low 10,100 NCP580SQ28T1G | NCP580SQ28T1GOSCT-ND | 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB (60 48 33 
Voltage Regulator. 70 53 40 NCP580SQ28T1G | NCP580SQ28T1GOSTR-ND | 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 540.00/3,000 
NCP511SN33T1G | NCP511SN33T1GOSTR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Low NCP580SQ30T1G | NCP580SQ30T1GOSCT-ND | ЗУ, 120mA CMOS LDO Regulator........SC-82AB 60 — 48 ЗІ 
Voltage Regulator 684.00/3,000 (Continued) 
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ON Semiconductor |Digi-Key Price Each» ON Semiconductor | Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
NCP580SQ30T1G  |NCPB80SO30TIGOSTR-ND |3V, 120mA CMOS LDO Regulator........SC-82AB 540.00/3,000 NCP1053P136 — |NCP1053P1360S-ND | 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP580SQ33T1G  |NCPS80SO33T1GOSCT-ND |3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator...SC-82AB 60 48 36 Power Switching Regulator. 144 120 96 
NCP580SQ33T1G |№СР580503371605ТА-МО |3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 540.00/3,000 NCP1054P44 NCP1054P440S-ND | 530mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ15T1G |№СР582050157105С7-№0 |1.5V, 150тА CMOS LDO Regulator...SC-82AB ^ .65 52 39 Power Switching Regulator. 144 120 96 
NCP582DSQ15T1G |NCP582DSQ15T10STR-ND |1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 585.00/3,000 NCP1054P100 ^ |NCP054P1000S-ND | 530тА Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCPSS2DSQ18T1G |МСР58250187105СТ-10 |1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator...5C-82AB 6 52 39 Power Switching Regulator... 144 120 4% 
NCP582DSQ18T1G |NCP582DSQ18T10STR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 585.00/3,000 NCP1054P136 — |NCP1054P1360S-ND  530mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ25T1G |NCP582DSQ25T10SCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator...SC-82AB ^ .65 52 39 Power Switching Regulator. 144 120 96 
NCP582DSQ25T1G |NCP582DS025T10STR-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Requlator......SC-82AB 585.00/3,000 МСР1055Р44 МСР1055Р4405-М0 | 680mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ28T1G |NCP582DS028T10SCT-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator...SC-82AB 656 52 39 Power Switching Regulator........ 144 120 96 
NCP582DSQ28T1G |NCP582DS028T10STR-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 585.00/3,000 NCP1055P100 |МОР1055Р10005-М0 pose Moro High Yon Gate Oscillator Am йай 5 
NCP582DSQ30T1G |NCP582DSQ30T10SCT-ND | ЗУ, 150mA CMOS LDO Regulator........SC-82AB 65 52 39 Wer owitening KAOU ШЕЕ sees З E 3 
NCP582DSQ30T1G |NCP582DSQ30T10STR-ND | ЗҮ, 150mA CMOS LDO Regulator........50-82AB 585.00/3,000 NCP1055P136 NCP1055P1360S-ND | 680mA Mono High Volt. Gated Oscillator 
NCP582DSQ33T1G |NCP582DSQ33T10SCT-ND |3.3V, 150тА CMOS LDO Regulator...SC-82AB ^ .65 52 39 Power Switching Regulator. 144 120 96 
NCP582DSQ33T1G |NCP582DSQ33T10STR-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 585.00/3,000 КОР! 200204082 АСЕ! I nN ДЕНЕ РИМ ошат мой о Мара 540 
NCP582LSQ15T1G |NCPS582LSQ1STIOSCT-ND | 1.51, 150mA CMOS LDO Regulator...SC-82AB 656 52 39 i а А 
Е ООО 14ү: tema CMOS ООВ 580008000 | “ұрына [ранаю ӘКЕ: PUM Current Mode Со 88010 — -T80 0072300 
Я „OV, гп, egulator....... =i n Н, й h » 
NCP582LSQ18T1G |NCPB82LSQ18T10STR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 675.00/3,000 NCP1200AD100R2 | NCP1200AD100ROSCT-ND | 100KHz PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP582LSQ25T1G |МСР882150251050Т-М0 | 2.5, 150тА CMOS LDO Regulator...SC-82AB 66 52 39 Md о META NNUS ш Мар HU r 7 ЕЕ Í 
NCP582LS025T1G |NCP582LS025T10STR-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator.....SC-82AB 585.00/3,000 NcPi200AP60 [O CAG ЗНО вокна PWM Current Mode Controller ій deo a 
NCP582LSQ28T1G [NCP582LS028T10SCT-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator...SC-82AB ^ .65 52 39 : : : 
ў ў МСР1200АР100 — |NCP1200AP1000S-ND | 100КНг PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP582LSQ28T1G |NCP582LSQ28TIOSTR-ND | 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 585.00/3,000 сырган? ООО ОКН BWM Ситт Mode Controller TEE ORE 
NCP582LSO3OT1G |NCPSE2LSO30TIOSCT-ND | 3V,150mA CMOS LDO Regultor....SC-82AB — 85 — 52 — 39 РЫ ры ШЕШШ S pH AOKI PWM Current Mode Controller ООО. 
NCP582LSQ30T1G |NCP582LSQ30TIOSTR-ND | 3V, 150тА CMOS LDO Regulator........SC-82AB 585.00/3,000 NCP1200D6OR2G MEE ODA S ANIA] вокна PWM Current Mode Controller Je pum 
NCP582LSQ33T1G |NCP582LS033T10SCT-ND |3.3V, 150тА CMOS LDO Regulator...SC-82AB 656 52 39 NCP1200D80R2G |NCP1200D60R2COSTR-ND| 60KHz PWM Current Mode Controller 1472:50/2,500 
NCP582LSQ33T1G [NCP582LS033T10STR-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 585.00/3,000 - 
NCPSB3SQIST!G NCP583S015T160SCT-ND | 1 5V 150mA CMOS LDO Reguator..SC-82A8 — 72 — 58 — 44 NCP1200D60R2 | NCP1200D60R20SCT-ND | 60КН2 PWM Current Mode Controller 136 114 91 
NCP583SQ15T1G NCP503S015T1GOSTR-ND | 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator... SC-82AB 684.00/3,000 Киш _ AEN ВОК БАМ Curent Mode Controller. үн ы, 
NCP583SQ18T1G NCP583S018T1GOSCT-ND |1.8V, 150тА CMOS LDO Regulator...SC-82AB 70 58 44 NcP1200D100R2 Meee РОСТА 100KHz PWM Current Mods Controller; 1472.50/2,500 
NCP583SQ18T1G | NCP583SQ18T1GOSTR-ND | 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 684.00/3,000 NCP1200P40 NCP1200P400S-ND 40KHz PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP583SQ25T1G  |NCPB83S025T1GOSCT-ND | 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator...SC-82AB ^ .72 58 44 NCP1200P60 NCP1200P6005-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller Tan 5 
NCP583SQ25T1G NCP583S025T1GOSTR-ND |2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 684.00/3,000 NCP1200P100 ^ NCP1200P1000S-ND | 100KHz PWM Current Mode Controller й em 5 
NCP583SQ28T1G  |NCP583SO28T1GOSCT-ND |2.8V, 150тА CMOS LDO Regulator...SC-82AB 70 58 44 J | ў | i 
NCP1203D40R2 | NCP1203D40R20SCT-ND | 40KHz PWM Current Mode Controller 144 120 96 
NCP583SQ28T1G NCP583S028T1GOSTR-ND |2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator.....SC-82AB 684.00/3,000 NCP1203D40R2 NCP1203D40R20STR-ND | 40KHz PWM Current Mode Controller 1560/00/2,500 
пвзвзвозот1в АНИ M leom 0М05 0 Regulator, БЕЛІ 72 NS КЕН NCP1203D60R2 |МСР12030608205СТ-М0 | 60KHz PWM Current Mode Controller... 144 120 96 
Н „150m. egulator.........SC- 00/8, NCP1203D60R2 | NCP1203D60R20STR-ND | GOKHz PWM Current Mode Controller... 1560.00/2,500 
NCP583SQ33T1G |М0Р5835033710050Т-І0 |3.3V, 150тА CMOS LDO Regulator.....SC-82AB_ — .72 58 44 NCP1203D100R2  |NCP1203D100R20SCT-ND | 100KHz PWM Current Mode Controller . 144 120 96 
NCP583SQ33T1G  |NCP583S033T1GOSTR-ND |3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator......SC-82AB 684.00/3,000 NCP1203D100R2  |NCP1203D100R20STR-ND | 100КН2 PWM Current Mode Controller. 1560.00/2,500 
МСР584Н5М0971  |NCP584HSNO9T10SCT-ND | 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator ....S0T-23-5 .68 .54 41 NCP1203P40 NCP1203P400S-ND ДОКН PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP584HSNOST1 |NCP584HSNO9T1OSTR-ND | 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 642.00/3,000 NCP1203P60 NCP1203P600S-ND | 60KHz PWM Current Mode Controller. 144 120 96 
NCP584HSN12T1  |NCPSBAHSNI2TIOSCT-ND | 1.2/, 200тА CMOS LDO Regulator...SOT-23-5 — .68 — 54 41 МСР1203Р100  |NCP1203P1000S-ND | 100КНг PWM Current Mode Controller......8-Dip 1.44 120 96 
NCP584HSN12T1  |NCPS84HSN12T10STR-ND | 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 642.00/3,000 NCP1207DR2 NCP1207DR20SCT-ND | PWM Current Mode Controller for Free Running 
NCP584HSN18T1 |NCP584HSN18T10SCT-ND | 1.8У, 200mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 .68 54 41 Quasi-Resonant Operation .................... 8-SOIC 140 112  .84 
NCP584HSN18T1  |NCPBB4HSN18TIOSTR-ND | 1.8/, 200mA CMOS LDO Regulator ....S0T-23-5 642.00/3,000 NCP1207DR2 NCP1207DR20STR-ND | PWM Current Mode Controller for Free Running 
МСР58415М0911  |NCPBB4LSNOSTIOSCT-ND |0.9V,200mA CMOS LDO Regulator..S0T-23-b 68 54 41 Quasi-Resonant Operation -501С 1792.50/2,500 
NCP584LSNO9T1 |МСР58415М097105ТА-МО |0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 642.00/3,000 NCP1207P NCP1207P0S-ND PWM Current Mode Controller for Free Running 
NCP584LSN12T1 NCP584LSN12T10SCT-ND | 1.2, 200mA CMOS LDO Regulator..S0T-23-b 68 54 41 Quasi-Resonant Operation... 140 132 84 
NCP584LSN12T1 NCP584LSN12T1OSTR-ND | 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator ....S0T-23-5 642.00/3,000 NCP1400ASN19T1 |NCP1400ASN19TOSCT-ND | 1.9V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP584LSN18T1 _|NCPS84LSN18TIOSCT-ND |1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator ....SOT-23-5 68 54 41 MPU Switching Regulator 98 78 62 
NCP584LSN18T1 NCP584LSNI8T1OSTR-ND | 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 642.00/3,000 NCP1400ASN19T1 | NCP1400ASNiSTOSTR-ND| 1.9V, 100mA Fixed Freq. PW p 
NCP585DSNO9T1 |NCPS85DSNOSTIOSCT-ND | 0.9V, 300тА CMOS LDO Regulator ...S0T-23-5s 77 62 .46 MPU Switching Regulator 50Т-23-5 1209.00/3,000 
NCP585DSNOST1  |NCPB85DSNOSTIOSTR-ND | 0.9/, 300mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASN25T1 |NCP1400ASN25TOSCT-ND | 2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585DSN12T1 |NCPS85DSN12T10SCT-ND | 1.2, 300тА CMOS LDO Regulator..S0T-23-b 77 62 .46 MPU Switching Regulator аз 78 62 
NCP585DSN12T1 _|NCP585DSN12T10STR-ND | 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator ....S0T-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASN25T1 |NCP1400ASN2STOSTR-ND | 2.5V, 100тА Fixed Freq. PWI 
NCP585DSN18T1  |NCPS85DSN18T10SCT-ND |1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator...S0T-23-5 77 62 46 MPU Switching Regulator 1209.00/3,000 
NCPS85DSN18T1  |NCP585DSNI8TIOSTR-ND | 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator ....S0T-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASN27T1 |NCP1400ASN27TOSCT-ND | 2.7V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585HSNOST1 |NCPS8SHSNOSTIOSCT-ND | 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator...SOT-23-5 77 62 46 MPU Switching Regulator 9: 78 62 
NCP585HSNOST1 |NCP585HSNO9T1OSTR-ND | 0.9/, 300тА CMOS LDO Regulator ....S0T-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASN27T1 |NCP1400ASN27TOSTR-ND | 2.7V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585HSN12T1 NCP585HSN12T10SCT-ND | 1.2/, 300тА CMOS LDO Regulator..S0T-23-b 77 62 46 MPU Switching Regulator 1209.00/3,000 
NCP585HSN12T1 |NCP505HSN12T10STR-ND | 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASN30T1 |NCP1400ASN30TOSCT-ND |, s UE Step-Up X DW. б 
NCP585HSN18T1 NCP585HSN18T10SCT-ND | 1.8У, 300тА CMOS LDO Regulator...SOT-23-5 77 62 .46 hi s= : : : 
NCP585HSN18T1 NCP505HSNI8TIOSTR-ND | 1.8V, 300тА CMOS LDO Regulator ....SOT-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASNSOT1 |NCPI400ASNSOTOSTR-ND | ЗУ, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 
NCP585LSNO9T1 |NCPS585LSNOQTIOSCT-ND | 0.9V, 300тА CMOS LDO Regulator ....SOT-23-5 77 62 46 MPU Switching Regulator 1209.00/3,000 
NCP585LSNO9T1 NCP585LSNO9TIOSTR-ND | 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator ....50Т-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASN33T1 | NCP1400ASN33TOSCT-ND AU ne ea Step-Up о 
NCP585LSN12T1 NCP585LSN12T10SCT-ND | 1.21, 300mA CMOS LDO Regulator..S0T-23-b 17 62 46 witching Regulator ў ; я 
NCP585LSN12T1  |NCPB85LSNI2TIOSTR-ND | 1.21, 300mA CMOS LDO Regulator .... SOT-23-5 726.00/3,000 NCP1400ASNS3T1 | NCP1400ASN33TOSTR-ND SUME tile a Step-Up sss 
NCP585LSN18T1 NCP585LSNI8T1OSCT-ND |1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator 77 42 46 n ROU) 
NCPS85LSN18T1 NCP585LSNI8TIOSTR-ND | 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator 726.00/3,000 NOP1400ASNSOTI JNGPIMOQBSNSUTOSODND ЫЯ БИ Step-Up EXE 
NCP1000P NCP1000POS-ND 0.5A Integrated Off-Line Switching Reg 155 124 93 П : ` і 
NCP1001P NCP1001P0S-ND 1A Integrated Off-Line Switching Re 188 150 113 NOPUADDASNSOT) ЖАНЕ зү торт ей Frog, РМ Зар s е 
NCP1002P NCP1002POS-ND 1.5A Integrated Off-Line Switching Reg...8-Dip 2.25 1.80 1.35 кенеееметі т тест 1,9. 200 PPA Stoo Un Міс as 
NCP1030DMR2 — |NCP10300MR2OSCT-ND |LP PWM Controller with On-Chip Switching Regulator MM TE I ou un 
Power Switc| 225 1.80 140 " к ў Š E 
гонт | LP PWM Conteilar vi NCP1402SN19T1 | NCP14025N19T10TR-ND eu ү Up Micropower ГЕИ 
Power Switch.. ...8-Micro 5040.00/4,000 5 = " - : 
NCP1050P44 NCP1050P440S-ND |100тА Mono High Volt. Gated Oscillator NCPIAQ2SN27T| шап я Up Micropower am dmn м 
Power Switching Regulator... 1.35 113 90 й w i i Ë 
NCP1050P100 ^ |NCP1050P1000S-ND |100тА Mono High Volt. Gated Oscillator NGP1402N27T1 Шап p EM Step-Up Micropower зада 
Power Switching Regulator.... 135 113 .90 NCP1402SN30T1  |NCP14025N30T10SCT-ND ay sui PE SUD Micropower Quis 
NCP1050P136 — |NCP1050P1360S-ND | 100тА Mono High Volt. Gated Oscillator Switching Regulator 105 88 70 
Power Switching Regulator... ы шы ш NCP1402SN30TI |NCP1402SN30T1OSTR-ND| ЗУ, 200тА РЕМ Step-Up Micropower 
NCP1051P44 NCP1051P440S-ND 200mA Mono High Volt. Gated Oscillator Switching Regulator 1365.00/3,000 
Power Switching Regulator........... 135 143 .90 NCP1402SN33T1 | NCP1402SN33T10SCT-ND | 3.3V, 200mA РЕМ Step-Up Micropower 
NCPI051P100 — NCPTOBIP1000S-ND | 200mA Mono High Volt. Gated Oscillator Switching Regulator 507235 1.05 88 70 
Power Switching Regulator. 135 143 .90 NCP1402SN33T1  |NCP1402SN33T10STR-ND | 3.3V, 200mA РЕМ Step-Up Micropower 
NCP1051P136 МСР1051Р13605-М0 | 200mA Mono High Volt. Gate Switching Regulator 1365.00/3,000 
Power Switching Regulator........ Ae. BEL oy NCP1402SN5OTI —|NCP14025NSOT1OSCT-ND | 5V, 200mA РЕМ Step-Up Micropower 
NCP1052P44 NCP1052P440S-ND 300mA Mono High Volt. Gated Oscillator Switching Regulator 1.05 88 70 
Power Switching Regulator... 135 113 90 NCP1402SN50T1 |NCP1402SN50T10STR-ND | 5V, 200mA РЕМ Step-Up 
NCP1052P100 NCP1052P1000S-ND  |300mA Mono High Volt. Gated Oscillator Switching Regulator 1365.00/3,000 
Power Switching Regulator... 135 113 90 NCP1403SNT1  |NCP1403SNT1OSCT-ND | 15V, 50mA РЕМ Step-Up DC/DC 
NCP1052P136 NCP1052P1360S-ND | 300mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter. 1.08 9  .86 
Power Switching Regulator... 135 113 90 NCP1403SNT1 NCP1408SNTIOSTR-ND | 15V, 50mA РЕМ Step-Up DC/DC 
NCP1052XP136 ^ |NCP1052XP1360S-ND | 300mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter............ 1677.00/3,000 
Power Switching Regulator.... Ша 00 6 NCP1410DMR2 NCP1410DMR20SCT-ND | 250mA Sync-Rect РЕМ Step-Up DC/DC 
NCP1053P44 NCP1053P440S-ND 400mA Mono High Volt. Gated Oscillator Converter .. 158 426 95 
Power Switching Regulator. 144 120  .96 NCP1410DMR2 NCP1410DMR20STR-ND | 250mA Sync-Rect РЕМ Step-Up DC/DC 
NCP1053P100 — |NCP1053P1000S-ND |400mA Mono High Volt. Gate Converter 3224.00/4,000 
Power Switching Regulator. 144 120  .96 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NCP1411DMR2 | NCP1411DMR20SCT-ND | Sync-Rect PFM Step-Up DC/DC NCP5314MNR2  |NCPS314MNR2OSCT-ND |Two/Three/Four-Phase Buck CPU 
Converter .... 158 126  .95 Controller. 5.00 4.00 3.38 
NCP1411DMR2 | NCP1411DMR20STR-ND | Sync-Rect РЕМ Step-Up DC/DC NCP5314MNR2 | NCP5314MNR20STR-ND — |Two/Three/Four-Phase Buck CPU 
Converter -Місго 3224.00/4,000 Controller 6250.00/2,000 
NCP1417DMR2 |МОР14170МВ2050Т-М0 | 200тА DC/ p-Up -Micro 158 126  .95 NCP5322ADWR2  |NCP5322ADWR2OSCT-ND [Two-Phase Buck Controller 832 6.66 562 
NCP1417DMR2 — [NCPI417DMR20STR-ND | 200mA DC/DC Step-Up Converter i 3224.00/4,000 NCP5322ADWR2 |NCP5322ADWR2OSTR-ND |Two-Phase Buck Controller 5200.00/1,000 
NCP1421DMR2 — | NCP1421DMR20SCT-ND | 600mA Sync-Rect РЕМ Step-Up NCP5331FTR2 NCP5331FTR2OSCT-ND |Two-Phase PWM Controller 596 477 4.03 
DC/DC Converter 252 202 1.57 NCP5331FTR2 NCP5331FTR20STR-ND |Two-Phase PWM Controller 7450.00/2,000 
NCP1421DMR2  |NCP1421DMR20STR-ND | 600mA Sync-Rect РЕМ Step-Up NCP5332ADWR2 | NCP5332ADWR2OSCT-ND |Two-Phase Buck Controller 8.32 6.66 5.62 
REPRE РОКИ Е a EM NCP5332ADWR2  |NCP5332ADWR2OSTR-ND |Two-Phase Buck Controller 5200.00/1,000 
Í 2 Boost Regulator 5. н Ji NCP5351DR2 NCP5351DR20SCT-ND АА Sync. Buck Power MOSFET Dri 170 136 102 
NCP1442FRA NCP1442FRAOSTR-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator 7000.00/2,000 d Mora ай Maud 
NCP5351DR2 NCP5351DR20STR-ND |4А Sync. Buck Power MOSFET Driver 2175.00/2,500 
NCP1443FR4 NCP1443FRAOSCT-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator 560 448 378 Я i I 
NCP5355DR2 NCP5355DR20SCT-ND |12V Sync. Buck Power MOSFET Driver...8-SOIC 243 1.70 1.28 
NCP1443FR4 NCP1443FR40STR-ND | 4A, 280KHz Boost Regulator 7000.00/2,000 ї i 
ME ERIE ERST НИИ BER le Ace NCP5355DR2 NCP5355DR20STR-ND |12V Sync. Buck Power MOSFET Driver. 2720.00/2,500 
s , Z БООВ ВОГО. Е а 5 NCP5424DR2 NCP5424DR20SCT-ND Dual Sync. Buck Controller. 518 414 322 
NCP1444FRA NCP1444FR40SCT-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator 5.60 448 3.78 NCP5424DR2 NCP5424DR20STR-ND (Dual Sync. Buck Controller. 7245.00/2,500 
NCP1444FR4 NCP1444FR40STR-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator 7000.00/2,000 NCP5426SN13T2 | NCPSA26SN13T20SCT-ND LDO Regulator/Vibration 
NCP1444T NCP1444T0S-ND 4A, 560KHz Boost Regulator. 546 437 369 Mator Driver 98 № 66 
NCP1445FR4 NCP1445FR40SCT-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator 5.60 448 378 я š ; і 
NCP1445FR4 NCP1445FRAOSTR-ND | 4A, 560KHz Boost Regulator 7000.00/2,000 NGP5426SN13T2 ШБББ СЫМ K тш КОО 
NO Ад негі ШАША ШОП аў SOR PWM SS DOT p ms CEU pU NCS2001SNITI |NCS2001SNITIOSCT-ND |0.9V R/R Single Op Amp 140 112 84 
Controller % м 64 NCS2001SN1T1 | NCS2001SN1T10STR-ND |0.9У R/R Single Op Amp 2151.00/3,000 
ч ў 3 ы NCS2001SN2T1 | NCS2001SN2TIOSCT-ND |0.9У R/R Single Op Amp 140 142 84 
NGPIASQASNISTI ШШШ Н 19V, 180КН: PWM S Step-Up DC/DC 1248.00/3,000 NCS2001SN2T1 | NCS2001SN2TIOSTR-ND |0.9У R/R Single Op Amp 2151.00/3,000 
— NCS2001SQ1T1 | М0520015017105СТ-М0 |0.9У R/R Single Op Amp 80 164 48 
NCP1450ASN27T1 |NCP1450ASN27TOSCT-ND | 2.7V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC 
d seb NCS2001SQ1T1 — |NCS2001901T10STR-ND |0.9У R/R Single Op Amp 1230.00/3,000 
Controller .. .96 .80 64 Д 
NCP1450ASN27T1 | NCP1450ASN27TOSTR-ND | 2.7V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC о л ү ii Se 0р дир аўн rs 
Controller .. 1248.00/3,000 | А ingle Ор Атр .00/3, 
NCP1450ASN30T1 | NCP1450ASN30TOSCT-ND 3V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCS2002SN1T1 NOS20028N1T10SCT-ND |Sub-One Volt R/R Op Am 96 80 44 
Controller .... 96 80 64 NCS2002SN1T1 _ |NCS20028M1TIOSTR-ND |Sub-One Volt R/R Op Ат 1248.00/3,000 
NCP1450ASN30T1 |NCP1450ASN30TOSTR-ND | 3V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCS2002SN2T1 | NCS2002SN2T10SCT-ND |Sub-One Volt R/R Op Am 96 80 54 
Controller .. 1248.00/3,000 NCS2002SN2T1 |NCS2002SN2TIOSTR-ND |Sub-One Volt R/R Op Ат 1248.00/3,000 
NCP1450ASN33T1 |NCP1450ASN33TOSCT-ND | 3.3V, 180KHz PWM step Up DC/DC NCS2200SN1T1 | NCS2200SN1TI0SCT-ND |Low Voltage Comparator 158 126 95 
Controller .. š .96 80  .64 NCS2200SN1T1 NCS2200SN1T10STR-ND [Low Voltage Comparator 2418.00/3,000 
NCP1450ASN33T1 |NCP1450ASN33TOSTR-ND | 3.3V, 180KHz | NCS2200SN2T1  |NCS22008N2T10SCT-ND |Low Voltage Comparator 158 126  .95 
Controller .... 1248.00/3,000 NCS2200SN2T1 | NCS2200SN2TIOSTR-ND Томи Voltage Comparator 2418.00/3,000 
NCP1450ASNSOT1 |NCP1450ASNSOTOSCT-ND | 5V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCS2201SN1T1 | NCS2201SN1T10SCT-NO [LV Comparator with Enable 90 72 54 
Controller .... 96 80 64 NCS2201SN1T1 | NCS2201SN1T10STR-ND [LV Comparator with Enable 1383.00/3,000 
МСР1450А5М50Т1 |NCP1450ASN50TOSTR-ND | 5V, 180KHz PWM Step-Up DC/DC NCS2201SN2T1  |NCS22019N2T10SCT-ND |LV Comparator with Enable 0 м M 
Controller .. 1248.00/3,000 NCS2201SN2T1 NCS2201SN2T10STR-ND |LV Comparator with Enable 1383.00/3,000 
NCP15000MR2 — NCP1500DMR2OSCT-ND | Dual Mode PWM/Linear Buck NCS2202SN1T1 — |NCS22028N1T10SCT-ND LV Comparator with O TER № 
Converter .. 155 124 93 NCS2202SN1T1 | NCS22028N1T10STR-ND |LV Comparator with O| 1383.00/3,000 
КСРТ5000М82 |NOPISOODMR2OSTR-ND | Dual Mode PWM/Linear Buck NCS2202SN2T1 | NCS2202SN2T10SCT-ND |LV Comparator with OD 90 72 54 
Converter .. 3176.00/4,000 NCS2202SN2T1 | NCS2202SN2TI0STR-ND [LV Comparator with 0 1383.00/3,000 
NCP1550SN18T1 |NCP1550SN18T10SCT-ND Id | Xm № gm NCS2203SN1T1 — |NCS22038N1T10SCT-ND |1У Comparator with OD/Enable . 90 72 54 
ontroller. a » a н 
NCS2203SN1T1 |NCS2203SNITIOSTR-ND ILV Comparator with OD/Enable . 1383.00/3,000 
NCPISSOSN18T1 | NCPISSOSN18T10STR-ND ТЕУ ВОО ц Step-Down атта тт NCS2203SN2T1 | NCS2203SN2TIOSCT-ND |LV Comparator with OD/Enable . 90 72 54 
Ed NCS2203SN2T1  |NCS2203SN2TIOSTR-ND [LV Comparator with OD/Enable . 1383.00/3,000 
NCP15508N19T1 | NCP15S0SN19T10SCT-ND TOV BOOK ENAREN Step-Down e: NCS5000SNT1 NCS5000SNTIOSCT-ND [Integrated RF Schottky Detector 114 95 76 
NCP1550SN19T1 |NCP1550SN19T10STR-ND | 1.9V, 600KHz PWM/PFM Step-Down DN e ышын с=т ШЫ Detector 200800. 
NCP1550SN25T1 |NCP1550SN25T10SCT-ND МИ Step-Down з NCV7ZOIDWR2 — NCVTIDIDNR2OSCHAD [2A H- Bridge! 534 428 361 
DC/DC Controller ШЕ. 82 62 NCV7701DWR2 | NCV7701DWR20STR-ND |2А H-Bridge Driver. 3338.00/1,000 
- - - - - NCV8509PDW18R2 | NCV8509PDW18ROSCT-ND |Sequenced Linear Dual-Volt. Reg 324 260 2.02 
NCP1550SN25T1 | NCP1550SN25T10STR-ND POV COOKE NPE Step-Down ТТЕ NCV8509PDW18R2| NCV8509PDW18ROSTR-ND |Sequenced Linear Dual-Volt. Reg. . 1836.00/1,000 
NCP1550SN27T1 |NCP1550SN27T10SCT-ND | 2.7V, 600KHz PWM/PFM Step-Down DA NCV8509PDW25R2/ NCV8509PDW25ROSCT-ND |Sequenced Linear Dual-Volt. Reg. . 324 260 202 
DC/DC Controller 410 8 62 NCV8509PDW25R2| NCV8509PDW25ROSTR-ND |Sequenced Linear Dual-Volt. Reg 1836.00/1,000 
NCP1550SN27T1 | NCP1550SN27T10STR-ND | 2.7V, 600KHz PWM/PFM Step-Down NCV8509PDW26R2 | NCV8509PDW26ROSCT-ND |Sequenced Linear Dual-Volt. Reg 3.24 260 2.02 
DC/DC Controller 1599.00/3,000 NCV8509PDW26R2| NCV8509PDW26ROSTR-ND |Sequenced Linear Dual-Volt. Reg. . 1836.00/1,000 
NCP1550SN33T1 | NCP1550SN33T10SCT-ND | 3.3V, 600KHz PWM/PFM Step-Down NCV33033DWR2 | NCV33033DWR20SCT-ND |Brushless DC Motor Controller... 538 431 3.64 
DC/DC Controller 1.03 82 62 NCV33033DWR2 | NCV33033DWR20STR-ND |Brushless DC Motor Controllei 3363.00/1,000 
NCP1550SN33T1  |NCP15505N33T10STR-ND | 3.3V, 600КНг PWM/PFM Step-Down NCV33035DWR2  |NCV33035DWR2OSCT-ND [Brushless DC Motor Controlle 436 349 295 
DC/DC Controller 1599.00/3,000 NCV33035DWR2  |NCV33035DWR2OSTR-ND [Brushless DC Motor Controller... 2725.00/1,000 
NCP1560HDR2  |NCP1560HDR20SCT-ND | Full Featured Volt. Mode PWM NCV33163DWR2 | NCV33163DWR20SCT-ND |2.5A Step-Up/Down/Inverting 
Controller .... 338 270 210 Switching Regulator. 3.02 242 1.88 
NCP1560HDR2 “|NCP1560HDR2OSTR-ND | Full Featured Volt. Mode PWM NCV33163DWR2  |NCV33163DWR2OSTR-ND |2.5A Step-Up/Down/Inverting 
Controller .... 4725.00/2,500 Switching Regulator 1709.00/1,000 
NCP1571DR2 NCP1571DR20SCT-ND | LV Sync. Buck Controlle 248 198 154 NCV33163P NCV33163POS-ND 2.5A Step-Up/Down/Inverting 
NCP1571DR2 NCP1571DR20STR-ND | LV Sync. Buck Controller.. 3465.00/2,500 Switching Regulator. 302 242 188 
NCP1573DR2 NCP1573DR20SCT-ND | LV Sync. 248 1.98 154 NGD15N41CLT4 — |NGD15NA1CLTAOSCT-ND. |410V, 15A, Ignition IG 184 148 141 
NCP1573DR2 NCP1573DR20STR-ND | LV Sync. 3465.00/2,500 NGD15N41CLT4 — |NGDI5NA1CLTAOSTR-ND |410V, 15A, Ignition IGBT 2355.00/2,500 
NCP1575DR2 NCP1575DR20SCT-ND | LV Sync. Buck Controller with NIS5101E1T1 NIS5101E1T10SCT-ND |-48V, Hot Swap Controlle 9.58 8.63 7.65 
Adj. Switching Freq. ......... €— 248 198 154 NISS101E1T1 NIS5101ETTTOSTR-ND |-48V, Hot Swap Controller... 14202.00/2,000 
NCP1575DR2 NCP1575DR20STR-ND | Low Volt. Sync. Buck Controller with NIS5101E2T1 NIS5101E2T10SCT-ND |-48V, Hot Swap Controller 955 863 765 
Adj. Switching Freq. ... 3465.00/2,500 NIS5101E2T1 NIS5101E2 T10STR-ND |-48V, Hot Swap Controlle 14202.00/2,000 
NCP1650DR2 NCP1650DR20SCT-ND | Power Factor Controller 315 252 1.96 NL7WB66US NL7WB66USOSCT-ND |Ultra-Small SPST Analog Switch 0588 58 47 36 
NCP1650DR2 NCP1650DR20STR-ND | Power Factor Controller 4410.00/2,500 NL7WB66US NL7WB66USOSTR-ND  Ultra-Small SPST Analog Switch 525.00/3,000 
NCP1729SN35T1 | NCP1729SN35T10SCT-ND Bed Capacitance Voltage T ah NL17SZOODFT2 | NL17SZOODFT20SCT-ND Single 2-Input NAND Gate.. 29 24 46 
ӨГӨ не d : š М11757000ҒТ2 |NL7SZOODFT2OSTR-ND [Single 2-Input NAND Gat 240.00/3,000 
МСР17295М3571  |NCP17295N35TTOSTR-ND ined Capacitance Voltage ОВО NL17SZOOXV5T2 |NL17SZ00XV5T20SCT-ND |Single 2-Input NAND Gat 29 в м 
- E тшш М1175700ХУ5Т2 | NL17SZ00XV5T20STR-ND |Single 2-Input NAND Gat 320.00/4,000 
NCP1800DM41R2 |NCP1800DM41R20SCT-ND ing CALI don Battery Charge ТТТ NL17SZ02DFT2 NLI7SZO2DFT20SCT-ND |2-Input NOR Gate. 29 24 46 
) oe ' ` : NL17SZO2DFT2 |NL7SZO2DFT2OSTR-ND |2-Input NOR Gate 240.00/3,000 
NCP1800DM41R2 | NCP1800DM41R20STR-ND кетпен Claron Bene on NL17SZ02XV5T2 | NLI7SZO2XVST2OSCT-ND [2-Input NOR Gate. 22 48 44 
p 525 NL17SZ02XV5T2 |NL17SZ02XV5T20STR-ND |2-Input МОВ Gate 320.00/4,000 
NCP1800DM42R2 | NCP1800DM42R20SCT-ND | Single-Cell 
ое ag db ДЕ NLI7SZ04DFT2 |11757040ҒТ208СТ-10 Single Inverter. 29 24 16 
ете NL17SZO4DFT2 | NL17SZO4DFT20STR-ND |Single Inverter. 240.00/3,000 
NCP1800DM42R2 | ШАЛЫНЫП Single: Cell Lithium lon Battery Charge радас NL17SZ04XV5T2 |NL17SZ04XV5T20SCT-ND Single Inverter. 22 48 44 
i nor V NL17SZ04XV5T2  |NL7SZO4XVST2OSTR-ND |Single Inverter. 320.00/4,000 
NCP2890DMR2  |NCP2890DMR2OSCT-ND |1W Audio Power Amp 120 96 72 | я " 
NCP2890DMR2 |NCP2890DMR2OSTR-ND | 1W Audio Power Атр 2496 .00/4.000 NLI7SZOGDFT2 — NL17SZ06DFT20SCT-ND Single Inverter with OD Outpu 29 24 16 
NCP3712ASNT1 NCP3712ASNTIOSCT-ND | Over Voltage Protected High NL17SZ06DFT2 NL17SZ06DFT2OSTR-ND [Single Inverter with OD Output ... 240.00/3,000 
Side Switch NEW... 60 45 34 NL17SZO6XV5T2  |NL17SZ06XVST2OSCT-ND [Single Inverter with OD Outpu 82 в м 
NCPS712ASNT1 — [NCPS7T2ASNTTOSTR-ND | Over Voltage Protected High NL17SZO6XVST2 NL17SZ06XV5T20STR-ND [Single Inverter with OD Output 320.00/4,000 
Side Switch МЕЙЛ. SOT-23-6 585.00/3,000 NL17SZ07DFT2 NL17SZ07DFT20SCT-ND |Single Non-Inverting Buffer with 
NCP5008DMR2  |NCPS008DMR2OSCT-ND | Backlight LED Boost D Л0-Місго 163 130 98 OD Output 29 24 36 
NCP5008DMR2  |NCPS008DMR2OSTR-ND | Backlight LED Boost Drive 10-Місго 3328.00/4,000 NLI7SZO7DFT2 | NLI7SZO7DFTOOSTR-ND Single Non-Inverting Buffer with 
NCP5009DMR2 |NCP5009DMR2OSCT-ND | Backlight LED Boost Drive 10-Micro 1.50 120 90 OD Output 240.00/3,000 
МСР50090МВ2 |NCP5009DMR2OSTR-ND | Backlight LED Boost Drive 10-Місго 3072.00/4,000 NLI7SZO7XVST2 NL17SZ07XV5T20SCT-ND Single Non-Inverting Buffer with 
NCP5314FTR2 NCP5314FTR20SCT-ND | Two/Three/Four-Phase Buck CPU OD Output. 22 48 44 
Controller... 5.00 400 3.38 NL17SZ07XV5T2 |NL17SZ07XV5T20STR-ND |Single Non-Inverting Buffer with 
NCP5314FTR2 NCPBSIAFTR2OSTR-ND | Two/Three/Four- OD Output. 320.00/4,000 
Controller.... 6250.00/2,000 (Continued) 
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NL17SZ08DFT2 NL17SZO8DFT20SCT-ND | Single 2-Input AND Gate .S0T-353 29 24 16 NLAS4684MNR2 |NLAS4684MNR2OSTR-ND| Ultra-Low Resistance Dual SPDT 

NL17SZ08DFT2 NL17SZO8DFT20STR-ND | Single 2-Input AND Gate .S0T-353 240.00/3,000 Analog Switch. 2274.00/3,000 

NL17SZO8XV5T2  |NL17SZ08XV5T20SCT-ND | Single 2-Input AND Gate .S0T-553 22 18 14 NLASB3157DFT2  |NLASB3157DFT20SCT-ND | 2:1 Multiplexer 40 50 23 

NL17SZ08XV5T2 |NL17SZ08XV5T20STR-ND | Single 2-Input AND Gate .S0T-553 320.00/4,000 NLASB3157DFT2  |NLASB3157DFT20STR-ND | 2:1 Multiplexer.... 402.00/3,000 

NL17SZ14DFT2 NL17SZ14DFT20SCT-ND | Single Inverter with Schmitt Trigger .....S0T-353 29 24__.16 NLAST4051DR2 NLAST4051DR20SCT-ND | Analog Mux/Demux 16-506 .81 68  .54 

NL17SZ14DFT2 NL17SZ14DFT20STR-ND | Single Inverter with Schmitt Trigger .....50Т-353 240.00/3,000 NLAST4051DR2 NLAST4051DR20STR-ND | Analog Mux/Demux 16-SOIC 872.50/2,500 

NL17SZ16DFT2 NLI7SZ16DFT20SCT-ND | Single Input Buffer. .S0T-353 22 18 14 NLAST4051DTR2 | NLAST4051DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux .16-TSSOP 81 68 54 

NL17SZ16DFT2 NL17SZ16DFT20STR-ND | Single Input Buffer. .S0T-353 240.00/3,000 NLAST4051DTR2 | NLAST4051DTR20STR-ND | Analog Mux/Demux .16-TSSOP 1040.00/2,500 

NL17SZ16XV5T2  |NL17SZ16XV5T20SCT-ND | Single Input Buffer .S0T-553 22 48  .14 NLAST4051QSR NLAST4051QSROSCT-ND | Analog Mux/Demux 16-QSOP 81 68 .54 

NL17SZ16XV5T2 | NL17SZ16XV5T2OSTR-ND | Single Input Buffer .50Т-553 320.00/4,000 NLAST4052DR2 NLAST4052DR20SCT-ND | Analog Mux/Demux 16-SOIC 81 68 54 

NL17SZ17DFT2 NL17SZ17DFT20SCT-ND | Single Non-Inverting Buffer with NLAST4052DR2 NLAST4052DR20STR-ND | Analog Mux/Demux 16-SOIC 872.50/2,500 
Schmitt Trigger........... SOT-353 .29 24 16 NLAST4052DTR2  |NLAST40S2DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux .16-TSSOP 81 68 54 

NL17SZ17DFT2 NL17SZ17DFT20STR-ND | Single Non-Inverting Buffer with NLAST4052DTR2 |NLAST4052DTR20OSTR-ND | Analog Mux/Demux .16-TSSOP 872.50/2,500 
Schmitt Trigger. SOT-353 240.00/3,000 NLAST40520SR NLAST4052QSROSCT-ND | Analog Mux/Demux 16-050Р .81 (68 54 

NL17SZ17XV5T2 | NL17SZ17XV5T20SCT-ND | Single Non-Inverting Buffer wi NLAST4052QSR NLAST4052QSROSTR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 
Schmitt Trigger. SOT-553 2 248 14 NLAST4053DR2 | NLAST4053DR20SCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux 81 68 54 

NL17SZ17XV5T2 | NL17SZ17XV5T20STR-ND | Single Non-Inverting Buffer with NLAST4053DR2 NLAST4053DR20STR-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux 872.50/2,500 
Schmitt Trigge .S0T-553 320.00/4,000 NLAST4053DTR2 | NLAST4053DTR20SCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux .16-Т550Р .81 (68 54 

NL17SZ32DFT2 NL17SZ32DFT20SCT-ND | Single 2-Input O š .S0T-353 29 24 16 NLAST4053DTR2 | NLAST4053DTR20STR-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux .16-Т550Р 872.50/2,500 

NL17SZ32DFT2 NL17SZ32DFT20STR-ND | Single 2-Input OR Gate. .S0T-353 240.00/3,000 NLAST40530SR NLAST4053QSROSCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux 16-050Р 81 (68 54 

NL17SZ32XV5T2  |NL17SZ32XV5T20SCT-ND | Single 2-Input OR Gate. .S0T-553 202 48 14 NLAST40530SR |NLAST40530SROSTR-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demux 6-050Р 872.50/2,500 

NL17SZ32XV5T2  |NL17SZ32XV5T20STR-ND | Single 2-Input OR Gate. .S0T-553 320.00/4,000 NLAST44599DTR2 | NLAST44599DTROSCT-ND 16-TSSOP 1.25 1.00 75 

М117577405 NL17SZ74USOSCT-ND | Single D-Type Flip-Flop. S8-8 28 і al) NLAST44599DTR2 | NLAST44599DTROSTR-ND .16-Т550Р 1600.00/2,500 

М117577405 NL17SZ74USOSTR-ND | Single D-Type Flip-Flo 58-8 357.00/3,000 NLAST44599MNR2 | NLAST44599MNROSCT-ND 16-QFN 2.00 160 120 

NL17SZ86DFT2 NL17SZ86DFT20SCT-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate. .S0T-353 22 48  .14 NLAST44599MNR2 | NLAST44599MNROSTR-ND | Dual DPDT Analog Switch.. 2560.00/2,500 

NL17SZ86DFT2 NL17SZ86DFT20STR-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate. .S0T-353 240.00/3,000 NLAST4599DFT2  |NLASTA4599DFT20SCT-ND | Low Voltage Single Supply SPDT 

NL17SZ125DFT2  |NL17SZ125DFT20SCT-ND | Tri-State Non-Inverting Buffe .S0T-353 26 xm 3 Analog Switch. 50 40  .30 

NL17SZ125DFT2 | NL17SZ125DFT20STR-ND | Tri-State Non-Inverting Buffe .S0T-353 285.00/3,000 NLAST4599DFT2  |NLAST4599DFT20STR-ND | Low Voltage Single Supply SPDT 

NL17SZ126DFT2  |NLI7SZ126DFT20SCT-ND | Tri-State Non-Inverting Вине .50Т-353 26 ий аб Analog Switch... 447.00/3,000 

NL17SZ126DFT2  |NL17SZ126DFT20STR-ND | Tri-State Non-Inverting Buffe .50Т-353 285.00/3,000 NLSF595DTR2 NLSF595DTR20SCT-ND | SPI Tri-Color LED Driver. .80 67  .54 

NL17SZUO4DFT2  |NLI7SZUO4DFT20SCT-ND | Single Unbuffered Inverter .S0T-353 29 24 46 NLSF595DTR2 NLSF595DTR20STR-ND | SPI Tri-Color LED Driver. 867.50/2,500 

NL17SZUO4DFT2  |NLI7SZUO4DFT20STR-ND | Single Unbuffered Inverter .50Т-353 240.00/3,000 NLSF595MNR2 NLSF595MNR20SCT-ND | SPI Tri-Color LED Driver 1.14 95 — 76; 

NL17SZUO4XV5T2 | NL17SZUO4XVSTOSCT-ND | Single Unbuffered Inverter .S0T-553 22 48  .14 NLSF595MNR2 NLSF595MNR2OSTR-ND | SPI Tri-Color LED Driver 1482.00/3,000 

NL17SZUO4XV5T2 | NL17SZUO4XVSTOSTR-ND | Single Unbuffered Inverter .S0T-553 320.00/4,000 NUD3105DMT1 NUD3105DMT10SCT-ND | Integrated Relay, Inductive 

NL27WZ00US NL27WZOOUSOSCT-ND | Dual 2-Input NAND Gate 58-8 1.00 ЭТ 67 Load Driver NEW?! ............. 76 57 43 

NL27WZ00US NL27WZOOUSOSTR-ND | Dual 2-Input NAND Gate 58-8 1065.00/3,000 NUD3105DMT1 NUD3105DMT10STR-ND | Integrated Relay, Inductive 

NL27WZO4DFT2 NL27WZO4DFT20SCT-ND | Dual Inverter .50Т-363 42 3224 Load Driver NEW! 741.00/3,000 

NL27WZO4DFT2 NL27WZOA4DFT2OSTR-ND | Dual Inverter .S0T-363 426.00/3,000 NUD3105LT1 NUD3105LT10SCT-ND | Integrated Relay, Ind 

NL27WZ07DFT2 NL27WZO7DFT20SCT-ND | Dual Buffer with OD Output .50Т-363 42 32 24 Load Driver NEW!.. 55 44  .33 

NL27WZO07DFT2 NL27WZO7DFT2OSTR-ND | Dual Buffer with OD Output .S0T-363 426.00/3,000 NUD3105LT1 NUD3105LT1OSTR-ND | Integrated Relay, Inductive 

NL27WZ08US NL27WZO8USOSCT-ND | Dual 2-Input AND Gate.. 58-8 .55 45 .34 Load Driver NEW'..... 447.00/3.000 

NL27WZ08US NL27WZO8USOSTR-ND | Dual 2-Input AND Gate.. 58-8 498.00/3,000 NUD3112DMT1 NUD3112DMT1OSCT-ND | Integrated Relay, Inductive 

NL27WZ14DFT2 NL27WZI4DFT20SCT-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter .. .50Т-363 42 32 24 Load Driver NEW! . бен 76 57 43 

NL27WZ14DFT2 NL27WZ14DFT20STR-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter .50Т-363 426.00/3,000 NUD3112DMT1 NUD3112DMT10STR-ND | Integrated Relay, Inductive 

NL27WZ17DFT2 NL27WZ17DFT20SCT-ND | Dual Non-Inverting Schmitt- Load Driver NEW! . ы 741.00/3,000 
Trigger Buffer 50Т-363 42 32 24 NUD3112LT1 NUD3112LT10SCT-ND Integrated Relay, Inductive 

NL27WZ17DFT2 NL27WZ17DFT20STR-ND | Dual Non-Inverting Schmitt- Load Driver NEW!.. 55 44__33 
Trigger Buffer .S0T-363 426.00/3,000 NUD3112LT1 NUD3112LT1OSTR-ND Integrated Relay, Inductive 

NL27WZ32US NL27WZ32USOSCT-ND | Dual 2-Input OR Gate US8-8 1.00 87 47 Load Driver NEW? ................. 447.00/3,000 

NL27WZ32US NL27WZ32USOSTR-ND | Dual 2-Input OR Gate 58-8 1065.00/3,000 NUD3124DMT1 NUD3124DMT10SCT-ND | Automotive Inductive Load 

NL37WZ04US NL37WZO4USOSCT-ND | Triple Inverter 58-8 44 34 25 Driver NEW!... 76 5 48 

NL37WZ04US NL37WZO4USOSTR-ND | Triple Inverter 58-8 450.00/3,000 NUD3124DMTi —  NUD3124DMT1OSTR-ND | Automotive Inductive Load 

NL37WZ06US NL37WZO6USOSCT-ND | Triple Inverter put . 58-8 72 54 41 Driver NEW! 741.00/3,000 

NL37WZ06US NL37WZOGUSOSTR-ND | Triple Inverter with OD Output. 58-8 702.00/3,000 NUD3124LT1 NUD3124LT10SCT-ND Automotive Inductive Load 

NL37WZ07US NL37WZO7USOSCT-ND | Triple Buffer with OD Output. 58-8 72 54 41 Driver NEW'!... :64 48 .36 

NL37WZ07US NL37WZO7USOSTR-ND | Triple Buffer with OD Output. 58-8 702.00/3,000 NUD3124LT1 NUD3124LT10STR-ND | Automotive Inductive Load 

NL37WZ14US NL37WZ14USOSCT-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. 58-8 44 34 25 Driver NEW... OT-23 624.00/3,000 

NL37WZ14US NL37WZ14USOSTR-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter. 450.00/3,000 NUD3160DMT1 NUD3160DMT10SCT-ND | Industrial Inductive Load Driver NE! SC-74 76 57 43 

NL37WZ16US NL37WZ16USOSCT-ND | Triple Buffe 44 34 25 NUD3160DMT1 NUD3160DMT10STR-ND | Industrial Inductive Load Driver МЕ SC-74 741.00/3,000 

NL37WZ16US NL37WZ16USOSTR-ND | Triple Buffe 450.00/3,000 NUD3160LT1 NUD3160LT10SCT-ND | Industrial Inductive Load Driver МЕ 0Т-23 64 48  .36 

NL37WZ17US NL37WZ17USOSCT-ND | Triple Non-Inverting Schmitt- NUD3160LT1 NUD3160LT1OSTR-ND | Industrial Inductive Load Driver NE! 0Т-23 624.00/3,000 
Trigger Buffer ыр а алын US8-8 44 34 25 NUD4001DR2 NUD4001DR20SCT-ND | High Current LED Driver 88 106 50 

NL37WZ17US NL37WZ17USOSTR-ND | Triple Non-Inverting Schmitt- NUD4001DR2 NUD4001DR20STR-ND | High Current LED Driver 715.00/2,500 
Trigger Buffer 450.00/3,000 NUD4011DR2 NUD4011DR20SCT-ND | Low Current LED Driver NEW! -SOIC .88 66 50 

NLAS323US NLAS323USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch . 90 75 .60 NUD4011DR2 NUD4011DR20STR-ND | Low Current LED Driver NEW! -501С 715.00/2,500 

NLAS323US NLAS323USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch. 1170.00/3,000 NUF2101MT1 NUF2101MT10SCT-ND | USB Filter w/ESD Protection NEW! -TSOP .80 (60 — 45 

NLAS324US NLAS324USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch. 90 .75  .60 NUF2101MT1 NUF2101MT10STR-ND | USB Filter wESD Protection NEW!. 780.00/3,000 

NLAS324US NLAS324USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch . 1170.00/3,000 NUF2221W1T2 NUF2221W1T20SCT-ND | USB Upstream Terminator with ESD 

NLAS325US NLAS325USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch . 90 75 60 Protection NEW? .... БЕ EL] 56 48 

NLAS325US NLAS325USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch. 1170.00/3,000 NUF2221W1T2 NUF2221W1T20STR-ND | USB Upstream Terminator with ESD 

NLAS1053US NLAS1053USOSCT-ND | 2:1 Mux/Demux Analog Switch 90 5 60) Protection NEW! .... w 729.00/3,000 

NLAS1053US NLAS1053USOSTR-ND | 2:1 Mux/Demux Analog Switch 1170.00/3,000 NUF2221W1T2G NUF2221W1T2GOSCT-ND | USB Upstream Terminator with ESD 

NLAS2066US NLAS2066USOSCT-ND | Dual SPST Analog Switch . .99 .80  .60 Protection NEW? .... E 75 56 43 

NLAS2066US NLAS2066USOSTR-ND | Dual SPST Analog Switch . 942.00/3,000 NUF2221W1T2G | NUF2221W1T2GOSTR-ND | USB Upstream Terminator with ESD 

NLAS4051DR2 NLAS4051DR20SCT-ND | Analog Mux/Demux.. .81 (68 54 Protection NEW! .... ee 729.00/3,000 

NLAS4051DR2 NLAS4051DR20STR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 NUF2441FCT1G NUF2441FCT1GOSCT-ND | Integrated Passive Filter with ESD 

NLAS4051DTR2 NLAS4051DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux .81 68  .54 Protection NEW? 75 63 50 

NLAS4051DTR2 NLAS4051DTR20STR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 NUF2441FCT1G NUF2441FCT1GOSTR-ND | Integrated Passive Fi 

NLAS4051QSR NLAS4051QSROSCT-ND | Analog Mux/Demux 81 68 54 Protection NEW? .... 6-Flip Chip 975.00/3,000 

NLAS4051QSR NLAS4051QSROSTR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 NUF3101FCT1G NUFS101FCT1GOSCT-ND | 3 Line EMI Filter NEW! Flip Chip. 75 63 .50 

NLAS4052DR2 NLAS4052DR20SCT-ND | Analog Mux/Demux 81 68  .54 NUF3101FCT1G NUF3101FCTIGOSTR-ND | 3 Line EMI Filter NEW! Flip Chip. 975.00/3,000 

NLAS4052DR2 NLAS4052DR20STR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 NUF4105FCT1 NUF4105FCTIOSCT-ND | 4-Ch., EMI Pi-Filter Array with ESD 

NLAS4052DTR2 | NLAS4052DTR20SCT-ND | Analog Mux/Demux 81 68 54 Prot. +4 ESD Diodes NEW?........... Flip Chip 70 53 40 

NLAS4052DTR2 NLAS4052DTR20STR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 NUF4105FCT1 NUF4105FCT10STR-ND | 4-Ch., EMI Pi-Filter Array with ESD 

NLAS40520SR — |NLAS40520SROSCT-ND | Analog Mux/Demux 81 68 54 Prot. +4 ESD Diodes МЕМ/!............ Flip Chip 684.00/3,000 

NLAS40520SR NLAS4052QSROSTR-ND | Analog Mux/Demux 872.50/2,500 NUFA107FCT1G NUFA107FCTIGOSCT-ND | 4-Ch., EMI Pi-Filter Array with Full 

NLAS4053DR2 NLAS4053DR20SCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demu: 81 68  .54 USB Filter NEW'........ Flip Chip 90 45 40 

NLAS4053DR2 NLAS4053DR20STR-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demu: 6-SOIC 872.50/2,500 NUF4107FCT1G NUF4107FCT1GOSTR-ND | 4-Ch., EMI Pi-Filter Array wi КЕР 

NLAS4053DTR2 | NLAS4053DTR20SCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demu: 81 68 54 USB Filter NEW?....... Flip Chip 1170.00/3,000 

NLAS4053DTR2 NLAS4053DTR20STR-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demu: 872.50/2,500 NUF6105FCT1 NUF6105FCT10SCT-ND] 6-Ch., EMI Pi-Filter Array with ESD 

NLAS4053QSR NLAS4053QSROSCT-ND | Triple 2:1 Analog Mux/Demu: 16-050Р 81 68 54 Protection NEW'........ Flip Chip 70 53 40 

NLAS4053QSR NLAS4053QSROSTR-ND_| Triple 2:1 Analog Mux/Demu: 16-050Р 872.50/2,500 NUF6105FCT1 NUF6105FCT10STR-ND! 6-Ch., EMI Pi-Filter Array with ESD 

NLAS4501DTT1 NLAS4501DTT10SCT-ND | Single SPDT Analog Switch 50 40  .30 Protection NEW'........ Flip Chip 684.00/3,000 

NLAS4501DTT1 NLAS4501DTT1OSTR-ND | Single SPDT Analog Switcl 447.00/3,000 NUF6106FCT1 NUF6106FCT1OSCT-ND | 6-Ch., EMI Pi-Filter Array with ESD | 

NLAS4599DFT2 NLAS4599DFT20SCT-ND | Low Volt. Single Supply SPDT Protection NEW?........ Flip Chip 90 75 460 
Analog Switch 40 0-23 NUF6106FCT1 NUF6106FCT10STR-ND | 6-Ch., EMI Pi-Filter Array with ESD 

NLAS4599DFT2 NLAS4599DFT20STR-ND | Low Volt. Single Supply SPDT Protection NEW?.... 1170.00/3,000 
Analog Switch .S0T-363 402.00/3.000 NUF9001FCT1 NUF9001FCT1OSCT-ND | 10 Line EMI Filter NEW! 11257 1007-75 

NLAS44599DTR2 | NLAS44599DTR20SCT-ND | Dual DPDT Analog Switch 6-TSSOP 125 100 75 NUF9001FCT1 NUF9001FCTTOSTR-ND | 10 Line EMI Filter NEW? 1920.00/3,000 

NLAS44599DTR2 | NLAS44599DTR20STR-ND | Dual DPDT Analog Switch 6-Т550Р 1600.00/2,500 NUF9001FCT1G NUF9001FCT1GOSCT-ND | 10 Line EMI Filter NEW? 125 40 75 

NLAS44599MNR2 | NLAS44599MNR20SCT-ND | Dual DPDT Analog Switch. 138 140  .83 NUF9001FCT1G NUF9001FCT1GOSTR-ND | 10 Line EMI Filter NEW? 1920.00/3,000 

NLAS44599MNR2 | NLAS44599MNR20STR-ND | Dual DPDT Analog Switch....................... 2112.00/3,000 NUP2201MR6T1 NUP2201MR6T10SCT-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 

NLAS4684MNR2 |NLAS4684MNR20SCT-ND | Ultra-Low Resistance Dual SPDT Speed Data Line Protection NEW?......6-TS0P 88 7359 
Analog Switch 175 146 123 (Continued) 
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ON Semiconductor " INTEGRATED S (Continued) Part No. Part No. Description Pu. 1 10 100 
к m е 74AC125MTR 497-1017-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 55 44 33 
он semiconductor plat Key 71 т 4 price S ОП 74AC125MTR 497-1017-2-ND — | Tri-State Quad Bus Buffe 412.50/2,500 
art No. art No. escription 9. 5 74АС138МТВ 497-1018-1-ND | 3-8 Inverting Line Decoder. 60 48 33 
NUP2201MR6T1  |NUP2201MRGTIOSTR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74AC138MTR 497-1018-2-ND | 3-8 Inverting Line Decoder. 450.00/2,500 
Speed Data Line Protection NEWI......6-TSOP 1137.00/3,000 74AC240MTR 497-2911-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer... .68 54 AL 
NUP2201MR6T1G |NUP2201MR6T1GOSCT-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74AC240MTR 497-2911-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 233.00/1,000 
Speed Data Line Protection NEW'.....6-TSOP 120 100 480 74AC240TTR 497-2912-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe ij .65 52 36 
NUP2201MR6T1G |NUP2201MR6T1GOSTR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74АС240ТТВ 497-2912-2-ND | Tri-State Octal Bus Вине! .20-TSSOP 487.50/2,500 
Speed Data Line Protection NEW! 1560.00/3,000 74AC244MTR 497-1023-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 65 52 36 
NUP4201DR2 NUP4201DR20SCT-ND | Low Cap. Surface Mount TVS... 146 117 88 74AC244MTR 497-1023-2-ND Tri-State Octal Bus Buffei 20-SOIC 208.00/1,000 
NUP4201DR2 NUP4201DR20STR-ND | Low Cap. Surface Mount TVS К 1867.50/2,500 74АС2А4ТТВ 497-2913-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20-TSSOP 65 52 36 
NUP4201MR6T1 — NUPA201MROTIOSCT-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74AC244TTR 497-2913-2-ND | Tri-State Octal Bus Buffe .20-TSSOP 487.50/2,500 
Speed Data Line Protection NEW!......6-TSOP 1.20 100 .80 74AC245B 497-1327-5-ND Tri-State Octal Bus Тгапесеіме! 20-Dip 72 58 44 
NUP4201MR6T1 — |NUP4201MR6TTOSTR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74AC245MTR 497-1024-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-SOIC 65 52 36 
Speed Data Line Protection NEWX?......6-TS0P. 1560.00/3,000 74АС245МТВ 497-1024-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-SOIC 208.00/1,000 
NUP4201MR6T1G | NUP4201MR6TIGOSCT-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74А6245ТТВ 497-2914-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver......20-TSSOP .65 52 36 
Speed Data Line Protection NEW?....6-TS0P 1.25 100 75 74AC245TTR 497-2914-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .........20-TSSOP 487.50/2,500 
NUP4201MR6T1G |NUP4201MR6T1GOSTR-ND | Low Capacitance Diode TVS Array for High 74AC257MTR 497-1025-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux. 16-506 — .65 52 .36 
Speed Data Line Protection NEW! 1920.00/3,000 74АС257МТВ 497-1025-2-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux. 16-SOIC 487.50/2,500 
NUP6101DMR2 |МШР61010М82050Т-М0 | Unidirectional TVS Array -Micro 126 105 __84 EIER eee Tet оса! Dome LaL, : 5 20-00 = ж 44 
NUPG101DMR2 |МШР61010МВ205Т8-М0 | Unidirectional TVS A -Мі 2184.00/4,000 ТААСЗТ 7-1027-1- ri-State Octal D-Type Flip-Flop. й : 65 
NZF220DFT1 NZF220DFTIOSCT-ND | EMI Filter with ESD Protection. 507-353 83 " ` 36 T4AC374MTR 497-1027-2-40 | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-506 279.00/1,000 
NZF220DFT1 NZF220DFT1OSTR-ND | EMI Filter with ESD Protection. .S0T-353 615.00/3,000 74AC541MTR 497-2915-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer 20506 6 52 36 
NZF220TT1 NZF220TT1OSCT-ND | EMI Filter with ESD Protection. 'SOT-416 5% 43 30 ТААС541МТА РОЭ ШИН Tri-State Octal Bus Buffe 20-501 205001000 
NZF220TT1 NZF220TT1OSTR-ND | ЕМІ Filter with ESD Protection. .S0T-416 330.00/3,000 TAACSTSMTR 49/-1028-1-ND — | Tri-State Octal D-Type Late 20506 45 52 46 
NZMM7VOT4 NZMM7VOT40SCT-ND | EMI Filter w/ESD Protection NEW! 170 136 1.02 74АС573МТВ 497-1028-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch.. 20-S0IC 208.00/1,000 
Í I I i 74AC574MTR 497-1029-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-506 5 — 52 36 
М2ММ7/0Т4 NZMM7V0T40STR-ND | ЕМІ Filter w/ESD Protection NEW! 3480.00/4,000 | | 
2 nip 74AC574MTR 497-1029-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SOIC 208.00/1,000 
SG3525AN S63525ANOS-ND PWM Control Circuit . 98 82 66 | : 
SMS0511 U IS TSS 350W. SV. Quad Transient 74AC16244TTR 497-1020-1-40 | Tri-State 16-Bit Bus Buffer . A8-TSSOP 1.35 117 .90 
Vlt! Suppressor c md 74AC16244TTR 497-1020-2-ND _ | Tri-State 16-Bit Bus Buffer . .48-TSSOP 1044.00/2,000 
- _ : : : 74АСТ02В 497-1330-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 51 9 го 
5М505Т1 РМ БОЕЦ poo du ТЕП ИНТЕР 7ААСТО2МТВ 497-1031-1-ND — | Quad 2-Input NOR Gat 49 30 23 
ЗТЕ202-2211 — |STE202-22T10SCT-ND | USB Filter w/ESD Protection NEW! Comerica) | астма Pu t NIE Quad 2: Input NOR Gat GRE 
STF202-22T1 STF202-22T10STR-ND | USB Filter w/ESD Protection NEW? 546.00/3,000 TANCTIAMTR 497-1034-2-ND | Hex Schmitt Inverte ^^ 412:50/2,500 
STF202-22T1G — |STF202-22T1GOSCT-ND | USB Filter w/ESD Protection NEW! 56 Ма 42 — — 
z = 74ACT138MTR 497-1033-1-ND 3-8 Inverting Line Decoder .. 70 56 42 
STF202-92T1G — |STF202-22T1GOSTR-ND | USB Filter w/ESD Protection NEW! 546.00/3,000 74ACT138MTR 497-1033-2-ND | 3-8 Inverting Line Decoder 525.00/2,500 
TCA0372DP1 TCA0372DP10S-ND — |1.0A, Dual Power Op Amp -Dip 298 42 46 74ACT240MTR 497-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer. 60 48 33 
TCA0372DWR2 TCA0372DWR20SCT-ND | 1.0A, Dual Power Op Amp SOIC 81 68 .54 74ACT240MTR 497-1040-2-ND Tri-State Octal Bus Buffe 192.00/1,000 
TCA0372DWR2 TCA0372DWR20STR-ND | 1.0A, Dual Power Op Amp 6-SOIC 357.00/1,000 74ACT244B 497-1331-5-ND Tri-State Octal Bus Buffei ІШІН ШИ 78 
TDA1085C TDA1085COS-ND Universal Motor Speed Controller 16-Dip 1.68 1.34 1.01 74ACT244MTR 497-1041-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer 65 52 36 
TL431ACDR2 TL431ACDR20SCT-ND | 2.5V, Programmable Precision Re 3 2 .18 74ACT244MTR 497-1041-2-ND Tri-State Octal Bus Buffei ^^ 208.001 000 
TL431ACDR2 TL431ACDR20STR-ND | 2.5V, Programmable Precision Re 322.50/2,500 74ACT244TTR 497-2916-1-ND Tri-State Octal Bus ВиНе .20-TSSOP 65 52 .36 
TL431ACLP TL431ACLPOS-ND 2.5V, Programmable Precision Re A2 34 24 7AACT244TTR 497-2916-2-ND Tri-State Octal Bus Buffei .20-TSS0P 487.50/2,500 
TL431ACLPRA TL431ACLPRAOS-ND |2.5V, Programmable Precision Ве 42 34 24 74ACT257MTR 497-1042-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Мих. 16-5016 .60 48  .36 
TL431AIDR2 TL431AIDR20SCT-ND |2.5V, Programmable Precision Ref.. 593 25 19 74ACT257MTR 497-1042-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux. 16-501C 450.00/2,500 
TL431AIDR2 TLA31AIDR2OSTR-ND |2.5V, Programmable Precision Ref.. 280.00/2,500 74ACT273B 497-1332-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea! 20-Dip T2 58 44 
TLA31AILP TLA31AILPOS-ND 2.5V, Programmable Precision Ref. м М 25 74ACT273MTR 497-1043-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-506 055 40 30 
TLA31AILPRA TL431AILPRAOS-ND — |2.5V, Programmable Precision Re 4 34 25 74АСТ273МТВ 497-1043-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-501С 176.00/1,000 
TL431BIDR2 TL431BIDR20SCT-ND |2.5V, Programmable Precision Re 51 39 29 74АСТ299ТТВ 497-4140-1-М0 | 8-Bit PIPO Shift Register NEW! 68 54 4 
TL431BIDR2 TL431BIDR20STR-ND | 2.5V, Programmable Precision Ref.. 417.50/2,500 74ACT299TTR 497-4140-2-ND 8-Bit PIPO Shift Register NEW! 20-Т550Р 535.00/2,500 
TL431CDR2 TL431CDR20SCT-ND | 2.5V, Programmable Precision Ref.. A B A 74ACT374TTR 497-4141-1-ND | Tri-State Octal D-Type F/F МЕМИ!......20-7550Р 68 254 41 
TL431CDR2 TL431CDR20STR-ND | 2.5V, Programmable Precision Re 247.50/2,500 74АСТ374ТТВ 497-4141-2-ND | Tri-State Octal D-Type F/F МЕМ/!......20-Т550Р 535.00/2,500 
TL431CLP TL431CLPOS-ND 2.5V, Programmable Precision Re З б 2E TAACTS41MTR 497-1044-1-ND Tri-State Octal Bus Buffe 65 52 36 
TL431IDR2 TLA31IDR2OSCT-ND  |2.5\/, Programmable Precision Ве! 32 24 18 74ACTS41MTR 497-1044-2-ND Tri-State Octal Bus Buffe 208.00/1,000 
TLA31IDR2 TL431IDR20STR-ND — |2.5V, Programmable Precision Re 337.50/2,500 74АСТ573В 497-1334-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latc 72 58 44 
TL431ILP TL431ILP0S-ND 2.5V, Programmable Precision Re 47 38 29 74ACT573MTR 497-1045-1-ND Tri-State Octal D-Type Late 65 52  .36 
TL431ILPRA TL431ILPRAOS-ND 2.5V, Programmable Precision Re 4 38 29 74АСТ57ЗМТВ 497-1045-2-ND Tri-State Octal D-Type Latc 208.00/1,000 
TL431IP TL431IPOS-ND 2.5V, Programmable Precision Re 53 42 32 74ACT1284MTR 497-1032-1-ND High Speed IEEE 1284 Transceiver 155 4 33 
TL494CN TL494CNOS-ND Switchmode™ Pulse Width Modulation 74ACT1284MTR 497-1032-2-ND | High Speed IEEE 1284 Transceiver. 176.00/1,000 
Control Circuit i ОЗ al EB 74АСТ16244ТТВ 497-1035-1-ND — | Tri-State 16-Bit Bus Buffer . A8&-TSSOP 135 117 90 
J i 74ACT16244TTR 497-1035-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer . .48-TSSOP 1044.00/2,000 
Я  _ ато po Switch Fewer Controllo 138. 140 88 | zaactiszastrr — | 497-1036-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-TSSOP 135 117 .90 
UC2842AN UC2842ANOS-ND High Perf. Current Mode Controlle: .86 65 49 i I Н 
UC2843ADR2 UC2843ADR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller 58 49 39 74АСТ16245ТТВ 497-1036-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver.........48-TSSOP 1044.00/2,000 
і ў ў ў I ) 4АСТ16373ТТВ 497-1037-1-ND — | Tri-State 16-Bit D-Type Latch. A8-TSSOP 135 117 90 
UC2843ADR2 UC2843ADR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 625.00/2,500 Т ! ! 
UC2843AN UC2843ANOS-ND High Perf. Current Mode Controlle 86 65 49 7AACT16373TTR 497-1037-2-ND — | Tri-State 16-Bit D-Type Latch 48-TSS0P 1044.00/2,000 
ші  [UGNSHOSID Huber Cure Mode anol ^o AE SM По ee 
UC2845N UC2845NOS-ND High Perf. Current Mode Controllei TI 58 44 Т eg Hf Di “AR 47 ' 
l 74ACT16541TTR 497-1039-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer . A8-TSSOP 1.35 1.17 .90 
UC3842ADR2 UC3842ADR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller . 56 4  .38 H h 
: 74АСТ16541ТТВ 497-1039-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer . .48-TSSOP 1044.00/2,000 
UC3842ADR2 UC3842ADR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 607.50/2,500 - 
А | TAALVCH16244TTR | 497-1046-1-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Buffer A8-TSSOP 1.86 155 131 
UC3842AN UC3842ANOS-ND High Perf. Current Mode Controlle: 79 60 45 à 
- 74ALVCH16244TTR | 497-1046-2-ND | LV CMOS 16-ВИ Bus Buffer 48-TSSOP 1674.00/2,000 
UC3842BN UC3842BNOS-ND High Perf. Current Mode Controlle 70 53 40 74ALVCH16374TTR | 497-1047-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop ....48-TSSOP 1.86 1.55 131 
UC3843ADR2 UC3843ADR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller. 56 47 38 -1047-2- -Bit D- ip- ° 
| 74ALVCH16374TTR | 497-1047-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop .......48-TSSOP 1674.00/2,000 
UC3843ADR2 UC3843ADR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller. 607.50/2,500 TAMLVCH32245LBR | 497-3705-1-ND — | Tri-St. Low Volt., CMOS 32-Bi 
UC3843AN UC3843ANOS-ND High Perf. Current Mode Controlle! ЛЫ 56 43 Transceiver... O6-LFBGA 633 578 457 
UC3843BN UC3843BNOS-ND High Perf. Current Mode Controlle 70 53 40 74ALVCH32245LBR | 497-8708-2:ND — | Tri-St Low Volt. CMOS 32-Bit Bus : : : 
UC3843BVD1R2 — |UC3843BVDIR2OSCT-ND | High Perf. Current Mode Controller . 129 108 86 панама... 96-LFBGA 7012.00/2.000 
UC3843BVD1R2 — [UC3843BVDTR2OSTR-ND | High Perf. Current Mode Controller . 1397.50/2,500 74ALVCR162245TTR | 497-2382-1-ND 3.6V, 16-Bit Transceiver . A48-TSS0P 180 150 126 
UC3843BVDR2 UC3843BVDR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller. 129 1.08  .86 TAALVCR162245TTR | 497-2382-2-ND  |3.6V, 16-ВИ Transceiver. .48-TSS0P 1620.00/2,000 
UC3843BVDR2 —  UC3843BVDR2OSTR-ND | High Perf. Current Mode Controller . 1397.50/2,500 
UC3844BD UC3844BD0S-ND High Perf. Current Mode Controller . .68 .51 .39 т Ж 
(038448 UC3844N0S-ND High Perf. Current Mode Controller... 70 53 40 TMicroelectronies 74HC/H CU SERIES 
UC3845DR2 UC3845DR20SCT-ND | High Perf. Current Mode Controller. 51 43 за 
UC3845DR2 UC3845DR20STR-ND | High Perf. Current Mode Controller . 550.00/2,500 STMicroelectronics Digi-Key Price Each» 
UC3845N UC3845NOS-ND High Perf. Current Mode Controller... 70 53 40 Part Мо. Рап Мо. Description Pkg. 1 10 100 
M74HC00B1R 497-1745-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 55 34 26 
' M74HCOORM13TR | 497-1746-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4 50 25 
Microelectronics 74AC/ACT/ALV SERIES M74HCOORM13TR | 497-1746-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 320.00/2,500 
M74HCO2B1R 497-1747-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 55 34 26 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each» M74HCO2RM13TR 497-1748-1-ND Quad input NOR Gate 49 30 23 
Part No. Part No. Description Pkg. — 1 10 10 M74HCO2RMI3TR | 497-1748-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat 320.00/2,500 
74AC02B 497-1324-5-ND |Ошай2-Іпрш NOR Gate. М 289 29 M74HC03B1R 497-1749-5-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND Gate 55 34 26 
74АС02МТВ 497-1014-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 47 6 48 M74HCO3RM13TR | 497-1750-1-МО | Quad 2-Input Open Drain NAND Gate 49 30 23 
74АС02МТВ 497-1014-2-ND ^ | Quad 2-Input NOR Gate 605.00/2,500 M74HCO3RM13TR | 497-1750-2-ND | Quad 2-Input Open Drain NAND Gate .... 320.00/2,500 
74АС04МТВ 497-1015-1-ND | Hex Inverter 55 44 33 M74HC04B1R 497-1751-5-ND | Hex Inverter. 55 34 26 
TAACOAMTR 497-1015-2-ND — |Hex Inverte 412.50/2,500 M74HCO4RM13TR 497-1752-1-ND | Hex Inverter. ә 30 23 
74АС08В 497-1325-5-ND (шай 2-Input AND Gate. 51 39 29 M74HCO4RM13TR | 497-1752-2-ND | Hex Inverter. 320.00/2,500 
74АС08МТВ 497-1016-1-ND ^ | Quad 2-Input AND Gate 55 44 33 M74HCO5B1R 497-1753-5-ND | Hex Inverter, Open Drain B5 № зі 
74ACO8MTR 497-1016-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 412.50/2,500 M74HCOSRM13TR | 497-1754-1-ND | Hex Inverter, Open Drain 49 30 23 
74AC14MTR 497-1019-1-ND — Hex Schmitt Inverter. 55 44 33 M74HCOSRM13TR | 497-1754-2-ND | Hex Inverter, Open Drain 320.00/2,500 
74AC14MTR 497-1019-2-ND Hex Schmitt Inverter. 412.50/2,500 M74HCO8B1R 497-1755-5-ND Quad 2-Input AND баі 55 .34 26 
74АСЗ2МТВ 497-1026-1-ND | Quad 2-Input OR Gate E 58 28 M74HCO8RM13TR | 497-1756-1-М0 | Quad 2-Input AND Gat 8-60 23 
74AC32MTR 497-1026-2-ND — | Quad 2-Input OR Gate .. 357.50/2,500 M74HCOBRM13TR | 497-1756-2-ND | Quad 2-Input AND бай 320.00/2,500 
74AC74B 497-1329-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear . 51 139 .29 M74HC10B1R 497-1759-5-ND Triple 3-Input NAND Gate 48 35 26 
74AC74MTR 497-1030-1-ND | Dual D-Type F/F with Preset and Clear. 48 38 29 M74HC10RM13TR | 497-1760-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate...................... 49 30 23 
74АС74МТВ 497-1030-2-ND | Dual D-Type F/F with Preset and Clear...14-SOIC 357.50/2,500 (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each» STMicroelectronics Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M74HC10RM13TR 497-1760-2-ND Triple 3-Input NAND Gate . 320.00/2,500 M74HC257RM13TR 497-1811-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux. 16-SOIC 48 257 26 
M74HC11B1R 497-1761-5-ND Triple 3-Input AND Gate .54 44 .33 M74HC257RM13TR 497-1811-2-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux. 16-5016 357.50/2,500 
M74HC11RM13TR 497-1762-1-ND Triple 3-Input AND Gate. 49 3 29 M74HC259B1R 497-1812-5-ND 8-Bit Addressable Latch 1.05 1 70 
M74HC11RM13TR 497-1762-2-ND Triple 3-Input AND Gate. 320.00/2,500 M74HC273B1R 497-1813-5-ND Octal D-Type Flip-Flop w/Clear 72 58 44 
M74HC14B1R 497-1777-5-ND Hex Schmitt Inverter . 55 34 26 M74HC273RM13TR 497-1814-1-ND Octal D-Type Flip-Flop w/Cleai 55 40  .30 
M74HC14RM13TR 497-1778-1-ND Hex Schmitt Inverter. 49 30 23 M74HC273RM13TR 497-1814-2-ND Octal D-Type Flip-Flop w/Cleai 176.00/1,000 
M74HC14RM13TR 497-1778-2-ND Hex Schmitt Inverter.. 320.00/2,500 M74HC280B1R 497-1815-5-ND 9-Bit Parity Generator. 54 4 33 
M74HC20B1R 497-1795-5-ND Dual 4-Input NAND Gate. .55 34 26 M74HC280RM13TR 497-1816-1-ND 9-Bit Parity Generator. 48 35 — 26 
M74HC20RM13TR 497-1796-1-ND Dual 4-Input NAND Gate SOIC AQ 50 23 M74HC280RM13TR 497-1816-2-ND 9-Bit Parity Generator. 357.50/2,500 
M74HC20RM13TR 497-1796-2-ND Dual 4-Input NAND Gate 320.00/2,500 M74HC299B1R 497-1817-5-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 
M74HC32B1R 497-1819-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 48 35 26 Async. Clear 68 54 41 
M74HC32RM13TR 497-1820-1-ND Quad 2-Input OR Gate 49 90 0% M74HC299RM13TR 497-1818-1-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 
M74HC32RM13TR 497-1820-2-ND Quad 2-Input OR Gate .. 320.00/2,500 Async. Clear .90 42 54 
M74HC42B1R 497-1858-5-ND BCD-to-Decimal Decoder .. .86 шу 52 M74HC299RM13TR 497-1818-2-ND 8-Bit PIPO Shift Register wi 
M74HC42RM13TR 497-1859-1-ND BCD-to-Decimal Decode: 72 58 44 Async. Clear 310.00/1,000 
M74HC42RM13TR 497-1859-2-ND BCD-to-Decimal Decoder... 540.00/2,500 M74HC365B1R 497-1821-5-ND Tri-St. Hex Bus Buffer 63 E 38 
M74HC51B1R 497-1870-5-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate...... 63 85 3 M74HC365RM13TR 497-1822-1-ND Tri-St. Hex Bus Buffer. 49 ШИ 28 
M74HC51RM13TR 497-1871-1-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate. :55 34 26 M74HC365RM13TR 497-1822-2-ND Tri-St. Hex Bus Buffer. 320.00/2,500 
M74HC51RM13TR 497-1871-2-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate. 362.50/2,500 M74HC367M1R 497-1823-5-ND Tri-St. Hex Bus Buffer. .99 .80  .60 
M74HC73RM13TR 497-1884-1-ND Dual J-K F/F with Preset and Clear. 49 3 .23 M74HC367TTR 497-1824-1-ND Tri-St. Hex Bus Buffer. .16-Т550Р 49 3 23 
M74HC73RMI3TR | 497-1884-2-ND | Dual J-K F/F with Preset and Clear. 320.00/2,500 M74HC367TTR 497-1824-2-ND — [Tri-St. Hex Bus Buffer. -16-T580P 320.00/2,500 
M74HC74B1R 497-1885-5-ND Dual D-Type F/F w/Preset and Clear . 55 34 .26 M74HC368RM13TR 497-1826-1-ND Tri-St. Hex Bus Buffer. 16-5016 49 3 23 
M74HC74RM13TR 497-1886-1-ND Dual D-Type F/F w/Preset and Clear. 55 34 .26 M74HC368RM13TR 497-1826-2-ND Tri-St. Hex Bus Buffer. 16-5016 320.00/2,500 
M74HC74RM13TR 497-1886-2-ND Dual D-Type F/F w/Preset and Clear. 362.50/2,500 M74HC373B1R 497-1827-5-ND Tri-St. Octal D-Type Гас 20-Dip .68 54 M 
M74HC85B1R 497-1887-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator 60 44 33 M74HC373RM13TR 497-1828-1-ND Tri-St. Octal D-Type Late! 20-SOIC 55 4  .30 
M74HC85RM13TR 497-1888-1-ND 4-Bit Magnitude Comparator 55 40 30 M74HC373RM13TR 497-1828-2-ND Tri-St. Octal D-Type Late! 20-SOIC 176.00/1,000 
M74HC85RM13TR 497-1888-2-ND 4-Bit Magnitude Comparator 412.50/2,500 M74HC374B1R 497-1829-5-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop . 20-Dip .60 44 33 
M74HC86B1R 497-1889-5-ND Quad Exclusive OR Gate 65 4  .36 M74HC374RM13TR 497-1830-1-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 155 44 30 
M74HC86M1R 497-1890-5-ND Quad Exclusive OR Gate .90 172 54 M74HC374RM13TR 497-1830-2-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 176.00/1,000 
M74HC123B1R 497-1763-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator ....16-Dip 65 47 36 M74HC377RM13TR 497-1832-1-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 55 44  .30 
M74HC123RM13TR 497-1764-1-ND Dual Retriggerable Mono M74HC377RM13TR 497-1832-2-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-SOIC 176.00/1,000 
Multivibrator..... .60 4 33 M74HC393B1R 497-1833-5-ND Dual Binary Counter 72 58 44 
M74HC123RM13TR 497-1764-2-ND Dual Retriggerable Mono M74HC393RM13TR 497-1834-1-ND Dual Binary Counter. 48 35 26 
Multivibrator.... 450.00/2,500 M74HC393RM13TR 497-1834-2-ND Dual Binary Counter. 357.50/2,500 
M74HC125B1R 497-1765-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer. 55 34 26 M74HC541B1R 497-1873-5-ND Tri-St. Octal Bus Buffe 72 58 44 
M74HC125RM13TR | 497-1766-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer. 49 30 2 M74HC541RM13TR | 497-1874-1-ND — | Tri-St. Octal Bus Buffei 63 — 51 248 
M74HC125RM13TR 497-1766-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer. 320.00/2,500 M74HC541RM13TR 497-1874-2-ND Tri-St. Octal Bus Buffer... 202.00/1,000 
M74HC132B1R 497-1767-5-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 55 40  .30 M74HC573B1R 497-1875-5-ND Tri-St. Octal D-Type Late! 68 54 41 
M74HC132RM13TR 497-1768-1-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate.. 4-SOIC AQ 902% M74HC573RM13TR 497-1876-1-ND Tri-St. Octal D-Type Late! 55 40  .30 
M74HC132RM13TR 497-1768-2-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 320.00/2,500 M74HC573RM13TR 497-1876-2-ND Tri-St. Octal D-Type Late! 176.00/1,000 
M74HC133B1R 497-1769-5-ND 13-Input NAND Gate.. 54 44 33 M74HC574B1R 497-1877-5-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop . .60 44 33 
M74HC133RM13TR 497-1770-1-ND 13-Input NAND Gate .. 59 47 336 M74HC574RM13TR 497-1878-1-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 55 40  .30 
M74HC133RM13TR 497-1770-2-ND 13-Input NAND Gate .. 462.50/2,500 M74HC574RM13TR 497-1878-2-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 176.00/1,000 
M74HC138B1R 497-1771-5-ND 3-to-8 Line Decoder, Inverting . .60 4 33 M74HC590B1R 497-1879-5-ND Tri-St. 8-Binary Counter Registe .63 Si .38 
M74HC138RM13TR 497-1772-1-ND 3-to-8 Line Decoder, Invertin 6-501С 48 35 26 M74HC595B1R 497-2986-5-ND Tri-St. 8-Bit Shift Register .68 54 M 
M74HC138RM13TR | 497-1772-2-ND — |3-to-8 Line Decoder, Invertin 6-501С 357.50/2,500 M74HCSSSRMISTR | 497-1880-1-ND | Tri-St. 8-Bit Shift Register .. 55 — 44 30 
M74HC139B1R 497-1773-5-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demux. 16-Dip 59 4 36 M74HC595RM13TR 497-1880-2-ND Tri-St. 8-Bit Shift Registe: 412.50/2,500 
M74HC139RM13TR 497-1774-1-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demux. 48 в 8 M74HC597RM13TR 497-1881-1-ND 8-Bit Latch/Shift Register 55 40  .30 
M74HC139RM13TR 497-1774-2-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demux. 357.50/2,500 M74HC597RM13TR 497-1881-2-ND 8-Bit Latch/Shift Register 412.50/2,500 
M74HC148RM13TR 497-1776-1-ND 8-to-3 Line Priority Encoder . 48 35 .26 M74HC688RM13TR 497-1882-1-ND 8-Bit Equality Comparato! 48 я 
M74HC148RM13TR | 497-1776-2-ND 8-to-3 Line Priority Encoder . 357.50/2,500 M74HC688RM13TR | 497-1882-2-ND 8-Bit Equality Comparato 152.00/1,000 
M74HC151B1R 497-1779-5-ND 8-Channel Multiplexer 54 44 33 M74HC688TTR 497-4275-1-ND 8-Bit Equality Comparator NEW ......20-TSSOP TA 58 44 
M74HC151RM13TR 497-1780-1-ND 8-Channel Multiplexer. 55. 40  .30 M74HC688TTR 497-4275-2-ND 8-Bit Equality Comparator NEWE......20-TSSOP 570.00/2,500 
M74HC151RM13TR 497-1780-2-ND 8-Channel Multiplexer. 412.50/2,500 M74HC4017B1R 497-1835-5-ND Decade Counter/Divider...... ...16-Dip 72 58 444 
M74HC153B1R 497-1781-5-ND Dual 4-Channel Multipl 60 48  .36 M74HC4017RM13TR | 497-1836-1-ND Decade Counter/Divider .65 4  .36 
M74HC153RM13TR 497-1782-1-ND Dual 4-Channel Multiplexe 55 44 30 M74HC4017RM13TR | 497-1836-2-ND Decade Counter/Dividei 487.50/2,500 
M74HC153RM13TR 497-1782-2-ND Dual 4-Channel Multiplexei 412.50/2,500 M74HC4020RM13TR | 497-1837-1-ND 14-Stage Binary Counter. 48 35 26 
M74HC155RM13TR 497-1784-1-ND Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder 55 4  .30 M74HC4020RM13TR | 497-1837-2-ND 14-Stage Binary Counter. 357.50/2,500 
M74HC155RM13TR 497-1784-2-ND Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder 412.50/2,500 M74HC4024B1R 497-1838-5-ND 7-Stage Binary Counte .68 54 41 
M74HC157RM13TR 497-1786-1-ND Quad 2-Channel Multiplexer . 6-SOIC 48 35 .26 M74HC4024RM13TR | 497-1839-1-ND 7-Stage Binary Countei .68 54 41 
M74HC157RM13TR | 497-1786-2-ND | Quad 2-Channel Multiplexer . 6-SOIC 357.50/2,500 M74HC4024RM13TR | 497-1839-2-ND | 7-Stage Binary Counte 535.00/2,500 
M74HC161B1R 497-1787-5-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter. 16-Dip 65 47 36 M74HC4040B1R 497-1840-5-ND 12-Stage Binary Counter 68 54 41 
M74HC161RM13TR 497-1788-1-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter. 6-SOIC 48 35 .26 M74HC4049B1R 497-1841-5-ND Hex Buffer/Converter.. 26 69 52 
M74HC161RM13TR 497-1788-2-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter 357.50/2,500 M74HC4049RM13TR | 497-1842-1-ND Hex Buffer/Converte 49 30 23 
M74HC164B1R 497-1789-5-ND 8-Bit SIPO Shift Register... .60 44 33 M74HC4049RM13TR | 497-1842-2-ND Hex Buffer/Converte 320.00/2,500 
M74HC165BTR 497-1790-5-ND | 8-Bit PISO Shift Registe 60 44 33 M74HC4050B1R 497-1843-5-ND — | Hex Buffer/Convertei 79 44 48 
M74HC166RM13TR 497-1791-1-ND 8-Bit PISO Shift Register .. 48 35 209 M74HC4050RM13TR | 497-1844-1-ND Hex Buffer/Converte .60 44 33 
M74HC166RM13TR 497-1791-2-ND 8-Bit PISO Shift Register 357.50/2,500 M74HC4050RM13TR | 497-1844-2-ND Hex Buffer/Converter .. 450.00/2,500 
M74HC174B1R 497-1792-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clea 5 40 30 M74HC4051B1R 497-1845-5-ND Single 8-Ch. Analog Mux/Demux. 77 42 46 
M74HC174TTR 497-4274-1-ND Flop with M74HC4051RM13TR | 497-1846-1-ND Single 8-Ch. Analog Mux/Demux .68 54 41 
60 48  .36 M74HC4051RM13TR | 497-1846-2-ND Single 8-Ch. Analog Mux/Demux 535.00/2,500 
M74HC174TTR 497-4274-2-ND M74HC4052B1R 497-1847-5-ND Dual 4-Ch. Analog Mux/Demu: .63 151 .38 
Clear NEW! 450.00/2,500 M74HC4052RM13TR | 497-1848-1-ND Dual 4-Ch. Analog Mux/Demu: 48 Em _ 26 
M74HC175B1R 497-1793-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 68 54 41 M74HC4052RM13TR | 497-1848-2-ND Dual 4-Ch. Analog Mux/Demu: 357.50/2,500 
M74HC175RM13TR | 497-1794-1-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear . ZB m. Я M74HC4053B1R 497-1849-5-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 55 40 30 
M74HC175RM13TR | 497-1794-2-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear . 357.50/2,500 M74HC4053RM13TR | 497-1850-1-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux Qu 44 .33 
M74HC221B1R 497-1797-5-ND Dual Mono Multivibrator 72 58 44 M74HC4053RM13TR | 497-1850-2-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux 450.00/2,500 
M74HC221RM13TR 497-1798-1-ND Dual Mono Multivibrato 68 54 41 M74HC4060RM13TR | 497-1852-1-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillator. 55 40 80 
M74HC221RM13TR 497-1798-2-ND Dual Mono Multivibrato: 535.00/2,500 M74HC4060RM13TR | 497-1852-2-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillator. 412.50/2,500 
M74HC238B1R 497-1799-5-ND 3-to-8 Line Decode: 77 62 .46 M74HC4066B1R 497-1853-5-ND Quad Bilateral Switch . 55 34 26 
M74HC238RM13TR 497-1800-1-ND 3-to-8 Line Decode: 48 35 .26 M74HC4066RM13TR | 497-1854-1-ND Quad Bilateral Switc! 48 38 29 
M74HC238RM13TR | 497-1800-2-ND 3-to-8 Line Decoder. 357.50/2,500 M74HC4066RM13TR | 497-1854-2-ND Quad Bilateral Switc 357.50/2,500 
M74HC240B1R 497-1801-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverte 60 44 33 M74HC4075B1R 497-1855-5-ND Triple 3-Input OR Gal 114 100 77 
M74HC240RM13TR 497-1802-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted . 55 44  .30 M74HC4075RM13TR | 497-1856-1-ND Triple 3-Input OR Gate 68 54 41 
M74HC240RM13TR 497-1802-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted . 176.00/1,000 M74HC4075RM13TR | 497-1856-2-ND Triple 3-Input OR Gate 535.00/2,500 
M74HC244B1R 497-1803-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, M74HC4094B1R 497-2985-5-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Registei 68 54 41 
Non-Inverted 60 44 33 M74HC4094RM13TR | 497-1857-1-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register...16-SOIC 48 35 26 
M74HC244RM13TR 497-1804-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, M74HC4094RM13TR | 497-1857-2-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch Register...16-SOIC 357.50/2,500 
Non-Inverted 1.08 87  .60 M74HC4316B1R 497-1860-5-ND Quad Bilateral Switch . 16-Dip 70 56 42 
M74HC244RM13TR 497-1804-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, M74HC4316RM13TR | 497-1861-1-ND 16-SOIC 68 54 Al 
Non-Inverted 372.00/1,000 M74HC4316RM13TR | 497-1861-2-ND 16-506 535.00/2,500 
M74HC245B1R 497-1805-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, M74HC4520B1R 497-1862-5-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 16-Dip аа 58 44 
Non-Inverted :60 44  .33 M74HC4520RM13TR | 497-1863-1-ND Dual 4-Bit Binary Countei 68 54 41 
M74HC245RM13TR 497-1806-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, M74HC4520RM13TR | 497-1863-2-ND Dual 4-Bit Binary Countei 535.00/2,500 
Non-Inverted .55 44 30 M74HC4538B1R 497-1864-5-ND Dual Retriggerable Mono 
M74HC245RM13TR | 497-1806-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, Multivibrator 72 5 44 
Non-Inverted 176.00/1,000 M74HC4538RM13TR | 497-1865-1-ND Dual Retriggerable Mono 
M74HC251B1R 497-1807-5-ND Tri-State 8-Channel Mux .55 44  .30 Multivibrator. .60 44 333 
M74HC251RM13TR | 497-1808-1-ND — |Tri-State 8-Channel Мих 55 44 30 M74HC4538RM13TR | 497-1865-2-ND | Dual Retriggerable Mono 
M74HC251RM13TR 497-1808-2-ND Tri-State 8-Channel Mux 412.50/2,500 Multivibrator. 450.00/2,500 
M74HC253RM13TR | 497-1809-1-ND | Tri-State Dual 4-Снаппе! Mux. 48 35 26 M74HC4543B1R 497-1866-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
M74HC253RM13TR 497-1809-2-ND Tri-State Dual 4-Channel Mu: 357.50/2,500 LCD Driver .... 65 47 36 
M74HC257B1R 497-1810-5-ND | Tri-State Quad 2-Channel Мих. 68 54 4i (Continued) 
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' STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
icroelectronics 74HC/HCT/HCU SERIES (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STMicroeletronies | Digi-Key Price Each ALKIZA | 4871098100 LV CMOS 16-Bit D-Type Laten a87SSOP — 138. 117.90 
Part No. Part No. Description Pkg 1 10 10 7ALCX16373TTR 497-1058-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSS0P 1044.00/2,000 
M74HC4543RM13TR | 497-1867-1-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 74LCX16374TTR 497-1059-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type F/F A8-TSSOP 1.35 117  .90 
LCD Driver. 102 82 62 7ALCX16374TTR 497-1059-2-ND — | LV CMOS 16-Bit D-Type F/F .48-Т550Р 1044.00/2,000 
M74HC4543RM13TR | 497-1867-2-ND Bona T Segment Latch/Decoder/ Е EM 74LCX16541TTR 497-1060-1-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Buffer A8-TSSOP 135 117 90 
i 50/2, 7ALOX16541TTR 497-1060-2-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Buff 48-Т550Р 1044.00/2,000 
M74HC4851B1R 497-1868-5-ND — Single 8-Ch. -16-Dip 165 1.38 1.16 vacexiszoaaTtr | 4974053140 | LV CMOS 16:81 Bus Buffer 48-TSSOP 1.35 d 90 
M74HCT00BIR 497-1891-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate . -M-Dip — 48 35 26 7ALCX162244TTR 497-1053-2-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer ....48-TSSOP 1044.00/2,000 
M74HCTO2RM13TR 497-1892-1-ND Quad 2-Input NOR Gate 4-SOIC 49 3 23 741СХН16245ТТВ 497-1070-1-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
MZHGTOABIR | a9/18985ND Нех мето Шор ы at 26 mE аа ш ш 
қ -5-і ех Іпуепіе! .14-Dip E р x E -2-| Ы 
M74HCTO4RMI3TR | 497-1894-1-ND | Hex Inverte 4500 49 50 23 ая 7777 su Voltage CMOS 16-Bit Bus радай 
M74HCTO4RM13TR 497-1894-2-ND Hex Inverte 4-SOIC 320.00/2,500 74LCXHR162245TTR | 497-1071-1-ND Low Voltage CMOS 16 | 
M74HCT08B1R 497-1895-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-Пір 50 40 330 TranSceiVer..... LA 48-TSSOP 1.46 127 98 
M74HCTO8RM13TR 497-1896-1-ND Quad 2-Input AND Gate 4-SOIC 49 30 23 7ALCXHR162245TTR | 497-1071-2-ND Low Voltage CMOS 16-Bi 
M74HCTOBRMi3TR | 497-1896-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 4-501С 320.00/2,500 Transceiver 1132.00/2,000 
M74HCT14B1R 497-1901-5-ND | Hex Schmitt Inverter . 14-Dip 44 35 26 JALVCOSAMTR 4971073 1ND — | Low Voltage CMOS Quad 2-Input : 
M74HCTI4RMA3TR | 497-1902-1-ND — | Hex Schmitt Inverter. 4506 49 30 23 AND Gate мес 49 30 23 
M74HCT14RM13TR | 497-1902-2-ND | Hex Schmitt Inverter. 4-SOIC 320.00/2,500 TALVCOBAMTR 497-1073-2-ND — | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
М74НСТ14ТТВ 497-4276-1-ND | Hex Schmitt Inverter NEW! 4-TSSOP — 65 52 39 AND Gat 14-501С 320.00/2.500 
МТІНБТІЛІН AE ШЕҢ Нех Schmitt Inverter MEWT ЕЕЕ 7ALVCTAAMTR 497-1074-1-ND — | Low Voltag 14-506 49 30 23 
WIRICTSRHITE 159191 a "ib Quad m on бае AE 30 533 TALVCTIAMTR 497-1074-2-ND — | Low Voltage CMOS Hex Inverter. 320.00/2,500 
М74НСТЗ28М13Т8 | 497-1910-2-ND | Quad 2-Input OR Gate ` 820.00/2,500 ТМ REM Lo» votogs CMOS Quad Exclusive o йй 
M/ARGTTABAR o INDEM Dual D-Type Flip-Flop with TALNCBGAMTR 497-1078-2-ND | Low Voltage CMOS Quad Exclusive йор 
Preset and Clear.. i 155 394 26 
р - ОВ Gate 320.00/2,500 
M74HCT7ARMISTR Ж ШШШ Dual D Typs FII Flop with 49 зо 28 | МАТА 497-2919-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS Quad 
z : : = Bus Buffer 65 4 36 
M74HCT74RMi3TR | 497-1923-2-ND — | Dual D-Type Flip-Flop with 74LVC244ATTR 497-2919-2-ND | Tri-State Low Volta 
ige CMOS Quad 
М Preset and Clear | 520002500 Bus Buffer. .20-TSSOP 487.50/2,500 
74HCT125B1R 497-1897-5-ND | Tri-St. Quad Bus Buffer. Л4-0ір 45 36 27 ERE i ў 
| 74LVC373AMTR 497-1076-1-ND | Octal D-Type Latch. 20-506 — .65 — 47 36 
M74HCT125RM13TR | 497-1898-1-ND — |Tri-St. Quad Bus Buffer. 4-00 49 — 30 23 
M74HCT125RM13TR | 497-1898-2-ND — |Tri-St. Quad Bus Buffer. 320.00/2,500 TALVCSTSAMTR 497-1076-2-40 | Octal D-Type Latch. 20-501С 208.00/1,000 
а 74LVC573AMTR 497-1077-1-ND | Octal D-Type Latch. 20-506 45 47 .36 
M74HCTI38RMI3TR | 497-1900-1-ND |3-10-8 Line Decoder.. 48 35 26 
! 74LVC573AMTR 497-1077-2-ND | Octal D-Type Latch . 208.00/1,000 
M74HCT138RM13TR | 497-1900-2-ND — |3-to-8 Line Decoder.. 357.50/2,500 A ALVCISI2BATTR ER CMM, Low море High раса IEEE 1284 
M74HCT174TTR 497-4277-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop NEW'. ло 56 42 K d дор mus sS 
M74HCT174TTR 497-4277-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop NEW! 525.00/2,500 : : s Я 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-1-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer 55 44 30 TALVCT61284TTR 497-1075-2-ND Low voltage High Speed IEEE 1284 — 
M74HCT244RM13TR | 497-1904-2-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer 176.00/1,000 5 520 
M74HCT245B1R 497-1905-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver т 6 46 aa A” U |4 Voltage High Speed IEEE 1284 eiiis 
M74HCT245RM13TR | 497-1906-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver 55 40 30 усэчвіэвадтта: ОЯ | РАНЫ š н н : 
M74HCT245RM13TR | 497-1906-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver 176.00/1,000 Т ашса TÚ oltage Hig A8-TSSOP LENE 
M74HCT273B1R 497-1907-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear . 60 44 333 кыш aas F 00/24 
M74HCT273RMI3TR | 497-1908-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 55 44 30 TALVTHTG244TTR | 497-4142-1-ND Low voltage BiCMOS d6:Bit Bu пвие 
M74HCT273RMI3TR | 497-1908-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 176.00/1,000 И ¿Emaan ШЕ qaa yas үр : з 1. 
M7AHCT367RM13TR | 497-4278-1-ND | Тпі-51. Hex Bus Buffer NEW! 50 40 30 7ALVTHI e ow Voltage BIG -Bit Bus 
M74HCT367RMI3TR | 497-4278-2-ND | Tri-St. Hex Bus Buffer NEW! 375.00/2,500 Buffer NEW?......... 1702.00/2,000 
M74HCT373TTR 497-4279-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch NEW!.....20-TSSOP 70 56 42 7ALVXOOMTR 497-1080-1-ND гон 101502 CMOS Quad 2-Input ig? ЧЕ 
M74HCT373TTR 497-4279-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Latch NEW! 525.00/2,500 š : : 
M74HCT374B1R 497-1911-5-ND — | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 20-р 6% 51 38 TALVXOOMTR 497-1080-2-ND | Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
M74HCT374RM13TR | 497-1912-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 0-306 55 40 30 NAND Gate 320.00/2,500 
M74HCT374RM13TR | 497-1912-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 0-SOIC 176.00/1,000 TALVXOBMTR 497-1081-1-ND | Low Voltage CMOS Quat 
M74HCT540B1R 497-1914-5-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer . 20-Dip 1.31 114 88 AND Gate. 49 30 23 
M74HCT540RMI3TR | 497-1915-1-ND — | Tri-St. Octal Bus Buffer. 0-501С 5 м 30 TALVXOBMTR 497-1081-2-ND Lan one CMOS Quad 2-Input 220002 000 
M74HCT540RMI3TR | 497-1915-2-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer. 0-SOIC 146.00/1,000 ate. з .00/2,5 
M74HCT541B1R 497-1916-5-ND Tri-St. Octal Bus Buffer . 20-Dip 60 44 33 741МХ14МТВ 497-1085-1-ND Low Voltage CMOS Hex Schmitt 
M74HCT573RM13TR | 497-1918-1-ND Tri-St. Octal D-Type Latch 0-S0lC 60 44 333 49 50 23 
M74HCT573RM13TR | 497-1918-2-ND — | Tri-St. Octal D-Type Latch 0-501С 192.00/1,000 7ALVX14MTR 497-1085-2-ND Low Voltage CMOS Hex Schmitt 220002 200 
M74HCT574B1R 497-1919-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 169 147 143 nverter 00/2, 
M74HCT574RMI3TR | 497-1920-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 506 55 44 30 TALVX125MTR 497-1082-1-ND — | Low Voltage Quad Bus Buffer 49 250 2 
M74HCT574RM13TR | 497-1920-2-ND Tri-St. Octal D-Type Flip-Flop 0-SOIC 176.00/1,000 TALVX125MTR 497-1082-2-ND Low Voltage Quad Bus Buffer... 320.00/2,500 
M74HCT640RM13TR | 497-1921-1-ND Tri-St. Octal Bus Transceiver 0-501С 55 0 30 74LVX126MTR 497-1083-1-ND Low Voltage CMOS Quad Bus Buffer . 49 30 23 
M74HCT640RM13TR | 497-1921-2-ND Tri-St. Octal Bus Transceiver 0-501С 176.00/1,000 74LVX126MTR 497-1083-2-ND Low Voltage CMOS Quad Bus Вийег..... 320.00/2,500 
M74HCU04B1R 497-1924-5-40 | Hex Inverter 55 34 26 TALVX132MTR 497-1084-1-ND гои Voltage GMOS Quad 2-Input 14.3010 s uox 
M74HCUO4RM13TR | 497-1925-1-ND | Hex Inverter 49 30 23 E Ы Ë Е - 
M74HCUO4RM13TR | 497-1925-2-ND | Hex Inverte 320.00/2,500 TALVX132MTR 497-1084-2-ND Low Valls: CMOS Quad 2-Input RT 
chmitt ate ў 16| 
"Ni | | n 741МХ157МТВ 497-4143-1-ND | Low Volt. Quad 2-Ch. Мих МЕ 68 54 41 
icroelectronics 74L SERIES 74LVX157MTR 497-4143-2-ND | Low Volt. Quad 2-Ch. Mux МЕ 535.00/2,500 
74LVX244MTR 497-1087-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer.. 65 47 36 
STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 74LVX244MTR 497-1087-2-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer.. 208.00/1,000 
Part Ne Panna: Description Po — | Savea | 497-2920-2ND | Low Volt CMOS Octal Bus Bue. 20-TSS0P — 487502500. 
74LCXOOMTR 497-1048-1-ND | LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate. w m ЕИ ee cia SUS UNE z (а 
7ALCXO0MTR 497-1048-2-ND “| LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate. 357.50/2,500 TALVX2AS MTR í kx CMOS Octal Bus SD arcs 
741СХ04МТВ 497-1049-1-ND | LV CMOS Hex Inverter.. 48 38 29 3 i : 
74LCX04MTR 497-1049-2-ND | LV CMOS Hex Inverter.. 357.50/2,500 TALVX245MTR 497-1088-2-ND | Low Voltage CMOS Octal Bus 
741СХ08МТВ 497-1050-1-ND LV CMOS Quad 2-Input AND Gate 48 38 29 Transceiver. 208.00/1,000 
тавите 57-1050 ОИ Oa ба E ЕЕЕ о 
7ALCX32MTR 497-1063-1-ND | LV CMOS Quad 2-Input OR Gate 48 38 29 Mud : -Type РЕ. ОШ 
74LCX32MTR 497-1063-2-ND LV CMOS Quad 2-Input OR Gat 357.50/2,500 74LVX3245MTR 497-1089-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 449 150 1515 
74LCX74MTR 497-1068-1-ND LV CMOS Dual D-Type Flip-Floi 48 38 29 74LVX3245MTR 497-1089-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 667.00/1,000 
ype Flip-Flop 
74LCX74MTR 497-1068-2-ND LV CMOS Dual D-Type Flip-Flop 357.50/2,500 74LVX4245MTR 497-1091-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 1146 401 78 
74LCX125MTR 497-1051-1-ND LV CMOS Quad Bus Buffer... 48 38 29 741//Х4245МТВ 497-1091-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 450.00/1,000 
74LCX125MTR 497-1051-2-ND LV CMOS Quad Bus Buffer ... 357.50/2,500 74LVX16373TTR 497-1086-1-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch ..........48-TSSOP 1.31 1.14 88 
TALCY157MTR 497-1052-1-ND | LV CMOS Quad 2-Channel Мих 48 35 26 7ALVX16373TTR 497-1086-2-ND — | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch 48-TSSOP 1016.00/2,000 
74LCX157MTR 497-1052-2-ND LV CMOS Quad 2-Channel Mux 357.50/2,500 74LVXC3245MTR 497-1092-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 24-SOIC 1.16 1.01 78 
7ALCX244MTR 497-1061-1-ND | LV CMOS Octal Bus Buffer 70 56 38 74LVXC3245MTR 497-1092-2-ND | Octal Dual Supply Bus Transceiver........24-SOIC 450.00/1,000 
TALCX244MTR 497-1061-2-ND LV CMOS Octal Bus Buffer 224.00/1,000 TALVXUOAMTR 497-1093-1-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter. 14-SOIC 89° 2421 
74LCX244TTR 497-2917-1-ND LV CMOS Octal Bus Buffer 70 56 .38 74LVXU04MTR 497-1093-2-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter. 14-SOIC 207.50/2,500 
TALCX244TTR 497-2917-2-ND | LV CMOS Octal Bus Buffer 525.00/2,500 7ALX1GO4CTR 497-4027-1-ND | Low Voltage CMOS Single 
7ALCX245MTR 497-1062-1-ND | LV CMOS Octal Bus Transceivei 70 56 38 Inverter NEW!.... 50Т-323-1 46 55 26 
7ALCX245MTR 497-1062-2-ND — | LV CMOS Octal Bus Transceiver 224.00/1,000 74 Х1604СТВ 497-4027-2-ND | Low Voltage CMOS Single 
7ALCX373MTR 497-1064-1-ND | Octal D-Type Latch 70 56 38 Inverter NEW'...... S0T-323-5L 357.00/3,000 
7ALCX373MTR 497-1064-2-ND | Octal D-Type Latch 224.00/1,000 741Х1608СТВ 497-4028-1-ND | Low Voltage CMOS Single 2-Input 
741СХ374МТВ 497-1065-1-М0 | Octal D-Type Нір-Ғ ло 56 38 AND Gate NEW: .S0T-323-5L 46 35 26 
741СХ374МТВ 497-1065-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop .. 224.00/1,000 741Х1608СТВ 497-4028-2-ND | Low Voltage CMO; 
7ALCXB41MTR 497-1066-1-М0 | LV CMOS Octal Bus Buffer 70 56 38 AND Gate NEW... SOT-323-5L 357.00/3,000 
7ALCXS41MTR 497-1066-2-ND | LV CMOS Octal Bus Buffer 224.0071,000 7ALX1GOSSTR 497-1252-1-ND 
7ALCX541TTR 497-2918-1-ND | LV CMOS Octal Bus Buffer 70 56 38 SOT-23-5L 47 35 25 
741 СХ541ТТВ 497-2918-2-ND | LV CMOS Octal Bus Buffer 525.00/2,500 74LX1G08STR 497-1252-2-ND | Low Voltage CMOS Single 2-Input 
74LCX573MTR 497-1067-1-ND | Octal D-Type Latch ло 56 38 AND Gate ...S0T-23-5L 297.00/3,000 
7ALCX573MTR 497-1067-2-ND | Octal D-Type Latch 224.00/1,000 7ALX1G14CTR 497-4030-1-ND | Low Voltage CMOS Single Schmitt 
74LCX16240TTR 497-1054-1-ND — | LV CMOS 16-Bit Bus Buffei 139 121 93 Inverter NEW?.... SOT-323-5L 46 55 26 
7ALOX16240TTR 497-1054-2-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Buffe 1074.00/2,000 74LX1G14CTR 497-4030-2-ND | Low Voltage CMOS Single Schmitt 
74LCX16244TTR 497-1055-1-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Buffe 135 117 90 Inverter NEW? ........ ..S0T-323-5L 357.00/3,000 
7ALOX16244TTR 497-1055-2-ND | LV CMOS 16-Bit Bus Buffe 1044.00/2,000 74LX1G126CTR 497-4029-1-ND | Tri-St. Single Bus Buffer 1... $0T-323-5L 46 35 26 
7ALCX16245TTR 497-1056-1-ND — | LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver. 135 117 90 7ALX1G126CTR 497-4029-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer NEW! .....SOT-323-5L 357.00/3,000 
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Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Eachx 
1 10 100 


STMicroelectroni Digi-K Price Eachx 7AVCXH16245TTR | 497-1099-1-ND [Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bit 
| Description а Bus Transceiver ... 48-TSSOP 180 150 126 
- s 7AVCXH16245TTR | 497-1099-2-ND  |Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bit 
74V1G00CTR 497-4031-1-ND | Single 2-In. NAND Gate NEW!....S0T-323-5L — 46 35 26 Bus Transceiver ... 48-TSSOP 1620.00/2,000 
74V1G00CTR 497-4031-2-ND | Single 2-In. NAND Gate NEW?.....S0T-323-5L 357.00/3,000 7AVCXH16374TTR — | 497-1101-1-ND — |Tri-State Low Volt GMOS 16-Bit 
ЕЕ аа mm r aree ME 
Poan ing e; nverter em eke 7AVCXH16374TTR | 497-1101-2-ND — |Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bit 
74V1G04STR 497-1264-1-\0___| Single Inverter OT-23-5L — 47 35 25 D-Type Flip-Flop 48-TSS0P 1620.00/2,000 
74V1G04STR 497-1264-2-ND Single Inverter OT-23-5L 297.00/3,000 74VCXH1632245TBR | 497-4146-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1G08STR 497-1267-1-ND | Single 2-Input AND Gate OT-23-5L 46 35 21 Level Translator NEW! ... 42-TFBGA 255 243 179 
74V1G08STR 497-1267-2-ND Single 2-Input AND Gate OT-23-5L 357.00/3,000 74VCXH1632245TBR | 497-4146-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Тгапзсемег 
74V1G14STR 497-1270-1-ND | Single Schmitt Inverter. 07-23-50 01 65 49 Level Translator NEW! .. 42-TFBGA 3315.00/3,000 
74V1G14STR 497-1270-2-ND | Single Schmitt Inverter. OT-23-5L 771.00/3.000 TAVCXHiG32245TTR | 497-4147-1-ND — |16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1G32STR 497-1271-1-ND | Single 2-Input OR Gate. OT-23-5L 39 30 18 Level Translator NEW... 48-TSSOP 255 213 1.79 
74V1G32STR 497-1271-2-ND | Single 2-Input OR Gate. OT-23-5L 306.00/3,000 7AVCXH1632245TTR | 497-4147-2-ND —— |16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1G66CTR 497-4035-1-ND | Single Bilateral Switch NEW?......S01-323-5L 46 35 26 Level Translator NEW! A8-TSSOP 2296.00/2,000 
74V1G66CTR 497-4035-2-ND | Single Bilateral Switch NEWI.........SOT-323-5L 357.00/3,000 74VHCOSTTR 497-4148-1-ND | Hex Inverter, Open Dra 14-Т550Р — 65 052 39 
74V1G66STR 497-1273-1-ND Single Bilateral Switch... OT-23-5L 49 50 23 74VHCOSTTR 497-4148-2-ND Hex Inverter, Open Drain NEWT........14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G66STR 497-1273-2-ND | Single Bilateral Switc 07-23-51. 384.00/3,000 74VHCO8MTR 497-1102-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-506 055 34 26 
74V1G70STR 497-1274-1-ND | Single Buffer.. OT-23-5L 49 30 23 74VHCO8MTR 497-1102-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 362.50/2,500 
74V1G70STR 497-1274-2-ND | Single Buffer.. OT-23-5L 384.00/3,000 74VHC14MTR 497-1104-1-ND | Hex Schmitt Inverte 14-506 49 30 2 
74/10125СТВ 497-4033-1-МО | Tri-St. Single Bus Buffer МЕ 0T-323-5L 46 35 46 74VHC14MTR 497-1104-2-ND | Hex Schmitt Inverte 14-SOIC 320.00/2,500 
74V1G125CTR 497-4033-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer NEW! ....S0T-323-5L 357.00/3,000 74VHC138MTR 497-1103-1-ND — |3-8 Line Decoder 16-506 55 44 30 
74\161255ТВ 497-1268-1-40 | Tri-St. Single Bus Buffer 2507-23-51 46 35 21 74VHC138MTR 497-1103-2-ND — 3-8 Line Decoder 16-SOIC 412.50/2,500 
74V1G125STR 497-1268-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer SOT-23-5L 357.00/3,000 7AVHC240MTR 497-2925-1-ND _| Tri-State Octal Bus Buffe 20-506 45 — 47 33 
74V1G384CTR 497-4034-1-ND Single High Speed Bus 74VHC240MTR 497-2925-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 208.00/1,000 
Switch NEWL... 46 35 26 74NHC244MTR 497-2926-1-ND | Tri-State Octal Bus Вийе 20-506 465 47 56 
74V1G384CTR 497-4034-2-ND | Single High Speed Bus 74VHC244MTR 497-2926-2-ND — |Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 208.00/1,000 
Switch NEW........... 357.00/3,000 74VHC245MTR 497-1105-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 20-506 65 47 36 
ие T Snae Е ЛЕН кпш 
74V1G384STR 497-1272-2-ND | Single High Speed Bus Switc! 384.00/3,000 -1106-1- i ip-Flop wi ў : - - 
TAVATOACTR 497-4144-1-ND | Single Inverter NEW! 39 30 22 74VHC273MTR 497-1108-2-ND — |Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 208.00/1,000 
74V1T04CTR 497-4144-2-ND Single Inverter NEW! 306.00/3,000 74VHC16240TTR 497-2924-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer .. .48-TSSOP 1.35 147 .90 
74V1T04STR 497-1283-1-ND Single Inverter 70 56 42 74VHC16240TTR 497-2924-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer . .48-Т550Р 1044.00/2,000 
74V1T04STR 497-1283-2-ND | Single Inverter 630.00/3.000 74VHCT244AMTR 497-2928-1-ND — |Tri-State Octal Bus Butte 20-506 65 47 36 
А ned 74NHCT244AMTR 497-2928-2-ND — |Tri-State Octal Bus Buffel 20-506 208.00/1,000 
DATUR ОТИ IU Single 2-In. AND Gate NEW: о 7AVHCTS41AMTR _ | 497-2929-1-ND — |Tri-State Octal Bus Вине 20506 — 65 47 36 
74V1TO8CTR 497-4036-2-ND | Single 2-In. AND Gate NEW! 357.00/3,000 : : : : 
mr MEME к НЕЕ п о 
74/1Т14СТВ 497-4038-2-ND | Single Schmitt Inverter NE! 357.00/3,000 -1107-1- -Bit D- -48- : : : 
TIVITIASTR 497-1289-1-ND — | Single Schmitt Inverter. = 0 Б 7AVHCT16373ATTR | 497-1107-2-ND  |16-Bit D-Type Latch 48-Т550Р 1044.00/2,000 
74/11145ТВ 497-1289-2-ND | Single Schmitt Inverter. 306.00/3,000 
74/1Т66СТВ 497-4039-1-ND | Single Bilateral Switch NEW: 46 35 26 Í ] 78/79 SERIES 
74/1Т66СТЕ 497-4039-2-ND | Single Bilateral Switch NEW: 357.00/3,000 (101109 VOLTAGE REGULATORS 
7AV1T66STR 497-1292-1-ND | Single Bilateral Switch .. AQ 30 23 ЕТ "EET ЕЕ 
ТАҮТТӨВЭТА 497-1292-2-ND | Single Bilateral Switch... 384.00/3.000 Ба ED ра нач Eun О 9 
7AV1T125CTR 497-4037-1-40 | Tri-St. Single Bus Buffer NEW! 46 35 26 — 
74V1T125CTR 497-4037-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer NEW! .....SOT-323-5L 357.00/3,000 L78L05ABD13TRI 497-1180-1-ND — |5V, Positive Voltage Regulator .. 48 38 29 
74V1T125STR 497-1287-1-ND “| Tri-State Single Bus Buffer OT-23-5L 70 56 42 ЧЕГИШ НА. арр Бу; Боне Чаар Regulat e 357505200 ү 
74V1T125STR 497-1287-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer 07-23-51. 630.00/3,000 EMIT Positive Voltage еду ато 4 г 5 
74V2G00STR 497-1298-1-ND Dual 2-Input NAND Gate 01-22-51 81 65 49 L78LO5ABUTR 497-1181-2-ND 5V, Positive Voltage Regulato 712.50/2,500 
74V2G00STR 497-1298-2-ND Dual 2-Input NAND Gate Í 771 ‘00/3 000 L78L05ABZ 497-1009-ND 5V, Positive Voltage Regulato: 70 56 42 
E i n р Аан L78L05ACD 497-2951-5-ND 5V, Positive Voltage Regulato 48 39 29 
74V2G04STR 497-1300-1-ND | Triple Inverter 48 35 26 
: ў : 3 L78L05ACD13TRI 497-1182-1-ND [5У, Positive Voltage Regulato 55 43 226 
74V2G04STR 497-1300-2-ND |Т 
5002, ripla Inverter 429.00/3,000 L78LOBACDISTRI | 497-1182-2-ND |5У/ Positive Voltage Regulato 362.50/2,500 
74V2G08STR 497-1303-1-ND | Dual 2-Input AND Gate . 48. 95 26 die 02 od ы, 
L78LO5ACUTR 497-1183-1-ND 5V, Positive Voltage Regulato Su .62 46 
74V2G08STR 497-1303-2-ND Dual 2-Input AND Gate . 429.00/3,000 L78LOBACUTR 497-1183-2-ND 5V, Positive Voltage Regulato 605.00/2,500 
TAV2G148TR 497-1306-1-ND | Triple Schmitt Inverte 48 35 226 L78LO5ACZ 497-2952-5-ND  |5V, Positive Voltage Regulato a ЕТ 
74V2G14STR 497-1306-2-ND | Triple Schmitt Invertei 429.00/3,000 м ith 
P Н L78LO5ACZTR 497-1184-1-ND 5V, Positive Voltage Regulato .50 40  .30 
74V2G66STR 497-1308-1-ND | Dual Bilateral Switch. 55 40 30 L78LOSACZTR 497-1184-2-ND — |5V, Positive Voltage Regulato 320.00/2,000 
74V2G66STR 497-1308-2-ND | Dual Bilateral Switch. 495.00/3,000 L78LOGABZ 497-1010-ND V. Positive Voltage Regulato 12 58 44 
74V2G70STR 497-1309-1-ND 48 45 26 L78LOGACD13TRI 497-1185-1-ND  |6V, Positive Voltage Regulato 81 65 49 
74V2G70STR 497-1309-2-ND i 429.00/3,000 L78LOGACD13TRI 497-1185-2-ND 6V, Positive Voltage Regulato 642.50/2,500 
НСТ НЫ р ш Dui Bis Butte 60 аба o L78L06ACZ 497-2953-5-ND 6V, Positive Voltage Regulato 70 56 42 
7 2 id ri-State Dual Bus Buffer.. .00/3, L78LO6ACZ-TRI 497-1186-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator 72 58 44 
74V2G126STR 497-1305-1-ND — | Tri-State Dual Bus Buffer... 48 35 26 L78LO6ACZ-TRI 497-1186-2-ND (6%, Positive Voltage Regulato 496.00/2,000 
74V2G126STR 497-1305-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffe 429.00/3,000 L78LO8ABD13TRI 497-1187-1-М0 [8У, Positive Voltage Regulato 99  .80 60 
7AV2TOASTR 497-1311-1-ND | Triple Inverter 48 45 26 L78L08ABD13TRI 497-1187-2-ND — |8V, Positive Voltage Regulato 785.00/2,500 
7AV2TOASTR 497-1311-2-ND | Triple Inverter 429.00/3,000 L78LO8ABUTR 497-1188-1-ND — |8V, Positive Voltage Regulato 90 72 54 
74V2TOBSTR 497-1314-1-ND | Dual 2-Input AND Gate . 48 35 26 L78LOBABUTR 497-1188-2-ND  |8V, Positive Voltage Regulato 712.50/2,500 
74V2TOBSTR 497-1314-2-ND | Dual 2-Input AND Gate . 429.00/3,000 L78L08ABZ 497-1011-ND 8V, Positive Voltage Regulato 68 54 41 
74V2T125STR 497-1315-1-ND Tri-State Dual Bus Buffe 48 35 26 L78LO8ACD13TRI 497-1189-1-ND 8V, Positive Voltage Regulato: 55 44 .33 
74V2T125STR 497-1315-2-ND Tri-State Dual Bus Buffer. 429.00/3,000 Tina ВІ dor D Ne tonius Vortag подаю at аии 
74V2T126STR 497-1316-1-ND — | Tri-State Dual Bus Buffer... 48 35 26 -2954-5- , Positive Voltage Regulatoi : : 4 
7AV2T126STR 497-1316-2-ND — | Tri-State Dual Bus Buffer... 429.00/3,000 L78LOBACZTR 497-1190-1-ND —— |8V, Positive Voltage Regulato 55 44 33 
74VCX16244TTR 497-1095-1-ND Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bit L78LO8ACZTR 497-1190-2-ND 8V, Positive Voltage Regulato: 352.00/2,000 
Bus Buffer ... i 180 150 126 L78LO9ACD13TRI 497-1191-1-ND —— |9V, Positive Voltage Regulato 60 48 З 
JAVCXTG2AATTR 497-1095-2-ND | Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bi L78LOSACD13TRI 497-1191-2-ND — |9V, Positive Voltage Regulato 450.00/2,500 
Bus Buffer... ....48-TSS0P 1620.00/2.000 L78LO9ACUTR 497-1192-1-ND 9V, Positive Voltage Regulato .60 48 3 
ЕТТЕ " š i L78LO9ACUTR 497-1192-2-ND — |9V, Positive Voltage Regulato 450.00/2,500 
Қызы ЫННАН кз з udi E ытта us ocu ou L78LO9ACZ 497-1012-ND 9V. Positive Voltage Regulato 60 48 36 
74V0X46245LBR 497-2921-2-ND | Tri-St. Low Volt GMOS 16-Bit : і ; L78L09CD13TRI 497-1193-1-ND  |9V, Positive Voltage Regulato 60 48 36 
т E | ON ONU "e 
ТАМСХ16245ТТА 497-3706-1-ND — | Tri-St. Low Volt. CMOS 16-Bit L78L12ACD13TRI 497-1194-2-ND — |12V Positive Voltage Regulator ^^ 487.50/2,500 
Bus Transceiver ...48-TSSOP 1.80 1.50 1.26 F PE не 
TAVCX16245TTR 497-3706-2-ND Tri-St. Low Volt. CMOS 16-Bit L78L12ACUTR 497-1195-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator.. an б 4 
и. | ОО ОО, L78L12ACUTR 497-1195-2-ND |12/, Positive Voltage Regulator. 605.00/2,500 
x v ds L78L12ACZ 497-2955-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator. 70 56 42 
TANGXT8373TTR ШАЙ "577 ін Уі. MEDIE SU TIUS L78L12ACZ-TRI 497-1196-1-ND — |12V Positive Voltage Regulator. 48 38 29 
Үр Е - d : 2 L78L12ACZ-TRI 497-1196-2-ND — |12V,Positive Voltage Regulator. 304.00/2,000 
7AVCX16373TTR 497-1096-2-ND | Tri-State Low Volt. CMO; L78L15ACZ-TRI 497-1197-1-ND — |15V, Positive Voltage Regulator. 55 44) 93 
D-Type Latch 1620.00/2,000 L78L15ACZ-TRI 497-1197-2-ND 15V. Positive Voltage Regulator. 352.00/2,000 
TAVCX16374TTR 497-1097-1-ND pos Fu 18. 7130-1526 L78L15CD-TRI 497-1198-1-ND |15У, Positive Voltage Regulator Bü 4 38 
- "Flop... í : ` L78L15CD-TRI 497-1198-2-ND |15У, Positive Voltage Regulat 450.00/2,500 
TAVCX16374TTR 497-1097-2-ND | Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bit L78L33ACD13TRI 497-1199-1-ND — |3.3V, Positive Voltage Regulator .81 ШІ " 49 
D-Type Flip-Flop............. -:48-Т550Р 1620.00/2,000 L78L33ACD13TRI 497-1199-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator 642.50/2,500 
7AVCX1632245LBR | 497-2922-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver..54-TFBGA 3.51 3.06 228 L78L33ACUTR 497-1200-1-ND —— |3.3V, Positive Voltage Regulator. т 62 46 
74VCX1632245LBR 497-2922-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver....54-TFBGA 4992.00/3,000 L78L33ACUTR 497-1200-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator 605.00/2,500 
7AVCX1632245TBR | 497-4145-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus L78MO5ABDT-TRI 497-1201-1-ND — |5V, Precision 500mA Regulator. 0-РАК 90 72 54 
Transceiver NEW? ... 255 243 119 L78MO5ABDT-TRI 497-1201-2-ND — |5V, Precision 500mA Regulator. D-PAK 712.50/2,500 
74AVCX1632245TBR | 497-4145-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus L78M05ABV 497-1461-5-ND ^ |5V, Precision 500mA Regulator . 86 69 52 
Transceiver NEW! .... 3315.00/3,000 L78MO5ACDT-TRI 497-1202-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator. D-PAK 86 69 52 
74NCX1632245TTR 497-2923-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver . @55 109 L78MO5ACDT-TRI 497-1202-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator. D-PAK 677.50/2,500 
74VCX1632245TTR | 497-2923-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver ...48-TSSOP 2296.00/2,000 178М05С0Т 497-2956-5-ND ^ |5V, Positive Voltage Regulato 66 53 40 
7AVCXH16244TTR | 497-1098-1-ND | Tri-State Low Volt. CMOS 16-Bit L78MOSCDT-TRI 497-1203-1-ND [5У, Positive Voltage Regulato 55 44 33 
Bus Buffer ... e .48-TSS0P 180 1.50 126 L78MOSCDT-TRI 497-1203-2-ND — |5V, Positive Voltage Regulato 412.50/2,500 
74VCXH16244TTR 497-1098-2-ND Tri-State Low Volt. L78M05CV 497-2957-5-ND 5V, Positive Voltage Regulato: .90 Jo dm 
Bus Buffer ... ..48-TSS0P. 1620.00/2,000 (Continued) 
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H 78/79 SERIES STMicroelectronics Digi-Key БҰ) Price Each 
10106 ectronics VOLTAGE REGULATORS (Continued) Part No. Part No. Description 1 10 100 
ИИ "SL cc ee QUE 
E Ë [ g. L7915ACV 497-1477-5-ND — |-15V, Negative Voltage Regulato 72 58 44 
L78MO6ACDT-TRI 497-1204-1-ND 6V, Precision 500mA Regulator. .68 AQ  .38 L7915CD2T-TRI 497-1216-1-ND -15V, Negative Voltage Regulato! 116 101 78 
L78MO6ACDT-TRI 497-1204-2-ND 6V, Precision 500mA Regulator. 535.00/2,500 L7915CD2T-TRI 497-1216-2-ND -15V, Negative Voltage Regulato| 450.00/1,000 
L78M06CV 497-1462-5-М0 | 6V, Positive Voltage Regulator. 72 58 44 L7915CV 497-1478-5-ND — |-15V, Negative Voltage Regulator.. 65 52 39 
L78MO8ABDT-TRI 497-1205-1-ND 8V, Precision 500mA Regulator. -PAK 86 62 48 L7918CV 497-1479-5-ND -18V, Negative Voltage Regulator.. 65 52 39 
L78M08ABDT-TRI 497-1205-2-ND 8V, Precision 500mA Regulator. 677.50/2,500 L7924CV 497-1480-5-ND -24V, Negative Voltage Regulator.. 68 54 45 
L78MO8CDT-TRI 497-1206-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator . Fii (60 46 
178М08С0Т-ТВІ 497-1206-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator . 605.00/2,500 Е ü 
L78M0BCV 497-1463-5-ND — | 8V Positive Voltage Regulator. Gl 85 45) TI | Í 
L78M09ACDT-TRI 497-1207-1-ND 9V, Precision 500mA Regulator. -PAK .86 69 .52 10106 К TONICS APPLICATION SPEC 
LT8MOSACDT-TRI | 497-1207-2-ND | 9V, Precision 500mA Regulator 677.50/2,500 STMicroelectronics | Digi-Key Price Eachs 
L78M09CDT-TRI 497-1208-1-ND 9V, Positive Voltage Regulator . .81 .65 49 Рай №. Рай №. Description Pkg. 1 10 100 
L78M09CDT-TRI 497-1208-2-ND 9V, Positive Voltage Regulator . 642.50/2,500 ACS102-5TA-TR 497-3113-1-ND AC Line Switch 10-92 143 78 75 
L78M12ABDT-TRI 497-1209-1-ND “| 12V, Precision 500mA Regulato 9 . 6 ‘AGS102.5TALTR РИИ АС Line Switch 10-92 870.002.000 
L78M12ABDT-TRI 497-1209-2-ND 12V, Precision 500mA Regulato 880.00/2,500 У " Pc 
K 5 if lel ACS108-5SA 497-2401-ND AC Line Switch 1.68 1.40 1.18 
L78M12ACDT-TRI 497-1210-1-ND 12V, Precision 500mA Regulato! 86 69 52 ч М 
— ACS108-5SN 497-2448-1-ND AC Line Switch 240 175 147 
L78M12ACDT-TRI 497-1210-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator.. 677.50/2,500 Я д ЕЛ i В 
ud ACS108-5SN 497-2448-2-ND AC Line Switch 945.00/1,000 
L78M12CDT-1 497-4228-5-ND 12V, Precision 500mA Reg. NEW! То! 58 44 : - 
L78M12CDT-TRI 497-1211-1-ND 12V. Positive 500mA Rei ACS110-7SB2 497-4149-5-ND AC Line Switch NEW! 180 150 126 
‚ gulator. .86 60 52 Е В 
L78M12CDT-TRI 497-1211-2-ND — | 12V, Positive 500mA Regulator 677.50/2,500 сок pos ppp DM AC Line Switch... Ша EM THE 
L78M12CV 497-1464-5-ND 12V, Positive 500mA Regulator 22 58 44 ACS302-5T3 497:2114:5-М0/ “| AC Switch Array, 3 Lines 2100 ш Dew 
= EJ m ACST4-7CFP 497-3820-5-ND AC Power Switch 240 2.00 1.68 
L78M15ABV 497-1465-5-ND 15V, Precision 500mA Regulator . :86 169 52 ACST4-7SB 497-2555-5-ND АСР Switch 240 200 168 
L78M15ACDT 497-4229-5-ND 15V, Precision 500mA Reg. NEW! iae 100 78 WET ошо : : : 
L78M15CDT-TRI 497-1212-1-ND 15V, Precision 500mA Regulato 86 469 52 ACST4-7SB-TR 497-2555-1-ND AC Power Switch NEW! 150 1.25 1.05 
L78M15CDT-TRI 497-1212-2-ND 15V, Precision 500mA Regulato 677.50/2,500 ACST4-7SB-TR 497-2555-2-ND АС Power Switch МЕ 1625.00/2,500 
L78M15CV 497-2958-5-ND 15V, Precision 500mA Regulator . 90 172 54 ACST4-7SFP 497-2568-5-ND AC Power Switch... 240 2.00 1.68 
L78M18ABDT 497-1466-5-ND | 18V, Precision 500mA Regulato 180 156 120 ACST6-7SFP 497-3789-5-ND |Over Voltage Protected АС 
L78M24CDT-TRI 497-1213-1-ND — | 24V, Positive Voltage Regulator 98 85 65 Power Switch 1.89 158 133 
L78M24CDT-TRI 497-1213-2-ND 24V, Positive Voltage Regulator 865.00/2,500 ACST6-7SG 497-3115-5-ND Over Voltage Protected AC 
L78M24CV 497-1467-5-ND 24V, Positive Voltage Regulator T2 58 .44 Power Switch 1.88 453 1.29 
L78S05CV 497-1468-5-ND 5V, Positive 2A Regulator. 1.04 83 63 ACST6-7ST 497-2547-5-ND Over Voltage Protected AC 
L78S12CV 497-1469-5-ND 12V, Positive 2A Regulator. 104 83 063 Power Switch 165 138 146 
L78S24CV. 497-1470-5-ND | 24V, Positive 2A Regulator. 104 83 63 ACST8-8CFP 497-2566-5-ND |Over Voltage Protecte 
L79LO5ABUTR 497-1217-1-ND -5V, Negative Voltage Regulato 9 76 57 Power Switch 231 1.93 1.62 
L79LO5ABUTR 497-1217-2-ND -5V, Negative Voltage Regulato 747.50/2,500 ACST8-8CG-TR 497-4151-1-ND Over Voltage Protected AC 
L79LO5ACD13TRI 497-1218-1-ND -5V, Negative Voltage Regulato 55 44__33 Power Switch NEW! 231 1.93 1.62 
L79LO5ACD13TRI 497-1218-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator 412.50/2,500 ACST8-8CG-TR 497-4151-2-ND Over Voltage Protected 
L79LOSACUTR 497-1219-1-ND -5V, Negative Voltage Regulato .86 1090 52. Power Switch NEW'!.......................... D2-PAK 577.50/500 
L79LOSACUTR 497-1219-2-ND -5V, Negative Voltage Regulato 677.50/2,500 ACST8-8CT 497-3380-ND Over Voltage Protected AC Power 
L79L05ACZ 497-2960-5-ND -5V, Negative Voltage Regulato 70 56 42 Switch 231 193 162 
L79L05ACZ-TRI 497-1220-1-ND -5У, Negative Voltage Regulato 48 38 29 AVS08CB 497-2567-5-ND Auto Voltage Switch 222 185 156 
L79L05ACZ-TRI 497-1220-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator... 304.00/2,000 AVS1ACP08 497-3620-ND Auto Voltage Switch 3.78 3.29 2.45 
L79L12ACZ 497-1013-ND -12V, Negative Voltage Regulator. 0-92 70 56 42 AVS12CB 497-2564-5-ND Auto Voltage Switch ӨЛЕ 2580 abun 
L7805ABD2T-TRI 497-1170-1-ND 5У, Precision ТА Regulato: 2-PAK 1.04 33 58 DA108S1 497-2696-5-ND Diode Array. 442 124 95 
L7805ABD2T-TRI 497-1170-2-ND 5V, Precision 1A Regulatoi D2-PAK 357.00/1,00! DA108S1RL 497-3399-1-ND 8 Diode Атта 1.43 124 95 


17805АВР 497-4226-5-ND 5V, Precision 1A Regulator NEW! .99 80  .60 DA108S1RL 497-3399-2-ND 8 Diode Array 1262.50/2,500 
L7805ABV 497-2947-5-ND 5V, Precision 1A Regulator їз ОШ 75 DALC112S1 497-2695-5-ND 12 Diode Low Cap. Array for ESD an 
COMME CN E а * 5t iy ELE 
7805, - -5- 5V, Precision egulato: jd 5i à 2 uH i 
делі т 497-2048 5-ND s. Poste Votage Regu 7 5 48 DALC112S1RL 497-3400-1-ND ' EON Cap. Array for ESD TS P 
7805 - - -1- 5V, Positive Voltage Regulator . olf 4 й n : : 5 
LTSOSCOZT-TRI 497-1712 ND wv Positive Volage Regulator. є 26500000 DALC112S1RL 497-3400-2-ND озу Cap. Array for ESD 1097 505.500 
7805! - -5- 5V, Positive Voltage Regulator. 4 [m 2 1 TR 
L7805CT 497-1005-ND 5V, Positive Voltage Regulator. 246 180 152 ATA E а Low Cap. Diode Array. UE DERE, 
L7805CV 497-1443-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator . 55 44 33 EMIF01-10005W5 497-3708-1-ND 1 Line En Filte y: 413 98 75 
L7806ABD2T-TRI 497-1172-1-ND 6V, Precision 1A Regulator... 1.04 83  .58 : L 3 Б z 
L7806ABD2T-TRI 497-1172-2-ND | 6V, Precision ТА Regulator. 357.0071,000 EMIFO1-10005W5 497-3708-2-ND |1 Line ЕМІ Filte - 1197.00/3,000 
L7806ABV 497-1444-5-ND 6V, Precision 1А Regulatoi п 62 46 EMIF02-MICO2F2 497-3782-1-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection. 1.13 98 ЛО 
L7806CV 497-1445-5-ND 6V. Positive Voltage Regulator . 65 52 39 EMIF02-MICO2F2 497-3782-2-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection.. 1915.00/5,000 
L7808ABD2T-TRI 497-1173-1-ND | 8V, Precision 1A Regulatoi .99 80 60 EMIFO3-SIMO1 497-3709-1-М0 |3 Lines EMI Filter 109  .95 73 
L7808ABD2T-TRI 407-1173-2-40 | 8V, Precision 1A Regulato! 341.00/1,000 EMIF03-SIM01 4972970972: ND 3 Lines EMI Filter 1850.00/5,000 
L7808ABV 497-1446-5-ND | 8V, Precision ТА Regulator .. 77 62 46 EMIFO6-10006F1 497-3710-1-ND (6 Lines EMI Filter 109 95 73 
L7808CD2T-TRI 497-1174-1-ND | 8V, Positive Voltage Regulator . D2-PAK | 95 76 57 EMIFO6-10006F1 497-3710-2-ND |6 Lines EMI Filter 1850.00/5,000 
L7808CD2T-TRI 497-1174-2-ND | 8V, Positive Voltage Regulator . D2-PAK 326.00/1,000 SSRP105B1 497-4303-5-ND Dual Asymmetrical 
L7808CV 497-2949-5-ND | 8V, Positive Voltage Regulator. 10-220 70 57 43 for Telecom Line NEW'!. ШӘП 25105 
L7809ABD2T 497-4227-5-ND 9V, Precision 1A Regulator NEW! 90 72 54 ST1284-01A8 497-2565-5-ND Single Termination Network 285 2.38 2.00 
L7809ABV 497-1447-5-ND 9V, Precision 1A Regulator 124 108 .83 ST1394-01SC6 497-3725-1-ND IEEE1394 One Port Cable Termination Network 
L7809ACD2T-TRI 497-1175-1-ND 9V, Precision 1A Regulatoi .94 .82 63 143 98 „75 
L7809ACD2T-TRI 497-1175-2-ND QV, Precision 1A Regulatoi 363.00/1,000 5Т1394-015С6 497-3725-2-ND 
L7809CD2T-TRI 497-1176-1-ND 9V, Positive Voltage Regulator . .86 .69 152 with ESD Protection . 1197.00/3,000 
L7809CD2T-TRI 497-1176-2-ND 9V, Positive Voltage Regulator . 295.00/1,000 STILO2-P5 497-3174-5-ND AC Inrush Current Limitei 177 148 124 
L7809CV 497-1448-5-ND 9V, Positive Voltage Regulator. .65 52 39 STILO4-P5 497-3175-5-ND AC Inrush Current Limiter............ Pentawatt HV2 1.77 1.48 1.24 
L7812ABV 497-1449-5-ND 12V, Precision 1A Regulator .81 65 49 STILO4-T5 497-4359-5-ND AC Inrush Current 
L7812ACD2T-TRI 497-1177-1-ND 12V, Precision 1A Regulator.. D2-PAK 1.08 8 85 Limiter NEWS... 240 2.00 1.68 
L7812ACD2T-TRI 497-1177-2-ND 12V, Precision 1A Regulator.. D2-PAK 372.00/1,000 STILO8-T5 497-4360-5-ND 270 225 1.89 
L7812ACV 497-1450-5-ND 12V, Precision 1A Regulator Т0-220 ^2 58 44 STLD20D-C8 497-4361-1-ND White LED Power Supply NEW! 225 1.88 1.58 
L7812CD2T 497-2950-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator D2-PAK .86 10 152 STLD20D-C8 497-4361-2-ND White LED Power Supply NEW! 2925.00/3,000 
L7812CD2T-TRI 497-1178-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator D2-PAK .86 W9 52 STLD20D-DEF 497-4362-1-ND White LED Power Supply NEW: 8-QFN 240 200 1.68 
L7812CD2T-TRI 497-1178-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator D2-PAK 295.00/1,000 STLD20D-DEF 497-4362-2-ND White LED Power Supply NEW! 3120.00/3,000 
178120Р 497-1451-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator 0-220FP 98 85 65 STPO8C596B1 497-3744-5-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
L7812CT 497-1006-ND 12V, Positive Voltage Regulator 10-5 1.86 1.55 131 Driver 168 140 1.18 
L7812CV 497-1452-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator 10-220 155 44 33 B ЕН 
L7815ACV 497-1453-5-ND — 15V, Precision ТА Regulator 10-220 77 62 46 ВТРАТА ЧЕ Detoctor for Power Amp Flip Chip 158 137 105 
L7815CD2T-TRI 497-1179-1-ND | 15V, Positive Voltage Regulato D2-PAK 9 76 57 STPACO1F2 497-1388-2-ND | RF Detector for Power Amp 
L7815CD2T-TRI 497-1179-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator D2-PAK 326.00/1,000 Control NEW! Flip Chip 2680.00/5,000 
L7815CT 497-1007-ND 15V, Positive Voltage Regulator 10-3 216 1.80 1.52 STPACO2FA 497-4389-1-ND RF Detector for Power Amp Е 
L7815CV 497-1454-5-ND 15V, Positive Voltage Regulator .55 4 33 Control NEW'............ Flip Chip, 165 1.43 110 
L7818ABV 497-1455-5-ND 18V, Precision 1A Regulator ..... 124 108  .83 STPACODFI 797-4389-2-ND RF Detector for Power Am 
L7818CV 497-1456-5-ND 18V, Positive Voltage Regulator Т0-220 65 52 39 Control NEW! р 2805.00/5.000 
иу, | МНО | Un m EBENE, QU LD out a e To 
L7824CD2T 497-1459-5-ND | 24V, Positive Voltage Regulator D2-PAK 105 91 70 ыы ВЕ NEM 400V, 1.8A Startlight... 1890509500 
D cH TPN3021RL 497-3741-1-ND Tripolar Overvoltage Protection for 
L7824CT 497-1008-ND 24V, Positive Voltage Regulator 246 180 152 Network Interf 165 138 146 
L7824CV 497-1460-5-ND | 24V, Positive Voltage Regulator 65 52 39 OOO ПАС 88 +=. E š : 
L7905ACV 497-1471-5-ND -5V, Negative 2% Regulator. um 400 Ab TPN3021RL 497-3741-2-ND Tripolar Overvoltage Protection for 
L7905CD2T 497-2959-5-ND -5V, Negative Voltage Regulato 116 101 78 т о есь а a свт 202.201 
L7905CD2T-TRI 497-1214-1-ND -5V, Negative Voltage Regulato D2-PAK 99 80 55 А ala Line F rotection а г з 
L7905CD2T-TRI 497-1214-2-ND | -5V, Negative Voltage Regulato, D2-PAK 341.00/1,000 USB6B1RL 497-3281-1-ND — |Data Line Protection 128 111 85 
L7905CV 497-1472-5-ND  |-5V, Negative Voltage Regulato 10-220 65 52 39 USB6B1RL 497-3281-2-ND _ Data Line Protection 1130.00/2,500 
L7906CD2T-TR 497-4230-1-ND -6V, Negative Voltage Reg. NE! D2-PAK eS. 6 Sy USBDF02W5 497-3742-1-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
L7906CD2T-TR 497-4230-2-ND -6V, Negative Voltage Reg. NEW! D2-PAK 326.00/1,000 Downstream Ports ... is. om 600 
L7906CV 497-1473-5-ND -6V, Negative Voltage Reg. 10-220 72 58 44 USBDF02W5 497-3742-2-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
L7908ACV 497-4231-5-ND | -81, Negative Voltage Reg. NEW: 72 58 44 Downstream Ports ... 1437.00/3,000 
L7908CV 497-1474-5-ND -8V, Negative Voltage Reg. 12 58 44 USBLC6-4SC6 497-4492-1-ND Very Low Capacitance ESD 
L7912ACV 497-1475-5-ND -12V, Negative 2% Regulato 72 58 44 Protection NEW?.... Ц ЕІ :85 
L7912CD2T-TRI 497-1215-1-ND -12V, Negative Voltage Regulator. 1.08 87  .60 (Continued) 
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H 1 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
97 STMicroelectronies APPLICATION SPECIFIC DISCRETES (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
STMicroelectronics UNES Price Each HCF4066M013TRI 497-1134-1-ND Quad Bilateral Switch for Transmission 
Part No Part No. Description Pk 1 10 10 or Multiplexing of Analog or 
а 2 р - g. Digital Signals » 49 38 23 
USBLC6-4SC6 497-4492-2-ND Very Low Capacitance ESD HCF4066M013TRI 497-1134-2-ND Quad Bilateral Switch for Transmission 
Protection NEW!.. OT-23-6L 1356.00/3,000 or Multiplexing of Analog or 
USBUFO1P6 497-3282-1-ND | EMI Filter/Line Termination .50Т-666 90 72 54 Digital Signal 320.00/2,500 
А as Ем еге Termination... 801-66 853178000 HCF4067MOT3TRI | 497-1135-1-ND | Analog Single 16-Ch. Mux/Demux. 171 148 120 
Upstream Ports 501-3236 108 87 65 d 0 m I D Analog Single 16-Ch. Mux/Demux. м И ш 
USBUFOZWG 497-3743-2-ND | EMI Filter and Line Termination for USB MEE нах verter, 59 49 3 
Upstream Ports 1026.00/3,000 11851 ex wetter. AE) г 
HCFA069UMO13TRI | 497-1136-2-ND | Нех Inverter. 320.00/2,500 
HCF4070BEY 497-1368-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 48 35 26 
А d HCF4070M013TRI 497-1137-1-ND | Quad Exclusive OR Gate . 55 34 26 
57 STMicroelecttonies HCF SERIES HCFA070MO13TRI | 497-1137-2-ND | Quad Exclusive OR Gate 362.50/2,500 
т і TY ; HCF4071BEY 497-1369-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 55 34 26 
ныл ey расаў Descrintion price Bacha ca HCF4071MO13TRI | 497-1138-1-ND — |Quad 2-Input OR Gate 49 30 23 
HCF4001BEY 497-1340-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 49 3 23 кызын Баба SORA 
ы. ён $ - -5- riple 3-Input AND Gate . .65 52 39 
HCF4001M013TRI 497-1110-1-ND Í Quad 2-Input NOR Gate 55 43 95 MEM ТН о 3-Input AND Gate бс ow 
HCF4001MO13TRI 497-1110-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 362.50/2,500 HCFA073MO13TRI esed № Я zj p AND ШТІ. 
HCF4011BEY 497-1345-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 48 35 26 7 riple 3-Input at 7.50/2,5 
HCFAO11MO13TRI | 497-1114-41-М0 | Quad 2-Input МАМО Gate... 49 30 23 Mn ay яя i 31-580 cuad тр AND За 55 = 25 
Б ЕД т - -1- uad 2-Inpu al Т j 2 
KH pA u n Ro оа HCFAOBIMOI3TRI | 497-1140-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 320.00/2,500 
HCF4013M013TRI 497-1115-1-ND Dual D-Type Flip-Flop 55 34 26 HCF4093BEY 497-1372-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 4 3 23 
HCF4013M013TRI 497-1115-2-ND Dual D-Type Flip-Flop 362.50/2,500 HCF4093M013TRI 497-1141-1-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 49 30 23 
HCF4014BEY 497-1347-5-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HCF4093M013TRI 497-1141-2-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 320.00/2,500 
8-Stage Static Shift Register .63 51 .38 HCF4094BEY 497-1373-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register... 439 154 26 
HCF4014M013TRI 497-1116-1-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HCF4094M013TRI 497-1142-1-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register 189 34 26 
8-Stage Static Shift Register .. .55 34 26 НСРА094МО13ТВІ 497-1142-2-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register 362.50/2,500 
HCF4014M013TRI 497-1116-2-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out HCF4099BEY 497-1374-5-ND 8-Bit Addressable Latch . 72 58 44 
8-Stage Static Shift Register .. 362.50/2,500 HCF4099M013TRI 497-1143-1-ND — |8-Bit Addressable Late 65 52 36 
HCF4015BEY 497-1348-5-ND Dual 4-Stage Static Shift Register. 48 95 .26 HCF4099M013TRI 497-1143-2-ND 8-Bit Addressable Latcl 487.50/2,500 
HCF4015M013TRI 497-1117-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 72 58 44 HCF4511BEY 497-1375-5-ND | BCD to 7 Seg. Latch/Decoder/Driver .. 72 58 44 
HCF4015M013TRI 497-1117-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 570.00/2,500 HCF4511MO13TRI 497-1144-1-ND — | BCD to 7 Seg. Latch/Decoder/Drive 45 36 27 
HCF4016BEY 497-1349-5-ND | Quad Bilateral Switch 65 47 36 HCF4511M013TRI 497-1144-2-ND [BCD to 7 Seg. Latch/Decoder/Drive 337.50/2,500 
HCF4016M013TRI 497-1118-1-ND | Quad Bilateral Switch 49 30 23 HCFA520BEY 497-1376-5-ND | Dual Binary Up Counter 68 54 41 
HCF4016M013TRI 497-1118-2-ND Quad Bilateral Switch 320.00/2,500 HCF4520M013TRI 497-1145-1-ND Dual Binary Up Counte .68 54 41 
HCF4017BEY 497-1350-5-ND Decade Counter w/10 Decoded Output..... ST 62 46 HCF4520M013TRI 497-1145-2-ND Dual Binary Up Countei 535.00/2,500 
HCF4017M013TRI 497-1119-1-ND ана with 10 Decoded = " 56 HCF4536BEY 497-1377-5-ND Programmable Timer 172 58 44 
utput. E E E HCF4538BEY 497-1378-5-ND Dual Monostable Multivibrato .65 52  .36 
HCF4017MO13TRI 497-1119-2-40 | Decade C HCF4538M013TRI 497-1146-1-ND | Dual Monostable Multivibrato 48 35 26 
Output .... : 362.50/2,500 HCF4538M013TRI | 497-1146-2-ND | Dual Monostable Multivibrato 357.50/2,500 
HCF4020BEY 497-1351-5-ND — | 14-Stage Ripple-Carry Binary | HCF4541BEY 497-1379-5-ND | Programmable Timer . 55 44 33 
Counter/Divider... : : 60 44 33 HCFA541MO13TRI | 497-1147-1-ND | Programmable Timer 55 44 33 
HOFAQ218EY КО с КИШ Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial |, HCF4541MO13TRI | 497-1147-2-ND | Programmable Time 412.50/2,500 
Out à Stage Static Shift Register ...........16-Dip W ы HCFA555BEY 497-1380-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 83 — 67 50 
HCF4021M013TRI 497-1120-1-ND Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial HCFA556MO13TR 497-4040-1-ND Dual Binary to 1-of-4 Decodi 
Out 8-Stage Static Shift Register.........16-SOIC ^ .55 40 30 Domus REWI. ecoder/ m d m 
HCFA021MOT3TRI | 497-1120-2-ND Async Paralel n ог Syne. Seral Send ОООО HCF4556M013TR 497-4040-2-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/ 
H0F4024BEY 49743535ND — |TSüpeRpoyCanyBran 77” n HCF40103BEY 497-1341-5-ND ба ed 881 m ор 
Counter/Divider... AQ 30 .23 li 
і Down Соцпіе! 1.05 91 70 
HCF4024M013TRI 497-1121-1-ND 7-Stage Ripply-Carry Binary — 
ivi HCF40106BEY 497-1342-5-ND | Hex Schmitt Trigger 55 34 26 
ТОСО: бит т ай HCFA0106MO13TRI | 497-1111-1-ND | Hex Schmitt Trigger. 48 35 26 
ам 7550: Ripp Cary Binary 200000 HCF40106MO13TRI | 497-1111-2-ND | Hex Schmitt Trigger 357.50/2,500 
HCF4028BEY 497-1354-5-ND | BCD to Decimal Decode 65 47 36 HCF40107BEY 497-1343-5-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Drive 50 40 30 
HCF4028M013TRI 497-1122-1-ND | BCD to Decimal Decode 48 35 26 HCF40107MO13TRI | 497-1112-1-40 |Dual 2-Input NAND Buffer/Drive 72 58 44 
HCF4028M013TRI 497-1122-2-ND | BCD to Decimal Decoder .. 357.50/2,500 HCF40107MO13TRI | 497-1112-2-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver. 570.00/2,500 
HCF4030BEY 497-1355-5-ND Quad Exclusive OR Gate Gy И = HCF40109BEY 497-1344-5-ND Quad Low-to-High Volt. Level Shifter 77 42 46 
HCF4030M013TRI 497-1123-1-ND — | Quad Exclusive OR Gate 49 30 23 HCFAO109MOT3TRI | 497-1113-1-ND | Quad Low-to-High Volt. Level Shifter 55 34 26 
HCF4030M013TRI 497-1123-2-ND Quad Exclusive OR Gate 320.00/2,500 HCF40109M013TRI 497-1113-2-ND Quad Low-to-High Volt. Level Shifter ....16-SOIC 362.50/2,500 
HCF4040BEY 497-1356-5-ND 12-Stage Ripple-Carry Binary 
Counter/Divider... 63 de .38 а 5 
HCF4040MO13TRI 497-1124-1-ND 12 Stage Ripple-Carry Binary рт 57 STMicroelectronits EVALUATION BOARDS 
HCF4040M013TRI 497-1124-2-ND — | 12-Stage Ripple-Carry Binary STMicroelectronics | Digi-Key "e Price Еас ж 
Counter/Divider.... 357.50/2,500 Part No. Part No. Description 1 10 100 
HCF4042BEY 497-1357-5-ND | Quad Clocked D-Latc 50 40 30 EVAL5970D 497-4132-ND Evaluation Board for L5970 NEW! 1300 — - 
HCF4042M013TRI 497-1125-1-ND — | Quad Clocked D-Latch .. р в ws EVAL5973AD 497-4133-ND Evaluation Board for L5973 NEW? 1300 — — 
HCF4042M013TRI 497-1125-2-ND | Quad Clocked D-Latch .. 340.00/2,500 EVAL5973D 497-4134-ND Evaluation Board for L5973 NEW! 1300 — — 
HCF4047BEY 497-1358-5-ND Low Power Monostable/Astable EVAL6206PD 497-4135-ND Evaluation Board for L6206 NEW: 35 - — 
Multivibrator 60 44 33 EVAL6208PD 497-4136-ND Evaluation Board for L6208 NEW! 3250 — — 
HCFA047MOT3TRI | 497-1126-1-ND | Low Power Monostable/Astable EVAL6562-250W 497-4137-ND Evaluation Board for 6562-250 NEW! ЖАН = = 
Multivibrator. 65 47 36 EVAL6574B 497-3823-ND Evaluation Board for HF TL Ballast. - — — 
HCF4047M013TRI 497-1126-2-ND Low Power Monostable/Astable EVALPRACTISPIN 497-4138-ND Evaluation Board PractiSpin NEW! 320 — == 
Multivibrator.... 487.50/2,500 
HCF4049UBEY 497-1359-5-ND Hex Buffer/Converter. 55 40  .30 Я т 
HCFA049UMO13TRI | 497-1127-1-ND | Hex Buffer/Converter 55 34 26 
HCF4049UMO13TRI | 497-1127-2-ND | Hex Buffer/Converter 362.50/2,500 57 STMicroelectronies INTEGRATED CIRCUITS 
HCF4050BEY 497-1360-5-ND Hex Buffer/Converter. 4 35 26 i i igi- i 
HCFAOSOMOT3TRI | 497-1128-1-ND | Hex Buffer/Converter 55 34 26 He pup d Description m QUE 
НЫ ЗІН! ЕН И ран 48 362 500.500. 74H1G66STR 497-1245-1-\0 — Single Bilateral Switch SOT-23-5L 60 48 36 
HCF4051MO13TRI | 497-1129-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 48 35 26 TAH1GGGSTR 497-1245-2-ND | Single Bilateral Switch SOT-23-5L 540.00/3,000 
HCF4051MO13TRI | 497-1129-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 357.50/2,500 08М2150Ғ5У-1276 |Ы АНШЕ SV. Doa Signal Procsent 
HCF4052BEY 497-1362-5-ND | Diff. 4-Ch. Analog Mux/Demux. 65 47 36 ystem Memory 80-TOFP ШО оо 
" DSM2180F3-90K6 497-1335-5-ND 5V, Digital Signal Processor 
HCF4052M013TRI 497-1130-1-М0 | Diff. 4-Ch. Analog Mux/Demux. 48 38 29 
HCF4052MO13TRI | 497-1130-2-ND | Diff. 4-Ch. Analog Mux/Demux. 357.50/2,500 System Memory 936 855 676 
HCF4053BEY 497-1363-5-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu 48 35 26 DSM2180F3-90T6 497-1321-ND м oignar Signal Processor E 
HCF4053BTTR 497-2383-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu 72 58 44 ystem Memory š - i 
HCF4053BTTR 497-2383-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu: 570.00/2,500 DSM2180F3V-15K6 | 497-1336-5-ND — |3.3V, Digital Signal Processor 
HCF4053MO13TRI 497-1131-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu 65 52 36 System Memory 936 8.55 676 
HCF4053M013TRI 497-1131-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demu: 487.50/2,500 DSM2180F3V-15T6 | 497-1322-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
HCF4056BEY 497-1364-5-М0 | BCD to 7 Segment Decoder/Driv 16-Dp 95 76 57 System Memory 936 8.55 6.76 
HCF4056M013TRI 497-1132-1-ND BCD to 7 Segment Decoder/Driver 6-506 77 62 46 DSM2190F4V-15K6 | 497-1337-5-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
HCFA056MO13TRI 497-1132-2-ND | BCD to 7 Segment Decoder/Driver.........16-SOIC 605.00/2,500 System Memory 1014 9.38 7.10 
HCF4060BEY 497-1365-5-ND 14-Stage Ripple Carry Binary DSM2190F4V-15T6 497-1323-ND 3.3V, Digital Signal Processor 
Counter/Divider and Oscillator 16-Dip 65 47 36 System Memory . -PQFP 1014 9.38 7.10 
HCF4060M013TRI 497-1133-1-ND 14-Stage Ripple Carry Binary EMIF03-SIM01F2 497-3401-1-ND 3-Line EMI Filter and ESD Protection .....FlipChip 1.13 88 75 
Counter/Divider and Oscillator ......... 1650; 460 44 33 EMIFO3-SIMO1F2 497-3401-2-ND  |3-Line EMI Filter and ESD Protection .....FlipChip 1915.00/5,000 
HCF4060M013TRI 497-1133-2-ND 14-Stage Ripple Carry Binary EMIF10-LCD01F2 497-3402-1-ND 10-Line EMI Filter and ESD Protection...FlipChip 1.80 1.50 1.26 
Counter/Divider and Oscillator ..........16-SOIC 450.00/2,500 EMIF10-LCDO1F2 497-3402-2-ND | 10-іпе EMI Filter and ESD Protection ...FlipChip 3825.00/5,000 
HCF4066BEY 497-1366-5-ND — | Quad Bilateral Switch for Transmission ETC5054D/HO13TRI | 497-1109-1-ND | Serial Interface Codec/Filter 16-506 234 195 1.64 
or Multiplexing of Analog or ETC5054D/H013TRI 497-1109-2-ND Serial Interface Codec/Filter................... 16-SOIC 1053.00/1,000 
Digital Signals ‚55 .34 .26 (Continued) 
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Кул ШАШ 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
ETC5054D-X/HTR 497-1108-1-ND | Serial Interface Codec/Filte 234 195 164 L6201PSTR 497-3641-1-ND | DMOS Full Bridge Driver. 20-Power SOIC 879 8.03 6.35 
ETC5054D-X/HTR 497-1108-2-ND | Serial Interface Codec/Filte 1053.00/1,000 L6201PSTR 497-3641-2-ND ^ | DMOS Full Bridge Driver. .20-Power SOIC 2979.60/600 
ETC5054N/H 497-1339-5-ND | Serial Interface Codec/Filte 292 254 189 L6202 497-1420-5-ND | DMOS Full Bridge Driver 18-PowerDip 863 7.88 6.23 
ETC5054N-X/H 497-1338-5-ND | Serial Interface Codec/Filte 292 254 189 L6203 497-1421-5-ND | DMOS Full Bridge Driver .... Multiwatt 11.27 1029 8.14 
FL-101 497-2381-ND Flash Link Cable Programme а s L6204D 497-1422-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver, 28-5016 1035 945 747 
L149H 497-1381-5-ND | 4A Linear Driver... 284 247 184 L6205D 497-4208-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver NEW!...20-SOIC 10.88 9.94 7.86 
L149V 497-3992-5-ND ЗА Linear Driver NEW! 284 247 184 L6205D013TR 497-3998-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver NEW!...20-SOIC 10.88 9.94 7.86 
L165H 497-2932-5-ND 3A Power Op Amp.. 383 334 249 L6205D013TR 497-3998-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver NEW?!...20-SOIC 6031.00/1,000 
L165V 497-2933-5-ND 3A Power Op Amp.. 3.67 320 2.38 L6205N 497-4209-5-ND DM0S Dual Full Bridge | 
L200CH 497-2934-5-ND Adj. Voltage/Current Regulator. 222 185 156 Driver NEW! 20-PowerDip 10.88 9.94 7.86 
L200CV 497-1382-5-ND Adj. Voltage/Current Regulator. 210 175 147 L6205PD 497-1423-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver. .20-Ромег SOIC 1010 9.35 7.07 
um LI | Dafoe On [E kerr 
L272D 497-1386-5-ND — | Dual Power Op A 240 200 1.68 -3642-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver..... A - 
-1387-5- тоо 162060 497-4210-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver МЕМ/!..24-50106 966 8.82 6.98 
1272М pono NEM Dual Power Op Am Bes WES IO L6206D013TR 497-3999-1-№0 | DMOS Dual Full Bridge Driver MEW?..24-S0IC 966 882 698 
L292 497-1388-5-ND Switch-Mode Driver for DC ae u š — а 
595 544 430 L6206D013TR 497-3999-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver NEWE...24-SOIC 5355.00/1,000 
12938 497-1389-5-ND | Push-Pull 4-Channel Driver 297 259 1.93 L6206N ШАЙ DMOS Dual Full Bridge o4-Power bin cus so JG 
L293D 497-2936-5-ND | Push-Pull 4-Channel Drive 270 235 175 river Ts - Я E : | 
ни L6206PD013TR 497-3643-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver.....36-Power SOIC 10.94 10.12 7.66 
1293DD 497-1390-5-ND | Push-Pull 4-Ch. Driver with Diode: 297 259 1.93 а. : ; 4 
МАМАША L6206PD013TR 497-3643-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver.....36-Power SOIC 4168.20/600 
1293DD013TR 497-2937-1-ND | Push-Pull 4-Ch. Driver with Diode: 0-50 297 259 1.93 : —— 
L293DDO13TR 497-2937-2-ND | Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes ......20-SOIC 1463.00/1,000 Бр e OS Dual Full Bridge Driverwith КОП шу з ¿o 
Ті ani Pus Pull 4 Ch. Driver... ы cU c D L6207D013TR 497-3644-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-5010 10.60 9.81 742 
1228289: i Made Solenoid Drive ыш “У c5 L6207D013TR 497-3644-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-5016 6625.00/1,000 
1295 497-1391-5-ND Dual Switch-Mode Solenoid . Я j 
! | L6207PD 497-4212-5-ND | DMOS Dual Full Bridge 
Driver... 15-Мшімай 7.48 6.83 540 Driver NEW! 36-PowerSOIC 1140 10.55 7.98 
1296 497-2939-5-ND High Current Switching Reg............ 15-Multiwatt 527 4.59 3.42 L6207PDO13TR 497-4000-1-ND DMOS Dual Full Bridge 
L296HT 497-3994-5-ND High curan Switching PEN 022... Driver NEW! 36-Power SOIC 11.40 10.55 7.98 
eg. "... -Multiwat А ; . L6207PD013TR 497-4000-2-ND | DMOS Dual Full Bridge 
L296P 497-1392-5-ND High Current Switching Re 5-Multiwatt 8.63 7.88 6.23 Driver NEW! М 36-Power SOIC 4343.40/600 
L296PHT 497-3995-5-ND High Current Switching L6208D 497-4213-5-ND DMOS Driver for Bipolar 
Reg. NEW' ........... 8.86 8.09 640 Stepper Motor NEW! . 1330 12.31 931 
12970 497-1393-5-ND Stepper Motor Controllei 0-SOIC ГІЗІ ББ] 515 L6208D013TR 497-4001-1-ND DMOS Driver for Bipolar 
1297D013TR 497-3623-1-ND | Stepper Motor Controlle 0-506 7.13 6.51 5.15 Stepper Motor NEW'........................ 24-506 13.30 1231 9.31 
1297D013TR 497-3623-2-ND | Stepper Motor Controlle 0-SOIC 3953.00/1,000 L6208D013TR 497-4001-2-ND | DMOS Driver for Bipolar 
1297/1 497-1394-5-ND Stepper Motor Controllei .20-Dip 7.02 641 5.07 Stepper Motor NEW! . 8313.00/1,000 
L298HN 497-2940-5-ND | Dual Full-Bridge Drive 5-Multiwatt 621 541 4.03 L6208PD 497-1425-5-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L298N 497-1395-5-ND Dual Full-Bridge Drive 5-Multiwatt 4.19 365 272 Stepper Motor 14.22 13.16 9.96 
L298P 497-1396-5-ND | Dual Full-Bridge Driver. 0-Ромег SOIC 4.86 423 3.15 L6208PD013TR 497-4214-1-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L298P013TR 497-3624-1-ND Dual Full-Bridge Driver . 20-PowerSOIC 5.87 5.36 4.24 Stepper Motor NEW!. 36-Ромег SOIC 14.22 13.16 9.96 
L298P013TR 497-3624-2-ND | Dual Full-Bridge Driver . 0-Power SOIC 1989.00/600 L6208PD013TR 497-4214-2-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L387A 497-2941-5-ND 5V Regulator with Reset. 5-Pentawatt 2.88 240 2.02 Stepper Motor NEW! -36-Power SOIC 5418.00/600 
[482D1013TR 497-3627-1-ND | Hall-Effect Pickup Ignition Controller.....16-S0I0 419 3.65 272 16219 497-1426-5-ND | Stepper Motor Drive 24-PowerDip 311 271 2.02 
L482D1013TR 497-3627-2-ND | Hall-Effect Pickup Ignition Controller.....16-SOIC 4960.00/2,500 1621905 497-1427-5-М0 | Stepper Motor Drive 311 271 202 
L484D1013TR 497-3628-1-ND Magnetic Pickup Ignition Controllei 6-S0lC 3.89 339 2.52 L6219DS013TR 497-3647-1-ND Stepper Motor Drivel 3.38 2.94 2.19 
14840101378 497-3628-2-ND Magnetic Pickup Ignition Controll 6-SOIC 4607.50/2,500 L6219DS013TR 497-3647-2-ND Stepper Motor Drive 1663.00/1,000 
L603C 497-3639-ND 5V, Darlington Array 18-Dip 234 195 1.64 L6219DSA13TR 497-4002-1-ND Stepper Motor Driver NE! 365 318 237 
12720 497-1383-5-ND | LDO Dual Power Op Amp. 16-Рошегбір 222 185 156 L6219DSA13TR 497-4002-2-ND_| Stepper Motor Driver NEW. 1796.00/1,000 
шашта 3 L00 ov ob Ame НЕЕ Ғғ mE. 
12720D13TR 497-3909-2-ND |100 Dual Power Op Amp NEW! 2892.50/2,500 -4003-2- d -00/1, 
Pg Ma OMS ер атр /2, 16220 497-1428-5-ND | Quad Darlington Switch 276 230 194 
12722 497-1384-5-ND |100 Dual Power Ор Amp...... 264 220 185 | | 
ее: L6221AD013TR 497-4004-1-ND — | Quad Darlington Switch NEW! 473 412 3.07 
L2724 497-1385-5-ND Low Drop Dual Power Op Amp. 2.85 2.38 200 т i 
L6221AD013TR 497-4004-2-40 | Quad Darlington Switch NEW? 2328.00/1,000 
138458 497-3625-ND Trunk Interface 240 200 1.68 АЕ ОРВИ Quad Darlington Switch п 
(84201 Ear ЖЕН д0) B L6225D 497-1430-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Dr 608 529 394 
13845D1013TR 497-3626-1-ND 338 294 249 Кее ste a | E ў 
L6225PD 497-1431-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 621 5.67 449 
L3845D1019TR 521010 “000002500 L6226DTR 497-3362-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 608 529 394 
14936Е 497-3913-5-ND | Dual Adv. Voltage Reg. МЕ! i-Muliwatt 621 567 449 Е š : : 
ВЕ гм [50b < = ` L6226DTR 497-3362-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 2993.00/1,000 
- -5- vanced Voltage Regulator !........16-Dip [ | } E I n n E 
ЕО 497-3355-1.ND — | Advanced Voltage Regulator. nd 2 ds 25 L6226PD 497-1432-5-ND [DMOS Dual Full Bridge Driver....36-Power SOIG 621 567 449 
L6227DTR 497-3363-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
L4938ED013TR 497-3355-2-ND | Advanced Voltage Regulator. 0-501С 2062.00/1,000 й 
PWM Controller... 2424-5010 805 735 5.81 
L4938EPD13TR 497-3915-1-ND | Adv. Voltage Regulator NEW'...20-Power SOIC 621 541 4.03 L6227DTR 497-3363-2-ND | DMOS Dual Full Bridge 
L4938EPD13TR 497-3915-2-ND | Adv. Voltage Regulator NEW!...20-Power SOIC 1932.00/600 PWM Controller... 294-5016 4463.00/1,000 
L4938ND013TR 497-3916-1-ND Dual Multifunction Volt. Reg. NEW! 478 446 340 L6227N 497-3648-ND DM0S Dual Full Bridge Driver with 
L4938ND013TR 497-3916-2-ND | Dual Multifunction Volt. Reg. NEW! 2354.00/1,000 PWM Current Controller .. 805 735 581 
L4938NPDO13TR 497-3917-1-ND | Dual Multifunction Voltage L6227PDTR 497-4006-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM 
Regulator NEW! 20-PowerSOIC 5.05 4.40 328 Current Controller NEW!........36-PowerSOIC 897 8.19 6.48 
L4938NPDO13TR 497-3917-2-ND Dual Multifunction Voltage L6227PDTR 497-4006-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM 
Regulator NEW' ............... 1570.80/600 Current Controller NEW!........36-Power SOIC 3042.00/600 
L4960 497-1406-5-ND 2.5A Power Switching Regulato 270 235 175 L6228DTR 497-3364-1-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
L4960H 497-2942-5-ND 2.5A Power Switching Regulator .. 270 235 176 Motor.... 805 735 5381 
L4962/A 497-1407-5-ND |1.БА Power Switching Reg к 270 235 175 L6228DTR 497-3364-2-ND | DMOS Driver for Bipolar 
L4962E/A 497-2043-5-ND | 1.5А Power Switching Reg 270 235 175 Motor .... 4463.00/1,000 
L4963D 497-1408-5-ND 1.5A Switching Regulator . 270 235 1\75 L6228PDTR 497-4007-1-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
14964 497-1409-5-ND | High Current Switching Re 621 541 403 Motor NEW?..... 897 819 648 
L4970A 497-1410-5-ND 10A Switching Regulator .. 12.20 11.29 8.54 L6228PDTR 497-4007-2-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
149710 497-1411-5-ND | 1.5А Step Down Switching Reg 470 409 305 Motor NEW?... 36-Power SOIC 3042.00/600 
L4971D013TR 497-3357-1-ND 1.5A Step Down Switching Reg 470 409 3.05 L6229DTR 497-4008-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L4971D013TR 497-3357-2-ND 1.5A Step Down Switching Reg 2314.00/1,000 DC Motor NEW!..... 8.97 819 648 
1497240 497-4206-5-ND | 2А Step Down Switching Reg. NEW'...20-S0lC 593 542 429 L6229DTR 497-4008-2-ND rie t Brushless 1922 00 008 
L4972AD013TR 497-4207-1-ND ^ | 2A Step Down Switching Reg. МЕМИ..20-5016 5.93 542 4.29 otor riens a 
L4972AD013TR 497-4207-2-ND | 2А Step Down Switching Reg. NEW: 3290.00/1,000 L6229PDTR 497-4215-1-ND DMOS Driver foro Fhass ЖЕ Power бос а Jm G 
L4973D3.3-013TR 497-3358-1-ND | 3.5A Step Down Switching Reg 644 5.88 4.65 0 '.... 4 : : Ë 
L4973D3.3-013TR 497-3358-2-ND |3.БА Step Down Switching Reg 3570.00/1,000 L6229PDTR 497-4215-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
а DC Motor NEW!. .36-Ромиег SOIC 2925.00/600 
L4973D5.1 497-1412-5-ND 3.5A Step Down Switching Reg 6.60 6.05 479 T ігі " i 
Boss L6234PD 497-2944-5-ND 3-Phase Motor Driver . M 10.35 945 747 
L4973D5.1-013TR 497-3359-1-ND 3.5A Step Down Switching Reg 5.94 547 3.85 = 
L4973D5.1-013TR | 497-8359-2-ND |3.БА Step Down Switching Reg 2926.00/1,000 L6235D 497-4216-5-ND DMOS Driver for 3 Phase Brushless 1954712347 994 
14973V3.3 497-1413-5-ND — |3.5A Step Down Switching Reg 644 5.88 4.65 ЕР К ООО омо Driver for 3-Phass Brüshi А j і 
L4976D013TR 497-3360-1-ND | 1А Step Down Switching Reg 413 360 2.68 la AOF OP akaspapas 
E DC Motor NEW?..... 1334 1234 934 
14976D013TR 497-3360-2-ND | 1A Step Down Switching Reg 2035.00/1,000 L6235D013TR 497-4009-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
en касы s De Moor MEN secs 
14981 497-3634-ND Power Factor Corrector. 548 452 о 336 L6235PD013TR 497-4010-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
DC Motor NEW?..... 36-PowerSOIC 14.00 12.95 9.80 
1498140 497-14145-0 | Power Factor Corrector. 540 470 350 L6235PDO13TR 497-4010-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L5970D 497-1415-5-ND Up to 1A Step Down Switching Reg. 2.82 2.35 1.98 DC Motor NEW! ..... 36-Power SOIC 5334.00/600 
L5971D 497-1416-5-ND 1.5A Step Down Switching Reg 470 409 3.05 L6258E 497-1433-5-ND PWM Controlled, High Current DM0S 
L5973AD 497-1417-5-ND 2A Step Down Switching Reg... 338 294 2419 Universial Motor Driver............ 36-Power SOIC 1035 945 747 
L5991AD13TR 497-3996-1-ND Primary Controller w/Standby NEW!...16-SOIC 3.78 3.29 245 L6258EX 497-3702-5-ND PWM Controlled, High Current DM0S 
L5991AD13TR 497-3996-2-ND Primary Controller w/Standby NEW!...16-SOIC 4480.00/2,500 Universial Motor Driver ............36-Power SOIC 640 5.57 440 
L5991D013TR 497-3997-1-ND Primary Controller w/Standby NEW!...16-SOIC 3.78 329 245 L6370D013TR 497-4011-1-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent 
L5991D013TR 497-3997-2-ND Primary Controller w/Standby NEW?!...16-SOIC 4480.00/2,500 Power Switch NEWE... .20-Power SOIC 8.97 8.19 648 
L5993D 497-2387-5-ND Constant Power Controller. 16-SOIC 3.78 3.29 2.45 L6370D013TR 497-4011-2-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent 
16201 497-1418-5-ND | DMOS Full Bridge Driver 0-S0IC 8.56 7.82 6.18 Power Switch NEW... 20-Power SOIC 3042.00/600 
L6201PS 497-1419-5-ND | DMOS Full Bridge Drive 0-Ромег SOIC 879 803 6.35 (Continued) 
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„577 STMicroelectronics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L6374FP013TR 497-4012-1-ND | Industrial Quad Line Driver NEW! 897 849 648 L6997STR 497-4225-2-ND | Step Down Controller МЕММИ............ 20-Т550Р 4480.00/2,500 
L6374FPO13TR 497-4012-2-ND Industrial Quad Line Driver NEW! 4973.00/1,000 L9222 497-3920-5-ND Quad Inverting Transistor 
L6375D013TR 497-4013-1-ND 0.5A Industrial Intelligent Power Switch NEW! .. ЯЯ ...16-PowerDip 338 2.94 219 
Switch NE! 405 3.53 2.63 L9222D013TR 497-3921-1-ND Quad Inverting Transistor 
L6375D013TR 497-4013-2-ND 0.5A Industrial ig Switch NEW!.. 338 294 249 
Switch NEW!. E m 1995.00/1,000 [922200137 497-3921-2-ND | Quad Inverting Transistor 
L6376D013TR 497-3365-1-ND 0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent Switch NEW!.. 1663.00/1,000 
Power Switch .... 20-PowerSOIC 1070 9.90 749 L9333MD-TR 497-3923-1-ND | Quad Low Side Driver NEW? 313 273 203 
L6376D013TR 497-3365-2-ND 0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent L9333MD-TR 497-3923-2-ND Quad Low Side Driver NEW! 1543.00/1,000 
ign ETE гүп 077 00600 L9337MD/TR 497-3924--М0 | Triple Low Side Driver NE 318 273 208 
Pwer satin 5 567 494 368 L9337MD/TR 497-3924-2-ND | Triple Low Side Driver NE 1543.00/1,000 
L6384DOT3TR 497-1014-1-ND | High Volt. Half Bridge Driver NEW! 405 353 263 TO o Quad Low Side Driver. о ЕЕ 
L6384D013TR 497-4014-2-ND | High Volt. Half Bridge Driver NEW! 4800.00/2,500 о . | : 
н í ая L9338MD/TR 497-3657-2-ND | Quad Low Side Driver. 1543.00/1,000 
L6385D 497-1435-5-ND High Voltage High/Low Side Drivei 8-SOIC 2.91 243 2.04 L9339-TR 497-3925-1-ND Quad Low Side Driver NEW? 343 273 4 203 
L6385D013TR 497-3650-1-ND | High Voltage High/Low Side Drive 8-506 291 243 204 uad kow SIUS Er d : : : 
L6385D013TR 497-3650-2-ND | High Voltage High/Low Side Driver. 8-SOIC 3152.50/2,500 eel R "x do END бізі fw olde pitvor НЕМІ ° n 2501 407 
163860 497-1436-5-ND | High Voltage High/Low Side Drive 4-506 432 3.76 2.80 2 esas Uag OSO er 2 à S à 
L6386D013TR 497-3651-1-ND | High Voltage High/Low Side Drive 4-S0lC 432 376 2.80 L9339MD-TR 497-3926-2-ND | Quad Low Side Driver NEW? 1543.00/1,000 
L6386D013TR 497-3651-2-ND | High Voltage High/Low Side Drive 5120.00/2,500 L9347PD-TR 497-3927-1-ND | Intelligent Quad Low Side 
L6387DTR 497-4015-1-ND | High Voltage High/Low Side = — seh wana = 633 578 457 
Driver NEW!.. 405 353 263 9347PD- -3927-2- ntelligent Quad Low Side 
L6387DTR 497-4015-2-ND | High Voltage High/Low Side Switch МЕМ/......... 2145.00/600 
Driver NEW!............. 4800.00/2,500 L9386MD 497-3928-5-ND Dual Intelligent Power Low 
L6506 497-2945-5-ND Current Controller for Stepping Motor......18-Dip 486 4.23 3.15 Side Switch NEW! 527 459 342 
L6506D 497-1437-5-ND Current Controller for Stepping Motor...20-SOIC 5.18 452 3.36 L9613B013TR 497-3929-1-ND Data Interface NEW! 279 233 1.96 
L6506D013TR 497-3652-1-ND Current Controller for Stepping Motor...20-SOIC 518 4.52 3.36 L9613B013TR 497-3929-2-ND Data Interface NEW! 3022.50/2,500 
L6506D013TR 497-3652-2-ND Current Controller for Stepping Motor. 2554.00/1,000 L9615D013TR 497-3658-1-ND CAN Bus Transceivei 2.885 2.38 2.00 
L6560AD 497-1438-5-ND Power Factor Corrector. 156: 130-1410 L9615D013TR 497-3658-2-ND CAN Bus Transceivei 3087.50/2,500 
L6561 497-3653-ND Power Factor Corrector . 156 130 110 L9616-TR 497-3930-1-ND High Speed CAN Bus 
L6561D 497-2946-5-ND Power Factor Corrector. 156 130 110 Transceiver NEW! 3.24 2.82 240 
L6561D013TRI 497-1169-1-ND Power Factor Corrector. 156 1.30 110 L9616-TR 497-3930-2-ND High Speed CAN Bus 
L6561D013TRI 497-1169-2-ND Power Factor Corrector. 1690.00/2,500 Transceiver NEW! 3840.00/2,500 
L6562DTR 497-3366-1-ND Transition-Mode PFC Controller 1.68 147 1.13 L9637D013TR 497-3659-1-ND 255 243 1.79 
L6562DTR 497-3366-2-ND Transition-Mode PFC Controller 1497.50/2,500 L9637D013TR 497-3659-2-ND 2762.50/2,500 
L6565DTR 497-4017-1-ND gone E 458 L9638D013TR 497-3931-1-ND 240 2400 168 
1 ч d : z L9638D013TR 497-3931-2-ND | LIN Bus Transceiver NEW! -5016 2600.00/2,500 
L6565DTR DIAM Quasi Resonant SMPS L9651 497-3932-5-ND | Smart Quad Switch NEW! 635 580 459 
ева IND КӨШЕДІ ee s 3200.00/2,500 L9700D013TR 497-3372-1-№0 | Hex Precision Limiter . SOIC 365 318 237 
8 ҮК ШЕ Pana д HM os е jz L9700D013TR 497-3372-2-ND | Hex Precision Limiter . -SOIC 4320.00/2,500 
БОГ desde : a MEE : : 198200013ТВ 497-3934-1-ND | High Side Driver NEW! -501С 365 318 237 
L6569A 497-3654-М0 HV Half Bridge Driver with Oscillator...8-MiniDip 2.55 213 179 198200013Т8 497-3934-2-ND High Side Driver NEW: 4320.00/2,500 
L6569AD 497-1439-5-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 255 243 179 vide pen Ocal Serial Solenoid ee 
L6571AD013TR 497-3367-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator 255 243 179 Diner NEW 978 des vas 
ВАО ТЯ В Ну Half Bridge Driver with Oscillator 2162501500 L9822EPDO13TR — | 497-3660-1-ND | Octal Serial Solenoid Driver.......20-Power SOIC 644 588 465 
L6571BD013TR 497-3655-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 255 213 179 i ma 
L6571BDO13TR 497-3655-2-ND |НУ Half Bridge Driver with Oscillator 2762.50/2,500 зыш ae бон one’ ботой ыш аш 5010 2352.00/600 
= 21: А E lm ctal Low side Driver Circuit for Automotive 
ОТВ А Па AB) Sus “JEE Applications NEW: 20-Power SOIC 338 294 249 
L6574D013TR 497-4018-2-ND — | CFL/TL Ballast Driver Preheat L9825TR 497-3936-2-ND IS NEW. ircuit for ое a 
and Dimming NEW?......... 3327.50/2,500 T m й 
L6590D013TR 497-4019-1-ND Fully ШІ? Power L9903TR 497-3937-1-ND Motor Bridge Controller NEW! 20-506 6.67 6.09 4.82 
Supply NEW! 419 365 272 L9903TR 497-3937-2-ND | Motor Bridge Controller NEW? 20-506 3698.00/1,000 
L6590D013TR 497-4019-2-ND | Fully Integrated Power 19925 497-3938-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver NI 28-506 759 6.93 548 
Supply NEW'.................. 2062.00/1,000 L9997ND013TR 497-3661-1-ND | Dual Half Bridge Driver 20-506 252 240 177 
L6598D013TR 497-4020-1-ND | High Voltage Resonant L9997ND013TR 497-3661-2-ND | Dual Half Bridge Drive 20-SOIC 1302.00/1,000 
Controller МЕМ!.............. 432 376 2.80 L2726013TR 497-3621-1-ND — | Low Drop Dual Pwr Op Am 14-506 270 225 1.89 
L6598D013TR 497-4020-2-40 | High Voltage Resonant 12726013TR 497-3621-2-ND | Low Drop Dual Pwr Op Amp.. -.14-5016 1215.00/1,000 
Controller NEWE... 5120.00/2,500 L4969013TR 497-3356-1-ND | Voltage Reg. w/Fault Tolerant...20-PowerSOIC 610 557 440 
L6610DTR 497-4021-1-ND | Digitally Programmable Secondary L4969013TR 497-3356-2-ND | Voltage Reg. w/Fault Tolerant......20-Power SOIC 2067.00/600 
Housekeeping Controller NEW........ 24-SOIC 4.59 4.00 2.98 L6201013TR 497-3640-1-ND DMOS Full Bridge Driver. 20-SOIC 8.56 7.82 6.18 
L6610DTR 497-4021-2-ND нуын Secondary 500 ЖОШ L6201013TR 497-3640-2-ND DMOS Full Bridge Driver. 4743.00/1,000 
touse CORIU GE T und x UA L6451013TR 497-4016-1-ND | 28-Ch. Ink Jet Driver NEW? 872 796 630 
L66110TR SD аван ай: NEM. НЕН uus ns om L6451013TR 497-4016-2-ND | 28-Ch. Ink Jet Driver MEW! 2463.50/500 
LEM : 2 : L9669013TR 497-3933-1-ND | Fault Tolerant CAN 
L6611DTR 497-4022-2-ND Digitally Programmable Secondary Transceiver NEW'...... 394 344 256 
Housekeeping Controller NEW! ........ 20-501С 2261.00/1,000 L9669013TR 497-3933-2-ND Fault Tolerant CAN 
L6615D013TR 497-4023-1-ND | High/Low Side Load Share Transceiver NEW! 4672.50/2,500 
Controller NEW............. 243 203 171 — — — 
L6615D013TR 497-4023-2-ND High/Low Side Load Share L9935013TR 497-3373-1-ND 2-Phase Stepper Motor Driver....20-Power SOIC 6.05 5.53 4.37 
ганна 2622502500 | inen 4972003-LND | Wide Bandwith QualLTETOyAmp.-M-SOID 109 39 73 
5 EE з H Я ide Bandwi uad J- p Атр....14-; Қ 4 $ 
107124078 i 2 Phase Interisaved DC/DC БВ 530 449 LF347DT 497-2963-2-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp 965.00/2.500 
L6712ADTR 497-4218-2-ND — |2-Phase Interleaved DC/DC LF347N 497-2964-5-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp 105 91 70 
Controller NEW? 3213.00/1,000 LF351D 497-2965-5-ND Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp... 1.04 83 43 
L67120TR 497-4219-1-ND 2-Phase Interleaved LF351DT 497-4041-1-ND Wide Bandwidth Single J-FET 
Controller NEW?......... 648 5.64 420 Ор Amp NEW! 90 72 54 
L67120TR 497-4219-2-ND |2-Рһаве Interleaved DC/DC LF351DT 497-4041-2-ND | Wide Bandwidth Single J-FET 
Controller МЕМУ............ 7680.00/2,500 Op Amp NEW? 712.50/2,500 
16910 497-4220-5-ND | Adj. Step Down Controller LF351N 497-2966-5-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Ор Am 99  .80 60 
with Sync. Rectification МЕМИ!........16-5016 2.94 245 2.06 LF353DT 497-2967-1-ND | Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp. 108 87 45 
L6910TR 497-3656-1-ND | Adj. Step Down Controller with Sync. LF353DT 497-2967-2-ND | Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp. 855.00/2,500 
Rectification ............... а 2.94 245 2.06 LF353N 497-2968-5-ND Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp 1.08 dur 65 
L6910TR 497-3656-2-ND Adj. Step Down Controller with Sync. LIS2L02AQ 497-4025-ND Dual Axis Linear Accelerometer NEW! 19.90 18.41 13.93 
О RAAD шоп en 3185.00/2,500 LIS3LO2AQ 497-4026-ND Low Power Three Axis Linear 
З SI -Bit Prog. Dual-Phase Accelerometer NEW!. 19.90 18.41 13.93 
IESSE ID SER ах 616 563 445 LK115D50-TR 497-1541--М0 | 5V, LDO Voltage Regulator. 109 95 73 
Е р - Dual- LK115D50-TR 497-1541-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulator. 965.00/2,500 
— == а МЕЙІ. еген pp z аа LM124D 497-2969-5-ND | Low Power Quad Op Amp... 219 183 154 
^ -1- ig . Sync. Step Up Convertel т Я Д - EE I 7] 
L6920DTR 497-3368-2-ND | 1V High Eff. Sync. Step Up Converter...8-TSSOP 5720.00/4,000 aS ОЛИС ID] Single Op Amp NEW: t а’ ПЫ 
[6995D01318 телен. High PR Mono Sine, Stob D LM201AD 497-4042-2-ND | Single Op Amp NEW! 1218.00/2,000 
Fett yC ep TOWN зб ва ат LM201AN 497-2970-5-ND | Single Op Amp.... 154 134 108 
i BC ў ў ў LM211DT 497-1542-1-ND Voltage Comparator. 00 52 30 
L6925D013TR 497-3369-2-ND High Eff. Mono Sync. Step Down LM211DT 497-1542-2-ND Voltage С t 487.50/2,500 
Regulator .... 4420.00/4,000 Elote Orage Opa ре LEN 
LM217T 497-1543-5-ND | 12V to 37V Regulator 139 121 93 
L6926013TR 497-3370-1-ND Battery Management. 2.4 220 1.85 T 
Е ҰЛ LM219D 497-2971-5-ND High Speed Dual Comparator 14-506 158 1.37 1.05 
Pa as Е HOR аа Мос Sync Банды; LM219DT 497-1544-1-ND | High Speed Dual Comparator 14-506 135 147 90 
Step Down Regulator NEW!......8-MS0P 264 220 185 LM219DT 497-1544-2-ND High Speed Dual Comparator 1197.50/2,500 
L6928D013TR 497-4222-2-ND High Efficiency Mono Sync. LM224ADT 497-1545-1-ND Low Power Quad Op Am 95 76 57 
Step Down Regulator NEW'..... 4576.00/4,000 LM224ADT 497-1545-2-ND Low Power Quad Op Am 741.50/2,500 
[6932012 497-3371-1-ND | High Perf. 2А ULDO Linear Regulatoi 252 210 177 LM224AN 497-1546-5-ND | Low Power Quad Op Am 81 65 49 
1693201.2 497-3371-2-МО | High Perf. 2А ULDO Linear Regulato 2268.00/2,000 LM224APT 497-4043-1-ND | Low Power Quad Op Amp NEW!......14-TSSOP  .86 .69 „2 
L6995DTR 497-4223-1-ND | Step Down Controller NEW! 510 445 331 LM224APT 497-4043-2-ND | Low Power Quad Op Amp МЕМ!!.....14-Т550Р 677.50/2,500 
L6995DTR 497-4223-2-ND Step Down Controller NEW! 6047.50/2,500 LM224DT 497-2972-1-ND Low Power Quad 0p Amp 14-5016 Bm 62 46 
L6997STR 497-4225-1-ND | Step Down Controller NEW! 378 329 245 (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
LM224DT 497-2972-2-ND | Low Power Quad Op Amp. 605.00/2,500 LM833DT 497-1597-1-ND | Low Noise Dual Op Amp. 94 82 63 
LM224N 497-1547-5-ND Low Power Quad 0p Amp 14-Dip 55 44 33 LM833DT 497-1597-2-ND Low Noise Dual Op Amp. 832.50/2,500 
LM224PT 497-1548-1-ND | Low Power Quad Op Amp 4-TSSOP — 72 58 44 LM833N 497-1598-5-ND | Low Noise Dual Op Amp 1.08 87 65 
LM224PT 497-1548-2-ND Low Power Quad Op Amp 4-Т550Р 570.00/2,500 1М290107 497-1555-1-ND LP Quad Voltage Comparator 155 4 31 
LM234DT 497-1549-1-ND 3-Terminal Adj. Current Source 8-SOIC 1.61 140 1.08 LM2901DT 497-1555-2-ND LP Quad Voltage Comparator 362.50/2,500 
LM234DT 497-1549-2-ND 3-Terminal Adj. Current Source 1430.00/2,500 LM2901N 497-1556-5-ND LP Quad Voltage Comparator. :55 43 26 
LM239ADT 497-1550-1-ND LP Quad Volt. Сотрагаїог.... ЛТ 62 46 LM2902DT 497-1557-1-ND Low Power Quad Op Am 55 4 .31 
LM239ADT 497-1550-2-ND 605.00/2,500 LM2902DT 497-1557-2-ND | Low Power Quad Op Am 362.50/2,500 
LM239AN 497-1551-5-ND 108 87 45 LM2902N 497-1558-5-ND | Low Power Quad Op Am 55 43 26 
LM239DT 497-2973-1-ND LP Quad Volt. Comparator .95 Jo о LM2902PT 497-4045-1-ND Low Power Quad Op Amp NEW! .60 48  .36 
LM239DT 497-2973-2-ND LP Quad Volt. Comparator 741.50/2,500 LM2902PT 497-4045-2-ND Low Power Quad Op Amp NEW?. 450.00/2,500 
LM239N 497-1552-5-ND LP Quad Volt. Comparator. 5 А44 B LM2903DT 497-1559-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator 55 43 31 
LM239PT 497-4044-1-ND pia i и Е. LM2903DT 497-1559-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator 362.50/2,500 
omparator m | 3 3 LM2903HDT 497-4260-1-ND | Low Power Dual Voltage 
LM239PT 497-4044-2-ND Low Power Quad Voltage 118 .98 75 
Comparator NEW! ............... 487.50/2,500 LM2903HDT 497-4260-2-ND Low Power Dual Voltage 
LM258DT 497-1553-1-ND Low Power Dual Op Amp.. 55 43 26 Comparator NEW'...... 997.50/2,500 
LM258DT 497-1553-2-ND | Low Power Dual Ор Am 362.50/2,500 LM2903N 497-1560-5-ND — | Low Power Dual Voltage Comparator -Dip 55 43 26 
LM258N 497-1554-5-ND | Low Power Dual Op Amp. 55 44 233 LM2904DT 497-1561-1-ND — | Low Power Dual Op Amp -501С 55 43 331 
LM293ADT 497-4264-1-ND | Low Power Dual Voltage LM2904DT 497-1561-2-ND | Low Power Dual Op Amp SOIC 362.50/2,500 
Comparator NEW'........ 99 8060 LM2904N 497-1562-5-ND | Low Power Dual Op Amp збро 55 43 26 
LM293ADT 497-4264-2-ND | Low Power Dual Voltage LM2904PT 497-4046-1-ND | Low Power Dual Op Amp NEW? З. 51 м 
Comparator NEW?........ 785.00/2,500 LM2904PT 497-4046-2-ND | Low Power Dual Op Amp МЕМУ.........8-Т5ЗОР 580.00/4,000 
ТҮН 8 вы ND р Dual Voltage Comparator 55 аба aS LM2904WHDT 497-4261-1-ND | Low Power Dual Ор Amp NEW! -SOIC 1.35 147 90 
ual Voltage Comparator 50/2, LM2904WHDT 497-4261-2-ND — | Low Power Dual Op Amp NEW! 1197.50/2,500 
LM293N 497-1567-5-ND — | LP Dual Voltage Comparator 55 44 53 LNBH21PD-TR 497-4270-1-ND | LNB Supply/Control IC NEW!...20-Power SOIC 422 376 2.80 
LM293ST 497-4265-1-ND ш oe eee -— LNBH21PD-TR 497-4270-2-ND LNB Supply/Control 1С МЕМ!...20-Ромег SOIC 1344.00/600 
omparator Т... : : р LNBH221PD-TR 497-4271-1-ND | Dual LNB Supply and 
LM293ST 497-4265-2-ND | Low Power Dual Voltage Control IC NEW! s 36-Ромег SOIC 5.81 5.06 377 
Comparator MEW 912.00/4,000 LNBH221PD-TR 497-4271-2-ND | Dual LNB Supply and 
ДАН ESTNE біле ор Атр = 15 31 2 Control IC NEWS... .36-Power SOIC 1806.00/600 
-1969-1- oltage Comparato ` : x LNBP21D2-TR 497-4272-1-ND | LNBP Supply/Control ІС NEW! 20-506 324 2.82 240 
LM311DT 497-1569-2-ND | Voltage Comparato! 362.50/2,500 LNBP21D2-TR 497-4272-2-ND | LNBP Supply/Control IC NEW! 20-SOIC 1596.00/1,000 
LM311N 497-1570-5-ND Voltage Comparato! 55 4  .26 LNBP21PD-TR 497-4273-1-ND LNBP Supply/Control 
LM317D2T 497-2974-5-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator. 135 147 90 IC NEW! 419 365 272 
LM317D2T-TR 497-1571-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator. 99 80 60 LNBP21PD-TR 497-4273-2-ND | LNBP Supply/Control à : 5 
LM317D2T-TR 497-1571-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator. D2-PAK 341.00/1,000 IC NEW! 1302.00/600 
LM317LD13TR 497-1572-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator. 8SOC 60 — 48  .36 Ж 9990-54 7 
LM317LD13TR 497-1572-2-ND | 12V to 37V Adjustable Regulator............8-S0IC 450.00/2,500 м48Т201%-85МНІ ЖОЕ DNE 3.34, Timekeeper Supervisor. a M sm 
n M48T201Y-70MH1 497-2840-5-ND 5V, Timekeeper Supervisor. 11.00 10.18 7.70 
LM317LZ 497-2975-5-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator 10-2 70 56 42 M48T212V-85MH1 497-2841-5-ND | 3.31. Timekeeper Supervisor 1024 935 739 
LM317LZ-AP 497-4266-1-ND — | 1.2V to 37V Adjustable Reg. NEW! 0-2 т 58 44 ded rd : 1 1 ў 
LM317LZ-AP 497-4266-3-ND | 1.2V to 37V Adjustable Reg. NEW! 496.00/2,000 МОНО н Нот Performance DL Op Amp . du ва 
: | g. * ЛЫ MC1458DT 497-1948-2-ND High Performance DL Op Amp 525.00/2,500 
LM317LZ-TR 497-1573-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 65 52 39 MC1458IN 497-1949-5-ND High Performance DL Op Am 72 58 44 
LM317LZ-TR 497-1573-2-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator 416.00/2,000 MC1488D1013TR 497-1950-1-ND ООШ Quad Line Drs р 30 5 42 
LM317MDT-TR 497-1574-1-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator. a dl 09 55-04 Ë ара ў | : 
| MC1488D1013TR 497-1950-2-ND | RS-232C Quad Line Driv 525.00/2,500 
LM317MDT-TR 497-1574-2-ND | 1.2V to 37V Adjustable Regulator. 605.00/2,500 MC1489D1013TR 497-1951-1-ND | Quad Line Receiver m р Um 
Md UM т ped B aN ЕШТЕ, Rena" ў e Е 28 MC1489D1013TR 497-1951-2-ND | Quad Line Receiver. 525.00/2,500 
LN319DT 497-1576-2-ND High speed Dual саттары ^ 820.00/2,500 MC3303DT 497-4050-1-ND Low Poner Quad Bipolar I ES 
LM319N ATI ӘЛГЕЛІШ) High Speed Dual Comparator 1.04  .83 43 MC3303DT 497-4050-2-ND Low Power Quad Bipolar 
LM323K 497-2976-5-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator. 4.70 4.09 3.05 Op Amp NEW! 897.50/2,500 
LM324ADT 497-1578-1-ND Low Power Quad Op Amp. .55 4  .26 MC3403D 497-2988-5-ND LP Quad Bipolar Op Amp 98 “85 y 65 
LM324ADT 497-1578-2-ND | Low Power Quad Op Amp. 362.50/2,500 : 
ESI MC3403DT 497-1959-1-ND | LP Quad Bipolar Op Amp 86 69 52 
LM324AN 497-1579-5-ND Low Power Quad 0p Amp 55 34 26 MC3403DT 497-1959-2-ND LP Quad Bipolar Op Ai 677.50/2,500 
LM324DT 497-1580-1-ND | Low Power Quad Op Amp. 49 38 23 MCASSBCDT ioca Wid n M Width Di IBD i ELS 
LM324DT 497-1580-2-40 | Low Power Quad Op Amp. 320.00/2,500 55 LESER 00. й p ENT ual Bipolar By м mm 
LM324N ДӘ 15а iD | Low Power Quad Op Amp ES 42: 26 MC4558CDT 497-4051-2-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar я 
LM334Z 497-1582-ND 3-Terminal Adjustable Current Source . 124 108  .83 Op Amp NEW! 450.00/2,500 
LM335ADT 497-4047-1-ND Precision Temperature Sensor NE! 161 140 1.08 Әр р — — 
LM335ADT 497-4047-2-ND | Precision Temperature Sensor NEW! 1430.00/2,500 MC4558CN 497-1960-5-ND | Wide Bandwidth Dual Bipolar 
LM335AZ 497-2977-5-ND | Precision Temperature Sensor. 154 134 1.03 Ор Атр... - 65 52 39 
LM335D 497-2978-5-ND | Precision Temperature Sensor . таб 127 98 MC4858IDT SEXIEST . Dual Bipolar о 28 
LM335DT 497-1583-1-ND Precision Temperature Sensor .. 134 116  .90 ч PPR E ў { 
LM335DT 497-1583-2-ND | Precision Temperature Sensor . 1187.50/2,500 MC4S58IDT ОТ Wide Bandwidth Dual Bipolar 487.500 800 
LM335Z 497-1584-ND Precision Temperature Sensor. 120 104 80 : SES 
LM337SP 497-1585-5-ND | 3-Terminal Adjustable Neg. Volt. Re 135 147  .90 MC33078DT 497-1952-1-ND Low Noise Dual Op Amp. 99 80  .60 
LM338K 497-2979-5-ND | 3-Terminal БА Adj. Volt. Regulato 837 765 605 ierra 282155224) ro пов ВЕ on A. 2 85002500. 
LM339ADT 497-1586-1-М0 | LP Quad Voltage Comparator 55 44 33 ME Aes GNE ТЕМ Noise his d i pua ES NN 
LM339ADT 497-1586-2-ND | LP Quad Voltage Comparator 412.50/2,500 Т; Ен ШИ і : i 
LM339AN 497-1587-5-ND | LP Quad Voltage Comparator 55 44 38 MC33079DT 497:1954:2:NDI*| Low Noise Quad Op Атр 897.50/2,500 
LM339DT 497-1588-1-ND — | LP Quad Voltage Comparator БЕ ТАЗ Ды mn SEND ти Noise quay 0% amp 124 105 E 
LM339DT 497-1588-2-ND — | LP Quad Voltage C Г 362.50/2,500 о ingle Bipolar Op Ат d й : 
м 49715895 №0 | LP Quad Voltage Comparator ro МС331710Т 497-1956-1-ND (ІР Single Bipolar Op Am 109 95 73 
LM339PT 497-4048-1-ND | Low Power Quad Voltage : ў ў MC33171DT 497-1956-2-ND | LP Single Bipolar Op Am 965.00/2,500 
Comparator МЕЙІ... 50 40 30 MC33172DT 497-1957-1-ND | LP Dual Bipolar Op Amp. 98  .85 65 
LM339PT 497-4048-2-ND Low Power Quad Voltage MC33172DT 497-1957-2-ND LP Dual Bipolar Op Amp. 865.00/2,500 
Comparator NEW?! ............... 375.00/2,500 MC33174DT 497-1958-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp . .98 .85 .65 
LM346N 497-2980-5-ND Prog. Quad Bipolar Op Amp 186 155 131 MC33174DT 497-1958-2-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp $ 865.00/2,500 
LM348DT 497-4049-1-ND Four UA741 Quad Bipolar MC34063ACD 497-2989-5-ND DC/DC Converter Control Circuit. 143 124  .95 
Op Amp NEW! .. 90 72 5 MC34063ECN 497-4280-5-ND | DC/DC Converter Control 
LM348DT 497-4049-2-ND | Four UA741 Quad Bipolar Circult МЕМЛ... ш Әй 50 
Op Amp NEW!.. 712.50/2,500 NE555D 497-2990-5-ND |Р Single Bipolar Time 52 40 29 
LM348N 497-2981-5-ND | Four UA741 Quad Bipolar Op Amp.......14-Dip 1.08 87 865 NESSSDT 497-1962-1-ND | GP Single Bipolar Time 49 38 23 
LM350K 497-2982-5-ND | 3-Terminal ЗА Adj. Voltage Regulato TO-3 656 599 474 NESSSDT 497-1962-2-ND | GP Single Bipolar Time! 320.00/2,500 
LM358ADT 497-1590-1-ND | Low Power Dual Op Amp.. 48 38 29 МЕ555М 497-1963-5-ND | GP Single Bipolar Timer. 55 43 26 
p Amp : ^ 
LM358ADT 497-1590-2-ND | Low Power Dual Ор Am 357.50/2,500 NE556DT 497-1964-1-ND — | GP Dual Bipolar Timer 55 44 33 
LM358AN 497-2983-5-ND | Low Power Dual Op Amp. 86 690 52 NE556DT 497-1964-2-ND | GP Dual Bipolar Timer 412.50/2,500 
LM358DT 497-1591-1-ND Low Power Dual Ор Ami 39 38 23 NE556N 497-1965-5-ND GP Dual Bipolar Timer 55 44 33 
LM358DT 497-1591-2-ND | Low Power Dual Ор Am 320.00/2,500 0Р070М 497-2991-5-М0 | Bipolar Op Amp... 143 124 95 
LM358N 497-1592-5-ND Low Power Dual Op Amp. 55 43 26 PBL3717A 497-1966-5-ND Stepper Motor Drive 240 2.00 1.68 
LM393ADT 497-4267-1-ND Low Power Dual Voltage SA555DT 497-2035-1-ND GP Single Bipolar Тіте! 86 69 52 
Comparator МЕМУ............. .90 2 A SA555DT 497-2035-2-ND GP Single Bipolar Timer.. 677.50/2,500 
LM393ADT 497-4267-2-ND Low Power Dual Voltage 5А555М 497-2036-5-М0 GP Single Bipolar Timer. 270) 62 46 
Comparator NEW!........ 712.50/2,500 5А5560Т 497-2037-1-ND GP Dual Bipolar Timer .86 69 .52 
LM393DT 497-1593-1-ND LP Dual Voltage Comparator ee) el 25 SASS6DT 497-2037-2-ND GP Dual Bipolar Timer 677.50/2,500 
LM393DT 497-1593-2-ND LP Dual Voltage Comparator 320.00/2,500 SERC816 497-3662-ND Sercos Interface Controller 23.19 19.88 17.63 
LM393N 497-1594-5-ND LP Dual Voltage Comparator .55 43 26 SERC816/TR 497-3374-ND Sercos Interface Controller 2319 19.88 17.63 
LM723CD 497-2984-5-ND High Precision Voltage Regulator . 86 69 52 SG2525AN 497-2038-5-ND Reg. Pulse Width Modulatoi 139 121 .93 
LM723CD013TR 497-1595-1-ND High Precision Voltage Regulator . 4SOC 90 72 54 SG2525AP013TR 497-2039-1-ND Reg. Pulse Width Modulato 139 121 93 
LM723CD013TR 497-1595-2-ND High Precision Voltage Regulator .. 4-SOIC 712.50/2,500 $G2525AP013TR 497-2039-2-ND Reg. Pulse Width Modulator... 1230.00/2,500 
LM723CN 497-1596-5-ND High Precision Voltage Regulator. 14-Dip 72 58 44 SG3524N 497-2992-5-ND Reg. Pulse Width Modulator .................... 16-Dip 131 114 488 
LM723N 497-4268-5-ND High Precision Voltage Reg. NEW! 14-Dip .90 42 54 (Continued) 
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ST STMieroelectrotics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description al 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
$G3524P013TR 497-2040-1-ND | Reg. Pulse Width Modulator. 131 144 88 ST485EBDR 497-2083-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 1397.50/2,500 
$G3524P013TR 497-2040-2-ND | Reg. Pulse Width Modulator. 1165.00/2,500 ST485EBN 497-2084-5-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 161 140 1.08 
SG3525AN 497-2041-5-ND | Reg. Pulse Width Modulator 177 148 124 ST485ECDR 497-3735-1-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 
SG3525AP 497-2993-5-ND Reg. Pulse Width Modulator. 130 114 489 Transceiver, ESD Protection................... 8-SOIC 3.51 3.06 2.28 
ST1S03PMR 497-4304-1-ND | 1.5A, 1.5MHz Adj., Step Down ST485ECDR 497-3735-2-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 
Switching Reg. NEW!... 1.92 1.60 1.35 Transceiver, ESD Protection 4160.00/2,500 
5Т1503РМН 497-4304-2-ND | 1.5A, 1.5MHz Adj., Step Down ST485ERBDR 497-2085-1-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 473 412 307 
Switching Reg. NEW!. 2496.00/3,000 ST485ERBDR 497-2085-2-ND LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 5600.00/2,500 
ST2L01K5 497-3568-5-ND Dual Voltage Regulator . 231 1.93 1.62 ST485ERBN 497-2086-5-ND LP, RS-485/RS-422 Transceiver 473 412 3.07 
ST2LO1K5R 497-2069-1-ND Dual Voltage Regulator. 23] 193 162 ST485ERXDR 497-2087-1-ND LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 432 376 2.80 
ST2LO1K5R 497-2069-2-ND | Dual Voltage Regulator. 2080.00/2,000 ST485ERXDR 497-2087-2-40 | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 5120.00/2,500 
ST2L05R3300K5 497-3583-1-ND | 3.3V/Adj. Dual Voltage Regulator... 1.92 160 135 ST485ERXN 497-2088-5-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 432 376 280 
ST2L05R3300K5 497-3583-2-ND | 3.3V/Adj. Dual Voltage Regulator... 1728.00/2,000 ST485EXDR 497-2089-1-М0 | LP, RS-485/RS-422 Transceiver: 432 376 2.80 
ST3LOTK7R 497-4313-1-ND | 2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage ST485EXDR 497-2089-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 5120.00/2,500 
Regulator NEW?......... 279 233 196 ST485EXN 497-2090-5-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 432 376 280 
ST3LO1K7R 497-4313-2-ND | 2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage ST490ABDR 497-2091-1-ND__| LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver . 210 175 147 
Regulator NEW'........... 2512.00/2,000 ST490ABDR 497-2091-2-ND LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver. 2275.00/2,500 
НЕ Г ST491ACDR 497-2889-1-ND | Low Power, High Speed, 
SISRASMIR AE 25v Micropower VFM Step Up DC/DC — l Q ШЕ, RS-485/RS-422 Transceiver ............ 14-306 240 200 1.68 
ST5R25MTR 497-4314-2-ND | 2.5V, Micropower VFM Step Up DC/DC ST491ACDR 497-2889-2-ND ш Power, High Spoed, | 1358006 2600 бдр 500 
Converter NEW!. SOT-23-5L 1077.00/3,000 -485/ 5-42 Transcelver................ З ALLES 
ST26C31BDR 497-2063-1-М0 | Tri-St. CMOS Quad 16-501С 1.08 487 65 ST619LBD 497-3880-ND р ran er Regulated TT 
ST26C31BDR 497-2063-2-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver ......16-S0IC 855.00/2,500 : ў : 
ST26C31BN 497-2064-5-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver......16-Dip 1.08 87 .65 ST619LBDR 497-3881-1-ND даны Regulated ИЕ 
ST26C31BTR 497-2065-1-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver....16-TSSOP 1.08 87 .65 j í : 
ST26C31BTR 497-2005-2-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver ...16-Т950Р 855.00/2,500 STG19LBDR Ба SV, DC DC Convertar Ragutated КЕБЕЙЕ 
ST26C32ABDR 497-2066-1-М0 | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver..16-SOIC — 1.08 87 65 STETGLEN an VD e DG р m Е: 
ST26C32ABDR 497-2066-2-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver. 855.00/2,500 9 SEES harga red dbi egulate Dp qm x5 
ST26C32ABN 497-2067-5-ND Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver... 1.08 .87  .65 ST662ABD 497-2104-5-ND 5V to 12V, .03A DC/DC Converte 225 188 158 
ST26C32ABTR 497-2068-1-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr.. 108  .87 65 Ve 
i muya ST730ACDTR 497-4315-1-ND 5V Step Down Current Mode PWM 
ST26C32ABTR 497-2068-2-ND | Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Весм 855.00/2,500 Я 
| DC/DC Converter NEW'...................... 8-506 150 130 1.00 
ST75C176BDR 497-2125-1-М0 | LP, RS-485/RS-422 Transceive 284 247 1.84 STT30ACDTE EUIS шша SV Stoo Down Current Mode PUM 
ST75C176BDR 497-2125-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceive 3360.00/2,500 р ч 
d DC/DC Converter NEW?! ............ 1330.00/2,500 
ST75C185BDR 497-2126-1-М0 | ІР, Multiple RS-232 Driver/Rcvi 168 140 118 ST735CD 497-2118-5-ND | -5V Inverting, Negative Output Current. 
ST75C185BDR 497-2126-2-ND | LP, Multiple RS-232 Driver/Rcvi 479.00/1,000 1 Я 
" i Mode PWM Regulator.. 8-SOIC 1.56 1.30 1.10 
рані ада 5v. 85252 Multi-Channel Driver ST735SCD 497-2119-5-ND | -5V/Adj. Inverting, Negative Output Current- 
and Receiver ... т gm 120 Mode PWM Regulator 156 130 140 
ST202BDR 497-2048-2-ND | 5V, RS-232 Multi ST750ACD 497-2120-5-ND | Adj. Step-Down, Current-Mode PWM 
and Receiver ... 1097.50/2,500 DC/DC Converter... 150 130 1.00 
ST202BTR 497-2049-1-ND | 5V, RS-232 Multi-Channel Driver ST755CD 497-2124-5-ND | Adj. Inverting Negative Output Current- 
and Receiver ... еее 1.80 150 126 Mode PWM Regulator 240 200 1.68 
ST202BTR 497-2049-2-ND | 5V, RS-232 Multi-Channel Driver ST763ABDTR 497-2128-1-ND | 3.3V, Step-Down Current-Mode PWM 
and Receiver ... pes 1097.50/2,500 DC/DC Converter 237 1.98 1.66 
ST202EBD 497-2050-5-ND 5V, RS-232 Transceiver 158 137 105 ST763ABDTR 497-2128-2-ND 3.3V, Step-Down Current-Mode PWM 
ST202EBN 497-2051-5-ND | 5V, RS-232 Transceiver 161 140 1.08 DC/DC Converter 2567.50/2,500 
ST202ECD 497-3008-5-ND 195 1.63 137 ST1480ABDR 497-2046-1-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 324 282 210 
ST202ECDR 497-3727-1-М0 173 150 1.15 ST1480ABDR 497-2046-2-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3840.00/2,500 
ST202ECDR 497-3727-2-ND 1530.00/2,500 ST1480ABN 497-2047-5-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver . 8-Пр 324 282 210 
ST202ECN 497-3009-5-ND ‚ RS-232 Transceiver 195 163 137 ST1480ACDR 497-3726-1-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 297 259 193 
ST202ECWR 497-2052-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver. 195 163 137 ST1480ACDR 497-3726-2-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3520.00/2,500 
ST202ECWR 497-2052-2-ND 5V, RS-232 Transceiver 624.00/1,000 ST2042BD 497-4306-5-ND Current Limited Power Distribution 
ST232ABDR 497-2054-1-ND | 5V, RS-232 Driver/Receiver 165 138 116 Switch NEWX?..... 1.80 156 1.20 
ST232ABDR 497-2054-2-ND 5V, RS-232 Driver/Receivei 1197.50/2,500 ST2042BDR 497-4306-1-ND Current Limited Power Distribution 
ST232ABN 497-2055-5-ND | 5V, RS-232 Driver/Receiver . 139 121 93 Switch NEW? ..... 154 1.34 1.03 
ST232ABWR 497-2056-1-ND | 5V, RS-232 Driver/Receivei 165 138 146 ST2042BDR 497-4306-2-ND | Current Limited Power Distribution 
ST232ABWR 497-2056-2-ND | 5V, RS-232 Driver/Receivei 522.00/1,000 Switch NEW! 1362.50/2,500 
ST232ACD 497-3010-5-ND | 5V, RS-232 Driver/Receivei 176 153 117 ST20448D 497-4308-5-ND | Current Limited 
ST232ACDR 497-3728-1-М0 | 5V, RS-232 Driver/Receivei 173 150 145 Switch NEW... 1.80 156 1.20 
ST232ACDR 497-3728-2-ND | 5V, RS-232 Driver/Receivei 1530.00/2,500 ST20448DR Ба Current Limited Power Distribution 
ST232ACN 497-3011-5-ND | 5V, RS-232 Driver/Receiver . 176 153 147 Switch МЕМ... ЕЕ 154 134 1.03 
ST232ACW 497-3012-5-ND 5V, RS-232 Driver/Receiver.. 165 138 146 ST2044BDR 497-4308-2-ND Current Limited Power Distribution 
ST232BD 497-3013-5-ND | 5V, RS-232 Multi-Channel Switch NEW!...... 1362.50/2,500 
Driver/Receiver 195 163 137 ST2052BDR 497-4309-1-ND Сипат ed Power Distribution agi ЯЯ] du 
P: E] x T1 witch NEW?! ..... М i 1 
SIEGEN ШОШ ЫЕ sv. 85-232 Multi-Channel ST20528DR 497-4309-2-ND | Current Limited Power Distribution 
Driver/Receiver ... 1.95 1.63 1.37 Switch NEW! 1362.50/2.500 
этн аа 5, 15-232 Multi-Channel ST2054BD 497-4310-5-ND ена Limited Power Distribution D 
s 146 127 98 74310554 i i 
ST232BTR 497-2057-2-ND Switch NEW! 1.80 1.56 1.20 
Driver/Receiver ... 1297.50/2,500 ST2054BDR 497-4311-1-ND Current Limited Power Distribution 
- Switch NEW!...... 154 134 1.03 
ST2328W Бас 5V. 85-232 Multi-Channel Е ST2054BDR 497-4311-2-\0 | Current Limited Power Distribution 
: : ў Switch NEW'!.. 1362.50/2,500 
ST232BWR AE RBS HOM 240 175 147 ST2378ETTR 497-3730-1-ND | 8-Bit Dual Supply 1.71V- 
ы du Y Я г Й š Translator, ESD Protection............... 20-TSSOP 2.88 2.40 2.02 
АБЫ аа 5V. 85-232 Multi-Channel ST2378ETTR 497-3730-2-ND | 8-Bit Dual Supply 1.71V-5.5V Level 
Driver/Receiver. 945.00/1,000 н 
Translator, ESD Protection............... 20-TSSOP 3120.00/2,500 
5723201) ОЕ ЕШ SV, 85-232 Mutt ST3222EBDR 497-2070-1-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
Driver/Receiver. 1:95 163 197 Driver/Receiver. 230 225 189 
5723204 ЕЗГЕ SV, 85-232 Multi-Channel ST3222EBDR 497-2070-2-ND | SV to 5.5V, Low Power, 85-232 
ST232CW 497-3018-5ND аа ео Driver/Recalver ИС 
X й ST3232CD 497-3020-5-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
Driver/Receiver.... 195 1.63 137 Driver/Receiver. 255 243 179 
ST232EBDR 497-2058-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver 159 133 142 ST3232CDR 497-3731-1-ND | 3V to 55V, Low Power. RS-232 ў | à 
и gium. Т. unre аш us ua 
- -5- , RS- ransceiver j 5 5 x ZH я 
ST232EBTR 497-2060-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver ША) (59 BD 91323200R DNE 3V to 55V. Low Power, RS-232 
F Driver/Receiver. 2242.50/2,500 
ST232EBTR 497-2060-2-ND 1722.50/2,500 ST3232EBD 497-2071-5-ND | 3V to 55V, Low P 
ST232EBWR 497-2061-1-ND 159 439 112 Driver/Receiver 237 198 1.66 
ST232EBWR 497-2061-2-ND 716.00/1,000 ST3232EBPR 497-4312-1-ND 3V to 5.5V, Low Powei 
ST232ECN 497-3019-5-ND 5V, В5-232 Transceiver 195 ШЕТ 137 Driver/Receiver NEW! 40 {75 “АТ 
ST232ECWR 497-2062-1-ND | 5V, RS-232 Transceiver 159 133 1.12 ST3232EBPR 497-4812-2-ND | 3V to 55V, Low Power, RS-232 
ST232ECWR 497-2062-2-ND | 5/, RS-232 Transceiver. 716.00/1,000 Driver/Receiver NEW! 1275.75/1,350 
ST485ABDR 497-2082-1-ND | HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 338 294 219 ST3232EBWR 497-2072-1-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
ST485ABDR 497-2082-2-ND | HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 4000.00/2,500 Driver/Receiver. 351 306 228 
ST485BDR 497-3733-1-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 ST3232EBWR 497-2072-2-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
Transceiver. 143 124 .95 Driver/Receiver. 1729.00/1,000 
ST485BDR 497-3733-2-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 ST3232ECWR 497-2073-1-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
Transceiver.. 1262.50/2,500 Driver/Receiver. 324 282 240 
ST485CDR 497-3734-1-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 ST3232ECWR 497-2073-2-ND | 3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
Transceiver.. 135. 437 90 Driver/Receiver. 1596.00/1,000 
ST485CDR 497-3734-2-ND | 5V, Low Power, RS-485/RS-422 ST3237EBDR 497-2074-1-ND | 3V to 5.5V, 250KBPS, RS-232 
Transceiver.. T 1197.50/2,500 Transceiver. 432 376 2.80 
ST485EBDR 497-2083-1-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 392 341 254 
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-ST STMictoelectronics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
ST3237EBDR 497-2074-2-ND ^ | 3V to 5.5V, 250KBPS, RS-232 STLC3055 497-2145-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line 
Transceiver. 2128.00/1,000 Interface Circuit 10.97 10.02 7.92 
ST3241EBDR 497-2075-1-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 STLC3055QTR 497-3664-1-ND | WLL and ISDN-TA Subscriber Line 
Transceiver. 324 282 240 Interface Circuit 10.97 10.02 7.92 
ST3241EBDR 497-2075-2-ND 3V to 5.5V, 400КВР5, RS-232 STLC3055QTR 497-3664-2-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line 
Transceiver. 1596.00/1,000 Interface Circuit ... 6082.00/1,000 
ST3243CPR 497-3732-1-ND 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 STLC5046 497-3665-ND Prog. 4-Ch. Codec/Filter .. n 64-TOFP 8.05 735 5.81 
Transceiver 270 235 175 STLVD111BFR 497-2146-1-ND Programmable Low Voltage 1:10 Diff. 
ST3243CPR 497-3732-2-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 LVDS Clock Driver 22318 131501626 
Transceiver 1795.50/1,350 STLVD111BFR 497-2146-2-ND Programmable Low 
ST3243EBDR 497-2076-1-ND — | 3V to 5.5V, 400KBPS, 85-232 LVDS Clock Driver .... : 37790.40/2,400 
Transceive 219 183 154 STLVDS050BDR 497-2147-1-ND HS, Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 5.40 4.70 3.50 
STLVDS050BDR 497-2147-2-ND | HS, Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 6400.00/2,500 
mE аа 3710557, каро, 85-252 РЯ STLVDS32BDR 497-2148-l-ND — | HS, Differential Line Receiver 16-506 255 213 179 
ST3243EBJR 497-2077-1-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 M он айталап ren и 56-TSSOP 736 672 532 
eats ы ІШ 2. - E n E 
STPASEBJR раўла ИЯ — ВЕН 188 STLVDS385BTR 672450240. | 433V, Prog, LVDS TX 24-81 FPD ЖЕ ИЕП 
БЫН: ink- z. | ў 
Transcelver..... 3520:00/2,500 STLVDS3486BDR — | 497-2149-1-ND | HS, Differential Line Receiver 338 294 219 
ST3243EBTR 497-2078-1-ND | 3V to 5.5V, 400KBPS, RS-232 STLVDS3486BDR 497-2149-2-ND | HS, Differential Line Receiver 4000.00/2,500 
Transceiver 246 1.80 152 STM86312 497-4363-ND VFD Controller/Driver NEW? 270 235 175 
ST3243EBTR 497-2078-2-ND ` UN ИН STP08C596MTR 497-4367-1-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink 
Оше, Driver NEW?... Е 1.68 1.40 1.18 
ST3384EBDR 497-2079-1-ND 30105 ах Power, Up Up to 250KBPS, 20 225 108 STP08C596MTR 497-4367-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink 
. : К К Driver NEW?... ....16-S0IC 1820.00/2,500 
ST3384EBDR 497-20792-40 — | 3V to 5.5V, Low Power, Up to 250KBPS, STPOBC596TTR 497-3870-1-ND | 8-Bit Constant Curren 
RS-232 Transceiver... Jl 1215.00/1,000 Driver 16-TSSOP 1.68 1.40 1.18 
ST3485EBDR 497-2080-1-ND — |3.3V, Up to 12MBPS, RS-485/RS-422, STPOBC596TTR 497-3870-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink 
Transceiver. ai ӘЛІ! yal 2102 Driver... 16-Т550Р 1820.00/2,500 
ST3485EBDR 497-2080-2-ND | 3.3V, Up to 12MBPS, RS-485/RS-422, STP08CL596B1 497-3871-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 
Transceiver. Ма 3680.00/2,500 Иа АЕ кага TIN Ti 1.68 1.40 148 
2 -5-| = PLE ow Voltage li ons fant Current 
ST3485EBN 497-2081-5-ND 33V, Up to 12MBPS, RS-485/RS-422, е ow vonage g RAM uu ous uu 
ST7538P013TR 497-4316-1-ND | Power Line FSK Transceiver NEW! 10.93 998 7.89 STPOSCLS96MTR 497-3872-2-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 
ST7538P013TR 497-4316-2-ND | Power Line FSK Transceiver NEW! 6056.00/1,000 Sink Driver ... 1820.00/2,500 
ST8004CDR 497-4318-1-40 | SmartCard Interface NEW!. 324 282 210 STPOSCLS96TTR 497-3873-1-ND row ag 8-Bi VERMUTET 
sss 497-4318-2-ND — | SmartCard Interface NEW! 1596.00/1,000 STPOBCL596TTR 497-3873-2-ND | Low Voltage 8-Bit Constant Current LED 
5185CDR 497-2121-1-40 | Multiple RS-232 Driver/Re т 62 43 Sink Driver 16-TSSOP 1820.00/2.500 
ST75185CDR 497-2121-2-ND | Multiple В5-232 Driver/Receive 264.00/1,000 STPIGCSOGBIR ЖЕЕ ВОИН Sink — 
ST75185CPR 497-2122-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive : 173 150 145 Driver üg mu ай 
ST75185CPR 497-2122-2-ND _ | Multiple RS-232 Driver/Receive .20-SS0P 900.45/1.350 STP16C596M 497-3875-ND 16-Bit Constant Current LED Sink 
ST75285CTR 497-2123-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 38-TSSOP 240 175 1.47 Driver 252 210 177 
ST75285CTR 497-2123-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receivei 8-Т550Р 2275.00/2,500 STP16C596TTR 497-3876-1-ND 16-Bit Constant Current LED Sink 
STA013$013TR 497-3939-1-ND MPEG ú Layer I Audio аА Driver 252 240 177 
ecoder е ааа à а ; 5 STP16C596TTR 497-3876-2-ND 16-Bit Constant Current LED Sink 
STAO13$013TR 497-3939-2-ND | MPEG 2.5 Layer III Audio 24-Т550Р 2730.00/2,500 
Decoder NEW! . 28-5016 10713.00/1,000 STP16C596XTTR 497-4371-1-ND | 16-Bit Constant Current LED Sink 
STAO15$013TR 497-3940-1-ND | MPEG 2.5 Layer Ill Audio Decoder with Driver NEW'...... 24-TSSOP 252 240 177 
ADPCM Capability NEW!.. 1930 17.86 13.51 STP16C596XTTR 497-4371-2-ND | 16-Bit Constant Current LED Sink 
STA015$013TR 497-3940-2-ND | MPEG 2.5 Layer IIl Audio Decoder with Driver NEW... 24-Т550Р 2730.00/2,500 
ADPCM Capability NEW!.. 12063.00/1,000 STP16CL596B1R 497-3877-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
5ТА0157% 497-2141-ND MPEG 2.5 Layer IIl Audio Decode 1930 17.86 1351 LED Sink Driver... 252 210 177 
STAO20D 497-3941-5-ND 96KHz Digital Audio Interface STP16CL596M 497-3878-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
alerte NEW: ооо STP16CL596TTR 497-3879-1-ND АО КЕП Constant Current — аи 
ан Е po NEW —3 500 435 324 LED Sink Driver 4-TSSOP 252 210 177 
STA120D13TR 497-3943-1-ND Digital Audio Interface STP16CL596TTR 497-3879-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
Receiver МЕМ!............... 500 435 324 оиа AST ЭА LED Sink Driver... .24-Т550Р й e аа 
STA120D13TR б ` kx йб ESI STPIC6A259MTR 497-2152-2-ND | Power Logic 8-Bit Addressable Latch ...24-SOIC 696.00/1,000 
ЗА MORS IND inital Audiol Беса with ia А STPIC6C595M 497-2153-5-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 1650; 210 175 147 
DN NEW! 44-TOFP 1330 12.31 931 STPIC6C595MTR 497-3023-1-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 210 175 147 
STA500 497-3947-5-ND | 30V. 3.5A Quad Power Half i : š STPIC6C595MTR 497-3023-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register. 1262.50/2,500 
Bridge NEW! 36-PowerSOlC 863 7.88 623 STPIC6C595TTR 497-3024-1-ND Power Logic 8-Bit Shift Register 21077446 447 
t : : š STPIC6C595TTR 497-3024-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift Register 1262.50/2,500 
5ТА502А 497-3950-5-ND TUN TU КЕЙТ, a6-Power вою RENE STSR2PCD-TR 497-2154-1-ND Forward Sync. Rectifier Smart Driver 282 235 1.98 
STA505 497-23142-ND | 40V, 3.5A Quad Power Half Bridge.....96-PSOIC 943 861 681 SISRE Ti nus Ee Driver 8052002500 
STA30613TR 497-3945-1-ND Multichannel Digital Audio Processor Flyback NEW! .... 282 235 198 
with DDX™ NEW?. 920 840 644 STSR3CD-TR 497-4401-1-ND | Sync. Rectifier Smart Driver for 
STA30613TR 497-3945-2-ND Multichannel Digital Audio Processor Flyback NEW! 282 235 1.98 
with DDX'" NEW!. 64-TQFP 5100.00/1,000 STSR3CD-TR 497-4401-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver for 
STA30813TR 497-3946-1-ND Multichannel Digital Audio Processor Flyback NEW! .... 3055.00/2,500 
with DDX™ NEW!. 64-TOFP 10.58 9.66 7.64 STSR30D-TR 497-2155-1-ND Sync. Rectifier Smart Driver 
STA30813TR 497-3946-2-ND Multichannel Digital Audio Processor for Flyback 373 325 242 
with DDX™ NEW?. 64-TOFP 5865.00/1,000 STSR30D-TR 497-2155-2-№0 | Sync. Rectifier Smart Driver 
STA501013TR 497-3949-1-ND | 40V, 3.5A Double Power Half for Flyback.... 4415.00/2,500 
Bridge МЕМ! ......................... 36-PowerSOIC 863 7.88 6.23 STW5093CYLT 497-3375-1-ND 2.7V, 14-Bit Linear Codec with High Реп. 
STA501013TR 497-3949-2-ND | 40V, 3.5A Double Power Half Audio Front-End 486 423 315 
Bridge NEW'.................... 2925.00/600 STW5093CYLT 497-3375-2-ND 2.7V, 14-Bit Linear Codec with а Perf. 
STABPO1 497-3951-5-ND | BASH® Digital Processor NEW! 718 651 515 Audio Front-End 30-Т550Р 5760.00/2,500 
STABPO1D 497-3952-5-40 | BASH? Digital Processor NEW!. 743; Si 545 ТВАВАМ екеп 1.2W Audio Amp Ñ E ME г x 
STCO3DE150 497-4326-5-ND Hybrid Emitter Switched Bipolar x FE 5 3 >, 
i 1022110 497-2157-5-ND 169 147 1.13 
СЕД драць МЕК (ООО BB IU 497-4052-1-ND | Triple IGBT/MOS Driver NEW: 234 195 164 
STE100P 497-2143-ND 3.3V, 10/100 Fast Ethernet Transcvr 805 735 581 TDS10IDT 497-4052-2-ND | Triple IGBT/MOS Driver NEW: 2535.00/2,500 
: - TD350IDT 497-4053-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET 
STG719STR 497-3738-1-ND | Low Voltage 4 Ohm SPDT Switch. 101 88  .68 Driver NEW!... 261 248 183 
STG719STR 497-3738-2-ND | Low Voltage 4 Ohm SPDT Switch. 1077.00/3,000 TD3SODT 297240582240 | Advanced IGBT/MOSFET 
5Т63187СТА 47244200 — | LV SPDT Lov On Resistance U rr ons o. Driver NEWE.. 2807502500 
i ü шы TD351IDT 497-4439-1-ND | Adv. IGBT/MOSFET Driver NEW! 180 150 126 
STG3680QTR 497-4347-1-ND И Ohm Dual SPDT їз аш ш TD351IDT 497-4439-2-ND | Adv. IGBT/MOSFET Driver NEW: -SOIC 1950.00/2,500 
un š : 4 TD351IN 497-4440-5-ND | Adv. IGBT/MOSFET Driver NEW! ip 180 150 126 
STG3680QTR 497-4347-2-ND | Low Volt. 0.5/0.8 Ohm Dual SPDT TDA0161DP 497-2158-5-ND | Proximity Detectoi 216 180 152 
Switch NEW?........... 1398.00/3,000 TDAO161FP 497-2159-5-ND Proximity Detecto 246 205 173 
STG3684QTR 497-3021-1-ND Low Voltage, Dual SPDT Switch 177 1.48 124 TDA1905 497-2160-5-ND 5W, Audio Amplifier 210 175 147 
STG36840TR 497-3021-2-ND | Low Voltage, Dual SPDT Switch .. 2301.00/3,000 TDA2003H 497-2161-5-ND | 10W, Car Radio Audio Amp entawatt 210 175 147 
STG36900TR 497-4348-1-ND Low Voltage 5 Ohm Quad SPDT TDA2003V 497-2162-5-ND 10W, Car Radio Audio Amp entawatt 210 1.75 1.47 
Switch NEW!......... 131 114 88 TDA2005M 497-2163-5-ND | 20W, Bridge Amplifier 1-Мшімай 2.84 247 1.84 
STG3690QTR 497-4348-2-ND | Low Voltage 5 Ohm Quad SPDT TDA2007A 497-3953-5-ND | Dual Stereo Amp NEW? .9-SIP 273 228 1.92 
Switch NEW?.......... 1398.00/3,000 TDA2009A 497-2164-5-ND | 10 + 10W, Stereo Amp l-Multiwatt 3.65 3.18 2.37 
STG3699QTR 497-3022-1-ND ^ | Low Voltage, Quad SPDT Switch . 297 259 193 TDA2030AH 497-3667-ND 14W, Hi-Fi Audio Amp entawatt 3.11 271 2.02 
STG3699QTR 497-3022-2-ND ^ | Low Voltage, Quad SPDT Switch . 4224.00/3,000 TDA2030AV 497-2165-5-ND | 18W, Hi-Fi Amp/35W entawatt 2.97 2.59 193 
STCC05-BD4 497-4328-5-ND Home Appliance Control Circuit NEW?...20-Dip 2.55 213 179 (Continued) 
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ST StMictoelectronics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each» STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
TDA2030H 497-3026-5-ND 14W, Hi-Fi Audio Amp. 297 259 193 TDE1798DP 497-2184-5-ND 0.5A, Intelligent Power Switch............ 8-MiniDip 639 584 4.62 
TDA2030V 497-3954-5-ND 14W, Hi-Fi Audio Amp NEW! 286 250 1.86 TDE1897RDP 497-2185-5-ND 0.5A, High-Side Driver Industrial 
TDA2040V 497-3027-5-ND 20W, Hi-Fi Audio Amp. 5-Pentawatt 365 348 237 Intelligent Power Switcl .8-Mini Dip 559 4.87 3.63 
TDA2050V 497-3028-5-ND 32W, Hi-Fi Audio Атр...................... 5-Pentawatt 3.78 329 245 TDE1897RFP 497-2186-5-ND 0.5A, High-Side Driver Ini 
TDA2052V 497-3955-5-ND 60W Hi-Fi Audio Power Amp Intelligent Power Switch 581 506 877 
with Mute/Standby NEW?.......... 782 744 565 TEA2025B 497-3991-5-ND | Stereo Audio Amp NEW? 177 148 124 
TDA2822 497-3956-5-ND Dual Low Voltage Power TEA2025D013TR 497-3675-1-ND Stereo Audio Amp. .20-SOIC 204 170 1.43 
Amp NEW... 156 130 1.10 TEA2025D013TR 497-3675-2-ND Stereo Audio Amp. .20-SOIC 918.00/1,000 
TDA2822D 497-2166-5-ND | Dual Low Voltage Power Am 158 137 1.05 TEA3717DP. 497-2187-5-ND | Stepper Motor Driv ower Dip 255 213 179 
TDA2822D013TR 497-3376-1-ND Dual Low Voltage Power Ат 8-SOIC 1.69 147 1.13 TEA3718DP 497-2188-5-ND Stepper Motor Drive 16-PowerDip 270 2.25 1.89 
TDA2822D013TR 497-3376-2-ND Dual Low Voltage Power Am| 8-SOIC 1497.50/2,500 TEA3718SDP 497-2189-5-ND Stepper Motor Drive 16-PowerDip 473 412 3.07 
TDA7233 497-3957-5-ND 1W, Audio Amp with Mute NEW! -Dip 1.65 1.38 116 TEA3718SFPTR 497-2190-1-ND Stepper Motor Drive 1420-5016 3.15 263 221 
TDA7233D013TR 497-3668-1-ND 1W, Audio Amp with Mute 8-SOIC 1.92 1.60 1.35 TEA3718SFPTR 497-2190-2-ND Stepper Motor Driver 1418.00/1,000 
TDA7233D013TR 497-3668-2-ND 1W, Audio Amp with Mute 2080.00/2,500 TLOG1ACDT 497-2191-1-ND | Low Power, J-Fet Single Op Am 8-506 131 114 88 
TDA7240AH 497-2167-5-М0 | 20W, Bridge Amp 311 271 2.02 TLOG1ACDT 497-2191-2-ND | Low Power, J-Fet Single Op Am -SOIC 1165.00/2,500 
TDAT240AV 497-2168-5-ND _  20W, Bridge Amp... 1 284 247 184 TLOG1CDT 497-2192-1-ND | Low Power, J-Fet Single Op Am 506 68 5 AM 
TDA7256 497-2169-5-ND 30W, Bridge Car Radio Amp . 1-Multiwatt 5.67 4.94 3.68 TL061CDT 497-2192-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp... -SOIC 535.00/2,500 
TDA7263 497-3958-5-ND AB Dual Audio Power Amp NEW!...11-Clipwatt 3.78 3.29 2.45 TL061IDT 497-4054-1-ND Low Power, J-Fet Single й 
TDA7264 497-3959-5-ND AB Dual Audio Power Amp NEW!...8-Multiwatt 5.00 4.35 324 Op Amp NEW! 72 58 44 
TDA7265 497-3960-5-ND AB Dual Audio Power B Lo . Ç ў š 
Amp NEW! 4i-Multiwatt 648 564 420 TLO61IDT 497-4054-2-ND Low Power, J-Fet Single 
tee ашыды - З Е Ор Amp МЕМ/!....... 570.00/2,500 
TDA7266 497-3669-ND 14W, Dual Bridge Am 5-Multiwatt 6.00 630 4.98 TLOG2ACDT 497-2193-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 99 30 60 
TDA7266D 497-4024-5-ND 14W, Dual Bridge Amp NE! 0-Ромег SOIC 4.00 348 2.59 TLOG2ACDT 497-2193-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 785.00/2,500 
n О Тон Оша Padge Атр Rud UD ОП о TLOG2CDT 497-2194-1-ND | Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 104 83 63 
Е жылын» зу/' Моро АШ АЕ S Power pip 20 20015 TL062CDT 497-2194-2-ND | Low Power, J-Fet Dual Op Amp. 487.50/2,500 
р е E 1р 2 2 = TL062CN 497-2195-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp.. 70 56 42 
Е а» 29218 Stereo Audio Amp MEWT..6-Power Dip а TLOG2ID 497-3029-5-ND | Low Power, J-Fet Dual Op Amp. а TAS 
Я TL064CDT 497-2196-1-ND Low Power, J-Fet Quad 0p Amp Bu 62 143 
Amp NEW?!........... 11-Multiwatt 554 4.82 3.59 
TDA7293V 497-2170-5-ND | 120V, 100W DMOS Audio Amp ..15V-Multiwatt 665 607 4.80 TLOG4CDT 497-2196-2-М0 | Low Power, J-Fet Quad Op Amp 605.00/2,500 
д СЕ " Multi TL064CN 497-2197-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp TI 62 46 
TDA7294V 497-2171-5-ND 100V, 100W DMOS Audio Amp....15V-Multiwatt 1012 924 7.31 TLO64IDT 497-3030-1-ND Low P ;-Fet Quad Op A 13 44 90 
ан дара SOV, BOW DMOS Audio TLOG4IDT ООПТ LW ра На uad Ор АЛБ ч 197. a 00 
ы 7 “Muti 7- -2- ow Power, J-Fet Quad Op Amp 7.50/2,5 
EM PEE Ато Не bud 7 сс В TLOGAIN 497-2198-5-ND | Low Power, J-Fet Quad Op Amp 100 80 6 
Amp NEW! 5-Multiwatt 863 788 623 TLO71CDT 497-4055-1-ND Low Noise, J-Fet Single 
TDA7297 497-3967-5-ND | Dual Bridge Amp 5-Мшімай 690 630 498 — КОО ЩЩ люмен"... S9 ай 0 
TDA7297D 497-3968-5-ND | Dual Bridge Amp NEW: 0-Ромег 50: 7.52 687 543 2 аза LEGS рЫ BER 
TDA7309D013TR 497-3969-1-ND Digital Controlled Stereo Audio TAON 497-3051-5-ND to Noe J Fet Single Op Amp Dip 90 75 2 54 
Processor NEW! .......... 610 557 440 i vo" 156, J-l ў 3 5 . E 
TDA7309D013TR 497-3969-2-ND Digital Controlled Stereo Audio ТІ07110Т 497-2199-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp -SOIC 1.09 .88 466 
Processor NEW! ....... 3379.00/1,000 D pri ps пове, in ае 0р Атр dn 35220250) 
8 WE mn 7 7- -1- ow Noise, J-Fet Dual Ор Ат 4 J .65 
ТА ALME 35:04 Digital Controlled Audio am; таў Bm TLO72CDT 497-2200-2-410 | Low Noise, J-Fet Dual Op Am 487.50/2,500 
TDA7338D013TR 497-3971-1-ND | Stereo Decoder NEW? 575 525 4.15 TLO72CN 497-2201-5-ND | Low Noise, J-Fet Dual Op Am 65  .52 39 
TDA7338D013TR 497-3971-2-ND | Stereo Decoder NEW! 3188.00/1,000 TLO72IDT 497-2202-1-ND | Low Noise, J-Fet Dual Ор Am 101  .88 .68 
TDA7350A 497-3972-5-ND | 22W Bridge Stereo Amp 540 470 350 MOAT e m r n Low Noise, Vut Dual Op ҮШҮ s es 
TDA7360 497-3973-5-ND 22W Bridge/St Audi x AT ow Моізе, J-ret Quad Ор Amp. s Í E 
ns ШЕННЕН И TLO74ACDT 497-2203-2-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. 1065.00/2,500 
TDA7375AV 497-3974-5-ND Dual/Quad Power Amp NEW?!.....15V-Multiwatt 7.13 6.51 5.15 TLO74CDT 497-2204-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. qu 62 43 
TDA7375V 497-2172-5-ND 2x35W Dual/Quad Power Amp .....15V-Multiwatt 7.13 6.51 5.15 TL074CDT 497-2204-2-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. 605.00/2,500 
TDA7384A 497-2173-5-ND 4x35W Quad Bridge Car TLO74CN 497-2205-5-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. 77 62 Si 
Radio Amp... ....25-Нехмай 12.30 11.38 8.61 TLO74IDT 497-4056-1-ND Low Noise, J-Fet Quad 
TDA7385 497-2174-5-ND | 4x30W Quad Bridge Car Op Amp NEW! 90 9 54 
Radio Amp... ...25-Fexiwatt 11.00 1048 7.70 TLO74IDT 497-4056-2-ND Low Noise, J-Fet Quad 
TDA7386 497-2175-5-ND 4x40W Quad Bridge Car Ор Amp NEW?! ....... 712.50/2,500 
Radio Amp. 25-Flexiwatt 15.40 14.25 10.78 TLO74IN 497-2206-5-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. .99 80 55 
TDA7391 497-2176-5-ND 35W, Bridge Car Radio Amp . 1-Multiwatt 621 5.67 4.49 TLO81ACDT 497-2207-1-ND J-Fet Single 0p Amp 1.13 82 63 
TDA7391PD 497-3975-5-ND 35W, Bridge Car Radio TLO81ACDT 497-2207-2-ND J-Fet Single 0p Amp 890.00/2,500 
Amp МЕМ/!.... 20-PowerSOIC 9.66 8.82 6.98 TLO81CDT 497-2208-1-ND J-Fet Single Op Amp 90 72 .54 
TDA7393 497-3976-5-ND Dual Bridge Car Radio T бей B d TLO81CDT 497-2208-2-ND J-Fet Single Op Amp 712.50/2,500 
5-Multiwatt 5 5.7 5 Т1081СМ 497-2209-5-ND J-Fet Single Op Amp. .70 56 42 
TDA7396 497-2177-5-ND E 1-Multiwatt 6.62 5.76 4.29 TL081IDT 497-2210-1-ND J-Fet Single 0p Amp quu 62 51] 
TDA7400DTR 497-3977-1-ND Adv. Car Signal Processor NEW! 1007 920 728 TL081IDT 497-2210-2-ND J-Fet Single 0p Amp 605.00/2,500 
TDA7400DTR 497-3977-2-ND Adv. Car Signal Processor NEW! 5585.00/1,000 TLO82ACDT 497-2211-1-ND J-Fet Dual Op Amp... 86 69 52 
TDA7407 497-3979-ND Adv. Car Signal Processor NEW! 9.32 851 6.73 TLO82ACDT 497-2211-2-ND J-Fet Dual Op Amp... 677.50/2,500 
TDA7411TR 497-3981-1-ND Adv. Car Signal Processor NEW! 10.80 9.99 7.56 TL082CDT 497-2212-1-ND J-Fet Dual Op Am .99 80  .60 
TDA7411TR 497-3981-2-ND Adv. Car Signal Processor NEW! 6750.00/1,000 TL082CDT 497-2212-2-ND J-Fet Dual Op Am 487.50/2,500 
TDA7433D 497-2178-5-ND Basic Function Audio Processor... 3.38 2.94 2.19 TLO82CN 497-2213-5-ND J-Fet Dual Op Amp. 65 52 39 
TDA7438D 497-3982-5-ND ШАШЫЛА ваў саў ды TL082CPT 497-4057-1-40 | J-FetDual Op Amp МЕ 81 65 49 
1... : : : TLOB2CPT 497-4057-2-ND | J-Fet Dual Op Amp МЕ! 1028.00/4,000 
TDA7439DS13TR — | 497-3983-1-М0 | Three Bands Digitally Controlled ШОН 497-3032-5-ND | Уға Dual Op Amp. ра a ED 
Audio Processor NEW?...................... 30-SDip 897 8.19 6.48 TLOB2IDT 497-2214-1-ND J-Fet Dual Op Am 95 62 48 
TDA7439DS13TR 497-3983-2-ND Ties Bands Digitally Cond 5050] TS TLOB2IDT 497-2214-2-ND | J-Fet Dual Of Amp.. 712.50/2,500 
iuo ual саана В Dolo ТІ084АС0Т 497-2215-1-ND | J-Fet Quad Op Amp 101 88 68 
TDA7449 497-3672-ND Төле (олі; Dial Controlled сор шуо ху от TLOBAACDT 497-221 5240 НЫ Quad op Amp ne 397.502,500, 
Ü | А E z А -2216-5- -Fet Quad Op Amp А | ў 
шо Sms “Ў High Еп. Quad Вес". А TL084CD 497-3033-5-ND | J-Fet Quad Op Amp 81 65 49 
adio Атр............. -..26-Floxiwatt Boo OEA кй TL084CDT 497-2217-1-ND | J-Fet Quad Op Amp uu GS 
TDA7462D013TR 497-3673-1-ND Dual Audio Processor with TLOBACDT 497-2217-2-ND J-Fet Quad Op Amp 605.00/2,500 
Compander. 7.48 6.83 540 MEO 
* uni ч В TL084CN 497-2218-5-ND J-Fet Quad 0p Amp ЛГ 162 Si 
TDATAG2DO13TR Poro END Dual Audla Processor Wil Avis TLOBACPT 497-2219-1-ND | J-Fet Quad Op Amp 1475500 99 80 60 
TDA7482 497-3984-5-ND 25W М Class 828 756 598 TL084CPT 497-2219-2-ND J-Fet Quad Op Amp .14-Т550Р 785.00/2,500 
ТОА7490 497-3985-5-ND | Dual Stereo Class-D Amp МЕ! 748 683 540 | ПОТ Jet Quad Op Amp a SS 
И Ё т TLOBAIDT 497-2220-2-ND | J-Fet Quad Op Amp 787.50/2,500 
TDA7490L 497-3986-5-ND Dual Stereo Class-D Amp NEW! 6.81 622 4.92 
TDA74948 497-2180-5-ND 10W, Amp 207 173 145 TLO84IN 497-2221-5-ND J-Fet Quad Op Amp 99 80 60 
7 ў 4 н Ë ` ч TL431ACDT 497-3034-1-ND Programmable Voltage Reference . 68 54 A 
TDA7511 497-3988-ND AM/FM Tuner for Car Radio and 
Hi Fi Applications NEW! 11.80 1092 826 TL431ACDT 497-3034-2-ND Programmable Voltage Reference . 535.00/2,500 
TDA7560 497-2181-5-ND 445W Quad Bridge Car Radio З - : TL431ACZ 497-3035-5-ND Programmable Voltage Reference. 70  .56 4 
9 2144 1838 16.30 TL431AIDT 497-2225-1-ND Programmable Voltage Reference . 48 88 29 
TDA7561 497-2182-5-ND Multifunction Quad Power Amp 10.80 999 756 TL431AIDT 497-2225-2-ND Programmable Voltage Reference . 357.50/2,500 
TDA7563 497-2183-5-ND | Multifunction Quad Power Amp 1330 1231 931 TLASTAUT 497-2226-1-ND) | Programmable Voltage Reference. WE d а 
- -1- i | i TLA31AIZT 497-2226-2-ND Programmable Voltage Reference. 304.00/2,000 
TDA7575PDTR 497-3990-1-ND Multifunction Dual Bridge Роме! 
" ^ am E . А 4 
Amp NEW'.... 1130 1046 791 TL431CDT 497-3036-1-ND Programmable Voltage Reference 70 56 42 
TDA7575PDTR 497-3990-2-ND Multifunction Dual Bridge Power TL431CDT 497-3036-2-ND Programmable Voltage Reference . 525.00/2,500 
Amp NEW!.... 4305.60/600 TL431IDT 497-2227-1-ND Programmable Voltage Reference . 55 54 2 
TDA7401013TR 497-3978-1-ND Digitally Controlled Audio TL431IDT 497-2227-2-ND Programmable Voltage Reference . 362.50/2,500 
Processor NEW!.. а 540 470 350 TL4311ZT 497-2228-1-ND Programmable Voltage Reference. .60 48  .36 
TDA7401013TR 497-3978-2-ND Digitally Controlled Audio TL4311ZT 497-2228-2-ND Programmable Voltage Reference... 384.00/2,000 
Processor NEW'...... 2660.00/1,000 TL1431ACDT 497-2222-1-ND Programmable Voltage Reference . .86 69  .52 
TDA7535013TR 497-3989-1-ND Delta/Sigma Cascade 20-Bit Stereo TL1431ACDT 497-2222-2-ND Programmable Voltage Reference . 677.50/2,500 
DAC NEW! 540 470 350 TL1431ACZT 497-2223-1-ND Programmable Voltage Reference... .86 69 52 
TDA7535013TR 497-3989-2-ND Delta/Sigma С; TL1431ACZT 497-2223-2-ND Programmable Voltage Reference. 542.00/2,000 
DAC NEW! .... 6400.00/2,500 TL1431AIDT 497-2224-1-ND Programmable Voltage Reference . .90 72 454 
TDE1707BFPT 497-3674-ND Intelligent Power Switch 548 478 356 (Continued) 
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„577 SMicroelectronics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TL1431AIDT 497-2224-2-ND | Programmable Volt. Reference 712.50/2,500 TS464CDT 497-2285-i-ND ^ | Output R/R Op Amp 105 90 70 
TL1431IDT 497-4058-1-ND | Programmable Volt. Reference NEW! 86 69 52 TS464CDT 497-2285-2-ND | Output R/R Op Amp 14-501С 930.00/2,500 
Т1143110Т 497-4058-2-ND Programmable Volt. Reference NE! 677.50/2,500 TS464CN 497-2286-5-ND Output R/R Op Amp 14-Dip 1.05 91 70 
TL7702AID1/A 497-2229-5-ND | Supply Voltage Supervisor 143 498 5 TS482IDT 497-2287-1-МО | 100mW, Stereo Headp SOIC 1.08 87 45 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230--М0 | 5V, Supply Voltage Supervisor. 113 — 98 75 Т548210Т 497-2287-2-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp -S0IC 855.00/2,500 
TL77OSACD1013TRA |497-2230-2-ND | SV, Supply Voltage Supervisor. 997.50/2,500 15482107 497-2288-1-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp 8-DFEN 1.05 9 70 
TL7705ACP/A 497-3676-ND 5V, Supply Voltage Supervisor . 113 98 75 TS48210T 497-2288-2-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp 8-DFN 1116.00/3,000 
TL7705AID1013TRA — |497-3677-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisor . 143 88 _ 75 15486-115Т 497-4450-1-ND 100mW, Stereo Headphone 
TL7705AID1013TRA | 497-3677-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor ................ 8-SOIC 997.50/2,500 Amp NEW!..... 143 124 95 
TS3V339IDT 497-2278-1-ND | 3V, Micropower Quad CMOS 15486-11957 497-4450-2-ND | 100mW, Stereo Headphone 
Voltage Comparator 48 45 465 Amp МЕМ!..... 2020.00/4,000 
TSSVSSSIDT Ко о Зу, Micropower Quad CMOS TS486ID 497-3041-5-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp .. 143 124 45 
Voltage Comparator 865.00/2,500 TS486IDT 497-2289-1-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp 143 124 95 
TS27L2AID 497-2250-5-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp.. 189 158 133 TS486IDT 497-2289-2-ND | 100mW. Stereo Headphone Amp ` 1262.50/2.500 
TS27L2IDT 497-2251-1-ND | Low Power, CMOS Dual Op Am 120 104 480 р \ Voi 
7548710 497-2291-5-ND | 100mW, Stereo Headphone Ат 169 147 143 
TS27L2IDT 497-2251-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Am 1065.00/2,500 TS lipa 497-2295-1-ND — | Dual Op Amp dU 3m qu 
TS27LAAID 497-2252-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp. 195 163 137 TŠSI2AIDT Р Dual Op A — 1530.00/2500 
TS27L4AIN 497-2253-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp 195 163 1.37 TSSTDIDT xs | И и 
TS27L4CN 497-2254-5-ND Low Power, CM0S Quad 0p Amp 101  .88 68 19219107 ЕР Bud 0р тШ ан ан 
TS2714IDT 497-2255-1-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp. 131 114 88 5 7-2296-2- ual Op Amp .. 00/25 
ü IH TS514AIDT 497-4453-1-ND Precision Quad Op Amp NEW!. ПУ 4487424 
TS27L4IDT 497-2255-2-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp. 1165.00/2,500 n 
TS27LAIN 197-2256-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Amp 148 124 95 TS514AIDT 497-4453-2-ND Precision Quad Op Amp NEW!. 1917.50/2,500 
TS27M2AIDT 497-2257-1-ND | Low Power, CMOS Dual Op Am 135 147 90 1552210 497-3042-5-ND | Low Noise, Dual Op Amp -SOIC 128 141 45 
TS27M2AIDT 497-2257-2-ND “| Low Power, CMOS Dual Ор Am 1197.50/2,500 TS522IDT 497-2297-1-ND | Low Noise, Dual Op Amp 128 111 85 
TS27M2AIN 497-2258-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp. 1.69 147 143 TS5221DT 497-2297-2-ND | Low Noise, Dual Op Amp 1130.00/2,500 
TS27M2BIDT 497-4445-1-ND Low Power, CMOS Dual TS555CDT 497-3043-1-ND Low Power, Single CMOS imer. .90 л .54 
Op Amp NEW! .............. 255 2413 179 TS555CDT 497-3043-2-ND Low Power, Single CMOS Timer. 712.50/2,500 
TS27M2BIDT 497-4445-2-ND | Low Power, CMOS Dual ЗО raS ND гай Power, Single cmos Timer E E % 
Op Amp NEW! ............... 2762.50/2,500 -3045-5- ow Power, Single imer : А Р 
TS27M2IDT 497-2259-1-ND Low Power, CMOS Dual Op Am eh) 114 88 TS555IDT 497-2298-1-ND Low Power, Single CM0S Timer. 90 72 54 
TS27M2IDT 497-2259-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Am 1165.00/2,500 TS555IDT 497-2298-2-ND | Low Power, Single CMOS Timer. 487.50/2,500 
TS27M2IN 497-2260-5-ND | Low Power, CMOS Dual Ор Amp. 135 117 .90 TS555IN 497-2299-5-ND — | Low Power, Single CMOS Timer л 5 44 
TS27M4AID 497-2261-5-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp. 156 130 110 TS555IPT 497-4069-1-ND | Low Power, Single CMOS 
TS27M4IDT 497-2262-1-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp. 150 125 105 Timer NEW?........ 90 72 54 
TS27M4IDT 497-2262-2-ND | Low Power, CMOS Quad Op Amp. 1625.00/2,500 TS555IPT 497-4069-2-ND — | Low Power, Single CMOS 
1527М41М 497-2263-5-ND | Low Power, CMOS Quad Ор Amp 173 150 115 Timer NEW!........... 1140.00/4,000 
TS271ACDT 497-2242-1-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp.... 124 108 483 TS556lDT 497-2300-1-ND — | Low Power, Dual CMOS Time 124 108 83 
TS271ACDT 497-2242-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 1097.50/2,500 TS556IDT 497-2300-2-ND | Low Power, Dual CMOS Timer... 1097.50/2,500 
TS271ACN 497-2243-5-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp. 124 108 83 TS556IN 497-2301-5-ND — | Low Power, Dual CMOS Time 14-0р 1.08 87 65 
TS271IDT 497-2244-1-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 94 82 463 TS613IDT 497-2302-1-ND | Dual Wide Вапа Op Amp SOIC 513 447 333 
TS271IDT 497-2244-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp 832.50/2,500 Т561310Т 497-2302-2-ND | Dual Wide Band Op Amp -S0IC 6080.00/2,500 
TS272AID 497-2245-5-ND — | CMOS Dual Op Amp 135 147  .90 TS616IDW. 497-4454-5-ND | Dual Wide Band Op Amp NEW: 8-TSSOP 510 445 331 
TS272AIN 497-2246-5-М0 | CMOS Dual Op Amp... 150 1.30 1.00 TS616IDWT 497-4455-1-ND | Dual Wide Band Op Amp NEW! 8-TSSOP 510 445 331 
TS272CD 497-3037-5-ND | CMOS Dual Ор Amp. 135 117 .90 TS616IDWT 497-4455-2-ND | Dual Wide Band Op Amp NEW? 8-Т550Р 6047.50/2,500 
TS2721DT 497-2247-1-ND | CMOS Dual Ор Amp. 178 150 1.15 TS822ILT 497-2303-1-ND | 2.51, Micropower Shunt Volt. В 104 83 63 
TS2721DT 497-2247-2-ND | CMOS Dual Op Атр. 1530.00/2,500 oe і 
АА Lo A CMOS Qua Go A а ЗЯ Is Т58221Т 497-2303-2-ND |2.5У, Micropower Shunt Volt. Ref.. 984.00/3,000 
ТЕСТІ Ба An € Quad 05 Amn NEWI -=Á 15822127 497-2304-1-ND |2.5У, Micropower Shunt Volt. Ref. 104  .83  .63 
- -1-і uad Ор Amp " 1 T В B EA n 
mE 497.10602-ND | CMOS Quad Op Amp NEW! 93000/2,500 15822177 497-2304-2-ND — | 2.5V, Micropower Shunt Volt. Ref. 714.00/2,000 
TS274lDT 497-2249-1-ND CMOS Quad Op Amp 173 150 145 TS824ILT-1.2 497-2305-1-ND Micropower Shunt Volt. Reference 156 1.30 1.10 
TS274lDT 497-2249-2-ND CMOS Quad Op Amp 1530.00/2,500 TS824ILT-1.2 497-2305-2-ND Micropower Shunt Volt. Reference 2028.00/3,000 
3 232 н TS831-3IZT 497-2306-1-ND Micropower Voltage Supervisor. .86 59 52 
TS321ILT НОВ ОВ Low Power Single Ор Amp NEW! иш шш аа T8831-32T 497-2306-2-ND | Micropower Voltage Supervisor 590.00/2,000 
TS321ILT 497-4061-2-ND | Low Power Single Op Amp NEW'.....S0T-23-5 630.00/3,000 EM depen М Volt Supervisor Reset ша 
TS339CPT 497-4062-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage Š 23а 1сгоромег”от: aUpervisor. nese 
Comparator NEW! ........ .AMTSSOP 72 58 44 Active Low NEW... £5 48 й 
TS339CPT 497-4062-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TS831-5IDT 497-4070-2-ND Micropower Volt. Supervisor Reset 
Comparator NEW?! ........... 570.00/2,500 Active Low NEW?......... 747.50/2,500 
TS339IDT 497-2264-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage Т5831-512Т 497-2307-1-ND Micropower Voltage Supervisor. Ege 69 53 
Comparator 9 85 65 Т5831-512Т 497-2307-2-ND Micropower Voltage Supervisor................T0-92 652.00/2,000 
TS339IDT 497-2264-2-ND | Micropower Quad CMOS Voltage TS834-5IDT 497-4071-1-ND Maa озше, c Меган. о 
Comparator 865.00/2,500 or High Integrated Timer T......8=' 1 E 4 
TS339IN 497-2265-5-ND Монет Quad CMOS Voltage TS834-5IDT 497-4071-2-ND Micropower Volt. Supervisor Reset Active Low 
Comparator. 1.09 .95 79 or High Integrated Timer NEW'.......... 785.00/2,500 
TS339IPT 497-2266-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage TS861AILT 497-2308-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp. 181 1147 88 
Comparator 135 117 90 TS861AILT 497-2308-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp. 1398.00/3,000 
TS339IPT 497-2266-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TS861AIN 497-2309-5-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp. 131 114  .88 
Comparator s 1197.50/2,500 Т586110Т 497-4072-1-ND R/R, Micropower BICMOS 
TS3721DT 497-2271-1-ND LP, DL CMOS Voltage Comparator .. 131 1414 88 Comparator NEW!.. 116 1.01 78 
1537210Т 497-2271-2-ND | LP, DL CMOS Voltage Comparato 1165.00/2,500 TS8611DT 497-4072-2-ND | R/R, Micropower BiCMOS 
TS372IN 497-2272-5-ND LP, DL CMOS Voltage Comparato! 121 105 81 Comparator NEW!.. 1030.00/2,500 
TS374IDT 497-2273-1-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparatoi 98 8 65 TS864AIDT 497-4073-1-ND R/R, Micropower BiCMOS 
TS374IDT 497-2273-2-ND | LP, Quad CMOS Voltage Comparator ....14-SOIC 865.00/2,500 Comparator NEW!.. 246 180 152 
153741М 497-2274-5-ND — | LP, Quad CMOS Volt. Comparator. .14-0р 191 166 128 TS864AIDT 497-4073-2-ND | R/R, Micropower ВІСМІ 
TS391ILT 497-2275-1-ND LP, Single Voltage Comparator. .86 69  .52 Comparator NEW!.. 2340.00/2,500 
TS391ILT 497-2275-2-М0 ІР, Single Voltage Comparator. 813.00/3,000 TS912AIDT 497-2310-1-ND R/R, CMOS Dual Op Amp 173 150 1.15 
TS393IDT 497-2276-1-ND ү, Dual CMOS Voltage нм m TS912AIDT 497-2310-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp... 1530.00/2,500 
ў : : : | TS914AIDT 497-2311-1-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp. 233 202 155 
TS39310T To ND Micropower D TS914AIDT 497-2311-2-ND | R/R, CMOS Quad Op Amp. 2015.00/2,500 
Comparator 785.00/2,500 TS914ID 497-2312-5-ND _ | R/R, CMOS Quad Op Amp. 193 161 136 
ТӨЗІМ Aye E CMOS Voltage CE 75921107 497-4074-1-ND | R/R, High Output Current Single 
А : | Op Amp NEW? ...... СЯ 154 134 1.03 
TS419IDT 497-4065-1-ND | 360mW Mono Amp NEW! 146 127 98 TS921IDT 497-4074-2-ND | А/В, High Output Current Single 
TS4191DT 497-4065-2-ND | 360mW Mono Amp NEW! 8-SOIC 1297.50/2,500 АТЫ NEWT. 1362.50/2,500 
15419157 497-4448-1-40 | 360mW Mono Amp NEW! 8-MiniSOIC 146 127  .98 тезі жетеле m үч High Output Current Single ` бабай 
TS419IST 497-4448-2-ND | 360mW Mono Amp NEW? 8-Mini SOIC 2076.00/4,000 Op Amp NEW! 154 134 108 
Т542110Т 497-4066-1-ND | 360mW Mono Amp NEW! 146 127 98 РАТИ ОЕ В RR. Hiph Output Current Dual - - - 
TS421IDT 497-4066-2-ND | 360mW Mono Amp NEW! 1297.50/2,500 o "n UB E SUITS ua, Qni dp аб 
TS421IST 497-4449-1-ND | 360mW Mono Amp NEW! 146 127 98 1685010 Й P үч НЕР Gime ба j : ) 
TS421IST 497-4449-2-ND | 360mW Mono Amp NEW! 8-Mini SOIC 2076.00/4,000 9 7-3048-5- rs n utput Current Dua 122 1487194 
TS431AILT 497-2279-1-ND | Low Voltage, Adj. ShuntReference...S0T-23-5 143 98 75 И Рае p amp : i : 
TS431AILT 497-2279-2-ND | Low Voltage, Adj. Shunt Reference......S0T-23-5 1197.00/3,000 Xm m om 
TS432AILT 497-2280-1-ND | 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference ......50Т-23 1.05 91 170 : : ` 
TS432AILT 497-2280-2-ND 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference 1116.00/3,000 TS924AID 497-2314-5-ND 
TS461CD 497-3039-5-ND | Output R/R Op Amp.. 8-S0IC 72 58 44 Op Amp 279 233 1.6 
TS461CDT 497-2281-1-ND | Output R/R Op Am 8506 12 58 44 TSSeOAIPT ОСОО P/R. High Output Current Quad 
TS461CDT 497-2281-2-ND | Output R/R Op Amp... 570.00/2,500 Op Amp МЕМ... BUM 95 90 
TS461CLT 497-2282-1-ND Output R/R Op Amp... 72 58 44 TS925AIPT 497-4076-2-ND R/R, High Output Current Quad 
TS461CLT 497-2282-2-ND | Output R/R Op Am 684.00/3,000 Op Amp NEW? ..... 3217.50/2,500 
TS462CDT 497-2283-1-ND | Output R/R Op Am 9 76 57 1592510 497-3050-5-ND | ВВ, High Output Current Quad 
TS462CDT 497-2283-2-ND | Output R/R Op Am 747.50/2,500 Op Атр.............. КЧ 240 200 168 
TS462CN 497-2284-5-ND Output R/R Op Am 195 76 57 7593110 497-3051-5-ND Output R/R Micropower Op Amp 95 Jh 57 
TS462CPT 497-4067-1-ND | Output R/R Op Amp 131 114 88 Т59311Т 497-4077--М0 | Output R/R Micropower 
TS462CPT 497-4067-2-ND | Output R/R Op Amp NEW: 1864.00/4,000 Op Amp NEW? ...... 90 76 5 
15464С0 497-3040-5-ND | Output R/R Op Amp...... i105 94 70 (Continued) 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS931ILT 497-4077-2-ND | Output R/R Micropower TSA1401IF 497-4458-ND 14-Bit, 20М5Р5, 85mW ADC NEW'...48-TQFP 50.75 43.50 38.57 
Op Amp NEW? ........... SOT-23-5L 897.00/3,000 TSH10ID 497-3060-5-ND | 140MHz Bandwidth, LN, Op Amp... 169 147 143 
TS9321D 497-3052-5-ND | Dual Output R/R Micropower TSH11ID 497-3065-5-ND | 120MHz Bandwidth MOS Input 
Op Amp 8-506 131 114 48 Op Amp 184 160 123 
1593410 497-3053-5-ND pgs ЕЕ TSH221DT 497-2320-1-ND “| Dual Bipolar Op Am 165 138 116 
759410 497-3054-5-ND | Output А/В Micropower Op Ат 161 140 128 TSHZAIDT E o ШАҢ Dus! Bipolar Op Amp аа 
2. | TSH24IDT 497-2321-1-ND | Quad Bipolar Op Amp. 135 117 90 
TS941ILT 497-4078-1-ND Output R/R Micropower ; 
Ор Amp NEW: 160 140 108 TSH24IDT 497-2321-2-ND | Quad Bipolar Op Amp. 1197.50/2,500 
TS941ILT 497-4078-2-ND | Output R/R Micropower à й B TSH31ID 497-3068-5-ND | 280MHz Bandwidth MOS Input 
Op Amp NEW'............ 1716.00/3,000 Ор Amp... 201 168 141 
TS942AID 497-4456-5-ND Output R/R Micropower TSH70CD 497-3070-5-ND Wideband, Low Power Op Amp. -501С 1.50 125 1.05 
Op Amp NEW! ............. 177 148 124 TSH72CD 497-2324-5-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp. -50С 1.74 145 1.22 
TS942AIDT 497-4457-1-ND Output R/R Micropower TSH72CPT 497-4080-1-ND Wideband, Low Power Dual 
Op Amp МЕМ/!........... 171 143 120 Ор Amp NEW! 174 145 122 
TS942AIDT 497-4457-2-ND Output R/R Місгороме! inopi) TSH72CPT 497-4080-2-ND Wideband, Low Power Dual 
p Amp NEW! .......... 52.50/2,5 Ор Amp NEW'... 3016.00/4,000 
1595110 497-3055-5-ND | 1/0, R/R, Low Power Ор Amp 135 117 .90 TSH74CD 497-2325-5-ND | Wideband, Low Power Op Amp. 240 2.00 1.68 
TS951ILT 497-4079-1-ND о p Eoi Power Ay в à TSH80ID 497-2326-5-ND | Wideband, R/R Op Amp... 150 130 100 
ТЕЙТ И аа aa ШӘ uL uf TSH81ID 497-2327-5-ND | Wideband, R/R Op Am 150 130 1.00 
DAD NEWI 1158.00/5,000 TSH82ID 497-2328-5-ND | Wideband, R/R Op Am 162 135 144 
Ramp ae UE TSH93ID 497-3071-5-ND _ | HS, LP Triple Ор Amp. 275 240 179 
1595210 497-3056-5-ND | 1/0, R/R, Low Power Op Am 116 101 78 
TS952IDT 497-2315-1-№0 | 1/0, R/R, Low Power 05 Amp 116 101 78 TSH94ID 497-3072-5-ND | HS, LP Quad Op Amp . 343 299 223 
TS952IDT 497-2315-2-ND | 1/0, R/R} Low Power Op Amp 1030:00/2,500 TSH95ID 497-2329-5-ND | High Speed, LP Quad Op Amp 292 254 189 
1595410 497-2316-5-ND 1/0, А/В, Low Power Op Amp 146 127 298 TSHTOILT 497-4459-1-ND 162 135 1.14 
1597110 497-3057-5-ND Output R/R Low Noise Op Amp 90 72 54 TSHTIOILT 497-4459-2-ND 2106.00/3,000 
7597210 497-3058-5-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 98 45 45 TSH111ID 497-3061-5-ND 162 135 144 
TS972IDT 497-2317-1-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 98 85 65 TSH111IPT 497-4460-1-ND | Current Feedback Op Amp NEW! 162 135 144 
TS972IDT 497-2317-2-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 865.00/2,500 TSH1111PT 497-4460-2-ND Í Current Feedback Op Amp NEW! 2808.00/4,000 
TS974ID 497-3059-5-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 94 82 463 TSH112ID 497-3062-5-ND | Dual, Current Feedback Ор Amp 189 158 133 
TS974IDT 497-2318-1-ND Output R/R Low Noise Op Amp 94 — .82  .63 TSH112IPT 497-4461-1-ND Dual, Current Feedback Op Amp. 1.89 1.58 1.33 
TS974IDT 497-2318-2-М0 Output R/R Low Noise Op Amp 832.50/2,500 TSH1121PT 497-4461-2-ND Dual, Current Feedback Op Amp 3276.00/4,000 
ТӨР КЫ Output RR Low Nolse Op Amp заа | тэніізю 497-3063-5-ND — | Triple, Current Feedback Op Am $11 271 202 
TS974IPT 497-2319-2-ND | Output R/R Low Noise Op Amp 865.00/2,500 4. 
TSH114ID 497-3064-5-ND Quad, Current Feedback Op Amp 3.19 278 2.07 
15185110 497-2231-5-ND | 1.8V, I/O, R/R, LP Op Amp... 165 138 146 я В ее 
$ RE Mini TSH150ID 497-3066-5-ND Wide Bandwidth/Bipolar In Op Amp 5.080 442 329 
TS1852AIST 497-4443-1-ND |1.8/,1/0, R/R, LP Op Amp NEW!..8-MiniSOIC 228 190 1.60 | 
— TSH151ID 497-3067-5-ND | Wide Bandwidth/MOS Input Op Am 537 468 349 
TS1852AIST 497-4443-2-ND | 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Amp NEW!?...8-Mini SOIC 3952.00/4,000 TSH310IDT 497-4462-1ND | 400uA High Sneed Op Amp NEW! 174 145 122 
18185210 497-2232-5-ND | 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Amp 8-501С 1.92 1.60 135 HA QI so pee pimp : : : 
TS1852IN 497-2233-5-ND | 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Amp 8-Dip 192 1.60 1.35 TSH310IDT 497-4462-2-40 | 400pA High Speed Op Amp МЕМИ. 1885.00/2,500 
15185410 497-2234-5-ND 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Amp 4-306 270 225 1.89 TSH310ILT 497-4463-1-ND 400pA High Speed Ор Amp NEW! 174 145 122 
1518541М 497-2235-5-ND — | 1.8V, /0, R/R, LP Op Amp 14-Dip 270 225 1.89 TSH310ILT 497-4463-2-ND | 4009А High Speed Op Атр NEW! 2262.00/3,000 
15187110 497-2236-5-ND 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Amp 8-506 222 185 156 TSH321ID 497-3069-5-ND Wide Bandwidth/MOS Input Op Amp. 5.40 470 3.50 
TS1871ILT 497-2237-1-ND |1.8/,1/0, R/R, LP Op Amp SOT-23-5 222 1.85 156 TSH330IDT 497-4464--М0 | 1.1GHz Low Noise Op Amp NEW! 270 235 175 
n LT RU TEIL a 10, ВА, Е or АР { ike 5 кыс TSH330IDT 497-4464-2-ND 1.1GHz Low Noise Op Amp NEW! 3200.00/2,500 
15187 7-4444-1- -8V, 1/0, R/R, LP Op Атр NEW'...8-Mini : : - TSH350IDT 497-4465-1-ND | 550MHz Low Noise Current Feedback 
TS1872AIST 497-4444-2-ND — | 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Атр NEW!...8-Mini SOIC 4160.00/4,000 Amp NEW!. 174 145 122 
15187210 497-2238-5-ND 1.8/,1/0, R/R, LP Op Amp 222 1.85 1.56 TSH350IDT 497-4465-2-ND 550MHz Low Noise Current Feedback 
Т518721М 497-2239-5-ND | 1.8V, 1/0, R/R, LP Op Amp 237 198 166 Amp МЕЙЛ. 1885.00/2,500 
15187410 497-2240-5-ND |1.8/,1/0, R/R, LP Op Amp 294 245 206 VERUM : 
TS1874IN 497-2241-5-ND | 18V, 1/0, R/R, LP Op Amp 294 245 206 АО, a EE Molse Current Faedback 2 
TS2431BILT 497-4059-1-ND Prog. Shunt Voltage Reference NEW!. 120 104  .80 TSH350lLT 497-4466-2-ND i ME Low Noise Current Feedback : 2 ў 
TS2431BILT 497-4059-2-ND | Prog. Shunt Voltage Reference NEW'...S0T-23 1278.00/3,000 AQ NEWI 2262.00/3,000 
TS3431BILT 497-4446-1-ND |1.24/ Prog. Shunt Volt. Ref. MEW!.....SOT-23 60 48 36 Tsise ND НЕН ps done Id Reve Sh ше 
TS3431BILT 497-4446-2-40 | 1.241 Prog. Shunt Volt. Ref. NEW! 540.00/3,000 ЫЫ ШАБАН ы; 
TS3431BIZT 497-4447-ND 1.24V Prog. Shunt Volt. Ref. NEW!. 6 48 3 Sub-Carrier Demodulator. .4-TQFP 459 400 2.98 
15370210 497-3038-5-ND Micropower Dual CMOS Voltage TSH512CF 497-2323-ND Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Transmitter 
Comparator 139 121 93 Stereo Sub-Carrier Gen.... 459 400 2.98 
TS37021DT 497-2267-1-ND | Micropower Dual CMOS Voltage TSMOO7IDT 497-4468-1-М0 | Primary PWM Controller NEW! 8-506 349 278 2.07 
Comparator 1.05 .91 76 TSM007IDT 497-4468-2-ND Primary PWM Controller NEW! -SOIC 3775.00/2,500 
TS37021DT 497-2267-2-ND Micropower Dual CMOS Voltage TSM100IDT 497-2330-1-ND Single Op Amp and Single Comp. -SOIC 94 8 f 
Comparator . 930.00/2,500 TSM100IDT 497-2330-2-ND Single Op Amp and Single Comp. “SOIC 832.50/2,500 
TS37021N 497-2268-5-ND Micropower Di TSM101AIDT 497-2331-1-ND Voltage/Current Controller. -SOIC 1.16 101 78 
Сотрагаїог 105 9 70 TSM101AIDT 497-2331-2-ND “| Voltage/Current Controller. -SOIC 1030.00/2,500 
TS3704CDT 497-4063-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage TSM102AIDT 497-4081-1-ND Voltage/Current Controller NE! 16-506 1.31 1.14 .88 
Ç 90 72 54 TSM102AIDT 497-4081-2-40 | Voltage/Current Controller NEW! ........16-SOIC 1165.00/2,500 
TS3704CDT 497-4063-2-ND rad Quad CMOS Voltage атан Т5М10210 497-2332-5-ND | Voltage/Current Controller. 128 111 45 
БТ mam сота мемо. Е) TSM103AID 497-3104-ND Dual Op Amp/Volt. Ref... 116 101 78 
Coinpáiator 9 ЯЗ в й TSM108ID 497-3073-5-ND | Automotive Switch Mode Voltage 
= - a and Current Controller 135 147  .90 
Т98704107 ОБ) КШ Micropower Quad CMOS Voltage TSM108IDT 497-2333-1-\0 | Automotive Switch Mode Voltage 
Comparator . 865.00/2,500 9 
TS3704IN 497-2270-5-ND Micropower Qua and Current Controller. 135 147  .90 
Соп рати! 113 98 75 TSM108IDT 497-2333-2-ND Automotive Switch Mode Voltage 
TS3704IPT 497-4064-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage and Current Controller..... ыы 1197.50/2,500 
Comparator NEW?! ........... 1.09 ERE el TSM109AIDT 497-4082-1-ND Dual Comparator/Voltage Ref. NEW! 1:58; 187 105 
TS3704IPT 497-4064-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TSM109AIDT 497-4082-2-ND Dual Comparator/Voltage Ref. NEW: 1397.50/2,500 
Comparator NEW! ........... 965.00/2,500 TSM109ID 497-3074-5-ND Dual Comparator/Voltage Ref. .... 150 130 1.00 
15487110 497-2290-5-ND 1W, R/R Output Audio Power Am 184 1.60 123 TSM111CN 497-2334-5-ND Triple Voltage and Current Supervisoi 165 138 146 
TS4871IST 497-4068-1-ND | 1W, R/R Output Audio Power TSM1011AIDT 497-4470-1-ND | Constant Voltage/Constant Current 
Amp NEW!.... 184 160 123 Controller NEW?..... 135 117 90 
TS4871IST 497-4068-2-ND 1W, R/R Output Audio Power TSM1011AIDT 497-4470-2-ND Constant Voltage/Constant Current 
TS4890ID 497-2292-5-ND (MR рата КОГА 19 EAM d Cöntrollor. МЕЙЛ 1197502500 
ннн ОЗА oem) ive RR Output; С аа Ee MES dew TSMTOTIAIST 497-4471-1-ND | Constant Voltage/Constant Current 
Power Amp 1.05 91 70 Controller NEW'..... 135 W 90 
=== т = = : TSM1011AIST 497-4471-2-ND Constant Voltage/Constant Current 
19490210 ME ie Supply Audio Шэ o om Controller NEW... 1916.00/4,000 
TS4990IST 497-4451-1-ND — | 1.2W Audio Power Amp NEW! 104 83 63 TSM1012AIDT 497-4472-1-М0 | Low Consumption Voltage/Current 
TS4990IST 497-4451-2-ND | 1.2W Audio Power Amp МЕМ!!......8-Міпі SOIC 1312.00/4,000 Controller NEW?..... 195 163 137 
15499415Т 497-4452-1-ND 1.2W Diff. Input Audio Power TSM1012AIDT 497-4472-2-ND Low Consumption Voltage/Current 
Amp NEW! 8-Міпі SOIC 2.46 205 173 Controller NEW?..... 2112.50/2,500 
15499415Т 497-4452-2-ND 1.2W Diff. Input Audio Power TSM1012AIST 497-4473-1-ND Low Consumption Voltage/Current 
Amp МЕЙЇ!................. ....8-Mini SOIC 4264.00/4,000 Controller NEW... 195 163 137 
TS7211AILT 497-3046-1-ND BICMOS R/R Micropower "NM u. u s TSM1012AIST 497-4473-2-ND | Low Consumption Voltage/Current 
Сотрагаюг.... ...30Т-23-5 1.35 117 . Controller NEW?. 3380.00/4,000 
Ed ака “CMOS RR Micropower pee В TSM1013AIDT 497-MT4--ND | Constant Voltage/Constant Current 
Ора... en E Controller NEW?..... 195 163 137 
ТАРАЗ ALT k A| CMOS R/R Micropower NEM (uo s TSM1013AIDT 497-4474-2-ND | Constant Voltage/Constant Current 
Ват ог sin : ` 1 Controller NEW... 2112.50/2,500 
TS7221AILT 497-3047-2-ND | BiCMOS R/R Micropower TSMIOISAIST ag 
Comparator . ...S0T-23-5 1437.00/3,000 7-4475-1-ND Constant Voltage/Constant Current 
TSA1203IF 497-4125-ND Dual-Ch., 12-Bit, É Controller NEW?..... 195 163 137 
ADC NEW'... 48-TOFP 33.08 2835 25.14 (Continued) 
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' Я STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
ieroelectronies INTEGRATED S (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. — 1 10 100 
STM IF Digi-K Price Each STM703M6F 497-3829-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
Ыы СШ pH NEA аза аа PE 1 aom im STM703M6F 497-3829-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2210.00/2,500 
ы Ы p g. STM704M6F 497-3830-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
TSM1013AIST 497-4475-2-ND Constant Voltage/Constant Current STM704M6F 497-3830-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2210.00/2,500 
Controller NEWT!........ ....8-Mini SOIC 3380.00/4,000 STM704RM6F 497-3831-1-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC — 2.04 170 143 
TSM1014AIDT 497-4476-1-ND | Low Consumption Voltage/Current STM704RM6F 497-3831-2-ND | ЗҮ Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2210.00/2,500 
Controller NEW?............. 195 163 137 STM704SM6F 497-3832-1-ND  |3V Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2.04 170 1.43 
TSM1014AIDT 497-4476-2-ND | Low Consumption Voltage/Current STM704SM6F 497-3832-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2210.00/2,500 
Controller NEW! 2112.50/2,500 STM704TM6F 497-3833-1-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2.04 1.70 143 
TSM1014AIST 497-4477-1-ND Low Consumption Voltage/Current STM704TM6F 497-3833-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchover....8-SOIC 2210.00/2,500 
Controller NEW?........... ..8-Mini SOIC 1.95 1.63 1.37 STM705M6F 497-3834-1-ND 5V Supervisor with Watchdog 174 1.52 147 
TSM1014AIST 497-4477-2-ND Low Consumption Voltage/Current STM705M6F 497-3834-2-ND 5V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
Controller NEW?........... ....8-Mini SOIC 3380.00/4,000 STM706M6F 497-3835-1-ND 5V Supervisor with Watchdog 1.74 152 147 
TSM1051CD 497-4478-5-ND Constant Voltage/Constant Current STM706M6F 497-3835-2-ND 5V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
Controller NEW?... 1.01 .88 .68 STM706PM6F 497-3836-1-ND 3V Supervisor with Watchdog d NO RC 
TSM1121ID 497-2335-5-ND 3.3V, 5V, 12V Housekeeping IC 1.69 147 143 STM706PM6F 497-3836-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
TSX5070FN012TR 497-2336-1-ND Prog. CODEC/Filter Combo STM706RM6F 497-3837-1-ND 3V Supervisor with Watchdog 1⁄4 1452 117 
2nd Generation 6.44 5.88 465 STM706RM6F 497-3837-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
TSX5070FN012TR 497-2336-2-ND Prog. CODEC/Filter Combo STM706SM6F 497-3838-1-ND 3V Supervisor with Watchdog 1⁄4 452 117 
2nd Generation 1820.00/500 STM706SM6F 497-3838-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
UA741CDT 497-3075-1-ND 68 54 41 STM706TM6F 497-3839-1-ND 3V Supervisor with Watchdog TEE Л RISE 
UA741CDT 497-3075-2-ND 535.00/2,500 STM706TM6F 497-3839-2-ND 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 
UA741IDT. 497-2337-1-ND Single Op Am .81 65 49 5ТМ707М6Ғ 497-3840-1-ND 5V Supervisor. АР ор 
UA741IDT 497-2337-2-ND Single Op m» 642.50/2,500 STM707M6F 497-3840-2-ND 5V Supervisor. 1545.00/2,500 
UA748CN 497-4083-5-ND | Precision Single Op Amp МЕ! 99 80 60 STM708M6F 497-3841-I-ND _ | 5V Supervisor. 174 152 117 
UA748ID 497-4084-5-ND | Precision Single Op Amp NEW! 109 95 73 STM708M6F 497-3841-2-ND | SV Supervisor. 1545.00/2,500 
UC2843AN 497-3076-5-ND | Current Mode PWM Controller. ІНЕ ў 75 STM708RM6F 497-3842-1-ND | ЗУ Supervisor. 174 152 117 
UC2843BN 497-3678-ND Current Mode PWM Controller. 1.20 104 80 АМ Е a оао. | ot О. 
002844 АМ 497-3077-5-ND Current Mode PWM Controller .. 1.13 98 75 x S he ў Р с 
UC2845BD1013TR — | 497-3679-1-ND | Current Mode PWM Controller . 120 104 80 ЕЕ 5 ЕШ us : z 20208 
-3679-2- -3844-1- upervisor. Ё ) à 
UC2845BD1013TR ОТО ND Current Mode PWM Controller . 1065.00/2,500 STM708TM6F 497-3844-2-ND 3V Supervisor. 1545.00/2,500 
UC2845BN 497-3680-ND Current Mode PWM Controller . 120 1.04  .80 : 
A Б. STM795RM6F 497-3845-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovel 2.97 248 2.08 
UC3842AN 497-3078-5-ND Current Mode PWM Controller. 1.09 95 73 STM795RM6F 497-3845-2-ND 3/5 ч ith Battery Switch 3217.50/2,500 
UC3842BN 497-3079-5-ND | Current Mode PWM Controller. 116 101 78 SIMTOSSMGE К RM 3 Supervisor with Battery Switchove acp DUE AND 
UC3843AD1 497-3080-5-ND | Current Mode PWM Controller . 109 95 73 ВС Вау ЕСО 5 2 š 
UC3843AD1013TR | 497-2338-1-ND | Current Mode PWM Controller. 109 95 73 СВЕ О 3v Supervisor with Battery Switchover.. PERDE 
UC3843AD1013TR 497-2338-2-ND Current Mode PWM Controller . 965.00/2,500 рэл " rM Š i ч 
STM795TM6F 497-3847-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchovel 3217.50/2,500 
UC3843AN 497-3081-5-ND Current Mode PWM Controller . 1.09 95 73 ф Um В n 
STM802LM6F 497-3848-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchovel 316 275 2.05 
UC3843BD1013TR 497-3681-1-ND Current Mode PWM Controller . ЯЛЫ” 0178 T 27 i i i 
STM802LM6F 497-3848-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchovel 3745.00/2,500 
UC3843BD1013TR 497-3681-2-ND Current Mode PWM Controller . 1030.00/2,500 7 7 n 
STM802MM6F 497-3849-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchovel 316 275 205 
UC3844AD1 497-3082-5-ND Current Mode PWM Controller . 1.09 .95 13 д 91 В n Н 
STM802MM6F 497-3849-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchovei 3745.00/2,500 
UC3844AN 497-2339-5-ND Current Mode PWM Controller . 1.09 .95 З ы ай n p p 
STM802RM6F 497-3850-1-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchovel 316 275 205 
UC3844BD1013TR 497-3682-1-ND Current Mode PWM Controller . AGH Ol 78 А о i i i 
STM802RM6F 497-3850-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchovei 3745.00/2,500 
UC3844BD1013TR 497-3682-2-ND Current Mode PWM Controller . 1030.00/2,500 STM802SM6F 497-3851-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovei 3.16 2.75 2.05 


UC3845BD1013TR 497-3683-1-ND Current Mode PWM Controller . 116 101 78 


STM802SM6F 497-3851-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchovel 3745.00/2,500 
UC3845BD1013TR 497-3683-2-ND | Current Mode PWM Controller . 1030.00/2,500 STM802TM6F 497-3852-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchove 316 275 2.05 
ULN2001A 497-2340-5-ND | Seven Darlington Array . 95 46 57 STM802TM6F 497-3852-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchove 3745.00/2,500 
ULN2001D1013TR 497-2341-1-ND | Seven Darlington Array. 95 76 7 STM804RM6F 497-3853-1-ND | ЗУ Supervisor with Battery Switchove 316 275 2.05 
ULN2001D1013TR 497-2341-2-ND Seven Darlington Array. 747.50/2,500 5ТМ8048М6Ғ 497-3853-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchove 3802.50/2,500 
ULN2002A 497-23425-410 | Seven Darlington Array . 95 246 207 STM804SM6F 497-3854-1-ND | ЗҮ Supervisor with Battery Switchovel 316 2.75 2.05 
ULN2002D1013TR 497-2343-1-ND | Seven Darlington Array. 95 76 57 5ТМ8045М6Ғ 497-3854-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover.. 3745.00/2,500 
ULN2002D1013TR 497-2343-2-ND Seven Darlington Array. 747.50/2,500 STM804TM6F 497-3855-1-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchover... 316 2.5 2.05 
ULN2003A 497-2344-5-ND Seven Darlington Array . 95 76 57 STM804TM6F 497-3855-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover 3745.00/2,500 
ULN2003D1013TR 497-2345-1-ND Seven Darlington Array. © 76 87 STM805LM6F 497-3856-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchovei 243 20 171 
ULN2003D1013TR 497-2345-2-ND | Seven Darlington Array. 747.50/2.500 STM805LM6F 497-3856-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchove 2632.50/2,500 
ULN2004A 497-2346-5-ND Seven Darlington Array . 95 ӨР 57 STM805RM6F 497-3857-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovel 243 203 1.71 
ULN2004D1013TR 497-2347-1-ND Seven Darlington Array. .95 Л6 57 STM805RM6F 497-3857-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchovel 2632.50/2,500 
ULN2004D1013TR 497-2347-2-ND Seven Darlington Array 741.50/2,500 STM805SM6F 497-3858-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovel 243 203 1.71 
ULN2064B 497-2348-5-ND | 50V, 1.5А Quad Darlington 5ТМ8055М6Ғ 497-3858-2-ND | ЗУ Supervisor with Battery Switchove 2632.50/2,500 
Switch 2.85 238 2.00 STM805TM6F 497-3859-1-М0 | ЗҮ Supervisor with Battery Switchove 248 203 LA 
ULN2065B 497-2349-5-ND 80V, 1.5A Quad Darlington 5ТМ805ТМ6Ғ 497-3859-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchovei 2632.50/2,500 


Switcl .16-Ромег Ор 2.85 2.38 2.00 STM806RM6F 497-3860-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovei 284 247 184 


ULN2067B 497-2350-5-ND STM806RM6F 497-3860-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchovei 3412.50/2,500 
16-PowerDip 2.85 2.38 2.00 STM806SM6F 497-3861-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovei 2.84 247 1.84 
ULN2068B 497-2351-5-ND 50V, 1.5A Quad Darlington STM806SM6F 497-3861-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchovel 3412.50/2,500 
Switch 16-PowerDip 2.85 2.38 2.00 STM806TM6F 497-3862-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchovel 345 263 221 
ULN2069B 497-2352-5-ND 80V, 1.5A Quad Darlington STM806TM6F 497-3862-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchovel 3360.00/2,500 
Switch 16-Ромег Пір 285 2.38 2.00 STM813LM6F 497-3863-1-ND 5V Supervisor with Watchdog ПОТ 
ULN2074B 497-2353-5-ND STM813LM6F 497-3863-2-ND 5V Supervisor with Watchdog .... 1545.00/2,500 
Switch 16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 STM817LM6F 497-3864-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchov 240 203 178 
ULN2075B 497-3084-5-ND 80V, 1.5A Quad Darlington STM817LM6F 497-3864-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchovei 2632.50/2,500 
Switch ЕЕ 16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 STM817MM6F 497-3865-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchovei 243 20 171 
д EU i i Di STM817MM6F 497-3865-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchovei 2632.50/2,500 
NER p MM Ет апіосіот Апу Ee зо STM818LM6F 497-3866-1-ND | 5V Supervisor with Battery Switchove 282 235 198 
ULN2803A 497-2356-5-ND Eight Darlington Array 18-Dip 1.05 91 170 STM818LM6F 497-3866-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchovel 3055.00/2,500 
ULN2804A 497-2357-5-ND Eight Darlington Array 18-Dip 1.05 g 7 STM818MM6F 497-3867-1-ND SV Supervisor with Battery Switchovei 2.80 2.35 1.98 
ULQ2003A 497-2358-5-ND | Seven Darlington Array . 16-Dip 101  .88 468 Els ME prem ту со n Banery оО 5 20550022002 
-3085-5- i -3868-1- upervisor with Battery Switchove x ү 4 
EUER зї 2708551 БЕШ Fer А. 101 95 19 STM819LM6F 497-3868-2-ND — | 5V Supervisor with Battery Switchover.. 2275.00/2,500 
ULQ2003D1013TR 497-2359-2-ND Seven Darlington Array. 897.50/2,500 STM819MM6F 497-3869-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 240 175 1.47 
ULQ2004A 497-2360-5-ND Seven Darlington Array . 101 88 68 STM819MM6F 497-3869-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchovel 2275.002,500 
ULQ2004D1013TR | 497-2361-1-М0 | Seven Darlington Array. 101  .88 468 
ULQ2004D1013TR 497-2361-2-ND Seven Darlington Array. 897.50/2,500 й 
ULQ2803A 497-2362-5-ND | Eight Darlington Array 150 130 100 TMicroelectronies W DROPOUT REGULATORS 
USBDFO1WS 497-3086-5-ND EMI Filter and Line Termination m) 64 48 n T "En n 
USBUF01W6 497-3087--ND | ЕМІ Filter and Line Termination 135 117 90 ы аша [Digi key Tm E КЕШЕШ 
USBUF01W6 497-3087-2-ND | EMI Filter and Line Termination 1436.40/3,000 ано. art Mo: sscription 9. 
VNH3SP30TR-E 497-3565-1-ND Fully Integrated H-Bridge Motor KF25BDT-TR 497-4202-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator NEW! .......D-PAK 1.16 1.01 — .78 
m ме ля от | 00 NE — wm Ua. 
ры аа Fly Integrated H-Bridge Motor О СО KF33BDT-TRI 497-1148-2-ND | 33V, LDO Voltage Regulator. 1530.00/2,500 
š KF50BDT-TRI 497-1149-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 150 1.30 1.00 
KF50BDT-TRI 497-1149-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 1330.00/2,500 
H d KF80BD-TRI 497-1150-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
Microelectronics RESET SUPERVISORS KF80BD-TRI 497-1150-2-ND — | 8V, LDO Voltage Regulator 1330:00/2,500 
д д теге п KF80BDT-TRI 497-1151-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator. 150 1.30 1.00 
STMIctneleetrunice pign Key ШЕШШ г prico ER KFBOBDT-TRI 497-1151-2ND | 8V LDO Voltage Regulator, 1330.00/2,500 
= = й ^ - L4892CV 497-3910-ND 9.2V, LDO Voltage Regulator NEW!. 1.92 1.60 1.35 
STM690AM6F 497-3824-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 210 175 147 L4925 497-3911-ND 5V, LD0 Voltage Reg. NE! 282 235 1098 
5ТМ690АМ6Ғ 497-3824-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover. 2275.00/2,500 14925Р0 497-3912-5-ND | 5V, LDO Voltage Reg. MEW!.....20-Power SOIC 3.35 2.92 217 
STM690RM6F 497-3825-1-40 | 3V Supervisor with Battery Switchover.... 210 175 147 L4925PD013TRI 497-1152-1-ND | 5V, LDO Voltage Regulator.........20-Power SOIC 3.35 292 217 
STM690RM6F 497-3825-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchover.... 2275.00/2,500 L4925PD013TRI 497-1152-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator.........20-Power SOIC 1041.60/600 
5ТМ6905М6Ғ 497-3826-1-ND — | ЗУ Supervisor with Battery Switchover 210 1⁄5 147 L4931ABD15-TR 497-4203-1-ND | 1.5V, LDO Voltage Regulator NEW! 128 ТИ 85 
STM690SM6F 497-3826-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover. 2275.00/2,500 L4931ABD15-TR 497-4203-2-ND 1.5V, LD0 Voltage Regulator NEW! 1130.00/2,500 
STM690TM6F 497-3827-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover.... 240 175 14 L4931ABD25-TRI 497-1154-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 
STM690TM6F 497-3827-2-ND ЗУ Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 L4931ABD25-TRI 497-1154-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator. 1330.00/2,500 
STM692AM6F 497-3828-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover. 207 173 145 L4931ABD33-TRI 497-1155-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator. 150 1.30 1.00 
STM692AM6F 497-3828-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2242.50/2,500 (Continued) 
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LOW DROPOUT REGULATORS (Continued) 


ST StMicroelectronics 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. й 10 100 Рай Мо. Part Мо. Description 1 10 100 
L4931ABD33-TRI 497-1155-2-ND 3.3V, LD0 Voltage Regulator 1330.00/2,500 LD1085D2M25R 497-3422-2-ND 2.5V, 3A LDO Positive Volt. Reg. 878.00/1,000 
L4931ABD50-TRI 497-1156-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 8-506 150 1.30 1.00 LD1085D2M33R 497-3423-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
L4931ABD50-TRI 497-1156-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulato 8-SOIC 1330.00/2,500 LD1085D2M33R 497-3423-2-ND | 3.3V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 878.00/1,000 
L4931ABD120TRI 497-1153-1-ND 12V, LDO Voltage Regulator . 8-SOIC 150 1.30 1.00 LD1085D2T-R 497-3424--40 | Adj., ЗА LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
L4931ABD120TRI 497-1153-2-ND — | 12V, LDO Voltage Regulator. 1330.00/2,500 TD DES арна аа ра Positive vot. Вай. T EE 
Е wu ^ -1-l V, ositive Volt. Heg. " 4 А 
TES LADIES T MOIS SAND 22 100 аа КШ л бо ДЫП LD1085D2T15R 497-3426-2-ND | 1.5V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 878.00/1,000 
LA93MABDTS3-TR| | 497-1159-1-ND | 33V LDO Volta с LD1085D2T18R 497-3427-1-ND | 1.8V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
.3V, ge Regulator 1.61 140 1.08 ai 
LA934ABDT23-TR| | 497-1189-2.ND | 33V LDO Voltare R LD1085D2T18R 497-3427-2-ND | 1.81, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 878.00/1,000 
.3V, ge Regulator 1430.00/2,500 55:1 И} 
1493148075079) гет SV. LDO Volta LD1085D2T25R 497-1221-1-ND | 2.5V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 173 150 145 
А де Regulator 161 140 108 — 
ГАЗ ABDTEO<TRI ОШ ТОШ SV LDO V LD1085D2T25R 497-1221-2-ND | 2.5V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 667.00/1,000 
- а -2- a oltage Regulato 1430.00/2,500 Ë s im 
мазіавотвотві [E LD1085D2T33R 497-1222-1-ND | 3.3V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 150 125 1.05 
- 7-161-1-ND — | 8V, LDO Voltage Regulato 161 140 1.08 PEU ү 
LD1085D2T33R 497-1222-2-ND | 3.3V, 3A LDO Positive Volt. Reg. 675.00/1,000 
L4931ABDT8O-TRI | 497-1161-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulato 1430.00/2,500 д ІЛІП | i 
LD1085DT-R 497-3428-1-ND | Adj. ЗА LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
L4931ABDT120R 497-1157-1-ND — | 12V, LDO Voltage Regulator. 161 140 1.08 i init ! iti 
LD1085DT-R 497-3428-2-ND | Adj., ЗА LDO Positive Volt. Reg. 2112.50/2,500 
L4931ABDT120R 497-1157-2-ND | 12V, LDO Voltage Regulator. 1430.00/2,500 LDTOBSDTISR 45742940 — | T5V.3A LDO Positive Volt. Reg XE o quy 
L4931ABPT25TRI — |497-1163-1-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator 184 160 123 LD1085DT15R 497-3429-2-ND | 1.5У, ЗА LDO Positive Volt. Reg. © 2112.50/2,500 
L4931ABPT2STRI 497-1163-2-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator 1630.00/2,500 LD1085DT18R 497-3430-1-ND | 1.8V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 177 148 124 
L4931ABPT33-TRI 497-1164-1-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator 1.84 160 1.23 LD1085DT18R 497-3430-2-ND | 1.8V, 3A LDO Positive Volt. Reg. 1917.50/2,500 
L4931ABPT33-TRI 497-1164-2-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator 1630.00/2,500 LD1085DT25R 497-3431-1-М0 | 2.51, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 177 148 124 
L4931ABPTSOTRI 497-1165-1-ND — | 5V, LDO Voltage Regulato 184 160 1.23 LD1085DT25R 497-3431-2-ND | 2.5V, 3À LDO Positive Volt. Reg. 1917.50/2,500 
L4931ABPTSOTRI 497-1165-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 1630.00/2,500 LD1085V 497-1482-5-ND Adj., 3A LDO Positive Volt. Reg 150 1.25 1.05 
L4931ABPT120R 497-1162-1-ND 12V, LDO Voltage Regulator . 161 140 1.08 LD1085V12 497-3432-5-ND 12V, 3A LDO Positive Volt. Re 195 1.63 137 
L4931ABPT120R 497-1162-2-ND | 12V, LDO Voltage Regulator. 1430.00/2,50 LD1085V18 497-3433-5-ND | 1.81, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
14931 ABV25 497-1398-5-ND | 2.5V, LDO Voltage Regulator. TO-220 124 108 43 LD1085V25 497-3434-5-ND | 2.5V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
L4931ABV33 497-1399-5-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator. 10-220 131 114 48 LD1085V33 497-3435-5-ND | 3.3V, ЗА LDO Positive Volt. Reg. 195 163 137 
14931ABV50 497-1400-5-ND | 5V, LDO Voltage Regulato TO-220 131 144 88 LD1085V50 497-3436-5-ND | 5V, ЗА LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 
14931АВ225 497-1001-ND 2.5V, 100 Voltage Regulator. 10-2 146 127 98 LD1086D2MTR 497-3439-1-ND | Adj., 1.5А LDO Positive Volt. Ві 1.0 156 120 
L4931ABZ120 497-1000-ND 12V, LD0 Voltage Regulator. 0-92 146 127 98 LD1086D2MTR 497-3439-2-ND | Adj., 1.5А LDO Positive Volt. Re 696.00/1,000 
L4931CDT50-TR 497-4204-1-ND “| 5V, LDO Voltage Regulator NEW! -PAK 131 114 8 LD1086D2M18TR 497-3437-1-40 | 1.81, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 180 156 120 
L4931CDT50-TR 497-4204-2-40 | 5V, LDO Voltage Regulator NEW! -PAK 1165.00/2,500 LD1086D2M18TR 497-3437-2-ND | 18У, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 696.00/1,000 
L4931CV33 497-1401-5-ND | 3.3V, LDO Voltage Regulator. 120 104 80 LD1086D2M33TRI — |497-1223-1-ND | 3.3V, 1.5 LDO Positive Volt. Reg. 180 156 120 
L4931CV50 497-1402-5-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 120 104  .80 LD1086D2M33TRI 497-1223-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 696.00/1,000 
L4931CZ33 497-1003-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator. 124 108 83 LD1086D2T12TR 497-3440-1-ND 12V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 
149310750 497-1004-М0 5V, LDO Voltage Regulato 124 108 83 LD1086D2T12TR 497-3440-2-ND | 12V, 1.5А LDO Positive Volt. Re 878.00/1,000 
1493167120 497-1002-ND 12V, LDO Voltage Regulator. 199 9 89 TRI een ABER UT I TER me Positive VoL Reg. 1.80 SR ТІ) 
x E ТД П ^ 724 У, 1. ositive Volt. Reg. .00/1, 
LA QD2MS TR EOS DNE Зу. LDO 1.54 Regulator NEW: пао оосо LD1086D2T18TR | 497-3442-1-ND | 1.8V, 1. ЗА LDO Positive Volt. Reg. 180 156 120 
L4940D2M5-TR 497-4205-2-ND | 5V, LDO 1.5A Regulator NEW: 810.00/1,000 | 
LA940D2T5-TRI 497-1166-1-ND | БҮ LDO 15A Regul LD1086D2T18TR 497-3442-2-ND | 1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 696.00/1,000 
Te ҚИ САНЫ ss LD1086D2T25TR _ | 497-3443--М0 |25//1-5А LDO Positive Volt. Re 180 156 120 
L4940D2T5-TRI 497-1166-2-ND | 5V, LDO 1.5A Regulator 932.00/1,000 чын ws а 2 : ы 
- -1167-1- LD1086D21251R 497-3443-2-ND | 2.5V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 696.0071,000 
L4940D2T85-TRI 497-1167-1-ND | 8.5V, LDO 1.5A Regulator 240 175 147 | 
TA940D9TRSTRI 497-1167-2-ND — | 85V 1001 5A Regulator 99510111000 LD1086D2T33TRI 497-1224-1-ND | 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 146 127 98 
T | pedi, LD1086D2T33TRI 497-1224-2-ND | 3.31, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 566.00/1,000 
yea ER БАШ PEA т LD1086D2TTR 497-3566-1-№0 | Adj, 1.5 LDO Positive Volt. Re 180 156 120 
L4941BDT-TRI 497-1168-1-ND | 1A LDO Regulato 210 175 147 ти са ац Aol., 15A LTO Positive Velt. Аа = E ARS 
ESSSTBDT-TRI ESI бая 1A LDO Regulato 22o al) LDIOBGD2TSOTRI — |497-1225-2-ND | БУ 1:5A LDO Positive Volt. Reg. ` 567.00/1,000 
14945 497-3629-ND 5V Very Low Drop Volt. Regulator 598 546 432 LD1086DT18TR 497-3444-1-ND | 1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reo. 180 156 120 
L4947 497-3918-5-ND | 5V, 0.5А LDO Вед. w/Reset МЕ 346 3.01 224 LD1086DT18TR 497-3444-2-ND | 1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 1595.00/2,500 
L4947H 497-3630-ND 5V, 0.5A LDO Reg. w/Reset . 346 301 224 LD1086DT25TR 497-3445-1-ND | 2.5V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 158 137 1.05 
L4947PD 497:1405:5:NDMAA| SV, 0.54 LDO Reg. w/Reset.. 324 282 210 LD1086DT25TR 497-3445-2-ND | 2.5V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 1397.50/2,500 
L4949E 497-3631-ND gp Drop DET. LD1086DT33TR 497-3446-1-ND “| 3.31, 1.5А LDO Positive Volt. Reg. 180 156 120 
: : Ë LD1086DT33TR 497-3446-2-ND | 3.31, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 1595.00/2,500 
L4949ED013TR 497-3632-1-ND Multifunction Very Low Drop LD1086DT50TR 497-4239-1-ND 5V, 1.5A LDO Positive 
Voltage Regulator. 1.80 1.58 1.33 Volt. Reg. NEW!. 180 1.56 120 
L4949ED013TR 497-3632-2-ND Multifunction Very Low Drop LD1086DT50TR 497-4239-2-ND 5V, 1.5A LDO Positive 
Voltage Regulator. 2047.50/2,500 Volt. Reg. NEW!. 1595.00/2,500 
L4949EDMITTR 497-3919-1-ND ее bd Drop Voltage Watt aa Se LD1086V 497-3447-5-ND Adj., 1.5A LDO Positive Volt. Re 180 1.56 1.20 
egulator ! j i | LD1086V12 497-3448-5-ND | 12V, 1.5A LDO Positive Volt. Re 180 156 120 
L4949EDMITTR 497-3919-2-ND | Multifunction Very Low Drop Voltage LD1086V18 497-3449-5-ND | 1.81, 1.5А LDO Positive Volt. Reg. 180 1.56 120 
Regulator NEW!. 1625.00/2,500 LD1086V33 497-3450-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg.. 180 156 120 
L4949EP013TR 497-3633-1-ND | Multifunction Very Low Drop LD1086V50 497-3451-5-ND | 5V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. 180 156 120 
Voltage Regulator. 189 158 133 LD1117ADT-TR 497-3452-1-ND | Adj., 1A LDO Positive Volt. Reg. 150 130 1.00 
L4949EPO13TR 497-3633-2-ND | Multifunction Very Low Drop LD1117ADT-TR 497-3452-2-ND | Adj., 1A LDO Positive Volt. Reg. 1330.00/2,500 
Voltage Regulator 851.00/1,000 LD1117ADT18TR 497-3453-1-М0 | 1.81, 1A LDO Positive Volt. Reg. 150 130 1.00 
L4981AD013TR 497-3635-1-ND | Power Factor Corrector. 540 470 3.50 LD1117ADTI8TR 497-3453-2-ND | 1.8V, 1A LDO Positive Volt. Reg. 1330.00/2,500 
L4981AD013TR 497-3635-2-ND | Power Factor Corrector. 2660.00/1,000 LD1117ADT25TR 497-3454-1-ND | 2.5V, 1A LDO Positive Volt. Reg. 150 130 1.00 
L5970D013TR 497-3636-1-ND Up to 1A Step Down Switching Reg. 2.82 235 1.98 LD1117ADT25TR 497-3454-2-ND 2.5V, 1A LDO Positive Volt. Reg. 1330.00/2,500 
L5970D013TR 497-3636-2-ND | Up to 1A Step Down Switching Reg. 3055.00/2,500 LD1117ADT33TR 497-3455-1-ND | 3.3V, ТА LDO Positive Volt. Reg. 156 130 140 
159720013ТВ 497-3637-1-М0 | 2A Switch Step Down Switching Reg 294 245 206 LD1117ADT33TR 497-3455-2-ND | 3.3V, 1A LDO Positive Volt. Reg. 1690.00/2,500 
L5972D013TR 497-3637-2-ND 2A Switch Step Down Switching Reg. .....8-SOIC 3185.00/2,500 LD1117AS18TRI 497-1226-1-ND 1.8V, LDO Positive Volt. Re 104 ^ .90  .69 
15973D013TR 497-3638-1-№0 | 2.5A Switch Step Down Switching LD1117AS18TRI 497-1226-2-ND | 1.8V, LDO Positive Volt. Re 917.50/2,500 
ашы ез ры n 
L5973D013TR 497-3638-2-ND 2.5A Switch Step Down Switching LI A дү, TERVO OIL ne SEES. 
rM «БОР ЗИ | Пот | 47-19082-ND — | 33V LDO Postve Va. Re т лб Ый 
16207 497-3645-ND DMOS Dual Full Bridge Driver .......24-Power Dip 10.90 10.09 7.63 as БЫ ositlve voit. Rel эше, 
[6385 497-3649-ND High Volt. High/Low Side Driver......8MiniDip 405 353 263 LD1117ASTR 497-1229-1-\0 | 1.25V to 15V LDO Positive Volt. Reg...S0T-223 1.04 — 90 69 
2 46:210910 | Sing fear vi Ad ЕЕ — ERE te. 223 
Limit... 378 329 245 БЕНЕН ў bs ў š d 5 Е 
LD1084D2M-R 497-3409-1-ND — | Adj. 5A LDO Positive Volt. Reg 273 228 1% | 1D TAPA TR онен тые 
LD1084D2M-R 497-3409-2-ND | Adj., БА LDO Positive Volt. Reg 1229.00/1,000 ED1117AV33 Жылын av LD0 Positive Volt Re du б 6 
ED 106402M33. BYES L Pasa i93 350718 LD1117D18 497-1486-5-М0 | 1.8V, LDO Positive Volt. Reg. по 56 43 
LD1084D2M33R 497-3410-1-М0 | 3.3V, БА LDO Positive Volt. Вед........02-РАКА 2.64 220 1.85 на IAS S ND 250, T5 Бөле vol bet И 26 P 
LD1084D2M33R 497-3410-2-ND | 3.31, 5A LDO Positive Volt. Reg.........D2-PAK/A 1188.00/1,000 LDT147DS3CIR 497-1230-1-ND — | 33V LDO Positive Volt Reg. р 
LD1084D2M50R 497-4236-1-ND | 5V, 5A LDO Positive LD1117D33CTR 497-1230-2-ND | 33V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 
Volt. Reg. NEW? ... 173 150 145 101117050 497-1489-5-ND | 5V, LDO Positive Volt. Reg. 37 56 43 
LD1084D2M50R 497-4236-2-ND | 5V, 5A LDO Positive LD1117DT12TRI 497-1231-1-ND | 1.2V, LDO Positive Volt. Reg. 116 101 178 
Volt. Reg. NEW: 667.001,000 LD1117DT12TRI 497-1231-2-ND 1.21, LDO Positive Volt. Reg. 1030.00/2,500 
LD1084D2T-R 497-9411-t-ND — | Adj. 5A LDO Positive Volt. Reg 244 220 185 LD11170T18TRI 497-1232-1-№0 | 1.8V, LDO Positive Volt. Reg. 77 5 43 
LD1084D2T-R 497-3411-2-ND | Adj., 5A LDO Positive Volt. Reg 1188.00/1,000 LD1117DT18TRI 497-1232-2-ND | 1.8V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 
LD1084V 497-3413-5-ND | Adj., 5A LDO Positive Volt. Reg 264 220 1.85 LD1117DT25CTR 497-1233-1-М0 | 2.5V, LDO Positive Volt. Reg. 77 56 43 
LD1084V18 497-3414-5-ND 1.8V, 5A LDO Positive Volt. Reg 264 220 185 LD1117DT25CTR 497-1233-2-ND 2.5V, LD0 Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 
LD1084V25 497-3415-5-ND 2.5V, 5A LDO Positive Volt. Reg 2.64 2.20 1.85 LD1117DT28TRI 497-1234-1-ND 2.85V, LD0 Positive Volt. Reg qu 56 43 
LD1084V33 497-3416-5-ND | 3.3\, 5A LDO Positive Volt. Reg 264 220 185 LD1117DT28TRI 497-1234-2-ND | 2.85V, LDO Positive Volt. Reg 605.00/2,500 
LD1084V50 497-3417-5-ND | 5V, 5A LDO Positive Volt. Re 264 220 185 LD1117DT30 497-1490-5-ND | 3V, LDO Positive Volt. Reg. 77 56 43 
LD1085CDT-R 497-3418-1-ND | Adj., ЗА LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 LD1117DT33 497-2961-5-ND | 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. 156 130 140 
LD1085CDT-R 497-3418-2-ND | Adj., ЗА LDO Positive Volt. Reg. 2112.50/2,500 LD1117DT33CTR 497-1235-1-М0 | 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. 77 56 dg 
LD1085D2M-R 497-3419-1-ND | Adj., ЗА LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 LD1117DT33CTR 497-1235-2-М0 | 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 
LD1085D2M-R 497-3419-2-ND Adj., ЗА LDO Positive Volt. Reg 878.00/1,000 LD1117DT33TRI 497-1236-1-ND 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. 37 з 43 
LD1085D2M12R 497-3420-1-ND | 12V, ЗА LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 LD1117DT33TRI 497-1236-2-ND | 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 
LD1085D2M12R 497-3420-2-40 | 12V, ЗА LDO Positive Volt. Вед 878.00/1,000 LD1117DT50CTR 497-1237-1-ND | 5V, LDO Positive Volt. Reg. 77 5 4 
LD1085D2M18R 497-3421-1-ND | 1.8V, ЗА LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 LD1117DT50CTR 497-1237-2-ND | 5V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 
LD1085D2M18R 497-3421-2-ND 1.8V, ЗА LDO Positive Volt. Reg 878.00/1,000 LD1117DT50TRI 497-1238-1-ND 5V, LDO Positive Volt. Reg. ...................... vn 56 43 
LD1085D2M25R 497-3422-1-ND | 2.5V, ЗА LDO Positive Volt. Reg 195 163 137 (Continued) 
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Кул ИА ШЯ 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
LD1117DT50TRI 497-1238-2-ND 5V, LDO Positive Volt. Вед... 605.00/2,500 LD29300D2M50R 497-3471-1-ND 5V, 3A LDO Volt. Regulator. 279 233 1.96 
LD1117DTTR 497-1239-1-ND 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Re AME 56 43 LD29300D2M50R 497-3471-2-ND 5V, 3A LDO Volt. Regulator. 1256.00/1,000 
LD1117DTTR 497-1239-2-ND 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. 605.00/2,500 LD29300D2T15R 497-1503-1-ND 1.5V, 3A LDO Volt. Regulator 279 2.33 1.96 
LD1117S12TR 497-4240-1-ND 1.2V, LDO Positive Volt. Reg. NEW!..SOT-223 1.24 1.08 .83 LD29300D2T15R 497-1503-2-ND 1.5V, 3A LDO Volt. Regulator 1256.00/1,000 
LD1117S12TR 497-4240-2-ND 1.2V, LDO Positive Volt. Reg. NEW!...SOT-223 1097.50/2,500 LD29300D2T18R 497-1504-1-ND 1.8V, 3A LDO Volt. Regulator 279 233 1.96 
LD1117S25CTR 497-1240-1-ND 2.5V, LD0 Positive Volt. Reg. .S0T-223 Fii 56 43 LD29300D2T18R 497-1504-2-ND 1.8V, 3A LDO Volt. Regulator 1256.00/1,000 
LD1117S25CTR 497-1240-2-ND 2.5V, LDO Positive Volt. Reg. .S0T-223 605.00/2,500 LD29300D2T25R 497-1505-1-ND 2.5V, 3A LDO Volt. Regulator 255 219 179 
LD1117S33CTR 497-1241-1-ND 3.3V, LD0 Positive Volt. Reg. .S0T-223 77 56 43 LD29300D2T25R 497-1505-2-ND 2.5V, 3A LDO Volt. Regulator 1148.00/1,000 
LD1117S33CTR 497-1241-2-ND 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. .S0T-223 605.00/2,500 LD29300D2T33R 497-1506-1-ND 3.3V, 3A LDO Volt. Regulator 279 233 1.96 
LD1117S33TRI 497-1242-1-ND 3.3V, LD0 Positive Volt. Reg. .S0T-223 an 56 43 LD29300D2T33R 497-1506-2-ND 3.3V, ЗА LDO Volt. Regulator .... 1256.00/1,000 
LD1117S33TRI 497-1242-2-ND 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. .S0T-223 605.00/2,500 LD29300D2T80 497-4251-5-ND 8V, 3A LDO Volt. Regulator NE! 2-PAK 180 1.56 120 
LD1117S50CTR 497-1243-1-ND 5V, LDO Positive Volt. Reg .50Т-223 any 56 .43 LD29300P2M50R 497-3476-1-ND 5V, 3A LDO Volt. Regulator 2-PAK/A 2.28 1.90 1.60 
101117550СТВ 497-1243-2-ND 5V, LD0 Positive Volt. Reg .50Т-223 605.00/2,500 LD29300P2M50R 497-3476-2-ND 5V, 3A LDO Volt. Regulator 2-PAK/A 1026.00/1,000 
LD1117SC-R 497-4241-1-ND Adj., LDO Positive Volt. Reg. NEW?! ....50T-223 :99 .80 6 LD29300V15 497-1507-5-ND 1.5V, 3A LDO Voltage Regulator 0-220 255 213 1.79 
LD1117SC-R 497-4241-2-ND Adj., LDO Positive Volt. Reg. NE! .S0T-223 785.00/2,500 LD29300V18 497-1508-5-ND 1.8V, 3A LDO Voltage Regulator 0-220 2.56 243 179 
LD1117STR 497-1244-1-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg. .S0T-223 anu 56 43 LD29300V25 497-1509-5-ND 2.5V, 3A LDO Voltage Regulator 0-220 2.55 243 179 
LD1117STR 497-1244-2-ND 1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Reg. .S0T-223 605.00/2,500 LD29300V33 497-1510-5-ND 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator 0-220 255 213 1.79 
LD1117V18 497-3457-5-ND 1.8V, LDO Positive Volt. Reg. TO-220 1.65 1.43 1.10 LD29300V50 497-4252-5-ND 5V, 3A LDO Voltage Regulator NEW! 255 213 179 
LD1117V25 497-3458-5-ND 2.5V, LD0 Positive Volt. Reg. TO-220 1.65 143 110 LD29300V80 497-1511-5-ND 8V, ЗА LDO Voltage Regulator ... 255 213 179: 
LD1117V25C 497-3459-5-ND 2.5V, LD0 Positive Volt. Reg. TO-220 1.50 1.30 1.00 LD2980CM18TR 497-3477-1-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. 146 127  .98 
LD1117V33 497-1491-5-ND 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. Т0-220 НА 56 43 LD2980CM18TR 497-3477-2-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. 1557.00/3,000 
LD1117V33C 497-1492-5-ND 3.3V, LDO Positive Volt. Reg. TO-220 ЯТ 56.43 LD2980CM25TR 497-3478-1-ND 2.5V, 50mA LDO Volt. 131 144  .88 
LD1585CD2M-R 497-3460-1-ND Adj., 5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A 1.95 163 1.37 LD2980CM25TR 497-3478-2-ND 2.5V, 50mA LDO Volt. 1398.00/3,000 
LD1585CD2M-R 497-3460-2-ND Adj., 5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A 878.00/1,000 LD2980CM33TR 497-3479-1-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. 128 1.11 .85 
LD1585CD2M18R 497-3462-1-ND 1.8V, 5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAKA 1.95 1.63 1.37 LD2980CM33TR 497-3479-2-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. 1356.00/3,000 
LD1585CD2M18R 497-3462-2-ND 1.8V, 5A LDO Positive Volt. Reg D2-PAK/A 878.00/1,000 LD2980CU18TR 497-3480-1-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. їз 50 LTS 
LD1585CD2M33R 497-3464-1-ND 3.3V, 5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A 195 1.63 1.37 LD2980CU18TR 497-3480-2-ND 1.8V, 50mA LDO Volt. 1530.00/2,500 
LD1585CD2M33R 497-3464-2-ND 3.3V, 5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK/A 878.00/1,000 LD2980CU50TR 497-3481-1-ND 5V, 50mA LDO Volt. Regulatoi 173 150 115 
LD1585CD2T18R 497-3465-1-ND 1.8V, 5A LDO Positive Volt. Reg D2-PAK 1.95 1.63 1.37 LD2980CU50TR 497-3481-2-ND 5V, 50mA LDO Volt. Regulatoi 1530.00/2,500 
LD1585CD2T18R 497-3465-2-ND 1.8V, 5A LDO Positive Volt. Reg. D2-PAK 878.00/1,000 LD2981CM18TR 497-3482-1-ND 1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator . 143 124  .95 
LD1585CV 497-3466-5-ND Adj., 5A LDO Positive Volt. Reg. TO-220 1.80 150 126 LD2981CM18TR 497-3482-2-ND 1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator . 1515.00/3,000 
LD1585CV33 497-3467-5-ND 3.3V, 5A LDO Pos. Volt. Reg. TO-220 1.80 150 126 LD2981CU33TR 497-3483-1-ND 3.3V, 100mA LDO Volt. Regulator. 50Т-80 1.31 1.14  .88 
LD2979M33TR 497-1512-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator T-23-5L 1.08 87 _ 65 LD2981CU33TR 497-3483-2-ND 3.3V, 100mA LDO Volt. Regulato 1165.00/2,500 
LD2979M33TR 497-1512-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 0T-23-5L 1026.00/3,000 LD2981CU50TR 497-3484-1-ND 5V, 100mA LDO Volt. Regulator.. 131 114  .88 
LD2979M50TR 497-1513-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato OT-23-5L 1.08 87 465 LD2981CU50TR 497-3484-2-ND 5V, 100mA LDO Volt. Regulator.. 1165.00/2,500 
LD2979M50TR 497-1513-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 0T-23-5L 1026.00/3,000 LD2982AM15R 497-3485-1-ND 1.5V, 50mA LDO Volt. Regulator 1.61 140 1.08 
102980 АВМ25ТВ 497-1515-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator 0T-23-5L 1507 1125 105 LD2982AM15R 497-3485-2-ND 1.5V, 50mA LDO Volt. Regulator 1716.00/3,000 
LD2980ABM25TR 497-1515-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 1950.00/3,000 LD2982AM25R 497-3486-1-ND 2.5V, 50mA LDO Volt. Regulator 161 140 1.08 
LD2980ABM30TR 497-1516-1-ND 3V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 143 1.24 95 LD2982AM25R 497-3486-2-ND 2.5V, 50mA LDO Volt. Regulator 1716.00/3,000 
LD2980ABM30TR 497-1516-2-ND ЗУ, LDO Voltage Regulato 0T-23-5L 1515.00/3,000 LD2982AM33R 497-3487-1-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator 1.05 91 70 
LD2980ABM33TR 497-1517-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 143 124 .95 LD2982AM33R 497-3487-2-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator 1116.00/3,000 
LD2980ABM33TR 497-1517-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator ..S0T-23-5L 1515.00/3,000 LD2982AM50R 497-3488-1-ND 5V, 50mA LDO Volt. Regulatoi 158 1.37 1.05 
LD2980ABM50TR 497-1518-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator ..SOT-23-5L 1.56 1.30 1.10 LD2982AM50R 497-3488-2-ND 5V, 50mA LDO Volt. Regulatoi 1677.00/3,000 
LD2980ABMSOTR 497-1518-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato SOT-23-5L 2028.00/3,000 LD2982BM33R 497-3489-1-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulat 161 140 1.08 
LD2981ABM18TR 497-1519-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 1.58 137 1.05 LD2982BM33R 497-3489-2-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator 1716.00/3,000 
LD2981ABM18TR 497-1519-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator 0T-23-5L 1677.00/3,000 LD2982BM50R 497-3490-1-ND 5V, 50mA LDO Volt. Regulatoi 158 137 1.05 
LD2981ABM25TR 497-1520-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 150 128 105 LD2982BM50R 497-3490-2-ND 5V, 50mA LDO Volt. Regulatoi 1677.00/3,000 
LD2981ABM25TR 497-1520-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator 0T-23-5L 1950.00/3,000 LD2985AM15R 497-3491-1-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator . 169 147 1.13 
LD2981ABM33TR 497-1521-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 1.58 1.37 1.05 LD2985AM15R 497-3491-2-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
LD2981ABM33TR 497-1521-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator OT-23-5L 1677.00/3,000 LD2985AM18R 497-3492-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L _ 1.69 147 1.13 
LD2981ABM50TR 497-1522-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato OT-23-5L 1.68 140 1.18 LD2985AM18R 497-3492-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
LD2981ABM50TR 497-1522-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato OT-23-5L 2184.00/3,000 LD2985AM25R 497-3493-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator....SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD2981ABU33TR 497-1524-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1.50 1.25 1.05 LD2985AM25R 497-3493-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
LD2981ABU33TR 497-1524-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 1625.00/2,500 LD2985AM33R 497-3494-1-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator....SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD2981ABU50TR 497-1525-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator SOT-89 150 125 105 LD2985AM33R 497-3494-2-ND 3.3V, 150тА LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
LD2981ABU50TR 497-1525-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato SOT-89 1625.00/2,500 LD2985AM50R 497-3495-1-ND 5V, 150mA LDO Volt. Regulator 807-23-50 1.69 1.47 1.13 
LD2982AM18R 497-4253-1-ND 1.8V, LDO Voltage Reg. NE! 0T-23-5L 98 85 .65 LD2985AM50R 497-3495-2-ND 5V, 150mA LDO Volt. Regulator SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD2982AM18R 497-4253-2-ND 1.8V, LDO Voltage Reg. NE! OT-23-5L 1038.00/3,000 LD2985BM15R 497-3496-1-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator...SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD3985J18R 497-1526-1-ND 1.8V, LDO BiCMOS Volt. Regulato’ Flip-Chip 1.46 127 .98 LD2985BM15R 497-3496-2-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
LD3985J18R 497-1526-2-ND 1.8V, LDO BiCMOS Volt. Regulator.......Flip-Chip. 2076.00/4,000 LD2985BM18R 497-3497-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator....SOT-23-5L 169 147 1.13 
LD3985J33R 497-1527-1-ND 3.3V, LDO BiCMOS Volt. Regulato .Hip-Chip 146 1.27 .98 LD2985BM18R 497-3497-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
LD3985J33R 497-1527-2-ND 3.3V, LDO BiCMOS Volt. Regulator.......Flip-Chip 2076.00/4,000 LD2985BM25R 497-3498-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator...SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD3985M25R 497-4254-1-ND 2.5V, LDO BiCMOS Volt. LD2985BM25R 497-3498-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
Regulator NEW?... SOT-23-5L 95 176 5 LD2985BM33R 497-3499-1-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator....SOT-23-5L 1.69 147 1.13 
LD3985M25R 497-4254-2-ND 2.5V, LDO BiCMOS Volt. LD2985BM33R 497-3499-2-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator .....S0T-23-5L 1797.00/3,000 
Regulator NEW! 897.00/3,000 LD2985BM50R 497-3500-1-ND 5V, 150mA LDO Volt. Regulator 807-23-50 169 1.47 1.13 
LD29080DT25R 497-4242-1-ND 2.5V, 800mA LDO Regulator NE! -PAK 143 124  .95 LD2985BM50R 497-3500-2-ND 5V, 150mA LDO Volt. Regulator SOT-23-5L 1797.00/3,000 
LD29080DT25R 497-4242-2-ND 2.5V, 800mA LDO Regulator NE! -PAK 1262.50/2,500 LD3985G18R 497-3501-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator ...TSOT-23-5L 146 1.27 .98 
LD29080DT33R 497-4243-1-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator NE! -PAK 143 124  .95 LD3985G18R 497-3501-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator ...TSOT-23-5L 1557.00/3,000 
LD29080DT33R 497-4243-2-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator NEW! 1262.50/2,500 LD3985G25R 497-3502-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator...TSOT-23-5L 146 127  .98 
LD29080DT90R 497-4244-1-ND 9V, 800mA LDO Regulator NEW! 1.84 1.60 123 LD3985G25R 497-3502-2-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator ...TS0T-23-5L 1557.00/3,000 
LD29080DT90R 497-4244-2-ND 9V, 800mA LDO Regulator NEW! 1630.00/2,500 LD3985M18R 497-3503-1-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator . 146 1.27  .98 
LD29080PT15R 497-4245-1-ND 1.5V, 800mA LDO Regulator NE! 184 1.60 123 LD3985M18R 497-3503-2-ND 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator . 1557.00/3,000 
LD29080PT15R 497-4245-2-ND 1.5V, 800mA LDO Regulator NE! 1630.00/2,500 LD3985M33R 497-3504-1-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator . 146 1.27  .98 
LD29080PT33R 497-4246-1-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator NE! 143 124  .95 LD3985M33R 497-3504-2-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator . 1557.00/3,000 
LD29080PT33R 497-4246-2-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator NEW! 1262.50/2,500 LDR1833K7-R 497-4255-1-ND 1.8V/8.3V LDO Volt. Regulator NEW! 1.61 1.40 1.08 
102908 0РТВ 497-4247-1-ND Ай). 800mA LDO Regulator NEW! 1.69 147 1.13 LDR1833K7-R 497-4255-2-ND 1.8V/3.3V LDO Volt. Regulator NEW?!...7-SPAK 1248.00/2,000 
LD29080PTR 497-4247-2-ND Adj., 800mA LDO Regulator NEW! 1497.50/2,500 LDR2533BPT-R 497-3505-1-ND 2.5V/3.3V LDO Dual Volt. Regulato P-PAK 1.62 1.35 1.14 
LD29150DT15R 497-1493-1-ND 1.5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 210 175 147 LDR2533BPT-R 497-3505-2-ND 2.5V/3.3V LDO Dual Volt. Regulato P-PAK 1755.00/2,500 
LD29150DT15R 497-1493-2-ND 1.5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 2275.00/2,500 LDR2533K7-R 497-4256-1-ND 2.5V/3.3V LDO Volt. Regulator NEW!...7-SPAK 1.61 140 1.08 
LD29150DT18R 497-1494-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Volt. Regulator 240 175 147 LDR2533K7-R 497-4256-2-ND 2.5V/3.3V LDO Volt. Regulator NEW?.. 1248.00/2,000 
LD29150DT18R 497-1494-2-ND 1.8V, 1.5A LDO Volt. Regulator 2275.00/2,500 LDS3985M33R 497-4257-1-ND 3.3V, 300mA LDO Volt. 
LD29150DT25R 497-1495-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 2710 175 147 Regulator NEW!. SOT-23-5L 90 72 54 
102915007258 497-1495-2-ND 2.5V, 1.5А LDO Volt. Regulator 2275.00/2,500 LDS3985M33R 497-4257-2-ND 3.3V, 300mA LDO Volt. 
LD29150DT33R 497-1496-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Volt. Regulator 210 175 147 Regulator NEW?..... SOT-23-5L 855.00/3,000 
LD29150DT33R 497-1496-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Volt. Regulator 2275.00/2,500 LE30CZ 497-1528-ND 3V, LDO Voltage Regulator. 1.05 91 70 
LD29150DT50R 497-3468-1-ND 5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 1.66 138 1.16 LE33CZ-TR 497-4258-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator NEW! Т0-92 .86 69  .52 
LD29150DT50R 497-3468-2-ND 5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 1787.50/2,500 LE33CZ-TR 497-4258-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator NEW! 590.00/2,000 
LD29150PT25R 497-1497-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 231 1.93 1.62 LE40CZ 497-1529-ND 4V, LDO Voltage Regulator. 1.05 91 70 
LD29150PT25R 497-1497-2-ND 2.5V, 1.5A LDO Volt. Regulator 2502.50/2,500 LE45ABD-TR 497-1530-1-ND 4.5V, LDO Voltage Regulator. 1.31 144 88 
LD29150PT33R 497-3469-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Volt. Regulator 124 1.08  .83 LE45ABD-TR 497-1530-2-ND 4.5V, LDO Voltage Regulator. 1165.00/2,500 
LD29150PT33R 497-3469-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Volt. Regulator 1097.50/2,500 LE50ABZ-AP 497-1531-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 135 117 90 
LD29150PT50R 497-4249-1-ND 5V, 1.5A LDO Volt. Regulator NI 1568 147 113 LESOABZ-AP 497-1531-3-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 1044.00/2,000 
LD29150PT50R 497-4249-2-ND 5V, 1.5A LDO Volt. Regulator NEW! -PAK 1497.50/2,500 LF33CDT 497-2962-5-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator. 165 1.43 140 
LD29150PTR 497-4250-1-ND Adj., 1.5А LDO Volt. Regulator NEW!....P-PAK 1.73 1.50 1.15 LF33CDT-TR 497-1532-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator. ТЕЙ) °156 1.20 
LD29150PTR 497-4250-2-ND Adj., 1.5A LDO Volt. Regulator NEW! 1530.00/2,500 LF33CDT-TR 497-1532-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator. 1595.00/2,500 
LD29150V25 497-3470-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Volt. Regulator... ІШ) 138 116 LF50ABDT 497-1533-5-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 150 1257 105 
LD29150V80 497-1498-5-ND 8V, 1.5A LDO Volt. 1.80 1.50 1.26 LFS0CDT-TR 497-1534-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 1.80 1.56 120 
LD29300D2M15R 497-1499-1-ND 1.5V, 3A LDO Volt. 279 2.33 1.96 LF50CDT-TR 497-1534-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator. 1595.00/2,500 
LD29300D2M15R 497-1499-2-ND 1.5V, 3A LDO Volt. 1256.00/1,000 LF60ABDT-TR 497-1535-1-ND 6V, LDO Voltage Regulator. 183 153 129 
LD29300D2M18R 497-1500-1-ND 1.8V, ЗА LDO Volt. 279 233 1.96 LF60ABDT-TR 497-1535-2-ND 6V, LDO Voltage Regulator. 1982.50/2,500 
LD29300D2M18R 497-1500-2-ND 1.8V, 3A LDO Volt. 1256.00/1,000 LF80ABDT 497-1536-5-ND 8V, LDO Voltage Regulator. 150 125 1:05 
LD29300D2M25R 497-1501-1-ND 2.5V, 3A LDO Volt. 255 213 179 LF80CDT-TR 497-1537-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator. 1.80 1.56 1.20 
LD29300D2M25R 497-1501-2-ND 2.5V, 3A LD0 Volt. 1148.00/1,000 LF80CDT-TR 497-1537-2-ND 8V, LDO Voltage Regulator. 1595.00/2,500 
LD29300D2M33R 497-1502-1-ND 3.3V, 3A LDO Volt. 279 233 1.96 LF85CDT 497-1538-5-ND 8.5V, LD0 Voltage Regulator. 165 143 140 
LD29300D2M33R 497-1502-2-ND | 3.3V, 3A LDO Volt. 1256.00/1,000 (Continued) 
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КУА ДАША 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


LOW DROPOUT REGULATORS (Continued) 


Price Each 
im 10 100 


LF90ABDT-TR 
LF90ABDT-TR 
LK1125M50TR 
LK112SMSOTR 
LK115D33-TR 


497-1539-1-ND 
497-1539-2-ND 
497-4259-1-ND 
497-4259-2-ND 
497-1540-1-ND 


9V, LDO Voltage Regulator. 
9V, LDO Voltage Regulator. 
5V, LDO Voltage Reg. NEW! 
5V, LDO Voltage Reg. NEW! 
3.3V, LDO Voltage Regulator 


1.62 135 144 
1755.00/2,500 

86 49  .52 
813.00/3,000 

1.01 88 468 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
M27C512-10F1 497-1667-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 100nS, 

UV EPROM 324 2.82 210 


M27C512-12B1 
M27C512-12C1 


497-1668-5-ND 
497-1669-5-ND 


512K-Bit (64 
OTP EPROM m 
512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, 
OTP EPROM 


171 143 120 
171 1.43 1.20 


LK115D33-TR 
LM2931AD50R 
LM2931AD50R 
LM2931ADT50R 
LM2931ADT50R 


497-1540-2-ND 
497-1563-1-ND 
497-1563-2-ND 
497-1564-1-ND 
497-1564-2-ND 


3.3V, LDO Voltage Regulator 
5V, LDO Voltage Regulator... 
5V, LDO Voltage Regulator 
5V, LDO Voltage Regulator 
5V, LDO Voltage Regulator 


897.50/2,500 
94 82 63 

832.50/2,500 
94 82 63 

832.50/2,500 


M27C512-12C6 
M27C512-12F1 
M27C512-15B1 


497-1670-5-ND 
497-1671-5-ND 
497-1672-5-ND 


512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, 
OTP EPROM 
512K-Bit (64Kb x 8). 


512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, 
OTP EPROM 


1.71 143 120 
3.24 2.82 210 
1.71 1.43 1.20 


LM2931AV50 
LM2931AZ50R 
LM2931AZ50R 
LM2931D 


497-1565-5-ND 
497-4262-1-ND 
497-4262-2-ND 
497-4263-5-ND 


5V, LDO Voltage Regulatoi 
5V, LDO Voltage Regulator 
5V, LDO Voltage Regulator NEW! 
2.5V/26V, LDO Voltage Reg. NE! 


113  .90 48 

77 42 46 
528.00/2,000 

105. 041 70 


ST STMictoelectronics 


VOLTAGE RESET 


M27C512-15B6 
М27С512-15С1 
M27C512-15F1 


497-1673-5-ND 
497-1674-5-ND 
497-1675-5-ND 


512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, 
OTP EPROM I 
512K-Bit (64Kb x 8), 1505, 
OTP EPROM 
512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, 
UV EPROM 


171 143 120 
171 143 120 
324 2.82 210 


M27C512-15F6 
M27C512-70C1 


497-1676-5-ND 
497-1677-5-ND 


512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, 


512K-Bit (64Kb x 8), 7015, 


3.24 2.82 210 


OTP EPROM 171 143 120 
STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx M27C512-70C6 497-1678-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, 
Part No. Part No. Description 1l 10 100 OTP EPROM. 171 143 120 
STM809MWX6F 497-3326-1-ND | 4.381 Reset Circuit з 200 M27512-70XF1 497-1679-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 
STM809MWX6F 497-3326-2-ND | 4.38V Reset Circuit 465.00/3,000 i 324 282 240 
STM809RWX6F 497-3327-1-ND | 2.63V Reset Circuit 152 A Sl M27C512-90B1 497-1681-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 90п5, 
STM809RWX6F 497-3327-2-ND | 2.631 Reset Circuit 465.00/3,000 OTP EPROM 171 143 120 
STM809SWX6F 497-3338-1-М0 | 2.93V Reset Circuit БО й І М27С512-9086 497-1682-5-ND SIRE (ек х8), 90nS, ато 
STM809SWX6F 497-3338-2-ND | 2.93V Reset Circuit 465.00/3,000 - š : з 
STM809TWX6F 497-3339-1-ND — | 3.08V Reset Circuit e 5 М270512-9006 497-1683-5-ND xd x 8), 90nS, mam 
STMBOOTWMGE В 308/ Reset Circuit 26500000 М270801-10081 497-1687-5-ND | 8M-Bit (1Mb x 8), 10015, ОТР EPROM..32-PDip 575 525 415 
STM810LWX6F 497-3340-1-ND | 4.63V Reset Circuit 52 42 31 Wa П | 

epa bs 7C801-100F1 497-1688-5-ND | 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, UV EPROM...32-FDip 8.05 7.35 5.81 
STM810LWX6F 497-3340-2-ND | 4.63V Reset Circuit 465.00/3.000 | 

— M27C801-100N1 497-1689-5-ND | 8М-ВИ (1Mb x 8), 100nS, 
STM810MWX6F 497-3341-1-ND | 4.381 Reset Circuit 52 42 8 OTP EPROM 32-TSOP 575 525 415 
STM810MWX6F 497-3341-2-ND | 4.381 Reset Circuit 465.00/3,000 - x a : - : 
eT MBIORWYGF 45 а. ; М276801-12081 497-1690-5-ND | 8М-ВИ (1Mb x 8), 12015, ОТР EPROM..32-PDip 5.75 525 415 
7-3342-1-ND |2.63/ Reset Circuit 52 4 31 M27C1001-10B1 497-1625-5-ND | 1M-Bit (125Kb x 8), 10015 

STM810RWX6F 497-3342-2-ND | 2.631 Reset Circuit 465.00/3,000 OTP EPROM... | 255 213 179 
STM810SWX6F 497-3343-1-ND | 2.93V Reset Circuit E 49 a M27C1001-10C1 497-1626-5-ND | 1M-Bit (125Kb x 8), 10018 ў 4 i 
STM810SWX6F 497-3343-2-ND 2.93V Reset Circuit 465.00/3,000 OTP EPROM | | 255 213 179 
STM8101WX6F 497-3344-1-ND |3.08У Reset Circuit 52 42 31 M27C1001-10F1 497-1627-5-ND | 1M-Bit(125Kb x 8), 100nS, UV EPRO 383 334 249 
STM810TWX6F 497-3344-2-ND 3.08V Reset Circuit 465.00/3,000 M27C1001-12B1 497-1628-5-ND 1M-Bit (125Kb x 8), 120nS, 
STM811LW16F 497-3345-1-ND 4.63V Reset Circuit 78 83 47. ОТР ЕРВОМ. 255 213 179 
STM811LW16F 497-3345-2-ND 4.63V Reset Circuit 744.00/3,000 M27C1001-12C1 497-1629-5-ND 1M-Bit (125Kb x 8), 120nS, 
STM811MW16F 497-3346-1-ND | 4.381 Reset Circuit LN 47 OTP EPROM 255 243 179 
STM811MW16F 497-3346-2-ND | 4.381 Reset Circuit 744.00/3,000 M2761001-1206 497-1630-5-№0 | 1М-ВИ (125Kb x 8), 120n8, 
STM811RW16F 497-3347-1-ND | 2.63V Reset Circuit 78 63 47 OTP EPROM 255 243 179 
STM811RW16F 497-3347-2-ND | 2.63V Reset Circuit 744.00/3,000 M27C1001-12F1 497-1631-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 120nS, 
STM811SW16F 497-3348-1-М0 | 2.93V Reset Circuit JU. б 47 383 334 249 
STM811SW16F 497-3348-2-ND | 2.931 Reset Circuit 744.00/3,000 М2701001-12Ғ6 497-1632-5-ND —  1M-Bit (128Kb x 8), 12015, 
STM811TW16F 497-3349-1-ND | 3.08V Reset Circuit ЛЕ в AT UV EPROM 3.83 3.34 249 
STM811TW16F 497-3349-2-ND | 3.08V Reset Circuit 744.00/3,000 M27C1001-1581 497-1633-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, 
STM812LW16F 497-3350-1-ND | 4.631 Reset Circuit 78 63 47 OTP EPROM 255 243 179 
STM812LW16F 497-3350-2-ND | 4.63V Reset Circuit 744.00/3.000 M27C1001-15C1 497-1634-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 150nS, 
STM812MW16F 497-3351-1-ND | 4.381 Reset Circuit 28 68 ат ОТР EPROM 255 213 179 
STM812MW16F 497-3351-2-№0 | 4.38V Reset Circuit 744.00/3,000 М2701001-15Ғ1 497-1635-5-№0 | 1M-Bit (128Kb x 8), 
STM812RW16F 497-3352-1-ND | 2.63V Reset Circuit 78 63 47 UV EPROM... 3.83 3.34 249 
STM812RW16F 497-3352-2-ND | 2.631 Reset Circuit 744.00/3,000 М27С1001-70С1 497-1636-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 705, 
STM812SW16F 497-3353-1-ND — | 2.93V Reset Circuit gd Ga d OTP EPROM .-82-Р100 2.55 213 1.79 
STM812SWI16F 497-3353-2-ND — | 2 93V Reset Circuit 744.00/3.000 M27C1001-70F1 497-1637-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, UV EPROM...32-FDip 383 3.34 249 

T iu М27С2001-1081 497-1638-5-ND | 2M-Bit (256Kb х8), 10015, 
STM812TW16F 497-3354-1-ND — | 3.081 Reset Circuit WB в 47 OTPIEPROM MP os oo d 
STM812TW16F 497-3354-2-ND | 3.08V Reset Circuit 744.00/3,000 3 Ser OD MS 2 : 


TMicroelectronies 


MEMORY 


M27C2001-10F1 
M27C2001-55C1 


497-1639-5-ND 
497-1640-5-ND 


2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, UV EPROM ...32-FDip 
2M-Bit (256Kb x 8), 55nS, 


527 459 342 


ОТР EPROM. 2.85 2.38 2.00 
M27C4001-10B1 497-1657-5-ND 4M-Bit (512Kb x 

OTP EPROM. 419 365 272 
M27C4001-10F1 497-1658-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, 

UV ЕРВОМ... 6.10 557 440 
M27C4001-12B1 497-1659-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 120n8, 

OTP EPROM 419 365 272 
M27C4001-12C1 497-1660-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 120nS, 

OTP EPROM 419 365 272 
M27C4001-12F1 497-1661-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 120nS, 

UV EPROM 6.10 557 440 
М27С4001-15С1 497-1662-5-ND 4M-Bit (512K 

OTP EPROM 419 365 272 
M27C4001-15F1 497-1663-5-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 150nS, 

UV EPROM... 610 5.57 440 


M27C4001-80XF1 
M27C4002-10B1 


М27С4002-12С1 


497-1664-5-ND 
497-1665-5-ND 


497-1666-5-ND 


4M-Bit (512Kb x 8), 80nS, UV EPROM... 
4M-Bit (256Kb x 16), 10015, 
OTP EPROM 
4M-Bit (256Kb х 16), 120nS, 
OTP EPROM 


610 557 440 
459 400 2.98 
4.59 4.00 2.98 


M27W101-80K6 
M27W201-80K6 
M27W401-80K6 


497-1691-5-ND 
497-1692-5-ND 
497-1693-5-ND 


1M-Bit (128Kb x 8), Low Voltage, 
80nS, OTP EPROM 
2M-Bit (256Kb x 8), Low Voltage, 
8015, ОТР EPROM 
4M-Bit (512Kb x 8), Low Voltage, 
80nS, OTP EPROM 


255 233 179 
2.85 2.38 2.00 
419 3.65 272 


EEPROM 


M24128-BWMN6 
M24256-BWMN6T 
M24256-BWMN6T 
M24C01-WMN6T 
M24C01-WMN6T 


497-1599-5-ND 
497-1601-1-ND 
497-1601-2-ND 
497-1602-1-ND 
497-1602-2-ND 


5.5V, 128K-Bit Serial EEPROM... 
5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 
5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 
2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM 
2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM 


1.68 146 1.13 
1.95 


M24C02-MN6T 
M24C02-MN6T 
M24C02-RDW6T 
M24C02-RDW6T 
M24C02-WBN6 


497-1604-1-ND 
497-1604-2-ND 
497-1605-1-ND 
497-1605-2-ND 
497-1606-5-ND 


5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 


STMicroelectronics Digi-Key Price Ғасһэ- 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 
EPROM 

М27С64А-10Ғ1 497-1684-5-ND 64K-Bit (8Kb x 8), 10015, 

UV EPROM.. 5.00 435 324 
M27C64A-15F1 497-1685-5-ND 64K-Bit (8Kb x 8), 150nS, 

UV EPROM.. 5.00 435 3.24 
M27C64A-20F1 497-1686-5-ND 64K-Bit (8Kb x 8), 200nS, 

UV EPROM 5.00 435 324 
M27C256B-10B6 497-1641-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 100nS, 

OTP EPROM 153 128 1.08 
M27C256B-10F1 497-1642-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 100nS, 

UV EPROM З 271 202 
M27C256B-12B1 497-1643-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 

OTP EPROM 153 1.28 1.08 
M27C256B-12C1 497-1644-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 

OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 
M27C256B-12C6 497-1645-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120п5, 

OTP EPROM 1.53 1.28 1.08 
M27C256B-12F1 497-1646-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 

UV EPROM 31201992102. 
M27C256B-12F6 497-1647-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 120nS, 

UV EPROM ЗАТ 270 202 
M27C256B-15B1 497-1648-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 150nS, 

OTP EPROM ... 153 1.28 1.08 
M27C256B-15C1 497-1649-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 150nS, 

ОТР ЕРВОМ... 1.53 1.28 1.08 
M27C256B-15F1 497-1650-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 150nS, 

UV EPROM 311 271 2.02 
M27C256B-70C1 497-1652-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 705, 

OTP EPROM 1.53 128 1.08 
M27C256B-90B1 497-1653-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, 

OTP EPROM 153 128 1.08 
M27C256B-90C1 497-1654-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, 

OTP EPROM 153 128 1:08 
M27C256B-90C6 497-1655-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, 

OTP EPROM 153- 428 1208 
M27C256B-90F6 497-1656-5-ND 256K-Bit (32K! 

ОТР ЕРВОМ.... 311 274 202 


M24C02-WDW6T 
M24C02-WDW6T 
M24C02-WMN6T 
M24C04-BN6 
M24C04-MN6T 


497-1607-1-ND 
497-1607-2-ND 
497-1608-1-ND 
497-1609-5-ND 
497-1610-1-ND 


2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 
5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 
5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM 


1.63 1.37 
1820.00/2,500 

57 46 .34 
423.75/2,500 

139 121.93 
1230.00/2,500 

Jr. dp 42 
840.00/4,000 

59 48 36 

59 48 36 
708.00/4,000 

4 39 30 


143 124  .95 
1.50 1.30 1.00 


(Continuea) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ST ТІМЕН | wewoRv (continued) 


STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx STMicroelectronics Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M24C04-MN6T 497-1610-2-ND | 5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 1330.00/2,500 M28W320CB90N6 — |497-1694-ND 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 
M24C04-WDWGT 497-1611-1-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 65 5 39 3V Flash Memory . 736 672 532 
M24C04-WDWGT 497-1611-2-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 774.00/4,000 M28W320CT90N6 | 497-1695-ND 32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot, 
M24C04-WMNGT 497-1612-1-ND | 2.51, 4K-Bit Serial EEPROM. 65 52 39 3V Flash Memory 736 672 532 
M24C04-WMN6T 497-1612-2-ND | 2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM. 483.75/2,500 M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-1-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 
M24C08-BN6 497-1613-5-ND | 5.5V, 8K-Bit Serial EEPRO 156 130 1.10 ЗУ Flash Memory.. 1400 1295 9.80 
M24C08-WMN6 497-1614-5-ND | 2.5V, 8K-Bit Serial EEPROM. 72 58 43 M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-2-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 
М24С16-ВМ6 497-1615-5-М0 | 5.5V, 16К-ВИ Serial EEPROM 243 178 1.50 ЗУ Flash Метогу............ 14175.00/2,500 
M24C16-WMNGT 497-1616-1-ND | 2.5, 16K-Bit Serial EEPROM яви 5 M28W320ECT70ZB6T | 497-1697-1-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Тор Boot, 
M24C16-WMNGT 497-1616-2-ND | 2.5V, 16K-Bit Serial EEPROM 559.31/2,500 ЗУ Flash Метогу............ 14.00 1295 9.80 
M24C32-WMN6T 497-1618-1-ND | 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 93 75 56 M28W320ECT70ZB6T |497-1697-2-ND | 32M-Bit (2Mb x 16), Тор Boot, 
M24C32-WMN6T 497-1618-2-ND | 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 737.44/2,500 ЗУ Flash Метогу............ 14175.00/2.500 
M24C64-WMN6T 497-1620-1-ND | 2.5V, 64K-Bit Serial EEPROM 97 B4 65 M29DW323DB70N6 | 497-1699-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
M24C64-WMN6T 497-1620-2-ND | 2.5V, 64K-Bit Serial EEPROM 857.85/2,500 Boot, 3V Flash Memory... 4 9.09 830 6.56 
M34C02-LDW6T 497-1722-1-М0 | 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM. 68 54 4 M29F010B70K6T 497-1700-1-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, Single 
M34C02-LDW6T 497-1722-2-ND | 5.51, 2K-Bit Serial EEPROM. 856.00/4,000 Flash Memory... 270 235 175 
M34C02-WDW6T 497-1723-1-ND | 5.5V, 2К-ВИ Serial EEPROM. 113 98 75 M29F010B70K6T 497-1700-2-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, Single 
M34C02-WDW6T 497-1723-2-ND | 5.5V, 2К-ВИ Serial EEPROM. 1596.00/4,000 Flash Memory... 1050.00/750 
M34D64-WMN6T 497-1724-1-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM 117 102 78 M29F016D70N6 497-1701-ND 16M-Bit (2Mb x 8), 70nS, 
M34D64-WMN6T 497-1724-2-ND | 5.5V, 64K-Bit Serial EEPROM 1037.40/2,500 5V Flash Memory 575 525 445 
M93C46-BN6 497-1926-5-ND | 5.51, 1K-Bit Microwire M29F032D70N6T 497-1702-1-ND | 32M-bit (4Mb x 8), 70nS, 
Serial Access EEPROM 58 47 35 5V Flash Memory 40-TSOP 16.00 14.80 11.20 
M93C46-MN6T 497-1927-1-ND | 55V, 1K-Bit Microwire M29F032D70N6T 497-1702-2-ND | 32М-ВИ (АМЫ x 8), 70nS, 
Serial Access EEPROM 58 47 35 5V Flash Memory 40-TSOP 8607.00/1,500 
M93C46-MN6T 497-1927-2-ND 5.5V, 1K-Bit Microwire M29F040B70K6T 497-1704-1-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 70nS, Single 
Serial Access EEPROM 435.00/2,500 Flash Memory... ..92-PLCC 3.38 2.94 2.19 
M93C46-WMN6 497-1928-5-ND | 5.51, 1K-Bit Microwire M29F040B70K6T 497-1704-2-ND | 4М-ВИ (512Kb x 8), 7015, Single 
Serial Access EEPROM .58 47 35 Flash Memory... ..32-РЕСС 1312.50/750 
M93C46-WMN6T 497-1929-1-ND ss inh Метрий, ағыл M29F040B90N6 497-1706-ND 4M-Bit (512Kb x 8), 90nS, Single 
erial Access 5 4 35 Flash Memory 3.38 2.94 2.19 
М93046-//ММ6Т 497-1929-2-ND — 55V, 1K-Bit Microwire M29F200BB70N6T  |497-1707-1-ND |2М-ВИ (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 7015, 
Serial Access EEPROM 435.00/2,500 Single Flash Метогу....................... 48-TSOP 736 672 532 
M93C56-MN6T 497-1930-1-№0 | 5.51, 2K-Bit Microwire M29F200BB70N6T — |497-1707-2-ND | 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, 
Serial Access EEPROM 66 53 40 Single Flash Memory ..48-TSOP 2295.00/1,500 
M93C56-MN6T 497-1930-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire M29F400BB70N6T — | 497-1708-1-ND | 4М-ВИ (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 70nS, 
Serial Access EEPROM 495.00/2,500 Single Flash Memory. .48-TSOP 920 840 6.64 
M93C56-WMN6T 497-1931-1-ND SOV улы н а M29F400BB70N6T | 497-1708-2-ND | 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 705, 
2 у Е z 2 Single Flash Memory ...48-TS0P 2494.50/1,500 
M93C56-WMN6T 497-1931-2-ND Мое = Т M29F400BT70N6 497-1709-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), 70nS, 
2959. h n ü Single Flash Memory ..48-TSOP 920 840 6.64 
М93066-ММ6 497-1932-5-ND | 5.51, 4K-Bit Microwire M29F800DB70N6 497-1710-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), 70nS, 
ИЕ mee «заа Access EEPROM 40 5% В 5V Flash Memory .48-TSOP 500 435 324 
ЕО Do № M29W040B90K6 497-1711-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 90nS, Low Voltage, 
TAa i : : = Single Flash Memory ..92-PLOC 392 341 2.54 
M93C66-MNGT 497-1933-2-ND o Ме — M29W160EB7ONGE ^ |497-3602-ND 16N-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Bottom 
m h i z Boot, 3V Flash Memory.... 540 470 3.50 
M93C66-WMN6 497-1934-5-ND 2 СЕНІ МЕНЕ To east № M29W160EB70ZA6 ^ |497-3603-ND 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 
M93C66-WMN6T | 497-1935-1-ND | 5.5V, 4K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory... S» qu). Әні 
Я M29W160EB90N6 —— |497-1712-ND 16М-ВИ (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Bottom 
Serial Access EEPROM 70 56 42 
ае - Boot, 3V Flash Memory 48-TSOP 540 470 3.50 
МӨЗСВБ-М/ММ6Т MELDEN 55V, 4K-Bit Microwira M29W160ET90ZA6T | 497-1713-1-ND | 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb 
Serial Access EEPROM 552.19/2,500 
M93C86-MN6T 497-1936-1-ND | 5.5V, 16K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory 48-TFBGA “У Uo OD 
Эй M29W160ET90ZA6T | 497-1713-2-ND | 16M-Bit (2Mb x 8 or 1Mb x 16), Тор 
Serta! AccossiFEPROM МЕР ez Boot, 3V Flash Memor 48-TFBGA 6400.00/2,500 
M93C86-MN6T 497-1936-2-ND | 5.5V, 16K-Bit Microwire r y Ви 
Serial Access EEPROM 812.25/2,500 M29W320DB70N6 497-1714-ND ОГ МОЖ И ор m 
x Ж ЖИ Ri n г oot, lasl ПО ў. eser P Г. Ў К 
Ша DE 53v. 1681 Mero ag de de M29W3200B70NGE | 497-3604-ND | 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
M93S46-MN6T 497-1938-1-ND — | 55V. 1K-Bit Microwire à š ; Boot, ЗУ Flash Метогу.................... 48-TSOP 736 672 532 
Serial Access EEPROM 78 6 AT M29W320DB70ZA6 | 497-3605-ND 32М-ВИ (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
M93S46-MN6T 497-1938-2-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory D3-TFBGA (50 (0 5% 
Serial Access EEPROM 617.50/2,500 M29W320EB70N6E 497-3606-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
M93S46-WMN6 497-1939-5-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory 736 672 5.32 
Serial Access EEPROM 78 63 47 M29W320EB70ZE6E | 497-3607-ND 32М-ВИ (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Bottom 
M93S46-WMN6T 497-1940-1-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory 736 672 5.32 


Serial Access EEPROM .78 63 47 M29W320ET70N6E 497-3608-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb 

M93S46-WMN6T 497-1940-2-ND 5.5V, 1K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory 736 6.72 532 
Serial Access EEPROM 617.50/2,500 M29W320ET70ZEGE | 497-3609-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), Top 

М93556-ММ6 497-1941-5-ND 5.5V, 2K-Bit Microwire Boot, 3V Flash Memory 7.36 672 5.32 
Serial Access EEPROM .89 ТА) .54 M29W400BB90N6 497-1715-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), Bottom Boot 

M93S56-WMN6 497-1942-5-ND 5.5V, 2K-Bit Microwire Low Volt. Single Flash Memory.......... 48-TSOP 3.38 294 219 
Serial Access EEPROM 89 f 54 M29W400BT70N6 497-1716-ND 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), Top Boot 

M93S56-WMN6T 497-1943-1-ND 5.5V, 2K-Bit Microwire Low Volt. Single Flash Memory.......... 48-TSOP 338 2.94 2.19 
Serial Access EEPROM 89 71 5 M29W800DB70N6T  |497-3703-i-ND | 8M-Bit (ТМО x 8 or 512Kb x 16), Bottom 

M93S56-WMN6T 497-1943-2-ND 5.5V, 2K-Bit Microwire Boot, ЗУ Flash Memory ..................... 48-TSOP 4.19 3.65 272 
Serial Access ЕЕРВОМ 701.81/2,500 M29W800DB70N6T 497-3703-2-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 

М95020-ММ6 497-1944-5-ND 5.5V, 2K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 82 66 .50 Boot, ЗУ Flash Memory ...................... 48-TS0P 3093.00/1,500 

M95040-WMN6T 497-1945-1-ND 5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 88 71 53 M29W800DB70ZE6 497-3610-ND 8M-Bit (1Mb x 8 or 512Kb x 16), Bottom 

M95040-WMN6T 497-1945-2-ND 5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 694.69/2,500 Boot, 3V Flash Memory 8-TFBGA 4.32 3.76 2.80 

M95080-WMN6T 497-1946-1-ND 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 1.05 85  .64 M30LW128D110N6 497-1719-ND 128M-Bit (Two 64Mb, x8/x16), 110п5, 

M95080-WMN6T 497-1946-2-ND 5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 833.63/2,500 ЗУ Multiple Memory..... ..56-ТЗОР 28.00 24.00 21.28 

M95640-WMN6T 497-1947-1-ND 5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM. 139 1.21 93 M30LW128D110ZA6 | 497-1720-ND 128Mbit (Two 64Mb, x8/x16), 11015, 

M95640-WMN6T 497-1947-2-ND 5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 1230.25/2,500 3V Multiple Memory ..64-TBGA 28.00 24.00 21.28 

Flash M58LW032D110N6 497-1725-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), 110nS, 
M25P05-AVMN6T 497-1621-1-ND 3.6V, 512K-Bit Serial Flash 1.86 161 124 3V Flash Memory 56-TSOP 874 798 631 
M25P05-AVMN6T 497-1621-2-ND 3.6V, 512K-Bit Serial Flash 1645.88/2,500 M58LWO032D1102A6 | 497-1726-ND 32M-Bit (4Mb x 8 or 2Mb x 16), 110nS, 


M25P10-AVMN6P 497-3591-ND 3.6V, 1M-Bit Serial Flas 179 150 126 3V Flash Memory 64-TBGA 874 7.98 6.31 
M25P10-AVMN6T 497-1622-1-ND 3.6V, 1M-Bit Serial Flash .. 129 450 126 M58LW064D110N6 497-1727-ND 64M-Bit (8Mb x 8 or 4Mb x 16), 110nS, 
M25P10-AVMN6T 497-1622-2-ND 3.6V, 1M-Bit Serial Flash .. 1943.50/2,500 3V Flash Memory 56-TSOP 15.00 13.88 10.50 
M25P10-AVMP6T 497-3592-1-ND 3.6V, 1M-Bit Serial Flash 248 2.07 1.74 MS8LW064D110ZA6 | 497-1728-ND 64M-Bit (8Mb x 8 or 4Mb x 16), 110nS, 


M25P10-AVMP6T 497-3592-2-ND 3.6V, 1M-Bit Serial Flas ..04-TBGA 15.00 13.88 10.50 
M25P16-VMF6P 497-3593-ND 3.6V, 16M-Bit Serial Flash 


M25P20-VMN6P 497-3594-1-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flash .. 


4305.60/4,000 3V Flash Memory 


4.56 397 2.96 NANDO1GWS3AOANGE | 497-3611-ND 16-ВИ, 2.7V-3.6V, NAND Flash 
207 173 145 


26.25 22.50 19.95 


M25P20-VMN6P 497-3594-2-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flash .. 1864.00/2,000 NAND01GW3A2AN6E | 497-3612-ND 

M25P20-VMN6T 497-1623-1-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flash 2.07 1.73 1.45 26.25 22.50 19.95 
M25P20-VMN6T 497-1623-2-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flas 2242.50/2,500 NAND256WS3AOAN6E | 497-3613-ND 

M25P20-VMP6 497-3595-ND 3.6V, 2M-Bit Serial Flas| 317 2.77 2.06 10.00 925 7.00 
M25P32-VMF6G 497-3596-ND 3.6V, 32M-Bit Serial Flash 6.40 5.85 4.63 NAND256W4AOANGE | 497-3614-ND 256M-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash 

M25P40-VMN6P 497-3598-ND 3.6V, 4M-Bit Serial Flash 2.84 237 2.00 Memory. 12.00 1140 840 
M25P40-VMN6T 497-1624-1-ND 3.6V, 4M-Bit Serial Flas 324 2.82 2.10 NAND512R3ASAZA6E | 497-3616-ND 

M25P40-VMN6T 497-1624-2-ND 3.6V, 4M-Bit Serial Flas! 3840.00/2,500 16.00 14.80 11.20 
M25P80-VMP6T 497-3600-1-ND 3.6V, 8M-Bit Serial Flas! 5.39 469 3.50 NAND512W3A0AN6E | 497-3617-ND 

M25P80-VMP6T 497-3600-2-ND 3.6V, 8M-Bit Serial Flas! 10008.00/4,000 16.00 14.80 11.20 
M25P80-VMW6 497-3601-ND 3.6V, 8M-Bit Serial Flash .. 356 311 231 
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ST STMicroelectronics 


MEMORY (Continued) 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
NAND512W3AQAV6E | 497-3618-ND 512N-Bit, 2.7V-3.6V, NAND Flash PSD853F2-90M 497-2023-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Memory... .......4ВАМЗОР 18.00 16.65 12.60 for 8-Bit МСІ/5 Е 1746 15.88 12.02 
PSD813F1A-12JI 497-1973-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD853F2-90MI 497-2024-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's " 13.58 1257 951 for 8-Bit МС. 1870 1730 13.09 
PSD813F1A-12UI 497-1974-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD854F2-70J 497-2025-5-ND | 5.5V, 2М-ВИ Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's 1462 1353 1024 for 8-Bit МС з ни 1874 1734 13.12 
PSD813F1A-90J 497-1975-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD854F2-70M 497-2026-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
for 8-Bit MCU's ni 1246 1153 873 for 8-Bit MCU's. ай 18.74 17.34 13.12 
PSD813F1A-90JI 497-1976-5-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD854F2-90J 497-2027-5-ND 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
Oe em Аа PSD854F2-90JI 497-2028-5-ND BSV ЭМ Bit Fash ISP Peripheral ак 
PSD813F1A-90M 497-1977-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral i -2028-5- 5У,2М- 
A e ДЫ PE HA dam for 8-Bit МОИ Е 1946 1801 1363 
PSD813F1A-90MI 497-1978-ND БУ, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD854F2-90M 497-2029-ND S Га ISP Peripheral an а 
for 8-В МС”. 13.58 1257 951 -Bit M E | : : 
PSD813F1A-90U 497-1979-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD854F2-90MI 497-2030-ND 5.5V, 2M-Bit Flash IS TEUER 
for 8-Bit MCU's 13.50 1249 945 4 B ў і ў 
PSD813F1A-90UI  |497-1980-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD854F2V-121 MM 36". 2-81. Hash ISP Peripheral 
(erg BI MCI Jug ENS EX or 8-Bit MCU'S — 18.04 1547 13.72 
PSD813F1VA-15J 497-1981-5-ND | 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSDBGAF2V-12M| ШОШО peer ia ISP Peripheral мап 4325 
for &-Bit MCU's 18201221328 PSD854F2V-90J 497-2033-5-ND | 3.6V. 2M-Bit Flash ISP Peripheral ў ЕУ 
PSD813F1VA-15M — |497-1982-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral or eB MOIS p Jaen WASI domm 
for 8-Bit МСИ 1320 1221 924 PSD854F2V-90M 497-2034-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral | re 
PSD813F1VA-15U 497-1983-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral TREE MIC! р 
КОМО КН” for 8-Bit МС з » 1892 1751 13.25 
PSDBi3FIVA-20J| | 497-1984-5-ND | ЗУ, 1M-Bit Flash ISP Peripheral PSD429562-70U SAD) а Hed ISP Peripheral ANE. YEE dam 
for 8-Bit MCU's 1438 13.31 10.07 PSD4235G2-90U 497-1968-ND 5.5V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral i ў й 
PSD813F1VA-20U| | 497-1985-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral Tor 16-Bit MCU'S 1962 1815 1374 
— ОЎ LOT IBID Br cs 1544 1429 10.81 PSD4235G2-90UI 497-1969-ND 5.5V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
- -1986-5- , 1M-Bit Flas eriphera for 16-Bit MCU's 1873 16.06 1424 
for 8-Bit МСИ 1198 1109 839 PSD423562V-12U| | 497-1970-ND 3.6V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
PSD813F2A-70M 497-1987-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral for 16-Bit MCU's 19.85 17.01 15.09 
for 8-Bit МСИ 11.98 11.09 839 PSD4235G2V-90U | 497-1971-ND 3.6V, 4M-Bit Flash ISP Peripheral 
PSD813F2A-90J 497-1988-5-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral for 16-Bit MCU's 18.20 15.60 13.84 
for 8-Bit МС”. 1140 1055 7.98 PSD4256G6V-10UI  |497-1972-ND 3.6V, 8M-Bit Flash ISP Peripheral 
PSD813F2A-90JI 497-1989-5-ND | 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral for 16-Bit MCU's 2464 2112 1873 
for 8-Bit МСИ? 1244 1151 871 
ў : SRAM 
PSD813F2A-90M 497-1990-ND MA В T " M4T28-BR12SH1 497-3686-5-ND | Timekeeper SNAPHAT for use with 
Е 053. 28 and 44-Pin SOIC 524 456 340 
PSD813F2A-90MI (ШАБЫН SV, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M4T32-BR12SH1 497-3687-5-ND | Timekeeper SNAPHAT for use with 
for 8-Bit MCLs Wes И Gui 28 and 44-Pin SOIC 6.37 582 460 
PSD813F2A-90U 497-1992-ND 5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M4T32-BR12SH6 497-3688-5-ND | Timekeeper SNAPHAT for use with 
for 8-Bit MCU's 1246 1153 873 28 and 44-Ріп 5010... 736 672 532 
PSD813F2A-90UI 497-1993-ND ВЕ Ld ISP Peripheral ТТ M4Z28-BR00SH1 497-3689-5-ND | ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 
or 8-Bit MCU's ў : І 28-Pin SOIC 459 400 298 
PSD813F2VA-15J 497-1994-5-ND n Ducis ISP Peripheral M ана аа M4Z32-BR00SH1 497-3690-5-ND ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 
or 8-Bit МСИ | ; | 28-Pin SOIC... 743 651 545 
PSD813F2VA-15M 497-1995-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M41T11M6E 497-2813-5-ND 2V-5.5V, 512-Bit Timekeeper SRAI 270 235 175 
for 8-Bit MCU's 12.08 1118 846 MA1TTIMHG 497-2814-5-ND | 2V-5.5V, 512-Bit Timekeeper SRAM . 510 445 331 
PSD813F2VA-15U 497-1996-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M41T56M6E 497-2818-5-ND 5V, 512-Bit Serial Timekeeper SRAM 270 235 175 
for 8-Bit MCU's 1314 1216 920 М41Т56МН6 497-2819-5-ND | 5V, 512-Bit Serial Timekeeper SRAM 540 470 350 
PSD813F2VA-20J1 | 497-1997-5-ND | ЗҮ, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M41T94MH6 497-2823-5-ND | 2.7V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRAM 598 546 4.32 
for 8-Bit МСИ? 1348 1220 9.23 М41Т94М06Е 497-3684-1-М0 | 27V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRAM 419 365 272 
PSD813F2VA-20MI | 497-1998-ND 3V, 1M-Bit Flash M41T94MQ6E 497-3684-2-ND | 2.7V-5.5V, 512-Bit Serial RTC SRAM 2062.00/1,000 
for 8-Bit MCU's. 1348 1220 923 MA8T02-70PC1 497-2827-5-ND | 5V, 16K-Bit Timekeeper SRAM 1586 1467 11.11 
PSDBi3F2VA-20U | 497-1999-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M48T02-150PC1 497-2825-5-ND | 5V, 16K-Bit Timekeeper SRAM 16.00 14.80 11.20 
for 8-Bit MCU's 14.22 1316 9.96 M48T02-200PC1 497-2826-5-ND | 5V, 16K-Bit Timekeeper SRAM 16.00 14.80 1120 
PSD833F2-90J 497-2000-5-ND | 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M48T08-100PC1 497-2828-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 17.50 15.00 13.30 
for 8-Bit МС”. 12.76 11.81 8.94 M48T08-150PC1 497-2829-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 17.50 15.00 13.30 
PSD833F2-90JI 497-2001-5-ND | 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M48T08Y-10MH1 497-2830-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 1530 1416 1071 
for 8-Bit МСИ? 1390 1286 973 M48T12-70PC1 497-2833-5-ND | 5V, 16K-Bit Timekeeper SRAM 16.00 14.80 11.20 
PSD833F2-90M 497-2002-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M48T12-150PC1 497-2831-5-ND 5V, 16K-Bit Timekeeper SRAM 16.00 14.80 11.20 
for 8-Bit MCU's n 1276 1181 894 M48T12-200PC1 497-2832-5-ND 5V, 16K-Bit Timekeeper SRAM 16.00 14.80 11.20 
PSD833F2-90MI 497-2003-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral М48Т18-100РС1 497-2837-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 17.50 15.00 13.30 
for 8-Bit MCU's. 13.90 12.86 9.73 M48T18-150PC1 497-2838-5-ND 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 17.50 15.00 13.30 
PSD834F2-70J 497-2004-5-ND | 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M48T35-70PC1 497-2845-5-ND | 5V, 256K-Bit Timekeeper SRAM. 17.50 15.00 13.30 
for 8-Bit МС”. 1576 1458 1104 M48T35AV-10MH1 | 497-2846-5-М0 | 3.3V, 256K-Bit Timekeeper SRAM. 1490 1379 1043 
PSDS3MEZETUM ATED 5 BV, 2М-ВИ Flash ISP Peripheral M48T35AV-10MH6 — |497-2847-5-ND | 3.3V, 256К-ВИ Timekeeper SRAM. 17.88 1654 1252 
Tor 8-Bit MCU's 1576 1458 1104 M48T35AV-10PC1 497-2848-5-ND | 3.3V, 256K-Bit Timekeeper SRAM 17.30 16.01 12.11 
PSD834F2-90J 497-2006-5-ND | 5.5V. 2M-Bit Flash ISP Peripheral M48T35Y-70MH1 497-2849-5-ND | 5V, 256K-Bit Timekeeper SRAM 16.00 14.80 11.20 
ТЩ Бар рей ANE M48T35Y-70MH6 — |497-2850-5-ND | 5У/ 256K-Bit Timekeeper SRAM 1788 1654 1252 
PSD834F2-90J1 497-2007-5-ND | 5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M48T35Y-70PC1 497-2851-5-ND | 5V, 256K-Bit Timekeeper SRAM. 17.50 15.00 1330 
for 8-Bit MCU'S 1636 1514 1146 M48T37V-10MH1 497-2852-5-ND _ | 3.3V, 256K-Bit Timekeeper SRAM. 1590 1471 1143 
x 291797 7 - M48T37V-10MH6 497-2853-5-ND | 3.3V, 256K-Bit Timekeeper SRAM. 1890 1749 1323 
КОРАШ КАШИ d ISP Peripheral Ez: qom TEE M48T37Y-70MH1 497-2854-5-ND | 5V, 256K-Bit Timekeeper SRAM 1590 1471 11.13 
SODRSIES DM ASPERIS ey OM Bit Fach ISP Por hani : і š M48T37Y-70MH6 497-2855-5-ND | 5V, 256K-Bit Timekeeper SRAM 18.90 17.49 13.23 
ВВМ р Siac ЗЕНА M48T58-70PC1 497-2857-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM... 18.00 16.65 12.60 
Я TT ШЫ | : Р : M48T58Y-70MH1 497-2858-5-ND — | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 1020 944 744 
ОА ШЕ PE ash ISP Peripnera жар GR d M48T58Y-70PC1 497-2850-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 1800 1665 12.60 
ОТЕЛЕ. ОН РР : š : M48T59Y-70MH1 497-2860-5-ND — | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 11.90 1101 833 
-15 7-2011- .6V, 2M-Bit Наз eripheral М48Т59Ү-70МН6 497-2861-5-ND 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 1428 1321 10.00 
for 8-Bit MCU's : 1592 1478 11.15 M48T59Y-70PC1 497-2862-5-ND | 5V, 64K-Bit Timekeeper SRAM 17.50 15.00 13.30 
PSD834F2V-20JI 497-2012-5-ND Ae омаи гавр ISP Peripheral tran абагы M48T128Y-70PM1 — |497-2834-5-ND “| 5V, 1M-Bit Timekeeper SRAM 31.50 27.00 23.94 
or 8-Bit МС. : Г ; ў M48T129V-85PM1 197-2835-5-М0 | 3.3V, 1M-Bit Timekeeper SRAM. 32-Dip 35.00 30.00 26.60 
PSD834F2V-20MI 497-2013-ND a омат гавр ISP Peripheral аа ео ADAG M4gT129Y-70PM1 — |497-2836-5-ND — | 5V, 1М-ВИ Timekeeper SRAM 32-Dip 3150 27.00 23.94 
Linn : ` s MA8T512Y-70PM1 497-2856-5-ND | 5V, 4М-ВИ Timekeeper SRAM 32-Dip 70.00 60.00 5320 
PSD83562-70U 497-2014-ND SV, 4M-Bit Config. Memory System on a М48702-70РС1 497-2868-5-ND 5V, 16K-Bit Zeropower SRAM ip 1035 945 747 
Chip for 8-Bit MCU's...................1 80-TOFP 1946 17.73 13.42 М48702-150РС1 497-2865-5-ND 5V, 16K-Bit Zeropower SRAM 1035 945 747 
PSD83562-90U 497-2015-ND SV, 4M-Bit Config. Memory System on a M48Z02-200PC1 497-2867-5-ND | 5V, 16K-Bit Zeropower SRAM 1035 945 747 
Chip for 8-Bit MCU's........................... 80-ТОЕР 18.24 16.88 1277 M48708-100PC1 497-2869-5-ND — | 5V 64K-Bit Zeropower SRAM 1408 1303 986 
PSD83562-90UI 497-2016-ND 5V, 4M-Bit Config. Memory System on a Ма8212-70РС1 497-2872-5-ND | 5V, 16K-Bit Zeropower SRAM 10.00 925 7.00 
Chip for 8-Bit МСО'5........................... 80-ТОЕР 19.88 18.39 13.92 М48712-150РС1 497-2870-5-ND 5V, 16K-Bit Zeropower SRAM 11.06 1011 7.99 
PSD83562V-12UI 497-2017-ND ЗҮ, 4М-ВИ Config. Memory System on а M48712-200PC1 497-2871-5-ND БУ, 16K-Bit Zeropower SRAM 1049 958 757 
Chip for 8-Bit МСИ5....................... 19.01 1629 1445 M48718-100PC1 497-2877-5-ND | 5V, 64K-Bit Zeropower SRAM 1408 13.03 9.86 
PSD835G2V-90U 497-2018-ND 3V, 4M-Bit Config. Memory System on a M48Z32V-35MT1 497-2878-5-ND 3.3V, 256K-Bit Zeropower SRAM 1035 945 7.47 
Chip for 8-Bit МС)... 17.76 15.23 13.50 M48Z35-70PC1 497-2879-5-ND | 5V, 256K-Bit Zeropower SRAM... 17.38 16.08 12.17 
PSD853F2-70J 497-2019-5-ND | 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M48Z35AV-10MH1 — |497-2880-5-ND | 3.3V, 256K-Bit Zeropower SRAM 1190 1101 833 
for 8-Bit MCU’s 18.02 16.67 12.62 М48735АУ-10РС1 497-2882-5-ND _ | 3.3V, 256K-Bit Zeropower SRAM 12.80 11.84 8.96 
PSD853F2-70M 497-2020-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral M48Z35Y-70MH1 497-2883-5-ND — | 5V, 256K-Bit Zeropower SRAM. 1240 1120 847 
for 8-Bit МС”. 1742 1584 11.99 M48235Y-70MH6 497-2884-5-ND | 5V, 256K-Bit Zeropower SRAM . 14.28 1321 10.00 
PSD853F2-90J 497-2021-5-ND | 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral М48735Ү-70РС1 497-2885-5-ND | 5V, 256K-Bit Zeropower SRAI 1738 16.08 1247 
for 8-Bit MCU’s 1716 15.88 12.02 M48258-70PC1 497-2888-5-ND | 5V, 64K-Bit Zeropower SRAM 1156 1070 810 
PSD853F2-90JI 497-2022-5-ND | 5.5V, 1M-Bit Flas М48758Ү-70РС1 497-3685-5-ND | 5.5V, 64K-Bit Zeropower SRAI 1156 1070 810 
for 8-Bit MCU’s 18.70 1730 13.09 (Continued) 
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1 E STMicroelectronics Digi-Key Price Each» 
Microelectronics MEMORY (Continued) Part No. Part No. Description ‚ 1 40 100 
з F = қ VN820 497-3296-5-ND | 9A, High Side Driver 3.08 268 2.00 
STMicroelectronics | Digi-Key X Price Each VN820-B513TR 497-3297-1-ND | 9A, High Side Driver 343 273 203 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 VN820-B513TR 497-3297-2-ND 9A, High Side Driver 1543.00/1,000 
M48Z128-70PM1 497-2873-5-ND | 5V, 1M-Bit Zeropower SRAM .32-Dip 22.75 19.50 17.29 VN820SP13TR 497-3298-1-ND | 9A, High Side Driver. 348 304 2.26 
M48Z128Y-70PM1 497-2874-5-ND | 5V, 1М-ВИ Zeropower SRAM .32-Dip 22.75 19.50 17.29 VN820SP13TR 497-3298-2-40 | 9A, High Side Driver 1083.60/600 
М487128Ү-85РМІ 497-2875-5-ND | 5V, 1М-ВИ Zeropower SRAM .32-Dip 26.25 22.50 19.95 VN920 497-2679-5-ND | 30A, Single Ch. HS 558. entawatt 5.00 435 3.24 
M48Z129V-85PM1 497-2876-5-ND | 3.3V, 1M-Bit Zeropower SRAI .32-Dip 25.03 21.45 19.02 VN920-B5 497-2678-5-ND | 30A, Single Ch. HS 558. .P2-PAK 508 442 329 
M48Z512A-70PM1 497-2886-5-ND _ | 5V, 4M-Bit Zeropower SRAM .32-Dip 61.25 52.50 46.55 VN920SP13TR 497-2506-1-ND | 30A, Single Ch. HS SSR. 5.21 454 3.38 
M482512AY-70PM1 |497-2887-5-М0 | 5V, 4М-ВИ Zeropower SRAM 32-Dip 61.25 52.50 46.55 VN920SP13TR 497-2506-2-ND | 30A, Single Ch. HS SSR. 1621.20/600 
M68AF511AL55NC6T | 497-1734-1-ND | 4M-Bit (512Kx8), 5V Async. SRAM......32-TSOP 10.21 9.33 7.38 VNB20N07 497-2794-5-ND | 70V, 20A, Fully Auto Protected 
M68AF511AL55NC6T |497-1734-2-ND | 4M-Bit (512Kx8), 5V Async. SRAM .....32-TSOP 5661.00/1,000 Power Mosfet 343 299 223 
M68AWOS1AMTONGT |497-1737-1-ND | 256К-ВИ (32Kx8), 3V Async. SRAM.......28-TSOP 2.01 1.68 1.41 VNB20N0713TR 497-2794-1-40 | 70V, 20A, Fully Auto Protected 
M68AWOS1AMTONGT |497-1737-2-40 | 256K-Bit (32Kx8), ЗУ Async. SRAM......28-TSOP. 904.50/1,000 Power Mosfet 343 299 223 
M68AWOGAFL7OZBG | 497-1738-ND 1M-Bit (64Кх16), ЗУ Async. SRAM ..48-TFBGA 4.05 353 2.63 VNB20N0713TR 497-2794-2-ND | 70V, 20A, Fully Auto Protected 
M68AW128ML70ZB6 | 497-1739-ND 2M-Bit (128Kx16), ЗУ Async. SRAM...48-TFBGA 3.24 2.82 210 Power Mosfet 1689.00/1,000 
M68AW256ML70ND6T | 497-1740-1-ND | 4M-Bit (256Kx16), ЗУ Async. SRAM....44-TSOP 4.56 3.98 2.96 VNB35NV04 497-2671-5-ND — | 40V, 30A, Fully Protected Pwr М А 621 541 403 
M68AW256ML7ONDGT |497-1740-2-ND | 4M-Bit (256Kx16), ЗУ Async. SRAM ....44-TSOP 2247.70/1,000 VND05B(012Y) 497-3300-5-ND | 2-Ch., HS Smart Power SSR Е 356 311 231 
M68AW256ML70ZB6 | 497-1741-ND 4M-Bit (256Kx16), ЗУ Async. SRAM...48-TFBGA 4.56 3.98 2.96 VND05BSP 497-3089-5-ND |150 HS Smart Power SSR. 373 925 242 
M68AW512ML7ONDG | 497-1744-М0 8M-Bit (512Kx16), ЗУ Async. 5ВАМ....44-Т90Р 8.60 7.86 621 VND05BSP13TR 497-3299-1-ND — | ISO HS Smart Power SS 356 311 23 
VNDOSBSP13TR 497-3299-2-ND | ISO HS Smart Power SSR.. 1108.80/600 
7 з VND3NV0413TR 497-3301-1-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 
Microelect onies NVRAM Power Mosfet 184 160 123 
VND3NVO413TR 497-3301-2-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each» Power Mosfet 1630.00/2,500 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 VND5N07 497-2481-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 
i Power Mosfet 180 150 126 
M40SZ100WMQ6E — |497-2798-5-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 529 483 382 
M407111MH6 497-2799-5-ND | БУ, NVRAM Supervisor for LPSRAM 920 840 664 VND7NO413TR 497-3304-1-ND | 42V, 7A, Fully Auto Protected 
M40Z300WMH6 497-2800-5-ND | ЗУ, NVRAM Supervisor for LPSRAM 10.00 9.25 7.00 Power Mosfet 159 133 142 
M40Z300WMQ6E 497-2801-5-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM 6.63 606 4.79 VND7NO413TR 497-3304-2-ND 42V, 7A, Fully Auto Protected 
M41ST84WMQGE 497-2802-5-ND | ЗҮ, NVRAM 512-Bit Serial АТС... 419 3.65 272 Power Mosfet. 1722.50/2,500 
1415Т84ҮМОБЕ 497-2803-5-ND | 5V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 419 365 272 VND7NVOA Е 407, OA, Fully Auto Protected D HE 
M41ST85WMH6 497-2804-5-ND | ЗҮ, NVRAM 512-Bit Serial ВТС 782 714 5.65 ІШЕ жеттен GOV (04. Fully Auto Protected : i : 
M41ST85WMX6 497-2805-5-ND | 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 6.44 5.88 4.65 РОИ Е шы Дай. dd ар 
M41ST85YMH6 497-2806-5-ND | 5V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 874 798 631 аа : : E 
M41ST85YMX6 497-2807-5-ND | 5V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 644 5.88 4.65 VND14NV04 497-2674-5-ND E TA FUN Auto Protected БӘСІ 
г гу ‘ower Moste! f N Я 
HA asss DA 1280-81 Serial RIC ЕЕ VND600 497-4497-5-ND | 2-Ch. High Side SSR NEW! 16-306 594 517 385 
i P ^ | | | VND60013TR 497-4498-1-ND | 2-Ch. High Side SSR NEW! 16-506 594 5.17 3.85 
M41T00M606E 497-2810-5-ND Serial Access Тітекеерег. 270 225 1.89 VND60013TR 497-4498-2-ND 2-Ch. High Side SSR NEW! 16-S0IC 2926.00/1.000 
M41T0DS6E 497-2811-5-ND | 2V-5.5V, Serial RTC 195 163 137 . "igh side 108 
M41TOMGE 497-2812-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC 1.80 1.50 1.26 VND600SP 497-2711-5-ND 36V, 25A, Double Ch. HS SSR owerS0-10 5.87 536 424 
M41T6006F 257-3906-1:40 | 13V-36V,Seral RTC NEW! 177-118 124 VND600SP13TR 497-3303-1-ND | 36V, 25A, Double Ch. HS SSR owerSO-10 5.87 536 424 
М41Т8006Ғ 497-3906-2-ND | 13V-36V Serial RTC NEW. 2301.00/3,000 VND600SP13TR 497-3303-2-ND | 36V, 25A, Double Ch. HS SSR owerS0-10 1989.00/600 
pw : VND810SP 497-3305-5-ND | 36V, 3.5A, Double Ch. HS Driver.....PowerSO-10 581 5.06 377 
M41T6206F 497-3907-1-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC w/Alarm NEW? 204 170 143 Mi dde 
pee VND830ASP13TR 497-4499-1-ND | 2-Ch. High Side SSR NEW! 356 311 23 
M41T62Q6F 497-3907-2-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC w/Alarm NEW! 2652.00/3,000 ign st 
M41T65Q6F 497-3908-1-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC w/Alarm NEW?. 204 170 143 VND830ASP13TR 497-4499-2-ND | 2-Ch. High Side SSR NEW! 1108.80/600 
М41Т6506Ғ 497-3908-2-ND | 1.3V-3.6V, Serial RTC w/Alarm NEW'!...16-0FN 2652.00/3,000 VND830SP 497:2702-5-М07 | 36V, GA, Double Ch. HS Drive За xum - 
MA1T80M6E 497-2820-5-ND | 21-551, Serial RTO. 8.506 225 188 158 VND830SP13TR 497-3306-1-ND | 36V, бА, Double Ch. HS Drive 378 329 245 
M41T81M6E 497-2821-5-ND | 2V-55V Serial RTC 240 200 168 VND830SP13TR 497-3306-2-ND | 36V, 6A, Double Ch. HS Drive 1176.00/600 
M41T81MX6 497-2822-5-ND | 2V-55V Serial RTC 459 400 298 VND920 497-2708-5-ND | 36V, 35A, Double Ch. High Sid 575 525 415 
M41T256YMH7 497-2815-5-ND | 5V. 256K-Bit Serial RTC 1104 1008 797 VND92013TR 497-3307-1-ND | 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR ...28-5010 5.75 525 415 
MATI258YMT7 497-2815-5-ND- | BV 256K-Bit Serial BTC 1035 945 747 VND92013TR 497-3307-2-ND | 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR ....28-501С 3188.00/1,000 
; Е | - VND5N0713TR 497-2481-1-ND | 70V, 5A, Fully Auto Protected 
MA1T315V-85MH6 — |497-2817-5-ND | 3.3V, 8515 Phantom ВТС Supervisoi 11.00 1018 7.70 BON ШЫ js» аңа 3m 
M48T86MH1 497-2863-5-ND | 5V, PC RTC 540 4.70 3.50 ОВ РВ ОА Fully A 4 Ñ г 
M48T86PC1 497-2864-5-М0 | 5V, PC ВТС 633 578 457 ЕТЕ 1950.00/2,500 
VNH2SP30 497-4500-5-ND | H-Bridge Motor Driver NEW! 955 872 689 
0 VNH2SP30TR-E 497-4501-1-ND | H-Bridge Motor Driver NEW? 955 872 689 
TMicroelectronits POWER MANAGEME VNH2SP3OTR-E 497-4501-2-ND | H-Bridge Motor Driver NEW? 5291.00/1,000 
- - — : VNK5NO7FM 497-3308-5-ND | 70V, 5A, Fully Auto Protected 
STMicroelectronics Digi-Key e Price Eachx Power Mosfet 180 150 126 
Part No: Part No: Description u ШШ VNN1NV0413TR 497-2517-I-ND | 40V, 1.7À, Fully Auto Protected 
BU931T 497-2797-5-ND 400V, 10A NPN Darlington Driver 281 234 197 Power Mosfet 1.05 91 70 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-1-ND Quad Digital Terminatioi 321 2.80 2.09 VNN1NV0413TR 497-2517-2-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-2-ND Quad Digital Terminatio: 3807.50/2,500 Power Mosfet 406.00/1,000 
SMLVT3V3 497-2496-1-ND | Low Voltage TRANSIL™ 42 58 аа VNN3NV0413TR 497-3309-1-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 
SMLVT3V3 497-2496-2-ND Low Voltage TRANSIL™ 570.00/2,500 Power Mosfet 150 1.30 1.00 
VB025MSP13TR 497-3563-1-ND High Volt. Ignition Coil Drive 5.94 5.17 3.85 VNN3NV0413TR 497-3309-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 
VB025MSP13TR 497-3563-2-ND | High Volt. Ignition Coil Drive 1848.00/600 Power Mosfet 580.00/1,000 
VB921ZVFI 497-2716-5-ND High Volt. Ignition Coil Drive 6.08 529 3.94 VNN7NV0413TR 497-2519-1-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected 
VIPER12ADIP 497-3377-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher 222 is 155 Power Mosfet 153 128 108 
VIPER12AS 497-3102-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher. 201 168 141 VNN7NV0413TR 497-2519-2-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected 
VIPER22ADIP 497-3286-5-ND | LP Off Line SMPS Primary Switcher 273 228 192 Power Mosfet 689.00/1,000 
VIPER22AS 497-3287-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher. 2.40 2.00 1.68 VNP5N07 497-2791-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 
VIPER50A 497-2713-5-ND | 700V, 1.5A, Driver 3.51 306 228 Power Mosfet 180 150 126 
VIPER50A(022Y) 497-2677-5-ND | 700V, 1.5A, Driver 365 318 237 VNP5NOTFI 497-3313-5-ND | 70V, 5A, Fully A 
МІРЕВ505Р 497-2715-5-М0 | 620V, 1.5А, Driver. PowerSO-10 324 282 210 Power Mosfet ... 189 158 133 
VIPERS3DIP 497-3288-5-ND | Off Line Primary Switch .8-Dip 297 259 259 VNP10N06 497-3310-5-ND | 60V, 10A, Fully Auto Protected 
VIPER53SP 497-3289-5-ND | Off Line Primary Switch Ромегб0-10 3.78 3.29 329 Power Mosfet 162 135 114 
VIPER100 497-2714-5-ND 620V, 3A, Driver entawatt HV 4.32 3.76 2.80 VNP10N07 497-2795-5-ND 70V, 10А, Fully Auto Protected 
VIPER100(022Y) 497-3285-5-ND | 620V, ЗА, Driver entawattHV 446 3.88 2.89 Power Mosfet 237 198 166 
VIPER100A 497-2712-5-ND 700V, 3A, Driver entawatt HV 4.46 3.88 2.89 VNP10NO7FI 497-2796-5-ND 70V, 10А, Fully Auto Protected 
VIPERTOOA(022Y) 497-2656-5-ND | 700V, ЗА, Driver entawattHV 446 3.88 2.89 Power Mosfet ... 246 205 173 
VIPER100SP13TR 497-3284-1-ND | 620V, ЗА, Driver. PowerSO-10 4.59 4.00 2.98 VNP14N04 497-2661-5-ND | 42V, 14А, Fully Auto Protected 
VIPER100SP13TR 497-3284-2-ND | 620V, ЗА, Driver. PowerSO-10 1428.00/600 Power Mosfet 237 198 1.66 
VNOSN 497-3088-5-ND HS, Smart Power SSR. 5-Pentawatt 327 285 212 VNP20N07 497-2793-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 
VN21(012Y) 497-3290-5-ND — | 7A, ISO HS Smart Pow Pentawatt 4.86 423 3.15 Power Mosfet 329 287 214 
VN330SP 497-2705-5-ND | 0.7A, Quad HS Smart Pwr. SSR......PowerSO-10 6.62 6.05 4.79 VNP28N04 497-2667-5-ND | 42V, 28А, Fully Auto Protected 
VN340SP 497-2706-5-ND | 0.7A, Quad HS Smart Pwr. SSR 6.62 6.05 479 Power Mosfet 346 301 224 
VN450P13TR 497-4493-1-ND | 3-Ch. High Side SSR NEW! 644 588 4.65 VNP35N07 497-2792-5-ND | 70V, 35A, Fully Auto Protected 
VN450P13TR 497-4493-2-ND | 3-Ch. High Side SSR МЕ! 2184.00/600 Power Mosfet 5.00 435 324 
VN610SP 497-2660-5-ND _ | 45A, Single Ch. HS SSR 610 557 440 VNP35NV04 497-3311-5-ND | 40V, 30A, Fully Auto Protected 
VN610SP13TR 497-3291-1-40 | 45A, Single Ch. HS SSR 610 557 440 Power Mosfet 6.13 5.34 398 
VN610SP13TR 497-3291-2-ND | 45A, Single Ch. HS SSR 2067.00/600 VNP49N04 497-2649-5-ND | 42V, 49A, Fully Auto Protected 
VN750 497-2707-5-ND | ВА, High Side Drive 294 245 2.06 Power Mosfet ... 459 400 2.98 
VN750-B5 497-2701-5-ND |А, High Side Driver. 270 235 175 VNP49N04FI 497-3312-5-ND | 42V, 49А, Fully Auto Protected 
VN750PT 497-3292-5-ND _ | 6A, High Side Driver. 288 240 2.02 Power Mosfet sowatt-220 518 452 336 
VN750S 497-3293-5-ND | бА, High Side Driver. 270 235 175 VNQ600 497-3314-5-ND | 36V, 25A, Quad Ch. HS 55] 28-506 7.50 693 548 
VN800PT 497-3294-5-ND | 0.7A, High Side Drive 081 245 182 VN0660SP 497-2700-5-ND | 36V, БА, Quad Ch. HS SSR 656 599 474 
VN800S13TR 497-3295-1-ND | 0.7A, High Side Drive 275 240 1⁄79 VN0660SP13TR 497-3315-1-ND | 36V, БА, Quad Ch. HS SSR 6.56 599 474 
VN800S13TR 497-3295-2-ND | 0.7A, High Side Drive 3265.00/2,500 VNQ660SP13TR 497-3315-2-ND | 36V, БА, Quad Ch. HS SSR 2223.00/600 
VN808-E 497-4494-5-ND | Octal Channel High Si VNQ810 497-2703-5-ND | 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver. 6.62 576 429 
Driver NEW!.. 874 798 63 VNQ81013TR 497-3316-1-ND | 36V, 3.5, Quad Ch. High Side Driver 6.62 576 429 
VN808CM 497-4495-5-ND | Octal Channel High Side VNQ81013TR 497-3316-2-ND | 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver 3259.00/1,000 
Driver NEW?.. 36-Power SOIC 598 546 432 VN0830 497-2702-5-ND | 36V, 6A, Quad Ch. High Side Drive 6.65 6.07 4.80 
VN808TR-E 497-4496-1-ND | Octal Channel High Side VNQ860 497-2704-5-ND | 36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver 5.56 485 361 
Driver NEW? .. 36-Ромег 5010 874 7.98 6.31 VNQ860SP 497-4502-5-ND | 36V, .25A, Quad Ch. High Side 
VN808TR-E 497-4496-2-ND Octal Channel High Side Driver NEW?... PowerSO-10 610 5.32 3.96 
Driver МЕМУ............................ 36-Power SOIC 2964.00/600 (Continued) 
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w 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 
Digi-Key 
Part No. 


Description 


74LCX SERIES 


Price Each 
Pkg. ЛІ 25 100 


TALCXO8MTC-ND 
74LCX74MTC-ND 
TALCX244MTC-ND 
TALCX245MTC-ND 
74LCX541WM-ND 


Quad 2-Input AND Gate 
Dual D-Type Edge-Triggered Flip-Flop 
Tri-State Buffer/Line Driver. 

Bi-Directional Octal Transceive 
Octal Buffer/Line Driver. 


.14-TSSOP 4 3 .2 
.14-Т550Р 4 38 26 
.20-TSSOP 48 sm 29 
.20-TSSOP 48 39 29 
20-SOIC 62 47 36 


74LCX573MTC-ND 

74LCX16244MEA-ND 
74LCX16244MTD-ND 
TALCX16245MEA-ND 
74LCX16245MTD-ND 


Octal D-Type Latch .. 
16-Bit Buffer/Line Driver. 
16-Bit Buffer/Line Driver. 
16-Bit Bidirectional Transceivel 
16-Bit Bidirectional Transceivel 


.20-TSSOP 62 47 36 
48-SSOP 108 90 72 
.48-Т550Р 81 68 54 
48-SSOP 1.08 90 72 
-48-TSSOP 81 68  .54 


74LCX16373MEA-ND 
74LCX16373MTD-ND 


16-Bit Transparent Latch with Tri-State 


Tri-State, 16-Bit, Transparent D-Type Latch .. 


48-SSOP 1.08 90 72 
-48-TSSOP 81 68  .54 


Outputs. 


—— 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


74LVQ SERIES 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg 1 10 100 
VNS1NV04 497-2672-5-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Ch........ 113 108 75 
VNS1NV04D 497-2673-5-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Ch....... 156 130 140 
VNS3NV04D 497-3318-5-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Ch. її 449 420 
УМ53М/04013ТВ 497-3318-1-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Ch....... ДЕШІ 143 120) 
УМ53М/04013ТВ 497-3318-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Ch....... 1852.50/2,500 
VNS14NV04 497-3317-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 228 190 1.60 
VNS14NV0413TR 497-3317-1-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet NEW'........ 2.28 190 1.60 
VNS14NV0413TR 497-3317-2-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet NEW?! ........ 2470.00/2,500 
VNV35N07 497-3319-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 5.37 468 349 
VNW50N04 497-3320-5-ND 42V, 50A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 879 8.08 6.35 
FAIRCHILD 7400 
SEMICONDUCTOR SERIES TTL 
Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Description 1 25 100 
DM74125N-ND Tri-State Quad Buffer. 3.05 240 194 
FAIRCHILD 741.500 
SEMICONDUCTOR SERIES TTL 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74LS151N-ND 8-Channel Multiplexer. 16-Пір 72 54 41 
DM74LS157N-ND Quad 2-Input Multiplexe .16-Dip 72 54 41 
DM74LS374WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0-501С 77 58 44 
DM74LS377N-ND 8-Bit D-Type Flip-Flop... 200р 97 73 55 


Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVQ00SC-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 79 66 59 
74LVQ08SC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate. 79 :66 .53 
74LV014SC-ND Low Voltage Hex Schmitt Trigger . 79 566 59 
74LV074SC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive-Edge-Trigger 

Flip Flop with Preset and Clear .... 97 81 .65 
74LVQ138SC-ND Low Voltage Expandable 3/8 Decoder. 1.35 443 .90 
74LV0151SC-ND Low Voltage 8-Input Multiplexer.... 435 143 90 
74LVQ2400SC-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver . 20-SSOP 2.54 2.01 1.62 
74LVQ573SC-ND Low Voltage Tri-State Octal D-Type Latch . 1.63 130 .98 
[з еә 74LVX SERIES 
SEMICONDUCTOR 
Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVX125M-ND Quad Buffer with Tri-State Outputs 48 39 29 


TALVX240M-ND 
TALVX244M-ND 
TALVX245M-ND 
TALVX74M-ND 
TALVXC3245MTC-ND 


Tri-State Octal Line Bus/Line Driver 
3V CMOS Octal Tri-State Buffer .. 

Low Voltage Octal Bidirectional Transcei 
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Fli 
Tri-State 8-Bit Dual Transceiver. 


20-SOIC 12 54 At 
20-5016 53 40  .30 
20-SOIC 53 40  .30 

45 36 27 
1/08 90-77 


ive 
p-Flop . 


m 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


74S00 SERIES 
SCHOTTKY TTL 


Digi-Key Price Еасһж 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74S51N-ND Dual 2-Input AND-OR-INV Gate i .82 62 46 
DM74S64N-ND AND-0R-INV Gate 147 9  .81 
DM74S253N-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer (745153М). м 108 91 
DM74S941N-ND Tri-State Octal Buffer 3.04 294 238 


Ė 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


74ALS SERIES 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74ALS04BM-ND Hex Inverter 54 44 33 
DM74ALSO4BN-ND Hex Inverter. 53 40 30 
DM74ALS08N-ND Quad 2-Input AND Gate. 54 44 33 
DM74ALS10AM-ND Triple 3-Input NAND Gate . 50 40 30 
DM74ALS20AN-ND Dual 4-Input NAND Gate 62 47 36 
DM74ALS30AN-ND 8-Input NAND Gate... 67 51 38 
DM74ALS32N-ND Quad 2-Input 0R Gate 53 40 30 
DM74ALS74AN-ND DL D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F w/Preset and Clea 67 :51 38 
DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder 67 :51 38 
DM74ALS174N-ND Hex D-Type Flip-Flop . 86 65 49 
DM74ALS244AN-ND Tri-State Octal Line Driver. 76 63 51 
DM74ALS244AWM-ND | Tri-State Octal Line Driver. 86 65 49 
DM74ALS245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 0-5016 86 65 49 
DM74ALS257M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer... 16-SOIC 67 51 38 
DM74ALS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexei i 82 .62 46 
DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch 76 .63 51 
DM74ALS540AN-ND Octal Inverting Buffer and Line Driver. 97 81 65 
DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output .. 97 81 65 
DM74ALS541WM-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output... 86 T2 58 
DM74ALS574AN-ND Octal D-Type Flip-Flop 97 81 .65 
DM74ALS574AWM-ND | Octal D-Type Flip-Flop. .86 Ta 58 
DM74ALS646WM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.95 1.56 1.17 
DM74ALS5245N-ND Octal Bus Transceiver with Schmi 137 144 92 


p— J 
FAIRCHILD 
MICONDUCTOR 


74AS SERIES 


<— 
FAIRCHILD 74CO0 
SEMICONDUCTOR SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MM74C00N-ND Quad 2-Input NAND Gate 1.62 130  .98 
MM74C04N-ND Hex Inverter (4069) ..... 162 130 .98 
MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverte 90 75 450 
MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40106B) . .90 15 40 
MM74C74M-ND Dual D-Type Flip Flop 228 183 137 
MM74C74N-ND Dual D-Type Flip Flop 228 183 137 
MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Triggel 4.84 387 301 
MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer... 478 3.83 2.98 
MM74C906M-ND Hex Open Drain Buffer 2.32 1.86 1.45 
MM74C906N-ND Open Drain Buffer (Active Pull Down). 245 1.96 1.47 
MM74C914N-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage . 3.33 2.67 2.08 
MM74C922N-ND 16-Key Encoder 744 596 5.08 
MM74C923N-ND 20-Key Encoder 744 596 5.08 
MM74C923WM-ND 3V to 15V, 20-Key Encoder. 744 596 5.08 
MM74C926N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Drivei 10.60 954 846 
MM74C928N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 9.00 7.22 6.09 
MM88C30N-ND CMOS Dual Line Driver. ve 527 4.22 3.56 
=<—— 

FAIRCHILD 74HCOO 
SEMICONDUCTOR SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HCO00M-ND Quad 2-Input NAND Gate .38 31 2 
MM74HC00N-ND Quad 2-Input NAND Gate. 48 39 29 
MM74HC02M-ND Quad 2-Input NOR Gati .38 ЗІР 21 
MM74HC02N-ND Quad 2-Input NOR Gati 48 39 .29 
MM74HC04M-ND Hex Inverter .38 Зі Я 
MM74HC04N-ND Hex Inverter 48 39 29 
MM74HC08M-ND Quad 2-Input AND Gat .38 3 .21 
MM74HC08N-ND Quad 2-Input AND Gate... 48 39 29 
MM74HC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverte| .39 1921008022. 
MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Invertei 51 41 81 
MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate. .38 31 21 
MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate . -Di 48 39 .29 
MM74HC74AM-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clea 39 о 22 
MM74HC74AN-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clea dsl 41 81 
MM74HC86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 51 41 ВӘЛ 


MM74HC123AM-ND 
MM74HC123AN-ND 


Dual Monostable Multivibrator. 
Dual Monostable Multivibrator 


16-SOIC 42 34 26 
16-Dip 48 36 27 


Digi-Key Price Each» 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate. i 92 76 64 
DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gati 79 .60 45 
DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate 92 76 64 
DM74AS30N-ND 8-Input NAND Gate.... 73 55 41 
DM74AS74N-ND Dual D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F w/Preset and Clear.......14-Dip .94 E 58 
DM74AS158N-ND Quad 2-Input Multiplexer, Inverting 16-Dip 138 1.15 92 
DM74AS258M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer.. 16-SOIC 144 120 96 
DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexei 16-Dip 144 120 96 
DM74AS286M-ND 9-Bit Parity Generator/Checker . 4-506 1.35 108 81 
DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Checker . [ 140 117 .94 
DM74AS648NT-ND Octal Bus Transceiver .... 5.40 432 3.36 
DM74AS1000AM-ND Quad 2-Input NAND Driver 144 120  .96 
DM74AS1032AN-ND Quad 2-Input or Driver .. 1.35 113 .90 
DM74A81034AM-ND Нех Non-Inverting Drive! 144 1.20 96 


MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffe AT 38 26 
MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffe 57 46  .35 
MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffe AT 38 26 
MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffe 157 46 .35 
MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 47 138 .26 
MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Тгідае! den 46 35 
MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder.... 48 39 29 
MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decoder. 48 46 07 
MM74HC151N-ND 8-Channel Multiplex .60 45 .34 
MM74HC154N-ND 4-to-16 Line Decoder (.3" Lead Spacing 1.01 84  .68 
MM74HC154WM-ND 4-to-16 Line Decoder... 72 54 Al 
MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer .60 A .34 
MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register .62 47  .36 
MM74HC165M-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe 16-SOIC 48 36 27 
MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe i 62 47 36 
MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear.. .62 4 .36 
MM74HC175N-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 62 AT 36 
MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line 99 42 3 
(Continued) 
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wam — sar 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


FACT'" ADVANCED 
CMOS TECHNOLOGY 74A 


These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 


FAIRC D 74НСОО SERIES CMOS (Continued) 

SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HC244N-ND Tri-State Octal Line Driver . 55 4 .32 
MM74HC244WM-ND Tri-State Octal Line Driver. 47 38 29 
MM74HC245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 55 42 .32 
MM74HC245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 47 38 29 
MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer ..... .60 45 34 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each» 
Description Pkg. 1 25 100 


MM74HC259M-ND 
MM74HC259N-ND 
MM74HC273N-ND 
MM74HC273WM-ND 
MM74HC373N-ND 


8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decode! 
8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decode! 


Octal D-Type Flip-Flop 
Octal D-Type Flip-Flop. 
Tri-State Octal D-Type Latch.. 


6-SOIC 48 307 29 
16-Пір 55 42 32 
-20-Dip 55 42 32 
0-SOIC 47 3 29 
-20-Dip 55 42 32 


74ACOOPC-ND 
74ACO0SC-ND 
74AC02PC-ND 


Quad 2-Input NAND Gate. 4-Dip 54 44 33 
Quad 2-Input NAND Gate -501С 51 41 29 
Quad 2-Input NOR бак 14-Dip 54 4 33 


MM74HC373WM-ND 
MM74HC374N-ND 
MM74HC374WM-ND 
MM74HC393M-ND 
MM74HC393N-ND 


Tri-State Octal D-Type Latch.. 
Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 
Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 
Dual 4-Bit Binary Counter . 
Dual 4-Bit Binary Counter... 


0-SOIC AT 98 29 
-20-Dip 55 42 3 
0-5016 47 38 29 
4-SOIC 47 38 29 
-14-Dip 55 42 32 


74AC02SC-ND Quad 2-Input NOR Gati 51 41 29 
74AC04PC-ND Hex Inverter 48 36  .27 
74AC04SC-ND Hex Inverter 51 41 29 


74AC08PC-ND 
74AC08SC-ND 
74AC11SC-ND 
74AC14PC-ND 


Quad 2-Input AND Gat 
Quad 2-Input AND Gat 
Triple 3-Input AND Gate.. 
Hex Schmitt Trigger Invertei 


14-Dip 54 44 33 
14-5016 51 41 29 
14-5016 51 41 29 
4-Пір 48 36 27 


74AC14SC-ND 
74AC20PC-ND 
74AC32PC-ND 
74AC32SC-ND 
74AC74PC-ND 


14-SOIC 51 41 29 
14-Пір 54 44 33 
4-Пір 54 44 33 
14-5016 51 41 29 
14-Dip 48 36 27 


Hex Schmitt Trigger Invertei 
Dual 4-Input NAND Gate. 
Quad 2-Input OR Gate . 
Quad 2-Input OR Gate.. 
Dual D-Type Flip-Flop wi 


74AC74SC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Rese 151 41 .29 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 51 41 .29 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Fli 48 139 29 
74AC125SC-ND Tri-State Quad Buffer ...... 48 39 29 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 53 40 30 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. 157 46 .35 
74AC139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer. 57 46 .35 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer... 153 40 .30 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexei 54 4 .33 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counte: 62 47 36 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter... 48 36 .27 
74AC174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop 48 36 27 
74AC175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop 48 36 27 
74AC244SC-ND Octal Buffer/Line Drive .57 46  .35 
74AC245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver. 57 46  .35 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer 54 44 33 
74AC541SC-ND Octal Buffer/Line Driver... 58 44 .33 
74AC273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop with Rese! S7 46 35 
74AC299SC-ND Octal Shift/Storage.. T2 54 Al 
74AC373SC-ND Octal D-Type Latch . 57 46 35 
74AC521SC-ND 8-Bit Comparator.... .58 44 .33 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output. .58 44 33 
74AC541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output .86 65 — 49 


— 
FAIRCHILD 


74LVT SERIES 


Price Each» 
Pkg. 1 25 100 


Description 


Tri-State Octal Bi-Directional Transceiver 20-TSSOP -55 42 332 


MM74HC540N-ND Octal Inverting Buffer and Line Drivei .60 45 34 
MM74HC541N-ND Tri-State Octal Buffer . 60 4 34 
MM74HC541WM-ND Tri-State Octal Buffer . 54 4 38 
MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .60 45 .34 
MM74HC573WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch.. 54 34 33 
MM74HC574N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .60 Б. 4 
MM74HC574WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop.... 54 4 33 
MM74HC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latche: 51 41 31 
MM74HC595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latche: 53 40 .30 
MM74HC688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector). 72 54 AL 
MM74HC4040M-ND 12 Stage Binary Counter 48 6 27 
MM74HC4040N-ND 12 Stage Binary Counter .60 Б. “34 
MM74HC4046M-ND CMOS Phase-Lock-Loop 48 36 д2] 
MM74HC4046N-ND CMOS Phase-Lock-Loop .60 4 34 
MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Convertei :62 47 36 
MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer .58 4 33 
MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexe 77 58 44 
MM74HC4051WM-ND 8-Channel Analog Multiplexe 77 58 44 
MM74HC4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexei 77 58 44 
MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . .58 .44 33 
MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. ҮЙІ 58 44 
MM74HC4053WM-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. УТ 58 44 
MM74HC4060N-ND 14 Stage Binary Counter. ari 58 .44 
MM74HC4066N-ND Quad Analog Switch ... 77 58 44 
MM74HC4316N-ND Quad Analog Switch .60 4 34 
MM74HC4316WM-ND Quad Analog Switcl .82 62 46 
MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3” Lead Spacing 1.19 99 .80 
MM74HC4538M-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator... .62 47  .36 
MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 12 54 AL 
FAIRCHILD 74HCTOO 
SEMICONDUCTOR SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HCTO4N-ND Hex Inverter 48 .39 29 
MM74HCT244N-ND Tri-State Octal Buffer . 55 4 .3 


MM74HCT244WM-ND 
MM74HCT245N-ND 
MM74HCT245WM-ND 


Tri-State Octal Buffer . 
Tri-State Octal Bus Transceiver 
Tri-State Octal Bus Transceiver. 


050; 47 38 29 
20-0р 5 42 32 
0-06 — 47 38 29 


Description Pkg. 1 25 100 


MM74HCT373N-ND 


Tri-State Octal D-Type Latch. 


-20-Dip 55 40 .32 


74LVTH244MTC-ND 

TALVTH16244MTD-ND 
TALVTH16245MEA-ND 
74LVTH16245MTD-ND 


.20-TSSOP 55 42 .32 
.48-T8S0P Je) (ў um 


Low Voltage Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 
16-Bit, Tri-State, Low Voltage Buffer/Line Drive 
16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceiver.. 
16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceiver.. 


MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. (55, 42 .32 
MM74HCT541N-ND Tri-State Octal Buffer .60 4 394 
FAIRCHILD 74VHC 
SEMICONDUCTOR SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74VHCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 38 .31 21 
74VHC04M-ND Hex Inverter......... .38 ЗІР м 
74VHC08M-ND Quad 2-Input AND Gate .38 .31 21 
74VHC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 4-SOIC 43 35 24 
74VHC32M-ND Quad 2-Input OR Gate 38 .31 .21 
74VHC74M-ND Dual D-Type Flip Flop.......... 43 35 24 


74VHC86M-ND 
74VHC123AM-ND 


Quad 2-Input Exclusive OR Gate 


Dual Monostable Multivibrator... 


4-5016 4 35 24 
6-SOIC 47 38 26 


74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexe 53 40  .30 
74VHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexei 54 4 33 
74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Drive 45 36 27 


74VHC373M-ND 
74VHC374MTC-ND 
74VHC393M-ND 
74VHC393MTC-ND 


Tri-State Octal D-Type Latch.. 

Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 
Dual 4-Bit Binary Counter 
Dual 4-Bit Binary Counter 


0-SOIC 45 36 27 
0-Т550Р 45 36 27 
86 465 49 
86 465 49 


74VHC541MTC-ND 
74VHC573M-ND 
74VHC574MTC-ND 
74VHC595M-ND 


Tri-State Octal Buffer/Line Drive 
Tri-State Octal D-Type Latch.. 
Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 
8-Bit Shift Register with Output 


0-Т550Р 54 44 33 
0-SOIC 54 44 33 
0-Т550Р 54 44  .33 
6-SOIC 54 44:33 


Latche: 


—rH 
FAIRC о 


4 
SEMICONDUCTOR 


Key 


Part No. 


Description 


4ABT SERIES 


Price Each» 
Pkg. 1 25 100 


74ABT125CSC-ND 
74ABT241CMSA-ND 
74ABT244CMSA-ND 
74ABT244CSC-ND 


Tri-State Quad Buffer... 
Tri-State Octal Line Driver. 
Tri-State Octal Buffer/Line Drive 
Tri-State Octal Line Driver .... 


4 36 27 
.20-SS0P 90 75 60 
.20-SSOP 90 175 60 
20-SOIC 77 58 44 


74ABT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 77 58 44 
74ABT273CMSA-ND Octal D-Type Flip-Flop ...... 90 75 60 
74ABT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 90 75 60 


74ABT16244CSSC-ND 
74ABT16245CSSC-ND 


16-Bit, Tri-State Buffer/Line Drive 
16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceiver 


74ABT16373CSSC-ND 16-Bit, D-Type Latch with Tri-State Outputs 137 114 92 
7TAABT16374CSSC-ND 16-Bit, D-Type Flip-Flop with Tri-State Outputs 137 1.14 92 
74ABT2244CMSA-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor In 90 75 60 
74ABT2244CSC-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor Included 77 58 44 


FAIRCHILD 74ACQ SERIES 
SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
74ACQ544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver. 549 444 3.59 
74ACQ646SC-ND Tri-State Octal Transceiver Register. 6.33 5.06 4.27 
u — 

Баласы ТААСТ SERIES 
SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TAACTOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate 51 41 .29 
TAACTO2SC-ND Quad 2-Input NOR Gate . 47 158 26 
74ACTO4PC-ND Hex Inverter 48 36  .27 
74ACTO4SC-ND Hex Inverter 51 41 29 
74ACTO8SC-ND Quad 2-Input Al а 51 41 .29 
74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 51 41 ‚29 
TAACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Trigger Flip-Flop. 48 ЖӘ 27 
TAACT74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Trigger Flip-Flop . il 41 .29 
74ACT109SC-ND Dual JK Flip-Flop...... 48 39 29 
74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffe 48 39 29 
TAACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. 54 4 33 
74ACT151PC-ND 8-Input Multiplexe 53 40 30 
74ACT157PC-ND Quad 2-Input Multiplexer. .53 40 .30 
74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer .54 44 .33 
TAACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Countei 48 80 27 
74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receive: 62 47  .36 
74ACT174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset 48 6 27 
74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop 48 36 27 
74ACT244PC-ND Octal Buffer/Line Drive 62 47 56 
74ACT244SC-ND Octal Buffer/Line Drive En 46  .35 
74ACT245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver. 57 46  .35 
TAACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer... 58 44 33 
TAACT251SC-ND 8-Bit Multiplexer .. 54 44 33 
74ACT373SC-ND Octal Transparent Late! 5r 46 35 
74ACT374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 57 46 35 
74ACT520SC-ND Comparator with Resisto 58 4 33 
74ACT573PC-ND Tri-State Octal D-Type Latch. .86 65 49 
74ACT574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 58 44  .33 
74ACT8990C-ND 9-Bit Bidirectional Latcl 7.58 6.07 5.12 
TAACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver 144 120  .96 


74ACT2708PC-ND 


64x9 First-In First-Out Memon 14.90 13.42 11.90 
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<< €— 
FAIRCHILD NM95HS HIGH SECURITY SERIES = ESL LINEAR ICs 
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR 
Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NM95HS01EM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) . 312 252 2.04 FAN1086M-ND Adjustable, 1.5A LDO Linear Regulator .94 78 69 
NM95HS01EM8-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC) . 429 347 281 FAN1086M5-ND 5V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator . .94 78 83 
NM95HS01N-ND Rolling Code Generator (RC 0SC) 390 3.15 255 FAN1086M33-ND 3.3V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulato: .94 78 63 
NM95HS01N14-ND Rolling Code Generator (RC 0SC) 390 315 255 FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 94 78 63 
eee m cu COE GAL Ose M 050). m d = FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CM0S LD0 Regulator ap 5441 
g Я olling Code Generator А ДЫ ES FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator 702.00/3,000 
NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) 390 315 255 FAN2500S25XCT-ND | 2.51, 100m, CMOS LDO Regulator.. т 5 M 
FAN2500S25XTR-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator.. 702.00/3,000 
FAN2500S28XCT-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator.. 72 54 M 
FAIRCHILD 
s 74ACTQ SERIES FAN2500S28XTR-ND | 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulato 702.00/3,000 
СЕГЕ і FAN2500S30XCT-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulato 12 54 41 
XD Description ee eS FAN2500S30XTR-ND | 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulato 702.00/3,000 
74ACTQOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series. 101 44 48 FAN2500599XCT ND | 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulato He ies al 
TAACTQ1OPC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series . 120 62 47 КАЦЫІ 33v, 100mA, CMOS LDO Regulata озо 
74ACTQ14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series. 450; 101 94 68 LF353NFS-ND АМН? Dual JFet Op Amp 53 40 30 
74ACTQ245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series 0-SOIC 1.89 1.52 1.14 LM78LOSACZFS-ND 0-125°С, 3-Terminal ОЛА Positive Voltage Regulator. 47 38 26 
74ACT0273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop. 0-501С 1.89 152 1.14 LM78MOSCTFS-ND 0-125°C, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulato 48 36 27 
74ACTQ16244SSC-ND 16-Bit Buffer/Line Driver 48-SSOP 405 324 252 LM311MFS-ND 0-70°С Single Comparato .60 48 .36 
74ACTQ16374SSC-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop... 4.05 324 252 LM311NFS-ND 0-70°С Single Comparator . .60 48 .36 
LM317TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator .62 4 .36 
—_—_—_—_——— Я E ii і ii 
ТАҒ - FAST™ ADVANCED LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator 67 51 .38 
== r ые SCHOTTKY TTL LOGIC LM339ANFS-ND 0-70°C Quad Comparator 55 4 33 
ҮК — LM339MFS-ND 0-70°С Quad Comparator 55 44 33 
igi-Key 5. rice Each LM339NFS-ND 0-70°C Quad Comparator 55 44 33 
ЕЦ uà - INR gs Pkg. 8 == a LM350TFS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage 126 105 .84 
7. -l uad 2-Input ate Р т : T 70° 
74F00SC-ND Quad 2-Input NAND Gat 51 41 29 mA D 0-70 C Dual Op Amp Eg T B 
TAFOAPC-ND Hex Invert 48 36 57 LM358ANFS-ND 0-70°С Dual Op Amp 55 4 38 
ERN Н Ші B Wm 25 LM358MFS-ND 0-70*C Dual Op Amp 55 44 33 
74F08PC-ND Quad 2-Input AND Gate 48 36 27 DMSSSNES:ND 0-707 C Dual Op Amp S5 44 39 
- 5 5 : LM393AN-ND 0-70°С Dual Differential Comparato! 55 44 333 
74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gate .... 51 41 29 = - = 
74F14SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigger. 51 41 31 LM393MFS-ND 0-70°C Dual Differential Comparator . 155 4 33 
74F32SC-ND Quad 2 Input OR Gate.... 42 34 26 LM393NFS-ND 0-70°С Dual Differential Comparator 55 44 33 
74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer 45 36 27 LM555CNFS-ND 0-70°C Single Timer 50 40 30 
74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 53 40 90 LM1458NFS-ND Dual 0p Amp... 55 4 33 
74F74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 45 36 27 LM2901NFS-ND Quad Сотрагаюг 48 36 27 
74F86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 52 40  .30 LM2903MFS-ND Dual Differential Comparator. 48 36 27 
74F109PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip-Flop EA 58 44 LM2903NFS-ND Dual Differential Comparato! 48 36 .27 
74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flo .81 61 46 LM2904MFS-ND Dual 0p Amp 48 3 27 
74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer. :65 4 37 LM2904NFS-ND. Dual Op Amp 48 36 27 
p 258000 Tren Qua nator, A v > LM7805CT-ND 0 to 125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator 48 36 27 
А “ага Decoder Vemultip 3 LM7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulato I 256 27 
TAFTSTASC-ND Quad 2-Input Multiplexer .. 48 36 27 MC78LO8ACPTR-ND | 8V, 4% 3-Terminal ОЛА Positive Voltage Regulato 42 34 26 
74Е161АРС-МО Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter. 77 58 44 
n E И р MC78M05CTFS-ND 5V, 4% 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulato 48 36 0 
74F175SC-ND Quad D-Type Flip Flop... .62 4 36 k i Я 
74F189SC-ND 64-Bit Random Access Memory 400 324 262 MC7805CTFS-ND 5V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. 48 ЖӘ 27 
74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver. T “ва 41 MC7808CTFS-ND 8V, 4 Ы 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. 48 36 27 
74F244SC-ND Tri-State Octal Line Driver. 6 A7 36 MC7812CTFS-ND 12V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato 48 36 27 
74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 72 54 41 MC7815CTFS-ND 15V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato 48 16 07 
74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver.. 62 47 36 MC7824CTFS-ND 24V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato! 48 ХО Em 
74F258APC-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexe 57 Аз 3 MC7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulato! 48 36  .27 
74F269SPC-ND 8-Bit Up/Down Counter . 198 159 1.19 MC7912CTFS-ND -12V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator 48 36 27 
74F273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop Т2. 54 41 MC7915CTFS-ND -15V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator 48 ЖӘ T 
EREC ND осш Transparent pas 88 5% 22 RC1117DXCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 117 98 78 
Я ctal Transparent Latch. Б RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 1267.50/2,500 
TAF374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop...... 62 47 36 RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 96 80 44 
74F381PC-ND 4-Bit Arithmetic Logic Unit 118 95 лі RC1117M5-ND 5V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 96 80 64 
74F541SC-ND Octal Buffer/Line Driver... 96 72 54 RC1117M33-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 96 40 64 
74F543PC-ND Octal Registered T 144 1.20 96 
арене akan ; m 5 RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulato 96 80 64 
74F552QC-ND Octal Bidirectional Transceivei 945 757 6.31 і ү 
74F573SC-ND Octal D-Type Latch 33 69 56 RC1117STCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator . 90 75> 60) 
И баі р-туре Flip. Ron ом RC1117STTR-ND 1А, Adjustable 100 Linear Regulator. 975.00/2,500 
74F579PC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 234 188 141 RC1117S33TCT-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator .90 аў 60 
74F620PC-ND Inverting Octal Transceiver 33 66 50 RC1117S33TTR-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 975.00/2,500 
74F646BSPC-ND Octal Bus Transceiver... 215 172 129 RC11178285TCT-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulato 90 ^5 60 
74F675APC-ND 16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register ip 9.66 870 772 RC1117S285TTR-ND | 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 975.00/2,500 
74F676PC-ND 16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register 24-Dip 5.35 4.29 3.62 RC1584T-ND 7A, Adjustable LDO Linear Regulator . 147 123 98 
74F823SC-ND 9-Bit D-Type Flip-Flop... 4-S0lC 195 156 147 RC1585M-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator . 147 129 .98 
RC1585M15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator ШЕР” 12 198 
RC1585MTCT-ND 5A, Adjustable LD0 Linear Regulator . 1.47 423 98 
FAIRCHILD 4000 SERES RC1585MTTR-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator . 548.80/800 
SEMICONDUCTOR RC1585T-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator . 138 145 92 
bint Key Е - 1 Price E RC1585T15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 138 115 92: 
art No. escription 0. RC1587M-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator . 138 115  .92 
CD4001BCM-ND Quad 2-Input NOR Gate . 44 36 25 RC1587M15-ND 1.5V, ЗА, Fixed LDO Linear Regulator 138 115  .92 
ШЕШ BUNAD п I NOR ав. A % 27 RC1587M33-ND 3.3V, 3A, Fixed LD0 Linear Regulator 138 145 .92 
d 3 Е й А RC1587T-ND 3A, Adjustable LDO Li Regulator . 132 110  .88 
CD4011BCN-ND Quad 2-Input NAND Gat 48 36 27 д NAE pide ЫЫ oth 
Я RC1587T15-ND 1.5V, ЗА, Fixed LDO Linear Regulator 132 110 .88 
CD4013BCM-ND Dual D-Type Flip-Flop .... ШЕ йу - - 
CD4013BCN-ND Dual D-Type Flip-Flop 48 36 27 RC1587T33-ND 3.3V, 3A, Fixed LDO Linear Regulator 132 110 .88 
CD4016BCM-ND Quad Bilateral Switch. 44 36 25 RC2951M-ND 0.1A Adjustable Micropower LDO Voltage Regulator. .79 52059 
CD4016BCN-ND Quad Bilateral Switch 48 96 27 
CD4019BCN-ND Quad AND/OR Select Gate . 53 40 30 p  — 
CD4047BCN-ND Monostable Multivibrato 58 4 33 FAIRCHILD SPECIALIZED ICs 
CD4049UBCM-ND Hex Inverting Buffer AT 38 29 SEMICOREDUCTOR 
CD4050BCN-ND Hex Buffer ...... 58 44 33 Digi-Key Price Each 
CD4051BCM-ND 8-Channel Analog Mux/Demux .. 157 46 .35 Part №. Description Pkg. 1 25 100 
CD4051BCN-ND 8-Channel Analog Mux/Demux . 16-Пір 58 44 33 100324QC-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translato 28-100 601 4.81 4.06 
CD4052BCM-ND 4-Channel Analog Mux/Demux . 6-SOIC de 46  .35 100325QC-ND Low Power Hex ECL-to-TTL Translato! 28-PLCC 6.01 481 4.06 
CD4052BCN-ND 4-Channel Analog Mux/Demux .. 16-Пір 58 4 33 
CD4053BCM-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Del SOIC 157, 46 .35 p 
ROREM Triple 2-Channel Analog Mux/Demux DN > 24 a FAIRCHILD TinyLogic™ 


CD4060BCN-ND 


14-Bit Binary Counter/Oscillator 
14-Bit Binary Counter/Oscillator 


.16-Пір 58 44 33 


CD4066BCM-ND 
CD4066BCN-ND 
CD4069UBCM-ND 
CD4093BCM-ND 
CD4093BCN-ND 


Quad Bilateral Switch. 
Quad Bilateral Switch 
Inverter Circuits ...... 


Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 
Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 


4-SOIC 49 39 330 
14-Dip 51 4 38 
SOIC 51 4 29 
4-SOIC 42 34 26 
-14-Dip 51 41 38 


CD4094BCN-ND 
CD4538BCN-ND 
CD4541BCN-ND 
CD4724BCN-ND 
CD40106BCN-ND 
CD40174BCN-ND 


8-Bit Shift Register with Latch.. 
Dual Monostable Multivibrator . 


Programmable Timer. 
8-Bit Addressable Latch. 
Hex Schmitt Trigger .. 
Hex D-Type Flip-Flop . 


16-Dip 3.31 2.65 2.06 
i 48 36 27 

48 36 27 

12 54 41 

4 36 27 

331 265 206 


SEMICONDUCTOR 


TinyLogic™ gives design engineers the ability to implement 
design changes or modify standard VLSI circuits without 
having to redesign complex silicon subcomponents or printed 
circuit board layouts. TinyLogic™ is primarily intended for use 
in space-constrained systems such as portable CD players, 
disk drives, cellular phones, pagers, radios, PCM-CIA cards 
and portable computers. 

TinyLogic can facilitate efficient system designs in any appli- 
cation. Placement of single and dual gate logic functions 
exactly where needed simplifies signal routing while mini- 


mizing propagation delays and noise generation. Fairchild's 
TinyLogic™ family consists of a broad spectrum of high 
speed, low power, and CMOS single gate logic functions. 
Products in the TinyLogic™, 752 parts (UHS Series) are the 
fastest logic devices on the market, operating in a Vcc voltage 
range of 1.8V to 5.5V. 

In addition, with input overvoltage tolerance, the devices are 
capable of interfacing with 5V components while operating at 
3V. 7S parts (HS Series devices) are intended for use with 5V 
applications, but will operate in a voltage range of 2V to 6V. 


(Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


pa —n II 
oss TinyLogic™ (Continued) ЕН Е. ОР AMPS 
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR 
— Digi-Key Price Eachx 
Specified Compatibility | Supply Speed Part No. Description Pkg. 1 25 100 
с Power Input Output Drive Current KM41701S5TR3CT-ND | 5.3V, 16mA, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp 72 54 4 
Series Supply ШАШ Vor/Von оон їсс ТРО LF347NFS-ND AMHZ, High Speed Quad JFet Op Атр 76 57 43 
75хх (HS) 2V -6V CMOS TTL, CMOS 2.6mA/-2.6mA 10uA 21 ns LM324AMFS-ND 0-70°C Quad Op Атр. 155 44 .33 
TSZxx (UHS) 1.8V - 5.5V CMOS TTL, CMOS 32mA/-32mA 200A 4.5 ns LM324ANFS-ND 0-70*C Quad Op Am 55 4 33 
LM324MFS-ND 0-70°C Quad Op Amp. 55 4 33 
1 істм " і етм i LM324NFS-ND 0-70°C Quad Op Am 155 4 33 
TinyLogic™ 7Sxx (HS Series) TinyLogic™ 7SZxx (UHS Series) LM348NFS-ND 0-70°C Quad Ор Am 956 4 32 
Features Benefits Features Benefits LM741CNFS-ND 0-70°С Single Op Amp 57 46 35 
CMOS (HS) Compatible with HC Low Voltage 1.8V-5.5V | Battery powered applications LM2902NFS-ND -40-85°С Quad Op Am 48 36 27 
Low Quiescent Power: | Low power supply drain- | | operation; 5V tolerant | (optimized for 3.3V). 
Icc < 1 uA Ф 6V Vcc beneficial for portables inputs Interfaces to both 3V & 5V Components 
High Noise immunity- | Logic Level Integrity Propaganan son New {oh speed design Seamless 
Like HCMOS and VHC typical 4nS (3.3V) revisions to existing designs. Surface Mount Product In Cut Tape 


"m z Cut Tape 
Digi-Key З Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Description P. 1 25 100 

| 5  ,  HSSeres | Sao Singe 2-Input NAND Gate 38 2 23 
Surface Mount et AT A AN ташы $22 
NC7SOOMSTR-ND Single 2-Input NAND Gate S0T-23-5 74.70/250 у Ing e ver ; DUE 
NC7SOOMSXCT-ND | Single 2-Input NAND Gate 907-235 38 20 20 ШАШЫ GO SSD Single 2-Input AND Gate. 21 Б 20 
NC7S00M5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate S0T-23-5 228.00/3.000 PI74STX1G1250XCT-ND | Buffer with Tri-State Output 54 4 .32 
NC7S00P5CT-ND 2-Input NAND Gate. SC70-5 ae 54 41 PI74STX1G126CXCT-ND | Buffer with Tri-State Output 54 4132. 
NC7S00P5XCT-ND 2-Input NAND Gate $6705 — 38 29 20 PI74STX1G14CXCT-ND | Schmitt-Trigger Inverte 38 29 23 
NC7SOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gate 228.00/3,000 PI74STX1G32CXCT-ND | Single 2-Input OR Gate.. Я 38 29 28 
МС7502М5СТ-М0 Single 2-Input NOR 72 54 41 PI74STX1G79CXCT-ND Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop 38 29 23 
NC7S02M5TR-ND Single 2-Input NOR Gate S0T-23-5 127.50/250 PI74STX1G86CXCT-ND_| Single 2-Input XOR Gate 38 2 23 
NC7S02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate S0T-23-5 .38 29 20 Surface Mount Product оп Таре & Reel 
NC7S02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate S0T-23-5 228.00/3.000 Tape & Reel 
NC7S04M5CT-ND Single Inverter 50Т-23-5 72 54 Al Digi-Key Pricingx 
NC7S04M5TR-ND Single Inverter S0T-23-5 67.50/250 Part No. Description 3,000 
NC7S04M5XCT-ND Single Inverter SOT-23-5 38 29 20 PI74STX1GO2CXTR-ND | Single 2-Input NOR Gate. 169.00/M 
NC7S04M5SXTR-ND Single Inverter 50Т-23-5 228.00/3,000 PI74STX1GO4CXTR-ND | Single Inverter... 169.00/M 
NC7S08M5TR-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 127.50/250 PI74STX1GO8CXTR-ND | Single 2-Input AND Gate . 169.00/M 
NC7S08M5XCT-ND Single 2-Input AND Gate 501-235 38 29 20 PI74STX1G125CXTR-ND | Buffer with Tri-State Output 239.00/М 
NC7S08M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 228.00/3,000 PI74STX1G126CXTR-ND | Buffer with Tri-State Output 239.00/M 
NC7S14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverte SOT-23-5 38 29 20 PI74STX1G14CXTR-ND | Schmitt-Trigger Inverte 169.00/M 
NC7S14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverte S0T-23-5 228.00/3,000 PI74STX1G32CXTR-ND | Single 2-Input OR Gate 169.00/M 
NC7S32MSXCT-ND Single 2-Input OR Gate . 38 29 20 PI74STX1G79CXTR-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flo 169.00/M 
МОТО Single input Е Gat ТЕ таа, PI74STX1G86CXTR-ND | Single 2-Input XOR Gate а 169.00/M 
1 ingle 2-Input Exclusi А E E 2 
NC7S86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR бай 228.00/3.000 
— PERICOM' 74ALVCH LOGIC 
Semiconductor Corporation (ADVANCED LOW VOLTAGE CMOS w/HOLD) 
Surface Mount Product Digi-Key Price ЕЗЕН 
NC7SZ00M5CT-ND Single 2-Input NAND Gate 72 54 41 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ЕСА Single 2-Input NAND Gate (2220220 PI74ALVCH16244A-ND_ | 16-Bit Buffer/Line Driver 48-1550Р 240 142 1.60 
ПЕШ OI Single 2-Input NAND Gate Doo. PIT4ALVCH16245A-ND | 16-Bit Bidirectional Bus Transceive 48-TSSOP 240 1.92 1.60 
NC7SZ00M5XTR-ND | Single 2-Input NAND Gate 228.00/3,000 i e А k tind 4 
PIZ4ALVCH16374A-ND | 16-Bit Edge Triggered D-Type Flip A8-TSSOP 2.40 1.92 1.60 
NC7SZOOPSCT-ND 2-Input NAND Gate 72 44 M PIZ4ALVCH16823A-ND | 18-Bit Bus Interface Flip-Flop 5675509 238 191 159 
NC7SZ00P5TR-ND 2-Input NAND Gate 127.50/250 
NC7SZ00P5XCT-ND 2-Input NAND Gate 38 29 20 
NC7SZO0PSXTR-ND | 2-Input NAND Gate 228.00/3,000 PERICOM" DOUBLE DENSITY 2.5 VOLT ALVTC 
NC7SZ02M5CT-ND Single 2-Input NOR Gate. л 54 41 Semiconductor Corporation LOGIC WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 
NCTSZDOMEXCTAND —| Sige 2imut NOR бае 7 с 8 ЕЗБЕ 
а ingle 2-Inpu ate. E Е - Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
NOTSZOZMOKIMANDIMM Single 2-Input NOR Gate 228.00/3,000 PIZ4ALVTC16241A-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver. A&-TSS0P 2.90 228 142 
SAMBA ND Singl Шы 34 gm Ps n Do PI7AALVTCT6244A-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. 48-TSSOP 290 228 1.82 
ү ше inventer: : ented PI74ALVTC16244K-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driv A8-TVSOP 324 255 2.03 
NGTSZ0SMOXGTSNDE Single Inverter Open Drain aby 2m = PIZ4ALVTC16245A-ND | 16-Bit Bidirectional Transceive A&-TSS0P 290 228 1482 
NC7SZ05M5XTR-ND Single Inverter Open Drain 228.00/3,000 
NC7SZ08M5CT-ND Single 2-Input AND Gate 136 10 7 - : 
NC7SZ08MBTR-ND Single 2-Input AND Gate 127.50/250 PERICOM DOUBLE DENSITY VCX LOGIC 
NC7SZ08M5XCT-ND | Single 2-Input AND Gate 38 29 20 Ondüctor Corporation WITH TOLERANT І/О AND BUS HOLD 
NC7SZ08M5XTR-ND | Single 2-Input AND Gate 228.00/3,000 Digi-Key Price Eachx 
- -Inpu' ate .. .00/3, ті Bi i i E 
NGTSZIAMEKCI-ND І Schmit Trigger Input inverts Wr 00 an PITAVCX16244A-ND 16-Bit Buffer/Line Driver AB-TSSOP 334 263 2.09 
TE PI74VCX16245A-ND 16-Bit Bidirectional Transceive 48-TSSOP 3.34 2.63 2.09 
NC7SZ14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverter 228.00/3,000 PI74VCX16374A-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 334 262 209 
NC7SZ32M5CT-ND Single 2-Input OR Gate... SOT-23-5 72 54 41 : : : : 
NC7SZ32M5TR-ND Single 2-Input OR Gat 50Т-23-5 127.50/250 Е 
NC7SZ32M5XCT-ND | Single 2-Input OR Gat SOT-23-5 28 29 20 ERICOM” LAN / ANALOG 
NC7SZ32M5XTR-ND | Single 2-Input OR Gate. S0T-23-5 228.00/3,000 Conductor Corporation SWITCH PRODUCTS 
NC7SZ38M5CT-ND Single 2-Input NAND Gate (Opi p 50Т-235 72 54 41 Ку Price Each 
NC7SZ38M5TR-ND Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output 50Т-23-5 127.50/250 Part Мо. Description Pkg. 1 25 100 
NC7SZ38M5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output, SOT-23-5 зз 29 20 PIBA100W-ND Quad SPDT Analog Switch 16-506 246 186 167 
NC7SZ38M5XTR-ND | Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output) -. 228.00/3,000 à НЫ maa А й MEME 
) PI5A126W-ND Dual SPST, 7 Volt N.0. Analog Switch 8506 98 89 80 
NC7SZ66M5XCT-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch .38 30 21 š " ñ e 
: PI5A319AW-ND Single SPDT Analog Switch 8-506 122 106 .95 
NC7SZ66M5XTR-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch 253.80/3,000 ü n ni 
С | PI5A391AP-ND Quad SPST Analog Switch 16-Dip 1.85 1.59 143 
NC7SZ86M5CT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . 50Т-23-5 12 54 41 PI5L2000-ND. Quad SPDT LAN Switch 16-050Р 232 181 148 
NC7SZ86M5TR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . SOT-23-5 127.50/250 z - Т - s 
š " PI5V330W-ND Quad 2/1 Multiplexer/Demultiplexer 16-SOIC 2.24 1.92 1.76 
NC7SZ86M5XCT-ND Sinlge 2-Input Exclusive OR Gate . 50Т-23-5 40 32 22 Я 
| ! PS301CSA-ND SPST, 17 Volt Analog Switch 8-501С 119 1.02 .% 
NC7SZ86M5XTR-ND Sinlge 2-Input Exclusive OR Gate . 270.00/3,000 fo 
j | А ў PS302CSA-ND SPST, 17 Volt Analog Switch 8-5010 101 47 79 
NC7SZ125M5CT-ND Single Tri-State Buffer OE=Low 72 54 M х 
Е | i. 4 PS320ESA-ND Dual SPST, 17 Volt N.0. Analog Switch 8507 101 87 79 
ЕРИНО Single Tri-State Buffer OE-Low 6750250 PS323ESA-ND Dual SPST, 17 Volt М.О. Analog Switch 8SOC 101 87 79 
NC7SZ125M5XCT-ND | Single Tri-State Buffer OE-Low 38 30 2 : ее - : : 
В i А. 7 PS383ESE-ND Dual SPDT, 17 Volt Analog Switch 16-506 283 243 218 
NC7SZ125M5XTR-ND Single Tri-State Buffer OE-Low 259.20/3,000 š 
М x PS391ESE-ND Quad SPST, 17 Volt N.C. Analog Switch 16-506 2.11 1.81 1.63 
NC7SZ125P5XCT-ND | Tri-State Buffer.. 38 30 2 А 
NC7SZ425P5XTR-ND | Tri-State Buffer. 25920/3,000 PS392CSE-ND Quad SPST, 17 Volt N.0. Analog Switch 16-506 207 1.79 1.60 
NC7SZ126M5XCT-ND | Single Tri-State Buffer OE-High 38 30 22 PS392ESE-ND Quad SPST, 17 Volt N.0. Analog Switch ; 16-506 211 181 1.63 
NC7SZ126M5XTR-ND | Single Tri-State Buffer OE-High 25920/3000 PS393ESE-ND Quad SPST, 17 Volt (2)N.0., (2)N.C. Analog Switch 16-5016 241 181 1.63 
NC7SZ126P5XCT-ND | Tri-State Buffer.. du 30 22 
NC7SZ126P5XTR-ND | Tri-State Buffe 259.20/3,000 
NC7SZ175P6CT-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear que 54 AL НИЯ 
NC7SZ175P6TR-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear 120.00/250 = = 
NC7SZ175P6XCT-ND | D-Type Flip-Flop with Async. Clear 43 34 24 ў "е Price Eachx 
NC7SZ175P6XTR-ND | D-Type Flip-Flop with Async. Clear 291.60/3,000 Description 1 ?5 100 
NC7SZ384M5CT-ND 1-Bit Low Power Bus Switch 72 54 41 PI90LV022L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater. 490 420 375 
NC7SZ384M5TR-ND 1-Bit Low Power Bus Switch 67.50/250 PI90LV027AW-ND Dual LVDS Line Driver 224 192 172 
NC7SZ384M5XCT-ND | 1-Bit Low Power Bus Switch 43. 35 24 PI90LV028AW-ND Dual LVDS Line Receiver 224 192 172 
NC7SZ384M5XTR-ND | 1-Bit Low Power Bus Switch 336.60/3,000 PIS0LVO31AW-ND Quad LVDS Line Driver 3.73 320 2.86 
NC7WZ16P6XCT-ND Dual Buffer . .40 33 29 PI90LV032AW-ND Quad LVDS Line Receiver 373 320 286 
NC7WZ16P6XTR-ND | Dual Buffer. 316.20/3,000 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 601 


74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC 


WITH 5 VOLT TOLERANT ИО 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI90LVO47AL-ND ЗУ, Quad LVDS Differential Line Driver. 274 2.50 228 PI74LPT244AQ-ND Octal Buffer/Line Driver 18 13 Wl 
PI9OLVO48AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver. 274 250 228 PI74LPT244AS-ND Octal Buffer/Line Drive за в m 
PI90LV050L-ND Dual LVDS Driver/Receiver ....... 298 255 228 PI74LPT541AQ-ND Non-Inverting Octal Buffer/Line Drive в 78 л 
PI90LV051L-ND Dual LVDS T iver (Single EN 298 255 228 PI74LPT541AS-ND Non-Inverting Octal Buffer/Line Drive! 78 3e | 
E RENTA Single а edd BS E Eu PI74LPT573AQ-ND Octal Transparent Latch with Tri-State 78 73 nU 
PI90LV180W-ND Single LVDS Transceiver (EN 315 270 241 
PI90LVBO22L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater... 6.65 570 5.09 74LPT - DOUBLE DENSITY 3.3 VOLT LOGIC 
PI90LVB050L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 350 3.00 2.68 «нны WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 
PI90LVBO51L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 303 260 232 Digh Key TEET 
РТА | She H- Drv LVDS Талша Tan: | brent m i 
lj Ig S HE TG тапзсемаг. ; 1 ў РІ741РТ16244ДА-М0 | 16-Bit Buffer/Line Driver. 48-TSSOP 118 111 108 
PISOLVB180W-ND Single Hi-Drive LVDS Transceiver ( 245 210 1.88 PI74LPT16244AV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. 48-SSOP 1.18 1.11 1.08 
PITALPT16245AA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceive A8-TSSOP 1.18 1.11 1.08 
PITALPT16245AV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceivei 48-550Р 8 141 108 
ome Mince PI74LPT16374AA-ND | 16-Bit Octal Register 48-Т550Р 8 111 108 
Digi-Key Price Each» 3.3 VOLT BUS 
Part No. Description 1 25 100 (PERICOM " 
PI74AVC+16244A-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver 274 250 228 ctor Corporation SWITCH PRODUCTS 
PI74AVC+16244K-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver 324 2.96 2.70 Digi-Key Price Each» 
PI74AVC+16245A-ND Tri-State, 16-Bit Bidirectional Transceiver 274 250 2.28 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI74AVC+16245K-ND Tri-State, 16-Bit Bidirectional Transceiver 324 2.96 2.70 PI3B16211A-ND 24-Bit Bus Switch... .56-TSSOP 240 2.19 201 
PI74AVC+16268A-ND Tri-State, 12-Bit to 24-Bit Registered Bus Exchange 2.74 250 2.28 PI3B16212A-ND 24-Bit Bus Exchange .56-TSSOP 240 2.19 2.01 
PI74AVC+16345A-ND | Tri-State, 1-Bit to 4-Bit Registered Address Drive 377 344 344 PI3B16233A-ND 16-32-Bit FET Mux/D с .56-TSSOP 240 2.19 2.01 
PI74AVC+16374A-ND Tri-State, 16-Bit D-Type Flip-Flop 274 250 228 PI3B16245A-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch 48-В050Р 240 2.19 2.01 
PI74AVC+16646A-ND | Tri-State, 16-Bit Bus Transceiver and Register 304 278 254 PI3832510-ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch 118 1.04  .96 
PI74AVC416721A-ND Tri-State, 20-Bit Flip-Flop - 274 250 228 PI3B32570-ND Quad 2-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch 118 1.04  .96 
PI74AVC+16820A-ND | Tri-State, 10-Bit Flip-Flop with Dual Outputs 274 250 228 PI3B33X257B-ND 12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch 333 304 277 
PIT4AVC+16836A-ND | Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver... 238 248 1.99 DISSI QNID Hot insertion: ABI, Рог Bus ди ОРКЕ" 
PI74AVC164245A-ND | Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifter. 329 300 274 PI3C31260-ND Hat Insertion, 4-Bit, 2-Port. Bus Switch y : i 
PI74AVC164245LAA-ND | Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifter. 3.90 356 325 with Individual Enables ... 100 85 70 
PI74AVC16834A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Drive 2.98 239 199 3 em mq р ; Е : 5 
РІ74АУС16835А-М0 — | Tri-State, 18-Bit Universal Bus Drive 298 239 199 ОЗОН Hot Insertion, GI 2 Part Bus Switch. LINES A 


Digi-Key 


FCT LOGIC 
STANDARD 5 VOLT 


Price Each» 


PI3C33840-ND 
PI3C38610-ND 


3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 
2-Port Bus Switch ............ 

3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 
2-Port Bus Switch... 


1.16 91 74 
1.16 91 74 


PI3C16212A-ND 
PI3C34X461NB-ND 
PI3C34X484NB-ND 


3.3V, High Bandwidth Bus Switch . .56-Т550Р 2.89 248 1.83 
3.3V, 40-Bit Bus Switch (861 functio 6-LFBGA 3.82 327 242 
3.3V, 40-Bit Bus Switch (384 function 6-LFBGA 382 327 242 


) PER, 5 LOW VOLTAGE 

n x RICOM TRANSLATOR BUS SWITCH 
Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 


Part No. Description 1 25 100 
PI74FCT132ATW-ND Quad 2-Input NAND Schmitt 1.63 1.54 149 
PI74FCT240ATS-ND Inverting Octal Buffer/Line Drivei 74 .68 62 
PI74FCT244ATQ-ND Octal Buffer/Line Driver . 74 .68 62 
PI74FCT244ATS-ND Octal Buffer/Line Driv 74 68 62 
PI74FCT245ATQ-ND Octal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 
PI74FCT245ATS-ND Octal Bidirectional Transceive 74 68 62 
PI74FCT253ATQ-ND Dual 4-Input Multiplexer... 116 1.07 97 
PI74FCT273ATQ-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 74 .68 62 
PI74FCT273ATS-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 74 .68 62 
PI74FCT374ATS-ND Octal D-Type Register, Tri-State 74 .68 62 
PI74FCT541ATQ-ND Non-Invert Octal Buffer/Line Driver 94 .86 79 
PI74FCT541ATS-ND Non-Invert Octal Buffer/Line Drive 94 .86 79 
PI74FCT543ATS-ND Non-Invert Octal Latched Transceive 123 113 1.02 
PI74FCT574ATQ-ND Octal D-Type Register, Tri-State ... 74 68 62 
PI74FCT574ATS-ND Octal D-Type Register, Tri-State ... 74 68 62 
PI74FCT823ATS-ND 9-Bit Register with Clear and Tri-Stai 98 89 81 


PISVT32X245B-ND 
PI3VT34X245B-ND 
PI3VT3245L-ND 


16-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch. 
32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch. 
8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch... 


.40-BQSOP 1.85 1.69 1.55 
.80-В050Р 3.43 3.14 2.86 
.20-TSSOP 107  .98 .90 


PERICOM' 


Semiconductor Corpc 


Digi-Key 
Part No. 


74FCT - STANDARD 5 VOLT FCT WITH 
25 OHM SERIES OUTPUT RESISTOR 


Price Eachx 
Pkg. 1 25 100 


ration 


Description 


PI74FCT2241ATQ-ND 
PI74FCT2244ATQ-ND 
PI74FCT2245ATQ-ND 
PI74FCT2273ATQ-ND 
PI74FCT2374ATQ-ND 


-20-QS0P 44 68 62 
.20-0S0P 44 68 62 
.20-050Р 44 68 62 
.20-QSOP 44 68 62 
.20-050Р 74 68  .62 


Inverting Octal Buffer/Line Driver . 
Octal Buffer/Line Driver . 
Octal Bidirectional Transceiver . 
Octal D-Type Flip-Flop 
Octal D-Type Register. 


PI74FCT2541ATQ-ND 
PI74FCT2827ATQ-ND 


-20-QS0P 44  .86 79 
.24-050Р 98 89 Bi 


Non-Invert Octal Latched Transceive 
10-Bit Buffer 


PI3VT3306L-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch. 8-TSSOP 1.16 .99 .88 
PI3VT3384L-ND 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch .24-TSSOP 151 1.29 1.15 
PI3VT3861L-ND 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch .24-TSSOP | 1.51 129 115 
5 VOLT BUS 
SWITCH PRODUCTS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI5C32X245B-ND. 16-Bit Bus Switch .40-BQSOP 2.02 1.58 1.30 
PI5C34X245B-ND 32-Bit Bus Switch. .80-В050Р 2.50 2.35 2.13 
Р15С31250-№0 Quad Виз Switch with Individual Enable Ti 63 58 
PI5C3244S-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout) . 72 64 .59 
PI5C32450-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Ріпоці). 72 64  .59 
PI5C3245S-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) . 72 64 .59 
PI5C32510-ND 8:1 Mux/Demux Bus Switch... 72 64 59 
PI5C32530-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch Te 66 460 
PI5C32570-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switcl 32 66 .60 
PI5C3257S-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch . 272 66 -60 
PI5C33830-ND 5-Bit, 4-Port Swappable Bus Switch Ju 66 .60 
PI5C3384Q-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch 72 66 .60 
PI5C38610-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch 73 57 51 


PI5C16211A-ND 
PI5C16212V-ND 
PI5C16862CA-ND 


.56-TSS0P 198 179 1.62 
56-SSOP 198 179 162 
48-TSSOP 215 185 165 


24-Bit, Bus Switch... 
25-Bit, Bus Switch 
5V, 20-Bit Bus Switch 


)PERICOM' 74FCT - DOUBLE DENSITY 
Semiconductor Corporation STANDARD 5 VOLT FCT LOGIC 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
PI74FCT16245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 144 131 149 
PI74FCT16245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 144 131 149 
PI74FCT16373ATA-ND | 16-Bit Transparent Latch 144 4131 1.19 
PI74FCT16374ATA-ND | 16-Bit Registe 144 131 149 
PI74FCT16374ATV-ND | 16-Bit Registe 144 4131 1.19 


Digi-Key 


74FCT - DOUBLE DENSITY 


oration 


3.3 VOLT FCT LOGIC 


Price Each 
Part No. Description А 25 100 
PI74FCT163244AV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 131 1.19 


VIDEO 
SWITCH PRODUCTS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI5V330Q-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch 6-050Р 212 1.92 1.74 
PI5V3310-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demultiplexe 6-050Р 212 192 1.74 
PI5V3320-ND Quad Video Switch 6-QSOP 212 192 1.74 
CLOCK 
DISTRIBUTION PRODUCTS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
PI49FCT804ATS-ND Non-Inverting Clock Driver . 992 357 343 
PI49FCT805ATQ-ND Non-Inverting Clock Driver . 299 273 239 
PI49FCT805ATS-ND Non-Inverting Clock Driver . 2.99 2.73 2.39 
PI49FCT807ATS-ND 10-Output Non-Inverting Clock Driver 2.99 2.73 2.39 


PI49FCT3803L-ND 


156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Drive! 149 136 125 


APER. š 74FCT - DOUBLE DENSITY STANDARD 5V 
га ICOM LOGIC WITH BALANCED OUTPUT DRIVE 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description al 25 100 
PI74FCT162244ATA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 131 119 
PI74FCT162244ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 4131 1.19 
PI74FCT162245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 144 131 149 
PI74FCT162245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 144 131 149 
PI74FCT162374ATA-ND | 16-Bit Registe 144 131 1.19 
PI74FCT162374ATV-ND | 16-Bit Registe 144 4131 1.19 


PI74FCT162541ATV-ND 
PI74FCT162823ATA-ND 


16-Bit Buffer/Line Driver 
18-Bit Register. 


1.86 1.69 1.54 
171 157 142 


PI49FCT38030-ND 

PI49FCT3805AQ-ND 
PI49FCT3805AS-ND 
PI49FCT3807AQ-ND 
PI49FCT3807AS-ND 


156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver 149 1.36 125 


Non-Inverting Clock Driver . 2.99 273 2.39 
Non-Inverting Clock Driver . 2.99 2.73 239 
10-Output Non-Inverting Clock Driver 299 273 239 
10-Output Non-Inverting Clock Driver 299 273 239 


PI49FCT3807DQ-ND 
PI49FCT3807DS-ND 
9269B-ND 


156MHz, 10-Output Non-Inverting Clock Driver 
156MHz, 10-Output Non-Inverting Clock Driver 
Data Book on CD-ROM... 


541 495 451 
541 495 451 
ӨЗІ — а 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


74AC SERIES 


Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gat Í 57 43 32 
TC74HC138AFN-ND 3-to-8 Line Decoder AT 38 28 
TC74HC138AFNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder 292.50/2,500 
TC74HC138AP-ND 3-to-8 Line Decoder. 52 42 31 
TC74HC139AFN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder 52 42 31 


Price Each» 

Description Pkg. 1 25 100 
TC74ACOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate .. 46 87 28 
TC74ACOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gat 307.13/2,500 
TC74ACO0P-ND Quad 2-Input NAND Gat 46 ST 28 
TC74ACO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 320.63/2,500 
TC74AC02P-ND Quad 2-Input NOR Gate. A48 38 29 
TC74ACO4FN-ND Hex Inverter 46 3T 29 
TC74ACO4FNTR-ND Hex Inverter 280.13/2,500 


TC74ACO8FN-ND 
TC74ACO8FNTR-ND 
TC74AC14FN-ND 


Quad 2-Input AND Gate. 
Quad 2-Input AND Gate. 
Hex Schmitt Trigger Inverter. 


14-501. 4 3 28 
307.13/2,500 
14-501. 55 M 33 


TC74HC139AFNTR-ND 
TC74HC139AP-ND 


Dual 2-to-4 Line Decoder 
Dual 2-to-4 Line Decoder 


334.13/2,500 
52 42 31 


TC74AC32FN-ND 
TC74AC32FNTR-ND 
TC74AC74FN-ND 
TC74AC74FNTR-ND 
TC74AC74P-ND 


Quad 2-Input 0R Gate 
Quad 2-Input OR Gate 
Dual D-Type Flip-Flop wi 
Dual D-Type Flip-Flop wi 
Dual D-Type Flip-Flop wi 


14-501. 48 2.38 29 


14-501. 320.63/2,500 
ith Preset and Clear 14-SOL 48 50 29 
ith Preset and Clear 14-SOL 324.00/2,500 


ith Preset and Clear. .14-Dip 48 39 .29 


TC74AC86FN-ND 


Quad Exclusive OR Gate.... 


14-501. 50 40 30 


TC74AC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State :60 45 .34 
TC74AC125FNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 484.25/2,500 

TC74AC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder... 55 42 .31 
TC74AC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decode! 461.50/2,500 

TC74AC138P-ND 3-to-8 Line Decode 57 4 32 
TC74AC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 62 4 36 
TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 173 55 41 
TC74AC245FWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 227.43/1,000 

TC74AC245P-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 73 155 41 
TC74AC373P-ND Octal D-Type Latch, Tri-State.... 8 55 .41 
TC74AC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .... 177 58 44 


Digi-Key 
Part No. 


SHIBA 


Description 


74ACT SERIES 


Price Each» 
Pkg. 1 25 100 


TC74ACTOOFN-ND 
TC74ACTOOFNTR-ND 
TC74ACTOOP-ND 
TC74ACTO2FN-ND 


Quad 2-Input NAND Gat 
Quad 2-Input NAND Gat 
Quad 2-Input NAND Gat 
Quad 2-Input NOR Gate 


14-SOL .51 4 .31 
14-501. 357.50/2,500 

.14-Dip :51 4 8 
14-501. 47 38 28 


е... 


TC74ACTO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-501. 337.50/2,500 
TC74ACTO4FN-ND Hex Inverter 14-SOL (82 42 91 
TC74ACTO4FNTR-ND Hex Inverter 14-SOL 347.63/2,500 


TC74ACTO8FN-ND 
TC74ACT14FN-ND 


Quad 2-Input AND Gate. 
Hex Schmitt Trigger Inverter. 


14-501. 48  .38 29 
14-501. 53 43 32 


TC74HC157AP-ND Quad 2-Channel Multiplexer ... i 55 A2 132 
TC74HC173AP-ND Quad D-Type Register, Tri-State. 16-Dip 60 46 34 
TC74HC175AFN-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 6-SOL 48 36 27 
TC74HC175AP-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-Dip 58 4 .5 
TC74HC244AFW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 0-SOL .60 45 34 
TC74HC244AFWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 0-SOL 156.80/1,000 

TC74HC244AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat 20-Dip .60 45 34 
TC74HC245AFWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State . 0-S0L 161.00/1,000 

TC74HC245AP-ND Octal Bus Transceiver, Tri 20-Dip .60 45 .34 
TC74HC259AP-ND 8-Bit Addressable Latch.. 16-Dip 74 56 42 
TC74HC273AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 0-SOL .63 4 36 
TC74HC273AFWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 0-SOL 222.11/1,000 

TC74HC273AP-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear. i .65 A9  .37 
TC74HC367AP-ND Hex Bus Buffer, Tri-State .... 61 46 35 
TC74HC373AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .. .58 4  .33 
TC74HC373AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State . 199.50/1,000 

TC74HC373AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. .60 4 .34 
TC74HC374AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop. 58 44 33 
TC74HC374AFWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 156.80/1,000 

TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 
TC74HC541AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat 60 45 34 
TC74HC573AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .. 58 4 33 
TC74HC573AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State . 199.50/1,000 

TC74HC573AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-Stat 60 4 34 
TC74HC574AP-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State. .60 45 34 
TC74HC592AP-ND 8-Bit Register/Binary Counter. 91 76 61 
TC74HC595AFN-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State .58 44 338 
TC74HC595AFNTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 419.25/2,500 

TC74HC595AP-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 43 36 29 
TC74HC4040AFN-ND 12-Stage Binary Counter . 58 40  .30 
TC74HC4040AP-ND 12-Stage Binary Counter eit 4 32 
TC74HC4051AP-ND 8-Channel Analog Multiplexer. 74 56 .42 
TC74HC4052AP-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer. 74 56 42 
TC74HC4053AFN-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexei 54 41 31 
TC74HC4053AFNTR-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexe 422.50/2,500 

TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexe! .60 45 34 
TC74HC4066AFN-ND Quad Bilateral Switc! 60 48  .36 
TC74HC4066AP-ND Quad Bilateral Switch . 56 43 .32 


74LCX SERIES 


TC74ACT14FNTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 14-S0L 357.75/2,500 
TC74ACT32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 14-S0L 52 42 31 
TC74ACT32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 14-SOL 347.63/2,500 
TC74ACT74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-SOL 50 40  .30 
TC74ACT74FNTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-501. 292.50/2,500 
TC74ACT138FN-ND 3-to-8 Line Decoder... 57 43 .32 
TC74ACT138FNTR-ND | 3-to-8 Line Decode: 461.50/2,500 
TC74ACT138P-ND 3-to-8 Line Decode! 57 43 32 
TC74ACT139FN-ND Dual 2-to-4 Line Decode 57 4 32 
TC74ACT157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 78 be И 
TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 73 55 41 
TC74ACT244FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 242.06/1,000 
TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 73 55 M 


TC74ACT245FW-ND 
TC74ACT245P-ND 
TC74ACT257FN-ND 


Octal Bus Transceiver, Tri-State 
Octal Bus Transceiver, Tri-State 
Quad 2-Channel Multiplexe 


20-501. 73 55 41 
20-Dip 73 55 41 
16-50. 78 59 44 


TC74ACT257FNTR-ND Quad 2-Channel Multiplexe 16-501. 578.50/2,500 

TC74ACT273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOL 83 69 56 
TC74ACT373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State те 55 41 
TC74ACT374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 23 55 41 
TC74ACT541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. gm 58 44 
TC74ACT541P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 77 58 .44 
TC74ACT573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State Ail 58 44 
TC74ACT574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-Sta zti 58 44 


OSHIBA 


74HC SERIES 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
TC74HCOOAFN-ND Quad 2-Input NAND Gate .. AT 38 26 
TC74HCOOAFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gat 199.13/2,500 
TC74HCOOAP-ND Quad 2-Input NAND Gat 36 29 22 
TC74HCO2AFN-ND Quad 2-Input NOR Gate 49 40 27 
TC74HCO2AFNTR-ND. Quad 2-Input NOR Gate 301.75/2,500 
TC74HC02AP-ND Quad 2-Input NOR Gate. 49 4 27 
TC74HCO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain -14-Dip 56 A .34 
TC74HCO4AFN-ND Hex Inverter 49 0 27 
TC74HCO4AFNTR-ND Hex Inverter 301.75/2,500 
TC74HCO4AP-ND Hex Inverter. is :36 29 22 


TC74HCOSAP-ND 
TC74HCO8AFN-ND 


Hex Inverter with Open Drain. 


Quad 2-Input AND Gate. 


A4-Dip 56 45 34 
14-501. 49 40 2 


TC74HCO8AFNTR-ND Quad 2-Input AND Gate. 280.50/2,500 
TC74HC08AP-ND Quad 2-Input AND Gate . .38 3 23 
TC74HC10AP-ND Triple 3-Input NAND Gat 56 45 34 
TC74HC14AFN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 37 50 23 
TC74HC14AFNTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 314.50/2,500 
TC74HC14AP-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 39 Be 24 
TC74HC32AFN-ND Quad 2-Input OR Gate AQ 4 27 
TC74HC32AFNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 293.25/2,500 
TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate 49 4 27 
TC74HC74AFN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 51 41 29 
TC74HC74AFNTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-S0L 314.50/2,500 


TC74HC74AP-ND 
TC74HC86AP-ND 


Dual D-Type Flip-Flop wi 
Quad Exclusive OR Gate 


ith Preset and Clear. .14-Dip 51 41 .29 


.14-Dip 47 36 27 


TC74HC123AP-ND 
TC74HC125AFN-ND 
TC74HC125AFNTR-ND 
TC74HC125AP-ND 
TC74HC132AFN-ND 


Dual Monostable Multivibrator . 
Quad Bus Buffer, Tri-State .... 
Quad Bus Buffer, Tri-State 
Quad Bus Buffer, Tri-State. 
Quad 2-Input Schmitt NAND Gate . 


-16-Dip 52 39 30 


41 81 24 
334.13/2,500 

52 42 331 

53 40 30 


Price Each» 

Description Pkg. 1 25 100 
TC74LCXOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate ..14-S0L 51 39 29 
TC74LCXOOFTCT-ND Quad 2-Input NAND Gate .1M-TSSOP 51 41 .31 
TC74LCXOOFTTR-ND Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 285.60/2,000 
TC74LCXO2FN-ND Quad 2-Input NOR бай 14-501 51 39 .29 
TC74LCXO2FTCT-ND Quad 2-Input NOR бак .1M-TSSOP. .51 41 .31 
TC74LCXO2FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gate... .1-TSSOP 285.60/2,000 
TC74LCXO4FN-ND Hex Inverter ..14-80L 51 39 29 
TC74LCX04FTCT-ND Hex Inverter. .14-TSSOP .51 41 31 
TC74LCX04FTTR-ND Hex Inverter. .14-TSS0P 285.60/2,000 
TC74LCXO8FN-ND Quad 2-Input AND Gat ..14-S0L 51 39 29 
TC74LCXOBFTCT-ND Quad 2-Input AND Gat .14-TSSOP 51 41 31 
TC74LCX08FTTR-ND Quad 2-Input AND Gate .. .14-TSS0P 285.60/2,000 
TC74LCX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverte| ..14-SOL .51 39 29 
TC74LCX14FTCT-ND Hex Schmitt Inverter. .14-TSSOP 51 41 .31 
TC74LOX14FTTR-ND Hex Schmitt Inverter. .14-Т550Р 285.60/2,000 
TC74LCX32FN-ND Quad 2-Input OR Gate. ЕТІ 3 29 
TC74LCX32FTCT-ND Quad 2-Input OR Gate 51 4 31 
TC74LCX32FTTR-ND Quad 2-Input OR Gate .14-Т550Р 285.60/2,000 
TC74LCX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear . ..14-S0L Di 39 29 
TC74LCX74FTCT-ND Dual D-Type Flip-Flop -14-Т550Р 53 4 .32 
TC74LCX74FTTR-ND Dual D-Type Flip-Flop .14-Т550Р 294.00/2,000 
TC74LCX86FN-ND Quad 2-Input Exclusive-OR Gate ..14-S0L .51 .39 29 
TC74LCX86FTCT-ND Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. .14-Т550Р 54 44 33 
TC74LCX86FTTR-ND Quad 2-Input Exclusive-OR Gate. .14-Т550Р 302.40/2,000 
TC74LCX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State ..14-80L 56 42 32 
TC74LCX125FTCT-ND Quad Bus Buffer, Tri-State .14-TSS0P .51 E 31 
TC74LCX125FTTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State .14-Т550Р 285.60/2,000 
TC74LCX138FN-ND 3-to-8 Line Decoder ..16-S0L .61 46  .35 
TC74LCX138FTCT-ND 3-to-8 Line Decoder .16-Т550Р 49 87 28 
TC74LCX138FTTR-ND 3-to-8 Line Decoder -16-TSSOP 324.52/2,000 
TC74LCX157FTCT-ND Quad 2-Channel Multiplexer .16-Т550Р 59 4 36 
TC74LCX157FTTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer .16-Т550Р 327.60/2,000 
TC74LCX240FTCT-ND Octal Inverting Bus ВиНе .20-TSSOP .52 4 ЗІ 
TC74LCX240FTTR-ND Octal Inverting Bus ВиНе .20-TSS0P 348.46/2,000 
TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-Stat: ..20-SOL .96 13 55 
TC74LCX244FTCT-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .20-TSS0P BE 40  .30 
TC74LCX244FTTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat .20-Т550Р 348.46/2,000 
TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State ..20-S0L 96 she) 55 
TC74LCX245FTCT-ND Octal Bus Transceiver, Tri-Sta! .20-TSSOP 58 44 530) 
TC74LCX245FTTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State.. .20-Т550Р 385.70/2,000 
TC74LCX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State . ..20-S0L .96 73 55 
TC74LCX257FTCT-ND Quad 2-Channel Multiplexer, Tri-State .16-Т550Р 50 38 29 
TC74LCX257FTTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer, Tri-State .16-Т550Р 335.16/2,000 
TC74LCX373FTCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-Stat: .20-Т550Р 52 30 .30 
TC74LCX373FTTR-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .20-Т550Р 345.80/2,000 
TC74LCX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .. ..20-S0L .60 4 37 
TC74LCX374FTCT-ND Octal D-Type Flip-Flop .20-TSS0P 54 41 31 
TC74LCX374FTTR-ND Octal D-Type Flip-Flop .20-Т550Р 359.10/2,000 
TC74LCX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop. ..20-SOL 96 “ӘР “55 
TC74LCX540FTCT-ND Octal Inverting Bus Buffe .20-Т550Р 54 41 31 
TC74LCX540FTTR-ND Octal Inverting Bus Buffei .20-Т550Р 359.10/2,000 
TC74LCX540FW-ND Octal Inverting Bus Buffei ..20-S0L 76 83 si 
TC74LCX541FTCT-ND .20-TSSOP 60 4 34 
TC74LCX541FTTR-ND .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC74LCX541FW-ND ‚20-501. .76 83 S 

(Continued) 
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(ross) 603 


ы Digi-Key Price Eachx 
TOS HIBA UB SHEER (een Part No. Description Pkg. 1 25 100 
— й TC7AVHCIGSFTTR-ND | 8-Bit PISO Shift Register .... 16-Т550Р 356.44/2,000 
DigiKey ТЕ ULIS Cam TC74VHC174FN-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 6505 55 42 31 
TCTALCXSTSFTC-ND — T Octal D-Type Latch, Tri-State rr = TC7AVHGITAFTTR-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea -16-TSSOP 343.14/2,000 
4 TC74VHC175FN-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-501. 55 32 31 
10741 ОТВЕТА аба ats Eon. Trame О % 559202000) TC74VHC175FTTR-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-Т550Р 343.14/2,000 
4 ctal D-Type Latch, Tri-State - 5 Í T 7 : 
TC74LCX574FTCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State O-TSSOP 54 41-31 TC74VHC238FN-ND 3-to-8 Line Decoder „16-800 58 — 44 33 
ТС74ЕСХ574ЕТТВ-№ О Осіаі D-Type Flip-Flop, Tri-State 0-Т550Р 359.10/2,000 ea een ne Үүт > EU. eus Зат 88-000 
TC74LCX574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-Stat 76 43 51 - ctal Inverting Bus Buffer, Tri-Sta P 52/2, 
TC7ALOXT6240AKTTR-ND | Inverting 16-Bit Bus Buffer Tri- 650:00/1,000 TC74VHC240FW-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-Stat 2050. 60 45 34 
TC74LCX16244AFTTR-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State... 619.78/1,000 TC74VHC244FTTR-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .20-TSS0P. 324,52/2,000 
TC74LCX16245AFTTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-Stat 619.78/1.000 TC74VHC244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat 20-501. 80 45 34 
TC74LCX16373AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State .. 619.78/1,000 TC74VHC245FTTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-Stat .20-TSSOP 356.44/2,000 
TC74LCX16374AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State . 619.78/1,000 TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. ..20-S0L .68 52 .39 
TC74VHC245FWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State . ..20-80L 226.10/1,000 
TC7AVHC273FTTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. .20-TSSOP 324.52/2,000 
TOSHIBA 74LVX SERIES TC7AVHC273FW-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 050; 68 5 39 
= - TC74VHC299FTTR-ND | 8-Bit PIPO Shift Register .20-TSSOP 752.78/2,000 
Digi-Key em Price Each TC74VHC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Register. 20-SOL 128 103 77 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TC74VHC367FN-ND Hex Bus Buffer, Tri-State. 6SOL 56 42 32 
ОЕ окай zit НАН бав ^ 43 DE E TC74VHC367FNTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State. 6-SOL 617.50/2,500 
T Mee npu Е аа TC74VHC367FTTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State 16-TSSOP 308.00/2,000 
о прий МОВ Gals у о TC74VHC373FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-Sta 20-Т550Р 285.60/2.000 
TC7ALVXOAFN-ND Е | ЗШ 5 a TC74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 050 40 45 34 
TCTALVXDÁETTR-ND — Hex Inverter — —^ 240502700 TC74VHC373FWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State . 0-SOL 198.17/1,000 
TC74LVXOBFN-ND Quad 2-Input AND Gate. dE es TC74VHC374FTTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop .... .20-TSSOP 324.52/2,000 
TC74LVX08FTTR-ND Quad 2-Input AND Gate . 240.80/2,000 TC74VHC374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop. 20-1. 6 45 .34 
TC74LVX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 460 78 TC74VHO374FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 198.17/1,000 
TC74LVX14FTTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. 279.30/2,000 TC74VHC393FN-ND Dual Binary Counter .60 4 34 
TC74LVX32FN-ND Quad 2-Input OR Gate A3 135 26 TC74VHC393FTTR-ND Dual Binary Counter .14-Т550Р 569.24/2,000 
TC74LVX32FTTR-ND Quad 2-Input OR Gate 240.80/2,000 TC74VHC540FTCT-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State .. .20-Т550Р 54 A 31 
TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-50. 53 42 32 TC74VHCS40FTTR-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State .20-TSSOP 359.10/2,000 
TC/ALVX7AFTTR-ND | | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 294.00/2,000 TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-Stat .20-SOL 80 45 34 
ааа Quid Exclusive oR бав 53 AS Ge TC74VHCS541FTTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-Stat .20-TSSOP 359.10/2,000 
7 -| uad Exclusive OR Gate 00/2, TC74VHC541FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-Stat 20-50. 60 45 34 
TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-Sta 68 51 .39 TC74VHC541FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-Stat 0-501. 198.17/1,000 
n si Quad Sus Buffer, Tri-State О TC74VHC573FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-Stat 20-Т550Р 359.10/2,000 
Я ae ы : - TC74VHC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 050 40 45 34 
TC ВЕ ВИ 340-8 Line Decoder.. 345:80/2,000 TC74VHC573FWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State . 0-SOL 191:52/1 000 
TC74LVX157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 5 42 32 Y - ме " 
i TC74VHC574FTTR-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State. 359.10/2,000 
TC74LVX157FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer . 330.40/2,000 TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop. Tri-State 60 45 34 
TC74LVX174FN-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOL 44 63 48 ype pop, т : : ` 
TC74LVX174FTTR-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 6-TSSOP 364.42/2,000 TC74VHC574FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State .... 198.17/1,000 
TC74LVX240FTTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State . 0-Т550Р 454.86/2,000 TC74VHC595FN-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 6-S0L 63 48  .36 
TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri 20-501. 68 52 39 TC74VHC595FTTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State .16-Т550Р 662.34/2,000 
TC74LVX244FTTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 0-Т550Р 454.86/2,000 TC74VHC4040FN-ND 12-Stage Binary Counter. „16-800 64 48  .36 
TC74LVX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 88 52 39 TC74VHC4040FTTR-ND | 12-Stage Binary Counter. 16-TSSOP 380.38/2,000 
TC74LVX245FTTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri 454.86/2,000 
TC74LVX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 20-SOL 68 52 39 
TC74LVX273FW-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 2050 58 5 39 TOS HIBA OS SERIES 
TC74LVX373FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 0-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LVX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State .68 52 .39 Cut Tape 
TC74LVX374FTTR-ND Octal D-Type Flip-Flop 454.86/2,000 Digi-Key Price Each 
TC74LVX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop .68 sg x Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7ALVXB73FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 473.48/2,000 i s 
TC7ALVXS73FW-ND — | Octal D-Type Latch, Tri-State... лі 54 A Е „Surface Mount Product in Cut Таре — — 
TC74LVX4245FSTR-ND | Dual Supply Octal Bus Transceiver 1487.20/2,000 TCASG6FCT-ND Single Analog Switch (40668) SMV-5 49 "0 28 
TC4S584FCT-ND Single Schmitt Trigger (4584B SMV-5 55 44 33 
TC7SOOFCT-ND Single NAND Gate (74HC00) .. SMV-5 29 24 17 
05 Н | ВА 74VHC SERIES TC7S02FCT-ND Single NOR Gate (74HC02) SMV-5 365 29 20 
Tm т TC7S04FTCT-ND Single Inverter (74HC04) SMV-5 29 24 17 
Ва m Tubos TC7SO8FCT-ND Single AND Gate (74HC08) SMV-5 — 36 29 20 
Fart No: Description БЕ е нен За TC7S14FTSCT-ND Schmitt Invert SMV-5 — 29 24 17 
TC74VHCOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate... 43 35 26 СП ТПҮӨПЫГ....., Ñ : ; 
TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32) SMV-5 — 36 29 20 
TC74VHCOOFNTR-ND | Quad 2-Input NAND Gat 290.25/2,500 TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gat муз S 3 x 
TC74VHCOOFTCT-ND | Quad 2-Input NAND Gat я 2H E inge ае : = БЕ 
TC74VHCOOFTTR-ND | Quad 2-Input NAND Gat 212:80/2,000 TC7SETOOFUTCT-ND | Single TTL NAND Gate 05/5 36 29 20 
TC74VHCO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-SOL 43 35 26 ТЕН ND singe m NOR са TE 45 28 2 
TC74VHCO2FNTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-501. 290.25/2,500 a Ing e a ^ А 4 ; 
j 4 š TC7SET04FCT-ND Single TTL Inverter Gate. SMV-5 36 29 20 
TC7AVHCO2FTTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-Т550Р 280.80/2,000 тт | 
TC7AVHCOAFN-ND Hex inverter A S> 7SETO4FUTCT-ND ^ | Single TTL Inverter Gate. USV-5 — 36 29 20 
Y TC7SETOBFCT-ND Single TTL AND бай SMV-5 36 29 20 
TC74VHCO4FNTR-ND | Hex Inverter 290.25/2,500 
TC74VHCO4FTTR-ND Hex Inverter 280.80/2,000 TC7SETO8FUTCT-ND Single TTL AND Gat USV-5 36 29 20 
TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate . SMV-5 36 29 20 
TC74VHCO8FN-ND Quad 2-Input AND Gate. 43 35 26 | 
TC74VHCO8FTTR-ND — | Quad 2-Input AND Gate . 278.60/2,000 TC7SETS2FUTCT-ND| | Single TTL OR Gate. WE c c mw 
TC7AVBCTOFN-ND Triple 3-Input NAND Gat E m с TC7SHOOFCT-ND Single VHS NAND Gate SMV-5 29 24 17 
TC74VHC10FNTR-ND | Тгіріе 3-Input NAND Gate 371.25/2,500 TC7SHO2FCT-ND Single TTL NOR Gat SMV-5 36 29 20 
TC74VHC11FTTR-ND | Triple 3-Input AND Gate. 282.80/2,000 TC7SHO4FCT-ND Single VHS Inverter. SMV-5 36.2920 
TC74VHCI4FNTR-ND — | Hex Schmitt Trigger Inverter. 337.50/2,500 TC7SH32FCT-ND Single VHS OR Gate SMV-5 c wc x 
TC74VHC14FTTR-ND — | Hex Schmitt Trigger Inverter. 262.80/2,000 TC7SH86FCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate SMV-5 36 29 20 
TC7AVHC2OFN-ND Dual 4-Input NAND Gate JU 3 BD TC7SH86FUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate USV-5 365 29 20 
TC74VHC20FTTR-ND Dual 4-Input NAND Gate 282.80/2.000 TC7SHU04FCT-ND Single Unbuffered VHS Inverter . SMV-5 36 @ 20 
TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gat 14-1. 47 38 29 ШИЕ Т алы) Singl | үй NAND Gate. у? Е а 1 Т 
TC74VHC21FTTR-ND — | Dual 4-Input AND Gat 4-Т550Р 282.80/2,000 1 ingle 1 Vol ate Ç : ч : 
“SAW UD EB Quad 2-Input OR Gate э О, TO7SLO4FUTCT-ND | Single 1 Volt Inverter. USV5 36 29 20 
TC/AVHCS2FNTR-ND | Quad 2-Input OR Gate 290.25/2,500 TC7SLO8FUTCT-ND Single 1 Volt AND Gate USV-5 365 29 20 
TC74VHC32FTTR-ND Quad 2-Input 0R Gate 273.60/2.000 TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate . USV-5 .36 20 20 
TC74VHC74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear Б Д0 42 кы FAM u S 29 a di 
TC74VHC74FNTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 354.38/2,500 7 2 ingle ate м0 E 
TC74VHC74FTTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. 212.80/2,000 Tere rO pu m NORD ба 803 E. e m 
TC74VHC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate 53 42 32 Е ДЕ E E Š B 
TC74VHC86FTTR-ND Quad Exclusive OR Gate 260.40/2,000 TC7STO8FUTCT-ND Single TTL AND Gate USV-5 83 69 55 
TC74VHC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 14-SOL 56 45 34 TC7ST32FUTCT-ND Single TTL OR Gate. USV-5 83 69 55 
TC74VHC125FNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 14-501. 422.50/2,500 TC7SUO4FCT-ND Single Inverter (/4HCU04). SMV-5 36 29 20 
TC74VHC125FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 4-Т550Р 305.20/2,000 TC7SZOOFCT-ND 2-Input NAND Gate... SMV-5 38 30 21 
TC74VHC126FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 4-TSSOP 305.20/2,000 TC7SZOOFUTCT-ND 2-Input NAND Gate . USV-5 51 25 17 
TC74VHC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder .. 16-SOL 52 39 30 TC7SZ02FCT-ND 2-Input NOR Gate SMV-5 38 30 21 
TC74VHC138FNTR-ND — |3-to-8 Line Decode 16-501. 422.50/2,500 TC7SZ02FUTCT-ND 2-Input NOR Gate USV5 38 30 2 
TC7AVHCI3BFTTR-ND — |3-to-8 Line Decode 6-TSSOP 308.00/2,000 TC7SZ04FCT-ND Single Inverter Gate. SMV-5 38 30 21 
TC74VHC139FN-ND Dual 2-to-4 Line Decode 16-50L 58 44 33 TC7SZO4FUTCT-ND Single Inverter Gate USV-5 31 25 47 
TC74VHC139FTTR-ND | Dual 2-to-4 Line Decode 299.60/2,000 TC7SZ05FCT-ND Inverter (Open Drain SMv5 — 38 30 2 
TC74VHC153FTTR-ND | Dual 4-Channel Multiplexe 296.80/2,000 TC7SZ05FUTCT-ND Inverter (Open Drain 05/5 — 38 30 21 
TC74VHC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe 16-SOL 55 42 31 1075708ҒСТ-М0 2-Input AND Gate SMV-5 38 30 21 
TC7AVHCTS7FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer . 296.80/2,000 TC7SZ08FUTCT-ND 2-Input AND Gate. USV-5 — 38 30 21 
TC74VHC164FN-ND 8-Bit SIPO Shift Register. 53 40 30 TC7SZ32FCT-ND 2-Input OR Gate .. SMV-5 38 30 21 
TC74VHC164FTTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Registe 313.88/2,000 TC7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gate ..USV5 — 38 30 2 
TC74VHC165FN-ND 8-Bit PISO Shift Registe 58 44 33 (Continued) 
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" Digi-Key Tape & Reel Pricing 
05 Н | B A LMOS SERIES (Continued) Part No. eem ў 
TC7SU04FTR-ND Single Inverter (7480104). 81.00/M 
n^ Cut Tape TC7SZ00FTR-ND 2-Input NAND Gat 84.60/M 
pires anm m j RISE TC7SZOOFUTTR-ND 2-Input NAND Gate . 61.10/М 
art №. escription 9. 5 TC7SZ02FTR-ND 2-Input NOR Gate 84.60/M 
TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer Tri-State Output .SMV-5 38 30 21 TC7SZ04FTR-ND Single Inverter Gate.. 84.60/M 
TC7SZ125FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu! .USV-5 38 30  .21 TC7SZO4FUTTR-ND Single Inverter Gate 61.10/M 
TC7SZ126FCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu SMV-5 38 30 21 TC7SZO5FTR-ND Inverter (Open Drain 84.60/M 
TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu .USV-5 ао Шу м TC7SZ05FUTTR-ND Inverter (Open Drain) 84.60/M 
TC7SZUOAFCT-ND Inverter (Unbuffered) SMV-5 380 30 21 TC7SZ08FTR-ND 2-Input AND Gate 84.60/M 
TC7SZUO4FUTCT-ND | Inverter (Unbuffered). USV-5 38 30 21 TC7SZ08FUTTR-ND 2-Input AND Gate 84.60/M 
TC7WOOFCT-ND Dual 2-Input МАМО Gate (74HCO0 386 27 A TC7SZ32FTR-ND 2-Input OR Gat 84.60/M 
TC7WOOFKCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 36 27 21 TC7SZ32FUTTR-ND 2-Input 0R Gat 84.60/M 
TC7W00FUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 45 86° qu TC7SZ125FTR-ND Bus Buffer 3-State Outpu' 84.60/M 
TC7WO2FCT-ND Dual 2-Input NOR Gate ( 45 Ri 27 TC7SZ125FUTTR-ND Bus Buffer 3-State Output 84.60/M 
TC7WO2FKCT-ND Dual 2-Input NOR Gat 47 38 29 TC7SZ126FTR-ND Bus Buffer 3-State Outpu 84.60/M 
TC7WO2FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gat 45 ae № TC7SZ126FUTTR-ND Bus Buffer 3-State Outpu' 84.60/M 
TC7WO4FCT-ND Triple Inverter (74HC04) 45. 0 0 TC7SZU04FTR-ND Inverter (Unbuffered 84.60/M 
TC7WO4FKCT-ND Triple Inverter (74HC04) 38 29 22 TC7SZUO4FUTTR-ND | Inverter (Unbuffered 84.60/М 
TC7W04FUTCT-ND Triple Inverter (74HC04) 45 36 27 TC7WOOFKTR-ND Dual 2-Input NAND Gate . 117.00/M 
TC7WOBFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08). FM8 45 36 27 TC7WOOFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate ( 119.70 
TC7WO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) . 588 38 29 22 TC7WOOFUTTR-ND Dual 2-Input NAND Gate. 121.50/M 
TC7WO8FUTCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08). 45 36 27 TC7WO2FKTR-ND Dual 2-Input NOR Gate 126.90/M 
TC7W14FKCT-ND Schinitt [nvartar 7 38 29 TC7WO2FTR-ND Dual 2-Input NOR Gate (74HC02 126.00 
TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) | 45 36 27 ТЕРЕ Hasc Dual 2-Input NOR Gate... ШЕЛІ 
p TC7WOAFKTR-ND Triple Inverter (74HC04 122.20/М 
TC7W32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) 588 47 38 29 ТІСІН ЕНІН Triple Inverter ANCON = 
TC7W32FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) SM88 45 36 27 Е riple Inverter ( : і 
TC7W34FKCT-ND Triple Non-Inverti 3 TC7WO4FUTTR-ND Triple Inverter (74HC04 121.50/M 
ple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) . S8-8 47 38 .29 TC7WO8FKTR-ND D 
TC7W53FKCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer 47 38 29 7 Я ual 2-Input AND Gate 122.20/M 
5 р i TC7WO8FTR-ND Dual 2-Input AND Gate 126.00 
TC7W66FKCT-ND Dual Bilateral Switch . AT 38 29 
- TC7WOBFUTTR-ND Dual 2-Input AND Gate 121.50/M 
TC7W66FUTCT-ND Dual Bilateral Switcl 45 36 27 H T 
: TC7W14FKTR-ND Schmitt Inverter 126.90/M 
TC7W74FKCT-ND D-Type Flip-Flop. 47 38 29 TC7W32FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) 126.90/M 
TC7W74FUTCT-ND D-Type Flip-Flop зб a Al j I à à 
т TC7W32FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32). 126.00 
7W125FUTCT-ND Dual Bus Buffer . 45 36 27 y j 
ИТ NE ТІННІҢ 5 m 5 TC7W32FUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/ 121.50/M 
S x = = Ho = E = = TC7W34FKTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU 126.90/M 
гі ual 2- при iate : : ` TC7W53FKTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer . 126.90/M 
TC7WHOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 45 36 27 TC7W6GFKTR-ND Dual Bilateral Switch 126:90/М. 
TO7WHO2FKCT-ND Dual 2-Input NOR Gate. 47 38 29 TC7W66FUTTR-ND Dual Bilateral Switch 121.50/М 
TC7WH02FUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gat: 45 36 27 TC7W74FKTR-ND i 126 90/М 
НИС — Trl veer m а 
7 1 riple Inverter . : or TC7W125FUTTR-ND Dual Bus Buffer 121.50/M 
TC7WHOBFKCT-ND Dual 2-Input AND Gate . 47 18 29 TC7W126FUTTR-ND Dual Bus Buffer 121.50/M 
TC7WHOBFUTCT-ND Dual 2-Input AND Gate . 45 36 27 TC7WHOOFUTTR-ND Dual 2-Input NAND Gate. 121.50/M 
TC7WH14FKCT-ND Triple Schmitt Inverter 47 (1388 .29 TC7WHO2FKTR-ND Dual 2-Input NOR Gate. 126.90/M 
TC7WH14FUTCT-ND Triple Schmitt Inverte 45 36 2{ TC7WH02FUTTR-ND Dual 2-Input NOR Gate 121.50/M 
TC7WH32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate 47 38 29 TC7WH04FKTR-ND Triple Inverter 126.90/M 
TC7WH32FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate 9 © м TC7WHO4FUTTR-ND | Triple Inverter 117.00/M 
TC7WH34FKCT-ND Triple Buffer 47 38 29 TC7WHOSFKTR-ND Dual 2-Input AND Gate 126.90/M 
TC7WH34FUTCT-ND Triple Butter. 45 36 27 TC7WHO8FUTTR-ND Dual 2-Input AND Gate 121.50/M 
TC7WH74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 47 38 29 TC7WH14FKTR-ND Triple Schmitt Inverter 126.90/M 
TC7WH74FUTCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear. .SM8-8 45 36 27 TC7WH14FUTTR-ND Triple Schmitt Inverter. 121.50/M 
TC7WH123FKCT-ND Monostable Multivibrator А7 38 29 TC7WH32FKTR-ND Dual 2-Input OR Gat 126.90/M 
TC7WH123FUTCT-ND | Monostable Multivibrato 45 36 27 TC7WH32FUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate . 121.50/M 
TC7WH125FKCT-ND Dual Bus Buffe и 08 29 TC7WH34FKTR-ND Triple Buffer 126.90/M 
TC7WH126FKCT-ND Dual Bus Buffei 47 38 29 TC7WH34FUTTR-ND Triple Buffer. 121.50/M 
TC7WH157FKCT-ND 2-Channel Multiplexer AT .38 29 TC7WH74FKTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clea 126.90/M 
TC7WH157FUTCT-ND | 2-Channel Multiplexer .... 45. 0 27 TC7WH74FUTTR-ND D-Type Flip Flop with Preset and Clea 121.50/M 
TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, 47 38 29 TC7WH123FKTR-ND Monostable Multivibrator 126.90/M 
TC7WH240FUTCT-ND | Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Output 45 36 27 TC7WH123FUTTR-ND | Monostable Multivibrator 121.50/M 
TC7WH241FKCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Ошри A a 29 TC7WH125FKTR-ND Dual Bus Buffer 126.90/M 
TC7WH241FUTCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Outpu 45 36 27 TC7WH126FKTR-ND Dual Bus Buffer 126.90/M 
TC7WH245FKCT-ND Dual Bus Transceiver 47 38 29 ЕН и Le M 
TC7WH245FUTCT-ND | Dual Bus ТІ iver. 45 36 27 Н -Channel Multiplexer : 
| аца TC7WH240FKTR-ND | Dual Bus Buffer inverted, 3-State Output 126.90/M 
TC7WHUO4FKCT-ND Triple Inverter. A7 38 29 
шь Trini err. 45 36 27 | тором — Dual Bus BuforNominaered 3 State бара мее — ЗМ 
TC7WTI25FUTCT-ND | Dual Bus Buffer. 68 51 39 Я НЕ US BUSP ON- пувгіаб зекте Шри А 5 
TC7WUO4ECT-ND Triple Inverter (7 EIS 36 27 TC7WH245FKTR-ND Dual Bus Transceive US8-8 126.90/M 
7 р TC7WH245FUTTR-ND Dual Bus Transceive SM8-8 121.50/M 
TC7WUOAFKCT-ND Triple Inverter.. AT 338 29 i 
TC7WUO4FUTCT-ND Triple Inverter 45 36 27 TC7WHU04FKTR-ND Triple Inverter 126.90/M 
p : : ў z TC7WHUO4FUTTR-ND | Triple Inverter.. 121.50/M 
Digi-Key X Tape & Reel Pricing TC7WT125FUTTR-ND | Dual Bus Buffer 5М8-8 221.00/М 
Part No. Description Pkg. 3,000 TC7WU04FKTR-ND Triple Inverter.. US8-8 126.90/M 
Surface Mount Product on Tape and Reel СЕТЕ ИБ Тра met (74HCU04 FM8 026 0018 
ТСАЅОТЕТА-МО 2-Input МОА Gate 119.00/M = : FD venter : 
TCAS66FTR-ND Single Analog Switch (40668 SMV-5 129.20/M T Reel size is 1,000 pieces 
TC4S584FTR-ND Single Schmitt Trigger (45848). SMV-5 148.50/M 
TC7SOOFTR-ND Single NAND Gate (74HC00) . SMV-5 76.50/M 
TC7S02FTR-ND Single NOR Gate (74HC02) SMV-5 81.00/М TOS HIBA LINEAR SERIES 
TC7SO4FTTR-ND Single Inverter (74HC04) .. SMV-5 76.50/M i й 
TC7S08FTR-ND Single AND Gate (74HC08) SMV-5 81.00/M тік Surface Mount Product іп Cut-Tape SEE 
TC7S14FT5TR-ND Schmitt Inverter 76.50/M pu К Е a; 2 qu 127 EDD 
TC7S32FTR-ND Single OR Gate (74HC32) 81.00/M art No. escription 0. 
TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate 81.00/M TC75S54FCT-ND Single Op Amp SMV-5 72 55 41 
TC7SETOOFUTIR-ND | Single TTL NAND Gat 81.00/M USERS Single Op Amp 72 22 A 
TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. 81.00/M ua Ор Amp | ; : 
с | TC75W54FUTCT-ND Dual Op Amp 36 30 21 
TC7SETO2FUTTR-ND | Single TTL NOR Gate. 81.00/M 
y 7 TC75W55FUTCT-ND Dual 0p Amp 90 76 6 
TC7SETO4FTR-ND Single TTL Inverter Gate 81.00/M 
TC7SETO4FUTTR-ND | Single TTL Inverter Gate 81.00/M E Surface Mount Product on Tape & Reel = 
TC7SETOBFTR-ND Single TTL AND Gate. 81.00/M Digi-Key ЖЕ Tape & Reel Pricing 
TC7SETOBFUTTR-ND | Single TTL AND Gate. 81.00/M Part No. Description ; 
TC7SET32FTR-ND Single TTL 0R Gate 81.00/M TC75S54FTR-ND Single 0p Amp 235.30/M 
TC7SET32FUTTR-ND | Single TTL OR Gate 81.00/M TC75S55FTTR-ND Single Op Amp 235.30/M 
TC7SHOOFTR-ND Single VHS NAND Gate . 76.50/M TO ВАО Dua Шш Amp PH EUM 
TC7SHO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. 81.00/M - ual Op Amp - 
TC7SHO4FTR-ND Single VHS Inverter 81.00/M TC75WSSFUTTR-ND Dual Op Amp. 391.30/M 
TC7SH32FTR-ND Single VHS OR бан 81.00/M 
TC7SH86FTR-ND Single VHS Exclusiv 81.00/M " = 
TC7SH86FUTTR-ND Single VHS Exclusive OR Gat ў 81.00/M intersi І. AMPLIFIERS 
TC7SHUO4FTR-ND Single Unbuffered VHS Inverter SMV-5 81.00/M " ч Б 
TC7SLOOFUTTR-ND Single 1 Volt NAND Gate .USV-5 76.50/М Intersil Digi-Key ШЕ Price Each 
TC7SLO2FUTTR-ND Single 1 Volt NOR Gate. .USV-5 81.00/M Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC7SLO4FUTTR-ND Single 1 Volt Inverter . USV-5 81.00/M EL2250CS EL2250CS-ND 385 293 224 
TC7SLO8FUTTR-ND Single 1 Volt AND Gate .. USV-5 81.00/M EL2386CS EL2386CS-ND 480 365 279 
TC7SLUO4FUTTR-ND | Single 1 Volt Unbuffered Inverte USV-5 76.50/M EL2480CS EL2480CS-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp...14-SOIC 4.03 3.06 2.34 
TC7SL32FUTTR-ND Single 1 Volt OR Gate 81.00/M ELA5011U EL45011U-ND 100MHz Video Front End... 2 827 6.55 525 
TC7STOOFTR-ND Single TTL NAND Gate .. 325.00/M EL51001S EL51001S-ND 200MHz Slew Enhanced Volt. 
TC7STOOFUTTR-ND Single TTL NAND Gate 357.50/M Feedback Amp 275 209 1.60 
TC7STO2FTR-ND Single TTL NOR Gate. 325.00/М (Continued) 
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(ross) 605 


Я Intersil Digi-Key Price Eachx 
RS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
т "E я Е1530210 EL53021U-ND 400MHz Slew Enhanced VFA. 624 494 3.96 
intersil ШІ) ж Price Eachx Е1530410 EL5304IU-ND 700MHz Slew Enhanced VF. 779 616 494 
Part No. Part No. Description Pkg. — 1 25 10 Е1536015 Е1536015-М0 200MHz LP Current Feedback Amp 500 380 290 
EL51001W-T7 EL51001W-T7CT-ND | 200MHz Slew Enhanced Volt. EL53601U Е153601Ш-М0 200MHz LP Current Feedback Amp 500 380 2.90 
Feedback Amp 2.65 2.02 1.54 EL536218 EL53621S-ND 400MHz LP Current Feedback Amp sum 455 365 
EL51001W-T7 EL51001W-T7TR-ND | 200MHz Slew Enhanced Volt. EL53621U EL53621U-ND 400MHz LP Current Feedback Amp 575 455 365 
Feedback Amp 3975.00/3,000 EL5364IS EL53641S-ND 600MHz Current Feedback Amp 5.90 449 343 
EL51011W-T7 EL51011W-T7CT-ND | 200MHz Slew Enhanced Volt. EL53641U Е153641Ц-М0 600MHz Current Feedback Amp. 590 449 343 
Feedback Amp 223 166 123 EL53701U EL53701U-ND 100MHz Diff. Twisted-Pair Drive 529 449 336 
EL51011W-T7 EL51011W-T7TR-ND | 200MHz Slew Enhanced Volt. EL53711U EL53711U-ND 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver.. 529 449 336 
Feedback Amp 2700.00/3,000 EL53721U EL53721U-ND 250MHz Diff. Line Receiver 529 419 336 
Е1510215 EL5102IS-ND 400MHz Slew Enhanced Volt. EL53731U EL53731U-ND 450MHz Diff. Twisted-Pair Drive 651 5.15 443 
Feedback Amp 250 1.90 1.45 EL53741U EL53741U-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Drive 651 5.15 443 
Е1510415 EL5104IS-ND 700MHz Slew Enhanced Volt. EL5375IU Е153751Ц-М0 550MHz Triple Diff. Line Receiver. 651 5.15 443 
Feedback Amp 303 230 176 EL5410CR EL5410CR-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp ...14-TSSOP 400 3.04 2.32 
EL51041W-T7 EL51041W-T7CT-ND| 700MHz Slew Enhanced Volt. EL5410CS EL5410CS-ND 30MHz R/R Input/Output Ор Amp .......14-506 400 3.04 2.32 
Feedback Amp 3.08 230 176 EL5411IRE EL5411IRE-ND — |60MHz R/R Input/Output Op Amp....14-HTSSOP 3.55 270 2.06 
EL5104IW-T7 EL51041W-T7TR-ND| 700MHz Slew Enhanced Volt. EL5444CN EL5444CN-ND 100MHz Single Supply, R/R Am 435 331 253 
Feedback Amp 4539.00/3,000 EL5444CS EL5444CS-ND 100MHz Single Supply, R/R Am| 435 331 253 
EL51051W-T7 EL5105IW-T7CT-ND | 700MHz Slew Enhanced Volt. EL5444CU EL5444CU-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp... 435 8331 253 
Feedback Amp 3.08 230 176 ЕС545115 EL5451IS-ND 200MHz Amp a 554 439 352 
EL51051W-T7 EL5105IW-T7TR-ND| 700MHz Slew Enhanced Volt. EL54551S EL5455IS-ND 300MHz Volt. Mode Feedback Amp 6.15 4.87 3.90 
Feedback Amp 4539.00/3.000 EL81001S Е1810015-М0 200MHz R/R Amp 275 2.09 1.60 
Е1510615 EL5106IS-ND 350MHz Fixed Gain Amp w/Enable 260 198 151 EL81001W-T7 EL81001W-T7CT-ND| 200MHz R/R Amp 275 2.09 1.60 
EL5106IW-T7 EL5106IW-T7CT-ND | 350MHz Fixed Gain Amp w/Enable 2.60 1.98 151 EL81001W-T7 EL81001W-T7TR-ND| 200MHz R/R Amp 4125.00/3,000 
EL51061W-T7 EL51061W-T7TR-ND| 350MHz Fixed Gain Amp w/Enable 3900.00/3,000 EL81011W-T7 ELB101IW-T7CT-ND| 200MHz R/R Amp 300 228 174 
EL5108IS EL5108IS-ND 450MHz Fixed Gain Amp w/Enable 285 217 166 EL81011W-T7 EL81011W-T7TR-ND| 200MHz R/R Amp 4500.00/3,000 
EL5108W-T7 EL51081W-T7CT-ND | 450MHz Fixed Gain Amp w/Enable 285 217 1.66 EL8102IS EL8102IS-ND 500MHz R/R Amp 420 320 244 
EL51081W-T7 EL5108IW-T7TR-ND  450MHz Fixed Gain Amp w/Enable 4275.00/3,000 EL8102IW-T7 EL81021W-T7CT-ND| 500MHz R/R Amp 420 320 244 
EL5130IS EL5130IS-ND 500MHz Low Noise Amp.. 245 182 135 EL8102IW-T/ EL8102IW-T7TR-ND| 500MHz R/R Amp 6300.00/3,000 
EL5131IW-T7 EL51311W-T7CT-ND| 500MHz Low Noise Am 245 182 135 See Sp. ин an Атр E 244 
EL51311W-17 EL51311W-T7TR-ND| 500MHz Low Noise Amp... 2964.00/3,000 р FUA z R/R Amp 00/3, 
EL513218 EL5132IS-ND 670MHz Low Noise Aine 2.75 2nd 1.60 EL8200lY EL8200IY-ND 200MHz R/R Amp 393 2.99 228 
EL51331W-T7 £L5133IW-T7CT-ND| 670MHz Low Noise Amp 278 241 161 EL82011S Е1820115-М0 200MHz R/R Amp 393 2.99 228 
EL5133IW-T7 EL5133lW-T7TR-ND| 670MHz Low Noise Am 4164.00/3,000 EL8202IY EL8202IY-ND 500МНг R/R Атр 659 522 418 
EL5134IS EL5134IS-ND 630MHz, Gain of 5, Low Noise Amp. 285 247 1.66 EL8203IS EL8203IS-ND 500MHz R/R Amp 6.59 5.22 4.18 
EL5135IW-T7 EL5135IW-T7CT-ND| 630MHz, Gain of 5, Low Noise Amp....S0T-23-5 290 221 1.69 Son EOS END ЗІНЕ RR Am 652 522 а 
EL5135IW-T7 EL5135IW-T7TR-ND| 630MHz, Gain of 5, Low Noise Amp.....S0T-23-5 4350.00/3,000 р : р à 
EL5144CW-T7 EL5144CW-T7CT-ND | 100MHz Single Supply, R/R Amp. 229 171 126 Е183001) EL8300IU-ND 200MHz R/R Amp 523 398 304 
EL5144CW-T7 EL5144CW-T7TR-ND | 100MHz Single Supply R/R Am 2850.00/3,000 ELB302IS EL8302IS-ND 500МНг R/R Amp 8.80 6.96 5.58 
EL5146CN EL5146CN-ND 100MHz Single Supply R/R Am 267 198 147 EL8302IU EL83021U-ND 500MHz R/R Amp 880 6.96 558 
5151465 EL5146CS-ND  |100МНа Single Supply R/R Am 267 198 147 EL84011S Su STD 200MHz R/R Amp Ош 00 (Sn 
EL84011U EL84011U-ND 200MHz R/R Amp 917 786 697 
Е1515015 EL5150IS-ND 200MHz Amp. 390 297 227 ЗАБ SLA jn SOME UR Al ЕН 
EL5150IW-T7 ELS150IW-T7CT-ND| 200MHz Amp. 415 346 241 р R/R Атр SU gu GE 
EL84031U EL8403IU-ND 500MHz R/R Amp .. 917 786 697 
EL51501W-T7 EL51501W-T7TR-ND | 200MHz Amp. 6225.00/3,000 
EL51511W-T7 EL51511W-T7CT-ND| 200MHz Amp. 390 297 227 
EL51511W-T7 EL51511W-T7TR-ND | 200MHz Amp 5850.00/3,000 ter 
Е1515215 EL5152IS-ND 300MHz Volt. Mode Feedback Am 418 348 243 s 
Е1515215-Т7 EL5152IS-T7CT-ND | 300MHz Volt. Mode Feedback Ат 443 337 257 
EL515219-T7 EL51521S-T7TR-ND | 300MHz Volt. Mode Feedback Am 2230.00/1,000 Intersil Digi-Key ae Price Each 
EL51531W-T7 £L5153IW-T7CT-ND| 300MHz Volt. Mode Feedback Am 443 337 257 Радио: Кано: Description 25 10 
EL51531W-17 EL5153IW-T7TR-ND| 300MHz Volt. Mode Feedback Am 6639.00/3,000 Х4043Р X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL51561S EL5156IS-ND 600MHz Volt. Mode Feedback Am 443 337 257 АК 12C EE, Reset Low... 449 914 272 
EL51571W-T7 EL51571W-T7CT-ND | 600MHz Volt. Mode Feedback Ат 443 337 257 X4043PI X4043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL51571W-T7 EL51571W-T7TR-ND | 600MHz Volt. Mode Feedback Am 6639.00/3,000 АК 12C EE, Reset Low... 467 326 283 
EL51601S EL51601S-ND 200MHz LP Current Feedback Am 236 175 130 Х404358 X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL51601W-T7 EL51601W-T7CT-ND| 200MHz LP Current Feedback Am 192 143 106 AK FC EE, Reset Low... 363 254 220 
EL51601W-T7 EL51601W-T7TR-ND| 200MHz LP Current Feedback Ат 2325.00/3,000 Х4043581 X4043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL5161IC-T7 EL5161IC-T7CT-ND | 200MHz LP Current Feedback Am 192 143 1.06 АК 12С EE, Reset Low... 376 263 228 
EL51611C-T7 Е1516110-Т7ТВ-МО | 200MHz LP Current Feedback Amp... 2325.00/3,000 X4043M8 X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL51611W-T7 EL51611W-T7CT-ND| 200MHz LP Current Feedback Amp .....S0T-23-5 1.92 143 1.06 4K 2С EE, Reset Low ........ 449 344 272 
EL51611W-T7 EL51611W-T7TR-ND| 200MHz LP Current Feedback Am 2325.00/3,000 Х4043М81 X4043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Е1516215 EL5162IS-ND 500MHz LP Current Feedback Am| 313 238 182 AK РС EE, Reset Low... 467 326 283 
EL51621W-T7 EL51621W-T7CT-ND | 500MHz LP Current Feedback Am 313 238 1.82 X404388-4.5A X404388-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
EL51621W-T7 EL51621W-T7TR-ND| 500MHz LP Current Feedback Amp .....SOT-23-6 4689.00/3,000 АК 12С EE, Reset Low... 363 254 220 
EL5163IC-T7 EL5163IC-T7CT-ND | 500MHz LP Current Feedback Amp... 3.13 238 182 Х4043581-4.5А X404388I-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
EL5163IC-T7 EL5163IC-T7TR-ND | 500MHz LP Current Feedback Am 4689.00/3,000 АК 12C EE, Reset Low... 376 263 228 
EL51631W-T7 EL51631W-T7CT-ND | 500MHz LP Current Feedback Am 313 238 1.82 X4043M8-4.5A X4043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
EL51631W-T7 EL51631W-T7TR-ND| 500MHz LP Current Feedback Am 4689.00/3,000 АК 12С EE, Reset Low... 449 314 272 
Е1516415 EL5164IS-ND 600MHz Current Feedback Атр... 338 257 196 X4043M8I-4.5A X4043M8I-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
EL51641W-T7 EL51641W-T7CT-ND| 600MHz Current Feedback Amp 338 257 1.96 АК 12C EE, Reset Low 467 326 283 
EL51641W-T7 EL51641W-T7TR-ND | 600MHz Current Feedback Amp 5064.00/3,000 Х404358-2.7А X4043S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor wi 
EL5165IW-T7 EL51651W-T7CT-ND | 600MHz Current Feedback Amp 338 257 196 4K 2С EE, Reset Low... 363 254 220 
EL51651W-T7 EL51651W-T7TR-ND | 600MHz Current Feedback Amp 5064.00/3,000 X4043S81-2.7A X4043S81-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
EL51661S EL5166IS-ND 1.4GHz Current Feedback Amp. 365 278 242 4K РС EE, Reset Low... 376 263 228 
EL5166IW-T7 EL5166IW-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp. 365 278 212 X4043M8-2.7A X4043M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
EL51661W-T7 EL5166IW-T7TR-ND, 1.4GHz Current Feedback Amp. 5475.00/3,000 АК 12C EE, Reset Low... 449 344 272 
EL51671C-T7 EL5167IC-T7CT-ND | 1.4GHz Current Feedback Атр. 365 278 242 Х4043М81-2.7А Х4043/М81-2.7А-М№О | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
EL51671C-T7 EL51671C-T7TR-ND | 1.4GHz Current Feedback Amp. 5475.00/3,000 АК 12C EE, Reset Low... 467 326 283 
EL51671W-T7 EL51671W-T7CT-ND | 1.4GHz Current Feedback Amp. 365 278 242 Х4043Р-2.7 X4043P-2.7-ND |2.55-2.7У CPU Supervisor with WDT, 
EL51671W-T7 EL51671W-T7TR-ND| 1.4GHz Current Feedback Amp. 5475.00/3,000 4K 12С EE, Reset Low 449 344 272 
EL52021Y EL52021Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 353 268 2.05 X4043PI-2.7 XA043PI-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Е1520315 EL5203IS-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 353 268 2.05 4K 12C EE, Reset Low... 467 326 283 
EL52031Y EL52031Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA 353 268 2.05 Х404358-2.7 X404388-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
EL52041Y EL52041Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 523 3.98 3.04 4K РС EE, Reset Low... 363 254 220 
EL5205IS EL5205IS-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 528 398 304 Х4043681-2.7 Х4043$81-2.7-№0 | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
EL52051Y EL52051Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 523 3.98 3.04 4K 12С EE, Reset Low ... 3.76 263 228 
EL5210CS EL5210CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 343 261 1.99 X4043M8-2.7 X4043M8-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
EL5210CY EL5210CY-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 343 261 1.99 4K РС EE, Reset Low... 449 344 272 
EL5211lYE EL52111YE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp 463 352 2.69 Х4043М81-2.7 X4043M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Е1522811-77 EL5228IL-T7CT-ND | VCOM with Dual Gamma Buffer 260 194 143 АК РС EE, Reset Low... 467 326 283 
EL5228IL-T7 EL5228IL-T7TR-ND | VCOM with Dual Gamma Buffer 3150.00/3,000 Х4045Р X4045P-ND 4.25-4.5 CPU Supervisor with WDT, 
EL5244CN EL5244CN-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 325 247 1.89 АК 12С EE, Reset High 449 314 272 
Е15244С5 EL5244CS-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp . 325 247 1.89 X4045PI X4045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL5246CN EL5246CN-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 3.68 280 214 АК 12C EE, Reset High 467 326 283 
EL5246CS EL5246CS-ND 100MHz Single Supply, R/R Amp. 368 280 244 X4045S8 X4045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL52501Y EL52501Y-ND 200MHz Volt. Mode Feedback Am 543 413 315 АК 12С EE, Reset High .. 363 254 220 
Е1525115 EL5251IS-ND 200MHz Volt. Mode Feedback Am 543 413 315 Х4045581 Х4045581-М0 4.25-4 БУ CPU Supervisor with WDT, 
EL52511Y EL52511Y-ND 200MHz Volt. Mode Feedback Am 543 413 345 АК 12С EE, Reset High .. 376 2.63 228 
EL52521Y EL52521Y-ND 300MHz Volt. Mode Feedback Am 543 413 345 Х4045М8 Х4045М8-М0 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL52561Y EL52561Y-ND 600MHz Volt. Mode Feedback Am 5.80 459 3.68 4K I?C EE, Reset High .. 449 344 272 
ЕС525715 EL52571S-ND 600MHz Volt. Mode Feedback Am 5.80 459 3.68 X4045M8l X4045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
EL52571Y EL52571Y-ND 600MHz Volt. Mode Feedback Am 5.80 459 3.68 4K РС EE, Reset High .. 467 326 283 
EL53001U EL53001U-ND 200MHz Slew Enhanced VFA. 618 4.70 3.59 Х404558-4.5А X4045S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
Е1530010-77 EL53001U-T7CT-ND | 200MHz Slew Enhanced VFA 540 427 3.42 AK РС EE, Reset High ......... 363 254 220 
EL53001U-T7 EL53001U-T7TR-ND | 200MHz Slew Enhanced VFA 16-QSOP 3187.00/1,000 (Continued) 
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Intersil Digi-Key Price Еасһж Intersil Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 11 25 100 Part Мо. Part Мо. Description Pkg. 1 25 100 
Х4045581-4.5А Х4045581-4.5А-МО | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, X5043M8-45A X5043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
АК РС EE, Reset High .... A 376 263 228 4K SPI EE, Reset Low .. 449 314 272 
X4045M8l-4.5A Х4045М81-4.5А-МО | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, Х5043М81-4.5А Х5043М81-4.5А-№0 | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
АК РС EE, Reset High .... 467 326 283 4K SPI EE, Reset Low .. 467 326 283 
Х404558-2.7А X404588-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, Х504358-2.7А X5043S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
Х4045581-2.ТА X4045S81-2.71-ND 25 р S ith WOT, - ка а шн M жш ый ай 
е, -2.ГА- 85-3. upervisor w! Я [/ Е 5 z 
AK PC EE, Reset High — . aus mo om X504358l-2.7A X504358l-2.7A-ND 26 d r aii WDT, We pas 
XA045M8l-2.7À шомы p dier wi dT om X5043M8-2.7A X5043M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
: ЖЕ : : ` 4K SPI EE, Reset Low 449 344 272 
OPE DEM 2:527 Maire mg with WOT, а oe X5043M8l-2.7A X5043MBI-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Superv 
X4045PI-2:7 Xa045P-2.7-ND —|2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, АК SPI EE, Reset ом... АА З 2008285 
4K 12C EE, Reset High... 467 326 283 X5043P-2.7 X5043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Х404558-2.7 Х404558-2.7-М0 |2.55-2.7/ CPU Supervisor wi АК SPI EE, Reset Low........ 3.63 254 220 
4K 12C EE, Reset High .... ца 363 254 220 X5043PI-2.7 X5043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Х4045581-2.7 Х4045581-2.7-М0 | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset Low 3⁄6 263 228 
4K 12C EE, Reset High .... Е 376 263 228 Х504358-2.7 Х504358-2.7-М0 — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Х4045М8-2.7 X4045M8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset Low .. 363 254 220 
4K РС EE, Reset High .... 449 314 272 Х504358І-2.7 Х5043581-2.7-№0 |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WOT, 
Х4045М81-2.7 X4045M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor wii 4K SPI EE, Reset Low .. 376 263 228 
4K 12C EE, Reset High .... 467 326 283 X5043M8-2.7 X5043M8-2.7-ND |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, 
X416358 X4163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI ЕЕ, Reset Low .. 449 314 272 
16K 120 EE, Reset Low Я 353 246 214 Х5043М81-2.7 X5043M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Х4163581 X416358I-ND 2:25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset Low 467 326 283 
16K |20 EE, Reset Low : 387 270 234 Х5043/141-2.7 Х5043/141-2.7-М0 | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
X4165S8 X4165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 4K SPI EE, Reset Low 14-TSSOP 467 326 2.83 
16K 12C EE, Reset High E 353 246 244 T А BV CI вор : і ў Š 
X4165581 X4165S8I-ND — |4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, ава ҚАЗЫМ ке - sr Den 20 
16K 2С EE, Reset High = SUM Bue кй X5045PI X5045PI-ND 4.25-4.5 CPU Supervisc ИВ 
X428358 X428358-ND 2:25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High 376 263 228 
128K 12С EE, Reset Low Е 514 3.59 311 x : — 4 - - - 
Х4283581 X4283S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 5045S8 X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12C EE, Reset Low б 548 383 332 АК SPI EE, Reset High....... 363 2547 220 
X4283V8 X4283V8-ND 425-45 CPU Supervisor with WOT, Х5045581 X5045S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
ТЕКСЕР Reset LOW : SSMO SRM dA X5045M8 X5045M8-ND he vis CE EE ith WDT, DN i 
X4283V81 X4283V8I-ND 4.25-4.5\/ CPU Supervisor with WOT, A рн UPBEVISOr WI ‚ 
128K 12C EE, Reset Low. BTSSOP 606 423 3.67 AK SPI EE, Reset High.. 449 314 272 
Х428358-2.7 Х428368-2.7-40 |2.55-2.7/ CPU Supervisor Х5045М81 X5045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12 EE, Reset Low ...8-306 5.14 359 311 4K SPI EE, Reset High... 467 326 283 
Х4283581-27 Х4283581-2.7-М№0 |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, Х5045РІ-4.5А X5045PI-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12С EE, Reset Low ..8-S010 548 383 332 4K SPI EE, Reset High 376 263 228 
X42838-27 X4283V8-27-ND —|2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, Х504558-4.5А X5045S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12C EE, Reset Low. .8-TSS0P 5.65 3.95 342 4K SPI EE, Reset Hig 363 254 220 
X428558 X428558-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor X5045PI-2.7A X5045PI-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12 EE, Reset High .... ...8-306 5.14 359 311 4K SPI EE, Reset High . 3.76 263 2.28 
X428558l X428588l-ND 429451 CPU Supervisor with WDT, Х504558-2.7А Х504558-2.7А-М0 | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12С EE, Reset High .... --8-501|0 5.48 3.83 3.32 4K SPI EE, Reset High.. 3.68 254 220 
X4285V8 X4285V8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, Х5045581-2.7А Х5045581-2.7А-МО | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 
128K 120 EE, Reset High 8-TSSOP 5.65 395 342 4K SPI EE, Reset High.. 376 263 228 
X4285V8I X4285V8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor X5045P-2.7 X5045P-2.7-ND |2.55-2.7\/ CPU Supervisor with WDT, 
128K 12С EE, Reset High .... .8-TSS0P 6.06 423 3.67 AICSPIIEE: Ваза High am. mud gum 
X428558-2.7 X428588-2.7-ND |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, › Ша с : б 
128K 12C EE, Reset High 8-SOIC 544 359 341 Х5045РІ-2.7 X5045PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
з — 2 2 s == : : : 4K SPI ЕЕ, Reset High 376 263 228 
X4285S8F2.7 аа а 2-55-27 CPU Supervisor with WD, — Х504558-2.7 X5045S0-27-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
128K 12С EE, Reset High 8-SOIC 548 3.83 332 КЕРГЕ Rest Hi ac Du Qum 
X4285V8-2.7 X4285V8-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor з BSCE FMM cree i S ў 
128K 12C EE, Reset High .... .-TSSOP 565 395 3.42 X5045581-2.7 Х5045581-2.7-М0 | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
X4285V81-2.7 X4285V8I-2.7-ND |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High.. 3⁄6 263 228 
128K 12С EE, Reset High .... .&-TSS0P 606 423 367 Х5045М8-2.7 X5045M8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
Х432358 X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K SPI EE, Reset High......... 449 314 272 
32K 126 EE, Reset Low 8-SOIC 406 284 246 Х5045М81-2.7 Х5045М81-2.7-М0 | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
X4323S81 X4323S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervis АК SPI EE, Reset High.. 2 467 326 2.83 
32K РС EE, Reset Low ...8-506 441 3.08 2.67 X5083P X5083P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Х432358-2.7 X4323S8-27-ND |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, 8K SPI EE, Reset Low. 378 264 229 
32K |26 EE, Reset Low ..8-8010 406 2.84 246 X508358 X5083S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Х4323581-2.7 X4323581-2.7-ND |2.55-2.7\/ CPU Supervisor with WDT, 8K SPI EE, Reset Low .. 378 264 229 
32K 12C EE, Reset Low... -..8-506 441 3.08 2.67 Х5083581 X5083S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Х464358 X4643S8-ND pond with WDT, soc BONS 8K SPI EE, Reset Low .. 31910982173 2587 
, Reset Low ....8- Йй i Я E EH E і 
X4643581 XAG4388L-ND — |4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, O ` EM 23527v CFU Supervisor with WT, am. ac mm 
64K FC EE, Reset Low ...... 8900 405 345 299 Х508358-2.7 X5083S81-27-ND |2.55-2.7У CPU Supervisor with WDT, 
Х464358-27 Х464358-27-М0 —|2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, BK SPI ЕЕ, Reset Low 391 273 237 
64K [2С EE, Reset Low... ..8-S010 460 321 279 5 ANGI iss | : 
н : X5163P X5163P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X4643581-2.7 X4643S81-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 16K SPI ЕЕ, Reset Low 393 275 238 
64K [2С EE, Reset Low ...8-306 495 345 299 3 е : : : 
Х464558 X4645S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, Х516358 ЗЫР 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
64K РС EE, Reset High 28-500 460 321 279 16K SPI EE, Reset Low .... 3.93 275 238 
X46458S81 X464588I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, Х5163581 Х5163581-М0 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
64K [2С EE, Reset High 28-506 495 345 2.99 16K SPI EE, Reset Low ...... 409 285 247 
Х464558-2.7 Х464558-2.7-40 — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, X516358-2.7 X516388-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 
64K [2С EE, Reset High ...8-306 460 321 279 16K SPI EE, Reset Low .... 393 275 238 
X464558l-2.7 X4645S81-2.7-ND |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, Х5163581-2.7 Х5163581-27-МЮ |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WOT, 
64K РС EE, Reset High ..8-S010 495 345 299 16K SPI EE, Reset Low .... 439 306 2.66 
X500158 X500158-ND 2:25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X5165P X5165P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Reset Low ...8-306 286 200 173 16K SPI EE, Reset High ... 393 275 238 
Х5001581 X5001S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X516558 X5165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
Reset Low ..8-S010 307 215 1.86 16K SPI EE, Reset High... 393 275 238 
Х500158-2.7 X500188-2.7-ND |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, X516558l X5165S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 
Reset Low cá -.8-800 286 200 173 16K SPI EE, Reset High... 409 285 247 
X5043P XS043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, X5165S8-2.7 X5165$8-2.7-ND — |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
X5043PI X5043PI-ND 4% "m apes with WDT A ТАК ЭРГЕ Reset НОЋ. SU то ss 
Н 25-4. , Х5165581-2.7 X5165S81-2.7-ND |2.55-2.7\/ CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset Low.... 376 263 228 8 16K SPI EE, Reset High... as Ss 965 
X504358 X5043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi - MA - - - 
Х5325Р X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset Low .... E 363 254 220 SX PIES Rosie HIER am BS eg 
Х5043581 X5043S81-ND 4.25-4.5\/ CPU Supervisor with WOT, s HOSEL ЦЕ : à ; 
X5325PI X5325PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 
4K SPI EE, Reset Low .... Е 376 263 228 ao SPI EE Reset Lich 4 B OE 
X5043M8 X5043M8-ND 4.25-4.5\/ CPU Supervisor with WDT, ; Reset High... i - : 
Х532558 X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset Low .... 449 314 272 ' 
Х5043М81 X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 32K SPI EE, Reset High... 424 296 257 
4K SPI EE, Reset Low.... 467 326 283 Х532558! X5325S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
X5043V141 X5043V141-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI EE, Reset High... 439 306 2.66 
4K SPI EE, Reset Low ..... 14-TSSOP 4.67 3.26 2.83 Х532558-2.7 X532588-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
X504358-4.5A X5043S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 32K SPI EE, Reset High... 424 296 257 
4K SPI EE, Reset Low... ...8-506 3.63 254 220 Х5325581-2.7 Х5325581-2.7-М№0 |2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, 
Х5043581-4.5А Х5043581-4.5А-МО | 4.5-4.75V CPU Supervisor wi 32K SPI EE, Reset High 658 459 398 
4K SPI EE, Reset Low ..8-S010 376 263 228 (Continued) 
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- . y Intersil Digi-Key Price Eachx 
.intersil. CPU SUPERVISORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= — = Х9522/201-А Х9522/201-А-М0 — | Triple DCP for Laser Diode Control, 

Intersil Digi-Key ЯК Price Each (2c, 3.3V System.. .20-TSSOP 849 5.93 544 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 X9522V201-B X9522V20I-B-ND Triple DCP for Laser 

X5643P X5643P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 12C, 5V System 20-TSSOP 849 598 514 
64K SPI EE, Reset Low 4.71 3.29 2.85 Х9523\/201-А X9523V20I-A-ND | Dual DCP for Laser Diode Control, 2С, 

X5643S14 X5643S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, POR, 3.3V System... 793 554 480 
64K SPI EE, Reset Low 471 329 285 X9523V201-B X9523V20I-B-ND | Dual DCP for Laser Diode Control, 12C, 

Х56435141 Х56439141-М0 — |4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, POR, 5V System... .20-TSSOP 793 554 480 

64K SPI EE, Reset Low 484 338 293 
Х5643514-27 X5643514-2.7-ND |2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset Low 471 329 285 
Х56436141-2.7 Х56435141-2.7-МО | 2.55-2.7/ CPU Supervisor with WDT, 

64K SPI EE, Reset Low 877 642 5.31 gi-Key Price Each 
X5645P X5645P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, Part No. Part No. Description 25 100 

ВАК SPI EE, Reset High GU) 99 cH Х9С102Р X90102P-ND Single DCP, ТКО, 100 Tap, 

X5645S14 X5645S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 3-Wire Up/Down 344 240 2.08 
64K SPI EE, Reset High 471 3.29 285 X9C1028 Х901025-М0 Single DCP, 1КО, 100 Tap, 
Х5645514-2.7 Х5645514-2.7-М0 | 2.55-2.7V CPU Supervisor wth WDT, 3-Wire Up/Down 344 240 2.08 
64K SPI EE, Reset Hig 47i 329 285 X9C10281 X9C102SI-ND Single DCP, 1КО, 
3-Wire Up/Down... 430 300 2.60 
5 X9C103P X9C103P-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 
Inters 3-Wire Up/Down 3.44 240 2.08 
—— X9C103PI X9C103PI-ND Single DCP, 10КО, 100 Tap, 
Intersil Digi-Key Price Each 3-Wire Up/Down 430 3.00 2.60 
Part No. Part No. Description 1 25 100 X9C103S X9C103S-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 
CDPG8HCGBTTE CDP68HC68T1E-ND | CMOS Serial Real-Time Clock 750 593 475 3-Wire Up/Down .. 244 240 5206 
CDP68HC68T1M CDP68HC68T1M-ND | CMOS Serial Real-Time Clock 5.86 4.64 372 Х9С10351 X9C103SI-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 
CDP68HC68T1M2 CDP68HC68T1M2-ND | CMOS Serial Real-Time Cloc 750 598 475 3-Wire Up/Down 430 300 260 
CP82C54 CP82C54-ND 8MHz, CMOS Prog. Intervel Time ip 575 437 334 Х9С104Р X9C104P-ND Single DCP, 100KO, 100 Tap, 
CP82C54-10 CP82C54-10-ND 10MHz, CMOS Prog. Intervel Timer..........24-Dip 588 465 3.73 ор А зава лка ДО 344 240 208 
CP82C55A CP82C55A-ND В ОМ Prog. Peripheral DICT 3 Wire Up/Down... 430 300 260 
0582054 CS82C54-ND 8MHz, CMOS Prog. 546 4.32 346 Х901045 Х901045-М0 Single DCP, 100КО, 100 Тар, 
CS82C54-10 CS82C54-10-ND |10МН2, CMOS Prog. Intervel Timer.....28-PLCC 651 5.15 443 3-Wire Up/Down 344 240 208 
CS82C55A CS82C55A-ND 8MHz, CMOS Prog. Peripheral Х901045І X9C104SI-ND Single DCP, 100K: 
Interface 538 425 3.41 3-Wire Up/Down... 430 3.00 2.60 
J е X9C303P X9C303P-ND Single DCP, 32КО, 100 Tap, 
MEE k SPE sut CMOS Priority Interrupt He) adie аст 3-Wire Up/Down, Log Тарег.............. 8-Dip 344 240 208 
X9C303PI X9C303PI-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
3-Wire Up/Down, Log Taper 430 3.00 2.60 
° 5 | | 
intersil. para convension И са ЧЕ шамын 
=== i : 5 : 
: - s X9C30388l X9C303S8I-ND | Single DCP, 32КО, 100 Tap, 
Intersil Digi-Key г Price Each 3-Wire Up/Down, Log Taper. 430 300 2.60 
Part No. Part No. Description | Pkg. — 1 5 10 X9C303V8 X9C303V8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 

Analog-Digital 3-Wire Up/Down, Log Taper 404 282 245 

ADCOBOALCN ADCOBOALCNIS-ND | 8-Bit Microprocessor-Compatible ADC ..20-Dip 300 228 174 X9C303V8l X9C303V8I-ND | Single DCP, 32КО, 100 Tap, 
HI1175JCB HIT175JCB-ND | 8-Bit, 20MSPS, Flash ADC 4-S0IC 735 581 466 3-Wire Up/Down, Log Taper 505 353 3.06 
HI5714/4CB HIB714/ACB-ND — |8-Bit, 40М5Р5 ADC.. 945 747 599 X9C503P X9C503P-ND Single DCP, 50КО, 100 Tap, 
HI5746KCA HI5746KCA-ND | 10-Bit, 4OMSPS ADC 1511 1410 1310 3-Wire Up/Down 344 240 208 
HI5766KCA HI5766KCA-ND 10-Bit, 60М5Р5 ADC 20.68 1925 17.88 X9C503PI X9C503PI-ND Single DCP, 50КО, 100 Tap, 
HI5767/2CA HI5767/2CA-ND — | 10-Bit, 20MSPS ADC with Internal 3-Wire Up/Down 430 300 260 

Volt. Ref. . 798 631 506 X9C5038 Х905035-М0 Single DCP, 50КО, 100 Тар, 

НІ5767/4СА HIB767/4CA-ND |10-Вй, 4OMSPS ADC with Internal 3-Wire Up/Down... 430 300 260 

Volt. Ref... 18.28 11.39 10.10 Х9С503$1 X9C503SI-ND Single DCP, 50КО, 100 Tap, 

НІ5767/6СА HI5767/6CA-ND |10-Вй, 60М5Р5 ADC with Internal 3-Wire Up/Down = 430 300 260 

Volt. Ref... 28-550Р 1742 1467 13.01 X9015US8 X9015US8-ND Single DCP, 5V, 50КО, 32 Tap, 

HI5805BIB HI5805BIB-ND 12-Bit, 5М5Р5 AD 28-5010 1712 1467 13.01 3-Wire Up/Down, Volatile.... 77 54 47 
ICL7106CPL ICL7106CPLIS-ND | 3.5 Digit LCD Display ADC ip 450 342 261 X9015US8l X9015US8I-ND | Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 
ICLT107CM44 1171070М44-М0 | 3.5 Digit LED Display ADC 425 223 247 3-Wire Up/Down, Volatile.... 97 68 59 
ICLT107CPL ICL7107CPLIS-ND | 3.5 Digit LED Display АРС 475 361 276 X9015UM8 X9015UM8-ND | Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 
ICL7107SCPL ICL7107SCPL-ND | 3.5 Digit LED Display ADC 5.80 459 368 3-Wire Up/Down, Volatile... 90 63 55 
ICL7136CM44 ICL7136CM44-ND | 3.5 Digit LCD, LP Display ADC. 535 407 3.41 X9015UM8I X9015UM8I-ND | Single DCP, 5V, 50КО, 32 Tap, 
ICL7136CPL ICL7136CPLIS-ND | 3.5 Digit LCD, LP Display ADC. 554 439 352 3-Wire Up/Down, Volatile.... 114 80 869 

Digital-Analog X9015US8-2.7 X9015US8-2.7-ND Single DCP, 27), ажа, 32 Тар, НИЧ 
HI1171JCB HH171JCB-ND — |8-Bit, 40М5Р5, HS DAC 632 500 401 o-Wirs Up/Down, volatila... ёю й 
HIB660/GIA HI5660/61A-ND — | 8-Bit, 60М5Р5 HS DAC 659 522 418 ISTIS зов DCF, 5V, 100KO, 1024 Tap, > ОШ os 
НІ566018 HI5660IB-ND 8-Bit, 125MSPS HS DAC 739 585 469 D рр - : eH 
НІ5731ВІВ HI5731BIB-ND — |12-Bit, 100MSPS HS DAC 2256 21.06 19.56 X91101V14I ХӨТ10Т/14-М0 | Single DCP, SV, 100КО, 1024 Tap, 

НІБ735КСВ HI5735KCB-ND _ |12-Bit, 80MSPS, HS Video DAC 1628 1549 1411 SPI, Dual Supply -M-TSSOP Э Ў; ss 
Hi57418IB HI5741BIB-ND — | 14-Bit, 100MSPS, HS DAC 4019 3751 34.83 X91111V14 ХШ | Single DCP, SV, 100KO, 1024 Tap, 

it, й SPI, Single Supply ... 14-1550Р 634 443 384 
HI5760/6IB HIB760/6IB-ND — | 10-Bit, 60М5Р5 HS DAC 739 585 469 УОТ vom» № 
HI5760BIB HI5760BIB-ND 10-8it, 125MSPS HS DAC 941 744 596 ingle DCP, SV, 100КО, 1024 Tap, 

Pd SPI, Single Supply ... 14-TSSOP 7.93 554 4.80 
НІ596018 HI5960IB-ND 14-Bit, 130MSPS HS DAC 11.67 1001 8.88 : 
151572714 ISL5727IN-ND Dual 10-Bit, +3.3V, 260+MSPS, X9116WS8 X9116WS8-ND | Single DCP, 5V, 10КО, 16 Tap, 

High Speed, DAC шый C C CDS UU X9116WS8I X9116WS8I-ND Grae poe SU ПК 16. ОЕ 
15157571А 1SL57571A-ND 10-ВИ, +3.3V, 260+MSPS, HS DA 952 816 724 a irs Dcum ©, 16 Tap, ABl dex quB 
1SL5761/21B ISL5761/2B-ND — | 10-Bit, +3.3V, 210+MSPS, HS DAC. 981 776 622 XS HM ТЕТІН single DCP. BV око 16 Tap i м 
15157611В ISL57611B-ND 10-Bit, +3.3V, 130-MSPS, HS DAC. 949 751 6.02 еам , Amp des а 
ISL5827IN ISL5827IN-ND Dual 12-Bit, +3.3V, 260+MSPS, 5 Е З š š 

High Speed, DAC... 2649 2445 2270 X9116WM8I X9116WM8I-ND Single DP, 5V, 10KO, 16 Tap, ae 
TSL58571A 1SL58571A-ND 12-Bit, +3.3V, 260+MSPS, HS DAC... 1746 1630 15.14 I Ба ў T ў pow 
ISL5861/21A ISL5861/21A-ND — |12-Bit, +3.3V, 210+MSPS, HS DA 1358 1164 1033 кше СИИ ес, 10ка, 16 Тар, О 
ISL58611A ISL58611A-ND 12-Bit, +3.3V, 130+MSPS, HS DAC....28-TSSOP 11.67 1001 888 НЕВЕ ЕН зі р ў MEET 
ISLS927IN ISL5927IN-ND | Dual 14-Bit, +3.3V, 260+MSPS. : і ingle DCP, 2.7V, 

High Speed, РАС... - Goby SEES does X91181V14 X91181V14-ND in абар SV. TOR 1024 T; ELS 
ISL59571A ISL59571A-ND 14-Bit, +3.3V, 260: MSPS, HS DAC.. 19.95 18.62 1729 1 06, і d | 9, МЕТІ un oum sm 
1SL5961/21B ISL5961/2IB-ND — | 14-Bit, +3.3V, 210+MSPS, HS DAC. 15.00 14.00 13.00 Ата yoristvi4i-no | single DCP FERA тотар" j p 
ISL59611A ISL59611A-ND. 14-ВИ, +3.3\/ 1303 MSPS, HS DAC... 1334 1143 1014 PO, Dual Supply ИШ ou du лт 

Voltage Inverters X9119TV14 X9119TV14-ND | Single DCP, 5V, 1 
ICL7660CBA ICL7660CBA-ND — | 1.5V-10V CMOS Voltage Converter. 247 161 119 /2С, Single Supply... 14-TSSOP 634 443 3.84 
ICL7660CPA ICL7660CPA-ND — |1.5V-10V CMOS Voltage Converte 208 155 144 XgiigTVidi XOTT9TVI4I-ND — | Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
ICL7660SCBA ICL7660SCBA-ND | 1.5V-12V CMOS Voltage Converter . 223 166 123 ЕС, Single Supply... 793 554 480 
ICL7660SCPA ICL7660SCPA-ND | 1.5V-12V CMOS Voltage Converte 226 168 125 X91197V14-2.7 X9119TV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 100KO, 1024 Атар, 
ICL7660SIBA ICL7660SIBA-ND |1.5/-12/ CMOS Voltage Converter . 264 196 145 ЕС, Single Supply... 488 423 
ICL7662CPA ICL7662CPA-ND — |4.5V-20V CMOS Voltage Converter 2467 198 147 X9119TV141-2.7 X9119TV14I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 1001 
126, Single Supply .... 6.09 5.28 
XO221UPI X9221UPI-ND Dual DCP, 5V, 50KO, 64 Tap, Д 455 348 
БОКА ЗЕР DIORE CONTROL X9221WP X9221WP-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12 363 278 
X9241AUP X9241AUP-ND | Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Тар, 12C. 528 458 
Intersil Digi-Key Price Each X9241AWS X9241AWS-ND | Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, I2C. 528 458 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 X9241AWVI X9241AWVI-ND | Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C. 779 675 
X9520V201-A X9520V201-A-ND Triple DCP for Laser Diode Control, X9241UVI X9241UVI-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 64 Tap, 12C- 20-TSS0P 779 675 
2K °C EE, POR, 3.3V System .......20-Т550Р 983 686 5.95 Х9250Т524 X9250T824-ND | Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, 
X9520V201-B X9520V201-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, SPI, Dual Supply .. „24-506 1062 741 643 

ЭК 12б EE, POR, 5V System .........20-Т550Р 983 686 5.95 X9250TS241 X9250TS24I-ND | Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Тар 

X9521V201 X9521V20I-ND | Dual DCP for Laser Diode Control, SPI, Dual Supply : „24-500 1329 927 804 
..20-Т550Р 907 691 528 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


608 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Intersil Digi-Key Price Each» Intersil Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
X92501S24-2 7 X9250T824-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9313UMI X9313UMI-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 
SPI, Dual Supply.... 11.70 8.16 7.08 3-Wire Up/Down .. 3.38 236 2.05 
X9250TS241-2.7 Х925075241-2.7-М0 | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9313WS X9313WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 
SPI, Dual Supply..... 14.62 10.20 8.84 3-Wire Up/Down 228 159 138 
X9250US24 X9250US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, X9313WSI X9313WSI-ND Single DCP, 5V, 10КО, 32 Тар, 
SPI, Dual Supply . 1062 741 643 3-Wire Up/Down .. 286 200 173 
X9250US241 X9250US24I-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, Х931375 X9313ZS-ND Single DCP, 5V, 1КО, 32 Tap, 
SPI, Dual Supply..... 1329 927 804 3-Wire Up/Down .. 228 159 138 
X9250US24-2.7 X9250US24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50КО, 256 Tap, X9313ZSI X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1КО, 32 Tap, 
SPI, Dual Supply... 1170 816 708 3-Wire Up/Down .. 286 200 173 
X9250US?41-2.7 X9250US24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, X9314WS X9314WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 
SPI, Dual Supply... 1462 10.20 884 Log Taper, 3-Wire Up/Down.... 228 159 138 
X9251TS24 X9251TS24-ND E 00Р SV тока 256 Tap, Ия Х931575 Х931575-М0 Single DCP, 5V, 100КО, 32 Тар, 
> Š 2 3-Wire Up/Down... 228 1.59 1.38 
X9251TS241 X9251TS24I-ND | Quad DCP, 5V, 100КО, 256 Тар, Се X9315TSI X9315TSI-ND Single DCP. 5V, 100KO, 32 Tap, 
X9251TS24-2.7 X92517S24-2.7-ND QUAD ee = Wire Up/Down BEG 900 100 
: j Aus Өң m X9315TS-2.7 X9315TS-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Тар, 
= = : 3-Wire Up/Down 2.80 1.95 1.69 
Х925175241-2.7 X9251TS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Тар, - 
SPI, Single Supply 1462 1020 884 X9315TSI-2.7 X9315TSI-2.7-ND Single DGP, 27V, 100KO, 32 Tap, pnm 
X9251US24 X9251US24-ND | Quad DCP, 5V, 50КО, 256 Тар, ООП : х с 
I X9315US X9315US-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 
SPI, Single Supply. 10.62 7.41 643 Я 
X9251US24I X9251US24I-ND | Quad DCP, 5V, 50KO, 2 2 Wits Ub Down, а QS 188 
SPI, Single Supply 1329 927 804 X9315USI X9315USI-ND Single ocr, 5V, 50KO, 32 Tap, r. 
Х92510524-2.7 X9251US24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 3-Wire Up/Down .. d š 2 
SPI, Single Supply 11587 815 706 Х93150М X9315UM-ND Single DCP, 5У, 50КО, 32 Tap, 
X92510S241-2.7 X9251US24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Тар, 3-Wire Up/Down .. 267 1.86 1.62 
SPI, Single Supply 14.62 1020 8.84 X9315UMI X9315UMI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 
X92521V24I-2.7 X92521V24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 3-Wire Up/Down .. 307 215 186 
2-Wire Up/Down .... 593 414 3.59 X9315US-2.7 X9315US-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 
X9252UV241-2.7 X9252UV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 3-Wire Up/Down... 280 195 1.69 
2-Wire Up/Down . 593 414 359 X9315USI-2.7 X9315USI27-ND | Single DCP, 2.7V, 50КО, 32 тар, 
X9252WV241-2.7 X9252WV24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10 3-Wire Up/Down .. . 323 225 195 
2-Wire Up/Down .... m 593 444 3.59 X9315UM-2.7 X9315UM-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50 
X9252YV24I-2.7 X9252YV24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 2.8KO, 256 Тар, 3-Wire Up/Down .. 295 206 179 
2-Wire Up/Down ... 593 444 359 X9315UMI-2.7 X9315UMI-2.7-ND_ | Single DCP, 2.7V, 50KO, 32 Тар, 
Х92581524 XO258TS24-ND | Quad DCP, 5V, 100K, 256 Тар, 3-Wire Up/Down .. 338 236 205 
12C, Dual Supply й 10.62 741 643 X9315WP X9315WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 
X9258TS241 X9258TS24I-ND | Quad DCP, 5V, 100Кс 3-Wire Up/Down 228 159 138 
12C, Dual Supply 1329 927 8.04 X9315WPI X9315WPI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 
X9258TS24-2.7 X9258T824-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 3-Wire Up/Down 286 200 173 
12C, Dual Supply 1170 8416 7.08 X9315WS X9315WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 
X9258TS241-2.7 X9258TS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Тар, 3-Wire Up/Down .. 228 159 138 
РС, Dual Supply 1462 1020 884 X9315WSI X9315WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 
X9258US24 X9258US24-ND | Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, 3-Wire Up/Down 286 200 173 
120, Dual Supply 10.62 741 6.43 Н i » Ё i ў 
Х925805241 X9258US24I-ND | Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, ш. a rye 100 32 тар, di баз as 
120, Dual Supply Hes) Gy Qe X9315WMI X9315WMI-ND | Single DCP, 5V, 1 
X9258US24-2.7 X9258US24-2.7-ND и DGP, zN oe 256 Tap, VON s sa 3-Wire Up/Down... 338 236 205 
X9258US241-2 7 X9258US24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50КО. 256 Tap, AG ER X9315WS-2.7 ` ` 51 022,271, (aka, 32 Тар, AR а a 
12C, Dual Supply JURE MOE) ded X9315WSI-2.7 X9315WSI27-ND | Single DCP. 27V, j быта 
X9259TS24 X9259TS24-ND | Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, : : S Wira Up/Down .. Bey Svp SIS 
126, Single Supply 10.2 741 643 Т P А 2 3 
СЕРІ X9555TS24FND — Quad DCP, BV, T00KO 298 Tap. X9315WM-2.7 X9315WM-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, 
12C, Single Supply 1329 927 804 3-Wire Up/Down... 297 207 180 
Х92591524-2.7 Х92591524-2.7-МО | Quad DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, X9315WMI-2.7 X9315WMI-2-7-ND [Single DCP, 2.7V, 10KO, 32 Tap, 
120, Single Supply 1167 815 706 $4 Wire Up/Down .. 3.72 2.60 225 
X9259TS241-2.7 X9259T5241-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9317US8 X9317US8-ND Single DCP, 5V, 50KO, 100 Tap, 
120, Single Supply .. 1462 1020 884 3-Wire Up/Down .. 344 240 208 
Х92590524 X9259US24-ND | Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, X9317US8l X9317US8I-ND pine ant са 50КО, 100 Tap, P eat 
12C, Single Supply 1062 741 643 3-Wire Up/Down 5 : 2 
X9259US?4I X9259US24I-ND | Quad DCP, 5V, 50КО, 256 Tap, X9317UM8 X9317UM8-ND | Single DCP, 5V, 50КО, 100 Тар, 
12C, Single Supply 1329 927 804 3-Wire Up/Down... 404 2.82 245 
X9259US24-2.7 X9259US24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, X9317UM8l X9317UMBI-ND | Single DCP, 5V, 50KO, 100 Тар, 
126, Single Supply 1167 845 7.06 3-Wire Up/Down 508 3:53 306 
X9259US241-2.7 X9259US241-2.-7-ND| Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, X9317UV8 X9317UV8-ND Single DCP, 5V, 5 
12C, Single Supply 14.62 10.20 8.84 3-Wire Up/Down 404 282 245 
X9260TS24 X9260TS24-ND | Dual DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, X9317UV8l X9317UV8I-ND | Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Тар, 
SPI, Dual Supply .... 7.98 557 4.83 3-Wire Up/Down 505 353 306 
X9260US24 X9260US24-ND | Dual DCP, 5V, 50КО, 256 Tap, X9317US8-2.7 X9317US8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 
SPI, Dual Supply .... 7.98 557 483 3-Wire Up/Down... 378 264 229 
X9261T824 X9261TS24-ND | Dual DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, X9317US8I-2.7 X9317US8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 
SPI, Single Supply. 7.98 5.57 4.83 3-Wire Up/Down... 471 329 2.85 
X9261US24 X9261US24-ND Dual DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, и. X9317UM8-2.7 Х93170118-2.7-10 | Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 
: 5 4 3-Wire Up/Down... 4.45 311 2.70 
Х9268Т524 Х92687524-М0 X9317UM8I-2.7 X9317UMBI-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 
798 557 483 3-Wire Up/Down .. 557 389 337 
Х92680524 X9268US24-ND | Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, X9317UV8-2.7 X9317UV8-2.7-ND_ | Single DCP, 2.7V, 50KO, 100 Tap, 
126, Dual Supply 7.98 5.57 4.83 3-Wire Up/Down 4.45 311 270 
X9269TS24 Х92697524-М0 и pud ad Tap, "P И X9317UV8I-2.7 X9317UV8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 
ў Ë š š 3-Wire Up/Down... 557 389 337 
X9269US24 X9269US24-ND Dual oe oe ae 25 eee eee X9317WP X9317WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 
X92711V14 Х9271Т/14-40 | Single DCP SV, 00КЕ : I ; SIS DONT саны 
i i E , X9317WS8 X9317WS8-ND | Single DCP, 5V, 10КО, 100 Tap, 
X92711V14-2.7 X92711V14-2.7-ND | single DOP. 2; TOKE Z ы Sire Up/Down - ар лази 
i 4 256 Tap d б ОЙ am am X9317WS8l X9317WS8I-ND | Single DCP, 5V, 10КО, 100 Tap, 
Ў i t B Т ў 1 3-Wire Up/Down .. 430 3.00 260 
X9271UV14 XO271UVI4-ND | Single DCP, 5V, 50КО, 256 Tap, SPI. 639 446 3.87 тш КҮТТІ |single DOP 5V. TOKO 100 Tap, 
X92710V14-2.7 X9271UV14-2.7-ND | Single DCP, 2.77, 50КО, 3-Wire Up/Down AG BE Әр 
256 Tap, SPI... 701 489 424 Т : x : а $ 
X9279TV14 X9279TV14-ND — | Single DCP, 5V, 100KO, X9317WM8I ЭВАНА и 100 Tap, ый з 
256 Tap, 2С 639 446 3.87 = ` Š : 
X9279TV14-2.7 X9279TV14-2.7-ND | Single DCP, 2. X9317WV8 X9317WV8-ND Single DCP, 5V, 10КО, 100 Tap, 
256 Tap, 12C 7.01 489 4.24 3-Wire Up/Down 404 282 245 
X9279UV14 X9279UVI4-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, FC. 639 446 387 X9917WV8l SEEMED) sl d 100 Tap, Bae: саба a 
а ШЕШЕЙ Penis ка da eg gd X9317WS8-2.7 X9317WS8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, ВСЕ NS 
X9312WS X9312WS-ND Single DCP, 5V, 10КО, qu dit 3-Wire Up/Down 378 264 229 
3-Wire Up/Down .... 288 220 168 X9317WS8I-2.7 X9317WS8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, 
X9313TS X9313TS-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 32 Тар, 3-Wire Up/Down... 471 329 285 
3-Wire Up/Down... 228 150 1.38 X9317WM8-2.7 X9317WM8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 
X9313US X9313US-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 445 341 2.70 
3-Wire Up/Down... 2.28 1.59 1.38 X9317WM8I-2.7 X9317WM8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 00 Tap, 
X9313USI X9313USI-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down i 557 389 337 
3-Wire Up/Down .... 2.86 2.00 173 (Continued) 
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Price Each» 


Intersil Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
X9418WV24 X9418WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Тар, 12С, 

Dual Supply. 710 4.5 429 
X9418WV24I X9418WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 12С, 

Dual Supply. 8.86 6.18 5.36 
X9418WV24-2.7 X9418WV24-2.7-ND | Dual DCP, 2.7У, 10KQ, 64 Тар, 12C, 

Dual Supply. 778 543 471 
Х94181/5241-2.7 Х94181/5241-2.7-№ | Dual DCP, 2.71, 10KQ, 64 Tap, 12C, 

Dual Supply ..24-8010 778 5.43 4.71 
X9420WS16 X9420WS16-ND Single DCP, 5V, 10КО, 64 Тар, SPI, 

Dual Supply 216-5010 378 264 229 
X9420WS161 X9420WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Dual Suppl 16-SOIC 473 330 2.86 
X9420WV14 X9420WV14-ND Single DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. 14-TSSOP 445 3.11 270 
X9420WV14I X9420WV14I-ND — Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Тар, SPI, 

Dual Supply. 14-TSSOP 557 3.89 3.37 
X9420WS16-2.7 X9420WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply... 16-SOIC 415 290 251 
X9420WS161-2.7 X9420WS161-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10КО, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply.. dca 520 ШЫ 315 
X9420WV14-2.7 X9420WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10КО, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. 14-TSSOP 4.90 342 2.97 
Х9420М//141-2.7 X9420WV14I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Тар, SPI, 

Dual Supply.. 1 6.13 428 371 
X9421WS16 X9421WS16-ND Single DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, 

Single Supply... 416-5010 378 264 2.29 
X9421WS161 X9421WSI16I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, 

Single Supply 16-306 473 3.30 2.86 
X9421WV14 X9421WV14-ND Single DCP, 5V, 

Single Supply 14-TSSOP 445 341 270 
X9421WV14I X9421WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Тар, SPI, 

Single Supply... 557 389 337 
X9421WS16-2.7 X9421WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Single Supply a 415 290 251 
X9421WS161-2.7 X9421WS161-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10КО, 64 Tap, SPI, 

Single Supply E 520 3.63 3.15 
X9421WV14-2.7 X9421WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10КО, 54 Tap, SPI, 

Single Supply .14-TSSOP 490 3.42 2.97 
Х9421М//141-2.7 X9421WV14I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 

Single Supply... 114-Т650Р 643 428 371 
X9428WS16 X9428WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 12С, 

Dual Supply. 2216-5010 378 264 229 
X9428WS161 X9428WS16l-ND Single DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 12C, 

Dual Supply 416-5010 473 3.30 2.86 
X9428WV14 X9428WV14-ND Single DCP, 5V, 1 

Dual Supply. 14-TSSOP 445 311 270 
X9428WV141 X9428WV14I-ND Single DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, “PC, 

Dual Supply. 14-TSSOP 557 3.89 337 
X9428WS16-2.7 X9428WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, 

Dual Supply.. 16-506 415 290 251 
X9428WS161-2.7 X9428WS161-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, 120, 

Dual Supply.. 16-506 520 3.63 3.15 
X9428WV14-2.7 X9428WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, 

Dual Supply. 14-TSSOP 490 342 2.97 
X9428WV141-2.7 X9428WV141-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, 

Dual Supply.. 613 428 3.71 
X9429WS16 X9429WS16-ND Single DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, “PC, 

Single Supply... 5 378 2.64 229 
Х9429М/5161 Х9429М/516І-М0 Single DCP, 5V, ТОКО, 64 Tap, 12C, 

Single Supply 473 3.30 2.86 
X9429WV14 X9429WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 12С, 

Single Supply 14-TSSOP 445 311 270 
X9429WV14I X9429WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, 12C, 

Single Supply... .M-TSSOP 5.57 3.89 337 
X9429WS16-2.7 X9429WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, 12C, 

Single Supply... 16-SOIC 415 2.90 2.51 
X9429WS161-2.7 Х9429//5161-2.7-М | Single DCP, 2.7V, 10КО, 54 Tap, 12C, 

Single Supply 16-5010 520 3.63 3.15 
X9429WV14-2.7 X9429WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10КО, 64 Tap, 12C, 

Single Supply .14-TSSOP 4.90 3.42 2.97 
X9429WV141-2.7 X9429WV141-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, 

Single Supply... 14-TSSOP 471 329 245 
Х9455Т/241-2.7 Х9455Т/241-2.7-М | Dual DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Тар, 

Two-Wiper ... 24-TSSOP 641 447 3.88 
Х94551//241-2.7 Х94551//241-2.7-М0| Dual DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Тар, 

Two-Wiper -24-TSSOP 641 447 3.88 
X9455WV241-2.7 X9455WV241-2.7-ND | Dual DCP, 2. 

Two-Wiper ... 24-TSSOP 641 447 3.88 
Х9455ҮУ241-2.7 X9455YV241-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 2.8КО, 256 Тар, 

Two-Wiper ... 641 447 3.88 
X9511WP X9511WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot.. 2.28 1.59 1.38 
X9511WPI X9511WPI-ND Single DCP, 5V, 10КО, 32 Tap, Pushpo 2.86 2.00 1.73 
X9511WS X9511WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot... 228 1.59 1.38 
X9511WSI X9511WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot....8-SOIC — 2.86 200 1.73 


LLY CONTROLLED 
METERS WITH OP AMP 


Description Pkg. 1 25 100 

X9317WV8-2.7 X9317WV8-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down .... 8-TSSOP 445 3.11 270 
X9317WV8I-2.7 X9317WV8I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down .. 8-TSSOP 5.57 3.89 3.37 
Х9317258 X9317ZS8-ND Single DCP, 5V, 1K: 

3-Wire Up/Down . 3.44 240 2.08 
Х93177581 X9317ZS8I-ND Single DCP, 5V, 1КО, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down . 430 3.00 2.60 
X9319UP8I X9319UP8I-ND Single DCP, 5V, 501 

3-Wire Up/Down .. 2.84 1.98 1.72 
X9319WP8I X9319WP8I-ND Single DCP, 5V, 10КО, 100 Tap. 

3-Wire Up/Down 2.84 1.98 172 
Х93190581 X9319US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down ... 2.84 1.98 172 
Х9319\\/ 581 X9319WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 

3-Wire Up/Down ... 2.84 1.98 172 
X9400WP24 X9400WP24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply. 841 5.87 5.09 
X9400WS24 X9400WS24-ND Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply .... 757 528 458 
Х9400//5241 X9400WS24I-ND | Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply .... 9.44 6.59 571 
X9400WV24 X9400WV24-ND Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply... 944 6.59 571 
X9400WV24I X9400WV24I-ND | Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply... 11.80 824 744 
X9400WS24-2.7 X9400WS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7У, 10KQ, 

SPI, Dual Supply .... 8.32 5.81 5.04 
X9400WS241-2.7 X9400WS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7%, 10KQ, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply .... 10.38 7.25 6.28 
X9400WV24-2.7 X9400WV24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7У, 10КО, 64 Тар, 

SPI, Dual Supply... 10.38 7.25 6.28 
X9400WV241-2.7 X9400WV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 

SPI, Dual Supply... 12.99 9.06 7.86 
X9401WS24 X9401WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 

SPI, Single Supply. 7.57 5.28 4.58 
Х9401//5241 X9401WS24I-ND | Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Тар, SPI, 

Single Supply 9.44 6.59 5.71 
X9401WV24 X9401WV24-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, 

Single Supply... г 9.44 6.59 571 
X9401WV24I X9401WV24I-ND | Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Single Supply 11.80 824 7414 
X9401WS24-2.7 X9401WS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 

SPI, Single Supply. 832 581 504 
X9401WS241-2.7 X9401WS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7У, 10КО, 64 Tap, 

SPI, Single Supply. 10.38 7.25 6.28 
X9401WV24-2.7 X9401WV24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10КО, 64 Tap, 

SPI, Single Supply . 1038 7.25 628 
Х9401///241-2.7 X9401WV24l-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Тар, 

SPI, Single Supply e 12.99 9.06 7.86 
X9408WS24 X9408WS24-ND Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 2С, 

Dual Supply. 757 5.28 4.58 
X9408WS24I X9408WS24I-ND | Quad DCP, 5V, 

Dual Supply. 944 659 5.71 
X9408WV24 X9408WV24-ND Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 2С, 

Dual Supply. 944 6.59 571 
X9408WV24I X9408WV24I-ND | Quad DCP, 5V, 

Dual Supply. a 11.80 824 7.14 
X9408WS24-2.7 X9408WS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 126, 

Dual Supply. 832 581 504 
X9408WS241-2.7 X9408WS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7У, 10КО, 64 Tap, Ей 

Dual Supply. 10.38 7.25 6.28 
X9408WV24-2.7 X9408WV24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10КО, 64 Tap, I2C, 

Dual Supply. 10.38 7.25 6.28 
Х9408///241-2.7 X9408WV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7/, 10КО, 64 Тар, I2C, 

Dual Supply. - 12.99 9.06 7.86 
X9409WS24 X9409WS24-ND Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 12C, 

Single Supply... 6.84 477 414 
X9409WS241 X9409WS24I-ND | Quad DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, 12C, 

Single Supply .. 8.56 5.97 5.18 
X9409WV24 X9409WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 12C, 

Single Supply... e 944 659 571 
X9409WV24I X9409WV24I-ND | Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 2С, 

Single Supply... а 11.80 8.24 744 
X9409WS24-2.7 X9409WS24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 120, 

Single Supply... 75% 525 455 
X9409WS241-2.7 X9409WS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7/, 10КО, 64 Tap, 126, 

Single Suppl 9.40 6.56 5.69 
X9409WV24-2.7 X9409WV24-2.7-ND| Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, І?С, 

Single Supply... 10.38 7.25 6.28 
X9409WV241-2.7 X9409WV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7/, 10КО, 64 Tap, I2C, 

Single Supply e 12.99 9.06 7.86 
X9410WS24 X9410WS24-ND Dual DCP, 5V, 10КО, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. 5.68 3.96 3.44 
X9410WS241 X9410WS24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Тар, SPI, 

Dual Supply 710 495 429 
X9410WV24 X9410WV24-ND Dual DCP, 5V, 10КО, 64 Тар, SPI, 

Dual Supply 710 495 4.29 
X9410WV24I X9410WV24I-ND | Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply i 8.86 6.18 536 
X9410WS24-2.7 X9410WS24-2.7-ND| Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. 6.24 435 377 
X9410WS241-2.7 X9410WS241-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. 7.78 543 471 
X9410WV24-2.7 X9410WV24-2.7-ND| Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. d 778 5.43 471 
X9410WV241-2.7 X9410WV241-2.7-ND | Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 

Dual Supply. Я 9.74 6.80 5.89 
X9418WS24 X9418WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Тар, 12C, 

Dual Supply. 568 3.96 344 
X9418WS24I X9418WS24I-ND | Dual DCP, 5V, 

Dual Supply 710 4.95 4.29 


Intersil Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
X9430WS24 X9430WS24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 

10KQ, 64 Tap, SPI... ..24-89010 497 3.47 3.01 
X9430WS24l X9430WS24I-ND [Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 

10Ко, 64 Tap, SPI... 2224-5010 522 3.65 3.16 
X9430WV24 X9430WV24-ND Dual DCP, Dual 0p Amp, 5V, 

10KQ, 64 Tap, SPI... 24-TSSOP | 497 347 3.01 
X9430WS24-2.7 X9430WS24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 

10KQ, 64 Tap, SPI... 24-SOIC 914 6.38 5.53 
X9430WS241-2.7 X9430WS241-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 

10KQ, 64 Tap, SPI 24-500 522 3.65 3.16 
X9430WV24-2.7 X9430WV24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2. 

10KQ, 64 Tap, SPI... 24-TSSOP | 497 347 3.01 
X9438WV24 X9438WV24-ND Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 

ТОКО, 64 Тар, 12С.... 24-TSSOP 497 347 301 
X9438WV241 X9438WV24I-ND [Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 

10KQ, 64 Тар, 12С.... 24-TSSOP 5.22 3.65 3.16 
X9438WV24-2.7 X9438WV24-2.7-ND | Dual DCP, Dual Op Amp, 2. 

10KQ, 64 Тар, I2C.... 24-TSSOP 497 347 3.01 
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Intersil Digi-Key Price Eachx 
DRIVERS/RECEIVERS Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ERN Digi-Key HESSEN ISLG614CB ISL6614CB-ND | Dual Adv. Sync. Rectified Buck 
T MOSFET Driver. 365 278 242 
Far Ng: Eart Nos Description Ú СВ ЧЫ ISL6614CR ISLGG14CR-ND | Dual Adv. Sync. Rectified Buck 
Е1517015 EL5170IS-ND 100MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 223 166 123 " 
T Wi ir Dri MOSFET Driver. 16-OFN 443 337 257 
EL51701Y EL51701Y-ND 100MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 223 166 123 Т 
a : E ISL66141B ISL66141B-ND Dual Adv. Sync. Rectified Buck 
EL51711S EL51711S-ND 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 2.88 2.14 1.59 MOSFET Driver. 403 306 234 
Е1517215 Е1517215-№О 250MHz Diff. Line Receiver .. 223 166 123 ` : š 
EL51721Y EL51721Y-ND 250MHz Diff. Line Receive 223 166 123 ISL6614IR LED E Oual Adv. Syne. Rectifled Buck КОКЕ 
EL5173IS EL5173IS-ND 450MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 418 318 243 ТЕ (БИНЕ НЕНА TE | а 
EL5173lY EL51731Y-ND 450MHz Diff. Twisted-Pair Driver. 418 318 243 isi rd DN ышы am mug 158 
EL5174IS EL5174IS-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 3.93 299 228 |57006. (О ПЕНИЕ "n ў Д na i M КЕДЕ a i 5 
EL5175IS EL5175IS-ND 550MH2z Diff. Line Receiver .. 393 299 228 й m » Las Peak, Medium Freq 
EL51751Y EL51751Y-ND 550MHz Diff. Line Receive 393 290 228 — aE рга Оти. өзінен 218 em 13 
ЕС51761Ү EL5176IY-ND 250MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 223 166 123 Н igh Volt. Bootstrap High Side Driver. : I - 
EL51771Y EL51771Y-ND 550MHz Diff. Twisted-Pair Driver . 275 209 1.60 ISL81486IB ISL81486IB-ND | 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS 
EL91101U EL91101U-ND Differential Receiver/Equalizer .. 16-050Р 11.03 9.45 838 RS-485/RS-422 Transceiver -5010 233 1.73 1.28 
HIN202CBN HIN202CBN-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 6-501С 143 1.05 76 1SL81487EIB ISL81487EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiv 
HIN202CP. HIN202CP-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver. 143 105 76 ESD Protected 295 219 162 
HIN202ECBN HIN202ECBN-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL81487EIP ISL81487EIP-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ESD Protected. 143 105 76 ESD Protected 2 295 219 1.62 
HIN202ECP НІМ202ЕСР-М0 | 5V, RS-232 Tran: ISL81487LIB ISL81487LIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ESD Protected 180 132  .96 ESD Protected 233 173 128 
HIN202E1BN HIN2O2EIBN-ND | 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL81487LIP ISL81487LIP-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ESD Protected 143 105 76 ESD Protected 2.33 1.73 128 
HIN202IBN HIN2021BN-ND — | SV, RS-232 Transmitter/Receiver. 174 129 96 ISL83080EIB ISL83080EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
HIN206CB HIN206CB-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . 2.98 227 1.73 ESD Protected 315 240 1.83 
HIN208EIA HIN208EIA-ND es ИО Е ISL83082EIB ISL83082EIB-ND | 5У, RS-485/RS-422 Transceiver, 
rotecte Ц j É ESD Protected 3.15 240 1.83 
HIN211ECA HIN211ECA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL83083EIB ISL83083EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ESD Protected 2.91 217 1.60 ESD Protected 3.15 240 1.83 
HIN211EIA HIN211EIA-ND BV, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL83085EIB ISL83085EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ESD Protected 223 166 123 
HIN232ACBN HIN232ACBN-ND | 5V RS-232 Transmitter; Receiver, 143 1.05 76 п ое 
Н - : - ISL83086EIB ISL83086EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 ТІ | 
HIN232ACP HIN232ACP-ND | 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS ....16-Dip 150 110 80 Мақан е 315 240 183 
rire 10018 ЗУ Dig 100V, 2A Peak, High Freq. Half ISL83088EIB ISL83088EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
Bridge Driver .... 3.25 247 1.89 ESD Protected 315 240 183 
HIP2100IR ЗОО NDE 100V, 2A Peak, High Freq. Half ISL83387EIV ISL83387EIV-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transceiver, 
Bridge Driver .. 3.50 2.66 2.03 
HIP21011B HIP2101IB-ND | 100V, 2A Peak, Hi НЕ use ШЕ ФО 
Bridge Driver. 9 eu mb ug 1518348318 ISL83483]B-ND | 3.31, Low Power, Slew Rate Limited, 
<: à Ë Š RS-485/RS-422 Transceiver 304 226 1467 
HIPA080AIB ШЕТЕЛ 80V, 2.5A Peak, Hig 1518348518 ISL834851B-ND | 3.3, Low Power, HS, RS-485, 
Bridge FET Driver... 550 4418 319 Transceiver. 279 207 153 
HIPAOBOAIP аа а 80V. 25А Peak, High Freq. Full 15183488В ISL83488IB-ND — | 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 
Bridge FET Driver.... -— 555 422 222 I 
HIP4081AIB HIP4081AIB-ND | 80V, 2.5A Peak, High Freq. Full RS-485/RS-422 Transceiver .. Е 279 207 153 
Bridge FET Driver... 550 448 349 1518349118 1518349118-МО | 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 
HIP4081AIP HIP4081AIP-ND | 80V, 2.5A Peak, High Freq. Full Transceiver... 248 1.84 1.36 
Bridge FET Driver.... 6.00 456 348 ISL8483EIB ISL8483EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
HIP40821B HIP40821B-ND 80V, 125A Peak Current H-Bridge ESD Protected : 264 196 145 
FET Driver .. 413 314 240 ISL8483EIP ISL8483EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
HIP4082IP HIP4082IP-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge ESD Protected 264 196 145 
FET Driver 4.25 3.23 247 ISL8485EIB ISL8485EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
НІР4086АВ HIP4086AB-ND | 80V, 0.5A Three Phase Drive 630 498 399 ESD Protected 248 184 136 
HIP6601BCB HIP6601BCB-ND Sync. Rectified Buck Dual ISL8485EIP ISL8485EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
MOSFET Driver А 325 247 1.89 ESD Protected 248 184 136 
ICL3217ECB ICL3217ECB-ND — |3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL8487EIB ISL8487EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
ESD Protected 583 443 338 ESD Protected 295 249 1.62 
ICL3217EIB ICL3217EIB-ND us FN ne d Transmitter/Receiver, HD Ada ера ISL8487EIP ISL8487EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 
rotecte | н | 295 219 162 
ICL3221ECA IOL3221ECA-ND — | 3V-5.5V, 85-232 Transmitter/Receiver, 1SL84881B ISL8488IB-ND 202 150 111 
ESD Protected 416-5500 171 127 .94 ISL8488IP ISL8488IP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 202 150 111 
ICL3221EIA ICLS221EIA-ND ped Transmitter/Receiver, PE o JG j 151848918 ISL8489IB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 202 150 141 
В ОООО ти Ни : ! : ISL8489IP ISL8489IP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 202 150 141 
ESD Protected 18-8010 301 224 1.65 
Т13224ЕГА ICL3224EIA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected '20-550Р 398 3.03 231 TERFACE 
ICL3225ECA ICL3225ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, à Em Я 
ESD Protected 20-5509 283 215 1.64 ШЕНІ ТШ) аа 5 qu D 
ICL3225EIA ICL3225EIA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, BEND: u escription g: 
ESD Protected 120-550Р 400 304 232 DG406DY DG406DY-ND Single 16-Ch. CMOS Analog Mux........28-SOIC 5.50 418 3.19 
ICL3226ECA ICL3226ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, DG407DY DG407DY-ND Diff. 8-Ch., CMOS Analog Mux... 5.57 440 3.53 
ESD Protected 16-550Р 253 1.92 1.47 DG408DY DG408DY-ND Single 8-Ch., CMOS Analog Mux 180 132 96 
ICL3227ECA ICL3227ECA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, DG409DY DG409DYIS-ND | Diff. 4-Ch., CMOS Analog Mux.. 16-506 229 171 126 
ESD Protected 16-550Р 2.95 219 1.62 HI3-0506-5 HI3-0506-5-ND __ | Single 16-Ch. CMOS Analog Mu 28-Dp 811 641 514 
ICL3227EIA ICL3227EIA-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, HI3-0507-5 НІЗ-0507-5-40 | 8-Ch. Diff. CMOS Analog Мих 28-Dip 1024 878 779 
ESD Protected 16-SSOP 290 221 1.69 HI3-0508-5 HI3-0508-5-ND | Single 8-Ch. CMOS Analog Mux ip 305 232 177 
ICL3232CBN TCL3232CBN-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Rcvr. 2199 ПАР es HI3-0509-5 HI3-0509-5-ND — |4-Ch. Differential CMOS Analog 605 460 351 
ICL3232CP. ICL3232CP-ND — |3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Rcv 248 184 136 НІР6006СВ-Т HIP6006CB-CT-ND | PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller... 300 228 174 
ICL3232ECBN ICL3232ECBN-ND | 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Recvr, HIP6006CB-T HIP6006CB-TR-ND | PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller.... 3750.00/2,500 
ESD Protected : 264 196 145 HIP6013CB HIP6013CB-ND — | PWM Buck Controller 288 249 167 
1CL32321BN 1CL32321BN-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Rcvi 155 115 85 HIP6301CB-T HIP6301CB-CT-ND | Microprocessor CORE Volt. Reg., 
ICL3243ECA ICL3243ECA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, Multi-Phase Buck PWM Controller......20-SOIC 543 3.90 2.98 
ESD Protected .28-SSOP 220 1.64 1.21 HIP6301CB-T HIP6301CB-TR-ND | Microprocessor CORE Volt. Reg., 
ICL3243EIA 1CL3243EIA-ND 3V-5.5V, В5-232 Transmitter/Receiver, Multi-Phase Buck PWM Controller......20-SOIC 2583.00/1,000 
ESD Protected '28-SSOP 2.88 214 1.59 Е паа т 
ISL4224EIR ISLA221EIR-ND — |2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ЗОВ ана Microprocessor CORE Volt. Reg. assoc ШОО 
ESD Protected -I5-QFN Зб жы ст HIP6302CB-T HIP6302CB-TR-ND | Microprocessor CORE Volt. Reg., 
ISL4223EIR ISL4223EIR-ND 2.1V-5.5V, RS-232 Transmitier/Recelver, Multi-Phase Buck PWM Controller......16-SOIC 5782.50/2,500 
ESD Protected 20-0FN 553 420 321 ISL43681IR ISLA3681IR-ND | Low-Volt., Single Supply, 8-to-1 Мих 295 249 1⁄62 
ISL4243EIR ISLA243EIR-ND | 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, = : 
САК зер AS SEQ 152437418 ISL43741R-ND — | Low-Volt. Dual Supply, Diff. 
ISL4485EIB ISL4485EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, 440-1 Мих 295 2187 1.62 
ESD Protected... 264 196 145 ISL6224CA ISL6224CA-ND Single Output Mobile- riendly 
: : : Controller 415 346 241 
1514469618 ИВАНЕ BY, RS-IBSRS 422 Tr Transceiver, RUE ISL6401CB ISL6401CB-ND | Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
ISL4491EIB ISLA491EIB-ND | 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. Mode Controller... el б 180 
ESD Protected... 238 173 128 ISLG402IR ISL6402IR-ND 300KHz Dual Step-Down ШЕ 
ISL6605IB ISL6605IB-ND Sync. Rectified MOSFET Driver. 295 219 162 Linear Controller -28-0ҒМ 620 4.72 3.60 
151560818 ISL6608IB-ND Sync. Rectified MOSFET Driver. 226 188 125 ISL6410AIR ISL6410AIR-ND Ri ы Reg. with 363. 200 153 
В аа ^. Sync. Rectified Buck MOSFET Any О ng ISL6410AIU ISLGA10AIU-ND — |5V Single Sync. Buck Reg. with ЕВЕ 
ISL6614ACB ISL6614ACB-ND | Dual Adv. Sync. Rectified Buck Integrated FE 290 221 169 
MOSFET Driver... 3.30 251 1.92 ISL6410IR ISL6410IR-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with 
ISL6614ACR TSL6614ACR-ND — | Dual Adv. Sync. Rectified Buck Integrated FET .. 263 200 1.53 
MOSFET Driver... 400 304 232 151641010 ISL64101U-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with 
ISL6614AIB ISLG614AIB-ND | Dual Adv. Sync. Rectified Buck Integrated FET .. 290 221 169 
MOSFET Driver... 3.63 276 211 ISL6431CB ISL6431CB-ND High Eff., Fixed Frag Sync. Buck 
ISL6614AIR ISL6614AIR-ND | Dual Adv. Sync. Rectified Buck PWM Controller... а 250 190 145 
MOSFET Driver 440 335 256 (Continued) 
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Я Intersil Digi-Key Price Eachx 
nter INTERFACE (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Intersil Digi-Key Price Each* X1227S8-2.7A X122788-2.7A-ND | RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 
Part No. Part No. Description Pkg. — 1 2 10 X122758-4.5A Х122758-4.5А-МО ii propor with Е? 
ISL6439CB ISL6439CB-ND Single Sync. Buck PWM Controller.......14-SOIC 300 228 1.74 ` š WDT 4K EE. Reset Low... E 613 428 371 
ISL6444CA ISL6444CA-ND — Dual PWM Controller with DDR X1228514 X1228514-ND ВТС, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 
Memory Option 523 3.98 304 WDT 4K EE, Reset Low ... | 6.39 446 387 
ISL6520ACB-T ISL6520ACB-CT-ND | Single Sync. Buck PWM Controlle 250 190 145 199851127 X1228514-27-ND | RTC, 2:57-2.73V CPU Supervisor with 
ISL6520ACB-T ISL6520ACB-TR-ND | Single Sync. Buck PWM Controller.. 3125.00/2,500 š ; WOT AK ЕЕ, Reset Low 639 446 387 
1516520СВ-Т ISL6520CB-CT-ND |Single Sync. Buck PWM Controller... 2.50 1.90 145 Х1228514-2.7А X1228S14-2.7A-ND | ВТС, 2.76-2. 94V CPU Supervisor with ў š Y 
ISL6520CB-T ISL6520CB-TR-ND | Single Sync. Buck PWM Controller... 3125.00/2,500 WDT 4K EE, Reset Low... J 6.30 446 3.87 
ISL6521CB I8L6521CB-ND PWM Buck DC/DC and Triple Linear Х1228514-4.5А X1228814-4.5A-ND | RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor with 
Power Controller 588 465 373 WDT 4K EE, Reset Low... 639 446 387 
ISL6522CB ISL6522CB-ND Buck/Sync. Rectifier PWM Controlle 313 238 182 
ISL6526AIR ISL6526AIR-ND Single Sync. PWM Controller 3.38 257 1.96 
ISL6526CB-T ISL6526CB-CT-ND |Single Sync. PWM Controller 300 228 174 
ISL6526CB-T ISL6526CB-TR-ND |Single Sync. PWM Controller 3750.00/2,500 
1516527СВ 1516527СВ-М0 Single Sync. Buck PWM Controlle 313 238 182 
1516528С8-Т ISL6528CB-CT-ND | Dual Reg. Standard Buck PWM/Linear m Price Each 
Power Controller 499 380 290 Description Pkg. 1 25 10 
1SL6528CB-T ISL6528CB-TR-ND |Dual Reg. Standard Buck PWM/Linear X80200V201 X80200V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer .. .20-TSSOP 4.39 3.06 2.66 
Power Controller 6250.00/2,500 Х80201/201 X80201V20I-ND .20-TSSOP 439 3.06 2.66 
1SL6530CB-T ISL6530CB-CT-ND | Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 525 399 305 Х80202/201 Х80202/201-М0 -20-TSSOP 4.39 3.06 2.66 
1516530СВ-Т ISL6530CB-TR-ND |Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 2646.00/1,000 X80203V201 X80203V201-ND -20-TSSOP 4.39 3.06 2.66 
ISL6531CB ISL6531CB-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 595 4.53 346 Х80204У201 X80204V20I-ND Su е -20-TSSOP 4.39 3.06 2.66 
ISL65391A ISL65391A-ND Wide Input, Dual PWM Controller. 540 27 342 X96012V14I X96012V14I-ND | Sensor Conditioner with DAC 14-TSSOP 5.38 3.75 325 
ISL65391AZ ISL6539IAZ-ND — |Wide Input, Dual PWM Controller. 544 430 3.45 
15165511В 15165511В-М0 ZVS Full Bridge PWM Controlle 740 5.62 4.50 
1916558 СВ ISL6558CB-ND Multi-Purpose Precision Multi-Phase SWITCHES, ARRAYS 
PWM Controller. 5.00 3.80 2.90 
1SL6563IR ISL6563IR-ND 2-Phase Buck PWM Controller. 5.48 4.34 348 Intersil Digi-Key Price Ғасһж 
ISL6744AB ISL6744AB-ND Intermediate Bus PWM Controller ........... 8-506 300 228 174 Part No. Part No. Description 25 100 
ISL68401B ISL68401B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current DG441DY DG441DYIS-ND Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
Mode Controller а gw ҢЫ! Switch ..16-306 1.95 145 108 
ISL68411B ISL68411B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current DG442DY DG442DYIS-ND Mono, Quad SPST, CM0S Analog 
Mode Controller 28 йш 1080) Switch „16-500 195 145 1.08 
ISL68421B ISL6842IB-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current DG444DY DG444DYIS-ND Mono, Quad SPST, CM0S Analog 
Mode Controller 2.64 196 145 Switch 16-506 186 138 1.02 
191684318 ISL6843IB-ND Adj. Freq., Low Power, == : : : 
Mode Controller 264 196 145 DG445DY DG445DYIS-ND | Mono, Quad SPST, CMOS Analog 
ISL68441B ISL6844IB-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current Switch... «16-801C 1.95 1.45 1.08 
Mode Controller 264 196 145 НА456СМ HA456CM-ND 120МН2, Low Power, 8x8 Video. 
9 Crosspoint Switch .. 44-PLCC 2138 19.95 18.53 
aad ESL NE ^d. гад. Low Power, PWI РИМ Curent api des uos HFA3046B НҒАЗ0468-І0 — |NPN Ultra High Freq. TransistorAmay..M-SOlC 475 361 276 
HFA3096B НҒАЗ096В-М0 NPN/PNP Ultra High Freq. Transistor 
n Array Я 3.18 2.42 1.85 
inters PARALLEL EEPROMS HFA3101B HFA3101B-ND Gilbert Cell Multiplier, 
= Ultra High Freq. ... 428 325 248 
Intersil Digi-Key Price Each HFA3127B HFA3127B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array... .16-50С 428 325 248 
Part No. Part No. Description 1 25 100 HFA3128B HFA3128B-ND PNP Ultra High Freq. Transistor Array ... 428 325 248 
X28HC64D-90 X28HC64D-90-ND |64К (8Kx8) CMOS EEPROM 90п5 26.88 14.68 13.89 HI1-5047-5 НИ-5047-5-№0 | 4PST CMOS Analog Switch... 947 749 6.00 
X28HC64P-90 X28HC64P-90-ND |64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90п5 9.68 675 5.85 HI3-0201-5 НІЗ-0201-515-М0 | Quad SPST, CMOS Analog Switch 3.68 280 244 
X28HC64PI-90 X28HC64PI-90-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90п5 1084 7.75 6.63 HI3-0201HS-5 HI3-0201HS-5IS-ND | Quad SPST, HS, CMOS Analog Switch 554 439 3.52 
X28HC64D-12 X28HC64D-12-ND |64K (8Kx8) CMOS ЕЕРВОМ 120n. 25.26 13.82 13.06 HI3-5043-5 HI3-5043-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch .. 578- 496 333 
X28HC64DI-12 X28HC64DI-12-ND | БАК (8Кх8) CMOS EEPROM 120n8 . 26.34 1440 13.62 HI3-5051-5 HI3-5051-5-ND — | Dual SPDT CMOS Analog Switch .. 999 857 760 
X28HC64P-12 X28HC64P-12-ND |64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120n 441 346 270 ISL43L120IR ISL43L120IR-ND | Single Supply, Dual SPST Analog 
X28HC64PI-12 X28HC64PI-12-ND |64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120n. 7 6.82 4.88 4.17 Switch, N/O .. 295 219 162 
X28HC64J-12 X28HC64J-12-ND — 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS....32-PLOC 7.48 5.36 4.59 Т i 
X28HC256JI-90 X28HC256J-90-ND |256K (3208) CMOS EEPROM 90г5::32-ғ100 1290 924 790 | 8431200 аа Sos 5ішру, Dual SPST Analog as gap qe 
X28HC256J-12 X28HC256J-12-ND |256К (32Кх8) CMOS EEPROM 120nS...32-PLCC 918 6.63 5.67 базе ЕГЕН ЕНІ Single Sunniy Dual SPST Anal : : : 
X28HC256P-12 X28HC256P-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS.....28-Dip 1290 923 790 Sch NVC. ua 19100 am mu dcn 
X28HC256PI-12 X28HC256PI-12-ND |256К (32Кх8) CMOS EEPROM 120n6......28-Dip 15.05 10.77 9.22 КІСЕНДІ POPP sine Supply. Dual SPST Anal : : | 
X28HC256J-15 X28HC256J-15-ND |256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS...32-PLCC 7.53 5.39 4.61 Ing e Supply, Dual nalog 
X28HC256JI-15 X28HC256JI-15-ND |256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS..32-PLCC 860 616 527 Switch, N/C 279 207 153 
X28HC256P-15 X28HC256P-15-ND |256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS......28-Dip 1075 770 6.58 ISL43L122IR ISLA3LT22IR-ND Single Supply, Dual SPST Analog 
X28HC256PI-15 X28HC256PI-15-ND |256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150n6......28-Dip 11.83 846 7.24 Switch, N/O, N/C 295 219 162 
ISL43L1221U 151431122Ш-М0 — | Single Supply, Dual SPST Analog 
= Switch, N/O, N/C zi 279 207 153 
intersi POWER MANAGEMENT 15143122018 ISL43L220IR-ND | Low Volt., Single Supply, Dual SPDT 
Qe Analog Switch... Я 299 227 178 
Intersil Digi-Key Price Each» ISLA3L710IR ISLA3L710IR-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
Part No. Part No. Description Pkg: 1 25 100 Switch, N/0 .. 295 249 1.62 
ICL7665SACPA ICL7665SACPA-ND | CM0S MPU Over/Under Volt. Detector. 300 228 174 15143171010 151431710Ш-М0 — | Single Supply, Diff. SPST Analog 
ICL7665SCPA ICL7665SCPA-ND | CMOS MPU Over/Under Volt. Detector. 275 2.09 1.60 Switch, МО... 279 2.07 1.53 
1516115СВ ISL6115CB-ND Hot-Swap Power Controller 415 346 241 ISLA3L711IR ISLA3L711IR-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
ISL6116CB ISL6116CB-ND Hot-Swap Power Controller .. 415 346 241 Switch, N/C.. 295 219 1.62 
ISL6123IR ISL6123IR-ND 4-Ch. Power Sequencing Controller. 6.30 4.98 3.99 1514317110 ISLA3L7111U-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
1SL6125IR ISL6125IR-ND 4-Ch. Power Sequencing Controller . 6.30 4.98 3.99 Switch, N/C 279 207 153 
151612718 ISL6127IR-ND 4-Ch. Power Sequencing Controller. 6.30 498 3.99 E n 
ISL6131IR ISL6131IR-ND 4-Supply Multiple Volt. Supervisor .. 6.00 456 348 LAE БЫН ШЕЛДІ SPST Analog du SD woo 
18161328 ІБІ61З2І8-М07/| 2V Supervisor Monitoring UV/OV 15143171210 ISL43L7121U-ND | Single Supply, Diff. SPST Analog 
Conditions 525 3.09 3:05 Switch, N/O. N/C 279 207 153 
ISL6140CB ISL6140CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 400 304 232 151431101В ISL431101B-ND Low-Volt Single Supp y 4 Р 4 
ISL6141CB ISL6141CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 5.00 380 2.90 Analog Switch I 161 120 89 
ISL6142CB ISL6142CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller. 7.9 525 50 2 I = 2 = 
ISL6150CB ISL6150CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 400 304 232 1SL431101H-T 1SL431101H-CT-ND | Low-Volt. Single Supply, SPST, High Perf. 
ISL6151CB ISL6151CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller. 5.00 380 2.90 Analog Switch 184 135 .98 
151615208 ISL6152CB-ND Negative Voltage Hot Plug Controller. 730 625 501 ISL431101H-T ISLA3110IH-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, 
ISL6291-2CR ISL6291-2CR-ND | Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger 250 190 145 Analog Switch 1875.00/3,000 
ISL6292-1CR3 ISL6292-1CR3-ND | 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger... 279 207 1.53 ISL431111B ISL431111B-ND Low-Volt. Single Supply, SPST, High Perf. 
1516292-2083 ISL6292-2CR3-ND |2.4/, Li-lon/Li-Pol Battery Charger........ 279 207 153 Analog Switch -.8:5010 161 120  .89 
15143111ІН-Т 15143111ІН-СТ-М | Low-Volt. Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch -S0T-23-5 1.84 135 .98 
REALTIME CLOCKS ISL431111H-T ISLA31111H-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch ..50Т-23-5 1875.00/3,000 
RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip 15L431121B 15L431121B-ND Low-Volt. Dual Supply, SPST, High Perf. 
oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock and Analog Switch ..8-5010 — 1.80 1.34 .99 
alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The 15143112ІН-Т 1SL431121H-CT-ND | Low-Volt. Dual Supply, SPST, High Perf. 
clock/calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low- Analog Switch .. OT-23-5 1.67 125 92 
cost 32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire 15143112ІН-Т ISL43112IH-TR-ND | Low-Volt. Dual Supply, I 
interface interoperable with 512 x 8 bits of I2C EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. Analog Switch S0T-23-5 2025.00/3,000 
Е T a 1SL431131B 1514311318-МО — | Low-Volt. Dual Supply, SPST, High Perf. 
Intersil Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pky. 1 25 100 Analog Switch 8506 1.80 134  .99 
X122688 X1226S8-ND RTC, Clock/Galendar with Output Freq, 15143120ІН-Т ISL43120IH-CT-ND | Low-Volt. Single Supply, Dual SPST, 
and AK EE... 28500 409 285 247 SPDT Analog Switch ..50Т-23-8 176 130 .94 
X122758 X1227S8-ND ВТС, 4.25-4 51V CPU Supervisor with ISL43120IH-T ISL43120IH-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, Dual SPST, 
WDT 4K EE, Reset Low ...8-506 6.13 428 371 SPDT Analog Switch -80Т-23-8 1797.00/3,000 
X1227S8-2.7 X1227S8-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor wi 151431401В 1SL431401B-ND Low-Volt. Quad SPST Analog Switch.....16-SOIC 171 127 — .94 
WDT 4K EE, Reset Low 8-506 613 428 371 (Continued) 
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SWITCHES, ARRAYS (Continued) 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
CLCOOGAJE-ND Serial Digital Cable Driver with Adj. Output: 987 7.81 6.26 
CLCO07AJE-ND Serial Digital Cable Driver 878 694 556 
CLC011BCQ-ND Serial Digital Video Decode! 12.34 10.58 9.38 
CLCO12AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for ITU-T G.703 Data Recovery ..... 15.60 14.56 13.52 
CLCO14AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery 17.29 14.82 13.15 
CLCO16ACQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection 2475 2340 21.45 
CLC016AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection 27.60 25.76 23.92 
CLC016MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection. 2475 2340 2145 
CLCO18AJVJQ-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch 26.70 24.92 23.14 
CLC021AVGZ-3.3-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with 

EDH Generation/Insertion 39.15 36.54 33.93 
CLC030VEC-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer with Video and 

Ancilliary Data FIFOs and Integrated Cable Driver... 49.95 46.62 43.29 
CLCO31AVEC-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer NEW? 49.95 46.62 43.29 
CLC5903SM-ND Dual Digital Tuner/AGC NEW! 27.15 25.34 23.53 
CLC5903VLA-ND Dual Digital Tuner/AGC NEW! 2745 25.34 23.53 
CLC730027-ND Eval Board Designed to Aid Monolithic Amplifier 

Characterization for SOIC Packages. 6.30 498 3.99 
CLC730031-ND Eval Board for Quad Op Amps in SOIC Package: 6.30 498 3.99 
CLC730033-ND Eval Board for 14-SOIC Packages 6.30 4.98 3.99 
CLC730036-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 

Dual Monolithic Amplifiers in SOIC Packages 6.30 4.98 3.99 
CLC730066-ND Evaluation Board for CLC5523 6.30 4.98 3.99 
CLC730116-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 

6-Pin Monolithic Amps іп SOT23-6 Packages .... 6.30 4.98 3.99 
CLC730121-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 

8-Pin Dual Op Amps in PSOP Packages . 6.30 4.98 3.99 
CLC730123-ND Eval Board Designed to Aid in the Characterization of 

8-Pin Dual Op Amps in MSOP Packages 6.30 4.98 3.99 
CLC730131-ND Quad TSSOP Op Amp Evaluation Board . — 630 498 3.99 
CLC730132-ND Quad TSS0P High Speed Buffer Evaluation Board — 630 4.80 3.99 
CLC730136-ND Single 50Т-23 High Speed Buffer Evaluation Boar: — 630 4.98 3.99 
CLC730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board — 630 4.80 3.99 
CLC730216-ND Single SOT High Speed 0p Amp Evaluation Board — 630 4.98 3.99 
CLC730227-ND Single SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board — 630 498 3.99 
CLC730231-ND Quad SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board NEW! — 630 480 3.99 
CLC730245-ND Single SOIC High Speed Buffer Evaluation Board... — 630 498 3.99 
COP8AMESEMW8-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, Temperature 

Sensor 10-Bit A/D. .28-50С 926 7.94 7.04 
COP8CBE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit А/О. 48-TSSOP 9.35 7.39 5.92 
COP8CBROHLQ8CT-ND | 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 4-LLP 9.99 8.57 7.60 


COPB8CBR9HLQBSTR-ND 


8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D Д-Р 


17344.13/2,500 


Intersil Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
15143143ІН ISL43143IR-ND Low-Volt. Quad SPST High Perf. 

Analog Switch 2.00 1.50 1.11 
ISL43144IR ISL43144IR-ND Low-Volt. Quad SPST High Perf. 

Analog Switch. 202 150 111 
15143210ІН-Т ISL43210IH-CT-ND | Low-Volt. Single Supply, Dual SPST, 

SPDT Analog Switch 4520! 176 130 .94 
15143210ІН-Т ISL43210IH-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, Dual SPST, 

SPDT Analog Switch ...ЗОТ-23-6 1797.00/3,000 
ISL43231IR ISL43231IR-ND Low-Volt. Single and Dual Supply, Triple 

SPDT Analog Switch.... .20-QFN 2.95 249 1.62 
ISL43240IR ISL43240IR-ND Low-Volt. Single and Dual Supply, Quad 

SPDT, High Perf. Analog Switch........... 20-QFN 3.50 2.66 2.03 
ISL43410IR ISL43410IR-ND Low-Volt. Single Supply, DPDT High 

Perf. Analog Switch.... 229 474 126 
ISL43640IR ISL43640IR-ND Low-Volt., Single Supply, 4-to-1 Mux, 

High Perf. Analog Switch 229 171 126 
ISL83699IV ISL83699IV-ND Low-Volt., Single Supply, 

Analog Switch 298 227 173 
15184514ІН-Т ISL84514IH-CT-ND | Low-Volt. Single Supply, SPST 

Analog Switch dx ПР 97 
15184514ІН-Т 1SL84514IH-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, SPST 

Analog Switch 2139.00/3,000 
ISL84515IH-T ISL84515IH-CT-ND | Low-Volt. Single Supply, 

Analog Switch і O2 r 97 
ISL84515IH-T ISL84515IH-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, SPST 

Analog Switch 2139.00/3,000 
15184516ІН-Т ISL84516IH-CT-ND |Low-Volt. Dual Supply, SPST 

Analog Switch duy WEB КИ 
15184516ІН-Т ISL84516IH-TR-ND | Low-Volt. Dual Supply, 

Analog Switch 2139.00/3,000 
1SL845171H-T ISL84517IH-CT-ND | Low-Volt. Dual Supply, SPST 

Analog Switch ЧИТ ТЕН RW 
1SL845171H-T ISL84517IH-TR-ND | Low-Volt. Dual Supply, SPST 

Analog Switch m 2139.00/3,000 
ISL84544IH-T ISL84544IH-CT-ND | Low-Volt. Single Supply, Dual SPST, 

SPDT Analog Switch «ВІ ТЫЛ ў 194. 
ISL84544IH-T ISL84544IH-TR-ND | Low-Volt. Single Supply, Dual SPST, 

SPDT Analog Switch 5! 2064.00/3,000 
ISL84684IR ISL84684IR-ND Ultra Low ON-Resistai 

Dual SPDT Analog Switch... 2.48 1.84 1.36 
15184714ІН-Т 1SL847141H-CT-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low- 

Single Supply, SPDT Analog Switch....SC70-6 1.61 119 46 
1SL847141H-T ISL84714IH-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low-Volt., 

Single Supply, SPDT Analog Switch .....SC70-6 1644.00/3,000 
15184715ІН-Т 15184715ІН-СТ-МО | Ultra Low ON-Resistance, Low-Volt., 

Single Supply, SPST Analog Switch ....SC70-5 1.61 1.19 .86 
ISL84715IH-T ISL84715IH-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low-Volt., 

Single Supply, SPST Analog Switch .....SC70-5 1644.00/3,000 
15184716ІН-Т ISL84716IH-CT-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low-Volt., 

Single Supply, SPST Analog Switch ....SC70-5 1.61 1.19 46 
15184716ІН-Т ISL84716IH-TR-ND | Ultra Low ON-Resistance, Low-Volt., 

Single Supply, SPST Analog Switch .....SC70-5 1644.00/3,000 

z е 
Intersil. VIDEO COMMUNICATION 

— 
Intersil Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
EL1881CN EL1881CN-ND Low Power Video Sync. Separator 2.64 196 145 
EL1881CS EL1881CS-ND Low Power Video Sync. Separator. 2.64 1.96 145 
EL18831S EL1883IS-ND Video Sync. Ѕерагаїо 3.0 224 1.65 
EL4511CU EL4511CU-ND Super Sync. Separatoi 827 655 525 
EL4581CN EL4581CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 613 4.66 3.56 
EL4581CS EL4581CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 613 466 3.56 
EL4583CN EL4583CN-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter .... 8.30 6.56 526 
EL4583CS EL4583CS-ND Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter.. 8.82 698 5.59 
EL4584CN EL4584CN-ND 36MHz General Purpose PLL 10.40 822 6.59 
EL4584CS EL4584CS-ND 36MHz General Purpose PLL 910 7.80 6.92 
EL4585CN EL4585CN-ND 36MHz General Purpose PLL 10.40 822 6.59 
EL4585CS EL4585CS-ND 36MHz General Purpose PLL 910 7.80 6.92 
HA4314BCB HA4314BCB-ND 400MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch... 4.63 3.52 2.69 
HA4344BCB HA4344BCB-ND 350MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch...16-SOIC 5.78 439 3.35 
Intersil Digi-Key Price Each» 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
X60008C1S8-50 X60008C1S8-50-ND | Precision 5V, 5ppm FGA™ Volt. Ref. 8.32 5.81 5.04 
X60008DIS8-50 Х600080158-50-МП | Precision 5V, 10ppm FGA™ Volt. Ве 576 402 3.49 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 


1 


25 


100 


CP3BT10G38-ND 
CP3BT10K38-ND 
CP3BT13K38-ND 
CP3UB17K38CT-ND 


24MHz, RISC w/256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1.1 

24MHz, RISC w/256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1.1 

24MHz, RISC w/256K Flash, Bluetooth (LLC), CAN .... 

Reprogrammable Connectivity Processor with 
USB Interface NEW?..... 


17.40 16.24 15.08 
16.80 15.68 14.56 
16.80 15.68 14.56 


16.80 15.68 14.56 


CP3UB17K38TR-ND 


Reprogrammable Connectivity Processor with 
USB Interface NEW?..... 


3556.00/250 


lationa 

$emicon 
Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 100 
CGS74CT2524M-ND 1-to-4 Minimum Skew (300ps) Clock Driver ... 2.42 1.80 1.33 
CGS74LCT2524M-ND 1-to-4 Minimum Skew (300ps) 3V Clock Drivei 8-506 279 207 1.53 
CGS74LCT2524MXTR-ND | 1-to-4 Minimum Skew (300ps) ЗУ Clock Drive 8-SOIC 2812.50/2,500 
CLC001AJE-ND Serial Digital Cable Driver . 498 379 2.89 
CLCOOSAJE-ND ITU-T G.703 Cable Driver.. 10.61 909 8.06 


COP8CBROHVA8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 44-PLCC 10.40 8.91 7.91 
COP8CBR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 48-TSSOP 957 821 7.28 
COP8CBROKMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 56-TSSOP 10.40 8.22 6.59 
COP8CBROLVA8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D. 68-PLCC 1040 8.91 7.91 
COP8CCE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D . 48-TSSOP 912 7.82 6.93 
COP8CCRSIMT7-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D 48-TSSOP 12.01 10.29 9.13 
COP8CCROKMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D .56-Т550Р 10.40 8.22 6.59 
COP8CDE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D . 48-TSSOP 573 4.54 3.64 
COP8CDR9KMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D .56-Т 550Р 10.40 8.22 6.59 
COP8CFE9HVA9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D. A4-PLCC 529 419 3.36 
COP8CFE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D . 8-TSSOP 548 434 348 
COP8SAA7SLB8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K РОВ. 8-Laminate CSP 6.38 5.05 4.05 
COP8SAA7SLB8TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR. 8-Laminate CSP 9272.00/2,500 
COP8SAA7SLB9CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR. 8-Laminate CSP 6.20 4.90 3.93 
COP8SAA7SLB9TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR. 8-Laminate CSP 8997.50/2,500 
COP8SAA716M7-ND 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR. 5.00 3.80 2.90 
COP8SAA716M9-ND 8-Bit OTP Microcontroller with 1K Memory 475 361 276 
COP8SAA720M7-ND 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR. 523 398 3.04 
COP8SAA720M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller 1K POR. 523 398 3.04 
COP8SAB7SLB8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR. 5.99 474 3.80 
COP8SAB7SLB8TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR. 8692.50/2,500 
COP8SAB7SLB9CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR. 6.20 490 3.93 
COP8SAB7SLB9TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR. 8997.50/2,500 
COP8SAB720M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR 6.20 490 3.93 
COP8SAB720N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller with 2K Memo! 6.20 490 3.93 
COP8SAB728M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR. 6.59 5.22 4.18 
COP8SAB728N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller 2K POR .. 6.28 4.97 3.98 
COP8SAC7SLB8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 4K РОВ. 758 6.00 4.81 
COP8SAC7SLB8TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 4K POR. 11010.50/2,500 
COP8SAC7SLB9CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 4K POR. 7.39 5.85 4.69 
COP8SAC7SLB9TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller 4K POR. 10736.00/2,500 
COP8SAC720N9-ND 8-Bit OTP Microcontroller with 4K Memory. 7.18 5.68 4.55 
COP8SAC728N9-ND 8-Bit OTP Microcontroller with 4K Memory. 7.18 5.68 4.55 
COP8SAC740N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller with 4K Memory. 7.39 5.85 4.69 
COP8SAC740N9-ND 8-Bit OTP Microcontroller with 4K Memory. 718 5.68 4.55 
COP8SBE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash .... 48-TSSOP 880 7.55 6.69 
COP8SBR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. 48-TSSOP 9.57 821 728 
COP8SBROKMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. .56-TSSOP 8.96 7.68 6.81 
COP8SCE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash 48-TSSOP 914 7.83 6.95 
COP8SCR9IMT7-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. 48-TSSOP 11.99 1028 9.12 
COP8SCR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. 48-TSSOP 9.33 8.00 7.09 
COP8SCR9KMT7-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. .56-TSSOP 11.92 10.22 9.06 
COP8SCROKMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. .56-TSSOP 914 7.83 6.95 
COP8SDE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash 48-TSSOP 5.40 427 3.42 
COP8SDR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. 48-TSSOP 9.36 803 742 
COP8SDR9KMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash .. .56-Т550Р 910 7.80 6.92 
COP8SGE7HLQ8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller with 8K Flash. 872 6.89 5.52 
COP8SGE7HLO8TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller with 8K Flash... 12657.50/2,500 
COP8SGE7VEJ8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 

USART 1027 812 651 
COP8SGE728M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 

USART... 8.32 6.58 5.27 
COP8SGE728N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 

USART 8.32 6.58 5.27 
COP8SGE740N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 

USART 8.32 6.58 5.27 
COP8SGE744V8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 8K Memory, 2 Comparators 

USART... 8.44 6.68 5.35 
COP8SGR7HLQ8CT-ND | 8-Bit OTP Microcontroller with 32K Flas 9.77 8.37 7.43 
COP8SGR7HLQ8TR-ND | 8-Bit OTP Microcontroller with 32K Flas! 16949.25/2,500 
COP8SGR728M8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 

USART... 5 9434 721 578 
COP8SGR728N8-ND 8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 

USART 977 837 743 

(Continued) 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each» 
1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each» 
1 25 100 


COP8SGR740N8-ND 
COP8SGR744V8-ND 
CR16MAS9VJE9-ND 


8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 
USART 
8-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 Comparators 
USART 
16-Bit, CAN CompactRISC" Flash Microcontroller. 


.44-PLCC 
-80-PQFP 


977 8.37 743 


ӨЛІ 721 578 
16.80 15.60 


CR16MCS9VJE9-ND 


16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontroller. .80-PQFP 


16.80 15.60 


LMSOBIM3TR-ND 
LMSOCIM3CT-ND 
LMS50CIM3TR-ND 
LM56BIM-ND 
LM56BIMMCT-ND 


Single Supply Centigrade Temperature Sensor . 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor . 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor . 
Dual Output Low Power Thermostat... 
Dual Output Low Power Thermostat 


665.60/1,000 
10 90 58 

377.00/1,000 
zum ІШІ TD 
257 4191 142 


LM56BIMMTR-ND 
LM56CIM-ND 

LM56CIMMCT-ND 
LMS6CIMMTR-ND 


Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat... 
Dual Output Low Power Thermostat... 
Dual Output Low Power Thermostat... 


1062.40/1,000 
164 122 91 
1.95 1.45 1.08 
806.40/1,000 


LF156H-ND Mono JFET In Op Amp.. TO-5 5.98 4.55 347 
LF256H-ND Wideband JFET Op Amp TO-5 5.38 4.09 312 
LF298M-ND Monolithic Sample and Hold Сігеш 4-506 278 241 161 
LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Amp. 14-Dip 220 164 121 
LF347M-ND Quad Bi-FET Op Amp... 4-SOIC 1.83 1.36 1.01 
LF347MXTR-ND Quad Bi-FET Op Amp... 4-SOIC 1843.75/2,500 

LF347NNS-ND Quad Bi-FET Op Amp. 14-Dip 183 1.36 101 
LF353M-ND Wideband Dual JFET Op Amp 8-S0IC 1.05 ШІ 56 
LF353MXTR-ND Wideband Dual JFET Op Amp 8-SOIC 892.50/2,500 

LF353NNS-ND Wideband Dual JFET Input Op Am 8-Dip 1413 .83 60 
LF356H-ND Monolithic JFET Input Op Amp. TO-5 3.50 2.66 2.03 
LF356M-ND Monolithic JFET Input Op Amp . 8-SOIC 95 69 .50 
LF356N-ND Monolithic JFET Input Op Amp. -Dip .94 69 .50 
LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Circui -Dip 305 2.32 1.77 
LF398H-ND Monolithic Sample and Hold Circui TO-5 4.55 346 2.64 
LF398M-ND Monolithic Sample and Hold Circul 4-506 2.05 1.52 1.13 
LF398N-ND Monolithic Sample and Hold Circui -Dip | 2.08 1.55 1.14 


LF411ACH-ND 
LFA11ACN-ND 


Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp. 
Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp. 


857 678 543 
475 3.61 276 


LM60BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C 1.24 91 66 
LM60BIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C .. 429.00/1,000 

LM60BIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C... 1.13 .83 .60 
LM60CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C 1.04 15 55 
LM60CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125*C 322.00/1,000 

LM60CIZ-ND 2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C. 190 .65 47 
LM61BIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C .. 1.24 91 .66 


LM61BIM3TR-ND 
LM61CIM3CT-ND 
LM61CIM3TR-ND 
LM61CIZ-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C .. 
2 7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C. 


429.00/1,000 

1.04 75 55 
322.00/1,000 

90 465 47 


LF411CN-ND 
LFA12ACN-ND 
LF412CN-ND 
LF412MH-ND 
LF442ACN-ND 


Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp. 
Low Offset Low Drift JFET Dual Op Am 
Low Offset Low Drift JFET Dual Op Am 
Low Offset Low Drift JFET Dual Op Am 
Dual Low Power JFET Op Amp. 


139 102 74 
495 377 2.88 
173 127 92 
907 748 575 
560 426 325 


LM62BIM3CT-ND 
LM62BIM3TR-ND 


2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C 
2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100° 


143 105 76 
494.00/1,000 


LM62CIM3CT-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C... 1.00 74 154 
LM62CIM3TR-ND 2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C 345.80/1,000 
LM63CIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control 2.68 2.00 1.53 
LM63DIMA-ND Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control 3.09 2.30 170 
LM70CILD-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor. 2.00 149 110 
LM70CILD-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor. 826.88/1,000 
LM70CILD-5CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor.. 2.00 149 1.10 
LM70CILD-5TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor.. 826.88/1,000 
LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor. 1.86 138 1.02 
LM70CIMM-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor. 766.72/1,000 
LM70CIMM-5CT-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sensor. 1.86 1.38 1.02 
LM70CIMM-5TR-ND SPI/MicrowireTM 10-Bit plus Digital Temp. Sensor. 766.72/1,000 
LM70CIMMX-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor... 186 138 1.02 
LM70CIMMX-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor.... 2620.63/3,500 


LM71CIMFCT-ND 
LM71CIMFTR-ND 
LM71CISDCT-ND 
LM71CISDTR-ND 


SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor. 
SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor. 
SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor 
SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temp. Sensor 


2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 
2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 


LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp. 17.40 16.24 15.08 
LF442CN-ND Dual Low Power JFET Op Amp. 161 1.19 46 
LF444ACN-ND Quad Low Power JFET Op Amp 330 251 1.92 
LF444CM-ND Quad Low Power JFET Op Amp 1.64 1.22 49 
LF444CN-ND Quad Low Power JFET Op Amp 1587 12 2 
LM10CH-ND Op Amp and Voltage Reference 3.90 
LM10CLN-ND Op Amp and Voltage Reference 1.57 
LM10CN-ND Op Amp and Voltage Reference 1.73 
LM10CWM-ND Op Amp and Voltage Reference 1.63 
LM12CLK-ND 80W Power Op Amp 4-Pin.... E 17.42 
LM12H458CIV-ND 12-Bit Sign DAS with Self-Calibration .44-PQFP 18.60 17.36 16.12 
LM12H458CIVF-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration .44-PQFP 18.60 17.36 16.12 
LM12L458CIV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration .44-PQFP 18.60 17.36 16.12 
LM19CIZ-ND 2.4\/, 10ША Temperature Sensor, -55° to 130° 0-92 Ai 56 .41 
LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C 1.24 .91 .66 
LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C. 429.00/1,000 

LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°С 1.09 80 2:58 
LM20CIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°С 377.00/1,000 

LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Senso 1.09 .80  .58 


LM20SIBPTR-ND 


Micro SMD Temperature Senso! 


108.75/250 


LM74CIBP-3CT-ND 
LM74CIBP-3TR-ND 
LM74CIBP-5CT-ND 
LM74CIBP-5TR-ND 


ЗУ, 12-Bit Digital Temperature Senso: 
ЗУ, 12-Bit Digital Temperature Senso: 
5V, 12-Bit Digital Temperature Senso: 
5V, 12-Bit Digital Temperature Senso: 


2.50 1.86 1.38 
1034.24/1,000 
2.50 1.86 1.38 
1034.24/1,000 


LM26CIM5-NPACT-ND 
LM26CIM5-NPATR-ND 
LM26CIM5-RPACT-ND 
LM26CIM5-RPATR-ND 
LM26CIM5-SHACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat .. 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat .. 


143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 


LM74CIM-3-ND 3V, 12-Bit Digital Temperature Senso 192 143 1.06 
LM74CIM-5-ND 5V, 12-Bit Digital Temperature Senso 192 143 1.06 
LM75CIM-3-ND ЗУ, Digital Temperature Sensor .. 205 по sa 
LM75CIM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor ani 


LM75CIMX-5TR-ND 


with Two-Wire Interface 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 
with Two-Wire Interface 


205 1.52 1.13 


2062.50/2,500 


LM26CIM5-SHATR-ND 
LM26CIM5-SPACT-ND 
LM26CIM5-SPATR-ND 
LM26CIM5-TPACT-ND 
LM26CIM5-TPATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat .. 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


494.00/1,000 
143 105 76 

494.00/1,000 
143 105 76 

494.00/1,000 


LM75CIMM-3CT-ND 


LM75CIMM-3TR-ND 


LM75CIMM-5CT-ND 


3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface 
3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface . 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface 


211 157 116 
870.40/1,000 


211 157 116 


LM26CIM5-VHACT-ND 
LM26CIM5-VHATR-ND 
LM26CIM5-VPACT-ND 
LM26CIM5-VPATR-ND 
LM26CIM5-XHACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat . 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat . 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 


LM26CIM5-XHATR-ND 
LM26CIM5-XPACT-ND 
LM26CIM5-XPATR-ND 
LM26CIM5-YHACT-ND 
LM26CIM5-YHATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


494.00/1,000 
143 105 76 

494.00/1,000 
143 105 76 

494.00/1,000 


LM75CIMM-5TR-ND 


LM76CHM-5-ND 


5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface . 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Comparator with Two-Wire Interface. 


870.40/1,000 


2.68 2.00 1.53 


LM26CIM5-YPACT-ND 
LM26CIM5-YPATR-ND 
LM26CIM5-ZHACT-ND 
LM26CIM5-ZHATR-ND 
LM27CIM5-1HJCT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat .. 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat .. 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat .. 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat 


143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 
494.00/1,000 

233 173 1.28 


LM77CIM-3-ND 3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface. Я 2n. Em sa 
LM77CIM-5-ND 5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 


LM77CIMM-3CT-ND 


LM77CIMM-3TR-ND 


Comparator with Two-Wire Interface. u 
3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 

Comparator with Two-Wire Interface. 
3V, Digital Temperature Sensor and TI 

Comparator with Two-Wire Interface. 


205 1.52 1.13 
205 1.52 1.13 
844.80/1,000 


LM27CIM5-1HJTR-ND 
LM27CIM5-2HJCT-ND 
LM27CIM5-2HJTR-ND 


SOT-23-5 
50Т-23-5 
50Т-23-5 


+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat .... 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ...: 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat 


961.28/1,000 
233 173 128 
961.28/1.000 


LM77CIMM-5CT-ND 


LM77CIMM-5TR-ND 


5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface. 

5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Comparator with Two-Wire Interface. 


205 152 113 
844.80/1,000 


LM78L05ACM-ND 5V, 100тА Positive Regulator .63 46 33 
LM78LO5ACMX-ND 5V, 100mA Positive Regulator 465.50/2,500 
LM78LOSACZNS-ND 5V, 100mA Positive Regulator. .63 46  .33 
LM78LO5IBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator. 68 49  .36 
LM78L05IBPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator. 63.75/250 
LM78L09ACZ-ND 9V, 100mA Positive Regulator. .63 46 33 
LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulator . .63 46 33 
LM78L12ACMXTR-ND 12V, 100mA Positive Regulator . 465.50/2,500 
LM78L12ACZ-ND 12V, 0.1 Amp Voltage Regulator .63 46  .33 
LM78L15ACM-ND 15V, 100mA Positive Regulator. 63 4 33 
LM78L15ACMXTR-ND 15V, 100mA Positive Regulator . 465.50/2,500 
LM78L15ACZ-ND 15V, 0.1 Amp Positive Regulator. 63 46 33 
LM78L62ACZ-ND 6.2V, 100тА Positive Regulator.. 1.13 .83 .60 
LM78MO0SCTNS-ND 5V, 500mA Positive Regulator. 146 1.08 78 
LM78M05CDT-ND 3-Terminal Positive Regulator 1.24 91 .66 


LM78M12CH-ND 


12V, 500тА Positive Regulato: 


3.75 285 248 


LM32CIMT-ND Dual Thermal Diode Temperature Sensor NEW!. 4-TSSOP 340 2.36 1.80 
LM34AH-ND Precision F. Temperature Sensor, -50°F to 300°F 0-46 13.86 11.88 10.54 
LM34CAH-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to 230°F 0-46 11.55 990 878 
LM34CAZ-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to 230°F 0-92 6.64 525 421 
LM34CH-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to 230°F 0-46 952 816 7.24 
LM34CZ-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to 230°F 0-92 6.03 4.58 3.50 
LM34DM-ND Precision F. Temperature Sensor, +32°F to 212°F 8-SOIC 1.89 141 1.04 
LM35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor... Т0-220 282 2.10 1.55 
LM34DZ-ND Precision F. Temperature Sensor, +32°F to 212°F. 0-92 2.33 173 1.28 
LM35AH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -55°C to 0-46 16.80 15.68 14.56 
LM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 11.55 9.90 8.78 
LM35CAZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 540 427 342 
LM35CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 9.03 7.74 6.87 
LM35CZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110° 5.28 401 3.06 
LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100%. 475 361 276 
LM35DM-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°С to 100°С. 180 134 0 
LM35DMXTR-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°С to 1007! 1812.50/2,500 
LM35DZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100%. 158 148 .87 
LM40CIMT-ND Hardware Monitor with Dual Thermal Diodes and 

SensorPath™ Bus NEW'...... 393 299 228 
LM41CIMT-ND Hardware Monitor with Thermal Diode Inputs and 

SensorPath™ Bus NEW!.......... 3.80 2.89 221 


LM78M12CT-ND 
LM78M15CT-ND 
LM78M15CH-ND 
LM78S40CN-ND 
LM78S40N-ND 


12V, Positive Regulator... 
15V, Positive Regulator... 
15V, 500mA Positive Regulato: 
Universal Switching Regulator Subsystem 
Universal Switching Regulator Subsystem, Ind. Temp. 


146 108 78 
146 1.08 78 
375 285 2.18 
171 127 94 
2.67 198 147 


LM45BIM3CT-ND 
LM45BIM3TR-ND 
LM45CIM3CT-ND 
LM45CIM3TR-ND 
LM50BIM3CT-ND 


Precision Celsius Temperature Sensor. 
Precision Celsius Temperature Sensor. 
Precision Celsius Temperature Sensor. 
Precision Celsius Temperature Sensor. 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor 


158 4368 ЖУ 
652.80/1,000 

1.01 75 54 
351.00/1,000 

161 120 .89 


LM79L05ACM-ND 5V, 100mA Negative Regulator... .90 65 47 
LM79LOSACMXTR-ND 5V, 100mA Negative Regulato! 665.00/2,500 
LM79L12ACM-ND 12V, 100mA Negative Regulator :90 65 47 
LM79L12ACMXTR-ND 12V, 100mA Negative Regulator 665.00/2,500 
LM79M05CT-ND 5V, 500mA Negative Voltage Reg 154 113 92 
(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


614 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Й 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM79M12CT-ND 12V, 500mA Negative Voltage Regulatoi 154 143 82 LM317EMPCT-ND 1A, Positive Adjustable Voltage Regulator. 1.28 94 68 
LM79M15CT-ND 15V, 500mA Negative Voltage Regulato 154 113 -82 LM317EMPTR-ND 1A, Positive Adjustable Voltage Regulator.. SOT-223 442.00/1,000 
LM80CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317H-ND 500mA, Positive Adjustable Voltage Regulatoi 10-39 475 361 276 
System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V 598 455 347 LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulatoi TO-39 8.15 645 5.17 
LM80CIMT-5-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317HVK STEEL-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator TO-3 7.79 6.16 4.94 
System Hardware Monitor, 2.8\/-5.75\/ 5.98 455 347 LM317HVT-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulato 0-220 250 194 143 
LM81BIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317K STEEL-ND 1.5A, Positive Adjustable Voltage Regulato; .TO-3 4.95 377 2.88 
System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V 383 291 222 LM317LIBPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. -microsMD 1.08 Пё 57 
LM81CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM317LIBPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. -microsMD 102.00/250 
System Hardware Monitor, 2.8\/-3.8\... 884° 201 2102 LM317LM-ND 100mA, Positive Adjustable Voltage Regulator . -501С 72 52 38 
LM82CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor LM317LMXTR-ND 100mA, Positive Adjustable Voltage Regulator . -SOIC 532.00/2,500 
with Two-Wire Interface 2730 284 217 LM317LZNS-ND 100mA, Positive Adjustable Voltage Regulato 72 52 198 
LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor LM317MDT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator 139 102 74 
with Two-Wire Interface . 5.95 4.53 346 [MSS ND in зета! Acaba equator 1.61 аа 
LM84BIMQA-ND Diode Input Temperature S x - lermina! Adjustable Regulator д 
with 2-Wire Interface 358 272 208 LM317TNS-ND 1.5A, Positive Adjustable Voltage Regulator Xr AB .87 
LM86CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor ТІМЕН) on au Rae 0р Amp. 572 20 217 
with Two-Wire Interface 242 1.80 1.33 x igh slew Rate Ор Am E 4 В 
LM86CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM318N-ND High Slew Rate Op Amp . 139 102 74 
with Two-Wire Interface 998.40/1,000 LM319AM-ND High Speed Dual Comparator . 184 1.35 .98 
LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor LM319H-ND High Speed Dual Comparator . 383 291 222 
with Remote Diode Temperature Sensing 553 420 321 LM319M-ND High Speed Dual Comparator . 1.09 80  .58 
LM88CIMM-ACT-ND Factory Programmable Dual Remote-Diode Thermostat. 2.50 1.86 1.38 MSOMI TAND on ape р Comparator, Т 924. os EE 
LM88CIMM-ATR-ND Factory Programmable Dual Remote-Diode Thermostat 1034.24/1,000 Е ІШІ Spec оџа оотрагеюг. : я 
LM90CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM320H-5.0-ND -5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulatoi 622 492 3.94 
with Two-Wire Interface 295 249 162 LM320K-15-ND —15V, 1.5A Voltage Regulator 697 5.52 442 
LM90CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor LM320LZ-5.0-ND 5V, ОЛА Negative Voltage Reg 90 45 47 
і -Wi LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator 90 .65 47 
a 002018029 I LM320LZ-15-ND 15V, ОЛА Negative Voltage Regulat 90 6 47 
LMS2CIM-ND Temp. Sensor and Thermal Window Comparator LM320T-5.0-ND 5V. SA 3-Terminal Negative Regulator іт 192 97 
With TWO Wire'Interface WES Ў 258 LM320T-12-ND 12V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator 177 132 97 
LM93CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control for г Н gat! ge Reg е Ў 
" LM320T-15-ND 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator. АЛТ 132 97 
Server Management МЕМУ........ 9.98 7.89 6.32 LM321MFCT-ND Low Р Single Op Ai 55 43 31 
LM99CIMMCT-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature. OW Tower ото: Up Amp. 
Sensor with Two-Wire Interface 263 200 153 LM321MFTR-ND Low Power Single Op Amp. 182.00/1,000 
= ° e а £ LM323AK STEEL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulatoi 6.07 4.80 3.85 
LM99CIMMTR-ND Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature LM323K STEELNS-ND BV, ЗА Positive Voltage Regulato 495 377 288 
Sensor with Two-Wire Interface . 1323.00/1,000 LM324AMNS-ND Low Power Quad Op Amp зі 59 43 
LM108AH-ND Precision Op Amp . TO-5 6.50 522 418 Ы 
LM324AMXTR-ND Low Power Quad Op Amp 598.50/2,500 
LM111H-ND Voltage Comparato! TO-5 3.83 2.91 222 у 
Ё LM324ANNS-ND Low Power Quad 0p Amp .86 62 45 
ee volage comparato КОРР 207 E 25 LM324MNS-ND Low Power Quad 0p Amp 77 56 40 
- eference Diode... - . ; | E 
LMTT7H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulat 0-39 806 638 511 МЯЎ б рама ОР апр m md 
LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator ..... TO-3 8.93 7.06 5.66 LM324NNS-ND Low Power Quad Op Amp... 86 62 45 
LM120H-5.0-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulato: 0-39 924 792 703 LM329DZ-ND 6.9V Precision Zener 100pp 139 102 74 
LM124AJ-ND Low Power Quad Op Amp . 4-CDip 609 482 3.86 LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator... 169 124 90 
LM124J-ND Low Power Quad Op Amp . 4-CDip 350 2.66 2.03 LM331AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 720 570 457 
LM135AH-ND Precision Temperature Sensor . 0-46 16.59 14.22 12.61 LM331N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 2.80 243 1.63 
LM135H-ND Precision Temperature Sensor . 0-46 995 787 631 LM333K STEEL-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator. 996 854 7.57 
LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 0-46 10.12 8.67 7.69 LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source. 3.98 2.99 228 
LM136H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 0-46 953 754 604 LM334M-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 116  .86 62 
LM136H-5.0-ND 5V, Reference Diode.. 0-46 953 7.54 6.04 LM334MXTR-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 988.13/2,500 
LM137H-ND -5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator.. 9.03 7.74 6.87 LM334SM-ND 3-Terminal Adjustable Current Source 2.65 2.02 1.54 
LM139J-ND Low Power Low 0ffset Quad Comp.. 350 2.66 2.08 LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Current Source. 1.16 86  .62 
LM140K-5.0-ND -5V, Ser. 3-Terminal Positive Regulator. 729 577 462 LM335AH-ND Precision Temperature Sensor... 6.97 552 442 
LM140K-12-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator... 729 577 4862 LM335AM-ND Precision Temperature Sensor 155 115 85 
LM140LAH-5.0-ND 5V, Ser., 3-Terminal Positive Regulator. 5.54 4.39 3.52 LM335AZNS-ND Precision Temperature Sensor 155 115 .85 
ПРЕ Quad 741 OP Amp. a. ію зю zet | (маззю Precision Temperature Sensor 109 ^m) oss 
5 ua p Amp d ў j B д : 2 
LM150K STEEL-ND 3A, Positive Adjustable Voltage Regulator. 14.00 12.00 10.64 os er ушш Mots Temperatur Sensor 19 i B 
LM158AH-ND Low Power Dual Op Amp 7.79 616 4.94 ah .5V, Reference Diode 1 1 T 
LM158H-ND Low Power Dual Op Ат 505 384 2.93 LM336BM-5.0-ND 5V, Reference Diode 146 1.08 78 
LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 0-46 11.18 9.59 850 LM336BZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode. 146 108 78 
LM185H-2.5-ND Мори Voltage ее Diode .. 0-46 937 741 594 LM336BZ-5.0-ND 5V, Reference Diode 146 1.08  .78 
LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator 10-5 528 4.09 3.12 LM336M-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 104 75 55 
LM219J-ND High Speed Dual Comparator CDip 945 7.47 5.99 LM336MX-2.5TR-ND 2.5У, Reference Diode 764.75/2,500 
LM224J-ND Low Power Quad Op Amp . 4-CDip 350 266 2.03 LM336M-5.0-ND 5.0V, Reference Diode 104 75 55 
LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converte -Dip 804 636 5.10 LM336Z-2.5NS-ND 2.5V, Reference Diode. 104 75 55 
LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Convertei -Dip 548 434 348 а DD ВА EE M TUNE 201 ate да 
LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor . 0-92 2.90 2.21 1.69 Ы Н ! ў 3 5 S 
LM2342-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor . 0-92 167 125 092 ee T Soom Negative Adjustable и "m = ss Bs 
H isi - -5A Negative Adjustable Regulator (High Vo Ë | ў 
НТИ Precision: Temperature Sensor D LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator 154 113 82 
LM235H-ND Precision Temperature Sensor . 779 646 4.94 н | 
-9 5. D LM337IMPTR-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator 533.00/1,000 
LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference 710 5.62 4.50 LN337K STEEL-ND 4.5 Negative Adjustable Vol Regul 98 4 34 
LM236AH-5.0-ND 5V, Reference Diod 710 562 450 Мар аа ae ана ана арыя 228: ау аш 
LM236H-2.5-ND 2.51, Reference Dio 6.09 482 3.86 m im т 0 om ñ ы № д dius але Voi age Reus DF. —— 
ЗАО High Performance Quad Comparator ee ves ЗИ МО 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator. "EE! 
LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 260 198 151 ШЕТТЕН! isa D АННИ ан 
LM285BYM-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 270 201 148 НИР СЕ о ў D «й 
LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference 257 11 142 | ! iti g $ й š 
4 LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator. 220 1.64 121 
LM285BYZ-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference 257 191 142 
LM285BYZ-2 5-ND 25V. Ref Diod 2 191 142 LM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 598.50/2,500 
5BYZ-2.5- 5V, Reference Diode зр 1. ' LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator. 95 69 50 
LM285M-ND Micropower Adjustable Voltage Reference 1.16 .86 6: ij 
LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 81 59 43 
LM285MXTR-ND Micropower Adjustable Voltage Reference. 988.13/2,500 LM339MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator OE EU 
TM ME SEND ТУ; Rere ence Diode : 116 0 02 LM339MX-ND Low Power Low 0ffset Voltage Quad Comparator 565.25/2,500 
ӨМ lcropower Voltage Reference Dio : ШЫ ы LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator. ie № ЛЕ 
LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage. Reference Diodi 988.13/2,500 LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulato 150 110  .80 
LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 113  .83 60 LM340K-5.0-ND БУ, 1.0А Positive Voltage Regulato 6.30 498 3.99 
LM285Z-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode .. 143 83  .60 LM340K-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator. 630 498 3.99 
LM285Z-2.5-ND 2.5V, Reference Diode... 113  .83  .60 LM340K-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator. 6.30 498 3.99 
LM301AH-ND General Purpose Op Am 325 247 189 LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulato 400 304 232 
LM301ANNS-ND General Purpose Op Am 1001 75 54 LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator 400 304 232 
LM308AH-ND General Purpose Op Am 400 3.04 232 LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulato| 94 69 50 
LM308H-ND Super Gain Op Amp 3.75 285 218 LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulat 94 69 50 
LM309H-ND SV Voltage Regulator. 475 361 276 LM340MP-5.0CT-ND 5V, 1A Voltage Regulator 105 7 56 
LM309K STEEL-ND +5V, 1.5A Voltage Regulator . 620 472 3.60 LM340MP-5.0TR-ND БУ, ТА Voltage Regulator 364.00/1,000 
LM311H-ND Voltage Comparato! 325 247 1.89 LM340S-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulato: 176 130 94 
LM311MNS-ND Voltage Comparato! 63 4  .33 LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator .. 312.55/500 
LM311MXTR-ND Voltage Comparator 465.50/2,500 LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator 176 130 .94 
LM311NNS-ND High Performance Voltage omparat Or ИИ 56 40 LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805; 150 140  .80 
LM313H-ND Precision Reference, 2-Pin .. 710 5.62 4.50 LM340T-12-ND 12V, 1.0А Positive Voltage Regulator (7812) 150 140  .80 
LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 501-223 174 129 596 LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815) 150 110  .80 
LM317AEMPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato .S0T-223 716.80/1,000 LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Voltage Regulator 150 110 .80 
LM317AEMPXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator .50Т-223 1433.60/2,000 LM341T-15-ND 15V, 500mA Voltage Regulato! 150 110 .80 
LM317AH-ND 500тА Positive Adjustable Voltage Regula 5.05 3.84 2.93 LM348M-ND Quad 741 Operational Amp 94  .69 50 
LM317AT-ND 1.5A, Positive Adjustable Voltage Regulator. 146 108 78 (Continued) 
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Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM348NNS-ND Quad 741 Operational Amp um ла 83  .60 LM613IWM-ND Dual Op Amp, Dual Comparator and Adj. Reference .. 278 2.11 1.61 
LM350AT-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator.. 285 211 156 LM614CWM-ND Quad 0p Amp with Adjustable Referenci 3.01 2.24 1.65 
LM350K STEELNS-ND ЗА, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator.. 6.08 4.62 3.53 LM628N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz. 28-Dip 24.75 23.10 21.45 
LM350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator.. 229 171 126 LM628N-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz. 28-Dip 39.15 36.54 33.93 
LM358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp.. .81 59 43 LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz 24-SOIC 24.75 23.10 21.45 
LM358AMXTR-ND Low Power Dual Op Amp... 598.50/2,500 LM629M-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz 24-SOIC 39.15 36.54 33.93 
LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Elect. Improv.) .95 .69 50 LM629N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz. 28-Dip 24.75 23.10 21.45 
LM358BPCT-ND Low Power Dual Op Amp.. .68 49  .36 LM629N-8-ND 8-Bit PWM Motion Controller. ip 39.15 36.54 33.93 
LM358BPTR-ND Low Power Dual Op Amp... 63.75/250 LM675T-ND Power Operational Amplifiei 5.68 432 330 
LM358MNS-ND Low Power Dual Op Amp.. лт 56 40 LM709CH-ND General Purpose 0p Amp 393 299 228 
LM358MX-ND Low Power Dual Op Am 565.25/2,500 LM709H-ND General Purpose Op Amp 495 377 2.88 
LM358NNS-ND Low Power Dual Op Am .86 .62 45 LM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulato 3.25 247 1.89 
LM359M-ND Dual, High Speed Prog. Current Mode (Norton) Am 275 2.09 1.60 LM723CNNS-ND Precision Voltage Regulator ....... 4-Dip 9 69 50 
LM359N-ND High Speed Norton Op Amp ..... 290 221 169 LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator. 0-5 4.03 3.06 2.34 
LM360H-ND High Speed Differential Comparator. 580 441 337 LM725CH-ND Instrumentation Op Amp 545 392 299 
LM360M-ND High Speed Differential Comparatoi 425 323 247 LM725CN-ND Instrumentation Op Amp 263 2.00 1.53 
LM360N-ND High Speed Differential Comparator . 425 323 247 LM741CH-ND 18V, High Performance Op Amp 310 236 1.80 
LM361H-ND High Speed Differential Comparator . 415 361 276 PMT ENS ND ү High BL ns s ale 22 538 
LM361M-ND High Speed Differential Comparatol 3.0 224 1.65 - igh Performance Ор Amp High temp . й J 5 
LM361N-ND high Snead Differential Comparator. 301 224 1.65 LM747H-ND Dual High Performance Op Amp Low Offse 433 329 251 
LM380N-ND 2.5 Watt Audio Power Amplifier 165 121  .88 LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V . 72 52 .38 
LM380N-8-ND 2.5 Watt Audio Amplifier 154 143 82 LM809M3-2.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V . 224.00/1,000 
LM384N-ND 5 Watt Audio Amplifier .. 169 124 90 LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 72 52 .38 
LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Referenc ies 77 56 LM809M3-2.93TR-ND | 3-Ріп Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 224.00/1,000 
LM385BM-1.2-ND 1.2V, Reference Diode 150ppm/°C 1.01 75 54 LM809M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 72 52 38 
LM385BMX-1.2TR-ND | 12V, Reference Diode 150ppm/°C 860.63/2,500 LM809M3-3.08TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 224.00/1,000 
E E АБАДАН: о рў | IMB09MG4OOTR-ND | Pin Microprocessor Reset cis, 4 DV. 7 spa ort 000. 
-2.5TR- .5V, Reference Diode 150ppm/^ .63/2, ae ў quu О. Ші 
LM385BXM-2.5-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode. 285 212 1.57 LM809M3-4.38CT-ND | З-Ріп Microprocessor Reset Circuits, 4.38V . 72.52.38 
LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode 285 242 157 тамо ail Micropronossor Fesat тара E = ze e. 
LM385BXZ-2.5-ND 2.5V, Век Diode 30ppm/°C 276 205 152 Бы; ў -FIN Microprocessor Reset UIrcullts, 4.05% . т 5 3 
LMGBSBYM-L2-ND — | 1.2V/ Micropower Voltage Reference Diode. 220 164 121 МО ЕЕН 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V . Ци 
LM385BYZ-1.2-ND 1:2V, Precision Voltage Reference 50ppm/^ 220 164 121 LMB10M3-2.63CT-ND — |3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V . LED 
LM385BYZ-2.5-ND 2.5V, Precision Voltage Reference 50ppm/* 220 164 1.21 LM810M3-2.63TR-ND | 3-Ріп Microprocessor Reset Circuits, 2.63V . 224.00/1,000 
LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode 220 164 121 d Шалы m Е па a ae 72 желі» x 
LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode 8 72 52 ee 29 TF CE MU AIGFO f'OGeSSOr POSAL ШЫ, ыу „ ЗЫКАЎ 
LM385BZ-1.2NS-ND | Micropower Voltage Reference Diode 98 72 52 LM810M3-3.08CT-ND |3-Ріп Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 72 з E 
LM385B7-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode. 798 72 52 LM810M3-3.08TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08\ . 224.00/1,000 
Қ і " LM810M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 72 52 .38 
LM385M-ND Adjustable Voltage Reference Diode . .86 62 45 LM810M3-4.00TR-ND 3-Pin Mi Reset Circuits. 4.00V 224 001,000 
LM385MXTR-ND Adjustable Voltage Reference Diode . 631.75/2,500 Т ТР n ет Reset erous, ТЕ = = — 
12: і -4.38CT- -Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V . А ? : 
МО 12V, Voltage Reference Diode. NUN LM810M3-4.38TR-ND — | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V . 224.00/1,000 
LM385MX-1.2TR-ND 1.2V, Voltage Reference Diode.. 598.50/2,500 eus ер! 
ЖҮ i LM810M3-4.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V . 72. 152 138 
LM385M-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C . .81 59 43 RAN aes 
д 7 i о LM810M3-4.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V . 224.00/1,000 
LM385MX-2.5TR-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C . 598.50/2,500 LM828M5CT-ND Switched Capacitor Vol C 90 6 А 
LM385M3-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode. 120 48 44 ама ван» силе сарала: Vols i : "o m 
LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode. 416.00/1,000 T А w Е 
LM385M3X-2.5CT-ND | 25V, Voltage Reference Diod 120 88 64 ОМ ТАМ Bw enod Capacitor Voltage Converter " товоо ою 
LM385M3X-2.5TR-ND | 2.51, Voltage Reference Diod 1224.00/3,000 О SD AIT š > ў 
t i LM833MXTR-ND Dual Audio 0p Amp 598.50/2,500 
LM385Z-ND Adjustable Voltage Reference Diode. -81 59 43 LM833MMCT-ND Dual Audio Op A 81 59 43 
LM385Z-1.2NS-ND 1.2V, Voltage Reference Diode 81 59 43 Mab AUGO Sp Amp Е 2 : 
TM385Z-2.5NS-ND 2 5М, Voltage Reference Diode. 81 5 43 FMSSSMMTREND Dual Audio Ор Amp 252.00/1.000 
mn n LM833NNS-ND Dual Audio 0p Amp.. 1.08 аў 57 
LM386M-1-ND Low Voltage Audio Power Amp 2 52 .38 Í 
ea i LM837M-ND Low Noise Quad Op Amp 1.55 115 85 
LM386N-1-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V .86 0 45 
ен Я © LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp 1562.50/2,500 
LM386N-3-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs-9V .95 .69  .50 j 
n LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp 455 qis -85 
LM386N-4-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs-16' .94 69  .50 Н 
LM392M-ND Single Ü LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circui 20-506 307 228 1.69 
gle Op Amp and Comparator TE ee a LM1036N-ND Dual DC Oper. Tone/Volume/Balance Circu 20-Dip 307 228 1.69 
LM392MXTR-ND. Single Op Amp and Comparator 1434.38/2,500 н Е у Ў г 
LM392N-ND 0 LM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator 275 209 160 
- p Amp and Comparator....... 161 120  .89 ТАТЫН m 
LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator 275 2.09 1.60 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 77 56 40 LM10841S-5.0-ND 5V. 5A LDO Positive Regulator 275 209 160 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 565.25/2,500 = c ат 0 : : - 
LM393NNS-ND Dual G 86 62 4 LM10841S-12-ND. 12V, 5A LDO Positive Regulat 2.75 2.09 1.60 
A ual Comparator... : ; 45 LM1084IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulato 275 209 1.60 
LM394CH-ND Super Matched NPN Pairs . 5.80 4.59 3.68 “аз. m 
A n К LM1084IT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 275 209 1.60 
LM395T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transistor. 3.88 2.57 1.96 Жүз m 
LM399H-ND Precision Ref 475 361 276 LM1084IT-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulato 275 209 1.60 
ААА О Senet Shik K G og US LM1084IT-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator. 275 209 1.60 
Justad e тес зол Zener элип tegu ator кошт шы LE LMTOBSIS-ADJ-ND Adjustable Voltage ЗА Low Dropou 284 196 145 
LM431ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. 399.00/2,500 -3 3.| iti 
+ ЫН LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator. 2.64 1.96 145 
LM431ACM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 54 5297-2220) E 0-| ih 
1 а LM10851S-5.0-ND 5V, ЗА LDO Positive Regulato! 2.64 1.96 1.45 
LM431ACM3XTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 478.80/3,000 -12- iti 
4 Swa LM10851S-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator. 2.64 1.06 145 
LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 601 44 3 LM1085IT-ADJ-ND Adjustable Voltage ЗА LDO Positive Regulato 264 196 145 
LM431AIBPCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 55 40 29 LM10851T-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator 264 196 145 
LM431AIBPTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 52.50/250 LM1085IT-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator 264 196 145 
LM431AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 58 43 31 LM1085IT-12-ND. 12V, 3A LDO Positive Regulator. 264 196 145 
LM431AIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 159.00/1,000 LM1086CS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Po: 241 157 146 
LM431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 84 39 29 LM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5A 100 Positive Regulator. 244 457 446 
LM431AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. 399.00/2,500 LM1086CS-2.85-ND 2.85V, 1.5A LD0 Positive Regulator 211 157 116 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, Ind. Temp. 54 3 .29 LM1086CS-3.3-ND 3.3V, 1.5A LD0 Positive Regulator. 211 157 116 
LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator .54 139 29 LM1086CS-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 241 157 116 
LM431BCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 54 — 39 229 LM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulatoi 211 157 1.16 
LM431BCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 168.00/1,000 LM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulato 211 157 146 
LM431BCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator з 39 29 LIM1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 211 157 1416 
LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 59 43 3 LM1086CT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator... 211 157 1.16 
LM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 60 44 32 LM1086IS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LD0 Positive Regulato 0-268 214 1.59 118 
LM431BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 187.60/1,000 LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 0-263 244 1.59 1.18 
LM431BIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 0-92 .59 A 81 LM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 0-268 214 1.59 118 
LM431CCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 50Т-23 1.01 15 54 LM1086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Po: 0-220 214 159 1.18 
LM431CCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 348.40/1,000 LM1086IT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulato: 0-220 244 1.59 1.18 
LM431CCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 0-92 96 T 52 LM1086IT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator. 0-220 214 1.59 1.18 
LM431CIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. SOIC — 1.06 ш ә LM1086IT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator 0-220 2.14 1.59 1.18 
LM431CIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 507-23 1.11 8 .59 LM1117DT-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. 0-252 139 102 74 
LM431CIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SOT-23 383.50/1,000 LM1117DT-2.5-ND 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator ... 0-52 1.39 102 74 
LM431CIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.06 T8- Sr LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator .. 0-252 1.39 102 74 
LM555CM-ND Time 72 52 38 LM1117DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 0-252 139 102 74 
LM555CMXTR-ND Time 532.00/2,500 LM1117DT-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator 0-252 139 102 7 
LM555CMMCT-ND Time .81 59 43 LM1117DTX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulato: 0-252 1179.38/2,500 
LM555CMMTR-ND Time 252.00/1,000 LM11171DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 0-252 146 108 78 
LM555CNNS-ND Time .86 62 45 LM11171DT-5.0-ND 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 0-252 146 1.08 78 
LM556CM-ND Dual Timer . 1.09 .80 .58 LM1117IMP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. SOT-223 1.13 .83 60 
LM556CMXTR-ND Dual Timer . 924.38/2,500 LM1117IMP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator .. SOT-223 390.00/1,000 
LM556CN-ND Тітег...... 1.24 191 66 LM1117IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator SOT-223 1.13 83  .60 
LM565CN-ND Phase Lock Loop Ў i 205 152 113 LM1117IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator 50Т-223 390.00/1,000 
LM567CM-ND Tone Decoder Phase Lock Loop 9 55 47 LM1117IMP-5.0CT-ND | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator 50Т-223 113 43 .60 
LM567CMXTR-ND Tone Decoder Phase Lock Loop 665.00/2,500 LM1117IMP-5.0TR-ND | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator SOT-223 390.00/1,000 
LM567CN-ND Tone Decoder Phase Lock Loop... 1.04 15 55 LM1117MP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA 1/00 Linear Regulator .. SOT-223 1.05 amb 56 
LM611CM-ND Op Amp and Adjustable Reference. 244 1.59 1.18 LM1117MP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . 364.00/1,000 
LM6111M-ND Op Amp and Adjustable Reference 242 1.80 133 (Continued) 
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LM1117MP-1.8CT-ND — |1.8V, 800mA LDO Linear Regulator . 501223 105 77 56 LM2575T-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 
LM1117MP-1.8TR-ND — |1.8V, 800mA LDO Linear Regulator . -S0T-223 364.00/1,000 LM2575T-15-ND 15V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 
LM1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator -SOT-223 1.05 77 56 LM2576HVS-ADJ-ND Adjustable ЗА Step Down Switch Regulatoi 6.15 468 3.57 
LM1117MP-2.85TR-ND |2.85/, 800mA LDO Linear Regulator -SOT-223 364.00/1,000 LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator 6.15 468 357 
LM1117MP-3.3CT-ND — [3.3V, 800mA Low Dropout Regulator .. .30Т-223 105 — 77 56 LM2576HVS-5.0-ND 5У, Simple Switcher ЗА Step Down Volt. Regulator 6.15 4.68 3.57 
om ри ш a m к: 0002 LM2576HVT-ADJ-ND | Adjustable ЗА Step Down Switch Regulator...... 6Л5 4.68 3.57 
-5.0CT- ‚ 800m inear Regulator . :50Т- 4 : : LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulato 615 4.68 357 
Е ENDE аа Regulator. ШЕ T Sel ee LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Step Down Regulator (High Volt. 615 468 3.57 
-2.5СТ- -5V, 800m inear Regulator . :50Т- - : : LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Step Down Regulator (High Volt. 615 4.68 357 
LM1117MPX-2.5TR-ND |2.5V, 800mA LDO Linear Regulator . .50Т-223 728.00/2,000 LM2576HVT-15-ND 15V, ЗА Step Down Regulator (High Volt.) 615 468 357 
LM ALME SEND S воб IDO Наваі ана pem T (28002 405 LM2576S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 280 243 163 
CIs , : :801- 3 ‹ - LM2576S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator .. 280 243 1.63 
LM1117MPX-5.0TR-ND | 5У/ 800тА LDO Linear Regulator . 80Т-223 728.00/2.00 їсс SONI BV, Simple Switcher ЗА Step Down Voltage Regulator . Au) ОН se 
LM1117S-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator Т0-263 1.39 102 74 494 ES i к Т Y И 
4 Í LM2576S-12-ND 12V, Simple Switcher ЗА Step Down Voltage Regulato 2.80 213 1.63 
n L TEE Айча Voltage Бота рр Шаг Regulator Шаг ШЕ Та = LM2576S-15-ND 15V, Simple Switcher ЗА Step Down Voltage Regulato 280 213 163 
s -бәу, BOOM. naar regulator 5 З а 5 LM25761-ADJNS-ND | Adjustable ЗА Step Down Voltage Regulator......... 280 243 1.63 
LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator . 173 127 .92 SAIS i і 
LM1117T-5.0-ND 5V. 800mA LDO Li Regulat 173 127 92 LM2576T-3.3FS-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulato 2.80 213 163 
И ШАП Тент Шид р dd Sor Ch OSB NOM : ў à LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Step Down Switch Regulator...... 280 213 1.63 
12 im Eton RAM: ler, ШЕРІН , PPM уу жу dm LM2576T-12-ND 12V, 3A Step Down Simple Switch Regulator 2.80 243 1.63 
- т р - - - LM2576T-15-ND 15V, Simple Switcher ЗА Step Down Voltage Regulato 280 2113 163 
LM1279AN-ND 110MHz RGB Video Amp System with OSD . 20-Dip 167 125  .92 a = 
x ^ Н | LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Regulator 530 420 337 
LM1283N-ND 140MHz RGB Video Amp System with 050. 278 241 161 a H 
Ц LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Regulator 531 420 337 
LM1458M-ND Dual Op Amp. 90 65 47 ^ 
Ў LM2577N-12-ND 12V, 3A Step Up Switch Regulator . 5.31 420 337 
LM1458MXTR-ND Dual Op Атр. 665.00/2,500 4 
H LM2577N-15-ND 15V, 3A Step Up Switch Regulator . 5:21 420 337 
ВН SSH Dual Op Amp. ЕШ dp e LM2577S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Step Up Voltage Regulat 542 420 344 
LM1572MTC-33-ND — |1.5A,500kHz Step-Down Voltage Regulator. 353 268 205 Болт SWENEE SO Gp VORAQE SQ UNIO а : Š 
LM1572MTC-5.0-ND |1.5А, 500kHz Step-Down Voltage Regulator. 353 268 205 IMAS IND 12V, Simple Switcher Step Up Voltage Regulator. EOS Ча SUE 
LM1572MTC-ADJ-ND — |1.5A, 500kHz Step-Down Voltage Regulator 353 268 2.05 Pe Tiss ab 18V, Simple Switcher Step Up Voltage Regulator . po GAS ee 
LM1815N-ND Adaptive Variable Reluctance Sensor Amplifier 14-0р 350 266 2.03 LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulato 542 429 344 
LM1875T-ND 20W Audio Power Amp. Т0-220-5 283 245 164 LM25771-12-ND 12V, 3A Step Up Switch Regulator. 542 429 344 
LMT876T-ND Dual 20W Audio Power Amp wii 3 0-220-15 548 417 348 шш БАШ) 15V, ЗА Step Up Switch Regulator. Bub eR) © 
LM1876TF-ND Dual 20W Audio Power Amp with Mute/Standby . 0-220245 548 4.17 348 LM2578AM-ND 750тА Switching Regulator 275 2.09 1.60 
LM1877M-9-ND Dual Audio Power Amplifiei 4-506 1.54 1.13  .82 LM2578AN-ND T50mA Switching Regulatoi 275 209 1.60 
LM1877N-9-ND Dual Audio Power Amplifiei 14-Dip 1.61 120 49 LM2585S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Flyback Regulator. 6.32 5.00 4.01 
LM1881M-ND Video Sync. Separator .. 293 223 170 LM2585S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator 6.32 500 401 
LM1881MXTR-ND Video Sync. Separator 3656.25/2,500 LM2585S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator 6.32 500 401 
LM1881N-ND Video Sync. Ѕерагаїо! 293 2287 170 1М25855-12-М0 12V, Simple Switcher ЗА Flyback Regulator . 6.32 500 401 
И бае» Injector Drive Control 493 322 246 | imasestasno 220 Sinple Switcher 3A Pyback Regulator сч. 632 500 АШ 
2 es, Injector Drive Controller. ыы Я 5 -3.3-1 „3V, simple switcher убаск Regulator Ë А A 
LM1971M-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Мше. 295 249 1.62 LM2585T-5.0-ND БУ, Simple Switcher ЗА Flyback Regulator 6.32 500 401 
LM1971N-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute. 2.58 1.96 1.50 LM2585T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Regulator . 6.33 500 401 
LM1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute 413 344 240 LM2586S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher ЗА Flyback Reg. with Shutdow 653 517 444 
LM1972N-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mut... 5.05 384 2.93 LM2586S-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown. 653 547 4.14 
LM1973M-ND MicroPot™ 3-Channel 76dB Audio Attenuator with Mute 2179.80/1,000 LM25865-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown 653 517 414 
LM1973N-ND MicroPot™ 3-Channel Audio Attenuator with Mute 470 3.58 273 LM25865-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown. 653 517 414 
LM2202M-ND 230MHz Video Amp System... 7.98 6.31 5.06 LM2586T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher ЗА Flyback Reg. with Shutdow! 653 517 4.14 
EE END Mono prd Drive 280 dos eB LM2586T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher ЗА Flyback Reg. with Shutdown 6.53 517 414 
О ОН Ti 55 PES ORT Dus m) DES Weg LM2586T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown 653 547 444 
LM2412T-ND Monolithic Triple 2 816 CRT Drive 571 452 362 LM2586T-12-ND 12V, Simple Switcher ЗА Flyback Reg. with Shutdown. 653 547 444 
Е Š = а ы = LM2587EVAL-ND Evaluation Board for LM2587......... .— 43.80 — — 
LM2413T-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver.. 558 424 324 LM2587S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 832 658 527 
LM2415T-ND Monolithic Triple 5.5nS CRT Drivel 4.45 3.39 2.59 - 5 
Y ithir Tri n LM2587S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 8.32 658 5.27 
LM2426TE-ND Monolithic Triple 30MHz DTV Driver. 827 655 525 А б 
» thin Tri n LM2587S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 8.32 658 5.27 
LM2435T-ND Monolithic Triple 5.5nS CRT Drivel 413 3.14 240 een h 
Я thie Tri Н LM2587T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 8.32 658 527 
LM2437T-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Drivei 2:05 219 162 i i 
я тя + LM2587T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 8.32 658 527 
LM2438T-ND Monolithic Triple 13nS CRT Driver. 220 1.64 1.21 LM2587T-5 0-ND 5V. Simple Switcher 5A Flyback Regulat 832 658 527 
LM2439T-ND Monolithic Triple 9.5nS CRT Drive 245 182 135 ў 2 SIMpIG ӨП OR FIVORCK RGQUIREOT а А E 
LM2445TA-ND Monolithic Triple 7.5ns CRT Drive: 245 182 1.35 LM2587T-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 832 658 527 
LM2467TA-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Drive 358 272 208 LM2588S-ADJ-ND Adjustable Volt. 5A Simple Switcher, Flyback Regulato TO-263 899 7.11 570 
LM2469TA-ND Monolithic Triple 9nS High Gain CRT Driver 250 190 145 1М25885-12-М0 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulato 8.99 711 5.70 
LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module (PWM). 161 120 89 LM2588T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Flyback Regulator. 899 711 570 
LM2574HVM-ADJ-ND | Simple Switcher 0.5A Step Down Voltage Reg 423 322 246 LM2588T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 899 711 570 
LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator .......14-SOIC 423 3.22 2.46 LM2588T-12-ND 12V, Simple Switcher 5A Flyback Regulator 8.99 7.11 5.70 
LM2574HVM-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator..... 4-SOC 4.23 3.22 246 LM2590HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator 4-SOIC 423 322 246 Step Down Voltage Regulator 5.38 4.09 3.12 
LM2574HVN-ADJ-ND | Adjustable Voltage 500тА Step Down Switch Regulator -Dip 423 322 246 LM2590HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator -Dip 4.23 3.22 2.46 Step Down Voltage Regulator... 5.38 409 3.12 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator . -Dip 423 322 246 LM2590HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulatoi -Dip 423 322 246 Step Down Voltage Regulator 538 409 3412 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Step Down Switch Regulato 4-SOIC 1.86 138 1.02 LM2590HVT-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 1.86 138 1.02 Step Down Voltage Regulator... 538 4.09 3.12 
LM2574MX-5.0TR-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 768.00/1,000 LM2590HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 
LM2574M-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulato: 1.86 138 1.02 Step Down Voltage Regulator 538 409 3.12 
LM2574MX-ADJTR-ND | Adjustable 500тА Step Down Switch Regulator . І 768.00/1,000 LM2590HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Step Down Switch Regulator. -Dip 1.86 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator... 538 409 342 
LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator i 1.86 1.38 1.02 LM2591HVS-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Con 
LMOSTAMSND 15 B00mA Step Down Switch Regulator 188 138 102 Sp Down di А шу 
219: Я : : : LM2591HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1А 
LM2575HVM-ADJ-ND | Adjustable 1A Step Down Switch Regulator 475 361 276 сн Dow Маа? Regulators баў aR ues 
LM2575HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulato 475 361 2.76 ; 5 = = = 
- LM2591HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVN-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator .... аа 475 361 2.76 
р 5 M Step Down Voltage Regulator 510 388 296 
LM2575HVS-ADJ-ND Adj. V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulato: 475 861 276 LM2591HVT-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. АЛБ 361 276 i й Май 
2 А Step Down Voltage Regulator 510 3.88 2.96 
LM2575HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. 475 361 276 LM2591HVT-3.3-ND З ЗУ, Simple Switcher Power Converter. 150kHz 1А, 
LM2575HVS-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulato! 475 361 276 Ў i p i келіні 
- - Step Down Voltage Regulator 510 388 2.96 
LM2575HVS-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulato! 475 361 276 LM2591HVT-5.0-ND BV, Simple Switcher P с Мег 150kHz, 1A 
LM2575HVT-ADJ-ND | Adjustable 1A Step Down Switch Regulator . 475 361 276 ; u E е ў i Li Ps ORVerter, 2, ТА, "E 
LM2575HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Reg 475 3.61 276 АЙ А am аа cage Кыр SOT 5. : : 
LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator, High Volt 415 361 276 5 -ADJ- j. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulato 475 361 276 ИЕ куз Hac А ы 610 464 354 
LM2575HVT-15-ND 15V, ТА Step Down Switch Regulator. 475 361 276 "UE p ДУ Volt й d^ Sh ПУЛ, aay зе 
LM2575M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 251 187 138 өр HOWIEVORAgS HEQUIALO : : 5 
LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator. ай 251 187 138 LM2592HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575M-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulato 251 1.87 1.38 Step Down Voltage Regulator 610 464 354 
LM2575M-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulatoi 251 187 138 LM2592HVT-ADJ-ND ^d тре Sal OOT E OWO” converte Ries s 
LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Step Down Switch Regulator . 258 196 150 ер Down Voltage Regulator š š 5 
NUS ТЕДІ SV. 1A Step Down Switch Regulator. Я BS dom LM2592HVT-3.3-ND — | 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2А, 
LM2575N-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulato 258 196 150 Step Down Voltage Regulator 610 464 354 
LM2575S-ADJ-ND Adj. V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulato: 279 2.07 153 LM2592HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. 2.79 2.07 1.53 Step Down Voltage Regulator 610 464 354 
LM2575S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. 2.79 2.07 1.53 LM2593HVS-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz 2A, 
LM2575S-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulatoi 2.79 207 1.53 Step Down Voltage Regulator 538 425 3.41 
LM2575T-ADJNS-ND Adjustable 1A Step Down Switch Regulator. 251 187 138 LM2593HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575T-3.3-ND 3.3V, 1A Step Down Switch Regulator . Бї 1867 138 Step Down Voltage Regulator 538 425 341 
LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. Й 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2593HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, LM2598S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz 1A, 
Step Down Voltage Regulator 538 425 3.41 Step Down Voltage Regulator 445 339 2.59 
LM2593HVT-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, LM2598S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Step Down Voltage Regulator 538 425 3.41 Step Down Voltage Regulator... 445 3.39 259 
LM2593HVT-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, LM2598S-5.0-ND 5V, Pwr. Converter, 150KHz, 1 
Step Down Voltage Regulator 538 425 3.41 Voltage Regulator 445 339 259 
LM2593HVT-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 2A, LM2598S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Step Down Voltage Regulator 538 425 3.41 Step Down Voltage Regulator 445 3.39 2.59 
LM2594HVM-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2598T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Step Down Voltage Regulator. 4.63 3.52 2.69 Step Down Voltage Regulator 445 339 2.59 
LM2594HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, LM2598T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Step Down Voltage Regulator 463 352 2.69 Step Down Voltage Regulator 445 339 259 
LM2594HVM-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2598T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
Step Down Voltage Regulator 4.63 3.52 2.69 Step Down Voltage Regulator 445 3.39 2.59 
LM2594HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2598T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 
Step Down Voltage Regulator. 463 3.52 2.69 Step Down Voltage Regulator 445 339 259 
LM2594HVN-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
Step Down Voltage Regulator .... 463 352 2.69 Step Down Voltage Regulator 513 3.90 2.98 
LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
Step Down Voltage Regulator .... 4.63 3.52 2.69 Step Down Voltage Regulator 513 390 2.98 
LM2594HVN-5.0-ND запра suche Power ean er, e че ӨТ LIM2599S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
ep Down Voltage Regulator ..... ü - + Step Down Voltage Regulator 513 390 2.98 
LM2594HVN-12-ND [a Simple ci id Converter, 150kHz, 0.5A, AG анэ: зба 1М25995-12-М0 12. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
ep Down Voltage Regulator Ë Ë a Step Down Voltage Regulator.. 513 390 298 
LM2594M-ADJ-ND Ad Simple ЕД rower Corvette, 150kHz, 0.5A, AUTE LM2599T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
ep Down Voltage Regulator. А d - Step Down Voltage Regulator 513 390 298 
LM2594M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz 3A, 
Step Down Voltage Regulator $05 232 177 Step Down Voltage Regulator 513 390 2.98 
LM2594M-5.0-ND bas КЕ ИО 150kHz, 0.5А, d RES LM2599T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, ЗА, 
s B s Step Down Voltage Regulator 513 3.90 2.98 
LM2594M-12-ND T2V, Simple Switcher Power Converter, T50kHz, LM2599T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, ЗА, 
Step Down Voltage Regulator $05 232 177 Step Down Voltage Regulator 513 390 2.98 
LM2594MX-5.0TR-ND . end 1. 150kHz, 0.5А, 3612502509 LM2608ATL-1.3CT-ND | 400mA Sub-Miniature, Programmable Step Down 
SS DC-DC C rti 333 253 1.93 
LM2594N-ADJ-ND jo qd Rani coven) 150kH2, 0.5A, ею MUT LM2608ATL-1.3TR-ND | 400mA Sub-Minialur, 
2 2 — DC-DC Converter 442.23/250 
LM2594N-3.3-ND n Simp Ааа а 150kHz, 0.5A, EC LM2608ATL-I.SCT-ND | 400тА Sub-Miniature, Programmable Step Down 
А т е š 2 Y DC-DC Converter 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM2594N-5.0-ND pA Paid мүр аа 150kHz, 0.5A, Те LM2608ATL-1.8TR-ND | 400mA Sub-Miniature, Programmable Step Down А 
LM2594N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 05А, ACA ieee сө». Шз M 
Step Down Voltage Regulator 305 232 177 ті 2 TF = Т М 
LM2595S-ADJ-ND Adj., Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, ИРИСИ ЦО Az Cuk Converter 07-235 их о у 
т E аа ое o TER SES. BES 22: LM2611BMFTR-ND — | 1.4MHz Cuk Converter 0T-23-5 1323.00/1,000 
5955-3.3- Sten as vali eur нш S0kHz, ТА, Ae xu nel LM2612ABLCT-ND 400тА Sub-Miniature, Programmable, Step Down 
4 h : ў 2 Š DC-DC Converter 10-microSMD 333 253 1.93 
СВ АТЫ asa aes med Bn LM2612ABLTR-ND — | 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step Down 
LM25958-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, ВЕЕР r s s 10-тістозмо мй 
Step Down Voltage Regulator 385 293 224 DC-DC Converter ...... 10-microSMD 333 253 1.93 
LM2595T-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150kHz, 1A, Step Down Volt. Reg. 385 2.93 224 LM2612ABPTR-ND 400m Sub-Miniature, Pro ў ў Š 
k Қ , Programmable, Step Down 
LM2595T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, DC-DC Converter 10-microSMD 442.23/250 
Step Down Voltage Regulator 3.85 293 224 — - 
LM2595T-5.0-ND BV, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, TÀ, LM2612ATLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step Down | 
q a й bon DC-DC Converter 10-microSMD 3.33 2.53 1.93 
Step Down Voltage Regulator зб BEE) 20 LM2612ATLTR-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step Down 
LM2595T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, DC-DC Converter 10-microSMD 442.23/250 
TE atop Down xolg вана” ӘН) BRE аш LM2612BBLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step Down 
і. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, ЗА, DC-DC Converter 10-microSMD 285 247 166 
Step Down Voltage Regulator 430 327 250 — | : - - 
LM25968-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, ЗА, EM26128BE TREND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Step Down А 
Step Down Voltage Regulator. 430 327 250 DC-DC Converter 10-microSMD 379.05/250 
LM2596S-5.0-ND 5V, Power Converter 150kHz ЗА Step 9 430 327 250 НН ат Sub-Miniature, Programmable, Step Down un КО" 
LM2596S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, ЕЕ А БМ Г B B SED mera) : : : 
Step Down Voltage Regulator 430 327 250 i mE й А таша rogrammable, Step Down 10-microSMD 379.05/250 
LM2596SX-5.0TR-ND | 5V, Power Converter 150kHz ЗА Step Down Volt. Reg 1096.50/500 ШЕШЕ ТЕТІ ATA SU Мае В "ECT miero : 
LM2596T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, MA ЗИ МАНИ ГВ, FTOGammabte, олер DOWN р 
Step D DC-DC Converter 10-microSMD 285 247 1.66 
p Down Voltage Regulator 430 327 2.50 LM2612BTLTR-ND A00mA Sub-Mini P ble Step D 
LM2596T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, В С Ü -Miniature, Programmable, Step Down б SMB ЕЯ 
Step Down Voltage Regulator 430 327 250 -DC Converte “micro 05/25 
n LM2614ATLCT-ND 400mA Adjustable 
LM2596T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, RF Power Am i0-microsMD 333 253 193 
Step Down Voltage Regulator. ae) ӨШ? 280 LM2614ATLTR-ND 400тА Adjustable DC-DC Converter for i PEL 
LM2596T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Co 5 p I 
Step Down Voltage Regulator 430 327 250 RF Power Amp 10-microSMD 442.23/250 
LM2597HVM-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2614BTLCT-ND 400тА Adjustable DC-DC Converter for " 
Step Down Voltage Regulator 475 361 276 ИМЕН ni Roer Amp. A 10-microSMD 2.85 217 1.66 
LM2597HVM-33-ND | 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, E RE Poe A m c rens ВМО FORE 
Step Down Voltage Regulator 475 861 2.76 - — - 
LM2597HVM-5.0-ND | 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2618ATLCT-ND 400mA, High Efficiency Sync. PWM and РЕМ Р 
Step Down Voltage Regulator 475 361 276 Programmable DC-DC Converter 10-microSMD 333 2.53 1.93 
LM2597HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2618ATLTR-ND А орм апа РЕМ ИВ A BERE 
Step Down Voltage Regulator. 475 361 276 д Sedih š Е 
LM2597HVN-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0 А, Tmas eB TEOTND гауса AMAT и co us 
Step Down Voltage Regulator .... 475 361l 276 Togramma (а à OSO: micro = з : 
LM2597HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2618BTLTR-ND 400mA, High Efficiency Sync. PWM and PFM | 
Step Down Voltage Regulator .... 475 361 276 Programmable DC-DC Converter. 10-microSMD 379.05/250 
LM2597HVN-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5А, LM2619ATLCT-ND 500тА Step Down DC-DC Converter . 0-microSMD 285 ЭЛТ 1566 
Step Down Voltage Regulator 475 361 276 LM2619ATLTR-ND 500mA Step Down DC-DC Converter. 0-microSMD 379.05/250 
LM2597HVN-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2619MTC-ND 500тА Step-Down DC-DC Converter. .M-TSSOP 333 253 1.93 
Step Down Voltage Regulator... 475 361 276 LM2621MMCT-ND Low Input Step Up DC-DC Converter. 220 164 121 
LM2597M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2621MMTR-ND Low Input Step Up DC-DC Converter. 908.80/1,000 
Step Down Voltage Regulator. 378 287 219 LM2622MM-ADJCT-ND | 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC-DC Converter . MSOP 273 2.08 1.59 
LM2597M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2622MM-ADJTR-ND 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC-DC Converter . 1373.40/1,000 
Step Down Voltage Regulator. 378 287 219 LM2623ALDCT-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter 2.60 1.98 1.51 
LM2597M-5.0-ND БҮ, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2623ALDTR-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter 1310.40/1,000 
Step Down Voltage Regulator. 378 2.87 249 LM2623AMMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2597M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, DC-DC Boost Converter... ца 260 198 151 
Step Down Voltage Regulator. 378 287 249 LM2623AMMTR-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2597N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Con DC-DC Boost Converter 1310.40/1,000 
Step Down Voltage Regulator .... 378 2.87 249 LM2623LDCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2597N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, DC-DC Boost Converter... 256 191 141 
Step Down Voltage Regulator .... 378 2.87 219 LM2623LDTR-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2597N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, DC-DC Boost Converter... 1058.56/1,000 
Step Down Voltage Regulator .... 378 2.87 249 LM2623MMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2597N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, DC-DC Boost Converter... 2.56 1.91 1.41 
Step Down Voltage Regulator 378 287 218 (Continued) 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each» 


1 


25 


100 


LM2672LD-ADJTR-ND 
LM2672LD-3.3CT-ND 
LM2672LD-3.3TR-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ТА Step Down Voltage Regulator... 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step Down Voltage Regulator . 
3.3V, Simple Switcher Power Converter Hig 
ТА Step Down Voltage Regulator .... 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 


2.43 


2104.20/1,000 


Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2623MMTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter 1058.56/1,000 
LM2633MTD-ND 2 Phase Sync. Triple Reg. Controller... 6.18 470 3.59 
LM2635M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Reg. Controller . 3.88 2.93 224 
LM2635MXTR-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Reg. Controller . 1940.40/1,000 
LM2636M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Reg. Controller . 3.80 2.89 221 
LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Reg. Controller . 3.80 2.89 221 
LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution 433 329 2.51 
LM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution 433 329 251 
LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase P! ontrolle 4-501С 5.88 447 3.41 
LM2640MTC-ADJ-ND Dual Adj. Step Down Switching Power Supply 

Controller, Switch. Freq. 200kHz..... 6.07 4.80 3.85 
LM2641MTC-ADJ-ND Dual Adj. Step Down Switching Power Supply 

Controller, Switch. Freq. 300kHz.... 607 4.80 3.85 
LM2642MTC-ND 2-Phase Sync. Step Down Switching Controlle 428 325 248 
LM2645MTD-ND Dual Output 2-Phase Switching Controllei 6.18 4.70 3.59 
LM2647LQCT-ND Dual Sync. Buck Regulator 475 361 276 


LM2672LD-5.0CT-ND 
LM2672LD-5.0TR-ND 


LM2672LD-12CT-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step Down Voltage Regulator . 
5V, Simple Switcher Power Convert: 
ТА Step Down Voltage Regulator .... 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ТА Step Down Voltage Regulator .... 


4.18 


3.18 


243 


2104.20/1,000 


4.18 


3.18 


243 


LM2647LQTR-ND 


Dual Sync. Buck Regulator 


2394.00/1,000 


LM2672LD-12TR-ND 
LM2672M-ADJ-ND 


12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ТА Step Down Voltage Regulator .... 
Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


2104.20/1,000 


LM2647MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator 475 861 276 
LM2650EVAL-ND Evaluation Board for LM2650X . 25.50 — = 
LM2650M-ADJ-ND Synchronous Step Down DC-DC Converter . 6.07 4.80 3.85 
LM2651MTC-ADJ-ND Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg 400 3.04 232 
LM2651MTC-1.8-ND 1.8V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg. 400 3.04 232 
LM2651MTC-2.5-ND 2.5V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg. 400 3.04 232 
LM2651MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg. 400 3.04 232 
LM2653MTC-ADJ-ND Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg 463 352 2.69 
LM2655MTC-ADJ-ND Adj. 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg 400 3.04 232 
LM2655MTC-3.3-ND 3.3V, 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Reg. 400 3.04 232 
LM2657MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator Controller NEW! 5.48 4.34 348 
LM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter .... 1.98 148 1.09 
LM2661M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown 8-SOIC 1.98 1.48 1.09 
LM2662M-ND Switched Capacitor Voltage Converter... 257 191 142 
LM2663M-ND Switched Capacitor Voltage Converter.. 257 101 142 
LM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. .98 ша 2 


LM2664M6TR-ND 
LM2665M6CT-ND 
LM2665M6TR-ND 


Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff. 
Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 
Switched Capacitor Voltage Converter, 90% ЕН. . 


98 


72 


338.00/1.000 


52 


338.00/1,000 


LM2670S-ADJ-ND 


Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 


1A Step Down Voltage Regulator .... 418 318 243 
LM2672M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step Down Voltage Regulator 418 348 243 
LM2672M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step Down Voltage Regulator .... 418 318 243 
LM2672M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

ТА Step Down Voltage Regulator .... 4.18 3.18 243 
LM2672N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step Down Voltage Regulator ..... 418 318 243 
LM2672N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

ТА Step Down Voltage Regulator .... 4.18 318 243 
LM2672N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

ТА Step Down Voltage Regulator .... 418 3.18 243 
LM2672N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

1A Step Down Voltage Regulator 418 348 243 
LM2673S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... TO-263-7 470 358 2.73 
LM2673S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... TO-263-7 4.70 358 2.73 
LM2673S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... Т0-263-7 470 3.58 2.73 
LM2673S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... 470 358 273 
LM2673SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEW?................ 470 358 273 
LM2673SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEW?................ 625.10/250 
LM2673SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEW?................ 470 3.58 273 
LM2673SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEW!. 625.10/250 
LM2673SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEW?. 470 358 273 
LM2673SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NE! 625.10/250 
LM2673SD-ADJCT-ND | Adj. Simple Switcher ЗА Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEW?................ 470 358 273 
LM2673SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher ЗА Step Down Voltage Regulator 

with Adj. Current Limit NEWE................ 625.10/250 
LM2673T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... TO-220-7 470 358 2.73 
LM2673T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... TO-220-7 470 358 2.73 
LM2673T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... T0-220-7 470 3.58 2.73 
LM2673T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit .... 470 358 273 
LM2674LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Effi 

500mA Step Down Voltage Regulator. 6-LLP 3.10 2.336 1.80 


LM2674LD-ADJTR-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter Hig! 
500mA Step Down Voltage Regulator 


1562.40/1,000 


Regulator with Sync. 4.70 3.58 2.73 
LM26708-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Hig 

Voltage Regulator with Sync. T0-263-7 4.70 3.58 2.73 
LM26708-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 

Voltage Regulator with Syn Т0-263-7 470 3.58 2.73 
LM2670S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 

Voltage Regulator with Sync... Т0-263- 470 3.58 2.73 
LM2670SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage 

Regulator with Sync. NEW?! ..... 2.14-4Р 470 3.58 2.73 
LM2670SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage 

Regulator with Sync. NEW! ......... ...|.14-LLP 625.10/250 
LM2670SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage 

Regulator with Sync. NEW! ......... Я 470 3.58 2.73 
LM2670SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage 

Regulator with Sync. NEW?! .. 625.10/250 
LM2670SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage. 

Regulator with Sync. NEW?! ..... 470 358 273 
LM2670SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down са 

Regulator with Sync. NEW!. 625.10/250 
LM2670SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 

Regulator with Sync. NEW! . 470 3.58 273 
LM2670SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down Voltage 

Regulator with Sync. NEW! . 625.10/250 
LM2670T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 

Regulator with Sync. .. 470 358 273 
LM2670T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 

Regulator with Sync. .. 470 358 2.73 
LM2670T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 

Regulator with Sync. ...... 4.70 3.58 2.73 
LM2670T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 

Regulator with Sync. ...... 470 358 273 
LM2671LD-ADJCT-ND | Adj. Simple Switcher High Efficiency 500mA Step Down 

Voltage Regulator... 3.28 249 1.90 


LM2671LD-ADJTR-ND 


Adj. Simple Switcher High Efficiency 500mA Step Down 
Voltage Regulator... 


1650.60/1,000 


LM2674LD-3.3CT-ND 
LM2674LD-3.3TR-ND 
LM2674LD-5.0CT-ND 


3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step Down Voltage Regulator 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step Down Voltage Regulator 
5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step Down Voltage Regulator 


310 


2.36 


1.80 


1562.40/1,000 


310 


2.36 


1.80 


LM2671LD-3.3CT-ND 
LM2671LD-3.3TR-ND 
LM2671LD-5.0CT-ND 


3.3V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step Down 
Voltage Regulator... - 

3.3V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step Down 
Voltage Regulator... ы 

5V, Simple Switcher High Ені ency `500тА Step Down 
Voltage Regulator..... 


3.28 


2.49 


1.90 


1650.60/1,000 


3.28 


249 


1.90 


LM2674LD-5.0TR-ND 
LM2674LD-12CT-ND 
LM2674LD-12TR-ND 


5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step Down Voltage Regulator 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step Down Voltage Regulator 
12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
500mA Step Down Voltage Regulator 


1562.40/1,000 


310 


2.36 


1.80 


1562.40/1,000 


LM2671LD-5.0TR-ND 
LM2671LD-12CT-ND 
LM2671LD-12TR-ND 


5V, Simple Switcher High Efficiency 500тА Step Down 
Voltage Regulator..... i 

12V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step Down 
Voltage Regulator... с 

12V, Simple Switcher High Efficiency 500mA Step Down 
Voltage Regulator... 


1650.60/1,000 


3.28 


249 


1.90 


1650.60/1,000 


LM2674M-ADJ-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 


500mA Step Down Voltage Regulator 310 2.36 1.80 
LM2674M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator 310 2.36 1.80 
LM2674M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator 310 236 180 
LM2674M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator ................................. 8-506 310 2.36 1.80 
LM2674N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator 310 236 1.80 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator .... 310 236 180 
LM2674N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator 310 2.36 1.80 
LM2674N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter Hig! 

500mA Step Down Voltage Regulator 3.10 236 1.80 
LM2675LD-ADJCT-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

ТА Step Down Voltage Regulator .... 400 304 232 


LM2671M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator ... 3.28 249 1.90 
LM2671M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500тА Step Down Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator ... 3.28 249 1.90 
LM2671M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500тА Step Down Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Effieciency 

500тА Step Down Voltage Regulator .... 3.28 249 1.90 
LM2671N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator... 3.28 249 1.90 
LM2671N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator... 328 249 1.90 
LM2671N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 

500mA Step Down Voltage Regulator 328 249 1.90 
LM2672LD-ADJCT-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter Hig! 

1A Step Down Voltage Regulator 418 318 2.43 


LM2675LD-ADJTR-ND 
LM2675LD-3.3CT-ND 
LM2675LD-3.3TR-ND 


Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ТА Step Down Voltage Regulator .... 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
ТА Step Down Voltage Regulator... 
3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
1A Step Down Voltage Regulator 


2016.00/1,000 


4.00 


3.04 


2.32 


2016.00/1,000 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 619 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. Ц 25 100 Part №. Description Pkg. 1 25 100 
LM2675LD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2678SD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator ... 4.00 3.04 232 Voltage Regulator NEW!.... 942.98/250 
LM2675LD-5.0TR-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2678SD-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator 2016.00/1,000 Voltage Regulator NEW! 624 494 3.96 
LM2675LD-12CT-ND 12V, Simple Switcher Power Converter Hig LM2678SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator ... 400 304 2.32 Voltage Regulator NEW!.... 942.98/250 
LM2675LD-12TR-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2678SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator 2016.00/1,000 Voltage Regulator NEW! 624 494 3.96 
LM2675M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter Hig LM2678SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator 4.00 3.04 232 Voltage Regulator NEW! 942.98/250 
LM2675M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2678T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator 400 304 232 Voltage Regulator 624 494 3.96 
LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, LM2678T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A, Step-Down Voltage Regulator 400 304 232 Voltage Regulator . Т0-220 624 494 3.96 
LM2675M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2678T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator ... 400 3.04 232 Voltage Regulator . TO-220-7 6.24 4.94 3.96 
LM2675N-ADJ-ND ^d SUD iiid ыы ш High Ef Rog сы OS LM2678T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5А Step Down 
tep Down Voltage Regulator д n б Voltage Regulator Т0-220-7 624 494 3.96 
LM2675N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2679S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency. 5А Step Down 
1A Step Down Voltage Regulator ... 400 304 232 Regulator with Adj. Current Limit ... Т0-263-7 659 522 448 
LM2675N-5.0-ND Бу, Simple БД Powar Converter High Efficiency И 1М2679$-3.3-№0 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
tep Down Voltage Regulator ü 8 : Regulator with Adj. Current Limit .... Т0-263-7 6.59 5.22 418 
LM2675N-12-ND 12V, Simple Switcher rower Canvarter High Efficiency КОМ УУ LM2679S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
ep Down Voltage Regulator à - Е Regulator with Adj. Current Limit .... Т0-263-7 6.59 522 4.18 
LM2676S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM26798-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5А Step Down 
Voltage Regulator 448 341 260 Regulator with Adj. Current Limit .... 6.559 522 4418 
LM2676S-3.3-ND aay, Simple pod High Eficleney 3A И LM2679SD-3.3CT-ND | 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
ер Down Voltage Regulator. ü - + Regulator with Adj. Current Limit NEW!... 6.59 522 448 
LM26768-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A LM2679SD-3.3TR-ND | 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
Step Down Voltage Regulator... 448 341 260 Regulator with Adj. Current Limit NEW... 996.95/250 
LM2676S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A LM2679SD-5.0CT-ND | 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
Step Down Voltage Regulator... Т0-263-7 448 341 260 Regulator with Adj. Current Limit NEW... 6.59 522 448 
LM2676SD-3.3CT-ND oe 2008 sd РЕШ Efficiency ЗА Step Down PM ous usus LM2679SD-5.0TR-ND | 5У, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
oltage Regulator WEW?......... LEE : > 5 Regulator with Adj. Current Limit NEWS... 996.95/250 
LM2676SD-3.3TR-ND E ea Med Efficiency 3A Step Down "T т LM2679SD-12CT-ND | 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
kd 3 Regulator with Adj. Current Limit NEW?! ... 6.59 522 4.18 
LM2676SD-5.0CT-ND | 5V, Simple Switcher High Effi ency ЗА Step Down LM2679SD-12TR-ND | 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
Voltage Regulator NEW! -ЛАЦР 448 341 2.60 Regulator with Adj. Current Limit NEW! ... 996.95/250 
LM2676SD-5.0TR-ND | 5V, Simple Switcher High Efficiency ЗА Step Down LM2679SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
Voltage Regulator NEW!.. 2-14-1Р 595.18/250 Regulator with Adj. Current Limit NEW'!... 659 522 448 
LM2676SD-12CT-ND rupe ШЕ ШАШЫ ЗА Step Down ИИИ 2 ou ns LM2679SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
S : CM DLE, з Б 2 Regulator with Adj. Current Limit NEW? 996.95/250 
LM2676SD-12TR-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM2679T-ADJ-ND. Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
Voltage Regulator NEW... + 14-LLP 595.18/250 Regulator with Adj. Current Limit .... 10-220-7 650 5.22 4.18 
LM2676SD-ADJCT-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM2679T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down 
ШЕ 14Р 4.48 341 2.60 ` Ben і і imi 
Voltage Regulator NEW? ...... Regulator with Adj. Current Limit... Т0-220 659 522 448 
LM2676SD-ADJTR-ND | Adj., Simple Switcher High Efficiency ЗА Step Down LM2679T-5.0-ND V, Simple Switcher High Effici 
Voltage Regulator NEW: 14-LLP 595.18/250 a aie Wi Ad рата цай. 10-2207 659 522 418 
а teks Daal а A 10-2207 448 341 260 sun ES ЕДШ ied ы SA Step Down @ sem dub 
LM2676T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency ЗА Step Down TIMORE МЕСТ а Vol Convair Е 
Voltage Regulator 102207 ESSO LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Volt Converter. 377.00/1,000 
USES QUAL ЗУ; зіп) SR ооо аа а LM2682M-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter 164 122 9 
0 gu'a 5 om = = - LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter J64 22 2891 
D 120, Simplo Switcher High Eficleney $A Step Down — M LM2682MMTR-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter 678.40/1,000 
АЗИИ ai seals сілі ў қы LM2685MTC-ND Dual Out Reg. Switched Capacitor Volt. Converter 283 245 164 
1. simple switcher rig LM2686MTC-ND Regulated Switched Capacitor Voltage Converter . 283 215 1.64 
Voltage Regulator with Sync... Т0-263-7 750 5.93 475 LM2687LDCT-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter 167 125 92 
LM26778-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down Е Е г : = - 5 
Voltage Regulator with Sync... T0-263-7 750 593 475 LM2687LDTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter 691.20/1,000 
LM26775-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2687MMCT-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter Lor 258 92 
i n itage Regulator with $ 10-263-7 750 593 475 LM2687MMTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter. 691.20/1,000 
ier orn {рү E eguiator with Sync... : : : LM2698MM-ADJCT-ND | Adj. 1.35A Simple Switcher Boost Regulator... 435 331 253 
ША . Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2698MM-ADJTR-ND | Adj. 1.35A Simple Switcher Boost Regulat 2192 40/1,000 
Voltage Regulator with Sync... 10-263-7 7.50 5.93 475 iL Soe SID З СЫ Boost перу аг аа 
LM2677SD-33CT-ND | 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2700LD-ADJCT-ND | 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC 
Voltage Regulator with Sync. NEW!. ..M-ALP 750 593 475 Converter .. 458 348 2.66 
LM26778D-3.3TR-ND | 3.3V, Simple Switcher High Efficiency БА Step Down Шо SOD 25M, 2.58, Step-Up РИМ DC-DC uo hh 
Voltage Regulator with Sync. NEW'.................... ...|.14-LLP 1133.48/250 ST Кашу; 
LM2677SD-5.0CT-ND | 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down MUN 5018521 25МН2, 258, Step-Up РИМ DC-DC ч 022020202 
Voltage Regulator with Sync. NEW!. ..M-LLP 750 593 475 ШШШ Е 3 р с 2 
LM2677SD-5.0TR-ND | 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2702MT-ADJ-ND TFT Panel Module 6-TSSOP 3.33 253 1.93 
Voltage Regulator with Sync. NEW!. ....14-LLP 1133.48/250 LM2703MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up SOT-23-5 2.50 1.86 1.38 
LM26778D-12CT-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2703MF-ADJTR-ND Adj. Micropower Step-Up DC-DC Convertei 0Т-23-5 1034.24/1,000 
Volta ; ы t LM2704MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converte! ОТ-23-5 2.65 1.97 1.46 
ge Regulator with Sync. NEW?. ..M-LLP 7.50 5.93 4.75 LM2704MF-ADJTR-ND | Adj. Mi Step-Up DC-DC Convert 01-23-5 1094.40/1.000. 
LM2677SD-12TR-ND | 12V, Simple Switcher High Efficiency 5 З d F fel oropoWerotep-ep SUN VOR VOTE I Баса 206, 
Voltage Regulator with Sync. NEW!. ...A4-LLP 1133.48/250 LM2705MF-ADJCT-ND | Step-Up DC-DC Converter w/150mA Peak Current Limit .S0T-23-5 241 1.80 1.33 
LM2677SD-ADJCT-ND | Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2705MF-ADJTR-ND | Step-Up DC-DC Converter w/150mA Peak Current Limit ....S0T-23-5 997.12/1,000 
Voltage Regulator with Sync. NEWS.................. 2.14-1Р 7.50 593 475 w MAD NO аца арках Ea 210 24 180 
LM2677SD-ADJIR-ND | Ад). Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down à ua ник Я RE ў і ) 
Voltage Regulator with Sync. NEW?. СЛАР 1133.48/250 LM2722M-ND High Speed Sync./Async. MOSFET Drive] 310 236 1.80 
LM2677T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2724ALDCT-ND High Speed 3A Sync. MOSFET Driver 3.10 236 1.80 
Voltage Regulator with Sync... 10-220 7.50 5.93 4.75 LM2724ALDTR-ND High Speed 3A Sync. MOSFET Driver 1562.40/1,000 
LM2677T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2724AM-ND High Speed 3A Sync. MOSFET Driver 310 236 1.80 
Voltage Regulator with Sync 10-220 750 5.93 4.75 LM2724ASDCT-ND High Speed 3A Sync. MOSFET Driver 310 2.36 1.80 
19677750210 BV, Simple Switcher High Efficiency БА Step Down LM2724ASDTR-ND High Speed ЗА Sync. MOSFET Driver 1562.40/1,000 
Voltage Regulator with Syn Т0-220-7 750 5.93 475 LM2724LDCT-ND High Speed 3A Sync. MOSFET Driver 310 2.36 1.80 
LM2677T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2724LDTR-ND High Speed 3A Sync. MOSFET Driver 1562.40/1,000 
Voltage Regulator with Sync... T0-220-7 7.50 5.93 475 LM2724M-ND High Speed ЗА Sync. MOSFET Driver .... 310 2.36 1.80 
LM2678S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2725M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver . 278 241 161 
Voltage Regulator Т0-263-7 6.24 4.94 3.96 LM2726M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver . 313 238 102 
LM2678S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2727MTC-ND N-Ch. FET Sync. Buck Regulator Controlle: .14-550Р 2.08 227 1.73 
Voltage Regulator Т0-263- 6.24 494 3.96 LM2731XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 22V Internal 
LM26788-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down FET Switch SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
Voltage Regulator Т0-263-7 6.24 4.94 3.96 LM2731XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 22V Internal 
LM2678S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down FET Switch SOT-23-5 1297.80/1,000 
Voltage Regulator 6.24 4.94 3.96 LM2731YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 22V Internal 
LM2678SD-3.3CT-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down FET Switch SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
Voltage Regulator NEW!.. 6.24 494 3.96 LM2731YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 22V Internal 
LM2678SD-3.3TR-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down FET Switch SOT-23-5 1297.80/1,000 
Voltage Regulator NEW: 942.98/250 LM2733XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 40V Internal 
LM2678SD-5.0CT-ND 5V, Simple Switcher High Е! y FET Switch SOT-23-5 2.58 196 150 
Voltage Regulator NEW?.............. 624 4.94 3.96 (Continued) 
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iconductor™ 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2733XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 40V Internal LM2797MM-1.8TR-ND | 1.8V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor 

FET Switch. 1297.80/1,000 Voltage Converter with Voltage Monitoring ... 10-MSOP 1264.64/1,000 
LM2733YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter with 40V Internal LM2798MM-1.5CT-ND | 1.5V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor 

FET Switch. 2.58 1.96 1.50 Voltage Converter with Voltage Monitoring .. 3.00 228 1.68 


LM2733YMFTR-ND 


0.6/1.6MHz Boost Converter wi 
FET Switch. 


1297.80/1,000 


LM2798MM-1.5TR-ND 


1.5V, 120maA, High Efficiency Step Down Swi 
Voltage Converter with Voltage Monitoring ... 


1264.64/1,000 


LM2734XMKCT-ND 
LM2734XMKTR-ND 
LM2734YMKCT-ND 
LM2734YMKTR-ND 


1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 
1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 
1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 
1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 


3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 
3.33 2.53 1.93 


1675.80/1,000 


LM2734ZMKCT-ND 1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 4.53 344 2.63 
LM2734ZMKTR-ND 1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 2280.60/1,000 
LM2734ZSDCT-ND 1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 4.53 344 2.63 
LM2734ZSDTR-ND 1A Load Step Down DC/DC Regulator NEW!. 2280.60/1,000 
LM2736XMKCT-ND 750mA Load Step Down DC/DC Regulator NEW: 3.45 2.63 2.01 


LM2736XMKTR-ND 


750mA Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 


1738.80/1.000 


LM2798MM-1.8CT-ND 
LM2798MM-1.8TR-ND 


LM2798MM-2.0CT-ND 


1.8V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring ... ..10-MSOP 
1.8V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 
2V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 10-MSOP 


3.00 228 1.68 
1264.64/1,000 


3.00 228 1.68 


LM2736YMKCT-ND 
LM2736YMKTR-ND 


750mA Load Step Down DC/DC Regulator NEW!. 
750mA Load Step Down DC/DC Regulator NEW! 


333 253 1.93 
1675.80/1.000 


LM2798MM-2.0TR-ND 


2V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 


1264.64/1,000 


LM2737MTC-ND N-Ch. FET Sync. Buck Regulator Controller... 298 227 173 
LM2742MTC-ND N-Ch. FET Sync. Buck Regulator Controller NE! 358 272 2.08 
LM2743MTC-ND N-Ch. FET Sync. Buck Regulator Controller 310 236 1.80 
LM2744MTC-ND Low Voltage N-Ch. MOSFET Sync. Buck Regulator 

Controller NEW! 285 247 1.66 
LM2745MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup NEW! 380 289 221 
LM2748MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup NEW! 3.58 272 2.08 
LM2750LD-5.0CT-ND LN, 5.0V Reg. Switched Capacitor Volt. Converter .. 263 2.00 1.53 
LM2750LD-5.0TR-ND LN, 5.0V Reg. Switched Capacitor Volt. Converter .. 1323.00/1,000 
LM2750LD-ADJCT-ND LN, Adj. Reg., Switched Capacitor Volt. Converter NEW! 263 200 153 


LM2750LD-ADJTR-ND 


LN, Adj. Reg., Switched Capacitor Volt. Converter NEW! 


1323.00/1,000 


LM2760MSCT-ND 3.3V, Reg. Switched Capacitor Voltage Converter. SOT-23-5 2.89 215 1.59 
LM2760M5TR-ND 3.3V, Reg. Switched Capacitor Voltage Converter. SOT-23-5 1191.68/1,000 
LM2765M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter... SOT-23-6 1.14 84  .61 
LM2765M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converte! SOT-23-6 395.20/1,000 
LM2766M6CT-ND Switched Capacitor Volt. Converter SOT-23-6 1.14 84  .61 
LM2766M6TR-ND Switched Capacitor Volt. Converter SOT-23-6 395.20/1,000 
LM2767M5CT-ND Switched Capacitor Volt. Converte SOT-23-6 1.04 176 56 


LM2767M5TR-ND 
LM2770SD-1215CT-ND 


LM2770SD-1215TR-ND 


Switched Capacitor Volt. Converte 

1.2V/1.5V, High Efficiency Switched Capacitor Step Down 
DC/DC Regulator NEW?! .. id 

1.2V/1.5V, High Efficiency Switched ‘Capacitor Step Down 
DC/DC Regulator NEW! .. 


358.80/1,000 
3.33 2.53 1.93 


1675.80/1,000 


LM2770SD-12157CT-ND 
LM2770SD-12157TR-ND 


1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor “Step Down 
DC/DC Regulator NEW?! .. i 

1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor ‘Step Down 
DC/DC Regulator NEW! .. 


333 2.53 1.93 


1675.80/1,000 


LM2825HN-ADJ-ND Adjustable Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter. 17.47 14.97 13.28 
LM2825N-ADJ-ND Adjustable DC/DC Converter 17.47 14.97 13.28 
LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter 1747 1497 13.28 
LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter... 17.47 14.97 13.28 
LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter. 17.47 14.97 13.28 
LM2852YMXA-0.8-ND 0.8V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Reg. -14-TSSOP 5.58 424 324 
LM2852YMXA-1.0-ND 1.0V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Reg. -14-TSSOP 5.58 424 324 
LM2852YMXA-1.2-ND 1.2V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Reg. .M-TSSOP 558 424 3.24 
LM2852YMXA-1.5-ND 1.5V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS"" Buck Reg. -14-TSSOP 5.58 424 3.24 
LM2852YMXA-1.8-ND 1.8V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Reg. -14-TSSOP 5.58 424 324 
LM2852YMXA-2.5-ND 2.5V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Reg. .M-TSSOP 5.58 424 324 
LM2852YMXA-3.3-ND 3.3V, 2A SIMPLE SYNCHRONOUS™ Buck Reg. .M-TSSOP 5.58 424 324 
LM2876T-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mut .T0-220-11 4.03 3.06 2.34 
LM2876TF-ND High Performance 40W Audio Power Amp with Mute.......T0-220-11 4.65 3.54 2.70 
LM2901M-ND Quad Voltage Comparato! 81 59 9 
LM2901MXTR-ND Quad Voltage Comparato: 598.50/2,500 

LM2901NNS-ND Quad Voltage Comparato! .86 (60 45 
LM2902M-ND Low Power Quad 0p Amp .81 59 43 
LM2902MXTR-ND Low Power Quad Op Amp 598.50/2,500 

LM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp 86 62 45 
LM2903MNS-ND Dual Comparator.. .81 59 _ 43 
LM2903MXTR-ND Dual Comparator. 598.50/2,500 

LM2903NNS-ND Dual Comparator . .86 82 45 
LM2904MNS-ND Low Power Dual 0p Amp .81 59 .43 
LM2904NNS-ND Dual Op Amp... .86 62 45 
LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 174 129  .96 
LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Converter . 1.80 1.34 .99 
LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter . 1.80 134  .99 
LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter 195 145 1.08 
LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 195 145 1.08 
LM2917N-ND Frequency-to-Voltage Converter . 205 152 LN 


LM2917N-8-ND 
LM2930S-5.0-ND 


Frequency-to-Voltage Converter . 
5V, 3-Terminal Positive Regulato: 


2.05 41.52 1.13 
1.55 1.15 95 


LM2780TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter. 1.56 116  .86 
LM2780TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter . 170.10/250 
LM2781TPCT-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter . 156. 116 86 
LM2781TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter . 170.10/250 
LM2787BPCT-ND LN Regulated Switched Cap. Volt. Invertei 2.80 2.08 1.54 
LM2787BPTR-ND LN Regulated Switched Cap. Volt. Inverter .. 304.76/250 
LM2787TP-ND LN Regulated Switched Cap. Volt. Inverter 2.65 1.97 146 
LM2788MM-1.5CT-ND |1.5/, 120mA High Efficiency Step Down Switched 

Capacitor Voltage Converter 244 204 1351 


LM2788MM-1.5TR-ND 


1.5V, 120mA High Efficiency Step Down Switched 
Capacitor Voltage Converter 


1131.52/1,000 


LM2930S-8.0-ND 
LM2930T-5.0-ND 
LM2930T-8.0-ND 
LM2931AM-5.0-ND 
LM2931AMX-5.0TR-ND 


8V, 3-Terminal Positive Regulatoi 
5V, 150mA Positive Regulator. 
8V, 150mA Positive Regulator. 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 


155 115  .85 
1.50 110  .80 
150 1.10  .80 
99 12 52 
731.50/2,500 


LM2788MM-1.8CT-ND 
LM2788MM-1.8TR-ND 
LM2788MM-2.0CT-ND 


1.8V, 120mA High Efficiency Step Down Switched 
Capacitor Voltage Converter 
1.8V, 120mA High Efficiency Step Down Switched 
Capacitor Voltage Converter 
2V, 120тА High Efficiency Step Down Switchei 
Capacitor Voltage Converter 


274 2.04 151 
1131.52/1,000 


274 204 151 


LM2788MM-2.0TR-ND 
LM2791LD-HCT-ND 


LM2791LD-HTR-ND 


2V, 120mA High Efficiency Step Down Switched 
Capacitor Voltage Converter 

Current Regulated Switched Cap: 
with Analog Brightness Control T 

Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 


1131.52/1,000 
2.83 245 1.64 
1423.80/1,000 


( 

LM2931AS-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 0-268 1.67 1325  .92 
LM2931AT-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 0-220 139 102 74 
LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. TO-92 1.04 1755 55 
LM2931CM-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Reg -SOIC .90 6 47 
LM2931CMXTR-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator 665.00/2,500 
LM2931CS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator 167 125 92 
LM2931CTNS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator 139 102 74 
LM29311BP-3.3CT-ND 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulater. 1.16 86  .62 
LM2931IBP-3.3TR-ND | 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulator . 116.25/250 
LM2931IBP-5.0CT-ND — | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 1.16 86  .62 
LM29311BP-5.0TR-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 116.25/250 
LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator .95 69 50 
LM2931MX-5.0TR-ND 698.25/2,500 


LM2931S-5.0-ND 
LM2931T-5.0NS-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 


| 

5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 
( 

5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 


167 125 92 
139 102 74 


LM2791LD-LCT-ND 
LM2791LD-LTR-ND 
LM2792LD-HCT-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control m 

Current Regulated Switched Capacitor LED Driver 
with Analog Brightness Control 

Current Regulated Switched Capacitor LED Drive! 


2.83 245 1.64 


1423.80/1,000 
2.83 215 1.64 


LM2931Z-5.0NS-ND 
LM2936BM-3.3-ND 
LM2936BM-5.0-ND 
LM2936DT-3.0-ND 
LM2936DT-3.3-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator ... 
3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator NEW! 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 


95 69 50 
239 178 131 
239 178 131 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 


LM2792LD-HTR-ND 
LM2792LD-LCT-ND 
LM2792LD-LTR-ND 
LM2793LDCT-ND 
LM2793LDTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED Driver .. 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drivel 
Current Regulated Switched Capacitor LED Drivel 
LN White LED Constant Current Supply 
LN White LED Constant Current Supply 


1423.80/1,000 
2.83 215 1.64 
1423.80/1,000 
2:90 221 169 
1461.60/1.000 


LM2936DT-5.0-ND 
LM2936HVBMA-3.0-ND 
LM2936HVBMA-3.3-ND 
LM2936HVBMA-5.0-ND 
LM2936HVMA-5.0-ND 


5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 
3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 


265 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 1.97 1.46 
2.65 197 1.46 


LM2794BLCT-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED 


LM2936M-3.0-ND 
LM2936M-3.3-ND 
LM2936M-5.0-ND 
LM2936MM-3.0CT-ND 
LM2936MM-3.0TR-ND 


3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator ... 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 


2.33 1.73 1.28 
2.33 1.73 1.28 
2.33 1.73 1.28 
2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 


Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 146 
LM2794BLTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED 

Supply with Analog Brightness Control . .14-microSMD 288.56/250 
LM2794TLCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LE! 

Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 1.46 
LM2794TLTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED 

Supply with Analog Brightness Control . -14-microSMD 288.56/250 
LM2795BLCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LE! 

Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 1.46 


LM2795BLTR-ND 


Current Regulated Switched Capacitor LED 


LM2936MM-3.3CT-ND 
LM2936MM-3.3TR-ND 
LM2936MM-5.0CT-ND 
LM2936MM-5.0TR-ND 
LM2936MP-3.0CT-ND 


3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 


2.33 1.73 128 
961.28/1,000 

2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 

265 197 146 


LM2936MP-3.0TR-ND 
LM2936MP-3.3CT-ND 
LM2936MP-3.3TR-ND 


ЗУ, Ultra Low Quiescent Current Regulator ... 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 
3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 


2188.80/2,000 
2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 288.56/250 LM2936MP-5.0CT-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 2.65 1.97 1.46 
LM2795BLXCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED LM2936MP-5.0TR-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 1094.40/1,000 
Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 1.46 LM2936MX-5.0TR-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 2346.88/2,500 
LM2795BLXTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED LM2936Z-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator. 2.65 1.97 1.46 
Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 3206.25/3,000 LM2936Z-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 2.65 1.97 1.46 
LM2795TLCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED 1М29367-5.0-М0 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator 2.65 1.97 146 
Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 146 LM2937ES-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 189 141 104 
LM2795TLTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 189 141 1.04 
Supply with Analog Brightness Control . .14-microSMD 288.56/250 LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator 189 141 1.04 
LM2796TLCT-ND Dual Display White LED Driver NEW! .18-microSMD 4.18 348 243 LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator 189 141 1.04 
LM2796TLTR-ND Dual Display White LED Driver NEW! 18-microSMD 555.28/250 LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator . 189 141 1.04 
LM2797MM-1.8CT-ND | 1.8V, 120mA, High Efficiency Step Down Switched Capacitor LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 189 141 1.04 
Voltage Converter with Voltage Monitoring ..10-MSOP 3.06 2.28 1.68 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 621 


2 u 59 о A 1 uctor: LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator 189 141 1.04 LM3355MM-4.1CT-ND | 4.1V, 50mA Buck-Boost Switched Capacitor 
LM2937ESX-5.0TR-ND |5У, 500mA Low Dropout Regulator . 396.50/500 DC-DC Converter 295 249 1.62 


LM2937ET-2.5-ND 
LM2937ET-3.3-ND 
LM2937ET-5.0-ND 


2.5V, 500mA Low Dropout Regulato: 
3.3V, 500mA Low Dropout Regulato: 
5V, 500mA High Temp Regulator. 


127 432 97 
177 132 97 
117 _ 1414207 


LM3355MM-4.1TR-ND 
LM3411AM5-3.3CT-ND 


4.1V, 50mA Buck-Boost Switched Capacitor 
DC-DC Converter 
3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Gradi 


1216.00/1,000 


LM2937ET-8.0-ND 
LM2937ET-10-ND 
LM2937ET-12-ND 
LM2937IMP-2.5CT-ND 
LM2937IMP-2.5TR-ND 


8V, 500тА High Temp Voltage Regulator 
10V, 500mA High Temp Voltage Regulato: 
12V, 500mA High Temp Voltage Regulato 
2.5V, 500mA Low Dropout Regulator .. 


10-220 
.50Т-223 


177 102 97 
127 142 97 
ДЕШІ 182° 97 
183 136 1.01 
755.20/1.000 


LM3411AM5-3.3TR-ND 
LM3411AM5-5.0CT-ND 
LM3411AM5-5.0TR-ND 
LM3411M5-3.3CT-ND 
LM3411M5-3.3TR-ND 


3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade 
5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade . 
5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade . 
3.3V, Precision Secondary Regulator/Drive 
3.3V, Precision Secondary Regulator/Drivei 


LM2937IMP-3.3CT-ND 
LM2937IMP-3.3TR-ND 
LM2937IMP-5.0CT-ND 
LM2937IMP-5.0TR-ND 
LM2937IMP-8.0CT-ND 


1.83 136 1.01 
755.20/1,000 

1.83 1.36 1.01 
755.20/1,000 

1.83 1.36 1.01 


LM3411M5-5.0CT-ND 
LM3411M5-5.0TR-ND 
LM3420AM5-8.2CT-ND 
LM3420AM5-8.2TR-ND 
LM3420AM5-8.4CT-ND 


5V, Precision Secondary Regulator/Driver.. 
5V, Precision Secondary Regulator/Driver. 
8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grad 
8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grad 
8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade ... 


1.80 134  .99 
742.40/1,000 
1.80 1.34 .99 
742.40/1,000 
161 118  .86 
559.00/1,000 
1:61 1.19 86 


559.00/1,000 
239 178 131 
985.60/1,000 
239 1.78 131 


LM2937IMP-8.0TR-ND 
LM2937IMP-10CT-ND 
LM2937IMP-10TR-ND 
LM2937IMP-12CT-ND 
LM2937IMP-12TR-ND 


2.5V, 500mA Low Dropout Regulator .. .50Т-223 
3.3V, 500mA Low Dropout Regulator .. .S0T-223 
3.3V, 500mA Low Dropout Regulato: .S0T-223 
5V, 400mA Low Dropout Regulator . .S0T-223 
5V, 400mA Low Dropout Regulator . .S0T-223 
8V, 500mA Low Dropout Regulator . .S0T-223 
8V, 500mA Low Dropout Regulator . .S0T-223 


.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 


10V, 500mA Low Dropout Regulator 
10V, 500mA Low Dropout Regulator 
12V, 500mA Low Dropout Regulator 
12V, 500mA Low Dropout Regulator 


755.20/1.000 
183 136 1.01 
755.20/1,000 
1.83 1.36 1.01 
755.20/1,000 


LM3420AM5-8.4TR-ND 
LM3420AM5-16.8CT-ND 
LM3420AM5-16.8TR-ND 
LM3420M5-8.2CT-ND 
LM3420M5-8.2TR-ND 


8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade ... 
16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 
16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 
8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controlle 
8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controlle: 


985.60/1,000 
239 1.78 1.31 
985.60/1,000 
2.08 1.55 1.14 
857.60/1,000 


LM2937IMP-15CT-ND 
LM2937IMP-15TR-ND 
LM2940CS-5.0-ND 
LM2940CS-9.0-ND 
LM2940CS-12-ND 


.S0T-223 
.S0T-223 


15V, 500mA Low Dropout Regulator 
15V, 500mA Low Dropout Regulator 
5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 
9V, 1A Low Dropout Regulator. 
12V, 1A Low Dropout Regulator. 


1.83 1.36 1.01 

755.20/1,000 
183 136 1.01 
1.83 1.36 1.01 
1.83 1.36 1.01 


LM2940CS-15-ND 
LM2940CSX-5.0TR-ND 
LM2940CT-5.0-ND 
LM2940CT-9.0-ND 
LM2940CT-12-ND 


15V, 1A Low Dropout Regulator. 
5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 
5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 
9V, ТА Low Dropout Regulator......... 
12V, 1A Low Dropout Voltage Regulato: 


1.83 1.36 1.01 
383.50/500 
158 118 87 
158 1.18 87 
158 118 87 


LM3420M5-16.8CT-ND 
LM3420M5-16.8TR-ND 
LM3460M5-1.2CT-ND 


LM3460M5-1.2TR-ND 


16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller 
16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller 
1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination 
1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination 


208 155 1.44 
857.60/1.000 


211 157 146 
870.40/1,000 


LM2940CT-15-ND 

LM2940IMP-5.0CT-ND 
LM2940IMP-5.0TR-ND 
LM2940IMP-8.0CT-ND 
LM2940IMP-8.0TR-ND 


T0-220 
.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 


15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 
5V, 1A Low Dropout Regulator . 
5V, 1A Low Dropout Regulator . 
8V, 1A Low Dropout Regulator . 
8V, 1A Low Dropout Regulator . 


158 12187 87 

205 152 113 
844.80/1,000 

205 152 113 
844.80/1.000 


LM3460M5-1.5CT-ND 
LM3460M5-1.5TR-ND 
LM3475MFCT-ND 


1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination 
1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL 
Bus Termination Ей 
Hysteretic PFET Buck Controller NEW!. 


S0T-23-5 


0Т-23-5 
0Т-23-5 


ЖІ ПӘ cb 


870.40/1,000 
143 105 76 


LM2940IMP-9.0CT-ND 
LM2940IMP-9.0TR-ND 
LM2940IMP-10CT-ND 
LM2940IMP-10TR-ND 
LM2940IMP-12CT-ND 


.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 
.S0T-223 


9V, 1A Low Dropout Regulator . 
9V, 1A Low Dropout Regulator . 
10V, 1A Low Dropout Regulator 
10V, 1A Low Dropout Regulator 
12V, 1A Low Dropout Regulator 


205 152 113 
844.80/1,000 

2.05 152 1.13 
844.80/1,000 

205 152 113 


LM3475MFTR-ND 
LM3477AMMCT-ND 


LM3477AMMTR-ND 


50Т-23-5 


Hysteretic PFET Buck Controller NEW'.... 
High Efficiency High Side N-Channel Controller for 
Switching Regulator 
High Efficiency High Side N-Channel Controller for 
Switching Regulator. 


494.00/1,000 
2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


LM2940IMP-12TR-ND 
LM2940IMP-15CT-ND 
LM2940IMP-15TR-ND 
LM2940S-5.0-ND 
LM2940S-8.0-ND 


-SOT-223 
.50Т-223 
.50Т-223 
0-263 


12V, 1A Low Dropout Regulator 
15V, 1A Low Dropout Regulator 
15V, 1A Low Dropout Regulator 
5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 
8V, 1A Low Dropout Regulator. 


844.80/1,000 
205 1.52 1.13 

844.80/1,000 
1.80 1.34  .99 
171 127  .94 


LM3477MMCT-ND 
LM3477MMTR-ND 
LM3478MMCT-ND 


High Efficiency High Side N-Channel Controller 
for Switching Regulator. 
High Efficiency High Side N-Channel Controller 
for Switching Regulator... 
High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 


2.65 1.97 146 


1094.40/1,000 
2.65 1.97 1.46 


LM2940S-9.0-ND 


9V, 1A Low Dropout Regulator. 


171 127 .94 


LM3478MMTR-ND 
LM3480IM3X-12CT-ND 
LM3480IM3X-12TR-ND 
LM3480IM3-3.3CT-ND 
LM3480IM3-3.3TR-ND 


High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 
12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 
12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 
3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulato 
3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator .. 


1094.40/1,000 
109. 80 58 

1109.25/3,000 
1.00  .80  .58 

377.00/1,000 


LM3480IM3-5.0CT-ND 
LM3480IM3-5.0TR-ND 
LM3485MMCT-ND 
LM3485MMTR-ND 
LM3488MMCT-ND 


5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator .. 
5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 
Hysteric PFET Buck Controller 
Hysteric PFET Buck Controller 
High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 


109 80 758 
377.00/1,000 

156 146  .86 
645.12/1,000 

2.50 190 145 


LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator. 1.80 1.34 99 
LM2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. 180 134 99 
LM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 377.00/500 

LM2940T-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 5i 118.87 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator. 458 1348 87 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.58. 108 87 
LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulato: TO-220 158 148 .87 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulato: TO-220 158 118 87 
LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 1.08 148 1.09 
LM2941CSXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator Т0-263-5 416.00/500 

LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator Т0-220-5 | 1.58 118 87 
LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator TO-263-5 1.80 1.34 99 
LM2941SXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator Т0-263-5 377.00/500 

LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator Т0-220-5 1.58 118  .87 


LM3488MMTR-ND 
LM34901M5-3.3CT-ND 


LM34901M5-3.3TR-ND 


High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. ....... 8-MSOP 
3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 
3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 


1260.00/1,000 
113  .83 60 
390.00/1,000 


LM2990S-5.0-ND 
LM2990S-12-ND 
LM2990S-15-ND 
LM2990T-5.0-ND 
LM2990T-5.2-ND 


5V, Negative Low Dropout Regulator 
12V, Negative Low Dropout Regulator . 
15V, Negative Low Dropout Regulator .. 
5V, Negative Low Dropout Voltage Regulato! 
5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulato 


2.65 2.02 1.54 
2.65 2.02 1.54 
2.65 2.02 1.54 
2.50 1.90 1.45 
250 190 145 


LM3490IM5-5.0CT-ND 
LM3490IM5-5.0TR-ND 
LM3490IM5-12CT-ND 


5V, 100mA Quasi LD0 Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 
5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 
12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 


50Т-23-5 


50Т-23-5 


50Т-23-5 


113  .83 60 
390.00/1,000 
113  .83 60 


LM2990T-12-ND 
LM2990T-15-ND 
LM2991S-ND 
LM2991T-ND 
LM3211MT-ADJ-ND 


12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator. 
15V, Negative Low Dropout Voltage Regulator. 
Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator . 
1A Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 
Step Up PWM DC/DC Converter 


250 1.90 1.45 
2.50 1.90 1.45 
2.65 2.02 1.54 
2.50 1.90 1.45 
405 3.08 2.35 


LM34901M5-12TR-ND 
LM34901M5-15CT-ND 
LM34901M5-15TR-ND 


12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 
15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF 
15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator 
with Logic-Controlled ON/OFF . 


390.00/1,000 
113  .83 60 
390.00/1,000 


LM3224MM-ADJCT-ND 
LM3224MM-ADJTR-ND 
LM3302N-ND 


Adj., 615KHz/1.25MHz Step Up PWM DC/DC 
Converter NEW!.... 
Adj., 615KHz/1.25MHz Step Up PWM DC/DC 
Converter NEW! 
Quad Сотрагаюг.. 


221 164 122 


912.64/1,000 
HR S 


LM3500TL-16-ND 
LM3500TL-21CT-ND 


Sync. Step-Up DC-DC Converter. 
Sync. Step Up DC/DC Converter NEW!. 


3.33 2.53 1.93 
3.33 2.53 1.93 


LM3350MMCT-ND 
LM3350MMTR-ND 
LM3351MMCT-ND 
LM3351MMTR-ND 
LM3352MTC-2.5-ND 


Switched Capacitor Voltage Converter, 90% ЕН. . 
Switched Capacitor Voltage Converter, 90% ЕН 
Switched Capacitor Voltage Converter, 95% ЕН 
Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff. . 
2.5V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 


195 145 1.08 
806.40/1,000 
195 145 1.08 
806.40/1,000 


LM3500TL-21TR-ND Sync. Step Up DC/DC Converter NEW!. -microSMD 442.23/250 

LM3501TL-16CT-ND Sync. Step-Up DC/DC Converter for White LED -SMD 3.33 2.53 1.93 
LM3501TL-16TR-ND Sync. Step-Up DC/DC Converter for White LED -SMD 442.23/250 

LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-500 1.61 119 86 
LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulator . 16-Dip 171 127 .94 
LM3525M-H-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection -SOIC 192 1.43 1.06 
LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection -SOIC 192 1.43 1.06 


LM3526M-H-ND 


Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection . 


247 1S 19 


Capacitor DC-DC Converter .... 3.43 261 1.99 
LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter.... 16-TSSOP 343 2.61 1.99 
LM3352MTC-3.3-ND 3.3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter.... 16-TSSOP 3.43 2.61 1.99 


LM3354MM-1.8CT-ND 


1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 


300 228 174 


LM3526M-L-ND 
LM3544M-H-ND 
LM3570SDCT-ND 
LM3570SDTR-ND 


Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection . 
Quad Port USB Power Switch/Over-Current Protection 
Low Noise White LED Driver System NEW! 
Low Noise White LED Driver System NEW! 


247 ШӘП 119 

3.80 2489 2.21 

3.83 2.53 1.93 
1675.80/1,000 


LM3354MM-1.8TR-ND 
LM3354MM-3.3CT-ND 
LM3354MM-3.3TR-ND 


1512.00/1,000 
3.00 228 1.74 
1512.00/1,000 


LM3578AM-ND Switching Regulator “SOIC 192 143 1.06 
LM3578AMXTR-ND Switching Regulator -5016 1937.50/2,500 
LM3578AN-ND Switching Regulator -Dip 1.02 143 1.06 


LM3590MFCT-ND 
LM3590MFTR-ND 
LM3595LDCT-ND 


Triple White LED Drive 
Triple White LED Drive 
Quad Parallel White LED Drive 


143 1.05  .76 
494.00/1,000 
265 197 146 


LM3595LDTR-ND 

LM3620M5-4CT-ND 
LM3620M5-4TR-ND 
LM3620M5-8CT-ND 
LM3620M5-8TR-ND 


Quad Parallel White LED Drive 
4V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
4V, Lithium-Ion Battery Charger Controller. 
8V, Lithium-Ion Battery Charger Controller. 
8V, Lithium-Ion Battery Charger Controller. 


1094.401,000 
202 150 1.11 
832.00/1,000 
2.02 1.50 1.11 
832.00/1,000 


LM3354MM-3.7CT-ND 
LM3354MM-3.7TR-ND 
LM3354MM-4.1CT-ND 


3.00 228 174 
1512.00/1,000 
3.00 228 174 


LM3621M-ND 

LM3622AM-4.1-ND 
LM3622AM-4.2-ND 
LM3622AM-8.2-ND 
LM3622AM-8.4-ND 


Single Cell Lithium-lon Battery Charger Controller 
4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 


2.90 221 1.69 
270 2.06 1.57 
270 206 157 
270 206 157 
270 206 1.57 


LM3354MM-4.1TR-ND 
LM3354MM-5.0CT-ND 
LM3354MM-5.0TR-ND 


Capacitor DC-DC Converter 10-MSOP 
1.8V, Regulated 90mA Buck-Boost Switchei 

Capacitor DC-DC Converter ....10-MSOP 
3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter ....10-MSOP 
3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter -...10-MSOP 
3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter ....10-MSOP 
3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter 10-MSOP 
4.1V, Regulated 90mA Виск-і 

Capacitor DC-DC Converter ....10-М$ОР 
4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter ....10-MSOP 
5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter ....10-MSOP 
5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 

Capacitor DC-DC Converter ....10-М$ОР 


1512.00/1,000 
3.00 228 1.74 
1512.00/1,000 


LM3622M-4.1-ND 
LM3622M-4.2-ND 
LM3622M-8.2-ND 
LM3622M-8.4-ND 
LM3647IM-ND 


4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controller. 
Universal Battery Charger for Li-Ion, Ni-MH, 
and Ni-Cd Batteries. 


257 191 142 
257 1.91 142 
257 191 142 
257 191 142 


6.24 4.94 3.96 


(Continued) 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3655TLCT-ND Charge Control and Protection IC for Embedded Single LM3704YBMM-360CT-ND | 3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
Cell Li-lon/Polymer Batteries NEW! ............ .25-microSMD 4.20 320 2.44 with Power Fail Input... 2.50 1.86 1.38 
LM3655TLTR-ND Charge Control and Protection IC for Embedded Single LM3704YBMM-360TR-ND | 3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit 
Cell Li-lon/Polymer Batteries NEW? ........ 25-microSMD 558.60/250 with Power Fail Input..... 1034.24/1,000 
LM3670MF-1.8CT-ND 1.8V, Mini Step Down DC/DC Converter NEW!. SOT-23-5 3.20 244 1.86 LM3704YCMM-232CT-ND 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3670MF-1.8TR-ND — |1.8V, Mini Step Down DC/DC Converter NEW! SOT-23-5 1612.80/1,000 with Power Fail Input... 2.50 1.86 138 
LM3670MF-ADJCT-ND — |Adj., Mini Step Down DC/DC Converter NEW! SOT-23-5 3.20 244 1.86 LM3704YCMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3670MF-ADJTR-ND — |Adj., Mini Step Down DC/DC Converter NEW! 50Т-23-5 1612.80/1,000 with Power Fail Input.... 1034.24/1,000 
LM3671MF-ADJCT-ND |Adj., 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! SOT-23-5 3.58 2.72 2.08 LM3704YCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-ADJTR-ND _ | Adj., 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! 50Т-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input... 2.50 1.86 1.38 
LM3671MF-1.2CT-ND |1.2/, 600mA Step Down DC/DC Converter NEW: SOT-23-5 3.58 272 2.08 LM3704YCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-1.2TR-ND — |1.2V, 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input... 1034.24/1,000 
LM3671MF-1.25CT-ND |1.25/, 600тА Step Down DC/DC Converter МЕ! SOT-23-5 3.58 272 2.08 LM3705XBBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671MF-1.25TR-ND |1.25/, 600mA Step Down DC/DC Converter NE! SOT-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Input... 9-microsMD 2.65 1.97 146 
LM3671MF-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! SOT-23-5 358 272 2.08 LM3705XBBP-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit | 
LM3671MF-1.5TR-ND — |1.5V, 600mÀ Step Down DC/DC Converter NEW! 50Т-23-5 1801.80/1,000 with Power Fail Іпри!.......................... 9-microSMD 288.56/250 
LM3671MF-.6CT-ND — |1.6V, 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! 3.58 272 208 LM3705XBBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit А 
LM3671MF-1.6TR-ND — |1.6V, 600тА Step Down DC/DC Converter NEW! 1801.80/1,000 with Power Fail Іпрці......................... 9-microsMD 265 197 146 
LM3671MF-.8CT-ND — |1.8V, 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! 3.58 272 208 LM3705XBBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit | 
LM3671MF-1.8TR-ND — |1.8V, 600mA Step Down DC/DC Converter NEW! 1801.80/1,000 with Power Fail Input... 9-microSMD 288.56/250 
LM3700XBBP-270CT-ND | 2.7V, Microprocessor Supervisory Circuit 143 105 76 LM3705XBMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3700XBBP-270TR-ND | 2.7V, Microprocessor Supervisory Circuit 142.50/250 with Power Fail Іпру!.......................... 250 186 138 
LM3700XCBP-290CT-ND. |2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit 143 105 76 LM3705XBMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3700XCBP-290TR-ND |2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit 142.50/250 with Power Fail Input.... 1034.24/1,000 
LM3700XCBP-308CT-ND |3.08V, Microprocessor Supervisory Circu 143 105 76 LM3705XBMM-463CT-ND r Мхоркосазоот Supervisory Circuit “ 
LM3700XCBP-308TR-ND |3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit . 142.50/250 WIE OO FU прусак г і : і 
LM3701XBBP-420CT-ND | 4.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 143 105 76 LM3705XBMM-463TR-ND коел зун: Supervisory Circuit 1094231000 
LM3701XBBP-420TR-ND | 4.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 142.50/250 ІНГЕН ЕНЕ 308V Micra au трі: s fat 
LM3701XCBP-308CT-ND |3.08V, Microprocessor Supervisory Circu 143 105 76 WP er PA Ib out прамоў ага! Ў uus d ous 
LM3701XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit . 142.50/250 wi Power Fal прш... micro : SEO 
LM3702XCBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit нацы 309 Microprocessor Supervisory Circuit — JN SUED 
with Manual Reset 161 118 86 with Power Fall Input micro RES 
LM3702XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit К |+ Microprocessor Supervisory бш КОКТО 
і 160/50/250 LM3705XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit Ë | | 
LM3702YABP-290CT-ND ОК with Power Fail Input.... 1034.24/1,000 
T = - = а : = - LM3705XDBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3702YABP-290TR-ND ОВО Super isory Circuit — with Power Fail Input... O-microSMD 265 197 146 
LM3702 YABP-308CT-ND BN Місіі 058 й LM3705XDBP-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
SUR Marit Pact amb am um with Power Fail Input... 9-microSMD 288.56/250 
й š 5 LM3705XDBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
ks Bi 309v, Microprocessor Supervisory бсш! (ШУ with Power Fail Input... O-microsMD 265 197 146 
LM3702YCBP-220CT-ND 12.2V. Mi 5 = бігеші š LM3705XDBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
7 3 Е ith Mas ea upervisory Circuit ds BD I with Power Fail Input... 9-microSMD 288.56/250 
LM3702YCBP-220TR-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit МЕЧЕТИ peu ien] Supervisory Circuit 250 186 138 
with Manual aset а 15020220 LM3705XDMM-232TR-ND | 2.32, Microprocessor 
LM3703XCBP-308CT-ND | 3.081, Microprocessor Supervisory Circuit | i 
ith M i Reset 161 148 86 with Power Fail Input... 1034.24/1,000 
апа eigse : = LM3705XDMM-463CT-ND | 4.63\, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3703XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input 250 186 138 
with Manual Reset 160.50/250 LM3705XDMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit DAT NE 
LM3704XBBP-232CT-ND “< вво Supervisory Circuit 266 ur И with Power Fail Input... 1034.24/1,000 
wit Power гаї Input... ў 5 3 LM3706XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBBP-232TR-ND енш ігсиі СТИ with Low Line Output... 9-microSMD 280 2.08 154 
with Power Fall Іпрш'........... 520 :50/25 LM3706XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBBP-463CT-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output... 9-microSMD 304.76/250 
with Power Fail Input...... 2.65 197 146 LM3707XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circui with Low Line Output ... 9-microSMD 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Іпри!........................... 288.56/250 LM3707XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-232CT-ND 2.321, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output .9-microSMD 304.76/250 
with Power Fail Input 250 186 138 LM3708XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-232TR-ND 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output ... 9-microSMD 2.95 2.19 1.62 
with Power Fail Input - e 1034.24/1,000 LM3708XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-463CT-ND Aea Microprocessor Supervisory Circuit 20 A86 488 with Low Line Output ... 9-microSMD 320.63/250 
with Power Fail Input - Е E LM3709XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XBMM-463TR-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low ine Output ... p : 9-microSMD 2.95 219 1.62 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3709X0BP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCBP-308CT-ND 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Low Line Output ... 9-microSMD 320.63/250 
with Power Fail Input............ seen 265 1.97 1.46 LM3710XKBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCBP-308TR-ND 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input... 9-microsMD 2.85 217 1.66 
with Power Fail Input...... 288.56/250 LM3710XKBP-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-263CT-ND 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input... 9-microSMD 379.05/250 
with Power Fail Input 250 186 138 LM3710XKBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-263TR-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input.... 9-microSMD 2.85 217 1.66 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3710XKBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circui 
LM3704XCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input... 9-microSMD 379.05/250 
with Power Fail Input. 2.50 1.86 1.38 LM3710XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3704XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit with Power Fail Input... 2.68 2.00 1.53 


with Power Fail Input 


1034.24/1,000 


LM3704XDBP-232CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 


LM3710XKMM-232TR-ND 
LM3710XKMM-463CT-ND 


LM3710XKMM-463TR-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input... 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input... 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input... 


1323.00/1,000 
2.63 2.00 1.53 


1323.00/1,000 


with Power Fail Input....... 2.65 1.97 146 
LM3704XDBP-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input... 288.56/250 
LM3704XDBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supi 

with Power Fail Input....... 2.65 1.97 146 
LM3704XDBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input....... 288.56/250 
LM3704XDMM-220CT-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 


LM3704XDMM-220TR-ND 


2.2\/, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


LM3710XNMM-450CT-ND 
LM3710XNMM-450TR-ND 


LM3710XNMM-470CT-ND 


4.5V, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Power Fail Input 
4.5V, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Power Fail Input 
4.70V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


2.63 2.00 1.53 


LM3704XDMM-232CT-ND 
LM3704XDMM-232TR-ND 
LM3704XDMM-463CT-ND 


2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input. 
4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input. 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


LM3710XNMM-470TR-ND 
LM3710XQBP-308CT-ND 


4.70V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor 


1323.00/1,000 


LM3704XDMM-463TR-ND 
LM3704YAMM-308CT-ND 


LM3704YAMM-308TR-ND 


4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input. 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input 
3.08V, Microprocessor Supervisory Circui: 
with Power Fail Input. 


1034.24/1,000 


2.50 1.86 1.38 


1034.24/1,000 


with Power Fail Input... Q-microSMD 2.85 217 1.66 
LM3710XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input... 9-microSMD 379.05/250 
LM3710XQMM-308CT-ND| 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 

with Power Fail Input... 2.63 2.00 1.53 


LM3710XQMM-308TR-ND| 
LM3710YQMM-232CT-ND 


3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input... 
2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
with Power Fail Input. 


1323.00/1,000 


2.68 2.00 1.53 
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National Я 
Semiconductor" LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3710YQMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute 495 377 2.88 
with Power Fail Input. 1323.00/1,000 LM3886T-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute. 5.38 4.09 312 
LM3711XKBP-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3886TF-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute. 558 424 3.24 
with Power Fail Input 285 217 166 LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver.... 285 2342 157 
LM3711XKBP-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver... 3.48 265 2.02 
with Power Fail Input 379.05/250 LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver. 2.39 1.8 1.31 
LM3711XKBP-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Driver. 239 1.78 1.31 
with Power Fail Input ОНЫ 217 166 LM3940IMP-3.3CT-ND |1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversio 1.92 1.43 1.06 
LM3711XKBP-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3940IMP-3.3TR-ND |1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversio: 793.60/1,000 
with Power Fail Input... 379.05/250 LM39401S-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversioi 205 152 113 
LM3711XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supi LM3940ISX-3.3TR-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 429.00/500 
with Power Fail Input 263 200 1:53 LM3940IT-3.3-ND ТА Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversioi 205 152 119 
LM3711XKMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 2.0 164 121 
with Power Fail Input 1323.00/1,000 LM4040AIM3-2.5TR-ND |2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 908.80/1,000 
LM3711XKMM-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 220 164 121 
with Power Fail Input 263 2.00 1.53 LM4040AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 908.80/1,000 
LM3711XKMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circui LM4040AIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 220 164 121 
with Power Fail Input 1323.00/1,000 LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 908.80/1,000 
LM3711XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 2:20 164 121 
with Power Fail Input 285 217 166 LM4040AIM3-8.2TR-ND |8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 908.80/1,000 
LM3711XQBP-308TR-ND |3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%. 220 164 121 
with Power Fail Input 379.05/250 LM4040AIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%. 908.80/1,000 
LM3711XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%. 220 164 121 
with Power Fail Input 263 200 153 LM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%. 2662.50/3,000 
LM3711X0MM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040AIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 220 1464 121 
with Power Fail Input 4323.00/1,000 LM4040AIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 2.20 164 121 
LM3712X0BP-308CT-ND | 3.08/, Microprocessor Supervisory Circui LM4040AIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 220 1.64 121 
with PORE Input i d 285 247 166 LM4040AIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1%. 220 1.64 1.21 
LM3712XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 184 135  .98 
with Power Fail Input 379.05/250 LM4040BIM3-2.5TR-ND |2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 637.00/1,000 
LM3713XQBP-308CT-ND | 3.08V, Mi S isory Circuit LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 184 135  .98 
9 with Роа 2 mug us LM4040BIM3-41TR-ND | 41V. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference + 2% 637.00/1,000 
LM3713XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit А I А LM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Ргес. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 1.84 135  .98 
with Power Fail Input 379.05/250 LM4040BIM3-5.0TR-ND | БУ, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 637.00/1,000 
LM3722EM5-2.32CT-ND |2.32V, Microprocessor Reset Circuit 280 208 154 АЦЕ Ват, Prec, ори un ve Ш = = ee ан m 
x ті n Trew -8.2TR- .2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 00/1, 
М ЕИ ТН 2.32/, Microprocessor Reset Circuit 1528000 LM4040BIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference #.2%. 184 135 98 
LM3722EM5-3.08CT-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit 2.80 2.08 1.54 I i 
2 ү " Dun LM4040BIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2%. 637.00/1,000 
LM3722EM5-3.08TR-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 LM4040BIM7-2.5CT-ND | 2.5V. Prec. Mi Shunt Volt. Ref 99; 184 135 98 
LM3722EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 280 208 154 ШОШЫМ S о зуг Proc: Microoower Shunt Volt Reference < 2% арба 
LM3722EM5-4.63TR-ND |4.63V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 š И OUNL DE MRENE EA 16 
x 3 n Tem LM4040BIM7-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 184 135  .98 
LM37221M5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 2.36 1.75 1.30 LM4040BIM7-4.1TR-ND | 41V. Р я o 
ў H Н аын -4.1TR- .1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 637.00/1,000 
LM37221M5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LM4040BIZ-2.5-ND 25\ Prec. Micropower Shunt Volt. Reference + 2% 184 135 98 
LM37221M5:3.086T-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circutt 299 а 10 LM4040BIZ-4.1-ND TIV. Prec. Micropower Shunt Volt Reference + 29; 184 135 98 
LM37221M5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LM4040BIZ-5.0-ND Бү Prec Micro и Reference +.2% Ы 184 135 `98 
LM37221M5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 236 175 1J30 LM4040CIM3-2 SCT-ND 257 P = Mi p Sh t Volt Ref E B 105 7 55 
LM37221M5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 ШУЛЫК zv Proc: Micropower Shunt Volt Reference т дө, ў ИТ 
ч НА А .5V, Я power Shunt Volt. Reference +.5% 364.00/1,000 
LM3723EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 2.80 2.08 1.54 LM4040CIM3-4.1CT-ND |4.1V. Prec. Micro 7 
В Mh | AV, К power Shunt Volt. Reference +.5% 1.05 JU 56 
LM3723EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 2 Т " o; 
: Ман LM4040CIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 364.00/1,000 
LM3723EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit 2.80 2.08 1.54 LM4040CIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micro P 
A ien i Я и power Shunt Volt. Reference +.5% 1.05 n 56 
LM3723EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 - D 
т — LM4040CIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 364.00/1.000 
LM3723EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 2.80 2.08 1.54 T T і 
I ih LM4040CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 1.05 77 56 
LM3723EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 Н d " 0 
д dich LM4040CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 364.00/1,000 
LM37231M5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 236 175 130 E З і o; 
: й LM4040CIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% .. 1.05 Sm 156 
LM3723IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 Ы d ji о) 
A р LM4040CIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% . 364.00/1,000 
LM37231M5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit 236 175 130 LM4040CIM3X-10CT-ND 7 10V. P = Е 
n — З = , Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% .. 1.05 77 156 
LM3723IM5-3.08TR-ND  3.08V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LM4040CIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. 1071.00/3,000 
LM3T28IMS-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 236 175 130 LMAO40CIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% о 5% 
LM3723IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LM4040CIM7-2.5TR-ND |2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 364.00/1,000 
LM3724EMS-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 280 208 154 LIM4040CIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference + 5% 105 77 56 
LM3724EMS-2.32TR-ND |2.32V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 LM4OA40CIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 1050 77 56 
LM3724EM5-3.08CT-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit 280 208 154 LM4040CIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 105 77 56 
LM3724EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 LM4040CIZ-8.2-ND. 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 105 77 56 
LM3724EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 280 2.08 154 LM4040CIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% . 10-92 105 77 56 
LM3724EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 1155.84/1,000 LM4040DEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%. 01-23 116 86 62 
LM37241M5:2:820 TND ^| 2.32V, Microprocessor Reset Circutt кый шы шй LM4040DEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference 1%. 403.0071,000 
LM37241M5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LM4040DEM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 07-23 116  .86 62 
LM37241M5-3.08CT-ND . |3.08V, Microprocessor Reset Circuit 236 175 130 LM4040DEM3-5.0TR-ND | SV, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 07-23 403.00/1,000 
LM3724IM5-3.08TR-ND | 3.081, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LM4040DIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference «195. 01-3 94 40 50 
LM37241M5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 236 1.75 1.30 LM4040DIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference «196. 0Т-23 325.00/1,000 
LM3724IM5-4.63TR-ND__| 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 972.80/1,000 LW4040DIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1%. 01-3 9 689 50 


LM3812M-1.0-ND 


Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 


LM4040DIM3-4.1TR-ND 


4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference «196. 


325.00/1,000 
69 50! 


Element and PWM Output, High Side 3.58 272 2.08 LM4040DIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 0Т-23 .94 4 
LM3812M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3-5.0TR-ND | БУ, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 0Т-23 325.00/1,000 
Element and PWM Output, High Side 3.58 272 2.08 LM4040DIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 0Т-23 .94 69 50 
LM3813M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 0Т-23 325.00/1,000 
Element and PWM Output, Low Side 3.558 272 208 LM4040DIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 0Т-23 94 69 20) 
LM3813M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 0Т-23 956.25/3,00! 
Element and PWM Output, Low Side 3.58 272 2.08 LM4040DIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . Т0-92 94 69 50 
LM3814M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . .94 59 50 
Element and PWM Output, High Side 358 272 2.08 LM4040DIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% 94 59 50 
LM3814M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040DIZ-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% . 94 460 50 
Element and PWM Output, High Side 358 272 2.08 LM4040DIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1% .. 94 69 50 
LM3815M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040EEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +29. 0Т-23 94 69 „50 
Element and PWM Output, Low Side. 358 272 206 LM4040EEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2%. 0Т-23 325.00/1,000 
LM3815M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense LM4040EIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% .. 0Т-23 90 65 47 
Element and PWM Output, Low Side. 3.58 272 208 LM4040EIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +29. 0Т-23 280.00/1,000 
LM3822MM-1.0CT-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4040EIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% . 70-92 90 65 47 
Sense Element and PWM Output, High Side 3.00 228 174 LM4041AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 07-23 220 1.64 121 
LM3822MM-1.0TR-ND Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2У, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 0Т-23 908.80/1,000 
Sense Element and PWM Output, High Side 1512.00/1,000 LM4041AIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.1% 10-52 220 164 121 
LM3822MM-2.0CT-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4041BIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% TO-92 1.84 1.35  .98 
Sense Element and PWM Output, High Side 3.00 228 174 LM4041BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 07-23 1.84 135 .98 
LM3822MM-2.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4041BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.2% 0Т-23 637.00/1,000 
Sense Element and PWM Output, High Side 1512.00/1,000 LM4041CEM3-ADJCT-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% OT-23 146 108 78 
LM3824MM-1.0CT-ND Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm LM4041CEM3-ADJTR-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 0Т-23 507.00/1,000 
Sense Element and PWM Output, Low Side 3.00 228 174 LM4041CEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 07-23 146 108 78 


LM3824MM-1.0TR-ND 
LM3824MM-2.0CT-ND 


Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 
Sense Element and PWM Output, Low Side 
Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 
Sense Element and PWM Output, Low Side 


1512.00/1,000 


3.00 228 174 


LM4041CEM3-1.2TR-ND 
LM4041CIM3-1.2CT-ND 
LM4041CIM3-1.2TR-ND 


1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 


507.00/1,000 
1.05 mu Ў 
364.00/1,000 


LM3824MM-2.0TR-ND 


LM3875T-ND 
LM3875TF-ND 
LM3876T-ND 


Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 

Sense Element and PWM Output, Low Side 
High Performance 56W Audio Power Amp 
High Performance 56W Audio Power Am 
High Performance 56W Audio Power Amp with Mute.. 


1512.00/1,000 
495 377 2.88 
515 392 2:09 
475 3.61 276 


LM4041CIM3-ADJCT-ND 
LM4041CIM3-ADJTR-ND 
LM4041CIM7-ADJCT-ND 
LM4041CIM7-ADJTR-ND 
LM4041CIM7-1.2CT-ND 


Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 


Adj. Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 0Т-23 
Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. SC-70-5 
Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%. SC-70-5 
1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 56-70-5 


1.05 X1. 56 
364.00/1,000 

1.05 TT 56 
364.00/1,000 

1.05 TI 56 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM4041CIM7-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5%.. 364.00/1,000 LM4120AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Referenc 2.95 219 1.62 
LM4041CIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 1.05 ЛТ .56 LM4120AIM5-2.5TR-ND | 2.51, Precision Micropower LDO Referenc 1216.00/1,000 
LM4041CIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +.5% 1.05 Wu m LM4120AIM5-3.0CT-ND | ЗУ, Precision Micropower LDO Reference. 295 219 152 
LM4041DEM3-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%. 116 86 62 LM4120AIM5-3.0TR-ND | ЗУ, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LM4041DEM3-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% . 403.00/1,000 LM4120AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Referenc 2.95 249 1.62 
LM4041DEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% 1.16 86  .62 LM4120AIM5-3.3TR-ND |3.3V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 
LM4041DEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% 403.00/1,000 LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Веіегепсі 2.95 219 1.62 
LM4041DIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% 94 69  .50 LM4120AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Referenc: 1216.00/1,000 
LM4041DIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% 325.00/1,000 LM4120AIM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference. 295 219 1.62 
LM4041DIM3-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% . .94 .69 .50 LM4120AIM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference. 1216.00/1,000 
LM4041DIM3-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0%. 325.00/1,000 LM41201M5-1.8CT-ND — |1.8V, Precision Micropower LDO Reference 250 186 438 
LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +1.0% . .94 .69 150 LM41201M5-1.8TR-ND 1.8V, Precision Micropower LDO Referenc 1034.24/1,000 
LM4041DIZ-1.2-ND. 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference «1.096. .94 69 50 LM41201M5-2.0CT-ND — |2V, Precision Micropower LDO Reference. 2.50 1.86 1.38 
LM4041EEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% .94 .69 150 LM4120IM5-2.0TR-ND |2/, Precision Micropower LDO Reference. 1034.24/1,000 
LM4041EEM3-1.2TR-ND | 1.2У, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% 325.00/1,000 LM41201M5-2.5CT-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Referenc 2.50 1.86 1.38 
LM4O41EIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% 90 65 47 ІМ41201М5-2.5Т8-М0 | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 
LM4041EIM3-1.2TR-ND | 1.2, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% 280.00/1,000 LM41201M5-3.00T-ND ЗУ, Precision Micropower LDO Reference. 2.50 1.86 138 
LM4041EIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Volt. Reference +2% 9 65 TA LM41201M5-3.0TR-ND — |3V, Precision Micropower LDO Reference. 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-2.5CT-ND |2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 290 221 169 LM41201M5-3.3CT-ND — 3.3V, Precision Micropower LDO Referenc 2.50 1.86 138 
] p bs т 
LM4050AEM3-2.5TR-ND |2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1461.60/1,000 LM41201M5-3.3TR-ND — [3.3V. Precision Micropower LDO Referenc 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 290 221 169 ШАРТПЕН ака nu а Micropower (00 БЫҚ 250 rel T TE 
LM4050AEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1461.60/1,000 жаз Аз, ЛУ, Precision Micropower етегепс -24f1 | 
LM4050AEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision MIcIoDowet Shunt Volt. Ref 290 221 1.69 LM41201M5-5.0CT-ND |5У, Precision Micropower LDO Reference. 2.50 1.86 138 
LM4050AEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1461.60/1,000 LM41201M5-5.0TR-ND — [5V, Precision Micropower LDO Reference. 1034.24/1,000 
LM4050AEM3-8.2CT-ND |8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 290 221 1.69 LM4121AIM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Volt. Referenc 295 249 1.62 
US o ea eon z к opa a sky "iu 
-10CT- , Precision Micropower Shunt Volt. Ref. у | ) Ç ҚА - . : - : 
LM4050AEM3-10TR-ND |10V, Precision істердін Shunt Volt. Ref. 1461.60/1,000 LM4121AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1216.00/1,000 
LM4050AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 258 1.96 1.50 LM4121IM5-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Volt. Reference 2.50 1.86 1.38 
LM4050AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 uum E А recon Mieropower ТАШ ыш : IU. 
LM4050AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Mi Shunt Volt. Ref. 258 196 150 рема" «ем, Precision Micropower оп. Reference. ў З 4 
Pra И VRE Be LM4121IM5-1.2TR-ND — 12V Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1034.24/1,000 
LM4050AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 
LM4050AIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 258 196 150 LM4125AIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.93 2.99 228 
LM4050AIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 LM4125AIM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1978.20/1,000 
LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 258 196 150 пераа пар m su ыо го vot Relerence. L E 
LM4050AIM3-8.2TR-ND |8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 72.9 | R- эү, Precision Micropower olt. Reference. .20/1, 
LM4050AIM3-10CT-ND | 10У, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 258 196 1.50 LM4125AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 393 2.99 228 
LM4050AIM3-10TR-ND |10V,Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 LM4125AIM5-4.1TR-ND |4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1978.20/1,000 
LM4050BEM3-2.5CT-ND |2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 248 184 136 LM41251M5-2.0CT-ND |2/, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.60 274 2.09 
LM4050BEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1024.00/1,000 d a L Mui) LDO Volt Reference. : = eem e 
LM4050BEM3-4.1CT-ND |4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 248 1.84 136 ео ОО Гором чын ыйыы 5 ў Š 
LM4050BEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1024:00/1,000 А precision Micropower LDO Volt, Reference. аа Ааа 
LM4050BEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 248 184 136 Шылт a д precision Мсгорочег ВО Valt. Referance. RU 
LM4050BEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1024.00/1,000 о Miropawer РО Valt Referance. am Ў US 
LM4050BEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 248 184 136 5-2.5СТ- .5У, Precision Micropower olt. Reference. .99 553 4. 
LM4050BEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1024.0071,000 ЕСМ, precision Micropower LDC Voit. Reference. КОШЕ 
LM4050BEM3-10CT-ND |10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 248 184 1.36 ШУЛ ОШАК ау Precision Micropower LDO Volt: Reference: EE REBEL US 
LM4050BEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1024.00/1,000 А Precision Micronower LDO Volt Reference: зяў Дай Aer 
LM4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 241 157 146 ШЕН МЕНІНІҢ 2 SV" Precision Misropowar LDO Volt Reference: "P 2872.80/1.000 
LM4050BIM3-2.5TR-ND |2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 870.40/1,000 = — = А р = š EM 
LM4050BIM3-4.10T-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 211 157 146 ОО 4-1\, Precision Micropower LDO Volt. Reference. ШИИ ВЫ 
bia LM4130BIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
LM4050BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 870.40/1,000 * J lel A 
ini ñ LM4130CIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 475 3.61 276 
КОЗ QC END, SV, Precision Micropower Shunt Volt. Ref CUM MID LM4130CIM5-2.5TR-ND |2.5V. Precision Місгоромег LDO Volt. Reference 2394.00/1,000 
LM4050BIM3-5.0TR-ND | БУ, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 870.40/1,000 A APT- P lel ; x : aie 
га A LM4130CIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 475 361 276 
ТИАН ECEN DAN 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. E чш шр ЇМ4130С1М5-4.1ТВ-МО | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 2394.0071,000 
LM4050BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 870.40/1,000 Ерт BV ici кор d j by 
die ч LM4130DIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.60 274 2.09 
ВОНА 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. CUM AG LM4130DIM5-2.5TR-ND. |2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 1814.40/1,000 
LM4050BIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 870.40/1,000 AACT.I P ici Я 5 ü 2A — 
ih T LM4130DIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.60 274 2.09 
LM4050CEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 2.26 1.68 1.25 2 x lel р 
ns ^ LM4130DIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1814.40/1,000 
LM4050CEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 934.40/1,000 LM4130EIM5-2.50T-ND |2.5V. Precision Micropower LDO Volt. Reference 320 244 186 
RM da DOE MAP onan 41У, Precision Micropower Shunt Volt, Rf. ЕКЕ LM4130EIM5-2.5TR-ND |2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1612.80/1,000 
9 pu ОО Micropower Shunt Volt: Rer: у LM4130EIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 320 244 186 
ГІМ40500ЕМ3:5.00Т5М17! | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref 226 Gay 125 LM4130EIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1612.80/1,000 
LM4050CEM3-5.0TR-ND | БУ, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 934.40/1,000 LM4140ACM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 08 631 506 
"e Я £ p 
LM4050CEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 2/26 168 125 e š 
== т LM4140ACM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 7.98 631 506 
LM4050CEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 934.40/1,000 LM4140ACM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 798 631 506 
LM4050CEM3-10CT-ND |10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 226 1.68 125 -2 5- A ісі і 
I A LM4140ACM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LD0 Volt. Reference. 798 631 5.06 
TMAQSOCEMS=10TR:ND) | 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 934.40/1,000 LM4140BCM-1.0-ND | 1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 569 450 361 
LM4050CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1687125 92 БН ) ісі n 
=. T LM4140BCM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LD0 Volt. Reference. 5.69 450 3.61 
LM4050CIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 691.20/1,000 LM4140BCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 569 450 361 
LM4050CIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 167 125 92 LM4140BCM-2.5-ND — |2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. -SOIC 569 450 361 
LM4050CIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 691.20/1.000 LM4140BCM-4.1-ND — |4.1V,Precision Micropower LDO Volt. Reference. SOIC 5.69 450 3.61 
LM4OSOCIM3-S.0CT-ND | SV, Precision Micropower Shunt Volt. Ref 167 125 92 LIM4140CCM-1.0-ND — |1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. SOIC 3.58 272 2.08 
LM4050CIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 691.20/1,000 LM4140CCM-1.2-ND 1.21, Precision Micropower LDO Voltage Reference -SOIC 358 272 208 
LM4OSOCIM3-8.2CT-ND | 8.2\/, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 167 125 92 LM4140CCM-2.0-ND — |2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference -506 358 272 2.08 
LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 691.20/1,000 LM4140CCM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc -SOIC 3.58 272 2.08 
LM4050CIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 167 1.25 .92 LM4140CCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference -SOIC 3.58 272 2.08 
LM4050CIM3-10TR-ND | 10У, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 691.20/1,000 LM4250CM-ND Programmable Op Amp... -soie 1.31 97 7 
LM4051AEM3-ADJCT-ND Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Rei 290 221 1.69 LM4250CMXTR-ND Programmable Op Am -SOIC 1115.63/2,500 
LM4051AEM3-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Re 1461.60/1,000 LM4250CN-ND Programmable Op Am зр 139 1.02 74 
LM4051AEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 2.90 221 1.69 LM4431M3-2.5CT-ND Precision Voltage Microp 0 0Т-22 143 83 60 
LM4051AEM3-1.2TR-ND |1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1461.60/1,000 LM4431M3-2.5TR-ND | Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Referenc 07-23 390.00/1,000 
LM4051AIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 2.58 1.96 1.50 LM4550VH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphone 
LM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 Amp, Sample Rate Conversion and National 3D Sound.....48-LQFP 5.15 3.92 2.99 
LM4051AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 2.58 1.96 1.50 LM4651N-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution 28-Dip 649 513 411 
LM4051AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1297.80/1,000 LM4652TA-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution. Т0-220-15 548 434 348 
LM4051BEM3-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Не 248 1.84 1.36 LM4652TF-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution Т0-220-15 548 434 348 
LM4051BEM3-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Не 1024.00/1,000 LM4663MT-ND 2W Stereo Class D Audio Power Amp wi 
LM4051BEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 248 184 136 Headphone Amp............... .24-TSSOP 343 238 1.82 
LM4051BEM3-1.2TR-ND 1.21, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1024.00/1,000 LM4666SDCT-ND 1.2W Switching Audio Amp NEW! 265 197 446 
LM4051BIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 2.05 1.52 113 LM4666SDTR-ND 1.2W Switching Audio Amp NEW! 1094.40/1,000 
LM4051BIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 844.80/1,000 LM4667ITL-ND 1.3W Switching Audio Amp ПІ 12677 92 
LM4051BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 205 152 118 LM4667MMCT-ND 1.3W Switching Audio Amp 164 121  .88 
LM4051BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 844.80/1,000 LM4667MMTR-ND 1.3W Switching Audio Amp 568.10/1,000 
LM4051CEMS-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Rei 226 168 125 LM4668LDCT-ND 10W High Eff. Mono BTL Audio Power Amp NE! 475 361 276 
LM4051CEM3-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Не 934.40/1,000 LM4668LDTR-ND 10W High Eff. Mono BTL Audio Power Amp NE! 631.75/250 
LM4051CEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 226 168 125 LM4668MH-ND 10W High Eff. Mono BTL Audio Power Amp NEW! 475 361 276 
LM4051CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 934.40/1,000 LM4680SDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp NEW! 4.88 371 2.83 
LM4051CIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 186 138 1.02 LM4680SDTR-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp NEW! 648.38/250 
LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 768.00/1,000 LM4700T-ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes .. Т0-220-11 3.73 2.84 217 
LM4051CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 1.86 1.38 102 LM4700TF-ND Overture 30W Audio Power Amp with Mute/Standby 413 344 240 
LM4051CIM3-1.2TR-ND |1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Ref. 768.00/1,000 LM4701T-ND 30W Audio Pwr Amp with Mute/Standby Modes .. 2.68 204 1.56 
LM4120AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 295 2.19 1.62 LM4731TA-ND Stereo 25W Audio Power Amp with Mute/Standby 6.18 4.70 3.59 
LM4120AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4752T-ND 11W Stereo Audio Amp... 257 191 142 
LM4120AIM5-2.0TR-ND |2V, Precision Micropower LDO Reference... 1216.00/1,000 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 625 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 4 25 100 
LM4752TS-ND 11W Stereo Audio Amp. 2.82 210 155 LM4864MMXTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode................. 8-MSOP 1918.88/3,500 
LM4755T-ND 11W Stereo Audio Amp with Mute Т0-220-9 257 1.91 1.42 LM4865IBPCT-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

LM4755TS-ND 11W Stereo Audio Amp with Mute Т0-263- 257 1.91 1.42 and Headphone Switch 1.98 148 1.09 
LM4765T-ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes . 0-220-5 5.15 392 2:99 LM4865IBPTR-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute 0-220-5 475 361 2.76 and Headphone Switch. 216.00/250 
LM4766TF-ND Dual 30W Audio Power Amp with Mute 0-220-15 620 4.72 3.60 LM4865M-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

LM4780TA-ND Stereo 60W Audio Power Amp with Mute 70-22) 949 8.13 721 апа Headphone Switch 1.80 1.34 .99 
LM4781TA-ND 3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute NEW! 0-220-27 1037 821 6.58 LM4865MMCT-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

LM4782TA-ND 3-Channel 25W Audio Power Amp with Muti T0-220 8.38 6.63 5.31 and Headphone Switch 1.80 1.34 .99 
LM4802BLQCT-ND Audio Power Amp with Boost Convertei 28-LLP 428 325 2.48 LM4865MMTR-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 

LM4802BLQTR-ND Audio Power Amp with Boost Converte 2154.60/1,000 and Headphone Switch 742.40/1.000 
LM4808LDCT-ND Dual 105mW Headphone Amp . .95 69 50 LM4867LQCT-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp 4-LLP 343 261 1.99 
LM4808LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp . 294.00/1,000 LM4867LQTR-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp 4-LLP 1726.20/1,000 
LM4808M-ND Dual 105mW Headphone Amp.. ap 52 38 LM4867MT-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp. .20-TSSOP 3.28 249 1.90 
LM4808MMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp.. 72 52 38 LM4867MTE-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp .20-TSSOP 340 2.59 1.98 


LM4808MMTR-ND 
LM4809LDCT-ND 
LM4809LDTR-ND 
LM4809MA-ND 
LM4809MMCT-ND 


Dual 105mW Headphone Amp.. 
Dual 105mW Headphone Amp МЕ 
Dual 105mW Headphone Amp NEW! 
Dual 105mW Headphone Amp NEW! 
Dual 105mW Headphone Amp NEW! 


224.00/1,000 
125 92 eye 
432.90/1,000 
.86 62 45 
86 42 45 


LM4868LQCT-ND 


Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp. 


3.68 276 2411 


LM4809MMTR-ND 
LM4810LDCT-ND 
LM4810LDTR-ND 
LM4810MA-ND 
LM4810MMCT-ND 


Dual 105mW Headphone Amp NEW! . 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown NEW! 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown NEI 


266.00/1,000 
107 79 57 
370.50/1,000 
86 62 45 
.86 462 45 


LM4868LQTR-ND 


Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp. 


1827.00/1,000 


LM4810MMTR-ND 
LM4811LDCT-ND 


LM4811LDTR-ND 


Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown NEW! 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode 


266.00/1,000 
1.78 191 595 


617.50/1,000 


LM4868MT-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp 3.43 2.61 1.99 
LM4868MTE-ND Output-Transient Free Dual 2.1W Audio Amp .20-TSSOP 3.85 2.93 2.24 
LM4871LDCT-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. .-Ә-ІР 55 m — 74 
LM4871LDTR-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 481.00/1,000 

LM4871M-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1.24 .91 .66 


LM4871MMCT-ND 
LM4871MMTR-ND 
LM4871N-ND 

LM4872IBPCT-ND 


3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 
1W Audio Power Amp. 


139 102 74 
481.00/1,000 

Па 432 Ту 

167 125 92 


LM4811MMCT-ND 
LM4811MMTR-ND 
LM4820IBP-6CT-ND 


Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode ............ 10-MSOP 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode .. 
1W Audio Power Amp 


178 ШІ 55 


617.50/1,000 
127 92 С 


LM4872IBPTR-ND 
LM4872ITPCT-ND 
LM4872ITPTR-ND 
LM4873IBLCT-ND 


1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp NEW! 
1W Audio Power Amp NEW! 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone 

Function 


182.25/250 
192 143 1.06 
208.58/250 


313 2.38 1.82 


LM4820IBP-6TR-ND 
LM4820ITP-6CT-ND 
LM4820ITP-6TR-ND 
LM4820M-6-ND 
LM4832M-ND 


1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp NEW! 
1W Audio Power Amp NEW! 
1W Audio Power Amp 
Digital Controlled Tone and Volume Circuit 

with Stereo Audio Power Amp.... 


192.38/250 
177 432 97 

192.38/250 
do Ца dei 


548 417 348 


LM4873IBLTR-ND 


LM4873LQCT-ND 
LM4873LQTR-ND 
LM4873MT-ND 


Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone 

Function. 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 


182.25/250 
3.03 2.30 1.76 
1524.60/1,000 
3.07 228 1.69 


LM4873MTE-ND 
LM4873MTE-1-ND 
LM4876M-ND 


.20-TSS0P 
.28-Т550Р 


Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdowi 


290 221 169 
465 354 270 
195 90 6572 


LM4832MT-ND 
LM4832MTXCT-ND 
LM4832MTXTR-ND 


Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp 

Digitally Controlled Tone and Vol 
with Stereo Audio Power Amp.... 

Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp.... 


410 342 238 
410 342 238 


5125.00/2,500 


LM4876MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown.. 4:80 132 _ 96 
LM4876MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 624.00/1,000 
LM4877IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown.. 1.80 1.34 .99 
LM4877IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 195.75/250 


LM4877ITPCT-ND 
LM4877ITPTR-ND 


1W Audio Power Amp with Logic Low 
Shutdown NEW? 
1W Audio Power Amp with Logic Low 


ШЕЛ 1592 Lye 


LM4832N-ND 
LM4834MS-ND 
LM4835LQCT-ND 


Digital Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp 
1.75W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Microphone Preamp..... 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 


6.18 470 3.59 
413 3.14 240 
2.98 227 173 


Shutdown NEW! 192.38/250 
LM4878IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 1.80 1.34  .99 
LM4878IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 195.75/250 


LM4878ITPCT-ND 
LM4878ITPTR-ND 


1W Audio Power Amp with Logic Low 
Shutdown NEW! 
1W Audio Power Amp 
Shutdown NEW?..... 


127 432 Шу 


LM4835LQTR-ND 
LM4835MT-ND 
LM4835MTE-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain. 


28-TSSOP 


8-Т550Р 


1499.40/1,000 
373 2.84 247 
3.50 2.66 2.03 


192.38/250 
LM4879IBLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Modi 1.92 1.43 1.06 
LM4879IBLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Modi 208.58/250 
LM4879IBPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Modi 1.92 143 1.06 
LM4879IBPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Modi 208.58/250 


LM4879MMCT-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mod 


178 131 .95 


LM4879MMTR-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Моде... 


617.50/1,000 


LM4836LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 343 2.61 1.99 
LM4836LQTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 28-LLP 1726.20/1,000 
LM4836MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 8-TSSOP 428 3.25 248 
LM4836MTE-ND Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 8-TSSOP 4.05 3.08 2.35 
LM4838GRCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gain NE! AQ-UBGA 4.53 3.44 2.63 
LM4838GRTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gain NE! -UBGA 2280.60/1,000 
LM4838ITLCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gai .36-microSMD 4.28 325 2.48 
LM4838ITLTR-ND Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gai .36-microSMD 568.58/250 
LM4838LQCT-ND Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gain . 28-LLP 343 261 1.99 


LM4838LQTR-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gain . 


1726.20/1,000 


LM4838MT-ND 
LM4838MTE-ND 
LM4839LQCT-ND 
LM4839LQTR-ND 
LM4839MT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gain NE! 
Stereo 2W Audio Power Amp w/Selectable Gain NE! 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 


333 253 1.93 
2.65 197 146 
343 261 1.99 
1726.20/1,000 
428 325 248 


LM4839MTE-ND 
LM4845ITLCT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost NEW! 
Output Capacitorless Audio Subsystem NEW! 


405 308 235 
5.95 453 346 


LM4845ITLTR-ND Output Capacitorless Audio Subsystem NEW! 25-USMD 791.35/250 
LM4852ITL-ND 1.1W Integrated Audio Am 18-microSMD 310 2.36 1.80 
LM4852LQCT-ND 1.1W Integrated Audio Amp . 24-LLP 310 236 1.80 
LM4852LQTR-ND 1.1W Integrated Audio Amp . 24-LLP 1562.40/1,000 
LM4853MMCT-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Am 10-MSOP 2.95 2.19 1.62 
LM4853MMTR-ND Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp... 10-MSOP 1216.00/1,000 
LM4856ITL-ND 1.1W Integrated Audio Amp.. .18-microSMD 3.10 2.36 1.80 
LM4856LQCT-ND 1.1W Integrated Audio Amp . 18-LLP 340 236 1.80 


LM4856LQTR-ND 
LM4857GRCT-ND 
LM4857GRTR-ND 
LM4857ITL-ND 

LM4857SPCT-ND 


1.1W Integrated Audio Amp .. 
1.2W Stereo Audio Subsystem NE! 
1.2W Stereo Audio Subsystem NE! 
1.2W Stereo Audio Subsystem ..... 

1.2W Stereo Audio Subsystem NE! 


1562.40/1,000 
5.48 417 3.18 

2759.40/1,000 
523 3.98 3.04 
510 3.88 2.96 


LM4879SDCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW! 1.62 121 .89 
LM4879SDTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW! 669.44/1,000 
LM4880M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1.69 124 90 
LM4881M-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode dee ae T 
LM4881MMTR-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode 640.00/1,000 
LM4881N-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode ІШІ 12 94 
LM4882M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1.24 .91 .66 
LM4882MMCT-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1.24 91 66 
LM4882MMTR-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 429.00/1,000 
LM4890IBLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.62 121 .89 
LM4890IBLTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 176.51/250 
LM4890IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.62 121 .89 
LM4890IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode ..... 8-microSMD 176.51/250 
LM4890ITLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW! microSMD 1.78 1.31 .95 
LM4890ITLTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW!. 178.13/250 
LM4890ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 11627 421 .89 
LM4890ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 176.51/250 
LM4890LDCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode.. 162 1.21 .89 
LM4890LDTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode.. 669.44/1,000 
LM4890M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 162 1.21 .89 
LM4890MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 162 121 .89 
LM4890MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 669.44/1,000 
LM4890MXTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 1634.38/2,500 
LM4891IBPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 206 1.53 444 
LM4891IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 224.44/250 
LM4891ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW?!. 2.06 1.53 1.14 
LM4891ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode NEW!. 224.44/250 


LM4891LDCT-ND 
LM4891LDTR-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode.. 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode.. 


2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 


LM4857SPTR-ND 
LM4860M-ND 
LM4861M-ND 
LM4861MXTR-ND 
LM4862M-ND 


1.2W Stereo Audio Subsystem NE! 
Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 


2570.40/1,000 
1.84 1.35 .98 
1.84 135 .98 

1561.88/2,500 
1733 _ 127 92 


LM4891M-ND 

LM4891MMCT-ND 
LM4891MMTR-ND 
LM4892IBPCT-ND 
LM4892IBPTR-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 
1W Audio Power Amp with Headphone Sens 
1W Audio Power Amp with Headphone Sense 


кЗ? OT: 

dm toe qw 
729.60/1,000 

2.06 1.53 144 
224.44/250 


LM4863LQCT-ND 
LM4863LQTR-ND 
LM4863M-ND 
LM4863MT-ND 
LM4863MTE-ND 


Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 
Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function 
Dual 2.2W Audio Amp + Headphone Function . 
Dual 2.2W Audio Amp + Headphone Function . 


3.35 255 1.95 
1688.40/1,000 
278 211 161 
310 2.36 1.80 
310 2.36 1.80 


LM4892LDCT-ND 
LM4892LDTR-ND 
LM4892M-ND 
LM4892MMCT-ND 
LM4892MMTR-ND 


1W Audio Power Amp with Headphone Sens 
1W Audio Power Amp with Headphone Sens 
1W Audio Power Amp with Headphone Sens 
1W Audio Power Amp with Headphone Sens 
1W Audio Power Amp with Headphone Sens 


2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 

127 432 ` 97 

127 432 97 
729.60/1.000 


LM4864LDCT-ND 
LM4864LDTR-ND 
LM4864M-ND 
LM4864MMCT-ND 
LM4864MMTR-ND 


725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 


158 1.16  .84 
546.00/1,000 

158 116  .84 

ШОП а 409 
559.00/1,000 


LM4894IBPCT-ND 
LM4894IBPTR-ND 
LM4894ITLCT-ND 
LM4894ITLTR-ND 
LM4894ITPCT-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdowi 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown... 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with 

Shutdown NEW?......... 


2.36 1.75 1.30 
256.50/250 
2.36 1.75 1.30 
256.50/250 


2.36 1⁄5 1.30 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Ғасһэ- 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
LM4894ITPTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with LM4961LQTR-ND Ceramic Speaker Driver NEW!.. 2520.00/1,000 
Shutdown МЕМУ.................... 256.50/250 LM4970SDCT-ND Audio Sync. Color LED Driver NEW? 2.65 1.97 146 
LM4894LDCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown.. 1O-LLP 236 1.75 1.30 LM4970SDTR-ND Audio Sync. Color LED Driver NEW? 1094.40/1,000 
LM4894LDTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown. 10-LLP 972.80/1,000 LM4992SDCT-ND 420mW Stereo Cell Phone Audio Amp 2.06 1.53 1.14 


LM4894MMCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown. 10-MSOP 236 175 1.30 LM4992SDTR-ND 420mW Stereo Cell Phone Audio Amp 224.44/250 
LM4894MMTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 10-MSOP 972.80/1,000 LM5000-3MTC-ND High Voltage Switch Mode Regulator 475 361 276 
LM4895IBP-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai -microSMD 245 1.82 1.35 LM5000EVAL-ND Evaluation Board for LM5000..... 57.45 — 


LM4895ITPCT-ND 
LM4895ITPTR-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with 
Fixed 6dB Gain NEW?... 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with 
Fixed 6dB Gain NEW! 


245 1.82 1.35 


266.29/250 


LM5000SD-3CT-ND 
LM5000SD-3TR-ND 
LM5000SD-6CT-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator . 
High Voltage Switch Mode Regulator . 
High Voltage Switch Mode Regulator . 


475 361 276 
2394.00/1.000 
475 361 276 


LM4895LDCT-ND 
LM4895LDTR-ND 
LM4895MMCT-ND 
LM4895MMTR-ND 
LM4897MMCT-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain .. 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 
1.1W Audio Power Amp. 


245 182 1.35 
1009.92/1,000 
245 182 1.35 
1009.92/1,000 


LM5000SD-6TR-ND 
LM5007EVAL-ND 
LM5007MMCT-ND 
LM5007MMTR-ND 
LM5007SDCT-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator . 
Evaluation Board for LM5007..... 
80V Step-Down Switching Regulator. 
80V Step-Down Switching Regulator. 
80V Step-Down Switching Regulator . 


2394.00/1,000 
38.25 = = 
2.50 1.90 145 
1260.00/1,000 
250 190 145 


LM4897MMTR-ND 
LM4898ITL-ND 
LM4898LDCT-ND 
LM4898LDTR-ND 
LM4898MMCT-ND 


1.1W Audio Power Amp. 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 


1.80 132  .96 
624.00/1,000 
161 1.18  .86 
1.61 118  .86 
556.40/1,000 
161 118  .86 


LM5007SDTR-ND 
LM5007SDEVAL-ND 
LMS008EVAL-ND 
LM5008MMCT-ND 
LM5008MMTR-ND 


80V Step-Down Switching Regulator 
Evaluation Board for LM5007SD 
Evaluation Board for LM5008.. 

100V Step-Down Switching Regulato: 
100V Step-Down Switching Regulato: 


1260.00/1,000 
37.95 = == 
38.25 = = 
2.85 2.17 1.66 
1436.40/1,000 


LM4898MMTR-ND 
LM4899ITL-ND 
LM4899LDCT-ND 
LM4899LDTR-ND 
LM4899MMCT-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 
1W Fully Diff. Audio Power Amp 


556.40/1,000 
178 143 95 
1.78 131 595 

617.50/1,000 
178 131 95 


LM5008SDCT-ND 
LM5008SDTR-ND 
LM5010SDCT-ND 
LM5010SDTR-ND 
LM5020EVAL-ND 


100V Step-Down Switching Regulator NEW! 
100V Step-Down Switching Regulator NEW! 
75V, 1A Step-Down Switching Regulator NEW! 
75V, 1A Step-Down Switching Regulator NEW! 
Evaluation Board for LM5020..... 


285 247 1.6 
1436.40/1,000 

3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 

76.50 — = 


LM4899MMTR-ND 
LM4900LDCT-ND 
LM4900LDTR-ND 
LM4900M-ND 
LM4900MMCT-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp 
3.3V, Audio Amp with Shutdow! 
3.3V, Audio Amp with Shutdow! 
3.3V, Audio Amp with Shutdown .. 
265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown. 


617.50/1,000 
143 105 176 

494.00/1,000 
143 105 76 
143 105 76 


LM5020MM-1CT-ND 
LM5020MM-1TR-ND 
LM5020MM-2CT-ND 
LM5020MM-2TR-ND 
LM5020SD-1CT-ND 


100V Current Mode PWM Controller . 
100V Current Mode PWM Controller . 
100V Current Mode PWM Controller . 
100V Current Mode PWM Controller . 
100V Current Mode PWM Controller 


LM4900MMTR-ND 
LM4901LDCT-ND 


LM4901LDTR-ND 


265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown 
1.6W Audio Power Amp with Selectable Shutdown 


Logic Level NEW! . ....10-LLP 
1.6W Audio Power Amp with Selectable Shutdown 
Logic Level NEW!. ....10-LLP 


494.00/1,000 
127 132 97 
729.60/1,000 


LM5020SD-1TR-ND 
LM5020SD-2CT-ND 
LM5020SD-2TR-ND 
LM5025AMTC-ND 
LM5025ASDCT-ND 


100V Current Mode PWM Controller NEW! 
100V Current Mode PWM Controller NEW? 
100V Current Mode PWM Controller NEW? 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller NEW? 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller NEW! 


.16-Т550Р 
16-LLP 


LM4901MMCT-ND 
LM4901MMTR-ND 
LM4902LDCT-ND 


1.6W Audio Power Amp with Selectable Shutdown 
Logic Level 
1.6W Audio Power Amp with Selectable Shutdown 
Logic Level 
3.3V, Supply Audio Power Amp with Shutdowi 


ШЕП: (1922 97 


729.60/1,000 
143 105 76 


LM5025ASDTR-ND 
LM5025EVAL-ND 
LM5025MTC-ND 
LM5025SDCT-ND 
LM5025SDTR-ND 


Active Clamp Voltage Mode PWM Controller NEW! 6-LLP 
Evaluation Board for LM5025............. 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller. 
Active Clamp Voltage Mode PWM Controller. 


Active Clamp Voltage Mode PWM Controller. 


16-TSSOP 
16-LLP 
6-LLP 


2 2 UG EE 
912.64/1,000 

221 164 122 
912.64/1,000 

221 164 122 
912.64/1,000 

221 164 122 
912.64/1,000 

310 236 1.80 

310 236 180 
1562.40/1,000 

Pis — = 

310 236 180 

310 236 180 


1562.40/1,000 


LM4902LDTR-ND 
LM4902MMCT-ND 
LM4902MMTR-ND 
LM4905LDCT-ND 
LM4905LDTR-ND 


3.3V, Supply Audio Power Amp with Shutdown... 
3.3V, Supply Audio Power Amp with Shutdowi 
3.3V, Supply Audio Power Amp with Shutdowi 
1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp 


494.00/1,000 
143 105 76 
494.00/1,000 


LMS030EVAL-ND 
LM5030MMCT-ND 
LM5030MMTR-ND 
LM5032MTC-ND 


Evaluation Board for LM5030.. 
100V Push-Pull PWM Controller. 
100V Push-Pull PWM Controller. 
High Voltage Dual Interleaved Cu 

Controller NEW?............. 


0-MSOP 
0-MSOP 


-16-TSSOP 


.— 133.95 = = 


2.85 2.17 1.66 
1436.40/1,000 


3.68 2.80 2.14 


LM4905LQCT-ND 
LM4905LQTR-ND 
LM4905MMCT-ND 
LM4905MMTR-ND 
LM4906LDCT-ND 


1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp 
1W Audio Power Amp NEW! 
1W Audio Power Amp NEW! 
1W Audio Amp with Selectable баі 


LM5033SDCT-ND 
LM5033SDTR-ND 
LM5034MTC-ND 


LM5041AMTC-ND 


100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller. 0-LLP 
100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller.. 0-LLP 
High Voltage Dual Interleaved Current Mode 

Controller NEW?............. .20-TSSOP 
Cascaded PWM Controller NE! -16-TSSOP 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


4.53 3.44 2.63 
5.10 3.88 2.96 


LM4906LDTR-ND 
LM4906MMCT-ND 
LM4906MMTR-ND 
LM4910LQCT-ND 
LM4910LQTR-ND 


1W Audio Amp with Selectable Gain 
1W Audio Amp with Selectable Gai 
1W Audio Amp with Selectable бат. 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 


162 121 ` 99 
669.44/1.000 
162 121 89 
669.44/1,000 
162 21 89 
669.44/1,000 
1.80 132  .96 
624.00/1,000 
1.80 1.32 9 


624.00/1,000 
143 1.05 76 
494.00/1,000 


LM5041ASDCT-ND 
LM5041ASDTR-ND 
LM5041MTC-ND 
LM5041SDCT-ND 
LM5041SDTR-ND 


Cascaded PWM Controller NEW! 
Cascaded PWM Controller NEW: 
Cascaded PWM Controller 
Cascaded PWM Controlle 
Cascaded PWM Controlle 


6-LLP 
6-LLP 
.16-Т550Р 
16-LLP 


510 388 2.96 
2570.40/1,000 

510 3.88 2.96 

510 3.88 2.96 
2570.40/1,000 


LM4910MA-ND 
LM4910MMCT-ND 
LM4910MMTR-ND 
LM4911LDCT-ND 


Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp. 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp.. 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp.. 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 

Capacitive Coupled Output 


143 105 76 
143 105 76 
494.00/1,000 


178 413 95 


LM5068EVAL-ND 

LM5068MM-1CT-ND 
LM5068MM-1TR-ND 
LM5068MM-2CT-ND 
LM5068MM-2TR-ND 


Evaluation Board for LM5068. = 
Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 
Negative Voltage Hot Swap Controller NEW!. 
Negative Voltage Hot Swap Controller 
Negative Voltage Hot Swap Controller 


66.90 = = 
320 244 1.86 
1612.80/1,000 

3.20 244 1.86 
1612.80/1,000 


LM4911LDTR-ND 
LM4911MMCT-ND 
LM4911MMTR-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output ..1 

Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output 

Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output . 


617.50/1,000 
1.78 131 95 
617.50/1,000 


LM5068MM-3CT-ND 
LM5068MM-3TR-ND 
LM5068MM-4CT-ND 
LM5068MM-4TR-ND 
LM5070MTC-50-ND 


Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 
Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 
Negative Voltage Hot Swap Controller NEW!. 
Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 

PWM Controller, So Slope NEW?!.............. 


16-TSSOP 


3.200 244 1.86 
1612.80/1,000 
320 244 1.86 
1612.80/1,000 


475 3.61 2.76 


LM4912MMCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp NE! 


127 182 97 


LM4912MMTR-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp NEW! 10-MSOP 729.60/1,000 
LM4921ITLCT-ND Low Voltage 125 16-Bit Stereo DAC NEW!. .20-microSMD 2.80 2.08 1.54 
LM4921ITLTR-ND Low Voltage 125 16-Bit Stereo DAC NEW! .20-microSMD 304.76/250 
LM4923LQCT-ND 1.1W Fully Diff. Audio Power Amp NEW! -LLP 181 138 86 
LM4923LQTR-ND 1.1W Fully Diff. Audio Power Amp NEW! -LLP. 556.40/1,000 


LM4924MMCT-ND 
LM4924MMTR-ND 
LM4924SDCT-ND 
LM4924SDTR-ND 


Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp NEW! 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp NEW! 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp NEW! 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp NEW! 


2.80 215 159 
1191.68/1.000 
289 215 1.59 
1191.68/1,000 


LM5070MTC-80-ND 
LMS5070SD-50CT-ND 
LM5070SD-50TR-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope NEW?! ................... 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface ani 
PWM Controller, No Slope NEW?.............. 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, No Slope NEW?.............. 


16-TSSOP 


475 361 2.76 
415 316 241 
2091.60/1,000 


LM4925MMCT-ND 
LM4925MMTR-ND 
LM4925SDCT-ND 


2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp МЕМ/!.... - 

2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp МЕМ/!.... 22 

2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp NEW!.. 


280 215 159 
1191.68/1,000 
299 215 159 


LM5070SD-80CT-ND 
LM5070SD-80TR-ND 
LM5100AM-ND 


Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope NEW'!.... 
Integrated Power Over Ethernet PD Interface and 
PWM Controller, Slope NEW!... 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver NEW! 


4.15 346 241 


2091.60/1,000 
3.20 244 1.86 


LM5100ASDCT-ND 
LM5100ASDTR-ND 
LM5100M-ND 
LM5100SDCT-ND 
LM5100SDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver NEWS... 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver NEW! 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 


320 244 1.86 
1612.80/1,000 

285 217 1.66 

2.85 2.17 1.66 
1436.40/1,000 


LM4925SDTR-ND 


2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp NEW!.. 


1191.68/1,000 


LM5101AM-ND 
LM5101ASDCT-ND 
LM5101ASDTR-ND 
LM5101M-ND 
LM5101SDCT-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver NEW?... 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver NEW? 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver NEW! 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 
High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver. 


3.200 244 1.86 
3.200 244 1.86 

1612.80/1,000 
285 217 1.66 
2.85 2.17 1.66 


LM4929MMCT-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp NEW! 206 152 1Л4 
LM4929MMTR-ND Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp NEW! 851.20/1000 
LM4930ITLCT-ND Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
Speaker Amp NEHW'.............. 7.88 6.23 4.99 
LM4930ITLTR-ND Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
1190.63/250 


LM4930LQCT-ND 
LM4930LQTR-ND 


Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
Speaker Amp NEW?! .. 
Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 
Speaker Amp NEW?! ................. 


7.88 6.23 4.99 
1190.63/250 


LM5101SDTR-ND 


High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 


1436.40/1.000 


LM4938MH-ND 
LM4950TA-ND 


LM4950TS-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp NEW! 
7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power 
Amp NEW'.... 
7.5W Mono BTL or 3. 
Amp NEW?! ... 


2.50 1.86 1.38 
280 2:15. 159 
309 230 1.70 


LM5102MMCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver. 320 244 1.86 
LM5102MMTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver. 1612.80/1,000 
LM5102SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driv 320 244 1.86 
LM5102SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driv 1612.80/1,000 
LM5104M-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver. 3.20 244 1.86 
LM5104SDCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Drive 320 244 1.86 


LM5104SDTR-ND 
LM5105SDCT-ND 
LM5105SDTR-ND 


High Voltage Half-Bridge Gate Drivi 
100V Half-Bridge Gate Driver NE! 
100V Half-Bridge Gate Driver NE! 


1612.80/1,000 
295 219 162 
1216.00/1.000 


LM4951SDCT-ND 
LM4951SDTR-ND 
LM4960SQCT-ND 
LM4960SQTR-ND 
LM4961LQCT-ND 


Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp NE 
Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp NEW! 
Piezoelectric Speaker Driver NEW!. 
Piezoelectric Speaker Driver NEW! 
Ceramic Speaker Driver NEW!. 


273 208 159 
1373.40/1,000 

5.95 453 346 
2998.80/1.000 

5.00 3.80 2.90 


LM5107MA-ND 
LM5107SDCT-ND 
LM5107SDTR-ND 


100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver NEW! 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver NEW! 
100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver NEW! 


2.80 2.08 1.54 
2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


LM5110-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltage -SOIC 1.92 143 1.06 
LM5110-1SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Negative Output 
Voltage МЕМ/!.................... 192 143 1.06 
(Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM5110-1SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Negative Output LM12454CIV-ND 12-Bit+ Data Acquisition System with Self-Calibratioi 17.85 16.66 1547 
Voltage NEW! ....... 791.04/1,000 LM12458CIV-ND 12-Bit+ Data Acquisition ...... 17.85 16.66 1547 
LM5110-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltag 1.92 143 1.06 LM12458CIVF-ND 12-Bit+ Data Acquisition System with Self-Calibratio! 18.75 17.50 16.25 
LM5110-2SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Negative Output LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Ат p 9 Шо 76 
Voltage NEW! 1.92 143 1.06 LM27953TLCT-ND White LED Driver NEW! 8-microSMD 2.85 217 1.66 
LM5110-2SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Negative Output LM27953TLTR-ND White LED Driver NEW! И 18-microSMD 379.05/250 
Voltage NEW! ....... 791.04/1,000 LM27961TLCT-ND Dual Display White LED Driver NEW: 8-microSMD 3.58 272 2.08 
LM5110-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. Output Voltag 102 143 1.06 LM27961TLTR-ND Dual Display White LED Driver NEW: 8-microSMD 475.48/250 
LM5110-3SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Negative Output LM34910SDCT-ND 40V, 1.25A, High Volt. Step Down Switching Reg. NEW! ОО 208 159 
Voltage NEW! ....... 1.92 143 1.06 LM34910SDTR-ND 40V, 1.25A, High Volt. Step Down Switching Reg. NEW! 1373.40/1,000 
LM5110-3SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Negative Output LM94021BIMGCT-ND Multi-Gain Analog Temperature Sensor NEW! 143 1.05 76 
Voltage NEW! ....... s 791.04/1,000 LM94021BIMGTR-ND Multi-Gain Analog Temperature Sensor NEW! 494.00/1,000 
LM5111-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver NEW! 1.92 143 1.06 LM95071CIMFCT-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temp. Sensor МЕ 206 153 114 
LM5111-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver NEW! 1.92 143 1.06 LM95071CIMFTR-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temp. Sensor NEW! 851.20/1,000 
LM5111-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver NEW! 1.92 143 1.06 LMC555CBPCT-ND CMOS Timer .... e" e .99 Ta 52 
LM5112SDCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver NEW!. 179 E _.95 LMC555CBPTR-ND CMOS Timer 93.50/250 
LM5112SDTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver NEW!. 617.50/1,000 LMC555CM-ND CMOS Timer 8-SOIC sti 56 40 
LM5115MTC-ND Secondary Side Post Regulator Controller NEW! 958 272 208 LMC555CMXTR-ND CMOS Timer -SOIC 565.25/2,500 
LM5642MTC-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter.... 453 344 2.63 LMC555CMMCT-ND CMOS Timer, In Small Packag MSOP 120 88 44 
LM6132AIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp ОЗО 251 192 LMC555CMMTR-ND CM0S Timer, In Small Package... 416.00/1,000 
LM6132AIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 3.80 2.89 221 LMC555CN-ND 90 6 47 
LM6132BIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp 258 196 1.50 LMC567CM-ND 189 1.41 1.04 
LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp ip 2.58 1.96 1.50 LMC567CMXTR-ND 1906.25/2,500 
LM6134AIM-ND Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp....14-SOIC 425 323 247 LMC567CN-ND CMOS Tone Decoder Phase Lock Loop. 189 141 1.04 
LM6134AIN-ND. Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp......14-Dip 425 328 247 LMC660AIM-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature 217 161 1.19 
LM6134BIM-ND Quad Low Power 10MHz, R/R, 1/0, Op Amp 325 247 1.89 LMC660AIMXTR-ND Quad CM0S 0p Amp, Industrial Temperature. | 2187.50/2,500 
LM6134BIMXTR-ND Quad Low Power 10MHz, R/R, 1/0, Op Amp 4062.50/2,500 LMC660AIN-ND Quad CM0S 0p Amp, Industrial Temperature 14-Dip 226 168 125 
LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Op Атр... 325 247 189 LMC660CM-ND Quad CMOS Op Amp 180 134 .99 
LM6142AIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp 510 388 2.96 ОА п CMOS 0р Атр р а Eo 
LM6142BIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp 455 346 2.64 H ца p Amp : Е Е Е 
LM6144AIN-ND Quad High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp . 664 525 421 LMC662AIM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature. -SOIC 2.05 152 1.13 
LMGIS2ACH-ND — | Dual High Speed 75M КА 10, Op Amp. Vos Ai Sao ги 22 | 1 AND | Dial CMOS Op Amp вор 228 18 12 
š ual High Spee z, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4m | T ў А ў | š 
LM6152BCM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV 308 234 179 LMC662CM-ND Dual CMOS Op Amp 189 141 1.04 
LM6154BCM-ND Quad High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 7mV 571 452 3.62 LMC662CMXTR-ND Dual CM0S 0p Amp 1906.25/2,500 
LM6171AIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp... 330 251 1.92 LMC662CN-ND Dual CMOS Op Amp 198 148 1.09 
LM6171BIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp 283 215 1.64 НН т т i Cure m 1225 1020 | 
LM6171BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power 0p Amp 283 245 164 ШЫСЫ Dl Uti low sn Сапель АТВ: ШЕ АСЕ 
LM6172IM-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Am, 3.80 2.89 221 tra Ultra-Low Input Current Amp. - 5 8 
LM6172IMXCT-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Ami 3.80 289 2.21 LMC60241M-ND Micropower Quad CMOS Op Amp . 167 125  .92 
LM6172IMXTR-ND Dual HS LP, Low Distortion, Volt. Feedback Op Amp. 4750.00/2,500 LMC6032IM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature. 1001 75 54 
LMGIBIM-END | TOOmA, Ме Current Feedback Amp л т зм ты | Шошо — Quad CMOS Op AMD rence er 119 86 
-8- mA, z Current Feedback Атр. Е Ë d \ : x : 
LM6181IN-ND Current Feedback Amp, 100MH 265 2.02 1.54 LMC6035IBPCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 154 143 .82 
LM65111M-ND 180nS, ЗУ, Comparator .... 258 196 150 LMC6035IBPTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp. 153.75/250 
Е a i LMC6035IBPXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 154 118 82 
ШЕШШ ДЕГІ) Quad, 16V RRIO High Output Current Op Amp 295 219 1.62 LMC6035IBPXTR-ND Low Power 2.7V. Single Supply CMOS Op Amp 1568:25/3,000 
LM6588MT-ND TFT-LCD Quad, 16V RRI0 High Output Current 0p Amp 295 219 162 : 
LM71211M-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Атр 256 190 141 LMC6035IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 154 113 82 
LM7121IM5CT-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp 256 190 141 LMCGOSSIMXTR-ND — | Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 1306.88/2,500 
LM7121IM5TR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp 1056.00/1,000 ИВ EN rower ae nile ЭРУ u 0р АШ 1.80 TA me 
H і | -l ow Power 2.7V, Single Supply p Amp ДОЛ 
ГИГА ММО Very High Speed High Out Volt. Feedback Amp, A Grade. 278 О 161] LMC6035IMMXCT-ND Low Power 2 7V_ Single Supply CMOS Op Amp dE ПИ BB 
LM7171AIN-ND Very High Speed High Out Volt. Feedback Amp, A Grade 278 231 161 Н 
LM7171BIM-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Am 304 226 167 LMC6035IMMXTR-ND | Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 2537.50/3,500 
LM7171BIMXTR-ND | Very High Speed High Out Voltage Feedback Am 3062.50/2,500 LMC6035ITLCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CM0S 0p Amp 154 113 82 
LM7171BIN-ND Very High Speed High Out Voltage Feedback Am 304 226 167 АЕ ШИ Е m zu ШЕ Supply смо Е Amp ee ар T 
- inTi - ow Power 2.7V, Single Supply p Amp - Д ] р 
PMs) MND} Low Power, AMHz ВМ, АЛ, /O-Op Amp іп TinyPak. Qus Wes TE LMC6036IMXTR-ND — | Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 14-SOIC 2031.25/2,500 
LM73011M5CT-ND Low Power, 4MHz GBW, R/R, 1/0 Op Amp....... 205 152 113 Í Р 
Y il-to-Rajl LMC6041AIM-ND Single CM0S Micropower 0p Amp “SOIC 223 166 123 
LM7301IM5TR-ND Low Power, 4MHz GBW Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp 844.80/1,000 I + т 
LM7372ILDCT-ND Dual High Speed, High 0 C Op A 470 358 273 LMC6041AIN-ND Single CMOS Micropower Op Amp. 242 1.80 1.33 
igh Speed, High Output Current Op Amp HD, SED ШІ. LMC6041IM-ND Single CMOS Micropower Op Amp 198 148 109 
LM73721LDTR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp .. 2368.80/1,000 LMC6041IN-ND Single CMOS Micropower Op Amp 198 148 109 
ИА Dual High Speed, High Output Current Op Amp 470 3.58 273 LMC6042AIM-ND Dual CMOS Micropower Op Amp 307 228 169 
LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp 470 3.58 2.73 н 
| iH LMC6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp 3.0 224 1.65 
LM7808CT-ND 8V, 1.0A Positive Voltage Regulator . 150 1.10  .80 Я 
LM7905CTNS-ND 5V. 1.5А Negati LMC60421M-ND Dual CMOS Micropower Op Amp. 2.23 1.66 1.23 
; 1:5A Negative Voltage Regulator dee dul LE LMC6042IN-ND Dual CMOS Micropower Ор Amp 226 168 125 
i. at E сай Lex Ire Bonon 10-220 = LE E LMC6044AIM-ND Quad CMOS Micropower Op Amp 283 215 164 
- ‚ 1.5A Negative Voltage Regulato - Š É 4 Т : 5 5 2 
LM8261M5CT-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp..SOT-23-5 295 249 162 LMC6044AIN-ND Quad CMOS Micropower Op Am 290 221 169 
LM8261M5TR-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp ...S0T-23-5 1216.00/1,000 LMC60441M-ND Quad CMOS Micropower Op Amp . 276 205 152 
ы i imi LMC6044IN-ND Quad CMOS Micropower Op Am 276 205 152 
LM8262MMCT-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp 2.95 219 1.62 үйің i н 
LM8262MMTR-ND RRIO, High Op Current and Unlimited Cap Load Op Amp 1216.00/1,000 EN сш Ш смо Мокро 0 А р SOIC m рый i 
LM8272MMCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp... 310 236 1.80 ў feoision SINE Micropower Әр Атр 5 x Я 
LM8272MMTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp 1562.40/1,000 LMC6062AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp 2.68 204 156 
З j icti LMC6062AIN-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp 3.25 247 1.89 
LM8300HLQ9CT-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller. 10.26 8.79 7.80 bet ү 
i і i LMC60621M-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp 233 472 128 
LM8300HLQ9TR-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller. 17799.75/2,500 LMC6062IN-ND Preci Dual CMOS Mi Op A 251 187 138 
LM8300HVA9-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller 1092 936 830 СОВА БЕСЕ Gud ace оон E pu im EA im 
LM8300IMT9-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller 956 849 727 ў гасот Ша ICIOPOWST Jp Am : : | 
LM8364BALMF20CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 59 43 32 LMC6064AIN-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Am 618 470 359 
Ц i і ire LMC60641M-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Am 3.28 249 1.90 
LM8364BALMF20TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 184.80/1,000 LMC6064IN-ND Precision Quad CM0S Мі Op Ai 343 261 199 
LM8364BALMF3OCT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 5900819 32 4 гсп а В 5 FE 
Š i " EE LMC6081AIM-ND Precision Single CMOS Op Amp . 3.68 2.80 214 
LM8364BALMF30TR-ND | Місгоромег Undervoltage Sensing Circuit 184.80/1.000 LMC6081AIN-ND Precision Single CMOS Op A 423 320 248 
LM8364BALMFA5CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 59 43 32 CEDERE АЕА Sd MOS Меш: ГО ӨЕР s WES 
LM8364BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 184.80/1,000 WEEDS MEND Precielon ёва ёсмосо m Damp 252 na d 
LM8365BALMF22CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 59 43 32 и 0 р Amp. ў 3 5 
Т ' n чаан LMC6082AIM-ND Precision Dual CMOS Op Amp 5.05 3.84 2.93 
LM8365BALMF22TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 184.80/1,000 ан 
T й 3 n LMC6082AIN-ND Precision Dual CMOS Op Amp 5.05 3.84 2.93 
LM8365BALMF27CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit .59 4 32 т 
n n T LMC60821M-ND Precision Dual CMOS Op Amp 282 230 1.55 
LM8365BALMF27TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 184.80/1,000 Т ісі 
й h аа LMC6082IN-ND Precision Dual CM0S 0p Amp 8 282 210 155 
ГМИВЗОЗВАНМЕАЬСТ-МО Micropower Undervoltage Sensing Circuit EB S ARE LMC6084AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Am 14-500. 649 513 411 
й abes] p p Amp 
LM8365BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 184.80/1,000 LMC6084AIN-ND Precision Dual Op Amp i 748 591 474 
LM8365BCLMF3O0CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 59 yp LMC6084IN-ND Precision Dual Op Amp 7 415 3416 241 
LM8365BCLMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit. 184.80/1,000 7 ; n 3 = 
= = LMC6442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp 2.60 1.94 143 
LM8500HLQ9CT-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller. 10.26 8.79 7.80 LMC64421M-ND Dual Micropower В/В, Output Single Supply Op Amp -SOIC 260 194 1.43 
LM8500HLQ9TR-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller. 17799.75/2,500 LMC6442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp i 260 194 143 
LM8500HVA9-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller 10.92 9.36 8.30 LMC6462AIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 303 230 176 
LM8500IMT9-ND Four Wire Resistive Touchscreen Controller 9.55 849 7.27 LMC6462AIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 310 236 1.80 
LM9022M-ND Vacuum Fluorescent Display Filament Driver 172 128 95 LMC6462BIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 298 221 164 
LM9040M-ND Dual Lambda Sensor Interface Ampli 568 4.32 3.30 LMC6462BIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 258 196 1.50 
LM9044V-ND Lambda Sensor Interface Amplifie 325 247 1.89 LMC6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 4.80 365 279 
LM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protecti 183 1.36 1.01 LMC6464AIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 488 371 2.83 
LM9070T-ND LDO Voltage Regulator with Keep-Alive 217 161 119 LMC6464BIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 410 312 238 
LM9071T-ND LDO Voltage Regulator with Delayed Reset. 217 161 119 LMC6464BIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 428 325 248 
LM9076BMA-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulato 262 195 144 LMC6482AIM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... 2:17 ПО TIS 
LM9076S-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulato 2.80 2.08 1.54 LMC6482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp . 2/29 АПАР 126 
LM9822CCWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front End 935 739 5.92 LMC6482IM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 1.86 138 1.02 
LM9830VJD-ND 36-Bit, Color Document Ѕсаппег........... 11.55 9.90 878 LMC6482IMMCT-ND Dual CMOS R/R, Input and Output Op Amp... 167 125 92 
LM9833CCVJD-ND 48-Bit, Color 1200dpi USB Image Scanne 1313 1125 9.98 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each» 
Pkg. 1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Eachx 
1 25 100 


LMC6482IMMTR-ND 
LMC64821N-ND 
LMC6484AIM-ND 
LMC6484AIMXTR-ND 
LMC6484AIN-ND 


Dual CMOS R/R, Input and Output Op Amp. 
Dual CMOS R/R, Input and Output Op Amp . 
Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 
Quad CMOS Micropower, Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp . 
Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... 


691.20/1,000 
8-Dip 1.80 1.34 .99 
4-SOIC 3.00 228 174 
3750.00/2,500 
3.00 228 1.74 


LMH6642MFCT-ND 
LMH6642MFTR-ND 
LMH6643MA-ND 
LMH6643MMCT-ND 
LMH6643MMTR-ND 


ЗУ, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp 
ЗУ, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Атр 
3V, Low Power, 130MHz, R/R Output Amp 
3V, Low Power, 130MHz, R/R Output Amp 
3V, Low Power, 130MHz, R/R Output Amp. 


1.95 1.45 1.08 
806.40/1,000 

2.08 1.55 1.14 

2.08 1.55 1.14 
857.60/1,000 


LMC6484IM-ND 
LMC6484IMXTR-ND 
LMC6484IN-ND 
LMC6492AEM-ND 
LMC6492BEM-ND 


Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 
Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 
Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 
Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 
Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 


301 224 1.65 
3031.25/2,500 
2.53 1.92 147 
2.88 2.14 1.59 
226 168 125 


LMH6644MA-ND 
LMH6644MT-ND 
LMH6645MA-ND 
LMH6645MFCT-ND 
LMH6645MFTR-ND 


3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp 
3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R 0utput Amp 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 


310 2.36 1.80 
3.10 2.36 1.80 
2.23 1.66 1.23 
2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 


LMC6494AEM-ND 
LMC6494BEM-ND 
LMC6762AIM-ND 
LMC6762BIM-ND 
LMC6762BIMXTR-ND 


Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 
Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. 
CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 
CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 
CMOS Micropower Rail-to-Rail Сотрагаюг 


595 453 346 
328 249 1.90 
285 247 166 
291 217 160 

2937.50/2.500 


LMH6646MA-ND 
LMH6646MMCT-ND 
LMH6646MMTR-ND 
LMH6647MA-ND 
LMH6647MFCT-ND 


2.7\/, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 
2.7\/, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 
2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdowi 


2.50 1.90 145 
2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 
2.51 1.87 1.38 
251 187 1.38 


LMC6772AIM-ND 
LMC6772AIMMCT-ND 
LMC6772AIMMTR-ND 
LMC6772AIN-ND 
LMC6772BIM-ND 


Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 
Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 
Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 
Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 
Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain 


2.85 2.17 1.66 
2.85 2.17 1.66 
1436.40/1,000 
285 247 1.66 
2.91 217 1.60 


LMH6647MFTR-ND 
LMH6654MA-ND 
LMH6654MFCT-ND 
LMH6654MFTR-ND 
LMH6655MA-ND 


2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 
Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 
Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 
Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 
Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp... 


1036.80/1,000 
267 1.98 1.47 
267 1.98 1.47 

1100.80/1,000 
3.05 232 1.77 


LMC6772BIN-ND 
LMC6953CM-ND 
LMC7101AIM5XCT-ND 
LMC7101AIM5XTR-ND 
LMC7101BIM5CT-ND 


Dual Micropower R/R Input CM0S Comp. w/0pen Drain 
PCI Local Bus Power Supervisor...... 
Tiny Low Power Op Amp with R/R Inpu р! 
Tiny Low Power Ор Amp with R/R Input/Output 
Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Outpu 


2.91 2.17 1.60 
3.05 2.32 1.77 
150 1.10  .80 
1530.00/3,000 
ROS 78 57 


LMH6655MMCT-ND 
LMH6655MMTR-ND 
LMH6657MFCT-ND 
LMH6657MFTR-ND 
LMH6657MGCT-ND 


Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp 
Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Am 
270MHz, Single Supply Amp .. 
270MHz, Single Supply Am 
270Mkz, Single Supply Am 


305 2.32 1.77 
1537.20/1,000 


2.23 1.66 1.23 
921.60/1,000 
2.23 1.66 1.23 


LMC7101BIM5TR-ND 
LMC7111AIN-ND 
LMC7111BIM5XTR-ND 
LMC7111BIN-ND 
LMC7211AIM-ND 


Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output... 
Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 
Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 
Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 
Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 


336.00/1,000 
1.69 124 .90 
1338.75/3,000 
1.31 190) 70 
155 115 85 


LMH6657MGTR-ND 
LMH6658MA-ND 
LMH6658MMCT-ND 
LMH6658MMTR-ND 
LMH6672LDCT-ND 


270MHz, Single Supply Am 
270MHz, Dual, High Speed, р 
270MHz, Dual, High Speed, Low Noise Ор Amp 
270MHz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp 
Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 


921.60/1,000 
291 247 1.60 
291 27 160 
1203.20/1,000 
4.48 341 2.60 


LMC7211AIM5CT-ND 
LMC7211AIM5TR-ND 
LMC7211BIM-ND 

LMC7211BIM5CT-ND 
LMC7211BIM5TR-ND 


Tiny CM0S Comparator with Rail-to-Rail Input 
Tiny CM0S Comparator with Rail-to-Rail Input 
Tiny CM0S Comparator with Rail-to-Rail Input 
Tiny CM0S Comparator with Rail-to-Rail Input 
Tiny CM0S Comparator with Rail-to-Rail Input 


1.55 445 145 
640.00/1,000 

143 105 76 

143 105 76 
494.00/1,000 


LMC72151M-ND 
LMC7215IMXTR-ND 
LMC72151M5CT-ND 


Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 


with Open-Drain/Push-Pull Output 


Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 


with Open-Drain/Push-Pull Output 


Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 


with Push-Pull/Open-Drain Outputs 


1.69 124  .90 
1434.38/2,500 
1.69 124  .90 


LMH6672LDTR-ND 
LMH6672MA-ND 
LMH6672MR-ND 


Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 
Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 
Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 


2255.40/1,000 
3.80 2.89 221 
3.80 2.89 221 


LMH6678LQCT-ND Low Power 2-Ch. Central-Office XDSL Driver 523 3.98 3.04 
LMH6678LQTR-ND Low Power 2-Ch. Central-Office XDSL Driver. 2633.40/1,000 
LMH6682MA-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp 264 196 145 


LMH6682MMCT-ND 
LMH6682MMTR-ND 
LMH6683MA-ND 
LMH6683MT-ND 


Dual, 190MHz Single Supply Op Amp 
Dual, 190MHz Single Supply Op Amp 
Triple, 190MHz Single Supply Op Am 
Triple, 190MHz Single Supply Op Amp.. 


2.64 1.96 1.45 
1088.00/1,000 

3.33 2.53 1.93 

3.33 253 1.93 


LMC7215IM5TR-ND 


LMC7221AIM-ND 
LMC7221AIM5CT-ND 
LMC7221AIM5TR-ND 


Micropower Rail-to Rail CM0S Comparator 


with Push-Pull/Open-Drain Outputs 
with R/R Input/Open Drain 
with R/R Input/Open Drai 
with R/R Input/Open Drain. 


Tiny CMOS Comp. 
Tiny CMOS Comp. 
Tiny CMOS Comp. 


585.00/1,000 
1.80 134  .99 
1.80 1.34 .99 

742.40/1,000 


LMH6702MA-ND 
LMH6702MFCT-ND 
LMH6702MFTR-ND 
LMH6703MA-ND 
LMH6704MA-ND 


720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp 
720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp 
720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp 
1.2GHz, Low Distortion Op Amp NEW! 

650MHz Programmable Gain Buffer with Disable NE! 


355 2.70 2.06 
3.55 2.70 2.06 
1789.20/1,000 
3.55 2.70 2.06 
3.55 270 2.06 


LMC7221BIM-ND 
LMC7221BIM5CT-ND 
LMC7221BIMSTR-ND 
LMC72251M5CT-ND 


Tiny CMOS Comp. 
Tiny CMOS Comp. 
Tiny CMOS Comp. 


with Rail-to-Rail Input/Open Ога 
with Rail-to-Rail 1/0 Drain Outpu 
with Rail-to-Rail 1/0 Drain Output . 


8-SOIC 169 124  .90 
S0T-23-5 1.69 124 .90 
585.00/1,000 


Micropower CM0S Comparator with Rail-to-Rail, 


Open-Drain/Push-Pull Output. 


....50Т-23-5 1.69 124  .90 


LMH6704MFCT-ND 
LMH6704MFTR-ND 
LMH6714MA-ND 

LMH6714MFCT-ND 
LMH6714MFTR-ND 


650MHz Programmable Gain Buffer with Disable NE! 
650MHz Programmable Gain Buffer with Disable NE! 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdow! 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Атр w/Shutdowt 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdow! 


3.55 2.70 2.06 
1789.20/1,000 

295 249 1/62 

295 249 162 
1216.00/1.000 


LMC7225IM5TR-ND 


LMC7660IM-ND 
LMC7660IMXTR-ND 
LMC7660IN-ND 


Micropower CMOS Comparator with R. 
Open-Drain/Push-Pull Output 


585.00/1,000 
83 6 


Switched Capacitor Voltage Convertei 1.13 4 4 
Switched Capacitor Voltage Converter.. 956.25/2,500 
Switched Capacitor Voltage Converter. 8-Dip 1.13 83  .60 


LMH6715MA-ND 
LMH6718MA-ND 
LMH6720MA-ND 
LMH6720MFCT-ND 
LMH6720MFTR-ND 


Dual, Wideband Video Op Amp...... 

Dual, High Output Programmable Gain Buffe 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Атр w/Shutdowt 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown ....SOT-23-6 
Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown 


403 306 234 
448 341 2.60 
250 1.90 145 
2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 


LMC8101BPCT-ND 
LMC8101BPTR-ND 
LMC8101BPXTR-ND 
LMC8101MMCT-ND 
LMC8101MMTR-ND 


R/R, Input and Output, 2.7V, Op Am 
Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp. 
Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp. 
Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp. 
Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp. 


154 113  .82 
153.75/250 
1568.25/3,000 
-microSMD 1.54 113 .82 
533.00/1,000 


LMH6722MA-ND 
LMH6723MA-ND 
LMH6723MFCT-ND 
LMH6723MFTR-ND 
LMH6724MA-ND 


Quad, Wideband Video Amp .............. 

370MHz, 1mA Current Feedback Op Am 
370MHz, 1mA Current Feedback Op Am 
370MHz, 1mA Current Feedback Op Am 
Dual, 370MHz, 1mA Current Feedback Ор 


513 3.90 2.98 
298 227 1.73 
2:98 227 129 
1499.40/1,000 
418 348 243 


LMC8101TPCT-ND 
LMC8101TPTR-ND 
LMD18200T-ND 
LMD18201T-ND 
LMD18245T-ND 


Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp МЕ! 
Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7\/ Op Amp NEW! 


55V, 3A H Bridge 
55V, 3A H Bridge 


55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver . 


-microSMD 1.54 113 82 
i 153.75/250 

11.69 10.02 8.89 
10.60 947 8413 
13.04 11.18 9.91 


LMH6725MA-ND 
LMH6732MA-ND 
LMH6732MFCT-ND 
LMH6732MFTR-ND 
LMH6738M0-ND 


p. 
Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback 0p Amp 
High Speed Op Amp with Adj. Bandwidtl 
High Speed Op Amp with Adj. Bandwidtl 
High Speed Op Amp with Adj. Bandwidtl 
Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp... 


595 4.53 346 
573 4.54 3.64 
573 4.54 3.64 
3385.20/1,00 
5.05 4.53 3.46 


LMD18400N-ND 
LMF100CCN-ND 
LMF100CIWM-ND 
LMH6502MA-ND 
LMH6502MT-ND 


60V, 3A DMOS Quad High Side Driver . 
Dual Switched Capacitor Filter 
High Performance Dual Switched Capacitor Filter. 
Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp 
Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp . 


10.40 8.22 6.59 
6.09 482 3.86 
545 392 299 
695 550 441 
695 550 441 


LMH6739MQ-ND 
LMH730151-ND 
LMH730154-ND 
LMH730275-ND 
LMH730276-ND 


Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffei 
Triple 2:1 Multiplexer Evaluation Board............. — 
High Speed Differential Amp Evaluation Board NEW! — 
Triple High Speed SSOP Op Amp Evaluation Воаг: 
4:1 Multiplexer Evaluation Board NEW'!... 


540 427 342 
6.30 — = 
6.30 = = 
6.30 = = 
6.30 = == 


LMH6503MA-ND 
LMH6503MT-ND 
LMH6504MA-ND 
LMH6504MMCT-ND 
LMH6504MMTR-ND 


Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp 
Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp 
Wideband, Low Power, Variable Gain Атр.. 
Wideband, Low Power, Variable Gain Am| 
Wideband, Low Power, Variable Gain Атр... 


6.95 5.50 441 
6.95 5.50 441 
6.00 4.56 348 
6.00 4.56 348 
3024.00/1,000 


LMP2011MA-ND 
LMP2011MFCT-ND 
LMP2011MFTR-ND 
LMP2012MMCT-ND 
LMP2012MMTR-ND 


Single High Precision, R/R Output Op Amp NEW!. 
Single High Precision, R/R Output Op Amp NEW! 
Single High Precision, R/R Output Op Amp NEW! 
Dual, High Precision, R/R Output Op Amp NE' 
Dual, High Precision, R/R Output Op Amp NE! 


250 1.90 145 

250 190 145 
1260.00/1,000 

3.93 2.99 228 
1978.20/1,000 


LMH6550MA-ND 
LMH6551MA-ND 
LMH6551MMCT-ND 
LMH6551MMTR-ND 
LMH6559MA-ND 


Differential, High Speed Op Amp МЕИ/!. 
Differential, High Speed Op Amp NEW!. 
Differential, High Speed Op Amp NEW! 
Differential, High Speed Op Amp NEW! 
High Speed, Closed Loop Buffer 


5.45 415 3.17 
3.80 2.89 2.21 
3.80 2.89 221 

1915.20/1,000 
250 1.90 1.45 


LMP2014MT-ND 
LMS1585ACS-ADJ-ND 
LMS1585ACS-3.3-ND 
LMS1585ACT-ADJ-ND 
LMS1585ACT-3.3-ND 


Quad, High Precision, R/R Output Op Amp NEW! 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulator .. 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulato! 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 


5.50 435 3.49 
276 2.05 1.52 
276 205 152 
2.76 2.05 1.52 
276 205 152 


LMH6559MFCT-ND 
LMH6559MFTR-ND 
LMH6560MA-ND 
LMH6560MT-ND 
LMH6572MQ-ND 


High Speed, Closed Loop Buffer 
High Speed, Closed Loop Buffer 
Quad, High Speed, Closed Loop Buffer. 
Quad, High Speed, Closed Loop Buffer. 
Triple 2:1 High Speed Video Mux . 


2.50 1.90 1.45 
1260.00/1,000 
5.95 453 3.46 
5.95 453 3.46 
6.99 5.53 4.43 


LMS1585AIS-ADJ-ND 
LMS1585AIS-3.3-ND 
LMS1585AIT-ADJ-ND 
LMS1585AIT-1.5-ND 
LMS1585AIT-3.3-ND 


Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 
Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
1.5V, 5A, LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 


276 2.05 1.52 
276 2.05 1.52 
276 205 1.52 
2.76 2.05 1.52 
2.76 205 1.52 


LMH6574MA-ND 


4:1 High Speed Video Mux 


593 451 344 


LMS1587CS-ADJ-ND 
LMS1587CS-1.5-ND 
LMS1587CT-ADJ-ND 
LMS1587CT-3.3-ND 
LMS15871S-ADJ-ND 


Adj. 3A LDO Fast Response Regulator 
1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator 
Adj. 3A LDO Fast Response Regulator 

3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator 
Adj. ЗА LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 


276 205 152 
276 205 1.52 
276 205 152 
276 205 152 
2.91 217 1.60 


LMS15871S-3.3-ND 
LMS15871T-ADJ-ND 
LMS15871T-3.3-ND 
LMS52131M7-3.3CT-ND 
LMS52131M7-3.3TR-ND 


3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 
Adj. ЗА LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 
3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 
80тА, LDO Voltage Regulator 
80тА, LDO Voltage Regulator 


291 247 1.60 
291 217 160 
2.91 2.17 1.60 
1.31 97 quu 
455.00/1.000 


LMS8117ADT-1.8-ND 
LMV115MGCT-ND 
LMV115MGTR-ND 


1.8V, 1A LDO Linear Regulatoi 
GSM Baseband 30MHz, 2.8V Oscillator Buffe 
GSM Baseband 30MHz, 2.8V Oscillator Buffe 


1.50 110 80 
120 .88  .64 
416.00/1,000 


LMH6609MA-ND 900MHz Voltage Feedback Op 418 348 243 
LMH6609MFCT-ND 900MHz Voltage Feedback Op Am 418 3.18 243 
LMH6609MFTR-ND 900MHz Voltage Feedback Op Ат 2104.20/1,000 

LMH6622MA-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp. 440 335 2.56 
LMH6622MMCT-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp. -MSOP 440 335 2.56 
LMH6622MMTR-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp. -MSOP 2217.60/1,000 

LMH6624MA-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. 8-SOIC 3.98 303 231 
LMH6624MFCT-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. $0Т-23-5 3.98 3.03 2.31 
LMH6624MFTR-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. SOT-23-5 2003.40/1,000 

LMH6626MA-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. 8-SOIC 4.88 371 2.83 
LMH6626MMCT-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. -MSOP 4.88 371 2.83 
LMH6626MMTR-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp. -MSOP 2457.00/1,000 

LMH6628MA-ND Dual Wideband, Low Noise, Volt. Feedbac! 8-SOIC 355 2.70 2.06 
LMH6639MA-ND 190MHz R/R Output Amp with Disable . 8-SOIC 208 1.55 114 
LMH6639MFCT-ND 190MHz R/R Output Amp with Disable . SOT-23-6 2.08 1.55 1.14 
LMH6639MFTR-ND 190MHz R/R Output Amp with Disable . SOT-23-6 857.60/1,000 

LMH6640MFCT-ND TFT-LCD Single, 16V R/R Out High Op Amp SOT-23-5 275 2.09 1.60 


LMH6640MFTR-ND 
LMH6642MA-ND 


TFT-LCD Single, 16V R/R Out High Op Amp 
3V, LP, 130MHz, 75тА Single Supply, R/R Ор Am 


1386.00/1,000 
1.95 145 1.08 


LMV116MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp 167 125 92 
LMV116MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Ат 691.20/1,000 
LMV118MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown 174 129  .96 


LMV118MFTR-ND 


Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown 


716.80/1,000 


LMV225TLCT-ND RF Power Detector for COMA and WCDMA 146 108 78 

LMV225TLTR-ND RF Power Detector for СОМА and WCDMA ....... 4-microSMD 146.25/250 

LMV226TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA МЕ 4-microSMD 1.58 118 4.87 
(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 629 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMV226TLTR-ND RF Power Detector for СОМА and WCDMA NEW!. 172.13/250 LMV821M5CT-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp.. 1.16 .86  .62 
LMV228TLCT-ND RF Power Detector for СОМА and WCDMA NEW! 146 108 78 LMV821M5TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp.. 403.00/1,000 
LMV228TLTR-ND RF Power Detector for СОМА and WCDMA NEW!. 146.25/250 LMV821M7CT-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 1.16 .86  .62 
LMV242LDCT-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power LMV821M7TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 403.00/1,000 
Amp Controller NEW! 1.76 130 .94 LMV822M-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp.. 1.09 .80 2.58 
LMV242LDTR-ND Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power LMV822MMCT-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am 1.16 867 62 
Amp Controller NEW'.................. "m 611.00/1,000 LMV822MMTR-ND Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Am 403.00/1,000 
LMV243BLCT-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller . 248 184 1.36 LMV822MXCT-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp... 1.09  .80 58 
LMV243BLTR-ND Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller . 270.00/250 LMV822MXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 924.38/2,500 
LMV248LQCT-ND Dual Band GSM Power Controller. 282 210 1.55 LMV822MMXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp... 1383.38/3,500 


LMV248LQTR-ND 
LMV301MGCT-ND 
LMV301MGTR-ND 


Dual Band GSM Power Controller. 
Op Amp 1.8V, Low Input Bias, R/R Output . 
Op Amp 1.8V, Low Input Bias, R/R Output . 


1164.80/1,000 
105 77 56 
364.00/1,000 


LMV824M-ND 
LMV824MT-ND 
LMV931MFCT-ND 
LMV931MFTR-ND 
LMV931MGCT-ND 


Quad Low Volt, 5MHz, Low Pwr, R/R, Output Op Amp. 
Quad Low Volt, МН, Low Pwr, R/R, Output Op Amp. 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp 


150 140 80 
150 110 80 
158 116  .84 
546.00/1,000 
158 146  .84 


LMV321M5CT-ND Ор Amp Low Voltage .... .99 а БР 
LMV321M5TR-ND Op Amp Low Voltage 308.00/1,000 
LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23). 99 12 52 


LMV321M7TR-ND 


Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23). 


308.00/1,000 


LMV931MGTR-ND 
LMV932MA-ND 
LMV932MMCT-ND 
LMV932MMTR-ND 
LMV934MA-ND 


Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp 
Dual 1.8V R/R, In/Out, Op Amp . 
Dual 1.8V R/R, In/Out, Op Amp . 
Dual 1.8V R/R, In/Out, Op Amp . 
Quad 1.8V R/R, In/Out, Op Amp 


546.00/1,000 
is) uy СУ 
173 127 .92 

598.00/1,000 
ІНІ Se 97 


LMV324M-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage 1.08 aisi і 
LMV324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage 798.00/2,500 
LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage .94 69  .50 
LMV331M5CT-ND Single General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. 50Т-23-5 .95 69 50 
LMV331M5TR-ND Single General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. S0T-23-5 294.00/1,000 
LMV331M5XCT-ND. General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. S0T-23-5 .95 60 50 
LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. 50Т-23-5 837.90/3,000 


LMV331M7TR-ND 


General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. 


322.00/1,000 


LMV934MT-ND 


Quad 1.8V R/R, In/Out, Op Amp 


177 132 97 


LMV331M7XCT-ND 
LMV331M7XTR-ND 
LMV339M-ND 
LMV339MT-ND 
LMV341MGCT-ND 


General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator 
General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator 
Quad General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. 
Quad General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. 
Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp 


104 75  .55 
917.70/3,000 
336.00/1,000 

94 69 .50 
38 72 52 


LMV981BLCT-ND 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown . 1.69 124  .90 
LMV981BLTR-ND 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown. 168.75/250 
LMV981MFCT-ND 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown. 1.69 1.24 .90 
LMV981MFTR-ND 1.8V R/R, In/0ut, Op Amp with Shutdown. 585.00/1,000 
LMV981MGCT-ND 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown . 169 124  .90 
LMV981MGTR-ND 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown . 630.00/1,000 
LMV982MMCT-ND Dual, 1.8V, R/R In/Out Op Amp with Shutdown 161 120 89 


LMV982MMTR-ND 
LMV1012TP-07CT-ND 


Dual, 1.8V, R/R In/Out Op Amp with Shutdown 
Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 


665.60/1,000 
143 1.05  .76 


LMV341MGTR-ND 
LMV342MA-ND 

LMV342MMCT-ND 
LMV342MMTR-ND 


Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp 
Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Am 
Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 
Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 


338.00/1,000 
1.05 77 56 
1.09 80  .58 

377.00/1,000 


LMV344MA-ND Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp . 4-SOIC 116 86 62 
LMV344MT-ND Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp . 4-TSSOP 1.20 .88 464 
LMV358M-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 8-SOIC .99 Te р) 
LMV358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 8-SOIC 731.50/2,500 

LMV358MMCT-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage -MSOP .99 Та МЫ? 
LMV358MMTR-ND Low Power Dual 0p Amp, Low Voltage -MSOP 308.00/1,000 

LMV393M-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. 8-SOIC 95 69 50 
LMV393MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. -MSOP .99 HE 52 
LMV393MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. -MSOP 308.00/1,000 

LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. -MSOP .99 йд 52 


LMV393MMXTR-ND 


General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. 


1024.10/3,500 


LMV422MMCT-ND 
LMV422MMTR-ND 
LMV431ACMSCT-ND 
LMV431ACMSTR-ND 
LMV431ACZ-ND 


Dual Rail-to-Rail Output Op Amp NEW?. 
Dual Rail-to-Rail Output Op Amp NEW?. 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 


2.85 247 1.66 
1436.40/1,000 


LMV1012TP-07TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 142.50/250 
LMV1012TP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 146 108 78 
LMV1012TP-15TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW: 146.25/250 
LMV1012TP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 146 108 .78 
LMV1012TP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW: 146.25/250 
LMV1012UP-07CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 1.43 105 .76 
LMV1012UP-07TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 142.50/250 
LMV1012UP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 143 105 76 
LMV1012UP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 142.50/250 
LMV1012UP-20CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 1.43 105 76 
LMV1012UP-20TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! 142.50/250 
LMV1012UP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphoni ІШЕР 105 6 
LMV1012UP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphoni 142.50/250 
LMV1012XP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone microSMD 1.76 1.30 .94 
LMV1012XP-15TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW: -microSMD 176.25/250 
LMV1012XP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW! -MicroSMD 1.84 1.35 .98 
LMV1012XP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone NEW: 183.75/250 
LMV1015UR-15CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 

Microphone NEW! ..... 1.28 94 .68 
LMV1015UR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 

Microphone NEW! ..... 127.50/250 


LMV431AIMSCT-ND 
LMV431AIMSTR-ND 
LMV431AIZ-ND 
LMV431CM5CT-ND 
LMV431CM5TR-ND 


Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 


Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 


LMV431CZ-ND 
LMV4311M5CT-ND 
LMV431IMSTR-ND 
LMV431IZ-ND 
LMV710MSCT-ND 


Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 

Drive and Shutdown Option... 


( 
( 
( 
| 
Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator 
( 
( 
( 
( 


63 46 333 
196.00/1,000 
63 46 33 
81 59 43 
252.00/1,000 
81 59 43 
63 46 333 
196.00/1,000 
63 46 333 
69 db 3T 
215.60/1,000 
59 ШІ d 


173 52 


LMV1015UR-25CT-ND 
LMV1015UR-25TR-ND 
LMV1015XR-15CT-ND 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 
Microphone NEW! 
Built-in Gain IC for Hig 
Microphone NEW! ..... 
Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 
Microphone NEW! ..... 


139 102 74 
138.75/250 
154 113  .82 


LMV710MSTR-ND 
LMV711M6CT-ND 
LMV711M6TR-ND 


Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 
Drive and Shutdown Option..... m 

Low Power, R/R, 1/0 Op Amp with High Output Current 
Drive and Shutdown Option... Ке 

Low Power, R/R, 1/0 Ор Amp with High Output Current 
Drive and Shutdown 0ption.... ы 


598.00/1,000 
155 115 .85 
640.00/1,000 


LMV1015XR-15TR-ND 
LMV1015XR-25CT-ND 
LMV1015XR-25TR-ND 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 
Microphone NEW! ..... 
Built-in Gain IC for High Sensitivity 
Microphone NEW! ..... 
Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 
Microphone NEW! ......... 


153.75/250 
158 146  .84 
157.50/250 


LMV1032UP-06CT-ND 
LMV1032UP-06TR-ND 
LMV1032UP-15CT-ND 
LMV1032UP-15TR-ND 
LMV1032UP-25CT-ND 


Amp for 3 Wire Analog Electret Microphon 
Amp for 3 Wire Analog Electret Microphon 
Amp for 3 Wire Analog Electret Microphon 
Amp for 3 Wire Analog Electret Microphon 
Amp for 3 Wire Analog Electret Microphon 


1.76 1.30  .94 
176.25/250 

176 130  .94 
176.25/250 

176 1.30 .94 


LMV712BLCT-ND 
LMV712BLTR-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 
Dual Op Amp w/Independent Shutdown 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 


10-microSMD 


ОЕ 149 


LMV1032UP-25TR-ND 
LMV2011MA-ND 
LMV2011MFCT-ND 
LMV2011MFTR-ND 
LMV7219M5CT-ND 


Amp for 3 Wire Analog Electret Microphoni 
High Precision, R/R 0utput 0p Amp NEW! 
High Precision, R/R Output Op Amp NEW! 
High Precision, R/R Output Op Amp NEW! 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Outpui 


176.25/250 
251 1.87 1.38 
251 1.87 1.38 
1036.80/1,000 
2.68 2.00 1.53 


LMV7219M5TR-ND 
LMV7219M7CT-ND 
LMV7219M7TR-ND 
LMV7235M5CT-ND 


7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output 
7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output... 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 

with Open Drain/Push Pull Ouput 


1323.00/1,000 
2.68 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


174 129 96 


Dual Op Amp w/Independent Shutdown 10-microSMD 236.25/250 
LMV712LDCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp w/Independent Shutdown. 10-LLP 2.23 1.66 1.23 
LMV712LDTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp w/Independent Shutdown. -...10-LLP 921.60/1,000 
LMV712MMCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp w/Independent Shutdown ..10-MSOP 1.83 136 101 
LMV712MMTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp w/Independent Shutdown ....10-MSOP. 755.20/1,000 
LMV715MFCT-ND Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 

Current Drive and Shutdown Option... ..S0T-23-6 1.84 1.35  .98 


LMV715MFTR-ND 
LMV721M5CT-ND 


Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 
Current Drive and Shutdown Option 
Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Атр. 


637.00/1,000 
1.84 135  .98 


LMV7235M5TR-ND 
LMV7235M7CT-ND 
LMV7235M7TR-ND 


Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput .... 
Ultra Low Power, Low Voltage, R/R при 
with Open Drain/Push Pull Ouput .... 


716.80/1,000 
174 129 .96 
716.80/1.000 


LMV721M5TR-ND 
LMV721M7CT-ND 
LMV721M7TR-ND 
LMV722M-ND 

LMV722MMCT-ND 


Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Amp . 
Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Am| 
Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Am| 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp. 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp. 


637.00/1,000 
1.84 1.35 .98 

637.00/1,000 
195 145 1.08 
1.95 145 1.08 


LMV7239M5CT-ND 
LMV7239M5TR-ND 
LMV7239M7CT-ND 


Ultra Low Power, Low Volt., R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Output 
Ultra Low Power, Low Volt., R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Output 
Ultra Low Power, Low Volt., R/R Input Comparator 
with Open Drain/Push Pull Ouput .... 


174 129 96 
716.80/1,000 
174 129  .96 


LMV722MMTR-ND 
LMV751M5CT-ND 
LMV751MS5TR-ND 
LMV761MA-ND 
LMV761MFCT-ND 


10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp. 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp.. 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp.. 
Low Volt. Prec. Comparator with Push-Pul put. 
Low Volt. Prec. Comparator with Push-Pull Output. 


806.40/1,000 
167 125 92 

691.20/1.000 
1.58 118  .87 
158 118 97 


LMV7239M7TR-ND 


LMV7271MFCT-ND 
LMV7271MFTR-ND 
LMV7271MGCT-ND 


Ultra Low Power, Low Volt., R/R Input Comparator 

with Open Drain/Push Pull Ouput .... 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 


716.80/1,000 
143 1.05  .76 

494.00/1,000 
143 105 76 


LMV761MFTR-ND 
LMV762MA-ND 
LMV762MMCT-ND 
LMV762MMTR-ND 
LMV771MGCT-ND 


Low Volt. Prec. Comparator with Push-Pull Output. 
Low Volt. Prec. Comparator with Push-Pull Output. 
Low Volt. Prec. Comparator with Push-Pull Output. 
Low Volt. Prec. Comparator with Push-Pull Output. 
Low Offset, Low Noise, R/R Output Op Amp 


652.80/1,000 
217 181 119 
2472 ТӨШ БЕ) 

896.00/1,000 
1.84 135  .98 


LMV7271MGTR-ND 
LMV7272TLCT-ND 
LMV7272TLTR-ND 
LMV7275MFCT-ND 
LMV7275MFTR-ND 


.SC-70-5 
.microSMD 
.microSMD 


Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
1.8V Low Power Comparator with R/R Input. 
1.8V Low Power Comparator with R/R Input. 


494.00/1,000 
167 125 92 

182.25/250 
143 1.05 76 

494.00/1,000 


LMV771MGTR-ND 
LMV772MA-ND 
LMV772MMCT-ND 
LMV772MMTR-ND 
LMV774MT-ND 


Low Offset, Low Noise, R/R Output Op Amp 
Dual Low Offset, Low Noise Op Amp 
Dual Low Offset, Low Noise Op Amp 
Dual Low Offset, Low Noise Op Amp 
Quad Low Offset, Low Noise Op Am 


637.00/1,000 
177 132 97 
ШЕЛ 132 Ёў 

729.60/1,000 
РАШ И IS 


LMV7275MGCT-ND 
LMV7275MGTR-ND 
LMV7291MGCT-ND 
LMV7291MGTR-ND 
LMX1600SLBXCT-ND 


1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
1.8V Low Power Comparator with R/R Input 
2.0GHz Low Cost Dual Frequency Synthesizel 


143 1.05  .76 
494.00/1,000 

143 1.05  .76 
494.00/1,000 

231. 157 1316 


(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


630 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMX1600SLBXTR-ND 2.0GHz Low Cost Dual Frequency Synthesizer. 2125.00/2,500 LMX2336LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

LMX1600TM-ND 2.0GHz Low Cost Dual Frequency Synthesizer. 6-TSSOP 1.98 1.48 1.09 RF Personal Communications e 20-TSSOP 2.85 2.17 1.66 
LMX1601SLBXCT-ND PLLatinum™ Low Cost Dual Freq. Synthesizer 6-Laminate CSP 1.83 136 1.01 LMX2336USLBXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

LMX1601SLBXTR-ND PLLatinum™ Low Cost Dual Freq. Synthesizer 6-Laminate CSP 1843.75/2,500 RF Personal Communications ах 375 285 218 
LMX1601TM-ND PLLatinum™ Low Cost Dual Frequency Synthesizer 16-TSSOP 171 127  .94 LMX2336USLBXTR-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

LMX1601TMXTR-ND PLLatinum™ Low Cost Dual Frequency Synthesizer 6-TSSOP 1718.75/2,500 RF Personal Communications ге 4687.50/2,500 
LMX1602TM-ND 1.1GHz Low Cost Dual Freq. Synthesizer 6-TSSOP 1.83 1.36 1.01 LMX2336USLEXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 


LMX2306SLBXCT-ND 
LMX2306SLBXTR-ND 


550MHz Low Power Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications 
550MHz Low Power Frequency бу! 


16-Laminate CSP 


250 1.90 145 


RF Personal Communications .... 16-Laminate CSP 3125.00/2,500 
LMX2306TM-ND 550MHz Low Power Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications .... 2.98 221 1.64 
LMX2306TMXTR-ND 550MHz Low Power Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications NEW................ 3000.00/2,500 


LMX2525LQ1321CT-ND 


PLLatinum™ Dual Freq. Synthesizer System NEW! 


7.25 5.73 4.59 


LMX2336USLEXTR-ND 
LMX2336UTM-ND 


RF Personal Communications к 20-Laminate CSP 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications er 
Low power Dual Frequency Synthesizer for 


RF Personal Communications 


20-Laminate CSP 


20-TSSOP 


390 297 227. 
4875.00/2,500 
3.60 274 2.09 


LMX2525L01321TR-ND 
LMX2542L02121CT-ND 


LMX2542L02121TR-ND 


PLLatinum™ Dual Freq. Synthesizer System NEW! 

PLLatinum™ Cellular and GPS Frequency 
Synthesizer System NEW! ........... 

PLLatinum™ Cellular and GPS Frequency 
Synthesizer System NEW! ... 


4278.00/1,000 
613 4.85 3.89 
3620.80/1,000 


LMX2346SLBXCT-ND 
LMX2346SLBXTR-ND 
LMX2346TM-ND 


2.0GHz Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications... 
2.0GHz Frequency Sy! 
Communications 
2.0GHz Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications 


6-Laminate CSP 


16-Laminate CSP 


16-Т550Р 


3.58 2.72 2.08 
4468.75/2,500 
3.53 2.68 2.05 


LMX2310USLDXCT-ND 


LMX2310USLDXTR-ND 


2.5GHz Ultra Low Power Frequency 
Synthesizer for RF Personal Comm..... 
2.5GHz Ultra Low Power Frequency 


20-Laminate TCSP 


3.33 2.53 1.93 


LMX2347SLBXCT-ND 
LMX2347SLBXTR-ND 
LMX2347TM-ND 


2.5GHz Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications 
2.5GHz Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications 
2.5GHz Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications 


16-Laminate CSP 


16-Laminate CSP 


16-TSSOP 


3.73 2.84 247 
4656.25/2,500 
363 276 2411 


Synthesizer for RF Personal Comm..... 20-Laminate ТС5Р 4156.25/2,500 
LMX2311USLDXCT-ND | 2.0GHz Ultra Low Power Frequency 

Synthesizer for RF Personal Comm..... 20-Laminate TCSP 3.20 2.44 1.86 
LMX2311USLDXTR-ND | 2.0GHz Ultra Low Power Frequency 

Synthesizer for RF Personal Comm..... 20-Laminate TCSP 4000.00/2,500 


LMX2312USLDXCT-ND 
LMX2312USLDXTR-ND 


1.2GHz Ultra Low Power Frequency 
Synthesizer for RF Personal Comm..... 

1.2GHz Ultra Low Power Frequency 
Synthesizer for RF Personal Comm..... 


20-Laminate TCSP 


20-Laminate TCSP. 


308 2.34 1.79 


3843.75/2,500 


LMX2350SLBXCT-ND 
LMX2350SLBXTR-ND 
LMX2350TM-ND 


Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low Power 
Frequency Synthesizer 
Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low Power 
Frequency Synthesizer 
Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low 
Power Frequency Synthesizer 


24-Laminate 


24-Laminate 


24-Т550Р 


525 445 333 
7625.00/2,500 
610 4.64 3.54 


LMX2313USLDXCT-ND 
LMX2313USLDXTR-ND 
LMX2316SLBXCT-ND 


600MHz Ultra Low Power Frequency 
Synthesizer for RF Personal Comm..... 

600MHz Ultra Low Power Frequency 
Synthesizer for RF Personal Comm..... 

1.2GHz Low Power Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 


20-Laminate TCSP 


20-Laminate TCSP 


16-Laminate CSP 


295 225 172 
3687.50/2,500 


2.58 1.96 1.50 


LMX2352SLBXCT-ND 
LMX2352SLBXTR-ND 
LMX2352TM-ND 


1.2GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual 
Low Power Frequency Synthesizer. 
1.2GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual 
Low Power Frequency Synthesizei 
1.2GHz Fractional N RF/ Integer N | 
Low Power Frequency Synthesizer. 


24-Laminate CSP 


4-Laminate CSP 


24-TSSOP 


5.68 4.32 3.30 
7093.75/2,500 
5.53 420 321 


LMX2316SLBXTR-ND 
LMX2316TM-ND 
LMX2324SLBXCT-ND 


1.2GHz Low Power Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
1.2GHz Low Power Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
2.0GHz Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 


16-Laminate CSP 


16-TSS0P 


3218.75/2,500 
3.04 226 1.67 


2.55 1.94 1.48 


LMX2352TMXCT-ND 
LMX2352TMXTR-ND 
LMX2353SLBXCT-ND 


1.2GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual 
Low Power Frequency Synthesizer 
1.2GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual 
Low Power Frequency Synthesizer 
2.5GHz Fractional N Single Low Power 
Frequency Synthesizer 


553 420 321 
6906.25/2,500 
453 344 2.63 


LMX2324SLBXTR-ND 


LMX2324TM-ND 
LMX2326SLBXCT-ND 


2.0GHz Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications .... ын 
2.0GHz Freq. Synthesizer for RF Personal Comm. 
2.8GHz Platinum Frequency Synthesizer for 

RF Communications 


3187.50/2,500 
3.07 228 1.69 


3.33 253 1.93 


LMX2353SLBXTR-ND 
LMX2353TM-ND 
LMX2354SLBXCT-ND 


2.5GHz Fractional N Single Low Power 
Frequency Synthesizer 
2.5GHz Fractional N Single Low Power 
Frequency Synthesizer 
2.5GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low 


5656.25/2,500 
425 323 247 


LMX2326SLBXTR-ND 
LMX2326TM-ND 
LMX2330LTM-ND 


2.8GHz Platinum Frequency Synthesizer for 
RF Communications 
2.8GHz Platinum Frequency Synthesizer for 


16-Laminate CSP 


RF Communications .....16-Т5ЗОР 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 20-Т550Р 


4156.25/2,500 
320 244 146 
303 230 1.76 


Power Frequency Synthesizer 413 344 240 
LMX2354SLBXTR-ND 2.5GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low 

Power Frequency Synthesizer 5156.25/2,500 
LMX2354TM-ND 2.5GHz Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low 

Power Frequency Synthesizer 398 303 2.31 


LMX2364SLEXCT-ND 


2.6GHz Fractional RF Frequency Synthesizer. 


4.53 3.44 2.63 


LMX2330UTM-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 


LMX2364SLEXTR-ND 
LMX2364TM-ND 
LMX2370SLBXCT-ND 


LMX2370SLBXTR-ND 


24-Laminate CSP 
24-Т550Р 


2.6GHz Fractional RF Frequency Synthesizer. 
2.6GHz Fractional RF Frequency Synthesizer. 
Dual Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications... 
Dual Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications... 


5656.25/2,500 
438 333 2.54 


378 2.87 2.19 


4718.75/2,500 


RF Personal Communications .... 3.83 291 222 
LMX2330USLBXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications .... 3.98 3.03 2.31 
LMX2330USLBXTR-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications .... 4968.75/2,500 
LMX2330USLEXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications .... 20-Laminate CSP 4.13 344 240 
LMX2330USLEXTR-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications .... 20-Laminate CSP 5156.25/2,500 


LMX2331LTM-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 


RF Personal Communications .... 20-Т550Р 


2.63 2.00 1.53 


LMX2370SLDXCT-ND 
LMX2370SLDXTR-ND 
LMX2370TM-ND 


Dual Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications 
Dual Frequency Synthesizer for RF Personal 
Communications .. 
Dual Frequency Synti 
Communications 


...24-Laminate TCSP 


24-Laminate TCSP 


20-TSSOP 


3.95 3.01 2.30 
4937.50/2,500 
363 276 211 


LMX2331USLBXCT-ND 
LMX2331USLBXTR-ND 


LMX2331USLEXCT-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 


24-Laminate CSP 


24-Laminate CSP 


20-Laminate CSP 


345 2.63 2.01 
4312.50/2,500 
3.60 274 2.09 


LMX2377USLBXCT-ND 
LMX2377USLBXTR-ND 
LMX2377USLEXCT-ND 


2.5GHz, Ultra Low Power Dual Frequency Synthesizer 

for RF Personal Communications ..24-Laminate CSP 
2.5GHz, Ultra Low Power Dual Frequency Synthesizer 

for RF Personal Communications 24-Laminate CSP 
2.5GHz, Ultra Low Power Dual Frequency Synthesizer 

for RF Personal Communications .... 20-Laminate UCSP 


418 318 2.43 
5218.75/2,500 
430 327 250 


LMX2331USLEXTR-ND 
LMX2331UTM-ND 


LMX2332LSLBXCT-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications. 


4500.00/2,500 
3.35 255 1.95 
2.70 2.06 1.57 


LMX2377USLEXTR-ND 


2.5GHz, Ultra Low Power Dual Frequency Synthesizer 


LMX2332LSLBXTR-ND 
LMX2332LTM-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications. 
Low Power Dual Frequency Syn 
RF Personal Communications .... 


3375.00/2,500 
2.79 207 1.53 


for ВЕ Personal Communications .... 20-Laminate UCSP 5375.00/2,500 
LMX2377UTM-ND 2.5GHz, Ultra Low Power Dual Frequency Synthesizer 

for RF Personal Communications .20-TSSOP 4.05 3.08 235 
LMX2430EVAL-ND Evaluation Board for LMX2430 .. — 225.00 — — 
LMX2430SLEXCT-ND 3.0GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications 20-Laminate UCSP 4.13 314 2.40 
LMX2430SLEXTR-ND 3.0GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications 20-Laminate UCSP 5156.25/2,500 
LMX2430TM-ND 3.0GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 

RF Personal Communications 20-TSSOP 393 2.99 228 
LMX2433EVAL-ND Evaluation Board for LMX2433 — 225.00 — — 
LMX2433SLEXCT-ND 3.6GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 


RF Personal Communications 


435 3.31 253 


LMX2332USLBXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for LMX2433SLEXTR-ND 3.6GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 298 227 1.73 RF Personal Communications 5437.50/2,500 
LMX2332USLBXTR-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for LMX2433TM-ND 3.6GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 24-Laminate CSP 3718.75/2,500 RF Personal Communications .. .20-TSSOP 4.13 3.14 240 
LMX2332USLEXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for LMX2434EVAL-ND Evaluation Board for LMX2434 .. — 225.00 = — 
RF Personal Communications .... 20-Laminate CSP 3.10 2.36 1.80 LMX2434SLEXCT-ND 5.0GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 
LMX2332USLEXTR-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications 455 346 2.64 
RF Personal Communications 20-Laminate CSP 3875.00/2,500 LMX2434SLEXTR-ND 


LMX2332UTM-ND 
LMX2335LTM-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications 


20-Т550Р 


6-TSSOP 


2.85 2.17 1.66 
3.05 2.27 1.68 


LMX2434TM-ND 
LMX2470EVAL-ND 


5.0GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications 
5.0GHz, Dual High Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .. 
Evaluation Board for LMX2470 


20-Laminate UCSP 


.20-Т550Р 


5687.50/2,500 
433 329 251 


— 225.00 = = 


LMX2335LTMXTR-ND 1.1GHz Dual Freq. Synthesizer f 6-Т550Р 3075.00/2,500 
LMX2335USLBXCT-ND | Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 16-LaminateCSP 323 246 1.88 


LMX2335USLBXTR-ND 
LMX2335UTM-ND 


Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 
Low Power Dual Frequency Synthesizer for 
RF Personal Communications .... 


16-Laminate CSP 


16-Т550Р 


4031.25/2,500 


310 2.36 1.80 


LMX2470SLEXCT-ND 
LMX2470SLEXTR-ND 
LMX2471SLEXCT-ND 


LMX2471SLEXTR-ND 


2.6GHz, Delta-Sigma PLL 
2.6GHz, Delta-Sigma PLL. 
3.6GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 1.7GHz 
Integer-N PLL 
3.6GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 1.7GHz 
Integer-N PLL 


4.93 3.75 2.86 
6156.25/2,500 


5.65 4.30 3.28 
7062.50/2,500 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 631 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMX25021635EVAL-ND | Evaluation Board for LMX25021635 225.00 > — LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LD0 Regulator, 2.5V/2.5V. 233 1.73 128 
LMX2502LQ1635CT-ND | Frequency Synthesizer with Integrated VCO 531 420 3.37 LP2966IMM-2525TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V. 961.28/1,000 
LMX2502LQ1635TR-ND | Frequency Synthesizer with Integrated VCO 3137.20/1,000 LP2966IMM-2828CT-ND | Dual 150тА Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V. 2.33 173 128 
LMX25051321EVAL-ND | Evaluation Board for LMX25051321 225.00 — — LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LD0 Regulator, 2.8V/2.8V. 961.28/1,000 
LMX2505LQ1321CT-ND | Dual Frequency Synthesizer with Integrated VCO 7.08 5.60 449 LP2966IMM-2830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V. 233 173 128 
LMX2505LO1321TR-ND | Dual Frequency Synthesizer with Integrated VCO 4178.80/1,000 LP2966IMM-2830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V. 961.28/1,000 
LMX25120967EVAL-ND | Evaluation Board for LMX25120967 ........ — 250) - - LP2966IMM-3030CT-ND | Dual 150mA Ultra LD0 Regulator, 3V/3V. 233 173 128 
LMX2512LQ0967CT-ND. |F Synthesizer with Integrated VCO 531 420 337 LP2966IMM-3030TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V. 961.28/1,000 
LMX2512L00967TR-ND Frequency Synthesizer with integrated vco 28-LLP 3137.20/1,000 LP2966IMM-3325CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3//2.5/. 233 1.73 128 
LMX25121065EVAL-ND | Evaluation Board for LMX25121065 ....... „— 28000 -- — О Duel ala шга 00 Regulator, ыа; 255 с. 
гі er wi Е Е ual 150mA Ultra egulator, 3.3V/3.3V. З Я Д 
МКО ЕЩ Frequency Synthesizer with Integrated VCO Sell ОНО RET LP2966IMM-3333TR-ND | Dual 150тА Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V. 961.28/1,000 
LMX2512LQ1065TR-ND | Frequency Synthesizer with Integrated VCO 3137.20/1,000 
d і В LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150тА Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V. 2.33 1.73 128 
LMX2515LQ0701CT-ND | PLL Freq. Synthesizer with Integrated УСО. 599 474 3.80 LP2966IMM-3336TR-ND | D 
if ; ; - Я ual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V. 961.28/1,000 
LMX2515LQ0701TR-ND | PLL Freq. Synthesizer with Integrated VCO . 3534.00/1,000 LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator. 3.6/3 6V. 233 173 128 
LIMX2515LQ1321CT-ND_| PLL Freq. Synthesizer with Integrated VCO . 599 474 3.80 Ua OU га ВОВ š : 2 
LMX2515L01321TR-ND | PLL Freg Synthesi ith Integrated VCO 3534.00/1,000 LP2966IMM-3636TR-ND | Dual 150тА Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V. 961.28/1,000 
д: зупілезігвг wit integrate š ы LP2966IMM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra 100 Regulator, 5V/5V. MSOP 233 1.73 128 
M ua D| Evaluation Board for LMX2522XXXX .— Tm oU - - LP2966IMM-5O50TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V. MSOP 961.28/1,000 
МСА IS SOIN DIM, Frequency Synthesizer with Integrated VCO ВЕ 503 шю LP29671BP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato -microSMD 340 2.36 1.80 
LMX2522LQ1635TR-ND | Frequency Synthesizer with Integrated VCO 28-LLP 3757.20/1,000 LP29671BP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulatoi -microSMD 412.30/250 
LMX25320967EVAL-ND | Evaluation Board for LMX2532XXXX me 225.00 LP2967IBP-T833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 310 236 180 
LMX2532LQ0967CT-ND | Frequency Synthesizer with Integrated VCO 6.36 5.03 4.03 LP2967IBP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 412.30/250 
LMX2532L00967TR-ND Frequency Synthesizer with Integrated VCO 3757.20/1,000 LP2967IBP-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 310 236 1.80 
LMX25321065EVAL-ND | Evaluation Board for LMX2532XXXX ..— 225.00 — — LP29671BP-2528TR-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulato 412.30/250 
LMX2532LQ1065CT-ND |Frequency Synthesizer with Integrated VCO 28-LLP 636 503 4.03 LP29671BP-2533CT-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulato: 310 236 1.80 
LMX2532LQ1065TR-ND | Frequency Synthesizer with Integrated VCO 28-LLP 3757.20/1,000 LP29671BP-2533TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulatoi 412.30/250 
LMX3305SLBXCT-ND ^ Triple PLL for RF Personal Comm. 6.05 460 3.51 LP29671BP-2626CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 310 236 140 
LMX3305SLBXTR-ND Triple PLL for RF Personal Comm. 24-Laminate CSP 7562.50/2,500 LP2967IBP-2626TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LMX9820ASM-ND Bluetooth® Serial Port Module МЕ .116-ВСА 21.45 20.02 18.59 LP2967IBP-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 310 2.36 1.80 
LP324M-ND Micropower Quad Op Amp 1.08 78 57 LP2967IBP-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LP324MT-ND Micropower Quad Op Amp 146 86; dm LP2967IBP-2833CT-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulato: 310 2.36 1.80 
LP324MXTR-ND Micropower Quad Op Amp 798.00/2,500 LP2967IBP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 412.30/250 
LP324N-ND Micropower Quad Op Amp 1.05 и 56) LP2967IMM-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA LD0 Regulator 298 221 1.64 
LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparato! .99 Т2 52 LP2967IMM-2528TR-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulato: 1228.80/1,000 
LP339MXTR-ND Ultra-Low Power Quad Comparato 731.50/2,500 LP29671MM-2533CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 298 221 164 
LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparato 1.05 77 56 LP2967IMM-2533TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 1228.80/1,000 
LP3957-ND Ultra Reliable Power Transistor 180 132  .96 LP2967IMM-2626CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato: 298 221 1.64 
LP2902M-ND Micropower Quad Operational Ampl 165 121  .88 LP2967IMM-2626TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 1228.80/1,000 
LP2902MXTR-ND Micropower Quad Operational Amplifie! 1402.50/2,500 LP29671MM-2828CT-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulator. 2.98 221 1.64 
LP2902N-ND Micropower Quad Operational Amplifie 184 135 98 LP2967IMM-2828TR-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulatoi 1228.80/1,000 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato 105 77 56 LP29671MM-2833CT-ND | Dual Micropower 150тА LDO Regulato 298 221 164 
LP2950ACZ-3.3-ND — — |3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 105 77 56 ГР29671ММ-2833ТВ-МІ/ | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 1228.80/1.000 
B d Vi LP2975AIMM-12CT-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . 2.11 157 116 
LP2950ACZ-5.0NS-ND | 5V, Micropower Voltage Regulator... 1.05 ў 56 N 
LP2950CDT-3.3-ND — |3.3V, Micropower Voltage Regulator JD в м LP2975AIMM-12TR-ND | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . 870.40/1,000 
em т LP2975AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller Bahl ew Uu 
LP2950CDT-5.0NS-ND | Adjustable Micropower Voltage Regulator. 1.20 .88  .64 LP2975AIMM-3:3TR-ND | 3.3V. MOSFET LDO Driver/G ji 87040717000 
LP2950CZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato 99 72 52 НТН ЗУ, Driver/Controller 70.4071, 
у Й ЕЗ LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller ЖТ 1S7 116 
LP2950CZ-3.3-ND 3.3V, Adj. Micropower Voltage Regulator.. .99 т Бр Ў i y i 
М LP2975AIMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 870.40/1,000 
LP2950CZ-5.0NS-ND 5V, Micropower Voltage Regulator... 99 72 52 n з k 
і LP2975IMM-12CT-ND 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . 1.92 1.43 1.06 
A m D TE Vols теріні 95 тест am LP2975IMM-12TR-ND — | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . 793.60/1,000 
LP2951ACM-3.0-ND — |3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 95 69 50 ТЕЗ АІ З З, MOSFET LDO Driver Controller ос аа 
LP2951ACM-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . .95 69  .50 LP2975IMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 1.92 143 106 
О ОБО ЗУ, Series Ad]. Micropower Voltage Regulator £8 CO 0 LP2975MM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 793.60/1,000 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 294.00/1,000 LP2980AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50тА Ultra LDO Regulato 1.35 99 72 
LP2951ACMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 95 69  .50 LP2980AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato -microSMD 135.00/250 
LP2951ACMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 294.00/1,000 LP2980AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato -microSMD 135 99 72 
LP2951ACMMCT-ND | Series Adj. Micropower Voltage Regulator. 95 69 50 LP2980AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato -microSMD 135.00/250 
LP2951ACMMTR-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulatoi 294.00/1,000 LP2980AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade.....S0T-23-5 172 52 38 
LP2951ACN-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato 135 99 72 LP2980AIM5-1.8TR-ND | 1.8/, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, А Grade......SOT-23-5 224.00/1,000 
LP2951ACN-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 135 99 72 LP2980AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, А Grade......S0T-23-5 qe E ОЗ8 
LP2951CM-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato! .95 69 50 LP2980AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 224.00/1,000 
LP2951CMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato! 698.25/2,500 LP2980AIM5-3.0CT-ND | ЗУ, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 72 52 38 
LP2951CM-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator .95 69 .50 LP2980AIM5-3.0TR-ND | ЗУ, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 224.00/1,000 
LP2951CM-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . .95 69  .50 LP2980AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 2 52 SB 
LP2951CMM-3.0CT-ND | ЗУ, Series Adj. Micropower Voltage Regulator .95 69 .50 LP2980AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 224.00/1,000 
LP2951CMM-3.0TR-ND | ЗУ, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 294.00/1,000 LP2980AIM5-4.0CT-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 72 Бә .38 
LP2951CMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . .95 .69  .50 LP2980AIM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 224.00/1,000 
LP2951CMM-3.3TR-ND |3.3У, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 294.00/1,000 LP2980AIM5-5.00T-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 72  .52 38 
LP2951CMMCT-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator. .95 69 50 LP2980AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade 224.00/1,000 


LP2951CMMTR-ND 
LP2951CN-ND 
LP2951CN-3.0-ND 
LP2951CN-3.3-ND 


Series Adj. Micropower Voltage Regulator. 
Adjustable Micropower Voltage Regulator. 
ЗУ, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 
3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator. 


294.00/1,000 
1.35 99 72 
1.35 99 72 
135 99 72 


LP2980IBP-3.3CT-ND 


3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 


1.31 8 70 


LP2980IBP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LD0 Regulator 131.25/250 
LP2980IBP-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 1.31 97 70 
LP2980IBP-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulatoi 131.25/250 
LP2980IBPX-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 1338.75/3,000 
LP29801M5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .68 49  .36 


LP29801M5-ADJTR-ND 
LP29801M5-1.8CT-ND 
LP29801M5-1.8TR-ND 
LP29801M5-2.5CT-ND 


Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 
1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulatoi 
1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulatoi 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 


210.00/1,000 
68 49 36 

210.00/1,000 
68 49  .36 


LP29801M5-2.5TR-ND 


2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 


210.00/1,000 


LP29801M5-3.0CT-ND ЗУ, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .68 49  .36 
LP29801M5-3.0TR-ND ЗУ, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 210.00/1,000 
LP29801M5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato .68 49 .36 
LP29801M5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 210.00/1,000 
LP29801M5-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato .68 49  .36 


LP29801M5-5.0TR-ND 

LP2981AIBP-2.5CT-ND 
LP2981AIBP-2.5TR-ND 
LP2981AIBP-3.2CT-ND 


5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 
3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 


210.00/1,000 
1.00  .80  .58 

108.75/250 
1.09 80 .58 


LP2981AIBP-3.2TR-ND 
LP2981AIBP-3.3CT-ND 
LP2981AIBP-3.3TR-ND 
LP2981AIM5-2.5CT-ND 
LP2981AIM5-2.5TR-ND 


3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 
3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade.. 
3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade.. 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 


50Т-23-5 


108.75/250 
109 80 58 

108.75/250 
1.00  .80  .58 

377.00/1,000 


LP2981AIM5-2.7CT-ND 
LP2981AIM5-2.7TR-ND 
LP2981AIM5-2.8CT-ND 
LP2981AIM5-2.8TR-ND 
LP2981AIM5-2.9CT-ND 


2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 
2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 
2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade.. 
2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 
2.9V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade.. 


109 80 58 
377.00/1,000 

1.00  .80  .58 
377.00/1,000 

109 80 58 


LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adj. LD0 Voltage Regulator. 6-SOIC 3.50 2.66 2.03 
LP2952AIM-ND Adj. LDO Voltage Regulator...... 6-506 350 2.66 2.03 
LP2952AIN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator.. 14-Dip 350 2.66 2.03 
LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator. 6-SOIC 257 1.91 1.42 
LP2952IM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 257 191 142 
LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator. 257 191 142 
LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improved). 423 322 246 
LP2953IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator 3.01 224 1.65 
LP2953IN-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator. 3.01 224 1.65 
LP2954AIS-ND Adj. Micropower LDO Voltage Regulato| 4.30 327 2.50 
LP2954AIT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage 430 327 250 
LP2954IS-ND 5A Micropower LD0 Voltage Regulator 398 303 231 
LP2954IT-ND 5.0V, Low Power Voltage Regulator . 3.98 3.03 2.31 
LP2956AIM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator 4.30 327 2.50 
LP2956AIN-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 445 339 2.59 
LP2956IM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator 3.08 2.34 179 
LP2957AIS-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application 383 291 222 
LP2957AIT-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application 383 291 222 
1Р295715-М0 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application 3.03 2.30 1.76 
LP29601M-3.3-ND 3.3V, .5A Micropower LDO Regulator 3.01 2.24 1.65 
LP2960IM-5.0-ND 5.0V, 5А Micropower LDO Regulator, 160ppi 3.01 2.24 1.65 
LP2966IMM-1818CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 233 173 128 
LP2966IMM-1818TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 961.28/1,000 

LP2966IMM-1828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 2.33 173 128 
LP2966IMM-1828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 961.28/1,000 

LP2966IMM-1830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3V. 233 173 128 
LP2966IMM-1830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3' 961.28/1,000 

LP2966IMM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V 233 173 128 
LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V 961.28/1,000 

LP2966IMM-2518CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 2.33 173 128 


LP2966IMM-2518TR-ND 


Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V. 


961.28/1.000 


LP2981AIM5-2.9TR-ND 
LP2981AIM5-3.0CT-ND 
LP2981AIM5-3.0TR-ND 
LP2981AIM5-3.1CT-ND 
LP2981AIM5-3.1TR-ND 


2.9V, Micropower 100mA Ultra LD0 Reg., A Gradi 
3V, Micropower 100mA Ultra LD0 Reg., A Grade. 
3V, Micropower 100mA Ultra LD0 Reg., A Grade. 
3.1V, Micropower 100mA Ultra LD0 Reg., A Gradi 
3.1V, Micropower 100mA Ultra LD0 Reg., A Grade.. 


377.00/1,000 
109 80 58 

377.00/1,000 
409 807 58 

377.00/1,000 


(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


632 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each 


Part No. Description 1 25 100 Рап Мо. Description Pkg. 1 25 100 
LP2981AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 1.09 .80 258 LP2985AIBP-4.0TR-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .. 89.25/250 
LP2981AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 377.00/1,000 LP2985AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad .95 69 50 
LP2981AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 1.09 .80 258 LP2985AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ... 89.25/250 
LP2981AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 377.00/1,000 LP2985AIM5-135CT-ND | 1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ... .95 69 50 
LP2981AIM5-3.6CT-ND  |3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 1.09 80 258 LP2985AIM5-135TR-ND | 1.35V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .. .S01-23-5 294.00/1,000 
LP2981AIM5-3.6TR-ND |3.6/, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 377.00/1,000 LP2985AIM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 50 
LP2981AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 1.09 80  .58 LP2985AIM5-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100тА Ultra LDO Reg., A Grade. 377.00/1,000 LP2985AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .95 59 50 
LP2981AIM5-4.0CT-ND |4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.09 100 58 LP2985AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981AIM5-4.0TR-ND | 4V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 377.00/1,000 LP2985AIM5-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ... .95 69 50 
LP2981AIM5-4.7CT-ND | 4.7V, Micropower 100тА Ultra LDO Reg., A Grade. 1.09 .80 58 LP2985AIM5-2.0TR-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra 100 Reg., А Grade... 294.00/1,000 
LP2981AIM5-4.7TR-ND | 4.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 377.00/1,000 LP2985AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 50 
LP2981AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100тА Ultra LDO Reg., А Grade 1.09 .80 58 LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981AIM5-5.0TR-ND |5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 377.00/1,000 LP2985AIM5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 150 
LP2981IBP-2.5CT-ND 2 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator ... 1.05 77 56 LP2985AIM5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP29811BP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator 105.00/250 LP2985AIM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .95 69 50 
LP2981IBP-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator 1.05 ИТ 56 LP2985AIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981IBP-3.2TR-ND — |3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 105.00/250 LP2985AIMS-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 50 
LP2981IBP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator 1.05 41 56 LP2985AIM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981IBP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator 105.00/250 LP2985AIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .95 dei 50 
LP2981IMB-2.5CT-ND — | 2.5V, Micropower 100mÀ Ultra LDO Regulator 108 77 56 LP2985AIM5-2.9TR-ND | 2.97, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.0071,000 
LP29811M5-2.5TR-ND — |2.5V, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator 364.00/1,000 LP2985AIM5-3.0CT-ND | ЗУ, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 50 
LP29811M5-2.7CT-ND — |2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 40 77 56 LP2985AIMS-3.0TR-ND | ЗУ, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP29811M5-2.7TR-ND — |2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 364.00/1,000 LP2985AIMS-3.1CT-ND | 3.1У, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., А Grade 95 69 50 
LP29811M5-2.8CT-ND — |2.8V. Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 105 77 56 RUNE 81 Micropower oma и una 100 ео. А Grade = _— 
д - і }SAIM5-3.2CT- .2V, Micropower 150m Itra eg., A Grade 85 _. 5 
Шс К ара иша ШО аш Та е Оооо LP2985AIM5-3.2TR-ND | 32V. Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., А Grade 294.00/1,000 
LP29811M5-2.9TR-ND 2.91; Micropower 100тА Ultra LDO Regulator 364.00/1,000 LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. ..... .95 69 50 
LP29811M5-3.0CT-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulatoi 1.05 Gd LP2985AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 294.00/1,000 
LP29811M5-3.0TR-ND ЗУ, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator .. 364.00/1,000 LP2985AIM5-3.5CT-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 569 50 
LP2985AIM5-3.5TR-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1.000 


LP2981IM5-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 100mA Ultra LD0 Regulator 1.05 ЕШ 56 


Т Я " LP2985AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .95 69 50 
аа? 8-1 Мі бе ОВ аа а К dS eee LP2985AIM5-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150тА LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981IM5-3.2TR-ND |3.2// Micropower 100mA Ultra LDO Regulator ` 364.00/1,000 LP2985AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 50 
LP29811M5-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 1.05 77 Ў 56 LP2985AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
[P2981IM5-3.6TR-ND |3 BV. Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 364.00/1.000 LP2985AIM5-4.0CT-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Reg., A Grade .95 69 50 
LP2981IMS-3.8CT-ND — 3 8V Micropower 100mA Ultra LDO Regulator dms Аш LP2985AIM5-4.0TR-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981IM5-38TR-ND |38V Micropower 100mA Ultra LDO Regulator ` ` 364.00/1,000 LP2985AIM5-4.5CT-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 0) 
LP298tIM5-4.0CT-ND Ду Micropower 100тА Ultra LDO Regulato 405 77 ` 56 LP2985AIM5-4.5TR-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2981IM5-A0TR-ND |4V Micropower 100m Ultra LDO Regulator ` ` 364.00/1,000 LP2985AIM5-4.7CT-ND | 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Reg., A Grade 95 69 50 
Еа 7V- Micronower 100mA Ultra LD0 Renulator Е: LP2985AIM5-4.7TR-ND | 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP29811M5 ATIR ND AN. Mi p 100тА Ultra LDO R 9 lat С 264004 000 LP2985AIM5-4.8CT-ND | 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra 100 Reg., A Grade .95 69 50 

ЕО AV, Milcropower TOUMA Ultra. egu ator 00/1, LP2985AIM5-4.8TR-ND | 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra 100 Reg., A Grade 294. in 000 
LP2981IMS-SOCT:ND. 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulato HOS и 9 LP2985AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., А Grade 95 50 


LP29811M5-5.0TR-ND 5V, Micropower 100тА Ultra LDO Regulator .. 


364.00/1,000 Н H i 
LP2982AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower BOmA Ultra LDO Reg., A Grade LP2985AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 


109 80 58 294. бол, 000 


LP2982AIBP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Вед. A Grade 377.00/1,000 ТЕБЕТІН 53/. Micronower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade REESE 
LP2982AIBP-3.0CT-ND | 3V, Мі Ота Ultra LDO Reg., A Grad 109 80 58 SUUS эз, Micrapower 15Dmi на eg., A Grade Eso uat 
. ‚ Micropower 50mA Ultra eg., А Grade . : 5 LP2985AIM5-6.1CT-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95 69 50 
LP2982AIBP-3.0TR-ND | ЗҮ, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grad 108.75/250 LP2985AIM5-6.1TR-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 294.00/1,000 
LP2982AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, А Grad 109 80 58 LP2985AITP-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDOReg., AGrade......microSMD 95 69 50 
LP2982AIMS-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, А Grad 377.00/1,000 LP2985AITP-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., А Grade.....microSMD 89.25/250 
LP2982AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad 1.09 80 .58 LP2985AITP-2.5CT-ND | 2.51, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade.....microSMD .95 — .69 50 
LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad 377.00/1,000 LP2985AITP-2.5TR-ND | 2.5У, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Reg., А Grade.....microSMD 89.25/250 
LP2982AIM5-3.3CT-ND |3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad 109  .80  .58 LP2985AITP-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade.....microSMD .95 — .69 50 
LP2982AIM5-3.3TR-ND |3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad 377.00/1,000 LP2985AITP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.....microSMD 89.25/250 
LP2982AIMS-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad 109 40 58 LP29851BL-1.8CT-ND | 1.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., А Grade 95 69 50 
LP2982AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, А Grad 377.00/1,000 LP2985IBL-1.8TR-ND 1.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .... 89.25/250 
LP2982IBP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 1.05 ТЇ .56 LP2985IBL-285CT-ND 2.85V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Reg 
LP2982IBP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 105.00/250 ТТЕРІ Re ына ань а -mi 195 69 50 
LP2982IBP-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LD0 Regulator 105 77  .56 LP29851BL-285TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg 
LP29821BP-3.0TR-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 105.00/250 A Grade. ... 89.25/250 
LP29821M5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 1.05 л 56 LP2985IBL-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., А Grade .95 Т 7277) 
LP29821M5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 364.00/1,000 LP2985IBL-3.0TR-ND 3V, Micropower 150тА LN Ultra LDO Reg., A Grade 89.25/250 
LP29821M5-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 1.05 AT 56 LP2985IBL-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .95 69 50 
LP29821M5-3.0TR-ND ЗҮ, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 364.00/1,000 LP2985IBL-3.3TR-ND 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 89.25/250 
LP29821M5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 1.05 77 56 LP2985IBP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. .95 69 50 
LP2982]M5-3.3TR-ND |3.3/, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. 364.00/1,000 LP2985IBP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 89.25/250 
LP29821M5-4.0CT-ND. 4V, Micropower 50тА Ultra LDO Regulator 1.05 577. 56 LP2985IBP-2.4CT-ND 2.4\/, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .95 .69 150 
LP2982IM5-4.0TR-ND 4V, Micropower 50mA Ultra LD0 Regulator 364.00/1,000 LP2985IBP-2.4TR-ND 2.4\/, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 5-microSMD 89.25/250 
LP29821M5-5.0CT-ND. 5V, Micropower 50тА Ultra LDO Regulator 1.05 Т: 56 LP2985IBP-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator К .95 .69 .50 
LP2982IM5-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LD0 Regulator 364.00/1,000 LP2985IBP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 89.25/250 
LP2983AIM5-0.9CT-ND | 0.9V, Micropower 150тА Voltage Regulator 154 143 82 LP2985IBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 95 — 69 50 
LP2983AIM5-0.9TR-ND |0.9/, Micropower 150mA Voltage Regulator 533.00/1,000 LP2985IBP-2.8TR-ND | 2.81, Micropower 150тА LN Ultra LDO Regulator 89.25/250 
LP2983AIM5-1.0CT-ND |1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator 154 143  .82 LP2985|BP-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator i 95 — 69 50 
LP2983AIM5-1.0TR-ND | 1.0V, Micropower 150тА Voltage Regulator 533.00/1,000 LP2985IBP-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator........5-microSMD 89.25/250 
LP2983AIM5-1.2CT-ND |1.2/, Micropower 150тА Voltage Regulator 154 113 82 ERR a, Мсгоромег TON н Uns. 00 Regulator В 95 So 
E N I" 9. +! ‚ Micropower m, ra egulato! А 
Is ПЕРНЕ КЕРҮЕН Fee ONDE LP2985IBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 95 69 50 
LP2983IM5-O.STR-ND — |0.9V. Micropower 150mA Voltage Regulator 7 520.00/1.000 LP2985|BP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 89.25/250 
LP29831M5-1.0CT-ND 1V. Micropower 150mA Voltage Regulato 1.50 140 s 80 LP2985IBP-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .95 .69 150 
LP2983IM5-1 0TR-ND WV. Micropower 150mA Voltage Regulato й 520.00/1,000 LP2985IBP-3.6TR-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 89.25/250 
LP2983IM5-1.20T-ND — | 12V, Micropower 150mA Voltage Regulator 150 140 80 НЕЗ os UG INNER] 4V, Micropower 150тА LN Ultra LDO Regulato 95 89. 50 
LP2983IM5-12TR-ND — | 1.2V. Micropower 150тА Voltage Regulator 520.00/1,000 LP2985IBP-4.0TR-ND ЗУ, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato| 89.25/250 
LP2985AIBL-1.8CT-ND |1. 8V. Micropower 150mA LN Ultra LDO Re 95 89 50 LP2985IBP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 95 69 50 
LP2SBSAIBL-LBTR-ND |18) Micropower 150m LN Ultra LDO Regulator, ^^ 8925/250 LB a P ШЕШШ ИН SV, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 4920250 
LP2985AIBL-285CT-ND |2 85\, Mi p 0 ў LP2985IM5-135CT-ND | 1.35У, Місгоромег 150mA LN Ultra LD0 Regulator. 5 69 50 
icropowardSOrATUN Ultra LDO'RSQUlator $9.89 шй LP2985IM5-T35TR-ND | 1.35V Mi 150тА LN Ultra ГОО Regul 294-00/1.000 
LP2985AIBL-285TR-ND |2.85\, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 89.25/250 LEM “ЗУ /Micropower 150m tra LDO Regulator. ШИП 
a p g LP2985IM5-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Regulator .95 69 .50 
ОВ СТА M WB Tooma m ца 00 ш 95 age к LP29851M5-1.5TR-ND | 1.5\, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 294.00/1,000 
LP2GBBAIBL:3.3CT-ND |3.3/, Micropower 150mA LN Utra LDO Regulato 95 д 50 | LP2985IMS-18TR-ND | 13V. Micropower 150mA LN а LDO Regulator ur 060. 
LP2985AIBL-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 89.25/250 CP29851M5-2.0CT-ND — 2.0 Micropower 150mA LN Ultra EDO Regulator Ss o ug 
LP2985AIBP-2.4CT-ND — | 2.4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 95  .69 .50 LP29851M5-2.0TR-ND | 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 294.00/1,000 
LP2985AIBP-2.4TR-ND — | 2.4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 89.25/250 LP29851M5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 95 69 50 
LP2985AIBP-2.5CT-ND |2.5/, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 95  .69 .50 LP29851M5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 294.00/1,000 
LP2985AIBP-2.5TR-ND |2.5/, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 89.25/250 LP29851M5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 95 69 50 
LP2985AIBP-2.8CT-ND — | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 95 2.69  .50 LP2985]M5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 294.0071,000 
LP2985AIBP-2.8TR-ND — |2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 89.25/250 LP29851M5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 95 69 .50 
LP2985AIBP-2.9CT-ND |2.9/, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .. 95 69 50 LP29851M5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 294.00/1,000 
LP2985AIBP-2.9TR-ND |2.9/, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ....5- 89.25/250 LP29851M5-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. .95 69 50 
LP2985AIBP-3.0CT-ND — |3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 95  .69 50 LP29851M5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 294.00/1,000 
LP2985AIBP-3.0TR-ND — |3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 89.25/250 LP2985IM5-2.90I-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 95 0 50 
LP2985AIBP-3.3CT-ND | 3.3/, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grad 95 69 50 LP29851M5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 294.00/1,000 
LP2985AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .. 89.25/250 LP29851M5-3.0CT-ND ЗУ, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator.. .95 69 50 
LP2985AIBP-3.6CT-ND | 3.6V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A бгайе....5- 95 1890 50 LP29851M5-3.0TR-ND 3V, Micropower 150тА LN Ultra LDO Regulator.. 294.00/1,000 
LP2985AIBP-3.6TR-ND | 3.6V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 89.25/250 LP29851M5-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator г .95 69 50 
LP2985AIBP-4.0CT-ND |4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 95 69 .50 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ross) 633 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each» 
11 25 100 


LP2987IMM-3.2CT-ND 
LP2987IMM-3.2TR-ND 
LP29871MM-3.8CT-ND 
LP29871MM-3.8TR-ND 
LP29871MM-5.0CT-ND 


3.2V, Micropower 200тА Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 
5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 


211 157 116 
870.40/1,000 

244 157 146 
870.40/1,000 

211 E575 116 


Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 100 
LP2985IM5-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69 .50 
LP29851M5-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69  .50 
LP29851M5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-3.5CT-ND 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69 .50 
LP29851M5-3.5TR-ND 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69  .50 
LP29851M5-3.6TR-ND 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-3.8CT-ND. 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 .69  .50 
LP29851M5-3.8TR-ND 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 294.00/1,000 
LP29851M5-4.0CT-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. .95 69  .50 


LP29851M5-4.0TR-ND 
LP29851M5-4.5CT-ND 
LP29851M5-4.5TR-ND 


4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 
4.5У, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 
4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 


294.00/1,000 
105 69 Яў 
294.00/1,000 


LP29871MM-5.0TR-ND 
LP2988AILD-2.5CT-ND 
LP2988AILD-2.5TR-ND 
LP2988AILD-3.0CT-ND 
LP2988AILD-3.0TR-ND 


5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигас 
2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 


870.40/1,000 
2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 
2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LP2988AILD-3.3CT-ND 
LP2988AILD-3.3TR-ND 
LP2988AILD-5.0CT-ND 
LP2988AILD-5.0TR-ND 
LP2988AIM-2.5-ND 


3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
5V, Micropower 200тА LDO Voltage Regulator. 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 200тА Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 


2.36 1.75 1.30 
972.80/1,000 

2.36 175 1.30 
972.80/1,000 

211 157 146 


LP2988AIM-2.8-ND 
LP2988AIM-3.0-ND 
LP2988AIM-3.3-ND 
LP2988AIM-3.8-ND 
LP2988AIM-5.0-ND 


2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 


211 157 116 
ЖШ 157 116 
ЖШ 157 116 
ЖШ 157 116 
214 457 116 


LP2988AIMM-2.5CT-ND 
LP2988AIMM-2.5TR-ND 
LP2988AIMM-2.7CT-ND 
LP2988AIMM-2.7TR-ND 
LP2988AIMM-2.8CT-ND 


2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
2.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
2.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 


226 168 125 
934.40/1,000 

226 1.68 1.25 
934.40/1,000 

226 1.68 125 


LP29851M5-4.7CT-ND 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. .95 69 50 
LP29851M5-4.7TR-ND 4.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-4.8CT-ND 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69  .50 
LP29851M5-4.8TR-ND 4.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. .95 69  .50 
LP29851M5-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 294.00/1,000 
LP29851M5-5.3CT-ND 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69 ‚50 
LP29851M5-5.3TR-ND 5.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP29851M5-6.1CT-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: .95 69 ‚50 
LP2985IM5-6.1TR-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 294.00/1,000 
LP2985ITP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . .95 69  .50 
LP2985ITP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Regulator . 89.25/250 
LP2985ITP-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . .95 69 50 
LP2985ITP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LD0 Regulator . 89.25/250 
LP2985ITP-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . .95 .69  .50 
LP2985ITP-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 89.25/250 


LP2986AILD-3.0CT-ND 
LP2986AILD-3.0TR-ND 
LP2986AILD-3.3CT-ND 
LP2986AILD-3.3TR-ND 


ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Ве 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 


226 1.68 125 
934.40/1,000 
226 1.68 125 
934.40/1,000 


LP2988AIMM-2.8TR-ND 
LP2988AIMM-3.0CT-ND 
LP2988AIMM-3.0TR-ND 
LP2988AIMM-3.2CT-ND 
LP2988AIMM-3.2TR-ND 


2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 


934.40/1,000 
226 1.68 125 
934.40/1,000 
226 168 125 
934.40/1.000 


LP2986AILD-5.0CT-ND 
LP2986AILD-5.0TR-ND 
LP2986AIM-3.0-ND 
LP2986AIM-3.3-ND 
LP2986AIM-5.0-ND 


5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Ве 
5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Rei 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .: 
3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 
5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 


226 1.68 125 
934.40/1,000 
205 1.52 1.13 
205 152 113 
205 1.52 1413 


LP2988AIMM-3.8CT-ND 
LP2988AIMM-3.8TR-ND 
LP2988AIMM-5.7CT-ND 
LP2988AIMM-5.7TR-ND 
LP2988ILD-2.5CT-ND 


3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy.. 
2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 


226 168 125 
934.40/1,000 

226 1.68 1.25 
934.40/1,000 

229 171 126 


LP2986AIMM-3.0CT-ND 
LP2986AIMM-3.0TR-ND 
LP2986AIMM-3.3CT-ND 
LP2986AIMM-3.3TR-ND 
LP2986AIMM-5.0CT-ND 


3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 
3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 
3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5% 
3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5% 
5У, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 


2.26 1.68 125 
934.40/1,000 

226 168 125 
934.40/1,000 

226 168 125 


LP2988ILD-2.5TR-ND 
LP2988ILD-3.0CT-ND 
LP2988ILD-3.0TR-ND 
LP2988ILD-3.3CT-ND 
LP2988ILD-3.3TR-ND 


2.5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 


947.20/1,000 
229 171 1.26 
947.20/1,000 
229 171 126 
947.20/1.000 


LP2986AIMM-5.0TR-ND 
LP2986ILD-3.0CT-ND 
LP2986ILD-3.0TR-ND 
LP2986ILD-3.3CT-ND 
LP2986ILD-3.3TR-ND 


5V, Micropwr 200mA Ultra LD0 Fixed or Adj. V. Reg .5% 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. . 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. . 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg. 


934.40/1,000 
244 159 1.18 
883.20/1,000 
244 1.59 1.18 
883.20/1,000 


LP2988ILD-5.0CT-ND 
LP2988ILD-5.0TR-ND 
LP2988IM-2.5-ND 
LP2988IM-2.8-ND 
LP2988IM-3.0-ND 


5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигас 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 


2.29 171 1.26 
947.20/1,000 
2.08 1.55 1.14 
2.08 1.55 1.14 
2.08 155 1.14 


LP2986ILD-5.0CT-ND 
LP2986ILD-5.0TR-ND 
LP2986IM-3.0-ND 
LP2986IM-3.3-ND 
LP2986IM-5.0-ND 


5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. У. Ве 
5V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Ве 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 
5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 


244 159 1.18 
883.20/1,000 


192 143 1.06 
192 143 1.06 
192 143 1.06 


LP2988IM-3.2-ND 
LP2988IM-3.3-ND 
LP2988lM-3.8-ND 
LP2988lM-5.0-ND 
LP2988IMM-2.5CT-ND 


3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигас 


2.08 1.55 1.14 
2.08 1.55 1.14 
2.08 1.55 1.14 
2.08 1.55 1.14 
220 164 121 


LP2986IMM-3.0CT-ND 
LP2986IMM-3.0TR-ND 
LP2986IMM-3.3CT-ND 
LP2986IMM-3.3TR-ND 
LP2986IMM-5.0CT-ND 


3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 
3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 
3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%... 
3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%..... 
5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 


24 157 146 
870.40/1,000 

2 457 148 
870.40/1,000 

2:1 357 116 


LP2988IMM-2.5TR-ND 
LP2988IMM-2.8CT-ND 
LP2988IMM-2.8TR-ND 
LP2988IMM-3.0CT-ND 
LP2988IMM-3.0TR-ND 


2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигас 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy.. 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 


908.80/1,000 
220 164 121 
908.80/1,000 
220 164 121 
908.80/1,000 


LP2986IMM-5.0TR-ND 
LP2987AILD-3.0CT-ND 
LP2987AILD-3.0TR-ND 
LP2987AILD-3.3CT-ND 
LP2987AILD-3.3TR-ND 


5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% 
ЗУ, Micropower 200mA LDO Voltage Regulatoi 
ЗУ, Micropower 200mA LDO Voltage Regulatoi 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 


870.40/1,000 
226 168 125 
934.40/1,000 
226 168 125 
934.40/1,000 


LP2988IMM-3.2CT-ND 
LP2988IMM-3.2TR-ND 
LP2988IMM-3.8CT-ND 
LP2988IMM-3.8TR-ND 
LP2988IMM-5.7CT-ND 


3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Ассигасі 
5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 


2.20 1.64 1.21 
908.80/1,000 

2.20 1.64 1.21 
908.80/1,000 

2.20 1.64 1.21 


LP2987AILD-5.0CT-ND 
LP2987AILD-5.0TR-ND 
LP2987AIM-2.5-ND 


LP2987AIM-2.8-ND 


5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulatoi 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator.. 
2.5V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% 
2.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
with Program Power-On Reset Delay, .5% 


226 168 125 
934.40/1,000 


205 152 113 
205 1.52 113 


LP2988IMM-5.7TR-ND 
LP2989AILD-1.8CT-ND 


LP2989AILD-1.8TR-ND 


5.7V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy...... 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


908.80/1,000 
270 201 148 
1113.60/1,000 


LP2987AIM-3.0-ND 
LP2987AIM-3.2-ND 
LP2987AIM-3.3-ND 


3V, Micropower 200mA Ultra LD0 Voltage Regulator 
with Program Power-0n Reset Delay, .5% 

3.2V, Micropower 200mA, Ultra LD0 Voltage Regulator 
with Program Power-0n Reset Delay, .5% 

3.3V, Micropower 200mA Ultra LD0 Reg., .5% 


205 152 113 


205 152 113 
205 152 113 


LP2989AILD-2.5CT-ND 
LP2989AILD-2.5TR-ND 


LP2989AILD-2.8CT-ND 


2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts. 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts. 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra 
for Applications with Output Volts 


270 201 148 
1113.60/1,000 
270 201 148 


LP2987AIM-3.8-ND 


LP2987AIM-5.0-ND 
LP2987AIMM-2.5CT-ND 
LP2987AIMM-2.5TR-ND 


3.8V, Micropower 200mA, Ultra LD0 Voltage Regulator 

with Program Power-0n Reset Delay, .5% 
5.0V, Micropower 200mA Ultra LD0 Reg., .5% Accuracy. 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 


205 152 113 

205 152 1.19 

2.26 1.68 1.25 
934.40/1,000 


LP2989AILD-2.8TR-ND 
LP2989AILD-285CT-ND 


LP2989AILD-285TR-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1113.60/1,000 
270 201 148 
1113.60/1,000 


LP2987AIMM-3.0CT-ND 
LP2987AIMM-3.0TR-ND 
LP2987AIMM-3.2CT-ND 
LP2987AIMM-3.2TR-ND 
LP2987AIMM-3.8CT-ND 


ЗУ, Micropower 200тА Ultra LDO Reg., .5% Ассигас 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Ассшас 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 


296 168 125 
934.40/1,000 

226 168 1.25 
934.40/1,000 

226 168 125 


LP2989AILD-3.0CT-ND 
LP2989AILD-3.0TR-ND 


LP2989AILD-3.3CT-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
ЗУ, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


270 2.001 1.48 
1113.60/1,000 
270 2.01 148 


LP2987AIMM-3.8TR-ND 
LP2987ILD-3.0CT-ND 
LP2987ILD-3.0TR-ND 
LP2987ILD-3.3CT-ND 
LP2987ILD-3.3TR-ND 


3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 
3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator.. 
ЗУ, Micropower 200mA LDO Voltage Regulatoi 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 
3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulato: 


934.40/1,000 
244 159 1.18 
883.20/1,000 
244 159 1.18 
883.20/1,000 


LP2987ILD-5.0CT-ND 
LP2987ILD-5.0TR-ND 


5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator.. 
5V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulatoi 


244 159 1.18 
883.20/1,000 


LP2989AILD-3.3TR-ND 
LP2989AILD-3.6CT-ND 


LP2989AILD-3.6TR-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra 
for Applications with Output Volts. 


1113.60/1,000 
270 201 148 
1113.60/1,000 


LP29871M-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% Accuracy ...8-501С 1.92 1.43 1.06 
LP29871M-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA, LDO Voltage Reg. 1% Accuracy ...8-501С 1.06 1.43 1.06 
LP29871M-3.0-ND ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 8-SOIC 1.92 143 1.06 
LP29871M-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 192 143 1.06 
LP29871M-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 1.92 143 1.06 
LP29871M-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 1.92 1.43 1.06 
LP29871M-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 1.92 143 1.06 


LP29871MM-2.5CT-ND 


2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 


241 452 146 


LP2989AILD-4.0CT-ND 
LP2989AILD-4.0TR-ND 


LP2989AILD-5.0CT-ND 


4V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts. 
4V, Micropower 500mA LN Ultra LD 
for Applications with Output Volts. 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 


270 2.001 1.48 
1113.60/1,000 
270 201 148 


LP29871MM-2.5TR-ND 
LP29871MM-2.8CT-ND 
LP29871MM-2.8TR-ND 
LP2987IMM-3.0CT-ND 
LP29871MM-3.0TR-ND 


2.5V, Micropower 200тА Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 
2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 
2.8V, Micropower 200тА Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 
ЗУ, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 
3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 


870.40/1,000 
211 157 116 
870.40/1,000 
РАП” ЫТ. Ss] 
870.40/1,000 


LP2989AILD-5.0TR-ND 
LP2989AIM-1.8-ND 
LP2989AIM-2.5-ND 


5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1113.60/1,000 
245 1.82 1.35 
245 1.82 1.35 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Description 1 25 100 
LP2989AIM-3.0-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP2992AILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 161 1.18  .86 
for Applications with Output Volts NEW? ........ 245 182 1.35 LP2992AILD-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 556.40/1,000 
LP2989AIM-3.3-ND. 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP2992AILD-5.0CT-ND | 5V, Micropower 250тА LN Ultra LDO Regulato 161 118  .86 


LP2989AIM-5.0-ND 


for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


245 1.82 1.35 
245 1.82 1.35 


LP2992AILD-5.0TR-ND 
LP2992AIM5-1.5CT-ND 


5V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulato 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulator 


556.40/1,000 
143 105 76 


LP2989AIMM-1.8CT-ND 
LP2989AIMM-1.8TR-ND 
LP2989AIMM-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


270 2.01 148 
1113.60/1,000 
270 201 148 


LP2992AIM5-1.5TR-ND 
LP2992AIM5-1.8CT-ND 
LP2992AIM5-1.8TR-ND 
LP2992AIM5-2.5CT-ND 
LP2992AIM5-2.5TR-ND 


1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulator 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LD0 Regulator 


494.00/1,000 
143 1.05 76 

494.00/1,000 
143 105 76 

494.00/1,000 


LP2989AIMM-2.5TR-ND 
LP2989AIMM-2.8CT-ND 
LP2989AIMM-2.8TR-ND 


2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volt: 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra 
for Applications with Output Volts 


1113.60/1,000 
270 201 148 
1113.60/1,000 


LP2992AIM5-3.0CT-ND 
LP2992AIM5-3.0TR-ND 
LP2992AIM5-3.3CT-ND 
LP2992AIM5-3.3TR-ND 
LP2992AIM5-5.0CT-ND 


ЗУ, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator.. 
ЗУ, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator.. 


143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 
494.00/1,000 

143 105 76 


LP2989AIMM-3.0CT-ND 
LP2989AIMM-3.0TR-ND 
LP2989AIMM-3.3CT-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


270 2.01 148 
1113.60/1,000 
270 201 148 


LP2992AIM5-5.0TR-ND 
LP2992ILD-1.5CT-ND 
LP2992ILD-1.5TR-ND 
LP2992ILD-1.8CT-ND 
LP2992ILD-1.8TR-ND 


5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator.. 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 


494.00/1,000 
157 115  .84 

543.40/1,000 
157 115  .84 

543.40/1,000 


LP2989AIMM-3.3TR-ND 
LP2989AIMM-5.0CT-ND 
LP2989AIMM-5.0TR-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1113.60/1,000 
270 2.001 148 
1113.60/1.000 


LP2992ILD-2.5CT-ND 
LP2992ILD-2.5TR-ND 
LP2992ILD-3.3CT-ND 
LP2992ILD-3.3TR-ND 
LP2992ILD-5.0CT-ND 


2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato 


157 115  .84 
543.40/1,000 

157 115  .84 
543.40/1,000 

157 115 .84 


LP2992ILD-5.0TR-ND 
LP29921M5-1.8CT-ND 
LP29921M5-1.5CT-ND 
LP29921M5-1.5TR-ND 
LP29921M5-1.8TR-ND 


5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulai 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 
1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator. 


543.40/1,000 
139 103 75 
139 103 75 

482.30/1,000 

482.30/1,000 


LP2989ILD-1.8CT-ND 
LP2989ILD-1.8TR-ND 
LP2989ILD-285CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volt: 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra 
for Applications with Output Volts 
2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts 


254 189 140 
1049.60/1,000 
254 189 140 


LP29921M5-2.5CT-ND 
LP29921M5-2.5TR-ND 
LP29921M5-3.0CT-ND 
LP29921M5-3.0TR-ND 
LP29921M5-3.3CT-ND 


2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
ЗУ, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato: 
ЗУ, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato 
3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 


1.39 10 75 
482.30/1.000 

1.39 103 75 
482.30/1,000 

139 103 75 


LP2989ILD-285TR-ND 
LP2989ILD-2.5CT-ND 
LP2989ILD-2.5TR-ND 


2.85V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1049.60/1,000 
2.54 1.89 140 
1049.60/1,000 


LP29921M5-3.3TR-ND 
LP29921M5-5.0CT-ND 
LP29921M5-5.0TR-ND 
LP2994M-ND 
LP2995LQCT-ND 


3.3V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato: 
5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulato 
DDR Termination Regulator 
DDR Termination Regulator. 


482.30/1,000 
139 1.03 75 

482.30/1,000 
Wwe esi) 95 
155 Ро © 


LP2989ILD-2.8CT-ND 
LP2989ILD-2.8TR-ND 
LP2989ILD-3.0CT-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 


254 1.89 140 
1049.60/1,000 
2.4 189 140 


LP2995LQTR-ND 
LP2995M-ND 
LP2995MR-ND 
LP2996LQCT-ND 
LP2996LQTR-ND 


DDR Termination Regulator. 
DDR Termination Regulator 
DDR Termination Regulator. 
DDR Termination Regulator. 
DDR Termination Regulator. 


680.96/1,000 
165 123 91 
165 123 %1 
1.83 1.36 1.01 

753.92/1,000 


LP2989ILD-3.0TR-ND 
LP2989ILD-3.3CT-ND 
LP2989ILD-3.3TR-ND 


ЗУ, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 


1049.60/1,000 
2.54 1.89 1.40 
1049.60/1,000 


LP2996M-ND 
LP2996MR-ND 
LP2997M-ND 
LP2997MR-ND 
LP34701M5-2.63CT-ND 


DDR Termination Regulator 
DDR Termination Regulator. 
DDR-II Termination Regulator NEW! 
DDR-II Termination Regulator NEW! 
2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 


1.83 1.36 1.01 
1.83 1.36 1.01 
1.83 1.36 1.01 
1.83 1.36 1.01 
1.80 1.32  .96 


LP2989ILD-3.6CT-ND 
LP2989ILD-3.6TR-ND 
LP2989ILD-4.0CT-ND 


3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
4V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 


254 189 140 
1049.60/1,000 
254 189 140 


LP3470IM5-2.63TR-ND 
LP34701M5-2.93CT-ND 
LP34701M5-2.93TR-ND 
LP34701M5-3.08CT-ND 
LP34701M5-3.08TR-ND 


2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 


624.00/1,000 
1.80 1.32  .96 

624.00/1,000 
1.80 1.32 .96 

624.00/1,000 


LP34701M5-3.65CT-ND 
LP34701M5-3.65TR-ND 
LP34701M5-4.00CT-ND 
LP34701M5-4.00TR-ND 
LP34701M5-4.38CT-ND 


3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
4V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Tem 
4V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Tem 
4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 


1.80 1.32  .96 
624.00/1,000 

1.80 1.32  .96 
624.00/1,000 

1.80 1.32  .96 


LP2989ILD-4.0TR-ND 
LP2989ILD-5.0CT-ND 
LP2989ILD-5.0TR-ND 


4V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts. 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts.. 


1049.60/1,000 
254 189 140 
1049.60/1.000 


LP34701M5-4.38TR-ND 
LP34701M5-4.63CT-ND 
LP34701M5-4.63TR-ND 
LP3470M5-2.63CT-ND 
LP3470M5-2.63TR-ND 


4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 
2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit. 


624.00/1,000 
1.80 1.32  .96 

624.00/1,000 
UGE) ІІ 409 

572.00/1,000 


LP2989IM-1.8-ND 
1Р29891М-2.5-М0 
1Р29891М-3.0-М0 


1.8V, Місгоромег 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
ЗУ, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts NEW! ........ 


LP3470M5-2.83CT-ND 
LP3470M5-2.83TR-ND 
LP3470M5-2.93CT-ND 
LP3470M5-2.93TR-ND 
LP3470M5-3.08CT-ND 


2.83V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
2.83V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit. 


165 121  .88 
572.00/1,000 

165 121 588 
572.00/1,000 

165 121 429 


LP2989IM-3.3-ND 
LP2989IM-5.0-ND 
LP2989IMM-1.8CT-ND 


3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LD0 Regulator 
for Applications with Output Volts 


254 189 140 


LP3470M5-3.08TR-ND 
LP3470M5-3.65CT-ND 
LP3470M5-3.65TR-ND 
LP3470M5-4.00CT-ND 
LP3470M5-4.00TR-ND 


3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
3.65V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
5V, Voltage Monitor with Reset .. 
5V, Voltage Monitor with Вее! 


572.00/1,000 
165 121  .88 

572.00/1,000 
165 121 88 

572.00/1,000 


LP2989IMM-1.8TR-ND 
LP2989IMM-2.5CT-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 


1049.60/1,000 


LP3470M5-4.38CT-ND 
LP3470M5-4.38TR-ND 
LP3470M5-4.63CT-ND 
LP3470M5-4.63TR-ND 
LP3852EMP-1.8CT-ND 


4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit. 
1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 


165 121 88 
572.00/1,000 

165 121 88 
572.00/1,000 

415 3.16 241 


LP3852EMP-1.8TR-ND 


1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW? 


2091.60/1,000 


for Applications with Output Volt: 2.54 1.89 140 LP3852EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 415 346 241 
LP2989IMM-2.5TR-ND | 2.5У, Micropower 500mA LN Ultra LP3852EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2091.60/1,000 
for Applications with Output Volts 1049.60/1,000 LP3852EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 415 3.16 241 
LP2989IMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2091.60/1,000 
for Applications with Output Volts 2.54 1.89 140 LP3852EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 415 346 241 
LP2989IMM-2.8TR-ND | 2.8У, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW? 2091.60/1,000 
for Applications with Output Volts 1049.60/1,000 LP3852ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 448 341 2.60 
LP2989IMM-3.0CT-ND | ЗУ, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ES-2.5-ND 2.5V, 1.5А Fast Ultra LDO Linear Regulato! 448 341 2.60 
for Applications with Output Volts 2.54 1.89 140 LP3852ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 4.48 341 2.60 
LP2989IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 448 341 2.60 
for Applications with Output Volts 1049.60/1,000 LP3852ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 448 341 2.60 
LP2989IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 4.48 341 2.60 
for Applications with Output Volts 2.54 1.89 140 LP3852ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato; 448 341 2.60 
LP2989IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 4.48 341 2.60 
for Applications with Output Volts 1049.60/1,000 LP3853ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 565 447 358 


LP2989IMM-5.0CT-ND 
LP2989IMM-5.0TR-ND 


5V, Micropower 500тА LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volt: 
5V, Micropower 500mA LN Ultra L 
for Applications with Output Volts 


254 189 140 
1049.60/1.000 


LP3853ES-2.5-ND 
LP3853ES-3.3-ND 
LP3853ES-5.0-ND 
LP3853ET-1.8-ND 


2.5V, 3A Fast Ultra LD0 Linear Regulato 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 
1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 


565 447 358 
565 447 3.58 
565 447 3.58 
565 4.47 3.58 


LP2992AILD-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulatoi -LLP 181 118 86 
LP2992AILD-1.5TR-ND | 1.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulatoi -LLP. 556.40/1,000 
LP2992AILD-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulatoi -LLP БЕ 86 
LP2992AILD-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulatoi -LLP. 556.40/1,000 
LP2992AILD-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulatoi -LLP 181 118 86 
LP2992AILD-2.5TR-ND | 2.5У, Micropower 250mA LN Ultra LDO Regulator... -LLP 556.40/1,000 


LP3853ET-2.5-ND 
LP3853ET-3.3-ND 
LP3853ET-5.0-ND 
LP3855EMP-1.8CT-ND 
LP3855EMP-1.8TR-ND 


2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 
3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 
5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 
1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW? 
1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW? 


5.65 4.47 3.58 
5.65 4.47 3.58 
5.65 4.47 3.58 
4.15 346 2.41 
2091.60/1,000 


(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 635 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP3855EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 415 3.16 241 LP3875ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 325 247 1.89 
LP3855EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2091.60/1,000 LP3875ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.25 247 1.89 
LP3855EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5А, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 415 346 241 LP3875ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3855EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2091.60/1,000 LP3876ES-1.8-ND 1.8V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 4.13 344 240 
LP3855EMP-5.0CT-ND | 5У, 1.5А, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 4.15 316 241 LP3876ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 4.13 3.14 240 
LP3855EMP-5.0TR-ND 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2091.60/1,000 LP3876ES-3.3-ND 3.3V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato 413 314 240 
LP3855EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator МЕ! 4.15 316 241 LP3876ES-5.0-ND 5V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 344 240 
LP3855EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5А, Fast Ultra LDO Linear Regulator МЕ! 2091.60/1,000 LP3876ES-ADJ-ND. Adj., ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 344 240 
LP3855ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 448 341 2.60 LP3876ET-1.8-ND 1.8V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato: 413 3.14 2.40 
LP3855ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 448 341 2.60 LP3876ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulato 413 344 240 
LP3855ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 448 341 2.60 LP3876ET-3.3-ND 3.3V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato 413 314 240 
Е n L Цара t TUR S 260 LP3876ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 443 344 240 
DR US SE i А ў LP3876ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Li Regulat 413 3.14 240 
LP3855ET-1.8-ND 1.8V, 1.5 Fast Ultra LDO Linear Regulator . 448 341 2.60 LP3881EMR-1.2-ND 12% OBA Fast Response LDO linear Regulator NEW! 445 339 259 
L ІП 281, m Fast Ша ШІ near Ron гн ёт m LP3881EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8А Fast Response LDO Linear Regulator NEW! 445 339 259 
а «ӘУ, LOA Fast Ultra Inear Meguiator .. А j а LP3881EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ri LDO Li Regulator NEW: 445 339 2.59 
LP3855ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator Am. Ән SOMNIS 12V. (ВА Fast Ultra LDO Linear Regulator... E Ж 
LP3855ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 448 341 2.60 ӨЛЕҢ "V 0 i 5 ў ў 
: LP3881ES-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 4.45 339 2.59 
LP3856ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.666 447 3.58 COEM і 
г LP3881ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 4.45 3.39 2.59 
LP3856ES-2.5-ND 2.5У, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 565 447 358 LP3881ET-1.2-ND. 12V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 445 339 259 
LP3856ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 565 447 3.58 5. n 
LP3B56ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 565 447 358 rete ТОВ аи Такт На n Agen HOUR ©. 
LPS856ES-ADJ-ND Adj., ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator . 565 447 358 LP3882EMR-1.2-ND — |122V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator NEW? 465 354 270 
ЕН 18V, ЗА Fast Ultra 100 Linear Regulator S09 OH SUD LP3882EMR-1.5-ND — | 1:517 1.5 Fast Response LDO Linear Regulator NEW! 465 354 270 
СЕЗЕЗВЕ 2 5ND 2.5, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator SIONIS ss LP3882EMR-1.8-ND — 18У. БА Fast Response LDO Linear Regulator NEW 465 354 270 
LP3856ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 565 447 3.58 IS oH V 4. p i 9 1 Í Т 
i LP3882ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 465 354 270 
LP3856ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.65 447 3.58 7 
LP3856ET-ADJ-ND Adj., ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 565 447 358 LP3882ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 4.65 3.54 270 
5 зі V ў қ i Т й LP3882ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 4.65 354 270 
LP3871EMP-1.8CT-ND | 1.8У, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2.98 221 1.64 я 
LP3871EMP-1.8TR-ND__| 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 1228,80/1,000 F Tz NB ДЕЛ eee EDD MISSE аа pM E 
LP3871EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 298 221 164 Я аны АНЫ ваг “egu aly | і : 
LP3871EMP-2.5TR-ND | 2.517 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 4228 80/1,000 РЕЗВВ2БІЕ 8:00) 1.ВУ, Т.А Fast Ultra LDO Linear Regulato AU) л шй 
LP3871EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 298 221 164 LP3883ES-1.2-ND 1.2V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.73 436 333 
LP3871EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 1228.80/1,000 LP3883ES-1.5-ND 1.5V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato 573 436 333 
LP3871EMP-5.0CT-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 298 221 1.64 Ten sa | D vey ЗА Fast T 500 TA dena 2m 1% 352 
LP3871EMP-5.0TR-ND | 5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 1228.80/1,000 и EU я К 5 й 
LP3871ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 159 LP3883ET-1.5-ND 1.5V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato 573 436 333 
LP3871ES-2.5-ND 2 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 LP3883ET-1.8-ND 1.8V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 573 436 333 
LP3871ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 LP3891ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra 100 Linear Regulato 285 217 1.66 
LP3871ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 ГЕЗ891 ET ND TEV, 088 p т ТУЯ ШЕ педа 205 217 168 
LP3871ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 273 208 159 god аан inear Regulato! i : à 
LP3871ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 208 1.59 LP3891ET-1.2-ND 1.2У, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 285 217 1.66 
LP3871ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 2.08 1.59 LP3891ET-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LD0 Linear Regulator 2.85 217 1.66 
LP3871ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 208 1.59 LP3891ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LD0 Linear Regulato 2.85 2.17 1.66 
LP3872EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 2.88 219 1.67 LP3892ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 333 2537 193 
LP3872EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 1449.00/1,000 LP3892ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 333 253 1.93 
LP3872EMP-2.5CT-ND | 2.V.1.A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 2.88 249 1.67 LP3892ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 333 253 1.93 
LP3872EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 1449.00/1,000 LP3892ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.33 253 1.93 
LP3872EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 2.88 219 1.67 LP3892ET-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.33 253 1.93 
LP3872EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 1449.00/1,000 LP3892ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 3.33 253 1.93 
LP3872EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 2.88 219 1.67 LP3893ES-1.2-ND 1.2V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 415 316 241 
LP3872EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 1449.00/1,000 LP3893ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 415 8Л6 241 
LP3872ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LD0 Linear Regulator . 3.25 247 1.89 LP3893ES-1.8-ND 1.81, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato 415 3416 241 
LP3872ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 325 247 180 LP3893ET-1.2-ND 1.2V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato: 415 3.16 241 
LP3872ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.25 247 1.89 LP3893ET-1.5-ND 1.5V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulato 415 316 241 
LP3872ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 325 247 1.89 LP3893ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 415 346 241 
LP3872ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 325 247 1.89 LP3927ILO-AHCT-ND Cellular/PCS System Power Management 4.85 3.69 2.82 
LP3872ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 325 247 1.89 LP3927ILQ-AHTR-ND | Cellular/PCS System Power Management 2444.40/1,000 
LP3872ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.25 247 1.89 LP3927ILQ-AJCT-ND Cellular/PCS System Power Management 485 369 282 
LP3872ET-5.0-ND SV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 189 LP3927ILQ-AJTR-ND | Cellular/PCS System Power Management 2444.40/1,000 
LP3873ES-1.8-ND 1.8V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 LP3928TL-1828CT-ND — |2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 345 263 2.01 
ТЕР а Бан 220 А Fast Ша о la Надаю Hs Bir 22) LP3928TL-1828TR-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifte 458.85/250 
-3.3- .3V, 3A Fast Ultra inear Regulator : f ў z iver with Hi 
LP3873ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 314 240 LESSER RUE Dus RGB;LED Driver With High Current Boost DC/DC 
: Converter NEW!.. 3.80 2.89 2.21 
LP3873ET-1.8-ND 1.8V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 4.13 3.14 240 LP3931ISQTR-ND Dual RGB LED Driver with High Current Boost DC/DC 
LP3873ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 314 2.40 Converter NEW!................. 1915.20/1,000 
LP3873ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 443 3.14 240 LP3933SLCT-ND Complete Lighting Management System 428 3.25 248 
LP3873ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 443 314 240 LP3933SLTR-ND Complete Lighting Management System 2154.60/1,000 
LP3874EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 2.98 221 1.64 | inhti 
a LP3936SLCT-ND Complete Lighting Management System 428 325 248 
LP3874EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 1228.80/1,000 LP3936SLTR-ND Complete Lighting Management System 2154.60/1,000 
LP3874EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator МЕ! 298 221 164 LP3943ISQEV-ND Evaluation Board for LP3943 Funlight Driver NE! eios = S 
LP3874EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 1228.80/1,000 Ы Я і j b 
: LP3943ISQCT-ND 16-LED Fun Light Driver. 4-LLP 380 289 2.21 
LP3874EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 2.98 221 1.64 т т 
LP3874EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator МЕ! 1228.80/1,000 LP3943IS0TR-ND 16-LED Fun Light Driver. 4-LLP 1915.20/1,000 
ў V 087 TENG LP3944IS0CT-ND 8-LED Fun Light Driver 4-LLP 358 272 208 


LP3874EMP-5.0CT-ND 


5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 


2.98 


2.21 


1.64 


LP3874EMP-5.0TR-ND 
LP3874EMP-ADJCT-ND 
LP3874EMP-ADJTR-ND 


5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 
Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 
Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 


1228.80/1,000 


2.98 


221 


1.64 


1228.80/1,000 


LP3944ISQTR-ND 
LP3945LDCT-ND 
LP3945LDTR-ND 


8-LED Fun Light Driver 
Battery Charge Management Syste: 
Battery Charge Management Syste: 


2.85 


1801.80/1,000 


2.17 


1.66 


1436.40/1.000 


LP3946LDCT-ND 
LP3946LDTR-ND 
LP3947ISD-09CT-ND 


Battery Charge Management Syste 
Battery Charge Management System.. 
USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery 


2.73 


2.08 


1:59 


1373.40/1,000 


LP3874ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 273 208 159 
LP3874ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 273 208 159 
LP3874ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 273 208 159 
LP3874ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 208 1159 
LP3874ES-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LD0 Linear Regulato 273 208 159 
LP3874ET-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LD0 Linear Regulator . 273 208 1.59 
LP3874ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 273 208 1.59 
LP3874ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 273 208 159 
LP3874ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 208 159 
LP3874ET-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 273 2/08 159 
LP3875EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.88 249 1.67 


LP3875EMP-1.8TR-ND 


1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 


1449.00/1,000 


Charger NEW!. 3.00 2.30 1.70 
LP3947ISD-09TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery 

Charger NEW!. 1277.44/1,000 
LP3947ISD-51CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery 

Charger NEW!. 3.00 230 1.70 
LP3947ISD-51TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery 

Charger МЕМУ................. s 1277.44/1,000 


LP3961EMP-1.8CT-ND 


1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 


257 


1.91 


142 


LP3875EMP-2.5CT-ND 
LP3875EMP-2.5TR-ND 
LP3875EMP-3.3CT-ND 
LP3875EMP-3.3TR-ND 
LP3875EMP-5.0CT-ND 


2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NE! 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


LP3961EMP-1.8TR-ND 
LP3961EMP-2.5CT-ND 
LP3961EMP-2.5TR-ND 
LP3961EMP-3.3CT-ND 
LP3961EMP-3.3TR-ND 


1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 
2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: 
2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: 
3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: 
3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: 


2.57 
2.57 


1062.40/1.000 


1.91 


1.42 


1062.40/1,000 


1.91 


142 


1062.40/1,000 


LP3875EMP-5.0TR-ND 
LP3875EMP-ADJCT-ND 
LP3875EMP-ADJTR-ND 


5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 
Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW! 
Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator NEW!. 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


LP3961EMP-5.0CT-ND 
LP3961EMP-5.0TR-ND 


5V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulato 
5V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulato 


2.57 


1.91 


1.42 


1062.40/1,000 


LP3875ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.25 2.47 1.89 
LP3875ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 3.25 247 1.89 
LP3875ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 325 247 1180) 
LP3875ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3875ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 325 247 1.89 
LP3875ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.25 247 1.89 
LP3875ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.25 247 1.89 


LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.95 249 1.62 
LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: 295 219 1.62 
LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LD0 Linear Regulator 295 249 1.62 
LP3961ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator... 2.95 2.19 1.62 
LP3961ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 205 219 162 
LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato: 295 219 1162. 
LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulatol 2:95 219 162 
LP3961ET-5.0-ND 5V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulator... 2.95 219 1.62 
(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


636 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


National 


Semicor 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 2.50 1.90 1.45 LP3982ILD-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 300mA Ultra LD0 Low Noise CM0S Reg. 364.00/1,000 


LP3962EMP-1.8TR-ND 
LP3962EMP-2.5CT-ND 
LP3962EMP-2.5TR-ND 
LP3962EMP-3.3CT-ND 


1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator... 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 


1260.00/1,000 


2.50 


1.90 


1.45 


1260.00/1,000 


2.50 


1.90 


1.45 


LP3982ILD-2.5CT-ND 
LP3982ILD-2.5TR-ND 
LP3982ILD-2.77CT-ND 
LP3982ILD-2.77TR-ND 


2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 
2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
2.77\/, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Rei 
2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg .. 


1.05 3m ds 
364.00/1,000 

1.05 3m 455 
364.00/1,000 


LP3962EMP-3.3TR-ND 
LP3962EMP-5.0CT-ND 
LP3962EMP-5.0TR-ND 


3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 


1260.00/1,000 


2.50 


1.90 


1.45 


1260.00/1,000 


LP3982ILD-2.82CT-ND 
LP3982ILD-2.82TR-ND 
LP3982ILD-3.0CT-ND 


2.82V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg .. 
2.82V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Ве: 
ЗУ, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 


1.05 ӘЙЕ ales 
364.00/1,000 
1.05 T7 56 


LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 283 215 1.64 LP3982ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LD0 Low Noise CM0S Reg. 364.00/1,000 
LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.83 2.15 1.64 LP3982ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LD0 Low Noise CM0S Reg 1.05 ӘДЕ 5% 
LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 2.83 2.15 1.64 LP3982ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropwr 300mA Ultra LD0 Low Noise CM0S Reg 364.00/1,000 
LP3962ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.83 2.15 1.64 LP3982IMM-ADJCT-ND | Adj., Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Ret 1.01 ОТЫР 54 
LP3962ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 283 215 1.64 LP3982IMM-ADJTR-ND | Adj., Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re 351.00/1,000 
LP3962ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 2.83 2.15 1.64 LP3982IMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropwr 300тА Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 1.01 ТЫР 54 
LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LD0 Linear Regulator . 2.88 2415 1.64 LP39821MM-1.8TR-ND | 1.8V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 351.00/1,000 
LP3962ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 283 215 164 LP3982IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg ....8-MSOP 1.01 Б Ба 
LP3963ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.00 274 2.08 LP3982IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg ....8-М50Р 351.00/1,000 
LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 274 2.09 LP39821MM-2.77CT-ND | 2.77V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 

LP3963ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.00 274 2.09 CMOS Reg 1.01 75. 54 
LP3963ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 3.60 274 2.09 LP3982IMM-2.77TR-ND | 2.77V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 

LP3963ET-1.8-ND 1.8V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator 360 274 209 СМО Reg 351.00/1,000 
LP3963ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.00 274 2.09 LP39821MM-2.82CT-ND | 2.82V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 

LP3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 2.74 2.09 CMOS Reg 1.01 яз 54 
LP3963ET-5.0-ND 5V, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 3.60 2.74 2.09 LP3982IMM-2.82TR-ND | 2.82V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise 

LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0Т-223-5 2.57 1.91 142 CMOS Reg 4 351.00/1,000 


LP39821MM-3.0CT-ND 


ЗУ, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 


1.01 л з 


LP3982IMM-3.0TR-ND 
LP3982IMM-3.3CT-ND 
LP3982IMM-3.3TR-ND 
LP3983ITL-1.6CT-ND 


ЗУ, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg .... 
3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
1.6V, Micropower 5mA CMOS Volt. Regulator . 


351.00/1,000 
1.01 45 54 

351.00/1,000 
1.41 82 59 


LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0Т-223-5 1062.40/1,000 

LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0Т-223-5 257 1.91 142 
LP3964EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0Т-223-5 1062.40/1,000 

LP3964EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. OT-223-5 2.57 1.91 142 
LP3964EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0Т-223-5 1062.40/1,000 

LP3964EMP-5.0CT-ND | 5V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulator 0T-223-5 257 1.91 1.42 
LP3964EMP-5.0TR-ND | 5V, 800тА Fast Ultra LDO Linear Regulator 0Т-223-5 1062.40/1,000 

LP3964EMP-ADJCT-ND | Adj., 800т А Fast Ultra LDO Linear Regulato OT-223-5 2.57 1.91 1.42 
LP3964EMP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato; 0Т-223-5 1062.40/1,000 

LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. Т0-263-5 2.05 2.19 1.62 
LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LD0 Linear Regulator T0-263-5 2.95 2.19 1.62 
LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . Т0-263-5 2.05 219 1.62 
LP3964ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LD0 Linear Regulator Т0-263-5 2.05 219 1.62 
LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato ТО-263-5 | 2906. 219” 152 
LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . Т0-220-5 2.05 219 1.62 
LP3964ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. T0-220-5 2.95 219 1.62 
LP3964ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . Т0-220-5 2.95 2.19 1.62 
LP3964ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LD0 Linear Regulator Т0-220-5 2.05 249 1.62 
LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 205 219 162 
LP3965EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 250 190 1.45 


LP3965EMP-ADJTR-ND 
LP3965EMP-1.8CT-ND 
LP3965EMP-1.8TR-ND 
LP3965EMP-2.5CT-ND 
LP3965EMP-2.5TR-ND 


Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulatoi 
1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 
1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 


1260.00/1,000 


2.50 


1.90 


1.45 


1260.00/1,000 


2.50 


1.90 


1.45 


1260.00/1,000 


LP3983ITL-1.6TR-ND 1.6V, Micropower 5mA CMOS Volt. Regulator . 110.63/250 
LP3983ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Volt. Regulator . 1.11 2 EE 
LP3983ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Volt. Regulator . 110.63/250 
LP3983ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 5mA CMOS Volt. Regulator . 111 82 59 
LP3983ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 5mA CMOS Volt. Regulator . 110.63/250 
LP3984IBP-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150тА Ultra 100 CMOS Volt. Re 1.07 78 56 
LP3984IBP-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg ...4-microSMD 101.15/250 
LP3984IBP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS Volt. Reg...4-microSMD 1.07 78  .56 
LP3984IBP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150тА Ultra LDO CMOS Volt. Re i 101.15/250 
LP3984IBP-2.0CT-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg .. 1.07 48 56 
LP3984IBP-2.0TR-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg . 101.15/250 
LP3984IBP-3.1CT-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.......4-microSMD 1.07 A 56 
LP3984IBP-3.1TR-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LD0 CMOS Volt. Re i 101.15/250 


LP3984IMF-1.5CT-ND 
LP3984IMF-1.5TR-ND 
LP3984IMF-1.8CT-ND 


1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Ве: 
1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Ве: 
1.8V, Micropower 150тА Ultra LDO CMOS Volt. Reg... 


1.03 45  .54 
319.20/1,000 
1.03 45  .54 


LP3965EMP-3.3CT-ND 
LP3965EMP-3.3TR-ND 
LP3965EMP-5.0CT-ND 
LP3965EMP-5.0TR-ND 
LP3965ES-1.8-ND 


3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 
1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 


2.50 


1.90 


1.45 


1260.00/1,000 


2.50 


1260.00/1,000 
83 


1.90 
2.15 


1.45 
1.64 


LP3984IMF-1.8TR-ND 
LP3984IMF-2.0CT-ND 
LP3984IMF-2.0TR-ND 
LP3984IMF-3.1CT-ND 
LP3984IMF-3.1TR-ND 


1.8V, Micropower 150mA Ultra LD0 CM0S Volt. Reg. 
2V, Micropower 150mA Ultra LD0 CMOS Volt. Reg. 
2V, Micropower 150mA Ultra LD0 CMOS Volt. Reg. 
3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Re: 
3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. . 


319.20/1,000 
1.03 45 .54 

319.20/1,000 
1.03 45  .54 

319.20/1,000 


LP3984ITP-1.8CT-ND 
LP3984ITP-1.8TR-ND 
LP3984ITP-2.9CT-ND 


1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator NEW! ............... 
1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator NEW! ............... 
2.9V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 
Voltage Regulator. 


4-microSMD 


4-microSMD 


4-microSMD 


1.02 75 55 
102.00/250 
1.02 75 55 


LP3984ITP-2.9TR-ND 
LP39851BL-2.5CT-ND 
LP39851BL-2.5TR-ND 


2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


4-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


102.00/250 
1.01 45 54 
101.25/250 


LP39851BL-2.6CT-ND 
LP39851BL-2.6TR-ND 
LP39851BL-2.7CT-ND 


2.6V, Micropower 150тА Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


1.01 75 54 
101.25/250 
1.01 45  .54 


LP39851BL-2.7TR-ND 
LP39851BL-2.8CT-ND 
LP39851BL-2.8TR-ND 


2.7V, Місгоромег 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


.5-microSMD 


101.25/250 
1.01 45 54 
101.25/250 


LP39851BL-285CT-ND 
LP39851BL-285TR-ND 
LP39851BL-2.9CT-ND 


2.85V, Micropower 150тА Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


.5-microSMD 


1.01 45 54 
101.25/250 
1.01 45  .54 


LP3985IBL-2.9TR-ND 
LP39851BL-3.0CT-ND 
LP39851BL-3.0TR-ND 


2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


101.25/250 
1.01 45 54 
101.25/250 


LP39851BL-3.1CT-ND 
LP39851BL-3.1TR-ND 
LP39851BL-3.2CT-ND 


3.1V, Micropower 150тА Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.1V, Micropower 150тА Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


1.01 45 54 
101.25/250 
1.01 45  .54 


LP39851BL-3.2 TR-ND 
LP39851BL-3.3CT-ND 
LP39851BL-3.3TR-ND 


3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


101.25/250 
1.01 45 54 
101.25/250 


LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 289 245 164 
LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . ER 235 164 
LP3965ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 283 215 164 
LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LD0 Linear Regulato 2.83 2.15 1.64 
LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 2.83 2.15 1.64 
LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 283 235. 164 
LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 2:83 215 164 
LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 283: 245 164 
LP3965ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.83 2.15 1.64 
LP3966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.00 2.74 2.09 
LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 274 2.09 
LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 2.74 2.09 
LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 274 2.09 
LP3966ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 2.74 2.09 
LP3966ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 3.00 274 2.08 
LP3966ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 2.74 2.09 
LP3966ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.60 2.74 2.09 
LP3966ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LD0 Linear Regulator 360 274 2.09 
LP3966ET-5.0-ND БУ, ЗА Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 3.60 2.74 2.09 
LP3981ILD-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 82 .59 
LP3981ILD-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981ILD-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 82 59 
LP3981ILD-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981ILD-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 82 59 
LP3981ILD-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 300mA Ultra LD0 CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981ILD-2.83CT-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 141 .82 59 
LP3981ILD-2.83TR-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 383.50/1,000 

LP3981ILD-3.0CT-ND ЗУ, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 141 82 59 
LP3981ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 300mA Ultra LD0 CMOS Volt. Reg 383.50/1,000 

LP3981ILD-3.03CT-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LD0 CM0S Volt. Reg ШЕШІ 80 59 
LP3981ILD-3.03TR-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 383.50/1,000 

LP3981ILD-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 82 59 
LP3981ILD-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. ШЕШ 8 .59 
LP3981IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981IMM-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 102059 
LP3981IMM-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981IMM-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 82 59 
LP3981IMM-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 300mA Ultra LD0 CM0S Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3981IMM-2.83CT-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LD0 CM0S Volt. Reg ШЕШІ! 80 59 
LP3981IMM-2.83TR-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 383.50/1,000 

LP3981IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.... 141 82 59 
LP3981IMM-3.0TR-ND | ЗУ, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg... 383.50/1,000 

LP3981IMM-3.03CT-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 141 .82  .59 
LP3981IMM-3.03TR-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 383.50/1,000 

LP3981IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. 141 8 59 
LP3981IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra 100 CMOS Volt. Reg. 383.50/1,000 

LP3982ILD-ADJCT-ND | Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 1.05 796 
LP3982ILD-ADJTR-ND | Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 364.00/1,000 

LP3982ILD-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg... 1.05 7] 50 


LP39851BL-4.8CT-ND 
LP39851BL-4.8TR-ND 
LP39851BL-5.0CT-ND 


4.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

4.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


1.01 45 54 
101.25/250 
1.01 45  .54 


(Continued) 
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LINEAR SERIES (Continued) 


uctor" 
Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3985IBL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise LP39851M5-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 101.25/250 Ultra LD0 CM0S Voltage Regulator .... 50Т-23-5 199 72 57 


LP3985IBP-2.5CT-ND 


LP3985IBP-2.5TR-ND 


2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 98 12 52 


5-microSMD 97.50/250 


LP3985IM5-5.0TR-ND 
LP3985ITL-2.5CT-ND 


5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CM0S Voltage Regulator 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 


0Т-23-5 


308.00/1,000 


LP3985IBP-2.6CT-ND 
LP3985IBP-2.6TR-ND 


LP3985IBP-2.7CT-ND 


2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 98 42 52 
5-microSMD 97.50/250 


5-microSMD 98 de 52 


LP3985IBP-2.7TR-ND 
LP3985IBP-2.8CT-ND 


LP3985IBP-2.8TR-ND 


2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 97.50/250 
5-microSMD 98 12 852 


5-microSMD 97.50/250 


LP3985IBP-285CT-ND 
LP3985IBP-285TR-ND 


LP3985IBP-2.9CT-ND 


2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 98 42 52 
5-microSMD 97.50/250 


5-microSMD 98 42 52 


LP3985IBP-2.9TR-ND 
LP3985IBP-3.0CT-ND 


LP3985IBP-3.0TR-ND 


2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 97.50/250 
5-microSMD 98 T2 52 


-microSMD 97.50/250 


LP3985IBP-3.1CT-ND 
LP3985IBP-3.1TR-ND 


LP3985IBP-3.2CT-ND 


3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 
3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 98 42 52 
5-microSMD 97.50/250 


5-microSMD 98 T2 52 


LP3985IBP-3.2TR-ND 
LP3985IBP-3.3CT-ND 


LP3985IBP-3.3TR-ND 


3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 97.50/250 
5-microSMD 98 12 52 


5-microSMD 97.50/250 


LP3985IBP-4.7CT-ND 
LP3985IBP-4.7TR-ND 


LP3985IBP-5.0CT-ND 


4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 98 72 52 
5-microSMD 97.50/250 


-microSMD 98 700 52 


LP3985IBP-5.0TR-ND 
LP3985IBPX-285CT-ND 


LP3985IBPX-285TR-ND 


5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 

2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

2.85V, Micropower 150mA Low Noist 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


5-microSMD 97.50/250 
-microSMD 98 T2 52 


5-microSMD 994.50/3,000 


LP3985IBPX-3.1CT-ND 


LP3985IBPX-3.1TR-ND 


LP39851M5-2.5CT-ND 


3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


-microSMD 98 12 52 
5-microSMD 994.50/3,000 


...S0T-23-5 80 725 


LP3985IM5-2.5TR-ND 
LP3985IM5-2.6CT-ND 


LP3985IM5-2.6TR-ND 


2.5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator 
2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 
2.6V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


...50Т-23-5 308.00/1,000 


...50Т-23-5 99 72-52 


...S0T-23-5 308.00/1,000 


LP39851M5-2.7CT-ND 
LP3985IM5-2.7TR-ND 


LP39851M5-2.8CT-ND 


2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


...50Т-23-5 39 72 “52 


...50Т-23-5 308.00/1,000 


....S0T-23-5 39 72 52 


LP3985IM5-2.8TR-ND 
LP3985IM5-285CT-ND 


LP3985IM5-285TR-ND 


2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


...50Т-23-5 308.00/1,000 


...50Т-23-5 50 72 52 


...S0T-23-5 308.00/1,000 


LP39851M5-2.9CT-ND 
LP39851M5-2.9TR-ND 


LP39851M5-3.0CT-ND 


2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 

2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


:99 72 52 
308.00/1,000 
ӨШ o ouo dE 


LP39851M5-3.0TR-ND 
LP39851M5-3.1CT-ND 


LP39851M5-3.1TR-ND 


ЗУ, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 

3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 

3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


308.00/1,000 
99 72 5 


308.00/1.000 


LP3985IM5-3.2CT-ND 
LP3985IM5-3.2TR-ND 


LP3985IM5-3.3CT-ND 


3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator 
3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


б 72 52 
308.00/1,000 
99 72 52 


LP3985IM5-3.3TR-ND 
LP3985IM5-4.7CT-ND 


LP3985IM5-4.7TR-ND 


3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator 
4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 
4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator 


308.00/1,000 
19972 52 


308.00/1,000 


Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 12 _ 52 
LP3985ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 120 5 
LP3985ITL-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 2 ys 
LP3985ITL-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 IP. Bye 
LP3985ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-285CT-ND 2.85V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 12 52 
LP3985ITL-285TR-ND 2.85V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LD0 CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 а 502 
LP3985ITL-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 xpo um 
LP3985ITL-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 1202 52 
LP3985ITL-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-3.2CT-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 ШОР 52 
LP3985ITL-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 xp. m 
LP3985ITL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-4.8CT-ND 4.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD .99 здаў 52 
LP3985ITL-4.8TR-ND 4.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3985ITL-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -5-microsMD .99 mp. й 
LP3985ITL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 93.50/250 
LP3986BL-2518CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 182 1.334 2.97 
LP3986BL-2518TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-2525CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 1.82 1.34  .97 
LP3986BL-2525TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986BL-2528TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator. -microSMD 181.88/250 
LP3986BL-2626CT-ND | Dual Micropower 151 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 182 1.34  .97 
LP3986BL-2626TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 2.97 
LP3986BL-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-285285CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986BL-285285TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-2929CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator. -microSMD 1.82 1.34  .97 
LP3986BL-2929TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-3028CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 182 1.34  .97 
LP3986BL-3028TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986BL-3030TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-3131CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986BL-3131TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-3133CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986BL-3133TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986BL-3333CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 1.82 1.34 97 
LP3986BL-3333TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986TL-2518CT-ND Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator NEW! ............... 8-microSMD 182 1.34  .97 

(Continued) 
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Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP3986TL-2518TR-ND | Dual Micropower 150тА Ultra 100 CMOS LP3990SD-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW! 1.12 83  .60 
Voltage Regulator NEW! ...... 8-microSMD 181.88/250 LP3990SD-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW! 388.70/1,000 
LP3986TL-2525CT-ND Dual Micropower 150mA Ultra 100 CMOS LP3990TL-0.8CT-ND 0.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW!. 1.07 .79 TA 
Voltage Regulator NEW! -microSMD 1.82 134  .97 LP3990TL-0.8TR-ND 0.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW!. 106.88/250 
LP3986TL-2525TR-ND | Dual Micropower 150mA U LP3990TL-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW!. 1.07 mE 57 
Voltage Regulator NEW? ...... 8-microSMD 181.88/250 LP3990TL-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator NEW!. microSMD 106.88/250 
LP3986TL-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Te eee EN Toma, пеат vohaga Regulator NEW -microSMD 1.07 rt 
-mi -1.35TR- «ЗБУ, 150mA, Linear Voltage Regulator | 
s Я Voltage Regulator Wu аа! LP3Q90TL-1.5CT-ND | 1.5V, 150тА, Linear Voltage Regulator NEW. 107 79 57 
LP3986TL-2528TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra 100 CMOS d 2 
Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 LP3990TL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! Í 106.88/250 
ОТТО о Мозела тіліне ііі іс ЫЫ I о 
Voltage Regulator NEW? ...... 8-microSMD _ 1.82 134  .97 a ed u 2 й > 
ттт SI Dual Mero war 150m US DS GANGS men LP3990TL-2.8CT-ND | 28; 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! -microsMD 107 79 57 
Vi p А LP3990TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW!. -microSMD 106.88/250 
oltage Regulator NEW? ...... 8-microSMD 181.88/250 LP3992IMF-1.5CT-ND 125 92 67 


LP3986TL-2828CT-ND 
LP3986TL-2828TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


182 1.34 .97 


181.88/250 


1.5V, Voltage Regulator with Shutdown .... 


LP3986TL-285285CT-ND 
LP3986TL-285285TR-ND 


LP3986TL-2929CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LI 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


182 1.34  .97 
181.88/250 


1.82 1.34  .97 


LP3992IMF-1.5TR-ND 
LP3995ILD-1.5CT-ND 
LP3995ILD-1.5TR-ND 
LP3995ILD-1.6CT-ND 
LP3995ILD-1.6TR-ND 


1.5V, Voltage Regulator with Shutdown .... 
„БУ, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
«БУ, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
.6V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
.6V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 


432.90/1,000 
125 2 67 

432.90/1,000 
1.25 92 67 

432.90/1,000 


LP3986TL-2929TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


LP3995ILD-1.8CT-ND 
LP3995ILD-1.8TR-ND 
LP3995ILD-2.8CT-ND 
LP3995ILD-2.8TR-ND 
LP3995ILD-3.0CT-ND 


1.8V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
1.8V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
2.8V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
2.8V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
3V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 


1.25 9 dey 
432.90/1,000 

1.25 92 67 
432.90/1,000 

1.25 92 97 


LP3995ILD-3.0TR-ND 
LP3995ITL-1.5CT-ND 


3V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 
1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with 5! 


432.90/1,000 
107 79 57 


Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 
LP3986TL-3028CT-ND | Dual Micropower 150mA 

Voltage Regulator NEW! .. 8-microsMD 1.82 1.34  .97 
LP3986TL-3028TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 

Voltage Regulator NEW?! ...... 8-microSMD 181.88/250 
LP3986TL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 

Voltage Regulator 8-microsMD 1.82 1.34  .97 
LP3986TL-3030TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 

Voltage Regulator 8-microSMD 181.88/250 


LP3986TL-3131CT-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


Voltage Regulator 8-microSMD 


182 134  .97 


LP3986TL-3131TR-ND 
LP3986TL-3133CT-ND 


LP3986TL-3133TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LD0 CM0S 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LD0 CM0S 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LD0 CM0S 
Voltage Regulator 


8-microSMD 


8-microSMD 


8-microSMD 


181.88/250 
1.82 134  .97 


181.88/250 


LP3995ITL-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 106.88/250 
LP3995ITL-1.6CT-ND 1.6V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 1.07 STONE ST 
LP3995ITL-1.6TR-ND. 1.6V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 106.88/250 
LP3995ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown....microSMD 1.07 Ў 557 
LP3995ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 
LP3995ITL-1.9CT-ND 1.9V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown....microSMD 1.07 М БТ 
LP3995ITL-1.9TR-ND 1.9V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 
LP3995ITL-2.1CT-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD -microSMD 1.07 79 ` 57 
LP3995ITL-2.1TR-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD -microSMD 106.88/250 
LP3995ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 1.07 el n. 
LP3995ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....micro5MD 106.88/250 
LP3995ITL-2.8CT-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 1.07 ТӨШ d 
LP3995ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 


LP3986TL-3333CT-ND 


LP3986TL-3333TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


182 1.34  .97 


LP3995ITL-2.85CT-ND 
LP3995ITL-2.85TR-ND 


2.85V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. 
w/Shutdown NEW?..... 


ER 5-тісгобМО 
2.85V, Micropwr 150тА CMOS Volt. Reg. 


107 79 57 


w/Shutdown NEW!..... ig 5-microSMD 106.88/250 
LP3995ITL-3.0CT-ND 3V, Micropwr 150mA CM olt. Reg. w/Shutdown.....5-microSMD 1.07 ЛО 57 
LP3995ITL-3.0TR-ND 3V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 ме 56 
LP3999ITL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 
LP3999ITL-1.8CT-ND 1.8V, 150тА Voltage Regulator with Shutdown 1.07 ЧӨ 156 
LP3999ITL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 
LP3999ITL-1875CT-ND | 1.875V, 150тА Voltage Regulator with Shutdown 1.07 178  .56 
LP3999ITL-1875TR-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 
LP3999ITL-2.4CT-ND 2.41, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 ef) 56 
LP3999ITL-2.4TR-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 
LP3999ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150тА Voltage Regulator with Shutdown 1.07 48  .56 
LP3999ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150тА Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 
LP3999ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 18: «Я 
LP3999ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150тА Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 
LP3999ITL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 78 .56 
LP3999ITL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 101.15/250 


Voltage Regulator 181.88/250 
LP39871BL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Slee] 144 84 61 
LP3987IBL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep.. 114.00/250 
LP3987IBL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Slee] 144 84 61 
LP3987IBL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Slee] 114.00/250 
LP3987IBL-2.85CT-ND | 2.85V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep. 144 84 61 
LP39871BL-2.85TR-ND | 2.85У, 150тА Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep. 114.00/250 
LP3987ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep.. 144 84 61 
LP3987ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Slee] 114.00/250 
LP3987ITL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Slee] 144 84 61 
LP3987ITL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep.. 114.00/250 
LP3987ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep.. 1.14 84  .61 
LP3987ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Slee] 114.00/250 
LP3987ITL-2.85CT-ND | 2.851, 150тА Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep. 144 84 61 
LP3987ITL-2.85TR-ND | 2.85У, 150тА Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep. 114.00/250 
LP3987ITL-3.0CT-ND ЗУ, 150mA Ultra LDO Volt. Reg. with Sleep. 1.14 84 61 
LP3987ITL-3.0TR-ND 3V, 150mA Ultra LD0 Volt. Reg. with Sleep. 114.00/250 
LP3988IMF-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 

Voltage Regulator with Power Good .96 ati 52 


LP3988IMF-2.5TR-ND 


LP3988IMF-2.6CT-ND 


2.5V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.6V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 


334.10/1,000 
СОБ M 5 


LP8340CDT-1.8-ND 
LP8340CDT-2.5-ND 
LP8340CDT-3.3-ND 
LP8340CDT-5.0-ND 
LP8340CLD-1.8CT-ND 


1.8V, LDO, Low 10, 1.0А CMOS Linear Regulator. 
2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator.. 
3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator.. 
5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator. 
1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator . 


1.50 110 40 
150 110 40 
150 110 480 
150 110 40 
139 102 74 


LP8340CLD-1.8TR-ND 
LP8340CLD-2.5CT-ND 
LP8340CLD-2.5TR-ND 
LP8340CLD-3.3CT-ND 
LP8340CLD-3.3TR-ND 


1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator . 
2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator . 
2.5V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator . 
3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator . 
3.3V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator . 


481.00/1,000 


139 1.02  .74 
481.00/1,000 
139 102  .74 


481.00/1,000 


LP3988IMF-2.6TR-ND 
LP3988IMF-2.85CT-ND 


LP3988IMF-2.85TR-ND 


2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS. 
Voltage Regulator with Power Good 


334.10/1,000 
:06 л 52 


334.10/1,000 


LP8340CLD-5.0CT-ND 
LP8340CLD-5.0TR-ND 
LP8340CLD-ADJCT-ND 
LP8340CLD-ADJTR-ND 


5V, LDO, Low IQ, 1.04 CMOS Linear Regulator 
5V, LDO, Low IQ, 1.0А CMOS Linear Regulator 
Adj., LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulato: 
Adj., LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulato: 


139 102  .74 
481.00/1,000 

139 1.02  .74 
481.00/1,000 


LP3988IMF-3.0CT-ND 
LP3988IMF-3.0TR-ND 
LP3988IMF-3.3CT-ND 


ЗУ, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
ЗУ, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
3.3V, Micropower 150тА Ultra LDO 
Voltage Regulator with Power Good 


:06 7i 52 
334.10/1,000 
96 M 52 


LP3988IMF-3.3TR-ND 
LP3988ITL-1.85CT-ND 


LP3988ITL-1.85TR-ND 


3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO 
Voltage Regulator with Power Good NEW?! ............... 
1.85V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 
Voltage Regulator with Power Good NEW?! ............... 


5-microSMD 


5-microSMD 


334.10/1,000 
107 78 57 


106.88/250 


LP3988ITL-2.6CT-ND 
LP3988ITL-2.6TR-ND 


LP3988ITL-2.85CT-ND 


2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good NEW?! ............... 
2.6V, Micropower 150mA Ultra 100 CMOS 

Voltage Regulator with Power Good NEW?! ............... 
2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good NEW?! ............... 


5-microSMD 


5-microSMD 


5-microSMD 


07 70 57 
106.88/250 


107 79 Sr 


LP8345CDT-1.8-ND 1.8V, LD0, Low I0, 500mA CM0S Linear Regulator 1.31 9 .70 
LP8345CDT-2.5-ND 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator -DPAK 1.31 9 70 
LP8345CDT-3.3-ND 3.3V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator -DPAK 1.31 97 70 
LP8345CDT-5.0-ND 5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator -DPAK 1.31 n c 
LP8345CLD-1.8CT-ND 1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 124 91 .66 
LP8345CLD-1.8TR-ND | 1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 429.00/1,000 
LP8345CLD-2.5CT-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 124 .91 .66 
LP8345CLD-2.5TR-ND | 2.5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 429.00/1,000 
LP8345CLD-3.3CT-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 124 .91 .66 
LP8345CLD-3.3TR-ND | 3.3V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 429.00/1,000 
LP8345CLD-5.0CT-ND | 5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 124 .91 .66 
LP8345CLD-5.0TR-ND | 5V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator LLP 429.00/1,000 
LP8345CLD-ADJCT-ND | Adj., LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator . ШР 124 91 .66 
LP8345CLD-ADJTR-ND | Adj., LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator . 429.00/1,000 
LP8358MF-1.2CT-ND 1.2V, 150mA LDO Volt. Regulator with Power Good .95 69 50 


LP8358MF-1.2TR-ND 


1.2V, 150mA LDO Volt. Regulator with Power Good 


294.00/1,000 


LP38690DT-1.8-ND 
LP38690DT-2.5-ND 
LP38690DT-3.3-ND 
LP38690DT-5.0-ND 
LP38690SD-1.8CT-ND 


1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW!. 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 


171 126  .92 


LP3988ITL-2.85TR-ND 


2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


LP38690SD-1.8TR-ND 
LP38690SD-2.5CT-ND 
LP38690SD-2.5TR-ND 
LP38690SD-3.3CT-ND 
LP38690SD-3.3TR-ND 


1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 


Voltage Regulator with Power Good NEW! . 106.88/250 
LP3990SD-0.8CT-ND 0.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! 1.12 83  .60 
LP3990SD-0.8TR-ND 0.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! 388.70/1,000 
LP3990SD-1.5CT-ND 1.5V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! 1.12 83 60 
LP3990SD-1.5TR-ND 1.5V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! 388.70/1,000 
LP3990SD-1.8CT-ND 1.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! 142 83 .60 
LP3990SD-1.8TR-ND 1.8V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! 388.701,000 
LP3990SD-2.5CT-ND 2.5V, 150mA, Linear Voltage Regulator NEW! -LLP 1.412 83  .60 
LP3990SD-2.5TR-ND 2.5V, 150тА, Linear Voltage Regulator NEW: -LLP 388.70/1,000 


LP38690SD-5.0CT-ND 
LP38690SD-5.0TR-ND 
LP38690SD-ADJCT-ND 
LP38690SD-ADJTR-ND 
LP38691DT-1.8-ND 


5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 
1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 


174 126 92 
vid ums RE 
15711 126 92 
1.61 148 56 
556.40/1,000 
161 1.18 .86 
556.40/1,000 
161 1.18 86 
556.40/1,000 
KET 118 9 
556.40/1,000 
1.61 1.18 86 


556.40/1,000 
153 113 82 
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{CS Microsemi. 


Microsemi Integrated Products Group, formerly Linfinity, designs and 
manufactures Analog and Mixed Signal semiconductors specializing in 
Light, Power, Audio and Communication Products. 


“5 


Introducing Microsemi’s Newest CCFL Inverter Modules: PanelMatch™ (bolded items) Programmable output current, Lower 
Cost, Higher Performance, Smaller Module size, Industrial Temps, and Widest Dimming available. 


Digital and Analog Dimming/Automatic Strike Voltage Generation/Open and Short Fault Detection with Auto Shutdown 
3.3V, 5V and 12V Inputs 


Input Output Power Dim 
Module IC Output Voltage (W) Ratio Description 
Single Output Inverters 
LXM1612-vv-Wc LX1686 Single 5V, 12V 4 100:1+ Standard Dimming, Direct Drive 
LXM1614-14-11 LX1686 Single 13.5V 6 150:1+ Wide Temperature, Analog and Digital Dimming with Controlled Boost 
LXM1615-vv-Wc | LX1686 Single 3.6V, 5V 2 100:1+ 3.6V/5V, 2W High Performance Digital Dimming 
LXM1617-03-2c LX1689 Single 3.3V 2 50:14 3V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1617-05-Wc | LX1689 Single 5V 2,4,6 50:1+ 5V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1617-12-Wc | LX1689 Single 12V 4,6 50:1+ 12V, Miniature Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1618-03-2c LX1689 Single зу 2 3:1+ 3.3V, Low Cost, Standard Dimming 
LXM1618-05-Wc | LX1689 Single 5V 2,4,6 3:1+ 5V, Low Cost, Standard Dimming 
LXM1618-12-Wc | LX1689 Single 12V 4.6 3:14 12V, Low Cost, Standard Dimming 
Dual Output Inverters 
LXM1621-01 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-02 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-03 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1621-04 LX1585 Dual 12V 3-5 100:1+ 2-Lamp, Digital Dimming 
LXM1623-05-Wc | LX1689 Dual 5V 4,6 50:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1623-05-44 LX1689 Dual 5V 4 50:14 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
LXM1623-12-44 LX1689 Dual 12V 4 50:14 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
LXM1623-12-Wc | LX1689 Dual 12V 4.6 50:14 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1624-12-Wc | LX1689 Dual 12V 4,6 3:1+ 2-Lamp, 12V, Low Cost, Standard Feature 
LXM1626-12-64 LX1691 Dual 12V 6 100:1+ 2-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency: 2 Outputs on one side 
Quad Output Inverters 
LXM1643-12-6c LX1689 Quad 12V 6 50:14 4-Lamp, Small Size, Full Feature, High Efficiency 
LXM1644-12-6c LX1689 Quad 12V 6 3:14 4-Lamp, Standard Dimming 


Build your own CCFL Inverter 


Microsemi CCFL Controllers are the Industries Highest Efficiency, Widest Dimming Range, Lowest Component Count 


Controllers out there! 
TSSOP Package: LX1689, LX1688, or LX1691 


Visible Light Sensors 

These light sensors only detect "Human Eye” visible light, providing the lowest 
cost, minimal component solution. 

Auto Brightness Control for CCFL of LEDs, Tiny MSOP 8 package. 

EXTEND YOUR LAMP LIFE — EXTEND YOUR BATTERY LIFE! 

* LX1970 

* LX1971 — Wider Dynamic Range 

* LX1972 — Low cost, Ultra small 1206 package 


100% 


—— Human Eye 
ШЕШ | Х1970 Range 


80% я 


60% 


40% 


Relative Response (% 


20% 


0% 


300 400 500 600 700 800 


Wavelength (nm) 


900 1000 1100 


www.Microsemi.com 


Complete Inverter BOM 
1х LX1689 
Transformer 
Dual FET 


Connectors 
Resistors 


Capacitors 
Total Components 


LED Drivers 


High Efficiency, Parallel and Series Drive, Current Sink LED Drivers perfect for 
Hand Held and Battery Operated Devices 

Ф LX1990 — Dual Output, 6 LEDs 

* LX1991 — 6 Outputs, 100 LEDs 

* LX1992 — Series Drive, 80% Eff. 10 LEDs 

* LX1993 — Series Drive, 82% Eff. 10 LEDs 

* LX1994 — Dual Mode, 82% Eff. External MOSFET, 10 LEDs 

e LX1995 — Dual Mode, 85% ЕН. Internal MOSFET, 10 LEDs, TSOT-5 


Multi-Output PWMs 


Highly Integrated power supply controller 

* LX1671 — 3 PWM, 1 LDO output, 300kHz, up to 12Vin 

e LX1672 — 2 PWM, 1 LDO, 300/500/600kHz, up to 12Vin 

e LX1673 — 1 PWM, 1 LDO, 300/600/900kHz, up to 12Vin 

Key Features: 

e Bi-Phase Current sharing * Programmable Soft Start e Power Sequencing * No 
Current Sense Resistors * Output as low as 0.8V • Adj. and Fixed output combos 
Applications: 

Ф DDR Memory Termination • FPGA, CPU, MCU Power Supply * Video Card 
Power Supply * PC Peripherals « Computer Add On Cards 

What Else? 


e Li-lon Battery Charger? * SCSI Terminators? • PWMs? * LDOs? e Class D 
Audio Amps? • WLAN 802.11а/0/9? 


QS9000 and 1509000 Certified 


More Product Available Online: www.digikey.com 


640 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PC87435-VPC-ND Enhanced IPMI Baseboard Mgmt Controller. 15.00 14.00 13.00 
PC97338VLJ-ND ACPI 1.0 and PC98/99 Super 1/0.... 7.18 5.68 455 
SCAN92LVO90SLC-ND | 9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAI 995 7.87 631 
SCAN92LVO90VEH-ND | 9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN 995 7.87 6.31 
SCAN16512ASM-ND Tri-St. Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus 

Transceiver NEW! 5.80 4.59 3.68 
SCAN16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 548 434 3.48 
SCAN162512ASM-ND Tri-St. Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus 

Transceiver NEW!... 5.80 4.59 3.68 
SCAN162602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 548 434 3.48 
SCAN921023SLC-ND 20-66MHz, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 

JTAG and BIST. s 8.98 770 6.83 
SCAN921025SLC-ND 30-80MHz 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 

931 798 708 

SCAN921224SLC-ND 

JTAG and BIST. 898 770 6.83 
SCAN921226SLC-ND 30-80MHz 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 

JTAG and BIST. ....49-ЕВСА 931 7.98 7.08 
SCAN921260UJB-ND X6 1:10 Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST ......196-LBGA 28.50 26.60 24.70 
SCAN926260TUF-ND X6 1:10 Bus LVDS Deserializer w/IEEE 1149.1 and BIST...196-LBGA 28.50 26.60 24.70 
SCANH16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 64-FBGA 548 4.34 3.48 
SCANH162602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 64-FBGA 548 4.34 3.48 
SCANSTA101SM-ND Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master 49-FBGA 14.96 12.83 11.38 
SCANSTA111MT-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 

IEEE 1149.1 JTAG Port. 987 7.81 6.26 
SCANSTA111SM-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 

IEEE 1149.1 JTAG Рогі... ius 9.87 7.81 626 
SCANSTA112SM-ND. 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mu 1040 891 7.91 
SCANSTA112VS-ND 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mu: 1040 8.91 7.91 
TLO82CM-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp. 1.09 80 .58 
TLO82CMXTR-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp. 924.38/2,500 
TLO82CPNS-ND Bi-FET Dual Op Amp 1.20 88 464 
USBN9603-28M-ND Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support. 536 424 3.40 
USBN9603SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support... 628 497 3.98 
USBN9603SLBXTR-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support... 9119.50/2,500 
USBN9604SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 

with Enhanced DMA Support 5.99 4.74 3.80 


USBN9604SLBXTR-ND 


Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
with Enhanced DMA Support 


8692.50/2,500 


А ЕТТЕН PRODUCTS 


Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description Pkg 1 50 100 
LX432CLP-ND Low Voltage, Adj. Precision Shunt Regulator .... 60 55 S 
LX1552CDM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.49 2.00 1.86 
LX1552CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.07 1.89 1.76 
LX1553CD-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM 219 200 1.86 
LX1553CDM-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM 219 2.00 1.86 
LX1553CM-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.07 1.89 1.76 
LX1553CPW-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM 2.88 2.63 244 
LX1554CD-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.49 2.00 1.86 
LX1554CDM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.19 2.00 1.86 
LX1554CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.07 1.89 1.76 
LX1555CDM-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM 2.19 2.00 1.86 
LX1555CM-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM. 2.07 1.89 1.76 
LX1555CPW-ND 8.4V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM 2.88 263 244 
LX15621M-ND 13.1V, Second Generation Power Factor Controlle: 2.07 1.89 1.76 
LX1563IDM-ND 9.8V, Second Generation Power Factor Controller 219 2.00 1.86 
LX1570CDM-ND Phase Modulated AC Sync. Secondary Side Controller. 5.41 4.94 4.59 
LX1570CM-ND Phase Modulated AC Sync. Secondary Side Controller. 518 473 4.39 
LX1571CDM-ND Phase Modulated AC Sync. Secondary Side Controller. 541 4.94 4.59 
LX1660CD-ND Monolithic Switching Regulator Controller 276 252 234 
LX1661CD-ND Monolithic Switching Regulator Controller 276 252 234 
LX1662CD-ND Single-Chip Prog. PWM Controller with 5-Bit DAC 276 252 2.34 
LX1663CD-ND Single-Chip Prog. PWM Controller with 5-Bit DAC 288 263 244 
LX1671CLQ-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM . 5.68 519 4.82 
LX1672-03CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM. .28-TSSOP 4.49 410 3.81 
LX1672-05CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM . .28-TSSOP 449 4.10 3.81 
LX1673-06CLO-ND High Frequency PWM Regulator 322 294 273 
LX1673-06CPW-ND High Frequency PWM Regulator. 322 294 273 
LX1676CLQ-ND Mobile AMD Athlon™ VRM Controller 462 415 3.56 
LX1676CPW-ND Mobile AMD Athlon™ VRM Controller 634 5.69 4.88 
LX1681CDM-ND. Voltage-Mode PWM Controller... 127 144  .98 
LX16811DM-ND Voltage-Mode PWM Controlle 1.85 167 143 
LX1684CD-ND Voltage-Mode PWM Controlle! 174 56 134 
LX1688CPW-ND Multiple Lamp CCFL Controlle -24-TSSOP 3.86 347 2.97 
LX1688IPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller -24-TSSOP 462 4.15 3.56 
LX1721-01 EVALKIT-ND | Evaluation Board for LX1721 . .— 130.65 — — 
LX1721CDB-ND Class-D Stereo Power Amp Controller. 8.99 807 6.92 
LX1722CDB-ND Class-D Stereo Power Amp Controller NEW! 8.99 807 6.92 
LX1741CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller NEW!. 1:38. 1:25. 107 
LX1742CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller NEW! 1:91. 1727 ЛАТ. 
LX1744CLO-ND Dual Output Boost, LED Driver/LCD Bias 320 2.87 246 
LX1744CPW-ND Dual Output Boost, LED Driver/LCD Bias 312 280 240 
LX1970-03 EVALKIT-ND | Evaluation Kit for LX1970 Visible Light Sensor Т 48.65 — — 
LX2173CDM-ND 1.25A High Efficiency 100KHz Switching Regulatoi -SOIC 177 162 151 
LX2201CLQ-ND USB Li-lon Battery Charger NEW!. 250 224 1.92 
LX5250CDBCT-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator 3.90 3.50 3.00 


LX5250CDBTR-ND 


9-Line Multimode SCSI Terminator 


2600.00/1,000 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
LP38691DT-2.5-ND 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW!. 1.53 113  .82 
LP38691DT-3.3-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW: 4539 13 82 
LP38691DT-5.0-ND 5.0V, 500mA LD0 CM0S Linear Regulator NEW! 158 113 92 
LP38691SD-1.8CT-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 143 105 .76 
LP38691SD-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 494.00/1,000 
LP38691SD-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 143 105 176 
LP38691SD-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 494.00/1,000 
LP38691SD-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 143 105 .76 
LP38691SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 494.00/1,000 
LP38691SD-5.0CT-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW!. 143 105 176 
LP38691SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 494.00/1,000 
LP38691SD-ADJCT-ND | Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 143 105 16 
LP38691SD-ADJTR-ND | Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 494.00/1,000 
LP38692MP-1.8CT-ND | 1.8V, 1А LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 131 95 
LP38692MP-1.8TR-ND | 1.8V, 1А LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692MP-2.5CT-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 1.31 95 
LP38692MP-2.5TR-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692MP-3.3CT-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 1.31 95 
LP38692MP-3.3TR-ND | 3.3V, ТА LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692MP-5.0CT-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 1787 1.31 95 
LP38692MP-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692MP-ADJCT-ND | Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 1.78 131 95 
LP38692MP-ADJTR-ND | Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692SD-1.8CT-ND 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 1.31 95 
LP38692SD-1.8TR-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692SD-2.5CT-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 1.31 95 
LP38692SD-2.5TR-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692SD-3.3CT-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 1.31 95 
LP38692SD-3.3TR-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692SD-5.0CT-ND 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178. 131 95 
LP38692SD-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 617.50/1,000 
LP38692SD-ADJCT-ND | Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW! 178 131 .95 
LP38692SD-ADJTR-ND | Adj., 1A LDO CMOS Linear Regulator NEW: 617.50/1,000 
LP38693MP-1.8CT-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! .SOT-223 1.61 118 46 
LP38693MP-1.8TR-ND | 1.8У, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW!. .S0T-223 556.40/1,000 
LP38693MP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW!. 5017-23 1.61 118 46 
LP38693MP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW!. .S0T-223 556.40/1,000 
LP38693MP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! .SOT-223 1.61 118 486 
LP38693MP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA 100 CMOS Linear Regulator NEW! .50Т-223 556.40/1,000 
LP38693MP-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! -SOT-223 1.61 118 486 
LP38693MP-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW!. .50Т-223 556.40/1,000 
LP38693MP-ADJCT-ND | Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! -SOT-223 1.61 118 .86 
LP38693MP-ADJTR-ND | Adj., 500тА LDO CMOS Linear Regulator NEW! .50Т-223 556.40/1,000 
LP38693SD-1.8CT-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! -LLP 161 1.18  .86 
LP38693SD-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 556.40/1,000 
LP38693SD-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 161 118  .86 
LP38693SD-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 556.40/1,000 
LP38693SD-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 161 118  .86 
LP38693SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 556.40/1,000 
LP38693SD-5.0CT-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 161 118  .86 
LP38693SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 556.40/1,000 
LP38693SD-ADJCT-ND | Adj., 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 1.61 118 46 
LP38693SD-ADJTR-ND | Adj. 500mA LDO CMOS Linear Regulator NEW! 556.40/1,000 
LP38841MR-ADJ-ND Adj., 0.8A, LDO Linear Regulator NEW? 495 377 2.88 
LP38841S-0.8-ND 0.8V, 0.8A, LDO Linear Regulator NEW!. 495 377 2.88 
LP38841S-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator NEW!. 495 377 2.88 
LP38841S-1.5-ND 1.5V, 0.8A, LDO Linear Regulator NEW!. 495 377 2.88 
LP38841T-0.8-ND 0.8V, 0.8A, LDO Linear Regulator NEW!. 495 377 2.88 
LP38841T-1.2-ND 1.2V, 0.8A, LDO Linear Regulator NEW!. 495 377 2.88 
LP38841T-1.5-ND 1.5V, 0.8A, LDO Linear Regulator NEW!. 495 377 2.88 
LP38842MR-ADJ-ND Adj., 1.5А, LDO Linear Regulator NEW! 518 3.94 3.01 
LP38842S-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator NEW!. 5.18 3.94 3.01 
LP38842S-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator NEW!. 5.18 3.94 3.01 
LP38842S-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator NEW!. 518 3.94 3.01 
LP38842T-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator NEW!. 518 3.94 3.01 
LP38842T-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator NEW!. 518 3.94 3.01 
LP38842T-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator NEW!. 518 3.94 3.01 
LP38843S-0.8-ND 0.8V, ЗА, LDO Linear Regulator NEW!. 536 424 340 
LP38843S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator NEW! 5.36 424 3.40 
LP38843S-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator NEW! 536 424 340 
LP38843T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator NEW! 5.86 424 340 
LP38843T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator NE! 536 424 340 
LP38843T-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator NEW! 5.36 424 340 
LPC660AIM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp, A Gradi 2.98 227 1.73 
LPC660IM-ND Low Power Quad CM0S 0p Am 285 2142 157 
LPC661IM-ND Low Power CM0S 0p Amp 198 148 1.09 
LPC662AIM-ND Low Power Dual CM0S 0p Amp, 3.07 228 1.69 
LPC6621M-ND Low Power Quad CMOS Op Amp... 239 178 1.31 
LPV321M5CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 98 2/07 152 
LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 338.00/1,000 
LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 98 оно?! 
LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp .. 338.00/1,000 
LPV324M-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 143 83  .60 
LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp 1.13 .93  .60 
LPV358M-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 1.01 45  .54 
LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp.. 1.01 75 54 
LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp.. 351.00/1,000 
MAX660M-ND Switch Capacitor Volt Converter 165 121 .88 
MCP809M3-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. 2 52 28 
MCP809M3-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit. 224.00/1,000 
MF10ACN-ND General Purpose Dual Active Filter, A Grade. 400 304 232 
MF10CCN-ND General Purpose Dual Active Filter. 3.40 2.59 1.98 
MF10CCWM-ND Universal Monolithic Dual Switched Cap: 3.40 2.59 1.98 
MM5452V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments . 510 388 2.96 
MM5453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments . -M-PLCC 413 344 240 
MM5483N-ND Liquid Crystal Display Driver, 31 Segmeni .40-Dip 488 371 2.83 
MM145453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 33 Segments . .44-РЕСС 475 3.61 2.76 
PC87360-ICK/VLA-ND LPC Superl/O, Protection and GPIO Support 28-РОЕР 413 3.14 240 
PC87363-IBW/VLA-ND LPC Superl/O, with MIDI and Game Ports, Extended 

Wake-Up and Protection m 5.08 3.86 2.95 
PC87364-ICK/VLA-ND LPC Superl/O, Extended Wake-Up/Protectioi 5.00 3.80 2.90 
PC87366-ICK/VLA-ND LPC Superl/O, Hardware Monitoring, MIDI 

and Game Ports 5.00 3.80 2.90 
PC87373-IBW/VLA-ND | LPC Superl/O with Glue Functions 468 356 2.72 
PC87373-ICG/VLA-ND LPC Superl/O with Glue Functions. 742 563 451 


LX5250CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator NEW! .28-TSSOP 3.90 3.50 3.00 
LX5251CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator NEW? -24-TSSOP 3.90 350 3.00 
LX5255CPW-ND 9-Line LVD SCSI Terminator NEW..... -24-TSSOP 3.90 350 3.00 
LX5261CDP-ND 27-Line LVD SCSI Source/Sink Regulator NEW! 116-5010 460 420 3.90 
LX6431ACDM-ND Precision Programmable Reference .90 182 Тї 
LX7001CDM-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circui -SOIC 115 105 .98 
LX7201-221SF-ND EMI Filter and ESD Prot. for Down Stream USB Port: 92 84 т 
LX8117-00CDD-ND Adj., 0.8A Low Dropout Positive Regulator d 2.88 263 244 
LX8221-AIDU-ND Adj., Dual 150mA CMOS Low Dropout Regulator............... 10-MSOP 121 1.09.93 
(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 641 


AN MICROCHIP 
CPU/System Supervisors 


Power Management 


Nominal Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP100-270DI/TO-ND 33 26 24 = = 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP100-300DI/TO-ND 33 .26 .24 = — 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-315DI/T0-ND .33 .26 .24 = — 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-450DI/TO-ND 33 .26 24 = — 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-460DI/T0-ND 33 26 24 = - 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-485DI/TO-ND .33 .26 .24 -- = 
2.625 Active Low CM0S Push-PUII No No 10-92 MCP100-270HI/TO-ND 33 26 24 — — 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP100-300HI/TO-ND .33 .26 24 = — 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-315HI/TO-ND 33 .26 24 = - 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP100-450HI/TO-ND .33 .26 24 = = 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-460HI/TO-ND 33 26 24 = = 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP100-475HI/TO-ND 33 26 24 — - 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP100-485HI/TO-ND .33 .26 .24 = — 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-270l/TTCT-ND 36 .33 .30 3,000 240.00/M 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-300l/TTCT-ND .36 .33 .30 3,000 240.00/M 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No 80723-5 MCP100T-315l/TTCT-ND .36 .33 .30 3,000 240.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-450l/TTCT-ND .36 .33 .30 3,000 240.00/M 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No $0Т23-5 MCP100T-460l/TTCT-ND 136 33 30 3,000 240.00/М 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-4751/TTCT-ND 36 .33 .30 3,000 240.00/М 
4.725 Active Low CMOS Push-Pull No No S0T23-5 MCP100T-4851/TTCT-ND .96 .33 .30 3,000 240.00/M 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP101-270DI/TO-ND .33 26 24 = = 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP101-300DI/T0-ND 33 26 24 — — 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP101-315DI/TO-ND 33 26 24 = — 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP101-450DI/TO-ND .33 26 24 = = 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-460DI/TO-ND 33 .26 24 = = 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP101-475DI/TO-ND 33 26 24 — — 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP101-485DI/TO-ND .33 .26 .24 = = 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP101-270HI/TO-ND 33 26 24 = = 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No Т0-92 MCP101-300HI/TO-ND 33 26 24 = = 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-315HI/TO-ND .33 .26 4 = — 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP101-450HI/TO-ND 33 26 24 = - 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No TO-92 MCP101-460HI/TO-ND 33 .26 24 = = 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No 10-92 MCP101-475HI/TO-ND 33 26 24 = == 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No T0-92 MCP101-485HI/TO-ND .33 .26 24 = — 
1.900 Active Low. Push-Pull No No 10-92 MCP102-1951/TO-ND NEW! 48 38 36 -- = 
1.900 Active Low Push-Pull No No SC-70 MCP102T-1951/LBCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low. Push-Pull No No SOT-23B MCP102T-195/TTCT-ND МЕ! 53 48 43 3,000 310.00/М 
1.900 Active Low Push-Pull No No SC-70 MCP103T-1951/LBCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull № № SOT-23B MCP103T-1951/TTCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/M 
2.625 Active Low Open Drain No No Т0-92 MCP120-270DI/TO-ND 43 35 32 = — 
2.925 Active Low Open Drain No No 10-92 MCP120-300DI/T0-ND 43 35 32 = = 
4.375 Active Low Open Drain No No Т0-92 MCP120-450DI/TO-ND 43 .35 32 = — 
4.475 Active Low Open Drain No No 10-92 MCP120-460DI/T0-ND 43 35 32 = - 
4.625 Active Low Open Drain No No Т0-92 MCP120-475DI/TO-ND 43 35 32 — = 
4.725 Active Low Open Drain No No 10-92 MCP120-485DI/T0-ND 43 .35 .32 -- = 
2.625 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-270l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
2.925 Active Low Open Drain No No 50Т-23 MCP120T-300l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
3.075 Active Low Open Drain No No 50Т-23 MCP120T-3151/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.375 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-450l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
4.475 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-460l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.625 Active Low Open Drain No No 50Т-23 MCP120T-4751/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.725 Active Low Open Drain No No SOT-23 MCP120T-4851/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/M 
1.900 Active Low Open Drain No No 10-92 MCP121-1951/TO-ND NEW! 48 34 31 = = 
1.900 Active Low Open Drain No No SC-70 MCP121T-1951/LBCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low Open Drain № № SOT-23B MCP121T-195//TTCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/М 
2.625 Active Low 0pen Drain f No No Т0-92 MCP130-270DI/TO-ND 43 33 30 = — 
2.925 Active Low Open Drain i No No 10-92 MCP130-300DI/T0-ND 43 33 .30 — = 
3.075 Active Low Open Drain No No 10-92 MCP130-315DI/T0-ND 43 33 .30 = = 
4.375 Active Low 0pen Drain T No No Т0-92 MCP130-450DI/TO-ND 43 33 30 = == 
4.475 Active Low 0pen Drain T No No 10-92 MCP130-460DI/T0-ND 43 33 .30 — — 
4.625 Active Low Open Drain T No No 10-92 MCP130-475DI/TO-ND 43 33 30 = — 
4.725 Active Low. Open Drain T No No 10-92 MCP130-485D1/T0-ND 43 .33 .30 -- — 
2.625 Active Low Open Drain T No No 50Т-23 МСР130Т-2701/1ТСТ-М0 48 43 39 3,000 | 300.00/М 
2.925 Active Low Open Drain T No No SOT-23 MCP130T-300l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/М 
3.075 Active Low 0pen Drain T No No 50Т-23 MCP130T-315l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/M 
4.375 Active Low 0pen Drain T No No SOT-23 MCP130T-450l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/М 
4.475 Active Low 0pen Drain T No No S0T-23 MCP130T-460l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/М 
4.625 Active Low 0pen Drain T No No S0T-23 MCP130T-4751/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/М 
4725 Active Low 0pen Drain T No No SOT-23 MCP130T-485l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 300.00/М 
1.900 Active Low Open Drain f No No 10-92 MCP131-1951/TO-ND NEW! 48 34 31 -- = 
1.900 Active Low Open Drain ў No No SC-70 MCP131T-1951/LBCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/M 
1.900 Active Low. Open Drain f № № SOT-23B MCP131T-1951/TTCT-ND NEW! 53 48 43 3,000 310.00/М 
2.625 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-270l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
2.925 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-300l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
3.075 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-315l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-450l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.475 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-460l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.625 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP809T-475l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4725 Active Low CMOS Push-Pull No No 50Т-23 MCP809T-485l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
2.625 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-270l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
2.925 Active High CMOS Push-Pull No No 50Т-23 MCP810T-300l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
3.075 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-315l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-450l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.475 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-460l/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.625 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-4751/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
4.725 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23 MCP810T-4851/TTCT-ND 48 43 39 3,000 320.00/М 
45 Active Low Open Drain Yes No S0T-223 TC32MEDB713CT-ND 2.03 1.76 1.58 4000 | 1290.00/M 
45 Active Low Open Drain Yes No T0-92 TC32MCZB-ND 1.71 1.20 1.08 — — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-SOIC TC1232C0A-ND 425 .79 ла — — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 16-5016 TC1232C0E-ND 2.15 1.36 1.23 — — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-DIP TC1232CPA-ND 1.25 79 1 — — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-SOIC TC1232E0A-ND. 1.13 79 а] — — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 8-ПІР TC1232EPA-ND 2.65 1.67 1.51 — — 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 TC1270FERCCT-ND 70 .63 E 3,000 360.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143 TC1270SERCCT-ND 170 63 .57 3,000 360.00/М 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 TC1270TERCTRCT-ND .63 .50 44 3,000 360.00/М 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-143-4 TC1271MERCCT-ND 70 .63 En 3,000 360.00/M 
4.62 Active Low. Open Drain № № 50Т-23В-3 TC1273-5ENBCT-ND 70 .63 En 3,000 360.00/M 
4.12 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 TC1274-15ENBCT-ND 70 .63 57 3,000 360.00/M 
4.62 Active High CMOS Push-Pull No No 5Т0-23В-3 TC1274-5ENBCT-ND 70 .63 En 3,000 360.00/M 
2.88 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B TC1275-10ENBCT-ND 70 .63 57 3,000 360.00/М 

*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. t with 5k Q pull-up (Continued) 


642 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


К Місвоснв Power Management (cont) 


CPU/System Supervisors (Cont.) 


Nominal Reset Watchdog Manual Vec Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. 1 25 100 Size Pricing 
2.55 Active Low Open Drain No No SOT-23B 1.2-5.5 TC1276-20ENBCT-ND 70 63 57 3,000 360.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809JVNB713CT-ND .36 .33 .30 3,000 250.00/M 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809LENB713CT-ND 46 .39 33 3,000 250.00/М 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809LVLB713CT-ND 36 33 30 3,000 250.00/М 
4.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.5 TCM809LVNB713CT-ND 36 33 30 3,000 250.00/М 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809MENB713CT-ND 46 .39 33 3,000 250.00/М 
4.38 Active Low CM0S Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809MVLB713CT-ND .36 .33 .30 3,000 250.00/М 
4.38 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT23B-3 1.2-5.5 TCM809MVNB713CT-ND .36 .33 .30 3,000 250.00/М 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809RENB713CT-ND 46 .39 33 3,000 250.00/М 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809RVLB713CT-ND 36 .33 30 3,000 250.00/M 
2.63 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B-3 1.2-5.8 TCM809RVNB713CT-ND 36 .33 .30 3,000 250.00/М 
2.93 Active Low CM0S Push-Pull No No SC70-3 1.2-5.5 TCM809SVLB713CT-ND 36 .33 .30 3,000 250.00/М 
2.93 Active Low CM0S Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809SVNB713CT-ND .36 .33 .30 3,000 250.00/М 
3.08 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM809TVNB713CT-ND .36 .33 30 3,000 250.00/М 
4.63 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810LENB713CT-ND 46 .39 33 3,000 250.00/М 
2.63 Active High CM0S Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810RENB713CT-ND 46 .39 33 3,000 250.00/М 
2.63 Active High CM0S Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810RVNB713CT-ND 36 33 .30 3,000 250.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No No SOT-23B 1.2-5.5 TCM810TENB713CT-ND 61 53 48 — — 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No 50Т-143-4 1.0-5.5 TCM811FERCCT-ND .56 .50 45 3,000 330.00/M 


*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Voltage Detectors 


Nominal Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Reset Volt. (V) Type Output Timer Reset Package (V) Part No. Й 25 100 Size Pricing 
2.70 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC2702ECB71CT-ND .63 54 45 3,000 310.00/M 
2.90 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC2902ECB71CT-ND 54 51 45 3,000 310.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC4302ECB71CT-ND .60 50 45 3,000 320.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No 50Т-89 0.7-10 TC54VC4302EMB71CT-ND .60 .50 45 1,000 320.00 
4.50 Active Low CMOS Push-Pull No No SOT-23A 0.7-10 TC54VC4502ECB71CT-ND .83 73 65 3,000 481.00/M 
2.70 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN2702ECB71CT-ND 63 54 45 3,000 310.00/M 
2.90 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN2902ECB71CT-ND 54 45 41 — — 
3.00 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN3002ECB71CT-ND 54 51 45 3,000 310.00/M 
4.30 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN4302ECB71CT-ND 60 50 45 3,000 320.00/M 
4.50 Active Low Open Drain No No SOT-23A 0.7-10 TC54VN4502ECB71CT-ND 83 73 65 3,000 481.00/М 
4.50 Active Low Open Drain No No 50Т-89 0.7-10 TC54VN4502EMB71CT-ND .83 73 65 1,000 481.00 


*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


DC/DC Converters 


Input Voltage | Output Voltage Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (v) (V) Current (uA) | Output Current (mA) | Temperature (С°) Package Part No. 1 25 100 Size | Pricing 
Regulated 20-55 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1252-33X50l/MS-ND 2.28 1.64 1.50 == — 
Regulated 20-55 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin», 3.0V -45°C ~ 85°C 8-М50Р MCP1252-ADJI/MS-ND 2.28 1.64 1.50 = = 
Regulated 20-55 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin», 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-33X50l/MS-ND 2.28 1.64 1.50 x — 
Regulated 20-55 3.3 or5.0 120 120mA for Vin», 3.0V -45°C ~ 85°C 8-MSOP MCP1253-ADJI/MS-ND 2.28 1.64 1.50 — == 
Inverting or Doubling 24-55 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC1121C0A-ND 1.98 1.25 143 — — 
Inverting or Doubling 24-55 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC1121CPA-ND 2.03 1.28 146 — = 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 115 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1219ECHCT-ND 1.34 1.20 1.08 3000 | 680.00/M 
Inverting or Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 325 25; -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1220ECHCT-ND 1.34 1.20 1.08 3,000 | 680.00/M 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660COA-ND 1.50 95 86 — — 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660CPA-ND 75 48 43 - - 
Inverting ог Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660EOA-ND 68 48 43 - — 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 1000 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660HCPA-ND .86 .60 55 — — 
Inverting or Doubling 15-10 -Міп or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SCOA-ND 85 54 49 — — 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660SCPA-ND 27 .54 49 — — 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7660SEOA713CT-ND 1.11 1.01 92 3,300 | 490.00/М 
Inverting or Doubling 15-10 -Vin or 2Vin 160 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7660SEPA-ND 77 54 49 -- — 
Inverting ог Doubling 3.0-18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662ACPA-ND 2.50 1.58 1.43 — — 
Inverting or Doubling 3.0- 18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662AEPA-ND 3.08 216 1.96 - -- 
Inverting ог Doubling 3.0 -18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-CDIP TC7662AIJA-ND 7.92 5.57 5.04 — — 
Inverting or Doubling 15-15 -Міп or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BCOA-ND 1.80 1.13 1.03 — — 
Inverting or Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662BCPA-ND 1.62 1.13 1.03 — — 
Inverting or Doubling 15-15 -Міп or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA-ND 210 1.33 1.20 - -- 
Inverting ог Doubling 15-15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA713CT-ND 1.89 1.64 147 3,300 | 1200.00/M 
Inverting or Doubling 15-15 -Міп ог 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662BEPA-ND 1.89 1.33 1.20 — — 
Inverting or Doubling 3.0-18 -Vin or 2Vin 200 80 -45°C ~ 85°C (wide) 16-SOIC TC962C0E-ND 248 1.74 1.57 — -- 
Inverting ог Doubling 3.0- 18 -Vin or 2Vin 200 80 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC962CPA-ND 2.75 1.74 1.57 — -- 
Inverting ог Doubling 15-55 -Vin or 2Vin 260 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 TCM829ECT713CT-ND 63 54 45 3,000 | 300.00/M 
Evaliiation Board АО me——————————————————————— MCP1601EV-ND NEW! 30.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Linear Voltage Regulator 
Max. Input Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Мах. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Size | Pricing 
6 1.8 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T1802ETTCT-ND .66 .61 58 3,000 350.00/M 
6 1.8 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T1802EMBCT-ND 72 .66 63 1,000 350.00 
6 1.8 250 1 300 0.4 10-92 MCP1700-1802E/TO-ND 66 37 .35 = = 
6 3.3 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T3302ETTCT-ND 272. .66 .63 3,000 350.00/M 
6 3.3 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T3302EMBCT-ND 72 .66 63 1,000 350.00 
6 3.3 250 1 300 0.4 10-92 MCP1700-3302E/T0-ND .66 37 35 — — 
6 5.0 250 1 300 04 SOT-23 MCP1700T5002ETTCT-ND A2. .66 .63 3,000 350.00/M 
6 5.0 250 1 300 04 SOT-89 MCP1700T5002EMBCT-ND 72 .66 63 1,000 350.00 
6 5.0 250 1 300 0.4 10-92 MCP1700-5002E/T0-ND .66 37 35 = = 
6 1.8 250 14 380 0.5 50Т-23А MCP1701T18021CBCT-ND 73 .58 51 3,000 460.00/М 
6 18 250 14 380 0.5 SOT-89 MCP1701T1802IMBCT-ND 73 58 51 1,000 460.00 
6 33 250 14 380 0.5 SOT-23A MCP1701T33021CBCT-ND 73 58 51 3,000 460.00/M 
6 33 250 14 380 0.5 SOT-89 MCP1701T3302IMBCT-ND 173 58 51 1,000 460.00 
6 5.0 250 14 380 0.5 50Т-23А MCP1701T50021CBCT-ND 73 58 51 3,000 460.00/M 
6 5.0 250 14 380 0.5 SOT-89 MCP1701T5002IMBCT-ND 73 58 51 1,000 460.00 
6 1.8 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 TC10141.8VCT713CT-ND 59 53 48 3,000 300.00/M 
6 27 50 50 85 0.5 $0Т-23А-5 TC10142.7VCT713CT-ND 59 53 48 3,000 300.00/M 
6 5.0 50 50 85 0.5 $0Т-23А-5 TC10145.0VCT713CT-ND 59 53 A8 3,000 300.00/M 
6 25 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10152.5VCT713CT-ND .58 52 46 3,000 334.55/M 
6 28 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10152.8VCT713CT-ND .58 46 41 3,000 320.00/М 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Linear Voltage Regulator (Cont.) 


Power Management (cont) 


Мах. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Size | Pricing 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10153.0VCT713CT-ND 58 52 46 3,000 334.55/М 
6 40 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10154.0VCT713CT-ND 58 .46 41 3,000 320.00/М 
6 1.8 80 50 150 0.5 SC-70-5 TC1016-1.8VLTCT-ND 64 .58 52 3,000 320.00/M 
6 ӨЛ. 80 50 150 0.5 SC-70-5 TC1016-2.7VLTCT-ND 64 .58 52 3,000 320.00/M 
6 3.0 80 50 150 0.5 SC-70-5 TC1016-3.0VLTCT-ND 64 .58 52 3,000 320.00/M 
6 2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10552.5VCT713CT-ND 83 66 .58 3,000 334.55/M 
6 27 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10552.7VCT713CT-ND 83 66 .58 3,000 334.55/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10553.0VCT713CT-ND .83 66 .58 3,000 334.55/M 
6 33 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10553.3VCT713CT-ND .58 52 46 3,000 334.55/M 
6 1.8 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10551.8VCT713CT-ND .64 58 52 3,000 320.00/M 
6 5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-5 TC10555.0VCT713CT-ND 83 66 58 3,000 334.55/M 
6 1.23-5.5 100 50 180 == SOT-23A-5 TC1071VCT713CT-ND 78 73 65 3,000 380.00/M 
6 2.5 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10732.5VCH713CT-ND 90 .78 .70 3,000 480.00/M 
6 1.8 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10731.8VCH713CT-ND 92 83 ES 3,000 480.00/M 
6 3.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10733.0VCH713CT-ND 90 78 70 3,000 480.00/M 
6 3.3 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10733.3VCH713CT-ND 90 78 70 3,000 480.00/M 
6 5.0 100 50 180 0.5 SOT-23A-6 TC10735.0VCH713CT-ND 90 .78 .70 3,000 480.00/M 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-2.5V0A-ND 83 53 48 — — 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-2.5VUA-ND 83 53 48 — — 
6 2.5 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-2.5VUACT-ND 92 .83 ES 2,500 480.00/M 
6 27 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-2.7VUA-ND 83 53 48 — — 
6 2.7 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-2.7VOA-ND 83 53 48 — — 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-3.0VUACT-ND 92 83 45 2,500 480.00/M 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-3.0VUA-ND 83 53 48 — — 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-3.0V0A-ND 83 53 48 — — 
6 3.3 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-3.3V0A-ND 83 53 48 — — 
6 33 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-3.3VUA-ND 83 53 48 — — 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-SOIC TC1107-5.0V0A-ND 83 53 48 - - 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1107-5.0VUA-ND 83 53 48 — — 
6 2.5 300 50 240 0.5 S0T223-3 TC1108-2.5VDBCT-ND 92 .83 75 4,000 480.01/М 
6 1.8 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11851.8VCT713CT-ND 67 60 54 3,000 340.00/M 
6 2.5 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11852.5VCT713CT-ND 60 48 42 3,000 340.00/M 
6 2.7 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11852.7VCT713CT-ND 60 48 42 3,000 340.00/M 
6 2.8 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11852.8VCT713CT-ND 60 48 42 3,000 340.00/M 
6 2.85 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11852.85VCT71CT-ND 54 47 42 3,000 340.00/M 
6 3.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11853.0VCT713CT-ND 60 48 42 3,000 340.00/M 
6 3.3 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11853.3VCT713CT-ND 60 48 42 3,000 340.00/M 
6 4.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11854.0VCT713CT-ND 60 48 42 3,000 340.00/M 
6 5.0 150 50 270 0.5 SOT-23A-5 TC11855.0VCT713CT-ND .60 48 42 3,000 340.00/M 
6 2.5 500 80 350 0.5 S0T-223-3 TC1262-2.5VDBCT-ND 1.48 1.33 1.20 4,000 760.00/М 
6 2.5 500 80 350 0.5 Т0-220-3 TC1262-2.5VAB-ND 2.30 145 1.81 — — 
6 3.3 500 80 350 0.5 50Т-223-3 TC1262-3.3VDBCT-ND 1.48 1.33 1.20 4,000 760.00/М 
6 3.3 500 80 350 0.5 T0-220-3 TC1262-3.3VAB-ND 2.30 1.45 1.31 — — 
6 5.0 500 80 350 0.5 Т0-220-3 TC1262-5.0VAB-ND 2.30 145 1.81 — — 
6 2.5 500 80 350 0.5 Т0-220-5 TC1263-2.5VAT-ND 2.35 1.49 1.35 — — 
6 2.5 500 80 350 0.5 8-SOIC TC1263-2.5V0A-ND 1.38 .86 78 — = 
6 1.8 800 80 450 0.5 DDPAK-3 TC1264-1.8VEBCT-ND 2.46 2.20 1.98 750 937.50 
6 1.8 800 80 450 0.5 50Т-223-3 TC1264-1.8VDBCT-ND 1.60 143 1.29 4,000 820.01/M 
6 1.8 800 80 450 0.5 Т0-220-5 TC1265-1.8VAT-ND 2.34 1.64 148 -- - 
6 1.8 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-1.8V0A-ND 1.33 92 84 — — 
6 2.5 800 80 450 0.5 Т0-220-5 TC1265-2.5VAT-ND 2.34 1.64 148 - - 
6 2.5 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-2.5V0A-ND 1.33 92 84 — — 
6 3.0 800 80 450 0.5 Т0-220-5 TC1265-3.0VAT-ND 2.34 1.64 1.48 — — 
6 3.0 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.0V0A-ND 1.83 92 84 — — 
6 33 800 80 450 0.5 Т0-220-5 TC1265-3.3VAT-ND 2.34 1.64 1.48 — — 
6 3.3 800 80 450 0.5 8-SOIC TC1265-3.3V0A-ND 1.33 92 84 — - 
6 3.3 200 230 200 1.0 8-MSOP TC1266VUA-ND 1.28 80 72 — — 
6 3.3 200 230 200 1.0 8-SOIC TC1266VOA-ND 1.18 74 67 — — 
6 33 300 50 240 05 8-МЗОР TC1269-3.3VUA-ND 1.38 86 78 = = 
6 5.0 300 50 240 0.5 8-MSOP TC1269-5.0VUA-ND 1.38 .86 .78 = — 
6 1.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 TC2185-1.8VCCT-ND 81 73 .66 3,000 420.00/M 
6 2.8 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 TC2185-2.8VCCT-ND 81 73 66 3,000 420.00/M 
6 3.0 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 TC2185-3.0VCCT-ND 81 73 .66 3,000 420.00/M 
6 3.3 150 55 140 0.4 SOT-23A-5 TC2185-3.3VCCT-ND 81 73 66 3,000 420.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
NEW! PWM Controllers 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Doemo:Boatditot iac ———————————————————' MCP1630DM-NMC1-ND 45.00 
NEW! Switching Regulators 
Operating Switching Typical Output 
Input Voltage Output Temperature Control Frequency Active Current Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Voltage (V) Range Output Scheme (kHz) Supply (uA) (mA) Packages | Рай №. 1 25 100 
Step-Down 27-55 08-50 -40° - 85°C | Adjustable | РММ 1,400 5,000 1,000 8-MSOP | MCP1612-ADJI/MS-ND 2.58 1.91 1.53 
DC/DC Controller 
Demo Board for MCP165X MCP1650DM-LED1-ND 55.00/1 
Evaluation Board for MCP165X. MCP1650EV-ND 45.00/1 
Battery Management 
Program Number Programming 
Battery Memory of Data 10 Digi-Key Price Each Tape and Вее!“ 
Chemistry Bytes Accuracy Cells Interface Set Functions Packages | PartNo. 1 25 100 Size Pricing 
Li-lon, Li-Poly ШЕ Capacity & run-time Series cells - SMBus | SBData 12: 10 GPIO and 28-550Р PS501-I/SS-ND NEW! 8.65 5.63 5.29 = = 
NiHM, NiCd Predictions < 1% error | Li: 2-4, Ni: 6-12 14 14 2 high voltage for FETs PS501T-I/SSCT-ND NEW! 9.83 8.78 7.90 2,100 5089.50/M 
И m Z 12 SMBus | — 512 bytes e3ssop | PS/00-V/ST-ND NEW? 3.33 2.00 1.90 - - 
126 EEPROM PS700T-I/STCT-ND NEW! 3.86 3.45 3.11 2,500 2001.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


644 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


КУ Місвоснг Power Management (cont) 


Battery Management (Cont.) 


Linear # of Li-lon Vec Typical Reverse Temperature Integrated Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Mode Cells Range (V) Leakage Current (pA) Range FET Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Yes 1 45-55 8 -20°C ~ 85°C Ext 8-MSOP MCP73827-4.1VUA-ND 1.58 1.05 .84 - -- 
Yes 1 4.5 - 5.5 1 -20°C ~ 85°C Ext 8-MSOP MCP73828-4.2VUA-ND 1.53 1.05 :84 — — 
si 5 й MCP73853-I/ML-ND NEW! 2.58 1.96 1.57 = — 
Yes 1 49259 0,2 мост int ay MCP73853T-I/MLCT-ND NEW! 288 258 232 | 3300 | 1570.00/M 
e а MCP73855-I/MF-ND NEW! 2:25 1.71 1.37 - — 
Yes ў 49599 024 BOGS Ba Int oN MCP73855T-I/MFCT-ND NEW! 252 225 203 | 3300 | 1370.00/M 
16-QFN MCP73861-I/MLG-ND NEW! 2.80 242 1.69 — — 
Yes 1 45-12 0.23 -40°C ~ 85°C Int 16-QFN MCP73861T-IIMLGCT-ND NEW! 3.14 2.80 2.52 3,300 1690.01/M 
16-5016 MCP73861-I/SLG-ND NEW! 2.80 242 1.69 m — 
сі 3 16-QFN MCP73862-I/MLG-ND NEW! 3.15 2.39 1.91 — — 
Yes 2 arale 0:23 psp Ing 16-QFN MCP73862T-I/MLGCT-ND NEW! 3.53 3.15 2.84 3,300 1910.00/M 
Evaluation kit for MCP7382X ... MCP7382XEV-ND NEW! 45.00/1 
Evaluation kit for MCP7384X MCP7384XEV-ND NEW! 45.00/1 
Evaluation kit for MCP7386X ... MCP7386XEV-ND NEW! 30.00/1 
Powerlnfo™ 2 Configuration Interface Board for use with PS70X and PS50X. PS051-ND 150.00/1 
PowerCal™ 2 Configuration Interface Board for use with PS70X and PS50X ... PS052-ND 375.00/1 
Single Chip Battery Manager, 28-550Р PS402-1/SS042-ND 3.75/1 
Р5501 Nickel Chemistry Battery Manager Module with LED SOC Displa\ PS5100-ND NEW! 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for NiMH/LiPoly Chemistries (6-12 cells) . . | PS5100EV-ND NEW! 170.00/1 
PS501 Two-Cell Battery Manager Module with LED SOC Display for Lithium Chemistries . . | PS5162-ND NEW! 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for Lithium lon/Polymer Chemistries (2-cell) PS5162EV-ND NEW! 170.00/1 
Р5501 Three-Cell Battery Manager Module with LED SOC Displays for Lithium Chemistries . . PS5163-ND NEW! 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for Lithium lon/Polymer Chemistries (3-се!)... PS5163EV-ND NEW! 170.00/1 
Р5501 Four-Cell Battery Manager Module with LED SOC Displays for Lithium Chemistries PS5164-ND NEW! 30.00/1 
PowerSmart® Battery Manager Evaluation Kit for Lithium lon/Polymer Chemistries (4-cell) PS5164EV-ND NEW! 170.00/1 
PS700 Battery Monitor Evaluation Воага................... PS7070-ND 70.00/1 
PS700 Battery Monitor Evaluation Board with Powerlnfo™ 2 . PS7070EV-ND 160.00/1 
Battery Monitor for One Cell Lithium Configurations .. PS7051-ND 22.00/1 
Battery Monitor for Two Cell Lithium Configurations . . . | PS7052-ND 22.00/1 
PowWerCal M ВОЗО: ce ena УИНН E e t spas Eee der PS042-ND 500.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Power MOSFET Drivers 
Peak Output Max. Input/Output 
Output Resistance (Rh/RI) Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current (A) | (Мах. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, 142) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-SOIC TC426C0A-ND 1.08 82 45 - — 
Low-Side MOSFET Drivers 1 8-Dip TC426CPA-ND 1.08 82 75 — — 
15А Peak Output Current | Dual |  Inverting 15 15/10 18 50/75 850; — | TC426EOA-ND 108 82 75 = = 
8-CDip TC426MJA-ND 9.27 6.51 5.89 -- — 
8-SOIC TC427C0A-ND 1.08 82 75 — — 
А ү 8-Dip TC427CPA-ND 1.08 82 75 — — 
Low Sida MOSFET ІШІНЕ Dual | Non-Inverting 15 1510 18 50/75 8-506 | TC427EOA-ND 1.08 82 15 = m 
Š p 8-Dip TC427EPA-ND 1.08 82 75 — — 
8-CDip TC427MJA-ND 9.27 6.51 5.89 — — 
Low-Side МО$ЕЕТ Drivers 7 8-SOIC TC428COA-ND 1.08 82 75 — — 
1.5А Peak Output Current | 0481 | Non-Inverting 15 15/10 18 50/75 8-Dip TCA28CPA-ND 108 82 75 m um 
Low-Side Mosfet Drivers, 2.0A | <. А й 
to 9.0A Peak Output Current Single Inverting 6 2.5/2.5 18 53/60 8-Пір TC429CPA-ND 1.50 82 45 = — 
Low-Side Mosfet Drivers, 0.5A | с. " " 
to 1.2A Peak Output Current Single Inverting 1 11/11 16 30/30 8-Пір TC1411CPA-ND 97 68 61 = = 
Low-Side Mosfet Drivers, 0.5А | <. " В 
to 1.2A Peak Output Current Single Inverting 1 11/11 16 30/30 8-Пір TC1411NCPA-ND 97 68 61 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A : Я 
to 9.0A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 3 4/4 16 35/35 8-Dip TC1413NCPA-ND 1.24 .86 78 = = 
: с 8-SOIC TC1426COA-ND .98 75 68 — — 
row ue MOST Dre Ола Dual | Inverting 12 18/18 16 75/75 8-506 | TC1426COA713CT-ND 127 116 106 3,300 680.00/M 
j р 8-Пір TC1426CPA-ND .98 75 68 — — 
Я А 8-SOIC TC1427C0A-ND .98 75 .68 — = 
ке ad S “Ж Dual | Non-Inverting 12 18/18 16 75/75 8-506 | TC1427C0A713CT-ND 127 116 106 3,300 680.00/M 
Ov en ВАК JUIpUL ЗИ 8-Dip TC1427CPA-ND 98 75 .68 - = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A š 
to 1.2A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 12 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1428COA-ND 98 45 .68 == — 
Low-Side MOSFET Drivers, Я 8-SOIC TC4404COA-ND 225 1.58 143 - — 
1.5A Peak Output Current | Dual | Inverting 15 10/10 18 15/32 8-Dip TC4404CPA-ND 225 158 143 25 = 
Low-Side MOSFET Drivers, š 8-SOIC TC4405COA-ND 225 1.58 143 = == 
1.5А Peak Output Current | 0481 | Non-Inverting 15 1010 18 15/32 8-Dip TC4405CPA-ND 225 158 143 = = 
8-SOIC TC4420COA-ND 140 1.07 97 — — 
Я A 8-SOIC TC4420COA713CT-ND 1.82 1.66 1.52 3,300 970.00/M 
er d Nem SUA Single | Non-Inverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-Dip TC4420CPA-ND 140 107 97 - = 
4 OR зак три SUITS 8-Dip TC4420EPA-ND 140 1.07 97 EM - 
8-CDip TC4420MJA-ND 13.03 9.14 8.27 — -- 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0А| с. Я Т0-220-5 TC4421CAT-ND 3.11 2.18 1.98 — — 
9.0A Peak Output Current | Single |  Inverting 9 14 (typ)/1.7 18 30/33 8-Dip TCA421CPA-ND 2.80 176 160 - = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0А | с. Я Я 8-Dip TC4422CPA-ND 2.80 1.76 1.60 — — 
to 9.0A Peak Output Current | Single | Non-Inverting 3 14 (yp/1.7 18 30/33 8-Dip TC4422EPA-ND 295 187 169 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A Dual Inverti 3 5/5 18 33/38 16-5016 TC4423C0E-ND 2.63 1.66 1.50 — — 
to 9.0A Peak Output Current ча nverting 8-Dip TC4423CPA-ND 2.63 1.66 1.50 E - 
Low-Side М05ҒЕТ Drivers, 2.0А , " 8-Dip TC4424CPA-ND 2.63 1.66 1.50 — — 
to 9.0A Peak Output Current | Dual | Non-Inverting 3 55 18 33/38 (Wide)16-S0IC | TC4424C0E-ND 236 166 150 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A š В 
to 9.0A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 3 5/5 18 33/38 8-Dip TC4425CPA-ND 2.36 1.66 1.50 = = 
8-SOIC TC4426COA-ND 1.08 82 74 — — 
Low-Side МОЗЕЕТ Drivers | 8-Dip TC4426CPA-ND 1.08 .82 74 — — 
1.5A Peak Output Current | Dual |  Inverting 15 1010 18 20/40 8-506 — | TC4426E0A-ND 108 82 74 = = 
8-Dip TC4426EPA-ND 1.08 82 74 — — 
Low-Side MOSFET Drivers 8-SOIC TC4427ACOA-ND 1.08 82 74 — — 
1.5A Peak Output Current Dual | Non-Inverting 1.5 9/9 18 30/30 8-Dip TC4427ACPA-ND 1.08 82 74 = — 
8-SOIC TC4427AEOA-ND 1.08 68 61 — — 
Я i 8-SOIC TC4427C0A-ND 1.08 .82 74 = = 
оте, Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 20/40 8-506 | TC4427C0A713CT-ND 140 127 117 3,300 750.01/M 
Sen вари SUMEN 8-Dip TC4427CPA-ND 1.08 .82 15 - = 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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КУ Micaociip Power Management (cont) 
Power MOSFET Drivers (Cont.) 


Peak Output Max. Input/Output 
Output Resistance (Rh/RI) Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current (A) | (Max. 0 © 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. it 25 100 Size Pricing 
Low-Side MOSFET Drivers, ! 8-Dip TC4427EPA-ND 1.08 82 75 — = 
1.5А Peak Output Current | Dual | Non-Inverting 15 1010 18 20/40 8-506 — | ТС4427ЕОА-МО 108 82 75 = = 
і А 8-506 | TCA428COA-ND 1.08 82 75 - = 
сан оге MOSTE uut. Dual | Non-Inverting 15 10/10 18 20/40 8-Dip TCA428CPA-ND 1.08 82 75 = = 
: p 8-506 | TCA428EOA-ND 108 82 75 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A | <, | 8-506 | TCA429COA-ND 126 107 97 = - 
to 9.0A Peak Output Current | Single | Inverting 6 28/25 18 55/55 8-Dip TC4429CPA-ND 126 107 97 = = 
High-Side/Low-Side : | 8-506 | TCA432COA-ND 225 158 143 = = 
Mosfet Drivers Single | Non-Inverting | — 15 10/10 Е 62/78 8-Dip _ | TCA432CPA-ND 225 158 143 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A | 16-506 | TC4467COE-ND 400 252 228 = = 
to 1.2А Peak Output Current | Quad | Inverting 12 15/15 1 40/40 14-Dip | ТС4467СРО-МО 4.00 252 28 = = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A rm 14-Dip | TCA468CPD-ND 248 189 171 = = 
to 1.2A Peak Output Current | Quad | Non-Inverting 12 15/15 18 40/40 1650; | TC4468COE-ND 223 189 — 171 = = 
— | 14-Dip | TC4469CPD-ND 248 189 171 = = 
Low Sie MOSFET Drivers, OSA | Quad | Non-Inverting 12 15/15 18 40/40 | (Wide)16-S0IC | TC4469C0E-ND 2232 — 189 1⁄1 = БР 
i p (wide)16-S0IC | TCA469COE713CT-ND. 322 293 26 1000 | 171000 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Mixed Signal 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters 
Resolution Max Sample Rate # of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-MSOP MCP3001-I/MS-ND 210 159 127 | — - 
8-DIP МСРЗ001-/Р-МО 240 159 127 | — = 
10 200 1 Spr" 27-55 8-501С MCP3001-I/SN-ND 2.10 159 іт - - 
8-TSSOP MCP3001-I/ST-ND 2:10 159 іт | — B 
8-501С МСРЗ001Т-Џ9МСТ-МО 235 210 189 | 3300 | 1270.00/M 
8-MSOP MCP3002-I/MS-ND 225 171 137 | = - 
8-DIP МСРЗ002-/Р-МО 225 171 137 | — = 
10 200 i is 299 8-SOIC MCP3002-1/SN-ND 2.25 171 137 | — E 
8-TSSOP MCP3002-I/ST-ND 225 171 137 | — = 
8-MSOP MCP3004-I/SL-ND 2.65 2.00 160 | — - 
19 200 4 ЗР э 14-7850Р MCP3004-I/ST-ND 265 200 160 | — m 
16-DIP MCP3008-1/P-ND 278 211 169 | — - 
10 Е 8 s Ao 16-501 MCP3008-I/SL-ND 278 211 169 | — = 
8-Dip МСР3201-С/Р-М0 2.85 216 173 | = = 
8-501С MCP3201-CI/SN-ND 285 216 із | = = 
8-DIP MCP3201-BI/P-ND 330 250 200 | — = 
Е 100 1 SEI ы 8-SOIC МСРЗ201-ВІ/ЅМ-МО 330 250 200 | — = 
8-S0IC MCP3201T-Cl/SNCT-ND 3.19 285 257 | 3300 | 1730.00/M 
8-TSSOP MCP3201-CI/ST-ND. 2.85 216 173 | - - 
8-501С MCP3202-BI/SN-ND 3.60 273 218 | — = 
8-DIP MCP3202-BI/P-ND 360 273 218 | — - 
8-MSOP MCP3202-CI/MS-ND 345 239 198 | — = 
12 100 2 БЫ! E 8-TSSOP MCP3202-CI/ST-ND 3.15 239 180 | — = 
8-DIP MCP3202-CI/P-ND 345 239 188 | — = 
8-501С MCP3202-CI/SN-ND 315 239 188 | — = 
14-DIP MCP3204-BI/P-ND 4.93 373 298 | — = 
14-501C MCP3204-BI/SL-ND 4.93 373 298 | — = 
14-DIP MCP3204-Cl/P-ND 395 299 239 | — - 
12 100 4 ӨРІМ 295 14-SOIC MCP3204-CI/SL-ND 3.95 2.99 239 | — = 
14-501C MCP3204T-CI/SLCT-ND 4.42 395 356 | 2600 | 2390.01/M 
14-TSS0P MCP3204-CI/ST-ND. 395 299 238 | — = 
16-DIP MCP3208-BI/P-ND 543 411 329 | — = 
12 100 8 spi™ 27-55 16-DIP MCP3208-CI/P-ND 435 329 263 | — - 
16-501 MCP3208-CI/SL-ND. 435 329 268 | — - 
12 22 1 Ст“ Compatibie/SPI™ 27-55 507-23-5 MCP3221A5T-VOTCT-ND 2.25 1.80 158 | 3000 | 1340.00/M 
8-MSOP MCP3301-CI/MS-ND 3.05 232 186 | — = 
Е 100 1 udi Eom 8-DIP MCP3301-CI/P-ND 2.85 216 173 | — = 
14-DIP MCP3302-BI/P-ND 4.93 373 298 | — = 
14-501C MCP3302-BI/SL-ND 493 373 298 | — = 
14-TSSOP MCP3302-BI/ST-ND 525 398 319 | — = 
13 100 š ӘНІН 295 14-DIP MCP3302-CI/P-ND 3.93 2.98 238 | — = 
14-501C MCP3302-CI/SL-ND 393 2.98 238 | — B 
14-TSS0P MCP3302-CI/ST-ND. 420 349 255 | — Е 
16-DIP MCP3304-CI/P-ND 435 330 264 | — = 
Е 100 Ы Sri Em 16-501 MCP3304-CI/SL-ND. 435 330 264 | — = 
MCP3201/02 Daughter Board... DV3201A-ND 89.00/1 
MCP3204/08 Daughter Board DV3204A-ND 89.00/1 
Analog Evaluation Driver Board . DVMCPA-ND 169.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Dual Slope A/D Converters 
Supply Input Sampling Differential Programmable Charge 
Voltage Voltage Rate Input Input Resolution/ Pump (-V) Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range (V) Range (V) Resolution (Conv/sec) | Channels | Interface Range Conversion Time Output Pin Package | Part No. 1 25 100 Size Pricing 
mmm 16-506 | TC500ACOE-ND 565 357 323 | — - 
245-75 [ЛО Upto 17 bit 4-10 1 3-Wire Yes Yes No 16-506 | TCSO0ACOE7I3CT-ND 509 441 396 | 1,000 | 3229.99 
à 16-Dip | ТСБООАСРЕ-МО 500 315 285 | — = 
Vss +1.5V to | Я 16-506 | ТС500СОЕ-МО 500 315 285 | — - 
$4.5 ~ +7.5 Vdd -1.5V Up to 16 bits 4-10 1 3-Wire Yes Yes No 16-Dip TC500CPE-ND 3.65 231 209 = _ 
215-255 Serial Port No No No 14-0р | TC520ACPD-ND 540 зло заз | — = 
Vss 15V to |... m | 40-Dip | TC7109ACPL-ND 813 513 464 | — = 
$4.5 ~ +5.5 Vdd -1.5V 12 bits plus sign bit 2-10 1 Serial Port Yes No No 44-РОЕР | TC7109ACKW-ND 10.35 726 657 = 25, 
245-255 | ИВМ |42 bits plus signbit| 2-10 1 | Serial Port Yes No No 40-Dip | TC7109CPL-ND 68 ам 39 | — - 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Mixed Signal (cont) 
Display A/D Converters 


Display Supply Resolution Resolution Power For DMM, DPM, Hold Digi-Key Price Each 
Type Voltage (V) (Digits) (Counts) (mW) data loggers Function Package Part No. 1 25 100 
LCD 9 3.75 4,000 10 No No 40-Dip TC820CPL-ND 10.53 6.65 6.01 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7106ACPL-ND 4.90 3.09 2.79 
LCD 9 3.5 2,000 10 Yes No 40-Dip TC7106CPL-ND 425 2.69 243 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7107ACPL-ND 4.63 2.92 2.64 
44-PQFP TC7107CKW-ND 3.60 2.53 2.29 
LED 5 35 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7107CPL-ND 4.00 253 229 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7116ACPL-ND 6.23 3.93 3.56 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7116CPL-ND 4.50 3.16 2.86 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7117ACPL-ND 6.50 4.11 3.71 
44-PQFP TC7117CKW-ND 4.05 2.85 2.57 
LED 5 3 2,000 10 No Yes 40-Dip TC7117CPL-ND 450 285 258 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-Dip TC7126CPL-ND 5.63 3.95 3.57 
LCD 9 4.5 20,000 45 No No 40-Dip TC7129CPL-ND 11.97 8.40 7.60 
Binary and BCD A/D Converters 
Input Max. For DMM, 
Supply Voltage Resolution Resolution Power DPM, Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Range (V) (Digits) (Counts) (mW) Interface Data Loggers Package Part No. 1 25 100 
BCD A/D 5 Vss «1.0 to Vdd -0.5 4 20,000 30 MUXed BCD No 44-PQFP TC835CKW-ND 11.48 8.05 7.29 
BCD A/D 5 Vss +1.0 to Vdd -1.0 4 20,000 30 MUXed BCD Yes 28-Dip TC7135CPI-ND 7.28 4.59 4.16 
BCD A/D +4.5 ~ +8 +199.9mV їо 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-Dip TC14433AEPG-ND 5.63 3.95 3.57 
BCD A/D 44.5 ~ +8 +199.9mV to 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-Dip TC14433EPG-ND 5.63 3.95 3.57 
NEW! D/A Converters 
Output Typical Typical 
Resolution DACs per Setting DNL Standby Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(Bits) Package Interface Vref Time (s) (LSB) Current Current Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-MSOP MCP4921-E/MS-ND 2.63 1.66 1.50 — — 
8-MSOP MCP4921T-E/MSCT-ND 2.94 2.63 2.37 2,500 1500.00/M 
12 БР”! Ext 45 0.25 0.5 125 8-DIP MCP4921-E/P-ND 2.63 1.66 1.50 — — 
8-SOIC MCP4921-E/SN-ND 2.63 1.66 1.50 — — 
8-SOIC MCP4921T-E/SNCT-ND 2.94 2.63 2.37 3,300 1500.00/M 
14-ПІР MCP4922-E/P-ND 3.50 2.21 2.00 — == 
14-5016 MCP4922-E/SL-ND 3.50 2.21 2.00 — — 
12 2 SPIm Ext 45 0.25 0.5 250 14-SOIC MCP4922T-E/SLCT-ND 3.92 3.50 3.15 2,600 2000.00/M 
14-Т550Р MCP4922-E/ST-ND 3.50 2.21 2.00 — — 
14-Т550Р MCP4922T-E/STCT-ND 3.92 3.50 3.15 2,500 2000.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Digital Potentiometers 
Number Number per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each 
of Taps Package Interface (ohms) + (LSB) + (LSB) Range Package Part No. 3l 25 100 
-40% o 8-Dip MCP41010-1/P-ND 1.68 1.27 1.01 
239 1 SPI 10,000 ў ў 40°C ~85°C | gsoip MCP41010-I/SN-ND 168 127 101 
m E 8-Пір MCP41050-I/P-ND 1.68 1.27 1.01 
256 1 ӨРІМ 50,000 1 1 “40°C ~85°C | в-воіс MCP41050-/SN-ND. 168 127 101 
-40° o 8-Dip MCP41100-I/P-ND 1.68 1.27 1.01 
286 ў ЭЙ 100,000 1 1 400-890 | 06 MCP41100-/SN-ND 168 127 101 
14-Dip MCP42010-I/P-ND 2.53 1.91 1.52 
256 2 SPIm 10,000 1 1 -40°C ~ 85°C 14-5016 MCP42010-I/SL-ND 2.53 1.91 152 
14-Т550Р MCP42010-I/ST-ND 2.53 1.91 1.52 
14-Dip MCP42050-I/P-ND 2.53 1.91 1.52 
256 2 SPI" 50,000 1 1 -40°C ~ 85°C 14-5016 MCP42050-I/SL-ND 2.53 1.91 152 
14-Т550Р MCP42050-I/ST-ND 2.53 1.91 1.52 
14-Dip MCP42100-I/P-ND 2.53 1.91 1.52 
256 2 SPI" 100,000 1 1 -40°C ~ 85°C 14-5016 MCP42100-I/SL-ND 2.53 1.91 1.52 
14-Т550Р MCP42100-I/ST-ND 2.53 1.91 1.52 
Digital Potentiometers Evaluation Board for МОРАФХХХ....................... еее DV42XXX-ND 89.00 — — 
Frequency-to-Voltage / Voltage-to-Frequency 
Frequency Full Scale Non-linearity Digi-Key Price Each 
Range (kHz) (ppm FS/°C) (%FS) Package Part No. 1 25 100 
14-SOIC TC9400COD-ND 6.98 4.89 4.43 
100 40 +0.02 14-Dip TC9400CPD-ND 6.88 4.34 3.93 
14-CDIP TC9400EJD-ND 12.49 8.76 7.93 
100 100 +0.25 14-Dip TC9402CPD-ND 3.25 2.05 1.86 
Linear 
Op Amps 
#per Iq Typical Ig Max. Vos Max. Operating Voltage Temp. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (uA) (mA) (mV) Range (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-DIP MCP601-I/P-ND .68 42 .38 — = 
1 2.8 MHz 230 325 2 27-5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP601-I/SN-ND 68 42 38 — = 
SOT-23-5 MCP601RT-I/OTCT-ND 67 .60 .54 3.000 340.00/M 
1 2.8 MHz 230 .325 2 27-55 -40°С - 85°С 8-50Т-23-5 MCP601T-I/OTCT-ND 54 AT 42 3,000 340.00/M 
8-DIP MCP602-I/P-ND .88 55 49 = = 
1 2.8 MHz 230 1325 2 27-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP602-I/SN-ND 88 55 AQ - — 
8-Т550Р MCP602-I/ST-ND 1.00 63 57 — — 
T š 8-DIP MCP603-I/P-ND 70 44 40 - — 
1 2.8 MHz 230 325 2 21-55 -40°С ~ 85°C О ЕН О da “40 = D 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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қ MICROCHIP 
Op Amps (Cont.) 


Linear (cont) 


# per 14 Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temp. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 

m 14-DIP MCP604-1/P-ND 160 1.01 .91 - - 

4 2.8 MHz 230 325 2 21-55 ~40°C ~ 85°C 14-5016 MCP604-I/SL-ND 1.60 101 91 - - 

FARNE 8-DIP MCP606-I/P-ND 1.00 63 57 - = 

1 155 MHz | 1870 025 25 25-55 -40°C ~ 85°C сос а SS Tob а 2 = - 

MR 8-DIP MCP607-I/P-ND 133 84 76 = = 

2  [|i55MHz | 1870 025 25 25-55 -40°C ~ 85°C SUID К s “й 1 = = 

eae 8-DIP MCP608-/P-ND 1.08 67 61 = = 

1 155 MHz | 1870 025 25 25-55 -40°C ~ 85°C mE аа ЕНІН ШЕ n Е Е = 

E 14-DIP MCP609-I/P-ND 2.00 126 114 = = 

4 |155мнг | 1870 025 25 25-55 -40°C ~ 85°C ШОС МЕЕ SEND 00 196 t Z qa. 

40 14-DIP MCP619-//P-ND PST] 132 120 = = 

4 190kHz 19 025 015 23-55 -40°C ~ 85°C 14-S0IC MCP619T-I/SLCT-ND 2:35 210 189 2,600 | 1200.00M 

4 14-SOIC MCP619-//SL-ND 2:10 132 120 = = 

SC-70-5 MCP6001T-I/LTCT-ND 45 40 36 3000 |  230.00M 

: " SOT-23-5 MCP6001RT-I/OTCT-ND 42 38 34 3000 | 21000/М 

ў 100042 | 140 170 45 18-55 «4076612516 SOT-23-5 МСР6001Т-/0ТСТ-М0 42 38 34 3.000 210.00/M 

S0T-23-5 MCP6001UT-I/OTCT-ND 42 38 34 3000 | 21000/М 

8-MSOP MCP6002T-I/MSCT-ND 64 58 52 2500 |  320.00M 

2 [10002 | 140 170 45 18-55 -25°C ~ 85°C 8-DIP MCP6002-I/P-ND 50 32 29 = - 

8-SOIC MCP6002-I/SN-ND 50 32 29 = = 

14-DIP MCP6004-I/P-ND 68 42 38 = = 

4 [10002 | 140 170 7 18-55 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6004-I/SL-ND 68 42 38 - - 

14-TSSOP MCP6004-I/ST-ND 70 ‘44 20 = = 

8-DIP MCP6021-I/P-ND 140 88 80 = = 

1 1,000kHz | 1000 135 05 25-55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6021-V/SN-ND 140 88 80 - - 

8-TSSOP MCP6021-I/ST-ND 150 195 86 = = 

8-DIP MCP6022-1/P-ND 1.80 1.18 1.03 = — 

2 10MHz | 1000 135 05 25-55 -40°С - 125*C 8-SOIC MCP6022-I/SN-ND 180 113 103 - = 

8-TSSOP MCP6022-I/ST-ND 193 122 110 = - 

8-DIP MCP6023-1/P-ND 148 92 84 = = 

1 10MHz | 1000 135 05 25-55 -40°С ~ 125% 8-SOIC MCP6023-/SN-ND 148 ‘92 Ва - = 

8-TSSOP MCP6023-1/ST-ND 160 1.01 91 = = 

14-DIP MCP6024-I/P-ND 2.63 1.66 1.50 - — 

4 10MHz | 10000 135 05 25-55 -40°С - 125% 14-S0IC MCP6024-I/SL-ND 263 1.66 150 - = 

14-TSSOP MCP6024-/ST-ND 280 176 160 = = 

8-MSOP MCP6041-I/MS-ND 93 59 53 - = 

8-DIP MCP6041-I/P-ND 83 53 28 - = 

1 14 kHz 06 .001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6041-I/SN-ND 83 53 48 = - 

SOT-23-5 MCP6041T-I/OTCT-ND 78 ‘62 55 3000 |  440.00M 

8-SOIC MCP6041T-I/SNCT-ND 83 ‘66 58 3300 |  480.00M 

8-MSOP MCP6042-I/MS-ND 118 74 67 - - 

2 14 kHz 06 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6042-I/P-ND 110 ‘69 ‘63 = = 

8-SOIC MCP6042-I/SN-ND 110 ‘69 ‘63 = = 

8-MSOP MCP6043-I/MS-ND 98 61 55 - - 

1 14 kHz 06 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6043-1/P-ND 88 55 д9 = = 

8-SOIC MCP6043-I/SN-ND 88 55 49 = = 

14-DIP MCP6044-1/P-ND 1.93 122 1.10 = = 

14-S0IC MCP6044-I/SL-ND 193 122 110 = = 

4 14 kHz 06 .001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP MCP6044-I/ST-ND 2.00 126 114 = = 

14-S0IC MCP6044T-I/SLCT-ND 1.93 1.54 1.35 2,600 | 1100.00/M 

14-TSSOP МСР6044Т-/5ТСТ-М0 200 160 140 2500 | 1050.00M 

8-MSOP MCP6231-E/MS-ND NEW! 48 29 27 = = 

8-DIP MCP6231-E/P-ND NEW! 48 27 25 = = 

а " 8-SOIC MCP6231-E/SN-ND NEW! 43 27 25 = = 

1 200 kHz 20 08 А 18-55 4090 = 125°C 50723-5 MCP6231RT-E/OTCT-ND NEW! 45 40 36 3000 |  230.00M 

SC70-5 MCP6231UT-E/LTCT-ND NEW! 48 43 39 3000 |  250.00M 

50723-5 MCP6231UT-E/OTCT-ND NEW! 45 40 36 3000 | 23000/М 

8-MSOP MCP6271-E/MS-ND 90 57 51 = = 

1 2 MHz 170 24 3 20-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6271-E/P-ND 73 26 42 = = 

8-SOIC MCP6271-E/SN-ND 73 46 42 - = 

8-DIP MCP6272-E/P-ND 98 61 55 - - 

2 2 MHz 170 24 3 20-55 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6272-E/MS-ND 110 ‘69 ‘63 = = 

8-SOIC MCP6272-E/SN-ND 98 ‘61 55 = = 

8-MSOP MCP6273-E/MS-ND 98 61 55 - - 

1 2 MHz 170 24 3 20-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6273-E/P-ND 78 48 "m = = 

8-SOIC MCP6273-E/SN-ND 78 48 44 - = 

14-DIP MCP6274-E/P-ND 175 IET 1.01 = = 

4 2 MHz 170 24 3 20-55 -40°С - 125% 14-801C MCP6274-E/SL-ND 175 111 1.01 = = 

14-TSSOP MCP6274-E/ST-ND 200 126 114 = == 

8-MSOP MCP6275-E/MS-ND NEW! 1.10 69 63 = = 

2  |2,000KHz | 170 24 3 20-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6275-E/P-ND NEW! 98 ‘61 55 = = 

8-SOIC MCP6275-E/SN-ND NEW! 98 ‘61 55 - = 

8-MSOP MCP6281-E/MS-ND 98 61 56 = - 

1 5 MHz 445 57 3 22-55 -40°С - 125% 8-DIP MCP6281-E/P-ND 88 55 50 = = 

8-SOIC MCP6281-E/SN-ND 88 55 50 = = 

8-MSOP MCP6282-E/MS-ND 128 78 71 = - 

2 5 MHz 445 57 3 22-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6282-E/P-ND 115 73 ‘66 = = 

8-SOIC MCP6282-E/SN-ND 115 73 ‘66 = = 

8-MSOP MCP6283-E/MS-ND 1.08 65 59 - = 

1 5 MHz 445 57 3 22-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6283-E/P-ND 93 58 53 - - 
8-SOIC MCP6283-E/SN-ND 93 58 53 = 

14-DIP MCP6284-E/P-ND 2.03 1.28 1.16 = = 

4 5 MHz 445 57 3 22-55 -40°C ~ 125°C 14-50 MCP6284-E/SL-ND 203 128 116 = = 

14-TSSOP MCP6284-E/ST-ND 2:10 133 120 = = 

8-MSOP MCP6285-E/MS-ND NEW! 123 78 71 = = 

2 [5000 | “450 57 3 22-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6285-E/P-ND NEW! 115 73 ‘66 = = 

8-SOIC MCP6285-E/SN-ND NEW! 115 73 ‘66 = = 

8-DIP MCP6291-E/P-ND 95 60 54 = = 

1 10MHz | 1000 13 3 24-55 -40°С ~ 125°C 8-SOIC MCP6291-E/SN-ND 195 ‘60 54 ЖЕ - 

8-MSOP MCP6291-E/MS-ND 1.08 ‘67 ‘61 = = 

8-MSOP MCP6292-E/MS-ND 135 86 78 = = 

2 10MHz | 1,000 13 3 24-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6292-E/P-ND 128 80 73 - - 

8-SOIC MCP6292-E/SN-ND 128 80 73 = = 

8-DIP MCP6293-E/P-ND 1.00 64 58 = = 

1 10MHz | 1000 13 3 24-55 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6293-E/MS-ND 113 т ‘64 = = 

8-SOIC MCP6293-E/SN-ND 1.00 ‘64 58 = = 

14-DIP MCP6294-E/P-ND 223 140 127 - - 

4 10MHz | 1000 13 3 24-55 -40°C ~ 125°C 14-50 MCP6294-E/SL-ND 223 140 127 = = 

14-TSSOP MCP6294-E/ST-ND 230 146 132 E = 

8-MSOP MCP6295-E/MS-ND NEW! 135 86 78 - - 

2 поооокнг! 1000 13 3 24-55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6295-E/P-ND NEW! 128 80 73 - - 

8-SOIC MCP6295-E/SN-ND NEW! 128 80 7З = = 

1 12 MHz 1тА 13 275 25-55 -40°C - 85°C 8-MSOP MCP6S21-I/MS-ND 1.90 120 1.08 - = 

*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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КУ Mimocue Linear (cont) 
Op Amps (Cont.) 
# per 14 Typical Iq Max. Vos Max. Operating Voltage Temp. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (НА) (тА) (mV) Range (V) (°C) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
" " 8-Dip TC7650CPA-ND 323 2.04 1.84 
ў 2,000 2,000 35 0% Бадай Doo 14-Dip TC7650CPD-ND 347 2.23 2.01 
1 400 1,000 3 0.05 5-16 0°C - 70°C 8-Dip TC7652CPA-ND 4.38 2.76 2.50 
2 1,500 650 14 0.15 6.5 - 16 0°C - 70°C 8-Dip TC913BCPA-ND 4.65 2.94 2.66 
8-SOIC TC1029E0A-ND 2.60 1.64 1.49 — — 
2 90kHz 6 0 15 1.8 - 5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP TC1029EUA-ND 2.88 1.82 1.64 - - 
8-ПІР TC1029EPA-ND 260 1.64 1.49 = — 
1 90kHz 6 0 1.5 18-5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-5 TC1034ECTTRCT-ND .88 JT .69 3,000 550.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Programmable Gain Amplifiers 
Switching | -З9В BW | IqTypical | Vos Operating Voltage | Temp. Range Gain Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Channels (MHz) (mA) (uV) Range (V) (°C) Interface Steps Noise VREF Package Part No. 1 25 100 | Size Pricing 
" " 8-DIP MCP6S21-I/P-ND 1.83 1.16 1.05 | — — 
1 2-12 14 275 25-55 -40°C ~ 85°C SPI" 8 10 Yes 8500 | MCP6S21-l/SN-ND 193 116 10] | = 
8-MSOP МСР6522-1/М5-М0 2.23 1.41 1.27 | — = 
2 2- 12 14 275 25-55 -40°C ~ 85°C ЗРИМ 8 10 Yes 8-DIP MCP6S22-I/P-ND 2.15 1.37 1.24 | — — 
8-SOIC MCP6S22-I/SN-ND 2.15 1.37 1.24 | — == 
14-DIP MCP6S26-I/P-ND 3.33 240 190| — = 
6 2-12 14 275 25-55 -40°C ~ 85°C ЗРИМ 8 10 Yes 14-SOIC MCP6S26-I/SL-ND 3.33 2.10 190] — — 
14-TSSOP | MCP6S26-l/ST-ND 345 248 1.98 | — = 
" " 16-DIP MCP6S28-1/P-ND 3.83 242 2419] — = 
8 2- 12 14 275 25-55 -40°C ~ 85°C SPI" 8 10 Yes 16-506 MCP6S28-I/SL-ND 383 242 219) — En 
8-MSOP MCP6S91-E/MS-ND NEW! 1.50 95 86) — — 
1 1-18 1 4,000 25-5.5 -40° 1259 SPIm 8 10 No 8-DIP MCP6S91-E/P-ND NEW! 143 90 82) — = 
8-SOIC MCP6S91-E/SN-ND NEW! 1.43 90 8 | — — 
8-MSOP MCP6S92-E/MS-ND NEW! 1.75 141 101| — — 
2 1-18 1 4,000 25-55 -40° 1259 SPIm 8 10 No 8-DIP MCP6S92-E/P-ND NEW! 1.70 1.07 97| — = 
8-SOIC MCP6S92-E/SN-ND NEW! 1.70 1.07 27 | — = 
" d 10-MSOP | MCP6S93-E/UN-ND NEW! 2.03 1.28 116| — — 
а 1218 1 4,000 2995 402129 ӨРІМ 8 10 No | 10-МЗОР | MCP6S93T-E/UNCT-ND NEW! 227 203 183 | 2.500 | 1160.00/М 
Demo Board for MCP6S22 MCP6S22DM-PICTL-ND NEW! 40.00/1 
Evaluation Board for MCP6S2X . MCP6S2XEV-ND NEW! 30.00/1 
PiCtail™ Daughter Board MCP6SX2 MCP6SX2DM-PCTLPD-ND NEW! 25.00/1 
PiCtail™ Demo Board MCP6SX2 .. MCP6SX2DM-PCTLTH-ND NEW! 35.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Comparators 
Typical Iq Vos Operating 
$ per Propagation Typical Max. Voltage Temperature Digi-Key Price Each 
Package Delay (pA) (uA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 
Р " 8-MSOP MCP6546-I/MS-ND 73 46 42 
1 li 1 5 18855 ына 8-SOIC MCP6546-1/SN-ND ‘60 38 34 
с o 8-MSOP MCP6548-I/MS-ND 78 48 44 
1 й й 3 bri aeons 8-SOIC MCP6548-I/SN-ND ‘63 40 36 
14-Dip MCP6549-I/P-ND 1.60 1.01 91 
4 4 1 5 1.8 - 5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP6549-I/SL-ND 1.60 1.01 91 
14-TSSOP MCP6549-I/ST-ND 1.80 143 1.03 
Thermal Management 
Temperature Sensors 
Typical Temperature Vec Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range (°C) Range (V) Current (mA) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Logic Output 
+1 -40°C ~ 85°С 4.5-18 400 8-Dip TC620CCPA-ND 1.93 1.22 140 — -- 
+1 -40°C ~ 85°C 4.5-18 400 8-SOIC TC621CCOA-ND 1.64 1.16 1.05 -- — 
+1 -40°C ~ 125°C 4.5-18 600 8-Dip TC622EPA-ND 1.62 1.14 1.03 — — 
+1 -40°C ~ 125°C 4.5-18 600 T0-220 TC622VAT-ND 2.54 1.78 1.61 — — 
+1 -40°С ~ 125°C 45-18 600 8-SOIC TC622VOA-ND 1.85 1.28 T7 = — 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P045VCCT-ND 1.32 1.18 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P055VCCT-ND 1.32 148 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P065VCCT-ND 1.32 148 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P075VCCT-ND 1.32 148 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P085VCCT-ND 1.32 1.18 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P095VCCT-ND 1.32 118 1.06 3,000 670.00/М 
305 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P105VCCT-ND 1.32 1.18 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P115VCCT-ND 1.32 148 1.06 3,000 670.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 40 50Т-23-5 TC6501P120VCT-ND NEW! 146 1.30 147 3,000 740.00/M 
Serial Output 
30.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A0-5.0VCTCT-ND 1.40 142 98 3,000 860.00/М 
30.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-3.3VCTCT-ND 1.40 1.12 98 3,000 860.00/М 
20.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-5.0VCTCT-ND 1.40 1.12 98 3,000 860.00/М 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 S0T-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-ND 1.60 1.28 142 3,000 900.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC TC77-3.3M0A-ND 148 .87 .83 — — 
305 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 50Т-23-5 TC77-5.0MCTTRCT-ND 1.60 1.28 1:12: 3,000 860.00/М 
305 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC TC77-5.0M0A-ND 148 .87 .83 — — 
30.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 500 8-SOIC TCN75AVOA-ND NEW! 1.18 78 74 — — 
30.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 500 8-MSOP TCN75AVUA-ND NEW! 1.18 78 74 — — 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-SOIC TCN75-3.3MOA-ND 1.45 96 92 - — 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-MSOP TCN75-3.3MUA-ND 1.50 1.00 .95 - — 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-S0IC TCN75-5.0M0A-ND 145 96 92 - -- 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 1,000 8-MS0P TCN75-5.0MUA-ND 1.50 1.00 95 = — 
Voltage Output 
30.5 -40°C ~ 125°C 2.7-4.4 60 SOT-23B TC1046VNBTRCT-ND .83 .66 .58 3,000 480.00/M 
20.5 -40°C ~ 125°C 2.7-5.5 60 SOT-23B TC1047AVNBCT-ND .88 70 62 3,000 490.00/M 
30.5 -40°C ~ 125°C 2.3-5.5 12 SC70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND NEW! 31 28 25 3,000 190.00/M 
+0.5 -10°C ~ 125°C 3.1-5.5 12 5070-5 MCP9701T-E/LTCT-ND NEW! 31 28 25 3,000 190.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 50723-5 MCP9800A0T-MOTGCT-ND NEW! 1.60 1.43 1.29 3,000 900.00/M 
30.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 50723-5 MCP9800A5T-MOTGCT-ND NEW! 1.60 1.43 1.29 3,000 900.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 649 


КУ Місвоснв Thermal Management (cont) 
Temperature Sensors (Сол) 


Typical Temperature Vec Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range (°C) Range (V) Current (A) Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
+0.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-MSOP MCP9801-M/MSG-ND NEW! 1.83 .89 .84 — = 
+0.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC MCP9801-M/SNG-ND NEW! 1.33 89 -84 = = 
+0.5 -55°C ~ 125°C 27-55 400 $0Т23-5 MCP9802A0T-MOTGCT-ND NEW! 1.68 1.50 1.35 3,000 950.00/M 
+0.5 -55°C ~ 125°C 27-55 400 $0Т23-5 MCP9802A5T-MOTGCT-ND NEW! 1.68 1.50 1.35 3,000 950.00/M 
10.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-MSOP MCP9803-M/MSG-ND NEW! 143 94 90 — = 
10.5 -55°C ~ 125°C 2.7-5.5 400 8-SOIC MCP9803-M/SNG-ND NEW! 1.43 94 90 = =. 
Mixed Signal PICtail™ Demo Board MXSIGDM-ND NEW! 65.00/1 
Temperature-to-Voltage Converter Demo Board for Т 01047А TC1047ADM-PICTL-ND NEW! 10.00/1 
Digital Temperature Sensor PlCtail'" Demo Board TC72DM-PICTL-ND NEW! 10.00/1 
Thermal Sensor PlCtail'" Demo Board TC77DM-PICTL-ND NEW? 10.00/1 
Voltage Supervisor 50723 Evaluation Board VSUPEV-ND NEW! 5.00/1 
*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Fans 
Typical Temperature Vcc Max. Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range (°) Range (V) Current Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
8-SOIC TC642COA-ND 1.83 1.16 1.05 — — 
8-Dip TC642CPA-ND 1.90 1.20 1.08 — — 
Depends 8-Dip TC642VPA-ND 2.05 1.30 1.18 — — 
on Я 2 8-SOIC TC646VOA-ND 1.95 1.24 1.12 — — 
External -40°С ~ 85°C 30-55 1.0тА 8-Dip TC646VPA-ND 2.05 130 118 | — = 
Thermistor 8-SOIC TC648V0A713CT-ND 1.63 1.30 1.14 3,300 930.00/M 
8-Dip TC648VPA-ND 1.73 1.09 199 — — 
8-MSOP TC648VUA-ND 1.58 .99 .89 = = 
+1 -40°C ~ 125°C 28-55 .040mA 8-MSOP TC652AGVUA-ND 240 151 1.37 — — 


*For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


Interface 
NEW! Serial Peripherals 
Operating Max. Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 

Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
mem 18-DIP MCP23008-E/P-ND 1.25 83 78 
B d 0 1.8 ~ 5.5 І?Стм 1700 -40°C ~ 125°C 18-5016 MCP23008-E/S0-ND 1.25 .83 .78 
аралар 20-550Р MCP23008-E/SS-ND 1.35 .89 .83 
8-bit 1/0 Port 18-DIP МСР23508-Е/Р-МО 1.33 87 82 
Expandor 1.8 - 5.5 SPIm 10,000 -40°C ~ 125°C 18-5016 MCP23S08-E/S0-ND 1.30 87 81 
p 20-550Р МСР23508-Е/55-М0 1.40 92 87 


Infrared Products 


Operating Max. Xmit/Rec 
Voltage Temperature Baud Rate Formats Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Range (°C) (kBaud) Supported (pS) Package Part No. 1 25 100 
Infrared 5 Ж 14-Dip MCP2120-I/P-ND 2.20 1.36 1.32 
Encoder/Decoder 27-55 400-850 325 1.63 14-806 _ | MCP2120-/SL-ND 220 136 132 
Fixed Speed 9600 18-Dip MCP2140-I/P-ND 2.50 1.67 1.56 
Baud IrDA Protocol 24-55 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-5016 МСР2140-1/80-№О 2.50 1.67 1.56 
Stack Controller 20-SS0P МСР2140-1/55-М0 2.63 1.76 1.64 
IrDA Protocol Stack handler plus bit “ane " 18-Пір MCP2150-I/P-ND 7.63 5.09 4.85 
encoding/decodeing for DTE applications 30-55 40°C ~ 85°C 1152 1.63 18-506 — | MCP2150-/SO-ND 7.63 5.09 4.85 
IrDA Communication Development Kit for MCP2120/2150 .. DM163008-ND 279.00/1 
Demo Board for MCP2140 .. MCP2140DM-TMPSNS-ND NEW! 45.00/1 
Demo Board for MCP215X .. MCP215XDM-ND NEW! 60.00/1 
LCD Drivers 
Drives Control Number CMOS and TTL Electrostatic Discharge 
Number of Lines of On-chip Compatible Protection Digi-Key Price Each 
Segments Required Charcters Cascadable Oscillator inputs on all Pins Package Part No. 1 25 100 
44-PLCC AY0438/L-ND 5.70 4.93 3.93 
40-Dip AY0438/P-ND 4.15 3.46 2.78 
32 š 16 Yes Yes Yes Yes 44-PLCC | AY0438-I/L-ND 5.98 547 413 
40-Пір AY0438-I/P-ND 4.38 3.64 2.92 
LIN Transceivers 
Vreg Output Vreg Output Үсс Max. Baud LIN Specification Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Current (mA) Range (V) Rate (KBaud) Supported Package Part No. 1 25 100 
LIN Transceiver with lel, 8-Пір MCP201-I/P-ND 1.85 1.23 147 
integrated Vreg 415-525 50 60-18 20 Revision 1.2 8-SOIC MCP201-I/SN-ND 1.85 1.23 117 
Controller Area Network (CAN) 
Version Operating Temperature Tx Rx Interrupt Digi-Key Price Each 
Supported Voltage (V) Range Buffers Buffers Filters Masks Output Package Part No. 1 25 100 
18-Dip MCP2510-E/P-ND 5.33 3.07 2.97 
" = m 18-5016 MCP2510-E/S0-ND 5.33 3.07 2.97 
2.0B Active 27-55 -40*C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-Dip MCP2510-I/P-ND 4.20 242 234 
18-5016 MCP2510-I/S0-ND 4.20 242 2.34 
18-Dip MCP2515-I/P-ND 2.75 1.83 1:72: 
2.0B Active 2.7 - 5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-5016 MCP2515-I/S0-ND 2.75 1.83 1.72 
20-Т550Р MCP2515-I/ST-ND 3.03 2.02 1.90 
š 8-Dip MCP2551-I/P-ND 148 .86 83 
= 45-55 A 6e 125°C 8-501 MCP2551-I/SN-ND 148 86 83 
MCP250XX САМ 1/0 Expander Development Kit. DV250501-ND 165.00/1 
MCP2510CAN Developer's Kit DV251001-ND 239.00/1 
RF Communication 
Receivers 
Data Rate Frequency Sensivity IF Frequency Operating Selectable Digi-Key Price Each 
Modulation (kbps) Range (MHz) (dBm) Range (MHz) Voltage RSSI LNA Gain Packages Part No. it 25 100 
ASK/FSK/FM 80 300 - 450 -111 0.455-21.4 25-55 Yes Yes 32-1 ОЕР RFRXD0420-1/LQ-ND 5.23 3.01 2.79 
ASK/FSK/FM 80 800 - 930 -109 0.455 -21.4 25-55 Yes Yes 32-1 ОЕР RFRXD0920-1/LQ-ND 5.03 2.89 2.79 


More Product Available Online: www.digikey.com 
650 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


< Microsemi. APPLICATION SPECIFIC NEW! PROTEC 


INTEGRATED PRODUCTS INTEGRATED CIRCUITS (Continued) INTEGRATED PRODUCTS 
Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 50 100 Part No. Description Pkg. 1 50 100 
LX8816-04CDF-ND Dual Channel 1A Low Dropout Regulator. 1.60 144 123 LX7001CLP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit 1.04 95 88 
LX8941CP-ND Adj. Low Dropout Regulator... 1.95 1.75 1.50 LX70011DM-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circui 127 146 1.08 
LX9501-ND Input-Connector Cable Assembl 488 438 3.75 LX7001ILP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circui zat 405 96 
LX1671 EVA KIT-ND Evaluation Kit for Switching Regulators WM. cs IE LX7201-15ISF-ND EMI Filter and ESD Protection for Down Stream 
ІХМ1611-01-М0 Digital Dimming CCFL Inverter Module — 4566 4169 3871 USB Ports 92 43 N 
LXM1612-05-01-ND — [5V Highly-Integrated, Digital Dimming CCFL Inverter Module.....— 48.20 44.10 40.95 LXT202-15ISF-ND "uu 
LXM1620-01-ND Direct Drive Dual Lamp CCFL Inverter Module 64.40 58.80 54.60 LX7202-221SF-ND Š š 
LXM1621-01-ND Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter Module . — 78.20 7140 66.30 92 83 n 
MC33064DMCT-ND Undervoltage Sensing Circuit. 8-506 1.07 Ex ERI LX7203-151SM-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream 
MC33064DMTR-ND Undervoltage Sensing Circuit. 1787.50/2,500 USB Ports 5 119 107 .92 
SG2524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator ... 518 473 4.39 LX7203-22ISM-ND EMI Filter and ESD Protection for Up Stream 
SG2543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit. 12.08 11.03 10.24 USB Ports 119 107  .92 
SG2842DM-ND Current Mode PWM Controller 3.80 347 322 MC33064LP-ND Undervoltage Sensing Circul 10-92 .98 88 .75 
SG3524BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator ... 4.60 420 3.90 MC33164-3DM-ND 3V, Undervoltage Sensing Circui -SOIC 98 .88 75 
S63543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 564 515 478 MC33164-3LP-ND ЗУ, Undervoltage Sensing Circui TO-92 107 97 43 
SG3842DM-ND Current Mode PWM Controller 161 147 137 MC33164DM-ND 5V, Undervoltage Sensing Circuit -SOIC 1.27 114  .98 
TL431ACDM-ND Precision Programmable Reference 69 63 59 м О ag s um m 
UC2842AD-ND Current Mode PWM Controller 403 3.68 342 naervo age sensing s reu : : ; 
MC34064LP-ND Undervoltage Sensing Сігеші TO-92 88 79  .68 
MC34164-3DM-ND 3V, Undervoltage Sensing C -501С .98 88 „5 
Microsemi. CCFL MODULES MC34164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circui 88 79  .68 
a INTEGRATED PRODUCTS AND CONTROLLERS МОМ де Sensing Cir ш ШЕ ЕШ 
Digi-Key Price Each а ndervoltage Sensing Circu 07 £u 
Part No. Description 1 50 100 
LX1686ECPW-ND Digital Dimming CCFL Controller .. 5.87 — — ? rosem f 
LX1689CPW-ND Third Generation CCFL Controller . 4.45 — — Micro PRODUCTS NEW! RECTIFIER MODULE 
LX9506-ND Input Cable Assembly — 488 — — Digi-Key Price Each 
LX9507-ND Input Cable Assembly ІШЕР m Part No. Description Pkg. 1 10 100 
LX9508-ND Input Cable Assembly E ЛОО == SRM4010-ND 40A Synchronous Rectifier Module SMD 30.00 27.00 22.50 
LXM1612-05-02-ND 5V, Digital Dimming CCFL Inverter Modul 48.30 — — 
LXM1612-12-01-ND 12V, Digital Dimming CCFL Inverter Module 48.30 — — 5 у 
LXM1612-12-02-ND 12V, Digital Dimming CCFL Inverter Module.... 4842 — к= < Microsem NEW: VOLTAGE 
LXM1614E-14-11-ND | Dual Dimming, Extended Temp. CCFL Inverter Modul di = = INTEGRATED PROD REGULATORS 
LXM1615-03-01-ND 3.6V/5V, 2W, Digital Dimming CCFL Inverter Module . 34.39 — — Digi-Key Price Eachx 
LXM1615-03-02-ND 3.6V/5V, 2W, Digital Dimming CCFL Inverter Module . E == = Part №. Description Pkg. 1 50 100 
LXM1617-03-21-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module. 36.36 - - LX432CSC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator. М 60 55 51 
LXM1617-03-22-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module. 36.36 = = LX432ISC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator. SOT-23 1.04 9 88 
-05-21- ) = = LX6431ACLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator. :85 S el 
ТАМ! et ПОЗ 21р > 2 со Бы гате Pa MER 8826 zal ш. LX6431AIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator 110 1001 94 
= = LX6431AILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator.. 1.06 9 .90 
ГАМ 0541 ND SV, 4W CCFL Programmable Inverter Modul 36.36 LX64318CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator 104 95 88 
LXM1617-05-42-ND |5У, АМ CCFL Programmable Inverter Modul 3636 — - LX6431BCLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator. 99 91 84 
LXM1617-05-61-ND SV, 6W CCFL Programmable Inverter Module Я Е LX6431BIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator 127 146 1.08 
LXM1617-05-62-ND 5V, 6W CCFL Programmable Inverter Modul m — - LX6431BILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator. 192 142 4.04 
LXM1617-12-41-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module. 30:36 с LX6431CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator 24 68 63 
LXM1617-12-42-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module 950 = - LX6431CLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator. 69 63 59 
LXM1617-12-61-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module 36.36 = LX64311DM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator. 90 92 Т 
LXM1617-12-62-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module 36.36 = = LX6431ILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Volt. Regulator.. 85 78 73 
LXM1618-03-21-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module зл — - LX8117-00CST-ND Adj., 0.8A LDO Positive Regulator.. 50Т-223 1.96 179 1.66 
LXM1618-03-22-ND 3.3V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Module КО = = LX8117-25CST-ND 2.5V, 0.8A LDO Positive Regulator. 501-223 1.06 179 1.66 
LXM1618-05-21-ND 5V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Modul Ял = = LX8117-28CST-ND 2 85V, 0.8A LDO Positive Regulato 50Т-223 1.96 179 1.66 
LXM1618-05-22-ND 5V, 2.2W CCFL Programmable Inverter Modul 321 — - LX8117-33CDD-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator. 288 263 244 
LXM1618-05-41-ND — |5V, АМ CCFL Programmable Inverter Module 821 = САВТ азо АП заў 08А T^ рові ше tee we 108 
LXM1618-05-42-ND 5V, 4W CCFL Programmable Inverter Moduli 33.21 — — $. x E bs Б > S 5 
LXM1618-05-61-ND — |5V, 6W CCFL Programmable Inverter Modul 3321 DECRE A. 5 UR Positive едит. СЯ as - 
LXM1618-05-62-ND 5V, 6W CCFL Programmable Inverter Module.. 33.21 ==. = LX8117A-25CST-ND 2 Wy 1A LDO Positivo a. ulator 196 179 166 
LXM1618-12-41-ND 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module 33.21 — — LX8117A-28CDT-ND 2 85V. 1A LDO Positive Regulator 196 179 166 
ИР а 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Modula gel = = LX8117A-28CST-ND — | 2.85V, 1А LDO Positive Regulator. 196 179 166 
LXM1618-12-43-ND — 12V, 4W CCFL Programmable Inverter Module 9322 Са LX8117A-33CDD-ND | 3.3V, 1A LDO Positive Regulator Т0-263 288 263 244 
LXM1618-12-61-ND — 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module 3320 - - LX8117A-33CST-ND | 3.3V, ТА LDO Positive Regulator. 507-223 196 179 166 
LXM1618-12-62-ND 12V, 6W CCFL Programmable Inverter Module 90 = = LX8117B-O0CDD-ND | Adj., 1.2A LDO Positive Regulato 0-263 3.11 284 264 
LXM1621-02-ND 6mA, Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter Module 78.20 = = LX8117B-00CST-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulatoi SOT-223 2.19 2.00 1.86 
LXM1621-04-ND 5mA, Digital Dimming Dual Lamp CCFL Inverter Module 7820 — — LX8211-OOISECT-ND | Adj., 150mA CMOS LDO Regulat 0123-5 — 55 49 42 
LXM1623-05-41-ND 5V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module. 5484 - - LX8211-00ISETR-ND | Adj., 150mA CMOS LDO Regulator. 1092.00/3,000 
LXM1623-05-42-ND 5V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module. 56.33 em LX8211-25ISE-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulatoi 55 49 42 
LXM1623-05-61-ND 5V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module. 563 - - LX8211-30ISE-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator.. 55 49 42 
LXM1623-05-62-ND 5V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module. 5633 — - mo un dl e а сама к, аша 12. | т m 
LXM1623-12-41-ND. 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module 5633 - — ЗН ГА Dual toUm eguiato З 5 é 
LXM1623-12-42-ND — |12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module 56333 = = LX8384-00CDD-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator. 518 473 439 
LXM1623-12-44-ND 12V, Dual 4W CCFL Programmable Inverter Module Gs = = oe a 5A rra 5 ds са 524 
LXM1623-12-61-ND |12/, Dual W CCFL Programmable Inverter Module rco LYS IS DC DEAD TIN EDO Bosius Eres «d c Dr D 
LXM1623-12-82-ND — |12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Мойше ЕШ) oA — LX8817-25CDF-ND 2.5V/Adj., Dual Channel 2.5A LDO Regulator. -SPAK 154 139 119 
И “н D R "el амі сай Program mabi ыы наце ee ud SG2524BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 16-Dip 414 378 351 
-12-61-1 ‚ Dual rogrammable Inverter Module. |. a pae З " я У 
LXM1624-12-62-ND — _12V.Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module е н 50005 БЕС WI МОН: SN зо о or 
LXM1626-12-64-ND 12V, Dual 6W CCFL Programmable Inverter Module... = SG2525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator 16-SOIC 6.90 6.30 5.85 
LXM1643-12-61-ND 12V, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module . п, = SG2525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 16-Dip 7.48 683 6.34 
LXM1643-12-62IPG-ND | 12У, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module . — — SG2526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator 1012 924 8.58 
LXM1644-12-61-ND 12V, Quad 6W CCFL Programmable Inverter Module . сез = $G2526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 978 8.93 8.29 
SG2526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator 14.38 13.13 12.19 
" S62526N-ND Regulating Pulse Width Modulator . 920 840 7.80 
Microsem $G2543N-ND Power Supply Output Supervisory Circu 8.05 7.35 6.83 


INTEGRATED PRODU SG2842M-ND Current Mode PWM Controller... i 380 347 322 
Digi-Key Price Each» $G2843DM-ND Current Mode PWM Controller 380 347 322 
Part No. Description 1 50 100 $G2843M-ND Current Mode PWM Controller 3.80 347 3.22 
LX1970IDU-ND Visible Light Senso! 234 210 1.80 $G2844DM-ND Current Mode PWM Controller 880! 347 322 
LX1970MINIEVAL-ND Mini Control Board — 11.70 10.50 9.00 $62844 М-№0 Current Моде PWM Controller 380 347 322 
LX19711DU-ND Wide Range Visible Light Sens 254 228 195 $G2845DM-ND Current Mode PWM Controller 3.80 347 322 
LX1990-02 EVAL-ND Dual Programmable LED Driver Evaluation Board — 4875 -- - SG2845M-ND Current Mode PWM Controller 380 347 322 


39.00 Ee $62846DW-ND Current Mode PWM Controller 
$62846N-ND Current Mode PWM Controller 


7.36 6.72 6.24 


LX1990-03EVAL-ND Dual Programmable LED Driver Evaluation Board 
743 651 6.05 


LX1990ILM-ND Dual Programmable LED Current Sink.. ла  .63 ^ ў 

А I I SG3524D-ND Regulating Pulse Width Modulator 1.84 168 1.56 
E EA IN MEME Six Output LED Driver Evaluation Board ns SG3524N-ND Regulating Pulse Width Modulator. 115 105 98 
DAS ROSA END MEN Six Output LED Driver Evaluation Board... SG3525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator 207 189 176 
LX19911L0-ND Six Output Programmable LED Current Sink 189 162 $G3525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator . 184 168 156 
LX1992CLM-ND. High Efficiency LED Driver. 125 107 SG3526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator 449 410 3.81 
LX1993CDU-ND High Efficiency LED Driver 172 147 SG3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 426 3.89 3.61 
LX1995-1-CSG-ND Miniature LED Driver. л .66 $G3526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator қ 414 378 351 
LXE1991-01EVALKIT-ND | Six Output LED Driver Evaluation Board = == (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 651 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 50 100 
SG3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator 4.26 3.89 3.61 
SG3526N-ND Regulating Pulse Width Modulator 391 357 3.32 
SG3543N-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 5.18 4.73 4.39 
$63842М-№0 Current Моде PWM Controller . дер 1260 117 
SG3843DM-ND Current Mode PWM Controller . 161 147 1.37 
SG3843M-ND Current Mode PWM Controller . "ЫП em ia 
SG3844DM-ND Current Mode PWM Controller . 1.61 147 1.37 
SG3844M-ND Current Mode PWM Controller . 138 “426 4347 
SG3845DM-ND Current Mode PWM Controller . 1.61 147 1.37 
SG3845M-ND Current Mode PWM Controller . 1.38 1.26 1.17 
SG3846DW-ND Current Mode PWM Controller . 414 378 351 
TL431ACLP-ND Precision Programmable Reference . .62 ви ЗБ 
TL431AIDM-ND Precision Programmable Reference.. .85 78 ЛЗ 
TL431AILP-ND Precision Programmable Reference . 76 40  .65 
TL431BCDM-ND Precision Programmable Веіегепсі 145 1389 423 
TL431BCLP-ND Precision Programmable Reference . 4387 1067 447 
TL431BIDM-ND Precision Programmable Referenci (ПІ 462 151 
TL431BILP-ND Precision Programmable Reference . 170 1.56 1.45 
TL431CDM-ND Precision Programmable Reference. 58 53 49 
TL431IDM-ND Precision Programmable Веіегепсі anml 66 .61 
TL431ILP-ND Precision Programmable Reference . 58 53 49 
UC2842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller . 4.03 3.68 342 
UC2842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 391 357 832 
UC2843AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 4.03 3.68 3.42 
UC2843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 403 368 342 
UC2843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 391 357 3.32 
UC2844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller . 403 368 342 
UC2844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller . 403 368 342 
UC2844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 391 357 332 
UC2845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 4.03 3.68 342 
UC2845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 403 368 342 
UC2845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 391 357 3.32 
UC3842AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller . ІНШІ лат Тат 
UC3842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller . dea 156-147. 
UC3842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 138- 126 117 
UC3843ADCT-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 137 123 105 
UC3843ADTR-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 2275.00/2,500 
UC3843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 129: 1586 147 
UC3843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 498 1026 ЯЛТ 
UC3844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller . 161 147 137 
UC3844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller . 3790158 1471 
UC3844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 438 1267 117 
UC3845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 161 147 1.37 
UC3845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 173 158 147 
UC3845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 198 4267437 
Price Each» 
Description й 25 100 
TP3054N-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter 270 2.06 1.57 
TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter 250 190 145 


TP3410J304-ND ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B .28-Dip 16.65 15.54 1443 
TP3420AV308-ND ISDN S/T Interface Device 20-100 903 774 6.87 
y e A) AMPLIFIERS 
TECHI 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Op Amps 

LF398S8-ND Precision Sample and Hold Amp.. 325 235 174 
LT318AN8-ND 15MHz High Speed 0p Amp.... 338 225 1.95 
LT1001ACN8-ND Single Precision Op Amp. 5.88 3.92 340 
LT1001CN8-ND Single Precision Op Amp. 2.88 240 1.90 
LT1001CS8-ND Single Precision Op Amp 3.63 242 2.15 
LT1002CN-ND Dual Matched Precision 0p Amp 525 3.50 2.95 
LT1006CN8-ND 5V Single Precision Op Amp 2.88 1.92 1.60 
LT1006S8-ND 5V Single Precision Op Amp 3.50 2.33 1.95 
LT1007ACN8-ND. Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp 875 5.83 5.00 
LT1007CN8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp -Dip 3.63 242 1.95 
LT1007CS8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp 8-SOIC 413 2.75 2.15 
LT1007188-ND Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Tem 8-SOIC 5.63 375 3.10 
LT1008CN8-ND Precision Low Noise 0p Amp with Microvoltage 0ffset. i 550 3.67 910 
LT1010CN8-ND High Speed 150mA Power Buffer 4.38 292 2.50 
LT1010CT-ND High Speed 150mA Power Buffer. 5.00 333 2:85 
LT1012ACN8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp... 713 475 395 
LT1012ACS8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Am 713 509 419 
LT1012CN8-ND Universal Single Precision Low Noise 0p Am 500 333 275 
LT1012S8-ND Universal Single Precision Low Noise 0p Am 6.00 400 345 
LT1013ACN8-ND Dual Precision Ор Amp..... 713 475 395 
LT1013CN8-ND Dual Precision Op Amp, Vos-300JV .. 425 283 240 
LT1013DN8-ND Dual Precision Op Amp, \/05=800р\/ 3.50 2.33 1.95 
LT1013DS8-ND Dual Precision Op Amp, Vos: 4.00 2.67 2.30 
LT1014ACN-ND Quad Precision Op Amp .. 12.75 8.50 7.10 
LT1014CNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos=300pV . 9.38 625 535 
LT1014DNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos=800pV .. 625 447 3.60 
LT1014DSW-ND Quad Precision Op Am| 738 492 4.15 
LT101418W-ND Quad Precision Op Amp.. 9.63 642 540 
LT1022CN8-ND High Speed Precision JFET 0p Amp 500 333 2:95 
LT1028ACN8-ND Single, Ultra Low Noise 0p Amp 1313 875 755 
LT1028CN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp 8.63 5.75 4.95 
LT1028CS8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp. 863 575 4.95 
LT1037ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 8.75 5.83 5.00 
LT1037CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp 363 242 1.95 
LT1037CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp АЛ 275 215 
LT1055CN8-ND Precision High-Speed JFET 0p Amp 338 225 1.95 
LT1056CN8-ND Precision High-Speed JFET 0p Amp 338 225 1.95 
LT1056S8-ND Precision High-Speed JFET 0p Amp 4.00 2.67 2.50 
LT1057ACN8-ND. Dual Precision JFET Op Amp, 450j! 875 583 495 
LT1057CN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600V.. 450 3.00 255 


Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description 1 25 100 
LT1057S8-ND Dual Precision JFET Op Amp 475 347 295 
LT1058ACN-ND Quad Precision JFET Op Amp 16.50 11.00 9.55 
LT1058CN-ND Quad Precision JFET Op Amp 7.68 5.08 435 
LT1058ISW-ND Quad Precision JFET Op Amp 17.88 11.92 10.30 
LT1058SW-ND Quad Precision JFET Op Amp 8.88 5.92 5.00 
LT1077ACN8-ND Micropower Precision Single Op Amp . 563 375 320 
LT1077CN8-ND Micropower Precision Single Op Amp. 343 208 165 
LT1077188-ND Micropower Precision Single Op Amp . 4.38 2.91 240 
LT1077S8-ND Micropower Precision Single Op Amp . 3.63 242 2.05 
LT1078ACN8-ND Micropower Precision Dual Op Amp. 9.00 6.00 5.15 
LT1078CN8-ND Micropower Precision Dual Op Amp. 5.00 333 280 
LT10781N8-ND Micropower Precision Dual Op Amp. 650 433 375 
111078158-М0 Micropower Precision Dual Op Amp 8.38 5.60 4.85 
LT1078S8-ND Micropower Precision Dual 0p Amp 6.50 435 3.65 
LT1079ACN-ND Micropower Precision Quad Op Amp 11.25 750 16:50 
LT1079CN-ND Micropower Precision Quad Op Amp... 625 4.17 3.50 
LT1079IN-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 14-Dip 775 517 445 
LT1079ISW-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. 16-SOIC 10.13 675 5.70 
LT1079SW-ND Micropower Precision Quad 0p Amp... 16-5016 8.13 542 4.55 
LT1097CN8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp -Dip 2313 2.08 1.80 
LT1097S8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp.. 338 225 105 
LT1112ACN8-ND Dual Low Power Precision Op Amp... 6.25 4.17 3.50 
LT1112CN8-ND Dual Low Power Precision Op Am| 438 2.22 245 
111112158-М0 Dual Low Power Precision Op Amp . 5.38 357 3.00 
LT1112S8-ND Dual Low Power Precision 0p Amp -SOIC 4.88 325 2.65 
LT1113CN8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp -Dip 6.00 400 325 
LT1113CS8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Атр. -50С 6.50 4.33 355 
LT1114ACN-ND Quad Low Power Precision Op Amp.. 14-Dip 12.13 8.08 6.50 
LT1114CN-ND Quad Low Power Precision Op Amp. i 8.50 5.67 4.50 
LT11141N-ND Quad Low Power Precision Op Amp. 9.38 6.23 535 
LT1114S-ND Quad Low Power Precision Op Amp 8.88 5.92 475 
LT1115CN8-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp 563 374 295 
LT1122CCN8-ND Fast Settling JFET Input Op Am 525 350 295 
LT1122CS8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp . 575 888 325 
LT1122DCN8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp 8-Dip 4.50 3.00 2.50 
LT1122DS8-ND Fast Settling JFET Input Ор Amp .. -SOIC 488 3.25 2.70 
LT1124CN8-ND Dual, Low Noise, High Speed Precision Op Amp. -Dip 6.38 425 3.65 
LT1124CS8-ND Dual, Low Noise, High Speed Precision Op Amp 6.75 4.50 3.85 
LT1125ACN-ND Quad, Low Noise, High Speed Precision Op Amp 13.25 8.83 7.50 
LT1125CN-ND Quad, Low Noise, High Speed Precision Op Amp 10.50 7.00 5.95 
LT1125CSW-ND Quad, Low Noise, High Speed Precision Op Amp 11.50 7.67 6.50 
LT1126CN8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp. 6.38 425 3.65 
LT1126CS8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS 0p Amp 675 450 3.85 
LT1127CN-ND Quad, Decomp., Low Noise, High Speed Op Ai 10.50 7.00 5.95 
LT1127CSW-ND Quad, Decomp., Low Noise, High Speed Op Amp 11.50 7.67 6.50 
LT1128ACN8-ND Single, Low Noise, High Speed Op Amp.. 1313 875 755 
LT1128CN8-ND Single, Low Noise, High Speed Op Am 8.63 5.75 4.95 
LT1128CS8-ND Single, Low Noise, High Speed Op Am 8.63 575 4.95 
LT1169CN8-ND Dual Low Noise JFET Op Amp.. 7.25 483 3.95 
LT1169CS8-ND Dual Low Noise JFET Op Amp... 775 545 425 
LT1178ACN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp 10.00 667 5.60 
LT1178CN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp 5.50 3.67 3.00 
LT11781N8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp. 6.88 4.58 3.95 
LT1178S8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp 7.00 465 3.85 
LT1179ACN-ND Quad Micropower Precision 0p Amp. 12.38 825 6.90 
LT1179CN-ND Quad Micropower Precision Op Amp 6.88 4.58 3.90 
LT1179IN-ND Quad Micropower Precision Op Amp, Ind. Temp. 850 567 485 
LT1179SW-ND Quad Micropower Precision Op Amp... 875 583 500 
LT1191CN8-ND Single, Ultra High Speed Video Op Am 9:25 2147 173 
LT1191CS8-ND Single, Ultra High Speed Video 0p Am 3⁄5 250 1:95 
LT1195CN8-ND Low Power, High Speed 0p Amp...... 325 217 send 
LT1206CN8-ND 250тА Out, 60MHz Current Feedback Amp. 6.25 417 345 
LT1206CR-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp. 813 542 445 
LT1206CS8-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp. 725. 483 395 
LT1206CT7-ND 250тА Out, 60MHz Current Feedback Amp . 813 542 445 
LT1207CS-ND Dual, 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp. 12.88 860 7.15 
LT1208CN8-ND Dual, High Speed Op Amp 775 547 445 
LT1208CS8-ND Dual, High Speed Op Amp 875 583 5.00 
LT1209CN-ND Quad, High Speed Op Amp 12.13 8.08 6.90 
LT1210CT7-ND 1.1A, 35MHz Current Feedback Amp. 12.88 8.60 710 
LT1211CN8-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp. 613 407 307 
LT1211CS8-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 663 440 332 
LT12111S8-ND 14MHz, Single, Dual Precision Op Amp, Ind. Temp. 750 498 375 
LT1212CN-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Am 11.00 7.31 5.50 
LT1212CS-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp. 11.88 7.89 5.94 
11121215-М0 14MHz, Single, Quad Precision Op Amp, Ind. Temp. 13.25 8.80 6.63 
LT1213CN8-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 613 407 307 
LT1213CS8-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 6.63 440 3.32 
LT1214CN-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Am| 1100 731 550 
LT1214CS-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp. 11.88 7.89 5.94 
LT1215CN8-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 613 407 307 
LT1215CS8-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 6.63 440 3.32 
LT1216CN-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Am| 1100 731 550 
LT1216CS-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Атр. 11.88 7.89 5.94 
LT1218CN8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 963 6.40 4.95 
LT1218CS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp .. 10.00 664 5.15 
LT1218LCN8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5.88 391 3.15 
LT1218LCS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 613 407 3.30 
LT1219CS8-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp 10.00 6.64 5.15 
LT1220CN8-ND 45MHz, High Speed Op Атр.... 625 447 350 
111220058-М0 45MHz, High Speed Ор Amp 6.88 458 375 
LT1221CN8-ND 150MHz, High Speed Op Ат 6.25 4.17 335 
LT1221CS8-ND 150MHz, High Speed 0p Am| 688 457 3.50 
LT1222CN8-ND 500MHz, High Speed Op Am 625 447 350 
LT1222CS8-ND 500MHz, High Speed Op Amp .. 6.88 458 375 
LT1223CN8-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp. 538 358 285 
LT1223CS8-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp 613 408 340 
LT1224CN8-ND 45MHz, High Speed Op Amp 5.388 3.58 2.85 
LT1224CS8-ND 45MHz, High Speed Op Amp 613 407 330 
LT1226CN8-ND High Speed, Low Noise Op Amp 538 358 285 
LT1226CS8-ND High Speed, Low Noise 0p Amp 613 408 340 
LT1227CN8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 463 3.08 245 
LT1227CS8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp. 538 358 325 
LT1228CN8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain 6.88 458 3.95 
LT1228CS8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain (ӘР 547 430 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1229CN8-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp 6.88 4.58 3.95 LT1498CS8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 6.75 4.49 3.38 
111229058-М0 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp 715 547 430 LT1498IN8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 6.75 4.49 345 
LT1230CS-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp. 4-S0IC 13755 913 750 LT14981S8-ND. 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 7.00 4.65 3.65 
LT1251CN-ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp . 14-Dip 11.00 7.33 6.00 LT1499CS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 14-SOIC 12.25 8.14 6.13 
LT1252CN8-ND Low Cost Single Video Amplifier -Dip 325 217 1.75 LT1499IS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 12.88 8.55 6.50 
LT1252CS8-ND Low Cost Single Video Amplifier. 8-5010 3.50 233 1.85 LT1567CMS8-ND Op Amp and Inverter/Filter Building Block 3.75 2.49 2.00 
LT1253CN8-ND Low Cost Dual Video Amplifier 8-Dip 450 3.00 249 LT1620CGN-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp 400 2.66 2.30 
LT1253CS8-ND Low Cost Dual Video Amplifier 8-SOIC 4.88 325 2.60 LT1620CS8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp 338 225 1195 
LT1254CN-ND Low Cost Quad Video Amplifie! 14-Dip 813 542 449 LT1620158-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp. 3.88 2.58 2.05 
LT1254CS-ND Low Cost Quad Video Amplifie 4-SOIC 863 575 4.80 LT1621CGN-ND Dual Rail-to-Rail Current Sense Amp.... 613 410 3.50 
LT1256CN-ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp . 14-Dip 11.00 7.33 6.00 LT16211GN-ND Dual Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp. 16-550Р 7.00 4.65 3.95 
LT1256CS-ND 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Ат 11.63 7.75 630 LT1630CN8-ND 30МН2, Dual Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Am -Dip 650 432 325 
LT1259CN-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdowi 4.63 3.08 2.55 LT1630CS8-ND 30MHz, Dual Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp . -SOIC 6.75 449 3.38 
LT1259CS-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdowi 475 3.16 2.65 LT1631CS-ND 30MHz, Quad Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp 12.25 8.14 6.13 
LT1260CN-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown. 488 3.24 2.70 LT1632CN8-ND 45MHz, Dual Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Am 663 440 332 
LT1260CS-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown 513 341 285 LT1632CS8-ND 45MHz, Dual Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp. 688 457 344 
LT1351CMS8-ND Low Power, High Speed, 3MHz 0p Amp. 513 341 280 LT1633CS-ND 45MHz, Quad Rail-to-Rail 1/0 Precision Op Amp 12.38 822 6.19 
LT1351CS8-ND Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp. 475 3.16 2.60 LT1635CN8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference . 350 233 185 
LT1352CS8-ND Dual, Very Low Power, High Speed, 3MHz Op Am| 7.68 5410 425 LT1635CS8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference 3.88 2.58 2.05 
LT13521N8-ND Dual, Very Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp 8.38 5.98 4.93 LT1636CDD-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/0ut 0p Amp. 3:75 2168 221 
LT13521S8-ND Dual, Very Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp 913 6.52 537 LT1636CMS8-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp 3.50 233 1.90 
LT1353CS-ND Quad, Very Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp . 12.63 840 6.95 ОСН Eee 5008 Micropower Ra I on Amp. 288 ІЗІ оп 
LT1354CN8-ND Low Power, High Speed, 12MHz Op Ат! 425 283 235 n z, 5іпдіе Micropower n/Out Op Amp 8 А E 
LT1354CS8-ND Low Power, High Speed, 12MHz Op Am 4:75) 817 260 LT1636HS8-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp. 3.75 249 1.90 
LT1355CN8-ND Dual, Low Power, High Speed, 12MHz 0p Amp 7.00 467 395 LT16361S8-ND 220kHz, Single Micropower R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp. 3.50 233 1.80 
LT1355CS8-ND Dual, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp. 763 510 425 LT1637CDD-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Атр 363 250 213 
LT1356CN-ND Quad, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp 14-Dip 1175 783 6.70 LT1637CN8-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp. 2.88 191 1.50 
LT1356CS-ND Quad, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp. 1263 840 6.95 111637058-М0 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Ор Amp 3.00 2.00 1.55 
LT1357CN8-ND Single, High Speed, 25MHz Op Amp 4.63 308 2.55 LT1637HS8-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp 3.50 233 1.85 
LT1357CS8-ND Single, High Speed, 25MHz Op Amp 513 3.42 2.80 LT1638CDD-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp 475 3.39 279 
LT1358CN8-ND Dual, High Speed, 25MHz 0p Amp. 725 483 440 LT1638CMS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp 4.50 3.00 240 
LT1358CS8-ND Dual, High Speed, 25MHz Op Amp. 825 550 440 LT1638CN8-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp 3.75 2.50 2.05 
оо мне Oe Ame 1200 800 930 | р — — |I2MHz Dual Mcropower R/R In/Out Op Amp 48 324 270 
LT1359CS-ND Quad, High Speed, 25MHz 0p Amp 1288 855 705 - “МН, i + ; А 
LT1360CN8-ND Single, High Speed, 50MHz Op Amp 413 275 225 111638158-М0 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp.......8-SOIC_ 4.63 3.08 2.60 
LT1360CS8-ND Single, High Speed, 50MHz Op А 463 308 250 LT1639HS-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp.. -SOIC 8.00 532 435 
LT1361CN8-ND Dual, High Speed, S0MHz Op Amp” 638 425 350 LT1639IS-ND 1.2MHz, Quad Місгоромег R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp...8-SOIC 775 515 425 
H Hi і LT1672CMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.63 241 1.90 
LT1361CS8-ND Dual, High Speed, 50MHz Op Amp . 6.75 450 3.65 t а r. 
-l i LT1672CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp 338 225 1180 
LT1362CN-ND Quad, High Speed, 50MHz 0p Amp 1125 750 615 Í ү б 
LT1362CS-ND Quad, High Speed, 50MHz Op Amp 1175 783 645 ЕСА Шр EM Шш 0 Amp шеше = 2m D 
H i і -l ingle Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. š р р 
ГТИавасма мо Single, High Speed, 7ОМН? Op Атр 52006200824: LT1672IN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. Dip 388 258 240 
LT1363CS8-ND Single, High Speed, 70MHz Op Amp 5.00 333 2.70 I i d 
Ц i LT1672188-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 3.88 2.58 210 
LT1364CN8-ND Dual, High Speed, 70MHz 0p Amp. 688 458 3.80 i E n 
d i LT1673CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-Dip 543 341 3.00 
LT1364CS8-ND Dual, High Speed, 70MHz Op Amp .. 7.25 482 3.95 LT1673CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op А СОС 538 357 310 
LT1365CN-ND Quad, High Speed, 70MHz 0p Amp 1243 808 6.65 шнш ы Ор АПЫ à : 5 : 
LT1365CS-ND Quad, High Speed, 70MHz Op Amp .... 1263 842 6.95 LT16731N8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. -Dip 6.00 3.99 3.45 
M icto. Bai ісі Ni LT16731S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. “SOIC 6.25 4.15 3.55 
LT1366CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 8-Dip 650 4.33 3.60 і T 
F il-to-Bai ici й LT1674CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.75 449 3.95 
LT1366CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 8-SOIC 675 4.50 375 P j 
ў il-to-Bai бай Ё LT1674CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.00 4.65 4.10 
LT1367CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 4-501С 11.50 7.65 6.35 қ й à 
LT1368CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision 0, i LT1674IN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Tem 14-Dip 8.00 5.32 4.60 
p Amp. 6.50 432 3.60 а Г 
- Е = LT16741S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 14-506 825 548 470 
LT1368CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 675 4.50 3.75 Т Í i jeu u 
LT1369CS-ND 0 і I Қаз LT1677CS8-ND Single, Low Noise R/R Precision Op Amp. SOIC 4.50 2.99 2.30 
я uad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 4-SOIC 1150 7.65 6.35 " n ñ lei b 
LT1395CS5-ND A00MHz Si LT1722CS5-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Am 0T-23-5 2.63 1.75 1.45 
-l iz, Single Current Feedback Amp... SOT-23-5 275 1.83 140 g Т i lei Ü 
н LT1722CS8-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Am SOIC 7 268 175 145 
LT1395CS6-ND 400MHz, Single Current Feedback Ат SOT-23-6 275 1.83 140 Т n ісі $ 
LT1723CS8-ND Dual 200MHz Low Noise Precision Op Amp SOC 425 283 235 
LT1396CDD-ND 400MHz, Dual Current Feedback Amp 450 2399 230 > — 
LT1724CS-ND Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amp 14-5016 7.88 523 4.35 
LT1398CS-ND 300MHz, Dual Current Feedback Amp 463 3.08 2.32 * i А - 
я LT1739CFE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Am 20-TSSOP 7.38 4.90 425 
LT1399CS-ND 300MHz, Triple Current Feedback Am 5.00 3.32 2150! д i i Я 
М LT1739CUE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . 2-DFN 738 5.00 4.35 
LT1399HVCS-ND 300MHz, Triple Current Feedback Am 625 445 325 x і i 
а de LT1739IUE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . 9.00 6.05 525 
LT1413CN8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Ат 375 250 205 _ i ч Ва 
Í| Ыз LT1782HS5-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 313 2.08 1.65 
LT1413S8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp. 400 267 2.30 Т T = 
— LT1782HS6-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 3.50 2.33 1.80 
Бра 0а! Precision ЧЕТ E 0р pur 150 210 240 LT1782185-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 283 188 142 
Я А Е d : 5 LT1782156-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 323 245 1.62 
LT1462ACN8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp. 875 581 480 LT1783HS5-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Am 343 208 165 
LT1462ACS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp. 900 598 495 LT1783HS6-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 350 233 1.80 
LT1464ACS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp. 900 5.98 495 LT1783I55-ND 1.25 MHz Micropower Rail-to-Rail Op Am 283 188 145 
LT1464CS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp. 500 332 275 LT17831S6-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Am 323 245 1.62 
LT1465CS-ND Quad Micropower JFET Input Op Amp 850 565 475 LT1784CS5-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp 208 138 1.10 
LT1466LCN8-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 813 5.40 435 LT1784CS6-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp 225 150 120 
LT1466LCS8-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/0ut 0p Amp 825 550 440 LT1787HS8-ND Precision Current Sense 0p Amp 563 374 290 
КЫШЫН 90МН2, High Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 200 0 SUE LTI787HVCS8-ND — | Precision Current Sense Ор Amp. 643 407 307 
LT1468CS8-ND 90MHz, High Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 625 415 313 LT1787HVHS8-ND Precision Current Sense Op Amp. 750 498 3.80 
171468158-№0 90MHz, High Speed, 16-Bit Accurate Ор Атр 750 498 375 LT1792CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp ip 475 316 245 
LT1490ACDD-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 475 339 279 LT1792CS8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp -solc 475 3.16 2.45 
rag me MEME асва Wout 0 Атр 250 300 240 LT1793CN8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp -Dip 475 316 245 
а uar Wlcropower alto sra AUT Ор Amp: : 2 3 LT1793CS8-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp. 475 316 245 
LT1490CS8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.88 260 2.15 LT1794CSW-ND 500mA, 200MHz Dual Op Атр..... 3 1025 681 545 
LT14901N8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 450 2.99 245 LT1794IFE-ND 500тА, 200MHz Dual Op Amp. Ind. Tem .20-TSSOP 12.50 8.30 6.70 
LT1490158-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 463 3.08 2.60 LT17941SW-ND 500mA, 200MHz Dual Op Amp, Ind. Tem .20-SOIC 12.13 8.06 6.50 
LT1491AIS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 7.75 545 3.95 LT1795CSW-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amplifiei 20-506 10.25 6.81 5.30 
LT1491CN-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 625 415 350 LT1800CS5-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp... 275 183 145 
LT1491CS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.388 425 3.60 LT1800CS8-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp. 275 1483 145 
LT14911S-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp (ЛЫ 545 425 LT1801CDD-ND Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp 8-DFN 438 2.91 2.35 
LT1492CN8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp 7.88 4.90 3.69 LT1801CMS8-ND Dual 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp -50С 413 2.74 225 
LT1492CS8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp. 750 498 375 LT1801CS8-ND Dual 80MHz, 25V/ys, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp “SOIC 388 2.58 2.15 
LT1493CS-ND Quad Low Power Single Supply Precision Op Amp 1350 8.07 675 LT18011MS8-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Атр MSOP 488 324 270 
LT1494CMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Ор Am 3.08 241 1.90 LT1802CS-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Апр.......14-5016 7.00 4.65 3.85 
LT1494CN8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Am 3.88 225 1.80 LT18021S-ND Quad 80MHz, 25V/us, LP, R/R, In/Out Precision Op Amp.......14-SOIC 8.38 5.57 4.60 
ОИЕ ТРЕ м: Е 
- ingle Rail-to-Rail In/Out Op Ат у Š ў - ingle z, us, n/Out Op Amp - д É р 
LT1494IMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 413 274 220 LT1804CDD-ND Dual 85MHz, 100V/us, R/R In/Out Op Amp. 8-DFN 438 291 235 
LT14941N8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 3.88 2.58 240 LT1804CS8-ND Dual 85MHz, 100V/us, R/R In/Out Ор Ат) “SOIC 3.88 2.58 2.15 
LT14941S8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 3.88 2.58 2.10 LT1805CS-ND Quad 85MHz, 100V/us, R/R In/Out Op Amp 14-506 7.00 4.65 3.85 
LT1495CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 513 341 3.00 LT1806CS6-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp . OT-23-6 4.38 2.91 2.20 
LT1495CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 5.38 3.57 3.10 LT1806CS8-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 8-SOIC 4.38 2.91 2.20 
LT1495HS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 675 449 375 LT1806CS8TR-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp . -SOIC 5625.00/2,500 
LT1495IN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 6.00 3.99 345 LT1806156-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. ОТ-23-6 475 316 2.40 
LT14951S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 625 415 3.55 LT18061S8-ND 325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp -SOIC 4.75 3.16 2.40 
LT1496CN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 6.75 449 3.95 LT1806IS8TR-ND 325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp -SOIC 6125.00/2,500 
LT1496CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 7.00 465 4.10 LT1807CS8-ND 325MHz Dual R/R In/Out Op Amp.... -SOIC 6.88 457 3.60 
LT1496HS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 8.75 5.81 4.90 LT1809CS6-ND 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp . OT-23-6 3.75 2.49 1.90 
LT1496IN-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 800 532 460 LT18091S6-ND 180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. 413 274 240 
LT1496S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp 825 548 470 LT1812055-ND 100MHz, Low Power Op Amp with Shutdown . 238 1.58 135 
LT1497CS-ND Dual Current Feedback Amp 788 523 420 LT1812CS6-ND 100MHz, Low Power Op Amp with Shutdown . 288 191 165 
LT1497CS8-ND Dual Current Feedback Amp 625 445 345 LT1813CDD-ND Dual, High Speed, Low Power 0p Amp.... 458 3.04 231 
LT1498CN8-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 650 432 325 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1813CS8-ND Dual, High Speed, Low Power Op Am 413 274 240 LTC1250CN8-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp. 5.50 370 2.90 
LT1813DMS8-ND Dual, High Speed, Low Power 0p Am 388 258 1.95 LTC1250CS8-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp 625 420 330 
LT1813HVCS8-ND Dual, High Speed, Low Power 0p Am 450 299 2.30 LTC2050HS5-ND ТУ, Zero-Drift Ор Am 263 175 135 
LT1813HVIS8-ND Dual, High Speed, Low Power 0p Am 550 366 2480 LTC2050HS6-ND ТУ, Zero-Drift Ор Am 2.88 191 145 
LT1814CGN-ND Quad, High Speed, Low Power Op Ат! 7.25 482 4415 LTC2050HVCS5-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 3.00 2.00 1.55 
LT1814CS-ND Quad, High Speed, Low Power Op Am 6.88 4.57 3.95 LTC2050HVCS6-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 3.25 216 165 
LT18141GN-ND Quad, High Speed, Low Power Op Am 925 615 525 LTC2050HVCS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 3.00 2.00 1.55 
LT1815CS5-ND Single, High Speed Op Amp 363 241 2.15 LTC2050HVCS8TR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 4000.00/2,500 
LT1815CS6-ND Single, High Speed Op Amp 4.25 2.83 2.50 LTC2050HVHS5-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 325 216 170 
LT1815CS8-ND Single, High Speed 0p Amp 375 249 230 LTC2050HVHS6-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 3.68 241 1.95 
LT18151S5-ND Single, High Speed Op Amp, Ind. Tem 4.38 291 2.60 LTC2050HVIS8-ND. 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Tem “SOIC 3.25 2.16 170 
LT18151S6-ND Single, High Speed Op Amp, Ind. Tem 5.00 332 3.00 LTC2050HVIS8TR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Tem -S0IC 4375.00/2,500 
LT1815IS8-ND Single, High Speed 0p Amp, Ind. Temp.. 450 299 270 LTC2050IS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Tem| -S0lC 263 175 1.35 
LT1816ACMS-ND Dual, High Speed 0p Amp 6.50 432 370 LTC20501S8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Tem 3500.00/2,50! 
LT1816CDD-ND Dual, High Speed Op Amp 6.45 429 3.71 LTC2051CDD-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 475 339 279 
LT1816CMS8-ND Dual, High Speed 0p Amp 6.00 3.99 345 LTC2051HMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp 4.75 3.16 245 
LT1816CS8-ND Dual, High Speed 0p Amp 575 385 3.30 LTC2051HS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp 450 2.99 240 
LT18161MS8-ND Dual, High Speed Op Amp 715 570 445 LTC2051HVCDD-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 575 441 338 
LT1816158-ND Dual, High Speed Op Amp 725 485 415 LTC2051HVHMS8-ND | Dual Zero Drift Op Amp. 600 399 340 
LT1817CGN-ND Quad, High Speed Op Amp. 8.88 5.90 5.10 LTC2051HVHS8-ND | Dual Zero-Drift Op Amp 575 3.82 2.95 
11181705-М) Quad, High Speed Op Атр. 850 565 485 LTC2051HVIMS8-ND | Dual Zero-Drift Op Amp 6.00 399 3.10 
LT1819CMS8-ND 400MHz, Эта, Dual Op Am 588 391 335 LTC2052CGN-ND Quad Zero-Drift Op Amp 8.38 5.57 4.20 
LT1819CS8-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Am 563 375 325 LTC2052CGNTR-ND | Quad Zero-Drift Op Amp 10625.00/2,500 
LT18191S8-ND 400MHz, Эта, Dual Ор Ат 713 4.75 405 LTC2052CS-ND Quad Zero-Drift Op Amp 775. 545 390 
LT1880CS5-ND Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp. 363 241 2410 LTC2052CSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 9875.00/2,500 
17190800810 | Dual ТООМ: 200m, Ad Current Op An ded o o ME Бера [M Er 
Я ual, 7, 200mA, Adj. Current Op Amp Н ; : ў Я -Dri 
LT1970CFE-ND 500mA Op Amp with Adj. Precision Current Lim 0-Т660Р 988 656 5.65 сану» еа T BM HE 
LT1970IFE-ND 500тА Op Amp with Adj. Precision Current Limit. 0-TSSOP 11.38 7.56 6.50 LTC2052HVCGNTR-ND | Quad Zero-Drift Op Amp 13282.50/2 500 
LT2078AIS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 8-SOIC 11.63 7.72 6.40 LTC2052HVCS-ND Quad Zero-Drift Op Amp 34-S0lC 963 640 482 
LT2078CS8-ND Dual Micropower 0p Amp... 8-SOIC 6.50 4.35 3.65 т Pri: Т 
LT2078IS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 8506 838 560 485 AO BPE 19:58010 
LT2079AIS-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. 4-SOIC 19.75 13.12 10.95 LTC2052HVHS-ND Quad Zero-Drift Op Amp 1050 698 575 
LT2079CS-ND Quad Micropower Op Amp 1113 7.39 6.15 LTC2052HVIGNTR-ND | Quad Zero-Drift 0 Š ї 1 
Н р Amp, Ind. Temp. 14062.50/2,500 
LT20791S-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. 1425 947 790 LTC2052HVISTR-ND | Quad Zero-Drift Ор Amp, Ind. Temp. 14-S0IC 13282.50/2,500 
LO RSS ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 975 648 510 LTC2052/GNTR-ND | Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 16-SSOP 11407.50/2,500 
78058-10 Dual Micropower Op Amp... 700 465 385 LTC2054CS5#PBF-ND | Single Zero-Drift Op Атр NEW! 0T-23-5 200 133 110 
ЕН Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. ШЫ 210 00 LTC2054HS5#PBF-ND | Single Zero-Drift Op Amp NEW! OT-23-5 240 160 130 
LT2179ACS-ND Quad Micropower Op Amp. 1800 11.96 9.95 ЙО EM ul Zero Drift Op Amp NEWI. | EM 
in p Amp NEW!. MSOP 320 228 1.88 
ШШШ SEND Dual F/R Output Precision Op Amp С ЗЫ ёй LTC205SHMS8#PBF-ND | Dual Zero-Drift Op Amp NEW? 383 273 225 
LT6011CS8-ND Dual R/R Output Precision Op Amp 3.30 2.36 1.94 LTC6910-16TS8-ND Digitally Controlled PGA 225 195 145 
LT6012ACGN-ND Quad R/R Output Precision Op Amp 6.88 491 4.04 LTC6910-2CTS8-ND Ва Controlled РбА 225 195 145 
LT6012ACS-ND Quad R/R Output Precision Op Amp 6.63 4.73 3.90 LTC6910-2HTS8-ND Dui y 2 ў 4 
LT6012CS-ND Quad R/R Output Precision Op Amp 588 420 346 -2HTS8- igitally Controlled PGA. 288 235 180 
; LTC6910-3CTS8-ND Digitally Controlled PGA. 225 195 145 
LT6200CS6-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp 438 291 240 - т ы 
LT6200CS6-5-ND 800MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp 50Т-23-6 308 2.05 1.65 Differential Amplifier 
LT6200CS6-10-ND 1.6GHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp. SOT-23-6 3.08 2.05 1.65 LT1187CN8-ND Adjustable Low Power Video Difference Am 5.50 3.67 2.95 
LT6200CS8-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp 8-SOIC 438 2.91 240 LT1187CS8-ND Adjustable Low Power Video Difference Атр... 613 4.08 3.45 
LT6200CS8-5-ND 800MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp 8-SOIC 308 2.05 1.65 111193СМ8-М0 Adjustable Gain Video Difference Amp 550 3.67 2.95 
LT6200CS8-10-ND 1.6GHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp. 8-SOIC 308 2.05 1.65 LT1193CS8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp. 613 408 345 
LT62001S6-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp SOT-23-6 5.25 349 2.90 LT1193158-ND Adjustable Gain Video Difference Amp. 675 4.49 3.90 
LT6200158-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Ор Amp 8-506 525 3.49 2.90 LT1568CGN-ND Low Noise High Frequency Filter Building Bloc 8.50 565 470 
LT6201CDD-ND Dual, R/R, In/Out Low Noise Op Amp. -DFN 7.63 5.07 4.10 LTC1992-1CMS8-ND | Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver.. 7.88 523 435 
LT6201CS8-ND Dual, R/R, In/Out Low Noise Op Атр. 8-506 7.38 4.90 4.00 LTC1992-2CMS8-ND | Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver 788 523 435 
LT6203CDD-ND Dual, R/R, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp -DFN 5.50 376 3.17 LTC1992CMS8-ND Fully Differential In/Out Amp/Driver.......... 330 280 2.15 
LT6203CMS8-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp. -MSOP 5.13 3.50 2.95 A 
LT6203CS8-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 8-S0IC 488 340 285 — "Hstrumentation Amplifier 
LT6204CS-ND Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 4-SOIC 900 6.35 5.90 LT1101ACN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Атр... 12.25 8.17 6.95 
LT6206CMS8-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp. -MSOP 210 150 125 LT1101AIN8-ND Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp. 15.25 1017 8.70 
LT6207CGN-ND Quad Single Supply 3V, 100MHz Video 0p Amp 16-SSOP 343 2.08 1.65 LT1101CN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Атр... 875 583 495 
LT6210CS6-ND Prog. Supply Current, R/R Out, Current Feedback Amp. 238 170 140 LT11011N8-ND Prec. Micropower Single Instrumentation Amp, Ind. Temp. 10.88 725 6.25 
LT6220CS5-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 238 175 145 LT1101SW-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp..... 10.50 7.00 5.95 
LT6220CS8-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 238 175 145 LT1102ACN8-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 12.25 817 6.95 
LT6221CDD-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp... 4.13 2.95 245 LT1102CN8-ND Precision Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 8.75 5.83 495 
LT6221CS8-ND Dual 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp.. 370 2.60 220 LT1167ACN8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp THEE) 739 575 
LT6222CGN-ND Quad 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out Precision Op Amp 5.88 391 340 LT1167ACS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 1113 739 575 
LT6230CS6-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp. 250 1.66 140 LT1167AIS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 12.75 8.47 6.65 
LT6230CS6-10-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp. 3.00 2.00 1.65 LT1167CN8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 6.38 424 3.30 
LT6231CDD-ND Dual 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 413 295 243 LT1167CS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp 638 4.24 3.30 
LT6231CS8-ND Dual 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 3.88 277 228 LT11671S8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .. 7.38 4.90 3.85 
11623266 №-№0 Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp... 663 473 390 LT1789CS8-1-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp... 6.38 424 3.30 
LT6233CS6-ND Single 60MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp. 2.88 2.05 1.69 LT1789CS8-10-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Ат) 6.38 455 375 
LT6233CS6-10-ND Single 60MHz, R/R Output, 1.15тА Op Amp.. 375 268 221 LT17891S8-1-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Am| 7.38 4.90 3.85 
LT6234CDD-ND Dual 60MHz, R/R Output, 1.15тА Op Атр mg 375 309 LT1920CN8-ND Precision Instrumentation Amplifier . 625 415 325 
LT6234CS8-ND Dual 60MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp 488 348 287 LT1920CS8-ND Precision Instrumentation Amplifier 625 415 225 
LT6235CGN-ND Quad 60MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp 8.25 5.89 4.85 LTC1100CN8-ND Precision, Chopper-Stabilized Instru 11.25 7.50 645 
LT6300CGN-ND. 500mA, 200MHz xDSL Line Driver. 5.88 3.91 3.35 LTC1100CSW-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp 13.13 8.75 7.40 
LT6300IGN-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver . 7.00 465 4.00 LTC2053CDD-ND Precision R/R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Am 7.03 502 4.13 
LT6301CFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver . 12.38 825 7.05 LTC2053CMS8-ND Precision R/R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp . 638 4.24 3.30 
LT6301IFE-ND. Dual 500mA Differential xDSL Line Driver . 15.63 10.38 8.90 LTC2053CMS8TR-ND | Precision R/R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp . 8375.00/2,500 
LT6550CMS-ND 3.3V, Triple Video Amplifier 3.58 2.50 2410 LTC20531MS8-ND Precision R/R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp . 7.38 4.90 3.85 
LT6550IMS-ND 3.3V, Triple Video Amplifier 438 320 2.65 LTC6800HMS8-ND R/R In/Out Instrumentation Amp ............. 310 225 1.85 
LT6551CMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifier. 3.98 2.80 2.35 
LT6551IMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifier . 4.88 355 2.95 Comparator 
LT6552CDD-ND 3.3V Single Supply Video Difference Am 263 185 155 EAD m Praed id ien See 824 225 195 
LTC1047CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 900 600 510 д T й Ë Н É 
LTC1047CSW-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 1025 685 545 LT1011AIS8-ND ЗУ Precision Voltage Comparator 275 582 215 
LTC1049CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 400 270 225 LT1011N8-ND 5V Precision Voltage Comparator. 238 158 140 
LTC1049CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 500 335 2.80 LT1011058-ND 5V Precision Voltage Comparator 3.00 200 170 
LTC1050ACN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 688 460 395 ЕТІП ӨОМЕЛГІ ШЕҢ ТІГЕ ШЫ ERE 267 205 
110105004621) ШЫНДЫ D АШ m intemal pue 40 270 225 LT1017CN8-ND Micropower Dual Comparator, ЗОрА Supply Curren ip 363 242 210 
LTC1051CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps. 750 500 425 111017058-М0 Micropower Dual Comparator, ЗОрА Supply Curren -SOIC 4.00 267 2.30 
LTC1051CSW-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 9.00 6.00 4.95 LT1017158-ND Micropower Dual Comparator, ЗОрА Supply Curren -SOIC — 488 325 275 
LTC1052CN-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Am 813 542 4.65 VID m ока e COR ШТА Supply eure -Dip БЕН 223 | 22 
LTC1052CN8-ND Low Noise Chopper-Stabilized 0p Am 750 500 430 a Icropower Dual Comparator, ТОНА Supply Gurren ; : х 
СЗАО Quad Chopper-Stabilized Op Amp with а а GG DEM LT1116CN8-ND Single Supply 1215 Ground-Sensing Comparato 600 400 350 
LTC1053CSW-ND Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 16.13 1075 8.85 LT1116088-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparato -SOIC 6.63 4.42 3.75 
LTC1150CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 688 460 3.85 1:71394058-М0 ZnS, Low Power Comparator.... -SOIC 513 3.41 2.65 
LTC1150CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 8.13 540 4.55 LT13941S8-ND 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp. “SOIC 5.75 3.82 2.90 
LTC1151CN8-ND Dual, Zero-Drift Op Amp... 1075 715 5.95 LT1671CS8-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparato “SOIC 3.50 2.33 1.80 
LTC1151CSW-ND Dual, Zero-Drift Op Amp 12.50 835 6.95 LT1711CMS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator .... MSOP 4.38 2.91 2.50 
LTC1152CN8-ND. Rail-to-Rail, In/Out, Zert р 6.00 400 325 LT17111MS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. MSOP 475 346 2.65 
LTC1152CS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Am 6.50 435 350 LT1713IMS8-ND Single, Low Power, R/R In/Out Comparator. MSOP 4.38 291 2.35 
LTC1152IS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp 7.25 482 3.95 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx 
| ДЕП AMPLIFIERS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
LTC1264CN-ND High Speed Quad Universal Filter Building Block. 17.50 11.70 9.80 
Digi-Key E Price Each LTC1264CSW-ND High speed Quad Universal Filter Building Block 24-SOIC 20.50 13.70 10.90 
Part No. Description 1 25 100 LTC1560-1CS8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic 8-SOIC 943 6.06 4.85 
LT1714CGN-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 6.63 440 3.32 LTC1560-11S8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Elliptic Filte -501С 10.25 6.81 5.45 
LT17141GN-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. 16-SSOP 713 4.74 3.57 LTC1562ACG-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter 25.00 16.60 12.50 
LT1715CMS-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator .. 688 457 3465 LTC1562CG-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter 1913 1270 9.57 
LT1716CS5-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator. 200 145 120 LTC1562CG-2-ND 2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter . 19.13 12.70 9.57 
LT1716155-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator. 238 175 145 LTC1563-2CGN-ND Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family 413 274 240 
LT1719CS6-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator 2.88 191 155 LTC1564CG-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
LT1719CS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator 400 266 2.10 and 4-Bit Programmable Gain Amp 19.00 12.62 9.50 
LT17191S6-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. 925 216 170 LTC15641G-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
a pua palio hal Te Comparator З ІШ 28 ЕЛІ and 4-Bit Programmable Gain Amp... 21.88 14.53 10.94 
ж ual Rallto-Rall, In/Out Gomparato! 5 б д LTC1565-31CS8-ND 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter 8.00 5.32 4.00 
LT1720C58-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparato 6.00 3.99 3.00 LTC1565-311S8-ND 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter 925 615 4.63 
LT1720158-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, 7.00 4.65 3.50 LTC1569CS8-6-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter .. 11.50 7.64 5.90 
LT1721CGN-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 938 6.23 5.00 LTC1569CS8-7-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter .. 1225 814 6.30 
LT1721CS-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator . 9.00 5.98 4.80 
LT6700CS6-1-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator . 2.50 2.05 1.60 LIN 
LT6700CS6-2-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator . 250 209 160 ( y CAD OSCILLATORS 
LT6700CS6-3-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator . 2.50 205 1.60 TECHNOLOGY 
LTC1040CN-ND Dual Micropower Comparator . 388 2.58 220 inii т 
LTC1040CSW-ND — | Dual Micropower Comparator. 463 308 245 ГҮР Deseription Veo аа 
ОМЕН EMOS Window Comparator. 84822556120 111799066 ND 1kHz-30MHz Resistor Set Precision Oscillator 325 2.55 1.95 
LTC1440CMS8-ND Ultra Low Power Single Comparator w/Reference . 3.13 215 170 д > е, : s 7 š 
LTC1440CN8-ND Ultra Low Power Single Comparator w/Reference. 245 185 150 LTC1799155-ND 1kHz-30MHz Resistor Set Precision Oscillator 3.63 345 2.70 
LTC1440CS8-ND Ultra Low Power Single Comparator w/Reference . 275 185 150 LTC6900CS5-ND Precision, LP, 1kHz to 20MHz Res. Set Oscillator. 325 255 195 
LTC14401N8-ND Ultra Low Power Single Comparator w/Ref., Ind. Temp. 325 220 175 LTCG900CSSTR-ND | Precision, LP, 1kHz to 20MHz Res. Set Oscillator 5000.00/2,500 
LTC14401S8-ND Ultra Low Power Single Comparator w/Ref., Ind. Temp. 325 220 175 LTC6902CMS-ND Multiphase Oscillator with SS Freq. Modulation .. 440 293 2.40 
LTC1441CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator w/ Reference... 338 225 1.85 LTC6903CMS8-ND 1kHz-68MHz Serial Рогі Programable Oscillator... 3.90 2.59 220 
LTC14411S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp 400 2.66 220 LTC6904CMS8-ND 1kHz-68MHz Serial Port Programable Oscillator... 420 2.79 235 
LTC1442CN8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference. 413 274 225 
LTC1442CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference 413 2.74 2.25 
LTC14421N8-ND Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp 488 324 270 Á y LINEAR POWER MANAGEMENT 
LTC1442158-ND Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp 488 324 270 TECHNOLOGY 
LTC1443CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference 475 346 2.50 Digi-Key Price Each 
LTC1443IN-ND Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Tem, 5.50 3.66 3.05 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC14431S-ND Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Tem 5.50 3.66 3.05 Regulators 
LTC1444CN-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference... 475 316 250 ЕН Adjustable Positive Voltage Regulato QU баў РЕ 
LTC1444CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator with Reference... 475 346 2.50 » я ў я 
LTC1444IN-ND Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Tem 550 366 3.05 LTS23AT-ND 5V, ЗА Voltage Regulator . 400 267 250 
LTC1444IS-ND Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Tem 5.550 366 3.05 LT337AT-ND Adjustable Negative Voltage Reg 375 250 2.15 
LTC1445IN-ND Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Tem 550 366 3.05 LT1020CN-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 6.88 458 390 
LTC14451S-ND Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Tem 5.50 3.66 3.05 LT1020CSW-ND Micropower Voltage Regulator/Comparator, 2.5V Ref. 7.50 500 425 
LTC1531CSW-ND Self-Powered Isolated Comparator . 938 623 469 LT1033CT-ND Adj. Negative Voltage Regulator, 3A, 1% Tolerance 5.25 3.50 2.95 
LTC1540CDD-ND Nanopower Comparator with Referei 363 259 243 LT1070CT-ND 5A High Power Switching Regulator .... 10.63 708 5.65 
LTC1540CMS8-ND Nanopower Comparator with Reference . 338 225 185 LT1070HVCT-ND 5A High Power Switching Regulator 13.75 917 735 
LTC1540CS8-ND Nanopower Comparator with Reference . 3.00 2.00 1.65 LT1071CT-ND 2.5A High Power Switching Regulator . 863 575 475 
LTC15401S8-ND Nanopower Comparator with Reference . 3.50 233 1.90 LT1071HVCT-ND 2.5A High Power Switching Regulator . 1125 7.50 6.20 
LTC1541CDD-ND Micropower Op Amp, Comparator and Веіегепсі 3.65 243 2.10 LT1072CN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulato 438 292 245 
LTC1542CS8-ND Micropower Op Amp, Comparator and Referenct 2:40) 170 150 LT1072CS8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulato 5.38 3.58 3.00 
LTC1841CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Referen 250 166 125 LT1072CT-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator... 563 375 2195 
LTC1842CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference 2.88 1.91 1.50 LT1072HVCT-ND 1.254 High Efficiency Switching Regulator 7.38 4.92 3.85 
LTC1843CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference 288 191 1.50 LT10721N8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulatoi 613 408 3.45 
LTC1998CS6-ND Programmable Low Battery Volt. Detector 200 oe 110 LT1073CN8-ND Adjustable DC/DC Converter. 550 367 315 
LT1073CN8-5-ND 5V Fixed DC/DC Converter. 5.50 367 3415 
LT1073CN8-12-ND 12V Fixed DC/DC Converter... 5.50 3.67 3415 
4 J LIN FILTERS LT1073CS8-ND Adjustable DC/DC Converter . 6.38 425 3.60 
TECH LT1073CS8-5-ND 5V Fixed DC/DC Converter 638 425 3.60 
Digi-Key Price Eachx LT1073CS8-12-ND 12V Fixed DC/DC Converte! 6.38 4.25 3.60 
Part No. Description 1 25 100 LT1074CT-ND 5A Step Down Switching Regulator . 925 647 525 
LT6600C58-2.5-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 2.5MHz Low Pass Filtei 588 391 340 LT1074CT7-ND 5A Step Down Switching Regulator . 1075 717 6.10 
LT6600CS8-10-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filter 588 391 340 LT1074HVCT-ND 5A Step Down Switching Regulator . 13.88 925 7.90 
LT6600CS8-20-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 20MHz Low Pass Filter 588 391 340 LT1074HVCT7-ND 5A Step Down Switching Regulator . 15.88 1025 875 
LT6600158-10-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low Pass Filter 675 449 3.90 LT1074HVIT-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 18.75 12.50 10.65 
LTC1059CN-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block ... 563 375 325 LT1074HVIT7-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp 20.25 13.50 11.20 
LTC1059CS-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block 625 420 340 1110741Т-М0 БА Step Down Switching Regulator, Ind. Temp. 1250 833 740 
LTC1060ACN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block .20-Dip 13.75 920 8.00 LT1074IT7-ND 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp 1375 915 7.65 
LTC1060CN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block .20-Dip 6.88 4.60 3.90 LT1076CQ-ND 2A Step Down Switching Regulator .. 7.50 5.00 4.00 
LTC1060CSW-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block. 0-5010 7.50 5.00 425 LT1076CQ-5-ND 2A Step Down Switching Regulator . 7.50 5.00 4.00 
LTC1061CN-ND Triple Switched-Cap Universal Filter Building Block .20-Dip 13.75 915 7.60 LT1076CR-ND 2A Step-Down Switching Regulator. 8.13 542 435 
LTC1062CN8-ND 5th Order Lowpass Filter . -Dip 643 410 330 LT1076CR-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator. 843 542 435 
LTC1062CSW-ND 5th Order Lowpass Filter. SOC 6.25 420 3.55 LT1076CT-ND 2A Step Down Switching Regulator . 6.50 433 3.50 
LTC1063CN8-ND Clock-Tunable 5th Order, p: 8-Dip 10.00 6.70 575 LT1076CT-5-ND 2A Step Down Switching Regulator . 6.50 433 3.50 
LTC1063CSW-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass Butterworth Filter 6-SOIC 10.75 7.20 6.15 LT1076CT7-ND 2A Step Down Switching Regulator . 750 500 400 
LTC1064-1CN-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter 14-Dip 22.50 15.00 12.90 LT1076HVCR-ND 2A Step Down Switching Regulator . 1413 942 7.65 
LTC1064-2CN-ND 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter . 14-Dip 20.00 13.35 11.25 LT1076HVCT-ND. 2A Step Down Switching Regulator . 11.38 758 6.05 
LTC1064-2CSW-ND 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filte 6-501С 27.50 18.35 15.50 LT1076HVCT-5-ND 2A Step Down 5V Switching Regulat: 1138 758 605 
us RERUM m Отг НШІ Ered piar pate ats, BN тор | ТРО n K 1295 LT1076HVIT-ND 2A Step Down Switching Regulator . 1338 892 765 
- - rder, High Freq. Linear Phase Lowpass Filter - ) | ў ES itchi 
LTC1064-4CN-ND 8th Order ,Clock Sweepable Cauer Lowpass Filter. 14-Dip 25.00 16.70 14.20 ЕШ ER ND e 2. РД оши 1898 93 d 
LTOIDGLCNND | Bt Order Linear Phase Lowpass iter ЛЕР ЕЕЕ oe 
LTC1064-7CSW-ND | 8th Order Linear Phase Lowpass Filler. 2750 1835 15.50 aoe TAHU Vor: HOMER ERE забі ворцают. ШЫ RES Gb 
LTC1064CN-ND Quad, Universal Filter Building Block 15.00 10.00 8.40 LT10821Q-ND ТА High Volt. High Efficiency Switching Regulat 1163 775 665 
LTC1064CSW-ND Quad, Universal Filter Building Bloc 18.00 12.00 9.55 ign «ot, nigh “Місіепсу switching Reguiator : ; - 
Ы LT1082IT-ND 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator. 1088 725 6.20 
LTC1065CN8-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter 1000 670 575 LT1083CP-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 1325 883 770 
LTC1065CSW-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter 6-SOIC 1075 7.15 6.15 LT1083CP-5-ND Fixed 5V, 7. 5A LDO Voltage Regulator 1325 883 770 
LTC1066-1CSW-ND | 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter... B-SOIC 32.50 21.65 17.50 LT1083CP-12-ND Fixed 12V. 7 5A LDO Voltage Regulator 1325 883 770 
LTC1067-50CS-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Bldg. Block 6.88 457 3.60 n га = = = 
LTC1067CS-ND Dual R/R Very Low Noise Universal Filter Bldg. Block 688 457 3.60 Е АО SALDO Voltage! Regula ШЕН E E 
LTC1068-25CG-ND Quad Universal Filter Building Block... 1238 822 6.60 d Таны ТНА S GEN sm 
LTC1068-251G-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 13.50 897 7.15 LT1084CT-ND Adjustable 5A LDO Vallone БОШО 175 520 445 
LTC1068-5016-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 1350 897 7.15 n) go EUROS ў | | 
LTC1068-200CG-ND | Quad Universal Filter Building Block... 12.38 822 660 LT1084CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 5А LDO Voltage Regulator . 7.75 520 445 
LTC1068-2001G-ND | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 13.0 897 7.15 LT10840T-5-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator 115 5.20 445 
LTC1068CG-ND Quad Universal Filter Building Block 1238 822 650 LT1084CT-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulato 775 520 445 
LTC1068CN-ND Quad Universal Filter Building Block 1200 797 640 LT10841T-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp 10.00 6.65 570 
LTC1068IG-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 1350 897 745 LT1085CM-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator 713 475 400 
LTC1068IN-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 13.13 872 6.95 LT1085CM-3.3-ND Fixed 3.3V, ЗА LDO Voltage Regulator. 743 475 400 
LTC1069-11S8-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter 1025 6.81 545 LT1085CM-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator. 713 475 4.00 
LTC1069-6CS8-ND 8th Order Single Supply, Elliptic Lowpass Filter. 938 625 500 LT1085CT-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulato 650 435 370 
LTC1069-7CS8-ND 8th Order Linear Phase Lowpass Filter 9.38 6.23 5.00 LT1085CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator . 6.50 4.35 3.70 
LTC1164-5CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 20.00 1335 11.25 LT1085CT-3.6-ND Fixed 3.6V, ЗА LDO Voltage Regulator . 6.550 435 370 
LTC1164-5CSW-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 27.50 18.35 15.50 LT1085CT-5-ND Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator 650 435 370 
LTC1164-6CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter. 22.50 15.00 12.90 LT1085CT-12-ND Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulato 650 435 370 
LTC1164-7CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase 14-Dip 20.00 13.35 11.25 LT10851M-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator. 1025 681 5.13 
LTC1164-7CSW-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase. 27.50 18.35 15.50 LT1086CM-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulato 4.00 266 2.30 
LTC1164CN-ND Quad Universal Filter Building Block 15.00 10.00 8.40 LT1086CM-3.3-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulato 4.00 2.66 2.30 
LTC1164CSW-ND Quad Universal Filter Building Block 18.00 1200 9.55 LT1086CT-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator .. 375 250 215 
LTC1264-7CN-ND 8th Order Phase Corrected Lowpass Filter . 25.00 16.65 14.20 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1086CT-2.85-ND Fixed 2.85V, 1.5A LDO Voltage Regulato ӨЛЕР 250 215 LT1173CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter .. 425 283 240 
LT1086CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 975 250 245 LT1173CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. 488 325 2.80 
LT1086CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 1.5A LD0 Voltage Regulator 3.75 250 215 LT1173CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter. 4.88 325 2.80 
LT1086CT-5-ND Fixed 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 375 2.50 2.15 LT1173CS8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Сопуегіе! 4.88 325 2.80 
LT1086CT-12-ND Fixed 12V, 1.5А LDO Voltage Regulator .. 375 250 215 LT1175CN8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator. 463 310 255 
LT1086IM-ND Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator. 463 308 255 LT1175CN8-5-ND SV, 500mA Negative LDO Regulator m 4.63 310 255 
LT1105CN-ND Offline Switching Regulator. 7.68 5.08 405 LT1175CQ-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 5.88 391 325 
LT1105CN8-ND Offline Switching Regulator. Tak) 475 375 LT1175CQ-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator ..... 5.88 3.91 3.25 
LT1107CS8-ND Adjustable Output DC/DC Converter. 438 291 240 LT1175CS8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 538 3.60 3.00 
LT1107CS8-5-ND Fixed 5V Output DC/DC Converter... 513 342 2.90 LT1175CS8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.88 3.60 3.00 
171107158-№0 Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Temp. 538 360 3410 LT1175CST-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 488 325 280 
LT1108CS8-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converte 543 342 290 LT1175CT-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 5.63 375 3.15 
LT1108CS8-5-ND Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter.. 513 342 290 LT1175CT-5-ND SV, 500mA Negative LDO Regulator .... 5.63 375 3.15 
LT1109ACN8-12-ND — |Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 438 292 245 LT1175IN8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator. 6.00 400 335 
LT1109ACS8-12-ND — |Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 438 292 245 MEUSE а, aon noone LDO Regulator zm B A 
- і і -5- ‚ 500mA Negative egulator ў П ; 
ООВ М Adjustable Output Micropower DC/DC Convertei 4.38 292 245 LT117818T-5-ND V. 500mA Negative Low Dropout Reg 538 360 310 
LT1109CS8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 438 2.92 2.45 Í ў 
-12- j i LT1175IS8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 7.00 4.65 3.90 
LT1110CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 550 367 315 ; 
Я і і LT11751S8-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator ........ 7.00 4.65 3.90 
LT1110CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 6.38 425 3.60 " be 
LT1110CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converte 638 425 360 T n лы ана x: a am 
ШЕН Adjustable Output Micropower DC/DC Converta C GU BON LT1176CSW-ND Adjustable, 1A Step Down Switching Regulato 813 542 435 
LT1111CN8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter . 425 283 240 SERT 
V ч Я LT1176CSW-5-ND 5V, 1A Step Down Switching Regulator 813 5.42 435 
LT1111CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 425 283 240 ч 
Д i н LT1185CT-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 6.50 433 370 
LT1111CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 4.88 325 2.80 LT1185IT-ND Adjustable. ЗА LDO Voltage Regulat 875 583 490 
LT1111058-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Сопуегіе 488 325 280 и x De Suh ш Е К ator `... 
LT1111CS8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 488 325 280 " 7.5A, 150kHz Switching Regulato 15 850 725 
ў | ч LT1268CT-ND 7.5А, 150kHz Switching Regulatoi 11.38 7.58 6.50 
LT11111S8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converte! 6.38 425 360 | А - і 
LT1117CM-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator 388 258 220 LT1269CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switch P 888 592 4.90 
h 1 0 ә y р б LT1270ACT-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Regulator 15.75 10.50 8.90 
LT1117CST-ND Adjustable, 800mA LDO Regulatoi -SOT-223 363 2.42 1.95 T A iei НАН; 
ө LT1270CT-ND 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator . 10.63 7.08 5.65 
LT1117CST-2.85-ND Fixed 2.85V, 800mA LD0 Regulator .SOT-223 3.63 242 1.95 7 = = 
7 LT1271CQ-ND ДА, High Efficiency, Power Switching Regulator . 9.38 625 520 
LT1117CST-3.3-ND Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulatot -SOT-223 363 242 1.95 J ; n n 
; LT1271CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator . 863 575 475 
LT1117CST-5-ND Fixed 5V, 800mA LD0 Regulator. .50Т-223 363 2.42 1.95 W i ani _ 
h LT1300CN8-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter 5.00 3.33 2.60 
LT1118CS8-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator with 400mA Isin 5.00 345 2.95 h i »" 4 
5 Я ч LT1300CS8-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter 5.00 3.33 2.60 
LT1118CS8-2.5-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA sini 5.00 345 2.95 i i ini Я 
ч d 7 LT1301CN8-ND 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter АЛЫ 347 2150 
LT1118CS8-2.85-ND Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isin| 4.63 3.20 275 н — 
- - т LT1301CS8-ND 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter 475 347 2.50 
LT1118CST-2.5-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink .S01-223 4.75 346 2.65 Weg A HS к i 
" А | LT1302CN8-5-ND 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter... Dip 6.13 4.08 3.35 
LT1118CST-2.85-ND Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink . .SOT-223 4.38 2.91 240 7 i " » З 
LT1118CST-5-ND Fi | k LT1302CS8-ND Adjustable, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter 6.38 4.25 3.50 
=5 ixed 5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink .. .50Т-223 4.75 346 2.65 iy ; =, Я 
LT1120ACN8-ND Mi р LT1302CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter 638 425 3.50 
- icropower Regulator with Comparator and Shutdown 475 347 2:60) LT1303CN8-ND Adiustable, Step-Up DC/DC Converter 475 316 250 
LT1120ACS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 5.50 3.67 3.15 LT1303CN8-5-ND = Step-Up AT ы 175 5-16 250 
LT1120AIS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 713 475 4.05 Я i -Un DC/DC Conve i s i 
: Н LT1303CS8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter . 475 346 2.50 
LT1120CN8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 438 292 240 LT1303CS8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter 475 346 250 
LT1120CS8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 513 342 2.80 * " -Up DC/DC Conve i f ү 
h Н LT1303IS8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter . 638 425 340 
LT11201N8-ND Micropower Regulator with Comparator and Shutdown 5/50 367 315 N і S 
м ў : LT1304CS8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter . 475 346 2.50 
LT1121ACS8-ND Adjustable Micropower LD0 Regulator with Shutdown . 3.75 2.50 2.00 
т а LT1304CS8-5-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter...... 475 346 2.50 
ДИАС DNMEM SV Micropower LDO Regulator with Shutdown - ӨЛІ 28) BUM LT1305CS8-ND Micropower High Power Step-Up DC/DC Converter 638 425 3.65 
LT1121AHVCS8-ND Adj. Micropower LD0 Regulator with Shutdown 450 2.99 240 LT1307BCS8-ND Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter. 413 275 220 
LT1121AHVIS8-ND Adj. Micropower LD0 Reg. with Shutdown, Ind. Tem 525 349 281 H " i 
DIE Н LT1307CS8-ND Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter. 443 275 220 
ATAS S ND ng Micropowet ОО Rag МП SAND, nen 258 282 250 LT1308ACS8-ND Single High Current, Micropower 600kHz DC/DC Converter... 650 432 350 
хз ОВО ТОО, INA. Temp ` ` S LT1308BCS8-ND Single High Current, Micropower 600kHz DC/DC Converter 6.50 432 350 
SINEND "m Ao table Micropower Шр. Regulator wih Shutdown. 215 183 153 LT1308CS8-ND High Current, LP Single Cell G00kHz DC/DC Converter 688 457 3.65 
ел «ӘУ, T9Um egu'ator wi СОМ E 9 й LT1310EMSE-ND 1.5A Boost DC-DC C пег with PLL 570 379 2.91 
ШКЕ НГАН ТЫ О MID SUNT, 213 183 158 LT1316CMS8-ND Miciópower Step-Up DC/DC Converter 538 357 295 
£ Justable leguiator with shutdown . . : а LT1316CS8-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 475 316 2.50 
LT1121C58-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown ... 3.00 2.00 170 LT131688-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 550 366 290 
HD UN BODEN z 200 200 TO LT1317BCMS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converte 488 324 255 
А d һ В 2 з LT1317BCS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Сопуегіе! 438 2.91 2.30 
СПАСЕТ а Pa Regulator K еннай 228 517 ІНЕ LT1317BIS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converte 563 374 300 
SEO aM 2 5 3 LT1317CMS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converte 4.88 3.24 2.55 
LT1121C2-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown. 2.38 158 1.35 111317058-М0 Micro 
: - power, 600kHz PWM DC/DC Converter 4.38 2.91 2.30 
LT1121158-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown . 3.63 2.42 2.05 LT1339CN-ND High Power Synchronous DC/DC Controller 9.13 640 5.20 
LT1121158-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown 3.63 242 2.05 LT1339CSW-ND High Power Synchronous DC/DC Controller 9.38 6.25 5.35 
LT1121158-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown .. 363 242 2.05 LT1339IN-ND High Power Synchronous DC/DC Controller 1100 735 6.30 
Eun RED БЕТ Го Ps 588 258 21D LT1339ISW-ND High Power Synchronous DC/DC Controller 1125 750 645 
БОЯ egulator with Shutdown... -901- Д 5 - LT1370CT7-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 11.63 772 6.25 
11112117-5-М0 5V LD0 Regulator with Shutdown..... 288 192 1.60 LT1370HVCR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 13.50 897 725 
11112900-М0 Adjustable, 700mA 1.00 Regulator with Shutdown 5-DD 463 308 255 LT1370HVCT7-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 1325 8.80 7.10 
ОО ТР Бешаи n оиа, aes 208 255 LT1370HVIR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator. 16.13 10.71 8.65 
-5-1 5V, 700m egulator with Shutdown | | .55 LT1370IR-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, 1425 947 7.65 
LT1129CS8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 475 317 2.55 LT1371CR-ND 500kHz, High Efficiency, ЗА Switching Regulator 963 640 550 
LT1129CS8-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 475 317 255 LT1371CSW-ND 500kHz, High Efficiency, ЗА Switching Regulator 10.63 710 6.10 
LT1129CS8-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 475 3417 255 LT1371HVCR-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 10.25 6.85 5.85 
LT1129CST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 425 283 235 LT13711R-ND 500kHz, High Efficiency, ЗА Switching Regulator, Ind. Temp. -DD 11.50 7.64 6.55 
LT1129CST-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 425 283 2.35 LT1372CN8-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator. -Dip 650 432 370 
LT1129CT-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 400 267 225 LT1372088-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator -50C 675 450 3.85 
LT1129CT-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown .. 400 267 225 LT1372HVCS8-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator “SOIC 7.38 4.90 420 
LT1129CT-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 400 267 225 LT13721S8-ND 500kHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. “SOIC 8.13 540 4.65 
11112910-М0 Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5.50 3.67 3.05 LT1373CN8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator. 8-Dip 650 432 370 
LT11291Q-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown......... 5.50 3.67 3.05 LT1373CS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator -50С 675 4.50 3.85 
LT11291S8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5.63 3.75 3.05 LT1373HVCS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator -501С 7.38 4.90 420 
LT1129158-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 563 375 3.05 LT13731S8-ND 250kHz, High Effic., 1.5A Switching Regulator, Ind. Temp. “SOIC 8.13 540 4.65 
LT11291S8-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 563 975 305 LT1374CFE-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switch. Regulato: 16-TSSOP 910 6.05 4.64 
LT11291ST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 475 317 270 LT1374CR-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulai 7-DD 10.00 6.64 5.00 
LT1129IST-5-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 475 3417 270 LT1374CR-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator -DD 1000 6.64 5.00 
LT1170CQ-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 11.38 7.58 6.05 LT1374CS8-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato -SOIC 9.38 6.23 470 
LT1170CT-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 10.68 7.08 5.65 LT1374CS8-5-ND 5V, 500ККНг, 4.5A, Step Down Switching Regulator... “SOIC 9.38 623 4.70 
LT1170HVCQ-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg 14,38 955 825 LT1374CS8-5SYNC-ND |5V, 500kHz, 4.5A, Sync. Step Down Switching Regulato 9.38 623 4.70 
LT1170HVCQTR-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg 6225.00/750 LT1374CT7-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 975 648 4.90 
LT1170HVCT-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, Switching Reg 19:75 917 735 LT1374CT7-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator 9.75 6.48 4.90 
LT117010-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 14.25 950 8.50 LT1374HVCFE-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato 1000 744 5.88 
LT1171CQ-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 9.38 625 520 LT1374HVCS8-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulato 10.38 6.89 5.20 
LT1171CT-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 863 575 475 LT1374IR-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator .. 11.50 7.64 575 
LT1171HVCQ-ND 2.5A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg 1175 7.81 670 LT1374IR-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator .... w 1150 764 575 
LT1171HVCT-ND 2.5A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg 11.285 7.50 6.20 LT1374188-5SYNC-ND |5V, 500kHz, 4.5A, Sync. Step Down Switching Regulato -SOIC 10.75 7.14 5.40 
LT11711Q-ND 2.5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 10.25 6.81 545 LT13741T7-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A Step Down Switching Regulator . 11.25 747 565 
LT1172CN8-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulatoi 438 292 245 LT1375CS8-ND Adj., 500kHz, 1.5А, Step Down Switching Regulato 6.50 432 340 
LT1172CQ-ND 1.25А, 100kHz High Efficiency Switching Regulatoi 6.38 4.25 355 LT1375CS8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator . 675 4.50 3.85 
LT1172CS8-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulatoi 5.38 3.58 3.00 111375158-М0 Adj., 500КН2, 1.5A Step Down, 
LT1172CT-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulatoi 563 375 295 Switching Regulator, Ind. Temp. ... 775 545 4410 
LT1172HVCQ-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. 949 652 537 LT1376CN8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator 650 435 3.70 
LTT172HVCT-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficiency Switching Reg. 738 492 385 LT1376CN8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5А, Step Down Switching Regulator. 650 435 370 
LT11721N8-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulatoi 6.13 408 3.45 LT1376CS-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulato 738 490 3.90 
LT1172188-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulatoi 7.00 467 390 LT1376CS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator .. 650 432 340 
LT1173CN8-ND. Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 425 283 240 LT1376CS8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5А, Step Down Switching Regulator .................. 6.75 449 3.85 
LT1173CN8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter . 425 283 240 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1376HVCS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator . 7.13 474 357 LT1613CS5-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller... 3.50 233 1.75 
LT1376HVIS-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator . 9.50 6.31 5.00 LT1614CMS8-ND 600kHz Inverting Switching Regulator. 5.50 3.66 2.80 
LT1376lS-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down LT1614CS8-ND 600kHz Inverting Switching Regulator. 500 332 255 
Switching Regulator, Ind. Temp. 863 573 455 LT1615ES5-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 350 233 1.75 
LT13761S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down S g Reg Й 7.75 515 4.10 LT1615ES5-1#TR-ND |Місгоромег Step-Up DC/DC Converter 4500.00/2,500 
LT13761S8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 8.13 540 4.65 LT16151S5-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter SOT-23-5 4.00 266 2.00 
LT1377CS8-ND 1MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator.. 7.88 525 4.50 LT1615IS5TR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 0Т-23-5 5157.50/2,500 
LT1377158-ND 1MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator, Ind. Temp. 9.50 6.35 540 LT1616ES6-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator OT-23-6 4.00 2.66 2.00 
LT1424CN8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator with 9V Output .... 5.88 391 310 LT1618EMS-ND 1.4MHz, Step-Up DC/DC Converter...... 0-М5ОР 3.50 2.33 1.86 
LT1424CS8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator with 9V Output. 613 407 325 LT1619EMS8-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller. MSOP 450 2.99 225 
LT1424IN8-9-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 9V Output, Ind. Tem 7.38 4.90 4.30 LT1619EMS8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller.. MSOP 5782.50/2,500 
LT14241S8-5-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 5V Output, Ind. Tem, 7.63 5.07 4.45 LT1619ES8-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller. -SOIC 4.25 2.83 2.13 
LT14241S8-9-ND Isolated Flyback Switch Reg. with 9V Output, Ind. Tem, 7.63 507 4.45 LT1619ES8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller. -SOIC 5470.00/2,500 
LT1425CS-ND Isolated Flyback Switch Regulator ...... 588 391 340 LT1676CS8-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulator. “SOIC 538 357 2.85 
LT1425IS-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp. 738 490 420 LT1676158-ND High Efficiency, Step Down Switching Regulator, Ind Тетр.....8-5016 6.25 415 3.35 
LT1506CR-SYNC-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator . 7-DD 1000 664 5.00 LT1680CN-ND High Power DC/DC Step Up Controller i 8.00 532 425 
LT1506CR-3.3-ND 500kHz, 4.5А, 3.3V Step Down Switching Regulator . 7-00 10.00 6.64 5.00 LT1680CSW-ND High Power DC/DC Step Up Controller. 838 557 445 
LT1506CS8-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator ..... 8-506 938 6.23 4.70 LT1680IN-ND High Power DC/DC Step Up Controller 963 640 545 
LT1506CS8-3.3-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator . 8-SOIC 9.38 623 4.70 LT1680ISW-ND High Power DC/DC Step Up Controller.. 10.00 6.64 5.35 
LT1506IR-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator . 7-00 11.50 7.64 575 LT1681ESW-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller 10.63 7.06 5.32 
LT1506IR-3.3-ND. 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator . 7-00 11.50 7.64 5.75 LT1683EG-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller 9.63 640 4.85 
LT1506IS8-ND 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator ..... 8-SOIC 1075 714 5.40 LT17251GN-ND General Purpose Isolated Flyback Controller 725 482 3.63 
LT1506158-3.3-ND 500kHz, 4.5А, 3.3V Step Down Switching Regulator . 8-SOIC 10.75 7.14 5.40 LT17251S-ND General Purpose Isolated Flyback Controller. 7.00 4.65 3.50 
LT1507CS8-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Regulator 8-SOIC 6.75 4.50 3.85 LT1737lGN-ND High Power Isolated Flyback Controller 7.25 482 3.63 
LT1507CS8-3.3-ND 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Regulator 675 4.50 3.85 L117371S-ND High Power Isolated Flyback Controller 7.00 465 3.50 
LT1521CMS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulato 4.63 3.08 235 LT1738EG-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller 8.63 573 432 
LT15210MS8-3.3-ND |3.3У, 300mA, LDO Voltage Regulator. 463 3.08 235 ПШ ае dm ШЕ тон пова гаре contratar m а ee 151 
LT1521CS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulato 413 275 2.50 -ВҮР- IJ., ТООтА, Low Noise Ісгоромег Regulator . 5 5 5 
LT1521CS8-3-ND ЗУ, 300mA, LDO Voltage Regulato 413 275 2.50 LT1761ES5-1.5-ND 1.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 193 128  .97 
LT1521CS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 413 275 250 LT1761ES5-1.8-ND 1.8V, 100mA, Low Noise LD0 Micropower Regulator 193 128  .97 
LT1521CS8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator 413 275 250 LT1761ES5-2.5-ND 2.5V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 193 128 .97 
LT1521CST-3-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator 501-223 3.88 2.58 2.00 LT1761ES5-3.3-ND 3.3V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 1.93 128 97 
LT1521CST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator SOT-223 3.88 2.58 2.00 LT1761ES5-SD-ND Ад. 100mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator . 193 128  .97 
LT1521CST-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator 501-223 3.88 258 2.00 LT1762EMS8-ND Adj., 150тА, Low Noise LDO Micropower Regulator .. 238 156 1.19 
LT1521158-3.3-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Reguiato 5.00 3.35 2.85 LT1763CS8-ND Adj., 500mA, Low Noise LDO Micropower Regulator . 443 274 2.07 
LT1521158-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator 500 335 2.85 LT1763CS8-2.5-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator 413 274 2.07 
LT15211ST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO voltage Regulator .S0T-228 475 316 2.70 LT1763CS8-3.3-ND 3.3V, 500mA, Low Noise, LDO Micropower Regulator 443 274 2.07 
LT15211ST-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator. .50Т-223 475 316 270 LT1764AEQ-ND Adj., ЗА, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator. 7143 5.09 419 
LT1528CQ-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 73 475 410 LT1764AEQ-1.5-ND 1.5V, ЗА, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulato: 713 509 419 
LT1528CT-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 6.50 435 375 LT1764AEQ-1.8-ND 1.8V, ЗА, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator... 713 509 419 
11152900-М0 Adj., ЗА, LDO Voltage Regulator with Shutdown 713 474 357 LT1764AEQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator. 743 509 4.19 
LT1529CQ-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdowi 718 474 357 LT1764AEQ-3.3-ND 3.3V, ЗА, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulatoi 713 509 419 
LT1529CQ-5-ND 5V, ЗА, LDO Voltage Regulator with Shutdown . 713 474 357 LT1764AET-ND Adj., ЗА, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg.......10-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1529CT-ND Adj., 3A, LD0 Voltage Regulator with Shutdown 650 432 325 LT1764AET-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg 743 509 4.19 
LT1529CT-3.3-ND 3.3V, ЗА, LDO Voltage Regulator with Shutdowi 650 432 325 LT1764AET-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg 743 500 419 
LT1529CT-5-ND 5V, ЗА, LDO Voltage Regulator with Shutdown 650 432 325 LT1764AET-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Reg 0-220-5 743 5.09 419 
LT1533CS-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator .. 925 6415 485 LT1764AET-3.3-ND 33V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDOReg....T0-220-5 7.13 5.09 4.19 
LT1533IS-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulato 11.50 765 6.55 LT1764EQ-ND Adj., ЗА, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator...5-DD 7.13 4.74 3.57 
LT1534CS-ND ЭА, Ultra Low Noise Switching Regulato: 825 548 425 LT1764EQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, Low Noise LDO Regulator....5-DD 7.13 4.74 3.57 
LT15341S-ND 2A, Ultra Low Noise Switching Regulator .. 950 631 480 LT1765EFE-ND 3A Step-Down Switching Regulator: 6-TSS0P 965 641 5.10 
LT1573CS8-ND Adjustable LDO Regulator Driver 375 249 1.88 LT1765EFE-1.8-ND 1.8V, 3A Step-Down Switching Regulator 16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1573CS8-2.5-ND 2.5V, LDO Regulator Driver 375 249 1.88 LT1765EFE-2.5-ND 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator .16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1573CS8-2.8-ND 2.8V, LDO Regulator Driver 375 249 1.88 LT1765EFE-3.3-ND 3.3V, 3A Step-Down Switching Regulator .16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1573CS8-3.3-ND 3.3V, LDO Regulator Driver 375 249 1.88 LT1765EFE-5-ND 5V, 3A Step-Down Switching Regulato .16-Т550Р 9.65 6.89 5.68 
LT1575CN8-ND Adjustable Precision Linear Regulator Controlle 475 3.16 270 LT1765ES8-ND 3A Step-Down Switching Regulator. 9.58 636 479 
LT1575CN8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controller 475 316 270 LT1765ES8TR-ND ЗА Step-Down Switching Regulator............. 12125.00/2,500 
LT1575CS8-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Regulato 475 346 270 LT1766EGN-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching Regulatoi 738 490 372 
LT1575CS8-2.8-ND 2.8V, Precision Linear Regulator Controller 475 316 2.70 LT1766EGN-5-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching Regulatoi 738 490 372 
LT1575CS8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controller 475 316 2.70 LT17661GN-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching Regulator .....16-SSOP 9.00 5.98 4.50 
LT1575CS8-5-ND 5V, Precision Linear Regulator Controller. 475 346 270 LT1767EMS8-1.8-ND рыш ue 1.25MHz Step-Down ы T dI) 
LT1576CS8-ND 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Regulator 575 382 295 de = 2 ° 2 
LT15761S8-SYNC-ND |15A,200kHz, Step Down Switching Regulator, Sync. 6.63 440 3.35 LT1767EMS8-2.5-ND — |2.5V, Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1579CGN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 825 548 470 Switching Regulator 600 399 310 
LT1579CGN-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 825 548 470 LTi767EMS8-3.3-ND — |3.3V, Monolithic 1.5А, 
LT1579CGN-3.3-ND —— |3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 825 548 470 О и Mur EST 600 399 310 
LT1579CGN-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 825 548 470 ов z Step-Down ваў AEA am 
LT1579CS-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 7.50 4.98 4.30 g neg, = : 2 = 
LT1579CS-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 750 498 430 LT1767EMS8E-ND Monolithic 1.5A, 1 25МНг Step-Down > 
LT1579CS-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 750 498 430 Switching Regulator ... 610 4.36 359 
LT1579CS-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 750 498 4.30 LT1767EMS8E-1.8-ND ае ы. т. sia dae. 358 
LT1579CS8-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 6.75 449 3.85 LT1767EMS8E-2.5-ND |2.5V, Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1579CS8-3-ND ЗУ, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 6.75 449 3.85 Switching Regulator... 610 436 359 
LT1579CS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 675 449 3.85 LTI767EMS0E-33-ND 13.3V, Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down = = = 
LT1579CS8-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 6.75 449 3.85 й Switching Regulator... ps 610 436 359 
LT1579IGN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 10.00 6.64 5.70 LT1767EMS8E-5-ND 5V, МЕШ БА, 12 3 > ў 
LT1580CQ-ND Adj., 7A, High Speed LDO Voltage Regulator. 11.50 7.64 575 Switching Regulator 610 436 359 
LT1580CR-2.5-ND 2.5V, ТА, High Speed LDO Voltage Regulator 11.88 7.89 5.94 LT1776CN8-ND High Efficiency, Step-Down Switching Regulator, й А j 
о cd 25 12 й is Rangt im аш ге 
-2.5- .5V, ТА, High Spee ойаде Regulator А ^ | 5 
LT158010-ND Adj., 7A, High Speed LDO Voltage Regulator . 1375 913 688 ШІЛТЕРЛІ “Wie out ange. OW SW ng Regulator, 5 
(INE CY: aa Addam E EE | mmmn — T ia ai s 
» S > 5 о Wide Input Range 575 3.82 340 
LT1581CT7-2.5-ND — |2.5V, 10А, LDO Voltage Regulato 13.13 875 7.50 111776158-М0 High Efficiency, Step-Down Switching Regulator, 
LT1584CT-ND Adj., 7A, LDO Voltage Regulato 10.63 7.08 6.05 Wide Input Range... 600 399 345 
u L 3.3V, 7A, LD0 Voltage Regulator. 106% 708 6.05 LT17771S-ND Low Noise Step-Down Switching Regulator 625 415 335 
584CT-3.38-ND — |3.38V, 7A, LDO Voltage Regulato 10.63 7.08 6.05 LT1930AES5-ND 2.2MHz, Step Up DC/DC Converter... 400 266 200 
LT1584IT-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator. 12.75 8.47 6.38 LT1930ES5-ND 1.2MHz, Step Up DC/DC Converte 400 2.66 200 
[TIS OM IND 150 H^ 00 ос а os 540 245 LT1930ES5TR-ND 1.2MHz, Step Up DC/DC Converte 5125.00/2,500 
ncs 130.108), n е d 2 LT1931AES5-ND 2.2MHz Inverting DC/DC Converter. 425 283 2415 
LEE tD Adj., АА, LDO Voltage Regulator. Ш% CHE) Gp LT1931ES5-ND Т.2МН2, inverting DC/DC Converter. 425 283 245 
LT1585CM-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator 775 545 430 LT1931ES5TR-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter. к 5500.00/2,500 
LT1585CM-3.6-ND 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator 775 515 430 LT1932ES6-ND Constant-Current DC/DC LED Driver SOT-23-6 350 233 1.79 
San "o atr P Tate Regul DE 115 ro LT1937ES5-ND White LED Step-Up Converter...... TSOT-23-5 250 1.79 1.47 
79.9- SV, AA, oltage Regulator. б й й LT1944-1EMS-ND Dual Micropower Step Up DC/DC Converter 0-МЅ0Р 425 2483 213 
LT1585CT-3.38-ND 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulato 713 475 400 LT1944EMS-ND Dual Micropower Step Up DC/DC Converter 425 283 213 
LT1585CT-3.6-ND 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator. 713 4.75 4.00 LT1945EMS-ND Dual Micropower DC/DC Converter 425 283 243 
LT1587CM-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator . 6.50 435 3.70 LT1946AEMS8E-ND 2.7MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch... 3.50 233 1.86 
LT1587CM-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator 6.50 435 370 LT1946EMS8-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch 3.50 233 1.86 
LT1587CM-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 6.50 433 370 LT1947EMS-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Regulator . 513 341 2.65 
LT1587CT-ND Adj. ЗА, LDO Voltage Regulato| 5.88 3.92 335 LT1949-1EMS8-ND 1.1 MHz, ТА Switch PWM DC/DC Converter. MSOP 450 2.99 2.30 
LT1587CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator. 5.88 392 335 LT1949EMS8-ND 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter . MSOP 4.50 2.99 2.30 
LT1610CMS8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter . 4.13 274 2.10 LT19501GN-ND Single Switch PWM Controller... 16-SSOP 663 473 3.90 
LT1610CS8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter. 950 233 145 LT1956EGN-ND 1.5A, High Volt. Step-Down Switching Regulator 738 490 372 
LT16101S8-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter . 425 283 225 LT1956EGN-5-ND 1.5A, 5V Step-Down Switching Regulator 7.88 490 372 
LT1611CS5-ND 1.4MHz, Inverting Switching Regulato: 400 266 2.15 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Рап Мо. Description 1 25 100 
LT1961EMS8E-ND 1.5A, Step-Up Switching Regulator .... 338 225 1.80 LTC1430ACS8-ND Step Down Switching Regulator Controlle 625 415 313 
LT1962EMS8-ND Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator 3.50 2.33 1.80 LTC1430CS-ND Step Down Switching Regulator Controlle 743 474 3.88 
LT1962EMS8TR-ND Adj., 300mA, Low Noise Micropower LD0 Regulator 4625.00/2,500 LTC1430IS-ND Step Down Switching Regulator Controlle 888 590 5.15 
LT1962EMS8-2.5-ND | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LD0 Regulato 350 2.33 180 LTC1433CGN-ND Current Mode Step Down DC/DC Converter. 7.38 490 3.95 
LT1962EMS8-2.5TR-ND | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulatoi 4625.00/2,500 LTC1435ACS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulato! 838 557 4.80 
LT1962EMS8-3-ND 3V, 300mA, Low Noise Micropower LD0 Regulatoi 3.50 2.33 1.80 LTC1435AIS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulato 10.50 6.08 6.00 
LT1962EMS8-3TR-ND | ЗУ, 300mA, Low Noise Місгоромег LDO Regulatoi 4625.00/2,500 LTC1435CG-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulato 9.00 5.98 5.15 
LT1962EMS8-3.3-ND | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulato| 3.50 2.33 1.80 LTC1435CS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulato 838 5.57 423 
LT1962EMS8-3.3TR-ND | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulato! 4625.00/2,500 LTC1435IS-ND Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator... 10.50 6.08 6.00 
LT1962EMS8-5-ND 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator .. 3.50 233 1.80 LTC1436ACGN-PLL-ND |Low Noise Sync. Step Down Switching Regulator 10.00 664 5.70 
LT1962EMS8-5TR-ND 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ............... 4625.00/2,500 LTC1438CG-ADJ-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator 1400 930 750 
LT1963AEQ-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC14381G-ADJ-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator 16.88 11.21 9.00 
LDO Regulator...... қ 525 3.49 2.65 LTC1439CG-ND Dual, Sync. Step Down Switching Regulator 15.88 1021 875 
LT1963AEQ-1.5-ND 1.5V, 1.5А, Low Noise, Fast Transient Response LTC1474CMS8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converte 750 498 400 
LDO Regulator... 525 349 2.65 LTC1474CMS8-3.3-ND |3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Convert 750 498 4.00 
LT1963AEQ-1.8-ND 1.8V, 1.5А, Low Noise, Fast Transient Response LTC1474CMS8-5-ND |5У, High Efficiency, Step Down DC/DC Converte 750 498 400 
LDO Regulator... 525 3.49 2.65 LTC1474CS8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converte 6.88 457 3.65 
LT1963AEQ-2.5-ND | 2.5V, 1.5А, Low Noise, Fast Transient Response LTC1474CS8-3.3-ND  |3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter -SOIC 688 457 3.65 
LDO Regulator... : 525 349 265 LTC1474CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter SOIC 688 457 3.65 
LT1963AEQ-3.3-ND SUDO Reed Lot Not Fast Transient Response ББ: 349: ОЕ 1101474158-М0 Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converte SOIC 825 548 440 
Е = : = LTC14741S8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency, Step D DC/DC C rt -SOIC 825 548 440 
LT1963AES8-ND Adj., 1.5А, Low Noise, Fast Transient Response LTC14741S8-5-ND 5V, high ЕКЕЛУ, Stop Down DO/DC ОИ SOIC 825 548 4.40 
100 Regulator... 450 299 230 LTC1475CMS8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converte MSOP 775 545 445 
LT1963AES8-1.5-ND DORA row noier Fast Transient Response di аза 230 LTC1475CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter SOIC 713 474 3.80 
EI ii n Ç ç ў LTC14751S8-ND Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Convertei “SOIC 8.50 5.65 4.85 
MEME 1.54. 154, Low Мово, Fast Transient Response А2 а 260 LTCÍS04ACSE-ND — |Adj Step-Down Synchronous Switching Regulator -506 512 341 257 
LTI963AES8-2.5-ND РЕТІ n LowN Fast T R - - - LTC1504ACS8-3.3-ND 3.3V Step-Down Synchronous Switching Regulator -501С 513 341 257 
25 nia Бі аа ast Transient Response 450117990230 LTC1504CS8-ND Adj. Step-Down Synchronous Switching Regulator -SOIC 513 341 257 
merase ӘСЕ Ete Mm MD MAE : š; i LTC1504CS8-3.3-ND |3.3У, Step-Down Synchronous Switching Regulato SOIC 513 341 257 
; ipo Regulator Diss; rast ans e t nesponse даў De ae LTC1530CS8-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controller -SOIC 625 415 3.15 
LT1963AEST-1.5-ND 1.5V, 1.5А, Low Noise, Fast Transient Response LTC1530CS8-3.3-ND 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller. -501С 625 4.15 3.15 
LDO Regulator... 450 299 230 LTC15301S8-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controlle: -SOIC 6.88 457 3.57 
UTE LTC1574CS-ND Adjustable CMOS Step Down, DC/DC Converte 16-500 8.50 5.65 4.85 
LTISOSAESTSUE:ND EDO RUE ове, Fast Translent Response PM uu om 29 LTC1574CS-5-ND 5V, CMOS Step Down, DC/DC Converter. 16-306 850 565 485 
LT1963AEST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1622CMS8-ND Low Voltage, Step Down DC/DC Controllei MSOP 4.38 201 2.19 
LDO Regulator... 50Т-223- 450 2.99 230 LTC1622CS8-ND Low Voltage, Step Down DC/DC Controlle -SOIC 388 2.58 1.94 
LT1963AEST-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1624CS8-ND High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller . -SOIC 7.13 474 3.75 
LDO Regulator... SOT-223-3 450 299 230 LTC16241S8-ND High Efficiency N-Channel Switching Regulator Controller . 8.88 590 4.80 
LT1963AET-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1625CS-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator... 9.13 606 4.85 
LDO Regulator... Т0-220-5 5.25 349 2.65 LTC1625IGN-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator . 16-550Р 11.75 7.81 628 
LT1963AET-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC16251S-ND No Rsense Sync. Step Down Switching Regulator... 16-SOIC 11.00 7.31 5.85 
100 Ведшаю Т0-220-- 525 349 2.65 LTC1627CS8-ND Mono Synchronous Step Down Switching Regulator . -501С 4.38 2.91 219 
LT1963AET-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low LTC16271S8-ND Mono Synchronous Step Down Switching Regulator .. 650 432 325 
100 Regulator... Т0-220-5 525 349 265 LTC1628CG-ND Mono Step Down Switching Regulator.... 913 6.06 475 
LT1963AET-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1628CG-SYNC-ND | Mono Synchronous Step Down Switching Regulator . 9.50 631 4.90 
100 Regulator... 5.25 3.49 2.65 LTC1628CUH-ND High Efficiency, 2 Phase Step-Down Switching Regulato 9.38 623 4.69 
LT1963AET-3.3-ND з3у.15А, он Noise, Fast Transient Response NM LTC16291G-ND Poly Phase High Eff. Sync. Step-Down Switching Reg 14.25 947 7.30 
egulator... E - a LTC1649CS-ND 3.3V, Step Down Switching Regulator Controller. 838 557 420 
LT1963EQ-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LTC1698EGN-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller 1125 7.47 5.63 
100 Regulator... - 525 349 265 LTC1698ES-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller 11.38 7.56 5.469 
LT1963EST-2.5-ND ТАНЫДЫ Fast Transient Response 450. Зай 2399 LTC1700EMS-ND Synchronous Step-Up DC/DC Controller 5.50 366 275 
LT1964ES5-BYP-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. Micropower Regulator ж w» Goss АЧИ аери M Bes Я 
LT1964ES5-5-ND 220A, 5V Low Noise LDO Neg. Micropower Regulato: 270 1.80 1.38 d QU s š š À 
г ind LTC1704EGN-ND Dual, 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller 
LT1976lFE-ND HV 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator 920 657 541 Plus Linear Regulator Controller ... 825 589 485 
LTSOTOEMSeESND. 80тА, SV to 80V LDO Micrapower Linear Regulator. ШЫ EE ПЕП LTC1735CF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Regulator.......20-TSSOP 700 4.65 3.50 
ЕАО DL 100тА, LDO Low Noise Micropower Regulato З ЕТ LTC1735CGN-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Regulator........16-SSOP 688 457 344 
LT3023EMSE-ND DL 100mA, LDO Low Noise Micropower Regulatoi 320 229 188 eram МАИ Switching Re abt MSN О R 5 
LT3150CGN-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor. 740 492 377 gh Enticiency Sync. Step-Jown switching Недшаю е : Ç 
LT3431EFE-ND High Vi itchi LTC1735CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Regulato 6.63 4.40 3.32 
igh Voltage, 3A, Step Down Switching Regul 9.90 7.07 5.82 LTC4735IF-ND High Effici E Step-D Switching Regulat 913 652 537 
LT3439EFE-ND Ultralow Noise ТА Isolated DC/DC Transformer Drive 700 500 412 PAUL RE) S ASE, ды Ж шо: 
LT3460ES5-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter.. 308 220 18 LTC1735IGN-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Regulator. 9.00 5.98 4.50 
LT3460ESC6-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter . 328 234 193 LTC17351S-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Regulatoi 863 573 435 
LT3461AES6-ND 3MHz Step-UP DC/DC Converter 330 236 1.94 LTC1772BES6-ND Constant Frequency, Current Mode 
LT3461ES6-ND 1.3MHz Step-UP DC/DC Converter . 330 236 1.94 Step-Down DC/DC Controller. 3.88 258 1.94 
LT3464ETS8-ND Micropower Boost Converter .. 308 220 181 LTC1772ES6-ND Constant Frequency, Current Mode 
LT3483ES6-ND Inverting Micropower DC/DC Converter NEW! 410 273 2.18 Step-Down DC/DC Controller. 3.88 258 1.94 
LT3710EFE-ND High Efficiency Step-Down Switching Regulator 7.88 5.63 4.63 LTC1778EGN-ND Sync. Step-Down Switching Regulator Controller. 5.75 3.82 2.88 
LT3781EG-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controllei .20-SSOP 10.00 714 5.88 LTC1778EGN-1-ND Sync. Step-Down Switching Regulator Controller. 5.75 3.82 2.88 
LT37811G-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controlle .20-SSOP 11.00 7.86 6.47 LTC1779ES6-ND 250mA Step-Down DC/DC Converter 3.705 249 1.94 
LTC1142CG-ND Dual Step Down Switching Regulator. 28-550Р 1125 750 6.00 LTC1844ES5-1.5-ND |150тА, Micropower, Low Noise, VLDO'" Linear Reg. 235 1.68 1.38 
LTC1143LCS-ND Dual Step Down Switching Regulator . 825 548 460 LTC1844ES5-1.8-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. 2.35 1.68 1.38 
LTC1143LCS-ADJ-ND | Dual Step Down Switching Regulator . 825 548 440 LTC1844ES5-2.5-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. 2.35 1.68 1.38 
LTC1147CN8-5-ND 5V, High Efficiency Step Down Regulato 513 341 2.65 LTC1844ES5-2.8-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. 235 1.68 1.38 
1101147058-3.3-М0 | 3.3V, High Efficiency Step Down Regulator 538 357 280 LTC1844ES5-3.3-ND | 150тА, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. 2.5 1.68 1.38 
LTC1147CS8-5-ND 5V, High Efficiency Step Down Regulator 538 357 2.80 LTC1844ES5-BYP-ND |150тА, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. 2.35 168 1.38 
LTC1147LCS8-ND High Efficiency Step Down Regulator .. 6.00 3.99 3.15 LTC1844ES5-SD-ND 150mA, Micropower, Low Noise, VLDO™ Linear Reg. 2.35 1.68 1.38 
TE НШІ ERI ate vom Regulator x dd ae 420 ad LTC1871EMS-ND Current Mode Boost, Flyback, SEPIC Controller... 5.38 3.57 2.70 
s igh Efficiency sync. step Down Regulator -Dip б - - LTC1872BES6-ND Constant Freq., Current Mode Step-Up DC/DC Controller ..... 375 249 1.95 
LTC1148CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulatoi 813 540 4.60 LTC1872ES6-ND Constant Freq., Current Mode Step-Up DC/DC Controller 375 249 195 
LTC1148CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator . 813 540 4.60 LTC1872ES6TR-ND Constant Freq., Current Mode Step-Up DC/DC Controller 5000.00/2,500 
LTC1148CS-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator 813 5.40 4.60 LTC1874EGN-ND Dual Constant Frequency, Current Mode Step-Down 
LTC1148HVCS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 850 5.65 4.80 DC/DC Controller... 675 449 338 
LTC1148HVCS-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator 8.50 565 4.80 LTC1875EGN-ND 1.5A Monolithic 5 я 
i Y М ync. Step-Down Regulator... 7.00 465 357 
LTC1148L0S-3.:3-ND | 3.31, High Efficiency Sync. Step Down Regulator . 875 545 490 LTC1877EMS8-ND High Eff. Monolithic Sync. Step-Down Regulator. 8-М50Р 613 407 307 
LTC1149CN-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulatoi 963 640 550 LTC1878EMS8-ND High Efficiency Monolithic Sync. Step-Down Regulato MSOP 550 366 2.80 
LTC1149CN-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step Down Regul 963 640 550 LTC1879EGN-ND 1.2A Synchronous Step-Down Regulator .... 6-550 720 479 3.67 
LTC1149CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Regulator... 10.00 6.64 5.00 T " 
Н dE LTC3400BES6-ND 600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converte 388 277 228 
LTC1149CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step Down Regulator . 6-SOIC 10.00 6.64 5.00 
ў Я ini " 4 LTC3401EMS-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost Step-Up DC/DC Converter... 5.50 3.66 2.75 
LTC1159CS-ND High Efficiency Sync. Step Down Switch Regulatoi 6-SOIC 900 6.00 4.90 ү 
= » + LTC3400ES6-ND 600mA, 1.2MHz Micropower Sync. Boost Converte 3.88 258 1.99 
LTC1159CS-3.3-ND 3.3V, High Effic. Sync. Step Down Switch Regulator. 6-SOIC 9.00 6.00 4.90 F ET 3 
н 4 i LTC3404EMS8-ND 1.4MHz, Monolithic Sync. Step-Down Regulator. 575 3.82 2.88 
LTC1174CN8-ND Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 8-Dip 650 435 3.60 LTC3405AES6-ND 1:5MHz. 300mA, Sync. Step-Down Regulator 323 230 190 
LTC1174CN8-5-ND | 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter . -Dip 650 4.35 3.60 ЕЕ М EMH 300ЛА Sune, Stoo Down Не; So) Be) Wm 
LTC1174CS8-ND Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter. 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 2 ысы ыы à Ша g = 2 = 
LTC1174CS8-3.3-ND | 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converte 8-SOIC 6.88 4.60 3.80 O амр кор БД ЕДІҢ Step Down Regulator > 123 230 190 
-5- i я Я .5MHz, 300mA, High Eff. Sync. Step-Down Regulato | Я 4 
LTCIAMVCNEAD | Adj Stop Down and теп 0000 Converter "Sp 750 500 gio | 100685540 (тмн 600mA, бут. Step-Down Regulator... 390 279 229 
LTC1174HVCS8-ND | Adj. Step Down and Inverting DC/DC Converter SOIC 788 525 425 LTC34068ESS-1.2-ND |1.5МНг, 600mA, Sync. Step-Down Regulator МЕ 390 279 229 
LTC1174HVCS8-3.3-ND | 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converte: 8-506 788 525 425 LTC3406BES5-1.5-ND |1.5МНг, 600mA, Sync. Step-Down Regulator . 390 279 229 
LTC1174HVCS8-5-ND | 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter . 8-SOIC 7.88 525 4.25 LTC3406BES5-1.8-ND 1.5МНг, 600mA, Sync. Step-Down Regulator . 3.90 279 229 
LTCT174IN8-ND Adj., Step Down/Inverting DC/DC Converter, Ind. Temp. -Dip 750 500 400 LTC3406ES5-ND Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator 3.90 279 2.29 
LTC1263CS8-ND 12V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter 700 465 350 LTC3406ES5-1.5-ND 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator 3.90 2.79 229 
LTC1265CS-ND Adj., 1.2A High Effic., Step Down DC/DC Converter 6.88 460 395 LTC3406ES5-1.8-ND |1.8/, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator 3.90 279 2.29 
LTC1430ACGN-ND Step Down Switching Regulator Controller TIS: 515 5198 LTC3411EDD-ND 1.25A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Converter ...... 6.78 4.84 3.99 
LTC1430ACS-ND Step Down Switching Regulator Controller 713 474 3.59 (Continued) 
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Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC3423EMS-ND 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower LTC3731CG-ND 3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching Reg. Controller 8.63 616 5.07 
Synchronous Boost DC/DC Converter 5.50 366 275 LTC3731CUH-ND 3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching Reg. Controller 9143 6.52 537 
LTC3424EMS-ND 2A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower LTC4257CS8-ND IEEE 802.3af PD Power Over Ethernet Interface Controller. 325 232 191 
Synchronous Boost DC/DC Converter 713 474 3.57 LTC4350CGN-ND Hot Swap Load Share Controller 875 583 4.65 
LTC3440EMS-ND Micropower Sync. Buck-Boost DC/DC Converter 583 387 292 LTC4412ES6-ND Low Loss PowerPath Controller. 263 188 1.54 
LTC3700EMS-ND Constant Frequency Step-Down DC/DC Controller Charge Pump 
ВЕН = Баі Step Dow AES 000 20 LT1026CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter... 375 250 240 
DC/DC Controller 700 465 350 LT1026CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 4.25 2.83 230 
LTC3704EMS-ND Wide Input Range D Š ў LT10261S8-ND Switched Capacitor Voltage Converter. 5.38 3.57 2.90 
DC/DC Controller 375 268 2.21 LT1054CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator.. 4,88 325 280 
LTC3713EG-ND Low Input Volt High Power. Syne DC/DC Controlle 838 557 419 LT1054CSW-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator 6.00 400 325 
LTC3717EGN-ND Wide (s Range оО Step-Down ç Š ў LT1054CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator 6.00 3.99 3.00 
Controller for DDR Memory Termination 613 407 307 LT10541N8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 713 475 3.95 
LTC3717EUH-1-ND Wide Operating Range, Synchronous Ste © суп 2 ч 2 LT10541SW-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 8.63 5.75 4.85 
НЧ и МӨДЕ калы. Gs ATR 900 LT1054IS8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 8.63 575 465 
: : : LT1054LCS8-ND Switched Capacitor Voltage Conv. with Reg., Ind. Temp. 4.25 2.83 2415 
ШЕЛІГІ Low Input Voltage, 00/00 Controller for DDR/QDR LT3465AES6-ND 2 4MHz White LED Step-Up Converter. 278 198 163 
аа S Memory Termination ү 688 491 404 LT3465ES6-ND White LED Step-Up Converter... 278 198 163 
ji Bridge Controller 1100 786 647 LTC660CN8-ND 100mA, CMOS Switched Capacitor Converter . 5.00 3.33 2.85 
LTC3722EGN-2-ND S ҚЫНА Dual Mode Phase Modulated д i й LTC660CS8-ND 100mA, CM0S Switched Capacitor Converter . 550 367 344 
| Il Bridge Controller 1100 7.86 647 LTC1044CN8-ND CMOS Switched-Cap Voltage Converter 313 208 1.75 
l ge — - - - LTC1044CS8-ND CMOS Switched-Cap Voltage Converte 443 275 235 
ЕСО 2-Phase, High Efficiency Synchronous LTC1046CN8-ND 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter 400 270 225 
Step-Down Switching Regulator. Шеш GEN, HE LTC1046CS8-ND 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter 525 350 300 
LTC3727EUH-1-ND | 2-Phase, High Efficiency Synchronous LTC10461S8-ND 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter 650 433 370 
Step-Down Switching Regulator 1088 777 640 LTC1144CN8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 450 3.00 250 
LTC3728EG-ND Dui REI ана Synchronous Із: 110114465840 Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 463 310 255 
ре own. owitehing: Regulato! Е ; : LTC11441S8-ND Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown 5.38 357 295 
LTC3728EUH-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous LTC1261CS-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter. 450 300 2.60 
Step-Down Switching Regulator 10.50 7.50 6418 LTC1261CS8-4-ND AV, Switched-Capacitor Voltage Inverte 375 249 190 
LTC3729EG-ND Pallets PolyPhase, High Efficiency, Synchronous n LTC1261LCMS8-ND | Adj. Switched-Capacitor Voltage Inverter. 400 2.66 200 
DD SANTI Seng MOU ATO s Š j i LTC1261LCS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter. 363 241 182 
DEL S50kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous LTC1262CN8-ND 12V. 30mA, Flash Memory DC/DC Convert 450 300 245 
Step-Down Switching Regulator 12.13 866 7413 LTC1262CS8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converte: 463 308 232 
LTC3732CG-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck LTC1262158-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converte! 5.75 3.82 2.88 
Switching Regulator Controller 875 5.81 4.63 LTC1502CMS8-3.3-ND | Single Cell to 3.3V Regulated Charge Pump 
LTC3778EF-ND Wide Op. Range, Synch. Step-Down Controller. 713 474 3.57 DC/DC Converter 4:49 ` 274 207 
LTC3803ES6-5-ND Constant Freq. Current Mode Flyback DC/DC LTC1502€58-3.3-ND Single Cell to 3.3V Regulated Charge Pump 
Controller NEW? . 280 186 149 DC/DC Converter .... 375 249 190 
LTC3830-1ES8-ND HP, Sync. Step-Down DC/DC Controller . 6.25 4.15 3.13 LTC1503CMS8-2-ND | 2V Inductorless Step-Down DC/DC Converter . 4.00 2.66 2.00 
LTC3830EGN-ND HP, Sync. Step-Down DC/DC Controller . 7.75 545 3.88 LTC1503CS8-1.8-ND 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Converter 363 241 1.82 
LTC3830ES-ND HP, Sync. Step-Down DC/DC Controller . 749 474 357 LTC1503CS8-2-ND 2V Inductorless Step-Down DC/DC Converter . 363 241 1.82 
LTC3830ES8-ND HP, Sync. Step-Down DC/DC Controller . 6.25 415 3.13 LTC1514CS8-3.3-ND — | 3.31, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter. 650 435 3.70 
LTC3831EGN-ND HP, Sync. Switching Regulator Controlle 6.00 3.99 3.00 LTC1514CS8-5-ND 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter. 650 435 370 
LTC3832-1ES8-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controlle 5.88 420 346 LTC15141S8-3.3-ND 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter. 7.88 5.25 4.50 
LTC3832EGN-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controlle 6.25 446 3.68 LTC15141S8-5-ND 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter... 7.88 5.25 4.50 
Supervisors LTC1515CS8-3.3/5-ND | 3.3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 6.50 4.35 3.70 
п "DR LTC1515CS8-3/5-ND 3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converte 650 435 370 
И У Suporvisor пе ШШ and Wor, Бр 211 350 LTC1515158-ND Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter... 788 525 450 
LTC691CN-ND MPU SPEO Reset Circuit and WDT. 688 458 380 LTC15151S8-3.3/5-ND | 3.3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 7.88 5.25 4.50 
LTC691CSW-ND MPU а Reset Circuit and WDT. 750 500 415 LTC15151S8-3/5-ND 3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 7.88 5.25 4.50 
LTCG92CN8-ND MPU SUEDE Reset Circuit and WDT. 625 447 350 LTC1516CS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter . 625 415 355 
LTC692CS8-ND ТІСТЕР p isor Reset Circuit and WDT. 688 458 375 LTC1517CS5-3.3-ND Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Convertei 3:75 250 215 
И pe visor Poser S TCI AT | Р 2 à LTC1517CS5-5-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter . 375 250 215 
LTCG93CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 750 500 4.15 LTC1517ES5-3.3-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converte: 400 266 210 
LTC694CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 625 417 350 LTC1517ES5-5-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter . 400 266 240 
LTC694CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 688 458 375 LTC1522CMS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter . 375 250 215 
LTC694CS8-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 7.50 5.00 420 LTC1522CS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 325 216 185 
LTC695CN-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 16-Dip 688 458 3.80 LTC1550CGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 525 349 280 
LTC695CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT. 6-506 7.50 5.00 4.15 LTC1550LCGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Invertei 4.00 266 2.00 
LTC695CSW-3.3-ND | 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 6-500 813 542 455 LTC1550LCMS8-ND | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 400 2.66 2.00 
LTC699CN8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 463 308 247 LTC1550LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Invertei 363 241 182 
LTCG99CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... 500 353 2.67 LTC1551CS8-44-ND | 4.1V Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 425 285 240 
ЕН Microprocessor Supervisory Circuit with WD 8-5012 с OG UG LTC1551LCMS8-ND | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 400 266 2.00 
LTC1235CN-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup апа WDT . 16-Dip 6.88 4.60 3.80 LTC1551LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 3.63 241 1.82 
LTC1235CSW-ND MPU Supervisor Circuit with Battery Backup and WDT . 6-506 750 5.00 4.15 LTC1682CS8-ND Adj. Doubler Charge Pump with Low Noise Lin 350 233 1480 
LTC1326CMS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor. -MSOP 463 3.08 245 LTC1682CS8-5-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg 350 233 1.80 
LTC1326CMS8-2.5-ND | 2.51, Micropower Precision Triple Supply Mo -MSOP — 463 308 245 [TC1751EMS8-ND | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converte MSOP 463 308 232 
LTC1326CS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor..... 8-506 4.38 2.91 235 LTC1751EMS8-3.3-ND | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converte MSOP 463 308 232 
LTC1326CS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor 8-SOIC 4.38 2.91 2.35 LTC1751EMS8-5-ND Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Converte: 463 308 232 
LTC15360MS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications... 588 391 335 LTC1911EMS8-1.5-ND | 1.5У Low Noise Step-Down DC/DC Converter. 480 319 240 
LTC1536CS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications 5.00 3.35 2.85 LTC1911EMS8-1.8-ND | 1.8V Low Noise Step-Down DC/DC Converter . 480 349 240 
LTC1728ES5-3.3-ND 3.3V Precision Triple Supply Monitor . 2.88 191 145 LTC1983ES6-3-ND ЗУ, 100mA Regulated Charge Pump Inverte 360 240 180 
LTC2900-1CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor. 413 274 220 LTC1983ES6-5-ND 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter . 3.60 240 1.80 
LTC2900-10MS-ND Programmable Quad Supply Monito! 363 241 2.00 LTC3201EMS-ND 100тА Ultralow Noise Charge Pump LED Supply 375 249 1.94 
LTC2900-2CDD-ND Programmable Quad Supply Monitor. 413 274 220 LTC3202EDD-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LE 10-DEN 410 2.93 241 
LTC2900-2CMS-ND Programmable Quad Supply Monitor. 3.63 241 2.00 LTC3202EMS-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump for White LEDs....10-MSOP 375 249 1.94 
LTC2902-1CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor .. 4.63 330 2.72 LTC3250ES6-1.5-ND 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
LTC2902-2CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor. 4.63 3.30 272 Step-Down DC/DC Converter.. 288 205 1.69 
LTC2903CS6-A1-ND Adjustable Precision Quad Supply Monitor 338 241 1.99 LTC3251EMSE-ND High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
LTC2903CS6-B1-ND Positive Precision Quad Supply Monitor. 338 241 1.99 Step-Down DC/DC Converter 10-MSOP 3.90 279 229 
LTC2903CS6-C1-ND Negative Precision Quad Supply Monitor. 9:63 259 213 CPU Core Power 
Power Controllers LTC17031G-ND Dual 550kHz, Sync. Switch Regulator Controller with VID 1250 893 735 
LT1248CN-ND Power Factor Correction Controller 6.88 458 3.65 LTC1705EGN-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller 11.25 7.47 5.63 
LT1248CS-ND Power Factor Correction Controller. 7.38 4.92 3.90 LTC1706EMS-85-ND VID Voltage Programmer for Intel VRM 8.5..... 425 2.83 2.15 
LT1248IS-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Tem 8.63 575 4.65 LTC1709EG-7-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step-Down Switching Regulato 9.75 648 5.00 
LT1249CN8-ND Power Factor Correction Controller 625 417 330 LTC1709EG-85-ND. 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step-Down Switching Regulator......... 36-SSOP _ 9.75 648 5.00 
LT1249CS8-ND Power Factor Correction Controller. 675 450 355 LTC1753CG-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LT1249IS8-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Tem 7.75 515 388 Regulator Controller for Pentium 11 Processor.................... 20-SSOP 6.50 4.32 325 
LT1508CSW-ND Power Factor and PWM Controller.. 7.88 525 4.50 LTC1753CSW-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LT1508ISW-ND Power Factor and PWM Controller, Ind. Temp. 8.75 5.85 5.00 Regulator Controller for Pentium ІІ Processor ..................... 20-SOIC 6.00 3.99 3.00 
LT3420EMS-ND Photoflash Capacitor Charger with Automatic Refresh 5.00 357 2.94 LTC1909-8EG-ND Step-Down DC/DC Regulator Controller .. 10.38 6.89 5.19 
LT3468ES5-ND Photoflash Capacitance Charger іп ThinSOT™... 390 279 229 LTC3703EGN-ND 100\ Sync. Switching Regulator Controller. 638 424 330 
LTC1473CGN-ND Dual Power Path Switch Driver, .150 Wide Body 713 474 3.80 LTC3711EGN-ND 5-Bit Adjustable, Wide Operating Range, 
LTC1473LCGN-ND Dual Power Path Switch Driver, .150 Wide Body .46-8580P 713 4.74 3.80 Step-Down Controller. 7.50 498 375 
LTC1479CG-ND Power Path Controller for Dual Battery Systems .36-SSOP 15.00 9.96 7.75 LTC3714EG-ND Intel Compatible, Wide Operating Range, Step-Down 
LTC14791G-ND Power Path Controller for Dual Battery Systems .36-SSOP 17.25 1146 8.63 Controller with Internal Op Amp 6.50 432 325 
LTC1921CMS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor 5.00 340 2.90 LTC3716EG-ND 5-Bit, 2-Phase Step-Down Switching Regulatoi 8.90 5.91 445 
LTC1921CS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor 525 375 815 LTC3719EG-ND 2-Phase, 5-Bit VID, Current Mode, High Efficiency 
LTC19211S8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor 6.63 4.40 3.80 Sync. Step-Down Switching Regulator. 890 591 4.45 
LTC1966CMS8-ND Precision Micropower RMS/DC Converter .. 5.88 3.91 3.60 LTC3720EGN-ND Single Phase VRM8.5 Current Mode 
LTC2920-1CS5-ND Power Supply Margining Controller... 2.50 1.66 1.35 Step-Down Controller 650 464 3482 
LTC2920-2CMS8-ND Dual, Power Supply Margining Controlle 3.50 233 1.90 (Continued) 
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Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC3730CG-ND 3-Phase, 5-Bit Intel Mobile VID, 600KHz, Synchronous LTC4230CGN-ND Triple Hot Swap Controller... 7.38 4.90 3.95 
Buck Switching Regulator Controller. 8.75 6.25 5.15 LTC4240CGN-ND CompactPC!™ Hot Swap Controllei 28-SSOP 850 565 4.55 
LTC3733CG-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU's 875 625 515 LTC4241CGN-ND PCI-Bus with 3.3V Auxiliary Hot Swap Controller 375 249 1.90 
LTC4244CGN-ND CompactPC!™ Bus Hot Swap Controller... 775 554 456 
masm — — tae T Charger Dum X E LTC4244CGN-1-ND — |CompactPCI"" Bus Hot Swap Controller. 775 554 456 
LT1505CG-1-ND Constant-Current/Volt.. High Efficiency Battery Charger 938 623 490 ОБТ ЗОН Negative Voltage Hot Swap Controller. 400 266 210 
LTC4251CS6-ND Negative Voltage Hot Swap Controller . 400 2.66 210 
LT1510-5CGN-ND 500kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger 813 540 435 > 
LTC4252-1CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controller . 4.88 324 2.50 
LT1510CGN-ND 200kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger 813 540 435 м 
LTC4252-1CMS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller . 413 274 220 
LT1510CN-ND 200kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger 7.50 4.98 4.00 LTC4252-1IMS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 475 346 255 
LT1510CS-ND 200kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger 7.88 523 420 E ті n - ў Т | 
LTC4252-2CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controller . 488 3.24 2.60 
LT1510CS8-ND 200kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger 6.00 3.99 320 * З d 
LTC4252-2CMS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller . 413 274 220 
LT15101S-ND 200kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger. 900 5.98 4.80 LTC4253CGN-ND Negative 48V Hot Swap Controller with Sequencer 588 391 315 
LT15101S8-ND 200kHz, 1.5A Constant Volt./Current Battery Charger. 6.88 4.57 3.65 - : : : > 
LT1511CSW-ND 3A Constant Current/Volt. Voltage Battery Charger 13.00 8.64 6.95 PCMCIA Switches 
LT151118W-ND 3A Constant Current/Volt. Battery Charger, Ind. Tem 15.00 10.00 8.60 LTC1314CS-ND PCMCIA Switching Matri: 438 295 235 
LT1512CGN-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Volt. Battery Charge! 8.00 5.32 4.60 LTC1315CG-ND PCMCIA Switching Matri 625 415 3:35) 
LT1512CN8-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Volt. Battery Charger . Е 675 4.50 385 LT1312CS8-ND Single PCMCIA VPP Driver/Regulato - 375 250 2.15 
E ЕКШ, О ИЕ ана — 7.00 4.65 4.00 ИСТ Бен ЕШ РЕМА Шы үү ү el 250 800 200 
-2СВ- onstant- ог Programmable Curren - ingle rotected 3. cc Switc| р ў ў 
Constant Voltage Battery Charger 913 6.06 470 LTC1471CS-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch 750 5.00 429 
LT1513-2CT7-ND БЕРІС Constant- or Programmable Current/ LTC1472CS-ND Protected PCMCIA Vcc/VPP Switching Matri 625 445 355 
Constant Voltage Battery Charger 875 581 455 PWM Controllers 
ШОЧ БЕРІС Constant ог Programmable Current? ЕГ 608 nm LT1241CN8-ND High Speed Current Mode PWM 350 233 240 
ВАТ И A ады LT1241CS8-ND High Speed Current Mode PWM 388 258 230 
Š onstant- or Programmable Current LT1242CN8-ND High Speed Current Mode PWM 350 233 210 
Constant Voltage Battery Charger, Ind. Tem 1000 664 520 igh эр т 5 Е 
LT1242CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LT1769CFE-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger. 10.50 698 525 И ы 
LT1243CN8-ND High Speed Current Mode PWM 3.50 233 210 
LT1769CGN-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger. 1013 6.73 507 
$ J LT1243CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 258 2.30 
LT1769IFE-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger. 11.50 7.64 575 I 
1 LT1243IN8-ND High Speed Current Mode PWM, 388 2.58 230 
LTC1325CSW-ND Battery Management System 13.75 915 7.35 LT1244CN8-ND High Speed C t Mode PWM 350 233 240 
LTC1558CGN-3.3-ND — |3.3V, Backup Battery Controller w/Programmable Output.....16-SSOP 5.25 3.49 280 I Sposa Sen MOOD Е ; : 
LT1244CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LTC1558CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 525 3.49 2.80 Ц n 
LT1245CN8-ND High Speed Current Mode PWM 350 239 240 
LTC1558CS-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 5.00 3.32 2.65 Т 
T LT1245CS8-ND High Speed Current Mode PWM 388 2.58 2.30 
LTC1558CS-5-ND 5V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 5.00 3.32 2.65 : 
LTC1558CS8-3.3-ND 3.3V, Backup B LT12451N8-ND High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp. 3.88 2.58 230 
h ЗУ, p Battery Controller w/Programmable Outpi 475 346 255 LT1246CN8-ND 1МН С t Mode PWM 400 267 225 
LTC1558CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller w/Programmable Output 475 3.16 255 ыыы sm г š 
LTC15590GN-3.3-ND — | 3.3V, Backup Battery Controller with Fixed Output 525 349 280 CCFL/LCD 
LTC1559CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 5.25 3.49 2.80 LT1182CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator . 938 625 535 
LTC1559CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output 475 3.16 2.55 LT1183CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator . 9.38 6.25 535 
LTC1730EGN-4-ND AV Li-lon Battery Pulse Charger... 438 291 2.19 LT1184CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator . 663 440 3.80 
LTC1730ES8-4.2-ND 4.2V Li-lon Battery Pulse Charge 3.88. 2.58 1.94 LT1184FCS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floatini 7.88 525 4.50 
LTC1731EMS8-8.2-ND |8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 363 241 1.90 LT1186FCS-ND DAC Programmable CCFL Switching Regulator... 975 6.50 5.60 
LTC1731EMS8-8.4-ND | 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller 363 241 1.90 MOSFET Drivers 
LTC1731ES8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 325 216 165 i " 
LTC1731ES8-8.4-ND — [84V Li-lon Linear Battery Charger Controller 325 246 1165 ТЕГИР Р най Bridge оа сака MOSFET DIIS 348 82 350 
LTC1732EMS-84-ND | Li-lon Linear Battery Charger Controller . 463 308 232 ат Brego maunatna! FOWO TT. ; ` ; 
т HET LT1158ISW-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver . 725 483 430 
LTC1733EMSE-ND Mono Linear Lithium-lon Battery Charge! 3.68 241 1.89 Т і 2 Н 
I T LT1160CN-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver . 525 3.50 3.00 
LTC1734ES6-4.1-ND 4.1V Li-lon Linear Battery Charger Controller Ра а ў n Ë Н 
q % LT1160CS-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver . 563 3.75 320 
LTC1734ES6-4.2-ND 4.21 Li-lon Linear Battery Charger Controller 275 188 198 = - - 
УРЕ i. i LT1161CN-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver. 6.00 400 330 
LTC1734LES6-4.2-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller 245 196 1.62 š ў 2 
d 8 LT1161CSW-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver . 6.50 432 3.60 
LTC1759CG-ND Smart Battery Charger . .36-550Р 11.50 7.64 5.75 > ў 2 
LT1161IN-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver. 675 450 370 
LTC1960CG-ND Dual Battery Charger/Selector with SPI Interfaci .36-SSOP 14.75 9.80 7.38 y Н ida N-i Н 
Я RA A LT1161ISW-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver . 725 482 405 
LTC4007EGN-ND 4A, High Efficiency, Standalone Li Battery Charger. .24-SSOP 7.63 545 4.49 Т і қ A i 
n bed ў : LT1336CN-ND Half Bridge N-Channel MOSFET Driver with Boost Regulator . 563 375 320 
LTC4008EGN-ND 4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger 20-SSOP 7.38 5.27 4.34 LT1336CS-ND Half Bridge Ni I MOSFET Di ith B Regul 16-506 6.00 400 340 
LTC4008EGN-1-ND — |4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger 20-SSOP 738 527 4.34 г alf Bridge N-Channel river with Boost Regulator .16- ` Í м 
LTC4050EMS-4.1-ND — |4.1V Li-lon Battery Charger Controller 475 316 238 LT1910ES8-ND High Side Mosfet Driver... 413 295 243 
у Ы LTC1153CN8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breake 3.75 2.50 2.10 
LTC4050EMS-4.2-ND — |4.2V Li-lon Battery Charger Controller 475 346 238 * u epica Ў ў ў 
rr н LTC1153CS8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breake 400 266 225 
MSS RED] Lithium-lon Battery Pulse Charger with LTC1153158-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker 488 324 215 
Over-Current Protection 375 2.68 221 т m - = > - - 
LTC4053EMSE-4.2-ND | USB Lithium-lon Battery Charger w/Thermal Regulation 375 268 221 LTC1154CN8-ND Single High Side MOSFET Drive 325 216 1.85 
LTC4063EDD-ND Standalone Linear Li-lon Charger with Micropower ТОНОВ О ана зас MOSFET ана. ДЕП Біз 200 
LD0 Li Regulator NEW!... 425 283 224 š а К 9 А 
1 A LTC1155CS8-ND Dual High Side MOSFET Driver, 563 375 320 
LTC4100EG-ND Smart Battery Charger Controller.... 1063 706 5.32 > Я H 
LTC4150CMS-ND Coulomb Counter/Battery G LTC1156CN-ND Quad High Side MOSFET Driver. 8.75 5.81 4.95 
ту Gas Gaug Soy е LTC1156CSW-ND Quad High Side MOSFET Driver 938 6.25 535 
Hot Swap LTC1157CS8-ND Dual, 3.3V, High Side MOSFET Drive 475 346 2.65 
LT1640AHCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 3.88 258 2.05 LTC1163CS8-ND Triple High Side MOSFET Drive! 5.25 3.50 2.90 
LT1640AHCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 400 2.66 2.10 LTC1165CS8-ND Triple High Side MOSFET Drive! 5.25 3.50 2.90 
LT1640AHCS8TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 5375.00/2,500 LTC1255CN8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver . 525 3.50 300 
LT1640ALCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 3.88 258 2.05 LTC1255CS8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver. 563 3.75 3.20 
LT1640ALCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 4.00 266 2.10 LTC12551S8-ND Dual 24V High Side MOSFET Driver. 738 4.90 4.15 
LT1640HIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 4.50 2.99 2.35 LTC1266ACS-ND Sync. Regulator Controller for N/P Channel MOSFETS 16-SOIC 9.13 6.06 5.20 
LT1640LCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller -Dip 3.88 2.58 2.05 LTC1266AIS-ND Sync. Regulator Controller for N/P Channel MOSFETS 16-5016 10.25 6.81 5.75 
LT1640LCS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 8-SOIC 4.00 266 2.10 LTC1266CS-ND Sync. Regulator Controller for N/P Channel MOSFETS 16-SOIC 750 4.98 4.05 
LT1640LIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 8-506 4.50 2.99 2.35 LTC1266CS-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS 16-506 750 4.98 4.05 
LT1641-1CS8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller 8-SOIC 500 3.32 2.50 LTC12661S-ND Sync. Regulator Controller for N/P Channel MOSFETS 16-5016 8.50 5.65 4.45 
LT1641-2CS8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller 500 332 250 LTC12661S-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS 16-SOIC 850 5.65 4.45 
LT4220CGN-ND Dual Supply Hot Swap Controller. 700 500 4.12 LTC12661S-5-ND 5V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS 16-500. 8.50 5.65 4.45 
LT4250HCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controlle ЯЛЫ 316 250 LTC1477CS8-ND Single Protected High-Side Switch -50С 625 415 350 
LT4250HCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controlle 488 324 255 LTC1478CS-ND Dual Protected High-Side Switch... 16-SOIC 10.00 6.65 5.55 
LT4250LCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller... 475 346 2.50 LTC1693-1CS8-ND High Speed Dual N-Channel MOSFET Driver. “SOIC 350 2.33 1.75 
LT4250LCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller 4.88 324 2.55 LTC1693-11S8-ND High Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. р. -SOIC 400 2.66 2.00 
LT4254CGN-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller . 16-SSOP 3.88 258 210 LTC1693-2IS8-ND High Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp. 4.00 2.66 2.00 
LTC1421CG-ND Hot Swap Controller..... .24-SSOP 10.38 6.90 5.90 LTC1693-5CMS8-ND High Speed Single N-Channel MOSFET Driver . 3.68 241 1.82 
LTC142106-2.5-ND 2.5V Hot Swap Controller .24-SSOP 10.38 6.90 5.90 LTC1710CMS8-ND Dual SMBus High Side Switc 6.38 424 320 
LTC1421CSW-ND Hot Swap Controller. 9.63 6.40 5.50 LTC1710CS8-ND Dual SMBus High Side Switcl 5.88 3.91 2.95 
LTC1421CSW-2.5-ND | 2.5V Hot Swap Controller 963 640 5.50 LTC17101S8-ND Dual SMBus High Side Switch, Ind. Temp. 7.00 4.65 3.50 
LTC1422CN8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle| 549 841 265 LTC1981ES5-ND Single Micropower High-Side Switcher Coi 2.50 1.66 125 
LTC1422CS8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle 5.25 3.50 2.95 LTC1982ES6-ND Dual N-Channel MOSFET Driver................ 3.00 2.00 1.53 
LTC14221N8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle 5.88 391 3.05 LTC4440EMS8E-ND High Speed, High Voltage, High Side Gate Driver 3.50 2.50 2.06 
LTC14221S8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle 6.00 400 3.40 LTC4440ES6-ND High Speed, High Voltage, High Side Gate Driver 3.50 2.50 2.06 
LTC1642CGN-ND Adjustable Hot Swap Controllei 16-SSOP 7.25 4.82 3.70 SIM Interface 
LTC1643ALCGN-ND PCI-Bus Hot Swap Controller.. 16-SSOP 875 581 4.55 
LTC1644CGN-ND CompactPCI-Bus Hot Swap Controller. 20-SSOP 738 490 3.95 LTC1555CGN-ND SIM Power Supply and Level Translator.. 538 3.60 310 
Т % LTC1555IGN-ND SIM Power Supply and Level Translato: 6.50 432 370 
LTC1646CGN-ND CompactPCI Dual Hot Swap Controllei 16-550Р 7.00 4.65 3.75 
B LTC1556CGN-ND SIM Power Supply and Level Translato: 625 445 360 
LTC1646IGN-ND CompactPCI Dual Hot Swap Controlle: 8.00 535 425 
LTC4210-1CS6-ND Hot $ Control 325 246 175 LTC1556IGN-ND SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg 7.75 5.15 445 
me SSO На КАЯ can Teller а BGs DE LTC1955EUH-ND Dual Smart Card Interface with Serial Control. 490 350 2.88 
-1156- ot Swap Controller. 75 2. : LTCA555EUD-ND SIM Power Supply and Level Translator ...... 363 241 182 
LTC4210-2CS6-ND Hot Swap Controller.. 3.25 232 1.91 Supply Tracker and Sequencers 
LTC4210-2IS6-ND Hot Swap Controller.. 375 268 221 
LTC4211CMS8-ND Hot Swap Controller. 4.25 283 2.25 LTC2921CGN-ND Power Supply Tracker with Monito 6.25 420 3.60 
LTC4211CS8-ND Hot Swap Controller. 400 266 240 LTC2921CGN-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitoi 625 420 3.60 
LTC4211CMS-ND Hot Swap Controller.. 5.25 3.49 2.75 LTC2921CGN-3.3-ND Power Supply Tracker with Monito 6.25 420 3.60 
LTC42111MS8-ND Hot Swap Controller.. 488 3.24 2.55 LTC2922CF-ND Power Supply Tracker with Monitoi .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC4214-1CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 463 3.30 2.72 LTC2922CF-2.5-ND Power Supply Tracker with Monitoi .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
LTC4214-2CMS-ND Negative Voltage Hot Swap Controller 463 330 272 LTC2922CF-3.3-ND Power Supply Tracker with Monito .20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
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LIN Digi-Key Price Each 
4 у LU REFERENCES Part No. Description 1 25 100 
— =. LT1460GIZ-5-ND 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. 925 216 175 
Digi-Key Wa Price Each» LT1460LHS8-2.5-ND 2.5V, Precision Series Ref. with Extended Temp. 5.00 3.32 2.85 
Part No. Description 1 % 10 LT1460LHS8-5-ND 5V, Precision Series Reference with Extended Te 488 324 275 
LM385BZ-2.5LT-ND Precision Voltage Reference, 2.5V, 1.5% 2.00 1.45 1.10 LT1460MHS8-2.5-ND |2.5У, Precision Series Reference with Extended Temp. 475 3.16 240 
LT1004CS8-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference . 2.88 1.92 1.65 LT1460MHS8-5-ND 5V, Precision Series Reference with Extended Temp 463 3.08 232 
LT1004CS8-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference . 2.88 1.92 1.65 LT1461ACS8-3-ND 3V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 12.88 9.20 7.57 
LT1004CZ-1.2-ND Micropower 1.2 Voltage Reference. 238 458 135 LT1461ACS8-3.3-ND 3.3V, Micropower Precision LD0 Voltage Reference 12.88 920 7.57 
LT1004CZ-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference. 238 158 135 LT1461ACS8-4-ND 4.096V, Micropower Precision LD0 Voltage Reference 10.75 7.68 6.32 
111004158-1.2-М0 Micropower 1.2 Voltage Reference . 563 375 320 LT1461ACS8-5-ND 5V, Micropower Precision LD0 Voltage Reference . 10.75 7.68 6.32 
LT1004158-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference . 563 375 320 LT1461BCS8-3.3-ND 3.3V, Micropower Precision LDO Voltage Reference 8.88 590 470 
LT10041Z-2.5-ND Micropower 2.5 Voltage Reference. 5.00 3.33 2.85 LT1461BCS8-4-ND 4.096V, Micropower Precision LDO Voltage Referenc 7.38 527 434 
LT1009CMS8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator. 375 249 2.00 LT1461BCS8-5-ND 5V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 7.38 527 434 
LT1009CZ-ND 2.5V Reference Shunt Regulator . 238 158 13 LT1461CCS8-3-ND 3V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 3.00 2.00 175 
LT10091S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator. 450 300 2.55 LT1461CCS8-3.3-ND 3.3V, Micropower Precision LDO Voltage Reference 3.00 2.00 1.75 
LT10091Z-ND 2.5V Reference Shunt Regulator . 413 275 2.35 LT1461CCS8-4-ND 4.096V, Micropower Precision LD0 Voltage Referenci 3:00 200 1.75 
LT1009S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator. 3.13 2.08 1.85 LT1461CCS8-5-ND 5V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 3.00 2.00 1.75 
LT1019ACN8-2.5-ND | Prec. 2.5У Bandgap Reference (Elect. Improved) .02%. ip 11.25 7.50 6.50 LT1461DHS8-3-ND 3V, Micropower Precision LDO Voltage Reference . 3.00 200 175 
LT1019ACN8-4.5-ND | Ргес. 4.5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .02%. -Dip 1125 7.50 650 О RUE ро preison ШО vonage ES 0 2n ІНЕ 
LT1019ACN8-5-ND Prec. 5V Bandgap Reference (Elect. Improved) .02% -Dip 1125 750 6.50 PU -O96V, Micropower Precision oltage Helerenci - 5 В 
LT1019ACN8-10-ND | Prec. 10V Bandgap Reference (Elect. Improved) .029 -Dip 1125 7.50 6.50 LT1461DHS8-5-ND SV, Micropower Precision LDO Voltage Reference. 300 200 175 
LT1019ACS8-2.5-ND | Prec. 2.5V Reference (Elect. Improved) .02% 8-SOIC 10.88 7.50 6.50 LT1634ACS8-1.25-ND —|1.25V, Micropower Shunt Voltage Referenc 938 623 470 
поена омо | Prec, 25V Bandgap Reference Q5. S esoo 108 750 650 | LHGMACSSHL095-ND 10860 Мторомег Shunt Voltage Reference 938 623 470 
-2.5- rec. 2.5V Bandgap Reference .02% -Dip ў ў А -4.096- 096V, . . - 
LT1019CN8-5-ND Prec. 5V Bandgap Reference .02% . -Dip 688 4.58 3.90 LT1634ACS8-5-ND. 5\, Micropower Shunt Voltage Reference ... 938 623 470 
LT1019CN8-10-ND Prec. 10V Bandgap Reference .02% -Di 688 458 390 LT1634A188-1.25-ND |1.25У, Micropower Shunt Voltage Referenc 10.38 6.89 5.20 
LT1019CS8-2.5-ND Prec. 2.5V Sandee Reference .02% ОЛ 838 558 485 LT1634A158-4.096-ND |4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference 10.38 6.89 520 
LT1019CS8-4.5-ND Prec. 4.5V Bandgap Reference .02% 8-SOIC 8.38 558 4.85 LT1634BCMS8-1.25-ND | 1.25V, Micropower Shunt Voltage Referenci 488 324 270 
LT1019CS8-5-ND Prec. 5V Bandgap Reference .02% . 838 558 485 HEN rN Мторомег hunt Младе Referenc 188 281 240 
LT1019CS8-10-ND Prec. 10V Bandgap Reference .02% 838 558 485 e Qus te TODOWGl S TUN хото ne ernea ' і : 
Па x О, — f (acne Sun отн — 
LT1021BCN8-5-ND Precision 5V Веі TC 5ppm/°C . 9.63 6.42 5.50 seyal Ал 5 Ў 2 
ur sen reas ae fi хш тигт ЖЕ 
LT1021BCN8-10-ND Precision 10V Ref: TC5 °C 9.63 6.42 5.50 OR P» . > 5 2 
отв, TO Борт S799 ТЕРІНЕ LT1790BCS6-1.25-ND |1.25/ Micropower LDO Reference... 263 175 135 
LT1021BMH-10-ND. Precision 10V Reference, TG Bom" 10-5 2738 1825 1565 LT1790BCS6-2.048-ND |2.048V Micropower LDO Reference. 263 175 135 
LT1021CCH-5-ND Precision 5V Reference, 0.05% Tolerance . 938 625 535 IAS ЫЫ m y и 00002200 
LT1021CCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C 6.38 425 3.65 gz 4 4 - 5 ў 
LT1021CCN8-10-ND | Precision 10V Reference, ТС 20ppm/C . 638 425 3.65 s ТЕСІГІ av Мсгоройег гон. oe ИО 
LT1021CIN8-5-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C 8.63 575 445 ) БАЙЫДЫ КЕД, Š à š 
ісі й ei LT1790BCS6-3.3TR-ND |3.3V Micropower LDO Referenc 3500.00/2,500 
ТООС ADS h, Precision 5У Reference, TC 20ppm/ c кей ша: LT1790BCS6-4.096-ND |4.096V Micropower LDO Reference 263 175 135 
с М 2. Ж LT1790BCS64.096TR-ND |4.096V Micropower LDO Reference. ` `3500.00/2,500 
ісі ы ei T Т | LT1790BCS6-5-ND 5V Micropower LD0 Reference..... 263 175 135 
LT1021DCS8-10-ND Precision 10V Reference, TC 20ppm/ 588 3.92 335 LTC1258CMS8-ND Adi. Mi LDO Bandgap Ref 543 341 265 
LT10278CN8-5-ND 5V Precision Reference, 2ppm/°C .. 925 617 4.95 СИ Adj Micropouer EDD BAR ioa Верай ШЕ DUI Due 
LT1027CCN8-5-ND 5V Precision Reference, 3ppm/^C 8.388 5.58 4.50 LTC1258CS8-2.5-ND 2 V Mi LDO Bandgap Ref 113 2 n 2:30 
LT1027CCS8-5-ND — |5V Precision Reference, 3ppm/^C 950 631 475 Е 27 Micropower 00 Bandgap Referance. SUE. Ы 
LT1027DCN8-5-ND — |5V Precision Reference, 5ppm/^C 738 492 395 dd Pa aaa anggap Ste t kas : : | 
P" içi e| LTC1258CS8-4.1-ND 4.1V, Micropower LD0 Bandgap Reference. 413 274 230 
LT1027ECN8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C 6.88 4.58 3.65 f 
— - LTC1258CS8-5-ND. 5V, Micropower LDO Bandgap Reference 413 274 230 
LT1027ECS8-5-ND 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C 463 310 240 Ë ісі 
ar LTZ1000ACH-ND Ultra Precision Reference . 81.75 54.50 46.70 
LT1029ACZ-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20рр 450 3.00 2.60 LTZ1000CH-ND Ultra Precision Reference 6425 4285 36.71 
LT1029CZ-ND 5V Precision Bandgap Reference, 20ррт/° 0-92 275 1.83 1.60 = а а А 
LT1031BCH-ND Precision 10V Reference, TC S5ppm/°C 0-39 13.50 9.00 7.70 
LT1031BMH-ND Precision 10V Reference, ТС 5ppm/^C 21.00 14.00 12.00 У 
Е hago Nao Бош с | PF84222 — 
(048222540. | Dual 25V Reference, Max TC — 20 ppm/°C 500 333 2385 ШО Key Brice Each x 
L4 2. у А d o i | ў Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1034CS8-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/^C 450 3.00 2.40 G IP ADC 
LT1034CS8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 450 300 2.40 eneral Purpose 
LT1034CZ-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 3.75 250 2.15 LTC1090ACN-ND Single Chip 8-Ch., 10-Bit Data Acquisition Syste 25.15 17.16 1580 
LT1034CZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 375 250 2415 LTC1090CN-ND Single Chip 8-Ch., 10-Bit Data Acquisition Syste 17.50 11.65 9.90 
LT10341S8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = от С 6.25 417 3.35 LTC1091CN8-ND Single Chip 2-Ch., 10-Bit Data Acquisition Syste 17.50 11.70 9.90 
11103417-2.5-М0 Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C.. 538 358 305 LTC1092CN8-ND Single Chip 1-Ch., 10-Bit Data Acquisition Syste 17.50 11.65 9.90 
LT1236ACN8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C 7.75 515 4.00 LTC1093CN-ND Single Chip 6-Ch., 10-Bit Data Acquisition Syste 17.50 11.65 9.90 
LT1236ACN8-10-ND 10V Precision Reference, 5ppm/^C 613 407 320 LTC1094CN-ND Single Chip 8-Ch., 10-Bit Data Acquisition Syste 17.50 11.65 9.90 
LT1236ACS8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/^C 775 545 4.00 ООБА АЕ Micropower camping аў m ІШІН; А00. 515 250 500 
TUER 0 П ШІ АДЫ; ү ШЫ; СООДА : 120 edi 22 о У Micropower Sampling BEN Seria It ADC. $38 125 3.45 
LTI2368CNS-5-ND — | 5V Precision Reference, 1Oppm/°C бр 450 299 230 LTC1098CN8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC. 550 370 290 
LT236BCN8-10-ND 10V Precision Reference, TOppm/^C -Dip 4.88 324 2.55 LTC1098CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC. 5.50 370 2.90 
LT1236BCS8-5-ND — |5V Precision Reference, 10ppm/°C. B-S0IC 450 299 230 LTC1099CN-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold. 1488 990 825 
LT1236BCS8-10-ND | 10V Precision Reference, 10ppm/°C 8-5010 488 324 255 110109905//-М0 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold . 1938 12.90 10.70 
LT1236BIS8-5-ND 5V Precision Reference 10ррт/°С 8-506 543 3.41 2.65 LTC1196-1ACS8-ND |8-Вй, 60015, 1MHz, Sampling ADC 7.63 510 4.35 
LT1236CCN8-5-ND — | 5V Precision Reference, 15ppm/°C 8-Dip 400 266 205 АН aen, 7 ons, MHz, Sampling А0. 250 al 28 
LT1236CCN8-10-ND | 10V Precision Reference, 15ррт/°С ip 450 299 235 z š Bit, “TONS, Т2, батріпо ADS. - : 8 
LT1236CCS8-5-ND — |5V Precision Reference, 15ррт/°С. 4.00 2.66 2.05 LTC1197C58-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown 488 324 260 
LT1389ACS8-1.25-ND | 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 1113 739 557 LTC1197158-ND 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. 525 349 2.80 
LT1389BCS8-1.25-ND |1.25/ Nanopower Precision Shunt Voltage Referenc 650 432 325 11011971.0М58-М0 — |3V, 10-Bit, ADC with Shutdown 550 3.66 2.95 
1113898С58-2.5-М0 | 2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 650 432 325 LTC1197L658-ND ЗУ, 10-Bit, ADC with Shutdown 488 324 260 
LTT3898CS8-4.096-ND | 4.096V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 650 432 325 KO зс 1078t, ADC with Shutdown, Ind. Temp. ШЕПТЕ 
LT1389BCS8-5-ND 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference 650 432 325 О 1 АО йн Pins Ing БАР mis De 
LT1431CN8-ND Programmable Reference, .4% Toleranc 225 dmm 118 AL ҮШ COW | à ў 
LT1431CS8-ND Pro 9 LTC1199CS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown 488 324 2.60 
grammable Reference, .4% Toleranct 313 2.08 1.80 LTC11991MS8-ND 10-Bi ^ 
Y " -l -Bit ADC with Shutdown 613 407 325 
LT14311N8-ND Programmable Reference, .4% Toleranct 2.88 1.92 1.60 - - 

д U LTC11991S8-ND 10-Bit ADC with Shutdown, Ind. Temp. 5.25 3.49 2.80 
LT1431IZ-ND Programmable Reference, .4% Toleranc 243 142 122 LTC1199LIMS8-ND. 10-Bit ADC with Shutd 613 407 325 
LT1460ACN8-2.5-ND — |2.5V, Micropower Precision Series Reference 600 399 330 m EIER SOBRE ADC with SENIORA T To PAS eub s 
LT1460ACN8-5-ND. 5V, Micropower Precision Series Referenc 6.00 3.99 330 n пара P. Я ў z 

ТД й içi ў LTC1272-3ACSW-ND | 12-Bit, 31S, 250kHz Sampling АОС. 35.00 23.35 18.76 
LT1460ACN8-10-ND 10V, Micropower Precision Series Reference. 5.50 3.66 2.85 * ë nr Н n 
n RR к LTC1272-3CCN-ND 12-Bit, 305, 250kHz Sampling AD 24-Dip 20.68 1375 11.05 
LT1460ACS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Series Reference 625 АЛБ 345 т - 
n an 3 LTC1272-3CCSW-ND 12-Bit, 305, 250kHz Sampling ADC .. 24-501С 22.75 15.15 12.15 
LT1460ACS8-5-ND 5V, Micropower Precision Series Reference .. 625 415 3:45 B Т Ж i Di 
А d : LTC1272-8CCN-ND 12-Bit, 805, 250kHz Sampling ADC 24-Dip 15.00 10.00 8.00 
LT1460ACS8-10-ND 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference . 625 445 325 H Bi н -Di 
ү MA ў LTC1273BCN-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC 24-Dip 23.50 15.65 12.55 
LT1460BIN8-5-ND 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 9.00 5.98 4.95 | ET i Ё 
ү 521 Е LTC1273BCSW-ND 12-Bit, 2.7uS, Sampling ADC 24-501С 25.88 17.25 13.80 
LT1460BIS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Referent 913 606 5.05 Д -Bi я И 
LT1460BIS8-5-ND 5V Mi Precision Series Bandgap Ref 943 60 505 LTC1274CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown 24-SOIC 14.88 9.90 8.25 
mH S MIGTOBOWGF ггесзюп aries Балдар Hererence | ) ш LTC1275BCN-ND 12-Bit, 2.745, Sampling ADC 24-Dip 2200 1465 11.75 
LT1460CCMS8-2.5-ND | 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 6.50 4.32 3.60 LTC1275BCSW-ND 12-Bit, 2.74S, Sampling ADC 24-SOIC 2425 16.15 12.95 
11146000М58-5-М0 |5, Micropower Precision Series Bandgap Reference 6.50 4.32 3.60 LTC1276BCN-ND 12-Bit, 2.718, Sampling ADC 24-Dip 22.00 1465 11.75 
LT1460DCN8-2.5-ND | 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 375 249 2410 LTC1276BCSW-ND 12-Bit, 2.715, Sampling ADC 24-SOIC 2425 1615 12.95 
LT1460DCN8-5-ND SV, Micropower Precision Series Bandgap Reference 375 249 240 LTC1277CSW-ND 12-Bit, 100ksps ADC with Shutdown 24-SOIC 15.63 1040 8.70 
LT1460DCS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 400 2.66 220 LTC1278-4CN-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdowi 24-Dip 2400 16.00 12.85 
1114600058-5-М0 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 400 266 220 LTC1278-41SW-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdow 24-501С 2750 18.35 1470 
LT1460DCS8-10-ND 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference . 400 2.66 220 LTC1278-5CSW-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdow 24-SOIC 25.63 17.10 14.65 
LT1460EIN8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 425 2.83 2.35 LTC1278-5ISW-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdowi 24-SOIC 29.38 19.60 15.70 
LT1460EIS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 4.50 2.99 2.50 LTC1279CG-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdowi 4-SSOP 25.88 17.19 14.20 
LT1460EIS8-5-ND 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 438 291 240 LTCT279CSW-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdow 24-5010 2550 1694 13.95 
LT1460EIS8-10-ND 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference . 438 2.91 2.40 LTC1282BCSW-ND 3V, 12-Bit, Sampling ADC with Reference 2813 18.75 1475 
LT1460FCMS8-5-ND 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference ... 425 283 230 LTC1285CN8-ND ЗУ, 12-Bit, Micropower Sampling ADC.... 11.88 7.90 6.50 
LT1460FCMS8-10-ND | 10У Micropower Precision Series Bandgap Reference ... 425 283 2.35 LTC1285CS8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC 12.50 835 6.95 
LT1460GCZ-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference 3.00 2.00 1.65 LTC1286CN8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC... 9.88 6.60 5.25 
LT1460GCZ-5-ND 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference... 3.00 2.00 1.65 (Continued) 
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Digi-Key Price Ғасһж Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC1286CS8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC .. 10.63 7.10 5.65 LTC1861CMS-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC.. 625 4.15 3.50 
LTC12861N8-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC. 12.38 825 6.55 LTC1861CS8-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC.. 588 391 325 
LTC1286158-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC .. 13.25 8.85 7.05 LTC1861LCMS-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 5.63 3.74 3.05 
LTC1288CN8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC. 11.88 7.90 6.50 LTC1861LCS8-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 550 3.66 3.00 
LTC1288CS8-ND 3V, 12-Bit, Micropower Serial In/Out Sampling ADC . 12.50 8.35 6.95 LTC1864ACMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC.. 15.00 9.96 8.05 
LTC1289CCSW-ND ЗУ, 12-Bit, Data Acquisition System 41.38 27.60 22.06 LTC1864ACS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 1438 955 770 
LTC1290BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System 45.00 30.00 23.96 LTC1864CMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps AD 12.88 855 6.90 
LTC1290CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 30.00 20.00 15.95 LTC1864CS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC.. 1238 822 6.65 
LTC1290CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 36.00 2400 1915 LTC1864LACS8-ND | 3V, 1-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC 14.00 930 7.55 
LTC1290CIN-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp. 42.38 28.25 23.35 LTC1865ACMS-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC.. 1538 1021 8.55 
LTC1290CISW-ND 12-Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp. 42.38 28.25 23.35 E E ЖТ 
LTC1290DCN-ND 12-ВИ, Data Acquisition System. 1250 835 670 О ры e aa 
LTC1290DCSW-ND | 12-ВИ, Data Acquisition System . 21.75 1450 11.35 LTC1865CS8-ND 2-Channel. 16-Bit. 250ksps AD 1288 855 715 
LTC1291CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 28.13 18.75 15.00 LTC1865LACMS-ND. 2-Channel. 16-Bit. 150ksps ADI 1538 1021 855 
LTC1291DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 1813 1210 9.50 LTC1865LACS8-ND 2-Channel. 16-Bit. 150ksps ADI 1475 980 820 
LTC1292CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 28.13 18.75 15.00 LTC1865LCMS-ND 2-Ch " 16 Bit, 150ksps AD 1338 8.89 745 
LTC1292DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 1813 1210 950 Д "олаппе, 16-810, ToOksps і i ў 

š iciti LTC1865LCS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps АП! 12.88 8.55 745 
LTC1293BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 45.00 30.00 23.96 ц 
LTC1293CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 30.00 20.00 15.95 Delta Sigma ADC 
LTC1293DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 1813 1210 9.50 LTC2400CS8-ND 24-Bit, Micropower ADC... 1068 740 605 
LTC1293DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 2175 1450 11.35 LTC24001S8-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp. 12.13 810 6.95 
LTC1294BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 45.00 30.00 23.96 LTC2408CG-ND 24-ВИ, 8-Channel Micropower ADC. 1213 810 6.95 
LTC1294CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 28.13 18.75 15.00 LTC2410CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1294CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 36.00 24.00 19.15 with Differential Input and Reference 10.63 7.10 6.05 
LTC1294DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 1813 1210 9.50 H ВН т 
LTC1294DCSW-ND | 12-Bit Data Acquisition System. coo BN о ыны аа бб. p. GE 
LTC1296BCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 2438 1625 13.00 LTC2411CMSTR-ND | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1296BCSW-ND | 12-ВИ, Data Acquisition System . 2500 16.65 1335 with Differential Input and Reference. 15250.00/2,500 
LTC1296CCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 17.38 11.60 9.25 LTC24111MS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC SO 
LTC1296CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 17.88 11.90 9.50 with Differential In 

- — put and Reference. 1243 8.10 6.95 
LTC1296DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 15.88 1060 845 LTC24111MSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1296DCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 16.25 10.85 8.65 with н ut REGIS 17500.00/2,500 
LTC1297DCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 21.75 14.50 11.40 LTC2411-1CMS-ND 24-Bit, No Latenc Dt Si ADC засн 
LTC1298CN8-ND 12-Bit, Sampling ADC.. 988 660 525 Е || Hs mE dum wu Gus 
LTC1298CS8-ND 12-Bit, Sampling ADC... 10.63 710 5.65 НН 2458 М үкө» tal Ve B В Вс” : г ; 
LTC1298IN8-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp 1238 825 655 SOR ens Denia RELL gg» Gu Gus 
LTC12981S8-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp. 13.25 8.85 7.05 — р = ў 5 
LTC1392CN8-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition Syste 750 500 410 LTC2413CGN-ND 24-Bit, Micropower ADC... 1063 710 6.05 
111392058-М0 10-Bit Micropower Data Acquisition Syste 7.8 510 420 LTC2413IGN-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp 1213 810 6.95 
LTC1400CS8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown...... 10.00 6.64 525 LTC2414CGN-ND 8-Ch., Diff. Input, 24-Bit No Latency Delta Sigma 1213 840 6.95 
LTC1400158-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp 1113 7.39 585 LTC2415CGN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1401CS8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdow 650 432 3.40 with Differential Input and Reference 1063 7.10 645 
LTC1404CS8-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdowi 10.50 698 5.50 LTC24151GN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC 
LTC14041S8-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. 11.50 7.64 6.05 with Differential Input and Reference 1243 810 6.95 
LTC1410CG-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC .... 2225 1478 11.15 LTC2415-1CGN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1410CSW-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 2125 1411 10.65 with Differential Input and Reference 1063 740 6.05 
LTC1411CG-ND Single 14-Bit, 2.5msps ADC 3825 25.50 21.85 LTC2418CGN-ND 16-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency 
LTC14111G-ND Single 14-Bit, 2.5msps ADC 42.50 28.35 24.30 Delta Sigma АРС... 13.50 9.00 770 
LTC1412CG-ND 12-Bit, 3msps Sampling ADC . 21.38 14.20 10.69 LTC2420CS8-ND 20-Bit, Micropower No Latency Delta Sigma ADC 8.25 5.48 4.50 
LTC14121G-ND 12-Bit 3msps Sampling ADC, Ind. Temp. 23.38 15.53 11.69 LTC2421CMS-ND 1-Channel, 20-Bit, Micropower, No Latency 
LTC1414CGN-ND 14-Bit, 2.2msps Sampling ADC ...... 3400 22.65 18.15 Delta Sigma ADC ........... 8.38 557 4.65 
LTC14141GN-ND 14-Bit, 2.2msps Sampling ADC, Ind. Temp. 38.25 25.50 21.85 LTC2422CMS-ND 2-Channel, 20-Bit, Micropower, N 
LTC1415CG-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC 22.25 1478 1115 Delta Sigma ADC 875 5.81 4.80 
LTC1415CSW-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC 21.25 1411 10.65 LTC2430CGN-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC14151G-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 24.25 16.11 12.15 with Differential Input and Reference 713 474 3.80 
LTC14151SW-ND 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 23.25 15.44 11.65 LTC2431CMS-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC14161G-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 15.75 10.46 7.88 with Differential Input and Reference. 7.38 4.90 3.95 
LTC1417ACGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 20.00 13.28 10.00 LTC2433-1CMS-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1417CGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 16.25 10.79 8.15 with Differential Input and Reference. 3.88 260 220 
LTC1418ACG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0. 2225 1478 11.15 LTC2435-1CGN-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1418ACN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0. 21.75 14.45 10.90 with Differential Input and Differential Reference ................ 16-SSOP 713 474 3.80 
LTC1418AIG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Tem 23.88 15.86 11.95 LTC2435CGN-ND 20-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1418AIN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Tem 23.38 15.53 11.70 with Differential Input and Differential Reference ................ 16-SSOP 743 4.74 3.80 
LTC1418CG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Tem| 17.25 1146 8.65 LTC2436-1CGN-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 
LTC1418CN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0 .. 16.75 1143 840 2-Channel, Differential Input T 488 324 2.60 
LTC1418IN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel 1/0, Ind. Tem 18.38 12.21 9.20 LTC2440CGN-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC 
LTC1419ACG-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 54.38 3611 27.20 with Selectable Speed/Resolution " 1113 7.39 6.20 
LTC1419ACSW-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 53.50 35.53 26.75 LTC24401GN-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC 
LTC1419CG-ND 14-Bit, 800ksps Sampling АОС 32.50 21.58 16.25 with Selectable Speed/Resolution 12.68 8.39 6.95 
LTC1419CSW-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 32.25 2142 16.13 High Speed ADC 
LTC14191G-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 3625 2407 1845 righ Эр 
LTC1594CS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 1125 747 6.00 LTC1406CGN-ND 8-Bit, 20msps Sampling ADC 6.50 432 340 
LTC1594IS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 13.00 8.64 6.95 LTC1406IGN-ND 8-Bit, 20msps Sampling ADC 700 4.65 370 
LTC1594LCS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5У, Sampling Serial AD! 1125 747 6.00 LTC1740CG-ND 14-Bit, 6msps Sampling ADC 34.38 22.83 18.36 
LTC1594LIS-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 13.00 8.64 6.95 LTC1741CFW-ND 12-Bit, 65msps Low Noise ADC 48-TSSOP 2713 18.02 13.57 
LTC1598CG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 1150 764 620 LTC1742CFW-ND 14-Bit, 65msps Low Noise ADC A8-TSSOP 52.38 3478 2621 
LTC15981G-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 1325 880 7.10 LTC1742IFW-ND 14-Bit, 65msps Low Noise ADC .48-TSSOP 61.63 40.92 30.82 
LTC1598LCG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial AD 11.63 7.75 6.45 LTC1744CFW-ND 14-Bit, 50msps ADC 48-TSSOP 53.13 35.28 28.36 
LTC1603CG-ND High Speed, 16-Bit, 250ksps Sampling AD 20.38 13.60 11.30 LTC1745CFW-ND 12-Bit, 25msps Low Noise .48-TSSOP 18.63 12.37 9.95 
LTC1604ACG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown . 58.75 39.01 29.38 LTC1746CFW-ND 14-Bit, 25msps Low Power AD .48-TSSOP 25.50 16.94 13.60 
LTC1604AIG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown. 63.13 41.92 31.57 LTC1747CFW-ND 12-Bit, 80msps Low Noise ADC 48-TSSOP 41.50 27.56 20.75 
LTC1604CG-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC with Shutdown. 4450 29.55 22.25 LTC1748CFW-ND 14-Bit, 80msps Low Noise ADC 48-TSSOP 68.63 45.57 34.32 
LTC1605ACG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 49.63 32.96 24.85 Current Output DAC 
LTC1605ACSW-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 48.88 32.46 24.45 " 
LTC1605AIG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 51.00 33.87 2550 Но к SU Dan Bae Me 88 К 
LTC1605AISW-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 51.00 33.87 25.50 ШУА и input, Current Qoiput BAG ia Aaa GEN 
LTC1605CN-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 36.13 23.99 18.07 LTC1590CS-ND Dual 12-Bit. Serial Input. ў Т й 

а й , put, Current Output DAC .. 12.38 822 6.80 
МАЛ НЫ 16-Bit, 100ksps Sampling ADC SEE BORD 1000 Г1159015-М0 Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 1363 905 750 
LTC16051G-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 39.50 26.23 20.00 È при, р | d 5 : 
LTC16051N-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 3825 2540 19.15 LTC1591CG-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Output DAC .. 20.00 13.28 10.00 
LTC16051SW-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 3825 2540 19.15 s оный а Current 0utput DAC 2375 ТӘ и 
LTC1605-1CG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 36.88 2449 18.71 ә I Б й x 
LTC1605-2CG-ND | 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 36.88 2449 1871 HIERHER RUD 16:0 SoftSpan DAG AGS 10M 900 
LTC1608ACG-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown. 49.13 32.62 2520 BIGISSSAGNBINDNMEM 16-Dit, Serial Multiplying DA шш шшш Gul 
LTC1608CG-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown. 35.00 23.24 17.50 [161505Аб58 ND 16-81, zm Multiplying bac em дад em pam 

5 -Bi i i - -Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. : К ў 

ОАО | 16.80 200isps Sampling ADC. Ind. Tap. 3500 2324 1750 | LIGISSSASEND | 16-ШІ SeralMulipying DAC, Ind. Temp 5850 3835 3000 
LTC1609ISW-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC. 35.00 23.24 17.50 LTC1595BCN8-ND 16-Bit, Serial Multiplying DA‘ 28.50 18.93 15.20 
LTC1850CFW-ND 8-Ch., 10-Bit, 1.25msps Sampling AD 1213 806 6.50 LTC1595BCS8-ND 16-Bit, Serial Multiplying DA( 2913 19.34 15.55 
LTC1851CFW-ND 8-Ch., 12-Bit, 1.25msps Sampling ADI 1468 972 7.85 LTC1595BIS8-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 35.00 23.24 18.65 
LTC1852CFW-ND 8-Ch., 10-Bit, 400ksps, Low Power ADC 1213 8.06 6.50 LTC1595CCN8-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC 2438 16.19 13.00 
LTC1853CFW-ND 8-Ch., 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC 14.63 9.72 7.85 LTC15950CS8-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAI 25.00 16.60 13.35 
LTC1860CMS8-ND 1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC. 488 3.24 2.65 LTC1595CIS8-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 30.00 19.92 16.00 
LTC1860CS8-ND 1-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC. 475 316 2.60 LTC1596ACN-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC 50.38 33.45 25.85 
LTC1860LCS8-ND ЗУ, 1-Channel, 12-Bit, 150ksps ADI 5.50 3.66 3.00 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
LTC1596ACSW-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 51.00 33.87 26.15 
LTC1596AISW-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Tem 61.25 40.67 3140 
LTC1596BCSW-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 30.63 20.34 16.35 
LTC1596CCN-ND 16-Bit, Serial Multiplying DAC . 25.63 17.02 13.65 
LTC1597ACG-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DA Я 55.63 36.94 27.82 
LTC1597ACN-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors. 55.00 36.52 28.60 
LTC1597BCN-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors. 33.88 22.50 16.95 
LTC1597-1ACG-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors . 55.63 36.94 27.82 
LTC1597-1ACN-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors. 55.00 36.52 28.60 
LTC1597-1BCG-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors . 34.50 22.91 17.25 
LTC1597-1BCN-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors. 33.88 22.50 16.95 
LTC1599ACG-ND 16-Bit, Multiplying Parallel DAC with 4 Quad Resistors . 55.63 36.94 28.91 
LTC7541ABN-ND 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 11.25 7.50 6.25 
LTC7541ABSW-ND 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 11.25 7.50 6.25 
LTC7541AJN-ND 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 663 442 3.65 
LTC7541AKN-ND 12-Bit, CMOS Multiplying DAC 9.00 6.00 4.95 
LTC7543GKN-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC . 1313 875 725 
LTC7543KN-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC . 12.08 840 7.00 
LTC7545ABG-ND 12-Bit, Parallel Multiplying DAC.. 8.75 5.85 5.00 
LTC7545ACG-ND 12-Bit, Parallel Multiplying DAC 913 640 520 
LTC7545AKG-ND 12-Bit, Parallel Multiplying DA 763 540 435 
LTC7545AKSW-ND 12-Bit, Parallel Multiplying DA 713 475 440 
LTC7545ALG-ND 12-Bit, Parallel Multiplying DAC.. 8.00 5.35 4.60 
LTC8043EN8-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC . 913 610 5.00 
LTC8043ES8-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 913 640 5.00 
LTC8043FN8-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC . 875 585 4.80 
LTC8043FS8-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 875 585 4.80 
LTC8143ESW-ND 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 13.13 875 725 
Voltage Output DAC 

LTC1257CN8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC 838 5.60 445 
LTC1257CS8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC. 888 590 475 
LTC12571N8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC 925 645 490 
LTC1257188-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC. 975 6.50 520 
LTC1446CN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC 12.00 8.00 6.55 
LTC1446CS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC 1213 840 6.65 
LTC14461N8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 8-Dip 13.50 9.00 7.40 
LTC14461S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 8-SOIC 13.63 9.10 7.45 
LTC1446LCS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC... 8-SOIC 13.38 8.90 7.65 
LTC1446LIS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 8-SOIC 15.00 10.00 8.60 
LTC1448CN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC -Dip 1200 8.00 6.55 
LTC1448CS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC SOIC 1213 840 6.65 
LTC1448IN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 8-Dip 13.50 9.00 7.40 
LTC14481S8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 13.63 940 7.45 
LTC1450CG-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC 10.63 710 6.10 
LTC1450LCG-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC 1125 750 620 
LTC1451CN8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 863 575 4.93 
LTC1451CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower ВАС. 9.13 608 521 
LTC14511N8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Tem 9.38 6.25 536 
LTC14511S8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 9.88 6.58 5.64 
LTC1452CN8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 763 50 435 
LTC1452CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 813 5.40 4.65 
LTC14521S8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, 8.88 5.90 5.10 
LTC1453CN8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 8.38 560 4.80 
LTC1453CS8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 8.88 5.90 540 
LTC14531N8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 913 6.06 520 
LTC14531S8-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 9.63 6.40 5.50 
LTC1454CN-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC ip 12.38 8.25 710 
LTC1454CS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC.. 6-SOIC 1250 8.35 7.15 
LTC1454LCN-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 16-Dip 13.63 910 7.80 
LTC1454LCS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 6-501С 1375 945 7.85 
LTC14541S-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 6-SOIC 14.00 9.35 8.00 
LTC1456CN8-ND Single 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC, w/Clear i 8.63 5.75 4.90 
LTC1456CS8-ND 913 6.10 5.20 
LTC1458CG-ND 24.38 16.25 13.20 
LTC1458CSW-ND it, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 22.88 15.25 12.35 
LTC1458ISW-ND. Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 27.00 17.93 1440 
LTC1458LCG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 26.88 17.90 15.35 
LTC1458LCSW-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 25.25 16.85 1440 
LTC1458LIG-ND Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 31.63 21.00 16.86 
LTC1650ACN-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC. 31.88 21.17 17.00 
LTC1650ACS-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 32.50 21.58 17.10 
LTC1650AIS-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 36.88 24.49 19.40 
LTC1650CN-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC. 23.88 15.86 11.95 
LTC1650CS-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 24.50 16.27 1225 
LTC16501S-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 27.75 18.43 13.90 
LTC1654CGN-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Volt. Out ПАС... 19.00 12.62 950 
LTC1654IGN-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Volt. Out DAC, Ind. Temp. 21.88 14.53 10.94 
LTC1655CN8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC. 16.88 1121 845 
LTC1655CS8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 11.21 8.45 
LTC16551S8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 1850 1229 925 
LTC1658CMS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 10.88 7.23 545 
LTC1658CN8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 1025 6.81 5.15 
LTC1658CS8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 1025 681 5415 
LTC1658IMS8-ND 14-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp. 13.00 8.64 6.50 
LTC1659CS8-ND 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC... 8.38 557 4.65 
LTC16591S8-ND 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 9.13 6.06 5.10 
LTC1660CGN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC 12.38 822 6.20 
LTC1660CN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC 11.38 7.56 5.70 
LTC1660IGN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. 13.88 922 6.95 
LTC16601N-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. 12.88 855 6.44 
LTC1661CMS8-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC. 338 225 1.75 
LTC1661CN8-ND Dual 10-Bit, Micropower DAI 3.38 225 1.75 
LTC1663-1CS5-ND 10-Bit, R/R Micropower DAC 350 233 1.85 
LTC1663-1CS5#TR-ND | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 4750.00/2,500 
LTC1663-2CS5-ND 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 350 233 1.85 
LTC1663-2CS5#TR-ND | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 4750.00/2,500 
LTC1663-8CMS8-ND 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 350 2.50 2.06 
LTC1663-8IMS8-ND 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2-Wire Interface 413 2.95 2.43 
LTC1665CGN-ND Octal 8-Bit, Voltage Output DAC . 6.38 424 320 
LTC1666CG-ND 12-Bit, 50msps DAC 16.63 11.04 8.95 
LTC1667CG-ND 14-Bit, 50msps DAC 22.38 14.86 12.05 
LTC1669-1CS5-ND 10-Bit R/R Micropower DAC 3.50 2.50 2.06 
LTC1669CMS8-ND 10-Bit R/R Micropower DAC 3.50 2.50 2.06 
LTC1669CS5-ND 10-Bit R/R Micropower DAC 3.50 250 2.06 


Digi-Key Price Each» 

Part No. Description 1 25 100 
LTC1821-1ACGW-ND | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC .... 87.13 58.10 46.46 
LTC1821-1AIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. 36-550Р 95463 63.75 51.00 
LTC1821-1BCGW-ND | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
LTC1821ACGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 36-SSOP 87.13 58.10 46.46 
LTC1821AIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. 36-SSOP 95463 63.75 51.00 
LTC1821BCGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC .... 36-SSOP 63.63 42.40 33.95 
LTC1821BIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. 36-SSOP 70.00 46.65 37.35 
LTC2600CGN-ND Octal, 16-Bit Rail-to-Rail DAC 16-SSOP 28.00 18.60 14.95 
LTC2610CGN-ND Octal, 14-Bit Rail-to-Rail DAC 16-SSOP 2243 14.70 11.80 
LTC2620CGN-ND Octal, 12-Bit Rail-to-Rail DAC 16-SSOP 1550 10.30 8.25 

Special Function DAC 
LTC1329CS8-10-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC. 475 316 2.65 
LTC1329CS8-50-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC 475 316 2.65 
LTC1329188-50-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC, Ind. Temp. 5.88 3.91 325 
LTC1426CS8-ND 6-Bit, Dual PWM DAC ....... 625 4.15 3.85 
LTC1427CS8-50-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface 613 407 320 
LTC1840CGN-ND Dual Fan Controller with 2-Wire In 5.63 3.75 3.00 
МИХев and Switches 
LTC1380CGN-ND 8-Ch. CMOS Multiplexer with SMBus Interface 6.50 4.32 3.35 
LTC1380CS-ND 8-Ch. CMOS Multiplexer with SMBus Interface. 613 407 307 
LTC1380lS-ND 8-Ch. CMOS Multiplexer with SMBus Interface. 6.88 457 3.55 
LTC1390CN-ND CM0S 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interface 438 291 235 
LTC1390CS-ND CM0S 8-to-1 Analog Multiplexer with Serial Interface 16-5016 463 310 2.45 
LTC1391CS-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable Serial Interface. 16-50: — 463 310 245 
ХУ TERFACE 
TECHN! 

Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RS232/RS562 
LT1030CNLT-ND Quad Low Power Line Driver 313 2.08 1.65 
LT1032CN-ND Quad Low Power Line Driver 450 3.00 255 
LT1032CSW-ND Quad Low Power Line Driver 463 3.08 2.60 
LT1039ACN-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown.. 500 335 285 
LT1039ACSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 588 391 335 
LT1039CN-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown.. 4.38 292 245 
LT1039CN16-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown.. 375 275 210 
LT1039CSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 5.25 3.50 2.90 
LT1080CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown . 569. 375 315 
LT1081CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receivel 475 317 2.65 
LT1081CSW-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receive 6.00 4.00 3.35 
LT1130ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers .28-S0IC 763 540 4.25 
LT1130AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers .28-5010 913 610 5.20 
LT1131ACNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 725 483 4.00 
LT1131ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 763 5.08 425 
LT1131CNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 8.13 6.00 4.60 
LT1132ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 7.25 4.83 4.00 
LT1132ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 7.63 5.08 425 
LT1132AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 913 606 520 
LT1133ACN-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 24-Dip 725 4.83 4.00 
LT1133ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 24-501: 763 5.08 425 
LT1133AISW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers .24-50С 913 6.06 5.20 
LT1134ACN-ND 5V, В5232, 4 Drivers/4 Receivers 7.00 467 375 
LT1134ACSW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 7.00 4.67 375 
LT1134AIN-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 9.00 6.00 5.00 
LT1134AISW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 9.00 6.00 5.00 
LT1135ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 588 392 325 
LT1135ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 625 417 345 
LT1136ACSW-ND 5V, RS232, 4 Drivers/5 Receivers 7.63 5.08 425 
LT1137ACG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. ПИЯ wale РЦ 
LT1137ACNW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 4.65 375 
LT1137ACSW-ND 5V, В5232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 467 375 
LT1137AIG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 8.88 5.90 4.85 
LT1137AISW-ND 5V, В5232, 3 Drivers/5 Receivers 8.38 558 450 
LT1138ACNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 725 483 400 
LT1139ACSW-ND 5V or 12V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 763 5.08 425 
LT1140ACN-ND 5V, В5232, 5 Drivers/3 Receivers 5.88 3.92 325 
LT1141ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 6.25 4.17 3.45 
LT1180ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver . 4.63 3.08 245 
LT1180ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Огіуег/Весвіче! 513 342 270 
LT1181ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver . 463 3.08 245 
LT1181ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver... 513 342 270 

LT1237CG-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 

Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown.... 813 542 425 
LT1237CNW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 

Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown.... 738 492 395 
LT1237CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 

Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown 7.38 492 395 
LT1280ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver 500 333 265 
LT1280ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver. 550 367 2.90 
LT1281ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver 5.00 333 2.65 
LT1281ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver...... 5.50 367 2.90 
LT1330CNW-ND 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface 738 492 3.95 
LT1330CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface 7.38 492 3.95 
LT1331CG-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. w/1 Receiver Active in Shutdown 8.13 542 425 
LT1331CNW-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. w/1 Receiver Active in Shutdown 738 492 395 
LT1331CSW-ND 5V/3V, RS232 Xcvr. w/1 Receiver Active in Shutdown 738 492 395 
LT1341CG-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active in SD. 813 542 425 
LT1341CNW-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active in SD. 738 492 395 
LT1341CSW-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver w/1 Receiver Active іп 50... 7.38 492 3.95 
LT1342CG-ND 5V, В5232, 3 Driver/5 Receiver with ЗУ Logi 775 БЛТ 420 
LT1381CS-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver..... 350 2.33 2.00 
LT1537CG-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 6.00 4.00 340 
LT1780CN-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 525 349 2.95 
LT1780CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 575 382 325 
LT1781CN-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 525 349 2.95 
LT1781CS-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 563 374 315 
LT1781CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 575 382 325 
LT17811S-ND 5V, А5232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD... 7.00 4.65 3.75 
LTC1327CG-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 950 635 5.00 
LTC1327CNW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver 875 5.85 470 
LTC1327CSW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver. 875 585 470 
LTC1337CG-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver . 950 6.35 5.00 
LTC1337CNW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver. 875 585 470 
LTC1337CSW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver . 875 585 470 
LTC1338CG-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver . 40343 615 5.65 

(Continued) 
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LIN Ü Digi-Key Price Eachx 
Á y ЫҚ ITERFACE (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Digi-Ke Price Each LTC1343lGW-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 27.00 17.93 14.40 
P. Í N y Descripti 1 25 100 LTC1344ACG-ND Multiprotocol Cable Terminator 13.68 905 6.82 
Ello» мы LTC1344CG-ND Multiprotocol Cable Terminator 13.63 905 6.82 
LTC1338CSW-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver ... 9.38 625 525 LTC13441G-ND Multiprotocol Cable Terminator 15.63 10.38 8.35 
LTC1347CNW-ND 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver. 875 5.85 470 LTC1345CNW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. 13.88 925 740 
LTC1348CG-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Rcvr. Transceiver. 875 5.85 4.80 LTC1345CSW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver . 14.38 960 765 
LTC1348CSW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver. 813 545 4.50 LTC1346ACSW-ND 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver. 12.88 825 740 
LTC13481G-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver.. 1013 6.75 5.80 LTC1387CG-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceivei 913 610 520 
LTC1348ISW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiver. 9.38 6.25 5.35 LTC1387CSW-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceivei 8.50 5.65 4.85 
LTC1349CSW-ND 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver.. 875 5.85 470 LTC13871G-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. 10.50 7.00 6.00 
LTC13491SW-ND 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver... 9.63 640 5.20 LTC13871SW-ND БҮ, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. 975 650 5.60 
LTC1350CG-ND ЗУ, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceive: .28SSOP 9.50 6.35 5.00 LTC1543CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 14.88 9.88 7.45 
LTC13501G-ND ЗУ, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver... .28-SSOP 10.38 6.90 5.50 LTC1544CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 1225 814 615 
LTC1382CN-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Хсуг. w/Shutdown 18-Dip 6.50 4.35 3.40 LTC1545CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 14.38 9.55 7.20 
LTC1382CSW-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown 8-SOIC 6.50 4.35 3.40 LTC2844CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver 11.88 7.89 6.15 
LTC1383CN-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvi 16-Dip 5.63 3.75 3.00 LTC2845CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver 13.88 922 720 
LTC1383CS-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xevi 6-506 5.63 3.75 3.00 LTC2846CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Transceiver 23.75 16.96 13.97 
LTC1383lS-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcv 6-50: 6.50 432 3.70 ЕС and SMBus 
LTC1384CN-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvi 18-Dip 650 435 340 
LTC1384CSW-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Хоу 8-506 650 435 3.40 LTC1694CS5-ND Dual SMBus Accelerator 263 175 132 
LTC13850G-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2/Driver/2Rcvr. Transceiver 20-SSOP 725 485 3.85 LTC1694-1IS5-ND SMBus/l'C Accelerator.. 313 208 170 
LTC1385CN-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2/Driver/2Rcvr. Transceiver 18-Dip 650 4.35 3.40 LTC4300-1CMS8-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer. 350 235 2.00 
LTC1385CSW-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2/Driver/2Revr. Transceiver. 8-501С 650 435 340 LTC4300A-1CMS8-ND | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer. 350 235 200 
LTC1386CS-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2/Driver/2Rcvr. Transceiver. 6-306 563 3.75 3.00 LTCA302CMS-1-ND | Addressable 2-Wire Bus Buffer. 500 332 270 
RS485/RS422 LTC4302CMS-2-ND Addressable 2-Wire Bus Buffer..... 5.00 332 2.70 
LT1785AIN8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver. 5163 375 300 T 
LT1785AIS8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 575 3.85 310 y 
LT1785CN8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver. 4.00 2.66 240 ya TECI HIGH FREQUENCY 
LT1785CS8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 443 274 245 Digi-Key Price Each 
ЕТЕР  — | 80у аш Proteste? RS485RS422 Transceiver 15 зю 25 | nes — —— 
- ‚ Fault Protecte ransceiver [ ў ў 
LT1791AIS-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 638 425 340 RF Power Control 
LT1791CN-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver. 438 2.91 2.30 LTC1758-1EMS8-ND 250kHz Single Band RF Power Controller 338 225 170 
LT1791CS-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 450 2.99 235 LTC1758-2EMS-ND 250kHz Dual Band RF Power Controller... 3.50 233 1.79 
LT17911S-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 513 341 2.65 LTC1957-1EMS8-ND Single-Band RF Power Controller with 40dB Range. MSOP 338 225 170 
LTC485CN8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface 8&-Dip 250 166 135 LTC1957-2EMS-ND | Dual-Band RF Power Controller with 4008 Range .. O-MSOP 350 233 1.75 
LTCA85CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface 8SOC 343 210 170 ШОС 800Мнг1о 2.7GHz, RF Power Controller with 
LTC486CN-ND Low Power Quad RS485 Driver.. 16-Dip 650 425 370 450kHz Loop BW and 45dB Dynamic Range 263 175 132 
LTC486CSW-ND Low Power Quad RS485 Drivel 6-506 7.50 5.00 425 LTC4400-2EMS8-ND | 800MHz to 2GHz, RF Power Controller with 
LTC487CN-ND Low Power Quad RS485 Drive 16-Dip 6.50 435 370 (penis SUME лор ta i А318 Dynamic Ranga 325 232 1.91 
LTC487CSW-ND Low Power Quad RS485 Drive 6-506 750 5.00 425 PUER О eon ew 
LTC488CN-ND Low Power Quad RS485 Receive 16-Dip 650 433 370 250kHz Loop BW and 45dB Dynamic Range 2.63 175 132 
LTCABBCSW-ND Low Power Quad RS485 Receive 6-SOIC 750 500 425 ШО о 800MHz to 2GHz, RF Power Controller with 
LTC489CN-ND Low Power Quad RS485 Receive 16-Dip 650 433 3.70 250kHz Loop BW and 45dB Dynamic Range. 325 232 1.91 
LTC489CSW-ND Low Power Quad RS485 Receive 6-SOIC 750 500 4.25 LTC5505-1ES5-ND RF Power Detector with Buffered Output . 238 158 1.19 
LTC490CN8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver 8-Dip 438 292 250 1105505-2Е55-М0 RF Power Detector with Buffered Output . 238 1.58 119 
110490058-М0 Low Power В5485 Transceiver/Receiver B-SOIC 538 358 3.05 LTC5507ES6-ND 100kHz to 1GHz RF Power Detector. 300 214 176 
LTC4901S8-ND Low Power RS485/RS422 Transceive 8-506 638 425 345 Os ND S00MHz to 7GHz RF Power Detector with Buffere 200 BS Qm 
LTC491CN-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver 14-Dip 488 325 2.80 LTC5532ES6-ND 300MHz to 7GHz Precision RF Power Detector. 400 2.86 235 
LTC491CS-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver 4-SOIC 588 3.92 325 Wireless and Cable Infrastructure 
LTC4911S-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver 4-506 713 475 405 LT5511EFE-ND High Signal Level Upconverting Mixer. 146-TSSOP 738 527 434 
LTC1480CN8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver. -Dip 4.75 3.16 2.65 LT5512EUF-ND High Signal Level Down-Converting Mixel 738 527 434 
LTC1480CS8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver 8-SOIC 543 3.41 275 LT5522EUF-ND 600MHz to 2.7GHz, High Signal Level 
LTC14801S8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. Tem| 6.63 4.40 3.55 Down-Converting Mixe 1040 743 612 
LTC1481CN8-ND Ultra Low Power В5485 Transceiver w/Shutdown 2.75 1.85 145 LT5525EUF-ND High Linearity, Low Pow g 7.60 543 447 
LTC1481CS8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver w/Shutdown. 338 225 1.80 й Пай 
LTC14811S8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver w/Shutdown. 438 2.91 2.40 Wireless Building Blocks 
LTC1482CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier LT5500EGN-ND 1.8 to 2.7GHz, Receiver Front End 638 455 375 
Detoct and Receiver Fall Sate... 488 325 255 LT5502EGN-ND 400MHz Quadrature IF Modulator. 24-550Р 10.25 6.81 5.36 
LTC1482CN8-ND Low Power RS485 Transceiver with Cartier LT5503EFE-ND 1.2 to 2.7GHz, Direct IQ Modulator and Mixer. 20-TSSOP 8.25 548 4.13 
Detect and Receiver Fail Safe 400 266 2.10 LT5504EMS8-ND 800MHz to 2.7GHz RF Measuring Receiver . MSOP 12.50 8.93 7.35 
LTC1482CS8-ND Low Power R5485 Transceiver with Carrier LT5506EUF-ND Quadrature Demodulator with VGA... 6-QFN 6.63 473 3.90 
Detect and Receiver Fail Safe.... 413 275 245 
LTC1483CN8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver .. 275 185 155 
LTC1483CS8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver . 338 225 190 ya 7 LINEAR SPECIALIZED ICs 
LTC14831S8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver 438 291 240 == - 
LTC1484CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe . -MSOP 425 285 220 Dini:Key m БИЛЕТ 
LTC1484CN8-ND Low Power RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe . -Dip 338 225 175 Part No. Description 1 25 10 
LTC1484CS8-ND Low Power RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe . 8-SOIC 3.50 235 1.80 LT1025ACN8-ND Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator 863 575 475 
LTC1484IS8-ND LP RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe, Ind. Temp. 8-SOIC 463 3.10 245 LT1025CN8-ND Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator 463 3.08 2.65 
LTC1485CN8-ND Differential Bus Transceiver.. i 3.00 2.00 1.70 LT1203CN8-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer... 313 208 157 
LTC1485CS8-ND Differential Bus Transceiver 3.38 225 1.90 LT1203C58-ND 2-Input, 150MHz Video Multiplexer . 3.38 2.25 1.69 
LTC1487CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, LT1204CN-ND 4-In Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback 9.00 6.00 4.95 
Shutdown, High Input Impedance... 275 185 155 LT1204CSW-ND 4-In Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback 975 650 540 
LTC1487CS8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, LT1205CS-ND 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer 538 857 270 
Shutdown, High Input Impedance .... 338 225 1.90 LT1675CGN-ND Triple, High Speed RGB Multiplexer. 663 440 3.55 
LTC1518CS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver: 1013 6.73 5.80 LT1675CMS8-1-ND Single, High Speed RGB Multiplexer 450 299 230 
LTC1518IS-ND High-Speed Precision Delay 85485 Quad Line Receiver. 11.63 7.75 6.20 LT1675CS8-1-ND Single, High Speed RGB Multiplexer 413 274 2.07 
LTC1519CS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver. 1013 675 5.80 LTC1041CN8-ND CMOS Bang-Bang Controller .... 338 225 1.90 
LTC1519IS-ND High-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver. 11.63 7.75 620 LTC1043CN-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block. 513 342 2.95 
LTC153518W-ND Isolated А5485 ТгапзсеМег.... Я 1275 847 6.50 LTC1043CSW-ND Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block 563 3.75 3.10 
LTC1685CS8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 563 374 315 LTC1045CN-ND Prog. upower Hex Translator/Receiver/Drive 5.25 350 295 
LTC16851S8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 650 432 3.40 LTC1045CSW-ND Prog. power Hex Translator/Receiver/Drive 825 5.50 475 
LTC1686CS8-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceivel 8.38 5.57 4.50 LT1319CS-ND Infrared Receiver Building Bloc! 725 483 395 
LTC1686158-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 963 640 5.00 LT1328CMS8-ND 4Mbps IrDA Infrared Receiver .. 5.88 391 2.94 
LTC1687CS-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 838 557 4.50 LTC1923EUH-ND High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller 2-QFN 39.30 28.07 23.12 
LTC16871S-ND 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceive 963 6.40 5.00 LTK001ACN8-ND Thermocouple Compen. 1С and Amp Kit (.5°C Erro 8-Dip 18.88 12.60 10.85 
LTC1688CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver..... 1013 673 525 LTK001CN8-ND Thermocouple Compen. IC and Amp Kit (2°С Error) 9.88 6.60 5.75 
LTC1688IS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Tem, 11.63 7.75 6.20 LTKAOOCN8-ND Thermocouple Amplifier (“0” Polarity) зс SED NE 
LTC1689CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver. 1049 678 525 LTKA01CN8-ND Thermocouple Amplifier (^1" Polarity) 560 375 315 
LTC1689IS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. 1163 775 620 
LTC1690CS8-ND Low Power Driver/Receiver with Fail-Safe Receiver Outpu 3.50 235 1.80 = Е 
САМ Panasonic ANALOG ICs 
LT1796CN8-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver. 3.00 2.00 1.65 Digi-K Price Each 
LT1796CS8-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver 300 2.00 1.65 БЕ ey A. DIETE 
- art Мо. Description 1 25 100 
Multiprotocol ANTIOTSSMTXLCT-ND. | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply 123 108 82 
LTC1321CN-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receive 875 5.85 4.65 AN1101SSMTXLTR-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply 1596.00/3,000 
LTC1321CSW-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receive 875 5.85 4.65 AN1201SMTXLCT-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter. 136 100  .82 
LTC13211SW-ND RS485/RS232/EIA562 Xcvr./Receiver, Ind. Temp. 10.50 7.00 5.60 AN1201SMTXLTR-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter. 2094.00/3,000 
LTC1322CN-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receive 10.00 6.65 5.35 AN1281SSMTXLCT-ND | Ripple Filter .. 136 1.09.82 
LTC1322CSW-ND В5485/В5232/Е|А562 Transceiver/Receive 10.00 6.65 5.35 AN1281SSMTXLTR-ND | Ripple Filter... 2094.00/3,000 
LTC1334CG-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver . 13.00 864 745 AN6123MSTXLCT-ND Speech Network with ALC. 1.07 89 7 
LTC1334CNW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver . 12.25 8.15 7.00 AN6123MSTXLTR-ND | Speech Network with ALC 1386.00/3,000 
LTC1334CSW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver . 1225 815 7.00 AN8001FHKV-ND Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display 368 2.95 2.30 
LTC1334ISW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver . 1425 950 8.15 AN8495SBE1VCT-ND Stepping Motor Drive 461 3.69 2.87 
LTC1343CGW-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 23.50 15.65 13.40 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


664 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


"d Digi-K Price Each 
Panasonic ANALOG ICs (Continued) Part No. Description Pkg. j ies ЕЕ * т 


Digi-K Price Each AN78L07M-ND ТУ, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator........ Т0-243 553 40 30 
РОН Best B i ап m AN78LO7ME1TR-ND ТУ, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... 177.00/1,000 
ОЕ SEED Stepping Motor Dx 0. Ооо AN78L08M-ND 8V, 100тА, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 3 
г В " AN78L08ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 177.00/1,000 
AN8955SSMTXLCT-ND | 13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC . 82 69 55 AN78L09M-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 53 4 30 
AN8955SSMTXLTR-ND | 13MHz, 2.3V їо 5.5V Crystal Oscillator ІС. 1065.00/3,000 'AN7SLOSMETTR-ND 9V. 100mA, Positive G, ІР Vol Regul 177.00/1,000 
AN8956SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC. ШО @ 5 H ‚ 100тА, Positive General Purpose Voltage Regulato ТШ 
AN8956SSMTXLTR-ND | 26MHz 2.3V to 55V Crystal Oscillator IC 1065.00/3,000 AN78L10M-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulat: 58 4 3 
= EE : " : T AN78L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 
AN8957SSMTXLCT-ND | 19MHz, 2.6V їо 5.5V Crystal Oscillator ІС. 82 69 55 m 
ў i AN78L12M-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40  .30 
AN8957SSMTXLTR-ND | 19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator ІС. 1065.00/3,000 AN78L12ME1TR-ND 12V. 100mA. Positive G ІР Voltage Regulat 177.00/1.000 
AN8958SSMTXLCT-ND | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC . 82 69 55 7 TUJmA, POSTNO ЧЕНИ Fürpose voltags надаю. SUMI 
AN8958SSMTXLTR-ND_ | 26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC . 1065.00/3,000 AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
AN78L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 
AN78L18M-ND 18V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator. 50 38 28 
"Ë AN78L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator.. 165.00/1,000 
Panasonic AUDIO/VIDEO ICs AN78L20M-ND 20V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator. 50 38 2 
Digi-Key Price Each AN78L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator .. 165.00/1,000 
Part No. Description 1 25 100 AN78L24M-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 58 40 .30 
> x 5 — AN78L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 
AN290GFJMEBVCT-ND | Audio 1/0 Amplifier. 369 2.95 2.30 AN79LO4M-ND AV, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator 48 36 2 


AN2906FJMEBVTR-ND | Audio 1/0 Amplitier. 4178.00/2,000 


AN79L04ME1TR-ND 4V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator 160.00/1,000 


AN5272-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin 2.24 1.80 1.35 = 
AN5273-ND AW, 2 Channel Audio Amp with Fin 224 180 135 AN79LO5M-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 52 90 30 
AN5274-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin 240 192 144 AN79LO5ME1TR-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 172.00/1,000 
З n "ER AN79LO6M-ND 6V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator. 48 86 -27 
ТО ТӘН, Chantal pie man ANTOLOGMEITR-ND — | 6V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator 160.00/1,000 
AN5277-ND 10W, 2 Channel Audio Amp with Fi 230 185 144 AN79L07M-ND 7V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator. 48 86 27 
AN5278-ND 4.8W, 1 Channel Audio Amp with Fin 160 1.28 .96 AN79LO7ME1TR-ND ТУ, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator... 160.00/1,000 
AN5279-ND 5W, 1 Channel Audio Amp with Fin... 1.60 128  .96 AN79L08M-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .52 ЗО ОП 
AN5870K-ND Analog Switch with Amp and 75 Ohm Driver for Display . 504 404 344 AN79LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 172.00/1,000 
AN7125-ND 10W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 346 277 246 AN79L09M-ND 9V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 3 30 
AN7510-ND 1W, 2 Channel Audio Amp with Fin 160 128  .96 AN79LO9ME1TR-ND 9V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 172.00/1,000 
АМ7511-М0 1W, 1 Channel Audio Amp with Fin 1.15 О 77 AN79L10M-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Ведшаю! 52 39 .30 
AN7512-ND 1W, 2 Channel Audio Amp with Fin 192 1.54 1.16 AN79L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .. 172.00/1,000 
AN7513-ND 1W, 1 Channel Audio Amp ..... 128 1.03 ЙТ AN79L12M-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .. 152 39 30 
AN7522N-ND 5W, 2 Channel Audio Amp with Fin 2.30 1.85 144 AN79L12ME1TR-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 172.00/1,000 
AN7523N-ND 4W, 1 Channel Audio Amp with Fin 1.60 1.28 .96 AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 52 e 40 
AN7586-ND 10W, 1 Channel Audio Amp with Fin .. 192 1.54 1.16 AN79L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulato! 172.00/1,000 
AN15851ACT-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV . 349 2.80 2.18 AN79L18M-ND 18V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator. ZEE Қ 
AN15851ATR-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV . 1977.00/1,000 AN79L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator.. 160.00/1,000 
AN15852A-VT-ND AV Switch with 126 Interfact 7.48 5.99 5.06 AN79L20M-ND 20V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator.. 48 86 27 
AN15853BCT-ND 4-Input AV Switch for Color TV . 2.58 2.03 1.58 AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator.. 160.00/1,000 
AN15853BTR-ND 4-Input AV Switch for Color TV . 1433.00/1,000 AN79L24M-ND 24V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator. 48 36 27 
AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Notebook 346 277 246 AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator. 160.00/1,000 


AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook 5805.00/3,000 AN78MOS5NSP-ND 5V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator... 1.07 897 12 
AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphon 198 1.59 1.20 AN78MO5NSPE1TR-ND | 5У, 0.5A, Positive Output Voltage Regulato 1389.00/3,000 
СУТ Aud Аш fot Headehon қ 2.2054 00/21000 AN78M08NSP-ND 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulato 107 89 72 
А udio ED Sr Tor Sa ON ч à 1 AN78MOBNSPETTR-ND | 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulato 1389.00/3,000 
AN17880AE1TR-ND | Audio Amplifier for Headphone.. 1774.00/2,000 ROT RD ЗУ, 100m, Positive LDO Voltage Requlato am des ^ m 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato: 147 1.23 .98 
PER AN77L04-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 147 123 .98 
Panasonic DC/DC CONVERTER ICs AN77L045-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato xar 144 92 
— - AN77L05-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatoi 147 123  .98 
Digi-Key e Price Each AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 
Part No. Description 1 25 10 AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 
AN8011SE1VCT-ND 2 Channel DC/DC Converter. 170 136 1.02 AN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato! 147 123 98 
AN8011SE1VTR-ND 2 Channel DC/DC Converter 1764.00/2,000 AN77L09-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 
AN8013SHE1CT-ND 1 Channel DC/DC Converter 133 107 8 AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 


AN8013SHE1TR-ND 1 Channel DC/DC Converter 


SSONF-10D 1388.00/2,000 AN77L12-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 


AN8014SE1CT-ND 1 Channel DC/DC Converter 6-500 1.56 125 94 AN77035SP-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 185 144 
AN8014SE1TR-ND 1 Channel DC/DC Converter 6-501С 1620.00/2,000 AN77035SPE1TR-ND | 3.5V, 1.2А, Positive Low Power Loss Voltage Regulato! 3870.00/3,000 
AN8015SHE1CT-ND 1 Channel DC/DC Converter NF-10D 1.33 107 _.81 AN7705SP-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 230 185 1.44 
AO aa | Channel pane CONSER SET 00 Я глі зва 00/2000; AN7705SPETTR-ND — | SV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 3870.00/3,000 
AN8016NSHE1TR-ND 1 Channel DC/DC Converter SSONF-10D ^" 1388:00/2,000 AN7706SP-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulatoi 2.30 1.85 1.44 
= > AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 3870.00/3,000 
ANBOT7SAETCT-ND 2 Channel DC/DC Converter 550МҒ-160 1.87 150 1.12 AN7707SP-ND ТУ. 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulatoi 230 185 1.44 
АҢЫ TRAE TENDS 2 спала pane COE SET 80 а m 9100020003 АМ77075РЕ1Т8-М0 | 7V, 1.2А, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 3870.00/3,000 
AN8018SAE1VTR-ND. 2 Channel DC/DC Converter SSONF-16D к 1940.00/2. 000 AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 2.30 1.85 1.44 
AN8049FHNEBCT-ND 3 Channel DC/DC Converter 3.01 241 E 1.88 AN7708SPE1TR-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
ANSO49FHNEBTR-ND 3 Channel DC/DC Converter = 3408.0072. 000 AN7709SP-ND 9V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulatoi 230 185 144 
ANB049SHE1CT-ND 5 Channel DC/DC Converter 230 1.85 у 144 AN7709SPE1TR-ND 9V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulatoi 3870.00/3,000 
AN8049SHE1TR-ND 3 Channel DC/DC Converter Š 1306.001 000 AN7710SP-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 185 144 
- " AN7710SPE1TR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7712SP-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
aa AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
Panasonic VOLTAGE REGULATORS AN7715SP-ND 15V, Т Эа, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 185 144 
Digi-Ke Price Each AN7715SPE1TR-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
Pari R Description Pkg. 1 25 100 AN77L03M-ND ЗУ, 100тА, Positive LDO Voltage Regulator.. 1.47 1.23 .98 
AN78L04-ND ЗУ, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator......T0-92 53 40 30 МЕТ un БЫ, о "T 55000 o 
AN78L05-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator.. Т0-92 53 40 .30 AN77L035ME1TR-ND 35\ 100mA Positive LDO Voltage Regulato ` 650.00/1.000 
AN78L06-ND 6V, 100тА, Positive General Purpose Voltage Regulator.. 0-92 53 4  .30 AN77L04M-ND AV. 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 É 98 
AN78L07-ND ТУ, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator.. 0-92 53 40  .30 - LI - - - : 
AN78L08-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator........T0-92 53 40 30 ANT/TOAMENTR:ND) 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 650.00/1.000 
AN78L09-ND QV, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator......T0-92 53 40 30 М НЕ НАМ Шш, ү Гр үйнө Жүн 147 ERE m 
AN78L10-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato: 0-92 53 40  .30 AN77L05M-ND 5V. 100mA, Positive LDO Volta hs qn 147 123 98 
AN78L12-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato: 0-92 53 40  .30 AN77LO5ME1TR-ND БУ 100mA Positive LDO Volt 9 R 0 lat "^ 650.00/1.000 
AN78L15-ND 15V, 100тА, Positive General Purpose Voltage Regulato 0-2 53 40 30 «тА, гове o tage Regulator. ШІН 
AN78L18-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 092 53 40 30 AN77LO6M-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 147 1.23 .98 
AN78L20-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 092 53 40 30 AN77LO6MEITR-ND | 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 
AN78L24-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato, 0-2 54 40 30 AN77LO7M-ND ТУ, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 -98 
AN79L04-ND ЗУ, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator.....T0-92 52 39 30 AN77LO7MEITR-ND | ТУ, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 
АМ79105-М0 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 0-02 52 39 30 AN77LO8M-ND ВУ, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 147 123 98 
AN79L06-ND 6V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 0-92 52 39 30 AE OMEN M M Ровно 00 КЕШІ ат m л 
AN79L07-ND 7V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 0-92 52 39 30 a ‚ 100тА, Positive oltage недшато E 5 
AN79L08-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 0-92 52 39 30 pei ea на 14 DA Pis e ODDS ECRIRE ie 55000000. 
AN79L09-ND 9V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 0-92 52 39 30 а | ре ў d Б 
AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator....T0-92 50 39 30 AN77L10METTR-ND 10V, 100тА, Positive LDO Voltage Regulator: 650.00/1,000 
АМ79112-М0 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 .39 30 AN77L12M-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator ПАТИО 08 
AN79L15-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39 30 AN77L12ME1TR-ND 12V, 100тА, Positive LDO Voltage Regulator: 650.00/1,000 
AN79L18-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39 30 AN8002-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 81 45 
AN79L20-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39 30 AN8025-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 45 
AN79L24-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52 39 30 AN8003-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 2481  .65 
AN78L04M-ND 4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator.. 53 40  .30 AN8035-ND 3.5V, 50тА, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN78L04ME1TR-ND ЗУ, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 AN8004-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 281 65 
AN78L05M-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 -30 AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 481 45 
AN78L05ME1TR-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 AN8005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 481 65 
AN78L06M-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 5з 40 20 AN8006-ND 6V, 50mA, Positive LD0 Voltage Regulator 96  .81 465 
AN78L06ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 (Continued) 
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с Digi-Key Price Eachx 
son ORS (Continued) Part No. Description Q1 25 10 
Digi-K Price Each NJM319D-ND Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator .... 1.05 88 .70 
РОН КЕШЕП gs Я ар "m NJM#319M-ND Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator* . 105 88 70 
BI NUS езеп = g. NJM592D-ND Video Amplifier 60 50 40 
AN8007-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. .96 .81 .65 NJM592D8-ND Video Amplifie .39 33 26 
AN8008-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 96 81 65 NJM592M8-ND Video Amplifie 3 30 2 
AN8085-ND 8.5V, 50mA, Positive LD0 Voltage Regulator .90 75 .60 Я 
AN8009-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 96 81 65 ШМ БОГА Шш Е ШЕ пов 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LD0 Voltage Regulator. 36 1 65 NJM2060D-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp. 60 50 40 
AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 106  .88 71 NJM2060M-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Атр. 63 53 42 
AN8002M-E1TR-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 NJM2068D-ND Low-Noise Dual Op Amp 39 33 26 
AN8025M-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 89 ай B Noi 
AN8025M-E1TR-ND | 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1.000 ам y 1. Е ца 0р Amp 3 20 
AN8003M-ND 3V, 50mA, Positive LD0 Voltage Regulator... 1.06 88  .71 NJM#2073D-ND Dual Low Voltage Power Amp 94 70 56 
AN8003M-E1TR-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 NJMZ2073M-ND Dual Low Voltage Power Атр* 4 70 56 
AN8004M-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! 1.06 89 T NJM2076D-ND Dual Low Voltage Power Amp I 138 145 92 
AN8004M-E1TR-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 НО ЕЛІН! ial EowiVoltanalPoNer AMID ЕР 
AN8045M-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 106. 88 7 NJM#2082D-ND Dual J-Fet In 842 Amp* p 54 4 3 
AN8045M-E1TR-ND | 4.51, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 EET Dual ES “п Op Amb S NEC a 
AN8005M-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 NJMZ2100D-ND Dual Op Amp* 60 50 40 
AN8005M-E1TR-ND 5V, 50тА, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 NJM2113D-ND Low Voltage Audio Power Amp. 66 55 44 
AN8006M-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! 1.06 88 171 NJMZ2113M-ND Low Voltage Audio Power Am " 51 43 34 
AN8006M-E1TR-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 ONE MN Dual. single Supply Op Amp* р dA б o 
AN8007M-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 146° 88° 71 NJM2120D-ND Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch % 55 A4 
AN8007M-E1TR-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 NJM2420M-ND Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 66 55 A4 
ВОВ 8V, SOMA, Positive LDO Voltage Regulato URS е 588 ll NJM2121D-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 54 45 36 
AN8008M-E1TR-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato 468.00/1,000 NJM2121M-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 54 45 36 
AN8085M-ND 8.5V, 50mA, Positive LD0 Voltage Regulator 106 48/71 ШОЛУ ТЕЕ ati ТАҒЫ 9 E NE 
AN8085M-E1TR-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 NJM2122M-ND Ultra Low Noise Dual OF Amb 108 E 72 
ОМ ЭУ, SOMA, Positive LDO Voltage Regulato И NJM2123D-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 156 130 104 
AN8009M-E1TR-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato! 468.00/1,000 NJM#2125F-TEICT-ND |Single Supply Op Amp* 63 53 42 
AN8010M-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 106 88 71 NUME2125F-TETTR-ND [Single Supply Ор Amp* š 1102.50/8. 000 
AN8010M-ETTR-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 468.00/1,000 ШЕЛ ends савай n Jes ЕТЕ ay a а 
AN8OL18RMS-ND 1.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator..... MINISD 147 123 98 MEAD) Single SUD [OW Peace Dil OF Amp б б M 
AN80L18RMSTXTR-ND | 1.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 1908.00/3,000 NJM2135D-ND Low Voltage Audio Power Amp. 63 53 42 
AN80L19RMS-ND 1.9V. 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 в | NJMi35M-ND — |Low Voltage Audio Power Amp; к Gm ip 
AN80L20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123  .98 x = n 
AN8OL20RMSTXTR-ND | 217 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator. 1908:00/3,000 ОМС, МОЕ Dig Low Voltage Audio Power Amp. ие 
AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulatoi 147 123 98 NJM2136M-ND Ultra аа High Slew ЩЕ Single Op Amp 150 125 E 1.00 
AN80L21RMSTXTR-ND | 2.11, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 1908.00/3,000 NJM2137M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Dual Op Amp... 196 105 84 
AN80L22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulatoi 147 1.23 98 NJM2138M-ND Ultra Wideb: d. High Slew Ван о d Op Ai 252 240 1.68 
ANBOL22RMSTXTR-ND | 22V. 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 НЫН HENTAI ow Saturation MIR кіз! Әр алт, m 
AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINIBD 1.47 123 .98 NJM#2140R-TE1TR-ND Low Saturation Dual Ob Aude ` ` 735.00/2.000 
AN80L25RMSTXTR-ND | 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulatoi 1908.00/3,000 NJM#2143R-TE1CT-ND |Single Supply Dual On Amp й 45 38 3 
AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulatoi 147 123 98 NJMA2143R-TETR-ND [Single Supply Dual Op Amp* ў 525.00/2 000 
кые мыш Ed Tom his Reset, me T Volage Regulato : а ООО: NJM2149D-ND Low Voltage Audio Power Amp. 87 73 58 
x OV, ГПА, wii eset, Positive ‘oltage Hegulatoi й a A W T 
AN80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 1908.00/3,000 NOMEA Мара он 7 ls Fui SERT ТАСЫ 
ШШШ ЕЧ) 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator. Шш Uem 8 NJM2171R-TETTR-ND |Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 1050.00/2.000 
AN80L30RMSTXTR-ND | ЗУ, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator. 1908.00/3,000 NJM#2172V-TE1CT-ND [Ор Amp with Electric Variable Resistor* . 186 155 124 
E м "D 2 сола Mn Ben ne ms ne peau ШЕШЕН заба aoe NJM#2172V-TE1TR-ND [Ор Amp with Electric Variable Resistor . 2170.00/2,000 
с LIV, IMA, wii eset, Positive ‘oltage Regulator... A al x Ix ren gn гу " 
ANBOL32RMS-ND 32V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 Аи Line Атр with Mute Function. bus "NS md 
AN80L32RMSTXTR-ND | 32V, 150тА, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 1908.00/3,000 NUM2204AD-ND Integrated IF Limiting Amp к 252 240 168 
AN80L33RMS-ND 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato ТАТ 029 98 NJM2267D-ND Dual Video 6dB Amp with 7! 69 58 46 
о, Е. о m fas Are SO — а 
AN80L34RMSTXTR-ND | 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato ` 1908.00/3,000 МБА Dual Video dB Amplitie SE ш m 
à a NJM2268M-ND Dual Video 6dB Amplifiei 51 4  .38 
AN80L35RMS-ND 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulatoi 147 123  .98 NJM2274R-TEICT-ND Low Power Video Amp with Y-C Mixer 147 123 98 
ANSOLSSRMSTXTR-ND | 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINI5D 1908.00/3,000 NJM2274R-TETTR-ND [Гом Power Video Атр with Y-C Mixer. ` 4715.00/2,000 
o o сыы о Ш EET и 6 и 
AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 аў ТЕСТ А0 А eee 4 TA Fa 
AN80L48RMSTXTR-ND | 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 1908.00/3,000 NJM#2407R-TEICT-ND |Single Supply Dual Comp Ва 
AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 147 123 98 NJMA2407R-TEITR-ND | Single Supply Dual Comparator* . ^^ 525.00/2.000 
ANSOLA9RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato 1908.00/3,000 NJM2538V-TE1CT-ND Video Amp with 750 Drive 294 245 196 
AN80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123  .98 x д 7 z я 
ANBOLSORMSTXTR-ND | 5V 150тА, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator. 1908.00/3,000 P E ТЕПЕ аа мана VE ARI Т Se 
AN80L51RMS-ND 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator..... 147 123 098 NUM#2574RB1-TEITR-ND | Соми Voltage Video Amp with LPF* й 2695.00/2. 000 
AN80L51RMSTXTR-ND | 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINISD 1908.00/3,000 NJMÉ2575FI-TETCT-ND [Low Voltage Video Amp with LPF* 84 70 56 
AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINSD 1.47 123 .98 NJM#2575F1-TEITR-ND Low Voltage Video Amp with LPF* 1470.00/3.000 
AN80L52RMSTXTR-ND | 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINI5D 1908.00/3,000 NUMZ2S76RBT-TEIGT-ND Low Voltage Vi ; = 
ў де Video Amp with LPF 117 98 78 
AN80M27RSP-ND ок wom Low Power Loss, 23 08 AA NUM#2576RB1-TEITR-ND |Low Voltage Video Amp with LPF* 1365.00/2,000 
ositive Voltage Regulator m : 87 1. NJM2580D-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp 252 210 1.68 
AN80M27RSPTXTR-ND | 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, NJM2580M-ND Single Supply Wideband 3-Channel Video Amp 240 2.00 1.60 
RATS TRA ose Vere Regulator ТОТЫЛ ш ыш NJM2710V-TE1CT-ND |Ultra High Speed Hex Op Am 243 203 1.62 
3t ^ , Positive Variable Outpu unt Regulatot V M Р. = ‘a n 
AN1431M-E1TR-ND | 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulato 386.00/1,000 ЕАО Ts e oe Hee Я 8 Pea 
AN1431T-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator... 87 3e $ NUM#2714F-TEITR-ND |Ultra High Speed Single Ор Amp* š 4252.50/3. 000 
AN1433SSMTXLCT-ND | 7-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator dw Oe NJM2716F-TE1CT-ND Single Supply Hi-Slew Rate Single Op Amp. 126 105 84 
AN1433SSMTXLTR-ND | 7-14У, Positive, Variable Output Shunt Regulator 1395.00/3,000 NJM2716F-TETTR-ND — |Single Supply Hi-Slew Rate Single Op Amp. 2205.00/3,000 
NJM£2730F-TETCT-ND |Low Supply Voltage Single Op Amp* .84 10 56 
NJM£2730F-TETTR-ND |Low Supply Voltage Single Op Amp * 1470.00/3,000 
NJR Corpora AMPLIFIERS NJM2732M-ND Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp. 240 1.75 140 
NJM#2732RB1-TE1CT-ND |Full-Swing Input and Output Type Dual Ор Amp * ОО ТЕ ТАО 
Digi-Key Price Each NJM#2732RB1-TE1TR-ND |Full-Swing Input and Output Type Dual Ор Amp* 2450.00/2,000 
Part No. Description 1 25 100 NJM2737D-ND Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp. 2.31 193 1.54 
NJG1101F-TE1CT-ND |Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 231 193 154 NJM2737RB1-TE1CT-ND [Гом Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 2.31 193 1.54 
NJG1101F-TE1TR-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 4042.50/3,000 NJM2737RB1-TE1TR-ND Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 2695.00/2,000 
NJG1103F1-TE1CT-ND |1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 93 78 62 NJM2770RB1-TE1CT-ND High Power and Low Voltage Audio Power Amp . 120 100 40 
NJG1103F1-TEITR-ND |1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 1627.50/3.000 NJM2770RB1-TE1TR-ND |High Power and Low Voltage Audio Power Amp. 1400.00/2,000 
NJG1105F-TE1CT-ND |1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs 2.73 2.28 1.82 NJM2772V-TE1CT-ND [Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio isk uam ` SO 
NJG1105F-TETTR-ND 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC 4777.50/3,000 NJM2772V-TETTR-ND |Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 1575.00/2,00 
NJG1302V-TETCT-ND | Medium Power Amp, GaAs MMIC 14-SSOP 630 525 420 NJM2904D-ND Single Supply Dual Op Am 36 30 24 
NJG1302V-TE1TR-ND | Medium Power Amp, GaAs MMIC .14-SS0P 7350.00/2,000 NJM2904M-ND Single Supply Dual Op Ат 39  .33 26 
NJG1307R-TE1CT-ND | Driver Amp, GaAs MMIC . 294 245 1.96 NJM£4556AD-ND ^ |Dual High Current Ор Апр”. 48 40 32 
NJG1307R-TE1TR-ND | Driver Amp, GaAs MMIC . 3430.00/2,000 NJM4556AM-ND [Dual High Current Op Amp 48 40 32 
NJM064D-ND J-Fet Input Op Атр.. 93 78 62 NJM#4558D-ND Dual Op Amp* 36  .30 24 
NJMO72BD-ND Dual J-Fet Input Op Am Ш e 0732 NJM#4558M-ND Dual Op Amp* ST 2 0 
NJM072D-ND Dual J-Fet Input Op Am 45 38 30 NJM4559D-ND Dual High Gain Op Amp . 42 35 28 
NJM072M-ND Dual J-Fet Input Op Amp. 54 45 36 NJM4559M-ND Dual High Gain Op Amp. 42 35 28 
NJM074D-ND Quad J-Fet Input Op Amp 105  .88 70 NJM#4560D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp 39 33 26 
NJM074M-ND Quad J-Fet Input Op Amp 1.05 .88 70 NJM4560M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp... 42 3 28 
NJM082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp... 48 40 32 NJM4562D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp. 48 40 3 
NJM082M-ND Dual J-Fet Input Op Amp... 1.02 .85 .68 NJM4562M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp ! 51 4 34 
NJM084D-ND Quad J-Fet Input Op Amp 1.17 98 78 NJM£4565D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp* ................. 8-Dip .36 30 24 
NJM318D-ND High Speed Op Amp 54 45 36 * Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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The Analog IC Solution Company 


NJR CORPORATION 


Wireless LAN DPDT GaAS MMIC 
Switches 


IEEE802.11 a/b/g GaAs MMIC Switches 


Features: 
* Low Voltage Operation 


NJG1544HC3 Pin Configuration 


* Low Current Consumption E | AN 

* Low Insertion Loss 6 з. CTL2 

* High Isolation ; 4. ANT2 

* Ultra Small and Ultra Thin 2 GND 

Package aH 7. GND 

Application: 2 OD 

* Wireless LAN 8 10. GND 
NJR 
Part No. Function Application 
NJG1544HC3 2x2 Antenna Switch IEEE802.11 b/g 
NJG1617K11 DPDT Switch IEEE802.11 a/b/g 
NJG1617HE3 DPDT Switch IEEE802.11 a/b/g 


Switching Regulator 


NJU7600 is a high speed low voltage operation switching regulator control IC. It features a 
totem pole driver that can directly drive an external MOS-FET. Internal soft-start function, 
dead time control and timer latch function are included, requiring no external components. 
All parameters can be optimized by additional external components for design flexibility. 


Features: Boost Application 


* 2.2V to 8V Operating Voltage (V4=8.3V, Vour-8V, louT=150MA (ур) 
e 800pA (typ.) Consumption Ve 
Current 
* High Efficiency n=80 to 90% 
Ф Switching Frequency 300kHz to 


LN У. 
n 
E * 
1MHz J 


1 8 — 1 
: ; г-І2|Ев GND[7 
* Evaluation Board Available 
3|IN- RrT[6 
4 5 


ISCP ОТС : 
т 


о Vout 


NJU7600 
V+ OUT| 


Applications: 


* All Mobile Products 
* LCD Power Modules 


NJR 

Part No. Package 
NJU7600M 8-DMP 
NJU7600RB1 8-TVSP 


High Efficiency White LED Driver 


Features: 


* Drives up to 4 White LEDs in 
Series lour = 20mA (typical) 

* Uses small inductor and 
capacitors 

* 1.7V to 6.5V Operating Voltage 
for Step-Up Circuits 

* Low switch Rds (ON) 

* Over Voltage Protection 

* SOT-23-5 Package 


Digi-Key 
Part No. 


NJU6048F-TE1CT-ND 


Description 
White LED Driver 


Audio Limiter 


The NJM2761 is the audio limiter for speaker protection. The limit level is adjustable by 
external resistor. It is suitable for PC, portable audio and others. 


Features: 


* 2.7\/ to 13V Operating Voltage 
* Limit Level 0.2 to 1Vrms 

Ф Output Noise -90dBV 

* Bipolar Technology 

* TVSP10 Package 


Applications: 


* LCD Monitor 

* Notebook PC 

* DVD Player 

* Small Speaker System 


1) Under limit level! 


Optimize the Signal level 
and keep the wave shape 


Function: 


* Audio Limiter for speaker protection 


Low Dropout Regulators 


Features: 

* Maximum Output Current: 800mA * Low Dropout Voltage: 0.18V (typ.) * High Precision 
Output: +1.0% “ High Ripple Rejection: 75dB (typ.) • Low Noise Voltage: 45uVrms • Low 
Quiescent Current: 200рА 

Applications: 

* DVD Player * Car Audio * TV * Printer 


Comparison NJM2845/46 vs. xx1117 


NJM2845/46 xx1117 
Dropout Voltage 0.18V (typ.) 1.1V (typ.) 
Quiescent Current 200рА 5тА 
Output Сарасйог 2.2/7 Ceramic 10yF Tantalum 
Output Voltage Range 1.8V to 5.0V 1.2V to 5.0V and Adj. 
NJR 
Part No. Voltage Package 
NJM2845DL1-18 1.8 TO252-3 
NJM2845DL 1-23 2.3 TO252-3 
NJM2845DL1-25 2.5 TO252-3 
NJM2845DL 1-03 3.0 TO252-3 
NJM2845DL 1-33 3.3 TO252-3 
NJM2845DL1-05 5.0 TO252-3 
NJM2846DL2-18 1.8 TO252-5 
NJM2846DL2-23 2.3 TO252-5 
NJM2846DL2-25 2.5 TO252-5 
NJM2846DL2-03 3.0 TO252-5 
NJM2846DL2-33 3.3 TO252-5 
NJM2846DL2-05 5.0 TO252-5 


Class-D Amplifiers for Digital Audio 


The NJU8721 and the NJU8725 provide the Typical Performance of NJU8721V 
complete digital solution including digital audio Power Efficiency vs Output Power 

data І/Е, 8fs over sampling digital filter, and the Vbon-Vpp.-3.3V 
6th AXmodulator. They convert serial digital 
Source such as world's standard І25 format into 1 


Vppbn-VppL-5V 


RL = 160 


bit PWM signal, and end up with converting into , 70 
analog signal via external filters. “во 

50 
Applications: 40 


0 20 40 60 80 
mW/ch 


* Hand held components • МРЗ Players • PDAs 100. 120 


Digi-Key 

Part No. Description Package 
NJU8721V-TE1CT-ND Stereo Headphone Amp 20-SSOP 
NJU8725V-TE1CT-ND Class-D Power Amp 24-55ОР 


For information on new NJR products, as well as datasheets, please visit http://www.njr.com 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


(тоз) 667 


Digi-Key Price Eachx 
NJR Corpora AMPLIFIERS (Continued) Part No. Description 1 25 10 
NJU7095V-TE1CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp... 273 228 1.82 
Digi-Key Price Eachx NJU7095V-TE1TTR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 3185.00/2,000 
е. ши Pig 1 25 м | ММО Low Powerlow Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 0 ю м 
Я n "n Wide n n E - ow Power/Low Offset Voltage Dual p Amp. i 4 
UMSS DU NU Hon Gain, МЕЦ i МЕ 28 a 44 NJUA7096R-TEICT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Ор Атр* ВР 273 228 182 
4 ji i n idth x ў : i NJU£7096R-TETTR-ND [Гом Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Ор Amp* 3185.00/2,000 
E ML Goad cares чат Ob Ab Dual Op Amp 45 38 з | NUUTOSGREI-TEICT-D Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp... 273 228 182 
NJM4741M-ND General Purpose Quad Op Amp 144 120 96 NJU7O96RB1-TETTR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJM5532D-ND High Performance Low Naise Dual Op Am 90 75 60 NJU7096V-TE2CT-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 2.73 2.28 1.82 
NJM5532M-ND High Performance Low Noise Dual бр Атар 75 63 50 NJU7096V-TE2TR-ND |Low Power/Low 0ffset Voltage Dual CM0S Ор Атр 3185.00/2,000 
NJM5534D-ND High Performance Low Noise Op Amp 4B 40 3 POR (405 Comparator with CMOS Output . ӨЗЕНДЕ 
NJM5534M-ND High Performance Low Noise Ор Amp 8-DMP 48 40 32 à omparator with CMOS Output... іе AES E 
NJM12901M-ND Single Supply Quad Comparator . 4-DMP 75 63 50 NJU8721V-TE1CT-ND |Class D Headphone Amplifier for Digital Audio 20-SSOP 420 3.50 2.80 
- NJU8721V-TE1TR-ND |Class D Headphone Amplifier for Digital Audio 20-550Р 4900.00/2,000 
m PAM M Ed A бізі 0р; 1. 5 Т M E 2 NJU8725V-TE1CT-ND |Class D Amp for Digital Audio 24-SSOP 630 525 420 
А і I | 9 ' NJU8725V-TETTR-ND |Class D Amp for Digital Audio 24-550Р 7350.00/2,000 
NJM12903M-ND ^ Single Supply Dual Comparato DMP 39 33 26 NJU#8752V-TE1CT-ND [Analog Signal Input Class D Amp for Piezo Speaker* 14-SSOP 5.46 455 3.64 
NJM12904D-ND Single Supply Dual Amp... -Dip 39 23 26 NJU#8752V-TEITR-ND [Analog Signal Input Class D Amp for Piezo Speaker* 14-550Р 6370.00/2,000 
NJM12904M-ND Single Supply Dual Amp... 39 33 26 NJU#8754V-TE2CT-ND |Analog Signal Input Monaural Class D Power Amp* 10-SSOP 219 1.83 146 
NJM£12904N-TETCT-ND | Single Supply Dual Amp * 39 33 26 NJU£8754V-TE2TR-ND |Analog Signal Input Monaural Class D Power Amp* 10-SSOP 2555.00/2,000 
NUM#12904M-TE1TR-ND | Single Supply Dual Amp* 455.00/2,000 NJU#8755V-TEICT-ND [Analog Signal Input Stereo Class D Power Amp* 20-SSOP 504 420 3.36 
NJM#13403M-ND Single Supply Quad Op Amp*. 96 80 64 NJUA8755V-TETR-ND |Analog Signal Input Stereo Class D Power Amp* 20-SSOP 5880.00/2,000 
NJM13404D-ND ^ Single Supply Dual Op Amp. -Dip 66 55 44 NJW1105D-ND Dual Audio Power Amplifie 16-Dip 348 290 232 
NJM13404M-ND Single Supply Dual Op Amp 66 55 44 NJW1105M-ND Dual Audio Power Amplifie 0-50МР 348 2.90 232 
NJM13600D-ND Dual Op Transconductance Amp.. .81 .68 .54 
NJM13600M-ND Dual Op Transconductance Amp . .81 68 .54 
NJM13700D-ND Dual Op Transconductance Ат .99 83 .66 i 
NJM13700M-ND Dual Op Transconductance Amp . .81 68 .54 / NJ R Corporatio n Ens 
NJM#14558D-ND — |Dual Op Amp* -Dip 51 43 4 E т 
№№14558М-№0 [Dual Op Атр ОМР 5 48 34 biol Key Deseription а 
NJM0P-07D-ND Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp -Dip .99 83 .66 NUM#2577M-TEQCT-ND | Quad Video Driver” 336 280 224 
NJMOP-07M-ND Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp ПАШ 93 74 NUM#2577M-TE2TR-ND | Quad Video Driver Q 3920.00/2. 000 
NJU7001D-ND Low Voltage CMOS Op Amp 22 60 48 ae 
UND | Law orage CMOS Op n; co dq o Wu 
О Ша Шш а 0М05 е m ТІ pe o NJM3717D2-ND Stepper Motor Driver 240 175 140 
NJU7004D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 201 168 134 MIB aus l. TUE 200 
NJU7004M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp. 201 168 134 NJM3770AFM2-ND | Stepper Motor Driver. PES dem iud 
NJU7006F-TE1CT-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, NJM3771D2-ND Dual Stepper Motor Driver 588 490 2% 
Tiny Single CM0S Ор Amp.... 186 155 124 рр! | : i ; 
x NJM3771FM2-ND Dual Stepper Motor Driver. 5.88 490 3.92 
NJUTOOGF-TETTR-ND bo Sra аа and Low Offset Voltage, ERU NJM3772D2-ND — |Dual Stepper Motor Driver 546 455 364 
Е ыа NJM3772FM2-ND Dual Stepper Motor Driver. 546 455 3.64 
NJU7007FS-TETCT-ND ШОО. in Offset Voltage Super Sma ai ane ж NJM3773D2-ND [Dual Stepper Motor Driver 5.04 4.20 3.36 
nan E š Ë NJM3773FM2-ND Dual Stepper Motor Driver. 504 420 336 
NJU7007F3-TE1TR-ND pon Offset Voltage Super Small Sized Single TUO UD NJM3774D2-ND Dual Stepper Motor Driver. 546 455 364 
ШАЙ Lov Power, Law Offset Voltage Super Small td Single Or: Шс Dust teper Motor іне. 545 455300 
NJU7008F3-TEITR-ND | Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single S e ND ш toad Моо Оте. зік 420 556 
СМО Ор Amp ШЫ NJM37717D2-ND — |Stepper Motor Driver. 504 420 336 
NJU7011F-TE1CT-ND | Low Power Tiny Single CMOS Op Amp. .54 4 36 NJM37717E3-ND St Š 
а: еррег Motor Driver. 5.04 4.20 3.36 
NJU7011F-TE1TR-ND | Low Power Tiny Single CM0S Ор Amp 945.00/3,000 NJM37770D3-ND Stepper Motor Driver 786 655 524 
NJU7014D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp... 117 98 78 NJU6048F-TE1CT-ND | High Efficiency White LED Drive 168 140 112 
NJU7014M-ND Low Power Dual CMOS Op Amp . 117 98 78 NJUGO48F-TE1TR-ND | High Efficiency White LED Drive 07-23-5 2940.00/3,000 
NJU7015D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp.. 117 98 78 NJUZ6050F-TE2CT-ND | High Efficiency White LED Driver 0T-23-5 240 175 140 
BDM ND Low Power Dual GMOS Op Amp. ШШ ЖИ 40 NJU#6050F-TE2TR-ND | High Efficiency White LED Driver* 3675.00/3,000 
NJU7016D-ND Low Power Dual CMOS Op Am 120 100 .80 NJU#6060V-TE1CT-ND |Full Color LED Controller Driver with PWM Control * 147 123 98 
NJU7016M-ND Low Power Dual CMOS Op Amp . Р 46 55 44 NJU#6060V-TE1TR-ND |Full Color LED Controller Driver with PWM Control* 1715.00/2,000 
NJU7021D-ND Single Low Voltage CMOS Op Amp -Dip 138 115  .92 NJU6416FC1-ND Dot Matrix LCD 8-Out Segment Driver.. 100-0ЕР 615 543 410 
NJU7021M-ND Single Low Voltage CMOS Op Amp. DMP 72 40 48 NJU7325R-TE1CT-ND |Single-Phase DC Brushless Motor Driver . &VSP 1.05  .88 70 
NJUTOP2D;ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp 8-Пір О шу 58 NJU7325R-TE1TR-ND |Single-Phase DC Brushless Motor Driver. 8-VSP 1225.00/2,000 
ОМ т! це r ІШЕ ти NJU#8711V-TE2CT-ND [ЗУ Operation Switching Driver for Class D Amp* 10-SSOP 252 210 1.68 
d Aper A й 2 NJU#8711V-TE2TR-ND |3V Operation Switching Driver for Class D Amp* 10-SSOP 2940.00/2,000 
NJU7024M-ND Quad Low Voltage CMOS Ор Ат 225 1.88 1.50 NJU#8713V-TEICT-ND |2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 14-SSOP 2.73 228 1.82 
NJU7031D-ND Low Voltage CMOS Op Amp 75 63 550 NJU#8713V-TE1TR-ND |2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 3185.00/2,000 
NJU7031M-ND Low Voltage CM0S 0p Amp JS 4% 50 NJW4301D-ND 2-Channel Bridge Driver 348 290 232 
NJU7032D-ND Dual Low Voltage CM0S 0p Amp 93 78 862 NJW4301M-ND 2-Channel Bridge Driver..... 348 290 232 
NJU£7032M-ND Dual Low Voltage CMOS Ор Amp* . .93 48 62 
NJU7034D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp ЇЙ) 143 1.14 
NJU7034M-ND Quad Low Voltage CM0S 0p Am 147 123 98 А 
NJU7051D-ND Low Input 0ffset Voltage CM0S 0p Amp 138 145 92 / NJR Corporatio TIPLEXER 
NJU7051M-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 1.05 .88 7/70 ққ n 
NJU7054D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp.... . 153 128 1.02 Digi-Key М”, Price Eachx 
NJU7054M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Am 4-DMP 1.47 123 98 Part №. Description Pkg. 1 25 100 
NJU7061D-ND Single Low Input 0ffset Voltage CM0S 0p Amp. 8-Dip 102  .85  .68 NJU4051BD-ND Single 8-Channel Mux 90 75 40 
NJU7061M-ND Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 8-DMP 1.02 85 68 NJU4051BM-ND Single 8-Channel Mux 93 78 62 
NJU7062D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp. -Dip 9 83 66 MEE pu Tfno М0 d ДШ 50 
NJU7062M-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp DMP 126 1.05 84 NJU4053BD-ND Triple 2-Channel Мих 16-Di 06 890 64 
NJU7072D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp. 8-Dip 168 140 1.12 NJU4053BM-ND ripis 2-Channel Mux. вом» 196 90 64 
NJU7072M-ND Dual Low Input 0ffset Voltage CM0S 0p Amp 8-DMP 1.68 140 142 p - - - - 
NJU7074D-ND Quad Low Input 0ffset Voltage CM0S 0p Am і 273 228 182 
NJU7074M-ND Quad Low Input Offset Voltage CM0S Op Amp 240 175 140 А POWER 
NJU7081R-TE1CT-ND | Single Low Voltage CMOS Power Amp. 63 53 42 / МВ Corporatio АМАСЕМЕМТ 
NJU7081R-TE1TR-ND| Single Low Voltage CM0S Power Amp. 735.00/2,000 
NJU7082BV-TE1CT-ND | Dual Low Voltage CMOS Power Ат 72. 60 48 Digi-Key Price Eachx 
NJU7082BV-TE1TR-ND | Dual Low Voltage CMOS Power Am 840.00/2,000 Part No. Description Pkg. — 1 2 100 
NJU7091AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Атр 51 43 34 NJM78L05A-ND 5V, 100mA, Positive Voltage Regulator 10-92 36 30 24 
NJU7091AF-TETTR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 892.50/3,000 NJM#78LO5L2A-ND | 5V, 100mA, Positive Voltage Regulator* NEW! 10-92 36 250 24 
NJU7092AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Атр Gy 3 BG NJM78L06A-ND 6V, 100mA, Positive Voltage Regulator ....... 10-92 36 30 24 
NJU7092AF-TETTR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 682.50/3,000 NJM#78LO6L2A-ND | 6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* NEW! 36 30 24 
NJU#7093AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp * 96 80 464 NJM£78L08L2A-ND |8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* NEW! 36 30 24 
NJU£7093AF-TETTR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp* 1680.00/3,000 NJM78L12A-ND 12V, 100mA, Positive Voltage Regulator 3 30 24 
NJU7094D-ND Low Power/Low 0ffset Voltage Dual CM0S 0p Amp. -Dip 1.32 110 .88 NJM#78L12L2A-ND |121, 100mA, Positive Voltage Regulator* NEW? 10-92 36 250 24 
NJU7094M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CM0S Op Am 8-DMP 1.32 1.10  .88 NJM78L15A-ND 15V, 100mA, Positive Voltage Regulato TO-92 36 30 24 
NJU7094R-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Am -VSP 2.73 228 1.82 NJM78LROSBD-ND Series Regulator with Reset Function i 72 60 48 
NJU7094R-TE1TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Am -VSP 3185.00/2,000 NJM78LROSBM-ND Series Regulator with Reset Function 45 38 30 
NJU#7094RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp * 8-TVSP 273 228 1.82 NJM78L20A-ND 20V, 100mA, Positive Voltage Regulato! 36 30 24 
NJU#7094RB1-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 3185.00/2,000 NJM78L24A-ND 24V, 100mA, Positive Voltage Regulator .. 10-92 36 30 24 
NJU7094V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp . 147 123 .98 NJM£78L24L2A-ND |24У, 100mA, Positive Voltage Regulator* NEW: 10-92 36 30 24 
NJU7094V-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp . 1715.00/2,000 NJM78L02UA-ND 2.6V, 100mA, Positive Voltage Regulator . 39 33 26 
NJU7095D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 126 105 .М NJM78LOSUA-ND — |5V, 100mA, Positive Voltage Regulator 59 — 33 26 
NJU7095M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Am 126 105  .84 NJM78LO6UA-ND 6V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 33 26 
NJU7095R-TETCT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Am 2.73 228 1.82 NJM78L08UA-ND 8V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 33 26 
NJU7095R-TETTR-ND |Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp.. 3185.00/2,000 NJM78L09UA-ND 9V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 33 26 
NJU7095RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Am -TVSP 273 228 1.82 NJM78L12UA-ND 12V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 33 26 
NJU7095RB1-TETTR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Атр... 3185.00/2,000 ж Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
NJM78L15UA-ND 15V, 100тА, Positive Voltage Regulator 39 33 26 NJM2860F3-25TE1CT-ND [Гом Dropout Voltage Regulator 45 38 30 
NJM78L18UA-ND 18V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 33 26 NJM2860F3-25TE1TR-ND |Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM78L20UA-ND |20/, 100тА, Positive Voltage Regulator 39 33 26 NJM2860F3-33TETCT-ND |Low Dropout Voltage Regulator 45 38 30 
NJM78L24UA-ND — 24V, 100тА, Positive Voltage Regulator 39 33 26 NJM2860F3-33TETTR-ND |Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM#78LROSBUTE1CT-ND | Series Regulator with Reset Function* .60 50  .40 NJM2860F3-47TE1CT-ND |Low Dropout Voltage Regulator 45 38 30 
NJM#78LROSBUTETTR-ND | Series Regulator with Reset Function * 350.00/1,000 NJM2860F3-47TETTR-ND |Low Dropout Voltage Regulator 787 .50/3,000 
NJM78LROSDD-ND Series Regulator with Reset Function . ло 60 48 NJM2863F03-TE1CT-ND |3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato 45 38 30 
NUM78LROSDU-TEICT-ND | Series Regulator with Reset Functio 60 50 40 NJM2863F03-TE1TR-ND |3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator .. 787.50/3,000 
NJM78LROSDU-TEITR-ND | Series Regulator with Reset Function....... 350.00/1,00 NJM2863F28-TECT-ND |2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 5-MIP 45  .38 30 
шеленеді 2 аш Foste volos аи m = т 3 & = NJM2863F28-TE1TR-ND_|2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 5-MTP 787.50/3,000 
- ‚ 500тА, Positive Voltage Regulator with Isolated Tal f j 3 TECT] Т " 
ПЛ. ESE на T 
NJM78M09FA-ND 9V, 500mA, Positive Voltage Regulator with Isolated Tal 54 45  .36 NJM2864F03-TETCT-ND |3, Ultra Low Noise Low Ого 3 Ps 
Ja š Д pout Voltage Regulator 5-MTP 45 1988 30 
NJM78M12FA-ND 12V, 500mA, Positive Voltage Regulator with Isolated Tab .54 A 36 NJM2864F03-TF1TR-ND |3V. Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulatoi 787.50/3,000 
NJM78M15FA-ND 15V, 500mA, Positive Voltage Regulator with Isolated Tab 54 45  .36 ^ ЗБ 
: mE ge Heg - NJM£2865F333TETCT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* .42 35 28 
NUM TBM SEAN ви Sooma, Positive Voltage Regulator with Isolated Tab 54 45 36 NIMF2865F333TETTR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator” 735.00/3,000 
- , 500mA, Positive Voltage Regulator with Isolated Tab 54 45  .36 NJM2870F21-TEICT-ND |2 1V. Low Dropout Voltage Regulat 42 35 28 
NJM78M24FA-ND |24V, 500mA, Positive Voltage Regulator with Isolated Tab 54 45 36 WN pout Voltage Regulator. я 3 à 
n NJM2870F21-TE1TR-ND |2.1\, Low Dropout Voltage Regulato: 735.00/3,000 
NJM79L05A-ND 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator ..... 42 35 20 2 
NJM#79L05L2A-ND | 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* NEW! 42 35 28 NJM£2870F33-TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 42 ЖЫ -28 
NJM79LO6A-ND GV, 100mA, Negative Voltage Regulator 72 35 28 NJM£2870F33-TE1TR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator 735.00/3,000 
NJM79LO8A-ND 8V, 100mA, Negative Voltage Regulator. 42 35 28 NJM2870F48-TETCT-ND |4.8V, Low Dropout Voltage Regulator. 42 35 2 
NJM79L09A-ND 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator . 42 35 28 NJM2870F48-TETTR-ND |4.8V, Low Dropout Voltage Regulato 735.00/3,000 
NJM79L12A-ND 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator 42 3 28 NJM#2871AF25TEICT-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 4 3 28 
NJM79L15A-ND 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator 4 35 28 NJM#2871AF25TEITR-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 735.00/3,000 
NJM79L18A-ND 18V, 100mA, Negative Voltage Regulator 42 35 28 NJM2880U21-TE1CT-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulator... 45 63 50 
NJM79L24A-ND 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator 42 35 28 NJM2880U21-TE1TR-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulator... 437.50/1,000 
NJM79LO5UA-ND 5V, 100mA, Negative Voltage Regulator. .69 58 46 NJM2881F18-TE1CT-ND |1.8V, Low Dropout Voltage Regulato: 54 45  .36 
NJM79LO6UA-ND 6V, 100mA, Negative Voltage Regulator. 69 58 46 NJM2881F18-TETTR-ND |1.8V, Low Dropout Voltage Regulatol 945.00/3,000 
NJM79L08UA-ND ЗУ, 100mA, Negative Voltage Regulator. .69 58 46 NJM#2881F28-TE1CT-ND |2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* 54 45 36 
NJM79LO9UA-ND 9V, 100mA, Negative Voltage Regulator. 69 58 46 NJM£2881F28-TE1TR-ND |2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* 945.00/3,000 
NJM79L12UA-ND 12V, 100mA, Negative Voltage Regulator. .69 58 46 NJM2886DL233TETCT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulatol 96 80  .64 
NJM79L15UA-ND 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator. .69 58 46 NJM2886DL233TETTR-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulatol 1680.00/3,000 
NJM79L18UA-ND 18V, 100mA, Negative Voltage Regulator. .69 58 46 NJM2930F05-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator... 72 60 48 
NJM79L24UA-ND 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator .69 58 46 NJM2930F85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator 72 (60 48 
NJM79MOSFA-ND |5У, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 46 NJM2930L85-ND 8.5V, Low Dropout Voltage Regulato 44 45 36 
NJM79MO06FA-ND 6V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab .69 58 46 NJM7905FA-ND БҮ, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal .93 ле 6 
NJM79MOBFA-ND — 8V,500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 .58 46 NJM7906FA-ND 6V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 93 78 62 
NJM79MO9FA-ND — |9\, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 46 NJM7908FA-ND ВУ, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab.. 93 78 62 
NJM79M12FA-ND |12/, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 69 58 46 NJM7909FA-ND 9V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab.. 93 78 62 
NJM79M15FA-ND 15V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab ... 69 58 46 NJM7912FA-ND 12V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab. TE (60 48 
NJM79M18FA-ND 18V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 0-220F 69 58 46 NJM7915FA-ND 15V, 1.5А, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 78 62 
NJM79M24FA-ND ` 24V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 0-220F 69 .58 46 NJM7918FA-ND 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 78 62 
EM ТАНДІ Adjustable 3 Terminal Positive Voltage Regulator. 50 ШЕ Щй NUM7924FA-ND — |24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 78 62 
NJM317DL1-TE1TR-ND Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator .. 1575.00/3,000 NJU7201L12-ND 1.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 60 50 40 
NJM317F-ND Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab 33 78 62 NJU7201L32-ND 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 60 50 40 
ШЫЛЫШ МШШ чы Stunt аа: Ж ч Е NJU7201L55-ND — |5.5V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator TET & A 
WINO наве reco untur f o^ ааа аа 
NOMASTMEND: Adjustable Precision Shunt Regulator . Hu ыш NJU7211L30-ND —— [-3.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulato 72 60 48 
NJM431U-ND Adjustable Precision Shunt Regulator . 54 45 36 NJU7211L50-ND — |-5.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulato 72 60 48 
NJM723M-ND Precision Voltage Regulator .... 54 45  .36 NJU7222L30-ND 3V. High Precision/High Output С 1 CMOS 
NJM2352D-ND Low Power Switching Regulator with Low Battery Detection. .66 5 44 З Terminal Voltage Regulator Шеп 84 70 56 
NJM2352M-ND Low Power Switching Regulator ..... .66 5 .44 с шз : А Ç ў 
NJM#2355D-ND — |2-Output High Voltage Switching Regulator* . 252 210 1.68 NJU7222L50-ND үз ere on ah й Current CM0S "E T 
NUMPSGODEND DC/DC Converter Control IC TU Ng Ee NJU7222U30-ND |3У High Precision/High Output Current CMOS і JEN 
NJM2370R02-TE1CT-ND |2.0V, Low Dropout Voltage Regulator wi -60 5040 3°Terminal Voltage Regulator 66 55 44 
NJM2370R02-TETTR-ND | 2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 = — 0 - 9 = 2 = 
NJM2370R03-TE1CT-ND | 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 NJU7222U50-ND SV, High Precision/High Output Current CMOS 
NJM2370R03-TE1TR-ND | 3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 СИМ Fey atmiral Voltags Regulator т s S ч 
NJM2370R37-TE1CT-ND |3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control (80 50 40 Д i IURI ои ОО хонара Hegu alor’. 5 : à 
NJM2370R37-TE1TR-ND |3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 №0#7223Е50-№0 — |5V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator* .. 93 78 82 
NJM2370U03-TEICT-ND | ЗУ, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control .60 50 40 NJU7231F12-TE1CT-ND |1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator . .60 50 40 
NJM2370U03-TETTR-ND | ЗУ, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 350.00/1,000 NJU7231F12-TE1TR-ND |1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator . 1050.00/3,000 
NJM#2370U05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control* . .60 50 40 NJU7231F28-TE1CT-ND |2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator . .60 50 40 
NJM#2370U05-TE1TR-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control* . 350.00/1,000 NJUT231F28-TETTR-ND |2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 1050.00/3,000 
NJM2370U47-TE1CT-ND | 4.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 NJUT231F52-TETCT-ND |5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 
NJM2370U47-TE1TR-ND | 4.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 350.00/1,000 NJUT231F52-TETTR-ND |5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 1050.00/3,000 
NJM2373AF-TE1CT-ND | Adjustable High Ргесіѕіоп Shunt Regulator .66 55 M NJU7231L12-ND 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator .. 45 63 50 
NJM2373AF-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator 1155.00/3,000 NJU7231L28-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator .. 15 63 50 
NJM2373AU-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator .66 55 44 NJU7231L52-ND 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator .. 75 63 50 
NJM2373AU-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator 385.00/1,000 NJU7231U12-TE1CT-ND |1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. .60 50 40 
NJM2374AD-ND PWM DC/DC Converter 8-Dip 147 123  .98 NJU7231U12-TETTR-ND |1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 350.00/1,000 
NJM2374AM-ND PWM DC/DC Converter. DMP 147 123 .98 NJU7231U18-TE1CT-ND |1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulatoi 60 50 40 
NJM2384D-ND DC/DC Converter Control. 1440р 210 175 140 NJU7231U18-TE1TR-ND |1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 350.00/1,000 
NJM2391DL103TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator .84 70 56 NJU7231U30-TE1CT-ND |3V, High Precision CM0S 3-Terminal Voltage Regulator. .60 50 40 
NJM2391DL103TETTR-ND | ЗУ, Low Dropout Voltage Regulator 1470.00/3,000 NJU7231U30-TE1TR-ND ЗУ, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 
ВЕ ты Dropout orage НЕШІНШІ TM 45 16 NJU7231U50-TE1CT-ND |5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 60 50 40 
д Ow Dropout voltage heguiato а : : NJU7231U50-TE1TR-ND |5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 
ШУ LE ЖЫРЫ Low Dropout Voltage Regulato шо 85 a NJU7241F18-TEICT-ND |1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 — 58 46 
NJM2397F-ND Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 114 9 76 NJU7241F18-TE1TR-ND |1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
NJM2800F3342TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset.. 105  .88 70 NJU7241F28-TE1CT-ND |2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 
MO ЛЕТО ay 108 Dropout үй Бедиа with fase T 1837 30/91000 NJU7241F28-TE1TR-ND |2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
N Say LOW Broeit Маа адаб Wilh Дз 15 EA с NJU7241F40-TE1CT-ND |4У, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 
NUM2BASDLTTBTETCT-ND] 1.8V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 63 5 42 USE ТЕТЕП P НШІ HEAR 00 БОША НЕ уйы о И 2207 
+ ER е 3 ў 50- -ND |5V, High Precision m оНаде Regulator. 4 E 4 
ҚМЙИЗИЛИТЕТКІВ T Tee ОРОШ ш agua NEW: Cu e NJU7241F50-TE1TR-ND |5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
ai, EI 2 Зуеў, Low Drona Voltage ЖЕЛДЕ NEW 89 0280060 ОДБОРЕ ЕТЕМ 2 5V, Low Dropout Voltage Regulator. в шш шш 
NJM2845DL125TE1CT-ND| 2 5V-5V Low Dropout Voltage Regulator NEW: 63 53 42 NJU7250F25-TETTR-ND |2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
NUMBASDLT2STETTR-ND| 2.5V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW: - 110250/8,000 ШОГЫ АМС 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato BE). as 
NJM2845DL103TE1CT-ND| 3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW: 63 53 42 NJU7250F33-TEITR-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulatoi 1207.50/3,000 
NUM2845DL103TE1TR-ND| 3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW: ` 1102.50/3,000 NJU7261U30-TEICT-ND 3V, CMOS Step-Up Switching Regulato 96 80 64 
NJM2845DLT33TETCT-ND| 3.3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NE! в # уй NJU7261U30-TETTR-ND ЗУ, CMOS Step-Up Switching Regulator.. 560.00/1,000 
NJM2845DL133TE1TR-ND| 3.3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 1102.50/3,000 s a PE сма. eee Sa Regulator 96 е aie 
NJM2846DL303TE1CT-ND| 3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 81 468 54 ғ Б әу, lep-Up switching Heguatol МІ, 
NUM2846DL303TE1TR-ND| 3V-5V, Low Dropout Voltage Reguiator NEW: 1417.50/3,000 NJU7261U50-TE1CT-ND |5/, CMOS Step-Up Switching Regulato 96 80 64 
NJM2846DL305TE1CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 81 68 54 NJUT261U50-TETTR-ND 5V, CMOS Step-Up Switching Regulator.. 560.00/1,000 
NJM2846DL305TE1TR-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 1417.50/3,000 NJU7600M-ND PWM Control Boost/Flyback Switching Regulator NEW! 126 105 84 
NJM2846DL318TE1CT-ND| 1.8V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! .81 68  .54 NJU7660D-ND DC/DC Voltage Converter... 72 .60 48 
NJM2846DL318TE1TR-ND  1.8V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW? 1417.50/3,000 NJU7662D-ND DC/DC Voltage Converter... 147 123 .98 
NJM2846DL323TE1CT-ND| 2.3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 81 68 54 NJU7665AF-TETCT-ND [Small Package Voltage Inverter 126 105 .84 
NUM2846DL323TE1TR-ND| 2.3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 1417.50/3,000 NJU7665AF-TEITR-ND [Small Package Voltage Inverter 2205.00/3,000 
NJM2846DL333TE1CT-ND  3.3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 81  .68 54 NJUTG65BF-TETCT-ND [Small Package Voltage Inverter .... 126 105 84 
NJM2846DL333TE1TR-ND| 3.3V-5V, Low Dropout Voltage Regulator NEW! 1417.50/3,000 ж Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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NJR Co rporat 10M POWER MANAGEMENT (Continued) 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM7820FA-ND 20V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab ................ Т0-220Ғ .60 50 40 
NJM7824FA-ND 24V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . .60 50 40 
NJU3711D-ND 8-Bit Serial to Parallel Converter B 1.17 190 78 
NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expande 1.80 1.50 120 
NJU3712M-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expande 1.68 140 1.12 
NJU3715G-ND 16-Bit Serial to Parallel Converter ................ 252 210 1.68 
NJU3716L-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 24-SDip 2.07 1.73 1.38 
NJU3716M-ND 16-Bit, дэта, Serial to Parallel Output Expander. 24-SOIC 207 1.73 1.38 
NJU3718G-ND 20-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander . 28-SOIC 2.25 1.88 1.50 
NJU6355ED-ND. Serial 1/0 Real Time Clock P -Dip 174 145 1.16 
NJU39610D2-ND Microstepping Motor Controller with Dual DAC 22-Dip 840 7.00 5.60 
NJU39610FM2-ND | Microstepping Motor Controller with Dual DAC 28-PLCC 840 7.00 5.60 
NJW1150M-ND 6-Channel Electronic Volume 0-50МР 5.88 490 3.92 
NJW1151M-ND 6-Channel Electronic Volume 0-50МР 840 7.00 5.60 
NJW1503AV-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tuner 16-550Р 2.52 210 1.68 
NJW1503AV-TE1TR-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Виз for TV Tuner 16-550Р 2940.00/2,000 
NJW1504V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tuner . 2.52 2.10 1.68 
NJW1504V-TE1TR-ND | PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tuner . 2940.00/2,000 
NJW1508V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with 12C Bus for TV Tuner . 1.77 148 118 
NJW1508V-TE1TR-ND | PLL Synthesizer with I2C Bus for TV Tuner . 2065.00/2,000 
I NJR Corporatio SWITCHES 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
NJG1505R-TE1CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 1.89 1.58 126 
NJG1505R-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/2,000 
NJG1506R-TE2CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 147 123  .98 


NJG1506R-TE2TR-ND 
NJG1507R-TETCT-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC. 
SPDT Switch, GaAs MMIC. 


1715.00/2,000 
147 9% 78 


NJG1507R-TE1TR-ND 


SPDT Switch, GaAs MMIC. 


1365.00/2,000 


NJG1512V-TE1CT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC 2.28 1.90 1.52 
NJG1512V-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC 2660.00/2,000 
NJG1516R-TE1CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 210 175 140 
NJG1516R-TETTR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2450.00/2,000 
NJG1519KC1-TESCT-ND |SP4T Switch, GaAs MMIC. 2.73 228 1.82 
NJG1519KC1-TESTR-ND |SP4T Switch, GaAs MMIC. 4777.50/3,000 
NJG1522KB2-TETCT-ND |SPDT Switch, GaAs MMIC 126 1.05 .84 
NJG1522KB2-TETTR-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC 2205.00/3,000 
NJG1524APC1-TE1CT-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC 2.94 245 1.96 
NJG1524APC1-TETTR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC 6860.00/4,000 
NJG1528KC1-TESCT-ND| ОРОТ Switch, GaAs MMIC 348 2.90 2.32 
NJG1528KC1-TE3TR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC 6090.00/3,000 
NJG#1532KB2-TE2CT-ND | SPDT Switch, GaAs ММ!С*.. 126 1.05 .84 
NJG#1532KB2-TE2TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC*.. J 2205.00/3,000 
NJG1544HC3-TE1CT-ND |2x2 Antenna Switch GaAs MMIC NEW! 0-USB 147 123 .98 
NJG1544HC3-TETTR-ND |2x2 Antenna Switch GaAs MMIC NEW! 0-USB 2572.50/3,000 
NJG1602HE3-TE1CT-ND| ОРОТ Switch, GaAs MMIC .... 2.31 1.93 1.54 
NJG1602HE3-TE1TR-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC.... Я 4042.50/3,000 
NJG1617K11-TE1CT-ND | Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Switch МЕ 138 115 92 
NJG1617K11-TE1TR-ND | Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Switch NEW! 2415.00/3,000 
NJM2233BD-ND 2-Input Single Video Switc 4 35 28 
NJM2234D-ND 3-Input Video Switch 51 43 .34 
NJM£2234M-ND 3-Input Video Switch * 36 30 24 
NJM2244D-ND 3-Input Video Switch . 48 40 32 
NJM2244M-ND 3-Input Video Switch. 39 33 26 
NJM2246M-ND 3-Input Video Switch with 6dB Amp. 45 38 30 


NJM2249D-ND 
NJM2249M-ND 


3-Input Video Switch 
3-Input Video Switch 


105 48 70 
1.05 88 70 


NJM#2279D-ND 3-Input/2-Output Video Switch for 147 123  .98 
NJM2283D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch .. 1:50 1257 100 
NJM2283M-ND 2-Input, 3-Channel Video Switcl 135 113 90 
NJM2284V-TETCT-ND |2-Іпрші, 3-Channel Video Switcl 1.14 85 76 
NJM2284V-TE1TR-ND |2-Input, 3-Channel Video Switcl 1330.00/2,000 


NJM2285M-ND 


2-Input, 3-Channel Video Switcl 


ТЫ 98 76 


NJM2285V-TE2CT-ND 
NJM2285V-TE2TR-ND 


2-Input, 3-Channel Video Switc! 
2-Input, 3-Channel Video Switc! 


137 9 78 
1365.00/2,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
NJU7665BF-TETTR-ND |Small Package Voltage Inverter ... 2205.00/3,000 
NJU#7665CF-TE1CT-ND | Small Package Voltage Inverter* . 126 105 84 
NJU#7665CF-TEITR-ND | Small Package Voltage Inverter* . 2205.00/3,000 
NJU7670D-ND Voltage Tripler 2.94 245 1.96 
NJU7670M-ND Voltage Tripler... 2.94 245 1.96 
NJU7670V-TE1CT-ND | Voltage Triple: 114-5500 3.03 2.53 2.02 
NJU7670V-TE1TR-ND | Voltage Tripler.. .14-SS0P 3535.00/2,000 
NJU7700F25-TE1CT-ND | 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector S0T-23-5 42 35 28 
NJU7700F25-TE1TR-ND | 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector 50Т-23-5 735.00/3,000 
NJU7700F27-TE1CT-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector 50Т-23-5 42 Ша 20 
NJU7700F27-TE1TR-ND | 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector 50Т-23-5 735.00/3,000 
NJU7701F06-TE1CT-ND | 6V, CMOS Output Voltage Detector. 50Т-23-5 42 mm аў 
NJU7701F06-TE1TR-ND | 6V, CMOS Output Voltage Detector. 735.00/3,000 
NJU7701F28-TE1CT-ND | 2.8V, CMOS Output Voltage Detecto 42 ms 28 
NJU7701F28-TE1TR-ND | 2.8V, CM0S Output Voltage Detector.. 735.00/3,000 
NJU7701F44-TE1CT-ND | 4.4V, CMOS Output Voltage Detecto SOT-23-5 42 m аў 
NJU7701F44-TE1TR-ND | 4.4V, CMOS Output Voltage Detecto 735.00/3,000 
NJU7771F03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 .30 
NJU7771F03-TETTR-ND | ЗУ, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7771F05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 .30 
NJU7771F05-TE1TR-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7772F03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator. 42 deb 28 
NJU7772F03-TE1TR-ND | ЗУ, Low Dropout Voltage Regulator. 735.00/3,000 
NJU#7772F15-TE1CT-ND |1.5/, Low Dropout Voltage Regulator 42 35 28 
NJU#7772F15-TEITR-ND |1.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 735.00/3,000 
NJU7773F25-TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator.. 45 .38 30 
NJU7773F25-TE1TR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7773F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator.. 45 38 .30 
NJU7773F33-TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7774F03-TE1CT-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 .30 
NJU7774F03-TE1TR-ND | 3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7774F15-TE1CT-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator.. 45 38 -30 
NJU7774F15-TETTR-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7774F28-TE1CT-ND | 2.81, Low Dropout Voltage Regulator.. 45 38 530) 
NJU7774F28-TE1TR-ND | 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7775F05-TE1CT-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 30 
NJU7775F05-TE1TR-ND | 5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7775F33-TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 30 
NJU7775F33-TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7776F25-TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator.. 45 383 .30 
NJU7776F25-TE1TR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJU7776F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator.. 45 198 30 
NJU7776F33-TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
JR Corporatio LIZED ICs 
Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 100 
NJM1496D-ND Double Balanced Modulator/Demodulator .. 165 138 140 
NJM1496M-ND Double Balanced Modulator/Demodulato 165 198 110 
NJM2207D-ND Video Superimposer 120 100  .80 
NJM2207M-ND Video Superimposer. .90 ЛЫ 48) 
NJM2211D-ND FSK Demodulator/Tone Decodei .93 78  .82 
NJM2211M-ND FSK Demodulator/Tone Decoder .. 162 135 1.08 
NJM2229M-ND Sync. Separation with АРС 168 140 142 
NJM2230M-ND Video Sync. Detector 45 63 .50 
NJM2232AM-ND FM IF with Log Amp. 4-DMP 3.98 328 2.62 
NJM2240D-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruple: 8-Dip 189 1.58 1.26 
NJM2240M-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruplei 8-DMP 1.80 1.58 126 
NJM2247AM-ND Video Color Superimposer .. 0-DMP 210 1.75 140 
NJM2248D-ND 3-Input Video Ѕирегітроѕ 8-Dip 1.05 .88 70 
NJM2255M-ND Chroma Signal Hue Tint Controlle 8-DMP 1.68 140 1.12 
NJM2257D-ND Sync. Separator with AFC 16-Dip 2.85 2.38 1.90 
NJM2257M-ND Sync. Separator with AFC 6-DMP 2.37 1.98 1.58 
NJM2259M-ND RF Modulator for UHF Band 6-DMP 1.89 158 1.26 
NJM2264D-ND 3-Input Video Superimposer 8-Пір 72 60 48 
NJM2265D-ND 3-Input Video Superimposer.... -Dip 54 45  .36 
NJM2266D-ND 3-Input Video Superimposer with 6dB Amp -Dip 69 58 46 
NJM2292V-TETCT-ND | Narrow Band FM IF IC... 20-SSOP 147 1.23 .98 
NJM2292V-TETTR-ND | Narrow Band FM IF | 20-550Р 1715.00/2,000 
NJM2294V-TE1CT-ND [ЕМ IF IC for Pager 16-SSOP 3.99 3.33 2.66 
NJM2294V-TETTR-ND [ЕМ IF IC for Pager 16-550Р 3675.00/2,000 
NJM2295AV-TE1CT-ND | FM IF IC for Remote Keyless Entry System. 20-SSOP 3.48 2.90 2.32 
NJM2295AV-TE1TR-ND | FM IF IC for Remote Keyless Entry System. 20-550Р 4060.00/2,000 
NJM£2509V-TE1CT-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* . -SSOP 1.68 140 1.12 
NJM£2509V-TETTR-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* .. -550Р 1960.00/2,000 
NJM2519AM-ND RF Modulator for VHF Band..... 8-DMP 1.26 105 .84 
NJM2590V-TETCT-ND |455KHz Input FM IF Demodulator 14-550: 240 175 140 
NJM2590V-TETTR-ND |455KHz Input FM IF Demodulator 14-SSOP 2450.00/2,000 
NJM2592V-TETCT-ND |470МН2 Input Mixer 455KHz FM IF Demodulato 20-SSOP 3.15 2.63 2.10 
NJM2592V-TETTR-ND | 470MHz Input Mixer 455KHz FM IF Demodulato 20-550Р 3675.00/2,000 
NJM2594V-TETCT-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation 8-SSOP 2.94 245 1.96 
NJM2594V-TETTR-ND |Double Balanced Modulation/Demodulation -550Р 3430.00/2,000 
NJM2606AD-ND Low Voltage DC Motor Controller і .69 58 46 
NJM2611D-ND Servo Motor Controller .... 177 148 1.18 
NJM2611M-ND Servo Motor Controller. 240 175 140 
NJM2624AD-ND Brushless DC Motor Pre-Drive: 16-Dip 177 1.48 1.18 
NJM2624AM-ND Brushless DC Motor Pre-Driver 6-DMP 177 1.48 118 
NJM2750M-ND 4-Input, 1-Output Stereo Audio Selector . 6-DMP 147 123  .98 
NJM2761RB2-TE1CT-ND | Audio Limiter for Speaker Protection NEW: ШӘП 425 100 
NJM2761RB2-TE1TR-ND | Audio Limiter for Speaker Protection NEW! 1750.00/2,000 
NJM3357D-ND Low Power Narrow Band FM IF 144 120 9 
NJM3357M-ND Low Power Narrow Band FM IF 144 120  .96 


NJM3524D-ND 
NJM3524M-ND 


Switching Regulator Control Circuit. 
Switching Regulator Control Circuit 


ІМ! 98 78 
117 98 78 


NJM4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter . 231 193 154 
NJM7805FA-ND 5V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . .60 50 40 
NJM7806FA-ND 6V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Таб. 60 50 40 
NJM7808FA-ND 8V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . .60 50  .40 
NJM7809FA-ND 9V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . .60 50 40 
NJM7812FA-ND 12V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab .60 50 .40 
NJM7815FA-ND 15V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab .60 50 .40 
NJM7818FA-ND 18V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab .60 50 .40 


NJM2286D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switcl 150 125 100 
NJM#2286V-TE1CT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch * 90 45  .60 
NJM£2286V-TE1TR-ND |2-Input, 3-Channel Video Switch * 1050.00/2,000 
NJM2296D-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 219 1.83 146 
NJM2296M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch . 198-165 132 
NJM2506M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 1.08 90 72 
NJM2508M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 126 105 .84 
NJM2513M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 135 449 90 
NJM2520D-ND 2-Input, 1-Output Audio Switch 45 38 .30 
NJM2520M-ND 2-Input, 1-Output Audio Switch. 48 40 32 
NJM2521D-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch .66 55 44 
NJM2521M-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch. .66 5 .4 
NJM2533D-ND 2-Input, 1-Output Video Switch 51 4 .34 
NJM2533M-ND 2-Input, 1-Output Video Switch. .51 4 .34 
NJM2534D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch .66 55 .44 
NJM2534M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch. .66 Em 44 
NJM2535D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch .66 5 44 
NJM2535M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch. .66 55 44 
NJM2536AM-ND RF Modulator for VHF Band 1.05 88 70 
NJM2537V-TETCT-ND ЕМ IF IC for Pagers 270 225 1.80 
NJM2537V-TETTR-ND |FM IF IC for Pagers 3150.00/2,000 
NJM2542V-TETCT-ND — VIF/SIF Demodulato 177 148 1.18 
NJM2542V-TETTR-ND |VIF/SIF Demodulato 2065.00/2,000 
NJM2584D-ND Wideband 3 Circuits Video Switch 1.68 140 1.12 
NJM2584M-ND Wideband 3 Circuits Video Switch 138 115 92 
NJM2595M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch . AT Е 118 
NJM2596M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch for S2 . 3.36 2.80 2.24 
NJM2670D2-ND Dual H Bridge Driver 4.83 403 322 
NJM2670E3-ND Dual H Bridge Drive 483 403 322 
NJM£2902M-ND Quad Single Supply Op Amp* 1.08 90 72 
NJM£2902N-ND Quad Single Supply Op Amp* 172 60 48 
NJM3359D-ND Low Power Narrow Band FM IF 1.47 123 .98 
NJM#3403AD-ND Single Supply Quad 0p Amp* .96 80  .64 
NJM3403AM-ND Single Supply Quad Op Amp . .96 80  .64 
NJM#3404AD-ND Single Supply Dual Op Amp * 48 40 .32 
NJM3404AM-ND Single Supply Dual Op Amp .. 54 45  .36 
NJU201AD-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. 147 123  .98 
NJU#201AM-ND CMOS Quad SPST Analog Switch* 129 108  .86 
* Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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CIRC ZÍ NJR Corporation SWITCHES (Continued) 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
NJU211D-ND CM0S Quad SPST Analog Switch 138 145 .92 
NJU211M-ND CM0S Quad SPST Analog Switch ala 98 78 
NJU4066BD-ND CMOS Quad Analog Switc! 63 53 42 
NJU4066BM-ND CMOS Quad Analog Switch . 72 .60 48 
NJU7301D-ND CMOS Quad SPST Analog Switch 273 2.28 1.82 
NJU7301M-ND CM0S Quad SPST Analog Switch 144 120  .96 
NJU7311AM-ND. Analog Function Switch 3.36 2.80 2.24 
NJU7312AM-ND Analog Function Switch 234 1.95 1.56 
NJU7313AM-ND. Analog Function Switch 3.00 2.58 2.06 
NJU7600RB1-TETCT-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator . 8-TVSP 126 105 484 
NJU7600RB1-TETTR-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator . 1470.00/2,000 
NJU7660M-ND Voltage Converter. 54 4 36 
NJU7662M-ND Voltage Converter. 1.47 128 .98 


Sharp Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
PQ7DV10B 425-1755-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 7.63 507 4.12 
PQ7RV4 425-1757-5-ND | Adj., 4.6A, LDO Reg 3.40 2.26 1.84 
Р0050711 425-1589-5-ND | 5.0V, 1.0A, 100 Reg. 144 143  .82 
PQ05DZ51 425-1590-5-ND | 5.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 140 1.10  .80 
PQ05RA1 425-1591-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro 177 148 1.04 
Р005ВА11 425-1592-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 1.95 163 1.14 
PQO5RD08 425-1593-5-ND | 5.0V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 140 110 .80 
PQO5RD11 425-1594-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro! 154 1.21 88 
PQO5RD1B 425-1595-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro 144 143  .82 
PQO5RD21 425-1596-5-ND | 5.0V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contro 171 143 1.00 
PQO5RR1 425-1597-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 5% 1.89 158 141 
PQO5RR12 425-1599-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 5% 204 170 1.19 
PQO5RR13 425-1600-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg. with Reset, 2.5% 2:13 178 125 
PQ05VY3H3ZZ | 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.88 240 1.68 
PQO5VY053ZZ | 425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 255 170 1.38 
PQO7RX11 425-1609-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 153 128 90 
PQO7VRSMAZZ | 425-1610-5-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with Reset @ 4.2\/ 1.26 99 172 
PQ07VZ0122Z | 425-1614-5-ND | Adj., 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Contr 172 135 98 
P009DZ11 425-1616-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 143  .82 
PQ09DZ1U 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PQ09DZ51 425-1617-5-ND | 9V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 143  .82 
PQ09DZ51 425-1617-2-ND | 9У, 0.5A, 100 Reg. with ON/OFF Control 1482.00/3,000 
PQO9RA1 425-1618-5-ND | 9V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control, 5%... 177 1.48 1.04 
PQO9RA11 425-1619-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 2.5% 195 1.63 1.14 
P009RD08 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, LD0 Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQO9RD11 425-1621-5-ND | 9V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.58 124 .90 
PQO9RD1B 425-1622-5-ND | 9V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 1416 84 
PQO9RD21 425-1623-5-ND | 9V, 2.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 171 1.43 1.00 
PQ12DZ11 425-1624-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Contr 144 113  .82 
PQ12DZ11 425-1624-2-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1638.00/3,000 
Р0120751 425-1625-5-ND | 12V, 0.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 113 8 
PQ12DZ51 425-1625-2-ND | 12V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1443.00/3,000 
PQ12RA1 425-1626-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 177 1.48 1.04 
PQ12RA11 425-1627-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 195 163 1.14 
PQ12RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 112 88 .64 
P012RD08 425-1628-5-ND | 12V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQ12RD11 425-1629-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 154 121 .88 
PQ12RD1B 425-1630-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 175 138 1.00 
P012RD21 425-1631-5-ND | 12V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 171 1.43 1.00 
PQ15RF15 425-1633-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 192 160 112 
PQT5RFIG 425-1635-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.16 1.80 126 
PQ15RF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 225 1.88 1.32 
PQ15RWO08 425-1638-5-ND | Adj., 0.8A, LDO Regulator .. 140 1.10  .80 
PQ15RW11 425-1639-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Regulato 140 1.10  .80 
PQ15RW1B 425-1640-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Regulato 158 124  .90 
PQ15RW?21 425-1641-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Regulato 174 145 102 
PQO10FZ5MZZ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.16 91 466 
Р0010Ғ270177  |425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 130 102 74 
PQO12FZ5MZZ | 425-1553-5-ND | 1.2V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.16 91 .66 
Р0012Е20122  |425-1552-5-ND | 1.21, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 130 102 74 
PQO15EF01SZ  |425-1554-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.12 88 464 
PQO15EHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5У, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116  .84 
Р0015ЕН0277 | 425-1556-5-ND | 1.5У, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133  .93 
Р0015Е70177  |425-1557-5-ND | 1.5У, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 
PQO15EZ1HZZ | 425-1558-5-ND | 1.5V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 132  .96 
PQO15EZ5MZZ | 425-1559-5-ND | 1.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQO15Y3H3ZZ | 425-1561-5-ND | 1.5У, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 2.38 1.67 
Р0015Ү20177  |425-1562-5-ND | Adj., 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 130 1.02 74 
PQO15YZ5MZZ | 425-1563-5-ND | 1.5У, 0.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.16 .91 .66 
Р0018ЕҒ0157  |425-1564-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 112 88 464 
PQ018EH01ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 .84 
Р0018ЕН0277 | 425-1566-5-ND | 1.8У, 2.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.59 133  .93 
PQO18EZ1HZZ | 425-1568-5-ND | 1.8У, 1.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 132  .96 
PQO18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8У, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQO18EZO1ZZ  |425-1567-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 .84 
PQO25EF01SZ  |425-1570-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 112 88 464 
PQO25EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 .84 
Р0025ЕН0277 | 425-1572-5-ND | 2.5V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133 .93 
PQO25EZ1HZZ | 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 1.32  .96 
P0025EZ5MZZ |425-1575-5-ND | 2.5V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
Р0025Е70177  |425-1573-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 484 
PQO25Y3H3ZZ | 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 2.38 1.67 
Р0030Е70177 | 425-1578-5-ND | 3.0V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 
PQO30EZ1HZZ | 425-1579-5-ND | 3.0V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 132 .96 
PQO30EZ5MZZ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
Р0033ЕҒ0157  |425-1581-5-ND | 3.3V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 112 88 .64 
Р0033Е70177 | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116  .84 
Р0033Е71Н77 | 425-1584-5-ND | 3.3V, 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 1.32 .96 
PQO33EZ5MZZ | 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQ033Y3H3ZZ | 425-1587-5-М№0 | 3.3V, 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 238 1.67 
Р0033Ү05377 | 425-1586-5-ND | 3.3V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2:55 70 138 
PQO70XH01ZZ | 425-1604-5-ND | Adj., 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 1416 84 
PQO70XH02ZZ | 425-1605-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 159 133  .93 
PQO70XZ1HZZ | 425-1607-5-ND | Adj., 1.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 168 432 196 
P0070XZ01ZZ | 425-1606-5-ND | Adj., 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 147 116 84 
PQO70XZ5MZZ | 425-1608-5-ND | Adj., 0.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110 480 
PQ20RX05 425-1721-5-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control ШӘ) 127 5% 
PQ20RX11 425-1722-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 1.32  .96 
PQ20WZ11 425-1723-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 144 143  .82 
PQ20WZ1U 425-1723-2-ND | Adj., 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PQ20WZ51 425-1724-5-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 140 110  .80 
PQ20WZ5U 425-1724-2-ND | Adj., 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1443.00/3,000 
PQ25VBO12FZ | 425-1725-5-ND | Adj., 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control 177 1.48 1.04 
PQ25VB8M2FZ | 425-1726-5-ND | Adj., 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.68 140 .98 
PQ30RV31 425-1727-5-ND | Adj., 3.0A, LDO Regulator . 3.08 205 1.67 
T Lead Form 


SHARP LDO REGULATORS 
Sharp Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PQ1K253M2ZP | 425-1643-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 12 128832 
PQ1K253M2ZP | 425-1643-2-ND | 2.51, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1120.00/5,000 
PQ1K303M2ZP | 425-1644-1-ND | 3.0V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L an WA xA 
PQ1K303M2ZP | 425-1644-2-ND | 3.0/, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1120.00/5,000 
PQ1K333M2ZP | 425-1645-1-ND | 3.3V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 72 52 32 
PQ1K333M2ZP | 425-1645-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1120.00/5,000 
PQ1K503M2ZP | 425-1650-1-ND | 5.0/, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 4/9 15200853 
PQ1K503M2ZP | 425-1650-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1120.00/5,000 
PQ1L253M2SP | 425-1651-1-ND | 2.5V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control. .68 49 3 
PQ1L253M2SP | 425-1651-2-ND | 2.5V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control. 210.00/1,000 
PQ1L303M2SP | 425-1652-1-ND | 3.0/, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. .68 49  .30 
PQ1L303M2SP | 425-1652-2-ND | 3.0/, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 210.00/1,000 
PQ1L333M2SP | 425-1653-1-ND | 3.3V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control. .68 49  .30 
PQ1L333M2SP | 425-1653-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 210.00/1,000 
PQ1L503M2SP | 425-1654-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. .68 49  .30 
PQ1L503M2SP | 425-1654-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 210.00/1,000 
PQ1R18 425-1655-1-ND | 1.8/, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. .90 65 40 
PQ1R18 425-1655-2-ND | 1.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control 1400.00/5,000 
PQ1R23 425-1656-1-ND | 2.3У, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control .90 65 40 
PQ1R23 425-1656-2-ND | 2.3V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1400.00/5,000 
PQ1R25 425-1657-1-ND | 2.5V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 195 69 42 
PQ1R25 425-1657-2-ND | 2.5V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1R27 425-1658-1-ND | 2.7/, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L .95 6 4 
PQ1R27 425-1658-2-ND | 2.71, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1R28 425-1659-1-ND | 2.8V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 195 69 4 
PQ1R28 425-1659-2-ND | 2.8У, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1R30 425-1660-1-ND | 3.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 95 69 42 
PQ1R30 425-1660-2-ND | 3.0/, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1R33 425-1661-1-ND | 3.3V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 95 69 42 
PQ1R33 425-1661-2-ND | 3.3V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1R38 425-1662-1-ND | 3.8V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 95 69 42 
PQ1R38 425-1662-2-ND | 3.8V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1R47 425-1664-1-ND | 4.71, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 98 amo cad 
PQ1R47 425-1664-2-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1820.00/5,000 
PQ1R50 425-1665-1-ND | 5.0V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 95 69 42 
PQ1R50 425-1665-2-ND | 5.0V, 240тА, LDO Reg. with ON/OFF Control......SOT-23L 1470.00/5,000 
PQ1T251M2ZP | 425-1670-2-ND | 2.5V, 400тА, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 1014.00/3,000 
PQ1T301M2ZP | 425-1674-1-ND | 3.0V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .91 72 AT 
PQ1T501M2ZP | 425-1686-1-ND | 5.0V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 91 72 AT 
PQ1U181M2ZP | 425-1688-1-ND | 1.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....50Т-23-5 .81 59 .36 
PQ1U181M2ZP | 425-1688-2-ND | 1.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ1U251M2ZP | 425-1692-1-ND | 2.5V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .81 У. ў 
PQ1U251M2ZP | 425-1692-2-ND | 2.51, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ1U281M2ZP | 425-1694-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .81 Ў. 30 
PQ1U281M2ZP | 425-1694-2-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ1U301M2ZP | 425-1696-1-ND | 3.0/, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .81 59 36 
PQ1U301M2ZP | 425-1696-2-ND | 3.0/, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ1U351M2ZP | 425-1701-1-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .81 89 36 
PQ1U351M2ZP | 425-1701-2-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ1U501M2ZP | 425-1708-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .81 .59 36 
PQ1U501M2ZP | 425-1708-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 756.00/3,000 
PQ1X251M2ZP | 425-1710-1-ND | 2.5V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .68 49 3 
PQ1X251M2ZP | 425-1710-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 630.00/3,000 
PQ1X281M2ZP | 425-1711-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .68 49  .30 
PQ1X281M2ZP | 425-1711-2-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 630.00/3,000 
PQ1X291M2ZP | 425-1712-1-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .68 49  .30 
PQ1X291M2ZP | 425-1712-2-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 630.00/3,000 
PQ1X301M2ZP | 425-1713-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .68 49 .30 
PQ1X301M2ZP | 425-1713-2-ND | 3.0V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 630.00/3,000 
Р01Х331М22Р | 425-1714-1-ND | 3.3V, 300тА, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .68 49  .30 
PQ1X331M2ZP | 425-1714-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 630.00/3,000 
PQ1X451M2ZP | 425-1719-1-ND | 4.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 .68 49  .30 
PQ1X451M2ZP | 425-1719-2-ND | 4.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ....SOT-23-5 630.00/3,000 
PQ1X501M2ZP | 425-1720-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .68 49  .30 
PQ1X501M2ZP | 425-1720-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . 630.00/3,000 
PQ3DZ13 425-1728-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 144 143  .82 
PQ3DZ13U 425-1728-1-ND | 3.3V, 1.0А, LDO Reg. with ON/OFF Control . 1.44 113 74 
PQ3DZ13U 425-1728-2-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1599.00/3,000 
PQ3DZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 144 143 82 
PQ3DZ53U 425-1729-2-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1599.00/3,000 
PQ3RD13 425-1732-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 140 1.10 80 
PQ3RD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 151 119 .86 
PQ3RD23 425-1734-5-ND | 3.3V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 171 143 1.00 
PQSRD083 425-1731-5-ND | 3.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 140 110  .80 
PQSRF33 425-1735-5-ND | 3.3V, 3.5А, LDO Reg. with ON/OFF Control. 2.83 1.88 1.53 
PQ3TR5M3BZZ | 425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset at 4.3V. ЕЭЗ ТОБ 76 
PQ3TR5M4AZZ | 425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with Reset 133 105 16 
РОЅЕМЗ 425-1742-5-ND | Adj., 3.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control .. 285 238 167 
РОЅЕМ5 425-1743-5-ND | Adj., 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 255 170 138 
PQ5EV7 425-1744-5-ND | Adj., 7.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 2.85 1.90 154 
PQ5RS1A 425-1745-5-ND | 5V, 0.15A, LDO Reg. with Reset at 4.7 .... 130 102 .74 
PQ6RD083 425-1752-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 140 1.10  .80 
PQ6RD83B 425-1753-5-ND | 6.3V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 144 143 82 
PQ7DV5 425-1756-5-ND | Adj., 5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 510 339 276 
PQ7DV10 425-1754-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ON/OFF Control 715 545 419 


ARP CHOPPER REGU RS 
MICROELECTROI 
Sharp Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PQ1CG2032FZ | 425-1759-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control TO-220 2.28 1.90 1.33 
PQ1CG2032RZ | 425-1760-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control TO-220 2.28 1.90 1.33 
PQ1CG21H2FZ | 425-1761-5-ND | Adj., 1.5А, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control Т0-220 2.04 170 119 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. А 25 100 
PQ1CG21H2RZ |425-1762-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 192 160 112 
PQ1CG38M2FZ | 425-1765-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 165 138  .97 
PQ1CG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 165 138  .97 
PQ1CG3032FZ | 425-1763-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 2.28 190 1.33 
PQ1CG3032RZ | 425-1764-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 2.28 1.90 1.33 
Р01С\103277 | 425-1767-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 252 240 147 
PQ1CZ21H2ZZ | 425-1768-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 243 2.03 142 
PQ1CZ38M2ZZ | 425-1769-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Regulator with 
ON/OFF Control 172 135 96 
PQ2CF1 425-1770-5-ND | Adj., 2.5A, Chopper Regulato 3.58 238 1.94 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 25 100 
ADC08310CWM-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options ..... 273 2.08 159 
ADCO832CCWM-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 2-C| 275 2.09 1.60 
ADCO832CIWM-ND  |8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 2-Ch 340 2.59 1.98 
ADC0834BCN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 4-Ch. 363 276 211 
ADC0834CCWM-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 4-Ch 313 238 1.82 
ADC0838CCN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 8-Ch. 2.68 2.00 1.53 
ADCO838CCV-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 8-Ch. 3.00 2.28 1.74 
ADC0838CCWM-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options, 8-Ch 2.68 2.04 1.56 
ADC0844CCJ-ND 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel 9.85 7.79 6.24 
ADC0844CCN-ND 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel 5.08 3.86 2.95 
ADC0848BCV-ND 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1/2 LSI 878 6.04 5.56 
ADC0848BCN-ND 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1/2 LSB.. 5.88 4.65 373 
ADC0848CCN-ND 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1 LSB. 5.60 426 325 
ADC0848CCV-ND. 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1 LSI 623 4.74 3.62 
ADC1001CCJ-ND 10-Bit, A/D Conv., Microprocessor Compatible, Ind. Temp. .20-CDip 24.00 22.40 20.80 
ADC1001CCJ-1-ND | 10-Bit, A/D Converter, Microprocessor Compatible .20-CDip 17.19 14.73 13.07 
ADC1005BCJ-1-ND | 10-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB. .20-CDip 15.15 1414 13.13 
ADC1005CCJ-1-ND | 10-Bit, A/D Converter, 1 LSB. .20-CDip 13.42 11.51 10.21 
ADC1061CIN-ND 10-Bit, High Speed ШР Compat A/D Converter with Track 20-Dip 5.80 459 3.68 
ADC1173CIJM-ND 8-Bit, 3V, 15MSPS, A/D Converter is ОР-24 2.00 221 1.69 
ADC1173CIMTC-ND | 8-Bit, ЗУ, 15М5Р5, A/D Converter.... .24-TSSOP 2.90 221 1.69 
ADC1241CIJ-ND 12-Bit, A/D with Sample and Hold Sign .28-CDip 1295 1110 9.85 
ADC1251CIJ-ND 12-Bit, Self-Calibrating Plus Sign uP Compatible АЛ .24-СОр 14.30 12.26 10.87 
ADCO08031CIWM-ND | 8-Bit, A/D Converter Single Channel with Track and Hold 468 3.56 2.72 
ADC08038CIWM-ND | 8-Bit, A/D Converter 8-Channel w/T/H 5.23 398 304 
ADCO8060CIMT-ND | 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter. 405 3.08 2.35 
ADC08062CIWM-ND | 8-Bit, A/D Converter 2-Channel with S/H.. 378 2.87 249 
ADC08100CIMTC-ND | 8-Bit, A/D Converter, 100MSPS, 1.3mW.. 6.660 525 421 
ADC08131CIWM-ND | 8-Bit, High Speed A/D Converter 468 356 272 
ADC08134CIWM-ND | 8-Bit, High Speed Serial In/Out A/D Converter 

with Mux Option iis 468 3.56 272 
ADCO8200CIMT-ND | 8-Bit, 20-200MSPS, 1.05mW MSPS A/D Converter. 1110 951 844 
ADC08351CILQCT-ND| 8-Bit, A/D Converter 5.35 407 3.11 


ADC08351CILQTR-ND 


2696.40/1,000 


ADC08351CIMTC-ND 5.08 3.86 2.95 
ADC08831IM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1 Input 242 180 1.33 
ADC08831IMMCT-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1 Input 242 1.80 1.33 


ADC08831IMMTR-ND 


8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1 Input 


998.40/1,000 


ADC088311N-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1 Input. 242 1.80 1.33 
ADC08831IWM-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 1 Input 242 1.80 133 
ADC088321M-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 2 Input 242 180 133 
ADC08832IMMCT-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 2 Input 242 1.80 1.33 


ADC08832IMMTR-ND 


8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 2 Input 


998.40/1,000 


ARTs 
Price Each» 
Description Pkg. 1 25 100 
PC16550DN-ND UART .40-Dip 515 3.92 2.99 
PC16550DV-ND UART. .44-PLCC 4.43 3.37 2.57 
PC16552DV-ND Dual UART A4-PLCC 6.85 542 4.34 
PC16552DVXTR-ND |Dual ПАВТ .44-PLCC 2037.50/500 
al A/D AND D/A 
nduct CONVERTERS 
Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 
A/D Converters 
ADCO8LO60CIMT-ND | 8-Bit, 60 MSPS, A/D Converter 5.99 474 3.80 
ADC10D020CIVS-ND | Dual 10-Bit, 20MSPS, 150mW A/D Converter 956 819 7.27 
ADC10D040CIVS-ND | Dual 10-Bit, 40MSPS, 267mW A/D Converter 14.96 12.83 11.38 
ADC11DLO66CIVS-ND | Dual 11-Bit, 6 MSPS, 450MHz Input 
Bandwidth A/D Converter 25.65 23.04 22.23 
ADC12D040CIVS-ND | Dual 12-Bit, 40MSPS, A/D Converter. 18.60 17.36 16.12 
ADC12DLO40CIVS-ND | Dual 12-Bit, 40MSPS, ЗУ A/D Converter NEW! 21.45 20.02 18.59 
ADC12DLO66CIVS-ND | Dual 12-Bit, 66М5Р5, 450MHz Input 
Bandwidth A/D Converter 27.15 25.34 23.53 
ADC12H030CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter, Configurable 6.59 522 448 
ADC12H038CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel 6.76 535 429 
ADC12L030CIWM-ND | 3.3V, 12-Вй Serial 1/0 A/D Converte 624 494 396 
ADC12L034CIWM-ND | 3.3V, 12-Bit Serial 1/0 A/D Converte 624 494 396 
ADC12L038CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel..... 6.41 507 406 
ADC12L063CIVY-ND | 12-Bit, 62М5Р5, 354mW A/D Converter 
with Internal Sample and Holi 22.95 21.42 19.89 
ADC12L066CIVY-ND | 12-Bit, 66MSPS, 450 Bandwidth A/D Converter 
with Internal Sample and Hold .. 24.45 22.82 21.19 
ADC12L080CIVY-ND | 12-Bit, 80MSPS, 450MHz Bandwidth ADC МЕ! 24.90 23.24 21.58 
ADC78H89CIMT-ND |12- -Ch., 500KSPS, A/D Converter NEW: 548 434 348 
ADC78H90CIMT-ND | 12-Bit, 8-Ch., 500KSPS, A/D Converter NEW! 5.48 4.34 348 
ADCOB1S101CIMFCT-ND| 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW! 2.50 1.86 1.38 
ADCO81S101CIMFTR-ND| 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW: 1034.24/1,000 


ADCO81S101CISDCT-ND| 8-Bit, 1MSPS 
ADC081S101CISDTR-ND| 8-Bit, 1MSPS 


ADC101S101CIMFCT-ND| 


10-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW!. 


A/D Converter NEW! 
A/D Converter NEW! 


2.50 


1.86 


1.38 


1034.24/1,000 


3.58 


2.72 


2.08 


ADC101S101CIMFTR-ND| 


ADC102S021CIMMCT-ND | 10-Bit, 200KSI 
ADC102S021CIMMTR-ND | 10-Bit, 200KSI 
ADC102S051CIMMCT-ND | 10-Bit, 500KSI 
ADC102S051CIMMTR-ND | 10-Bit, 500KSI 


10-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW... 


PS, 2-Channel A/D Converter NEW? 
PS, 2-Channel A/D Converter NEW! 
PS, 2-Channel A/D Converter NEW! 
PS, 2-Channel A/D Converter NEW! 


1801.80/1,000 


3.10 


2.36 


1.80 


1562.40/1,000 


4.03 


3.06 


2.34 


2028.60/1,000 


ADC08832IN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter, 2 Input . 2.42 1.80 1.33 
ADC08832IWM-ND | 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter. 2.42 1.80 133 
ADC10030CIVT-ND | 10-Bit, A/D Converter. 741 586 470 
ADC10040CIMT-ND | 10-Bit, A/D Converter. 748 591 474 
ADC10062CIWM-ND | 10-Bit, A/D Converter 624 494 396 
ADC10065CIMT-ND | 10-Bit, A/D Converter. 832 658 527 
ADC10080CIMT-ND | 10-Bit, A/D Converter. 899 741 570 
ADC10158CIN-ND 10-Bit, Plus Sign 415 ADC with 4 or 8-Channel Mux, Track 554 439 352 
ADC10158CIWM-ND | 10-Bit, Plus Sign 445 ADC with 4 or 8-Channel Mux, Track. 5.82 460 3.69 
ADC10321CIVT-ND | 10-Bit, A/D Converter. 571 452 3.62 
ADC10461CIWM-ND | 10-Bit, A/D Converter 620 472 3.60 
ADC10464CIWM-ND | 10-Bit, 60015 A/D Converter with Input Mux 571 452 362 
ADC10662CIWM-ND | 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 558 424 324 
ADC10664CIWM-ND | 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux 558 424 324 
ADC10738CIWM-ND | 10-Bit, Serial 1/0 A/D Converter. 440 3.35 2.56 
ADC1175-50CIJM-ND | 8-Bit, A/D Converter .......... 523 398 3.04 
ADC1175-50CILQCT-ND | 8-Bit, 50MSPS, A/D Converte 455 346 2.64 


ADC1175-50CILOTR-ND 


8-Bit, 50М5Р5, A/D Converte 


2293.20/1,000 


ADC1028101CIMMCT-ND 
ADC1025101CIMMTR-ND 


ADC104S021CIMMCT-ND | 10-Bit, 200KSI 
ADC104S021CIMMTR-ND | 10-Bit, 200KSI 
ADC104S051CIMMCT-ND | 10-Bit, 500KSI 


10-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter NEW! 
10-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter NEW? 


PS, 4-Channel A/D Converter NEW! 
PS, 4-Channel A/D Converter NEW! 
PS, 4-Channel A/D Converter NEW! 


5.05 


3.84 


2.93 


2545.20/1,000 


3.55 


2.70 


2.06 


1789.20/1,000 


4.55 


3.46 


2.64 


ADC104S051CIMMTR-ND | 10-Bit, 500KSI 


PS, 4-Channel A/D Converter NEW!. 


2293.20/1,000 


ADC1175-50CIMT-ND | 8-Bit, 50MSPS, A/D Converte 4.55 346 2.64 
ADC12010CIVY-ND | 12-Bit, 10MSPS, A/D Converter 973 834 740 
ADC12010EVAL-ND | Evaluation Board .— 295.50 = = 
ADC12020CIVY-ND | 12-Bit, 20MSPS, A/D Converter 32-LOFP 14.25 12.21 10.83 
ADC12020EVAL-ND | Evaluation Board............ 363.00 = = 
ADC12030CIWM-ND | 12-Bit, Serial 1/0 A/D Converter. 6.07 4.80 3.85 
ADC12032CIWM-ND | 12-Bit, А/О Converter 20-500 607 4.80 3.85 
ADC12034CIN-ND 12-Bit, A/D Converter. 953 754 6.04 
ADC12034CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter 6.32 500 401 
ADC12038CIWM-ND | 12-Bit, A/D Converter 6.32 500 401 
ADC12040CIVY-ND | 12-Bit, 40М5Р5, A/D Converter 14.96 12.83 11.38 
ADC12041CIV-ND ADC 12-Bit +Sign Parallel...... 607 4.80 385 
ADC12130CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial 1/0. 659 522 448 
ADC12138CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial 1/0. 6.41 5.07 4.06 
ADC12138CIWM-ND | 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial I/0 . 641 50 4.06 
ADC12441CIJ-ND. 12-Bit, Dynam. Tested Self-Calibrating Plus 

Sign A/D Converter. 12.95 11.10 9.85 
ADC12451CIJ-ND. 12-Bit, Dynam. Tested Self-Calibrating Plus 

Sign A/D Converter. .24-CDip 14.30 12.26 10.87 
ADCS7476AIMFCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, A/D Converte 0Т-23-6 463 3.52 2.69 


ADC104S101CIMMCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 5.75 437 3.34 
ADC104S101CIMMTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 2898.00/1,000 
ADC121S101CIMFCT-ND| 12-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW!. SOT-23-6 4.63 3.52 2.69 
ADC121S101CIMFTR-ND| 12-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW!. 2331.00/1,000 
ADC122S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200KSPS, 2-Channel A/D Converter NEW!. 393 2.99 228 
ADC1228021CIMMTR-ND | 12-Bit, 200К5Р5, 2-Channel A/D Converter NEW! 1978.20/1,000 
ADC122S051CIMMCT-ND | 12-Bit, 500К5Р5, 2-Channel A/D Converter NEW! 5.00 3.80 2.90 
ADC122S051CIMMTR-ND | 12-Bit, 500К5Р5, 2-Channel A/D Converter NEW! 2520.00/1,000 
ADC122S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter NEW! 6.08 4.62 3.53 
ADC122S101CIMMTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter NEW! 3061.80/1,000 
ADC124S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200KSPS, 4-Channel A/D Converter МЕ! 10-MSOP 4.53 344 2.63 
ADC124S021CIMMTR-ND | 12-Bit, 200К5Р5, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 2280.60/1,000 
ADC124S051CIMMCT-ND | 12-Bit, 500KSPS, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 570 434 3.31 
ADC124S051CIMMTR-ND | 12-Bit, 500К5Р5, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 2872.80/1,000 
ADC124S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 5.80 4.59 3.68 
ADC124S101CIMMTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter NEW! 10-MSOP 3422.40/1,000 


ADCS7476AIMFTR-ND 
ADCS7477AIMFCT-ND 
ADCS7477AIMFTR-ND 
ADCS7478AIMFCT-ND 
ADCS7478AIMFTR-ND 


12-Bit, 1MSPS, A/D Convertei 
10-Bit, 1MSPS, A/D Converter 
10-Bit, 1MSPS, A/D Converte: 
8-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW! 
8-Bit, 1MSPS, A/D Converter NEW! 


6937.50/3,000 


3.58 


2.72 


2.08 


1801.80/1,000 


2.50 


1.86 


1.38 


1034.24/1,000 


ADCS9888CVH-140-ND | 140MSPS Video Analog Front End NEW! 14.96 12.83 11.38 

ADCS9888CVH-170-ND | 170MSPS Video Analog Front End NEW! 18.60 17.36 16.12 

ADCS9888CVH-205-ND | 205MSPS Video Analog Front End NEW! 28.50 26.60 24.70 

ADCVO08832CIM-ND | LV, 8-Bit Serial 1/0 A/D Converter 31051882132 1m. 
D/A Converters 

DACO800LCM-ND 8-Bit, D/A Converter... i 12011 .88 


DACO800LCMXTR-ND 


8-Bit, D/A Converte 


1402.50/2,500 


ADCO0801LCN-ND 8-Bit, uP Compatible A/D Converters, 1/4 LSB 20-Dip 933 800 7.09 
ADCOB802LCN-ND 8-Bit, иР Compatible A/D Converters, 1/2 LSB 20-Dip 611 484 3.88 
ADCOBO2LCWM-ND |8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB 0-501С 605 479 3.84 
ADC0803LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LS 20-Dip 4.85 3.69 2.82 
ADCO804LCJ-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. CDip 10.15 870 7.72 
ADCO804LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB .. 20-Dip 2.50 1.90 1.45 
ADCO804LCWM-ND | 8-Bit, A/D Converter, 115 0-5010 2.50 1.90 1.45 
ADC0805LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB .. 20-Dip 4.78 3.63 277 
ADCO808CCN-ND 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with 8-Ch. Mux., 1/2 LSB. i 529 419 336 
ADC0808CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB. 5.93 4.51 344 
ADC0809CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB. 378 287 249 
ADC0809CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB 595 453 346 
ADC0816CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB 40-Dip 12.62 10.82 9.59 
ADC0817CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB. Í 884 699 560 
ADC0820BCWM-ND | 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LS 571 452 3.62 
ADC0820CCN-ND 8-Bit, High Speed MPU Comp. A/D, Я 3.95 301 230 
ADCO820CCWM-ND | 8-Bit, High Speed A/D Converter, 1 LSB.. 375 285 218 
ADC0831CCN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options 273 208 159 


DAC0800LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 480 132 .96 
DAC0802LCM-ND 8-Bit, D/A Converte 176 1.30 .94 
DACO802LCN-ND 8-Bit, D/A Converte 173 127 92 
DACO808LCM-ND 8-Bit, D/A Converter 164 122 91! 
DAC0808LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity УАР й .94 
DAC0830LCN-ND 8-Bit, uP Compatible Double Buffered D/A Converte 573 454 3.64 
DAC0832LCN-ND 8-Bit, uP Compatible D/A Converter 0.20% Linearity 3.10 2.36 1.80 
DACO832LCWM-ND | 8-Bit, uP Compatible D/A Converter . 3.08 230 1.76 
DAC14135MT-ND 14-Bit, 135MSPS D/A Converter... 8.84 6.99 5.60 
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EPSON ELECTRONICS REAL TIME 
AMERICA, INC. CLOCK MODULES 
Epson Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 50 
RTC-4543SA-A0 | SE3245CT-ND | Real Time Clock, 5+10ррт.. 5.04 4.32 3.60 
RTC-4543SA-A0 | SE3245TR-ND | Real Time Clock, 5+10ррт 2400.00/1,000 
RTC-62421A SE3247-ND Real Time Clock, +10ppm.. 858 745 507 
RTC-62421B SE3248-ND Real Time Clock, +50ppm.. 774 645 457 
RTC-62423A3 | SES249CT-ND | Real Time Clock, +20ррт.. 12.25 10.50 8.75 
RTC-62423A3 | SES249TR-ND | Real Time Clock, «20ppm . 1457.50/250 
RTC-72421A SE3231-ND Real Time Clock, +10ppm.. 7.62 6.35 451 
RTC-72421B SE3232-ND Real Time Clock, +50ppm.. 7.05 588 418 
RTC-72423A SE3241-ND Real Time Clock, +20ррт. 855 713 507 
RTC-72423A3 | SES241TR-ND | Real Time Clock, +20ррт. 1187.50/250 
RTC-72423B SE3242-ND Real Time Clock, +50ррт. 7.50 625 444 
RTC-72423B3 | SE3242TR-ND | Real Time Clock, =50ррт . 1041.67/250 
RTC-8564JE3 SE3252CT-ND | Real Time Clock, 5+23ppm 5.88 5.04 420 
RTC-8564JE3 SE3252TR-ND | Real Time Clock, 5+23ppm 697.50/250 
RX-8581SAB SE3253-ND Real Time Clock, 5+23ррт.. 3.50 3.00 2.50 
ational 

Q emiconductor- INTERFACE CH 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. m 25 100 
CLCO20BCQ-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer: .28-РЕСС 31.35 29.26 27.17 
CLC021AVGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer .44-РОЕР 3915 36.54 33.93 
DP83223V-ND Twister High-Speed Networking Transceiver Device .28-PLCC 15.93 13.65 12.11 
DP83815DUJB-ND Integrated PCI Ethernet Media Access Controller.. 60-LBGA 1155 990 878 
DP83815DVNG-ND 10/100Mb, Integrated PCI Ethernet Media Access 

Controller and Physical Layer 144-LQFP 9.38 8.04 7.13 
DP83816AVNG-ND 10/100Mb/s PCI Ethernet Media Access Controller 

(MacPHYTER-II™) 144-LQFP 779 6.16 4.94 
DP83843BVJE-ND Phyter with Integrated PMD Sublayers.. .80-PQFP 11.92 10.22 9.06 
DP83846AVHG-ND DsPHYTER, Single 10/100 Ethernet Transceiver . 857 678 543 
DP83847ALQA56A-ND | Single 10/100 Ethernet Transceiver... 570 434 331 
DP83865BVH-ND 10/100/1000 Ethernet Physical Layer (Gig PHYTER®V) 16.63 14.25 12.64 
DP83865DVH-ND 10/100/1000 Ethernet Physical Layer 

(Gig PHYTERSV) NEW!. 28-РОЕР 16.63 14.25 12.64 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Controller for Twisted Pair. 84-PLCC 1449 1242 11.02 
DP83902AVLJ-ND Serial Network Interface Controller for Twisted Pair. 00-PQFP 14.00 12.00 10.64 
DP8573AN-ND RealTime Clock....... 24-Dip 13.56 11.63 10.31 
DS14C88M-ND Quad CMOS Line Driver. 4-SOIC 169 1.24  .90 
DS14C88MXTR-ND Quad CMOS Line Driver. 4-SOIC 1434.38/2,500 
DS14C88N-ND Quad CMOS Line Driv 14-Dip 155 445 185 
DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receiver 4-SOIC 169 124  .90 
DS14C89AMXTR-ND Quad CMOS Line Receiver 1434.38/2,500 
DS14C89AN-ND Quad CMOS Line Receiver "m 155 115 95 
DS14C232CM-ND Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 Dual 

Driver/Receiver.... En 282 210 1.55 
D$140232CMXTR-ND Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 

Dual Driver/Receiver.... 2843.75/2,500 
DS14C232CN-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power . 3.07 228 1.69 
DS14C232TM-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power. 2.82 240 155 
DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receive: 4-SOIC 620 472 3.60 
DS14C238WMXTR-ND | Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receive: 4-SOIC 3124.80/1,000 
DS140241WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x5 Driver/Receivei 8-SOIC 525 415 3.33 
DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/EIA-232 3x5 Driver/Receiver 28-SSOP 5.54 439 3.52 
DS14C535MSA-ND 5V, Supply EIA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver 28-SSOP 545 445 347 
DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive: 6-SOIC 154 113 .82 
DS26C31TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive: 6-SOIC 1306.88/2,500 
DS26C31TN-ND CMOS Quad RS422 Line Driver i 1.69 124  .90 
DS26C32ATM-ND CMOS Quad А5422 Receiver 1.69 1.24 .90 
DS26C32ATMXTR-ND CMOS Quad RS422 Receiver 1434.38/2,500 
DS26C32ATN-ND Quad Differential Line Receiver. 167 125° 82 
DS26LS31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver.. WERL аб. 82 
DS26LS31CMXTR-ND Quad High Speed Differential Line Drive 1306.88/2,500 
DS26LS31CN-ND Quad High Speed Differential. 1.60 124  .90 
DS26LS32ACM-ND Quad Differential Line Receiver. 154 143  .82 
DS26LS32ACMXTR-ND | Quad Differential Line Receiver.. 1306.88/2,500 
DS26LS32ACN-ND Quad Differential Line Receiver. 1.69 1.24 0 
DS26LS32CM-ND Quad Differential Line Receiver. 154 143  .82 
DS26LS32CN-ND Quad Differential Line Receiver. ПЕР dug й 
DS26LV31TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Drive 167 125 .92 
DS26LV32ATM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receive 6-SOIC 1.67 125 92 
DS34C86TM-ND Quad CMOS Differential Line Receiver... 6-SOIC 1.69 124 .90 
DS34C86TMXTR-ND Quad CMOS Differential Line Receive! 6-SOIC 1434.38/2,500 
DS34C86TN-ND Quad CMOS Differential Line Receive! 16-Dip 1.55 115 85 
DS34C87TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Lin SOC 1.69 1.24 .90 
DS34C87TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive: 6-SOIC 1434.38/2,500 
DS34C87TN-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Drive: 16-Dip 169 124 90 
DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receive 6-SOIC 2.57 1.91 142 
DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver. 257 101 142 
DS36C200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Diff. Transceiver . 4-SOIC 298 221 1.64 
DS36C278M-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceivei 8-SOIC 2.70 2.01 1.48 
DS36C278N-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceivei i 282 240 155 
DS36C278TM-ND Multipoint EIA Low Power Transceiver..... 282 210 155 
DS36C279M-ND Low Power EIA-RS-485 Transceiver with Sleep Mode. 2.58 1.96 1.50 
DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CMOS EIA-RS-485 Transceivei 2.58 1.96 1.50 
DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver 3.50. 272 208 
DS89C21TM-ND Differential CMOS Line Driver/Receiver Pair 2.60 1.94 143 
DS89C386TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Receiver 848 671 5.38 
DS89C387TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Driver 848 671 5.38 
DS90C031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 3.38 257 1.96 
DS90C031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 3.88 2.57 1.96 
DS90C031TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 4218.75/2,500 
DS90C032BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 310 2.36 1.80 
DS90C032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 3.10 2.36 1.80 
DS90C032TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 3875.00/2,500 
DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter . 6.07 4.80 3.85 
DS90C385AMT-ND +3.3V Prog. LVDS Transmitter 24-Bit Flat Panel Display 

Link, 85MHz МЕМУ................ 5.09 474 3.80 
DS90C387AVJD-ND Dual Pixel LVDS Display Interface 945 785 6.96 
DS90C387RVJD-ND 85MHz Dual 12-Bit LDI Transmitter (VGA/UXGA) 998 789 632 
DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA-OXGA.. 945 7.85 6.96 
DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver 250 190 145 
DS90C402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receiver 2.50 1.90 145 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS90C2501SLBCT-ND | Transmitter for LVDS Display Interface........................ Laminate CSP 13.97 11.97 10.62 
DS90C2501SLBTR-ND | Transmitter for LVDS Display Interface Laminate CSP 4987.50/500 
DS90CF364MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver 48-TSSOP 620 4.72 3.60 
DS90CF364AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 18-Bit, Receiv 48-TSSOP 5.99 474 3.80 
DS90CF366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receivi 48-TSSOP 699 5.53 443 
DS90CF384AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Весем .56-TSSOP 6.20 4.72 3.60 
DS90CF384ASLC-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver. 64-FBGA 7.98 6.31 5.06 
DS90CF383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver .56-TSSOP 6.07 4.80 3.85 
DS90CF384MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver .56-TSSOP 6.20 472 3.60 
DS90CF386MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receivi .56-Т550Р 699 5.53 443 
DS90CF388AVJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface/FPD-Link. .100-TQFP 915 7.85 6.96 
DS90CF388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA/Q; 100-ТОЕР 945 7.85 6.96 
DS90CF561MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link . 48-TSSOP 10.40 8.22 6.59 
DS90CF562MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link. 48-TSSOP 10.40 8.22 6.59 
DS90CF563MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Transmitter . 48-TSSOP 10.40 8.22 6.59 
DS90CF564MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Receiver 48-TSSOP 10.40 8.22 6.59 
DS90CF584MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receive .56-Т550Р 10.40 8.22 6.59 
DS90CPO4TLOCT-ND 4x4 Low Power 2.5 Gb/s LVDS Digital 

Cross-Point Switch 956 819 7.27 
DS90CPO4TLQTR-ND 4x4 Low Power 2.5 Gb/s LVDS Digital 

Cross-Point Switch .. 2-LLP 1733.55/250 
DS90CP22M-8-ND 2x2 800MBPS LVDS Crosspoint Switch 16-500 657 520 4.17 
DS90CP22MT-ND 2x2 800MBPS LVDS Crosspoint Switch NEW! 16-TSSOP 657 520 4.17 
DS90CR211MTD-ND 21-Bit, Channel Link, Transmitter, 40MHz . 48-TSSOP 1027 8.12 6.51 
DS90CR212MTD-ND 21-Bit, Channel Link, Receiver, 40MHz.. 48-TSSOP 1027 8.12 6.51 
DS90CR213MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter, 48-TSSOP 10.48 829 6.64 
DS90CR214MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver .. 48-TSSOP 10.48 8.29 6.64 
DS90CR215MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter ....................... 48-TSSOP 739 5.85 4.69 
DS90CR216AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver... 48-TSSOP 641 5.07 4.06 
DS90CR217MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

21-Bit, Channel Link-85MHz. 48-TSSOP 9.08 7.89 6.32 
DS90CR218AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

21-Bit, Channel Link-85MHz. 48-TSSOP 9.08 7.89 6.32 
DS90CR218MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

21-Bit, Channel Link-75MHz. .48-TSSOP — 8.67 6.86 5.50 
DS90CR281MTD-ND 28-Bit, Channel Link, Transmitte .56-1550Р 9.63 825 7.32 
DS90CR282MTD-ND 28-Bit, Channel Link, Receiver. .56-TSSOP 9.63 825 7.32 
DS90CR283MTD-ND 28-Bit, Channel Link-66MHz, Т .56-Т550Р 9.68 830 7.36 
DS90CR284MTD-ND 28-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver .. .56-TSSOP 9.68 830 7.36 
DS90CR285MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter ....................... 56-TSSOP 641 507 4.06 
DS90CR285SLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 

28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter. .064-FBGA 739 5.85 4.69 
DS90CR286AMTD-ND 3.3V, Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit 

Channel Link-66MHz .... 3% 56-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
DS90CR286MTD-ND LVDS 3.3V, Data Strobe 28-Bit, Channel 

Link-66MH .56-TSSOP 641 5.07 4.06 
DS90CR287MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bit 

Channel Link-75MHz 56-TSSOP 11.81 10.13 8.98 
DS90CR287SLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28 

Channel Link-75MHz.................... ...64-FBGA 11.81 10.13 8.98 
DS90CR288AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28 

Channel Link-85MHz 56-TSSOP 11.81 10.13 8.98 
DS90CR288ASLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28 

Channel Link-85MHz. ..64-FBGA 11.81 10.13 8.98 
DS90CR288MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28 

Channel-75MHz.... .56-TSSOP 11.90 10.20 9.05 
DS90CR481VJD-ND 48-Bit LVDS Ch. Link SER/DES, 65-112MHz. 100-TQFP 15.75 14.70 13.65 
DS90CR482VS-ND 48-Bit LVDS Ch. Link SER/DES, 65-112MHz. 00-ТОҒР 15.75 14.70 13.65 
DS90CR483VJD-ND 48-Bit LVDS Ch. Link SER/DES, 33-112MHz. .100-TQFP 15.75 14.70 13.65 
DS90CR484VJD-ND 48-Bit LVDS Ch. Link SER/DES, 33-112MHz ..100-ТОЕР 15.75 14.70 13.65 
DS90CR485VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Serializer (6.384 Gbps 100-TQFP 18.45 17.22 15.99 
DS90CR486VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Deserializer (6.384 Gbps)...100-TQFP 18.45 17.22 15.99 
DS90CR562MTD-ND LVDS 18-Bit, FPD Link... 48-TSSOP 9.89 8.48 7.52 
DS90CR581MTD-ND LVDS Transmitter 24-Bit, FPD Link 9.09 7.19 5.76 
DS90CF386SLC-ND 3.3V, LVDS Receiver, 24-Bit Flat Pat 7.98 6.31 5.06 
DS90LVOO1TLDCT-ND | 3.3V LVDS-LVDS Buffer. 2.36 1.75 1.30 
DS90LVOO1TLDTR-ND | 3.3V LVDS-LVDS Buffer. 972.80/1,000 
DS90LV001TM-ND 3.3V, LVDS-LVDS Buffer 2.36 175 1.30 
DS90LVO11ATLDCT-ND | ЗУ, LVDS Single High Speed Differential Driver. 178 1.31 .95 
DS90LVO11ATLDTR-ND | 3V, LVDS Single High Speed Differential Driver. 617.50/1,000 
DS90LVO11ATMFCT-ND | ЗУ, LVDS Single High Speed Differential Driver 1.35 109 Д2 
DS90LV011ATMFTR-ND | ЗУ, LVDS Single High Speed Differential Driver 468.00/1,000 
DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Drive 1.88 1.40 1.04 
DS90LV017M-ND LVDS Single High Speed Differential Drive 1.64 122  .91 
DS90LV018ATM-ND LVDS 3V, Single CMOS Differential Line Receiver 1.88 1.40 1.04 
DS90LV019TM-ND LVDS 3.3V, or 5V, Driver/Receiver. 273 2.08 1.59 
DS90LV019TMTC-ND 3.3V or 5V, LVDS Driver/Receiver . 2.65 202 1.54 
DS90LV027ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver. 285: 212 157 
DS90LV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Drive 2.91 2.17 1.60 
DS90LVO28ATLDCT-ND | LVDS ЗУ, Dual CMOS Differential Line Receiver. 285 212 LS 
DS90LVO28ATLDTR-ND | LVDS 3V, Dual CMOS Differential Line Receiver. 1177.60/1,000 
DS90LVO28ATM-ND LVDS 3V, Dual CMOS Differential Line Receiver. 285 242 157 
DS90LV031ATM-ND LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Driver 3.08 234 179 
DS90LVOS1ATMTC-ND | LVDS ЗУ, Quad CMOS Differential Line Drive 3.08 234 179 
DS90LV031ATMXTR-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Drive 3843.75/2,500 
DS90LV031BTM-ND LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Drive 3.08 2.34 1.79 
DS90LV032ATM-ND LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Receive: 2.85 247 1.66 
DS90LVO32ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Receiver. .16-TSSOP 2.85 2.17 1.66 
DS90LV047ATM-ND LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Drive 16-5016 3.08 234 1.79 
DS90LV047ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Drive 16-TSSOP 3.08 2.34 1.79 
DS90LV048ATM-ND LVDS ЗУ, Quad CMOS Differential Line Receive: 16-5016 3.08 2.34 1.79 
DS90LVO48ATMTC-ND | LVDS ЗУ, Quad CMOS Differential Line Receive: .16-TSSOP 3.08 234 1.79 
DS90LV049TMT-ND ЗУ LVDS Dual Line Driver w/Dual Line Receiver NEW!...16-TSSOP 2.95 219 1.62 
DS90LV110ATMT-ND 1-10-10 LVDS Data/Clock Distributor w/Failsafe NEW'!...28-TSSOP 1046 8.27 6.63 
DS90LV110TMTC-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor .28-TSSOP 10.46 8.27 6.63 
DS92CK16TMTC-ND BLVDS 3V, 1 to 6 Clock Buffer/Bus Transceiver .24-TSSOP 5.96 4.72 378 
DS92LV010ATM-ND Bus LVDS 3.3/5.0V, Single Transceiver . “SOIC 320 244 1.86 
DS92LVOAOATLOACT-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceivei 41Р 697 552 442 
DS92LVO40ATLQATR-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceivei 4-LLP 1054.10/250 
DS92LVO90ATVEH-ND | LVDS 9-Channel Transceiver... 64-LQFP 914 7.83 6.95 
DS92LV16TVHG-ND 16-Bit, Bus LVDS Serializer/Deserializer 80-LOFP 13.97 11.97 10.62 
DS92LV18TVV-ND 18-Bit, Bus LVDS Serializer/Deserializer. ...80-PQFP 16.54 14.18 12.57 
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Digi-Key Price Eachx 
. INTERFACE CHIPS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Price Each BA18BCOT-ND 1.8V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW!.....10-220FP 1.02 .85 .68 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 BA18BCOWT-ND 1.5V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with AEE eG m 
DS92VIO2ATMSACNDAS 16MHz-AOMHz 10-Bit, Serializer. -28-SS0P [1061 900 806 BA25BCOT-ND 2.51, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW! 102 85 68 
DS92LV1023TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit, Serialize .28-SSOP 10.37 821 6.58 BA25BCOWT-ND 25V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
DS92LV1210TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit, Deserialize .28-SSOP 938 8.04 743 Shutdown NEW! 126 105 84 
DS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16MHz-40MHz 10-Bit, Random Lock — - = 
‘alt р Y BA30BCOT-ND 3V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW! 1.02 85 .68 
Deserializer with Embedded Clock Recovery . 28-SSOP — 9.98 7.89 6.32 BA30BCOWT-ND ЗУ. 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
BLVDSO4-ND Evaluation Board for DS92LV1023/1224 . 222.00 207.20 192.40 Shutdown NEW?......... 126 105 84 
RCB7200VUEND, PCI to ISA Bridge ... ес 101048667 7108 BA33BCOT-ND 3.3V, ТА LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW! 102 85 68 
DS92LVI224TMSA-ND | 40MHz-66MHz, 10-Bit, Deserialize 1037 821 6.58 BA33BCOWT-ND | 3.3V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
DS92LV1260TUJB-ND | 6-Channel 10-Bit BLVDS Deserializer. 3210 29.96 27.82 Shutdown NEW! i 126 105 84 
DS92LV222ATM-ND | Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeate 515 392 299 BASOBCOT-ND 5V, ТА LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW! 102 85 68 
DS92LV8028TUF-ND 8-Channel 10:1 Serializer 32.10 29.96 27.82 ВАБОВСОМІТ-МО 5V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
DS92UT16TUF-ND UTOPIA-LVDS Bridge for 1.6 Gbps Bi Shutdown NEW?.......... 126 105  .84 
Data Transfers . 27.30 25.48 23.66 BAGOBCOT-ND 6V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW? 102  .85 68 
DS96F174CJ-ND RS485/422 Quad Driver 6.26 4.95 3.97 BA60BCOWT-ND 6V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
DS485M-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivei 192 143 1.06 Shutdown NEW^!........... 6 126 105 .84 
DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivel 205 152 113 BA7OBCOT-ND ТУ, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW? .........T0-220FP 1.02 85 .68 
DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivei 1.92 143 1.06 BA70BCOWT-ND ТУ, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
DS485TN-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceivei 205 152 113 Shutdown NEW?!........... а 126 105 484 
DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485 1/4 Unit Load BA80BCOT-ND 8V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW! 1.02 85 68 
Transceiver 192 143 1.06 BA80BCOWT-ND 8V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
DS2003CM-ND High Current/High Voltage Darlington Driver Shutdown NEW! 126 105 44 
with Internal Resistor 1.05 77 56 BA90BCOT-ND 9V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW! 1.02 .85 .68 
DS2003CMXTR-ND High Current/High Voltage Darlington Driver BA90BCOWT-ND 9V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation with 
with Internal Resistor 892.50/2,500 Shutdown NEWS... 126 105 .84 
DS2003CN-ND High Current/High Voltage Darlington Driver BA028LBSG2-CT-ND | 2.8/, 150mA Low Saturation Regulator NEW! -550Р 80 0 45 
with Internal Resistor.. 1.09 80 58 BA028LBSG2-TR-ND | 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! -550Р 780.00/3,000 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver 6-SOIC — 1.31 97 70 BA029LBSG2-CT-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! -SS0P .80 .60 45 
DS3486N-ND RS422/423 Quad Line Receiver 16-Dip 1.54 113  .82 BA029LBSG2-TR-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator NEW: -SS0P 780.00/3,000 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver. $06 154 143 82 BAOSOLBSG2-CT-ND | ЗУ, 150mA Low Saturation Regulator NEW! . .80 .60 45 
DS3487N-ND Quad Differential Line Drivei 16-Dip 1.69 124  .90 BAOSOLBSG2-TR-ND | ЗУ, 150mA Low Saturation Regulator NEW! 780.00/3,000 
DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver. 16-Dip 380 289 — оз NE 221 Маша "a ш Regulator NE 80 ean ie 
DS3668N-ND Quad Fault Protect Peripheral Dri 16-Dip 443 314 — -TR-ND | 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! 780.00/8, 
БООЛАП В DEOR er sol 217 161 119 | BAOSSCCOT-ND 33У 1A Low Saturation Regulator МЕЙЛ. 141 118 — 94 
H Й А у + ў й BA033CCOWT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator w/Shutdown NEW! 144 120 96 
DS3691N-ND RS422/423 Line Drive 16-Dip 2.23 1.66 1.23 м 
m inei " " BA033LBSG2-CT-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator .80 .60 45 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeate 8-SOIC 1.98 148 1.09 ў 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeate 2000.00/2,500 BA033LBSG2-TR-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator 780.00/3,000 
DS3695ATM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater 270 201 148 BAOS6LBSG2-CT-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! 80 — G0 45 
DS3695N-ND Multipoi d BAO36LBSG2-TR-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! 780.00/3,000 
point RS485/422 Transceiver/Repeater 192 143 1.06 BAO38LBSG2-CT-ND | 3.8V. 150mA L n 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater 192 143 1.06 -CT-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! 80 — 60 45 
DS3696N-ND Multipoi x ВА0381 В562-ТВ-М | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator NEW: 780.00/3,000 
| ultipoint RS485/422 Transceiver/Repeater 251 137 1% ст. м 
05369 h й н BA040LBSG2-CT-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulator NEW: -75 63  .50 
50V-ND RS485 Quad Differential Receiver. 1048 829 : 
05369 с Z р BA040LBSG2-TR-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulator NEW! . 975.00/3,000 
54V-ND Quad Differential Bus Transceiver . 9.08 7.79 6.91 Те ; 
DS8921AM-ND Diff ial Line Driver/Receiver Pai 177 132 9 BA050LBSG2-CT-ND | 5V, 150тА Low Saturation Regulator .. .80 :60 — 45 
ferential ne Driver/ReceWver Eat ШЕ ge mU ВА0501.8562-ТЯ-М0 | 5V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
ШЕЛ AND Differential’ ine Driver Receiver Ра 177 132 57 | BAI78MOST-ND — |5V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW: 40-60 45 
ЕАМ DEUS Depeche ВЫЕ NE ат BA78MOGT-ND — | 6V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW! 30 60 45 
d MULA s se ar : aes BAT78MO7T-ND — | 7V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW! 80 50 45 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Receiver Pair 161 120 .89 ВА178М08Т-М0 ВУ, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW! 80  .60 45 
DS8922AM-ND А5422 Dual Driver/Receiver Pair 177 132 97 ВА178М09Т-М0 9V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW! 80  .60 45 
DS8922AN-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pai 205 152 113 BA178M10T-ND 10V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NE! 80 60 45 
D58922M-ND RS422 Dual Driver/Receiver Рай 180 134 .99 BA178M12T-ND 12V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW! 80 60 45 
DSS92NIND RS422 Dual Drivar/Recelver Pai : 1:80) ЗА 99 BAT78M15T-ND — | 15V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NEW! 80 60 45 
DS8923AM-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver. 180 1.34 .99 BA178M18T-ND 18V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NE 80 60 45 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receive 1812.50/2,500 BA178M20T-ND 20V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NE! .80 60 45 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receive 16-Dip 2.05 1.52 143 BA178M24T-ND 24V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator NE! 80 (60 45 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver. 8-5010 158 116 .84 BA4116FV-E2CT-ND | FM IF Detector for Cordless Phones .B16-SS0P 1.26 1.05  .84 
DS9637ACN-ND RS423 Dual Receiver. “Пр 165 121  .88 BA4116FV-E2TR-ND | FM IF Detector for Cordless Phones . .B16-SS0P 1365.00/2,500 
DS9638CM-ND RS422 Dual High Speed Differential Line Drivei 8-SOIC 1.58 116  .84 BA4558F-E2CT-ND | 18V, Dual Op Amp. 8-SOP 55 44 .33 
DS9638CN-ND RS422 Dual High Speed Differential Drive -Dip 165 121  .88 BA4558F-E2TR-ND | 18V, Dual Op Amp. 8-50Р 372.50/2,500 
DS14185WM-ND EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver .... 169 124 .90 BA4560-ND 18V, Dual High Slew Rate Op Amp i 50 40 .30 
DS14196WM-ND EIA/TIA-232 5 Driver x 3 Receiver 1.60 124  .90 BA4560F-E2CT-ND | 18V, Dual High Slew Rate Op Amp -50 40  .30 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver . 301 2.24 1.65 BA4560F-E2TR-ND | 18V, Dual High Slew Rate Op Amp 8-SOP 337.50/2,500 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 282 210 155 BA6845FS-E2CT-ND | Stepping Motor Driver A16-SSOP 144 120  .96 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 2843.75/2,500 BA6845FS-E2TR-ND | Stepping Motor Driver .A16-SS0P. 1560.00/2,500 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver. 2.95 219 1.62 BA10358F-E2CT-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp . 8-50Р 50 40 30 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver. 940 8.06 7.15 BA10358F-E2TR-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp . 8-SOP 337.50/2,500 
D875176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1.31 9  .70 BA10393F-E2CT-ND | Dual Comparator 8-S0P 45 ЗВ 27 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1115.63/2,500 BA10393F-E2TR-ND | Dual Comparator 8-50Р 305.00/2,500 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1.54 113 92 BA178051-ND 5V, 1A Positive Output Voltage Regulator NE 0-220ЕР .84 63 48 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 139 402 74 BA17806T-ND 6V, 1A Positive Output Voltage Regulator МЕ! 0-220FP 84  .63 48 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 139 402 74 BA17807T-ND ТУ, 1A Positive Output Voltage Regulator МЕ 0-220ҒР 84 463 48 
DS96173CN-ND E1A422/485 Quad Receiver.... 2.80 213 1.63 ОНО BY, i Росе оош ү Sur NEW! DE p 89 oH 
DS92001TLDCT-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer... 2.50 1.86 1.38 780017! ‚ ТА Positive Output Voltage Regulator МЕ i i ; ) 
DS92001TLDTR-ND З ЗУ B/LVDS-BLVDS Вине 1034.24/1,000 BA17810T-ND 10V, 1A Positive Output Voltage Regulator NEW! Т0-220ҒР .84 63 .48 
" " BA17812T-ND 12V, 1A Positive Output Voltage Regulator NEW! 0-220FP .84 .63 48 
DS92001TMA-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffe 2.50 186 1.38 He 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver . 268 204 1.56 BA17815T-ND 15V, 1A Positive. Output Voltage Regulator NEW: 0-220ҒР 84 43 48 
DS96175CN-ND RS485/422 Quad Differential Receiver . 2.80 213 1.63 BA17818T-ND 18V, 1A Positive Output Voltage Regulator NEW! O-220FP .84  .63 48 
DS96176CN-ND RS485 Transceiver... 268 204 156 BA17820T-ND 20V, 1A Positive Output Voltage Regulator NEW! 0-220FP «84 63 48 
DSV14196TWM-ND 3-3V. Su » И А BA17824T-ND 24V, 1A Positive Output Voltage Regulator NEW! 0-220ЕР .84 63 48 
, Supply EIA/TIA-232 5 Driver x3 Receiver 211 157 116 
DSV14196WM-ND 3-3V, Supply EIA/TIA-232 5 Driver x3 Receiver 0-506 161 120 89 BAJOBCOT-ND 10V, 1A LDO Voltage Regulator NEW?! .......... 0-220ЕР 1.02 .85 .68 
2 : d : BAJOBCOWT-ND 10V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown NEW! 126 105 .84 
BAJOCCOT-ND 10V, 1A LDO Voltage Regulator NEW! 141 118  .94 
BAJOCCOWT-F-ND | 10V, 1A LDO Voltage Regulator with Sh 144 120  .96 
понт INTEGRATED CIRCUITS BAJ2CCOT-ND 12V, 1A LDO Voltage Regulator МЕМ? ................. 141 118 94 
Digi-Key Ре ЕЗЕН BAJ2CCOWT-ND 12V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown NEW! 144 120  .96 
pene. pisei Pe. 1 № | ADESTE EACHD | LED Over C wh utn вагони Reg іе іш іш 
Т ч т - -Е2СТ- river IC with Built-In 16-Bit Shift Register.. Д 1 р 
BAOOBCOWT-ND Оооо with Low Saturation and е BD7851FP-E2TR-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Registe 2106.00/2,000 
З ^ Bp ў s 1 BH1JLBTWHFV-CT-ND | 1.85V, LDO Regulator with Shutdown NEW: .68 51 .39 
Бш ог 84.13 LDO Voltage Regulator NEW |ы Ham 50 BH1JLBIWHFV-TR-ND | 1.85V, LDO Regulator with Shutdown NEW!. 663.00/2,000 
, ge Regulator MEW! IO) WB E BH2JNB1WHEV-CT-ND | 2.8517 150тА CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 
BAO3CCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown NEW! 144 120 96 HOTELS у ОА HO: mE ME Shutdown NEW! И: 
Я T гі -ТВ- .85V, 150m egulator with Shutdown .00/3, 
EFIE SV, 1A LDO Voltage Regulator NEW... уа Пе = BH15LB1WG-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 
BA05CCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown NEW! TO-220FP-5 1.44 120  .96 : 
BAO7CCOT-ND ТУ. 1A LDO Voltage Regulator NEW! TO-220FP 141 118 94 BH15LB1WG-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 
BAO7CCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Sh -220ЕР-5 1.44 120 96 BH15LB1WHFV-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 
BAO8CCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator NEW ...... Т0-220ЕР 141 118  .94 BH15LB1WHFV-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 
BAOBCCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown NEW? Т0-220ЕР-5 144 120 96 BHISMA3WHFV-CT-ND| 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 
BA09CCOT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator NEW'....... 141 118 094 BH15MA3WHFV-TR-ND| 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 
BAOSCCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown NEW! 144 120 96 BH18LB1WG-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW? 68 51 39 
BA15BCOT-ND 1.5V, ТА LDO Volt. Regulator with Low Saturation NEW!......T0-220FP 1.02 85 468 BH18LB1WG-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 
BA15BCOWT-ND 1.5V, 1A LDO Volt. Regulator with Low Saturation and BH18LB1WHFV-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW!... .68 Si 39 
Shutdown МЕМ. ..TO-220FP-b 126 105 84 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
тант INTEGRATED i Part No. Description А Í 25 100 
ER 5 ВР5801-М0 High Efficiency Switching Type Motor Driver NEW! 531 425 331 
Digi-Key Кт Price Each BP5807-ND High Efficiency Switching Type Motor Driver NEW! 908 727 6.13 
Part No. Description Pkg. — 1 25 100 BU2092F-E2CT-ND | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver 135 143 00 
BH18LB1WHFV-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BU2092F-E2TR-ND | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Driver 1198.00/2,000 
BH18MA3WHFV-CT-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 Memory 
BH18MA3WHFV-TR-ND| 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 — 
BH25FB1WG-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 88 51 39 BR24L01A-W-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! 80 40 45 
BH25FB1WG-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 ЕЕ СТИ l ran poner 55 ЕНА S 
BH25FB1WHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 : à squash ры 
BH25FB1WHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR2ALOTAFV-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! 48 36 27 
BH25MA3WHFV-CT-ND | 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24LOTAFV-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! В8-550Р 390.00/2,500 
BH25MA3WHFV-TR-ND| 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L01AFVM-WCT-ND| 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! МОР 52 39 30 
BH25NB1WHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24LO1AFVM-WTR-ND| 128x8-Bit Serial EEPROM NEW! MSOP 507.00/3,000 
BH25NBTWHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L02-W-ND 256x8-Bit Serial EEPROM NEW! 8-Dip 80 60 45 
BH28FB1WG-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24L02F-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM . 8-SOP 48  .36 27 
BH28FB1WG-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW? 663.00/3,000 BR24L02F-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM . 390.00/2,500 
BH28FB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24L02FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM.. 55 44 33 
BH28FB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L02FV-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM 372.50/2,500 
BH28MA3WHFV-CT-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24LO2FVM-WCT-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM МЕ! 52 39 330 
BH28MA3WHFV-TR-ND| 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L02FVM-WTR-ND | 256x8-Bit Serial EEPROM NEW! MSOP 507.00/3,000 
BH28NB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! X9. зі 9 BR24L04-W-ND 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! Dip 88  .66 50 
BH28NB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L04F-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! 8SOP 72 54 41 
BH29FB1WG-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! .68 Şi 39 BR24L04F-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! 8-SOP 585.00/2,500 
BH29FB1WG-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L04FV-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! 8-SSOP 72 54 41 
BH29FB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24L04FV-WE2TR-ND| 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! 585.00/2,500 
BH29FB1WHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L04FVM-WCT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW! 22 54M 
BH29MA3WHFV-CT-ND | 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 .39 BR24LO4FVM-WTR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM NEW!. 702.00/3,000 
BH29MASWHFV-TR-ND | 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L08-W-ND 1024x8-Bit Serial EEPROM NEW! 96 72 54 
BH29NBTWHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BR24L08F-WE2CT-ND | 1024x8-Bit Serial EEPROM NEW! 8SOP 72 54 41 
BH29NB1WHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L08F-WE2TR-ND | 1024x8-Bit Serial EEPROM NEW! 8-SOP 585.00/2,500 
Ви ТКАН M Toma EMOS Иа n SUONI EN 68 Se DU НЕН BR24LOBFV-WE2CT-ND | 1024x8-Bit Serial EEPROM NEW: 72 54 A 
-ТВ-! ‚ 150m egulator міі! utdown ў Я қ Y Bi 1 T 
BH3OFB1WHFV-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW: m5 SEN te ара егі ЕРНОМ МЕЗІ 5507 d 
BH30FB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3.000 BR24LOSFVM-WTR-ND | 1024x8-Bit Serial EEPROM NEW! MSOP. 702.00/3,000 
BHSOMASWHFV-CT-ND | ЗУ, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW? 6 51 409 BR24L16-W-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! Di w dia 52 
BHABIWHRI-CT-ND ЗҮ, 150mA CMOS Regulator wiih Shutdown NEW | EEUU 2co9t eni EEPROM CE 
BH3ONB1WHEV-TR-ND| 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW: 663.00/3,000 SE UC NT ohare ЕЕРЕОМ........ к! 
BH31FB1WG-CT-ND | 3.1V, 150тА CMOS Regulator with Shutdown МЕМИ! 8 51 39 BR24L16FV-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM NEW: `” 682:50/2,500 
BH31FB1WG-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24LI6FVM-WCT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM NEW: Qi ms В 
ВНЗІРВІМІНРУ-СТ-МО | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 BRO4L1GFVM-WTR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM NEW: `” 819.00/3.000 
BH31FB1WHFV-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 ХТА ОЗ PIE Seral EEPROM МЕЙЛ TNT ПОО E 
BH31MA3WHFV-CT-ND | 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 БААЛО ЫЕ 465 Bi ӨТЕ) ў 4 ; 
- : - -Bit Serial EEPROM NEW: 102 85 68 
BH31MA3WHFV-TR-ND| 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown МЕМИ! 663.00/3,000 BR2AL32F-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! 4105 00/2.500 
BH31NBTWHFV-CT-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 a ар ee 
1 I BR24L32FV-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM NEW! 102 85 68 
BH31NBTWHFV-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BROALS9FV-WEOTRAND| AKx8-Bit Serial EEPROM NEW 4105:00/2,500 
BH33FB1WG-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 га сан 
BH33FB1WG-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BR24L64-W-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM NEW: 147 1.23 98 
BH33FB1WHEV-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 38 м 29 pss ЕЕРЕОМ NEW, EUM 
BH33FB1WHFV-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW? 663.00/3,000 REET САНЫН 256v8 Bit Seral EEPROM NEW; соор Pn s Z 
BH33MA3WHFV-CT-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 88 51 39 XEN aeria a : : - 
BH33MA3WHFV-TR-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 663.00/3,000 BRO4EOAEVAWEATREND, 256x8-Bit Serial EEPROM MEW? В8-650Р 390.00/2500 
BH33NB1WHFV-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown NEW! 68 51 39 Aaa " SACS Bit Serial EEPROM NEW! Д ор 72 T a 
TR] г т a - х16-ВИ Serial Я - 1 d г 
БЕЛІНЕН 3.307 150тА GMOS Regulator with Shutdown NEW sm ы 007 BR93L46F-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM . 520.00/2,500 
BH1415F-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter IC . 4258.00/2,000 BR93L46FV-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM T б 48 З 
BH1417F-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter IC . 390 314 244 BR9SL46FV-WE2TR-ND| 64x16-Bit Serial EEPROM NEW! 520.00/2,500 
ВН1417Ғ-Е2ТВ-М0 | FM Stereo Transmitter IC . 4438.00/2,000 BRO3LAGRFVM-WCT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM NEW! 64 48 36 
BH4127FV-E2CT-ND | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum BRO3LAGRFVM-WTR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM NEW: 624.00/3,000 
Cordless Phone 163 130 98 BR93L56-W-ND 128x16-Bit Serial EEPROM NEW! 88 66 .50 
BH4127FV-E2TR-ND | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum ЕСИ p F i a <= 64 SS p 
Cordless Phone 2080.00/2,500 Э - x16-Bit Serial .00/2, 
BP5029-ND 5V, 300mA DC/DC Converter NEW! d 324 260 202 BR93L56FV-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM NEW? 64 48 36 
BP5034B20-ND 20V, 80mA AC/DC Converter NEW!. 315 252 1.96 BR93L56FV-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM NEW! 520.00/2,500 
BP5034D5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter NEW! 10-SIP 383 3.06 238 BR9SLS6RFVM-WCT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM NEW? 64 48 36 
BP5034D12-ND 12V, 100mA AC/DC Converter NE 10-SIP 315 252 1.96 BR93L56RFVM-WTR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM NEW! 624.00/3,000 
BP5034D15-ND 15V, 80mA AC/DC Converter NEW! 10-SIP 3.83 3.06 238 BR93L66-W-ND 256x16-Bit Serial EEPROM NEW? 75 6% 50 
BP5034D24-ND 24V, 50mA AC/DC Converter NEW! 446 357 278 BR93L66F-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! 80 40 45 
BP5035A5-ND -5V, 200mA AC/DC Converter NEW! 512 410 346 BROSL66F-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! 650.00/2,500 
BP5035A12-ND -12V, 200mA AC/DC Converter NEW! 10-SIP 416 333 259 BRO3L66FV-WE?CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! .80 60 45 
BP5037B12-ND 12V, 200mA AC/DC Converter NE 10-SIP 345 252 1.96 BRO3L66FV-WE?TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! 650.00/2,500 
BP5037B15-ND 15V, 170mA AC/DC Converter NE 10-SIP 345 2.52 1.96 BR93L66RFVM-WCT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW! 90 40 45 
BP5038A-ND 12V, 30mA AC/DC Converter NEW! 488 391 304 BRO3L6GRFVM-WTR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM NEW? 780.00/3,000 
BP5038A1-ND 5V, 30mA AC/DC Converter МЕ 5.06 405 345 BR93L76-W-ND 512Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! а ша 62 
BP5039-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter NE 423 339 264 BR93L76F-WE2CT-ND | 512Kx16-Bit Serial EEPROM NEW? .80 60 45 
BP5039B12-ND 12V, 300mA AC/DC Converter МЕ 398 349 248 BR93L76F-WE2TR-ND | 512Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! 650.00/2,500 
PEDI DE шай 1 Re Ao De convartar NEWI 10:86 ou as 527 BR93L76RFV-WE2CT-ND | 512Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! 88 66 50 
E ашо ОВ š Е давы BR93L76RFV-WE2TR-ND | 512Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! 715.00/2,500 
BP5045A-ND -12V, 200mA AC/DC Converter NEW! 10-SIP 4.50 3.60 2.80 BRO3L76RFVM-WCT-ND | 512Kx16-Bit Serial EEPROM NEW!. 88 66 50 
BP5047A24-ND 24V, 150mA AC/DC Converter NEW! 12-SIP 536 429 3.34 BR93L76RFVM-WTR-ND | 512Kx16-Bit Serial EEPROM NE! 858.00/3,000 
BP5048-ND 12V, 300mA AC/DC Converter NEW! 12-SIP 4.50 3.60 2.80 -W- -Bit Seri r 
BP5048-15-ND — |15V 200mA AC/DC Converter МЕ 12-SIP 468 375 292 НАША TEASE EEPROM NEWT ш 
ee PS EE NE 1258 Зы ie 817 BR93L86F-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM NEW! 715.00/2,500 
5061- -12V, 300m onverter NEW! - 5. 07 347 -\УЕОСТ- -Bit Seri š 
85061-50 | SV, 350m AC/DC Converter NEW? 12:8 491 393 30 | spei apRRMEZIRAD 10468152121 EPROM NEW! 885809 812502500. 
BP5062A-ND -12V, 500тА AC/DC Converter NEW! 570 456 385 BR93L86RFVM-WCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM МЕ! MSOP 75 63 50 
BP5062A5-ND :5У, 500тА AC/DC Converter NEW! 554 443 3.45 BR93L86RFVM-WTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM МЕ ^_^ 975.00/3,000 
BP5063-5-ND 5V, 200mA AC/DC Converter NEW! 672 538 454 ЫЕЕЕ 
BP5065C-ND -12V, 90mA AC/DC Converter NEW! 495 396 3.08 
BP5065C5-ND -5V, 100mA AC/DC Converter NEW! 347 278 2.16 International CONTROL / POWER 
BP5067-12-ND 12V, 350mA AC/DC Converter NE 529 423 329 R Rectifier 
BP5067-15-ND 15V, 300mA AC/DC Converter NE 524 420 327 5 TOE 
BP5068A-ND -12V, 800mA AC/DC Converter NEW! 12-SIP 6.08 487 441 рай Nd Description Pkg ана зоа 
BP5068A24-ND -24V, 600mA AC/DC Converter NEW! 12-5Р 570 456 385 - = - 
BP5081A15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter NEW! 14-SIP 632 5.06 427 Driver ICs 
BP5085-15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter NEW! 16-SIP 800 640 540 IP1001-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Block .14х14тт BGA 26.68 22.02 18.68 
BP5220A-ND 5V, 1A DC/DC Converter .. 9-Sip 5.18 415 3.50 IP1001TR-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Bloc! .14x14mm BGA 12806.25/750 
BP5221A-ND 5V, 0.5A DC/DC Converter 9-Sip 5.00 407 347 1P1201-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 
BP5222A-ND 12V, 500mA DC/DC Converter NE! -SIP 515 413 321 Power Block - ads ...15.5x9.25x2.6mm BGA 20.10 16.08 13.07 
BP5223-ND 5V, 150mA DC/DC Converter NEW! . -SIP 2.43 1.95 152 1P1201TR-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 
BP5302A-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCD -SIP 432 346 2.69 Power Block di -.-15.5х9.25х2.6тт BGA 9610.50/750 
BP5302XA-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs NEW! 642 5.14 4.34 1P1202-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 
BP5310A-ND 12V, PCMCIA/Flash Memory Power Supply NEW! -SIP 582 466 393 Power Block -€ ...15.5x9.25x2.6mm BGA 20.10 16.08 13.07 
BP5311XA-ND 30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs NEW! LF-SIP 6.08 5.59 472 1P1202TR-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 
BP5313A-ND 40V, 60mA DC/DC Converter for LCDs NEW! 6.70 5.36 453 Power Block ..... -...19.5x9.25x2.6mm BGA 9610.50/750 
BP5319-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs NEW! 455 364 283 1P2001-ND 20A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA 
BP5319X-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs NEW! 455 3.64 2.83 Power Block 144-BGA 13.36 1055 950 
BP5450-ND 1.5 to 5V, 1.2A DC/DC Converter NEW! ... 12.33 1110 9.85 (Continued) 
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Internotionol 


IOR Rectifier CONTROL / POWER INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 
Digi-Key Price Еасһж Digi-Key Price Each» 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part Мо. Description 1 25 100 
1P2002-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA 1R3087M-ND XPHASE™ with OPTI-PHASE™, OVP, Over Temperature. 2.82 1.65 146 
Power Block 16.25 12.00 11.03 IR3092M-ND 2-Phase Opteron, Athlon, or VR10.X Control IC 6.36 3.93 352 
IP2002TR-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA 1R3101-ND 1.6A, 500V, Half-Bridge FredFet Driver . 6.25 413 3.75 
Power Block 9869.00/1,000 1R3220S-ND Fully Protected H-Bridge for DC Motor.. 7.25 493 4.35 
1P2003-ND 40A, Sync. Bu 1R4426-ND Low Side Driver . 138 142  .95 
Power Block 17.89 1272 11.53 IR4426S-ND Low Side Drive 191 153 1415 
IPS031S-ND Low Side Driver. 3.60 288 207 IR4427-ND Low Side Driver . 180 144 1.08 
IPS512G-ND High Side Driver 455 364 262 IR4427S-ND Low Side Drivei 191 153 145 
IPS5551T-ND High Side Driver. 9.00 720 5.18 1R4428-ND Low Side Driver . 1.80 144 1.08 
1R51H224-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver. 438 350 270 IR4428S-ND Low Side Driver 191 159 145 
IR51H310-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drivel 4.13 330 2.54 1R6210-ND High Side Driver . 498 398 306 
1R51H420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drivel 488 3.90 3.00 1R6210S-ND High Side Driver .. 439 351 271 
1R53HD420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drivel 4.98 3.98 3.06 1R6216-ND High Side Driver . 498 3.98 3.06 
1В1176-М0 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver . 7.68 5.24 4.58 1В62205-М0 High Side Driver .. 350 2.80 2.16 
IR1176S-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Drive 7.75 5.32 465 IR6220STRL-ND High Side Driver .... 1512.00/800 
1В20855-М0 Self-Oscillating Half-Bridge Driver 399 2.61 2.30 IR21064-ND High and Low Side Drivei 338 270 208 
IR2085STRTR-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drivei 4785.00/2,500 IR21064S-ND High and Low Side Drive 343 274 241 
IR2101-ND High and Low Side Driver 2:20. 185 ТАТ 1R21074-ND High and Low Side Drivel 345 276 2.13 
IR2101S-ND High and Low Side Driver. 240 1.92 148 1R21084-ND High and Low Side Drivei 338 2.70 2.08 
А Hu an т МОЗ ОГ 200 24 18 1R21084S-ND High and Low Side Drivel 343 274 211 
а М н ы - IR21094-ND 2:19 1707 1591 
1R2103-ND High and Low Side Driver 3.00 240 1.85 1R21094S-ND 192 154 149 
1R2103S-ND High and Low MOS Driver 240 1.92 148 1R21271-ND 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Drive ip 476 3.06 276 
REND Нор and Low ie piver RU ДЕ ua 1R21271S-ND 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Drive -SOIC 523 342 3.04 
Я igh and Low Side Driver. E E : IR21362-ND 3-Phase Bridge Driver.... i 8.50 6.80 524 
ТОН — Hairan Low Side Diet cmm | NN Fd IE EC 
- i ide Dri : . : E alf-Bridge Driver... | ч 
IR2106S-ND High and Low Side Driver. 338 270 208 1R21531D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 290 233 175 
IR2107-ND High and Low Side Driver 297 238 179 IR21531S-ND Half-Bridge Drive 318 254 1.96 
IR2108-ND High and Low Side Driver 295 2414 203 1В21571-М0 Ballast Control ... 450 360 277 
1В208510 High and Low Side Driver. ВЕ цу 20 IR21571S-ND Ballast Control... 463 370 286 
1R2109-ND Half-Bridge Driver. 330 264 203 IR21592-ND Dimming Ballast Control 589 371 345 
IR2109S-ND Half-Bridge Driver 338 2.70 2.08 IR21593-ND Dimming Ballast Control 589 371 345 
IR2109STR-ND Half-Bridge Driver 2195.00/2,500 IR21593S-ND Dimming Ballast Control 602 380 353 
IR2110-ND High and Low Side Driver 513 333 297 1R21824-ND High and Low Side Drive 349 279 2410 
182110-1РВЕ-МО — | High and Low Side Driver МЕ! 5.38 443 359 IR21824S-ND High and Low Side Driver 360 288 246 
IR2110S-ND High and Low Side Driver. 400 320 247 1R21844-ND High and Low Side Drive 349 279 2410 
IR2110STR-ND High and Low Side Driver. 2090.00/1,000 IR21844S-ND High and Low Side Drive 360 288 216 
IR2111-ND Half- Bridge Driver. 258 1.61 142 IR22141SS-ND Half-Bridge Gate Driver NEW: 1035 720 675 
IR21119-ND Half- Bridge Driver 188 150 116 IRAMSOGUPGOA-ND |600V, 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for 
ERO Hal Bride Dri тег = 5 m RET. Appliance Motor Drive. 2132 16.24 1421 
-| igh and Low Side Driver р f š H ive 
IR2112S-ND High and Low Side Driver. 300 240 185 IRAMSO6UP60B-ND E Integrated Power Module for zo ER EBD 
IR21125TR-ND High and Low Side Driver. 2138.00/1,000 IRAMS10UPGOA-ND |600V, 10A Plug N Drive" Integrated Power Module for 
IR2113-ND High and Low Side Driver 561 3.68 329 Appliance Motor Drive 23.42 17.29 15.84 
Шш Migh and Low Sie Driver. T 180 a IRAMS10UPGOB-ND |600V, 10A Plug N Driver" Integrated Power Module for 
Я ingle-Channe! Drive 5 E E Appliance Motor Drive 23.40 17.91 16.38 
IR2117S-ND Single-Channel Drive 234 188 144 IRAMX16UP60A-ND 00ү 16A Plug N Drive™ Integrated Power Module for 
IR2117STR-ND Single-Channel Drive 4387.50/2,500 Appliance Motor Drive Module 31.70 25.36 22.19 
IR2118-ND High Side Driver 240 192 148 IRSF3011-ND Low Side Drive | T0-220AB 438 350 270 
IR2118S-ND High Side Driver................ IC 257 206 158 IRSF3011L-ND Low Side Drive 507-223 350 280 216 
1R2121-ND Current Limiting Low Side Driver. -Dip 3.38 2.70 2.08 IRSF3021-ND Low Side Drive TO-220AB 4.13 3.30 254 
1R2122-ND High Side Driver... р 4.75 3.80 2.93 IRSF3031-ND Low Side Drive TO-2200AB 413 3.30 2.54 
1В2125-М0 Current Limiting Single-Channel Driver 5.25 3.80 3.62 Switchii IC. 
IR2125S-ND Current Limiting Single-Channel Drive 6.00 480 370 witcning ICs 
IR2127-ND Current Sensing Single-Channel Drivei 3.80 274 2.62 EUN Fully Protected Poner МОЗГЕТ ЕНТ 10 ОДАН 200 neo 116 
а ind Sinale- i Я ully Protected Power witcl Е ; ° К 
аба» EE T І Есе Fully Protected Power MOSFET Switch MD-220 240 192 138 
IR2128-ND High Side Driver -Dip 425 340 "262 IPS022G-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switch -SOIC 250 200 1.44 
IR2128S-ND. High Side Driver SOIC 475 380 293 IPS022GTR-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switch 4050.00/2,500 
1R2130-ND 3-Phase Bridge Drivel .28-Dip 1193 860 8.22 ІР50246-М0 497 398 2.86 
H - i i B IPSO31-ND | 70-220 3.04 2.55 1.96 
app pice сы МЕНЕ Single/Dual Fully Protected Power MOSFET Switch. 5010 252 202 152 
IR2131-ND Triple High and Low Side Drive 28-Dip 1335 1068 822 END өтініші Fully Protected РойегМОЗЕТ Бмс, Е 
IR2131J-ND Triple High and Low Side Drive 44-PLCC 14.25 1140 8.78 d ully Protected Power With... іі 40 e 
1В21315-М0 Triple High and Low Side Drive 28-5016 14.25 1140 8.78 IPS042G-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switch 2.55 204 147 
182132-М0 3-Рһаве Bridge Drive ip 1335 1068 822 IPS511-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Swi 3.00 240 1.73 
IR2132S-ND 3-Phase Bridge Drive 1425 1140 878 IPS5116-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 203 123 108 
IR2133-ND 3-Phase Bridge Drive 1425 1140 878 IPS511GTR-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 3207.50/2,50 
1R2133J-ND 3-Phase Bridge Drive! 1318 9.53 9.09 IPS511S-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 20 2.56 1.84 
1R2133S-ND 3-Phase Bridge гіме! 14.25 1140 8.78 IPS521-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 375 315 242 
IR2135-ND 3-Phase Bridge Drivel 1425 1140 8.78 IPS521F-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 460 368 276 
1R2135J-ND 3-Phase Bridge Drivel 1475 11.80 9.09 IPS521G-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch. 3.60 2.88 2.16 
IR2135S-ND 3-Phase Bridge Drive 14.25 1140 878 IPS521S-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 4.82 335 272 
1R2136-ND 3-Phase Bridge Drive 760 549 524 IPS0151-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 420 336 242 
1R2136J-ND 3-Phase Bridge Drivei 8.75 7.00 539 IPS0151S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch . 440 352 264 
1В21365-М0 3-Phase Bridge Drive 8.50 6.80 524 IPS0551T-ND Fully Protected Power MOSFET Switch. 8.00 640 4.80 
IR2151-ND Half-Bridge Driver . 3.00 240 1.85 IPS5451-ND Fully Protected High-Side Power MOSFI 5.00 4.00 2.88 
IR2151S-ND Half-Bridge Driver 3.33 2.66 2.05 IR1150SCT-ND One Cycle Control PFC IC NEW! 345 2.07 1.84 
IR2151STR-ND Half-Bridge Driver 4657.50/2,500 IR1150STR-ND. One Cycle Control PFC IC NEW: 3737.50/2,500 
1В2153-М0 Self-Oscillating Half-Bridge Drivel 252 157 1.39 IR2156-ND 600V, 0.5A Ballast Control IC ... 330 243 1.92 
IR2153D-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 331 233 1.86 IR2156S-ND 600V, 0.5A Ballast Control 1С... 3.36 216 1.95 
IR2153S-ND Half-Bridge Driver 1.68 1.34 1.04 1R2166-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Contro! 3.68 290 232 
IR2153STR-ND Half-Bridge Driver 4657.50/2,500 IR2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control IC. 3.68 294 2.36 
1В2155-М0 Half-Bridge Driver. - 3.30 264 2.04 1R2170-ND 600V, 1mA Over Current Sensing IC. 5.63 3.86 3.38 
IR2172-ND Current Sensing Motor Drive 7.00 5.60 420 1R2170S-ND 600V, 1mÀ Over Current Sensing IC . 575 395 345 
IR2172S-ND Current Sensing Motor Drive. 713 570 428 IR2171-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing I 625 429 375 
1В2182-М0 High апа Low Side Driver 9.38. 2707 2103 1R2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing | 6.38 4.38 3.83 
1R2184-ND High and Low Side Driver 338 270 2.08 IR2181-ND 600V, 1.7A High and Low Side Drive 420 270 243 
IR2184S-ND High and Low Side Driver. 349 279 240 IR21814-ND 600V, 1.7A High and Low Side Drive 434 279 252 
Т. ios 720-675 | ЕЕЕ ТЕГЕНЕ 420 270 248 
- lalf-Bridge Gate Driver ў Д ў - ‚ Half Bridge Driver ў ; ў 
IR2233-ND 3-Phase Bridge Driver 37.50 30.00 23.10 1R2183S-ND 600V, Half Bridge Driver. 4.34 279 2.52 
1R2233J-ND 3-Phase Bridge Drivei 26.81 19.39 18.48 1R2304-ND Half Bridge Driver ...... 323 190 1.67 
IR2233S-ND 3-Phase Bridge гіме! 30.00 24.00 18.48 1R3310-ND Programmable, Current Sensing, High Side Switch 538 3:60 3.23 
1R2235-ND 3-Phase Bridge Drivel 37.50 30.00 23.10 1R3310S-ND 1-Channel, Intelligent Power Switch, High Side Driver 575 391 345 
IR2235J-ND 3-Phase Bridge Drivei 37.50 30.00 23.10 1R3311-ND Programmable, Current Sensing, High Side Switch 525 357 315 
IR2235S-ND 3-Phase Bridge Drivei 37.50 30.00 23.10 IR3311S-ND Programmable, Current Sensing, High Side Switch. 591 366 344 
IR2301-ND High and Low Side Di 3.00 1.85 1.63 1R3312-ND Programmable, Current Sensing, High Side Switch 4.81 307 2.80 
1R2301S-ND High and Low Side Driver. 3.06 1.89 1.67 1R3312S-ND Programmable, Current Sensing, High Side Switch. D2-PAK 4.95 3.06 2.88 
IR2301STRTR-ND High and Low Side Driver. 3550.00/2,500 1R6224-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch 0-220 5.63 450 338 
1R2302-ND Half-Bridge Driver . 3900 185 4163 IR6224S-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch D2-PAK 5.88 470 3.53 
1В23025-М0 Half-Bridge Driver 3.00 189 1.67 1R21834SCT-ND 600V, Half Bridge Driver. 14-506 462 3.30 2.89 
1R3080M-ND XPHASE™ VRD10 Controller 378 247 219 IR21834STR-ND 600V, Half Bridge Driver 14-SOIC 5445.00/2,500 
1R3081M-ND XPHASE™ VR10.0 Controlle 3.56 230 2.04 IRDCIP1001-A-ND | Single Phase Synchrono — SB: 
IR3086M-ND XPHASE™ Controller 279 171 149 (Continued) 
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International CONTROL / POWER Digi-Key ЗЕ Erico Ear 
ƏR Rectifier ^ INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description 1 — 25 10 
ы - IRU1010-25CD-ND 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulato ЖЕЙ ШИ rr 
Digi-Key "A Price Eachx IRU1010-25CP-ND  |2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulato 152 84 69 
Part Мо. Description 1 25 100 IRU1010-25CS-ND 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulato 118 65 54 
IRIS4007-ND Integrated Power Switch, 200V, 4A. 554 355 318 IRU1010-25CY-ND 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator .. .90 50 41 
IRIS4007K-ND Integrated Power Switch, 200V, 4A. 540 346 310 IRU1010-33CD-ND 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulatol 70 63  .54 
IRIS4011-ND Integrated Power Switch, 650V, 2.7; 554 355 318 IRU1010-33CP-ND |3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulatoi 1.52 84  .69 
IRIS4013-ND Integrated Power Switch, 650V, 5.1 5.96 3.83 345 IRU1010-33CS-ND 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulatoi .86 48 39 
IRIS4013K-ND Integrated Power Switch, 650V, 5.1 583 374 337 IRU1010-33CY-ND |3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . .90 50 .41 
IRIS4015-ND Integrated Power Switch, 650V, 8A. 644 429 388 IRU1010-33CYTR-ND | 3.3 Volt, 1.0 Amp LD0 Regulator . 835.00/2,500 
IRIS4015K-ND Integrated Power Switch, 650V, 8; 6.31 420 3.80 IRU1015CD-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulatoi D-PAK 138 123 1.05 
IRMCK201-ND High Performance Configurable Digital AC Servo Control $ 12.45 11.21 IRU1015CM-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 0-263 105 94 84 
IRMCK203-ND High Performance Sensorless Motion Control IC 15.68 13.59 IRU1015CMCT-ND  |1.5А LDO Positive Adjustable Regulatoi 238 130 1.16 

IRMCS2011-ND iMOTION™ Development System, Encoder Based Servo Drive IRUI015CMTR-ND |1.A LDO Positive Adjustable Regulato 765.00/750 
Design Platform . mis — — IRU1015CT-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 176 1.57 134 
IRMCS2031-ND iMOTION™ Development System, Sensorless Drive IRU1015-33CD-ND |3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulatol .83 74 63 
Design Platform . v - — 99000 — — IRU1015-33CM-ND |3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulato 158 141 121 
IRPLLNR3-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2167. ЛІ) - - IRU1015-33CP-ND 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulato 446 103 58 
IRPLLNR4-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2166. — 88000 = = IRU1015-33CT-ND 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulato 155 128 118 
IRSF3010S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 475 3.80 2.85 IRU1030CD-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulatoi 138 123 104 
IRSF3012L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 3.50 2.80 210 IRU1030CM-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator . 158 158 127 
IRSF3012-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 438 3.50 2.63 TRU1030CT-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator . TT SERES 
IRSF3021L-ND Low Side Power MOSFET Switch .... 293 234 1.76 IRU1030-33CD-ND |3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulatoi 438 192 110 
IRU1502-33CHCT-ND | Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1A. 1.05 9 62 IRU1030-33CM-ND |3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulatoi 106 105 85 
IRU1502-33CHTR-ND | Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1A. 1470.00/3,000 IRU1030-33CP-ND  |3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulatoi 116 1.03  .89 
Reference Design Kits IRU1030-33CT-ND |3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulato 135 121 104 
IRAC5001-HS100A-ND | OR-ing Demo Board Demonstrates the IR5001 Functions NEW! — — IRUT050CD-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulatoi .90 .81 72 
IRDC5001-LS48V-ND | OR-ing Demo Board Demonstrates the 185001 Functions NEW! — — IRU1050CM-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . 459 458 128 
IRADK10-ND 3-Phase, 115-230V, 0.5HP Motor Drive Reference Design Ki — — IRU1050CP-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator .. 116 103 %2 
IRAUDAMP1-ND High Power Class D Audio Power Amp using 1820115. = — IRU1050CT-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . 178 159 143 
1RDC3037-ND Design Kit with IRU3037 Sync. PWM Controller, 200KHz . = = IRU1050-33CD-ND |3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Reg! 138 123 1.04 
IRDC3037A-ND Design Kit with IRU3037A Sync. PWM Controller, 400KHz — — IRU1050-33CM-ND |3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator 158 HERI 120 
IRDC3038-ND Design Kit with IRU3038 Sync. PWM Controller, DDR, 200KHz — — IRU1050-33CP-ND 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator 116. 103 8 
IRDC3046-ND Design Kit with IRU3046 Dual PWM LDO Controller, 200KHz — — IRU1050-33CT-ND [3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator js 157 TA 
IRDC3048-ND Design Kit with IRU3048 Dual PWM LD0 Controller, 200KHz — — IRU1075CM-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 235 242 1.89 

IRDC3055-ND Design Kit with IRU3055 5-Bit Prog. 3-Phase Sync. Buck Controller = == IRU1075CMTR-ND |7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 672.00/750 
IRDC3073-ND Design Kit w/IRU3073 Sync. PWM LDO Controller, 200KHz . — — IRU1075CP-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 242 248 1.94 
1RDC3137-ND 1803137 Evaluation Board — — IRU1075CT-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 253 228 2103 
IRDC3138-ND IRU3138 Evaluation Board = == IRU1117CD-ND 800mA LDO Positive Adjustable Regulatoi 1.81 .96 .83 
IRDC3146-ND Reference Design Kit with IRU3146. = = IRU1117CY-ND 800mA LDO Positive Adjustable Regulato! 74 40 32 
IRDCIP1201-A-ND | 2-Phase, 30A, 3.14-5.5VIN, 0.8-3.3VOUT 2-Phase Sync. IRU1117-18CD-ND |800тА LDO Positive Fixed 1.8V Regulato 1.81 96  .83 


Buck Converter Reference Design with IP1201 


IRDCIP1202-A-ND 


2-Phase, 30A, 5.5-13.2VIN, 0.8-5VOUT 2-Phase Sync. 


IRU1117-18CP-ND 
IRU1117-18CS-ND 
IRU1117-18CY-ND 
IRU1117-25CD-ND 
1RU1117-25CP-ND 


800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulatoi 
800тА LDO Positive Fixed 1.8V Regulato! 
800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulatoi 
800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulatoi 
800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulatoi 


152  .82  .69 
123 6 54 

44 40 32 
1.81 96 .83 
152 82 869 


Buck Converter Reference Design with IP1202.... ..— 29500  — — 
IRDCIP2001-A-ND | 2-Phase, 40A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 

Buck Converter Reference Design with ІР2001.... ..— 398.81 — — 
IRDCIP2001-B-ND | 3-Phase, 60A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 

Buck Converter Reference Design with IP2001 .... .— 42713 -- — 
IRDCIP2001-C-ND | 4-Phase, 80A, 5-12VIN, 1.1-1.85VOUT Multiphase 

Buck Converter Reference Design with ІР2001.... ..— 45000  — — 


IRDCIP2002-C-ND 
IRISMPS1-ND 


4-Phase, 120A, 6.5-12VIN, 0.8-3.3VOUT Synchronous 
Buck Converter using IP2002. m 
48V, 30W Reference Design Kit with ІВІ5400 


IRU1117-25CS-ND 
IRU1117-33CD-ND 
IRU1117-33CP-ND 
IRU1117-33CS-ND 


800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator 
800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulatoi 
800mA LDO Positive Fixed 3.3V Ведшаію! 
800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulatoi 


123 66 .54 
Wie а 52 
1.52 82 .69 
123 6 54 


IRISMPS2-ND 
IRISMPS3-ND 
IRISMPS4-ND 
IRISMPS5-ND 
IRMCS2013-ND 


1-12V, 30W Reference Design Kit with IRIS4011 
15V, 4A Reference Design Kit with IRIS4013 . 
12V Power Supply Reference Design Kit 
15V Power Supply Reference Design Kit 
Complete AC servo motor control IC one-chip solution for complete 
closed loop current control and velocity control for a high performance 


servo drive system ..— 125000 - — 

IRMCS2033-ND Complete sensorless high performance digital motion control IC for 
Permanent Magnet AC motors. .... 140700  — — 
IRMD2214SS-ND Evaluation Board for IR2214SS NEW! — 80000 — — 
IRMD22141SS-ND | Evaluation Board for IR22141SS NEW!. — 90000 - = 
IRPLCFL2-ND 42 Watt Compact Fluorescent Ballast Reference Design Кі! — 17857 — — 
IRPLCFL3-ND CFL Triac Dimming Ballast Design Kit . — 19000 - — 
IRPLCFL4-ND 3-Way Dimming CFL Ballast — 19000 - — 
IRPLCFL5E-ND 220VAC, CFL Ballast Design Ki — 125.00 — — 
IRPLCFLSU-ND 120VAC, CFL Ballast Design Ki — 12500 = — 


IRPLDIM1E-ND Dimming Ballast Control IC Design Kit 33333 -- — 
IRPLDIM1U-ND Dimming Ballast Control IC Design Kit 300.00 — — 
IRPLDIM2E-ND Digitally Addressable DALI Dimming Ballast 

Reference Design Kit ..— 35744 — — 
IRPLDIM2U-ND Digitally Addressable DALI Dimming Ballast 

Reference Design Kit.. Я T 39286 — — 


IRU1117-33CY-ND |800тА LDO Positive Fixed 3.3V Regulato 74 40 .32 
IRU1150CM-ND 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator 148 132 118 
IRU1150CMCT-ND АА, Adjustable Positive Voltage Regulator 1.26 ОБ тА 
IRU1150CMTR-ND [4A, Adjustable Positive Voltage Regulator 425.25/750 
IRU1150CPTR-ND 4.0 Amp, Adjustable Very LDO Regulator . 1134.00/2,000 
IRU1150CSTR-ND |4.0 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulatoi 877.50/2,500 
IRU1160CM-ND 6.0 Amp, Adjustable Regulator 227 202 181 
IRU1160CPTR-ND 6.0 Amp, Adjustable Regulator 2674.00/2,000 
IRU1175CMCT-ND |7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. 3950 263 205 
IRU1175CMTR-ND |7.5А, Adjustable Positive Voltage Regulator. 1181.25/750 
IRU1176CM-ND 7.5 Amp, Adjustable Ultra Low Dropout Regulatoi 316 281 253 
IRU1176CPTR-ND 7.5 Amp, Adjustable Ultra LDO Regulator........ 1944.00/2,000 
IRU1205CLCT-ND 0.3 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulato! .66 50 39 
IRU1205CLTR-ND 0.3 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulatoi 891.00/3,000 
1RU1205-25CLTR-ND | 2.5 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 1176.00/3,000 
1RU1205-28CLCT-ND | 300mA Ultra LDO Positive Fixed 2.8V Regulatoi 92 50 41 
IRU1205-28CLTR-ND | 300mA Ultra LDO Positive Fixed 2.8V Regulatoi 990.00/3,000 
IRU1205-30CLTR-ND | 3.0 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 1176.00/3,000 


IRU1205-33CLTR-ND 
IRU1205-36CLTR-ND 


3.3 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 
3.6 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 


891.00/3,000 
891.00/3,000 


IRPLHALO1E-ND 
IRPLLNR2E-ND 
IRPLLNR2U-ND 
IRPLMB1E-ND 


100VA Dimmable Electronic Convertor Kit . 


175.00 
Ballast Control IC Design Kit — 500.00 
Ballast Control IC Design Kit — 500.00 
220VAC Ballast Control IC Design Ki — 125.00 


International 


O REGULATORS/ 


ctifier SWITCHING CONTROLLERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description ЛІ 25 100 
1R2167S-ND PFC Ballast Control IC .. 683 461 4.16 
1В215925-М0 Dimming Ballast Control 6-SOIC 5.69 3.84 346 
IR21592STR-ND Dimming Ballast Control IC... 6-SOIC 7352.50/2,500 
IR3088AMCT-ND XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect OL-MLPQ 4.39 270 2.30 
IR3088AMTR-ND XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect OL-MLPQ 5427.00/3,000 
1R3088M-ND XPHASE™ ІС with Fault and Overtemp Detect OL-MLPQ 3.74 2.30 1.96 
1R5001S-ND Universal Active OR-ing Controller NEW! 8-SOIC 241 1.48 1.26 
1R5001SCT-ND Universal Active OR-ing Controller NEW! 8-SOIC 241 1.48 1.26 
1R5001STR-ND Universal Active OR-ing Controller NEW! 8-SOIC 2545.00/2,500 


IRDC2085S-DF-ND | DC Bus Evaluation Board. — 220.00 = 

IRDC2085S-S-ND DC Bus Evaluation Board. — 220.00 = = 
IRDC3039-ND Evaluation Board PWM Co — 278.57 = = 
IRU431ALCL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Т 3 ШІ 
IRU431LCL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator .65 а 26 


IRU431LCL3TR-ND 


Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 


585.00/3,000 


IRU431LCL5CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator. 1.14 55 46 
IRU431LCL5TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator. 1032.00/3,00! 

IRU1010CD-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator. ІШЕ) ІШІ $ 

IRU1010CP-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator 1.52 84  .69 
IRU1010CS-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator. 1.18 65  .54 
IRU1010CY-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator .90 50 41 
IRU1010-18CD-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator ПЛОД АО 37, 
IRU1010-18CP-ND | 1.8 Volt, 1.0 Атр LDO Regulator. 1.52 84 .69 
IRU1010-18CS-ND | 1.8 Volt, 1.0 Атр LDO Regulator 1.18 65 54 
IRU1010-18CY-ND | 1.8 Volt, 1.0 Атр LDO Regulator .S0T-223 .90 50 Al 


IRU1206-18CD-ND  |1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 176 457 129 
IRU1206-18CY-ND |1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 .74 
IRU1206-25CD-ND |2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 128 114 94 
IRU1206-25CY-ND 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 8  .74 
IRU1206-33CD-ND [3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 128 114  .94 
IRU1206-33CY-ND |3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 74 
1RU1207-18CS-ND |1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 134 120  .99 
IRU1207-25CS-ND |2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 134 120  .99 
ІВ01207-3365-М0 |3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 135 121 .99 
IRU1208CS-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator -SOIC 1.34 120 .99 
IRU1209CS-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator -SOIC 1.00 89 174 
IRU1209CSTR-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator -SOIC 1865.00/2,500 
IRU1260CMTR-ND | Dual Adjustable 6 Amp/1 Amp LDO Regulator . 0-263-7 1312.82/750 
IRU1260CPTR-ND Dual Adjustable 6 Amp/1 Amp LDO Regulator. -Pin Power Flex 2684.00/2,000 
IRU1261CMTR-ND Dual LDO Reg. 1.5 V/6 Amp and 2.5 V/1 Ат) ..T0-263-5 1312.82/750 
IRU1261CPTR-ND Dual LDO Reg. 1.5 V/6 Amp and 2.5 V/1 Amp. га Thin-PAK-5 2684.00/2,000 
IRU3004CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Controller with Dual 

LDO Controller... 20-S0IC(W) 4.60 410 34 
IRU3007CW-ND 5-Bit Prog. Sync. 

LDO Controller... 8-S0IC(W) 6.48 5.77 4.80 
IRUS011CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Controlle: 0-SOIC(W) 4.60 410 341 
IRU3018CW-ND 5-Bit Prog. Sync. Buck Controller wi 

LDO Controller... 24-S0IC(W) 6.08 541 450 
IRU3021MCW-ND 5-Bit Prog. Sync. 

LDO Controller... 28-S0IC(W) 4.33 3.85 321 
IRU3021MCWTR-ND | 5-Bit Prog. Sync. 

LDO Controller... .8-S0IC(W) 2350.64/1.000 
IRU3027CW-ND 5-Bit Prog. Sync. 

LDO Controller... Ax 28-SOIC(W) 4.33 3.85 321 
IRU3027CWTR-ND  |5-Bit Prog. Sync. Buck Controller with Triple 

LDO Controller... idi 28-SOIC(W) 2350.64/1,000 
IRU3033CS-ND Pulse Width Modulation Switcher and 

Linear Controller... 8-SOIC(N) 2.20 1.96 1.63 
IRU3033CSTR-ND Pulse Width Modulation Switcher and 

Linear Controller 3037.50/2,500 
IRU3034CS-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit 

Protection 2.20 1.96 1.63 
IRU3034CSTR-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit 

Protection 3150.00/2,500 

(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(1053) 677 


International REGULATORS/ Digi-Key we Price Eachx 
TOR Rectifier ^ SWITCHING CONTROLLERS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 — 25 100 
Digi-Ke Price Each e aaa eee ee 
Pat No. Description 1 25 100 s ООО ИО PONTO e 5, 1891 1226 и 
3 7 - 80K Byte Embedded Memor, ontroller. à 05 11.5 
аа бупспгопоцэ РИМ Controller. 231 123 105 |  S1D13A03B00B200:ND — |112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion. 121-PFBGA 1550 1447 1343 
ynchronous PWM Controller. shi 120 1.05 A 
IRU3037CFTR-ND Synchronous PWM Controller. 3185.00/2,500 S1D13A04B00B200-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion...121-PFBGA 16.80 15.68 14.56 
1RU3037CS-ND Synch PWM Controll 230 156 122 S1D13A04F00A100-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion .....128-ТОҒР 15.83 14.77 13.72 
ynchronous ontroller. | і : - 
£ S1D13A05B00B200-ND 256K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion...121-PFBGA 13.71 12.80 11.89 
TENE үте а сотгоег. ex = ШЕ S1D13700F01A100-ND | 32K Byte Embedded Memory B/W STN LCDC. 4-ОЕР 900 720 6.08 
IRU3038CSTR-ND Synchronous PWM Controller. 2415.00/2.500 S1D13701F00A100-ND OLED Controller with Embedded Memory- 4-QFP 1033 930 825 
IRU3039CHTRCT-ND | Synchronous PWM Controller. 284 244 166 
IRU3039CHTRTR-ND | Synchronous PWM Controller. 3750.00/3,000 $5U13706P00C000-ND SED1376F0A Evaluation Board — 57750 = 
IRU3046CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 3.57 2.38 2.08 S5U13A03P00C000-ND SED13A3FO0A Evaluation Board — 577.50 — — 
IRU3046CFTR-ND Dual Synchronous PWM Controller 3927.50/2,500 
IRU3047CWCT-ND | Dual Synchronous PWM Controller. 3.27 248 1.86 The Application Specific Standard Product line up includes ICs for high-speed serial interfaces, such as IEEE 1394, USB 
IRU3047CWTR-ND | Dual Synchronous PWM Controller. 1537.00/1,000 2.0 and USB OTG, as well as the network controller family of products, which uses TCP/IP protocol to monitor and 
IRU3O48CFCT-ND | Dual Synchronous PWM Controller 3601 211 1.84 communicate between different hubs. 
IRU3048CFTR-ND Dual Synchronous PWM Controller 3717.50/2,500 Digi-Key Price Eachx 
IRU3048CSCT-ND | Dual Synchronous PWM Controller. 312 208 177 Part No. Description 1 25 100 
IRU3048CSTR-ND Dual Synchronous PWM Controller. 3432.50/2,500 
IRU3055CQCT-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Sync. Buck Controlle 471 3.14 2.67 m= 
IRU3055CQTR-ND | 5-Bit Programmable 3-Phase Sync. Buck Controller. 3156.00/1,500 IEEE 1394 Controller 
IRUS073CQCT-ND Synchronous PWM Controller with LDO. 191 144 1.12 S1R72803F00A200-ND 1394 Link Controller IDE-66 15.24 18.73 1247 
IRU3073CQTR-ND | Synchronous PWM Controller with LD0. 2150.00/2,500 S1R72805F00A2-ND 1394 Link Controller IDE-10( 1434 12.92 11.46 
1RU3137CSCT-ND Synchronous PWM Controller. 176 104 91 S1R72901F00A-ND 1394 Link Controller and PHY. 16.51 14.87 13.19 
IRU3137CSTR-ND Synchronous PWM Controller. 1810.00/2,500 USB OTG Controller 
IRU3138CSCT-ND | Synchronous PWM Controller. 263 155 1.30 S1R72005F00A100-ND | USB OTG Controller and PHY 992 7.94 6.70 
IRU3138CSTR-ND Synchronous PWM Controller. 2667.50/2,500 
IRU3146CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller 5.00 333 2.96 " 
IRU3146CFTR-ND Dual Synchronous PWM Controller 6012.50/2,500 S IR/20501008000:ND БВ РО PHY ШЕР 1089 05 
Network Controllers 
4-CHANNEL S1S65000F00A100-ND Web Camera IC ..... 128-QFP 18.00 16.80 15.60 
TOSHIBA DARLINGTON SINK DRIVERS The power supply ICs include DC to DC Converters, DC to DC Converters and Voltage Regulators, High Precision Voltage 
Digi-Key кн E 4 Price Pace Detectors and Regulators, Power Supply ICs for passive and active LCDs, Power Supply ICs for Logic Switching 
art No. escription g. legulators. 
TD62064AF-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Vce Output. -HSOP-16 140 142 .84 
TDG2064AP-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 50V, Усе Output A6-Dip 120 100 480 pig Key безеп Price Each 
TD62064BP-1-ND TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 80V, Vce Output. .46-Dip 120 100 480 a ШЕННЕ ЕЕЕ 
TOSH [ BA 7-CHANNEL S1F75510M0A010BCT-ND ав, Converter and ут acy am 
DARLINGTON SINK DRIVERS S1F75510MOAO10BTR-ND | Charge Pump DC/DC Converter and 
Digi-Key Price Each» Voltage Regulator. 24-SSOP 7484.40/3,000 
Part No. Description 1 25 100 S1F75540F5A0000-ND Charge Pump DC/DC Converter and 
TD62001AFELCT-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output... 84 63 48 Voltage Regulator 6^QFN 546 437 3.69 
TD62001AFELTR-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Усе Ошри 546.00/2,000 S1F77500M0A0100-ND ЭИ л. Ton Charge/Discharge Controller with Тел 
TD62001AP-ND General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output.. 64 48  .36 : й E 2 
TD62002AF-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Усе Output. 70 5 41 S1F77600Y0A000L-ND Battery Liquid ts Leak Prevention and Protection sere UNES 
TD62002AFELTR-ND | 14-25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output. 546.00/2,000 S1F77601Y0A000L-ND Battery Liquid Leak Prevention i and Protection ў ў Š 
TD62002AP-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5А @ 50V, Усе Output . 64 48 .36 Circuit IC... I 129 108  .86 
TDG2003AFCT-ND — | TTL, SV, CMOS Input - 05A Ф 50V, Усе Output 64 48 36 S1F77602YOA000L-ND Battery Liquid Leak Prevention and Protection 
TD62003AFTR-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output 416.00/2,000 Circuit ІС... 129 1.08  .86 
TD62003AP-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A € 50V, Vce Output. 56 42 3 S1F77603Y0A000L-ND Battery Liquid Leak Prevention and Protection 
TD62004AF-ND 6-15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Outpu 64 48 36 Circuit IC 129 108 46 
TD62004AP-ND 6-15V, PMOS Input - 0.5A Ф 50V, Усе Омри 56 42 32 S1F78520M0A0100-ND | Charge Pump 
ULN2003AFW-ND | TTL, 5V CMOS 0.5A Ф 50V, Усе Output 56 42 32 Saving Моде - 423 339 264 
ULN2003AP-ND TTL, 5V CM0S 0.5A @ 50V, Vce Dutput 48 36 27 S1F81100FOR2000-ND System POR Supply - 4 Channel Regulator, Suitable 22805720 
ULN2004AFW-ND 6-15V PM0S, CMOS 0.5A @ 50V, Vce Outpu 56 42 32 d Š s 
ULN2004AP-ND 6-15V PMOS, CMOS 0.5A Ф 50V, Усе Output 48 36 27 S1F81150F0A2000-ND pn Power Supply - 6 Channel Regulator, Suitable 
or Intel Xscale 710 5.68 4.80 
8-CHANNEL 
TOSHIBA DARLINGTON SINK DRIVERS EË /ИІЛХІ AVI INTEGRATOR т 
Digi-Key Price Each» T Я 
Part No. Description Pky. 1 25 100 AU Ein i Price Earl а 
TD62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Усе Output .88 66 50 т 5 
ТОВ2081АРАО | General Purpose Input, 05А @ SOV, ce Output в 5 43 | 08210700 | Quad SPST GMOS Normally Closed Analog Switch. 25 280 1% 
TD62082AF-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Ошри 88 66 50 DG211CSE-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch 276 208 161 
TD62082AFTR-ND | 14-251, PMOS Input, 0.5A Ф 50V, Усе Outpu 319. ый 000 DG212CJ-ND Quad SPST CMOS Normally Open Analog Switch 345 260 185 
TD62082AP-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Outpu 76 d 43 DG303ACWE-ND Dual Analog CMOS Switch .... 16-5016 11.85 8.04 5.26 
TD62083AF-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output . 84 z 48 DG305ACJ-ND SPDT Low Power Analog CMOS Switch 14-Dip 6.47 4.88 2.87 
TD62083AFG5S-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A € 50V, Усе Output МЕ! 84 .63 48 DG403DJ-ND SPDT Dual Analog CMOS Switcl 16-Dip 835 6.30 4.50 
TD62083AFN-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A Ф 50V, Усе Output. 87 73 58 DG403DY-ND SPDT Dual Analog CMOS Switcl 16-5016 10.02 7.56 540 
TD62083AP-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Усе Output.. 72 54 41 DG406DJ-ND 16-Channel CMOS Analog Multip! 28-Dip 12.35 9.32 6.66 
TD62084AF-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. 84 63 48 DGA13DY-ND STAMOS Sun Closed and Two Normally Open MP cle 
TD62084AFTR-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. 312.00/1,000 Я " Т Т 
TD62084AFNCT-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Усе Output. 96 80 54 pad ND SPST, Normal Cose Analog CMOS Swit 20r 212 16 
TD62084AFNTR-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Усе Output. 832.00/2,000 DG419CJ-ND SPDT. One Normally Closed and One Normaliy Open о Е 
TD62084AP-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. Л6 57 43 Analog CM0S Switch 360 272 194 
ULN2803AFW-ND — |TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ SOV, Усе Output. 84 48 48 DG419CY-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
ULN2803AP-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ 50V, Усе Output 72 54 41 Analog CMOS Switch 432 326 233 
ULN2804AFW-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output . 84 .63 48 DG419DJ-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
ULN2804AP-ND 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 7 S 43 Analog CMOS Switci 3.79 286 204 
DG419DY-ND SPDT, One Normally С! 
Analog CMOS Switch 4.56 344 245 
TOSH | BA 8-CHANNEL DG508ACJ-ND Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer. 5.70 430 3.06 
DARLINGTON SOURCE DRIVERS DG509ACJ-ND Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer 570 4.30 3.06 
Digi-Key Price Each HI3-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch..... : 564 426 284 
БЕШИ" a 1 BF "WE 
TD62783AF-ND TTL, 5/, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 143 114 86 HI6-0201HS-5-ND High Speed Quad SPST CMOS ‘analog Switch | 893 674 450 
TD62783AFN-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5А Ф 50V, Усе Output. 175 140 1.05 ICL7107CPL-ND 3-1/2 Digit ADC 40-Dip 1216 918 540 
ШОС ЗЗА САМОИ TTL, SV, CMOS Input, 0.5 2 509, Усе Output.. НЫ BU de ІСІ7109СРІ-М0 — | 12-Bit ADC with Tri-State Binary Outputs 40-Dip 1304 984 8.95 
TD62784AF-ND 6-15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 143 144 86 ICL7129ACPL-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver NEW! 40-Dip 1977 14.92 9.95 
TD62784AP-ND 6-15V, PM0S, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output. 123 98 ла ICL7129ACPL-2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver. 40-Dip 1553 1172 7.81 
1CL7137CPL-ND Low Power, 3-1/2 Digit АОС..... 40-Dip 12.16 9.18 540 
ICL7641ECPD-ND Quad, Low Power, CMOS Op Am 14-Di 427 3.22 1.89 
EPSON APPLICATION SPECIFIC ICL7642ECPD-ND | Quad, Low Power, CMOS Op Amp 1400 477 360 212 
INTEGRATED CIRCUITS ICL7660CSA-ND | CMOS Switch Capacitor Voltage Converte -SOIC 286 216 154 
Our LCD controllers feature high-performance, low power consumption. These LCD controllers can be used on а variet ICL7665ACPA-ND Under/Over Volt Detector. i 493 372 2.66 
of CPUs. The product line up Supports a wide rang -of LCD fanals, including those from small to large scale and those ICL7665ACSA-ND | Under/Over Volt Detector .. 543 410 293 
from monochrome to color. (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ICL7667CPA-ND Dual Power MOSFET Driver 297 224 132 MAX205CPG-ND Complete, +5V Pwrd, 5-Channel RS-232 Тгапзсемег.................... 24-Dip 16.38 12.36 7.92 
1CM7212AMIPL-ND | Four Digit Display Decoder/Driver. 5.75 4.34 2.54 MAX206CNG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1uF External Caps, 
ICM7217AIPI-ND igit Presettable Up/Down Counter . 13.86 10.46 6.15 4 Drivers/3 Receivers .. T — 755 570 365 
ICM7217CIPI-ND igit Presettable Up/Down Counter . 13.86 10.46 6.15 MAX206CWG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1uF External Caps, 
1CM7218AIPI-ND igit Multiplexer LED Decoder/Drivei 11.74 886 6.00 4 Drivers/3 Receivers... 755 570 365 
ICM7218BIPI-ND 8-Digit LED Display Driver... 1174 886 519 MAX207CNG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1uF External Caps, 
ICM7224IPL-ND 4-1/2 Digit Counter/Decoder/Driver 18.23 13.76 8.05 5 Drivers/3 Receivers .. ШЕ аў 755 570 365 
ICM7242IPA-ND Fixed Timer/Counter..... 379 286 1.98 MAX207CWG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1иР External Caps, 
1CM7250IPE-ND Programmable RC Timer . 541 408 272 5 Drivers/3 Receivers... 755 570 365 
1CM7250IWE-ND Programmable RC Timer.. 594 448 2.99 MAX208CAG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1рЕ External Caps, 
1CM7556IPD-ND Dual General Purpose RC Timer . 3.706 2.84 1.67 4 Drivers/4 Receivers. 795 6.00 3.85 
1CM7556ISD-ND Dual General Purpose RC Timei 339 256 151 MAX208CNG-ND 5V RS-232 Transceiver with ЛЕ External Caps, 
ICMAX7555IPA-ND | CMOS General Purpose Timer . 249 1.88 125 4 Drivers/4 Receivers .. ie шә 7.55 5.70 3.65 
IH5043CPE-ND Dual SPDT General Purpose CMOS Analog Switch 1710 536 3415 MAX208CWG-ND 5V RS-232 Transceiver with .1рЕ External Caps, 
IH5144CPE-ND DPST, Low Power, Fast CM0S Analog Switch.... 970 732 430 4 Drivers/4 Receivers... m 755 5.70 3.65 
1H5352CPE-ND SPST, Quad RF/Video Switch ip 14.07 10.62 625 MAX209CNG-ND +5V and +12V Pwrd., 3 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAXO038CPP-ND IC 20MHz Function Generatoi 20-Dip 23.37 17.64 11.31 Receivers with Receiver Enable and .1рЕ External Caps. ............. 24-Dip 7.55 570 3.65 
MAX038CWP-ND IC 20MHz Function Generator . 0-501С 23.37 17.64 10.37 MAX209CWG-ND +5V and +12V Pwrd., 3 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAXT10ACPE-ND | 2-Channel +14-Bit Serial AD 16-Dip 16.56 12.50 8.01 Receivers with Receiver Enable and .1yF External Caps. ......... 24-506 7.55 5.70 3.65 
MAX110ACWE-ND | 2-Channel «14-Bit Serial ADC . 6-SOIC 16.56 12.50 8.01 MAX211CAI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters ds 5 RS-232 p 
MAX110BCPE-ND 2-Channel +14-Bit Serial ADI 16-Dip 12.72 9.60 6.17 Receivers with .1рЕ External Caps. ............. 7.95 6.00 3.85 
MAX110BCWE-ND | 2-Channel +14-Bit Serial ADC . SOIC 1272 9.60 6.17 MAX211CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 
MAX117CPI-ND 3V 8-Channel 8-Bit Parallel Output AD 28-Dip 9.99 7.54 4.84 Receivers with .1рЕ External Caps. ............ 7.55 5.70 3.65 
MAX118CPI-ND 5V 8-Channel 8-Bit Parallel Output ADC... 28-Dip 9.59 724 4.64 MAX211ECAI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAX120CNG-ND 500 KSPS, 12-Bit ADC with Track/Hold and Referenc 24-Dip 40.07 30.24 19.39 Receivers with .1yF Ext. Caps., 15Kv ESD 917 692 443 
MAX121CPE-ND 308 KSPS ADC with DSP 78dB Interface/Serial A/D 16-Dip 31.80 24.00 15.39 MAX213CAI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and RS-232 Receivers 
MAX121CWE-ND 308 KSPS ADC with DSP 78dB Interface/Serial A/D SOIC 3180 24.00 15.39 (2 active in shutdown) with 0.1uF External Caps 7.95 6.00 3.85 
MAX132CNG-ND ADC with Serial Interface . 24-Dip 20.01 15.10 9.69 MAX213CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers 
И ND АНИ prs 2101 151) 1359 (2 active іп shutdown) with 0.1yF External Caps. 755 570 365 
il а igi ЩО :40-Dip - 5 А MAX214CPI-ND Programmable DTE/DCE, 5V RS-232 Transceiver 988 746 479 
MAX133CQH-ND 3-3/4 Digit DMM Circui 44-PLCC 26.87 20.28 13.00 MAX214CWI-ND Programmable DTE/DCE, 5V RS-232 Transceiver 9.06 6.84 4.39 
MAX135CPI-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface 28-Dip 20.001 15.10 9.69 MAX218CPP-ND 1.8V - 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver . 474 358 2.30 
MED Í EBLON Poer nee wm Paral m š SOIC 20.01 15.10 9469 MAX218CWP-ND | 1.81 - 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver. 20-506 474 358 230 
Я я igi with Bandgap Ret. and Charge Pump MAX222CPN-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown . 18-Dip 4.88 3.68 2.45 
Volt Converter and LCD Driver... 1937 1462 937 MAX2220WN-ND | БУ High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdow 18-8010 488 368 245 
МОО ЕЛШЕ 273.5. Low Power 12-Bit, 8-01. Serial ADC 2957 T HE MAX222EWN-ND — | 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdoun.. 18-SOIC 5.83 440 2.93 
- -f-3.6V, Low Power 12-bit, 6-Uh. serial š 4 8 MAX223CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
MAX146BEAP-ND 2.7-3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Ch. Serial ADC. 22.87 17.26 10.15 Receivers (2 Active in Shutdown) 6.22 3.99 
MAX147BCAP-ND 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC 15.37 11.60 7.44 MAX225CWI-ND +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver 1432 842 
MAXIATBCPP-ND | 2.7V Low Power 12-ВИ 8-Channel Serial АОС 1537 1160 744 MAX230CPP-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdown. 824 622 399 
MAX148BCAP-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC 8.03 6.06 3.88 MAX230CWP-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdown . 7.55 570 3.65 
MAX148BCPP-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC 8.75 6.60 423 MAX231CPD-ND +5V and «12V Powered Dual RS-232 Transmitters/Receivers ip 331 250 1.60 
MAX150BCPP-ND | CMOS 8-Bit ADC with VREF Track and Hold ip 2242 16.92 10.85 MAX231EPD-ND +5V and +121 Powered Dual RS-232 Transmitters /Receivers ip 398 300 192 
MAX153CPP-ND 1MSPS, иР-Сотраные, 8-Bit ADC with Power Down 20-Dip 16.62 1254 8.04 MAX232ACPE-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers. 16-Dip 551 416 277 
MAXIS4ACNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 24-Dip 3254 2456 15.75 MAX232ACSE-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers......16-SOIC 551 446 2.77 
MAX154ACWG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 4-5010 32.54 24.56 15.75 MAX232ACWE-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers........16-SOIC 4.88 3.68 245 
MAEICENS A hana АЕ n Таш m dod ED 2454 1718 1199 MAX232AESE-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers.......16-SOIC 660 4.98 2.93 
Е Abt vt het ud [Т EE m д 
ШАУ ав 8-Channel ADC with Track and Hold 8-8010 Зб? 258 193 MAX232CWE-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers. 250 160 
MAXT58BCPIND “| 8-Channel ADC with Track and Hold 28-Dip 24.67 18462 11.94 MAX232ECPE-ND | +5V Powered. Dual RS-232 Transmitters and 
MAX158BCWI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold 8-5010 2467 18.62 11.94 Receivers, ESD Protected 346 202 
ОЕ hn CMOS uP Compatible Su 8-Bit ADC.... 1328 1002 643 MAX232ECSE-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and 
НН CMOS ТІ Сотра ою aus НЕ AGE with Track Hold and Ref. 1023 ТТ 490 Receivers, ESD Protected 346 202 
В MOS ЫР Compatible Sus 8-Bit ADC a. PS а MAX232ECWE-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and 
MAX166BCPP-ND Diff. Input, 5uS, 8-Bit ADC with Track Hold and Reference 10.80 822 527 Receivers, ESD Protected 316 202 
MAX172BCNG-ND | Complete 1005 CMOS 12-Bit AD 27.03 2040 13.08 MAX232EEPE-ND — | 45V Powered. Dual RS-232 ада 
MAXI7ACCPI-ND | 12-Bit ADC with Reference... 7921 5978 42.71 Receivers ESD Protected 408 262 
MAX176BCPA-ND Serial Output, 12-Bit 250 KSPS ADC. 33.05 24.94 16.00 d з ы ў ü 
MAY180ACQU-D-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition S 5531 4174 2456 MAX232EESE-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and 
MXTBOBCPLND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition Syst 4892 3692 2367 Receivers, ESD Protected D a 
MAX186BCPP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 3254 2456 1575 ТЕЛЕНЕҢ +59 Powered, Dual RS-282 Transmitters and Receivers SU 128 
MAX186BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 3254 2456 15.75 35V Powered, Dual 85-232 Transmitters and Receivers, Smp ee 
i д н MAX233ACPP-ND +5V Powered, Dual RS-232 No External Components 
MAX186DCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 2147 16.20 10.38 Transmitters/Receivers 812 520 
MAX186DCWP-ND | Low Power 8: Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 2147 16.20 10.38 MAX233ACWP-ND | +51 Powered, Dual RS-232 No External Components 
MAX187BCPA-ND Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 19.80 14.94 9.58 Transmitters/Receivers 812 520 
MAX187BCWE-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold 19.80 14.94 9.58 MAX233AEPP-ND BVP d, Dual RS-232 No External С г i = 
MAX188BCPP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 29.76 2246 1440 “Ta ТЫН увага ата отропепіз jue an 
MAX188BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 29.76 2246 1440 PE «су Powered Dual Re-232 No Exterml G А 5 8 
MAX188DCPP-ND | LP 8-Channel Serial 12-Bit ADC, External Ref. Required 2025 1528 9.80 асоро И ap 
MAX188DCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 20.25 1528 9.80 MAX233CPP-ND 45V Powered, Dual RS-232 No External Components й ў 
MAX189CCPA-ND 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter..... ан 16.67 1258 8.06 Transmitters/Receivers 745 562 360 
MAX191BCNG-ND LP, 12-Bit Sampling ADC with Internal Ref. and Power Down 2404 1844 11.64 - : - 
MAX191BCWG-ND | LP 12-Bit Sampling ADC with Internal Ref. and Power Down 24.04 18.14 11.64 MAX233EPP-ND — |+SV Powered, Dual А5-232 No External Components 
MAX191BEWG-ND_ | LP, 12-Bit Sampling ADC with Internal Ref. and Power Down ....24-SOIC 3124 2358 13.87 Transmitters/Receivers 893 674 432 
MAXIT92BCAP-ND | Low Power 8-Channel 10-Bit ADC 1696 1280 821 SESE +50 Powered Quad RS-232,Tranemitars ӘШІ don Bum 
MAX192BCPP-ND | Low Power 8-Channel 10-Bit ADC 1542 1164 746 7 32 Powered Оца 59222. Transmitters ; SE EU ИЕ 
d Ё б” MAX235CPG-ND +5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters and 
MAX192BCWP-ND | Low Power 8-Channel 10-Bit ADC 1542 1164 746 Receivers with Power Shutdown and Tri-State 1638 1236 79? 
MAX194BCWE-ND | 14-Bit 85KSPS ADC with 10рА Shutdowi 36.68 27.68 17.75 А : = : 
MAX195BCPE-ND | 16-Bit 85KSPS ADC with 10рА Shutdowi 16-Dip 67.60 51.02 32.71 MAX236CNG-ND iu Foweted a nS eae Janel and 585222 Ags! GEG AES 
MAX195BCWE-ND | 16-Bit 85KSPS ADC with 10рА Shutdowi 6-SOIC 67.60 51.02 32.71 А š ў а 2 
MAX195BEWE-ND | 16-ВИ 85KSPS ADC with 101A Shutdow 6-S0IC 8787 66.32 39.01 MAX2S6CWG-ND. | +5V Powered, 4 RS-232 Xmitters and 3 RS-232 
MAX196BCAI-ND | 6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface. 28-SSOP 2828 2134 13.69 Receivers with Power Shutdown and Tri-State ....... 755 570 3.65 
MAXI96BCNI-ND | 6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface 28-Dip 2722 2054 1346 MAX237CNG-ND — |+5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers 755 570 365 
MAX197ACWI-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface NEW!....28-S0IC 3535 26.68 16.01 APERTE m Powered H T ШЕШЕ 3 85222 Roche ae am Е 
MAX197BCAI-ND 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface. 28.28 21.34 13.69 Я жәу Powered, д Tansmitters, Д есемегѕ 5 i 5 
MAX197BCNI-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface 2722 2054 1316 MAX238CNG-ND |-5У Powered, Quad RS-232 Transmitters and Receivers 755 570 3.65 
MAX200CPP-ND +5V Powered, Five RS-232 Trans. with Power Shutdown MAX238CWG-ND +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters and Receivers 7.55 570 3:65, 
and .1yF External Capacitors 824 622 399 MAX239CNG-ND +5V and «12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and 
MAX201CPD-ND | +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with 5 RS-232 Receivers w/Recelver Enable 755 570 365 
-AyF External Capacitors... MN 3.31 2.50 1.60 MAX240CMH-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters and Receivers 
MAX201CWE-ND | +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with with Power Shutdown and Tri-State.................. 1240 936 6.00 
-AyF External Capacitors ... 331 250 160 MAX241CWI-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers 
MAX202CPE-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1l 331 250 160 with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable 28-501С 1240 9.36 6.00 
MAX202CSE-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1рЕ External Сар 6-SOIC 3.31 250 1.60 MAX242CPN-ND Ніоһ Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver 18-Dip 488 368 245 
MAX202CWE-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1uF External Cap: 6-SOIC 331 2.50 1.60 MAX242CWN-ND High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver 18-SOIC 488 3.68 2.45 
MAX202ECPE-ND | «БУ Н5-222 Transceiver, ESD Protected 16-Dip 449 346 2.02 MAX242EPN-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver 18-Dip 5.83 440 2.93 
MAX202ECSE-ND | +5\ RS-232 Transceiver, ESD Protected. 6-506 4.19 316 2.02 MAX242EWN-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver 5.83 440 2.93 
MAX202ECWE-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected. 6-506 419 316 2.02 MAX243CPE-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver 551 416 277 
MAX202EESE-ND | «5V RS-232 Transceiver, ESD Protected. 6-5010 541 4.08 2.62 MAX243CSE-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver 551 446 277 
MAX202ESE-ND +5V Dual RS-232 Transceiver with .1yF External Cap: 6-5016 3.08 3.00 1.92 MAX248EQH-D-ND | 5V RS-232 Transceiver...... 44-PLCC 26.37 19.90 11.70 
MAX203CPP-ND Complete, +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver i 745 562 3.60 MAX249CQH-ND 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receive 44-PLCC 20.27 15.30 10.20 
MAX203CWP-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver 745 562 3.60 MAX250CPD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receivel 14-Dip 7.66 5.78 3.40 
MAX203ECWP-ND | +5\/ RS-232 Transceiver, ESD Protected. 8.14 6.14 3.93 MAX250CSD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receive: 14-SOIC 843 6.36 3.74 
MAX203EEWP-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected. 0-5010 11.61 8.76 5.61 MAX250ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver.. 14-SOIC 12.03 9.08 5.34 
MAX204CPE-ND +5V Quad RS-232 Transceiver with .1рР External Capacitors 16-Dip 5.88 444 2.85 (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each» Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part Мо. Description 1 25 100 
MAX251CPD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver.. 7.66 578 340 MAX409BCSA-ND 1.2ША Single Supply Op Атр.... == 488 368 237 
MAX251CSD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver... 843 636 374 MAX410CPA-ND 28MHz Low-Noise Low Voltage Precision Op Am| -Dip 5.80 438 2.82 
MAX251EPD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver.. 10.94 826 4.86 MAX410CSA-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp . -SOIC 5.80 4.38 2.82 
MAX251ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver... 12.03 908 5.34 MAX414CPD-ND Low Noise Quad 0p Amp... 14-Dip 12.40 9.36 6.00 
MAX253CPA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interfac 281 212 436 MAX414CSD-ND Low Noise Quad Op Amp .. 12.40 936 6.00 
MAX253CSA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interfac 28) 212 136 MAX418CPD-ND 1.2ША Quad Single Supply Ор Ат 996 7.52 482 
MAX253CUA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interfac 3.07 232 1.36 MAX418CSD-ND 1.2нА Quad Single Supply Op Ат 9.96 7.52 482 
MAX253EPA-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interfac 3.98 3.00 177 MAX420CPA-ND 15V Chopper Stabilized Op Amp... 8.98 6.78 438 
MAX274ACWI-ND 8th-Order Analog Filter..... 13.62 10.28 6.59 MAX427CPA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amp 440 332 2.13 
MAX261BCNG-ND uP Programmable Universal Switched Cap Filter 17.25 13.02 835 MAX427CSA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amp 5.51 446 2.67 
MAX274BCNG-ND |8th-Order Analog Filter 1240 936 6.00 MAX435CPD-ND 275MHz, Differential Out, Wideband Transconductance Amp. 681 514 329 
MAX274BCWI-ND |8th-Order Analog Filter. 1240 936 6.00 MAX435CSD-ND 275MHz, Differential Out, Wideband Transconductance Атр..... 681 544 329 
MAX275BCPP-ND 4th-Order Analog Filter 7.74 5.84 3.74 MAX436CPD-ND Wideband Transconductance Amplifier. 681 5414 329 
MAX275BCWP-ND 4th-Order Analog Filter. 774 5.84 374 MAX436CSD-ND Wideband Transconductance Amplifier 681 514 3.29 
MAX280CPA-ND 5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter. -Dip 10.47 7.90 5.07 MAX437CPA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amplifier 440 332 2413 
MAX280CWE-ND “|5th Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter . 6-SOIC 1047 790 5.07 MAX437CSA-ND Ultra Low Noise Precision Op Amp 551 416 267 
MAX281ACPA-ND  |5th-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter . 8-Dip 1275 9.62 6.18 MAX452CPA-ND 50MHz CMOS Video Amplifie 6.76 5.10 3.40 
MAX281ACWE-ND  |5th-Order Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filtei 6-SOIC 12.75 9.62 6.18 MAX453CPA-ND 2-Channel 50MHz Video Мир р. 943 742 476 
MAX301CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPST) .....16-Dip 4.58 346 247 МАХАБАСРО-МО 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier. 1259 9.50 6.34 
MAX301CSE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS MAX454CSD-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier . 13.86 10.46 6.98 
Switch (SPST) ... 5.51 416 2.97 MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier. 20-Dip 20.96 15.82 10.56 
MAX303CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPDT) ..... 9.65 728 522 MAX455CWP-ND ° |8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier . 20-5016 23.06 17.40 11.60 
MAX303CSE-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS ме Pa t о КА 40-Dip 2008 И 2220 
Switch (SPDT) 11.55 8.72 6.24 - Igh-Side Current-sense Precis! p. 5 4 - 
MAX303ESE-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CM0S Ш аыр Migh-Side Сипае Sense Precision Ат ol 52 ae ae 
Switch (SPDT) 12.16 918 5.40 x igh-Side Current-sense Precision Amp. -Dip 5 . - 
MAX305CPE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, МО 965 728 522 MAX471ESA-ND High-Side Current-Sense Precision Am| -SOIC 7.66 5.78 340 
MAX305CSE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO SOIC 11.55 872 6.24 MAX472CPA-ND High-Side Current-Sense Precision Amp . Dip 5.09 3.84 225 
MAX306CPI-ND Precision 16-Channel High Perform CM0S Analog Mux 28-Dip 1153 870 621 MAX472CSA-ND High-Side Current-Sense Precision Am -SOIC 5.09 3.84 2.25 
MAX306CWI-ND Precision 16-Channel High Perform CMOS Analog Mux 15.90 12.00 8.58 MAX472EPA-ND High-Side Current-Sense Precision Amp . 8-Dip 663 5.00 2.94 
MAX307CPI-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mu 1153 870 621 AREE igne urne Sense Precision Am 00 as 208 281 
MAX307CWI-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CM0S Analog Mux. 15.90 12.00 9.58 š ingle Supply 2 Op Ami -Dip 5 ` В 
MAX308CPE-ND Precision 8-Ch., High Part CMOS Analog Mu Н 747 564 4.04 MAX473CSA-ND Single Supply 10MHz Op Am -SOIC 3.58 270 1.74 
MAX308CSE-ND Precision 8-Ch., High Perf. CMOS Analog Mu: 896 676 4.84 MAX474CPA-ND Single Supply 10MHz Dual Op Am Dip 557 420 2.69 
MAX308ESE-ND Precision 8-Ch., High Perf. CM0S Analog Mux.. 933 704 444 MAX474CSA-ND Single Supply 10MHz Dual Op Amp. -SOIC 557 420 269 
MAX309CPE-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mu 747 564 404 MAX475CPD-ND Single Supply 10MHz Quad Op Amp. 893 674 432 
MAX309CSE-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Мих. 896 676 484 СО ШИГ seed onan КЬ Атр 822 574 242 
MAX310CPE-ND CMOS RF/Video Мих... 17.25 13.02 7.66 5 гака ранне Š 5 ў 
MAX313CSE-ND CMOS Analog Switch, Quad, SPST . 1071 808 475 MAX479CPD-ND — | 171A Мах Quad Single Supply Precision Ор Amp 790 5.96 383 
MAX317CPA-ND Precision SPST Normally Closed CM 9 i 2041 242 174 МАХ479050-40 | 174A Max Quad Single Supply Precision Ор Amp 790 596 3.83 
MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch. 374 282 20? АСВА МЮ О CUTE RIP БЕН ER eu 
и de pu ийси А MAXABSCPA-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power ............ 276 208 133 
MAX319CPA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch 4.29 324 231 MAX483ECSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot. 342 2.58 1.66 
MAX319CSA-ND — |Precision SPDT CMOS Analog Switch... 474 358 256 КОВ ШЕШЕ 85-485 Low Power Transceiver. BID В 38 
MAX319ESA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch. 551 416 245 MAX485CSA-ND RS-485 Low Power Transceiver 2.76 2.08 133 
MAX323CPA-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switc 297 224 143 MAX487CPA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 281 2127 1.36 
a "n і i MAX487CSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 281 212 136 
MAX323CSA-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch 326 246 157 ч w 
ў s - MAX487EESA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Shutdown 493 372 238 
MAX326CPE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switci 8.60 6.56 4.37 MAX488CPA-ND RS-485/RS-422 T Н ith Low Р Low SI 281 212 136 
MAX326CSE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switci 954 7.20 480 Tan CS VOV WEL OA OWON ONS EW 2 ° E 
MAX328CPE-ND — |8-Channel, Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Multip 1132 854 5.69 MAX488CSA-ND | | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew. 281 2.12 136 
j E " ET H MAX488ECSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew NE! 342 258 1.66 
MAX328CWE-ND 8-Channel, Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Multiplexer 12.43 9.38 6.26 г i 
ў "o" a "n Ni MAX488EESA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew NE! 493 372 2.38 
MAX329CPE-ND Diff. 4-Ch., Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Mu 16-Dip 11.32 8.54 5.69 MAXA89CPD-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable 281 212 136 
MAX329CWE-ND Diff. 4-Ch., Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Mu 6-SOIC 12.43 938 626 MAX489CSD-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable 281 212 136 
МАХЗЗЗАСРР-МО Quad SPDT СМО$ Analog Switch Í 8.00 604 403 MAX489EPD-ND RS-485/RS-422 T ы ith Drive Enabl 352 255 170 
MAAS 2 ACHERN DAN Quad SPDT CMOS Analog Switch Og HA сы MAXA90CPA-ND — | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex. 281 212 136 
MAX333ACWP-ND |Quad SPDT CMOS Analog Switch 10.34 7.80 520 d Я $ n i р ў В ў 
ч MAX490CSA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duple: 281 2127 1/36 
MAX333AEUP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 1041 7.86 5.24 Ё Я % n i 
š MAX490ECPA-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, ESD Ри 342 2.58 1.66 
MAX333AEWP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 1314 992 661 Š f $ i 
z MAX491CPD-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power.... 28i 212 12% 
MAX333CPP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 7.21 544 3463 - 
iy " MAX491ECSD-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Prot. 342 2.58 1.66 
MAX333CWP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 9.30 7.02 4.68 : б 
Y - MAX492CPA-ND Single Supply Dual Op Amp... -Dip 5.57 420 2.69 
MAX335CNG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch 710 5.36 3.44 MAX492CSA-ND Single Supply Dual Op Am “SOIC 557 420 269 
MAX335CWG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switc 779 5.88 3.78 Д i Di 
Ф H MAX494CPD-ND Single Supply Quad Op Amp.. 14-Dip 8.93 6.74 4.32 
MAX335EWG-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch NEI 8.59 6.48 3.89 Т | E 
MAX494CSD-ND Single Supply Quad Op Amp. 14-SOIC 893 674 4.32 
MAX336CAI-ND 16-Ch., Low-Leakage, CMOS Analog Мих... 28-SSOP 11.16 842 4.95 з + T 
MAX349CAP-ND — |8-Ch.,Serialy Controlled, Low-Voltage Mu: 822 620 364 M CR ND Single Supply Op Amp pug S cu) Gun 
E уб , 0 1 : ` р MAX495CSA-ND Single Supply Op Amp SOIC 358 270 1.74 
MAX350CPN-ND Dual 4-Ch., Serially Controlled, Low-Voltage Mux i 745 562 331 MAX496CPE-ND 375MHz Quad Closed-Loop Video Buffer. 16-Dip 1342 990 5.82 
MAX351CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed 16-Dip 660 498 3.56 MAX497CSE-ND 375MHz Quad Closed-Loop Video Buffer. 16-50С 13.12 990 582 
MAXSSICSE ND Precision Quad SS Analg Switch Normally pose Ері 548 d MAXS00BCPE-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converte 16-Dip 13.52 1020 6.54 
l Tecision Qua nalog Switch Normally Open. - 98 3. MAXSOOBCWE-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converte 16-800 1352 1020 6.54 
MAX352CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open . 856 6.46 4.62 MAXSO1BCNG-ND | 12-Bit Multiplexer DAC (8+4) Voltage Outpi 24-Dip 1415 10.68 6.85 
MAX352ESE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open 8.80 664 $3.90 MAX502BCNG-ND | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer DAC 24-Dip 14.15 10.68 6.85 
MAX353CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed MAXS502BCWG-ND | Parallel Voltage Output 12-Bit Multiplexer DAC 24-SOIC 14.15 10.68 6.85 
and 2 Normally Open 6.60 498 3.56 MAX503CNG-ND 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC 24-Dip 832 628 4.03 
MAX353CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed MAX503CWG-ND |5/ Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC 24-S0IC 832 628 4.03 
and 2 Normally Open 856 646 4.62 MAX504CPD-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC. ip 7.90 5.96 3.83 
MAX354CPE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 8.18 525 MAX504CSD-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC 7.90 596 3.83 
MAX354CWE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 818 5.25 MAX505ACWG-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail 
MAX354EWE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux. 1193 9.00 529 Outputs and 4 Separate Reference Inputs.. 24-SOIC 2349 17.50 11.23 
MAX355CPE-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 818 5.25 MAX505BCNG-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with В; -Rail 
MAX355CWE-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Mux 10.84 848 5.25 Outputs and 4 Separate Reference Inputs . 24-Dip 17.86 13.48 8.64 
MAX358CPE-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer 10.84 8.18 5.25 MAX506BCPP-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with 
MAX358CWE-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer.. 10.84 848 5.25 Outputs and 1 Reference Input 15.66 11.82 7.58 
MAX359CPE-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer . 16-Dip 10.84 818 5.25 MAX506BCWP-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail 
MAX359CWE-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer .. 6-501С 10.84 8.18 525 Outputs and 1 Reference Input 15.66 11.82 7.58 
MAX361CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 30 Tolerance 6-506 700 528 379 MAXS07BCNG-ND | Parallel Volt Output, 12-Bit DAC with Internal Reference 24-Dip 19.95 15.06 9.67 
MAX362CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 3 Tolerance 16-Dip 580 438 3.13 MAX507BCWG-ND | Parallel Volt Output, 12-Bit DAC with Internal Reference 24-SOIC 18.31 13.82 8.87 
MAX362CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 3Q Tolerance $06 7.00 5.28 3.79 MAXS508BCPP-ND 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Volt Output 20-Dip 19.95 15.06 9.67 
MAX364CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch М/С 29 Tolerance 16-Dip 342 258 1.85 MAX508BCWP-ND | 12 Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Volt Output 20-SOIC 19.95 15.06 9.67 
MAX364CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 20 Tolerance 6-SOIC 342 2.58 1.85 MAXS509BCPP-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter .. ip 13.70 10.34 6.64 
MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 20 Tolerance 16-Dip 342 258 1.85 MAX509BCWP-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converte 13.70 10.34 6.64 
MAX365CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 20 Tolerance 6-SOIC 342 2.58 1.85 MAX510ACPE-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converte 15.95 12.04 7.73 
MAX367CWN-ND 8-Signal Line Circuit Protectors ...... 8-SOIC 670 5.06 324 MAXS510BCPE-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converte 13.28 10.00 6.43 
MAX378CPE-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexe! 16-Dip 15.90 12.00 7.70 MAXS10BCWE-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converte 13.28 10.02 6.43 
MAX378CWG-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexe: 4-501С 15.90 12.00 7.70 MAX512CPD-ND 8-Bit Voltage Out D/A Converter 7.53 5.68 3.65 
MAX388CPN-ND 8-Channel, High Volt, Fault-Protected Multiplexer . 18-Dip 17.33 13.08 8.39 MAX512CSD-ND 8-Bit Voltage Out D/A Converter. 7.53 568 3.65 
MAX391CSE-ND Prec., Quad, SPST Analog Four Normally Closed Switches 429 324 2.08 MAX514BCNG-ND Quad CMOS 12-Bit Serial Input Mult. D/A Converter 35.67 26.92 17.26 
MAXS93CSE-ND Prec., Quad, SPST Analog Two Normally Open and Two MAX514BCWI-ND Quad CMOS 12-Bit Serial Input Mult. D/A Converter. 35.67 26.92 17.26 
Normally Closed Switches 429 324 2.08 MAX517BCPA-ND Single 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Inte 5.64 426 2.74 
MAX394CPP-ND Low Voltage Quad SPDT, CMOS Analog Switch . 9.09 686 4.58 MAX517BCSA-ND. Single 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface 564 426 2.74 
MAX394CWP-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch... 0-5010 1171 8.84 5.90 MAX518BCPA-ND Dual 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface . 604 4.56 2.93 
MAX396CAI-ND Precision, 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mu: 28-SSOP 15.85 11.96 854 MAX518BCSA-ND | Dual 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface . 6.04 456 2.93 
MAX400CPA-ND Ultra-Low Offset Voltage Op Amp -Dip 13.52 10.20 6.00 МАХ520ВСРЕ-МО Quad 8-Bit DAC with 2-Wire Interface Serial Unbuffered Output. 928 7.00 450 
MAX407CPA-ND 1.2рА Max., Dual, Single Supply Op -Dip 7.90 5.96 3.99 MAXS20BCWE-ND | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output....16-SOIC 9.26 7.00 4.50 
MAX407CSA-ND 1.2рА Max., Dual Single Supply Op Amp 790 5.96 3.99 MAX521ACAG-ND Octal 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface ........... 24-SSOP 17.73 13.38 7.87 
MAX409BCPA-ND — |1.2uA Single Supply Ор Amp 488 3.68 237 (Continued) 
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MAX521AEAG-ND Octal 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface 23.06 17.40 10.24 MAX692CPA-ND Microprocessor Supervisory Circui 723 546 350 
MAX521BCPP-ND Octal 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface 1312 9.90 6.35 MAX693ACPE-ND Microprocessor Supervisory Circu 7.84 592 3.80 
MAX522CPA-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 6.04 456 2.93 MAX693CPE-ND Microprocessor Supervisory Circu 7.84 592 3.80 
MAX522CSA-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 6.04 456 2.93 MAX693CWE-ND Microprocessor Supervisory Circu 8.64 652 4418 
MAX525ACAP-ND 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Convertei 20-SSOP 43.75 33.02 19.43 MAX694CPA-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 
MAX525BCAP-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converte 20-SSOP 33.66 25.40 16.29 Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140ms 7.23 546 3.50 
MAX525BCPP-ND 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Convertei 20-Dip 33.66 25.40 16.29 MAX695CPE-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gei 7.84 5.92 3480 
MAX526DCNG-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter, .3 24-Dip 48.68 36.74 23.55 MAX695CWE-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen. 864 6.52 4.18 
MAX526DCWG-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter . 4-SOIC 48.68 36.74 23.55 MAX696CPE-ND Microprocessor Supervise Circuit with Battery Switchover 7.84 592 3.78 
MAX527DCNG-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter, 24-Dip 41.45 31.28 20.06 MAX699CPA-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controlle 493 372 238 
MAX527DCWG-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter. 4-S0IC 4145 3128 20.06 MAX699CWE-ND — | Low Cost Power-On Reset and WDT Controlle: 533 4.02 258 
MAX528CPP-ND Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer 20-Dip 16.901 1276 848 MAX700CSA-ND Adjustable-Threshold Power-Supply Monitor with Reset 519 392 262 
MAX529CPP-ND +5V Octal 8-Bit Serial DAC with Output Buffer 20-Dip 14.15 10.68 7.12 MAX701CPA-ND Power Supply Monitor with Reset. 472 356 237 
MAX529CWG-ND | +5V Octal 8-Bit Serial DAC with Output Buffer 4-S0IC 14.15 10.68 7.12 MAX701CSA-ND | Power Supply Monitor with Reset. 472 356 237 
MAXS530BCNG-ND | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit DAC 24-Dip 1426 10.76 6.91 MAX701EPA-ND Power Supply Monitor with Reset. 612 4.62 272 
MAXS30BCWG-ND | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit DAC 4-S0IC 1426 10.76 6.91 MAX701ESA-ND Power Supply Monitor with Reset.................. 612 462 3.08 
MAX531BCPD-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial DAC. 14-Dip 1426 1076 6.91 MAX703CPA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX531BCSD-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial DAC 4-S0IC 1426 10.76 6.91 Battery Backup, 4.65V Reset 610 4.60 2.95 
MAX532BCPE-ND | Dual, Serial Input, Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC 16-Dip 22.13 16.70 10.72 MAX703CSA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX532BCWE-ND | Dual, Serial Input Volt Output, 12-Bit Multiplying DAC 6-SOIC 2213 16.70 10.72 Battery Backup, 4.65V Reset... 6.10 4.60 2.95 
MAX533BCEE-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC 16-050Р 7.90 5.96 383 MAX704CPA-ND pese uP ОУ стаи БЛ ОЛЕ 29 
MAX533BCPE-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAI 16-Dip 790 5.96 383 with Battery Backup, 4.4V Reset. . š ,95 
MAX534ACEE-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. 16-QSOP 10.26 7.74 4.55 MAX704CSA-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit 
MAXB3ABCEE-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. 16-050Р 7.90 596 3.83 with Battery Backup, 4.4V Reset... 610 4.60 2.95 
MAX534BCPE-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. 16-Dip 790 596 383 MAX705CPA-ND a MV ees С, with Battery Backup, UT 
MAX535BCPA-ND 5V 13-ВИ Voltage Out Serial D/A Converter 8-Dip 13.94 10.52 6.75 EM иенен 2 > i 
MAXS35BCUA-ND  5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter -UMAX 13.94 1052 675 аа Lo Cost, ПР Supervisory Circuit with Battery Backup, a dm oen 
MAX536BCPE-ND Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 16-Dip 44.92 33.90 21.74 BU, M - — - - - 
MAX536BCWE-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter. 6-501С 44.92 33.90 2174 MAX705ESA-ND Low Cost, ІР Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAXS38BCPA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . -Dip 1272 960 616 КОО "107 Output, 4.850 Reset... 110208. 2 
MAXS38BCSA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . 8-501С 1272 960 6.16 I T S TEB Vicroprocessor Supervisory СІ BA р s 
MAXB39BCPA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter. 8-Dip 1272 960 6.16 гор ШЫНЫҢ ў ; : 
Н й MAX706SCPA-ND Microprocessor Supervisory Circu 591 446 2.86 
MAX539BCSA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . 8-5010 12.72 9.60 6.16 MAX706SCSA-ND | Microprocessor Supervisory Circu 591 446 286 
MAX541CCPA-ND 5V 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter -Dip 28.01 21.14 13.56 MAX706PCSA-ND Mi p S pervisory сі 501 446 286 
МАХ541ССЅА-МО | 5V 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter. 8-SOIC 25.71 1940 1244 О Low-Cost Migroorocessor a ў ` i 
MAX543BCPA-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converte: 8-Dip 1916 1446 927 Active High Reset, 4.65V Reset 490 370 237 
MAXS43BCSA-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter 8-506 15.34 1158 743 MAX707CSA-ND — | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit і RA 
MAX544BCPA-ND | 5V 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter Dip-8 22.23 16.78 10.77 Active-High Reset, 4.65V Reset : 490 370 237 
MAX544BCSA-ND 5V 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter. 8-SOIC 22.23 16.78 10.77 MAX708CPA-ND Low-Cost, Micro rosessi Supervisory Circuit. 
MAX547BCQH-ND Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interfac 44-PLCC 7757 58.54 37.53 Active-High Rea 44V m ту й 490 370 237 
MAXS4BACPA-ND | 2.5V – 5.5 Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter. ip 464 350 224 MAX708CSA-ND — | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit | ые, 
MAX548ACUA-ND 2.5V — 5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converte 4.88 3.68 2.36 ive-Hi Я 
МАХЗАСРАЛЮ | 28V — 55V Dual 881 Votage бш DA Conver 464 350 206 | waxzoorcsa-no | Power Supply Monitor 2 69V Rese 286 216 139 
wen MAX709MCPA-ND Power Supply Monitor, 4.40V Reset. 265 2.00 1.28 
— дама in Shutdown., m 867 654 385 MAXTOSLCPA-ND | Power Supply Monitor, 4.65V Reset. 265 200 128 
y: Эў 1 3 MAX709LCSA-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset 2.86 216 1.39 
Active in Shutdown... 8.24 622 3.99 MAX7O9TCPA-ND | Power Supply Monitor, 3.08V Reset. 265 200 128 
САО 2 = "M Soral шен ; КГ ы 220 ЗАТ MAX710ESE-ND 3.3V or 5V Output Step Up/Down DC/DC Converter 761 574 338 
2 dV, EIN T ма! Transcelver oun E + : MAX712CPE-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH Battery.. IM 58 А) 
MAX603CPA-ND — | SV or Adi., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator “Пр 4.35 328 192 MAX712CSE-ND | Battery Fast Charge Controller for NIMH Battery... 8.08 6.10 3.92 
MAX603CSA-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator. 8-5010 477 3.60 2.12 MAX713CPE-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery ША! 582 373 
MAX603ESA-ND 5V or Adj., LDO, Low IQ, 500mA Linear Regulator.. 6.07 458 2.69 MAX713CSE-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery..... 8.08 6.10 3.92 
О Adjustable Гон Dropout Regulator. 18 ae | z MAX722CSE-ND 43.3V LCD Power Supply Regulator 11.55 872 5.60 
» Justable Low Dropout Regulator . й + - MAX724CCK-ND 5A, Step Down, PWM, Switch Mode DC/DC Regulator. 1171 8.84 622 
MAX604ESA-ND Adjustable Low Dropout Regulator 607 458 269 MAX730ACSA-ND | 5V,Step Down, Current Mode PWM DC/DC Converter 557 420 247 
MAX619CSA-ND Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter 445 336 1.97 MAX732CPA-ND +12V Step Up Current Mode PWM Regulator 
MAX619ESA-ND Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter 602 454 2.66 for Flash Memory .... 652 492 346 
MAX627CSA-ND Dual Non-Inverting Power MOSFET Driver... 3.87 2.92 1.95 MAX732CWE-ND +12V Step-Up а Mode PWM Regulator 
MAX629ESA-ND High Voltage, Boost or Inverting DC/DC Converter 7.37 556 3.26 for Flash Memory. 6.84 516 3.31 
MAX630CSA-ND | CMOS Step Up Switching Regulator шей Ой © MAX734CPA-ND | «12V, 120mA Supply for Flash Memory 501 378 242 
MAX631ACPA-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator . 6.86 5.18 332 MAX734CSA-ND +12V, 120mA Supply for Flash Memory. 554 418 2.68 
MAX631ACSA-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. 710 5.36 3.44 MAX738ACWE-ND | 5У, Step-Down, PWM, DC/DC Converte 670 5.06 2.98 
MAXG32ACPA-ND | «12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulato 6.86 5.18 3.32 MAX749CPA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply 649 490 3.14 
MD EEV Asta Output GMOS Sept RET Regulato ТАШ 240 424 MAX749CSA-ND Digitally Adjustable LCD Bias Supply 676 510 327 
- icropower Inverting Switching Regulator ў А E з i к 
MAYGSACSA-ND- — | CMOS MicropowerIverng Switching Regulator T18 542 348 | MARSICPAND |590 Step Up Current Mode PWM DGIDG Converter. 851 416 267 
MAX635ACPA-ND | -5V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulator. 686 548 3.32 MAX752CPA-ND Adjustable Step-Up Current Mode PWM Regulator . 737 556 357 
MAX635ACSA-ND | -5V/Adj Output CMOS Inverting Switching Regulator .... 710 536 344 MAX755CPA-ND | Adj., Neg. Output, Inverting, Current Mode PWM Regulator 485 3.66 2.35 
MAX636ACPA-ND -12V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulato 6.86 518 332 MAX756CPA-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter 480 3.62 2.33 
MAX636ACSA-ND -12V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulato 710 536 344 з INST " 
MAX637ACPA-ND | -15V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulato 686 518 332 Я й mE 
MAX637ACSA-ND | -15V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulato 710 5.36 344 MAX759CWE-ND Adjustable Inverting Current Mode PWM. 710 536 344 
MAX638ACPA-ND | 5V Adjustable Output CMOS Step Down Switching Regulato 6.86 548 3.32 MAX759CPD-ND Adjustable Inverting Current Mode PWM. 678 542 327 
ОА ү ЖЕМ КЕЙ, Down i Шы 958 M MAX761CPA-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter. 543 410 263 
zl - Ы Е 3 г MAX761CSA-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter.... 599 452 2.90 
MAX660CPA-ND | Т00тА CMOS Monolithic Voltage Converter 6.94 524 350 MAX761ESA-ND — | 12V Adj High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter NE! 8.14 644 3.69 
MAX660CSA-ND | 100тА CMOS Monolithic Voltage Converter 7.29 550 3.68 MAX764CSA-ND | High-Efficiency, Low IQ, DC/DC Inverter ...... 610 460 270 
МАХЕР БАРА: Шү m Ш Fasti M. 12 162 232 MAX765CPA-ND —12V or Adj., High-Eff., Low IQ DC/DC Inverter 599 452 2.90 
MAX663CPA-ND CMOS +SV/Adjustable Micropower Positive Voltage Regulator . 421 318 2.03 NR 2 2 аша гош о ПГ ШЫ ae = 
MAX663CSA-ND CM0S +5V/Adjustable Micropower Positive Voltage Regulator.. 464 350 224 MAX786CAI-ND Dual Output Power Supply 1105 834 492 
MAX664CSA-ND Dual Mode™ 5V/Programmable Micropower Voltage Regulator...8-SOIC 5.64 4.26 2.73 MAX791CPE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circui 848 640 4.10 
MAX665CPA-ND CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter ........ 8-Dip 9.94 7.50 4.81 MAX791CSE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circui 8.90 6.72 4.31 
MAX666CPA-ND CMOS +5V/Adjustable Volt. Reg. with Low Battery Detector . 4.88 3.68 2.36 MAX793TCSE-ND 3V, Microprocessor Supervisory Circuit. 8.56 646 3.79 
MAX666CSA-ND CMOS «5V/Adjustable Volt. Reg. with Low Battery Detector. 535 404 2.59 MAX797CSE-ND Step Down, PWM Controller with Sync. 
MAX666ESA-ND CM0S +5V/Adjustable Volt. Reg. with Low Battery Detector. 832 6.28 4.02 Rectifier for CPU with Low Noise... 941 740 456 
MAX667CPA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator . 5.49 414 276 MAX800LCPE-ND. uP Supervisory Circuit with 4.65V Весе 16-Dip 928 7.00 4.50 
MAX667CSA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator . 572 432 288 MAX809LEUR-TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 07-23 212 160 140 
MAX667EPA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator . 713 538 359 MAX809LEUR-TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 3200.00/2,500 
MAX667ESA-ND +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator . 7.39 558 3:72 MAX811LEUS-TCT-ND | 4.63V, Voltage Monitor . 245 462 142 
MAX668EUB-ND 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controllei 543 410 246 MAX811LEUS-TTR-ND | 4.631, Voltage Monitor . 3240.00/2,500 
MACC ND M to а р Voltage Converter Du 1% 272 MAX811REUS-TCT-ND | 2.63V, Voltage Monitor . 245 1.62 142 
- 39V to + oltage Converter й 7 5 MAX811REUS-TTR-ND | 2.63V, Voltage Monitor . 3240.00/2,500 
MAX687CSA-ND 3.3V High Accuracy Low Dropout Reg. with Auto Shutdown 435. 328 210 MAX811SEUS-TCT-ND | 2.93V, Манас Monitor . 245 162 449 
MAX688CSA-ND 3.3V High Accuracy Low Dropout Regulato 435 328 240 MAX811SEUS-TTR-ND | 2.93V, Voltage Monitor . 3240.00/2,500 
MAX690ACPA-ND Microprocessor WDT Reset Circuit. 6.04 524 3.36 MAX811TEUS-TCT-ND | 3.08V, Voltage Monitor . 245 162 142 
MAX690ACSA-ND Microprocessor WDT Reset Circui 729 550 353 MAX811TEUS-TTR-ND | 3.08V, Voltage Monitor 3240.00/2,500 
MAX690CPA-ND Microprocessor WDT Reset Circui 7.23 5.46 3.50 MAX813LCPA-ND Low Cost Microprocessor Supervisor Circui 8-Dip 3.47 2.62 1.79 
MAX690EPA-ND Microprocessor WDT Reset Circuit. 1049 792 5.08 MAX813LCSA-ND Low Cost Microprocessor Supervisor Circui -SOIC 347 2.62 1.79 
MAX691ACPE-ND | Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Ge 7.84 592 3.80 MAX825LEUK-TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Сисш ОТ-23-5 276 2.08 1.82 
MAX691CPE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS 784 592 3.80 MAX825LEUK-TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circu 4160.00/2,500 
MAX691CWE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS 864 652 448 MAX837EUS-TCT-ND | 4-Ріп Micropower Voltage Мопіїо! 245 162 14 
MAX691EWE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200nS 1253 946 6.06 MAX837EUS-TTR-ND | 4-Pin Micropower Voltage Monitor .. 3240.00/2,500 
MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Circuit 6.94 5.24 3.36 MAX856CSA-ND 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/ 413 312 1.83 
MAX692ACSA-ND | Microprocessor Supervisory Circuit 7.29 550 353 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg 1 25 100 
MAX860ISA-ND 50mA, Frequency Selectable, Switched-Cap Volt. Converter.. 374 282 1.66 MAX1758EAI-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger 
MAX865EUA-ND Compact, Dual-Output Charge Pump...... 3.60 272 1.60 with Internal 28V Switch 959 724 426 
MAX872CPA-ND 10НА, Low Dropout, +2.5V Precision Volt. Re 5.09 3.84 246 MAX1759EUB-ND Buck/Boost Regulating Charge Pump 633 478 2.81 
MAX872ESA-ND 10yA, Low Dropout, +2.5V Precision Volt. Re 6.63 500 2.94 MAX1760EUB-ND 0.8A, Low-Noise, 1MHz, Step-Up DC/DC Converter 6.97 5.26 3.09 
MAX873ACSA-ND 2.5V, Low-Power, Low-Drift, Precision Volt. Ref. 13.86 10.46 6.15 MAX1771CPA-ND 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient. 445 3.36 2.15 
MAX874CPA-ND 104A, Low Dropout, +4.096V Precision Volt. Ref 5.09 3.84 246 MAX1771CSA-ND 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient 4.88 3.68 2.16 
MAX876BCPA-ND Low Power, Low-Drift, +10V Precision Volt. Ref 7.39 5.58 3.58 MAX1771ESA-ND 12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient 6.65 5.02 2.95 
МЕНЕ NEEN Aas an Той Dispo ПГ йог АЎ E ТЫ MAX1775EEE-ND Dual Output Step-Down DC/DC Converter 832 628 3.69 
| 5V/3. jjustable Low Dropout Linear Regulator 5. i E MAX1790EUA-ND Low Noise Step-Up DC/DC Converter... 6.86 5.18 3.05 
MAX883CSA-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 200тА Linear Regulator. 411 340 1.83 MAX1792EUA15-ND | 1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator . 318 240 141 
MAX901BCSE-ND Quad High Speed Low Power, Voltage Comp. 12.40 9.36 6.00 MAX1797EUA-ND Low Supply Current, Step-Up DC/DC Converte 9.96 7.52 4.42 
MAX902CSD-ND | Dual High Speed Low Power, Voltage Comp... 4-SOIC 1026 7.74 497 MAX1818EUT33-TCT-ND | 3.3V or Adj., 500mA LDO Linear Regulator... 315 238 2.09 
MAX907CPA-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp 8-Dip 427 322 207 MAX1818EUT33-TTR-ND | 3.3V ог Adj., 500mA LDO Linear Regulator... 4760.00/2,500 
MAX907CSA-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp 427 3.22 2.07 MAX1831EEE-ND 3A, 1MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator 1129 852 501 
MAX908CPD-ND — | Quad, High Speed, Ultra LP, Single +5V, TTL Com 742 560 360 MAX1856EUB-ND | Wide Input Range, Sync. PWM SLIC Power Supply 427 322 190 
MAX913CPA-ND Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator .. 6.39 482 2.83 MAX3082CPA-ND 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX913CSA-ND Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator .. 6.36 480 2.83 RS-485/RS-422 Transceiver 299 226 1.33 
MAX921CSA-ND Low Power Comparator with Referenc 3.98 3.00 1.92 MAX3082CSA-ND 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX921ESA-ND Low Power Comparator with Referenc 461 348 223 RS-485/RS-422 Transceiver... m" 299 226 133 
MAX922CSA-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator .. 3.76 2.84 1.83 MAX3082ESA-ND 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX923CSA-ND Dual Ultra LP Single Supply Comparator with RS-485/RS-422 Transceiver... -— 374 2.82 1.66 
1% Precision with Reference 488 368 237 MAX3086CSD-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAXG2ACSEND. | Quad Ultra LP Single Supply Comparator wi ; RS-485/RS-422 Transcelver............... 299 226 133 
ds Precision with Reference QUE Ma DA MAX3088CSA-TCT-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX931CPA-ND Ultra Low Power Comparator... 246 186 120 RS-485/RS-422 Transceiver... © 318 240 210 
MAX932CSA-ND | Dual Ultra LP Single Supply Comparatpr with MAX3088CSA-TTR-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
2% Precision with Reference 315 238 153 RS-485/RS-422 Transceiver... ie 4800.00/2,500 
MEM Quad Ultra LP Single Supply Comp Bete а MAX3094ECSE-ND | 10Mbps, 3V, LP Quad RS-422/RS-485 Receiver . 802 228 134 
үт h ud 2 Ё й MAX3095CPE-ND 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, 
MAX941CSA-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
ESD Protected . 3.02 228 1.34 
Input Comparator 345 2.60 1.68 MAX3095EPE-ND 10Mbps, 5V, Qua 
MAX942CSA-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75п5, Rail-to-Rail “жер 
Input Comparator .. З В WEN MAX3096CEE-ND ть UT d RS-422/RS-485 Recei эз эй ш 
MAX944CSD-ND Quad, 3V/5V, Single z ps, 3v, Quad Ro- -485 Receiver, 
Input Comparator .. 6.15 4.64 2.98 ESD Protected - 302 228 134 
MAX961ESA-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator . 6.63 500 294 MAX3096CSE-ND OMS Guat RS-422/RS-485 Receiver, ТТС 
MAX964EEE-ND Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Сотрагаію! 1513 1142 672 T LE EN a й Š й Š 
MAX971CSA-ND | Single, Ultra LP, Open-Output Comparator with 1% Accurac 395 298 191 MAX3097ECSE-ND З.М, зу REM Triple RS-422/RS-485 Receiver, ME ете 
MAX975ESA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby. 517 3.90 250 ПЕНЫ | в Е : 
MAX975EUA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 547 3.90 2.50 MAX3100CEE-ND | SPI/Microwire-Compatible UAR 7.00 528 340 
MAX987EUK-TCT-ND | HS, Micropower, Low Volt., R/R 1/0 Comparator 252 190 1.67 MAXS100CPD-ND | SPI/Microwire-Compatible UAR 700 528 310 
MAX987EUK-TTR-ND | HS, Micropower, Low Volt., R/R 1/0 Comparator 3800.00/2,500 MAX3100EEE-ND | SPI/Microwire-Compatible UAR 9.99 7.54 443 
MAX1044CPA-ND | CMOS Switchcap Voltage Converter ....... 2.68 2.02 1.35 MAX3100EPD-ND | SPl/Microwire-Compatible UART.. 9.9 754 443 
MAX1110CAP-ND — |2.7V, 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference 538 406 261 MAX3110ECNI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
MAX1110CPP-ND_ — |2.7V, 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference 5.38 4.06 2.61 RS-232 Transceiver 1161 876 546 
MAX1202BCAP-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface . 18.31 1382 8.87 MAX3110ECWI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
MAX1202BCPP-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with ЗУ Digital Interface . 20-Dip 18.31 13.82 8.87 RS-232 Transceiver ............ 1161 876 546 
MAX1232CPA-ND Microprocessor Monito! i 3.52 2.66 1.82 MAX3111ECWI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART an 
MAX1232CSA-ND Microprocessor Monito! 3.52 2.66 1.82 RS-232 Transceiver ............ Aiei 876 5.16 
MAX1232EPA-ND Microprocessor Monitor High Temperature 4.40 3.32 2.28 MAX3111EEWI-ND | SPI/Microwire-Compatible UART an 
MAX1232ESA-ND Microprocessor Monitor High Temperature ... 458 346 237 RS-232 Transceiver ............ 16.62 12.54 7.37 
MAX1241ACSA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 14.07 10.62 6.24 MAX3140CEI-ND SPI/Microwire-Compatible UART with Integrated True 
MAX1241AESA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 16.88 1274 749 Fail-Safe RS-485/RS-422 Transceiver .... 909 754 444 
MAX1241BCPA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 11.74 8.86 5.68 MAX3162EAI-ND ЗУ to 5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface 
MAX1241BCSA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 11.74 886 5.68 and Single RS-485/422 Transceiver 1456 857 
MAX1243BCPA-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC 7.08 534 343 MAX3209ECUU-ND | 12V, Dual RS-232 Serial Port with Low-Power Standby 
RESTE Еш T X ат Single nel SOT ADU. 08 ЕЕ TUE for Motherboards/Desktops NEW? ... .38-TSSOP 572 432 277 
- .7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial 4 ў . Я x iver wi қ 
MAX1247BEEE-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 4-Channel Serial ADC і 1948 1470 943 MAX321 Sule 1.8V to 4.25V, RS 232 Transceiver with AutoShutdown . 20-580Р 474 3.58 2.10 
i І MAX3221CAE-ND ЗУ to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdowi 16-550Р 2.84 214 1.37 
MAX1247BCEE-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC .16-050Р 15.00 11.32 7.25 Я E " i Т 
$ ; 4 MAX3221EAE-ND 3V to 5.5V, В5-232 Transceiver with AutoShutdown.. 16-550Р 4.05 3.06 1.96 
МАХ1247ВСРЕ-МО | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC .16-0р 15.00 1132 725 MAX3221ECAE-ND | 3V to 55V 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShut 
MAX1249BCEE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC 16-050Р 1020 770 494 ESD Protected .... HAE 326 246 158 
MAX1249BCPE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC .46-Dip 1113 840 5.39 5 Ж n 
MAX1270ACNG-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC 24-Dip 3077 2322 13.65 MAX3221EEAE-ND Ор RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, ACHT EE EDU 
MAX1270BCAI-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC NEW! .28-SSOP 24.62 18.58 11.15 e 77 4 ў ў 
x 8 н Dj MAX3222CPN-ND 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver 419 3.16 2.02 
MAX1406CPE-ND | 230KBPS, З Transmitters/3 Receivers, ESD Protected 16-Dip 307 232 1.36 MAX3223EAP-ND ЗУ to 55V. RS-232 Transceiver w/AutoShutdown 541 408 262 
MAX1406CWE-ND 230KBPS, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected 6-SOIC 307 2.32 1.36 MAX3223EEAP-ND | 3V to 55V. 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown. й й й 
MAX1480ACPI-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Іпіепасі 28-Dip 26.18 19.76 11.32 ESD Protected Ps, À 721 544 349 
MAX1480BCPI-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interfac 28-Dip 25.02 18.88 11.80 ыш - — А Š š 
MAX1480BEPI-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface .. 28-Dip 3249 24.52 15.34 МАХЗ22ЗЕЕРР-МО | ЗУ to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 
MAX1482CPD-ND | Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-485 Transceivel 14-Dip 2481 212 136 ESD Protected - 721 544 349 
MAX1482CSD-ND Full Duplex, Slew Rate Ltd, LP RS-485 Transceiver 281 212 136 MAX3224CAP-ND 3V to 5.5V, 1Mbps, В5-232 Transceiver with AutoShutdown. 419 316 2.02 
MAX1487CPA-ND | 2.5 MBPS RS-485/RS-422 Transceive 281 242 1.36 MAX3224ECAP-ND | 3V to 5.51, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1487CSA-ND | 2.5 MBPS RS-485/RS-422 Transceivei 281 212 1.36 AutoShutdown, ESD Protected ... 504 380 244 
MAX1488ECSD-ND | RS-232 Quad Driver, ESD-Protected Pee 16 105 MAX3226EEAE-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with 
MAX1488EEPD-ND | RS-232 Quad Driver, ESD-Protected 3.10 234 1.50 AutoShutdown, ESD Protected ... 466 352 226 
MAX1490ACPG-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 26.18 19.76 11.56 MAX3232CSE-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver up to 1Mbps. 419 346 2.02 
MAX1490BCPG-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 25.02 18.88 11.05 MAX3232CUE-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver up to 1МЬрз.. 416 344 1.85 
MAX1490BEPG-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 32.52 24.54 14.36 МАХЗ232ЕСАЕ-МО | ЗУ іо 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected .. 5.04 3.80 244 
MAX1602EEE-ND Single-Ch., CardBus and Power Switching Networl 578 436 2.57 MAX3232ECPE-ND | 3/10 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected... 5.04 3.80 2.44 
MAX1617AMEE-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface . 1042 7.64 449 MAX3232ECWE-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected . 504 390 244 
MAX1617MEE-ND Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Seríal Interface . 1012 7.64 449 MAX3232EEAE-ND | ЗУ to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected . 721 544 349 
MAX1623EAP-ND Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down Regulator 20-SSOP 11.74 8.86 5.20 MAX3233ECPP-ND | ЗУ to 3.6V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Protected ...20-Dip 8.80 6.64 4.25 
МАХ REED SIVIV. Mig E. Step-Down DODE боо 8-SOIC a em РО MAX3233ECWP-ND | 3V to 3.6V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot..........20-S0IC_ 880 6.64 425 
И j., High-Eff. Step-Down ontrolle . - . MAX3233EEWP-ND | 3V to 3.6V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot.........20-S0IC 1222 922 591 
ӘМБЕ ENP Sync. Rectification, Step-Down Regulator . Іше ша оқы MAX3235ECWP-ND | 4.5V to 5.5V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot......20-SOIC 8/1 6.12 3.92 
MAXTG49CSA-ND | SV, High-Eff. LDO Step-Down DC/DC Controller 4.96 374 219 MAX3235EEWP-ND | 4.5V to 5.5V, 250kbps, Dual RS-232 Transceiver, ESD Prot.......20-SOIC 11.24 848 544 
Misco В 5V, High-Eff. LDO Step-Down DC/DC Controller 500 Qu) Guy MAX3237CAI-ND — | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver 28-SSOP 753 568 3.65 
MAX1655EEE-ND High-Eff., PWM Step-Down DC/DC Controller .... 16-QSOP 9.54 7.20 4.24 H Я і Я 
: MAX3237EAI-ND ЗУ to 5.5V, True RS-232 Transceiver. 28-550Р 10.76 8.12 521 
MAX1658ESA-ND 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator NEW! 8-SOIC 506 3.82 2.30 - 
В i $ MAX3237EEAI-ND 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot. . 28-SSOP 11.98 904 579 
MAX1659ESA-ND Low Dropout Linear Regulator ....... 8-5016 506 3.82 224 А 
— MAX3238ECAI-ND | ЗУ to 5.5V, 250kbps RS-232 Transceiver, ESD Prot. 28-SSOP 875 6.60 4.23 
MAX1660EEE-ND Digitally Controlled Fuel-Gauge Interface 16-050: 723 546 321 ч 
Т ; $ MAX3241CAI-ND ЗУ to 5.5V, LP True RS-232 Transceive: 28-SSOP 753 5.68 3.65 
MAX1668MEE-ND Multi Channel Remote/Local Temperatur: 116-0500 986 7.44 4.37 MAX3241EAI-ND ET А 
Y Я 3 Hd о 5.5V, LP True RS-232 Transceive 28-SSOP 10.76 842 521 
М БЕН Step-Up/Down DC/DC Converter... -16-050Р Со оо 9 MAX3241ECAI-ND | 3V to 55V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Prot 28-SSOP 875 660 423 
MAX1673ESA-ND Regulator, 125mA Output, Charge-Pump DC/DC Іпуегіе! 8-SOIC 533 4.02 2.36 = — - - - Е 
MAX1675EUA-ND Step-Up DC/DC С rter .............. -UMAX 5.00 3.82 224 й At S й 
MAXI676EUB-ND — Compact ТІ "Step-Up БОБ Converie 104MAX 543 410 241 MAX3243EAI-ND “ | 3V to 55V, RS-232 Transceiver with AutoShutdowi 842 521 
MAX1681ESA-ND | 125mA, Switched-Capacitor Voltage Converte 8-501|0 5.33 402 236 MAX3243ECAI-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX1684EEE-ND “| 300KHz, 14V Input, ТА, PWM Step-Down Converter. 16-QSOP 8.56 646 3.79 ESD Protection 8.75 660 423 
MAX1685EEE-ND 600KHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter. .16-QSOP 856 6.46 379 MAX3244ECAI-ND 3V to 5.5V, В5-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX1692EUB-ND Step-Down Regulator... 10-0МАХ 6331 476 2.80 ESD Protection ..... 875 660 4.23 
MAX1709ESE-ND 4A, Low-Noise, High-Freq. Step-Up DC/DC Co 9.73 7.34 432 MAX3244ECWI-ND | ЗУ to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX1724EZK50-TCT-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter 3.63 2.74 240 ESD Protection 875 6.60 423 
MAX1724EZK50-TTR-ND | 5V, Step-Up DC/DC Converter 5480.00/2,500 MAX3245ECAI-ND 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, 
MAX1737EEI-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger ESD Protection .... 954 720 423 
Controller 776 5.86 345 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX3245EEWI-ND — |3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX4644EUT-TCT-ND |4 Ohm, Low-Volt. SPDT CMOS Analog Switch. 183 138 121 
ESD Protection .. 13.00 9.86 5.79 MAX4644EUT-TTR-ND |4 Ohm, Low-Volt. SPDT CMOS Analog Switch. 2760.00/2,500 
MAX3291EPD-ND 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver 951 748 422 MAX4648EUT-TCT-ND |25 Ohm, SPST Analog Switch 310 234 205 
MAX3292ESD-ND Prog. up to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver. 951 7.18 4.22 MAX4648EUT-TTR-ND |25 Ohm, SPST Analog Switch 4680.00/2,500 
MAXS311CUB-ND — |460kbps, HA Supply Current RS-232 Transceiver. 260 1.96 1.15 MAX4661CAE-ND [2.5 Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switch... 991 748 440 
MAX3311ECUB-ND |460kbps, 1рА Supply Current RS-232 Transceiver, ESD Prot. ..10-uMAX 292 2.20 1.29 MAX4685EUB-ND 0.8 Ohm, Low Volt., Dual SPDT Analog Switch 3.50 264 1.55 
MAX3311EEUB-ND |460kbps, 14A Supply Current RS-232 Transceiver, ESD Prot 3.79 286 1.68 MAX4691EGE-TCT-ND Low-Voltage, CMOS Analog 8-Ch. Мих 413 312 273 
hee ND Е ТА Supply currani 4522 топам а 260 198 123 MAX4691EGE-TTR-ND |Low-Voltage, CMOS Analog 8-Ch. Мих 6240.00/2,500 
H ps, ТрА Supply Current RS-232 Transceiver, ro : р : MAX5100AEUP-ND [2.7 to 5.5V, LP, Quad, Parallel 8-Bit DAC with 
MAX3319ECAE-ND —|2.5V, Í pÀ, 460kbps, RS-232 Transceiver 549 444 244 RIR Voltage Output NEW! 8 Gub un 
MAXS320TEAP-ND [3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown. 6.49 4.20 2.89 = Ж 
MAX3371EXT-ICT-ND |1HA, 2Mbps, Low Voltage Level Translator. saw (еб 58 ee "ross Cr. Duas рать -81 ПАС with кете cu m o 
MAX3371EXT-TTR-ND | 1А, 2Mbps, Low Voltage Level Translator. 3320.00/2,500 Я Қ ; ў й E 
S MAX5102BEUE-ND [2.7 to 5.5V, LP, Dual, Parallel 8-Bit DAC with 
MAX3386ECUP-ND |3V, 250kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected. 570 430 275 R/R Volta, E 
| де Output 16-TSSOP 588 444 261 
MAX3387ECUG-ND р Re 282 Transceiver, Auto Shutdown, И ББ 3% MAX5190BEEG-ND  |8-Bit, 40MHz, Current/Voltage Outpu 24-0S0P 771 582 341 
rotected ............ wie i ñ n - ы : - : 
: MAX5250BCAP-ND  |5V 10-Bit Quad VOUT Serial DA 13.94 10.52 6.75 
а“. 250kbps, RS-232 Transceiver, AutoShutdown, ЗЛ Бей Зв MAXS250BCPP-ND [5V 10-Bit Quad VOUT Serial DA 1394 1052 675 
MAXSATAEUA-ND — [1.6рА, RS-485/RS-422, Hali-Duplex Differential Transceiver 519 392 231 MAXS2SOBEAP-ND. |5У 10-Bit Quad VOUT Serial DA 18.10 1366 8.04 
ў Jun MAX5251BCAP-ND [3V 10-Bit Quad VOUT Serial DA 13.94 10.52 6.75 
MAX3483ECSA-ND — '3V to 3.6V, 250kbps and Slew Rate Limited True MAXB253BCAP-ND |3V 12-Bit Quad VOUT Serial DA 3199 2414 1548 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 432 326 209 с O E Ча HN m ава бара Ва Tac =, 
Ë] [mm -| , Low Power, 8-bit Octal wh utput Buffer . a К E 
аа аса and Slow Reto Pied True 546 412 264 MAX5259EEE-ND |З. Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer. 790 596 350 
MAX3490CSA-ND — [3.31 Powered RS-485/422 Transceiver .. 382 288 184 Miren NM SV 12-Bit VOUT Serial DAC Hes DES QUO 
MAX3491ECSD-ND [ЗУ to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True Mieco BEANO SV 12-Bit VOUT Serial ПАС Wig RES mue 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 432 326 209 MAXSSSSBCUA-ND |3.3У 12-Bit VOUT Serial DAC. 1185 894 573 
MAX3491EESD-ND — |3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True MAXS354CPA-ND — |5V 10-Bit VOUT Serial DAC 761 574 3.69 
RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 546 412 264 MAXS354CUA-ND [5V 10-Bit VOUT Serial DAC 761 5.74 3.69 
MAX4003EUA-ND  |100МН2 to 2500MHz, 45dB RF Detector... 246 186 1.09 MAXS355CUA-ND (3.31 10-Bit VOUT Serial DA 816 646 3.96 
MAX4018EEE-ND High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Outpu 477 360 212 MAX5401EKA-TCT-ND |256-Тар SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer. 2.46 1.86 1.63 
MAX4020ESD-ND High Speed, Quad Op Amp with Rail-to-Rail Outpu: 543 410 241 МАХ5401ЕКА-ТТВ-М0 |256-Тар SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer.. 3720.00/2,500 
MAX4051ACPE-ND  |8-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Мих. 4397 330 241 MAXS402EUA-ND ^ |256-Tap, Digital Potentiometer 273. 206 121 
MAX4051ACSE-ND |8-Сһ., Low-Voltage, CMOS Analog Mux.. 4.05 3.06 1.96 MAX6002EUR-TCT-ND |2.5V, Low-Power, LDO Voltage Reference 1.14 86 76 
MAX4052ACEE-ND Dual 4-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch NE! 16-QSOP 4.82 3.64 2.34 MAX6002EUR-TTR-ND |2.5V, Low-Power, LDO Voltage Reference 1720.00/2,500 
MAX4052AEEE-ND [Dual 4-Ch., Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch 16-QSOP 628 4.74 3.04 MAX6012AEUR-TCT-ND | 1.247V, Precision, Low-Power, LDO Voltage Ref. 4.37 3.30 2.89 
MAX4066CPD-ND — |Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch 14-Dip 2.28 172 1.10 MAX6012AEUR-TTR-ND | 1.247V, Precision, Low-Power, LDO Voltage Ref. 6600.00/2,500 
MAX4107ESA-ND 300MHz, Ultra-Low Noise Op Amp . 8-SOIC 376 2.84 1.67 MAX6120ESA-ND Low-Cost, Micropower, 1.2V Precision, 3-Terminal Volt. Ref. 252 EN ES 
MAX4109ESA-ND 225MHz, Ultra-Low Distortion Op А 8-506 3.76 2.84 1.67 MAX6192AESA-ND |2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Ref..... 628 474 278 
MAX4121CSA-ND 330MHz Multiplexer/Crosspoint Building Block ІС. 8-SOIC 5.25 3.96 2.54 MAX6225AEPA-ND — |Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Ве 13.70 10.34 6.64 
MAX4123ESA-ND Single, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown 8-SOIC 260 1.96 1.26 MAX6225AESA-ND — |Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Re 13.70 10.34 6.64 
MAX4125ESA-ND Single, 10 V/us, Single Supply Op Amp with Shutdown 2.60 1.96 1.26 MAX6225BCSA-ND |Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Ref.. 599 452 2.65 
MAX4126ESA-ND —— |Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp 374 282 1.81 MAX6225BEPA-ND — |Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Ref. 631 476 3.06 
MAX4127ESD-ND |Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp 443 334 214 MAX6225BESA-ND Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Ве 631 476 3.06 
MAX4128ESA-ND  [Dual, 10 V/s, Single Supply Op Amp. 3.74 282 1.81 MAX6241ACPA-ND — |Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Re 12.32 9.30 5.47 
MAX4128EUA-ND — |Dual, 10 V/s, Single Supply Op Amp. 398 300 177 MAX6241AEPA-ND — |Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Re 13.70 10.34 6.64 
MAX4129ESD-ND |Ошай, 5MHz, Single Supply Op Amp 636 480 3.08 MAX6241AESA-ND Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Ве 1370 1034 6.64 
MAX Я ESAND Single 1 E ЕЛІ d T with Shutdow zn E 128 MAX6241BEPA-ND Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Ref. 6.31 476 3.06 
i , , . . Ч MAX6241BESA-ND Low-Drift, Low-Noise, 4.0961 Precision Voltage R 631 476 3.06 
MAX4134ESD-ND —— Quad, 10MHz, Single Supply Op Amp. 636 480 3.08 MAX6250ACSA-ND Low Drift Low Мана 5.0V Precision Voltage Re й 1232 930 547 
MAX4144ESD-ND |Н, Low-Distortion, Diff. Line Receive 6.36 480 2.83 й БӘРААТ isl 
MAXA145ESD-ND HS Low-Di ion Diff. Line Recei 636 480 283 MAX6250AEPA-ND — |Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Re 13.70 10.34 6.64 
SESD- , Low-Distortion, Diff. Line Receive ЕЕ - д : MAXG250AESA-ND —|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Re 1370 1034 6.64 
MACH ESD ND О Diff. Line Driver 652 500 281 MAX6250BCPA-ND |Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Ref 599 452 2.65 
aye i 1 а А Š MAX6250BCSA-ND |Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Rei 5.99 4.52 2.65 
MAX4163ESA-ND — |10\, Micropower, R/R 1/0 Dual Op Amp. 331 250 147 MAXG250BEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference -Dip 631 476 3.06 
MAX4172ESA-ND High-Side Current Sense Amplifiei 3.84 290 1.87 š l 5n 
d "nbn e MAX6250BESA-ND —|Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference. 6.31 476 3.06 
MAX4172EUA-ND High-Side Current Sense Amplitiei 352 266 171 " A ae 
- n MAX6301CSA-ND 5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit -SOIC 3.82 288 1.69 
MAX4173FESA-ND Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp . 1.88 1.42  .84 МАХ6303С = А === 
d ў ре Я SA-ND 5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit 382 288 1.69 
MAX4173HESA-ND  |Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp . 188 142 .84 Ва 
MAX4173TESA-ND — |Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp 188 142 84 MAX6314US46D3-TCT-ND /4.63V Reset Circuit 236 1.78 156 
MAX4194ESA-ND — |Variable-Gain Precision Instrumentation Amp... 403 304 178 MEXE BAS TI ND B EM Reset Diu. n j 2250.02 500: 
MAXA218ESD-ND Triple, 300MHz, Single Supply, Rail-to-Rail Op Amp NEW! 790 596 358 М аа НЫ prn Ше ; ж. 29 
MAX4220EEE-ND  |High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp 1049 7.92 508 593 Open а Reset оеш ше, 
MAX4220ESD-ND ^ High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp 1049 792 5.08 MAX6315US44D1-TCT-ND |4.39/ Open-Drain Reset Circuit 215 162 142 
MAX4222ESD-ND ^ |HS, Single Supply, Gain of 2, Closed-Loop R/R Buffe 901 6.80 400 MAX6315US44D1-TTR-ND | 4.39V Open-Drain Reset Circuit............. 3240.00/2,500 
MAX4242ESA-ND Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Am 345 260 1.53 MAX6320PUK29CYTCT-ND |2.93V Microprocessor Supervisory Circuit OT-23-5 2.76 2.08 1.82 
MAX4310ESA-ND HS, LP, Dual Video Mux Amp... 551 416 2.45 MAX6320PUK29CYTTR-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circui 0Т-23-5 4160.00/2,500 
MAX4311ESD-ND HS, LP, Quad Video Mux Amy. 739 558 328 MAX6320PUK46CYTCT-ND |4.63V Microprocessor Supervisory Circui OT-23-5 2.76 2.08 1.82 
MAX4314ESD-ND HS, LP. Quad Video Mux Amp. 739 558 328 MAX6320PUK46CYTTR-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circui 0Т-23-5 4160.00/2,500 
MAX4372TEUK-TCT-ND | Micropower, High-Side ШЕН Е Ат 1.88 142 125 MAX6336US23D3-TCT-ND |2.3V, Ultra Low-Volt., LP, Reset Circuit 50Т-143-4 2.52 1.90 1.67 
ower, Hig I MAX6336US23D3-TTR-ND |2.3V, Ultra Low-Volt., LP, Reset Circuit 3800.00/2,500 
MAX4372TEUK-TTR-ND | Micropower, High-Side Current-Sense Amp... 2840.00/2,50! -TTR- .3V, Ultra Low-Volt., LP, Reset Circuit .00/2, 
MAX4373FEUA-ND |Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Re! 04: 222 1 MAX6338KUB-ND Quad Voltage Monitor 649 4.90 2.87 
MAX4373TESA-ND |Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref. 294 222 131 MAX6338LUB-ND ^ Quad Voltage Monitor 649 490 287 
MAX4373TEUA-ND — |Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref. 2/194 2207-1391 MAX63380UB-ND Quad Voltage Monitor. 6.49 4.90 2.87 
MAX4374HEUB-ND |Micropower, High-Side Current-Sense Amp/Comparator/Ref. 3.84 290 170 MAX6348UR46-TCT-ND |4.63V, Ultra Low-Power Microprocessor Reset Circuit 2.36 1.78 1.56 
MAX4420CPA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting 339 256 1.83 MAX6348UR46-TTR-ND |4.63V, Ultra Low-Power Microprocessor Reset Circuit 3560.00/2,500 
MAX4420ESA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting 4.58 346 247 MAX6369KA-TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer 2.33 176 1.54 
MAX4429CPA-ND [High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting... 339 256 1.83 MAX6369KA-TTR-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer 3520.00/2,500 
MAX4515CSA-ND Low-Volt., Low-On Res., SPST, CMOS Analog N/C Switch 146 110 .65 MAX6373KA-TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer 233 176 154 
MAX4521CPE-ND Low-Volt., SPST, 4 Normally Closed Analog Switches. 1722 190 CS MAX6373KA-TTR-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer 3520.00/2,500 
MAX4523CEE-ND Low-Volt., SPST, 2 N/C and 2 N/0 Analog Switche: 223 168 98 MAX6651EEE-ND SMBus/I2C Compatible Interfaci 7379 588 3.38 
MAXAS26CSA-ND — |Phase-Reversal Analog Switch 570 430 253 MAX6954AAX-ND — |4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
MAX4533CAP-ND Quad, R/R, Fault-Protected SPDT Analog Switch 851 642 378 with 1/0 Expander and Key Scan 2404 18.14 11.34 
MAX4537ESE-ND Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switch 2.84 214 126 E Wi Я n 
MAX4542EUA-ND [Dual SPST Normally Closed Analog Switch LE ЮЕ ыа, ai И ЕН 
MAX4544CPA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switc 156 148 10 A Wi š > š 
д MAX6955AAX-ND 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
MAX4544CSA-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switc 156 118 .70 with 1/0 Expander and Key Scan 2404 1844 11.34 
MAS ELA ND Dus SPOT Low voltage Analog Swich Па Be 70 MAX6955APL-ND — |2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver Š | р 
- ual ow-Voltage Analog S>wlitci E Қ А і 
MAX4544EUT-TCT-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switc 167 126 141 SENSUS mu panera Ке болп... — кыы НЫН 
MAX4544EUT-TTR-ND |Dual SPDT Low-Voltage Analog Switc 2520.00/2,500 IED DE i m аў d 10 Expand ОТ ӨЛӨ баб асе 
MAX4567CSE-ND [Dual SPDT Low-Volt., Bidirectional RF/Video Switch . 440 332 195 E Lisp ay DIRE ani Хралйег.... j ; š 
- MAX6956AAI-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 
MAX4614CSD-ND — |Quad SPST Low-Volt., HS CMOS Analog Switch 233 176 104 LED Display Driver and 1/0 Expander 816 616 385 
MAX4617CUE-ND — [8-Ch., High Speed, Low-Volt., CMOS Analog Мих NE! 270 204 123 sisse d р ; ; : 
ü Е 8 қ MAX6957ANI-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5У, 20-Port and 28-Port, 
MAX4618CSE-ND Dual 4-Ch. High Speed, Low-Volt., CMOS Analog Mu 239 1.80 1.06 LED Display Driver and 1/0 Expander 846 616 385 
MAX4619CPE-ND [Triple SPDT, HS, Low-Volt., CMOS Analog Switch .... 239 1.80 1.06 ОРУ р : Ы Š ` 
MAX4619CSE-ND Triple SPDT, HS, Low-Volt., CM0S Analog Switch NEW? 239 1.80 1.08 MAX6957AAI-ND | aes DE ` and 28-Port, "pw 
Б i isplay Driver ani xpander. i : i 
оо Swen o sa MAX7219CNG-ND — Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed . 1081 816 544 
MAXAG24EUT-TCT-ND |1 Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPDT Analog Switc 265 2.00 175 MAX7219CWG-ND [Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexe 1081 816 544 
MAXAG24EUT-TTR-ND |1 Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPDT Analog Switc 4000.00/2,500 MAX7219EWG-ND — "Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexe 1405 1060 621 
MAX4625EUT-TCT-ND |1 Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPDT Analog Switc 265 200 175 MAXT221CWG-ND — |ЗепаПу Interfaced, 8-Digit LED Display Driver . 816 544 
MAX4625EUT-TTR-ND |1 Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPDT Analog Switci 4000.00/2,500 MAX7645BCPP-ND CMOS 12-Bit Buffered Multiplying ОАС........ 11.90 7.63 
MAX4626EUK-TCT-ND 10.5 Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPST Analog Switch 252 190 1.67 MAX8211CPA-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Invertin - 260 168 
MAX4626EUK-TTR-ND [0.5 Ohm, Low-Volt. Single-Supply SPST Analog Switch 3800.00/2,500 MAX8211CSA-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Invertin 3.50 2.64 1.70 
MAX4634EUB-ND 4 Ohm, Low-Volt. 4-Ch., CMOS Analog Mux.. 2.88 248 128 MAX8211ESA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Invertini 527 3.98 2.56 
MAX4636EUB-ND — |4 Ohm, Low-Volt. SPDT CMOS Analog Switch 276 208 122 (Continued) 
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Digi-Key Price Each» 
Part No. Description 1 25 
= = DS1233DZ-10-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% 225 1.70 
nig Key НЕ Erico Each DS1233DZ-15-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%. 241 182 
art No. Description - . 1 — 25 100 DS1233M-55-ND 5V, EconoReset 1.38 1.04 
MAX8212CPA-ND Programmable Voltage Detector, Inverting . 345 260 1.73 DS1233MS-3-ND 3.3V, EconoReset . 2.89 248 
MAX8212CSA-ND Programmable Voltage Detector, Inverting . 302 228 1.52 DS1233MS-5-ND 5V, EconoReset 2.89 248 
MAX8213ACPE-ND |Five Universal Voltage Monitors with Open-Drain Outputs 723 546 3.50 0512337-5-№0 EconoReset, 5% 225 170 
MAX8214ACPE-ND Five Universal Voltage Monitors with Active Pull-Ups.... 723 546 350 DS1233Z-10-ND EconoReset. 109 241 1.82 
MAX8881EUT50-TCT-ND |12V, Ultra Low IQ, LDO Linear Regulator with РОК NEW! 419 316 277 DS12337-15-ND EconoReset. 15%. 241 182 
MAX8881EUT50-TTR-ND | 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with РОК NEW! 6320.00/2,500 DS1236-5-ND MicroMana aer" Chi Eo, 10.57 798 
MX574AJN-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit АБС... 31.72 23.94 17.10 DS1236-10-ND МАМЫ ы Chip: 409 10.57 7.98 
MX7226KN-ND CMOS, Quad, 8-Bit DAC with Voltage Output Amp .20-Dip 27.37 20.66 14.75 - 9 m р, > - - 
MX7524JN-ND CMOS 8-Bit Buffer DAC ....... Л6-0ір 586 442 3.15 DS1236AS-5-ND MicroManager™ Chip, 5%... 12.35 9.32 
MX7528JCWP-ND CMOS Dual DAC 8-Bit Buffered 0-600 880 664 474 ПЕТ ОА ПАНЫ MicroManager™ Chip, 10%. iss ee 
MX7533JCWE-ND [CMOS 10-Bit D/A Converter 6-SOIGC 6.60 4.98 3.55 DS1236S-10-ND MicroManager™ Chip, 10%. 12.35 9.32 
MX7548B0-ND CMOS 12-Bit Current-Output, Multiplying DÀ 2374 17.92 1054 DS1238-10-ND МісгоМаладет Chip, 10%. 1057 7.98 
MXD1210CSA-ND | Nonvolatile RAM Controller. 583 440 2.94 DS1238AS-5-ND MicroManager™ Chip, 5%... 12.35 9% 
MAXOPO7EP-ND — |Low Offset Voltage Op Amp. 5.64 426 3.05 DS1239S-5-ND MicroManager™ Chip, 5% 1235 — 932 
DS1243Y-120-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 64K, 120nS . 28-Dip 44.31 33.44 
DS1244Y-70-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256K, 70nS . i 52.10 39.32 
S DS1245AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 1024K, 5%, 120п5... 37.44 28.26 
‘OR INTEGRATED CIRCU DS1245Y-100-ND Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS. 37.44 28.26 
Digi-Key Price Each DS1245Y-120-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 120nS 3744 28.26 
Part No. Description 1 25 DS1245Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 70nS, Ind. Temp. 32-Dip 4012 30.28 
1 n DS1245YP-100-ND Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS . 29.87 22.54 
DS12C887-ND Real Time Clock with RAM, 128 Byte .... 8.96 6.76 : d oss 
DS18B20-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital 504 3.80 051249Ү-70-М0 Nonvolatile SRAM, 2048K, 10%, 7015. 67.68 5108 
DS18B20Z-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer 504 — 380 DS1250WP-150-ND | 3.3V. Nonvolatile SRAM, 4096K, 15015 . 110.32 83.26 
518520-М0 High Precision 1-Wire@ Digital Thermomete 5.04 3.80 DS1250Y-100-ND Nonvolatile SRAM, 4096K, 100nS 117.90 88.98 
DS18S20Z-ND High Precision 1-Wire@ Digital Thermomete 5.04 3.80 р! Soo Panan Manager ШЕ | | A 1682 
DS21043AT-ND 5V, Quad E1 Framer 128-TOFP 14853 11210 X arer anager up I ў 
DS210352-ND 3.8V, T1 Transceive 256-BGA 18913 14274 DS ONU Smart Battery, 1000МАН @ 3V и iu 
DS210352N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temp 256-BGA 21751 164.16 DS1267-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 8.32 628 
DS21S07AE-ND SCSI Terminator. 441 310 051267-050-М0 Dual Digital Potentiometer Chip, 8.32 6.28 
DS21S07AS-ND SCSI Terminator . 376 2.84 DS1267-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 8.32 6.28 
= Е 051267Е-10-М0 Dual Digital Potentiometer Chip, .20-Т550Р 10.34 7.80 
PSSI OS Ар uM Еа ME у an D$1267E-100-ND | Dual Digital Potentiometer Chip, 20-7560Р 1034 780 
DS32KHZ/DIP-ND 32.768kHz TCXO .... 14-Пір 1015 7.66 DS1267S-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 16-501С 9.57 7.22 
DS32KHZN/DIP-ND 32.768kHz TCXO, Ind. Tem .14-Dip 11.69 8.82 DS1267S-050-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 116-5016 9,57 7.22 
DS32KHZ/WBGA/CT-ND | 32.768kHz ТСХО. 10.26 7.74 0512675-100-М0 Dual Digital Potentiometer Chip, 100К. .16-S0IC 9.57 7.22 
DS32KHZ/WBGA/TR-ND | 32.768kHz TCXO 3412.50/750 DS1283S-ND Watchdog Timekeeper Chip. .28-5016 11.00 8.30 
05565-М0 Dual 3V/5V, Analog Temperature Senso 850; 18: 138 БНМ Watchdog Timekeeper Chip, Ind. Тет ш BS 
DS75S-ND 2-Wire Digital Temperature Sensor, LM75-Compatible 2.01 1.52 DS1284-ND Watchdog Timekeeper Chip. 13.14 9.92 
DS1100LZ-20-ND 5-Tap Delay Line, 20n 6.97 5.26 DS1284Q-ND Watchdog Timekeeper Chi 14.10 10.64 
DS1100LZ-75-ND 5-Tap Delay Line, 75n 6.97 5.26 DS1284QN-ND Watchdog Timekeeper Chi 14.60 11.02 
05110017-100-М0 | 5-Tap Delay Line, 10015. 697 526 DS1286-ND Watchdog Timekeeper Chip...... - 2631 19.86 
DS1100M-25-ND 5-Tap Delay Line, 25nS 5.64 426 DS1302-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil. . р 3.31 2.50 
DS1100M-50-ND 5-Tap Delay Line, 50n 5.64 4.26 DS1302N-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temp. -Dip 4.13 3.12 
DS11002-20-ND 5-Tap Delay Line, 20n 6.33 4.78 DS1302S-16-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil... 6.81 5.14 
DS1100Z-35-ND 5-Tap Delay Line, 35n 6.33 4.78 DS1302SN-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Tem -S0IC 443 3.12 
DS11007-40-ND 5-Tap Delay Line, 40n 633 478 DS1302Z-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mi -SOIC 3.31 2.50 
DS11002-50-ND 5-Tap Delay Line, 501: 6.33 4.78 DS1305-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil. 16-Dip 5.06 3.82 
DS1100Z-100-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS. 63 478 DS1305E-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 173mil. .20-TSSOP 506 382 
DS1100Z-200-ND 5-Tap Delay Line, 200nS.. 6.33 478 DS1305EN-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temp. .20-TSSOP 5.59 4.22 
DS11002-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS. 6.33 4.78 DS1306E-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil. 20-Т550Р 5.06 3.82 
DS1210-ND Nonvolatile Controller Ch 4.85 3.66 DS1306EN-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temp. .20-TSSOP 5.59 4.22 
DS1210N-ND Nonvolatile Controller Chip, Ind. Tem ip 570 4.30 051307-М0 Serial Real-Time Clock, 64 x 8, 100mil 3.74 2.82 
DS1210S-ND Nonvolatile Controller Chip 5.22 3.94 0513077-М0 Serial Real-Time Clock, 64 x 8, 150mil 3.29 2.48 
DS1210SN-ND Nonvolatile Controller Chip, Ind. Tem 6.41 4.84 DS1307ZN-ND Serial Real-Time Clock, 64 x 8, Ind. Tem 4.13 3.12 
DS1211-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip 33.52 25.30 DS1312S-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS1211S-ND Nonvolatile Controller x 8 Chi 3776 2850 Monitor, 300mil. .... 1532 11.56 
DS12138-ND SmartSocket 16K/64K 2266 1710 DS1312S-2-ND Nonvolatile Controller wi 
DS12130-ND SmartSocket 256K . 2266 1710 Monitor, 150mil. ...... 1218 920 
DS1213D-ND SmartSocket 256K/1M 26.42 19.94 DS1314S-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
DS1216C-ND SmartWatch/RAM, 64 38.21 28.84 Monitor, ЗУ, ЗООті! 1251 9.44 
DS1216D-ND SmartWatch/RAM, 256K/1M 5V. 4190 31.62 DS1314S-2-ND Nonvolatile Controller wi 
DS1216E-ND SmartWatch/ROM, 64K, 256K, 1M 5V 3821 2884 Monitor, ЗУ, 150mil...... 1601 12.08 
DS1218S-ND Nonvolatile Controller Chip..... 13.20 9.96 DS1315-5-ND 5V, Phantom Time Chip, 300m 1561 1178 
DS1220AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 120n 16.17 12.20 DS1315EN-33-ND 3.3V, Phantom Time Chip, Ind. Temp. .20-TSS0P 20.51 15.48 
DS1220AB-150-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 150n 15.77 11.90 DS1315S-5-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.. .16-S0IC 18.13 13.68 
DS1220AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 200n 13.91 10.50 DS1315SN-5-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temp. 2 16-501 20.51 15.48 
DS1220AD-120-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 10%, 12019 16.17 12.20 DS1321-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium 
DS1225AB-85-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 85nS.... 20.19 15.24 Battery Monitor, 5V. 10.15 7.66 
DS1225AB-150-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 150п5.. 19.72 14.88 DS1321S-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium 
DS1225AB-200-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200n 1471 1140 Battery Monitor, 5V is 10.15 7.66 
DS1225AD-85-ND. Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 85n: 20.19 15.24 DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 1024K .34-РСМ 32.86 24.80 
DS1225AD-150-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 150nS. 19.72 14.88 DS1384FP-12-ND Watchdog Timekeeping Controller, 120n: 44-РОҒР 17.70 13.36 
DS1225AD-200-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 200nS 19.72 14.88 DS1386-32-120-ND | RAMified Watchdog Timekeeper, 256K... 54.64 41.24 
DS1230AB-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 70nS. 27.27 20.58 DS1486-120-ND RAMified Watchdog Timekeeper, 1024K 64.79 48.90 
DS1230AB-100-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 100nS 26.63 2010 DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock... 12.08 9.12 
DS1230AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 120nS 26.63 20.10 DS1501WEN-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, Ind. Temp. 13.89 10.48 
DS1230AB-200-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 200nS 26.63 20.10 DS1511W-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock . 2086 15.74 
DS1230Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS 2727 2058 DS1602-ND Elapsed Time Counter 5.19 3.92 
DS1230Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS 22.13 16.70 DS1602S-ND Elapsed Time Counter. 5.91 4.46 
DS1230Y-100-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 100n; 2080 15.70 DS1603-ND Elapsed Time Counter Module 1420 10.72 
DS1230Y-120-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 120n 2080 1570 DS1609S-50-ND Dual Port RAM, 50п5 ........ 8.82 666 
DS1230Y-150-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 150nS.. 26.68 2010 DS1620-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300 6.97 5.26 
DS1230Y-200-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 200nS 20.0 1570 DS1620S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 208 6.97 5.26 
DS1231S-20-ND Power Monitor Chip, 20п5 .... 10.07 7.60 DS1621-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mil 4.61 3.48 
DS1231-20N-ND Power Monitor Chip, 20nS, Ind. Tem 954 720 DS1621S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 150mil. 4.61 3.48 
DS1231-35-ND Power Monitor Chip, 35nS. 829 626 DS1624-ND Digital Thermometer and Memory, 300mi 9.04 6.82 
DS1232-ND MicroMonitor Chip . 2.09 1.58 DS1624S-ND Digital Thermometer and Memory, 208mi 9.04 6.82 
DS1232N-ND MicroMonitor Chip, 2.60 1.96 DS1629S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real Time Clock, 150mil. 7.76 5.86 
DS1232LP-ND Low Power MicroMonitor Chi 225 1.70 DS1642-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100п5 ... 25.25 19.06 
DS1232LPS-ND Low Power MicroMonitor Chi 276 208 DS1643-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mi 26.34 19.88 
DS1232LPS-2-ND Low Power MicroMonitor Chi 225 1.70 DS1644-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 34.56 26.08 
DS1232LPSN-2-ND | Low Power MicroMonitor Chip, Ind. Temp. 8-SOIC 2.60 1.96 DS1644P-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 35.96 27.14 
DS1232S-ND MicroMonitor Chip.. 6-SOIC 276 208 DS1646-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 54.93 41.46 
DS1232SN-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temp. 3.18 240 DS1646P-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM+B228, 120nS. 51.22 38.66 
DS1233-5-ND 5V, EconoReset, 5% 1.38 1.04 DS1666S-10-ND Audio Digital Resistor........ 4.72 3.56 
DS1233-10-ND 5V, EconoReset, 10%. 1.38 1.04 DS1669-10-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K. 6.81 5.14 
DS1233A-10-ND 3.3V, EconoReset, 10%.. 1.38 1.04 DS1669-100-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100! 6.81 5.14 
DS1233A-15-ND 3.3V, EconoReset, 15% 1.38 1.04 DS1669S-10-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K 748 5.42 
DS1233AZ-10-ND 3.3V, EconoReset, 10%. SOT-223 2.25 1.70 DS1669S-50-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K 1.18 5.42 
DS1233AZ-15-ND 3.3V, EconoReset, 15% . .S0T-223 241 1.82 DS1669S-100-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100! 7.18 542 
DS1233D-5-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% 0-92 1.38 1.04 DS1672S-33-ND 3.3V, Serial Timekeeping Свір ........... 3.07 2.32 
DS1233D-10-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% 0-92 1.38 1.04 DS1682S-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm 4.96 3.74 
DS1233D-15-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% 1.38 1.04 DS1685-5-ND 5V, Real-Time Clock 6.07 4.58 
DS1233DZ-5-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%.. 2.25 1.70 *DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND (Continued) 
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Digi-Key Price Еасһж 
Part No. Description Pkg. 1 25 
— = DS2187S-ND Receive Line Interface. ...20-S0IC 38.13 28.78 
Digi-Key v Price Each DS2188-ND TI/CEPT Jitter Attenuator 16-Dip — 15.87 11.98 
Part No. Description _ : 1 25 DS2188S-ND TI/CEPT Jitter Attenuator 1762 1330 
DS1685E-3-ND 3V/5V, Real-Time Clock 6.44 4.86 DS$2252T-128-16-ND | Secure Microcontroller Module, 128K. 201.40 152.00 
DS16850N-5-ND 5V, Real-Time Clock, Ind. Temp. 7.90 5.96 052282/8722282000-№0 | T1 FDL Controller/Monitor Stik ... 30-SIP 118.83 89.68 
D91685S:5.ND SV, Real-Time Clock байв. 052401200 Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire . 10-2 146 140 
НО SV, Real-Time Clock Ыш ly DS2401P-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire. 200 152 
DS1688S-ND 3V/5V, Serialized Real-Time Clock with NV RAM Control. 9.38 7.08 DS2401X1CT-ND Silicon Serial Number. 48-Bit. One-Wire. 103 94 
DS1689S-ND 3V/5V, Serialized Real-Time Clock with NV RAM Control ........ 9.38 7.08 DS2401X1TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire. 5850.00/10,000 
DS1693-ND M pu Real-Time Clock Module with NV PEN му uus DS24017-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire. 228 112 
DS1705EPA-ND SV, MicroMontor. 2% “р 25 — 170 en EZ пе Сір. ШЕ 
r а ММО Di ux a DS2405-ND Addressable Switch, Open Drai 223 168 
DS1706LEPA-ND КҮЙ MicroMonitor. 5% 225 170 DS2405Z-ND Addressable Switch, Open Ога! 2.41 1.82 
DS1706LESA-ND 5V. MicroMonitor. 5% 225 170 DS2406P-ND Dual Addressable Switch Plus 1K-Bit Memory 6.78 5.12 
DS1706SESA-ND З ЗУ, MicroMonitor, 10% 225 170 DS2417P-ND 1-Wire™ Time Chip with Interrupt 2.70 2.04 
DS1706TESA-ND — |3.3V, MicroMonitor, 5%. 225 170 ШЕЕ 256-ВИ ИИА EEPROM 259 8 
DS1707ESA-ND 5V, MicroMonitor, 5% 204 154 ОЗ2 SDN ND M 352 2.66 
" " Е it Protected 1-Wire™ EEPROM. 6.25 4.72 
DRIED MM, 5v. MicroMontor, 596... ca a DS2436B-ND Battery Identification/Monitor Chi 374 2% 
DS1708TESA-ND 331, MicroMonitor, 5%. 225 170 DS2436Z-ND Battery Identification/Monitor Chip . 3.74 2.82 
DS1721S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat 387 29 DS2438Z-ND Smart Battery Monitor... 387 292 
DS1721U-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat 387 292 082050510 Тата и coven FS EE 651 
DS1722S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat 2.60 1.96 Reser В ТА (ED | Ms PP WI oaa Senso ШЕ] eas 
0S1722U-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat 265 200 SUE = ГАШ ОЛУ Memory: 1 : 
DS1742W-120-ND  |3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping ВАМ, 12015 30.87 23.30 DS2505-ND 16K-Bit Add-Only Memory 4.37 3.30 
DS1742W-150-ND  |3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping ВАМ, 150nS 24-Dip 2952 2228 DS2505P-ND 16K-Bit Add-Only Memory...... 4.37 3.30 
DS1743-70-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS 28-Dip 4086 30.84 DS5001FP-16-ND 128K Soft Microprocessor Chi 3525 26.60 
DS1743-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS . 28-Dip 2858 2912 DS9034PC-ND PowerCap Module without Crystal -Powercap Module 7.58 5.72 
DS1743P-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 10015. 34-PCM* 2873 21.68 DS9034PCX-ND PowerCap Module with Crystal -Powercap Module 9.86 7.44 
DS1743WP-120-ND |3.3/, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 34-PCM* — 3101 2340 DS9502P-ND ESD Protection Diode ..... -TSOC 1.03 78 
DS1744-70-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70п5 ... 48.28 36.44 DS9503P-ND ESD Protection Diode with Resistor. -TSOC 1.11 .84 
DS1746WP-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 12015 5250 39.62 DS128850-ND Real-Time Clock with RAM, 128 Вуй 28-PLCC 8.03 6.06 
DS1780E-ND CPU Peripheral Monitor...... 504 3.80 DS12885S-ND Real-Time Clock with RAM, 128 Byte. 24-SOIC 774 5.84 
DS1801E-014-ND Dual Audio Taper Potentiometer. 7.50 5.66 DS12887-ND Real-Time Clock with RAM, 128 Byt 24-Dip 8.96 6.76 
DS1803E-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer 6.86 5.18 DS12887A-ND Real-Time Clock with RAM, 128 Byte 24-Dip 8.96 6.76 
DS1803Z-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K, 150mi 6.39 4.82 DS142850-ND Real-Time Clock with NV RAM Control 28-PLCC 8.03 6.06 
DS1803Z-050-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 50K, 150mil 6.39 4.82 DS14287-ND Real-Time Clock with NV RAM Control 24-Dip 11.26 8.50 
DS1803Z-100-ND | Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K, 150mil. 6-SOIC 639 4.82 DS17285S-3-ND ЗУ, Real-Time Clock Chip... 24-SOIC 9.01 6.80 
DS1804-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 300mil. 8-Dip 3.10 2.34 DS17287-5-ND 5V, Real-Time Clock with Battery and Crystal. 24-Dip 14.79 11.16 
DS1804-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 300mi -Dip 3.10 2.34 DS17887-5-ND БҮ, Real-Time Clock............. 22.34 16.86 
DS1804Z-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 150mil. 3.23 2.44 DS18030-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer . 5.88 444 
DS1804Z-050-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K, 150mil. 3.23 2.44 DS21352L-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
DS1804Z-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 150mi 8-SOIC 3.23) 2.44 DS21352LN-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver 63.20 47.70 
DS BOGE ЕИ Digital Sei Potentiometer, ШК е ; 0-Т550Р p ае DS21354L-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 5504 41.54 
-5- , EconoReset with Push-Pull Output, 5% Ё 4 (UR 
DS1810-10-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% 111 B4 * DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND 
051811-5-М0 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%. 1.11 .84 
DS1811-10-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10% 111 84 < RF TRANSMITTER AND 
DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% 111 .84 RAYMI NG RECEIVER BOA s 
DS1812-5-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5% ДЕНІ «84 == = 
DS1812-10-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10% 141 84 Digi-Key T: Price Each 
DS1813-5-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%... 11 84 Part Мо. Description 1 25 10 
DS1813-10-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%. 141 84 RE-01-ND Decoder Motherboard utilizing the HT-12D Decoder IC; 3.2” x 2.4” (81.28mm 
DS1815-10-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%. 111 «84 x 60.96mm). Designed for use with the ВЕ-66 Receiver. 
051818-10-М0 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%... 1.11 .84 Operating Voltage: 12 VDC 21.00 18.75 12.75 
DS1821-ND Programmable Digital Thermostat and Thermomete: 5.75 4.34 RE-66-ND Serial Data Output 310 MHz LC AM Receiver Board. 
DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat and Thermometer 5.75 4.34 1.188" x 2.375" (30.18mm x 60.33mm). Operating Voltage: 5VDC..... 14.00 12.50 8.50 
051822000 TM e ae 580 EE DK-ER102J-ND | DKER-102 GPS Developer's Kit is the easiest way to experiment and test GPS 
n сөн Ç n Е S for your application. This kit contains everything you need to start receiving 
DS1832S-ND 3.3V, MicroMonitor Chip ... 2 1.86 1.40 GPS data right out of the box. Add your own off-the-shelf mapping software 
DS1833-5-ND SV, Microprocessor EconoReset, 5% 1.80 1.36 (NMEA compatible) to pinpoint your exact position on earth in relation to the 
051833-10-М0 5V, Microprocessor EconoReset, 10% 1.80 1.36 streets depicted from your mapping software. ES 
DS1833Z-5-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% 3.15 2.38 
DS1833Z-10-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% .. 3:15 2.38 
DS1834AS-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton .. 2.41 1.82 Jeli ht Com Inc 
DS1834AU-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbuttoi 2.60 1.96 g pany, . 
DS1834S-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutto 2.41 1.82 
DS1844S-010-ND Quad Digital Potentiometer............ 5.78 4.36 * Operating intensity is at least 25% greater than competitive systems for increased 
DS1845E-010-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10 4.24 3.20 throughput * Excellent uniformity ensures fast and complete erasure * Quick load/unload 
DS1845E-100-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K . 4.24 3.20 trays for EPROMs • All metal housing * Heavy duty construction for ruggedness • Units 
DS1866Z-ND 2.7-5.5V, Log Trimmer Potentiometer... 2.94 2.22 may be stacked to save space Safety interlock to prevent accidental UV exposure * Deep 
DS1867-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K . 8.80 6.64 drawer for processing loaded PC boards 
DS1867-50-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 50K . 8.80 6.64 
DS1867-100-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 100K 8.80 6.64 JEL10-ND (Holds 12 ICs)........... © $116.00 
DS1867E-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K. 9.99 754 
DS1867S-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K. 9.73 7.34 JEL20-ND (Holds 20 ICs, with 60 min. Dial Timer) .$185.00 
D81868-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K .... 5.59 4.22 
DS1868E-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 6.78 5.12 
DS1868S-10-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K. 5.88 4.44 
DS1869-10-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K 564 426 ron DRAM 
DS1869S-10-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K. 5.88 4.44 "m x 
DS1869S-50-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K 588 4.44 micron Technology Digi-Key 6. em а Price ra 
DS2016-100-ND 3V/5V, 2K x 8, Operation Static RAM : 11.13 840 EUROS А СЭЗ ШЫ 0- 
DS2108S-ND Differential SCSI Switchable Terminator 4-SOIC 14.68 11.08 SDRAM 
DS2118MB-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator 36-580P | 745 5.62 MT48HBIM16LFB4-8ITTR | 557-1051-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb .. 4-VFBGA 1131 833 774 
DS2119ME-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator B-TSSOP 5144 236 MTA8HBM1GLFBA-8 IT TR — | 557-1051-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb 4-VFBGA 7140.00/1,000 
DS2141A0-ND SV, T1 Framer Controller A4-PLCC 5099 3848 MT48H8M16LFB4-8 TR 557-1052-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb 4-VFBGA 1083 798 741 
DS21430-ND 5V, E1 Framer Controller -M-PLOC 50,0 38.48 MT48H8M16LFB4-8 ТВ 557-1052-2-М0 | Mobile SDRAM, 128Mb 4-VFBGA 6840.00/1,000 
DS21510B-ND 5V, T1 Single Chip Transcei A4-PLCC — 77.65 58.60 MT48H8M32LFB5-8 IT TR 557-1053-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb O-VFBGA 20.66 16.41 15.19 
p T DM Б, T' Single Chip Transcelver, Ind. temp нм о a MT48HBM32LFBS-8ITTR | 557-1053-2-ND | Mobile SDRAM, 256Mb O-VFBGA — 14216.00/1,000 
gle-Chip Transceiver... 100-LOFP сл) оі: МТ48Н8М221Ғ85-8 TR 557-1054-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb O-VFBGA 17.85 1418 13.13 
DS2152LN-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver, Ind. Temp. 100-LQFP 79.26 59.82 MT48H8M32LFB5-8 TR 557-1054-2-ND | Mobile SDRAM, 256Mb 0-VFBGA ч 12285.00/1 000 
DS2153Q-A7-ND 5V, E1 Single-Chip Transceivei .44-PLCC 71.65 58.60 & ' isn 
БУЛО BY ЕТА ЕЕ Sinale Chi ў оу с MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-1-ND | SDRAM, 64Mb. 86-TSOP 6.20 4.28 3.93 
ОИ PV ADPCM Process 1691 /32kpbs рге хх су MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-2-ND | SDRAM, 64Mb. 86-Т50Р 3614.00/1,000 
052172Т-М0 Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit 32-TOFP — 1826 1378 МТАВІС2МЗ2В2Р.7 TTG ШОС ҮЕ SDRAM, вам. FR TTE 431 
7 т -7 IT: 557-1072-2- j ; - .00/1, 
0521220005 ШЕРТ раіс Siora; ша уш nm MT48LC2M32B2P-7GTR | 557-1073-1-ND | SDRAM, баМЬ. 86-TSOP 620 428 3.93 
ts Me ЕЕЕ ШС eal" 
DS21760-ND T1 Receive Buffer .28-PLCC — 31.14 2350 6: 597-1074-1- , 64Mb. 3 Е д š 
DS2180A-ND T1 Transceiver. 40-Dip 3347 2526 MT48LC2M32B2TG-6:G TR | 557-1074-2-ND | SDRAM, 64Mb. 86-Т50Р 3614.00/1,000 
DS2180AQ-ND T1 Transceiver 44-PLCC 38.37 28.96 MT48LC2M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1075-1-ND | SDRAM, 64Mb.. 86-TSOP 6.83 472 4.33 
DS2180AQN-ND T1 Transceiver, Ind. Temp. .44-PLCC 44.65 3370 MT48LC2M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1075-2-ND | SDRAM, 64Mb.. 86-TSOP 3981.00/1,000 
DS2181A-ND CEPT Primary Rate Transceiver. 40-Dip 5878 4436 MT48LC2M32B2TG-7:G TR | 557-1076-1-ND | SDRAM, 64МЬ. 86-TSOP 620 4.28 3.93 
DS2181A0-ND CEPT Primary Rate Transceiver . AA-PLCC 6458 4874 MT48LC2M32B2TG-7:G TR | 557-1076-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-Т50Р 3614.00/1,000 
DS2187-ND Receive Line Interface ..... .18-Dip 3474 26.22 (Continued) 
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и) : Micron Technology Digi-Key Price Eachx 
Macron NEW! DRAM (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
Ь = Е MT46V8M16TG-6T:D TR 557-1043-2-ND | DDR SDRAM, 5513.00/1,000 
Micron Technology Digi-Key "t Price Each MTA6V16MBTG-6TIT:D TR — |557-1021-1-ND | DDR SDRAM, 1112. 8149 761 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 МТ46/16М870-6Т IT:DTR — |557-1021-2-ND | DDR SDRAM, 7020.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR — |557-1089-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 578 3.99 3.66 MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-1-ND | DDR SDRAM, 1055 777 722 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR | 557-1089-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TS0P 3369.00/1,000 MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-2-ND | DDR SDRAM, 6660.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G ТВ |557-1087-1-№0 | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 641 4.43 4.06 MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-1-ND | DDR SDRAM, 945 653 599 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR | 557-1087-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TS0P 3736.00/1,000 MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-2-ND | DDR SDRAM, 5513.00/1,000 
MT48LCAM16A2P-75:G TR — |557-1088-1-ND | SDRAM, 64Mb .54-Т50Р 567 392 3.60 МЕС ЕТА АОВ DDR SDRAM, Qi 
MT48LC4M16A2P-75:G ТВ — |557-1088-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TS0P 3308.00/1,000 -5B: -1015-2- , 00/1, 
MT48LC4M16A2TG-7E:GTR | 557-1092-1-М0 | SDRAM, 64Mb ‘54-TSOP 578 399 366 MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-1-ND | DDR SDRAM, 1374 1099 1021 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR — | 557-1092-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TSOP 3369.00/1,000 MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-2-ND | DDR SDRAM, 9420.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1090-1-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 641 443 4.06 МСУ a TO SRIF TR ан ОРЕ SDRAM, = 2451 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1090-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TS0P 3736.00/1,000 -5В: :1017-2- , 00/1, 

: 1 МТ46/16М16Т6-6Т ITF TR — [557-1018-1-ND | DDR SDRAM, 1254 924 858 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR |557-1091-1-№0 | SDRAM, 64Mb 54-150: 5.67 3.92 3.60 ТТ. Diana 

: МТ46/16М16Т6-6Т ITF TR — [557-1018-2-ND | DDR SDRAM, 7920.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR | 557-1091-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TS0P 3308.00/1,000 MEE ТЕП КО ШЫ DOR SDRAM HE vy таў 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR | 557-1093-1-ND | SDRAM, 128Mb. 0-VFBGA 1140 840 7.80 | РЕЯ РОГ DDR SDRAM, О 
MT48LC4M32B2F5-7 1:6 ТВ | 557-1093-2-ND | SDRAM, 128Mb. 0-VFBGA 7200.00/1,000 ў Ë k: 

F 1. š MTA46V16M16TG-6T СЕТА — |557-1019-1-ND | DDR SDRAM, 1197 882 819 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR — |557-1094-1-ND | SDRAM, 128Mb. 0-VFBGA 1017 7.49 6.96 MT4BVIEMI6T@-6T LETR [SDSU QU DDR SDRAM 6001000 
о ой ане oka zn 
MT48LC4M32B2TG-6:6 ТА. |557-1095-2-ND | SDRAM, 128Mb. 86-TSOP  5880.00/1,000 Е Peg О2 PoR SDRAM, ШЕШ 

MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-1-ND | DDR SDRAM, 1199 959 891 
MT48LCAM32B2TG-7 IT:G ТА | 557-1096-1-ND | SDRAM, 128Mb. .86-TSOP 10.55 7.77 7.22 MTAGV32MBFG-5B:G TR 557-1025-2-ND | DDR SDRAM 8220.00/1,000 
MT48LCAM32B2TG-7 IT-G TR_|557-1096-2-ND | SDRAM, 128Mb. .86-TSOP 6660.00/1,000 MTA6V32MBFG-6:G TR 557-1026-1-ND | DDR SDRAM. 1155 924 858 
MT48LCBMBAZTG-7EG TR — |557-1106-1-ND | SDRAM, 64Mb... .54-TS0P 578 3.99 3.66 MT46V32M8FG-6:G TR 557-1026-2-ND | DDR SDRAM, 7920.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-7E:G TR 557-1106-2-ND | SDRAM, 64Mb .54-TS0P. 3369.00/1,000 MT46V32MBTG-5B:G TR 557-1027-1-ND | DDR SDRAM, 1055 777 7.22 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-1-ND | SDRAM, 64Mb .54-TSOP 5.67 3.92 3.60 MT46V32M8TG-5B:G TR 557-1027-2-ND | DDR SDRAM, 6660.00/1,000 
MT48LC8MB8A2TG-75:G TR  |557-1105-2-№0 | SDRAM, 64Mb .54-TS0P 3308.00/1,000 MT46V32M8TG-6T IT:GTR | 557-1028-1-ND | DDR SDRAM, 1188 875 813 
MT48LCBM16A2P-7E.G TR — |557-1100-1-ND | SDRAM, 128Mb. 54-TSOP 935 6.46 5.92 MT46V32M8TG-6TIT:G TR — 557-1028-2-ND | DDR SDRAM, 7500.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-7E:GTR 557-1100-2-М0 | SDRAM, 128Mb. .54-TS0P 5451.00/1,000 MT46V32M8TG-6T 1:6 TR 557-1029-1-ND | DDR SDRAM, 1068 854 793 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-1-ND | SDRAM, 128Mb. .54-Т50Р 960 7.07 657 MT46V32M8TG-6T L:G TR 557-1029-2-ND | DDR SDRAM, 7320.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G ТВ | 557-1099-2-ND | SDRAM, 128Mb. .54-TS0P 6060.00/1,000 MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-1-ND | DDR SDRAM, 998 7.35 6.83 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-1-ND | SDRAM, 128Mb. 54-TSOP 935 646 5.92 MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-2-ND | DDR SDRAM, 6300.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-2-ND | SDRAM, 128Mb. .54-TS0P 5451.00/1,000 MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-1-ND | DDR SDRAM, 13.39 1071 9.95 
MT48LC8M16A2TG-75 IT-G TR | 557-1101-1-ND | SDRAM, 128Mb. 960 707 657 MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-2-ND | DDR SDRAM, 9180.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1101-2-ND | SDRAM, 128Mb. 6060.00/1,000 MTA46V64M4FG-6:G TR 557-1032-1-ND | DDR SDRAM, 12.78 1022 9.49 
MT48LC8M32LFB5-8 IT TR — |557-1103-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb . 18.62 1479 13.69 MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-2-ND | DDR SDRAM, 8760.00/1,000 
MT48LC8M32LFB5-8 IT TR — |557-1103-2-ND | Mobile SDRAM, 256МЬ. 12812.00/1,000 MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-1-ND | DDR SDRAM, 1102 842 7.54 
MT48LC8M32LFB5-8 TR 557-1104-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb . 16.68 1330 1235 MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-2-ND | DDR SDRAM, 6960.00/1,000 
MT48LC8M32LFB5-8 TR 557-1104-2-ND | Mobile SDRAM, 256Mb. 11400.00/1,000 MTAGVGAMATG-GT.G TR SS G 054 INDE. DDR SDRAM, Шегі ИИ (00 

Е 2. MT46V64M4TG-6T:G TR 557-1034-2-ND | DDR SDRAM, 6660.00/1,000 
MT48LC16M4A2TG-75:G TR | 557-1066-1-ND | SDRAM, 64Mb 567 3.92 3.60 : 

pis 40660. MT46V64M8FN-5B:D TR 557-1035-1-ND | DDR SDRAM, 29.33 23.29 21.57 
MT48LC16M4A2TG-75:G TR | 557-1066-2-ND | SDRAM, 64Mb 3308.00/1,000 | 

ze iT А y MT46V64M8FN-5B:D TR 557-1035-2-ND | DDR SDRAM, 20183.00/1,000 
MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR | 557-1067-1-М | SDRAM, 128Mb. .60-FBGA 11.40 840 7.80 MIABUBAMBEN ТВ БЕНЕН DDR SDRAM араў ООЙТ Beg 
MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR | 557-1067-2-ND | SDRAM, 128Mb . .60-FBGA 7200.00/1,000 MIABUGAMBEN E DTR Ee ОНЫ DDR SDRAM, ЕТШІ ІІІ 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR — |557-1068-1-ND | SDRAM, 128Mb. -60-ЕВбА 10.83 798 741 E Е à UU 

: MTA46V64MBTG-5B:D TR 557-1037-1-ND | DDR SDRAM, 19.64 15.60 1444 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR | 557-1068-2-ND | SDRAM, 128Mb. .60-FBGA 6840.00/1,000 ФЕВ, gestit 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-2-ND | DDR SDRAM, 13514.00/1,000 
MT48LC16M8A2TG-75 IT:G ТВ | 557-1069-1-М | SDRAM, 128Mb. 54-TSOP 960 7.07 657 «ST [Ë Da, 
MT46V64M8TG-6T IT:D TR — |557-1038-1-ND | DDR SDRAM, 2170 1740 16.4 
MT48LC16M8A2TG-75 IT:G TR | 557-1069-2-ND | SDRAM, 128Mb. .54-TS0P 6060.00/1,000 MTAGVGAMBTG-GTIT.D TR — |557-1038-2-ND | DDR SDRAM 14991.00/1,000 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR |557-1070-1-М | SDRAM, 128Mb. 54-TSOP 935 6.46 5.92 MT46V64M8TG-6T-D TR 557-1039-1-ND | DDR SDRAM, 1870 1485 13.75 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR — |557-1070-2-ND | SDRAM, 128Mb. .54-Т5ОР 5451.00/1,000 MT46V64MBTG-6T:D TR 557-1039-2-ND | DDR SDRAM, 12870.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75 ІТ: TR | 557-1056-1-ND | SDRAM, 256Mb. 4-VFBGA 14.00 11.20 10.40 MT46V64M8TG-75 1:0 TR 557-1040-1-ND | DDR SDRAM, 2151 17.08 15.82 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-2-ND | SDRAM, 256Mb. 4-VFBGA 9600.00/1,000 MT46V64M8TG-75 L:D TR 557-1040-2-ND | DDR SDRAM, 14801.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR |557-1057-1-М | SDRAM, 256Mb. 54-VFBGA 1264 931 8.65 MT46V128M4FN-5B:D TR 557-1011-1-ND | DDR SDRAM, 32.22 25.59 23.69 
MT48LC16M16A2FG-75:D ТВ |557-1057-2-ND | SDRAM, 256Mb. 54-VFBGA 7980.00/1,000 MT46V128M4FN-5B:D TR 557-1011-2-ND | DDR SDRAM, 22172.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR — 557-1060-1-М0 | SDRAM, 256Mb. 54-TSOP 1140 8.40 7.80 MT46V128MAFN-6:D TR 557-1012-1-ND | DDR SDRAM, 3069 2437 22.57 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR | 557-1060-2-ND | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 7200.00/1,000 MT46V128M4FN-6:D TR 557-1012-2-ND | DDR SDRAM, 21119.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR |557-1058-1-№0 | SDRAM, 256Mb. .54-TSOP 12.64 9.31 8.65 557-1013-1-ND | DDR SDRAM, 25.67 2039 18.88 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR | 557-1058-2-ND | SDRAM, 256Mb. .54-Т50Р 7980.00/1,000 557-1013-2-ND | DDR SDRAM, 17667.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75:DTR — 1557-1059-1-ND | SDRAM, 256Mb. .54-ТЅ0Р 1140 840 7.80 D 557-1014-1-ND | DDR SDRAM, 2448 19.44 18.00 
MT48LC16M16A2P-75:D TR |557-1059-2-М0 | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 7200.00/1,000 MT46V128MATG-6T:D TR 557-1014-2-ND | DDR SDRAM, 16848.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-1-М | SDRAM, 256Mb. .54-TSOP 12.64 931 8.65 DDR2 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-2-ND | SDRAM, 256Mb. .54-Т50Р 7980.00/1,000 ET IERSE 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 557-1062-1-ND | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 12.64 931 8.65 МЫМ GEG S BITR BaO СОЕ DDR2 SDRAM, 256МІ US DII 
: MTA47H16M16BG-3:B TR 557-1046-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 14801.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR. | 557-1062-2-М | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 7980.00/1,000 MT47H16M16BG-37E:8 TR — |557-1045-1-ND | DDR2 SDRAM. 256Mb 1444 1064 988 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR |557-1063-1-ND | SDRAM, 256Mb. .54-TSOP 1140 840 7.80 MTA47H16M16BG-37EB TR — [557-1045-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb. 9120.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR | 557-1063-2-ND | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 7200.00/1,000 MT47H32M16BT-3:A TR 557-1048-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 53.01 4446 41.90 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR | 557-1064-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 1340 987 9.17 M147H32M16BT-3:A TR 557-1048-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 38988.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR | 557-1064-2-ND | SDRAM, 256Mb.. .54-Т50Р 8460.00/1,000 MT47H32M16BT-37E:A TR 557-1047-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 29.07 23.09 21.38 
MT48LC16M16A2TG-7E:0 TR | 557-1065-1-ND | SDRAM, 256Mb. .54-Т50Р 1140 840 7.80 MT47H32M16BT-37E:A TR — [557-1047-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb. 20007.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7ED TR |557-1065-2-ND | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 7200.00/1,000 MT47H32M8BP-3:B TR 557-1050-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 28.05 2228 20.63 
MT48LC32M4A2TG-75:G TR | 557-1081-1-ND | SDRAM, 128Mb. 54-TSOP 935 6.46 5.92 MT47H32M8BP-3:B TR 557-1050-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 19305.00/1,000 
MT48LC32M4A2TG-75:GTR | 557-1081-2-ND | SDRAM, 128Mb. .54-TS0P 5451.00/1,000 MT47H32MBBP-37E:B TR 557-1049-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 1264 931 865 
MT48LC32M8A2FB-7E:D TR | 557-1084-1-ND | SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 13.59 10.01 9.30 MT47H32M8BP-37E:B TR 557-1049-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 7980.00/1,000 


MT48LC32M8A2FB-7E:D TR 


557-1084-2-ND 


SDRAM, 256Mb. .60-FBGA 


8580.00/1,000 


MT48LC32M8A2FB-75 L:D TR 
MT48LC32M8A2FB-75 L:D TR 


557-1082-1-ND 
557-1082-2-ND 


SDRAM, 256Mb. 
SDRAM, 256Mb. 


.60-FBGA 
.60-FBGA 


15.20 11.20 10.40 
9600.00/1,000 


MT47H128M4BT-37E:A TR 
MT47H128M4BT-37E:A TR 


557-1044-1-ND 
557-1044-2-ND 


0082 SDRAM, 512Mb. 
DDR2 SDRAM, 512Mb. 


26.52 21.06 19.50 
18252.00/1,000 


MT48LC32M8A2FB-75:D TR |557-1083-1-МО | SDRAM, 256Mb .. 60-FBGA 1264 9.31 8.65 
MT48LC32M8A2FB-75:D TR |557-1083-2-ND | SDRAM, 256Mb . .60-FBGA 7980.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR |557-1086-1-М | SDRAM, 256Mb. .54-TS0P 1140 840 7.80 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR |557-1086-2-ND | SDRAM, 256Mb. .54-TSOP 7200.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-75:D TR |557-1085-1-М | SDRAM, 256Mb. 54-TSOP 1140 840 7.80 


MT48LC32M8A2TG-75:D TR 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR 


557-1085-2-ND 
557-1077-1-ND 
557-1077-2-ND 


SDRAM, 256Mb. 
SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb. 


.54-TSOP 
.54-TSOP 
.54-Т50Р 


7200.00/1,000 
48.83 40.95 38.59 
35910.00/1,000 


ron 


dt 


NEW! FLASH 


MT48LC32M16A2P-75:C TR 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR 


557-1078-1-ND 
557-1078-2-ND 
557-1079-1-ND 
557-1079-2-ND 
557-1080-1-ND 


SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb. 
SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb.. 


.54-TSOP 
.54-TSOP 
.54-Т50Р 
.54-ТЗОР 
.54-TS0P. 


37.95 29.90 28.75 
26220.00/1,000 
48.83 40.95 38.59 
35910.00/1,000 
37.95 29.90 28.75 


MT48LC32M16A2TG-75:C TR 
MT48LC64M4A2TG-75:D TR 
MT48LC64M4A2TG-75:D TR 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 


557-1080-2-ND 
557-1097-1-ND 
557-1097-2-ND 
557-1098-1-ND 
557-1098-2-ND 


SDRAM, 512Mb. 
SDRAM, 256Mb. 
SDRAM, 256Mb. 
SDRAM, 512Mb. 
SDRAM, 512Mb. 


.54-TSOP 
.54-TSOP 
.54-TSOP 
.54-Т50Р 
.54-Т50Р 


26220.00/1,000 
1140 840 7.80 
7200.00/1,000 
37.95 29.90 28.75 
26220.00/1,000 


Місгоп Technology Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
NOR Flash 
MT28F128J3FS-12 ET TR 557-1000-1-ND | Q-Flash Memory, 128Mb 64-FBGA 13.39 10.71 9.95 
MT28F128J3FS-12 ET TR 557-1000-2-ND | Q-Flash Memory, 128Mb 64-FBGA 9180.00/1,000 
MT28F128J3RG-12 ET TR 557-1001-1-ND | Q-Flash Memory, 128Mb 56-TSOP 13.39 10.71 9.95 
MT28F128J3RG-12 ET TR 557-1001-2-ND | Q-Flash Memory, 128Mb 56-TSOP 9180.00/1,000 
MT28F320J3FS-11 ET TR 557-1002-1-ND | Q-Flash Memory, 32Mb 64-FBGA 3.99 2.76 2.53 
MT28F320J3FS-11 ET TR 557-1002-2-ND | Q-Flash Memory, 32Mb 64-FBGA 2328.00/1,000 
MT28F320J3RG-11 ET TR 557-1003-1-ND | Q-Flash Memory, 32Mb 56-TSOP 3.99 276 2.53 
MT28F320J3RG-11 ET TR 557-1003-2-ND | Q-Flash Memory, 32Mb 56-TSOP 2328.00/1,000 
MT28F640J3FS-115 ET TR 557-1004-1-ND | Q-Flash Memory, 64Mb 64-FBGA 6.93 4.79 4.39 
MT28F640J3FS-115 ET TR 557-1004-2-ND | Q-Flash Memory, 64Mb 64-FBGA 4043.00/1,000 
MT28F640J3RG-115 ET TR 557-1005-1-ND | Q-Flash Memory, 64Mb 56-TSOP 6.93 479 4.39 
MT28F640J3RG-115 ET TR 557-1005-2-ND | Q-Flash Memory, 64Mb .. 56-TSOP 4043.00/1,000 


MT48LC128M4A2TG-75:C TR 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR 
MT48V8M32LFB5-8 IT TR 
MT48V8M32LFB5-8 IT TR 
MT48V8M32LFB5-8 TR 
MT48V8M32LFB5-8 TR 


557-1055-1-ND 
557-1055-2-ND 
557-1107-1-ND 
557-1107-2-ND 
557-1108-1-ND 
557-1108-2-ND 


SDRAM, 512Mb.. 
SDRAM, 512Mb. 
Mobile SDRAM, 256Mb . 
Mobile SDRAM, 256Mb . 
Mobile SDRAM, 256Mb . 
Mobile SDRAM, 256МЬ. 


.54-TSOP 
.54-TS0P. 
0-VFBGA 
0-VFBGA 
0-VFBGA 
0-VFBGA 


37.95 29.90 28.75 
26220.00/1,000 
18.62 14.79 13.69 
12812.00/1,000 
16.63 13.30 12.35 
11400.00/1,000 


DDR 


MT46V8M16TG-6T IT:D TR 
MT46V8M16TG-6T IT:D TR 
MT46V8M16TG-6T L:D TR 
MT46V8M16TG-6T 1:0 TR 
MT46V8M16TG-6T:D TR 


557-1041-1-ND 
557-1041-2-ND 
557-1042-1-ND 
557-1042-2-ND 
557-1043-1-ND 


DDR SDRAM, 128Mb 
DDR SDRAM, 128Mb 
DDR SDRAM, 128Mb 
DDR SDRAM, 128Mb 
DDR SDRAM, 128Mb 


.66-TSOP 
.66-TSOP 
.66-TSOP 
.66-TSOP 
-66-Т50Р 


11.142 819 7.61 
7020.00/1,000 

1055 777 722 
6660.00/1.000 

945 653 5.99 


АУ cron NEW! PSRAM 
Micron Technology Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg 1 25 100 
MT45W1MWT6BABB-706 WT TR | 557-1006-1-ND | Async/Page/Burst CellularRAM, 
5.99 4.14 3.80 
MT45W1MW16BABB-706 WT ТА | 557-1006-2-ND 
6982.00/2,000 
МТ45М/2ММ/16ВАВВ-706 WT ТВ | 557-1007-1-ND 
32Mb 956 6.60 6.06 
(Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! Ж 


686 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Л е з Digi-Key Price Eachx 
АУ ІСГОП МЕУ! PSRAM (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Micron Technol Digi-K Price Each 24LC02B/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ip 50 42 55 
C NN NIS = 11 ЕЕЕ ос. 
MIASWAMWIGBABB-TOB WT TR аа, Ayy pagelurst Села ВАМ, ам 24LCO2B-V/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V -SOIC — 54 42 35 
à Тер = s= шл 24LC02B/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ... 8-TSSOP 56 48 41 
MT4BWAMW16BBB-706 WT TR А Async Page/Burst CellularRAM, Мех Bn бер 24LCO2B-/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V......8-TSSOP_ 56 48 41 
Қ -1008-2- Dan M і icis 24C02C/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 5V (fast byte write) збро 68 45 38 
MTASWAMW16BBB-706 WT TR ША uapa ga Burst CellularRAM, 20002 00 24C02C/SN-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM 5V (fast byte write).......8-SOIC — 70 45 38 
r. BW ? 24LC04B/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ip 54 42 35 
MTASWAMW16BBB-708 WT TR RED, Async/Page/Burst CellularRAM, 1197 вво 819 | 24LC04B-UP-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 54 42 35 
_ ТРЕТ a Т : prs 2ALCO4B/SN-ND 4K (512х8) CMOS Serial EEPROM 2.5V.... 56 42 35 
MTASWAMW16BBB-708 WT TR DE Asie Page/Burst Celer RAM, 20002.00 24LCO4B-l/SN-ND АК (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 56 4 35 
: TY m š пу 2ALCOAB/ST-ND 4K (512х8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ... 59 48 А1 
MT45W8MW16BGX-708 WT ТА [557-1010-1-МО | Async/Page/Burst CellularRAM, 4 
Tat, : aem 1351 1255 | атр — — | Sk (d) CMOS Sera EEPROM ZEV — nn воя ^ 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR [557-1010-2-ND | Async/Page/Burst CellularRAM, а X kis ^ ; ў 3 
2916000000. | ааа | Sk (166) CMOS Serial EEPROM 23 cnc б d) d 
2ALCOBB-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V . 65 48 41 
2ALCOBB/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.51 68 55 46 
MEMORY 24108В-/5Т-М0 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V . 68 55 46 
24LC16B/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ... 63 51 44 
24LC16B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 63 51 44 
24L.C16B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 70 58 49 
FLASH MEMORY 2ALCT6B/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 65 51 44 
zm zumo Е S аты 210% 
Pania. — Ва а эш 24LC32A/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V - 36 68 5 
= | X erial .9V .... ji а » 
Toshiba 2ALC32A-I/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 86 68 57 
TCS8FVT160AFT-70-ND |16М-Ві ЗУ CMOS (2M x 8 / 1M x 16) 2ALC32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 90 68 57 
Top Boot Block 3.32 300 2.66 24LC32A/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V ... 88 68 57 
TCSSFVB160AFT-70-ND |16M-Bit ЗУ CMOS (2M x 8 / 1M x 16) 2ALC32A-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 88 68 57 
Bottom Boot Block 450 360 2.80 24LC324-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V .92 ла 6 
TC58V64BFT-ND 64M-Bit 3V NAND (8M x 8) 900 720 608 24AA65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V 276 254 215 
TCBBFVMBB2ATG-85-ND |64M-Bit 3V NOR CMOS (8M x 8 / AM x 16) 24AA65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V. 0 259 254 215 
Bottom Boot Block 48-TSOP 866 780 6.92 241 С64-1/Р-МО 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind Temp. 2.5V . -Dip .99 .80 (68 
TC58FVMGT2ATG-65-ND |64M-Bit ЗУ NOR CMOS (8M x 8 / 4M x 16) 24LC64-l/SM-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V -SOIC 104 80 68 
Top Boot Block Это | AK 88) CMOS Serial EEPROM Ind. Temp 23V... тэ? 108 87 04 
TC58DVM72A1FT-ND  |128М-ВИ 3.3V NAND (16M x 8 24LC65/P-ND 64K p Smart CMOS Serial EEPROM 25... 270 254 215 
TCS8FVM7B2ATG-65-ND |128M-Bit ЗУ NOR CMOS (16M 24LC65-I/P-ND БАК (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V .. 270 254 2415 
Bottom Boot Block 24LC65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial ЕЕРВОМ 2.5V. 276 254 245 
TCS8FVM7T2ATG-65-ND |128M-Bit ЗУ NOR CMOS (16M x 8 / 8M x 16) 241065-1/5М-М0 64K (8Кх8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5 276 254 215 
Top Boot Block 24C65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 276 254 215 
TC58DVGO2ATFT-ND — |1-Gbit 3.3V NAND (128M x 8) 24C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 259 254 215 
24LC128-I/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 155 122 104 
[о EE СЕНИИ Oe he 
24LC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 171 135 145 
Digi-Key Price Each 24LC256-E/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V... 243 1.83 1.55 
Part No. Description Pkg. 1 25 10 2ALC256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5У 225 174 147 
Toshiba 2ALC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 230 174 147 
24LC256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 227 174 147 
TC554001AF-70L-ND — |4M-Bit SRAM (512K x 8) . 413 385 358 2ALC256-V/ST-ND 256K ОЮ) CMOS Serial ЕЕРВОМ, Ind. Temp. 2.5V 248 180 169 
TO554001AFT-70L-ND |4М-Ві SRAM (512K x 8) . 550 440 372 2ALC256-//MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 275 251 213 
TC55NEM208AFGN5SL-ND |4M-Bit SRAM (512K x 8) МЕ 4.95 396 3.08 24LC256T-I/SNCT-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
TC55NEM208ATGN55L-ND | 4M-Bit SRAM (512K x 8) NEW: 32-TSOP 495 3.96 3.08 Ind. Temp. 2.5У NEW! .. 283 253 228 
TC55NEM216ASGV70L-ND |4М-ВИ SRAM (256K x i NEW: 44-TSOP 8.00 6.40 540 24LC256T-USNTR-ND | 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
TC55NEM216ATGN55L-ND |4М-ВИ SRAM (256K x 16) NEW! 54-TSOP 800 6.40 540 Ind. Temp. 2.5V NEW'.. 4851.00/3,300 
TC55W800FTS5M-ND  |8М-Ві SRAM (512K x 16) 48-TS0P 833 750 665 24FC515-1/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 468 456 387 
TCSSVBMAT6AFTNSS-ND | 16M-Bit SRAM (1M x 16) A&-TS0P 1458 1313 1164 PECS ЕДЕ 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V A) OREL eM 
TCSSVEM416AXGNSS-ND | 16M-Bit SRAM (1M x 16) азса u a no) 24LC515-I/P-ND 512K (64x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V . 462 450 382 
E EIUS 24LC515-I/SM-ND 512K (64x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 468 450 382 
2ALC21/P-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitor: 65 М 5 
ROMS ОТР (One e Programmable) 24LC21/SN-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitor: 61 56 47 
Digi-Key Price Each» SPI Serial EEPROMS 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 25LC040/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 79 п 65 
теру = 25LC040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 81 77 65 
Fairchild Semiconductor 25C040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 5V. 81 77 55 
NM27LVO10T250-ND — |1Meg (128Kx8) Low Voltage Eprom 250nS ОТР... 998 840 7.62 БЕЛІП ЕНІ ЭК (ТЮ) CMOS Serial EEPROM T 8V о ИО 
- 25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 127 143 95 
Serial EEPROMs 25AA080A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. ІШІ ии 
Digi-Key Price Each 25AA080A-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 99 84 ті 
Pant No. Description Pkg. 5. 100 25AA080A-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 104 80 68 
- - 25AA080A-V/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 110  .87 74 
Microchip Technology 25AA080B-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. a) 7А 
7 —— 25AA080B-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 99 8 і 
AC812001-ND PICSEE™ Introduction Design Kit............. m 25АА080В-1/5М-М0 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 104  .80 .68 
DV243002-ND SEEPROM Designer's Development Kit... ў = = 25AA080B-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. Ші 87 74 
SEEPROM1-KIT-ND Digi-Key® Low-Density Serial EEPROM Ki m; - - 25LC080/P-ND ЗК (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 121 143 95 
ЗЕЕВВОМА КТО Digi-Key? Mid-Density Serial EEPROM Kit m — — 25LC080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 127 113 95 
SEEPROM3-KIT-ND Digi-Key® High-Density Serial EEPROM Kit .. — з = = 25LC080A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V . ШЙ ОШ Йй 
SEEPROM4-KIT-ND Digi-Key® Combo-Density Serial EEPROM Kit — 2995 — ЕЕ 251 С080А-/Р-МО 8K (1Kx8) CMOS Serial ЕЕРВОМ, Ind. Temp. 2.5V 99 84 71 
2 Wire Interface 251 C080A-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V . 104 80 68 
24LC00/P-ND 16x8 CMOS Serial EEPROM 2.5V 36 32 27 25LC080A-I/ST-ND 8K (1Kx8) CM0S Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 110  .87 14 
2ALCOO/SN-ND 16x8 CMOS Serial EEPROM 2.5V m dp m 25080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 121 113 95 
24C00/P-ND 16x8 CMOS Serial EEPROM 5V б 20 2) 25C080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 127 113 95 
241 С00-/Р-МО 16x8 CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 36 3 27 25080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 127 143 95 
2ALCO0-V/SN-ND 16x8 CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 38 32 27 25AA160A-V/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 110 50 76 
24LC00-I/ST-ND 16x8 CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 43 39 .33 25AA160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V .99 8 74 
24LCO1B/P-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V .. 45 35 30 ARRA ee ee 0М05 2918. уч | deme: tay П M M ^ 
24LCO18-I/P-ND K (128x8) CMOS Serial ЕЕРВОМ, Ind. Temp. 2.5 45 35 30 PRATER ESTIS МЕК ака МО Ки ЕЕ ПОМ. Шашы В Qm б x 
ОА K LIEN) CMOS serial EEPROM 25% Ф х8 20 25АА1608-/Р-М0 16K бка) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 181 99 87 74 
2ALCO1B-I/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 48 35 30 | “гер. АЕ 
| 25AM160B-U/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 104 84 71 
24LCOTBT-l/OTCT-ND me и Бота EEPROM ES TR 25АА160В-/5Т-М0 16K (2Кх8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 110 90 76 
usnm ТЕСЕ """ Erie EE 
па. Temp. г. ЖУН А P ў Я "n я г ў у 
assensu sr a v EE E E ioe PEE 
Ind. Temp. 2.5V MEW... ЕУ У 9 25LC160A-I/SN-ND 16K (2х8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 104 8 ті 
ВМ 1K (1288) CMOS Serial EEPROM, 25LC160A-/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 110 90 76 
Ind. Temp. 25V NEW? ...... 990.00/3.300 25LC160B-I/MS-ND 16K (2Кх8) CMOS Serial ЕЕВРОМ, Ind. Temp. 2.5V 110  .90 16 
24C01C/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 5V (fast byte write 63 45 38 25LC160B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 99 87 74 
24CO1C/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 5V (fast byte write 65 45 38 25LC160B-V/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 2.5V 104 84 7i 
2ALCSS2T-/MCCT-ND — |2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V 32 83 15 25LC160B-V/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EERPOM, Ind. Temp. 25V .....8-CTSSOP — 140 90 76 
2ALCSS2T-/MCTR-ND — [2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2 1815.00/3,300 (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 687 


й Digi-Key Price Eachx 
MEMORY (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
= Е 93AA86C-I/ST-ND 16K (2Kx8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, 
Digi-Key Price Eachx 
m Ind. Temp. 1.8V 88 74 88 
Part No. Description 5 100 
25C160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 115 113 95 БӘД үз aa one) CMOS Serial EEPROM, Ha Wu а 
25C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V . 118 113 95 жете төлі И i RE 
25C160-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial ЕЕРВОМ, Ind. Temp. 5V. 115 143 95 m d B в 3 g 
25АА256-ИМЕ-МО 256K (32Кх8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 365 328 278 T а аа 
25AA256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8 288 254 215 9210880-/Р-МІ) 1. CMOS Serial EEPROM, Әс Те 
25AA256-V/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V - 290 251 213 : i E 
25AA256-I/ST-ND 256K (32Кх8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 315 257 218 93LC86C-1/SN-ND 1. CMOS Serial EEPROM, MM NES 
25LC256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 365 328 278 : $m s 
25LC256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 2.88 254 2.15 93LC86C-I/ST-ND 16K (2х8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, 
25LC256-l/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 315 257 218 Ind. Temp. 2.5V 88 — 74 63 
25AA320-/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM Ind. Temp. 1.8V 108 393 79 93C86C-I/MS-ND eee b CMOS Serial EEPROM, FEN 
25LC320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5 104 453 79 пс. "emp : 2 d 
25LC320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V . 1086 93 79 93C86C-I/P-ND up a CMOS Serial EEPROM, IAEA 
25320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 144 93 79 š : а 
25C320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V . 146 93 79 S3C86C-l/SN-ND p Ur CMOS Serial EEPROM, Е 
25LC640-I/P-ND 64K (8Kx8) CMOS SPI Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V -Dip 108 93 79 Ret 3 OE 
25LC640-VSN-ND 64K (8Kx8) CMOS SPI Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 110 93 79 930860-1/8Т-МІ) RIAL ns EEPROM, C RAUM 
25LCB40T-V/SNCT-ND | 64K (8Kx8) CMOS SPI Serial EEPROM. р. : Ес 
Ind. Temp. 2.5V NEW! 137 123 141 Fairchild Semiconductor 
25LC640T-/SNTR-ND — | 64K (8Kx8) CMOS SPI Serial EEPROM, 3 
Ind. Temp. 2.5V NEW? ......... 2606.99/3,300 2 Wire Interface 
25АА1024-/МҒ-М0 ТМ (128Кх8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 671 579 441 NM24C08M-ND 8K-Bit CMOS Serial EEPROM 168 134 101 
2БАА1024-/Р-МО M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 578 505 428 й 
25AA1024-I/SM-ND М (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 578 505 428 ТТ SENE са Mire Interface s= eT 
25LC1024-I/MF-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 671 579 4391 д ге | | à EE d 
251С1024-/Р-МО M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 578 505 428 ОКЕАНЫ 256-Bit CMOS Serial EEPROM у 80: 58 
25LC1024-I/SM-ND M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 578 505 428 NM93C14N-ND 1K-Bit CMOS Serial EEPROM 105 48 70 
3 Wire Interface NM93C56M-ND 2K-Bit CMOS Serial EEPROM ... 163 130 .98 
GSAMGIP-ND TK (1288 or 64x16) CMOS Serial EEPROM 18:55 вп 8) NM93CSOGLN-ND 256-Bit CMOS Serial EEPROM 2.5V with Security 152 1.25 1.06 
93AA46/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V. 84 71 60 NM93CSO6M-ND 256-Bit CMOS Serial EEPROM with Security ... 113 98 79 
93AA46-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, NM95C12N-ND 1K-Bit CMOS Serial EEPROM .. 175 140 105 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 34 ті 60 
SSARAGA-I/MS-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V. 48 45 28 High Temperature Serial EEPROMS 
S3AA46A-I/P-ND K (128х8) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V. 43 39 33 am ЕЕЕ 
93AA46A-I/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V. 43 39 33 priua bres 9; 4 AGE im 
S3AA46A-I/ST-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V. 48 45 38 а — ана - 9. 
93AA46B-1/P-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V-5.5V. E o E Fairchild Semiconductor 
93LC46/P-ND К(128х8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. J8 п 50 z 
93LC46A/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. 45 39 33 _3 Wire Interface 
93LCAGA/SN-ND K (128х8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. у XB 35 NM93C56EM-ND 2K-Bit CMOS Serial EEPROM 14-500 163 1.30 .98 
93LC46A-I/MS-ND К (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5\-5.5\/. 4845 38 
93LC46B/P-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. ТЕГ ТЕТЕ 
93LC46B/SN-ND К (64x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. 45 39 33 
93LCAGBT-/SNCT-ND — | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V NEW! 56 50 45 
93LCAGBT-/SNTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V NEW! 1089.00/3,300 Cypress Digi-Key Price Each + 
93LC46-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Part No. Part No. Description Pkg. — 1 25 100 
Ind. Temp, 2.5V-5.5V 34 ті 60 Asynchronous SRAM 
93LC46A-1/P-ND TK (рва) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V 45 39 33 ? ара = 
БЕТТЕН ЕНЕТІН kuu Е ЖЕ S MEC ШШ пев ка Pones Donn 20S. TENTE 
93LC46B-1/P-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5 43 3 233 CY7C128A-15VC | 428-1040-ND | 16K-Bit, 2Кх8, Power Down, 15nS. 470 377 293 
S3LC4GB-V/SN-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 45 459 33 CY7C128A-25PC — |428-1043-ND | 16K-Bit, 2Kx8, Power Down, 2515. 495 396 308 
ER mm EMOS Sera EEPROM й ЕИ 2 A. ИЕ 2 ы CY7C185-25VC 428-1056-ND | 64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 25nS. 315 252 1.96 
США DMI НЕЕ CMOS Sent EEPROM A SEIS. | NE 5 CY7C185-35VC 428-1058-ND |64K-Bit, 8Kx8, Power Down, 35nS. 315 252 196 
Е K (128x8) CMOS Serial EEPROM 4 5V-5.5V. ye CY7C1009B-12VC |428-1000-М0 | 1M-Bit, 125Kx8, Power Down, 1215 446 357 278 
O3 CAGAX-I/SN-ND K (1288) CMOS Serial EEPROM 4:5V-5 5V. $e xm x CY7C1009B-15VC — |428-1001-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 15n 425 341 265 
— ае 2 CY7C1009B-20VC | 428-1002-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 20n 383 3.06 238 
о a T © m Sora EEPROM 2 SV LEE NC. CY7C1019B-15VC — |428-1004-ND | 1M-Bit, 128Кх8, Power Down, 15n Wide 32-507 3.80 3.12 243 
93LC56/SN-ND Dk (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 25 109 50 68 CY7C1019CV33-12VC | 428-1476-ND | 1N-Bit, 128Kx8, 3.3, Power Down, 1215........22-50/ 3.96 317 247 
93LCS6A/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 47 42 45 бу7010200/52-1520/ — 51211, 52616, 83V. ИВ 
a Хава CMOS Sur EEPROM ESI, = = £ CY7CI0218-152C |428-1011-МО | 1M-Bit, 64Kx16, Power Down, 1518. 360 288 224 
ETAD AET CMOS Seic EEPROM2 SV B 28 Ж CY7010218V33L-157C | 428-1018-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15nS 540 432 336 
EYCUWENS x (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, : M CY7C1021CV33-10ZC | 428-1479-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS 396 317 247 
ind. Temp. 25У з dm GB CY7C1021CV33-12VC | 428-1480-ND | 1M-Bit, 64Kx16, З. ЗУ, Power Down, 12п5 360 288 224 
93LC56-USN-ND 2K (256x8 or 128218) i MEE CY7C1021CV33-15ZC | 428-1482-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 15nS 360 288 224 
Ind. Temp. 2.5V ipo cw m CY7C1041B-15ZC — |428-1020-ND | 4М-ВИ, 256Kx16, Low Power, Power 
T MOS GST E г E Down, 1515... 625 563 499 
93LC56A-1/P-ND 22590) CMOS Serial ЕЕРВОМ, Ind. Temp. 2.5 зу = m. 
98LC56B-I/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 58 4 35 6У7010410У52-1220 HAAN MB. 25816, 3.3v, Low Power, Power 291 00350478 
93LC56B-V/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 50 42 35 m, 1218... ! SE d 
93LC56B-I/ST-ND ЭК (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 54 48 41 CY701041CV33-15VC | 428-1483-ND E ч 3.3V, Low Power, Power ТА 
S3AA66/P-ND АК (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V 56 80 28 ; A SE uen 3 Ка 
93AA66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8\ 102 80 68 CY7C1041CV33-187C aE SSD аа pus 6, 3:30, Low Power, Power n ца 
93LC66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CM0S Serial EEPROM 2.5V 96 40 68 - CU mE : к 
93LC66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 99 80 68 шыш аа "Мені, 2560510, 3.31, Low Power, Power Т 
93LC66A/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 56 45 28 T ПН ЕР. б адв: 
93LC66A/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 59 45 38 И uot, 512008, Low Power, SOY ED YEN 
93LC66A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 61 5 М сутсімавамс А AM-BIL 12k Low Power P : ШЕ 
93LC66B/P-ND 4K (256x16) CM0S Serial EEPROM 2.5V 86 45 3 naan Dine ie заў аба Sem 
es COOBISNGND АК (256х16) CMOS Serial EEPROM 25V. а) gate CY7C1049BL-I7VC | 428-1028-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, Power 
93LCGGA-V/P-ND 4K (512х8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 56 45 38 Down, 17n8... 1424 1283 1138 
SOLCGGA:U/SNEND AK (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 ы Ў CY7C1049CV33-15VC | 428-1487-5-ND| 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Low Power, Power 
93LC66B-I/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 56 45 28 Down, 1515 531 479 425 
93LC66B-V/SN-ND АК (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 59 45 38 CY7C1049CV33-20VC | 428-1488-5-ND|4M-Bit, 512Kx8, 3.3V. Low Power, Power 
SSAAT6C-I/MS-ND BK (TKx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V м 58 57 Down, 20n$... 610 488 412 
FOU аа) ae 2018) Е n ш тҮ 7 e 9 CY7C13998-12VC — |428-1048-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3У, Power Down, 1215 254 204 159 
-VSN-I : 8 . CY7C1399B-127C  |428-1049-М0 |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 12nS 252 202 157 
SOAATGOSSTEND 8K (1Кх8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V £u D ш CY7C1399B-15VC |428-1050-М0 | 256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 1515 246 173 135 
оо КК) cme eral ЕШ nr. т. N a E 57 CY7C1399B-157C  |428-1051-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Power Down, 1515 254 204 159 
93LC76C-/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2 5V т 61 5 Synchronous SRAM 
93LC76C-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 81  .68 57 eat КАР к 1 230 me Fipe SRAM Sie 559 13 
93C76C-I/MS-ND 1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V 81 48 57 š 21м X98, 2,9 SYNC IDE ў | ; 
О ак HS EM S SRM EEPROM! Ind. Temp. 45V б d m CY7C1350B-143AC — |428-1100-ND 4М-В1, 1280036, 3.3V Sync. Pipe SRAM. 975 878 779 
93C76C-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V i i 52 CY7C1351F-100AC — |428-1496-ND | 128Кх36, 3.3V NoBL 
93C76C-I/ST-ND ЗК (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V 81 68 57 Sync. Flow Through SRAM 675 608 539 
S8AABGC-I/MS-ND T6K (2Kx8 or ТКх1б) CMOS Serial EEPROM, CY7C1352F-133AC |428-1500-М0 |256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. Pipe SRAM. 708 638 5.66 
Ind. Temp. 1.8V 88 74 63 CY7C1355B-100AC — |428-1501-ND |256Кх36, 3.3V NoBL™ 
93AA86C-I/P-ND 16K (2Kx8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, Sync. Flow Through SRAM 100-TOFP 14.28 12.86 11.40 
Ind. Temp. 1.8V. 81 лі 60 CY7C1355B-117AC | 428-1502-ND |256Kx36, 3.3V NoBL™ 
93AA86C-I/SN-ND 16K (2Kx8 or 1Kx16) Sync. Flow Through SRAM 100-TOFP 13.35 1246 11.57 
Ind. Temp. 1.8V .81 468 57 (Continued) 
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SRAM (Continued) 


Cypress Digi-Key Price Each X 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY7C1355C-100AXC | 428-1628-ND | 256Kx36, 3.3V NoBL™ 
Sync. Flow Through SRAM NEW! 100-ТОҒР 15.09 13.59 12.05 
CY7C1360B-166AC |428-1542-МО | 256Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM.. 100-ТОҒР 14.28 12.86 11.40 
CY7C1361B-117AC |428-1505-МО | 256Кх36, 3.3V Sync. Flow Through SRAM .....100-TQFP 14.83 13.35 11.84 
CY701370CV25-167AC |428-1508-ND | 512Кх36, 2.5\/ NoBL™ Sync. Pipe SRAM ....... 100-ТОҒР 26.25 24.50 22.75 
СҮ7013700//25-167АХС | 428-1633-ND | 512Кх36, 2.5V NoBL™ Sync. 
Pipe SRAM NEW!..... 100-ТОЕР 30.68 28.63 26.59 
CY7C1371D-100AXC | 428-1631-ND | 512Кх36, 3.3V NoBL™ Sync. 
Flow Through SRAM NEW! 100-TQFP 30.68 28.63 26.59 
CY7C1380D-167AXC |428-1629-ND | 512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SR; 100-ТОҒР 30.68 28.63 26.59 
CY7C1382C-167AC |428-1543-МО | 512Кх36, 3.3V Sync. Pipe SRAM...... 100-ТОҒР 28.65 26.74 24.83 
CY7C1382D-167AXC | 428-1632-ND | 512Кх36, 3.3V Sync. Pipe SRAM МЕ! 100-ТОҒР 30.68 28.63 26.59 
С\7С1383С-100АС |428-1494-5-МП| 18M-Bit, 1024Kx18, 3.3V Standard 
Sync. Flow Through SRAM 100-ТОЕР 28.20 26.32 2444 
CY7C1383D-100AXC | 428-1630-ND | 18M-Bit, 1024Kx18, 3.3V Standard 
Sync. Flow Through SRAM NEW?! .............. 100-TQFP 30.69 28.65 26.60 
Dual Port SRAM 
CY7C006A-20JC 428-1142-ND | 128K-Bit, 16Kx8, Async. Power Down, 20п5....68-РЕСС 22.05 20.58 19.11 
CY7C008V-15AC 428-1147-ND |512K-Bit, 64Kx8, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS ..100-TQFP 52.34 48.85 45.36 
CY7C009-15AC 428-1148-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Async. Power Down, 15nS...100-TQFP 75.57 70.54 65.50 
CY7C009V-15AC 428-1149-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS. 100-TQFP 75.7 70.54 65.50 
CY7C024-15AC 428-1154-ND |64K-Bit, 4Kx16, 5V Async. 
Power Down, 15nS 100-ТОЕР 23.78 22.19 20.61 
CY7C024AV-25AC 428-1155-ND |64K-Bit, 4Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 25nS 100-ТОЕР 16.35 15.26 1447 
CY70025-15AC 428-1157-ND | 128K-Bit, 8Kx16, Async. Power Down 
Interrupt, Busy, 15п5. 100-ТОҒР 28.43 26.53 24.64 
CY7C025AV-20AC 428-1161-ND | 128K-Bit, 8Kx16, 3.3V Async. Power Down 
Interrupt, Busy, 20nS 100-ТОҒР 25.23 23.55 21.87 
CY7C026A-20AC 428-1162-ND |256K-Bit, 16Kx16, Async. Power 
Down, 20nS. 27.08 25.27 2347 
CY7C027V-15AC 428-1164-ND |512K-Bit, 32Kx 
Power Down, 151$ 49.34 46.05 42.76 
CY7C028-15AC 428-1443-ND | SRAM 64Kx16, Async. Power Down, 12n: 72.29 67.47 62.65 
CY7C028V-15AC 428-1165-ND | 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V Async. 
Power Down, 15nS. 7229 67.47 62.65 
CY7C131-25NC 428-1194-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. 
Power Down Master 255 916 825 732 
CY7C131-55JC 428-1196-ND |8K-Bit, 1Kx8, Async. 
Power Down Master 55nS 6.90 5.52 4.66 
CY70138-25JC 428-1445-ND |32K-Bit, 4Kx8, Async. Master/Slave 
Power Down, 25nS 29.93 27.93 25.94 
CY7C09269V-12AC | 428-1183-ND |256K-Bit, 16Kx16, 3.3V Sync. 
3-Mode Power Down, 12п5.... 30.03 28.03 26.03 
CY7C09279-12AC 428-1184-ND |512K-Bit, 32Kx16, Sync. 3-Mode 
Power Down, 1215 100-TQFP 37.95 35.42 32.89 
CY7C09289V-12AC |428-1187-№0 | 1M-Bit, 64Кх16, 3.3V Sync. 
3-Mode Power Down, 12п5.... ..100-TQFP 54.41 50.78 47.16 
CY7C09349A-12AC |428-1446-МО |64K-Bit, 4Kx18, Sync., Power Down, 12nS.....100-TQFP 16.50 15.40 14.30 
CY7C09449PV-AC 428-1188-ND | 128K-Bit, 4Kx32, 3.3V Sync. SRAM 
PCI Controller К 160-ТОҒР 31.32 29.24 27.15 
Low Power SRAM 
CY6264-70SNC 428-1085-ND | 64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM 3⁄4 299 2.33 
CY62128BLL-70SC |428-1071-МО | 1M-Bit, 128Kx8, Low Power, Power 
353 2.83 2.20 
CY62128BLL-70ZC |428-1072-№0 | 1M-Bit, 128Кх8, 
Down SRAM... 407 326 2.54 
CY62128BLL-70ZX! | 428-1648-ND | 1M-Bit, 128Kx8, Tow Power, Power 
Down SRAM NEW‘... 490 343 344 
CY62128DV30LL-70S! | 428-1564-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.0V, Low Power, 
Power Down SRAM. 344 276 245 
CY62128DV30LL-70ZI | 428-1565-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.0V, Low ower, 
Power Down SRAM 3.20 2.56 1.99 
CY62148BLL-70SC |428-1075-МО | 4M-Bit, 512Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM. 740 5.92 5.00 
CY62148BLL-70ZI 428-1493-ND | 4M-Bit, 512Kx8, Low 
Power Down SRAM 870 6.96 5.88 
CY62256L-70PC 428-1078-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM .... 4.25 3.41 2.65 
CY62256L-70SNC 428-1079-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM 387 3.10 2.41 
CY62256LL-70PC 428-1080-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM .... 425 341 2.65 
CY62256LL-70SNC | 428-1081-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM 4.25 3.41 2.65 
CY62256LL-70ZC 428-1082-ND | 256K-Bit, 32Kx8, Low Power, 
Power Down SRAM 425 341 2.65 
CY62256VLL-70SNC |428-1083-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, 
Power Down SRAM 2.88 2.31 1.80 
CY62256VLL-70ZC | 428-1084-ND | 256K-Bit, 32Kx8, 3.0V Low Power, 
Power Down SRAM 2.88 231 1.80 


Cypress Digi-Key Price Each X 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
CY7C419-10JC 428-1203-ND | 256x9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS......32-PLCC 6.78 543 4.58 
CY7C425-10JC 428-1227-ND | 1Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS........32-PLCC 9.36 7.49 6.32 
CY7C433-10JC 428-1246-ND | 4Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10п5........32-РЕСС 11.30 10.17 9.02 
CY7C460A-10JC 428-1251-ND | 8Kx9, Async. Cascade FIFO, 10nS. .32-PLCC 16.64 15.53 1442 
CY7C464A-15JC 428-1254-ND | 32Kx9, Async. Cascade FIFO, 15n .32-РЕСС 27.38 25.55 23.73 
CY7C466A-10JC 428-1255-ND | 64Kx9, Async. Cascade FIFO, 10n .32-PLCC 43.35 40.46 37.57 
CY7C4201V-15AC 428-1206-ND | 256х9, 3.3V Sync. FIFO, 15п$.... 1070 9.63 854 
CY7C4205-10AC 428-1207-ND | 256x18, Sync. FIFO, 10п5. 16.58 1547 1437 
CY7C4211-15AC 428-1211-ND | 512x9, Sync. FIFO, 10nS 11.33 10.20 9.05 
CY7C4225-15AC 428-1217-ND | 1Kx18, Sync. FIFO, 15nS 16.71 15.60 1449 
CY7C4225V-15ASC 1428-1218-ND | 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15n 16.71 15.60 1449 
CY7C4231V-15JC 428-1220-ND | 2Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 1529 1377 1221 
CY7C4235V-15ASC  |428-1222-М0 | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 19.77 1846 17.14 
CY7C4241V-15JC 428-1224-ND | 4Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 1515 16.32 15.24 1445 
CY7C4245V-15ASC |428-1226-М0 | 4Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15n 2247 20.98 1948 


Cypress Digi-Key Price Each x 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
CY7C4251-15AC 428-1228-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 10nS... 18.53 17.29 16.06 
CY7C4251V-15AC 428-1229-ND | 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 155. 32-TOFP 18.53 17.29 16.06 
СҮ7С4255-10АС 428-1230-ND | 8Kx18, Deep Sync. FIFO, 10nS 64-TQFP 45.60 42.56 39.52 
CY7C4261-15JC 428-1233-ND | 16Kx9, Deep Sync. FIFO, 15п5 32-PLCC 37.65 35.14 32.63 
CY7C4261V-10JC 428-1234-ND | 16Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10n 32-PLCC 47.10 43.96 40.82 
CY7C4271V-10JC 428-1238-ND | 32Кх9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10n 32-PLCC 6048 56.45 5242 
CY7C4275-10ASC 428-1239-ND | 32Kx18, Deep Sync. FIFO, 10nS .... 4-STQFP 85.65 79.94 74.23 
CY7C4275V-10ASC | 428-1240-№0 | 32Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10n 4-STQFP 85.65 79.94 74.23 
CY7C4285V-10ASC | 428-1242-ND | 64Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10nS 113.58 106.01 98.44 
CY7C4291-10JC 428-1244-ND | 128Kx9, Deep Sync. FIFO, 10nS ..... 141.98 132.51 123.05 


CY704291V-10JC 


428-1245-ND | 128Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 1015 


135.00 126.00 117.00 


BUFFERS 
Cypress Digi-Key Price Each ж. 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
CY2305SC-1 428-1346-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback.. 2.38 1.90 1.43 
CY2305SC-1H 428-1348-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbacl 2.68 215 1.67 
СҮ230551-1 428-1347-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbaci 450 3.60 2.80 
CY2305SI-1H 428-1349-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbacl 4.50 3.60 2.80 
CY2308SC-1 428-1350-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 376 301 234 
CY2308SC-2 428-1356-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 349 279 217 
CY2308SC-1H 428-1352-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 2.68 215 1.67 
СҮ230851-1 428-1351-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 8.34 6.68 5.63 
СҮ230851-2 428-1357-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 8.34 6.68 5.63 
СҮ230851-3 428-1359-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 834 668 5.63 
СҮ230851-4 428-1361-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 8.34 6.68 5.63 
CY2308SI-1H 428-1353-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback . 8.34 6.68 5.63 
CY2308ZI-1H 428-1355-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback... 16-TSSOP 450 3.60 2.80 
CY2309SC-1 428-1365-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback 16-SOIC 324 2.60 2.02 
CY2309SC-1H 428-1367-М | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbac! 16-SOIC 268 215 1.67 
СҮ230951-1Н 428-1368-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbacl 16-SOIC 7.00 5.60 4.73 
CY2309ZC-1H 428-1369-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbac! .16-Т550Р 4.88 3.91 3.04 
CY2309ZI-1H 428-1370-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedbac! .16-Т550Р 4.88 3.91 3.04 
CY7B9910-2SC 428-1371-ND | Clock Buffer TTL Out 24-SOIC 11.42 10.32 9.16 
CY7B9910-7SC 428-1373-ND | Clock Buffer TTL Ou 24-SOIC 944 7.56 6.38 
CY7B991-2JC 428-1374-ND | Clock Buffer TTL Ou 32-PLCC 16.59 14.94 13.25 
CY7B991-5JC 428-1375-ND | Clock Buffer TTL Ou 32-PLCC 13.24 11.93 10.58 
CY7B991-7JC 428-1376-ND | Clock Buffer TTL Ou 32-PLCC 11.20 10.08 8.94 
CY7B992-2JC 428-1379-ND | Clock Buffer CMOS 0 32-PLCC 16.59 14.94 13.25 
CY7B992-5JC 428-1380-ND | Clock Buffer CMOS Ou 32-PLCC 13.28 11.96 10.61 
CY78991V-2JC 428-1382-ND | Clock Buffer 3.3V 32-PLCC 1659 1494 13.25 
CY7B991V-7JC 428-1384-ND | Clock Buffer 3.3V 32-PLCC 11.20 10.08 8.94 
CY7B993V-2AC 428-1385-ND | Clock Buffer 3.3V 00-ТОЕР 32.25 30.10 27.95 
СҮ7В9920-55С 428-1378-ND | Сіоск Buffer CM0: 24-506 8.95 8.06 7.15 
W256H 428-1399-ND | Clock Buffer 3.3V 12 0ut DIMM 3SDRAM. 8-SSOP 304 243 1.89 


Cypress Digi-Key Price Each x 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 
CY2292F 428-1393-ND | Clock Generator Sync. Field Programmable 

3PLL 3.3V ed 304 243 1.89 
CY22150FC 428-1387-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 

1PLL 3.3V 3.04 243 1.89 
CY22381FC 428-1388-ND | Clock Generator Sync. Flash Programmable 

3PLL 3.3V 4.28 342 2.66 
CY22392FC 428-1389-ND | Clock Generator Sync. Flash Programmable 

ЗР 3.3V 5.06 4.05 342 
CY22393FC 428-1390-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 

3PLL 3.3V 5.06 4.05 342 
CY22394FC 428-1391-ND | Clock Generator Sync. Serial/Flash 

3PLL 3.3V 514 412 347 
W40S01-04H 428-1400-ND | Spread Spectrum Clock Generator SDRAM 4.86 3.89 3.03 
W42C31-03G 428-1397-ND | Frequency Generator Spectrum EMI 

Reduction SSCG 405 324 252 
W48C111-16H 428-1402-ND | Clock Generator Frequency Mod. SSCG, 

Celeron, PIII 7.70 646 5.20 
W181-01G 428-1395-ND | Clock Generator EMI Reduction 

3.3V-5.0V SSCG 225 180 140 
W234X 428-1398-ND | Clock Generator Direct Rambus™ 

3.3V Dual 10.66 9.60 8.52 
Am SERIAL EEPROMs 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 

2-Wire Serial Interface EEPROMs 
AT24CO1A-10PI-1.8-ND |1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 87 45 77 
AT24C01A-10PI-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 75 73 66 
AT24CO1A-10TI-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 90 89 81 
AT24CO1A-10TI-2.7-ND |1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 83 80 75 
AT24C11-10T1-1.8-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW!. .82 4 .35 
AT24C11-10TI-2.7-ND К (128х8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V NEW?. 78 42 33 
АТ24С01-10$1-1.8-№0 К (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5\/ . .99 45  .68 
АТ24С01-10$1-2.7-№0 К (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5\/ . 70 46  .38 
AT24C01A-10$1-1.8-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 87 Я ЛГ 
AT24C01A-1081-2.7-ND K (128x8) Serial EEPROM, 2. ЕЛІ 45  .68 
AT24C11N-1081-1.8-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1. 78 42 33 
AT24C11N-1081-2.7-ND K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V NEW!. 74 40 .31 
AT24C01AY110YI1.8-ND |1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 49 37 34 
AT24C01AY110YI2.7-ND |1К (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 43 33 330 
AT24C02-10PI-1.8-ND ж (256х8) Serial EEPROM, Full Data Array 
Write Protect, 1.8V to 5.5V.. .82 4 35 
AT24C02-10PC-2.7-ND |2К (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
Write Protect, 2.7V 195 50 42 

AT24C02A-10PI-1.8-ND |2К (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5\/. 107 104 .95 
AT24C02A-10PI-2.7-ND К (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5\/. 92 91 .82 
AT24C02-10T1-1.8-ND К (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V МЕЙЛ! .85 4 37 
AT24C02-10T1-2.7-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V NEW!. 82 4 .35 
AT24C02A-10TI-1.8-ND K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V EU ЗІ 28 
AT24C02A-10T1-2.7-ND К (256x8) Serial EEPROM, 2.7У to 5.5V 1.00 .98  .89 
* .200 Body Width (Continued) 


Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 689 


SERIAL ЕЕРВОМ$ (Continued) 


Digi-Key Price Еасһж Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
АТ24С02АМ-10511.8-М0 |2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 107 104 95 SPI Serial Interface EEPROMs 
АТ24С02АМ-10512.7-М0 |2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 95 93 .84 AT25010A-10PI-1.8-ND |1К(128х8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 42 38 
AT24C02N-10SI-1.8-ND |2К (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25010A-10PI-2.7-ND |1К (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 38 3 
Write Protect, 1.8V to 5.5V 2 41 35 AT25010A-10TI-1.8-ND |1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5У. 47 43 
AT24C02N-10SI-2.7-ND |2К (256x8) Serial EEPROM, Full data Array AT25010A-10TI-2.7-ND |1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5У. 43 39 
Write Protect, 2.7V 78 69 33 AT25010AN-10SI1.8-ND |1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 42 38 
AT24C02Y1-10YI2.7-ND |2К (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. o ў D BE Т БП к да Serial EEPROM, ш to 55V. 38 M 
AT24C04A-10PI-1.8-ND — |4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 117 143 104 5 З x8) Serial „1.8110 5.5 НИЕ 
AT24C04A-10PI-2.7-ND — | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.71 to 5.5V 108 101 91 ААО Хэ ш За еті paa £ = 
AT24C04A-10TI-1.8-ND |4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 125 122 111 -TOPI-1.8- ‚1. У. A 
АТ24СО4А-1ОТ|-2.7-№0 |4К БЭ) Serial EEPROM, 2 7V to 5.5V 112 109 99 ООО ОВО NDE 2K (256х8) Serial EEPROM, 27V to 5.SV. С 
E i i i AT25020A-10TI-1.8-ND [2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5У. 53 47 
AT24CO4AN-10SI1.8-ND |4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 117 148 104 $ 
s | | AT25020A-10TI-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.51. 47 43 
AT24CO4AN-10SI2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 108 101 91 | 
AT24CO4N-10SI-1.8-ND — |4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array AT25020AN-10SI1.8-ND |2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 46 42 
à White Protect, 1.8 to 5.5V. 9 45 38 AT25020AN-10SI2.7-ND |2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . ШІ 
ЕТЕТ ра, : E AT25020AY110YH.8-ND |2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 45 41 
Maa | f i28) запа EEPROM, Full Data Атау T AR аа AT25020AY110Y27-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2 7V to 5.5 48 40 
AT2A004Y1-10Y1 BD | (512x8) Sera EEPROM, 1.8V to 55V 58 45 41 ATPSDAASIORISIISINDRE] 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.SV. S zm 
à i AT25040A-10PI-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 45 41 
AT24C04Y1-10YI2.7-ND |4К (512х8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 52 40 36 ТЭО AK (51248) Serial EEPROM, SV а A 
AT24C08-10PI-1.8-ND — |8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 211 182 161 AT25040A-0TI-1.8-ND — | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 55 50 
AT24C08A-10PI-1.8-ND неа Eus EEPROM, 1.8V to 5.5V. 44 43 39 AT25040A-10TI-2.7-ND  |4К (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.51. 49 45 
AT24C08-10PC-2.7-ND ае оза EEPROM, 2.7% to 5.5! 132 74 43 AT25040AN-10S11.8-ND | АК (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 51 46 
АТАНА ПОС АН os Sera EEPROM, 2 7V to 5.5 a 28 а AT25040AN-10SI2.7-ND |4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 45 41 
-10PI- x8) Seria p SV onn За AT25040AY110YH.8-ND |4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 80 55 
AT24C08A-10TI-1.8-ND Pope Eus EEPROM, 1.8V to 5.5! 48 46 42 AT25040AY110YI2.7-ND |4K (512x8) Serial ЕЕРВОМ, 2.7V to 5.5V 54 49 
AT24C08A-10TI-2.7-ND — | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V ERI 41 398 AT25080-10PI-1.8-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 223 198 
В Каў Soral EEPROM, а, D 22 m а z AT25080A-10PI-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V їо 5.5V 59 54 
-10S12.7- x8) Seria , 2.7\ to 5.5V. : 38 AT25080-10PI-ND ЗК (1Kx8) Serial EEPROM, 5V... 91 9 
AT24C08AY110Y11.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 65 50 45 AT25080A-10PI-2.7-ND |8К (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7/ to 5.5V 52 47 
АТ2408АҮ110У12.7-М0 |8К (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 58 45 41 AT25080A-10TI-1.8-ND |8К (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 63 58 
AT24C16A-10PI-1.8-ND — | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1. 54 41 38 AT25080A-10T1-2.7-ND |8К(1Кх8) Serial EEPROM, 2.7V їо 5.5\/ ӘП 52 
AT24C16A-10PI-2.7-ND |16К (аса) Serial ЕЕРВОМ, 2. 52 31 37 AT25080AN-10S11.8-ND |8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5\/ 59 .54 
AT24C16A-10TI-1.8-ND |16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 56 43 39 AT25080N-10SI-1.8-ND |8К (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 223 1.98 
релі ick (aod) Sorel EEPROM, 12V to 55V ыш 3 ЕЕЕ (1608) Seria EEPROM: 18V to 55V 70 в 
E 48-і егізі ,1.8/105. з - 4 а ! Ds ў 2 ы 
AT24C1GAN-10SI2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5. 5У 45 44 40 OE ee ы EUG Ser SEPROM EISE) E e 
ОИ ВО m (200) Í ЕРАОМ. 130 pM a on 2n AT25160A-10PI-1.8-ND — 16K (кв) Serial ЕЕРВОМ, 1.8V to 5.5V. 66 59 
MOS. 16K (аса) SORA EEPROM T AV 195) E aah nen AT25160A-10PI-2.7-ND — | 16K (2Kx8) Serial EEPROM. 2 7V to 5.5V. 58 52 
AT240164-10PI-2.7-ND — | 16K (2kx8) Serial EEPROM. 2. 180 175 159 AT25160A-10TI-1.8-ND — 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 56 51 
ptm А P | | ў AT25160A-10TI-2.7-ND |16К (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 54 49 
АТ24С164-1091-1.8-№0 |16К (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 203 198 180 | 
522. | AT25160AN-10SI1.8-ND |16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 66 59 
AT24C164-10SI-2.7-ND — 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 180 175 159 {AT25160N-10SI-1.8-ND | 16K (208) Serial EEPROM, 1.81055 Д god 
AT24C32A-10PI-1.8-ND |32К (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 92 71 64 AT25160AN-10SI2.7-ND |16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 58 5 
AT24C32A-10PI-2.7-ND |32К (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 61 60 54 AT25160N-10SC-2.7-ND |16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 146 101 
AT24C32A-10TI-1.8-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 75 58 53 AT25160AY110YIT.8-ND. | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1 8V to 5.5V . 79 п 
AT24C32A-10TI-2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 73 57 51 AT25160AY110YI2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . лі 64 
AT24C32AN-10SI1.8-ND |32К (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 69 68 61 AT25320A-10PI-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, T 8V to 5.5V. 73 66 
AT24C32N-10SI-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 462 354 3.22 AT25320-10PC-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 200 177 
AT24C32AN-10S12.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 61 60 .54 AT25320A-10PI-2.7-ND — | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 64 58 
AT24C32W-10SI-1.8-ND |32К (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 550 434 3.91 AT25320-10PI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5\..... 192 170 
AT24C32W-10SC-2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 2.68 164 144 АТ25320А-10ТІ-1.8-М0 — | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 78 70 
AT24C32W-10SI-2.7-ND |32К (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 2.04 1.77 1.56 AT25320A-10TI-2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 70 63 
AT24C32W-10SI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5V ... 278 170 1.50 AT25320AN-10SI1.8-ND |32К (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5. R 66 
AT24C32AW-10SI2.7-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V NEW! 108  .60 50 AT25320AN-10SI2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 64 58 
AT24C32AY110YI1.8-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 108 82 74 AT25320AY110YH.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 93 84 
AT24C32AY110YI2.7-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 97 274 т AT25320AY110Y12.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 84 76 
AT24C64A-10PI-1.8-ND — | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 88 68 62 AT25640-10PI-1.8-ND [64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 661 6.01 
AT24C64A-10PI-2.7-ND — 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V лі ло 63 AT25640A-10PI-1.8-ND — 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 80 72 
AT24C64A-10TI-1.8-ND |64К (аю) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 90 69 63 A Oe 27210) E ака ЕШ EEPROM, 7 to 22 w 01 
AT24C64A-10TI-2.7-ND |64К (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V a 8 73 -TOTI-1.8- erial ,1.8/105.5/. 85 . 
AT24C64AN-10SI1.8-ND |64К (аю) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 82 8 73 ЕТ К nen сага EEPROM, 2, К 22. 26 E 
AT24C64AN-10SI2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 39. м 65 -10511.8- 1. 5V. 48 . 
РН вак p SCR EEPROM 2 N15 EV is de 5m AT25640AN-10SI2.7-ND |64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2 7V to 5.5\/. 70 64 
AT24C64W-10SI-1.8-ND | 64K (8Кх8) Serial EEPROM. 1.8V to 55 737 567 515 AT25640AY110YH.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V . 102 92 
AT24C64AW-10SI1.8-ND [64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 88 68 62 ERES OBR ака Sora EEPRONL та s E E 
AT24C64AY110YI1.8-ND |64К (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 129 99 290 -10PI-1.8- BE SV. 4 8 
Essi вак pde Seal EEPROM. 2 Vo S N Sae CE m AT25128A-10PI-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 55V. 120 1.08 
ИО ПЭТ ГИ 128K 16KB) Serial EEPROM: 1.8V 15 БЛ a OL WE AT25128A-10PI-2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 106 96 
; ( ) Serial dci і р i AT25128A-10TI-1.8-ND |128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5\. 114 1.02 
AT24C128-10PI-2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 322 313 2.84 SATIS Su s 
à AT25128A-10TI-2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 112 1.02 
AT24C128-10TI-1.8-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 144 141 101 р i i 
| AT25128AN-10SI1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 120 108 
AT24C128-10TI-2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5\/ 365 354 322 i I i 
| АТ25128АМ-10512.7-М0 |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 106 96 
AT24C128N-10SI1.8-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 365 354 322 - 
| AT25256A-10PI-1.8-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 158 143 
AT24C128N-10SI2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 322 313 2.84 Po ! 
| AT25256A-10PI-2.7-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 141 128 
AT24C128W-10S11.8-ND |128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 421 409 372 E i 
| AT25256A-10TI-1.8-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 1.88 1.69 
AT24C128W-10SC2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 307 190 1.68 т | 
| AT25256A-10TI-2.7-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 152 138 
AT24C128W-10SI2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 3.18 3.09 2.80 АТ25256АМ-10911.8-№О |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 55V. 158 143 
AT24C128W-10SC-ND |128K (16Кх8) Serial EEPROM, 5V ... 295 182 1.61 AT25256AN-10SI2.7-ND |256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.51. 140 127 
AT24C128W-10SI-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 5V ... 319 198 176 AT25256AW-10SI1.8-ND |256K (32Кх8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.. 179 167 
АТ246128Ү110Ү11.8-М0 |128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5! 161 1.24 113 AT25256AW-10SI2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 1.41 132 
AT24C128Y110YI2.7-ND |128К (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 146 141 1.01 AT25HP256-10PI1.8-ND |256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 465 434 
AT24C256-10PI-1.8-ND |256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 530 514 468 AT25HP256-10PI2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 390 364 
AT24C256-10PI-2.7-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 462 449 409 AT25HP256W10SI2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 360 336 
AT24C256-10TI-1.8-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 858 6.58 5.99 AT25HP512C10CI1.8-ND | 512К (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 698 6351 
AT24C256-10TI-2.7-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 798 611 556 AT25HP512C10CI2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 5.85 546 
AT24C256N-10SI1.8-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 530 514 468 AT25HP512-10PI1.8-ND [512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 6.05 5.46 
AT24C256N-10SI2.7-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5\/ 473 460 418 AT25HP512-10PI2.7-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 535 483 
AT24C256W-10SI1.8-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 6.11 593 540 AT25HP512W10SI2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.8. 247 231 
AT24C256W-10SI2.7-ND |256К (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 473 460 448 AT25P1024C10CI2.7-ND |1М (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 995 928 
AT24C512-10PI-1.8-ND — |512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 307 236 215 AT25P1024W10SI2.7-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 956 893 
AT24C512-10PI-2.7-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 383 372 338 3-Wire Serial Interface EEPROMs 
AT24C512-10TI-1.8-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 471 458 416 1193046 10РІ 8210 HK (64x16) Serial EEPROM. 1.8V to 5.5V NEW! 447709736 
AT24C512-10TI-2.7-ND |512К (64Кх8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 437 424 386 AT93C46A-10PI-2.7-ND ЕНЕ Serial EEPROM, 27V to 5 3V. 35 73 66 
АТ2465126110611.8-М0 |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8.00 6.19 5.63 AT93C46A-10PC-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 5V . i Gi 52 
AT24C512C110C12.7-ND |512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 6.73 5.16 4.69 AT93C46A-10PI-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 5V . 123 68 58 
АТ246512М-106511.8-М0 |512К (64Кх8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 437 424 3.86 AT93C46A-10SI-1.8-ND |1К (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.51. 199 75 68 
AT24C512N-10SI2.7-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 383 372 338 AT93C46A-10SI-2.7-ND |1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V...... 78 40 33 
AT24C512W-10SI2.7-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 303 233 212 AT93C46A-10TI-1.8-ND | 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.51. 105 81 74 
AT24C512W110SH.8-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 6.99 5.36 4.88 AT93C46A-10TI-2.7-ND |1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5У. и 11 20 
AT24C512W110I2.7-ND |512К (64Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 649 474 431 AT93C46-10PI-1.8-ND |1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V МЕ 2 41 35 
AT24C102410CI2.7-ND |1М (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 873 670 6.09 AT93C46-10PI-2.7-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V...... 78 4  .33 
AT24C1024-10PI2.7-ND |1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 804 617 561 AT93C46-10SI-1.8-ND 1K (128х8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V МЕ! 82 АТ 35 
AT24C1024W10SI2.7-ND |1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.7\ to 5.5V 494 480 436 АТ93046-1051-2.7-М1 |1К(128х8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7/ to 5.5V 78 40 .33 
ж .200" Body Width (Continued) 
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AMEL 


SERIAL EEPROMs (Continued) 


Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description 1 25 100 
AT27BV040-12JC-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 12015 ОТР. 8.28 643 5.51 
AT27BV040-12JI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 8.60 6.68 572 
AT27BV040-12TI-ND 4M (512Kx8) CMOS ЕРВОМ 2.7V 120nS ОТ 925 748 615 
AT27BV040-12VI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120п5 ОТР. 925 748 6.15 
AT27BV4096-12JI-ND 4M (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 9.68 7.52 644 
AT27BV4096-12VI-ND АМ (256Kx16) CMOS EPROM 2.7V 12015 OTP 40-VSOP 10.75 835 715 


Low Power Low Voltage EPROMS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT93C46-10TI-1.8-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 

1.8V to 5.5V NEW: 85 43 37 
AT93C46-10TI-2.7-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 

2.7V 10 5.5V NEW!.... 82 14 .35 
AT93C46Y1-10Y11.8-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 54 A 37 
AT93C46Y1-10YI2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7\ to 5.5V. AQ 38 .35 
AT93C56-10PI-1.8-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V NEW! ...8-Dip 88 4 39 
AT93C56-10PI-2.7-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5! 103 101 91 
AT93C56A-10PI-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 43 33 330 
AT93C56A-10PI-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 41 Зі 28 
AT93C56-10SI-1.8-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 
AT93C56-10SI-1.8-ND M ЗУ to 5.5V NEW! ... .88 4  .39 
AT93C56A-10SI-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 43 33 30 
AT93C56AW-10SI1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 AQ 38 .34 
AT93C56A-1081-2.7-ND K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 41 32 28 
AT93C56AW-10S12.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 41 31 28 
AT93C56A-10TI-1.8-ND K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 45 1807 92 
AT93C56A-10TI-2.7-ND K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 42 33 30 
AT93C56AY110Y11.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 .60 46 42 
AT93C56AY110YI2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7У to 5.5 56 43 39 
AT93C66A-10PI-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5' 44 4 39 
AT93C66A-10PI-2.7-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 .39 38 .35 
AT93C66A-10SI-1.8-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 44 4 .39 
AT93C66AW-10SI1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5! .58 45 41 
AT93C66A-10S1-2.7-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 .39 38 .35 
AT93C66AW-10S12.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 AT 36 .33 
AT93C66A-10TI-1.8-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 52 40 .36 
AT93C66A-10TI-2.7-ND К (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 43 41 .38 
АТ93С66ЛҮ110Ү11.8-М0 | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. Jti 54 50 
AT93C66AY110Y12.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5 65 50 45 
AT93C86A-10PI-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V .60 46 42 
AT93C86A-10PI-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 58 44 AL 
AT93C86A-10SI-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 60 46 42 
AT93C86A-10SI-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 51 49 45 
AT93C86A-10TI-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 62 4 44 
AT93C86A-10TI-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 53 52 47 
AT93C86AY110Y11.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 88 68 .62 
AT93C86AY110Y12.7-ND_ | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 82 62  .56 


AIMEL 


SECURE MEMORY 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Cryptomemory 
AT88SC0104C-PI-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .82 6357 
AT88SC0104C-SI-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .82 63 57 
AT88SC0104C-Y4I-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 1.01 та 
AT88SC0204C-PI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .90 69 863 
AT88SC0204C-SI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .90 69 463 
AT88SC0204C-Y4I-ND 2К (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5\/ 1.10 r ДТ 
AT88SC0404C-PI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .99 76 69 
AT88SC0404C-SI-ND АК (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V .99 76  .69 
AT88SC0404C-YAI-ND АК (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 1.18 Эі 83 
AT88SC0808C-PI-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.12 86 178 
AT88SC0808C-SI-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V їо 5.5V .. 1.12 86 78 
AT88SC0808C-Y4I-ND 8K (1 pl Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V . 1.31 101 92 
AT88SC1616C-PI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V -Dip 1.27 Э 89 
AT88SC1616C-PIA-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V -Dip 1.27 9 .89 
AT88SC1616C-SI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V SOC 1.27 Э .89 
AT88SC1616C-Y4I-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-SAP 146 112 1.02 
AT88SC3216C-PI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V -Dip 146 142 1.02 
AT88SC3216C-SI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-SOIC 146 1.12 1.02 
AT88SC3216C-Y4I-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V -SAP 1.66 127 1.16 
AT88SC6416C-PI-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5/ -Dip 1.74 1.34 122 
AT88SC6416C-SI-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 8-SOIC 1.74 1.34 1.22 
AT88SC6416C-Y4I-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 194 1.49 1.35 


AT88SC12816C-PI-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. -Dip 2.09 1.60 1.46 
AT88SC12816C-SI-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 1.60 1.46 
AT88SC12816C-Y4I-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 175 1.59 
AT88SC25616C-PI-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 2.00 1.82 
AT88SC25616C-SI-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 2.00 1.82 
AT88SC25616C-Y4I-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 215 1.95 
AT88SC25616C-DK-ND | Cryptomemory Smartcard Development Kit — — 
AT88SC25616C-EK-ND Cryptomemory Evaluation Kit — — 
Alm OMS 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 

Low Power Battery Voltage EPROMS 

AT27BV256-70JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS ОТР. 3.87 3.00 2.55 
AT27BV256-90JC-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS ОТР. 312 240 2.05 
AT27BV256-12JC-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 1205 ОТ! 290 225 1:95 
AT27BV256-70RI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS ОТР 409 345 270 
AT27BV256-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS ОТР. 441 340 290 
AT27BV512-70JI-ND. 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS ОТР. 4.09 3.20 2.75 
AT27BV512-12JC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OT! 3.12 240 2.05 
AT27BV512-70RI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP 4.30 3.40 2.90 
AT27BV512-70TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP 4.62 3.65 3.10 
AT27BV010-90JC-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 2.7V 90nS 0TP.. 473 3.65 3.15 
AT27BV010-90JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7/ 90nS OTP.. 505 3.90 3.35 
AT27BV010-12JC-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-PLCC 4.09 3.15 2.70 
AT27BV010-90TI-ND ІМ (128Кх8) CMOS EPROM 2.7V 90nS ОТ! 570 440 3.75 
AT27BV010-90VI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP .. 570 440 375 
AT27BV1024-90JI-ND in (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS ОТР.. 5.59 434 372 
AT27BV1024-12JI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120п5 ОТР 44-PLCC 5.05 3.92 3.36 
AT27BV1024-90VI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS ОТР. 40-VSOP 667 548 4.43 
AT27BV1024-12VI-ND 1M (64Кх16) CMOS EPROM 2.7У 120п5 ОТР 613 476 4.08 
AT27BV020-90JI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS ОТ! 6.56 5.09 4.36 
AT27BV020-90TI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS ОТ! 7.20 559 479 
AT27BV020-90VI-ND 2M (256Kx8) CMOS ЕРВОМ 2.7V 90nS ОТР. 7.20 5.59 479 


AT27LV256A-55JC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS 0TP.. 32-PLCC 3.66 2.80 2.40 
AT27LV256A-55JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0\ 55nS OTI 32-PLCC 3.87 2.95 2.55 
AT27LV256A-70JC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OT! 32-PLCC 333 2.60 220 
AT27LV256A-70JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS ОТ! 355 275 235 
AT27LV256A-90JI-ND 256K (32Кх8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTI 3.12 240 2.05 
AT27LV256A-55RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OT! 4.09 315 2.70 
AT27LV256A-70RC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OT! 355 275 235 
AT27LV256A-70RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OT! 376 2.95 2.50 
AT27LV256A-90RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 3.33 2.60 2.20 
AT27LV256A-55TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0\ 55nS OTI 441 340 2.90 
AT27LV256A-70TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTI 409 320 270 
AT27LV256A-90TI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTI 3.66 2.85 245 
AT27LV512A-70JI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTI 3.87 3.00 2.55 
AT27LV512A-90JC-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 3.12 240 2.05 
AT27LV512A-70RI-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OT! 409 315 2.70 
AT27LV512A-90RC-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 3.33 2.60 220 
AT27LV512A-90RI-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0\ 9015 OT! 3.55 275 2.35 
AT27LV512A-70TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTI 441 340 2.90 
AT27LV512A-90TI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS ОТР .. 387 3.00 2.55 
AT27LV010A-70JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP 5.16 3.95 3.40 
AT27LV010A-90JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 473 370 3.15 
AT27LV010A-70TI-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 3.0V 70nS 0TP. 581 445 385 
AT27LV010A-90TI-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 3.0V 90nS 0TP. 538 420 3.60 
AT27LV010A-90VI-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 3.0V 90nS 0TP 538 420 3.60 
AT27LV020A-12JI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS 0TP. 5.59 434 3.72 
AT27LV020A-90TI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 9015 OTP. 677 526 450 
AT27LV020A-12TI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS ОТ 6.24 484 4.15 
AT27LV020A-90VI-ND 2M (256Kx8) CM0S EPR0M 3.0V 90nS 0TP 677 526 450 
AT27LV020A-12VI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 12015 ОТР. 6.24 4.84 4.15 
AT27LV040A-90JI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS ОТР... 8.39 6.51 5.58 
AT27LV040A-12JI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS 0TP. 7.96 648 529 
AT27LV040A-12TI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0\ 120nS ОТ 8.00 6.68 572 
AT27LV040A-90VI-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 9015 OTP 903 7.01 6.01 
AT27LV040A-12VI-ND. 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS ОТР. 8.60 6.68 572 
5V EPROMS 

AT27C256R-45JI-ND 256K (32Кх8) CMOS EPROM 45п5 OTP 129 101 .86 
AT27C256R-70JI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 114 89 76 
AT27C256R-45PI-ND 256K (32Kx8) CM0S EPR0M 45nS 0TP 129 101 46 
AT27C256R-70PI-ND 256K (32Kx8) CM0S EPR0M 70nS 0TP 114 89 76 
AT27C256R-45RI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 340 264 226 
AT27C256R-70RI-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 2.86 222 1.90 
AT27C256R-45TC-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 129 101 46 
AT27C256R-45TI-ND 256K (32Kx8) CM0S EPR0M 45nS 0TP 129 101 456 
AT27C256R-70TI-ND 256K (32Kx8) CM0S EPR0M 70nS 0TP 114  .89 76 
AT27C512R-45JC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 129 101 486 
AT27C512R-45JI-ND 512K (64Kx8) CM0S EPR0M 45nS 0TP 1.29. 101 49 
AT27C512R-70JI-ND 512K (64Kx8) CM0S EPR0M 70nS 0TP 129 101 456 
AT270512R-45PC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 129 101 456 
AT270512R-45PI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 129 101 86 
AT270512R-70PI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 129 101 86 
AT27C512R-45RC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP. 340 264 226 
AT27C512R-45RI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 361 2.81 240 
AT27C512R-70RI-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70п5 ОТР. 3.07 2.39 204 
AT27512R-45TC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 129 101 46 
AT27C512R-45T1-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP. 129 101 86 
AT27C512R-70TI-ND. 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 129 101 .86 
AT270516-45JI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45п5 ОТР. ШӘЛІСІ IO 
AT270516-70JI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 70nS 0TP. 151 1.17 1.00 
AT270516-45VC-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45п5 OTP 516 401 343 
AT270516-45VI-ND 512K (32Кх16) CMOS EPROM 4515 ОТР 538 418 358 
AT270520-90SC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM with 

Address Latch 9015 ОТР. 280 172 152 
AT27C010-45JC-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45n8 ОТР 166 129 1.11 
AT27C010-45JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS ОТР 467 362 3.10 
AT27C010L-45JI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP 5.20 404 346 
AT27€010-70JC-ND 1M (128Кх8) CMOS EPROM 7015 ОТР. 154 ак 
AT27C010-70JI-ND 1M (128Кх8) CMOS EPROM 70nS OTP 151 147 1.00 
AT27€010-45PI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45n$ ОТР 467 362 3410 
AT27C010-70PI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 11 117 100 
AT27C010-45TC-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 45nS 0TP 499 387 332 
AT27C010L-45TC-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS ОТР 553 429 3.68 
AT27C010-45TI-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 45nS 0TP 531 442 353 
AT27C010L-45TI-ND 1M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS ОТР 5.85 454 3.89 
AT27C010-70TI-ND 1M (128Kx8) CM0S EPR0M 70nS 0TP 1540 117 101 
AT27C1024-45JI-ND 1M (64Kx16) CM0S EPR0M 45nS 0TP 181 141 120 
AT27€1024-70JI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS ОТР 172 4134 115 
AT27C1024-45PI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 181 141 121 
AT27€1024-70PI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS ОТР 172 134 115 
AT27C1024-45VC-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS ОТР. 5.98 464 3.98 
AT27€1024-45VI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP. 6.30 4.89 4.19 
AT27€1024-70VI-ND 1M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP. 555 431 3469 
AT270020-55JI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP 2.00 1.63 1.39 
AT27€020-90JI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 90п5 ОТР 196 152 131 
AT270020-55PI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP 2.00 1462 1.39 
AT27C020-90PI-ND 2M (256Kx8) CM0S EPR0M 90nS 0TP 196 1.53 131 
AT270020-55TC-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP 2.00 1.63 1.39 
АТ276020-55ТІ-М0 2M (256Kx8) CM0S ЕРВОМ 55п5 ОТР 2.09 1.62 1.39 
AT27C020-90TI-ND 2M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS ОТР 196 1.53 1.31 
AT27C2048-55JC-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OT! 348 271 232 
AT27C2048-55JIl-ND 2М (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OT! 348 271 232 
AT27€2048-90JI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OT! 316 246 2.11 
AT272048-55PC-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS ОТР. 348 271 232 
AT2702048-55PI-ND 2M (128Кх16) CMOS EPROM 55nS ОТР. 348 271 232 
AT2702048-90PI-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP . 316 246 2.11 
AT2702048-55VC-ND 2M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. 720 5.59 479 
AT27C2048-55VI-ND 2М (128Kx16) CMOS EPROM 55п5 OT! 753 585 501 
AT27C2048-90VI-ND 2M (128Кх16) CMOS EPROM 90nS OT! 677 5.26 450 
AT27C040-70JC-ND 4M (512Kx8) CM0S EPR0M 70nS 0TP 344 267 2.29 
AT27C040-70JI-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 70nS ОТР 344 267 229 
AT27C040-90JC-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 90п5 OTP 297 231 198 
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Ж CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! ж 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(ross) 691 


5 Digi-Key Price Each 
AT EPROMS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Price Eachx АТ28С256-15ТІ-М0 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 1501... 505 341 3.06 
Description P. 1 25 100 AT28C256F-5PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 15015. 1387 935 835 
AT27C040-90JI-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP 30-PLOC 297 231 1.98 ВСЕ ЗРЕО 256K (32Кх8) 5V EEPROM, Fast Write, 15015. 1591 1075 9.60 
AT27C040-70PI-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 70nS ОТ! .32-Dip 344 268 229 56Ғ-1550-М0 |256К (32Kx8) SV EEPROM, Fast Write, 150nS. 1527 1025 9.20 
AT27C040-90PC-ND АМ (51298) CMOS EPROM 9015 OT 3201р 297 231 198 AT28C256F-15TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 15015. 15.27 10.25 9.20 
AT27C040-90PI-ND АМ (512Кх8) CMOS EPROM 90n8 OT З20р 297 231 198 AT28C256F-15TI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 1500$ . 591 398 357 
AT27C040-70TC-ND 4M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTI .32-TSOP 344 2.68 230 AT28HC256-70JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7015 2741 18.50 16.60 
AT27C040-70TI-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP.. .32-TS0P 344 268 229 AT28HC256-70JI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7015 871 588 5.27 
AT27C040-90TI-ND АМ (512Kx8) CMOS EPROM 90nS ОТР. .32-TSOP 297 231 1.98 AT28HC256-90JC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 1376 925 8.30 
AT27C400-90JC-ND 4M (512Kx8) ог (256x16) CMOS EPROM 90п5 0TP........44-PLCC 7.47 526 477 AT28HC256-90JI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 9015 667 450 403 
AT27C4096-55JC-ND 4M (256Kx16) CM0S EPROM 55nS 0TP A4-PLCC 355 276 2.36 AT28HC256-12JC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 12.58 8.50 7.60 
AT27C4096-55JI-ND 4M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP A4-PLCC 355 276 237 AT28HC256-12JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS 643 444 370 
АТ27С4096-90.1-№0 4М (256Kx16) CMOS ЕРВОМ 90nS ОТР .M-PLOC 338 2.63 225 AT28HC256-70PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 27.41 18.50 16.60 
AT2704096-55PC-ND |4М (256Kx16) CMOS EPROM 5515 ОТР 40-Dip 3.55 2.76 2.36 AT28HC256-70PI-ND 256K (32Kx8) 5\/ EEPROM, High Speed, 871 588 527 
AT27C4096-55PI-ND 4M (256Kx16) CM0S EPR0M 55nS 0TP 40-Dip 355 276 2.37 AT28HC256-90PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 13.76 9.25 8.30 
AT27C4096-55VC-ND | 4M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS ОТР. 40-VSOP 9.08 7.01 6.01 AT28HC256-90PI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 667 450 403 
AT27C4096-55VI-ND 4M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP. .40-VSOP 935 726 6.22 AT28HC256-12PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 656 444 397 
AT274096-90VI-ND | 4M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS ОТР. ‘40-VSOP 860 6.68 572 AT28HC256-12PI-ND — | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 613 444 370 
AT27C080-90JI-ND 8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS ОТР. .32-PLCC 559 435 372 AT28HC256-70SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 30.21 20.35 18.25 
AT27C080-90JC-ND 8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS ОТР. .32-PLCC 559 435 372 AT28HC256-708I-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 3429 23.10 20.71 
AT27C080-90PC-ND 8M (1Мх8) CMOS EPROM 90nS ОТР. .32-Dip 5.59 4.35 372 AT28HC256-90SC-ND | 256К (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 15.05 10.15 9.10 
AT27C080-90PI-ND 8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS ОТР. .32-Dip 559 435 372 AT28HC256-90SI-ND | 256К (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 17.09 11.55 10.35 
AT27C080-90TI-ND 8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP.. 32-TSOP 559 435 372 АТ28НС256-125С-МО | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 1387 935 840 
AT28HC256-128I-ND — |256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 634 428 384 
MEL PARALLEL AT28HC256-70TC-ND ^ | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7015. 3021 20.35 18.25 
АШЕ AT28HC256-70TI-ND — |256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7015. 978 659 5391 
IEEE EEPROM AT28HC256-90TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90n5 . 15.05 1045 940 
Digi-Key Price Each AT28HC256-90TI-ND — | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 871 589 528 
€ цана тшш Eee ee 
я ж ы Ы. X , Higi peed, ^ no... К 2 X 
ЕНЕСІНЕ P ERE E Battery Voltage (2.7 to 2-ЕМ) іг тыста AT28HC256F-90JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 9015 1613 1090 975 
ИН 16K (2kx8) 2.7V EEPROM, 25018 н AUN з Zo AT28HC256F-90JI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 935 629 564 
В РА 16K (2kx8) 2.7V EEPROM, 250nS Aio DNO Qut AT28HC256F-12JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n! 1484 10.00 8.95 
PEDERI 16k (2Kx8) 2.7V EEPROM! 250n8 A» dam Eu AT28HC256F-90PC-ND | 256К (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 16.13 10.90 9.75 
НВ 16K (2х8) 2.7V EEPROM! 2501$ Aum Dum SE AT28HC256F-12PI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120п 871 586 525 
НЕЕ 16K (208) 2 7V EEPROM! 25015 ol Sun ONE AT28HC256F-12SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 12015. 16.34 11.00 9.85 
| : : сше АТ28НС256Ғ-1251-40 “|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 18.60 12.50 11.20 
AT28BV64B-20JC-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 570 3.80 340 AT28HC256F-90SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 9015 17.74 11.95 10.75 
ATP DIS PDP ND "n а oy БЕРІ, 2018 208 ТЫ 188. AT28HC256F-90TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 9015 1774 11.95 10.75 
АТОВБУКАВ ДЕГЕ РЕНО М 00 2 a a AT28HC256F-90TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 978 659 591 
Roan ара бак іза) 2 7VEEPROM: абе BA QE as AT28HC256F-12TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n! 16.34 11.00 9.85 
AUSER , ; ES AT28HC256F-12TI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 1205 978 658 590 
AT28BV64B-20SC-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 20015 624 420 375 
AT28BVe4B-20S-ND  |64K (ака) 2 7V EEPROM, 20015 319 209 187 KAT28010-12JC-ND 1M (128Кх8) 5V ЕЕРВОМ, 120nS 39,99 26.95 2421 
AT28BV64-20TI-ND вак (8Kx8) 2 7V EEPROM, 200nS 710 475 425 AT28C010-12JI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS 28.06 18.91 16.96 
AT28BV64B-20TC-ND — | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM. 20015 624 420 375 AT28C010-15JC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS 36.77 24.80 22.25 
AT28BVG4B-20TI-ND — | 64K (8Кх8) 27V EEPROM, 20015 319 209 187 AT28C010-12PC-ND М (128Kx8) 5V EEPROM, 12015. 28.06 18.91 16.98 
AT2BBV256-20JC-ND — | 256K (3298) 2.7V EEPROM, 20015 рат 835 750 AT28C010-12PI-ND М (128Кх8) 5V EEPROM, 12015. 2806 18.91 16.96 
AT28BV256-20JI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 528 363 326 AT28C010-15PC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 36.77 24.80 2225 
AT28BV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 20015 1247 835 750 AT28C010-15PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150n8. 25.01 17.47 15.66 
AT28BV256-20PI-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 20015 538 363 326 AT28C010-12TC-ND М (128Kx8) SV EEPROM, 120nS 43.97 29.65 26.60 
AT28BV256-20SC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 20015 13.65 920 825 AT28C010-12TI-ND M (128Kx8) SV ЕЕРВОМ, 120nS 29.13 19.64 17.63 
AT28BV256-20SI-ND — |256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200п8 548 371 3.33 AT28C010-15TC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS 40.42 27.30 2445 
AT28BV256-20TC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200п5 1365 920 825 AT28C010E-12JC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS 45.69 30.80 27.66 
AT28BV256-20TI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 548 371 333 AT28C010E-12JI-ND М (128Kx8) 5V EEPROM, 1201$ 52.57 35.45 31.75 
Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) AT28C010E-12PC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 45.69 30.80 27.66 
AT28LV64B-20JC-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS .32-PLCC 570 380 3.40 оне д M 128108) ЗУЕЕРАОМ, 12015. 3227 oe 51272 
AT28LV64B-20JI-ND — | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 20015... .32-PLCC 645 440 3.90 AT28C010E-12TI-ND 1M (128kx8) 5V EEPROM, 120nS 5708 3850 3455 
AT28LV64B-20PC-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 28-Dip 570 380 340 НОВА 5 SV EEPROM. 20055 САЗ 00 464 0041500 
AT28LV64B-20PI-ND — | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 20015 28-Dip 645 440 3.90 (512Kx8) » 200n А ON 
AT28LV64B-20SI-ND — | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 20015 8-S0IC 710 475 425 
AT28LV64B-20TC-ND | 64K (8Kx8) 3.0V EEPROM, 20015 28-TS0P 6.24 420 3.75 FLASH 
AT28LV256-20J0-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 20015 32-PLCC 1247 835 750 Alm MEMORY 
AT28LV256-20JI-ND 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 32-PLCC 1430 9.65 8.65 —À а 
AT28LV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 28-Dip 12.47 8.35 7.50 Digi-Key m Price Each 
AT28LV256-20PI-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 28-Dip 14.30 9.65 8.65 Part No. Description Pkg — 1 25 100 
AT28LV256-20SC-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 20015 8-501С 1365 920 8.25 Flash Memory: Battery-Voltage 
AT28LV256-20SI-ND | 256K (32Kx8) 3.0V EEPROM, 20015 8-SOIC 15.48 1045 9.40 Single-Voltage Read and Write 
REI Am IM Na о 205 4021 2120 2540 AT29BVO10A-12JC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 12015. 32-PLCC 290 223 1.93 
AT28LVO10-20PC-ND | 1M (128058) З ОУ EEPROM, 20018 4031 2720 2440 | AT29BVOIOA20JLND | 1M (128602) 27V Small Sector Fash 20008: SPP 29 224 203 
AT28LV010-20PI-ND 1M (128Кх8) 3.0V EEPROM, 200nS 46.33 31.25 28.05 AT29BVO10A-12TC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120n 32-TSOP 2.90 222 1.93 
AT28LVOT0-20TC-ND |1М (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 4440 29.90 26.80 AT29BVO10A-12TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120n 32-TSOP 290 221 1.93 
AT28LV010-20TI-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS 28.06 18.93 16.95 AT29BVO10A-20TC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200n 32-TSOP 2.90 226 2.05 
Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) AT29BVO10A-20TI-ND — | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 200n 32-TSOP 2.68 221 1.93 
AT28C17-15SC-ND ТӨК (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS... 449 280 250 AT29BV020-12JC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120n8 . 32-PLCC 409 310 272 
AT28C64-12JC-ND 64K (8Кх8) 5V EEPROM, 120n 505 345 310 AT29BV020-12JI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS . 32-100 4.09 3.14 2.72 
AT28C64-12JI-ND. 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n; 581 395 355 AT29BV020-12TC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120n 32-TSOP 4.09 3.10 272 
AT28C64-12PC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n 505 345 310 AT29BV020-12TI-ND — |2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120n 32-TSOP 4.09 344 274 
AT28C64-12PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n 5.81 3.95 3.55 AT29BVO40A-20TI-ND | AM (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 20015. 32-TSOP 17.52 13.40 11.70 
AT28C64-12SC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n 5.59 3.80 340 AT29BVO40A-25JC-ND | АМ (5121938) 2.7V Battery-Voltage Flash, 25015. 32-PLCC 1449 10.80 945 
AT28C64-12SI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n 634 430 3.85 AT29BVO40A-25JI-ND | АМ (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 250nS . 32-PLCC 1449 1080 945 
AT28C64-12TC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 120n 5.59 380 340 AT29BVO40A-25TC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250n 32-TSOP 14.73 11.25 9.80 
AT28C64B-15PC-ND БАК (8Kx8) 5V EEPROM, 150n 538 360 320 AT29BVO40A-25TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250n 32-TSOP 5.38 412 359 
AT28C64B-15PI-ND БАК (8Kx8) 5V ЕЕРВОМ, 150nS.. 269 182 1.63 AT49BV512-90JI-ND — | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS 32-PLCC 570 435 380 
AT2BHCO4B-70JC-ND — | 64K (8Kx8) БУ EEPROM, High Speed, 7015 656 440 395 AT49BV512-12JI-ND — | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120n 32-PLCC 570 4.35 3.80 
AT28HC64B-70JI-ND — | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7015 462 311 280 AT49BV512-90TC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 9015 32-TSOP 2.04 1.56 1.36 
AT28HC64B-90JI-ND — | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 462 341 278 AT49BV512-90TI-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS 32-TSOP 624 475 445 
AT28HC64B-12JC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120n 559 375 335 AT49BV512-12TC-ND | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120n 32-TSOP 2.04 1.56 1.36 
AT28HCG4B-12JI-ND | 64К (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 32-PLCC 398 2.66 2.38 AT49BV512-12TI-ND — | 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120п5.. 32-TSOP 6.24 475 415 
AT28HC64B-70PC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-Dip 6.56 440 3.95 AT49BV512-70VC-ND — |512К (64Kx8) 2.7V Battery-Volt. Flash, 70nS 32-VSOP 5.70 4.35 3.80 
AT28HC64B-70PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70п5 28-Dip 7.53 5.05 455 AT49BV512-90VC-ND  |512K (64Kx8) 2.7V Battery-Volt. Flash, 901$ 32-VSOP 2.04 1.56 1.37 
AT28HC64B-70SC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7015 8-SOIG 720 4.85 435 AT49BV512-90VI-ND 512K (64Kx8) 2.7У Battery-Volt. Flash, 90nS 32-VSOP 4.73 3.60 3.15 
НОВО En (ака) OV EEPROM, mign Spo, 1005 е 593 PES 200 AT49BV512-12VC-ND |512К (64Kx8) 2.7V Battery -Volt. Flash, 120n 32-VSOP 2.04 156 1.37 
- - ‚ High Speed, 90n: - i | 4 ВЕІ Я 
ОО | BAK B8) V нава —-— M EE MEC NP 27тай II за ти тетш 
AT28HCG4B-70TI-ND | 64K (8Kx8) SV EEPROM, High Speed, 7015 28-TSOP 495 3.33 3.00 ATA9BVOOTA-SSVI-ND | 1M (1281638) 2.7V Battery- Voltage Flash, 555 32-VSOP 269 240 1.90 
AT28HC64B-90TC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 28-TSOP 6.67 450 4.00 З : = = —= 
AT28HCOAB-O0TL-ND | 64K (8Kx8) BV EEPROM High Speed, 9015 ORTSOP 495 336 299 ATA9BVOOTAN-S5JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 32-PLOC 269 210 1.90 
AT2BHCGAB-12TC-ND — | 64K (BKx8) 5V EEPROM, High Speed, 12015. ORTSOP 613 415 370 AT49BVOO1AN-55TI-ND |1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 32-TSOP 269 240 1.90 
AT28HC64B-12TI-ND — | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 12015. 28-TSOP 4.19 2.82 252 SOS ITE SITE па SERGE 2T L за ans 11 192 12 
E я F -55Jl- x8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55n: - š Е т 
СВО БЕК OAG) SV EEPROM О ENTE Дз 821 281 AT49BVOO1ANT-55TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 5518 32-TSOP 269 2.10 1.90 
AT28C256-15PC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM. 150n 473 321 287 AT49BVOO1ANT-5S5VI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 32-VSOP 269 210 1.90 
AT28C256-15PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150n: 484 3.27 2.94 AT49BV001AT-55JI-ND |1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 32-PLCC 2.69 210 1.90 
AT286256-15SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150n. 1322 895 800 ATA9BVOD1AT-55TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 5518 32-TSOP 2.69 240 1.90 
AT28C256-15SI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150п 505 341 306 AT49BVOO1AT-5S5VI-ND |1M (128Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 55nS 32-VSOP 269 210 1.90 
АТ28С256-15Т0-М0 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150n 1322 895 8.00 (Continued) 
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FLASH MEMORY (Continued) 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
ATA9BVOO2A-70JI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n .32-PLOC 215 1.67 152 AT49LV040-90TC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 9015. 920 6.96 633 
ATA9BVOO2A-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n 32-TSOP 2.90 225 2.05 AT49LV040-90VC-ND | 4М (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS. 955 720 655 
ATA9BVOO2A-70VI-ND | 2M (256Kx8) 2.7/ Battery-Voltage Flash, 70n 32-VS0P 290 225 205 AT49LV040-90VI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS. 1109 827 7.55 
ATA9BVOO2AN-70JI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS .32-PLOC 290 225 2.05 Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) 
AT49BV002AN-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n 32-TSOP 290 225 2.05 Single-Voltage Read & Write 
ATA9BVOO2AN-70VI-ND | 2M (256Kx8) 2.7/ Battery-Voltage Flash, 70n 32-VS0OP 2.90 225 2.05 AT2SC2S6-TOJC-ND 256K (82:8) SV Small Sector Flash, 70nS - РГС 570 435 380 
AT49BV002ANT-70JI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n: 32-100 2.90 2.25 2.05 AT29C256-70JI-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS . 32-PLCC 677 520 455 
AT49BV002ANT-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n: .32-TSOP 2.90 225 2.05 AT29C256-70TC-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 28-TSOP 6.24 475 415 
AT49BV002ANT-70VI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n: .32-VS0P 290 225 2.05 AT29C256-70TI-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70n 28-TSOP 731 560 4.90 
ATA9BVOO2AT-70JI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n -32-PLOC 290 225 2.05 AT29C257-70JC-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS . 32-PLCC 5.70 4.35 3.80 
ATA9BVOO2AT-70TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n 32-TSOP 2.90 2.25 2.05 AT29C257-70JI-ND 256K (32Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS . 32-PLCC 677 5.20 455 
AT49BVOO2AT-70VI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n 32-VSOP 290 225 2.05 AT29C512-70JC-ND. 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS . 32-PLCC 215 164 144 
AT49BV002-90JC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS . -32-PLOC 516 409 3.69 AT29C512-70JI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS . 32-PLCC 245 1.64 144 
AT49BV002-90JI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS . .82-PLCC 5.68 446 4.03 AT29C512-70TC-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70n 32-TSOP 245 165 144 
AT49BV002N-90JC-ND | 2M (256Kx8) 2.71 Parametric Flash (No Reset), 9015 ......32-PLCC 516 4.09 3.69 AT29C512-70TI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70n 32-TSOP 215 164 143 
AT49BV002N-90TC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash (No Reset), 90nS........32-TSOP 6.28 4.89 4.43 AT29CO10A-70JC-ND | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS .. 3»-PLCC 290 222 1.94 
ATA9BVOO2N-90TI-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Flash (No Reset), 90nS........32-TSOP 6.54 5.08 4.60 AT29C010A-70JI-ND 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 32-PLCC 2.90 222 1.93 
AT49BV040-121C-ND |4М (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 32-TS0P 942 690 628 AT29C010A-70TC-ND | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 32-TSOP 2.90 222 194 
AT49BV040-12TI-ND АМ (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 12015. .32-TS0P 946 714 6.50 AT29C010A-70TI-ND 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 32-TSOP 290 221 1.93 
AT49BV040-12VC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 132-7900 946 7.14 6.50 AT29C1024-70JC-ND | 1M (64Kx16) 5V Small Sector Flash, 7015 44-PLCC 323 247 215 
AT49BV040-12VI-ND — | 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 132-Т50Р 1092 815 744 AT29C1024-70JI-ND 1M (64Кх16) 5V Small Sector Flash, 70nS 44-PLCC 323 248 246 
AT49BVO40A-70JI-ND |М (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n З2-РІСС 247 192 175 AT29C1024-70TC-ND | 1M (64Kx16) 5V Small Sector Flash, 705 48-TSOP 323 246 215 
AT49BV040A-70TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70n .32-TSOP 355 2.75 250 AT29C1024-70TI-ND 1M (64Kx16) 5V Small Sector Flash, 70nS 48-TSOP 323 248 2.16 
AT49BV040A-70VI-ND | 4M (512Kx8) 2.7/ Battery-Voltage Flash, 70n .92-VSOP 355 275 2.50 AT29C020-90JC-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 9015 32-PLCC 409 313 273 
ATA9BVO4OA-90JI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90n -32-PLOC 247 192 175 AT29C020-90JI-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS .. 32-PLCC 4.09 342 271 
AT49BV040A-90TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 90n 32-T90P 3.55 275 250 AT29C020-12JC-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 12015 32-PLCC 409 312 272 
ATA9BVOAOA-90VI-ND | 4M (512Кх8) 2.7/ Battery-Voltage Flash, 90n 32-VS0P 355 275 250 AT29C020-12TC-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 12015. 32-TSOP 4.09 3.12 271 
AT49BV4096A-90TC-ND | 4M (512Кх8 or 256Кх16) 2.7V Parametric Flash, 90nS.....48-TSOP 344 264 2.33 AT29C020-12TI-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 12015. 32-TSOP 4.09 3.12 272 
AT49BV4096A-90TI-ND | АМ (512Kx8 or 256Kx16) 2.7V Parametric Flash, 90nS......48-TSOP 11.72 8.95 7.90 AT29020-90TC-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 9015 32-TSOP 4.09 3.12 272 
AT49BV4096A-12TC-ND | 4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Flash, 120nS........32-TSOP 3.44 262 2.32 AT290020-90TI-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS 32-TSOP 4.09 3.12 2.73 
AT49BV8192A-90TI-ND | 8M (1Мх8/512Кх16) ЗУ Flash, 90nS 48-TSOP 18.28 13.95 12.30 AT29C040A-90JC-ND 4M (512Kx8) 5У Sector Flash PEROM, 90nS 32-PLCC 527 4.02 351 
AT49BV8192A-11CI-ND | 8M (1Мх8 or 512Kx16) 2.7V Large Sector Flash, 110nS....48-CBGA 18.81 14.35 12.70 AT29C040A-90JI-ND 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS 32-PLCC 527 4.02 3.51 
AT49BV8192A-11TC-ND | 8M (1Мх8 or 512Kx16) 2.7V Large Sector Flash, 110nS....48-TSOP 17.42 13.30 11.75 AT29C040A-12JC-ND 4M (512Kx8) 5У Sector Flash PEROM, 120nS. 32-PLCC 16.77 12.80 11.15 
AT49BV8192AT-90TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.7V Large Sector Flash, 9015. 1742 13.30 11.75 AT29C040A-12JI-ND 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS. 32-PLCC 16.77 12.80 11.15 
AT49BV8192AT-90TI-ND | 8M (1Mx8/512Kx16) ЗУ Flash, 90nS 18.28 13.95 12.30 AT29C040A-15JC-ND АМ (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS. 32-PLCC 13.98 10.65 9.30 
AT49BV8192AT-11TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.7V Large AT29C040A-15JI-ND АМ (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS. 32-PLCC 13.98 10.65 9.30 
Sector Flash, Top Boot, 11015 1742 13.30 11.75 AT29C040A-12TC-ND | 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 1201: 32-TSOP 5.27 402 3.50 
AT49BV8192AT-11TI-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.7V Large AT29C040A-90TI-ND АМ (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 9015 32-TSOP 15.91 12.15 10.60 
Sector Flash, Тор Boot, 11015 18.28 13.95 12.30 AT29C040A-10TC-ND АМ (512Kx8) 5V Small Sector Flash, 10015. 32-TSOP 18.06 13.75 12.00 
ATA49BV8192AT-11CI-ND | 8M (1Мх8 or 512Kx16) 2.7V Large AT49F512-70JC-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-PLCC 2.04 158 137 
Sector Flash, Top Boot, 110nS .... 18.81 1435 12.70 ATA9F512-70JI-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-PLCC 570 435 3.80 
AT49BV160C-70CI-ND 16M (1Мх16) ЗУ Flash, 705... 323 251 225 AT49F512-70TC-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-TSOP 2.04 1.58 1.38 
AT49BV160CT-70CI-ND | 16M (1Mx16) ЗУ Flash, 701$ 323 251 225 AT49F512-70TI-ND 512K (64Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-TSOP 2.00 1.54 1.34 
AT49BV160C-70TI-ND 16M (1Mx16) ЗУ Flash, 70nS 323 250 225 AT49F512-70VC-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 70nS 32-VSOP 2.04 1.58 1.37 
AT49BV160CT-70TI-ND | 16M (1Мх16) ЗУ Flash, 70nS .. 323 250 2.25 ALTES T ТУП Bp ов ay газ, rons Sans 218 165 215 
= -l lash, 90n: P | К У; 
Ве ZOTEND 15M (INKI ШЫ oN Large anes ВЕР EE AT49F512-90VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90nS 32-VSOP 398 305 265 
AT49BV161T-90TI-ND 16M (1Mx16 or 2Mx8) 2.7V Large AT49F001-55TC-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 32-TSOP 585 4.58 4.14 
Sector Flash, Top Boot, 90nS 1918 14.89 12.75 AT49F001-55TI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55n 32-TSOP 6.11 477 4.31 
OCE AT49F001-55VC-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55n 32-VSOP 5.93 4.65 4.20 
о Навр, тапа 421% 25122 AT49F001-55VI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55n 32-VSOP 636 495 448 
AT49BV162A-70TI-ND — | 16M (1Мх16/2Мх8) ЗУ Flash, 70nS 323 2.50 225 AT49F001A-45JI-ND 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS 32-PLCC 290 2.25 2.05 
AT49BV162AT-70TI-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) ЗУ Flash, 70nS 323 2.50 225 ОА м зу FEES SE BoE 200 225 205 
ABE SAGES EAD) Sn BR d заў ANE ER AT49FO01A-55JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 32-PLOC 237 185 165 
2 : — AT49F001A-55TI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 5515 . 32-TSOP 2.37 1.85 1.65 
AT49BV320C-70CI-ND | 32M (2Мх16) ЗУ Flash, 7015 548 427 3.83 AT49F001A-55VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 32-VSOP 237 185 165 
AT49BV320CT-70CI-ND | 32M (2Мх16) ЗУ Flash, 70nS 548 427 3.83 == - = = 
AT49BV3200-70TI-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS 548 425 383 ATA9F001AN-45JI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 4515 32-PLCC 290 225 205 
ATA9BV320CT-70TI-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS 548 425 383 ATA9FO01AN-45TI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 4515. 32-TSOP 2.90 225 2.05 
т REM = : em ATA9FO01AN-45VI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 4515. 32-VSOP 290 225 205 
(2Mx16/4Mx8) ЗУ Flash, 7015 548 426 383 S | 
ATAQBV322AT-7OCI-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 3V Flash, 7015 DU os WE ATA9F001AN-55JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 55nS 32-PLCC 237 1.85 1.65 
E DM ATA9FO01AN-55TI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 5515. 32-TSOP 237 1.85 1.65 
AT49BV322A-70TI-ND | 32M (2Мх16/4Мх8) ЗУ Flash, 70nS 548 425 3.64 AT49F001AN-55VI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 55nS. 32-VS0P 237 185 1.65 
ATHSBUSAAATELOTISNDIMII 32M (2Мх16/4Мх8) SV Flash, 7015 arh (0) ОН ATA9FOD1ANT-45JI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS 32-PLCC 290 225 2.05 
Flash Memory: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) ATA9FODIANT-45TI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 4515. 32-TSOP 2.90 225 2.05 
Single-Voltage Read and Write ATA9FOD1ANT-45VI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 32-VSOP 2.90 225 2.05 
AT29LV256-15JC-ND 256K (32Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 1501: .32-PLCC 473 3.60 3.15 AT49FOO1ANT-SSJI-ND | 1M (128Kx8) SV Flash, 55nS 32-PLCC 2.37 1.85 1.65 
AT29LV256-15JI-ND 256K (32Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 1501: .32-PLCC 5.70 4.35 3.80 АТ49Ғ001АМТ-55ТІ-М0 | 1M (128Kx8) 5V Flash, 5515. 32-TSOP 237 1.85 1.65 
AT29LV256-15TC-ND 256K (32Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 1501: .28-TSOP 527 4.00 3.50 AT49FOO1ANT-SSVI-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 5515. 32-VSOP 237 1.85 1.65 
AT29LV256-15TI-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150n 28-TS0P 624 475 415 ATA9FOO1AT-45JI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 4515 32-PLCC 290 225 205 
AT29LV512-15JC-ND — | 512K (64Kx8) ЗҮ Small Sector Flash, 150n -32-PLOC 215 165 144 ATA9FO01AT-45TI-ND М (128Kx8) 5V Flash, 4515. 32-TSOP 2.90 225 2.05 
AT29LV512-15JI-ND. 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 150n .32-PLOC 215 163 142 ATA9FO01AT-45VI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 45nS. 32-VSOP 2.90 225 2.05 
AT29LV512-15TC-ND | 512K (64Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 150n .32-TS0P 215 1.65 144 AT49F001AT-55JI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 5515 32-PLCC 2.37 1.85 1.65 
AT29LV512-15TI-ND 512K (64Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 1501: .32-Т5ОР 215 164 143 AT49F001AT-55TI-ND M (128Kx8) 5V Flash, 5515. 237 185 165 
AT20LVOTOA-T2JC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 1205 .32-PLCC 2.90 221 1.93 ATASEQOTATSSSVINDINM, 1M (128Kx8) SV Flash, 5515. 237 185 165 
AT29LVO10A-12JI-ND | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 120nS .32-PLCC 290 223 194 ATA9FOO1NT-55JC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 
AT29LVO10A-15JC-ND — | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 15015 .32-PLOC 290 221 1.93 Top Boot, 5515 А 473 3.78 3.40 
AT29LVO10A-15JI-ND | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 1505 .32-PLCC 290 223 194 AT49FOOINT-SSJI-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 
AT29LVO10A-12TC-ND | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 12015 32-TSOP 2.90 221 1.94 Top Boot, 55nS 525 415 3.74 
AT29LVO10A-12TI-ND | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 12015 .32-TS0P 2.90 222 1.93 AT49F001NT-55TC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flas 
AT29LVO10A-15TC-ND | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 15015 .32-TSOP 290 221 1.94 Top Boot, 55nS 585 458 414 
AT29LVO10A-15TI-ND | 1M (128Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 150nS .32-TS0P 290 222 193 ATA9FOO1NT-55TI-ND m C aqata Flash, No Reset, S o 
AT29LV1024-15JI-ND — | 1M (64Kx16) ЗҮ Small Sector Flash, 150nS AM-PLOGC 323 246 244 ор Boot, 551 : Ue 
AT29LV1024-15TC-ND — | 1M (64Kx16) ЗУ Small Sector Flash, 150nS A8-TSOP 323 246 2.15 AT49FOOINT-S5VC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, 
AT29LV1024-15TI-ND | 1M (64Kx16) ЗУ Small Sector Flash, 15015 ‘48-TSOP 323 246 215 и 4100 6001 {ДУ 5.93 465 420 
AT29LVO20-10UC-ND — | 2M (256Kx8) ЗҮ Small Sector Flash, 10015 -32-PLOC 409 312 271 ми Boot Do 636 495 448 
AT29LV020-10JI-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS .32-PLCC 409 341 272 : : == = 
AT29LVO20-20JC-ND | 2M (256Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 200nS '32-PLCC 409 346 287 AT49F1024-95VC-ND — | 1M (64Kx16) SV Boot Flash, 5515. 301 232 210 
AT29LV020-20JI-ND 2M (256Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 200nS 32-102 409 341 272 AT49F1024-55VI-ND M (64Kx16) 5V Boot Flash, 55nS. 7.83 599 544 
AT29LV020-25JI-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 250nS .32-PLCC 4.09 341 272 AT49F002A-55JI-ND М (256Kx8) 5V Flash, 5515 258 200 1.80 
AT29LV020-10TI-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 100nS 32790Р 409 343 271 AT49F002A-55TI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 5515. 2.58 2.00 1.80 
AT29LV020-20TC-ND 2M (256Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 20015 .32-TSOP 4.09 311 273 AT49F002A-55VI-ND М (256Kx8) 5V Flash, 5515. 258 200 1.80 
AT29LV020-20TI-ND 2M (256Кх8) ЗУ Small Sector Flash, 200п5; 32-TSOP 409 343 271 ATA9F002AN-55JI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 5515 2.58 2.00 1.80 
AT29LVO40A-15JC-ND | 4M (512Kx8) 3V Sector Flash, 150n5 . -32-PLCC 1451 11.05 9.65 AT49F002AN-55TI-ND М (256Kx8) 5V Flash, 55п5 . 258 2.00 1.80 
AT29LVO40A-15JI-ND | 4M (512Kx8) ЗУ Sector Flash, 15015. .32-PLCC 527 402 3.51 ATA9F002AN-55VI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 5515. 2.58 2.00 1.80 
AT29LVO40A-15TI-ND | 4M (512Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 15015 .32-TS0P 527 401 350 ATA9FO02ANT-55JI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 555 247 192 173 
AT29LVO40A-20TC-ND | 4M (512Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 200nS .32-T90P 527 4.03 350 ATA9FO02ANT-55TI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS . 2.58 2.00 1.80 
AT29LVO40A-20TI-ND — | 4M (512Kx8) ЗУ Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 527 401 350 ATA9FO02ANT-55VI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 55nS. 2.58 200 1.80 
AT49LV001-90JI-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS . .32-PLOC 464 371 334 AT49F002AT-55JI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 55nS 247 192 178 
AT49LVOO1-90TC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 9015. .32-T90P 5.33 421 3.80 ATA9FO02AT-55TI-ND M (256Kx8) 5V Flash, 5515 . 258 2.00 1.80 
AT49LVOO1-90VC-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS . .32-VS0P 542 428 3.86 AT49FOO2AT-55VI-ND | 2M (256Kx8) 5V Flash, 5515. 258 200 1.80 
AT49LV001-90VI-ND 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS. 32-VSOP 5.76 4.52 409 АТ49Ғ002Т-70/6-М0 “| 2M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Восі, 7015. 628 4489 443 
AT49LV1025-70JC-ND | 1M (64Kx16) ЗҮ Flash, 70nS AM-PLOC 688 535 465 AT49F002T-70VI-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 7015. 662 514 4.65 
AT49LV1025-90JC-ND | 1M (64Kx16) ЗУ Flash, 90nS .44-РЕСС 6.56 510 445 (Continued) 
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АПШЕ FLASH MEMORY (Continued) nbond WinPot™ L POTENTIOMETER 
Ind lectronics Corporation America 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ATA49F040A-55JI-ND 4M (512Kx8) 5V Flash, 5515 .32-PLCC 312 240 220 WMS7130010M-ND [Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
AT49F040A-55TI-ND АМ (512Kx8) 5V Flash, 55nS .32-Т5ОР 247 191 175 32 Tap, 10KQ " 257 219 188 
AT49F040A-70JI-ND 4M (512Kx8) 5V Flash, 7015 .32-PLCC 312 240 220 WMS7130010P-ND [Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
AT49F040A-70TI-ND АМ (512Kx8) 5V Flash, 70nS 132-7500 312 2.40 220 32 Tap, 10KQ 257 218 1.88 
ATA9F040-70TC-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS .32-TS0P 972 7.32 6.66 М/М571300105-М0 Digital Potentiometer, 
AT49F040-70TI-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 32-TSOP 1015 7.61 6.94 32 Tap, 10Kc 257 219 188 
AT49F040-70VC-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS .32-VS0P 10.23 7.67 7.00 WMS7130050M-ND Digital Potentiometer, 
ATA9F040-70VI-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS .32-VSOP 11.87 8.80 8.04 32 Tap, 50KQ... 257 219 1.88 
AT49F4096A-70TI-ND | АМ (512Kx8 or 256Kx16) 5V Parametric Flash, 70nS.........48-TSOP 12.90 9.85 870 WMS7130050P-ND Digital Potentiometer, 
AT49F4096A-70TC-ND | АМ (512Kx8 or 256Kx16) 5V Parametric Flash, 70nS........48-TSOP 344 2.63 2.33 32 Tap, 50KQ 257 219 1.88 
ATA9FA096A-90TC-ND | 4M (512Kx8, 256Кх16) 5V Parametric Flash, 9018 48-TSOP 3.44 2.62 232 WMS7130050S-ND Digital Potentiometer, 
ATA9FA096A-90TI-ND | 4M (512Kx8, 256Kx16) 5V Parametric Flash, 901$ ......... 48-TSOP 344 262 232 ——— MÀ 5 та. 50KQ SPP 257 219 1.88 
ATA9FB192AT-70TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large 7 H igital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
Dnus Flash, Top Boot, 7015 48-TSOP 18.06 13.80 12.20 32 Тар, 100KQ .......... шы 257 219 1.88 
АТ49Ғ8192АТ-70ТІ-М0 | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large WMS7130100P-ND Ee Mer with Up/Down Interface, ооа 
Sector Flash, Top Boot, 7015 48-TSOP 18.92 14.45 12.75 ap, E : . E 
AT49F8192A-90TI-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large Sector Flash, 9015.........48-ТЗОР 17.52 13.40 11.85 WMS7130100S-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
ATA9FO08AT-12TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large 32 Tap, 100КО .... sis 257 219 1.88 
Sector Flash, Top Boot, 12015 .48-TSOP 15.16 11.25 9.85 WMS7131010M-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ ... 2.57 249 1.88 
AT49F1614T-90TC-ND 16M (1Mx16/2Mx8) 5V Flash, 90nS .48-TS0P 22.75 17.67 15.13 WMS7131010P-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Тар, 10KQ 2.57 249 1.88 
WMS7131010S-ND  |Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ 2.57 249 1.88 
WMS7131050M-ND  |Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ ... а Ва 188 
AME AA WMS7131050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ 257 249 188 
———— WMS7131050S-ND [Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ 257 219 1.88 
Digi-Key Price Eachx WMS7131100M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 32 Tap, 100KO .... а 257 219 188 
Serial DataFlash WMS7131100P-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KQ .. 2.57 249 1.88 
ATASDBOT1B-CC-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V. 237 184 157 WMS7131100S-ND  |Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100КО ...8-501С 257 249 1.88 
AT45DB011B-CI-ND — | 1M Serial DataFlash, 27V. 256 199 170 MUMWE dM S with Up/Down Interface, EP 
you Drm ria 2 bos 1 Hea WMS7170010P-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10KQ.....8-Dip 257 219 188 
Хр! n i WMS7170010S-ND  |Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10КО ...8-501С 2.57 219 1.88 
ВОВ хон M м 3 2 n 142 WMS7170050M-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
5 ЗАН erialiDataFlash, 2 V: ы EE Tg 100 Tap, 50KO.... а 257 249 188 
LEA A а a 25 ae 220 e WMS7170050P-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50KQ.....8-Dip 2.57 240 1.88 
; i ses. с > Я WMS7170050S-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Тар, 50KQ...8-SOIC 2.57 2.19 1.88 
ATASDBO21B-RC-ND | 2M Serial DataFlash, 2.7/ 262 204 174 WMS7170100M-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
AT45DB021B-RI-ND 2M Serial DataFlash, 2.7/ 2.86 222 1.90 100 Tap, 100KO... SA 257 249 188 
ДЫЛЫҒЫ B in ee 2 d ТАЛ 180 WMS7170100P-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100КО....8-0їр 257 219 1.88 
AT45DB021B-TC-ND — | 2M Serial DataFlash, 2.7V 262 204 174 ЕТЕП м with Up/Down Interface, 353 оо 188 
ШЕШЕДЕН р 2M Serial DataFlash, 2.7/ 2965222190 WMS7171010M-ND Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 
AT45DB041B-CC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V. 355 276 2.36 100 Tap, 10КО.... " 257 219 1.88 
AT45DB041B-CC-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V. 3.55 2.76 236 WMS7171010P-ND [Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10КО...... 257 249 1.88 
RUEDA EC UM 4M Serial DataFlash, 25V. Suy Que 200 WMST171010S-ND [Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10КО...8-50: 257 219 188 
TID В CENDAN 4M Serial DataFlash, 2.7V. Sy ӨШ) By WMS7171050M-ND Digital Pot., with Up/Down Interface, 100 Tap, 50KQ.. 257 249 188 
ATASDBOATB-CNI-ND — | АМ Serial DataFlash, 2.7V 361 2.80 240 WMS7171050P-ND Digital Pot., with Up/Down Interface, 100 Tap, 50Кс 257 219 1.88 
AT45DB041B-RC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V 344 267 229 WMS7171050S-ND Digital Pot., with Up/Down Interface, 100 Tap, 50KQ . 257 219 188 
AT45DB041B-RC-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V 344 2.67 229 WMS7171100M-ND [Digital Pot., with Up/Down Interface, 100 Тар, 100KQ MSOP 257 219 188 
sI Su UJ 4M Serial DataFlash, 2.5V MO BEN быш WMST171100P-ND [Digital Pot. with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ Dip 257 249 188 
AT45DB041B-RI-ND АМ Serial DataFlash, 2.7V 3⁄6 291 250 WMS7171100S-ND Digital Pot., with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ 257 249 1.88 
AT45DB041B-SC-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V 312 242 207 WMS7201050P-ND Digital Potentiometer, 1-Channel, 256 Тар, 50KQ 
AT45DB041B-SC-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V 312 242 207 WMS7202010P-ND Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 10KQ 
AT45DBO41B-SI-2.5-ND | 4M Serial DataFlash, 2.5V 344 266 228 WMS7202050P-ND ` [Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 50KQ 
ATASDBOSIB-SIEND) 2] AM Serial DataFlash, 2.7/ БЗ ДЫ) 228 WMS7202100P-ND Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 100KQ.. 
peat M pa 5. 2 524 d Я WMS7204050P-ND  |Digital Potentiometer, 4-Channel, 256 Tap, 50КО.... 
-10-і erial Datarlash, 2. К М » 
AT45DB041B-TI-2.5-ND | АМ Serial DataFlash, 2.5V 3.66 283 242 
AT45DB041B-TI-ND 4M Serial DataFlash, 2.7V 3.66 283 242 
AT45DB081B-CC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V. 473 867 345 
AT45DB081B-CC-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V. 473 3.67 3.15 Price Each 
AT45DB081B-Cl-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V. 546 4.00 342 Description Pkg. 1 25 100 
AT45DB081B-CI-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V. 5.16 4.00 342 MLX90217LUA-ND Hall Effect Geartooth Speed Sensor. 6.54 3.88 2.30 
AT45DB081B-CNC-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 419 326 279 MLX90247-ESF-DSA-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor 1650 977 5.80 
AT45DB081B-CNI-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 462 341 2.68 MLX90308LDF-DA-ND | Programmable Sensor Interface. 25.03 14.82 8.80 
AT45DB081B-RC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 452 3.51 3.00 MLX90314LDF-ND High Gain Programmable Sensor Interfac 25.03 14.82 8.80 
AT45DB081B-RC-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 452 351 300 MLX90601EZA-BAA-ND |Infrared Thermometer Module, Analog Output, Rigi 65.54 38.76 22.94 
AT45DBO081B-RI-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 4.95 3.83 328 MLX90601EZA-CAA-ND Infrared Thermometer Module, SPI Serial Output, Rigid . 65.54 38.76 22.94 
AT45DB081B-RI-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 495 3.83 3.28 MLX90601EZA-DAA-ND | Infrared Thermometer Module, PWM Output, Rigid — 65.54 38.76 22.94 
AT45DB081B-TC-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V 430 3.34 2.86 MLX90601KZA-BKA-ND | Infrared Thermometer Module, Analog/SPI Output, Flexible. — 65.54 38.76 22.94 
AT45DB081B-TC-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 430 3.34 2.86 MLX90601KZA-CKA-ND | Infrared Thermometer Module, PWM/SPI Serial Output, Flexible — 65.54 38.76 22.94 
АТ450В081В-ТІ-2.5-М0 | 8M Serial DataFlash, 2.5V 473 3.67 3.14 DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 
AT45DB081B-TI-ND 8M Serial DataFlash, 2.7V 4.73 3.67 3.14 Serial Interface Datasheet апа Programming Manual 
AT45DB161B-CC-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V 624 484 445 (diskette), Software, and (5) 90308 Samples Me) — - 
AT45DB161B-CC-ND 16M Serial DataFlash, 2.7' 6.24 4.84 4.15 DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 
AT45DB161B-Cl-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5 6.82 529 4.53 Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
AT45DB161B-CI-ND 16M Serial DataFlash, 2.7V 682 529 4.53 (diskette), Software and (5) 90314 Samples — — 
AT45DB161B-CNC2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5 570 443 379 EVB90601-ND Evaluation Board for MLX90601 Infrared Thermometer Module, 
AT45DB161B-CNC-ND 16M Serial DataFlash, 2.7 570 443 379 Supply, Serial Cable, Manual and Software 
AT45DB161B-CNI-ND | 16M Serial DataFlash, 2.7V 628 4.09 3.65 
AT45DB161B-RC-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5 6.02 4.68 4.00 
AT45DB161B-RC-ND 16M Serial DataFlash, 2.7 602 4.68 400 
AT45DB161B-RI-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V 660 5.12 438 NUCRORLECTRONICE 
AT45DB161B-RI-ND 16M Serial DataFlash, 2.7 6.60 5.12 438 Sharp Digi-Key oe Price Each 
AT45DB161B-TC-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5 5.81 451 3.86 Part №. Part №. Description Ра — 1 % 10 
AT45DB161B-TC-ND 16M Serial DataFlash, 2.7 581 451 3.86 LH5116-10F 425-1932-5-ND | 16K Slow SRAM, 5V, 100nS* NEW?!............ 24-Dip 4.88 342 2.93 
ATA5DB161B-TI-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5 639 495 424 LH5116NA-10 425-1829-5-ND | 16K Slow SRAM, 5V, 100nS 488 342 293 
AT45DB161B-TI-ND 16M Serial DataFlash, 2.7 639 495 424 LH5164A-10LF 425-1933-5-ND | 64K Slow SRAM, 5V, 100nS* NEW! 538. 377 828 
AT45DB321B-CC-ND 32M Serial DataFlash, 2.7V 8.82 6.85 5.86 LH5164AN-10L 425-1831-5-ND | 64K Slow SRAM, 5V, 10015. 538 377 323 
ATA45DB321B-CI-ND 32M Serial DataFlash, 2.7 965 749 641 LH52256C-70LL 425-1833-5-ND | 256K Slow SRAM, 5V, 7015. 6.63 464 3.98 
AT45DB321B-RI-ND 32M Serial DataFlash, 2.7 933 724 6.20 LH52256CN-70LL 425-1834-5-ND | 256K Slow SRAM, 5V, 70nS . 6.63 464 398 
AT45DB642-TC-ND 64M Serial DataFlash, 2.7V 16.45 12.78 10.94 LH28F008SCT-L85 425-1835-ND |8М Symmetrical Block Flash, 
AT45DB642-TI-ND 64M Serial DataFlash, 2.7! 18.10 14.05 12.03 3.3V or 5V, 85nS 1170 917 880 
АТ45С51282-ТС-МО 128M Dual-Interface Code Shadow DataFlash, 2.71 32.14 21.85 20.64 LH28F008SAT-85 425-1836-ND |8М Symmetrical Block Flash, 5V, 85nS .....40-Т50Р 14.04 11.00 10.56 
AT45CS1282-TI-ND 128M Dual-Interface Code Shadow DataFlash, 2.7V 3537 2404 2271 "Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


SHARP MEMORY (Continued) 


MICROELECTRO! 

Sharp Digi-Key Price Each» Sharp Digi-Key Price Eachx 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Рап Мо. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

LH28F160S3HNS-L10 |425-1842-ND | 16M Symmetrical Block Flash, LHFOOL12 425-1881-ND | 32M Top Boot Block Flash, ЗУ, 70nS........... 48-TSOP 627 5.55 5.02 
3.3V, 100nS.. € 32.66 25.58 2456 LHFOOL13 425-1882-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, ЗУ, 70nS.....48-TSOP 6.27 5.55 5.02 

LH28F160S3T-L10A |425-1838-ND | 16M Symmetrical Block Flash, LHFOOL14 425-1883-ND |32М Тор Восі Block Flash, ЗУ, 70nS..........48-TSOP 6.27 5.55 5.02 


3.3V, 100nS... 29.36 23.00 22.08 


: um LHFOOL15 425-1884-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, ЗУ, 70nS....48-TSOP 6.27 555 5.02 

Е ии М nner MUN e pce 8266 2338 2520 F320BJHEPTTLOO 425-1826-ND | 32M Top Boot Block Flash, 3.31, 90nS........48-TSOP 15.68 13.89 12.55 
5НТ-17! 5- -l ymmetrical Block Flash, 5V, 70nS ....56- Дд 5.5: ІЗ т " 

LH28F160S5T-L70A  |425-1840-ND | 16M Symmetrical Block Flash, 5V, 7OnS ..56-TSOP 29.36 23.00 22.08 FO40BFHEPBTL7OA (ШЫ шор 22-2 


LH28F320SKTD-L70 |425-1848-М0 | 32M Symmetrical Block Flash, 
3.3V or 5V, 70nS 
LH28F320S3NS-L11 425-1844-ND | 32M Symmetrical Block Flash, 


F640BFHEPBTLHGA 425-1875-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 
3.3V, 70п5 
F640BFHEPTTLHFA 425-1876-ND | 64M Top Boot Block Flash, 


71.23 60.50 58.08 


10.50 9.30 8.40 


33V, 1100$ 7723 6050 58.08 
: 33V, 701$ 1050 930 840 

LH28F640SPHT-PTLZ8 |425-1878-ND | 64M Symmetrical Block Flash, көвнетіла ТЕСТІҢ e4M Top Boot Block Flash, 

33V, 120nS................ 1246 1078 973 АН БА P а 
FI28SPHTDPTLZ5 — |425-1871-ND | 128M Symmetrical Block Flash, d EET оли Bottom Boot Block Flesh, 

33V, 120nS a 2538 2001 1929 SV SINE 3918724195 0264 
FBOOBJHEPHTLTS ИА 8M Bottom Boot Block Flash, зёў В Ge FI28BFHTPBTL75A |425-1869-40 |128М Bottom Boot Block Flash, 
FBOOBJHEPTTLTO — |425-1880-ND 581 545 465 33V, 755 WES MERE) ISIS 


LH28F800BJE-PTTL90 |425-1821-ND | 8M Top Boot Block Flash, 3.3V, 9015. 578 512 4.62 Fi28BFHTPTTL7SA — |425-1870-М0 |128М Top Boot Block Flash, 

LHFOOL28 425-1885-ND | 16M Top Boot Block Flash, ЗУ, 70nS... 390 342 293 3.3V, 7515 1838 1449 1397 
LHFOOL29 425-1886-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, ЗУ, 70nS 3.90 342 293 F256BFHTPBSL85 425-1872-ND | 256M Bottom Boot Block Flash, 

LHFOOL30 425-1887-ND | 16M Top Boot Block Flash, ЗУ, 7015. 390 342 293 1.8V, 85nS 35.00 27.60 26.60 
LHFOOL31 425-1888-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS 3.90 342 2.93 FOSGBFHTPTSL85 425-1873-ND | 256M Top Boot Block Flash, 

LH28F160BJHE-TTL9O |425-1824-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS.. 17.81 15.79 1425 1.8V, 8515... 35.00 27.60 26.60 
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Ре ТО КО Dielectric Filters 


Applications: • Cellular - AMPS/TDMA/CDMA * RF Data * Cordless Phone • ISM • Pager • SMR • GPS *Ardis Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Type 4DFA Dim in mm 
Center Cut Tape Tape & Reel 
Freq. | Bandwidth LL Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
MHz | (fo + MHz) | (dB max.) dB min. @ MHz Part No. 1 10 100 Рак №. 500 1,000 |Part No. 


Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 


902.5 412.5 25 18(fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00 |40РА-902Е-10 
947.5 +12.5 25 18(fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00 |40РА-947Е-10 
904.0 +1.0 3.8 21,30(/0 +21.5, +44) | TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-904A-10 
926.5 +1.0 3.8 21,30(fo -21.5, -44) | TKS2605CT-ND 1248 98.80 1722.80 |— — — |4DFA-926A-11 
Type 4DFB 915.0 +13.0 22 18(fo +77.5) TKS2606CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2606TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-915E-10 
1575.4 +5.0 2.0: 1.44ур | 7,30(fo +35, 140) | TKS2608CT-ND 24.06 161.60 971.00 |— = — |4DFA-1575B-10 
1575.4 +5.0 1.2: 0.7 typ | 17,20(fo +140, -140)| TKS2609CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2609TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1575B-12 
2450.0 +50.0 2.0 22(fo -280) TKS2610CT-ND 24.06 161.60 971.00 |TKS2610TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-2450T-10 


Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 


860.5 +10.0 25 15,35(fo +35,80) | TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00 |TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00 |4DFB-860D-10 
915.0 +13.0 27 12(fo +32.5) TKS2617CT-ND 36.16 242.80 1459.00 |TKS2617TR-ND 4180.00 5280.00 |40ЕВ-915Е-10 
2450.0 +50.0 22 28(fo -280) TKS2618CT-ND 40.19 269.90 1622.00 |TKS2618TR-ND 4645.00 5870.00 |4DFB-2450T-10 


Dielectric Patch Antenna 


The DAK Series is a miniature dielectric antenna element for Global Positioning Systems (GPS). This 
patch antenna has excellent stability and sensitivity through the use of high performance proprietary 
ceramic material well suited for GPS frequencies. 


FEATURES: 


* One-quarter the size of traditional antenna elements without loss of sensitivity * Excellent temperature 
stability via use of low temperature coefficient dielectric ceramics * Silver plated electrode allows very 
good high frequency characteristics 


Dielectric Antenna Element 


The DAC Series is a miniature dielectric antenna element for 2.4 GHz wireless LAN systems. This antenna 
has vertical polarization characteristics. The proprietary ceramic dielectric material provides excellent 
stability and sensitivity. It is mountable іп Type Il extended PCMCIA cards. 


FEATURES: 

* Vertical polarization reception * Low profile (6.5mm maximum) * Omni-directional in azimuth • Low 
interference design * Central feeding point terminal * Wide bandwidth • Light weight 

SPECIFICATIONS: 


* Center Frequency: 2450 MHz * Receiving Bandwidth: =50 MHz minimum * Impedance: 50 Ohms * Peak 
Gain: 2.15 dBi (OdBi typical) maximum * Operating Temperature: -10°С ~ 60°C * Storage Temperature: 
-20*C - 85°C * Weight: 4 grams 


SPECIFICATIONS: 


* Center Frequency: 1580.5 MHz (Center frequency is shifted 5MHz down when covered with a 
radome.) * Bandwidth: 9 MHz minimum * Impedance: 50 Ohms * Gain @ Zenith: +5 dBi typ. * Gain @ 
10° Elevation: -1 dBi typical е Temperature Coefficient: 20 ppm/^C maximum (-40°C ~ 105°C) 


Dim in mm Dim in mm 


TK5151-ND (DAC2450CTTT).. ааа наанаа e paxil rapa aa ra ada a ARRA PE ERR ERR DER $9.14 TK5150-ND (DAK1575MSBOT).. ген rtt edle mcis dein oes dba nini abv dod b de dise ndi $9.45 


Panasonic Surface Mount Ceramic Antenna dosis ne FEE NUS на башын US 


20 


<> 
Cut Tape T&R ^ 

Working Bandwidth Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic д 2 
Егедиепсу MHz Part No. 1 25 100 200 Part No. 3,000 Part No. A 
2.4GHz/2.485GHz 85 P8000CT-ND 4.31 3.94 3.82 3.69 P8000TR-ND 3198.00/M EBM-GHAG245FB ` 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ross) 695 


Panasonic 
Voltage Detectors 


Highly Reliable, Easy-to-Use CM0S LSI Is for Voltage Detection 


The MN1380 Series is a series of devices with functions for: 

* Monitoring the power supply voltage supplied to microcomputers and to 151 
Systems * Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 
power supply is turned ON * Preventing runaway in systems when the power 
supply voltage fluctuates. Recently, there has been an increase in the number of 
battery-driven products such as cordless telephones, notebook-type personal 


computers, etc. In these products, highly accurate monitoring of the power supply ИИ 
voltage is ап important point in terms of system operation and даа backup. While 
maintaining the voltage detection precision of similar voltage detection devices so 1. Out 
far, the MN1380 Series of devices consumes 1/10 the current. In addition, users 2. VDD 
can choose from one of three output formats: CMOS output, N-channel open drain 3. VSS 
and inverted CMOS output. 
Item Symbol Rating Unit 
Drain Supply Voltage VDD 7.0 V 
Output Voltage vo -0.3 ~ VDD +0.3| V 
Operating Ambient Temperature Ta -20 ~ 70 с 
Storage Temperature Tstg -55 - 125 C 
Detection Voltage Hysteresis Max 300 MV 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. їон 101. Part Мо. 1 10 100 
ТО-92 
2.0 2.2 3.0 250 MN1381-C-ND 1.02 8.48 67.87 
22 24 3.0 250 MN1381-E-ND 1.02 8.48 67.87 
24 2.6 3.0 115 MN1381-G-ND 1.02 8.48 67.87 
2.6 29 3.0 115 MN1381-J-ND 1.02 8.48 67.87 
CMOS 3.0 33 2.0 15 MN1381-L-ND 1.02 8.48 67.87 
34 37 2.0 15 MN1381-N-ND 1.02 8.48 67.87 
3.8 44 2.0 15 MN1381-Q-ND 1.02 8.48 67.87 
42 45 2.0 15 MN1381-S-ND 1.02 8.48 67.87 
46 49 == = MN1381-U-ND 1.02 8.48 67.87 
2.0 22 25 160 MN13811-C-ND 1.02 8.48 67.87 
22 2.4 25 160 MN13811-E-ND 1.02 8.48 67.87 
24 2.6 3.0 100 MN13811-G-ND 1.02 8.48 67.87 
N Channel 3.0 33 40 35 MN13811-L-ND 1.02 848 67.87 
Open Drain 34 37 4.0 35 MN13811-N-ND 1.02 8.48 67.87 
3.8 4.1 4.0 35 MN13811-Q-ND 1.02 8.48 67.87 
42 45 40 35 MN13811-S-ND 1.02 8.48 67.87 
46 49 — — MN13811-U-ND 1.02 8.48 67.87 
2.0 22 230 3.0 MN13812-C-ND 1.02 8.48 67.87 
22 24 230 3.0 MN13812-E-ND 1.02 8.48 67.87 
CMOS 24 2.6 100 3.0 MN13812-G-ND 1.02 8.48 67.87 
Inverted 34 37 30 3.0 MN13812-N-ND 1.02 8.48 67.87 
3.8 44 30 3.0 MN13812-Q-ND 1.02 8.48 67.87 
42 45 30 3.0 MN13812-S-ND 1.02 8.48 67.87 
46 49 30 3.0 MN13812-U-ND 1.02 8.48 67.87 


Detection 
Voltage at Tape & 
Drain Supply | Reset Time Cut Tape Reel 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Type Min. Мах. | t0H 101 | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
MINI-TYPE 
20 22 3.0 250.0 | MN1382CPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382CPTR-ND 441.00/М 
912.29 3.0 250.0 | MN1382DPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382DPTR-ND 441.00/М 
22 24 3.0 250.0 | MN1382EPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382EPTR-ND 441.00/М 
23 25 3.0 250.0 | MN1382FPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382FPTR-ND 441.00/М 
24 26 3.0 115.0 | MN1382GPCT-ND 1.02 848 6787| — — 
25 27 3.0 115.0 | MN1382HPCT-ND 1.02 8.48 67.87, MN1382HPTR-ND 441.00/М 
26 29 3.0 115.0 | MN1382JPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382JPTR-ND 441.00/М 
CMOS 28 31 3.0 115.0 | MN1382KPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382KPTR-ND 441.00/М 
30 33 2.0 15.0 | MN1382LPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382LPTR-ND 441.00/М 
32 35 2.0 15.0 | MN1382MPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382MPTR-ND 441.00/М 
34 37 2.0 15.0 | MN1382NPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382NPTR-ND 441.00/М 
36 39 2.0 15.0 | MN1382PPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382PPTR-ND 441.00/M 
38 441 2.0 15.0 | MN13820PCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382QPTR-ND 441.00/M 
40 43 2.0 15.0 | MN1382RPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382RPTR-ND 441.00/М 
42 45 20 15.0 | MN1382SPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN1382SPTR-ND 441.00/М 
44 47 2.0 15.0 | MN1382TPCT-ND 1.02 848 67.87 — — 
46 49 —  — | MN1382UPCT-ND 1.00 848 6787| — -- 
20 22 2.5 160.0 | MN13821CPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821CPTR-ND 441.00/М 
21 23 2.5 160.0 | MN13821DPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821DPTR-ND 441.00/М 
22 24 2.5 160.0 | MN13821EPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821EPTR-ND 441.00/М 
23 25 2.5 160.0 | MN13821FPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821FPTR-ND 441.00/М 
24 26 3.0 100.0 | MN13821GPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821GPTR-ND 441.00/М 
25 97 3.0 100.0 | MN13821HPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821HPTR-ND 441.00/М 
26 29 3.0 100.0 | MN13821JPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821JPTR-ND 441.00/М 
N Channel | 28 3.1 3.0 100.0 | MN13821KPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821KPTR-ND 441.00/М 
Open Drain | 30 3.3 4.0 35.0 | MN13821LPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821LPTR-ND 441.00/М 
32 35 40 35.0| MN13821MPCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN13821MPTR-ND 441.00/M 
34 37 4.0 35.0 | MN13821NPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821NPTR-ND 441.00/M 
36 39 4.0 35.0 | MN13821PPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821PPTR-ND 441.00/М 
38 41 4.0 35.0 | MN13821QPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821QPTR-ND 441.00/М 
40 43 4.0 35.0 | MN13821RPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821RPTR-ND 441.00/М 
42 45 4.0 35.0 | MN13821SPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821SPTR-ND 441.00/М 
44 47 4.0 35.0 | MN13821TPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821TPTR-ND 441.00/М 
46 49 — -- | MN13821UPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13821UPTR-ND 441.00/М 
2.0 22 |2300 3.0 | MN13822CPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822CPTR-ND 441.00/М 
21 2.3 |2300 3.0 | MN13822DPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822DPTR-ND 441.00/М 
22 24 |2300 3.0 | MN13822EPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822EPTR-ND 441.00/М 
23 2.5 |2300 3.0 | MN13822FPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822FPTR-ND 441.00/М 
24 26 |1000 3.0 | MN13822GPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822GPTR-ND 441.00/M 
25 27 |1000 3.0 | MN13822HPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822HPTR-ND 441.00/М 
2.6 29 |1000 3.0 | MN13822JPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822JPTR-ND 441.00/М 
CMOS 28 3.1 |1000  3.0| MN13822KPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822KPTR-ND 441.00/M 
Inverted 30 33 | 300 3.0) MN13822LPCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN13822LPTR-ND 441.00/M 
32 35 | 300 3.0 | MN13822MPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822MPTR-ND 441.00/M 
34 37 | 300 3.0) MN13822NPCT-ND 1.02 8.48 67.87, MN13822NPTR-ND 441.00/M 
3.6 39 | 300 3.0) MN13822PPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822PPTR-ND 441.00/M 
38 441 30.0 3.0 | MN13822QPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822QPTR-ND 441.00/М 
40 43 | 300 3.0 MN13822RPCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822RPTR-ND 441.00/M 
42 45 | 300 3.0 | MN13822SPCT-ND 1.02 848 67.87 | MN13822SPTR-ND 441.00/М 
44 47 | 300 3.0) MN13822TPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822TPTR-ND 441.00/М 
46 49 — — |MN13822UPCT-ND 1.02 8.48 67.87 | MN13822UPTR-ND 441.00/M 


[= TOKO 


Low Dropout Voltage Regulators 
Series TK112xxC/TK113xxCM 


Specifications: TK112xxC • Peak output current is 480mA (10% down point) “ Built-in on/off control (0.1ША max. standby 
current) High Оп • Supply Voltage: -0.4V ~ 16V • Operating Temperature: -30°C ~ 80°C • Line Regulation: бтУ • Max- 
imum Output Current: 480mA • Quiescent Current: 65ША * Lead free TK113xxC • Active Low (Reference: Vin) On/Off 
Control “ Output Current: 300mA (peak 480mA) • Supply Voltage: -0.4V ~16V • Operating Temperature: -30°C ~ 80°C 
* Line Regulation: 6.0mV * Maximum Output Current: 480mA * Quiescent Current: 1.8mA * Lead free 

Description: The TK112xxC is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 
saturation voltage output type with very little quiescent current (65А). The PNP power transistor is built-in. Тһе 1/0 voltage 
difference is 0.17V (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the low voltage drop, the voltage 
source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered equipment. The on/off function is built into 
the IC. The over current sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. It is a very rugged design because 
the ESD protection is high. Therefore, the TK112xxC can be used with confidence. The TK113xxCM series of low dropout 
(LDO) voltage regulators are designed for use in battery powered equipment, portable communication devices or RF 
modules requiring a thermal enhanced SOT23L-6 package. The maximum continuous current power rating is 380mA. 


1 On/Off 1 Vcont 94 E 
2 Gnd 2 Gnd 101 5 0.3 - 22 - 
3 Np (Vref) 3 Np (Vref) Tu А 
4 Vout 4 Vout зо —34—J 14 $ ia Й 15) 
5 Gnd 5 Gnd | J ond .494 17 
6 Vin 6 Vin На сата dc 
Series TK112xxC Series ТК11ЗХХСМ — 5 925 9) 0.95 0.95 

Output Cut Tape Tape & Reel 

Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(М) Part No. 1 10 100 Part No. 1.300 Part No. 
28 TKS11228CT-ND 1.80 1.51 1.88 | TKS11228TR-ND 705.00/М | TK11228CMCL-G 
3.0 TKS11230CT-ND 1.80 1.51 138 | TKS11230TR-ND 705.00/М | TK11230CMCL-G 
33 TKS11233CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11233TR-ND 705.00/М | TK11233CMCL-G 
5.0 TKS11250CT-ND 1.80 151 1.88 | TKS11250TR-ND 705.00/М | TK11250CMCL-G 
3.0 TKS11330CT-ND 260 218 1.99 | TKS11330TR-ND 1020.00/М | TK11330CMCL-G 
33 TKS11333CT-ND 260 218 1.99 | TKS11333TR-ND 1020.00/М | TK11333CMCL-G 
5.0 TKS11350CT-ND 260 218 1.99 | TKS11350TR-ND 1020.00/М | TK11350CMCL-G 


Series TK111xxC/TK717xx 


best for the battery use set. The on/off function is built into the IC. The current in standing-by mode becomes slight (pA 
level). 1.5-10.0V is arranged to the output voltage in 0.1V step. The output voltage is trimmed in high accuracy. The 
ТК717хх is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low saturation voltage 
output type with very little quiescent current. The PNP power transistor is built-in. The 1/0 voltage difference is 163mV 
(typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the low voltage drop, the voltage source can be 
effectively used; this makes it very suitable for battery powered equipment. The on/off function is built into the IC. The 
current during standby mode becomes very small (pA level). In addition, the output short-circuit function works at off 
times. It is a unique characteristic by which the residual charge of the output side capacitor is rapidly discharged. 


1 On/Off 1Vin Bs ри Pi 
2 Gnd 2 Gnd toj] | 29—4 
3 Np (Vref) 3 On/Off 25 — к 
4 Vout 4 Np (Vref) | 1 та, 015, 
s n э Vout 1 И | E 01 L—28 1 B 
Series ТК111ххС Series TK717xx 0.950.95 652505 
Output Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(№) Part No. 1 10 100 |PartNo. 3,000 Part No. 
25 TKS11125CT-ND 146 123 113 | TKS11125TR-ND 575.00/М | TK11125CSCL-G 
3.0 TKS11130CT-ND 146 123 113 | TKS11130TR-ND 575.00/М | TK11130CSCL-G 
3.3 TKS11133CT-ND 146 123 113 | TKS11133TR-ND 575.00/М | TK11133CSCL-G 
5.0 TKS11150CT-ND 146 123 113 |TKS11150TR-ND 575.00/М | TK11150CSCL-G 
2.8 TKS71728CT-ND 153 128 117 |TKS71728TR-ND 600.00/М | TK71728SCL-G 
3.0 TKS71730CT-ND 153 128 117 | TKS71730TR-ND 600.00/M | TK71730SCL-G 
3.3 TKS71733CT-ND 153 128 117 |TKS71733TR-ND 600.00/М | TK71733SCL-G 
Series TK715xxA 


Specifications: • Reverse bias voltage protection * Wide operating voltage range (1.8V-18V) • Supply Voltage: -0.4V ~ 19V 
e Temperature Range: -30°C ~ 80°C • Line regulation: 3mV • Output Current: 155mA • Quiescent Current: 300A • Lead free 
Description: TK715xxA is a low drop out regulator with very few quiescent currents (25 ША). An internal PNP pass 
transistor is applied to achieve a low dropout voltage of 105mV (typ.) at 50mA load current. Because the output current 
100тА (typ.) can be supplied to the system at the 1/0 voltage difference, 0.2V time, the voltage source can be effectively 
used. Therefore, it is the best for the battery use set. The output voltage is trimmed in high accuracy. The over current 
sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. 


Specifications: TK111xxC • Peak output current is 320mA (0.3V down point) “ Built-in on/off control (0.1рА max. standby 
current) High on • Supply Voltage: -0.4V -16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 5mV 
e Maximum Output Current: 320mA “ Quiescent Current: 1.0mA * Lead free TK717xx ° Built-in PNP power transistor. Very 
small Dropout Voltage (Vdrop-163mV at lout-200mA) “ Supply Voltage: -0.4V ~ 16V • Operating Temperature: -30°C 
= 80°C • Line Regulation: 5mV • Maximum Output Current: 370mA • Quiescent Current: 72рА * Lead free 

Description: TK111xxC is an integrated circuit of the silicon monolithic bipolar structure, and the regulator of low saturation 
output type with very little quiescent current (63yA). The PNP power transistor is built-in. The 1/0 voltage difference when 
the current of 200mA (typ.) is supplied to the system is 0.2V. The voltage source can be effectively used therefore, it is the 


g3 - 88 ES ЕТ 
1 Vout 10, T [—23—1 тэгі 
2 Vin 24 | ] аў dp 
3 Gnd Jp ET [ ны от Сов 1 
0.95 0.95 0.95 0.95 
Output Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(V) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
3.0 TKS71530CT-ND 119 1.00 91 | TKS71530TR-ND 465.00/М | TK71530ASCL-G 
3.3 TKS71533CT-ND 119 1.00 .91 | TKS71533TR-ND 465.00/М | TK71533ASCL-G 
5.0 TKS71550CT-ND 119 1.00 .91 | TKS71550TR-ND 465.00/М | TK71550ASCL-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microelectronic Integrated Systems 


RF Transmitters, Receivers LINX OEM Modules Fed! 
and Evaluation Boards анне FCC Pre-Certified OEM Products 29 


All units below are pre-approved with the FCC to allow immediate integration and sale іп most OEM product. 

Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote is capable of 100+ feet transmission ranges. The transmission 
can be decoded using a standard decoder IC, microcontroller, or matching Linx function module. Selectable addressing 
provides security and allows distinct TX/RX relationships. 

Compact Handheld Transmitter: Compact 8-buttons handheld remote is capable of up to 150 feet transmission range. The 
keypad and labeling can be modified to meet specific customer requirements. Can create up to 1,024 distinct transmitter- 
receiver relationships. 

Long-Range Handheld Transmitter: Compact 8-buttons handled remote is capable of up to 300+ feet transmission range. 


‘WIRELESS MADE SIMPLE 


See: ECS SMT Low Profile Quartz Crystals - 
CSM-7 Case for Melexis RF Transmitters 


RF Transmitters: 


* Fully integrated 
* PLL-stabilized VCO 
* Flexible frequency possible with external varactor 


* FSK for digital data and FM reception 
* For analog signal transmission 


* FM/FSK demodulation with phase-coincidence de- 
modulator 


* Wide power supply range 
* High over-all range 
* High deviation possible for wideband data transmission 


* Low current consumption in active mode and very low 
standby current 

* Switchable LMA gain for improved dynamic range 

* RSSI allows signal strength indication and ASK detection. 


The keypad and labeling can be modified to meet specific customer requirements. Can create up to 1,024 distinct 


transmitter-receiver relationships. External antenna attached. 


Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding range performance and is configured with 1 to 5 buttons for a 


variety of OEM applications. 


* FM frequency accuracy 

* Very low standby current 

* Adjustable output power range 

* Adjustable current consumption 

* Frequency deviation and center frequency 

* Differential output well-suited for loop antenna 
* External clock available for m C drive 


1 to 4 Position Relay Function Module: Provides 4 latched relay outputs which are capable of switching external AC or DC 
powered loads up to 5 amps. Selectable addressing. 

AC Switch Function Module: Plugs directly into a wall receptacle and is capable of switching devices at loads up to 1800 
watts (15 amps) or 1 HP @ 120VAC. 


RF Filter: 

* Wide cutoff frequency range (0.8 ~ 22.4MHz) 

* Dual-channel architecture produces superior matching 
and ease of use for quadrature signals 


* Low power consumption (<105mA, typical 55mA from 
-5V supply; FC = 1MHz @ 25°C) 


+ "Clock Only” mode * Companding design provides higher resolution at lower 
М cutoff frequencies 
RF Receivers: * Single ended or differential input operation possible (AC 
* Single superhet architecture for low external compo- coupled) 
nent count * No external components for trimming necessary 
Frequency Temperature | Digi-Key Price Each 
Protocol Package (MHz) Range Part No. 1 10 25 50 
RF Transmitters 
FSK/FWASK | 16-550Р | 315/433 TH7107EFF-ND 648 499 385 297 
ASK 8-SOIC 315/433 TH71071EDC-ND 5.20 400 3.09 2.38 
ASK 8-SOIC 315/433 -40° - 85°С | TH71072EDC-ND 5.20 4.00 3.09 2.38 
АЗК 8-SOIC 868/915 TH71081bEDC-ND 520 400 3.09 238 
FSK/FM/ASK | 16-SSOP 868/915 TH7108EFF-ND 64 499 3.85 297 
RF Receivers 
32-1 ОЕР 315/433 TH71101ENE-ND 1064 818 632 4.87 
32-1 ОЕР 315/433 M" " TH71102ENE-ND 1064 818 6.32 4.87 
FSKFMVASK | so1arp | gegots | 0-990 | TH71111ENE-ND 1064 818 632 487 
32-LQFP 868/915 TH71112ENE-ND 1064 818 632 4.87 
Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Description Package | Part No. 1 10 25 Part No. 1,500 
RF Filter 
Programmable, 
Low-Pass Filter | 16-SOIC | TH7301EDF-ND 24.00 18.40 14.25 |TH7301EDF-TR-ND 6079.50/М 
Digi-Key Price Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Description Part No. Each Fig. Description (MHz) Part Мо. 1 25 100 | Part No. 
RF Evaluation Boards for Transmitters Compact 315 | CMD-HHCP-315-ND 2940 2688 21.95 |CMD-HHCP-315 
(Includes PC Board with Matched Loop Antenna and Transmitter) Handheld 418 | CMD-HHCP-418-ND 29.40 26.88 2195 |CMD-HHCP-418 
Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107B-315-FSKC-ND 61.85 1 Transmitter 433 | CMD-HHCP-433-ND 29.40 2688 21.95 | CMD-HHCP-433 
Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107B-418-FSKC-ND 61.85 Long-Range 315 | CMD-HHLR-315-ND 3241 2964 2495 |CMD-HHLR-315 
Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107B-433-FSKC-ND 61.85 
Evaluation Board for TH7108 Transmitter EVB7108A-915-FSKA-ND 61.85 Handheld 418 (hss alin SD 3241 2904 2495 | CMD-HHLR-418 
Evaluation Board for ТН7108 Transmitter EVB7108B-868-FSKA-ND 61.85 Transmitter 433 | CMD-HHLR-433-ND 3241 2904 2495 | CMD-HHLR-433 
RF Evaluation Boards for Receivers 815 | CMD-HHTX-315-ND 3203 2928 2495 | CMD-HHTX-315 
(Includes PC Board with Coax Antenna Input and Receiver) 2 | Handheld Transmitter | 418 | CMD-HHTX-418-ND 32.03 2928 24.95 | CMD-HHTX-418 
Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB711018-315FSKC-ND 122.69 433 |_CMD-HHTX-433-ND 3203 2928 2495 | CMD-HHTX-433 
Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-418FSKC-ND 122.69 1 to 5 Button ЕСС 315 | CMD-KEY5-315-ND 20.60 19.57 17.95 | CMD-KEY5-315 
Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-433FSKC-ND 122.69 3 Precertified Keyfob | 418 | CMD-KEY5-418-ND 20.60 19.57 17.95 | CMD-KEY5-418 
Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-315FSKC-ND 122.69 Transmitter 433 | CMD-KEY5-433-ND 20.60 1957 17.95 |CMD-KEY5-433 
Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-418FSKC-ND 122.69 n 315 | FCTN-RLY4XX-315-ND 59.85 5472 4996 |FCTN-RLYAXX-315 
Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-433FSKC-ND 122.69 1 to 4 Position Relay 
Я : 4 ; 418 | FCTN-RLY4XX-418-ND 59.85 5472 49.96 | FCTN-RLY4XX-418 
Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-868FSKC-ND 122.69 Function Module 433 | FCTN-RLY4XX-433-ND 5092 5479 5001 |FCTN-RLY4XX-433 
Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-915FSKC-ND 122.69 - = = 
Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-868FSKC-ND 122.69 AC Switch Function F ied T š 
Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-915FSKC-ND 122.69 ° Module - 120VAC өг Midi Sion ИШЕ, 499^ БОТАМ 518 


IERC Heatsinks Databook 
S2OSBAND ————— ——————— $2.50 


Digi-Key Digi-Key Price 
Part No. Part No. Each Lumex Master Catalog CD-ROM 4.0 
Pocket PC DiRectory : | ' 167:1542:М Qu u a n epus о аа ER hey axa $1.95 
^ . і . Burr-Brown Linear & Mixed Signal 
Contains eirectorysintormalien on overctSoD Products Data Book Microchip Embedded Control PIC Handbook, Volume 1 
companies involved in PC manufacturing. LI-501-ND $4.94 
includes-company:names-andiaddrasses, 1-І ӘОМооесе ененнен ан i DS00092D-ND: аны алабы 59.95 
phone, fax апа world wide web address. 
ECS X-Tal/Oscillator Data Book Microchip Embedded Control Handbook Update 2000 
9273B-ND ——————— Q256BEND ——————— q $2.95 DSOOTTI-ND ——ÓM $5.00 
1 = А . А 
Needham's Electronics SureLink / QuickLink RF Module 
SureLink КИ: • 2 SureLink Transceiver Modules * 2 QuickLink Interface Modules * CD-ROM * 2 Serial Cables Digi-Key Я 
QuickLink RS-232 Interface Module: * The Needham's Electronics QuickLink 232А gives your wireless solution with the SureLink 915A-FM the ability Description Part No. Each 
to connect directly to any RS-232 port to either transmit or receive data * Powered by a 9-V battery, the QuickLink 232A can be used almost anywhere 
* Using the J6 jumper you have the ability to set the mode, speed, baud rate, channel and master/slave * LEDs to show RX and TX of the В5232 data SURELINK Kit, 915A Development System DK99875-ND 199.95 
SureLink RF Transceiver Module: • The SureLink 915A-FM transceiver gives you a wireless solution with the ability to transmit information without QuickLink RS-232 Interface Module QUICKLINKRS232A-ND. 89.95 
line of sight • All that is needed with the RF transceivers is a module to send, а module to receive, power and the data that needs to be sent • 76.8K up Я I “ary 
to 300 feet or 4.8K BPS up to 1000 feet SureLink RF Transceiver Module SURELINK915A-FM-ND 99.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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LINX RF Modules / Broadband Amplifiers / Evaluation Kits / Interface ICs 
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LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX/RX Modules: prematched to 500 and require no external RF components. Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Operating in the 260-470MHz band, these tiny RF modules ВВА-322: • High gain model • 10Mhz ~ 3Ghz broadband Fig. Description (MHz) |Part No. 1 25 100 | Part No. 
provide a complete and cost-effective solution for the wire- operation * +20dB small signal gain at 900MHz * Up to +10 LC Series 
less transfer of serial control and command information (10тМ/) Linear output power • 3.8dB noise figure “ Operates 315 |TXM-315-LC-ND 6.90 631 5.60 | TXM-315-LC 
over distances in excess of 300 ft. Tx: «2.7 ~ 5.2 VDC range from a single supply ВВА-519: • High output model • 10Mhz 1 Transmitter 418 |TXM-418-LC-ND 6.90 631 5.60 | TXM-418-LC 
*1.5 mA avg. * +3 dbm output • 5Kbps max. data rate «Low ~ 4Ghz broadband operation * +18dB Small Signal gain at 433  |TXM-433-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
harmonics Ах: • 2.7 ~ 5.2 VDC range “ Low power con- 900MHz “Ор to +17 (50mW) Linear output power • 4.8dB 315 | RXM-315-LC-S-ND 1379 1261 1090 | RXM-315-LC-S 
sumption (6mA op., 300pA sleep) «-97 Typ. sens. «SKbps noise figure 2 Receiver 418 |RXM-418-LC-S-ND 1379 12.61 10.90 | RXM-418-LC-S 
max. data rate * Balanced LO for easy certification ES Series: Housed in a tiny SMD pkg., this series utilizes an 433 | RXM-433-LC-S-ND 1379 12.661 10.90 | RXM-433-LC-S 
KH Series - Transmitter And Receiver Featuring Integrated advanced FM/FSK-based synth. architecture to provide KH Series 
Encoder/Decoders: This series combines the popular LC superior performance and noise immunity when compared 315 |TXE-315-KH-ND 9.98 912 7.80 | TXE-315-KH 
ТХ/ВХ with an integrated enc./dec. pair. The encoder module to AM/OOK solutions. An outstanding 56Kbps max. data rate | 3 Transmitter 418 | TXE-418-KH-ND 99 942 7.80) TXE-418-KH 
accepts up to eight parallel inputs. This allows the direct and wide-range analog capability make the ES Series equally 433 | TXE-433-KH-ND 99 942 7.80) TXE-433-KH 
connection of switches or a microcontroller. at home with digital data or analog sources such as audio. A 315 |RXD-315-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-315-KH 
RM Series: Provides a complete TX/RX solution ina host of useful features including RSSI, PDN, audio ref., LVL | д Receiver 418 | RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-418-KH 
compact SIP style module. This series utilizes an advanced ADJ, low-volt. detect and a microprocessor clock source are 433 |RXD-433-KH-ND 15.93 1456 12.75 | RXD-433-KH 
SAW based design and FM/FSK modulation and operates in provided. Operates at 916.48MHz which in North America RM Series 
the 260 ~ 470 band. Tx: • 5.9 ~ 9.0VDC range • 6.0тА avg. allows an unlimited variety of applications including data 5 Transmitter 418 |ТХМ-418-ВМ-МО 2245 2053 16.21 | TXM-418-RM 
e 43 dbm output * 10,000Kbps max. data rate * SIP pkg. апа audio links. Audio 20Hz ~ 28KHz, very low current for 433  |TXM-433-RM-ND 22.45 20.53 16.21 | TXM-433-RM 
Rx: • 4.0 ~ 9.0VDC range “ 14mA avg. • -103 typical long life in battery applications. Tx: “ Supply volt.: 2.1 ~ 4V Я 418 |RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
sensitivity e Current: 6.5 ~ 7.5mA = 0dbm output power * Sleep: 904. | ê Receiver 433 |RXM-433-RM-ND 36.66 3352 28.31 | RXM-433-RM 
HP-3 Series — High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX Вх: • Supply volt.: 4.5 ~ 5.5V • Current: 5.5 ~ 6.5mA • Sleep: HP3 Series 
Modules: These modules are designed for the popular 902- 50ША 7 Transmitter 8 Channel 900 |TXM-900-HP3-PPO-ND 2945 26.93 23.60 | TXM-900-HP3-PPO 
928MHz band. The modules offer 8 or 256 selectable LR Series: This receiver is ideal for the wireless transfer of Transmitter 8/120 Channel 900 |TXM-900-HP3-PPS-ND 30.33 27.73 24.10 TXM-900-HP3-PPS 
channels and are capable of transmitting analog and digital serial data, control or command information in the 260 8 Receiver 8 Channel 900 |RXM-900-HP3-PPO-ND 45.15 41.28 31.70 | RXM-900-HP3-PPO 
information for distances of up to 1000 ft. Available in SIP ~ 470MHz band * Links less than 3000 ft. will benefit from а Receiver 8/120 Channel 900 | АХМ-900-НРЗ-РРЅ-МО 46.03 42.08 32.20 | RXM-900-HP3-PPS 
or SMT pkg. Tx: * 8 parallel selectable channels on PO series more reliable signal * Rx is Footprint compatible with SC/SC-PA Series 
and 8 parallel 120 serial on PS series • Synthesized popular LC-S series * 10 kbps data rate • Range in excess 9 SC Transceiver 916 | TR-916-SC-P-ND 44.80 4006 3961 | TR-916-SC-P 
architecture “2.7 ~ 3VDC supply range • Low power (15mA of 3000 ft. • SMD package * No external components re- |10| FCC Precertified Transceiver | 916 | TR-916-SC-PA-ND 48.30 — 46.92 46.31 | TR-916-SC-PA 
avg. cur.): * Odbm output power “ 100Hz ~ 25Khz analog quired (except antenna) * Operating volt. down to 2.7\/ • 5КН2 |11 RF Transceiver 916  |TR-916-SC-S-ND 42.88 39.20 38.41 | TR-916-SC-S 
bandwidth • CTS Вх: * 8 parallel selectable channels on PO analog BW * -112dbm receiver sensitivity typ. • 5.2mA BBA Series 
series and 8 parallel 120 serial on PS series “ Synth. archi- supply current typical 12 Hi-Gain Broadband RF Amp. |10-3000 | BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | ВВА-322-А 
tecture * 2.7 ~ 18VDC supply range “ Low power (18mA QS Series: Allows the rapid addition of USB to virtually any Hi-Power Broadband RF Amp. | 10-4000 | BBA-519-A-ND 15.00 1425 13.95 | ВВА-519-А 
avg. cur.; 5ОЏА powerdown) • 50Kbps max. data rate • 50Hz device. Housed іп a compact SMD pkg., the QS Module ES Series 
~ 25Khz analog bandwidth * RSSI output • Powerdown provides a complete solution for converting between USB |13 Transmitter 916  |TXM-916-ES-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES 
control and TTL logic output. “ Applications include interfacing Linx |14 Receiver 916 |ВХМ-916-Е5-М) 18.48 16.00 13.95 | RXM-916-ES 
SC/PA Series - High-Performance, Low-Cost RF RF Modules, MCU's, etc. to a USB interface “ 4.4 - 6VDC LR Series 
Transceiver: They are designed for the cost-effective, bi- supply * Low current consumption, 26mA “ USB Bus or : 315  |TXM-315-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-315-LR 
directional transfer of wireless information. SC Transceiver: self powered ” No external components required (except |15 Transmitter 418 | TXM-418-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-418-LR 
* Surface mount or thru-hole “ Synth. architecture • 2.7 USB jack) 433  |TXM-433-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-433-LR 
- 16VDC supply range * Low power (15mA Avg.) * Adjustable MS and HS Series: Both the MS and HS Series encoders у 315 |RXM-315-LR-ND 13.56 1240 9.80] RXM-315-LR 
output power * UART compatible • 33.6Kbps max. data rate and decoders are designed for remote control applications. |16 Receiver 418 | RXM-418-LR-ND 13.56 1240 9.80 | RXM-418-LR 
* 100Hz ~ 25Khz analog bandwidth * Integral antenna They allow the status of up to 8 buttons or contacts to be 433  |RXM-433-LR-ND. 13.56 1240 9.80 | RXM-433-LR 
switch * Powerdown control SC-PA Version Adds: • Inte- securely transferred via a wireless link. The MS Series 24 bit QS Series 
grated RP-SMA antenna connection • FCC approved to address size makes transmissions highly unique, minimizing |16 USB Module — . |SDM-USB-QS-S-ND 14.61 13.36 11.80 | SDM-USB-QS-S 
eliminate additional testing (when used w/approved the possibility of multiple devices having conflicting MS Series 
antennas). addresses. The HS Series uses a highly secure encryption |47 Encoder 418 |LICAL-ENC-MSO01-ND 4.10 3.75 3.16 | LICAL-ENC-MS001 
BBA Series — Broadband RF Amplifiers: These amplifiers algorithm with a non-repeating code to prevent unauthorized Decoder 418 ]|LICAL-DEC-MSO01-ND — 410 375 3.16 | LICAL-DEC-MS001 
are well suited to a wide range of amplification and buffering users from replicating the signal. Features: « 8 data lines « Low HS SERIES 
applications including extending the range of Linx's own RF 2.0V ~ 5.5V operating voltage “ Low supply current (370HA [17 Encoder 418 | LICAL-ENC-HS001-ND 445 407 3.43 | LICAL-ENC-HS001 
modules (when legally appropriate). The hybrid amps are @ 3V) * Ultra low ОЛрА standby current • Selectable baud rates Decoder 418  |LICAL-DEC-HS001-ND 445 407 3.43 | LICAL-DEC-HS001 
Evaluation Kits Digi-Key Price Linx 
Description MHz | Part No. Each Part No. 
These kits provide the most complete opportunity to evaluate the Basic Evaluation Kits 
Linx dea series of your chole and then begin the integration of 315 | EVAL-315-LC-S-ND 139.00 EVAL-315-LC-S 
Е : LC Series 418 EVAL-418-LC-S-ND 139.00 EVAL-418-LC-S 
itinto your own design. 433 | EVAL-433-LC-S-ND 139.00 | EVAL-433-LC-S 
Basic Evaluation Kit: This kit is a quick way to evaluate the field SC Series 916 | EVAL-916-SC-P-ND 199.00 EVAL-916-SC 
performance of Linx products. The kit does not allow for the level of SC-PA Series 916 EVAL-916-SC-PA-ND 199.00 EVAL-916-SC-PA 
testing and interface possible with Master Kits but provides a cost- Р 5 gro 149.00 EVAL-SIS:KH 
9 ñ HA P KH Series 418 EVAL-418-KH-ND 149.00 EVAL-418-KH 
effective starting point. 433 | EVAL-433-KH-ND 149.00 | EVAL-433-KH 
Basic Kits Contain: “ 2 Transmitter Modules and 2 Receiver ES Series 916 | EVAL-916-ES-ND 179.00 EVAL-916-ES 
Modules (or 2 Transceiver Modules) * 2 Antennas * 2 Fully Keyfob Series 418 | EVAL-418-KEYS-ND 119.00 EVAL-418-KEYS 
Assembled Evaluation Boards with batteries • Manuals • Part 2 + ННСР Series 418 | EVAL-418-CP-ND 129.00 EVAL-418-CP 
Ao HHLR Series 418 EVAL-418-HHLR-ND 129.00 EVAL-418-HHLR 
Part 15 Guidelines 315 | EVAL-315-LR-ND 139.00 | EVAL-315-LR 
EVAL-418-KEY5-ND: • 1 Antenna • 2 Keyfobs 1 Evaluation Board LR Series 418 | EVAL-418-LR-ND 139.00 EVAL-418-LR 
* 2 KH Receiver Modules with batteries * Manuals = Part 2 + Part 433 | EVAL-433-LR-ND . 13900 | EVAL-433-LR 
15 Guidelines Master Evaluation Kits 
RM Series 418 | MDEV-418-RN-ND 249.00 | MDEV-418-RM 
Master Evaluation/Development System: The kits not only allow : 433 MDEV-433-RM-ND 249.00 MDEV-433-RM 
evaluation of the module series you have chosen, but also speed EIS B МОЗ ОНА ВВАВЕ Ван 2000 MDEV-900-HFS-PPS-AS282 
ie eave paren of yor own design via on-board prototyping area SC-P Series 916 | MDEV-916-SC-P-ND. 299.00 | MDEV-916-SC-P 
: HP Series Shown - SC-S Series 916 | MDEV-916-SC-S-ND 299.00 | MDEV-916-SC-S 
Master Kits Contain: * 2 Transmitter Modules & 2 Receiver Kit contents varies by part number QS Series — MDEV-USB-QS-ND 129.00 MDEV-USB-0S 
Modules * 2 Antennas • 2 9-Volt Batteries * 2 Fully Assembled ҮР MS Series 418 | MDEV-LIC-MS-ND 249.00 | MDEV-LIC-MS 
Evaluation Boards * Manuals and FCC Guidelines HS Series 418 | MDEV-LIC-HS-ND 299.00 MDEV-LIC-HS 
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RP-SMA Connectors 
for OEM Antennas 


Reverse Polarity SMA Connectors: 
Reverse-polarity connectors are designed to meet FCC Part 15 requirements and are ideal for any application that requires a reliable non-standard 
interface connection. The reverse-polarity design prevents damage and will not mate with standard connectors if accidentally connected. 
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Digi-Key Price Each Linx 
Fig. | Description Part No. 3 25 200 Part No. 
1 |PCB Mount Connector CONREVSMA001-ND 3.13 2.87 2.21 2.15 CONREVSMAO01 
2 |Right Angle PCB Mount Connector. CONREVSMA002-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA002 
з | Card Edge Mount Connector for Board Thickness .031” (.79mm) CONREVSMA003.031-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.031 
Card Edge Mount Connector for Board Thickness .062" (1.57mm). СОМВЕУ5МА003.062-М0 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.062 
4 |Нопі Mount Bulkhead Receptacle. . CONREVSMA004-ND 3.54 3.24 2.50 2.43 CONREVSMA004 
5 Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact. CONREVSMA005-ND 5.88 5.38 4.16 4.04 CONREVSMAO005 
Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact with 8.5" (215.90mm) Contact. CONREVSMAO05C08.5-ND 7.82 746 5.54 5.37 CONREVSMA005-C08.5 
6 | Card Edge Multi-Mount Connector CONREVSMA006.062-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA006.062 
7 | Сабе End Connector for RG-174. CONREVSMA007-ND 5.22 4.77 3.69 3.58 CONREVSMA007 
8 |Long PCB Mount Connector .. CONREVSMA008-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 СОМВЕУ5МА008 
9 [Right Angle Card Edge Multi-Mount Connector . CONREVSMAO009-ND 4.04 3.70 2.86 2.78 СОМВЕУ5МА009 
10 | Right Angle Plug-Jack.... CONREVSMA010-ND 413 3.72 3.40 3.12 СОМВЕУ5МА010 
11 |Cable End Crimp Jack.... CONREVSMAO!1 1-ND 5.22 4.77 3.69 3.58 CONREVSMA011 
12 |Right Angle Cable End Connector for RG-174 CONREVSMA012-ND 4.03 3.63 3.36 3.08 СОМВЕУ5МА012 
Crimper Kit for RG58/59/62 ............. CTK-58-01-ND 119.00 CTK-58-01 
Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 CTK-174-01-ND 124.00 CTK-174-01 


UC Series: The UC Series offers outstanding value in a compact form factor. A wide operating voltage, temperature range and compact 
housing with dual mounting options suit the UC to a wide variety of cost-sensitive applications. 
SE Series: This sleekly housed active GPS antenna sets a new standard of value and performance. The antenna operates from 2.5 to 5.5V 
and consumes as little as 4mA. The unit's rugged housing is fully weatherized and may be mounted via its magnetic base or integral screw 


receptacles. 
Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig.| Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-UC-SMA-ND 2669 2440 21.51 | ANT-GPS-UC-SMA 
2 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-SE-SMA-ND 37.54 3432 2776 | ANT-GPS-SE-SMA 


Magnetic Mount Antennas 


Mag-1 Magnetic Bases: Available in three base diameters, each MAG-1 Series base features a powerful magnet for reliable mounting on 
metal surfaces. They also feature a soft, rubber protective cover to help protect painted surfaces, such as those on automobiles. The base 
accepts a diverse range of antenna element styles and frequencies. 
Mag-1 Antenna Elements: These cosmetically attractive elements are designed to fit MAG-1 Series bases. Ideal for mobile and cellular 
systems, they are available in a range of styles and center frequencies and are intended to offer outstanding performance and durability 
even in harsh environments. 


ВІ 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) Part No. 1 25 100 | Part No. 

50mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B50-RPS-ND 5.78 5.28 4.40 | ANT-MAG-B50-RPS 
1 |66mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B66-RPS-ND 6.49 5.94 4.95 | ANT-MAG-B66-RPS 

85mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B85-RPS-ND 7.23 6.61 5.50 | ANT-MAG-B85-RPS 
2 |Dual-Band Whip-Element 1 | ae ANT-ELE-S01-008-ND 3.41 3.12 2.90 | ANT-ELE-S01-008 
3 |Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-005-ND 2.92 2.56 2.25 | ANT-ELE-S01-005 (Cable: 13.1 ft. - 
4 |High Gain Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-006-ND 3.52 3.08 2.70 | ANT-ELE-S01-006 RG-174-RP-SMA) 
5 | Short Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-010-ND 2.86 2.51 2.22 | ANT-ELE-S01-010 
6 | Stub Element 2.4GHz ANT-ELE-S01-011-ND 2.82 247 2.20 | ANT-ELE-S01-011 


Yagi Antennas Fi9.2 to7x127x066 | Ғ9-3 127x127x086 
Antenna Factor offers Yagi antennas іп models covering frequencies from 400 to 2.4GHz. Тһе antennas аге 4.0 te 
designed for long-distance directional communication and can greatly enhance the performance of RF links, 116.1 
such as WLAN and WIFI. 1258] 
Made of stainless steel and featuring sturdy mast mounts, these rugged antennas are constructed to ра 
withstand the stress of long-term use. All antennas are designed for 500 system matches with maximum 125.7. 
inputs of 100W. 
Freq. | Digi-Key Price Each Antenna Factor 

Fig. | Description (MHz) | Part No. 1 25 100 | Part Мо. 

1 |418MHz 5-Element Yagi | 418 | ANT-418-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-418-YG5-N 

2 |916MHz5-Element Yagi | 916 | ANT-916-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-916-YG5-N 

3 |2.4GHz 6-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG6-N-ND 8435 77.12 69.95 | ANT-2.4-YG6-N RG-8/U 

4 |24GHz 12-Element Yagi | 2442 |ANT-24-YG12-N-ND 120.23 109.92 89.96 | ANT-2.4-YG12-N FiexibleiGable Flexible Cable 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross) 699 


NTENNA 
LINX „АЯ OR ы” 


E 07.62 
(тт - MHz) 1 

A / C 176.28 - 418 MHz (mm - MHz) mm - MHz 

ntennas / Connectors TS eM f плем | тма 
76.45 - 868 MHz ы + @145| | 173-433 MHz : 
Ant itical and often neglected factor in determining th d reliability | 7417-916 MHz "IER 25-90 MIR M D ME 
ntennas are a critical and often neglected factor in determining the range and reliability . |. 80-916 MHz 85.09 - 433 MHz 
of any wireless link. Antenna Factor antennas are ideal for achieving maximum ] г 64.77 - 916 MHz 
— i 9 


performance and cost efficiency from most discrete or modular designs. All antennas are 
designed to meet FCC and international standards. 


PW Series: Designed for permanent attachment, the PW series of 1/4-wave whip 
antenna is designed to offer outstanding performance in a rugged, cost-effective Part 15- 
compliant package. The antenna is attached by securing its base through a 1/4" hole in 
the product's package. The antenna is fed through the base via RG-174 (7" standard 
length) coax which may be soldered directly to a PCB or attached via a connector. 


PML Antennas: Designed for permanent attachment, PML-Series 1/2-wave whips give 
outstanding performance in a rugged and cost-effective package. An internal, center-fed 


Coax: 215.9 f d 1346+ 


element eliminates the need for a groundplane. Can be attached by securing it with a nut RP-SMA 
or by threading it into a PEM-style insert. The antenna is fed through the base with RG- Connector 
174 coax cable. Standard cable length is 8.5". j 
RH Series - Reduced Height: Significantly smaller than our larger whips, the RH -| š 

Ғана Sa T Š ? Ñ " 16.76 [ Е ° 
series is ideally suited for products where cosmetic or functional requirements dictate a | 
compact, aesthetically pleasing antenna. EET OT 
CW Series: The CW series antennas feature an FCC Part 15-compliant Reverse Polarity | Fig. 11 25 
SMA connector allowing for easy field replacement. These antennas deliver outstanding TH d 
performance in a rugged and cosmetically attractive package. (mm - MHz) 
HD Series - Reduced Height: This reduced height 1/4-wave antenna is ready for years 102.5-315, 
of abuse thanks to a highly flexible internal helical which is over-molded with a heavy- A ON 
duty protective jacket. The HD series is an excellent choice for outdoor application or for 
use in adverse environments where the antenna must resist shock, harsh weather and L 
tampering. 31.0 
RCR Antennas: Ideal for products requiring an attractive yet compact antenna in a right- 935 ЫН 

632 — 


angle form factor. The 1/4-wave antenna features а Part 15-compliant RP-SMA 
connection which mates with all Antenna Factor PCB and chassis RP-SMA connectors. 
Very low VSWR, Omni Directional, RA, use with plastic or metal enclosures. 


T E Ө з Ix ы Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
RCS Series i Ultra Compact Right Angle: The RCS series is ideally suited for Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Рай №. 
products requiring ап attractive yet compact antenna in а right-angle form factor. 418 ANT-418-PW-QW-ND 683 624 507 | ANT-418-PW-OW 
RCL Series - Compact Right Angle: Similar to the RCS series but in a larger form 1 Permanent Mount 433 ANT-433-PW-QW-ND 670 6.13 497 | ANT-433-PW-QW 
factor. It is useful in products where additional height above the product's case is needed 1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-QW-ND 6.56 6.00 4.84 | ANT-868-PW-QW 
or a slightly wider operational bandwidth is desired. The 2.4GHz version has а center-fed 916 ANT-916-PW-QW-ND 8.37 7.65 6.21 | ANT-916-PW-QW 
1/2 wave element with internal ground reference. 2 1/4 Wave Whip with RG-178 Cable 916 ANT-916-PML-ND 7.61 6.96 5.66 | ANT-916-PML 
RCT Series: The RCT 1/2-wave 2.4GHz antenna delivers outstanding performance and 315 ANT-315-CW-RH-ND 6.32 5.78 436 | ANT-315-CW-RH 
maximum orientation flexibility in a compact physical package. The antennas innovative 3 RP-SMA Reduced 418 ANT-418-CW-RH-ND 6.32 5.78 436 | ANT-418-CW-RH 
articulating base allows the antenna to tilt and swivel for optimum orientation by the Height 1/4 Wave Whip a АННО oe 278 de pues 
product's end user. The antenna mounts quickly via an RP-SMA connector. 418 ANT-418-CW-0W-ND 788 120 574 ANT-418-CW-QW. 
LTG Series - Compact Dual Band: This tiny 2.4 and 5.3GHz dual band antenna is 4 RP-SMA 1/4 433 ANT-433-CW-QW-ND 7.70 7.04 5.61 | ANT-433-CW-QW 
ideal for applications such аз WI-FI, Bluetooth, 802.11, Zigbee and Home RF. This Wave Whip 868 ANT-868-CW-0W-ND 753 6.88 548 |ANT-868-CW-0W 
antenna is available with a standard SMA or Part 15-compliant RP-SMA connector. 916 ANT-916-CW-0W-ND 7.35 6.72 5.96 | ANT-916-CW-QW 
LP Series: LP series antennas are low-cost, reduced height, permanently attached 1/4- a НО О га eoe 330 ГЕТЕ 
i i icati iri i j 5 RP-SMA Reduced Height TE y d қ аа PI 
wave whips. They are ideal for applications requiring a rugged, cosmetically attractive, yet : 433 ANT-433-CW-HD-ND 7.61 6.96 550 | ANT-433-CW-HD 
cost-effective antenna solution. The antennas are easily secured directly to a user's PCB 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-916-CW-HD 
via a single screw. 6 1/4 Wave Whip RA RP-SMA 916 ANT-916-CW-RCR-ND 6.39 5.84 5.10 | ANT-916-CW-RCR 
RA Series: The RA series offers maximum mounting and orientation flexibility in a cost- er 315 ANT-315-CW-RCS-ND 6.46 5.91 4,99 | ANT-315-CW-RCS 
effective reduced height package. The antennas innovative base allows a wide range of 7 1/4 Wave Whip Right Angle НЕ ANIMI CHORD oe 22 HE АНТ ECW RCS 
horizontal and vertical motions which enhances versatility for both the designer and the 916 ANT-916-CW-RCS-ND 6.46 591 525 |ANT-916-CW-RCS 
customer. The antenna mounts quickly to a PCB via a single screw and meets all Part 15 RP-SMA Right Angle 24GHz ANT- 4 CW-RCS-ND NEW! 6.46 591 5.25 ANT-2 4-CW-RCS 
Requirements, " 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RCL-ND 704 644 5.50 |ANT-916-CW-RCL 
SP Series - The “Splatch”: The Splatch uses a grounded line technique to extract 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCL-ND 7.04 6.44 5.50 | ANT-2.4-CW-RCL 
outstanding performance from a tiny SMT element. Unlike many compact antennas the 9 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCT-RP-ND 8.47 7.75 6.50 | ANT-2.4-CW-RCT-RP 
Splatch is highly immune to proximity effects making it an ideal choice for hand-held 315 ANT-315-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.78 |ANT-315-PW-LP 
applications for remote controls, pagers and alert devices. This unique antenna is de- | 4q Permanent Mount Reduced 418 ANT-418-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-418-PW-LP 
signed for hand or reflow mounting directly to a product's circuit board. Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 |ANT-433-PW-LP 
в А 916 ANT-916-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 |ANT-916-PW-LP 
JJB Antennas: The JJB-Series packs near the performance of a conventional monopole 315 ANT-315-PW-RA-ND 345 341 289 | ANT-315-PW-RA 
into an incredibly compact 7mm-diameter package. These antennas are ideal for any OEM P t Mount Swivel 418 ANT-418-PW-RA-ND 345 341 289 | ANT-418-PW-RA 
application requiring a compact, cosmetically attractive, low-cost antenna solution. The 11 ‘angle 1/4 Wan Whip. 433 ANT-433-PW-RA-ND 3.45 341 2.89 | ANT-433-PW-RA 
antenna features a through-hole feedline which attaches directly to a user's PCB. Internal 916 ANT-916-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 |ANT-916-PW-RA 
or external mounting is possible. 315 ANT-315-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-315-SP 
CHP Antennas: One of the world's smallest, high-performance 2.4GHz. Chip Antennas. | 45 Planar Antenna 418 ANTO SEND 208 185 KE АНЕ БЕ 
Ideal for all 2.4GHz applications including Bluetooth, 802.11, home RF, ZigBee and other (SMT) 868 ANT-868-SP-ND 2.08 182 175 | ANT-868-SP 
popular and emerging standards. Uses an advanced multilayer LTCC Technology and a 916 ANT-916-SP-ND. 2.08 1.82 175 |АМТ-916-5Р 
proprietary hybrid spiral element to achieve size and performance characteristics superior | 13 JJB Permanent Ultra-Miniature 916 ANT-916-JJB-ST-ND 1.78 156 1.45 |ANT-016-JJB-ST 
to other designs. Fully compatible with hand and reflow attachment processes. 14 JJB Permanent Ultra-Miniature 916 ANT-916-JJB-RA-ND 1.78 1.56 1.45 |ANT-916-JJB-RA 
HE Series - Helical: Designed for direct PCB mounting. HE's compact size makes them | 15 Ultra-Compact Chip Antenna 2.45GHz ANT-2.45-CHPCT-ND* 151 1.38 1.34 |ANT-2.45-CHP 
ideal for internal concealment inside a product's housing. The wire diameter and coil p id Е аши. 55 20.005000 a я 
і 'timized for wider th ical bandwidth. Sebi i * E Ë S 
Spacing are optimized or wider than typical! bandwidth: 418 ANT-418-HETH-ND E 75 67 |АМТ-418-НЕТН 
CHP Kit: Allows for rapid evaluation of Antenna Factor's tiny ANT-2.45-CHP antenna. Аз | 16 Helical Through-Hole Antenna 433 ANT-433-HETH-ND `88 75 67 | ANT-433-HETH 
one of the smallest and most efficient chip antennas in the world it is ideal for all 2.4 GHz 916 ANT-916-HETH-ND .88 418 .67 |АМТ-916-НЕТН 
applications including 802.11, Bluetooth, Zigbee and Home RF. Includes a reference jig | Evaluation Kit for CHP Antenna AEK-2.45-CHP-ND 18.95 — —  |AEK-2.45-CHP 
which allows for immediate assessment of the antennas performance and five additional 
antenna samples for use in a customer's design. *CutTape {Таре and Reel 


Surface Mount Antennas 


MHW Series: This antenna style provides a clever solution to the unique needs of difficult environments such as a vehicle. Designed to mount directly onto 
non-conductive interior surfaces such as wallboard, windows or a rear-view mirror, these compact antennas are easily concealed, minimizing potential theft. 


сє 
НОР Series: А compact, center-fed antenna that achieves efficient operation at either or both of two frequency bands. Its durable, unobtrusive housing 0.76 
attaches permanently with integral adhesive to flat, non-conductive surfaces. (Adhesive Pad) 
VDP Series: Similar to the HDP Series but the cable enters from the bottom to facilitate vertical orientation. Also, this compact, center-fed antenna achieves 
efficient operation at any or all of three frequency bands. Attaches permanently with integral adhesive to flat non-conductive surfaces 71.1-418/433MHz N Aee 
Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 33.5,99.0-916MHz Pads 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 | Part No. Ado pex 
418 ANT-418-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 | ANT-418-MHW-RPS-S ғ 
1 | Compact Center-Fed Dipole 433 ANT-433-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 | ANT-433-MHW-RPS-S И 
916 ANT-916-MHW-RPS-S-ND 9.94 870 7.94_| ANT-916-MHW-RPS-S 
2 Dual-Band Surface Mount 860-960.1770-1880 ANT-DB1-HDP-RPS-ND 8.07 7.38 6.75 | ANT-DB1-HDP-RPS 
3 Tri-Band Surface Mount 860-960,1770-1880, 2.4GHz | ANT-DB1-VDP-RPS-ND 9.68 8.47 7.44 | ANT-DB1-VDP-RPS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
700 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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TI-RFid. Low Frequency Transponders 134.2KHz 


А TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 


Typical Operating Operating 
Memory | Memory Reading Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Fig. | Functionality (Bits) (Pages) | Range (cm) (Read) (Program) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Read Only 64 1 «60 -25°C ~ 70°C — 481-1006-ND 3.90 244 2.13 | RI-TRP-REHP-01 
1 Read Only 64 1 «60 -40°C ~ 85°C — 481-1007-ND 8.21 5.62 4.98 | RI-TRP-RRHP-06 
Read/Write 801 1 <60 -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 70°С | 481-1008-ND 5.52 340 3.01 | RI-TRP-WRHP-20 
Read 0nly 64 1 <100 -25°C ~ 70°C — 481-1000-ND 4.02 248 2.19 | RI-TRP-RE2B-00 
Read Only 64 1 «100 -25°C ~ 85°C -- 481-1001-ND 5.16 3.18 2.81 | RI-TRP-RR2B-20 
2 Read/Write 801 1 «100 -25°C ~ 70°С | -25°C ~ 70°С | 481-1002-ND 4.02 2.48 2.19 | RI-TRP-WE2B-01 
Read/Write 801 1 «100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 70°С | 481-1003-ND 5.67 3.50 3.09 | RI-TRP-WR2B-20 
MPT 13601 17 RW <100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°С | 481-1004-ND 748 4.90 4.33 | RI-TRP-DR2B 
SAMPT 13607 | 17 ВА «100 -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°С | 481-1005-ND 7.58 5.19 4.59 | RI-TRP-IR2B-01 
3 Read Only 64 1 <20 -40°C ~ 85°C — 481-1009-ND 8.21 5.62 4.98 | RI-TRP-R9WK-20 
Read/Write 80 1 «20 -40°C ~ 85°С | -40°C ~ 70°C | 481-1010-ND 5.34 3.29 2.91 | RI-TRP-W9WK-03 
4 Read Only 64 1 «60 -25°C ~ 85°C -- 481-1011-ND 6.69 3.86 3.65 | RI-TRP-R9QL-00 
Read/Write 80 1 «60 -25°C ~ 70°С | -25°C ~ 70°С | 481-1012-ND 7.47 4.14 3.91 | RI-TRP-W90L-00 
5 Read 0nly 64 1 «150 -25°C ~ 85°C — 481-1013-ND 8.94 6.13 5.42 | RI-TRP-R9UR 
Read/Write 80 1 «150 -25°C ~ 70°С | -25°C ~ 70°C | 481-1014-ND 9.54 6.54 5.79 | RI-TRP-W9UR 
Read 0nly 64 1 <200 -25°C ~ 85°C — 481-1017-ND 11.46 742 6.95 | RI-TRP-R9TD-16 
6 Read/Write 80 1 «200 -25°C ~ 70°С | -25°C ~ 70°C | 481-1018-ND 12.27 7.94 7.44 | RI-TRP-W9TD-13 
МРТ 13601 | 17 ВАМ <200 -25°C ~ 85°С | -25°C - 85°С | 481-1019-ND 16.42 11.88 10.65 | RI-TRP-D9TD 
7 Read 0nly 64 1 <120 -25°C ~ 70°C — 481-1015-М00 11.82 7.65 747 | ВІ-ТВР-В9/5-11 
Read/Write 80 1 «120 -25°C ~ 70°C | -25°С ~ 70°C | 481-1016-М00 11.32 8.19 7.34 | RI-TRP-W9VS-11 
8 Read 0nly 64 1 <100 -25°C ~ 50°С* — 481-1020-ND 6.27 3.62 3.42 | RI-TRP-RAFF-01 
Read/Write 80 1 «100 -25°C ~ 50°С* | -25°C ~ 50°С* | 481-1021-ND 6.69 3.86 3.65 | RI-TRP-W4FF-01 
9 Read Only 64 1 «60 -40°C ~ 85°C — 481-1022-ND 7.20 4.15 3.92 | RI-TRP-RFOB-01 
Read/Write 80 1 «60 -40°C ~ 85°С | -40°C - 70°С | 481-1023-ND 6.49 445 3.94 | RI-TRP-WFOB-01 


T Recommendation: split each 80 bit page into 64 user programmable bits plus a 16 bit wide CRC CCITT Block Check Character as is done by TI-RFID LF readers. 


tt 24 bits Selective Address width. 
0 0 ~ 70°C if used with RI-STU-MB2A/MB6A or RI-RFM-104B 
* Per ISO 7810 


Part No. Vibration 


RI-TRP-RRHP, RI-TRP-WRHP, 
RI-TRP-RR2B, RI-TRP-WR2B, 
RI-TRP-DR2B, RI-TRP-IR2B, 
RI-TRP-REHP, RI-TRP-RE2B, 
RI-TRP-WE2B 


IEC 68-2-6, Test Fc; 3g, 5-50Hz, 2 axes, 24 hours per axis 


20g, 10-2000Hz, 2 axes, 2.5 hours per axis 


RI-TRP-R9WK, RI-TRP-W9WK ІЕС 68-2-6, Test Fc; 20g, 1-500Hz, 3 axes, 24 hours per axis 


RI-TRP-R9QL, RI-TRP-W9QL ІЕС 68-2-6, Test Fc; 25g, 10-2000Hz, 3 axes, 7 shocks per axis. 


RI-TRP-R9UR, RI-TRP-W9UR. ІЕС 68-2-6, Test Fc; 10g, 20-500Hz, 2 axes, 10 cycles per axis 


RI-TRP-R9TD, RI-TRP-W9TD 


ATRE DOT IEC 68-2-6, Test Fc; 


20g, 20-500Hz, 2 axes, 10 cycles per axis 


RI-TRP-R9VS, RI-TRP-W9VS ІЕС 68-2-6, Test Fc; 20g, 20-500Hz, 3 axes, 10 cycles per axis. 


NEW! High Frequency Transponders Inlay 13.56MHz 


Case Material: Glass 


Case Material: Poly-Oxy- 
Methylene, Black 


Case Material: Poly-Ether-Imide 
Black 


< 


85.5 


1.3 


Case Material: Reinforced 
Polyetherlmide, Black 


Dim. in mm 


Case Material: Plastic 
Compound, Black 


Case Material: Acrylate- 
Styrene-Arcylonitrile, Black 


36 


Case Material: Plastic/Glass 
Insert (Transponder) 


z 10.5 


Case Material: Polypropylene, 
Black 


Square 
Programming Antenna Size Operating Storage Digi-Key Price Each Tape & Reel Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) Temperature | Temperature | Part Мо. 1 25 100 Pricing Part No. 
1.7 x 1.7 (45 x 45) о ёр: | cane " 481-1065-1-ND 1.55 .86 ЕДІ 2675.00/5,000 RI-H1-112A-03 
100000 | 17x29(45x76) | 250-7070 | 400-400) 481-1066-1-ND 172 87 78 | 2955.00/5.000 | RI-02-112A-03 
-25°C ~ 70°C 5 E 481-1067-1-ND 1.55 .86 4n 2675.00/5,000 RI-I03-112A-03 
100,000 —|.89x15(225x38)| азес дер | “40°C ~ 40°C | 484-4071-ND 354 218 — 193 B RF-HDT-JMRB 
Programming Dimensions Weight Operating Storage Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Cycles (mm) (Grams) | Temperature Temperature Part No. 1 100 Part No. 
481-1072-ND 3.60 2.22 1.96 RI-TH1-CB1A-00 
400,000 85.6 x 54 x 0.76 5 -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C 481-1068-ND 3.84 2.37 2.10 RI-TH1-CB2A-00 
т 481-1069-ND 4.05 2.50 2.21 RI-TH1-CB3A-00 
54 x 28 x 1.7 + 0.3 3.7 -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C 481-1070-ND 5.40 3.33 2.94 RF-HDT-KMAB-C1 
Circular 
Programming | Antenna Size Operating Storage Digi-Key Price Each Tape & Reel Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) Temperature | Temperature Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
481-1073-1-ND 1.55 .86 Wal 2675.00/5,000 | RI-I16-112A-03 
100,000 24.2 (0.95) |-25°С ~ 70°C | -40°C ~ 40°C REI | О. 
Square (Circular Not Illustrated) 481-1074-1-ND 1.55 .86 Fal 2675.00/5,000 | ВІ-117-112А-03 
For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 


NEW! Encapsulated Transponder 13.56мн= 


Allows for advanced solutions in demanding supply chain management applications such as laundry tracking. A 
ruggedized transponder that can withstand harsh environments 

Specifications: 

* Typical Programming Cycles (@ 25*C): 100,000 * Data Retention Times (@ 25*C): 10 years * Dimensions: 
22+0.2mm x 3x0.2mm * Weight: 1.6+0.3 grams * Case Material: PPS, Black * Protection Class: 
IP 68 * Operating Temperature: -25%С - 90*C 
481-1062-ND (Texas Instruments # RF-HDT-DVBB-NO) 


Transponder Sheeting 


This silicone sheeting can be applied to protect 32mm x 3.85mm glass. Transponders for shock 
intensive applications like sports timing, key-fobs, and vehicle tracking. 

Specifications: 
* Useable For: 32mm TI-RFid Glass Transponder * Material: Silicone 
Transparent * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dimension: Diameter 6mm + 0.2mm 
x35 + imm 


481-1024-ND (Texas Instruments # RI-ACC-SHT3-00) (1,000 pc. Бад) ................... $74.97 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


* Color: 


(тозз) 701 


= HF Antenna 
TI-RFid. 


А TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY 1 3 .56 М H z 
Series 6000 Gate Antenna 


This antenna is a single-loop transmit/receive antenna 
with preset matching electronics for a transmitter 
frequency of 13.56MHz. 

Specifications: * Impedance: 50 Ohm + 10 Ohm 
* Connector: SMA male (50 Ohm) * Cable: Type: 
RG58; Length: 3.6m + 0.1m 


Dimensions RF 
Operating (Hx Wx D) Power Digi-Key Price Texas Instruments 
Temp. (mm) (Max.) Part No. Each Part No. 

-25°C~65°C | 94 х 94x57 10W 481-1053-ND 234.47 | RR-IDSC-ANT-PS-A 
-25°C~55°C | 94x 94x57 10W 481-1059-ND 204.35 | RR-IDISC-ANT-T-A 
-25°C~55°C | 337 x 322 x 38 8w 481-1051-ND 439.88 | RI-ANT-T01A-00 
-25°C-65°C | 851 x 620 x 38 10W 481-1057-ND 1294.81 | RR-IDISC-ANT8-6-A 
-25°С-55°С | 851 х 620 х 38 10W 481-1058-ND 1341.70 | RR-IDISC-ANT8-6-B 


LF Antennas 
134.2KHz 


Series 2000 
Stick Antennas Gate Antennas 
Operating Dim. (mm) Cable | Digi-Key Price | Texas Instruments 
Inductance Temp. LxWxH Length | Part No. Each | Part No. 
Stick Antennas 
27uH @ 134.2KHz | -30 - 70°С 140 x 021 1m 481-1040-ND 82.45 | RI-ANT-S01C-00 
27uH @ 134.2KHz | -30 - 70*C 140 x 021 3m 481-1041-ND 87.47 | RI-ANT-SO2C-00 


116uH Ф 134.2KHz| -30 ~ 70°C | 133 x 921.3 0.1т | 481-1042-МОТ 82.45 | RI-ANT-P02A-00 


Gate Antennas 


27uH @ 134.2KHz | -30 - 60°C | 200 x 200 x 25 1m 481-1043-ND 128.64 | RI-ANT-GO2E 
27uH Ф 134.2KHz | -30 ~ 60°C | 715 x 270 x 25 1m 481-1044-ND 148.15 | RI-ANT-GO1E 
26uH @ 134.2KHz | -30 ~ 60°С [1018 x 518 x 47 = 481-1045-ND 202.49 | RI-ANT-G04E 


T Recommended for RI-RFM-003B 


HF Antenna 13.56MHz 


The elegant pad-antenna is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File 
and document tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two 
out of many possible applications. 


Specifications: е Maximum RF Power: 1W * Connector: SMA-plug (50 ohm) * Operating Temperature: 
0°C ~ 55°С * Dimensions: 337mm x 237mm x 8.3mm 


481-1056-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANT34-24) ........................................... $194.11 


Readers/Modules 
Series 2000 LF Micro Reader 


The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides 
all RF and control functions in order to communicate with 134.2KHz 
HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as а 
30-pin dual-in-line printed circuit board. The Series 2000 Micro 
Reader is equipped with a serial communication interface and works 
together with a 47uH low-Q antenna that eliminates the need to tune 
the system to resonance. 

SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -20°С - 50°С * RF Transmit Frequency: 134.2KHz 
* Power Supply: 5 VDC, regulated at 100mA * Communications Interface: Serial Communications 
Interface (SCI) * Antenna: 47uH * Transponder Types: 134.2KHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 38.3 x 
29.3 x 13.5 


481-1029-ND (Texas Instruments # НІ-5ТУ-МНО1)................................2.20.2020202.0202.... $71.48 


Series 2000 LF Reader 


The Series 2000 Reader S251B provides all RF and control 
functions to communicate with 134.2KHz HDX/FSK 
transponders. It sends an energizing signal to the transponder, 
modulates the RF signal to send data to the transponder, 
decodes and checks the received transponder data and 
transmits it via a standard serial interface (85232, RS422/485). 
The reader includes a Dynamic Auto Tuning (DAT) function that 
automatically tunes a standard antenna to resonance and keeps 
it tuned during operation. 

SPECIFICATIONS: е Operating Temperature: -20°C ~ 70°C • RF Transmit Frequency: 134.2KHz 
* Power Supply: 10-24 VDC, regulated * Communications Interface: RS232, RS422/485 » An- 
tenna Tuning Range: 26-27.9рН (Dynamic Auto Tuning) * Transponder Type: 134.2KHz HDX/FSK 
* Dimensions (mm): 200 x 120 x 120 


481-1028-ND (Texas Instruments # RI-STU-251B-01)................................................ $670.37 


Series 2000 LF Standard Reader 


The Series 2000 Standard Reader provides all RF and control 
functions to communicate with 134.2KHz HDX/FSK 
transponders. It sends an energizing signal to the transponder, 
modulates the RF signal to send data to the transponder, 
decodes and checks the received transponder data and transmits 
it via a standard serial interface (RS232 or RS422/485). 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: 0°C - 70°С 
* RF Transmit Frequency: 134.2KHz * Power Supply: 7-14 
VDC, regulated * Communications Interface: RS232 (RI-STU- 
МВ2А-03), RS422/485 (RI-STU-MB6A-02) * Antenna Tuning 
Range: 26 -27.90H * Transponder Types: 134.2KHz HDX/FSK 
* Dimensions (mm): 92 x 82 x 59 


481-1026-ND (Texas Instruments # RI-STU-MB2A-03) RS232. 
481-1027-ND (Texas Instruments ў RI-STU-MB6A-02) А5422/4: 


...$466.34 
...$466.34 


Series 2000 LF Control Module 


The Series 2000 Control Module is the interface between the TI-RFid Radio Frequency Module RI-RFM-104B, RI-RFM- 
007B or RI-RFM-008B and the Host. It decodes the received RF signals into the transponder's identification number, 
checks the validity and handles the conversion to a standard serial interface protocol. In addition it can store up to 909 
reading transactions into the buffer. It is offered with two different serial interfaces, the RI-CTL-MB2A for point-to-point 
communication via an RS232 interface and the RI-CTI-MB6A for point-to-multipoint communication via RS422/485 
interface. It has two open collector outputs and eight configurable digital input/outputs that can be defined by the user. 
SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: 0°C ~ 70°C • Power Supply: 7-25 VDC, regulated * Communication 
Interface: RS232 (RI-CTL-MB2A-02) RS422/485 (RI-CTL-MB6A-02) “ Dimensions (mm): 93 x 82 x 33 

481-1035-ND (Texas Instruments  RI-CTL-MB2A-03) RS232 ... 
481-1036-ND (Texas Instruments # RI-CTL-MB6A-03) RS422/485. 


.$221.51 
. $227.51 


High Performance LF Radio Frequency Modules 


FEATURES: * Common: Variable power supply range - Synchronization control in multireader arrays - High power 
output • Standard RFM: (RI-RFM-007B-00) Capacitive tuning to resonance - Supports antenna cable lengths up to 10 
meters (depending on antenna design) * Remote Antenna RFM: (RI-RFM-008B-00) Supports antenna cable lengths up 
to 120 meters - Capacitive and inductive tuning to resonance 

SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Power Supply: 7-24 VDC regulated (If switching power 
supply is used, the frequency must be » 200KHz) * RF Transmit Power: To be set by pulse width to comply with 
PTT/FCC regulations * RF Transmit Frequency: 134.2KHz • Antenna Tuning Range: 26-27.9uH (8-80yH including cable 
for RI-ACC-008B-00) • Dimensions (mm): 89 x 93 x 44 (115 x 70 x 27 for RI-ACC-008B-00) е RECOMMENDED 
ACCESSORIES: Digital Reader Module RI-CTL-010A (for RI-RFM-007B-00 and RI-RFM-008B-00) Antenna Tuning Module 
RI-ACC-008B (for RI-RFM-008B-00) 

481-1032-ND (Texas Instruments  RI-RFM-007B-00) Standard RFM 
481-1033-ND (Texas Instruments # RI-RFM-008B-00) Remote Antenna RFM 
481-1034-ND (Texas Instruments # RI-ACC-008B-00) Antenna Tuning Module .................................... $89.10 


. $278.92 


Series 2000 LF 4-Channel TX/RX Multiplexer Module 


The Series 2000 4-Channel TX/RX Multiplexer Module allows the use of up to four transmit/receive antennas connected 
through a Remote Antenna Tuning Board (RI-ACC-008B) with one Remote Antenna Radio Frequency Module (RI-RFM- 
008B). The active antenna (TX/RX channel) is selected by a controller through two digital input signals. 
SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: -25°C ~ 70°C • RF Transmit Frequency: 134.2KHz * Power Supply: 10-24 
VDC * Dimensions (mm): 136 x 90 x 31 


481-1037-ND (Texas Instruments # RI-MOD-TX8A-00) ..............................................2...... $165.21 


Series 2000 LF Mini Radio Frequency Module 


The Series 2000 Mini Radio Frequency Module is the interface between a 134.2KHz HDX/FSK transponder and the Data 
Processing Unit. It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to send data to the 
transponder, receives the identification signal and processes it for digital decoding. The small size and low supply voltage 
make the Mini RF module well suited for portable read/write units. 

SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: 0°C ~ 50°С • Operating Frequency: 134.2KHz • Power Supply: 4.5~6 
VDC, regulated: max. 1.2А * Antenna: Inductivity: 115~117HH * Antenna Recommended: RI-ANT-P02A * Dimensions 
(mm): 60.2 x 55.1 x 11.5 


481-1030-ND (Texas Instruments # ВІ-ВҒМ-003В-00).................................................2 $160.59 


Series 2000 LF Antenna Tuning Indicator 

Antenna Tuning Indicator makes the resonance tuning of the TI-RFid's Standard RFM and the Hlgh Performance RFM 
easy. LED's indicate in which direction the tuning core should be turned (RI-RFM-104B) or whether tuning capacitance 
needs to be added or removed (RI-RFM-007B) to bring a connected antenna to resonance. 

SPECIFICATIONS: • Operating Frequency: 134.2KHz * Resonance Tuning Accuracy (Green LED on): «600Hz • Opera- 
tion with RF Modules: RI-RFM-104B, RI-RFM-007B * Operation with Reader: RI-STU-MB2A, RI-STU-MB6A 
* Operating Temperature: 0°С ~ 50°C * Dimensions: Housing (mm): 72 x 50 x 26, Cable Length (mm): 235 +5 


481-1025-ND (Texas Instruments # ВІ-АСС-АТ12-00)................................................42.24.. $89.76 


HF 8X Antenna Multiplexer 


The 8 times multiplexer facilitates switching between RFid antennas with an operating frequency of 13.56 MHz. With one 
multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base and complementary antennas) can be operated 
with only one reader. Any of the eight multiplexers outputs can be assigned to both inputs by jumper adjustment. The 
multiplexer is controlled either via a digital input or the antenna cable connected with the reader. 

SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: -25°C ~ 65°C * Operating Frequency: 13.56MHz • Power Supply: 12-24 
VDC • Max. Allowed Switching Capacity: 10W * RF Connections: 2x Input/8x Output SMA Socket (50 Ohm) • Dim- 
ensions (mm): 182 x 110 x 90 

481-1054-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANTMUX-A)....................................................... $1541.30 


HF Manual Antenna Tuner Board 

The tuning board is a manually adjustable matching circuit for constructing custom antennas having a transmission 
frequency of 13.56MHz and an input impedance of 50 ohms. Together with an antenna conductor (e.g., the shield of an 
RF213 cable) it is quite easy to construct antennas of various sizes and shapes. The antennas are tuned using jumpers 
and trim capacitors after installing the antenna conductor. After this the antenna must be continuously matched to its 
surrounding conditions. If after tuning the antenna is moved to a different position under different ambient conditions, it 
may have to be recalibrated. 

SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: -25°C ~ 55°С • Operating Frequency: 13.56MHz * Antenna Impedance: 
500 * 0: 10-30 * Inductance Calibration Range: 0.6-2.5uH * Dimensions (mm): 90 x 80 x 20 

481-1060-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MAT-A) ............................................................ $230.81 


S4100 Multi-Function Reader Module 


Texas Instrument's RFid S4100 Multi-Function Reader communicates with transponders and vicinity/proximity cards 
compliant with ISO/IEC 14443 A/B and ISO/IEC 15693. It also supports Texas Instrument's Low Frequency DST, Read- 
Only, and Read-Write Transponder at 134.2KHz, along with Tag-It High Frequency Transponder at 13.56MHz. This is 
accomplished through dedicated RF Analog Front End (AFE) sections controlled by a high-performance 8-bit Advanced 
RISC microcontroller with a Harvard architecture, onboard FLASH, EEPROM and SRAM. The power and flexibility of this 
platform offer a scalable solution that can be fitted to a broad range of applications. 

FEATURES: • USART for 1/0 communication * Three general purpose 1/0 lines * Dual frequency operation — 134.4KHz 
and 13.56MHz • Multi-Protocol - TI RFid LF products, ТІ RFid HF Tag-It, ISO 15693 and 15014443 А/В * Custom 
firmware downloadable ” Scalability/Modular architecture • Power On-Reset operation * Firmware upgradeable 
SPECIFICATIONS: • Transmitter Power (HF): 200mW = Transmitter Peak-Current (LF): 1.1 Amps peak * Antenna Im- 
pedance (HF): 50 Ohms @ 13.56 MHz * Antenna Impedance (LF): 440иН (Approx.) * Dimensions: 69mm x 38mm x 
10mm * Supply Voltage: 4.5V тіп. 5.5V тах. * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C • Optional interface cable is HF- 
06U-12-ND; mating connector is WM5701CT-ND 


481-1052-ND (Texas Instruments # RF-MGR -MNMN-N3) .................................2..0. $88.66 


Series 6350 HF Midrange Reader Module 


SPECIFICATIONS: • Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I and ISO 
15693 compliant transponders * Supply Voltage: 5VDC * Transmitter Power: 120mW into 50 Ohm • Antenna 
Connection: 2 pins of 16-pin header connector * Antenna Impedance: 500 @ 13.56MHz ” Communication Interface: 
RS232 * Operating Temp.: -20°C - 70°C * Dimensions (mm): 109.22 x 68.58 x 10.2 


481-1048-ND (Texas Instruments # RI-STU-TRDC-02)............................................................ $111.52 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 6550 HF Long Range 
Reader (Housed) 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Trans- 
ponders: Tag-it ™ HF, Tag-it™ НЕ-І, ISO 15693 compliant 
Transponders * Power Supply: 100-120V/60Hz or 220- 
240V/50Hz * Transmitter Power: 0.5W to 10W + 1dB * Ап- 
tenna Connection: 2 x SMA Female * Antenna Impedance: 50 
Ohm at 13.56MHz * Communication Interfaces: RS232 or 
RS485 * Operating Temperature: -20°С ~ 55°C * Dimensions 
(mm): 300 x 200 x 160 


481-1050-ND (Texas Instruments # RI-STU-655A) .. 


...$2040.15 


Series 6500 HF Long Range 
Reader Module 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transponders: 
Tag-it™ HF, Tag-it™ НЕ-І, ISO 15693 compliant Transponders 
* Supply Voltage: 24V DC * Transmitter Power: 0.5W to 10W + 
1dB * Antenna Connection: 2 x SMA female * Antenna 
Impedance: 50 Ohm at 13.56MHz * Communications 
Interfaces: RS232 or А5485 * Operating Temperature: -20°C ~ 
65*C * Dimensions (mm): 160 x 120 x 67 


481-1049-ND (Texas Instruments # НІ-5ТУ-650А-00)..........................................1 $1547.70 


Series 6700 HF Multi-Protocol Transceiver IC 


The 56700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for 
portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication 
protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Frequency: 13.56MHz * Supported RF Communication Protocols: Tag-it™ HF, ISO 15693- 
2 and ISO 14443-2 * Operating Voltage: 3.3V ~ 5 VDC * Transmitter Power: 200mW at 5V DC * An- 
tenna Impedance: 50 Ohm at 13.56MHz * Communication Interface: Serial interface * Operating 
Temperature: -40°С - 85°С * Package: SSOP 20 


481-1046-ND (Texas Instruments # ВІ-В6С-001А-03)................................................. $9.80 


NEW! Mid-Range Reader 


This reader has an aluminum housing with the protection class of 
IP 54 which protects against dust, dirt and syringe water. 
Transmitting power of 1.7 watts and read ranges of up to 70 cm. 
The reader has several l/o's and has the serial interfaces RS232 
and RS485 which can be adjusted by the software. 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Frequency: 13.56MHz * Dimensions (L x W x H): 
200 x 110 x 60 mm * Antenna Connection: SMA-plug (50 О) 
* Outputs: 2 Optocouplers, 24 V DC/30 mA; 1 Relay, 24 V DC/2 А 
* Inputs: 2 Optocouplers, Мах. 24 V DC/20 mA • Interfaces: 
RS232 and RS485 (adjustable) * Signal Generator: 5 LED * Operation Temperature: -20°С - 60°С 
* Storage Temperature: -25°С - 85°С 


481-1064-ND (Texas Instruments ў ВВ-І0І$С.МА200-А)........................................... $1444.99 


NEW! І-Эсап Handheld Reader 


The multi-tag handheld reader is for identification of Smart-Labels in the fields of application retail, industry 
and logistics. It operates with Smart-Labels based on an operating frequency of 13.56 MHz. 


FEATURES: ° Anticollision Function 


SPECIFICATIONS: * Housing: Plastic * Dimensions (L x W x H): 231 x 80 x 100 mm * Protection Class: 
IP30 * Temperature Range Operation: 0°C - 50°С * Reading Distance: 18 cm * Interface: USB 


481-1075-ND (Texas Instruments # ВН-І0І5С-РЕНН1ЦӨВ).......................................... $349.05 


Ф 
4 GPS Evaluation Kit 


Provides a hardware and software evaluation platform for development of the RF Solutions GPS/PVT 
module. This module provides position, velocity and time information in a standard NMEA string format that 
is compatible with a range of GPS driven navigation packages including Microsoft AUTOROUTE. The 
evaluation board provides a completed design utilizing the GPS Module. This provides a direct PC interface 
via 9 way D type connector and a row of pin headers to enable configuration and monitoring of the GPS 
signals. Power may be from any DC supply from 3.3-15V. Two LEDs provide additional information relating 
to the signal lock and validity of the onboard almanac. 

Features: 

* Standard RS232 Data Output Via 9-Way D Type Connector 

* Data In Standard NMEA Format 

* Supplied with GPS Antenna, Supporting Software, RS232 Cable (for PC Connection) 

* LED Indicators for Valid Almanac and Signal Lock 

* Link Selectable and Programmable Baud Rates 

* Onboard Regulator Allows 3.3-15V Supply 

* Compatible with Popular Routing Software 


GPSM-EVAL2R1-ND GPS Module Evaluation Воага................................................. $375.00 
GPSMO001-ND GPS Receiver: Modülëe..................... e занава ана аа eai awa $145.00 
GPSANT-ND GPS: AMSG ccc a dx sind ater taie але d ac eA gi le qi aci e a даа $38.75 


S4100 Multi-Function Reader Evaluation Kit 


The kit enables users to experience the MFR and its functions in a PC-based environment. The Base 
application allows users to execute standard read/write/lock commands, as well as experiment with anti- 
collision and multiple-technology environments. With standard RS-232 and RS-485 serial I/O ports, the 
54100 МЕН is plug-and-play solution, ideal for logical access applications, as well as financial, ticketing, 
loyalty, access control, and others. The kit includes a platform independent software API, which facilitates 
development of PC-based software. This API is cross-compatible with other HF readers in the TI portfolio, 
including the 56500 Long-Range reader and the 56350 Mid-Range reader. 


FEATURES: * Dual Frequency: 134.2KHz, 13.56MHz * Multi-Protocol: TI RFid LF Products, TI RFid HF 
Tag-It, ISO 15693, ISO 14443 A/B * 2 Serial I/O Ports: RS-232, RS-485 * Software Development API 
Included * Supply Voltage: 9VDC KIT INCLUDES: * MFR-based Housed Reader * Universal power 
supply * Global power adapters * RS-232 Communications cable * Sample HF and LF Transponders 
* Spare MFR module * Software resource CD: Demo Software, Software Development API, Reference 
Manuals, additional Resources * Getting Started Guide. 


481-1061-ND (Texas Instruments ЯНҒ-МЕН-НМІ К-00). ..$732.00 


NEW! LF Base Station IC 


The LF base station allows efficient development and production of RFID readers for vehicle immobilizers. 
This base station IC drives the antenna of a TI-RFID transponder system to send data modulated on the 
antenna signal, and to detect and demodulate the response from the transponder. It also allows minimizing 
the external component count. 


FEATURES: * Self-adapting to transponders with a resonance frequency between 129 kHz - 140 kHz 
* Power management for 5V operation * Overcurrent protection of antenna driver SPECIFICATIONS: 
* Operating Frequency: Typical 134.2 kHz, FSK * Operating Voltage: 4.5 - 5.5 V DC * Operating 
Temperature: -40°С - 85*C * Package/Pin Count: SO16 (10 x 6mm) 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Texas Instruments 
Part No. 1 25 100 | Part No. 2,500 Part No. 
481-1063-1-ND 7.60 5.21 4.61 | 481-1063-2-ND 3892.00/M | RI-TMS3705ADR 


LF RFID Evaluation Kit 


This Low Frequency (134.2KHz) Evaluation Kit includes the Series 2000 Standard Reader with RS232 
Interface, a stick antenna, a variety of transponder packages for Read Only, Read/Write, Multipage or 
Selective Addressable applications, plus demonstration software that runs on your desktop computer to 
allow you to experiment with all the features of the RFID system. 

CONTENTS: * S2000 Reader with RS232 Interface * Stick Antenna * Set of R/O, R/W, M/P Transponders 
in various packages * PC Interface Cable * CD with User Documentation and Demo Software * Getting 
Started Guide * 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for 
international use 


481-1038-ND (Texas Instruments # ВІ-К2А-00ЛА-01)............................................Д $595.00 


НҒ-І Midrange Evaluation Kit 

This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments Tag-it™ 
13.56MHz Radio Frequency Identification (RFID) technology as well as other ISO 15693 compatible tags. 
The core of this HF Evaluation Kit is the CE and FCC approved Midrange Reader board. The plastic 
housing also integrates an antenna and an RS232 interface board. A Tag-it™ Transponder Variety Pack 
and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to experiment with all the 
features of the RFID system. 

CONTENTS: * Housed 56350 Midrange Reader RI-STU-TRDC with integrated RS232 Interface Board and 
Antenna * 9-Pin D-Sub cable (male-female connector) * Tag-it™ Transponder Variety Pack * CD with 
User Documentation and Demonstration Software * Getting Started Guide * 9V Power Supply Input 
100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1047-ND (Texas Instruments ў НІ-К10-001А-00)............................................... $631.75 


LF Micro Evaluation Kit 

This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments 134.2KHz Radio 
Frequency Identification (RFID) technology TIRISTM. The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC 
approved Series 2000 Micro Reader which is mounted on an Interface Board combined with an antenna. 
Various transponder samples and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to 
experiment with all the features of the RFID system. 

CONTENTS: е 52000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted оп an Interface Board with RS232 IF Port, 
Power Connector and Antenna Connector * Antenna * 9-Pin D-Sub Cable (female-female connector) 
* Various Transponder Samples * CD with User Documentation and Demonstration Software * Getting 
Started Guide * 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for 
international use 


481-1039-ND (Texas Instruments # ВІ-КЗА-001А-00)............................................... $284.29 


RF Encoder/Decoder Chipset 


The RF Solutions RF600E and RF600D are easy to use encoder and decoder ICs. They have been 
designed to achieve the maximum possible range from any radio/InfraRed transmitter/receiver set. Unlike 
other encoder/decoder devices, the RF600E/600D provide an unprecedented level of security which 
prevents copying or grabbing while also obtaining optimum range from the transmitter and receiver. 
Features: Highly secure KEELOQ? protocol * Simple to use * Stand Alone operation * Achieves 
maximum range from RF modules * Decoder serial output * LED indication of transmission * Directly 
compatible with KEELOQ? decoder ” Easy learn feature of transmitters 


RF600D-ND  Receiver/Decoder 18-DIP ... 
RF600E-ND  Transmitter/Encoder 8-DIP .. 


Hand Held RF Meter 


A miniature RF meter which can be used to show 
the presence of a radio signal. Briefly press the 
power switch and the LED bargraph shows RF 
activity within the local environment. The peak 
signal is held for 1 second. This can be invaluable 
when installing a radio system to determine if other 
RF signals are present (interference) and also 
validate the signal strength of the radio transmitter 
to be installed. 


006-315R1-ND Hand Held RF Meter 315MHz ........................................................ 
006-433R2-ND Hand Held RF Meter 433МН2 ........................................................ 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Wireless 


Freq. Digi-Key Price Freq. Digi-Key Price 
Fig. Description MHz Part No. Each Fig. Description MHz Part No. Each 
g. g 
Remote Control Systems 4 Pin Hybrid Transmitter Modules 
AM Keyfob Systems Hybrid Transmitter Module, DIL Package 315 AMRT4-315-ND 9.99 
à 1 Channel System, 12/24Vdc 315 118C1-315AR1-ND 76.25 Hybrid Transmitter Module, DIL Package 433 AMRT4-433-ND 9.99 
3 Channel System 12/24 Мас 315 118C3-315AR1-ND 77.35 FM Radio Modules 
AM Keyfob Transmitter, 1 Button 315 AM110C1-315-ND 16.75 FM Hybrid Transmitter and Receiver Modules 
2 AM Keyfob Transmitter, 2 Button 315 AM110C2-315-ND 17.30 т 
АМ Keyfob Transmitter, 3 Button 315 AM110C3-315-ND 17.65 FM Transmitter, DIL Package 315 ИЕАЗ БИЭ 12.99 
- - FM Transmitter, DIL Package 433 FMRTFQ1-433-ND 12.99 
— RF Receiver/Decoder Hybrid 315 AMHIRK-315AR3-ND 25.85 FM Transmitter, SIL Package 433 FMRTFQ2-433R-ND 13.50 
ЕМ Кеуіоь Systems = FM Receiver, SIL Package 315 FMRRFQ1-315-ND 25.75 
- " FM Receiver, SIL Package 433 FMRRFQ1-433-ND 25.75 
FM Handheld Transmitter, 1 Switch 315 102C1-315FR1-ND 51.85 EN 
3 FM Handheld Transmitter, 2 Switch 315 102C2-315FR1-ND 57.00 FM Receiver, SIL Package 438 LM arose 17.65 
FM Handheld Transmitter, 4 Switch 315 102C4-315FR1-ND 62.25 FM Transceiver Module 
4 FM Remote Receiver Decoder 315 008-315FR1-ND 90.75 = Transceiver Module, 2 Channels 433 FMRXQ1-433-ND 39.60 
AM Radio Modules Transceiver Module 

AM Super Hetrodyne Receivers — Smart Com Transceiver Module 433 TRXQ1-433-ND 55.75 

E Superhetrodyne Receiver 315 AMRRQ3-315-ND 17.25 RF KEELOQ ? Evaluation Kits 
Superhstredyne Receiver 499 AMIGOS ND 15:85 _ RF KEELOQ? Evaluation Kit 815 RFEVAL2-315R1-ND 340.00 
AM Miniature Super Regenerative Recelver RF KEELOQ? Evaluation Receiver = RFEVAL3R1-US-ND* 65.00 
AM Super Regenerative Receiver Modules — | Introduction to Low Power Radio Book = BK-RADIO-ND 25.00 

= SuperRegen Receiver 315 AMHRR3-315-ND 10.49 
SuperRegen Receiver 433 AMHRR3-433-ND 10.49 *PCB Assembly only (RF Modules and antenna not supplied) 


3 MaxStream 


Stand-Alone Radio Modems 


MaxStream stand-alone radio modems were designed to provide 
end users with an easy-to-install wireless serial communication 
link. 


Features: 

* Plug and communicate (no configuration required) * Trans- 
parent operation supports existing software and systems * Retries 
and acknowledgements for guaranteed packet delivery 
* RS-232/422/485, Ethernet, and USB protocol and multi-drop bus 
support * Low power modes for current consumption as low as 
1mA • Support for multiple data formats (7/8 bits, Even/Odd/No 
Parity) * Selectable power outputs 


RS-232 Shown 


Includes: 
* Stand-Alone Radio Modem * CD (software and docu- 
mentation) * 1/2 wave antenna * Serial loopback adapter 


* NULL modem adapter (male-to-male) * NULL modem adapter 
(female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter * Female DB- 
9 to RJ-45 adapter * Power adapter * 9V battery adapter 
* RS-232 cable (6’) 


(120.65) 
= 


Wireless Development Kits 


Development Kit Features: Plug-and-communicate (default mode - no configuration required). True peer 
to peer network (no need to configure a "Master" radio) * Transparent mode supports existing software 
applications and legacy systems * Addressing capabilities provide for point-to-point and point-to-multipoint 
networks * Uses standard AT commands and/or fast binary commands for changing parameters * Native 
RS485/422 (multi-drop-bus) protocol support. Retry and acknowledgements of packets * Provides 
guaranteed delivery of critical packets in difficult environments * Multiple low power modes including 
shutdown pin, cyclic sleep and serial port sleep * Signal strength register for link quality monitoring and 
debugging 

Х5ігеаттм Dev Kits Include: • XStream™ wireless module with an integrated wire antenna * XStream™ 
Wireless module with 1/2 Wave dipole antenna * (2) RS-232/422/485 interface boards * CD (X-CTU™ 
software and documentation) * Serial loopback adapter • NULL modem adapter (male-to-male) • NULL 
modem adapter (female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter * Female DB-9 to RJ-45 adapter * (2) 
Power adapters * 9V battery adapter * (2) RS-232 cables (6) 

9XCite™ Dev Kits Include: * XCite™ wireless module with an integrated wire antenna е XCite™ wireless 
module with 1/2 wave dipole antenna * (2) RS-232 PC serial interface boards * (2) DSub-9 serial cables • (2) 
9V 400mA power supplies * 9V battery clip adapter * Serial loopback adapter * NULL modem adapter 
(male-to-male) * NULL modem adapter (female-to-female) * X-CTU™ test/config. utility software (EXE file) 
XTend™ Dev Kits Include: * (2) XTend™ OEM RF modules with 1/2 wave dipole antennas * (2) RS-232 
PC serial interface boards * (2) DSub-9 serial cables * (2) 9V 400mA power supplies * 9V battery clip 
adapter • Serial loopback adapter • NULL modem adapter (male-to-male) • NULL modem adapter (female- 
to-female) * X-CTU™ test/config. utility software 


Freq- Power RF Data (Connection Digi-Key Price | MaxStream Rower papemiBate ales, Brice БЕНСОН 
uency | Output Rate(Baud) Type Part No. Each |Part No. Frequency | Output (Baud) Part No. Each Part No. 
900 MHz | 1Watt 115K RS-232 XTO9-PKI-RA-ND 299.00 |XTO9-PKI-RA XStream"" Development Kits 
900 MHz | 100mW 9600 RS-232 X09-009PKC-RA-ND 250.00 | X09-009PKC-RA 900 МН2 100mw 9600 X09-009-DK-ND 409.00 X09-009-DK 
900 MHz | 100mW 19.2K RS-232 X09-019PKC-RA-ND 250.00 | X09-019PKC-RA 900 МН2 100mW 19.2K X09-019-DK-ND 409.00 X09-019-DK 
2.4 GHz | 50mW 9600 RS-232 X24-009PKC-RA-ND 199.00 | X24-009PKC-RA 2.4 GHz 50mW 9600 X24-009-DK-ND. 409.00 X24-009-DK 
2.4GHz | 50mW 19.2K RS-232 X24-019PKC-RA-ND 199.00 |X24-019PKC-RA 2.4 GHz 50mW 19.2K X24-019-DK-ND. 409.00 X24-019-DK 
900 MHz | 100mW 9600 USB X09-009PKC-UA-ND 250.00 |X09-009PKC-UA 9XCite™ Development Kits 
900 MHz | 100mW 19.2K USB X09-019PKC-UA-ND 250.00 |X09-019PKC-UA 
900 MH: 5mW 9600 XC09-009-DK-ND 149.00 XC09-009-DK 
24 GHz | 50mW 9600 USB X24-009PKC-UA-ND 199.00 |X24-009PKC-UA B0 МН» uH dad РАМ 14900 бак 
2.4 GHz | 50mW 19.2K USB X24-019PKC-UA-ND 199.00 | X24-019PKC-UA - 3 - - 
900 MHz | 100mw | 9600 Ethernet | X09-009PKC-EA-ND 350.00 | X09-009PKC-EA XTend™ Development Kits 
900 MHz | 100mW 19.2K Ethernet X09-019PKC-EA-ND 350.00 |X09-019PKC-EA 900 MHz 1 Watt 115K XT09-DK-ND 499.00 XTO9-DK 
. 
Wi rel ess O E M M od u les Power | RF Data Rate | Connector/ | Digi-Key Price | MaxStream 
Shown with Frequency| Output (Baud) Antenna Type | Part No. Each Part No. 
XStream™, XCite™ and XTend™ Wireless OEM Modules _ RPSMA 
were designed to provide product designers with a connector XStream™ Modules 
Wensparent апа вазу, to: design: wireless-serial 900 MHz | 100mw 9600 RPSMA | X09-009NSC-ND 150.00 | X09-009NSC 
` А А А 900 MHz | 100mW 19.2K RPSMA X09-019NSC-ND 150.00 | X09-019NSC 
Features: * Plug-and-communicate (no configuration 900 MHz | 100mW 9600 3" Wire X09-009WNC-ND 138.00 | X09-009WNC 
Ja EL s s SUD е Башан 900 MHz | 100тМ/ 19.2K 3" Wire X09-019WNC-ND 138.00 | X09-019WNC 
and systems «5 level serial interface (configurable E Y р 
interface baud rate) • XON/XOFF or hardware flow control 22. [Эт 9600 RPSMA POS NID Е 
* Support юг multiple data formats (7/8/9 bits, Even/Odd/No 2.4 GHz | 50mW 19.2K RPSMA X24-019NSC-ND 99.00 | X24-019NSC 
Parity) * Low power modes down to 100A 2.4GHz | 50mW 9600 3” Wire X24-009WNC-ND 95.00 | X24-009WNC 
XStream™: Range: • Up to 1500 feet indoor/urban • Up to 2.4GHz | 50mW 19.2K 3” Wire X24-019WNC-ND 95.00 | X24-019WNC 
7 miles line-of-sight with dipole * Up to 20 miles line-of-sight with high gain * Allows up to 7 FHSS (frequency XCite™ Modules 
hopping spread spectrum) pairs to operate in close proximity * Board size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” ---- 
(71.755mm) * -110dBm receiver sensitivity Power: 5VDC supply voltage 900 MHz 5ту/ 9600 3 Wire XC09-009WNC-ND 42.56 | XC09-009WNC 
XCite™: Range: * 300 feet indoor/urban * 1000 feet line-of-sight with dipole * Allows up to 7 FHSS (fre- 200 Me и pon о Е Wn CES ана, 
quency hopping spread spectrum) pairs to operate in close proximity * -108dBm receiver sensitivity « Board z m Ы 
Size: 1.6” (40.64mm) x 2.825" (71.755mm) Power: 2.85VDC to 5.50VDC 900MHz | 5mW 38.4K RPSMA XC09-038NSC-ND 44.80 | ХС09-038М5С 
XTend™: Range: “ Up to 3,000 feet indoor/Urban * Up to 14 miles line-of-sight with dipole “Ор to 40 miles XTend™ Modules 
line-of-sight with high gain * Allows up to 10 FHSS (frequency hopping spread spectrum pairs to operate in US " 
cose proximity * -110dBm receiver sensitivity * Board size 1.456: (36.98mm) x 2.402" (61mm) Power: 2.8 + ME | тан TE аа ТЕЕ, наба ара 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA Wireless Evaluation Kit 


The Evaluation kits allow for a detailed evaluation of the Transceivers and Receiver. They enable testing of 
the device's RF performance and require no additional support circuitry. The RF input uses a 50 matching 
network and an SMA connector for convenient connection to test equipment. The EV kit can also directly 
interface to the user's embedded design for easy data decoding. 

For easy implementation into the customer's design, the kits also feature a proven PC board layout, which 
can be easily duplicated for quicker time to market. 

TB32301EVKIT Contents: * 2 TB32301M transceiver modules * 2 Controller boards * Interface board 
* Parallel cable * CD ROM with all design and application documentation 

TA31275EVKIT Contents: е 1 TA31275M receiver module * 1 TA32305M transceiver module * 2 
Antennas * CD ROM with all design and application documentation 

TA32305EVKIT Contents: • 2 TA32305M transceiver modules • 2 Antennas * CD ROM with all design and 
application documentation 


Digi-Key Price Toshiba 
Frequency Part No. Each Part No. 
2.4GHz TB32301EVKIT-ND 298.50 TB32301EVKIT 
315MHz TA31275EVKIT-315-ND 193.50 TA31275EVKIT-315 
433MHz TA31275EVKIT-433-ND 193.50 TA31275EVKIT-433 
315MHz TA32305EVKIT-315-ND 223.50 ТАЗ2305ЕҮКІТ-315 
433MHz TA32305EVKIT-433-ND 223.50 TA32305EVKIT-433 
Transceivers and Receiver 
Supply Cut Tape 
Func- | Freq- | Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reelt 
tion uency (V) Package | Part No. 1 10 Size Pricing 
Trans- 2.4GHz | 2.7 - 3.8 | 36-QON | TB32301AFLCT-ND 5.06 40.50 | 2,000 2868.75/M 
ceiver p 2.2 - 5.5 | 30-SSOP | TA32305FNGCT-ND 3.35 26.82] 2,000 1899.75/М 
Re- 100 - 
семег |450МН2 2.4 ~ 5.5 | 24-SSOP | TA31275FNGCT-ND 2.48 19.80 | 2,000 1287.00/M 


1 For Tape and Reel Part Number, change the CT to TR. 


57/ RFID Evaluation Kit 


The DEMOKITCRX14 tools are designed to demonstrate the STMicroelectronics short range product range 
that includes the SR176, SRIX512 and SRIX4K products. 

The SR176 / SRIX512 / SRIX4K is a contactless memory, powered by a transmitted carrier radio wave at 
13.56MHz. It contains a 176-bit (SR176), 512-bit (SRIX512), or 4096-bit (SRIX4K) EEPROM, with memory 
mapping organized as blocks of 16 or 32 bits. It conforms to the ISO 14443-B recommendation for the 
transfer of power and signals via radio transmission. The DEMOKITCRX14 reader circuitry amplitude 
modulates (10% modulation) the data on the carrier using amplitude shift keying (ASK). The SR176 / 
SRIX512 / SRIX4K replies by load modulating the data on the carrier using the BPSK (Bit Phase Shift 
Keying) coding using the 847kHz sub-carrier. The data transfer rate in each direction is 106 Kbit/second. 
The purpose of the DEMOKITCRX14 program is to give an example of how the interfacing can be 
achieved. It does not allow the user to evaluate all of the different ISO 14443 modes. 

The DEMOKITCRX14 gives access to the full memory mapping. It is possible to read and write into the 
selected SR176 / SRIX512 / SRIX4K. This release of demonstration software, differentiated for each SR176 / 
SRIX512 / SRIX4K, allows all of the product features to be exercised. 

Kit Includes: • One CD-ROM * One CRX14 board with І?С connector • One USB Transceiver with USB 
cable * Some SR176 and SRIX4K Samples * Documentation 


497-3704:ND: RFID Evalüatioh Kit .......... ..... u. ао bes eap RE sane $468.00 


AN MICROCHIP Developer Kits 


13.56MHz Anticollision microID9 
Developer's Kit for MCRF355 and MCRF360 


The 13.56 MHz microlD Developer's Kit is an easy-to-use tool for design engineers at all skill levels. This kit 
includes all the hardware, software, reference designs, and samples required to get started in 13.56 MHz 
RFID designs. This kit is intended to demonstrate basic operation of the high-performance MCRF355 
tagging chip and basic design of a simple RFID reader. 


13.56MHz Anticollision microID9 
Developer's Kit for MCRF355, MCRF360 and MCRF45X 


The 13.56 MHz microID Developer's Kit is a high speed, long range, easy-to-use tool for design engineers at 
all skill levels. This kit includes all the hardware, software, reference designs, and samples required to get 
started in high performance 13.56 MHz RFID designs. This kit is designed to demonstrate all 13.56 MHz 
RFID devices, including: MCRF355/360 and MCRF450/451/452/455 and to provide a basic platform for 
high-performance RFID reader design. 


13.56MHz microID9 
Extra Programmer for MCRF355/360 


Contents: * Contact programmer * Power Supply * RS232 Cables * RF-Lab 13.56 user interface software 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Kits 

13.56 MHz Anticollision microlD 

Developer's Kit for MCRF355 and MCRF360 DV103003-ND 999.00 
13.56 MHz Anticollision microID Developer's Kit 

for MCRF355, MCRF360 and MCRF45X DV103006-ND 1500.00 

Programmer 

Extra Programmer for MCRF355/360 PG103003-ND 250.00 
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AT86RF211 915MHz Evaluation Tools 


The AT86RF211 Development Kit demonstrates the capability of the AT86RF211 in a real world 
application. 


Wireless Communications 


Kit Includes: AVR Motherboard plus all tools to build your stand-alone application very quickly: batteries, 
LCD, In System Programming, prototyping area, remote light measurement demo, 1 Dongle (+ PC 
Software) for AT86RF211's registers, 1 CD-ROM including software functions (C-code), a user guide, 
presentations, 3 samples of AT86RF211, The RF daughter board is available as a separate item. (Delivered 
with antenna and documentation) 


AT86RF211DB-433LT-ND Daughter Board AT86RF211/433MHz .................................. $128.70 
AT86RF211DB868LT-ND Daughter Board AT86RF211/868MHz .................................. $128.70 
AT86RF211SDB915LT-ND Daughter Board AT86RF211/915MHz .................................. $129.00 


AT86RF211SDK-ND Development Kit АТВ6НҒ211/915МН2.................................. $418.84 


AT86RF401U-EK1 315MHz Evaluation Tool 


The AT86RF401-EK1 evaluation kit was developed to familiarize the user with the features of the 
AT86RF401 Micro transmitter and to provide all the tools needed to develop an application based on this 
device. Sample code is provided in the evaluation kit in order to speed development with this device. 
Additionally, software tools included on the CD-ROM allow the user to evaluate RF parameters without 
having to write software. 


Proin ————ÓÁÓP аа — ый $199.00 


АТАК4015744 Evaluation Tools 


The AT86RF4015744U/E (U for 315MHz, E for 433.92MHz) Evaluation Kit Demonstrates a one-way RF 
system comprised of an AT86RF401U/E transmitter and а T5744 receiver. The kit ships with software that 
allows the transmitter to send a unique 8-bit code corresponding to one of four buttons on the transmitter. 
On the receive side, the T5744 demodulates the RF signal into a digital signal and presents it to the 
AT86RF401, which contains an integrated AVR microcontroller. 


ATAK4015744 END» E $279.00 
АТАКА0157440-МО: . аа аа назаве Gi АЛАНА ааа $467.23 


AT86RF211 Тгапзсемег 


The AT86RF211 (aka: TRX01) is a single chip transceiver dedicated to low power wireless applications, 
optimized for license free ISM band operations from 400MHz to 950MHz. It's flexibility and unique level of 
integration makes it a natural choice for any system related to telemetry, remote controls, alarms, radio 
modems, automatic meter reading, hand held terminals, high-tech toys. The AT86RF211 makes 
bidirectional communications affordable for these applications: secured transmissions with hand-shake 
procedures, new features and services. The AT86RF211 can easily be configured to provide the optimal 
solution for your application: choice of external filters vs. technical requirements (bandwidth, selectivity, 
immunity, range), software protocol (single channel, multiple channel, FHSS). The AT86RF211 is also well 
adapted to battery operated systems, as to can be powered with only 2.4V. It also offers a "wake up" 
receiver feature, to save power by altering the associated microcontroller only when a valid inquiry is 
detected. 


ATG6RF21IDALEND ::.2. uuu enr ran dan кайы бізін таванай вана gea ZR aea gd d $9.89 
AT66RF211SAH-ND NEW?! ........ 5 сасна e rien dada Asia E ib adig acide ge da ac тара $8.26 


AT86RF401 Wireless Data Microtransmitters 


The Atmel AT86RF401 Smart RF™ Microtransmitter is a highly integrated, low-cost RF transmitter, 
combined with an AVR RISC Microcontroller. It requires only a crystal, a single ИМпО2 coin cell (CR2023 or 
similar), three capacitors, an inductor and a tuned-loop antenna to implement a complete on-off keyed 
(OOK) wireless data transmitter. 

Features: RF Frequency range of 264MHz to 456MHz, Data Bandwidth of up to 10Kbps Manchester, 
Spacesaving 20-TSSOP, 2Kb (1K x 16) of Flash Program Memory, 128 Bytes of EEPROM, 128 Bytes of 
SRAM, Six I/O's (Serial I/F, LED Drive Outputs, Button Input Interrupts) Low battery detect and brown-out 
protection. 


AT86RF401UsND: аана rein ИРИС ie bite nina ith did a dol Ri aie sin ale 
AT86RF401E-6GS-ND 434МН2.. 
AT86RF401U-6GS-ND 315МН2.. 
AT86RF401X-6GS-ND 264 to 456MHz .....................................................2... $3.14 


GPS Chip Set 


Atmel's chip set for highly optimized low-power GPS modules is highly integrated, thus enabling drastic 
board space reduction. Comprising an RF receiver IC, a baseband IC and an LNA, it performs a complete 
GPS receiver optimized for mobile applications, but can also be used for in-vehicle navigation systems. 
Features: * Excellent navigation accuracy * Enables fast time-to-first-fix * Optimized for reliable operation 
under mobile phone reception conditions * Guarantees extremely low power consumption («100 mW @ 
11іх/в) * Enables small form factors (required board size < 400mm?) * Significantly reduces BOM апа 
System costs * Supports network-assisted GPS (NA-GPS) 


DEMOBOARD-GPS-EVK-ND . ..$437.50 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 
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RFI D The RFID application kit (order number: TMEB8704) is designed to present the key features of various RFID products from Atmel Wireless 

and Microcontrollers. The included software version IDS 5 supports the following products: • U2270B on the reader side • TK5530/e5530 

D Kit on the transponder side * 5551/T5557 on the transponder side * TK5552 on the transponder side * TK5561/e5561 on the transponder 
emo І side * U9280M on the transponder side Kit Includes: * Base Station Coil * Serial Cable * Demo Board * Sample Transponders 


EPROM Digi-Key Price Each 
Description (Bytes) Part No. 1 25 100 
125KHz 1K TK5552A-PP-ND* 2.37 1.98 1.65 
125KHz 224 TK5551M-PP-ND* 3.25 2.72 2.27 
125KHz 3128 TK5530-232-PP-NDT 2.15 1.80 1.50 
RFID Application Kit TMEB8704-ND 312.50 s= = 


ж Read/Write 1 Read only 


TMEBX741D Kit includes: 


* Antenna 
* 1 - Antenna Cable 


* 2 - BNC Adapters 

e 1 - 25 to 9 Pin Parallel to Serial Cable 
• 1 - 25 to 9 Pin Adapter 

* 2 - Coin Cells 

e 1 - Guide/Data Book 

° 3 - Floppys - Software 


TMEBX745B Kit includes: 
* Antenna 

* 1 - Antenna Cable 

* 2-BNC Adapters 

• 1-25 to 9 Pin Parallel to Serial Cable 
* 1-25 to 9 Pin Adapter 

* 2 - Coin Cells 

e 1 - Guide/Data Book 

* 3- CDs - Software 


Digi-Key Price Each Tape & Reelt 

Description Package Part No. 1 25 100 Size Pricing 
Wideband Transceiver ICs, 314 - 316MHz 48-QFN ATA5423-PLOHCT-NDT NEW! 6.45 5.40 4.50 4,000 4350.00/M 
Wideband Transceiver ICs, 345MHz 48-QFN ATA5425-PLOHCT-NDT NEW! 6.45 5.40 4.50 4,000 4350.00/M 
Wideband Transceiver ICs, 433 ~ 435МН2, 868 ~ 870MHz 48-QFN ATA5428-PLOHCT-NDT NEW! 6.45 5.40 4.50 4,000 4350.00/M 
UHF ASK/FSK Transceiver, 433.92MHz, 868.3MHz and 315MHz 48-QFN ATA5811-PLQCT-NDT 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/М 
UHF ASK/FSK Transceiver, 433.92MHz, 868.3MHz and 315МН2 48-QFN ATA5812-PLQCT-NDT 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
High-speed CAN Transceiver 8-SOIC ATA6660-TAPCT-NDT 1.48 1.25 1.04 2,000 1001.00/M 
Intelligent Stepper Motor Driver 28-QFN ATA6830-PKHCT-NDT 5.65 4.74 3.95 4,000 3814.00/M 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65-300MHz 16-PSSOP ATR0797-6CPCT-NDT NEW! 9.25 7.74 6.45 1,000 6235.00 
Low IF ISM Transceiver, 2.4GHz 32-QFN ATR2406-PNSG-ND NEW! 7.76 6.50 5.42 = = 
WirelessUSB™ DSSS Radio SoC, 2.4GHz 48-QFN ATR2434-PLT-ND NEW! 9.05 7.58 6.32 = Em 
WLAN Power Amplifier for 802.11a, 5GHz 16-QFN ATR3515-PEPCT-NDT NEW! 4.64 3.89 3.24 1,500 3132.00/M 
CAN Transceiver 16-SOIC B10011S-MFPG1CT-NDt 5.25 4.40 3.66 1,000 3538.00 
High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, Transceivers for Base Stations, 

5V, 800MHz ~ 1000MHz 16-TSSOP T0780-6CPCT-NDt 12.31 10.31 8.59 1,000 8301.00 
Direct Quadrature Modulator, 5V, 800MHz ~ 2500MHz 16-TSSOP T0790-6CPCT-NDT 22.01 18.43 15.36 1,000 14841.00 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65МН2 - 300MHz 16-TSSOP T0797-6CPCT-NDT 10.32 8.64 7.20 1,000 6960.00 
Universal Usable RF Power Amplifier, 3.5V, 135МН2 - 900MHz 28-PSSOP T0905-TSPHCT-NDT 9.68 8.10 6.75 4,000 6525.00/M 
SiGe Power Amplifier 16-PSSOP T0930-TJSCT-NDT NEW! 3.55 2.97 2.48 1,100 2393.00/M 
WDECT/ISM Single-Chip Transceiver, 3V - 4.6V, 2.5GHz 48-MLF T2802-PLHCT-NDf 16.13 13.50 11.25 4,000 10875.00/M 
WDECT/ISM Single-Chip Transceiver, ЗУ ~ 4.6V, 2.5GHz 48-MLF T2803-PLHCT-NDT 16.13 13.50 11.25 4,000 10875.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V - 5.5V, 300MHz - 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGQCT-NDT 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5У - 5.5V, 300MHz - 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5743P6-TGQCT-NDT 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V - 20V, 300MHz - 450MHz for ASK or FSK 20-SOIC 15743P6-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5744N-TGQCT-NDT 4.73 3.96 3.30 2,000 3190.00/M 
UHF ASK Receiver, 4.5V - 5.5V, 300MHz - 450MHz 20-SOIC T5744N-TGS-ND 4.73 3.96 3.30 — = 
ОНР ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SSOP T5744N-TK-ND 4.52 3.78 3.15 — = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SSOP T5744N-TKQCT-NDT 4.52 3.78 3.15 4,000 3045.00/M 
UHF ASK Receiver, 4.5V - 5.5V, 300MHz - 450MHz 20-SSOP T5744N-TKS-ND 4.52 3.78 3.15 = = 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 4.0V, 868MHz ~ 928MHz 8-TSSOP T5750-6AQCT-ND 2.11 1.77 1.47 5,000 1303.00/М 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 4.0V, 310MHz - 330MHz 8-TSSOP T5753-6APCT-NDT 2.02 1.70 1.41 500 841.00 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V - 4.0V, 429MHz - 439MHz 8-TSSOP T5754-6AQCT-ND 2.11 1.77 1.47 5,000 1421.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz - 870MHz, 902MHz - 928MHz 20-SOIC T5760-TGQCT-ND: 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz - 870MHz, 902MHz - 928МН2 20-SOIC T5760-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = == 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz - 870MHz, 902MHz - 928MHz 20-SOIC T5761-TGQCT-ND: 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V - 20V, 902MHz - 928MHz 20-SOIC T5761-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = == 
Dual Нех Output Driver with Serial Input Control 28-SOIC T6816-TIQCT-NDT 6.30 5.28 4.40 2,000 4249.00/M 
Dual Hex Output Driver with Serial Input Control 28-SOIC T6816-TIS-ND 6.30 5.28 4.40 = = 
Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control 20-SSOP T6817-TKQCT-ND: 2.97 2.49 2.07 4,000 2001.00/M 
Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control 20-55ОР T6817-TKS-ND 3.25 2.72 2.27 — — 
Triple Half-bridge DMOS Output Driver with Serial Input Control 14-SOIC T6818-TUQCT-NDT 2.92 2.45 2.04 4,000 1972.00/M 
Triple Half-bridge DMOS Output Driver with Serial Input Control 14-50ІС T6818-TUS-ND 3.23 2.70 2.25 = = 
Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control 16-SOIC T6819-TBQCT-ND: 2.97 2.49 2.07 4,000 2001.00/M 
Dual Triple DMOS Output Driver with Serial Input Control 16-SOIC T6819-TBS-ND 3.25 2.72 2.27 = = 
Bluetooth™/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-QFN T7024-PGPCT-NDT NEW! 2.80 2.34 1.95 1,500 1885.00/M 
Bluetooth™/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz 20-QFN T7024-PGS-ND 3.66 3.06 2.55 = = 
ISM Front End IC, DECT, 2.4GHz 20-QFN T7026-PGPCT-ND 5.38 4.50 3.75 1,500 3625.00/M 
SiGe Power Amplifier for 802.11b/g WLAN Systems, 2.4GHz 16-QFN T7031-PEPCT-NDT NEW! 2.80 2.34 1.95 1,500 1885.00/M 
Read/Write Base Station, 5V, 125KHz 16-SOIC U2270B-MFP-ND 2.58 2.16 1.80 = = 
UHF ASK/FSK Transmitter, 2.0V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 16-SSOP U2741B-NFB-ND 2.39 2.00 1.67 = = 
UHF ASK Transmitter, 2.2V ~ 4.0V, 340MHz ~ 440MHz 16-SSOP U2745B-MFB-ND 1.61 1.35 1.13 = = 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz 16-SOIC U2790B-MFP-ND 7.58 6.30 5.25 = = 
Quadrature Modulator, 5V, 300MHz 20-SSOP U2793B-MFS-ND 5.38 4.50 3.75 = = 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz 20-SSOP U2794B-MFS-ND 9.25 7.74 6.45 = = 
Double-Balanced Mixer, 2.7V ~ 5.5V, 2.5GHz 8-SOIC U2795B-MFP-ND 2.58 2.16 1.80 = = 
Single-Balanced Mixer, 2.7V ~ 5.5V, 2GHz 8-SOIC U2796B-MFP-ND 5.45 4.57 3.81 = = 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3741BM-P2FL-ND 5.81 4.86 4.05 = — 
UHF ASK Receiver, 4.5V - 5.5V, 315MHz - 433.92MHz 20-SOIC U3741BM-PSFLG3CT-NDT 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3741BM-P3FL-ND 5.81 4.05 3.38 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V - 5.5V, 300MHz - 450MHz 20-SOIC U3742BM-P3FL-ND 6.08 5.10 4.25 = = 

Kits 

Demo Kit for U3741BM/U2741B TMEBX741D-ND 914.38 = 
Demo Kit for U3745BM/U2745B TMEBX745B-ND 440.00 — 
Reference Design for T5744, 315MHz. ATAB5744-N3-ND 312.50 — 
Reference Design for T5744, 315MHz... ATAB5744-S3-ND 312.50 — 
Receiving Board for T5744, 433.92MHz, No SAW filter . ATAB5744-N4-ND 299.00 = 
Reference Design for T5744, 433MHz. ATAB5744-S4-ND 312.50 — 
RF Design Kit, 868.3MHz . ATAK5750-60-S-ND 462.50 = 
RF Design Kit, 868.3MHz . ATAK5750-60-N-ND 462.50 == 
RF Design Kit, 915MHz ATAK5750-61-N-ND 462.50 — 
Transmitter Design Board, 868. 2. ATAB5750-8-ND 312.50 = 
Transmitter Design Board, 915MHz . ATAB5750-9-ND 312.50 = 
Transmitter Design Board, 315MHz . ATAB5753-ND 312.50 — 
Transmitter Design Board, 433.92MHz .. ATAB5754-ND 312.50 = 
Design Kit T5754, 433.92MHz, 600kHz Bandwi: ATAK5754-43P6-S-ND 299.00 = 
Development Board for ATR2406. ATR2406-DEV-BOARD-ND NEW! 66.50 = 
Development Kit for ATR2406 ATR2406-DEV-KIT-ND NEW! 312.50 = 
Development Board for ATR2434. . ATR2434-DEV-BOARD-ND NEW! 66.50 = 


£ For Tape & Reel part number change CT-ND to TR-ND. t Cut Tape Price Each 
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NEW! C-MAX 


Capacitor Winding Ferrite Core 


RF Technology Specialist 
28.00 | 
а || 8.00 
Antenna's == 
Lead Free/RoHS Compliant 
Length No. of Unloaded Q Digi-Key Price Each C-Max 
Fig. “L” (mm) Application Turns Inductance (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 49 Watch 228 985 H 55 561-1002-ND 1.92 1.80 1.20 CMA-60-19 
24 Watch 203 985 H 50 561-1003-ND 1.95 1.80 1.20 CMA-60-24 
2 60 Table Clock 147 1.5mH 120 561-1004-ND 1.38 1.30 1.00 CMA-60-60 
100 Wall Clock 139 1.5mH 110 561-1001-ND 1.53 1.40 1.05 CMA-60-100 


Equipment 


1LA: Together with a time signal generator (TSG400, TSG800), the 1-loop-antenna creates a defined 
field strength in an area of 5-10 meters and provides the time signal DCF, WWVB, MSF or JJY 
DAT100: The DAT100 is used with the TSG400/800 for direct connection between time signal 
generator and the customized application. The DAT100 provides a reduced and levelled input for the 
application 

TSG800: Applications: * Simulation of time signals DCF, MSF, WWVB, HBG and JJY * Creation of 
exact defined time signals for measuring purposes * Support of software development for RC watches 
and clocks * Creation of highly exact frequencies * Production test mode Features: * Mains operated 
equipment with 509 output for time signal 

GPS100: The GPS100 is a GPS receiver, used in connection with the TSG-series of time signal 
GPS100 will receive the UTC time signal anywhere in the world and calculate it into the time. 
Features: * Exact time information, independent of location of production/development place 
* Calculation of UTC time into selected protocol time Benefits: * No outages due to reception 
difficulties in production location * Exact synchronization of RC time - avoiding time deviations when 
transporting time pieces to another country * Support of the internal AGC function of RC time pieces 


Digi-Key Price C-Max 
Fig. Part No. Each Part No. 
1 561-1000-ND 299.00 1LA 
2 561-1009-ND 149.00 DAT100 
3 561-1011-ND 7829.98 TSG800 
4 561-1010-ND 400.00 GPS100 


IC and Demo Boards 


CME8000-BUS: The CME8000 is a BiCMOS integrated straight through receiver with build 
in very high sensitivity and a pre-decoding of the time signal transmitted from WWVB, 
DCF77, JJY40, JJY60, MSF and HBG. The receiver is prepared for multi-frequency and 
country reception by using an integrated logic. It is connected to an in-built micro-controller 
in the CME-BUS which is programmed with a pre-defined serial interface protocol. The 
module can then act as a tap into a inter-processor serial communications bus, and is able 
to communicate between two or more boards, micro controllers or other devices distributed 
among one or more platforms. From this module, any host can always through its interface 
obtain absolute proofed time information. Features: * Automatic reception of long wave time 
signals world wide * Manual or automatic selection of radio control signal possible * Forced 
reception mode * Real time clock * Real signal quality indicator during reception • 24-hour 
system * Host-controllable reception settings (including time and duration of reception) 
* Low power consumption (< 2mA during reception active mode) * Very high long wave 
reception sensitivity (0.4uV) * Build in decoding for different signals * Automatic switch 
between dual band signals * User settable reception mode by hose software control 
command * Wide operating range: 2.7 to 5.0V 

СМЕЗ000-ОВ: General Description: * Local time in hours/minutes/seconds plus Time 
Zone Indicator • Alarm * Date Alert * Time zone display in three different ways “ Stop 
watch functions in three different ways * Low battery function * Back light 

CME8000: It is the world's first mixed signal Bi-CMOS integrated straight through receiver 
with build-in very high sensitivity and a pre-decoding of the time signal transmitted from 


WWVB, DCF, JJY, MSF and HBG. The receiver is prepared for multi-countries reception by Q QL QM QH 
incorporating integrated logic, integrated functions such as stand by mode, integrated In Out Out Out үсс VL PON GNDL 
antenna switching, integrated crystal switching and a hold mode functions features for 
universal RC applications. The power down mode in the CME8000 increases the battery 5 
lifetime significantly and to make the device most suitable for all kinds of radio-controlled Crystal Switch Bias z CLKSEL 
time pieces. тсо] Logic 
Digi-Key Price C-Max Я 
Fig. Part No. Each Part No. 2 T 2 FG ADD 
1 561-1005-ND 26.95 CME8000-BUS-LP-01 Contr Unit 
2 561-1006-ND 200.00 CME8000-DB 
561-1008-1-NDT 3.75 CME8000-TLPH 
3 561-1008-2-NDt 6500.00/4000 CME8000-TLPH DEM PK 551 552 HLD 
561-1007-5-NDT 3.60 CME8000-TLSH 


T Lead Free/RoHS Compliant 


WINTEC Memory Modules unbuttered 


INDUSTRIES 


Memory Package  |Speed Memory Size” Config. Digi-Key Price Each * Wintec 

Type Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits | Features | Part No. 1 5 10 Part No. 
ЕТИ 64 864 | Non-ECC | 385-1002-ND 3410 31.83 29.55 | W90308647PA-222 
64 8x72 ECC | 385-1003-ND 6857 6400 5943 | W90308727KD-222K 
CompactFlash SDRAM lisann 2300 64 8x72 ECC | 385-1019-ND 6857 6400 5943 | W90308727KD-222 
M Card 128 16x64 | Non-ECC | 385-1004-ND 6852 63.06 59.39 | W90316647LB-222 
emory саг 128 16x72 ECC | 385-1005-ND 12644 11801 10958 | W90316727KD-222K 
256 32x64 | Non-ECC | 385-1006-ND 13425 12530 11635 | W9Q332647LB-222 
64 8x64 | Non-ECC | 385-1007-ND 3410 31.83 29.55 | W9R308647PA-222 
SDRAM |144 SODIMM | 100 128 16x64 | Non-ECC | 385-1008-ND 6212 5708 53.84 | W9R316647LB-222 
256 32x64 | Non-ECC | 385-1009-ND 9512 — 8878 8244 | WOR332647HA-222 
64 8x64 | Non-ECC | 385-1010-ND 3333 31.11 28.89 | W9V308647PA-333 
Moy SDRAM |144500ІММ | 133 128 16x64 | Non-ECC | 385-1011-ND 6701 6254 “5808 | W9V316647LA-333 
i m : Е 256 32х64 | Non-ECC | 385-1012-ND 9750 9100 84.50 | W9V332647HA-333 
Size Digi-Key Price Each Wintec 64 8x64 | Non-ECC | 385-1013-ND 3333 31.11 28.89 | W9D308647PA-333 
(MB) Part No. 1 5 10 | PartNo. SDRAM | 168DIMM | 133 128 16x64 | Non-ECC | 385-1014-ND 6852 63.06 59.39 | W9D316647LC-333 
256 32x64 | Non-ECC | 385-1015-ND 12852 11996 11139 | W9D332647LA-333 
32 а 2400 2240 2080 | W7B6032M1XG-W ўба саван зва “БММ | 256 128 16x64 | Non-ECC | 385-1000-ND 7500 7000 65.00 | W4E216646LA-7.5 
64 385-1017-ND 2240 3024 2808 | W7B6064M1XG-W 256 32x64 | Non-ECC | 385-1001-М0 137.70 128.50 119.34 | W4E232646LA-7.5 

128 385-1018-ND — 4425 4130 3835 | W7B6128M1XG-W1 Please call Digi-Key? for current pricing, 
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NEW! Micron Memory Modules 


Package Configuration Data Rate Digi-Key Price Each Micron Technology 
Density Size Mega Bits Speed MT’s Part No. 1 5 10 Part No. 
DDR SDRAM 
184 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2700 333 557-1121-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264AG-335GB 
184 DIMM Unbuffered 32M x 72 PC2700 333 557-1133-ND 74.39 69.26 66.69 MT9VDDT3272AG-335G4 
184 DIMM Registered 32M x 72 PC2700 333 557-1129-ND 99.18 92.34 88.92 MT9VDDF3272G-335G3 
184 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC3200 400 557-1122-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264AG-40BGB 
256MB 184 DIMM Unbuffered 32M x 72 PC3200 400 557-1134-ND 78.52 73.11 70.40 MT9VDDT3272AG-40BG4 
184 DIMM Registered 32M x 72 PC3200 400 557-1130-ND 103.31 96.19 92.63 MT9VDDF3272G-40BG3 
200 SODIMM 32M x 64 PC2700 333 557-1123-ND 66.12 61.56 59.28 MT8VDDT3264HG-335G3 
200 SODIMM 32M x 72 PC2700 333 557-1135-ND 93.67 87.21 83.98 MT9VDDT3272HG-335G2 
200 SODIMM 32M x 64 PC3200 400 557-1124-ND 68.88 64.13 61.75 MT8VDDT3264HG-40BG3 
200 SODIMM 32M x 72 PC3200 400 557-1136-ND 97.80 91.06 87.69 MT9VDDT3272HG-40BG2 
184 DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2700 333 557-1125-ND 127.68 118.56 114.00 MT8VDDT6464AG-335DB 
184 DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1137-ND 146.30 135.85 130.63 MT9VDDT6472AG-335D1 
184 DIMM Registered 64M x 72 PC2700 333 557-1131-ND 220.78 205.01 197.13 MT9VDDF6472G-335D3 
184 DIMM Unbuffered 64M x 64 PC3200 400 557-1126-ND 134.33 124.74 119.94 MT8VDDT6464AG-40BDB 
512MB 184 DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 557-1138-ND 152.95 142.03 136.57 MT9VDDT6472AG-40BD1 
184 DIMM Registered 64M x 72 PC3200 400 557-1132-ND 230.09 213.66 205.44 MT9VDDF6472G-40BD3 
200 SODIMM 64M x 64 PC2700 333 557-1127-ND 135.66 125.97 121.13 MT8VDDT6464HG-335D1 
200 SODIMM 64M x 72 PC2700 333 557-1139-ND 186.20 172.90 166.25 MT9VDDT6472HG-335D2 
200 SODIMM 64M x 64 PC3200 400 557-1128-ND 142.81 132.15 127.07 MT8VDDT6464HG-40BD1 
200 SODIMM 64M x 72 PC3200 400 557-1140-ND 196.84 182.78 175.75 MT9VDDT6472HG-40BD2 
184 DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2700 333 557-1111-ND 243.68 225.63 221.12 MT16VDDT12864AG-335BD 
184 DIMM Unbuffered 128M x 72 PC2700 333 557-1117-ND 307.80 285.00 279.30 MT18VDDT12872A6-335D1 
184 DIMM Registered 128M x 72 PC2700 333 557-1113-ND 450.16 416.82 408.48 MT18VDDF12872G-335D3 
184 DIMM Unbuffered 128M x 64 PC3200 400 557-1112-ND 256.50 237.50 232.75 MT16VDDT12864AG-40BDB 
1GB 184 DIMM Unbuffered 128M x 72 PC3200 400 557-1118-ND 323.19 299.25 293.27 MT18VDDT12872AG-40BD1 
184 DIMM Registered 128M x 72 PC3200 400 557-1114-ND 470.68 435.82 42710 MT18VDDF12872G-40BD3 
200 SODIMM 128M x 64 PC2700 333 557-1109-ND 360.38 333.69 327.02 MT16VDDF12864HG-335D2 
200 SODIMM 128M x 64 PC3200 400 557-1110-ND 378.34 350.32 343.31 MT16VDDF12864HG-40BD2 
200 SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1115-ND 405.27 375.25 367.75 MT18VDDF12872HG-335D1 
200 SODIMM 128M x 72 PC3200 400 557-1116-ND 424.51 393.07 385.21 MT18VDDF12872HG-40BD1 
26B 184 DIMM Registered 256M x 72 PC2700 333 557-1119-ND 864.50 814.63 798.00 MT36VDDF25672G-335D2 
184 DIMM Registered 256M x 72 PC3200 400 557-1120-ND 907.73 855.36 837.90 MT36VDDF25672G-40BD2 
DDR2 SDRAM - Lead Free/RoHS Compliant 
256MB 240 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2-4200 533 557-1144-ND 84.03 78.24 75.34 MT8HTF3264AY-53EB3 
240 DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2-5300 667 557-1145-ND 204.75 190.13 182.82 MT8HTF3264AY-667B5 
200 SODIMM 64M x 64 PC2-4200 533 557-1146-ND 231.42 214.89 206.63 MT8HTF6464HDY-53EA3 
512MB 240 DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2-4200 533 557-1141-ND 155.61 144.50 138.94 MT16HTF6464AY-53EB2 
240 DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2-5300 667 557-1142-ND 255.22 236.32 231.59 MT16HTF6464AY-66784 
1GB 240 DIMM Registered 128M x 72 PC2-4200 533 557-1143-ND 447.53 414.38 406.09 MT18HTF12872Y-53EA2 


Panasonic 
PC Cards 


PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association) has jointly defined standard specifications for an 
IC memory card system interface. Now the IC memory card 
can be used as general-purpose media for exchanging data 
between systems. 


SRAM Cards: 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: 
* Available with or without attribute memory 

* Tool less replaceable battery (CR2025) 

* Contains a rechargeable sub-battery which provides data back-up for up to one hour during battery 


MEL DataFlash® 
AMEL Card 


2.7V only SPI Compatible serial interface DataFlash® Cards. These 
7-pin cards are form factor compatible to the MultiMedia Card standard 
leveraging on a wide range of low cost connectors that are commercially 
available. The DataFlash® Card is pinout compatible to the SPI version of the MMC card. The small form factor and 
simple interface make the DataFlash® Card ideal for a wide variety of data and program code-storage applications where 
a removable storage medium is required. Applications range from voice/audio, text or image storage to software 
applications, system upgrades and software patches. For detailed device specifications, please refer to the corresponding 
DataFlash@ data sheets: • AT45DCB008 reference AT45DB642 * AT45DCB004 reference AT45DB321B • AT45DCB002 
reference AT45DB161B 


Features: • MultiMedia Card (MMC) Form Factor * Single 2.7V їо 3.6V Supply “ Serial Peripheral Interface (SPI) 


Compatible * Clock Frequency: 20MHz max. * Low Power Dissipation: 4mA Active Read Current Typical; 20A CMOS changes. 
Standby Current Typical • Industrial Temperature Range * Type I Card 
= = Flash Cards: 68 Pin Series 2 JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: 
Digi-Key Price Each Atmel * Uses 8Mbit memory chips 
Megabyte Part No. 1 25 100 Part No. «Т 
уре І Сага 
2 AT45DCB002-ND 9.68 7.52 6.44 AT45DCB002 
4 AT45DCB004-ND 17.09 1328 1137 | AT45DCB004 Аа Digi-Key, unco 
Description Part No. Each 
8 AT45DCB008-ND 27.95 21.71 18.59 АТ45рСВ008 я 
SRAM Сага PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
64Kx8/32Kx16, 200ns, 150тА, 5 Year Backup BN-064HSR-ND 39.68 
128Кх8/64Кх16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSR-ND 45.23 
TOSH І ВА Метогу Cards 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSR-ND 57.15 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150тА, 5 Year Backup BN-512HSR-ND 81.18 
Digi-Key Price Each 1Мх8/512Кх16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSR-ND 118.71 
Description Memory Size Part No. 1 25 100 2Мх8/1Мх16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSR-ND 193.50 
4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSR-ND 301.00 
Secure 256M-Bit SDM256-ND 37.50 35.00 32.50 SRAM Card with Attribute Memory PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
Digital (SD) 512M-Bit SDM512-ND 64.50 60.20 55.90 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-064HSRC-ND 43.60 
128Кх8/64Кх16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSRC-ND 48.69 
128M-Bit THNCF128MDG-ND 36.00 33.60 31.20 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSRC-ND 62.09 
512Kx8/256Kx16, 200ns, 150тА, 5 Year Backup BN-512HSRC-ND 84.74 
512M-Bit THNCF512MDG-ND 78.75 73.50 68.25 1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSRC-ND 120.18 
CompactFlashTM - Ы 
p: 1Gigabit THNCF1G02MDG-ND 159.38 148.75 438.13 2Мх8/1Мх16, 200ns, 150тА, 2 Year Backup BN-02MHSRC-ND 186.20 
4Мх8/2Мх16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSRC-ND 306.60 
512M-Bit THNCF512MDGI-ND* 90.00 84.00 78.00 Flash Card, PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 
қ 10Мх8/5Мх16, 250ns, 150mA BN-10MHF3CE-ND 366.80 
* Industrial Temperatures 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VERC Heat Sinks 


A CTS COMPANY 


International Electronic Research Corporation has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM's engaged in the manufacture of commercial and military 
equipment, IERC maintains stock and support from prototype through 
production. IERC has prided themselves for their flexible manufacturing, 


quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip 
for attaching a device to a heat sink without additional hardware, positive 
locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will 
also fit TO-202, TO-218 and TO-126 pkgs. Wattage values listed are at 
still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each IERC 

Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Т0-5, Single Fan Top, Black, .5 W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 4.03 3.63 2.83 TXBF-032-025B 
1 TO-18, Single Fan Top, .5W .500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND 3.88 3.50 2.72 TXBF-019-025B 
2 Т0-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W — x 380 x 310 (— x 9.65 x 7.87) 7347 294-1120-ND 20.89 18.80 14.63 TXB2P-032-037B 
2 T0-5, Press-On Mount, Black, 1W — x 380 x 310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1121-ND 3.87 349 272 ТХВЕ-032-031В 
2 TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W — x 380 x 310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 16.78 15.10 11.75 TXB2-032-037B 
2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, 5W — x .220 x .340 (— x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 20.13 18.12 14.10 TXP1808B 
2 Т0-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W — x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND 12.74 11.47 8.92 TXB2P-019-028B 
3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W — x 440 x 500 (— x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND 1.07 96 75 7-120-ВА 
4 T0-5, Press-On Mount, Black, 1W .700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND 98 89 69 7-175-BA 
5 10-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W .810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND .70 .63 AQ PSC2-2CB 
6 Т0-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.60 294-1113-ND 1.66 149 1.16 LAT0127B3CB 
6 TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND .88 79 62 LAE66A3CB 
7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W -710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND 75 68 53 7-361-BA 
7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W .710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND 75 68 53 7-362-BA 
8 10-220, Vertical Mount, ЗМ .750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND 74 53 37 7-195-2-ВА 
7 TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND .66 52 39 7-300-000-ВА 
8 TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND 2.90 2.62 2.04 PSB2-1ND 
8 T0-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 5W 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND .63 57 44 PB1-36CB 
8 TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28.00 294-1043-ND 1.00 .90 70 PB1ST-69CB 
8 10-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W .880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND .93 73 -55 PSB2-1CB 
9 Т0-220, High Efficiency, 3W .710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND 57 45 34 PA2-1CB 
9 TO-220, High Efficiency, 4W -710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND 54 43 32 PA1-1CB 
9 TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black .810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 63 45 32 PSC2T-2CB 
10 TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x 460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND 143 1.29 1.00 7-340-1РР-ВА. 
10 10-220, Power Horizontal Mount, 7// 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND 1.63 1.47 1.14 7-340-3PP-BA 
10 Dual T0-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND 1.75 1.58 1.23 7-340-2PP-BA 
11 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND 4.35 3.92 3.05 7-338-1РР-ВА 
11 10-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND 4.05 3.65 2.84 7-339-1PP-BA 
11 Т0-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND 1.88 1.69 1.32 7-339-3PP-BA 
11 10-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND 4.90 4.41 3.43 7-338-4РР-ВА 
11 Т0-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND 5.35 4.82 3.75 7-339-4PP-BA 
12 T0-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND 1.63 147 144 7-345-1РР-ВА 
12 10-220, Power Horizontal Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND 1.58 142 1.11 7-345-3PP-BA 
12 Dual T0-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND 243 1.92 1.50 7-345-2РР-ВА 
13 Dual T0-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 294-1117-ND .83 75 59 Р5Е1-20В 
14 Triple Т0-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND 5.05 4.55 3.54 7-342-1РР-ВА. 
14 Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND 3.21 2.89 225 7-342-2РР-ВА. 
15 T0-3, Power Cap, Spacesaver, 2// 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32.00 294-1095-ND 4.60 4.14 3.22 7-423-BA 
16 Т0-3, Power Horizontal Mount, Black, 8W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 740 294-1124-ND 2.21 2.00 1.55 UP-TO3-CB 
16 Т0-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND 3.69 3.32 2.58 НР1-Т03-СВ 
17 Т0-3, Power Horizontal Mount, 12// 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND 2.70 2.43 1.89 LA363B5CB 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed .910 x 910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND 3.05 2.75 2.14 BDN09-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND 3.08 2.77 2.16 BDN10-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11 x 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND 3.05 2.75 2.14 BDN11-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND 310 2.79 247 BDN12-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND 3.34 3.01 2.34 BDN12-5CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 x 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND 3.13 2.82 2.19 BDN13-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND 3.23 2.91 2.26 BDN14-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND 3.48 3.13 2.44 BDN15-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND 3.75 3.38 2.63 BDN16-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 x 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND 4.18 377 2.93 BDN17-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND 4.30 3.87 3.01 BDN18-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND 4.79 4.31 3.36 BDN18-6CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1125-ND 4.60 4.14 322 APR27-27-12CB 
19 Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 53 294-1126-ND 5.20 4.68 3.64 APR27-27-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 53 294-1127-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/S 
19 Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 53 294-1128-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/M 
19 Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 53 294-1129-ND 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/T 
19 Various SMT Semiconductor 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1130-ND 5.15 4.64 3.61 APR33-33-12CB 
19 Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1131-ND 6.20 5.58 4.34 APR33-33-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1132-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/S 
19 Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1133-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/M 
19 Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1134-ND 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/T 
19 Various SMT Semiconductor 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 33 294-1135-ND 5.30 477 3.71 APR38-38-12CB 
19 Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 33 294-1136-ND 6.35 572 4.45 APR38-38-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1x 11.6) 33 294-1137-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/S 
19 Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1x 11.6) 33 294-1138-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/M 
19 Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 33 294-1139-ND 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/T 
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g Heat Sinks 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader in 
innovative thermal management solutions. Their products 
range from board level heat sinks for both surface mount and 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and 
CPU's. Wakefield Engineering offers a single source for all of 


your thermal requirements. DeltaPads are replacements to 
heat sink grease but without any mess. They are heat 
conducting, electrically isolating pads to go between the heat 
sink and your semiconductor device. TO-220 heatsinks will 
also fit TO-202 and TO-126 packages. 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 
.| Description LxWxH Part No. 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive (.18mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1000-ND 39 28 .20 | 173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, Adhesive (.18mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1079-ND 21 15 ЛЯ |173-7-240А 
DeltaPad Thermal Pad Т0-220, Мо Adhesive (.23mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1080-ND 221 15 ЛЯ |173-9-230Р 
DeltaPad Thermal Pad Т0-220, Мо Adhesive (.23mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1001-ND .84 .60 42 |173-9-240Р 
Kapton Thermal Pad, T0-220, No Adhesive (.15mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1002-ND 42 .30 .21 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad T0-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1003-ND 32 23 16 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1004-ND 35 25 .18 | 175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 21.8x 18.8 x 4.1 dia. 345-1005-ND .56 40 .28 | 175-6-280Р 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pak — 345-1006-ND 4.80 3.20 2.48 |120-5А 
Silicon Thermal Grease, 2 02. Jar — 345-1007-ND 1239 826 6.41 120-2 
Silicon Thermal Grease, 5 0z. Tube — 345-1008-ND 23.25 16.28 13.95 |120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar = 345-1009-ND 28.35 19.85 17.01 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Сап — 345-1010-ND 140.90 98.63 84.54 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 07 Tube — 345-1011-ND 24.98 17.49 14.99 |126-4 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1012-ND 42 30 21 |217-360Т6 
Т0-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base 9.40 x 9.65 dia. 345-1013-ND 12.42 828 6.42 | 260-4Т5Е 
Т0-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black 25.40 x 12.70 x 21.59 345-1016-ND 1.23 .88 .62 | 235-85AB 
Т0-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black 20.32 x 6.86 x 20.32 345-1017-ND 39 28 .20 | 243-3PAB 
T0-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs Black | 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1018-ND 175 1.25 .88 |287-1АВ 
T0-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 25.40 x 12.70 x 18.03 345-1019-ND .39 28 .20 |289-АВ 
Т0-220, Dual Low Cost Horz/Vert Mount, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1020-ND 53 138 .27 |290-1АВ 
10-220, Dual Mount Low Cost, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1021-ND 53 138 .27 |290-2АВ 
Т0-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 19.05 x 9.52 x 19.05 345-1022-ND 53 138 .27 |273-АВ 
Т0-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 13.21 x 9.52 x 19.05 345-1023-ND .39 .28 20 |274-1АВ 
Т0-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1081-ND 1.26 .90 .63 | 206-1PABH 
T0-220, Wave-Solderable Low-Cost Heat Sinks 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1088-ND 175 125 .88 | 287-1ABH 
Т0-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs 22.23 x 5.46 x 81.75 345-1024-ND 158 143 .79 |288-1АВ 
T0-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 25.40 x 8.14 x 21.84 345-1025-ND .81 58 -41 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 25.40 345-1026-ND 1.75 125 .88 | 634-10АВР 
Т0-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 50.80 345-1027-ND 2.42 173 121 |634-20АВР 
T0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1028-ND 1.51 1.08 76 | 637-10АВР 
Т0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 38.10 345-1029-ND 2.10 1.50 1.05 | 637-15АВР 
T0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 50.80 345-1030-ND 175 125 .88 | 637-20АВР 
Т0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 25.40 345-1031-ND 172 123 .86 | 647-10АВР 
Т0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1032-ND 1.93 1.38 .97 |647-15ABP 
T0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1033-ND 1.96 140 .98 |657-15ABP 
T0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1034-ND 2.07 1.48 1.04 |657-15АВРМ 
Т0-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 50.80 345-1035-ND 2.45 1.75 1.23 |657-20АВР 
TO-220 Pwr SpeedClip Mount With Pins (Order clip below) | 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1037-ND 2.21 1.58 1.11 |667-10АВРР 
SpeedClip, Stainless Steel for 667 Series — 345-1039-ND .88 .63 444 | 330-SC 
Т0-220 Self-Locking Horz/Vert Mount, Black 14.48 x 12.70 x 19.05 345-1040-ND 49 35 .25 |230-75АВ 
Т0-220 Low Cost Horz/Vert Mount, Black 44.45 x 9.52 x 17.78 345-1041-ND 46 33 .23 |270-АВ 
T0-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black | 44.45 x 12.70 x 17.78 345-1042-ND 46 .33 .23 | 271-АВ 
Т0-220 Dual Mount Ног, Black 44.45 x 9.52 x 36.83 345-1043-ND .63 45 :32 |272-АВ 
IGBT and SSR's Power Module's Black 180.01 x 124.97 x 135.64 345-1046-ND 112.28 78.60 67.37 |392-180AB 
Т0-3 Power Horz Mount Double Fin, Black 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1047-ND 11.91 7.94 6.16 |401-A 
Power Heat Sink Horz, Double Fin, No Holes 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1048-ND 8.01 5.34 4.14 |401-К 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 120.65 x 76.20 x 66.55 345-1049-ND 14.31 9.54 7.40 |421-К 
Power Heat біпк, Ног?, Double Fin, Мо Holes 120.65 x 139.70 x 66.55 345-1050-ND 1805 12.64 10.83 |423-К 
Т0-3 Power, Horz Mount, Omnidirectional, Black 45.97 x 45.97 x 31.75 345-1051-ND 5.97 3.98 3.09 | 680-125А 
Т0-3 Heavy Duty Power, Horz Mount, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1052-ND 10.17 6.78 5.26 |641-A 
Power Heat Sink, Horz Mount, No Holes, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1053-ND 9.81 6.54 5.07 |641-K 
14-16 Dip IC Heat Sink, Glue On, Black 19.05 x 10.54 x 6.10 345-1054-ND 1.82 1.30 .91 |651-В 
Surface Mount, Black 22.9 x 8.0 x 10.2 345-1082-ND 1.02 73 .51 |218-40CT3 
Surface Mount, Black 26.2 x 12.7 x 10.2 345-1083-ND .81 .58 -41 |218-40СТ5 
T0-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 х 12.7 x 19.1 345-1084-ND .67 48 -34 | 262-75AB-01 
T0-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x 12.7 x 19.1 345-1085-ND 70 50 -35 | 262-75AB-05 
Т0-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1086-ND 98 70 .49 | 265-118ABH-22 
Т0-220, Low-Height Wavesolderable, Black 19.1 x 12.7 x 13.2 345-1087-ND 39 .28 .20 | 274-2АВ 
Stud-Mount, Black, ID-5.1mm —x 33.8 x 12.3 345-1095-ND 1.86 1.33 .93 |695-1B 
T0-220 and T0-218 Slim Profile Unidirectional Fin 
Vertical Mount 38.1 x 16.26 x 16.26 345-1091-ND 2.70 1.93 1.35 |634-15АВР 
Half Brick DC/DC Converter, Vert, Black 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1055-ND 3.69 246 1.91 |518-95AB 
Half Brick DC/DC Convert With Hardware/Thermal Pad 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1056-ND 6.45 4.30 3.34 |518-95АВ-М54 
Half Brick DC/DC Converter Vert, Black 57.91 x 60.96 x 11.43 345-1057-ND 3.18 242 1.65 |528-45АВ 
CPU, PGA and BGA Heat Sinks 
609 Series: Fits PowerPC 601, 604, 255BGA 628 Series: Fits IntelDX4, Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4 658 Series: Fits IntelDX4, AM29240, PowerPC 603 
Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig. Description LxWxH Part No. 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 
18 | 35mm BGA Unidirectional Fin Heat Sink 35.00 x 35.00 x 11.4 345-1092-ND 2.80 2.00  1.40| 642-45AB 
26 | 40mm QFP and 21mm BGA With Clips and Thermal Tape, Black | 73.41 x 50.80 x 12.70 345-1058-ND 10.62 7.08 5.49 609-50ABS3 
27 | 21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 345-1059-ND 3.08 220 1.54) 624-25ABT4 
27 | 25mm BGA With Thermal Double Sided Tape 24.99 x 24.99 x 6.35 345-1060-ND 3.47 2.48 1.74) 625-25ABT4 
27 | 17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 10.16 345-1061-ND 333 2.38 1.67 | 628-40AB 
27 | 17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 16.51 345-1062-ND 3.84 2.56 1.99] 628-65AB 
27 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1036-ND 147 1.05 .74 | 658-25AB 
27 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics Т-405), Black | 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1063-ND 3.40 243 1.70 658-25ABT1 
27 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1064-ND 3.15 225 1.58) 658-25ABT2 
27 | 28-38mm СОРР With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 6.35 345-1065-ND 3.12 2.08 1.62) 658-25ABT4 
27 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 8.89 345-1066-ND 147 1.05 .74 | 658-35AB 
27 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics Т-412), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 345-1067-ND 3.06 2.04 1.59) 658-35ABT3 
27 | 28-38 тт CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 345-1068-ND 3.12 2.08 1.62|658-35АВТ4 
27 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 11.43 345-1069-ND 1.61 1.15 .81 | 658-45 АВ 
27 | 28-38 тт CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 345-1070-ND 3.29 2.35 1.65 | 658-45ABT2 
27 | 28-38mm СОРР With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 345-1071-ND 324 216 1.68) 658-45ABT4 
27 | 28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1072-ND 1.86 1.33 .93 | 658-60AB 
27 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics Т-405), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1073-ND 3.21 2.14 — 1.66 | 658-60ABT1 
27 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223), Black 27.94 x 27.94 x 15.24 345-1074-ND 3.00 2.00 1.55 | 658-60ABT2 
27 | 28-38mm СОРР With Thermal Tape (Chomerics Т-412), Black |27.94 x 27.94 x 15.24 345-1075-ND 3.30 220 1.1 | 658-60ABT3 
27 | 21mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 2101x2101x11.4 |  345-1089-ND 291 208  146|624-45ABT3 
27 | 25mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 24.99 x 24.99 x 11.4 345-1090-ND 2.17 1.55 1.09| 625-45AB 
27 | Pin Fin Heat Sinks, Black 40.6 x 40.6 x 13.3 345-1093-ND 3.12 223  1.56|655-53AB 
27 | Omnidirectional Pin Fin, Black 27.9 x 27.9x 8.9 345-1094-ND 3.39 2.26 1.76) 658-60ABT4 
CPU Composite Cooler 
28 | CPU Composite Cooler for 84-100QFP, 169BGA, No Tape, Black | 16.51 x 16.51 x 10.16 345-1076-ND 1.30 593 :65 | 10650-40 
28 | CPU Composite Cooler for 128-2000ҒР, 313BGA, No Tape, Black | 21.59 x 21.59 x 10.16 345-1077-ND 1.30 93 .65 | D10850-40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A AAVID 
Я THERMALLOY 


PCB Hole Patterns 


BGA Heat Sinks 


Solder Anchor Attachment Method 


Features and Benefits: * New unique wire clip design allows for complete reworkability after assembly 
without damage to the BGA package or PC Board * Minimal PC Board real estate is required for mounting 
* Solder Anchors provide the most rugged mounting in the industry * Each Heat Sink utilizes a phase 


change pad as the interface for optimal thermal performance. Finish: Black Anodize 


Aavid Thermalloy offers the broadest line of innovative BGA heat sinks - including standard, off-the-shelf solutions to 
support all of your most demanding applications. All come in the flat base and light weight you require, and deliver 


proven, long-term reliabili 
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Clip Attachment Method 
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(20.87) 


(10.01) 


Features апа Benefits: ” А unique clip eliminates the need for mounting holes іп the РС Board * Each 
Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the interface for optimal thermal performance * The clips unique 
design eliminates the need for thermal tape attachment Finish: Black Anodize 


— L—] 


boogoooood 
Boooooood 
boogoooood 


*Solder anchors must be soldered to the PCB Prior to attaching the heat sink clip 
{ = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


= Lae Pes: 
Banasuncd 
*Solder Anchors Sold Separately адын адай 
TET " 1 Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid Я - 

Fig. Width | Length | Height | Res. Nat.t Res. Forced | Part No. 1 10 100 | Part №. Am м эн =н fee. ett кае A is “ Ac те 
1 | 23.0 | 23.0 | 25.0 19.7 6.37 HS329-ND 325 2.93 2.28 | 374224B60023 й Н ү 5 ° š ү i w 45245 
11270 | 270 | 250 165 547 HS330-ND 358 322 251 | 374524860023 381 | 380 | 102 221 6.94 HS310-ND 503 453 3.52 | 2522B-EP04-BGS5 
2 350 350 | 180 15.3 5.15 HS326-ND 400 3.60 2.80 | 374724B60024 1 = Natural convection thermal resistance based on a 75?C heat sink temperature rise. 

—< p 250 2 i күй ; x ion | оо + = Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 lfm) airflow. 
2 | 40.0 | 400 | 180 122 4.34 HS328-ND 4.63 417 3.24 | 375024B60024 

2 | 400 | 400 | 250 10.3 3.83 HS332-ND 505 4.55 3.54 | 375124B60024 

Golder АПШ... езд жаза кайака ына HS334-ND* — .30 27. 21 | 0057 Таре Attachment Method 


Features and Benefits: * Tape mounted versions eliminate the need for mounting holes in the PC Board 
* These Heat Sinks can be used with either plastic or metal/ceramic BGA Packages * These Heat Sinks 
are compatible with Ther-a-grip Tapes Finish: Black Anodize 


Push Pin Attachment Method 
Features and Benefits: * All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns * Plastic push pins are 
standard. Consult Aavid Thermalloy for versions available with brass push pins for more rugged applications 
* Each Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the interface for Optimal Thermal Performance * Minimal 
diameter holes are necessary for mounting to PC Board Finish: Black Anodize 
Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 
иши Surface | Width Length Height Res. Nat.[ Res. Forcedł| Part No. 10 100 | Part Мо. 
ТГ Plastic | 23.0 | 23.0 | 10.0 40.0 11.69 HS316-ND 2.50 2.25 1.75 | 374024B00035 
ЕТЕ Plastic | 23.0 | 23.0 | 18.0 234 7.39 HS317-ND 2.48 2.23 1.74 | 374124B00035 
ШЕШІПТІ Plastic | 27.0 | 27.0 | 10.0 30.6 9.35 HS318-ND 293 264 2.05 | 374324B00035 
Т Plastic | 27.0 | 27.0 | 18.0 20.3 6.46 HS319-ND 3.15 2.84 2.21 | 374424B00035 
ИШИП Plastic | 30.0 | 30.0 | 9.4 29.4 9.11 HS311-ND 3.15 2.84 2.21 | 335824B00034 
L Metal | 35.0 | 35.0 | 7.0 31.9 9.67 HS313-ND 3.55 3.20 2.49 | 371824B00032 
SS 1 Plastic | 35.0 | 35.0 | 7.0 31.9 9.67 HS314-ND 3.65 3.29 2.56 | 371824B00034 
Metal | 35.0 | 35.0 | 10.0 23.4 7.55 HS320-ND 3.50 3.15 2.45 | 374624B00032 
Plastic | 35.0 | 35.0 | 10.0 23.4 7.55 HS321-ND 3.93 3.54 2.75 | 374624B00035 
Th Th Digi Price Each havid Metal | 35.0 | 35.0 | 18.0 15.3 5.15 HS322-ND 348 3.13 2.44 | 374724B00032 
р Даты ач ыа s ШЕЕ. eee Erg [un Plastic | 35.0 | 350 | 180 | 153 545 | HS323-ND — 3.60 324 252 | 374724800035 
ШШШ Length Height БВ ЕЛЬ ЧЕ АЕ Rari Nos апо Metal | 37.4 | 374 | 60 | 326 9.91 HS315-ND§ 3.80 342 2.66 | 373324M00032 
3 |285 285 | 10.0 306 926 ПШ ШЫЦЫ 238 214 167 |10 6327-01 Metal | 40.0 | 400 | 100 | 203 6.46 HS324-ND 395 356 2.77 | 374924800032 
4 SLA 374 60 | 326 991 ОБЕД 813 242 219 |372924М02000 Metal | 400 | 400 | 180 | 122 434 HS325-ND 4.65 419 3.26 | 375024800032 
5 |414 452 | 117 | 142 48 ШЕШУШІ 293 264 205 110-481 Metal | 401 | 400 | 11.4 | 184 6.02 HS312-ND 3.85 347 270 | 364424800032 


T = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based оп an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
SFinish: Green Anodize 


Panasonic 
“PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) 
Heat Sink Sheets 


PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) is a heat sink sheet with high thermal conductivity and high 
flexibility. PGS is made of graphite with a structure that is close to a single crystal. This is 
achieved by highly-oriented polymer film sheet, a process which has never been implemented 
before. 


Features: * Excellent thermal conductivity: 600 to 800 W/(m.K), twice as high as copper, three 
times as high as aluminum * Light weight: the same as water (Specific gravity: 1.0 g/cm3), 1/9 
that of copper, 1/3 that of aluminum * Flexible sheet, easy to be cut or trimmed and withstands 
repeated bending * High heat resistance: Stable up to about 400*C even in the air * Low 
thermal resistance * The main component is carbon. Minimal impurities and outgassing 
* Excellent heat transferring performance. Heat sink and even distribution of heat 


Application Examples: * Notebook personal computers, DVDs, DVCs, mobile phones * Semi- 
conductor manufacturing equipment (Sputtering, Dry etching, Steppers) * Optical 
communications equipment 


Т = Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ = Forced convection thermal resistance based оп an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
SFinish: Green Anodize 


General Characteristics of PGS 


Items Characteristics 
Thickness 0.1+0.05тт 
Density 1.0 g/cm3 
Thermal Conductivity (a-b plane) 600 — 800 W/(m.K) 
Thermal Resistance 0.4*C/w(10N/cm?) 
Electrical Conductivity (a-b plane) 10000 S/cm 
Extensional Strength 19.6 Mpa 
Expansion Coefficient (a-b plane) 9.3x 107 1/K 
(c axis) 32 x 10-6 1/K 
Heat Resistance 400*C 
Bending (angle 180, R5) 10000 cycles 
Dimensions Digi-Key Price Panasonic 
Lx W (mm) Part No. Each Part No. 
125 х 180 P11438-ND 104.48 | EYG-S131810 
125 х90 P11439-ND 57.46 | EYG-S091310 
60x90 P11440-ND 29.88 | EYG-S060910 
90x 115 P12726-ND 36.44 | EYG-S091210 
57 x90 P12727-ND 33.53 | EYG-M060910SS 
57 x90 P12728-ND 19.92 | EYG-A060910P 
57 x 90 P12729-ND 19.92 | EYG-A060910B 


MTA Chemtronics 
Heat Sink Grease 


For fast heat transfer from components 


* Nonflammable 

* Noncorrosive 

* Silicon 

* Will not dry out, harden or melt 

e 5 oz. tube 

* Meets MIL-C-47113 

* Stable from: -0°F to 342°F (-18°C to 172°C) 


Price Chem- 
Digi-Key Each tronics 
Part No. 1 25 100 | Part No. 
CT40-5-ND 15.60 1418 1323 | CT40-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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ЖЕ THERMALLOY Heat Sinks 


Aavid's Ultrastick is a 

unique phase-change ther- 

mal interface material that 

surpasses grease in thermal 

performance and long-term 

stability. This solid, silicone free, paraffin based 
thermal compound changes phase at 60°C, with 
a concurrent volumetric expansion that fills gaps 
between the mating surfaces. One cost effective 
application leaves a thin, film like deposit, 
providing excellent heat transfer and low interface 
thermal resistance. 


Features: 
* Thermal resistance 20% lower than thermal 


grease, with significant long-term reliability 
benefits 

* Excellent heat transfer properties, consistent at 
mounting pressures from less than 5 psi to 
more than 200 psi 

* No run-out, migration, dry-out, or flaking that 
can occur with typical thermal grease 

* Non-toxic and inert 

* Electrically nonconducive 

* Easy to use and dry to the touch after appli- 
cation, reducing labor costs 

* Each bar covers approximately 1,000 in? 


HS243-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Mfg. 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 11.5 HS148-ND 80 72 56 501303B00000 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND 88 79 :62 501403800000 
1 | TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (45.97 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.63 2.37 1.84 501403B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND 1.23 T .86 501503800000 
1 | TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (45.97 x 35.56 x 25.4) 6.3 HS269-ND 2.40 2.16 1.68 501503B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 54 HS110-ND 1.23 1.11 .86 501603B00000 
1 | TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (45.97 x 35.56 x 31.75) 54 HS270-ND 1.15 1.04 81 501603C00000 
2 | TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.58 x 22.10) 22.0 HS236-ND .90 81 .63 579103B00000 
3 | TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 54 HS103-1.25-ND 4.73 4.26 3.31 568303B00000 
3 | TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND 4.71 4.25 3.30 568003B00000 
3 | TO-3, Free/Forced Air No Holes,12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.7) 5.4 HS291-ND 4.78 4.30 3.35 568000B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 54 HS293-ND 4.73 4.26 3.31 568103B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.4) 5.4 HS294-ND 4.73 4.26 3.31 568203B00000 
4 | TO-3, Power Cooler, 50W, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND 7.00 6.30 4.90 198540B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND 1.50 1.35 1.05 502203B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND 2.05 1.85 1.44 502303B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.250 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND 1.88 1.69 1.32 502403B00000 
6 | TO-3, Heatsink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 5.4 HS296-ND 2.83 2.55 1.98 569000B00000 
6 | TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND 1.38 1.24 97 569003B00000 
6 | TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.35 1.22 95 569003C00000 
7 | TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND .95 .86 .67 506007800000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 10W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.7) 3.5 HS260-ND 2.05 1.85 1.44 500103B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND 1.98 1.78 1.39 500403B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 4.9 HS265-ND 2.48 2.23 1.74 500503B00000 
9 | TO-5, High Performance, 2W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND 1.05 .95 .74 323005B00000 
9 | TO-5, Press-On, 1W, Black .5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND 1.60 1.44 1.12 320205B00000 
9 | TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND 1.20 1.08 84 326005В00000 
10 | ТО-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black .83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND 39 28 .20 578205B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black .83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND 46 33 23 578305В00000 
11 | TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black .75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND 2.38 2.14 1.67 322505B00000 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND 2.40 2.16 1.68 322605B00000 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Gold .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.35 2.12 1.65 322605C00000 
11 | TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black .50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND 1.23 1.11 .86 322400800000 
12 | TO-5, 2 Pc Part for Max Dissipation, 1W, Gold .625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 6.98 6.28 4.89 321127C00000 
12 | TO-39, 2 Pc Part for Max Dissipation, 2W, Black .75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND 10.88 9.79 7.62 321527B00000 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Pkg, Black .60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND 42 130 21 575200800000 
15 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black .775 x .32 x .52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND 42 130 21 577500В00000 
16 | ТО-202, Сотрасі Сіір-Оп Heat Sink, Black .58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND 53 138 27 574004В00000 
17 | ТО-202, Low Profile Heat Sink, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND 42 130 21 577304В00000 
17 | ТО-202, Low Profile Heat Sink, Black .52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND 42 -30 .21 577404B00000 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS185-ND 1.23 їл .86 513201B02500 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS187-ND 1.58 1.42 1.41 529801B02500 
20 | TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS134-ND 1.28 1.15 90 592201В03400 
19 | TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.0x 2.5 (41.91 x 25.4 x 63.5) 2.5 HS277-ND 1.75 1.58 1.23 530001B02500 
21 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.75 1.58 1.23 530101B00150 
18 | TO-218, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.43 1.29 1.00 566010B03400 
3 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.5 HS135-ND 5.70 5.13 3.99 568322B00000 
6 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND 1.70 1.53 1.19 569022B00000 
14 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black 90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND 56 40 28 574204В00000 
17 | ТО-220, Сотрасі Heat біпк, Black .52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND .39 .28 .20 577002B00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND 32 23 16 577102В00000 
17 | ТО-220, Сотрасі Heat біпк, Black .52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND :35 25 18 577202В00000 
17 | TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND .33 130 .23 507302C00000 
17 | TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND 39 28 20 507302В00000 
17 | TO-220, 2 Hole Pattern Comp. Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND 51 40 30 530613В00000 
17 | ТО-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1 x 1.18 x .50 (25.4 x 29.97 x 12.7) 16.7 HS278-ND 43 39 30 530614В00000 
17 | ТО-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1x.71 x .5 (25.4 x 18.03 x 12.7) 20.3 HS279-ND .30 227 21 530714С00000 
17 | ТО-220, Сотрасі Heat біпк, With Tabs, Black .52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS212-ND .60 43 30 577002В04000 
17 | ТО-220, Сотрасі Heat біпк, With Tabs, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS213-ND .60 43 .30 577102B04000 
17 | TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS206-ND* 2.58 2.32 1.81 575002T00000 
17 | TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS186-ND* 2.75 2.48 1.93 523002T00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND 48 138 28 563002В00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND .60 47 35 576602В00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS208-ND* 2.55 2.30 1.79 576602T00000 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.5 x 1.375 x 1.00 (38.1 x 34.93 x 25.4) 13.4 HS282-ND 1.20 1.08 .84 531002C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 184 HS190-ND 1.20 1.08 .84 | 531002B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .5 x 1.50 (35.05 x 12.7 x 38.10) 10.4 HS284-ND 1.18 1.06 .83 531102B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS191-ND 1.28 1.15 90 531102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS184-ND 1.08 .97 76 513102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS188-ND 1.55 1.40 1.09 529802B02500 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. (Continued) 
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Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Mfg. 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
19 | TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND 1.10 .99 574 531002800000 
19 | ТО-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.40 1.26 .98 531102C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-P-ND 1.68 1.51 1.18 531102C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.43 1.29 1.00 531202C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.70 1.53 1.19 531202C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.7 x 50.8) 8.3 HS287-ND 1.33 1.20 .93 531202B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS241-ND 1.38 1.24 .97 531202B02500 
19 | TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.4 x 38.1) 2.5 HS276-ND 1.38 1.24 .97 529802B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS229-ND 1.83 1.65 1.28 529902B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.5 (35.05 x 12.7 x 63.5) 8.0 HS290-ND 1.43 1.29 1.00 531302B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.70 1.53 1.19 531302C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.60 1.44 1.12 531302C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS239-ND 1.75 1.58 1.23 530002B02500 
21 | TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS151-ND 1.75 1.58 1.23 530402B00150 
22 | TO-220, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS152-ND 1.75 1.58 1.23 530102B00150 
22 | TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 44 HS249-ND 1.95 1.76 1.37 530162B00162 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For Н5112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (17.78 x 44.45 x 12.70) 15.6 HS113-ND 42 30 21 507102800000 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black .75 x .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND 39 28 20 574102800000 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black :86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND 39 28 20 574502800000 
24 | TO-220, Horizontal Mount Clip-On, PC Mount, With Std. Tabs, ВК .86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS197-ND 84 .66 .49 574402B03200 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black .86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS200-ND 53 48 37 574502B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black .86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS204-ND 73 .66 51 574902B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black .86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS201-ND 57 45 134 574502В03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black .86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS203-ND .68 61 .48 574602B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black .86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS205-ND 1.00 -90 -70 574902B04300 
25 | TO-220, Snap Down, 5W, Black -75 x 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND 51 40 130 575102В00000 
25 | ТО-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black .975 x 44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND 46 .33 23 579302В00000 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black -975 x 44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND .53 .38 27 579402800000 
26 | ТО-220, High Performance РС Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS222-ND 1.00 90 .70 590102B03600 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND 65 59 46 551002B00000 
28 | TO-220, Slide-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black .50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS150-ND 55 .50 .39 576802B03100 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black .50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND 53 .38 27 576802B00000 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black .50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND 68 49 134 591202800000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black .50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS209-ND 58 52 41 576802В03700 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black .50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS210-ND 60 47 .35 576802B03900 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black .50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS211-ND 58 52 41 576802B04100 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Surelock Tabs, Black .57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS223-ND 73 .66 51 591302B02800 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black .75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS122-ND 53 48 37 576802B04000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) 11.5 HS240-ND 1.48 1.33 1.04 566010B02800 
29 | TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight, Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND 42 30 21 530714В00000 
29 | ТО-220, Power Cooler, 10W, Black .78 x .85 x 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND 57 45 134 504222В00000 
29 | ТО-220, Power Cooler, 6W, Black .70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND 46 33 23 504102800000 
30 | ТО-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black .70 x 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND .39 28 20 507002800000 
31 | ТО-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND .70 50 .35 507222B00000 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS120-ND .78 70 .55 593002B03400 
32 | TO-220, Twisted Fin, With Surelock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS232-ND 1.28 1.15 .90 534202B02853 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS233-ND 1.50 1.35 1.05 534202B33453 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND .90 :81 .63 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 95 .86 .67 534302B03553 
34 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS219-ND 95 .86 .67 578622B03200 
35 | TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black .875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS224-ND 73 .66 51 592502B03400 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Blk 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.30 1.17 .91 594302B02853 
36 | TO-220, Vertical Mount, 1W, Black .64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS300-ND 1.35 1.22 .95 581002B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS301-ND 1.38 1.24 .97 581002B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Gold .64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 581002C02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black .64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 16.8 HS303-ND 1.33 1.20 .93 581102B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 16.8 HS304-ND 1.43 1.29 1.00 581102B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.8) 12.8 HS305-ND 1.93 1.74 1.35 581202B02500 
37 | Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Slide-On, Black .887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND 45 :36 27 580200B00000 
37 | Dip Cooler, 24 Pin ІС, Slide-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND 70 .63 .49 580500B00000 
38 | Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black .78 x .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND 65 59 46 501200B00000 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND 73 .66 51 508500B00000 
38 | Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND 1.38 1.24 .97 508700B00000 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 
Cut Tape Tape & Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Mfg. 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 SMT D2 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.03x.50x.40 (26.16x12.70x10.16) HS123CT-ND 65 59 107.25 195.00 573300D00010 
39 SMT 03 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.22x.50x.40 (30.99x12.70x10.16) HS124CT-ND -68 .61 111.38 202.50 573400D00010 


t For Tape and Reel Part Number, change the CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BERGOUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease" 


COMPANY 


Sil-Pad 6009 is a thermally conductive, silicone elastomer filled with 
special ingredients to provide higher thermal properties than the original 
fiberglass based Sil-Pad. This material has excellent physical and mechanical 
characteristics while remaining cost competitive. (Electrically Insulating Material) 


Sil-Pad 900-59 family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil Pad 600 alternative. 


Q-Pad 39 is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 


Sil-Pad K10® isa thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin, offering the highest thermal properties of the 
Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Electrically Insulating Material) 


CPU Рад? is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to be 
used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or high 
pressure is required. 


SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 


conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks 
with metal clips to attach device to heat sink. (Electrically Insulating Material) 


HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase 
change material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase 
change compound coated on a fiberglass web with an adhesive coating on one 
side for attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad at room 
temperature and flows like high quality grease at elevated temperature. 


Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 100 is 
designed to attain high bond strength to a variety of surfaces and to maintain 
high bond strength with long term exposure to moderate heat and high 
humidity. Typical Applications: * Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor “ Mounting a heat sink to a computer processor • Mounting a heat 
sink to a drive processor * Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB * Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 


Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer 
from electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a highly 
conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough surfaces 
and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs shocks 
minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating material 
that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks and high 
voltage, bare leaded devices. 


Sil-Pad K-49 uses a specially developed film which has high thermal 
conductivity, high dielectric strength and is very durable. Sil-Pad K-4 combines 


the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber with the physical 
properties of a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that withstands high 
voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 


Sil-Pad K-6® is a medium performance film-based thermally conductive 
insulator. The film is coated with a silicone elastomer to deliver high performance 
and provides a continuous physically tough dielectric barrier against “cut- 
through” and resultant assembly failures. 


Sil-Pad 10002 nas the same excellent mechanical and physical 
characteristics of our Sil-Pad 400 material while offering a 35% reduction in 
thermal resistance. Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. 
It is specially filled and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic 
and resists damage from cleaning agents. It is flame retardant and specially 
formulated for use as a thermally conductive insulator. 


Sil-Pad 20009 is Bergquist's high performance, high reliability, thermally 
conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed for demanding military/aerospace 
and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 2000 complies with 
military standards. This silicone elastomer is specially filled to maximize the 
thermal and dielectric performance of the filler/binder matrix. The result is a 
"grease-free", conformable material capable of meeting or exceeding the thermal 
and electrical requirements of high reliability electronic packaging applications. 


Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low stress 
applications. The viscoelastic nature of the material also gives excellent low 
stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO 
Ultra Soft is an electrically isolating material which allows its use in applications 
requiring isolation between heat sinks and high voltage and bare leaded devices. 


Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type D F G Part No. 1 10 50 100 Part No. 
44 (2. .430 (10.92) — BER100-ND 1.09 98 .88 .78 SP600-05 
44 (2. .430 (10.92) — BER172-ND 1.09 98 188 78 SP900S-05 
25 (2.3 .430 (10.92) — BER101-ND 147 1.05 .94 84 SP600-02 
T0-3 25 (2.36 .430 (10.92) — BER171-ND 1.06 95 85 75 SP900S-02 
14 (2.36 .430 (10.92) -- BER111-ND 2.32 2.08 1.86 1.65 K10-05 
25 (2.36 .430 (10.92) — BER112-ND 2.60 2.33 2.09 1.85 K10-02 
1 44 (2.36 .430 (10.92) — BER122-ND 71 63 57 50 Q3-05 
.700 (1.57 .200 (5.08) — BER152-ND 1.03 93 83 74 K10-30 
25 (2.36 .430 (10.92) — BER209-ND * 63 56 51 45 7403-09FR-02 
44 (2.36 .430 (10.92) — BER203-ND * .60 54 49 ES 3223-07FR-05 
10-3 / TO-66 44 (2.36 .430 (10.92) — BER212-ND* 60 54 49 43 7403-09FR-05 
44 (1.57 .430 (10.92) — BER211-ND* 60 54 49 43 7403-09FR-04 
.05 (2.03 .430 (10.92) — BER210-ND * 58 52 47 42 7403-09FR-03 
I 62 (1.57 А .200 (5.08) — BER218-ND* 58 48 43 38 7403-09FR-11 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) 156 (89.62) .080 (2.03) 1.170 (29.72) 470 (11.94) — BER139-ND 72 65 58 51 SP600-86 
2 TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) 470 (11.94) — BER140-ND 149 1.83 1.49 1.06 K10-86 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) .470 (11.94) -- BER141-ND 49 45 40 35 03-86 
1.00 (25.40) ‚750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER178-ND 82 74 66 59 SP900S-104 
Т0-247АС 1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER120-ND 1.36 1.22 1.09 97 K10-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER131-ND .63 .56 51 45 03-104 
1.00 (25.40) ‚750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER200-ND 1.68 1.51 1.35 1.20 2015-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER204-ND * 51 46 41 37 3223-07FR-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER221-ND .66 80 54 47 K6-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER109-ND 63 57 51 45 SP600-104 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER208-ND * -50 45 41 36 3223-07FR-90 
860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER217-ND* 50 45 41 .36 7403-09FR-90 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER102-ND 73 66 59 52 SP600-58 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER176-ND 73 66 59 52 SP900S-58 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187(4.75) | .147 (3.73) BER103-ND 73 66 59 52 SP600-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) Л47 (3.73) BER175-ND 73 .66 .59 52 5Р9005-54 
750 (19.05) .500 (12.70) BER110-ND 73 66 59 52 SP600-43 
750 (19.05) .500 (12.70) BER174-ND 73 .66 .59 52 5Р9005-43 
750 (19.05) .500 (12.70) 187 (4.75) 125 (3.18) BER113-ND 1.02 92 82 73 K10-58 
750 (19.05) .500 (12.70) 187 (4.75) 147 (3.73) BER114-ND 82 74 66 59 K10-54 
750 (19.05) .500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 73 K10-43 
3 750 (19.05) | .500(1270) | -187 (475) | .125 (3.18) BER124-ND KI] 54 49 43 03-58 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) лат (3.73) BER125-ND .60 54 AQ 43 03-54 
T0-220 750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .147 (3.73) BER198-ND 57 51 46 41 1009-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) лат (3.73) BER201-ND 1.07 96 86 76 2015-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 47 (3.73) BER206-ND * 48 43 39 34 3223-07FR-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .147 (3.73) BER215-ND* 48 43 39 34 7403-09FR-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) лат (3.73) BER219-ND 54 49 44 539 К4-54 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187(4.75) | .125 (3.18) BER199-ND 57 51 46 41 1009-58 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER202-ND 1.07 96 .86 76 2015-58 
350 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER207-ND* 48 43 39 134 3223-07FR-58 
.750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER216-ND * 48 43 39 34 7403-09FR-58 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | 125 (3.18) BER220-ND 54 49 4 39 K4-58 
.750 (19.05) .500 (12.70) BER132-ND 60 54 AQ 43 03-43 
.687 (17.45) .562 (14.27) .218 (5.54) (3.18) BER205-ND * 48 43 39 34 3223-07FR-51 
.687 (17.45) .562 (14.27) .218 (5.54) (3.18) BER214-ND* 48 43 .39 .34 7403-09FR-51 
.687 (17.45) .562 (14.27) 218 (5.54) (3.18) BER146-ND 72 65 58 52 K10-51 
.687 (17.45) | .562(1427) | 218(5.54) (3.18) BER147-ND 43 39 35 31 03-51 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) (4.06) BER108-ND 80 72 64 57 SP600-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) 200 (5.08) (4.06) BER177-ND 80 72 64 57 SP900S-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) (4.06) BER119-ND. 1.26 143 1.01 .90 K10-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) (4.06) BER130-ND 62 56 50 44 03-90 
.945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) (3.81) BER107-ND 83 75 67 59 SP600-114 
4 MULTI .945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) (3.81) BER180-ND 83 75 67 59 SP900S-114 
.945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) (3.81) BER118-ND 1.38 1.24 141 .98 K10-114 
1.450 (36.83) | .838(2129) | -612 (15.54) (6:22) | -960 (24.38) 170 (4.32) | .120(3.05) BER106-ND 94 84 75 67 SP600-105 
5 SIP 1.450 Gees) .838 (21.29) | .612 (15.54) (6.22) -960 (24.38) 170 (4.32) .120 (3.05) BER179-ND 94 84 75 67 $Р9005-105 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) (6.22) .960 (24.38) .170 (4.32) .120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 K10-105 
1.00 (25.40) .260 (6.60) BER105-ND 88 79 Fi 63 SP600-25 
6 D0-5 1.00 (25.40) .260 (6.60) BER173-ND .88 79 Тї .63 5Р9005-25 
1.00 (25.40) .260 (6.60) BER116-ND 157 141 1.26 142 K10-25 
7 SIP Module 1.50 (38.10) .900 (22.86) .150(3.81) | 1.20 (30.48) 450 (11.43) .075 (1.91) — BER136-ND 48 43 .39 134 03-67 
2.50 (63.50) 2.00 (50.80) .344 (8.74) | 1.81 (46.02) 1.00 (25.40) .156 (3.96) — BER137-ND .65 58 52 46 Q3-101 


* Made of SP400 material. 
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TH 


RGQUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease" (соль) 


COMPANY 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. | Device Type A B с D E F 6 Part Мо. 1 10 50 100 Рап Мо. 
CPU 63 (16.00) 63 (16.00) BER133-ND 52 47 42 38 CPU .63X.63 
8 1.375 (34.93) | 1. 1375 (34.93) BER135-ND .86 78 70 .62 CPU 1.375X1.375 
1.00(25.40) | 1.00(25.40) | .187 (4.75) BER142-ND 46 42 37 33 03-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER144-ND 49 44 39 35 03-46 
1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-46 
g | 10-220Tubes | .433 (11.00) | .985 (25.02) BER156-ND 73 66 59 52 SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes | .532 (13.50) | .985 (25.02) BER157-ND 89 80 72 64 SPT400-12- 13.5-25 
10 T0-5 1360 (9.14) 2200 (5.08) -040 (1.02) BER213-ND * 46 А1 37 133 7403-09FR-09 
*Hi-Flow ™” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | 140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) 072 (1.83) BER166-ND 28 25 23 20 HF115TAAC-05 
3 TO-220 750 (19.05) | .500(12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER167-ND 40 .09 08 07 НЕ115ТААС-54 
3 T0-220 750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3. 18) BER168-ND 10 .09 08 07 HF115TAAC-58 
3 Т0-218 860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) BER169-ND 42 10 09 08 НЕ115ТААС-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830(21.08) | .612 (15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) 120 (3.05) BER170-ND .14 .13 A1 10 НЕ115ТААС-105 
*SP900" Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
1 TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) 072 (1.83) BER181-ND 114 1.03 92 81 5Р900ЕААС-05 
3 T0-220 750 (19.05) | .500(12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER182-ND 74 67 60 53 SP900EAAC-54 
3 T0-220 .750 (19.05) | .500(12.70) | .187 (4.75) | .125 (3. 18) BER183-ND 74 .67 60 53 SP900EAAC-58 
“Bond Ply™ 100" Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005" (127) Thick, 10" (25.4cm) Square Sheet . BER158-ND 41.44 36.98 3315 29.33 BOND PLY 105 10x10" 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10" (25.4cm) Square Sheet . BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 BOND PLY 108 10x10" 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011" (.279) Thick, 10" (25.4cm) Square Sheet . BER160-ND 63.77 56.90 51.02 45.18 BOND PLY 111 10x10" 
“Gap Pad'" 1500" Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020" (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet .. . i BER161-ND 9.98 8.91 7.98 7.07 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040" (1 1) Thick, 4" (10.16cm) Square Sheet . BER162-ND 14.33 12.79 1147 10.15 .040 GP 1500 4” X 4" 
High Thermally Conductive Pad, .060" (1.52) Thick, 4" (10.16cm) Square Sheet . BER163-ND 16.45 14.68 1316 11.64 .060 GP 1500 4” X 4" 
High Thermally Conductive Pad, .080" (2. 0з) Thick, 4" (10.16cm) Square Sheet . BER164-ND 19.44 17.35 1555 13.76 .080 GP 1500 4” Х4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet .. BER165-ND 26.39 23.55 2112 18.68 .125 GP 15004” X 4" 
High Thermally Conductive Pad, .040" (1.02) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet - BER227-ND 86.26 76.97 69.01 61.05 -040 GP 1500 8" X 16" 
High Thermally Conductive Pad, .060" (1.52) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER228-ND 96.85 86.42 77.48 68.54 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080" (2.03) Thick, 8" x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER229-ND 110.92 98.98 8874 78.50 .080 GP 1500 8" X 16" 
High Thermally Conductive Pad, .125" (3.18) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER230-ND 189.31 168.93 151.45 133.98 .125 GP 1500 8" X 16" 
ling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020" (.508) Thick, 8" x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER222-ND 72.05 64.30 57.65 51.00 :020 GP US 8" X 16" 
High Thermally Conductive Pad, .040" (1.02) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet BER223-ND 90.61 80.86 7249 6413 .040 GP US 8" X 16" 
High Thermally Conductive Pad, .060" (1.52) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER224-ND 101.66 90.72 8133 71.95 :060 GP US 8" X 16" 
High Thermally Conductive Pad, .080" (2.03) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER225-ND 116.48 103.94 9319 8244 .080 GP US 8" X 16" 
High Thermally Conductive Pad, .125" (3.18) Thick, 8" x 16" (20.32 x 40.64cm) Sheet BER226-ND 193.38 172.55 154.70 136.85 .125 GP US 8" X 16" 
* Made of SP400 material. 
Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each Asahi 
ә АЅАНІ КОВВЕК ІМС. Неаї Si nk Pads Length Width Thickness | Part No. 1 10 50 100 1,000 Part No. 
Asahi Rubber offers an excellent product for applications requiring a thermal 11.81 (300) | 8.46 (215) :01 (0.3) 509-1000-ND 48.12 44.11 39.30 32.08 20.86 ART03 
solution. The ART Series is a thermally conductive silicone gel that can be cut 11.81 (300) | 8.46 (215) 02 (0.5) 509-1001-ND 53.01 48.60 43.30 35.34 22.98 ART05 
nd 11181 Goo) | 846 (215) 0509) | безо — 9819 8001 8018 6546 4255 | ARTIS 
Tun Hance ваб Thickness range: 0.3 mm to 20 mm * Operating | 11181 (300) | 8.46 (215) | `08(20) | 509-1004-ND — 12042 — 11011 98.10 8008 5206 ART20 
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МІСА Insulators for T0-3 Power Transistor Sockets 

Transistor Mounting Fig. 1 2; Т0-220 Solder Tail Transistor 
These precision stamped MICA Insulators provide good thermal conductivity Chassis Mount . 

(.009 watts per square inch рег °С per inch in thickness). Excellent thermal * Top Plate: Molded Nylon ы H ` Sockets 

resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 1000KHz. г Base: Phenolic « Dimensions: 

Specifications: .003” (.08mm) thick MICA + .001" (+ .03mm). 1.53"x.073” (38.86mm x 1.85mm) 


“ Standoffs: 0.09" (2.29mm) ур: Б. P.C. Board Mount: 
-100” (2.54mm) center. These three circuit transistor sockets are preassem- 
bled and ready for soldering to a P.C. Board. The proven double cantilever 


Fig. 2 152 ; design eliminates circuit failure due to thermal expansion and/or mechanical 
Chassis Mount аза tolerances. Linear movement of the transistor leads іп the socket does not 
н ji зуд еа affect contact reliability. 


2 holes 
* Top Plate: Phenolic 
25444 Er 188 * Base: Phenolic * Dimensions: sai 
508 1.35"x1.00” (34.29mm x 25.40mm) Material: 
e Standoffs: None й .30- - Tin-Plated Brass, 94V-2 Rated Nylon 
“A” Dim. (Dia.) - 
4672К: 3.58mm Fig. 3 
4673K: 2.92тт P.C. Board Mount 
* Top Plate: Molded 
Nylon • Base: Phenolic i к к ^ | 1.52 Typ. 
Digi-Key Pricing ГІСІ * Dimensions: 1.537х.073” (38.86mm x E : 2.03 Тур. 
Fig. | Part No. 10 100 500 1,00 | Part No. 185mm) «Stndeits: 0. os (229mm ік 
1 | 4651K-ND 75 617 2598 3540 | 4651 Transistor Mounting Hardware sm 
2 | 4662K-ND 82 670 2920 3871 | 4662 А А 
3 | 4671K-ND 106 617 2597 2970 | 4671 Fig. 4A Fig. 4B 
4 | 4672K-ND 82 619 26.04 33.15 | 4672 10-220 10-3 
4 4673K-ND 82 619 26.04 33.15 | 4673 Complete Mounting Kit Complete Mounting Kit 
(one each of A, B, C, D, E) (А, B, C, D, E, F, б) 
t: 
Not 
supplied 
" B 
Plating: Chassis 
Sleeve (Pin): с 
2004” Sn. PS 
Contact (Clip): Ф TD Ñ 
30и” Au. ° Ф-Е -20 Mounting Screws 
Only, 2 Required) 
No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max — - 
Pins | Part No. 1 10 100 | PartNo. , | Digi-Key Keystone 
TO-5 Package .| PartNo. Part No. 
3 | Е02150№0 58 4 41 |917-03-103-41-005000 SEM І - . pun Digi-Key Price Each Molex 
4 ED2151-ND T .65 154 | 917-93-104-41-005000 й 2 А Fig. | Part №. 1 10 100 Part Мо. 
8 | ED2152-ND 1.48 125 1.03 |917-93-108-41-005000 4600K-ND Ë Е : 4600 
TO-100 Package 4724K-ND : | | 4724 1 | WM2550-ND 162 143 аб | 09-48-3031 
8 | ED2153-ND 1.48 125 1.03 | 917-93-208-41-005000 4725K-ND : 4725 2 | WM2551-ND 200 17 118 | 10-18-2091 
10 | ED2154-ND 177 150 123 |917-93-210-41-005000 4706K-ND* 31420 1823200 | 4706 | š | 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 715 


TECHNOLOGY 
z 


AC/DC Geared Motors 


105 Series AC Gear Motor: Unidirectional operation assured by ball and slot “no-back” system. Motors listed are all clockwise rotation when facing the 
output shaft. Characteristics: Rotor Speed 600 RPM, 115V AC, 60 Hz Coil, 2.7 Watts, -20°С to 55°С Operating Temperature. Heat rise +54°С nominal. 
Motor develops 3000z-in. Torque starting and running at 1 RPM. Motors shown utilize standard gearing rated for 3007- max. load. To determine torque 


Е СОНРАНУ 


E Unipolar Stepper 
БА Motor Driver Board 


available on motors shown, divide 30007-п by listed motor speed. The MTSD-V1 can be used as a stand-alone uni- 
8001 Series DC Gear Motor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 300z-in dynamic, 9002-іп static. Starting and running torque 6007- polar stepper motor driver board or in 
in at 1rpm. These ratings are conventionally stated for output geared to 1rpm. The torque theoretically available at another output speed is the torque at conjunction with a PC or programmable 
1rpm divided by the desired speed. Input power 2 Watts. Motor output speed will be higher if load is less than 300z-in Voltages offered 12/06 and 24VDC. controller for greater flexibility. 
DC motors are reversible by reversing polarity at terminals. Operating these motors at voltages greater than 10% of nominal could possibly cause ЖК Е В 
premature motor failure. Applications: Robotics, Motion Con- 
trol, Education, Light Duty Industrial 
š n Digi-Key Price Each Cramer * Adjustable On-Board Step Clock (15- 
ша eoor Sanies Volt.| RPM [Рай No. 1 10 50 | Part No. 1500 hz) * Continuous Run or Pre-settable 
105 Series Step Count from 0-255 steps * Pushbutton Repeat 
12 |СҢА101-40 2622 22.91 20.70 |MBA08AA24AABT542X (pre-set step count) • LED Phase/Step Indicators * .1” 
10 |CRA102-ND 26.22 22.91 20.70 |MBAO8AA13MADT542x SIP Header Connectors (.025" square plns) 
110| 6 |CRA103-ND 26.22 22.91 20.70 | МВАОВАА24ҒААТ542Х “Stand Alone" Functions (Dip Switch Selectable): • Disable/Enable * CW/CCW 
VAC} 2 |CRA104-ND 26.22 22.91 20.70 |MBA08AA1ASABT542X Direction * Single/Dual Phase Drive * Locked/Free Motor during Disable “ Continuous 


1 |СВА105-М0 26.22 22.91 20.70 | МВАОВАА1С5АВТ542Х Run/Pre-set Step Count (0-225 steps) 
1/2 |CRA106-ND 26.22 22.91 20.70 | МВАОВАА26НААТ542Х 
8001 Series 


L6.35- 


Programmable Controller Input Functions: “ Disable/Enable CW/CCW Direction 
Pre-set Step Count Repeat * Logic OUTOUT pin to ID end of pre-set step count * Ex- 


Flatted ( © 1 |CRA201-ND 46.55 40.67 36.75 |DC3275 
Round p 12 | 10 !CRA202-ND 4655 4067 3675 |DC3276 iem OR ПО (19 KHE ma) | 
Shaft 07 үрс 30 |CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 |DC3277 Power Requirements: * Logic Supply: 5Volts DC @ 50mA • Motor Supply: Maximum 
1 |CRA204-ND 4655 4067 2675 |DC3278 of 24Volts DC @ 1.85 Amps draw “ Board Dimensions: 3.20" x 2.70" x .875" 
(Std. for both series) р 10 |CRA205-ND 4655 4067 3675 |DC3279 (81.28mm x 68.58mm x 22 23mm) 
30 |CRA206-ND 46.55 40.67 36.75 |003280 IO E E — a d $82.40 


] Rated Motor Size Holding 
Portescap ср DANAHER Voltage (mm) | (mm) | (mm) | Steps per | Step Angle | Torque (1) | Digi-Key Price | Danaher 
Ë MOTION -SPECIALTY MOTORS Fig.) (VDC) Type A B с Rev. (Degrees) | (mNm/oz-in) | Part №. Each | Part No. 

5 | Bipolar | 15 20 | 15 20 18 39/55 | 403-1000-ND 15.50 | 15М02001В 
біеррег Motors 5 | Unipolar) 20 | 349 | 15 20 18 7.8/1.1  |403-1001-ND 16.20 |20M020D1U 
нЕ isi 5 | Bipolar | 20 | 349 | 15 20 18 11.31/1.6 | 403-1002-ND 15.50 | 20M020D1B 

or pe і 12 | Unipolar | 26 | 349 | 2 24 15 6.3/0.9 | 403-1003-ND 16.20 | 26М024820 
move a specific degree of rotation with each pulse applied 1 | 12 | Unipolar} 26 | 349 | 2 48 75 9213 | 403-1004-ND 16.20 | 26M048B2U 
о tts coils. Stepper motors: cahi. be: controlled Tor either 5 | Bipolar | 26 | 349 | 2 48 75 106/15 | 403-1005-ND 15.46 | 26M048B1B 
clockwise or counterclockwise rotation and can operate at 5 | Bipolar | 36 | 42 | 2 48 75 27539 | 403-1006-ND 16.50 |35L048B18-N 
very high speeds. Shaft speed is not affected by variations 12 | Unipolar | 36 | 42 2 48 75 275/39 | 403-1007-ND 17.20 |35L048B2U-N 
іп torque. Unipolar motors have two coils wound on the 12 | Unipolar | 36 | 42 2 48 75 18426 | 403-1008-ND 17.20 |35M048B2U 
same bobbin (4 сой total) where each winding is sequent- 5 | Bipolar | 42 | 495 | 3 48 75 875/124 | 403-1009-ND 16.90 |42М048С1В 
ially energized. Bipolar motors have only two windings and 12 | Unipolar) 42 | 495 | 3 48 75 734104 | 403-1010-ND 17.80 | 42M048C2U 
require a push-pull driver to operate. Holding torque is the 12 | Unipolar | 42 49.5 3 48 75 50.8/7.2 | 403-1011-ND 17.80 | 425048020 
force required to hold the shaft with back pressure applied. 5 | Bipolar | 42 | 495 | 3 100 36 49470 | 403-1012-ND 16.90 |42M100B18 
MNM is millinewton meter + torque 2 12 | Unipolar | 42 49.5 3 100 36 45.2/6.4 | 403-1013-ND 17.80 |42M100B2U 
Operating Specification: « Max. Operating Temperature: 5 | Bipolar | 44 | 495 | 3 100 3.6 46.6/6.6 | 403-1014-ND 17.10 |44М10001В 
100°C - Operating Temperature Range: -20°C to 70°C 12 | Bipolar | 44 | 495 | 3 100 3.6 46.6/6.6 | 403-1015-ND 17.80 |44M100D2B 
5 Bearing Type: Bronze sieeve * lüsulatión-Res: at 5 | Bipolar | 55 | 667 | 3 48 6.3 221./314 | 403-1016-ND 18.00 | 55M048D1B 
адм вес TOO nenas, еси ето Vel: 12 | Unipolar | 55 | 667 | 3 48 6.3 189.4/26.9 | 403-1017-ND 18.90 | 55M048D2U 


650VRMS 60 Hz for 2 seconds * Lead Wires: 26AWG Note: 1 Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 


) Open Frame 


: i | i 
Fry Coll Solenoids 


Pontiac Coil's range of latching, open-frame and tubular solenoids are all designed for 
manufacturability and unsurpassed quality. 


Dimensions Max. Stroke Duty Cycle 
Inch Length Inch М Coil Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Pontiac Part No. Pontiac Part No. Pontiac Part No. 
HxLxW Cont./Inter./Pulsed | Cont./Inter./Pulsed | VDC | Continuous Version Intermittent Version Pulsed Version 1 25 100 | Continuous Version | Intermittent Version | Pulsed Version 
Open Frame Pull Type 
12 527-1016-ND 527-1017-ND - 28.00 23.01 13.80 | Ғ0451А Ғ0452А - 
шасын 1А Шын 24 527-1018-ND 527-1019-ND = 28.00 23.01 13.80 | F0453A F0454A — 
12 527-1008-ND 527-1009-ND — 25.00 20.00 10.85 | F0431A F0432A — 
Tek E89 x 095 075075 89 24 527-1010-ND 527-1011-ND — 25.00 20.00 10.85 | F0433A F0434A — 
12 527-1004-ND 527-1005-ND — 22.50 17.75 10.11 | F0421A F0422A — 
юго 0500530 аца 24 527-1006-ND 527-1007-ND — 22.50 17.75 10.11 | F0423A F0424A — 
12 527-1000-ND 527-1001-ND — 21.00 16.25 9.26 | F0411A F0412A — 
0754205076 090050 485 24 527-1002-ND 527-1003-ND — 21.00 16.25 9.26 | F0413A F0414A — 
12 527-1012-ND 527-1013-ND = 26.00 19.05 11.91 | F0441A F0442A — 
Таха ОРУ 100 ШЫ 159 24 527-1014-ND 527-1015-ND - 26.00 19.05 11.91 | F0443A F0444A — 
12 527-1020-ND 527-1021-ND — 30.00 25.51 14.96 | F0461A F0462A — 
шана 129125 13/4 24 527-1022-ND 527-1023-ND — 30.00 25.51 14.96 | F0463A F0464A — 
Open Frame Latching Pull Type with Spring Return 

12 527-1036-ND 527-1037-ND 527-1038-ND 32.00 28.00 18.31 | G0401A 60402А G0403A 

ОО 1209 9053790 879 о 24 527-1039-ND 527-1040-ND 527-1041-ND 32.00 28.00 18.31 | G0404A 60405А 60406А 

12 527-1042-ND 527-1043-ND 527-1044-ND 34.00 29.50 21.10 | G0411A G0412A G0413A 

123х205х103 (75/75/75 Torre 24 527-1045-ND 527-1046-ND 527-1047-ND 34.00 29.50 2140 | G0414A G0415A G0416A 

Tubular Pull Type 

N 12 527-1028-ND 527-1029-ND — 29.00 24.51 14.20 | F0481A F0482A E 
Des 1001:2103 ша 840 24 527-1030-ND 527-1031-ND — 29.00 24.51 14.20 | F0483A F0484A — 
ү 12 527-1032-ND 527-1033-ND — 35.00 31.01 22.50 | F0491A F0492A = 
Dicen bos we 24 527-1034-ND 527-1035-ND = 35.00 31.01 22.50 | F0493A F0494A — 
1 12 527-1024-ND 527-1025-ND — 27.00 22.50 12.91 | F0471A F0472A = 
кли, ОН 810 24 | 527-1026-ND 527-1027-ND - 2700 2250 1291 | FO473A F0474A Е 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
716 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ZETE 


SEMICONDUCTORS 


High-Side Current Monitors 


The ZXCT series high-side current monitors convert a proportional sensed voltage in the supply to 
ground. The ZXCT1021 provides a fixed gain of 10, while the ZXCT1022 has a gain of 100, for 
applications where minimal sense voltage is required. The very low offset voltage enables a 
typical accuracy of 2% for sense voltages of only 10mV, giving better tolerances for small sense 
resistors necessary at higher currents. 


Features: 

* Precision high-side current sensing Vin 
* Output voltage gains of 10 and 100 

* 2.5V - 20V supply range 

* «220p A quiescent current vi 
“2% accuracy Ф 10mV 


Rsense To load 


n Load 


ZXCT102x 


Applications: GND Vout 
* Battery chargers 

* Smart battery packs 
* Current limiting 

* DC motor control 

* Power management 


Voltage References and Shunt Regulators 


Zetex's range of industry standard voltage references and shunt voltage regulators provides 
excellent performance in small packages, enabling full compatibility in most cases and the 
opportunity to reduce power consumption or increase temperature ratings. 


— ——k Vout 


Features: 


* ZR431 - LM431 shunt equivalent with 2.5V/1.25V 
bandgaps, 2%, 1% and 0.5% tolerance 1.5V 


* ZR4040 - LM4040 equivalent with 2%, 1% and 0.5% 
tolerance 


* ZR285 - LM285 equivalent with 1%, 2% and 3% 
tolerance 


* ZXRE4041 - LM4041 equivalent 
* Small SOT23 package 


Applications Circuit 


4k7 


1.225V 


Applications: 
* ZR431 type for switch mode power supplies 


* Fixed shunt types for precision power supplies and 
notebook/palmtop computers 


* ZXRE125 for battery powered equipment 


ZR Series 


Motor Controllers 


For speed control of single-phase and two-phase brushless DC motors, Zetex has developed the 
ZXBM series of pre-drivers. These voltage controlled devices are designed to interface with 
system PWM signals or NTC thermistors to provide variable speed drive. 


Supply Quiescent Min. Output 
Part Voltage Current Max. | Speed Speed Flag 
Number Range (V) (mA) Control | Setting Format Package 
Two-Phase 
ZXBM2001 4.5-18V 3.25 Гай — RD/FG MSOP10 
ZXBM2002 4.5-18V 3.25 = ES RD MSOP10 
ZXBM2003 4.5-18V 3.25 = — FG MSOP10 
ZXBM2004 4.7-18V 75 Га Га RD апа FG QSOP16 
Single-Phase 
ZXBM1004 4.7-18V 8.5 = = АО and FG QSOP16 


Bipolar Transistors 


The ZX5T series of low saturation Generation 5 (Gen 5) 20V PNP is provided in the compact 
SOT23-6 package. Designers benefit from an excellent thermal package with Pp of 1.1W and 
highly efficient operation, making it ideal for a range of charging circuits and MOSFET gate driving 
functions. 


Features: 


* High continuous current operation, 
3.5A 


* Extremely low saturation 

e High hfe 

* Pp rating 1.1W 

* Excellent thermal characteristics 


LINEAR 


CHARGE IC 


Applications: 

* Various charging circuits 
* Power switches 

* MOSFET gate driving 

* DC-DC converters 


Semiconductor Solutions for Power and Signal Management 
For more information visit www.zetex.com/digikey 


DC-DC Boost Converter 


The ZXLD1615 is a PFM inductive boost converter designed to provide output voltages of up to 
28V from an input supply of 2.5V to 5.5V. 


Features: 

* Internal 30V NDMOS switch 

* Internal PWM filter for flicker free output 
* Low profile TSOT23-5 pin package 


MOSFETs 


Using both planar and trench technology Zetex has produced a wide portfolio of N and P-Channel 
MOSFETS, operating up to 450V. 


These offer very low on-resistance, low gate charge and high current handling for small packages. 
This has resulted in devices providing efficient solutions in high frequency switching applications. 


Applications: 

* LCD and OLED bias 

* Varactor and PIN diode bias 
* SEPIC converter (buck boost) 


Complementary N and P-Channel devices have been combined in a range of packages to offer 
users high performance solutions and to save board space. 


Applications: 

* DC-DC conversion 

* Power line disconnect switching 
* Motor driving 

* CCFL backlight inverters 

* Audio output stages 


Features: 

* Trench technology 

* Low on-resistance 

* Low gate charge 

* Selection of surface mount packages 
* Single, dual and complementary types 


БЕТЕ Ек G 


ОРАК SM8 SOT223 SO8 MSOP8 SOT89 
iE I C cd о а 
SOT23-6 SOT23 MLP832 SOT323 MLP522 MLP322 


Subject to printing limitations, these images are reproduced at actual size. 


Audio Solutions 
Aco U STA R? Delivering high power quality audio with 


the efficiency of Class D. 
Zetex’ Acoustar™ product range has been developed to deliver exceptional sonic quality in 
Class D amplifiers. Listeners are amazed by the sound quality which matches that of quality linear 
products. 
Features: 
* Exceptional sound quality * >90% efficiency * Very low distortion * Wide dynamic range 


ZXCD50STEVAL-ND 
ZXCD1000EQ16CT-ND 
ZXCW8100S28CT-ND 


The Zetex range of RF and support products includes wide band amplifiers and ICs to provide 
protected bias for GaAs low-noise MESFET and pHEMT. 


50W Class D Demonstration Board... $133.00 
Analog Input Class D Controller ІС... ..$10.92/1, $858.00/100 
32-Bit Digital Input Controller ІС............ $17.06/1, $1340.63/100 


ZAMP Series Wide Band 
Amplifiers for use up to 2.5GHz 


* Low noise figure 

* Miniature SC70-6 pin package 

* Power efficient with high linearity; OIP3 
* Choices for low or medium power 


ZNBG Series Chip GaAs FET 
Bias Generators 


* Drain voltage and current control for 
up to 6 GaAs FET stages 

* Include negative bias generated from 
single positive supply 

* Temperature compensated 

* Full FET fault protection including 
start-up 

* Single chip solution saves cost and 
space 


Applications: GaAs LNAs 
* Satellite receiver 
* GSM and WCDMA, Terminal and 

base station 


* GPS and DECT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(103) 717 


ТЕТЕХ Low Saturation Transistors 


SEMICONDUCTORS 


up to 25 Volts ZETEX 059000 Accredited! 
lc Усе (sat) Loose Piece MLP2x2 
Vcgo | Усво | (cont.) hrg8 Іс/усЕ Мах. Фіс Фр Packaging Digi-Key Pricing 
(V) | (V) | (A) | Min. Max (тА) (V) | (V) (тА) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
10 35 4 300 1200 1000 2 0.19 4000 20 | Super E-Line —Т0-92 ZTX1047A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
12 12 3 400 — 3000 2 0.35 300 20 | SuperE-Line —T0-92 ZTX688B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
17.5 50 4 300 1200 1000 2 0.21 4000 20 | SuperE-Line —T0-92 ZTX1048A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
20 20 35 | 300 = 200 2 |0255 3500 50 | SuperE-Line —T0-92 ZTX618-ND 1.17 8.78 52.65 331.50 
20 3 400 = 2000 2 0.5 2000 10 | Super E-Line --Т0-92 ZTX689B-ND 1.21 9.09 60.60 404.00 
25 60 5 300 — 1000 1 0.22 5000 100 | SuperE-Line —Т0-92 ZTX869-ND 1.72 12.87 71.22 486.20 
35 2 100 300 1000 2 0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 ZTX649-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
PNP 
ЕЙ -15 | -4.5 | 300 1000 -500 -1 | -0.30 -5000 -200| Super E-Line —Т0-92 ZTX968-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-15 -4 250 850 -500 -2 |-0.235 -4000 -70 | Super E-Line --Т0-92 ZTX1147A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-15 -20 -3 300 800 -10 -1 | -0.32 -2000 -20 | Super E-Line —T0-92 ZTX788A-ND 1.46 10.98 73.20 488.00 
-20 -40 | -4.5 | 100 300 -1000  -1 | -0.31 -5000 -300| Super E-Line --Т0-92 ZTX948-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-20 | -25 | 300 — -10 -2 | -0.26 -2500 -200| SuperE-Line --Т0-92 ZTX718-ND 1.13 8.46 50.76 319.60 
-30 -3 250 800 -500 -2 | -0.3 -3000 -70 | Super E-Line —TO-92 ZTX1149A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-25 -35 2 100 300 -1000 -2 | -0.5 -2000 -200| Super E-Line --Т0-92 ZTX749-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-25 -3 300 800 -10 -2 | -0.45 -2000 -20 | Super Е-Мпе --Т0-92 ZTX789A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
Exposed 
lc Усе (sat) Cut Tape ` Раа 
Усео | Vego | (cont.) hr Іс/усЕ Max. @с Фүр | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (У) (А) | Min. Max. (mA) (М) (V) (тА) (mA) Туре Part Мо. 1 10 Part Мо. Size Pricing 
NPN 
10 35 5.0 |300 1200 1000 2 0.35 5000 25 | 50Т-223 | FZT1047ACT-ND 1.30 -98 | FZT1047ATR-ND 1,000 367.20 
35 40 |300 1200 1000 2 0.35 5000 25 50Т-89 | FCX1047ACT-ND 98 -74 | FCX1047ATR-ND 1,000 27740 
12 12 4.0 |400 — 3000 2 0.35 3000 20 | 50Т-223 | FZT688BCT-ND 1.31 -99 | FZT688BTR-ND 1,000 372.30 
12 3.0 |400 — 3000 2 0.40 4000 50 SOT-89 | FCX688BCT-ND 79 -59 | FOX688BTR-ND 1,000 222.70 
40 5.0 |300 900 1000 2 0.20 5000 1000 | SOT-23-6 | ZXT13N15DE6CT-ND 1.17 .88 | ZXT13N15DE6TR-ND 3,000 | 292.50/М 
70 45 |200 — 10 2 8 100 10 | MLP2x2 | ZXTAM322TACT-ND 85 .64 | ZXTAM322TATR-ND 3,000 | 253.80/M 
15 40 | 300 — 10 2 | 0.014 100 10 | 50Т-23-6 | ZXT10N15DEGTACT-ND 92 :69 | ZXT10N15DEGTATR-ND | 3,000 | 229.50/М 
15 15 4.0 |200 — 3000 2 0.20 3000 50 50Т-89 | FCX617CT-ND 79 -59 | FCX617TR-ND 1,000 222.70 
15 | 30 |20 — 3000 2 | 02 3000 50 | 507-23 |FMMT617CT-ND .86 — 65 | FMMT617TR-ND 3,000 | 216.00/М P (Single) Pin out 
40 33 |300 900 200 2 045 3000 150 | SOT-23 | ZXT11N15DFCT-ND -71 .54 | ZXT11N15DFTR-ND 3,000 | 178.50/М 8 
15 15 |200 — 1000 2 | 0.18 1000 10 | SOT-323 | ZUMT617CT-ND 43 .33 | ZUMT617TR-ND 3,000 | 129.60/М 7 
17.5 50 5.0 |300 1200 1000 2 0.35 5000 25 | 50Т-223 | FZT1048ACT-ND 1.30 -98 | FZT1048ATR-ND 1,000 367.20 5 
100 10 |200 — 10 2 8 100 10 | MLP2x2 | ZXTBM322TACT-ND .85 .64 | ZXTBM322TATR-ND 3,000 | 253.80/М 
50 45 |300 900 1000 2 0.23 4500 45 | SOT-23-6 | ZXT13N20DE6CT-ND 147 .88 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000  292.50/M SOT-23 
20 35 |200 — 10 2 [0015 100 10 | 50Т-23-6 | ZXT10N20DEGTACT-ND 92 :69 | ZXT10N20DEGTATR-ND | 3,000 | 229.50/М 
20 20 3.0 | 400 — 2000 2 0.45 3000 20 | 50Т-223 | FZT689BCT-ND 1.31 .99 | FZT689BTR-ND 1,000 372.30 
40 25 |300 900 100 2 | 013 2500 250| SOT-23 | ZXT11N20DFCT-ND -71 .54 | ZXT11N20DFTR-ND 3,000 | 178.50/М 
20 25 |200 -- 2000 2 02 2500 50 50Т-23 | FMMT618CT-ND 86 :65 | FMMT618TR-ND 3,000 | 216.00/М 
20 1.25 | 200 — 1000 2 0.2 1000 10 | SOT-323 | ZUMT618CT-ND 43 .33 | ZUMT618TR-ND 3,000 | 129.60/М 
60 | 70 |300 — 1000 1 | 0.080 1000 10 | SOT-223 |ZX5T869GCT-ND 1.44 1.08 | ZX5T869GTR-ND 1,000 408.00 2 Collector 
25 | 80 | 65 |300 — 1000 1 | 0215 2000 10 | 507-223 |FZT869CT-ND 1.84 1.38 | FZT869TR-ND 1,000 520.20 3 Emitter 
35 3.0 |100 300 1000 2 03 1000 100 | SOT-223 | FZT649CT-ND 1.21 91 | FZT649TR-ND 1,000 343.40 
PNP |< 2.5 Мах. 
-15 -6.0 | 300 1000 -500 -1 | -0.17 -2000 -50 | 50Т-223 | FZT968CT-ND 1.84 1.38 | FZT968TR-ND 1,000 520.20 
-15 -3.0 | 250 850 -500 -2 | -0.25 -3000 -30 | SOT-89 | FCX1147ACT-ND 98 -74 | FCX1147ATR-ND 1,000 277.10 
-15 -5.0 | 250 850 -500 -2 0.4 -5000 -50 | 507-223 | FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1147ATR-ND 1,000 391.00 i 
-25 -4 |30 — 10 -2 -10 100 10 | MLP2x2 |ZXT1M322TACT-ND .85 -64 | ZXTIM322TATR-ND 3,000 | 253.80/М T х 
42 -20 | -40 | 300 900 -1000 -2 | -0.25 -4000 -50 | SOT-23-6 | ZXT13P12DE6CT-ND 147 .88 | ZXT13P12DE6TR-ND 3,000 | 292.50/М sz 
-12 3.0 |300 — 10 2 |-0.017 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P12DE6TACT-ND 92 69 | ZXT10P12DEGTATR-ND | 3,000 | 229.50/М аб 
-12 | -3.0 | 300 — -100 -2 | -0.32 -3000 -50 | SOT-89 | FCX717CT-ND 79 -59 | FCX717TR-ND 1,000 222.70 
-12 -2.5 | 180  — -2500 -2 | -0.17 -1500 -50 | 50Т-23 |ҒММТ7170Т-МО 92 .69 | FMMT717TR-ND 3,000 | 229.50/М 50Т-23-6 
412 | -1.25 | 180 — -1000 2 | -0.24 -1000 -50 | SOT-323 | ZUMT717CT-ND 43 -33 | ZUMT717TR-ND 3,000 | 129.60/М 
-20 | -6.0 | 300 900 -1000 -2 |-0.163 -6000 -60 | MSOP-8 | ZXT14P12DXCT-ND 484 3.63 = = - 
-15 | -15 | 530 |300 — -2000 -2 | -0.45 -2000 -10 | 507-223 | FZT788BCT-ND 131 99 | FZT788BTR-ND 1,000 372.30 
-40 | -6.0 | 100 300 -1000 -1 | -018 -2000 -200 | 50Т-223 | FZT948CT-ND 1.84 1.38 | FZT948TR-ND 1,000 520.20 
-25 -3.5 | 300 — 10 -2 -19 100 10 | MLP2x2 | ZXT2M322TACT-ND .85 -64 | ZXT2M322TATR-ND 3,000 | 253.80/М 0.50 0.95 
-25 -3.5 | 300 900 -1000 -2 | -0.25 -3500 -350 | 50Т-23-6 | ZXT13P20DE6CT-ND 1.17 .88 | ZXT13P20DE6TR-ND 3,000 | 292.50/М Tt 
-25 -3.5 | 300 900 -1000 -2 | -0.14 -1000 -10 | SOT-23-6 | ZX5T2E6CT-ND 1.38 1.04 | ZXST2EGTR-ND 3,000 345.00/M T 
-20 -20 | -25 |300 — 10 2 |-0.030 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P20DEGTACT-ND 92 69 | ZXT10P20DEGTATR-ND | 3,000 | 229.50/М 
-20 | -2.5 | 300 —  -100 -2 | -0.22 -1500 -50 | SOT-89 | FCX718CT-ND 79 -59 | FCX718TR-ND 1,000 222.70 
-20 | -15 | 150  — -2000 -2 | -0.20 -1000 -20 | SOT-23 | FMMT718CT-ND 92 .69 | FMMT718TR-ND 3,000 | 229.50/М 
-20 | -1.0 |180 — -500 -2 | -0.18 -500 -20 | 50Т-223 | ZUMT718CT-ND 43 -33 | ZUMT718TR-ND 3,000 | 129.60/М 
-25 -5.0 | 300 900 -1000 -2 | -0.20 -5000 -100| MSOP-8 | ZXT14P20DXCT-ND 4.84 3.63 | ZXT14P20DXTR-ND 1,000 1370.20 
-30 | -3.0 | 250 800 -500 -2 | -0.30 -3000 -100| 50Т-89 | FCX1149ACT-ND 1.09 .82 | FOX1149ATR-ND 1,000 307.70 
-30 | -4.0 | 250 800 -500 -2 | 0.35 -4000 -140 | SOT-223 |FZT1149ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1149ATR-ND 1,000 391.00 
-25 -35 -3.0 | 100 300 -1000 -2 | -0.3 -1000 -100| 50Т-223 |FZT749CT-ND 1.16 -87 | FZT749TR-ND 1,000 328.10 
-25 | -3.0 |300 800 -10 -2 | -0.19 -1000 -10 | 507-89 | FCX789ACT-ND 79 .59 |FOX789ATR-ND 1,000 222.70 Pin out for SOT23-6 
-25 -2.0 | 250  — -1000 -2 | -0.45 -2000 -20 | 50Т-223 | FZT789ACT-ND 1.81 -99 | FZT789ATR-ND 1,000 372.30 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
718 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ZETEX Low Saturation Transistors (Солі) 


30-50 Volts ZETEX 059000 Accredited! 
Iç Усе (sat) Loose Piece SOT-89 
Усео | Усво |(cont.) hrg9 Іс/усЕ Мах. Gic @p Packaging Digi-Key Pricing 
(V) | (V) | (A) Мі. Max (тА) (V) | (V) (тА) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 {Bass 
NPN 2 Collector 
3 Emitter 
80 5 100 300 1000 1 0.22 5000 200 | Super E-Line —T0-92 ZTX849-ND 1.72 12.87 77.22 486.20 4 Collector 
30 80 4 300 1200 1000 2 018 2000 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX1049A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
50 1 100 300 500 2 0.5 1000 100 | Super E-Line —Т0-92 ZTX449-ND 63 4.73 31.50 210.00 
40 150 4 300 1200 1000 2 0.21 4000 100 | Super E-Line —Т0-92 ZTX1051A-ND 1.34 10.04 60.21 379.10 
45 45 2 400 — 1000 2 0.5 1000 5 | Super E-Line —TO-92 ZTX690B-ND 121 9.09 60.60 404.00 
60 1 100 300 150 10 | 025 150 15 | Super E-Line —T0-92 ZTX450-ND 63 4.73 31.50 210.00 
РМР 
30 -50 | -45 | 100 300 -1000 -i | -0.32 -5000 -300 | Super E-Line —Т0-92 ZTX949-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-35 A 100 300 -500 -2 | -0.5  -1000 -100 | Super E-Line --Т0-92 ZTX549-ND 67 5.04 33.60 224.00 
40 -45 -3 | 250 800 -500 -2 | -0.23 -1800 -70 | Super E-Line —Т0-92 ZTX1151A-ND 1.42 10.67 63.99 402.90 
-50 -2 | 300 800 -10 -2 | -0.75 -2000 -50 | SuperE-Line --Т0-92 ZTX790A-ND 1.25 941 62.70 418.00 1 Base 
45 -60 “1 100 300 -150 -10 | -0.25 -150 -15 | Super E-Line —Т0-92 ZTX550-ND 67 5.04 33.60 224.00 2 Collector 
3 Emitter 
4 Collector 
lc Усе (sat) Cut Tape 
Vceo | Vego | (cont.) ВЕР Ic/ycE Max. @с Gig | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(У) (У) (А) | Міп. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Туре Part Мо. 1 10 | Part No. Size Pricing 
NPN 
80 7.0 |100 300 1000 1 |0215 2000 20 | SOT-223 | FZT849CT-ND 1.84 1.38 | FZT849TR-ND 1,000 520.20 
80 7.0 |100 300 1000 1 | 0.065 1000 20 | 507-223 | ZXST849GCT-ND 144 1.08 | ZX5T849GTR-ND 1,000 408.00 
30 80 70 |100 = 10 1 18 2000 20 D-PAK ZXT849KCT-ND 1.80 1.35 | ZXT849KTR-ND 2,500 | 510.00/М 
80 5.0 |300 1200 1000 2 | 0.33 5000 50 | 50Т-223 | FZT1049ACT-ND 1.30 .98 | FZT1049ATR-ND 1,000 367.20 
50 | 1.000 | 100 300 500 2 0.5 1000 100 | 50Т-23 FMMT449CT-ND 45 .34 | FMMT449TR-ND 3,000 | 135.00/M 
50 | 1.000 | 100 300 1000 2 0.3 1000 100 | SOT-23 FMMT489CT-ND A -32 | FMMT489TR-ND 3,000 | 124.20/М 
150 | 3.000 270 1200 1000 2 | 0.34 5000 100 | SOT-89 FCX1051ACT-ND 98 -74 | FCX1051ATR-ND 1,000 277.10 SOT-323 
40 150 | 50 |270 1200 1000 2 | 0.18 3000 10 | SOT-223 | FZT1051ACT-ND 1.30 -98 | FZT1051ATR-ND 1,000 367.20 
40 | 1.000 | 300 900 500 5 0.5 1000 100 | 50Т-89 FCX491ACT-ND 61 -46 | FCX491ATR-ND 1,000 171.70 | HE 
40 | 1.000 | 300 900 500 5 03 500 50 50Т-23 FMMT491ACT-ND 45 .34 | FMMT491ATR-ND 3,000 | 135.00/М 3 Emitter 
45 | 2.000 | 400 150 2000 2 | 030 1000 5 50Т-89 FCX690BCT-ND 79 -59 | FCX690BTR-ND 1,000 222.70 
45 2.0 |40 - 1000 2 0.1 100 0.5 | SOT-223 | FZT690BCT-ND 1.31 .99 | FZT690BTR-ND 1,000 372.30 04 122 
45 50 500 | 100 600 100 1 0.62 500 50 507-23 BCX19CT-ND 36 27 | BOX19TR-ND 3,000 | 108.00/М d td 
60 3.0 | 400 — 1000 2 | 035 3000 150] D-PAK ZXT690BKCT-ND 1.26 -95 | ZXT690BKTR-ND 2,500| 357.00/M (3 Léads) 
75 800 | 250 630 100 1 03 100 10 SOT-23 BCW66HCT-ND 36 -27 | BOW66HTR-ND 3,000| 108.00/М 
Super E-Line — ТО-92 
100 | 4.000 | 300 900 1000 2 | 0.23 4000 100 | SOT-23-6 | ZXT13N50DE6CT-ND 147 .88 | ZXT13N50DE6TR-ND 3,000 | 292.50/М 
50 | 3.000 200 — 10 2 | 0.02 100 10 | SOT-23-6 | ZXT10NSODEGTACT-ND 92 .69 | ZXT10NSODEGTATR-ND | 3,000 | 229.50/М Bottom View 
50 100 | 6.000 300 900 1000 2 | 0.155 6000 120 | MSOP-8 | ZXT14N50DXCT-ND 4.84  363|— г: = 1.27 
50 | 2.000|200 — 1000 2 | 035 3000 100| SOT-89 FCX619CT-ND 79 -59 | FCX619TR-ND 1,000 222.70 Тур. 
50 | 2.000 | 100 — 2000 2 02 1000 10 50Т-23 FMMT619CT-ND -86 :65 | FMMT619TR-ND 3,000 | 216.00/М L 
50 1.0 |200 — 500 5 | 018 500 25 | SOT-323 | ZUMT619CT-ND 43 -33 | ZUMT619TR-ND 3,000 | 129.60/М 1272 
РМР Ве Тур. 
-50 | -5.5 | 100 300 -1000 -1 | -0.27 -2000 -200| SOT-223 | FZT949CT-ND 1.84 1.38 FZT949TR-ND 1,000 520.20 
-50 | -5.5 |100 300 -1000 -1 |-0.085 -1000 -20 | SOT-228 | ZX5T949GCT-ND 144 1.08 | ZX5T949GTR-ND 1,000| 40800 4.05 Мах; 14.00 Max. — 
" -50 |-1.000| 100 300 -500 -2 | -0.35 -1000 -100 | SOT-89 FCX589CT-ND 61 -46 | FCX589TR-ND 1,000 171.70 242 | 
-50 |-1.000 100 300 -500 -2 | -0.35 -1000 -100 | 50Т-23 FMMT589CT-ND -46 -35 | FMMT589TR-ND 3,000 | 138.60/М 
-35 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -0.5 -1000 -100 | SOT-223 | FZT549CT-ND 1.09 .82 | FZT549TR-ND 1,000 309.40 
-35 |-1.000 100 300 -500 -2 | -05 -1000 -100 | SOT-23 FMMT549CT-ND 45 -34 | FMMT549TR-ND 3,000 | 135.00/М 
-45 | -3.000) 250 800 -500 -2 | -0.30 -3000 -250 | SOT-89 FOX1151ACT-ND 98 74 | FCX1151ATR-ND 1,000 27710 
-45 | -3.0 | 250 800 -500 -2 | -0.3 -3000 -250 | 50Т-223 | FZT1151ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1151ATR-ND 1,000 391.00 
-50 |-2.000| 250 150 -2000 -2 | -0.45 -500 -10 | SOT-89 FCX790ACT-ND 79 -59 | FCX790ATR-ND 1,000 222.70 
-50 | -2.0 | 250 -- -500 -2 | -0.45 -1000 -10 | SOT-223 | FZT790ACT-ND 1.31 -99 | FZT790ATR-ND 1,000 372.30 
-50 |-3.000| 300 900 -1000 -2 | -0.24 -3000 -300 | $0Т-23-6 | ZXT13P40DE6CT-ND 147 -88 | ZXT13P40DE6TR-ND 3,000 | 292.50/М 
-50 | -5.5 | 200 550 -500 -2 |-0.165 -1000 -10 | SOT-89 ZX5T3ZCT-ND 90 .68 | ZX5T3ZTR-ND 1,000 255.00 
-40 -50 |-3.000 300 800 -10 - | -0.45 -2000 -50 D-PAK ZXT790AKCT-ND 1.26 -95 | ZXT790AKTR-ND 2,500 | 357.00/M 
-40 |-2.000| 300 — -10 -2 |-0.040 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P40DE6TACT-ND 92 .69 | 2ХТ10Р400Е6ТАТВ-МО | 3,000 | 229.50/М 
-40 |-1.500| 150 -- -1000 -2 | -0.25 -1000 -50 | 50Т-23 FMMT720CT-ND 92 :69 | FMMT720TR-ND 3,000 | 229.50/М 
-40 | -1.0 |180 — -00 -5 | -0.3 -500 -25 | 50Т-323 | ZUMT720CT-ND 43 -33 | ZUMT720TR-ND 3,000 129.60/M 
-40 |-1.000| 300 800 -100 -5 | -0.35 -500 -20 | SOT-89 FCX591ACT-ND 61 -46 | FCX591ATR-ND 1,000 171.70 10.41 
-40 |-1.000| 300 800 -100 -5 | -0.35 -500 -20 | SOT-23 FMMTS91ACT-ND 46 :35 | FMMTS91ATR-ND 3,000 138.60/M 1 Base 
-50 |-4.000| 300 900 -1000 -2 | -0.16 -4000 -200| MSOP-8 | ZXT14P40DXCT-ND 4.84 3.63 | ZXT14P40DXTR-ND 1,000 1370.20 5 кузы | Ú 
-60 | .800| 250 630 -100 -1 | -0.3 -100 -10 | SOT-23 | BCW68HCT-ND 36 27 | BCW68HTR-ND 3,000 | 108.00/М F Collector TEAM 
29 -50 | -800 | 100 600 -100 -1 | -0.62 -500 -50 | SOT-23 BCX17CT-ND 36 27 | BOX17TR-ND 3,000 | 108.00/М 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 719 


ZETEX Medium Power Transistors 


SEMICONDUCTORS 


60-100 Volts ZETEX 059000 Accredited! 
lc Усе (sat) Loose Piece SOT-23 
Усео | Усво |(cont.) hee@ Ic/ycE Max. Gic Фр Packaging Digi-Key Pricing 
(V) | (V) | (A) |Мі. Мах. (mA) (V) | (V) (тА) (тА) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
150 5 |100 300 2000 1 |025 5000 200 | SuperE-Line — TO-92 ZTX851-ND 172 1287 77.22 48620 
150 | 45 | 100 300 2000 1 | 003 100 5 |SuperE-Line — TO-92 ZX5T851A-ND 138 10.35 6240 391.00 2 Collector 
60 | 80 2 |100 300 500 2 | 05 2000 200 |SuperE-Line — TO-92 ZTX651-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 З Emitter 
80 1 | 50 150 150 10 | 035 150 15 |SuperE-Line — TO-92 ZTX451-ND .63 473 31.50 210.00 
70 | 70 1 |40 — 50 2 | 05 1000 10 | Super E-Line — T0-92 ZTX692B-ND 1.21 9.09 60.60 40400 Nom. 
75 | 150 з |300 1200 1000 2 | 025 3000 100 |SuperE-Line — TO-92 ZTX1053A-ND 134 10.04 60.21 37910 099 
200 4 |100 300 2000 2 |020 4000 400 |SuperE-Line — TO-92 ZTX853-ND 172 1287 77.22 48620 
100 | 120 2 |10 30 500 2 | 05 2000 200 | Super E-Line — TO-92 ZTX653-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 : 
120 1 | 40 20 150 10 | 07 150 15 |SuperE-Line — TO-92 ZTX453-ND .63 473 31.50 210.00 ай 
©. 
ga 
PNP Зо 
-100 | 4 | 100 300 -1000 -1 |-030 -4000 -400 | Super E-Line — TO-92 ZTX951-ND 1.76 1323 79.38 49980 Фо 
-60 | -80 | 2 |100 300  -500 -2 | -0.5 -2000 -200 | Super E-Line — TO-92 ZTX751-ND 143 8.46 5640 376.00 
-80 | -1 | 50 150  -150 -10 | -035  -150 -15 | Super E-Line — T0-92 ZTX551-ND 67 5.04 33.60 22400 
-70 | 75 | 2 |300 80 -0  -2 | -0.5 -1000 -25 |SuperE-Line — TO-92 ZTX792A-ND 125 941 6270 418.00 1 paa 
ollector 
-140 | -35 | 100 300 -1000 -1 |-033 -4000 -400 | Super E-Line — TO-92 ZTX953-ND 176 1323 79.38 49980 3 Emitter 
-100 | -120 | -2 | 100 300 -500 -2 | -0.5 -2000 -200 | Super E-Line — TO-92 ZTX753-ND 143 8.46 5640 376.00 4 Collector 
-120 | 4 | 40 200 -150 -10 | -0.25  -150  -15 |SuperE-Line — TO-92 ZTX553-ND 57 5.04 33.60 22400 
Iç Усе (sat) Cut Tape 
i ini i ini. Tape & Reel 
Vcg | Vego | (cont.) һрЕ@ Ic/ycE Max. @с @в | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key 
(V) (V) (А) | Min. Max. (mA) (М) (V) (тА) (тА) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN 
150 | 6.0 | 100 300 2000 1 | 0.17 2000 50 | SOT-223 FZT851CT-ND 184 138 FZT851TR-ND 1,000 | 520.20 
150 | 60 |100 300 2000 1 | 0.03 100 5 | 507-223 ZX5T851GCT-ND 146 140 ZX5T851GTR-ND 1,000 | 41480 
80 | 30 |100 300 500 2 | 03 1000 100 | 507-223 FZT651CT-ND 121 91 FZT651TR-ND 1,000 | 34340 
60 | 80 | 1.000} 100 300 500 5 | 05 1000 100 | SOT-89 FCX491CT-ND 61 46 FCX491TR-ND 1,000 | 17170 
80 | 1.000} 100 300 500 5 | 03 500 50 | SOT-23 FMMTA91CT-ND 45 34 FMMT491TR-ND 3,000 135.00/M 
SOT-223 
80 | 10 | 100 300 500 5 | 025 500 50 | 507-223 FZT491CT-ND 1.09 82 FZT491TR-ND 1,000 | 309.40 
80 | 1000| 50 150 150 10 | 035 150 15 | SOT-23 FMMT451CT-ND 45 34 FMMT451TR-ND 3,000 135.00/M 1 Base 
2 Collector 
70 | 70 | 10 |400 — 500 2 | 015 100 05 | 507-223 FZT692BCT-ND 131  .99 FZT692BTR-ND 1,000| 37230 3 Emitor 
ollector 
150 | 3.000 | 270 1200 1000 2 | 0.25 3000 100 | 507-89 FCX1053ACT-ND 98 ла FCX1053ATR-ND 1,000 | 27710 
75 | 150 | 45 |300 1200 500 2 | 021 2000 100 | 507-223 FZT1053ACT-ND 130  .98 FZT1053ATR-ND 1,000 | 36720 
150 | 50 |260 — 10 2 |0095 1000 100 | О-РАК ZXT1053AKCT-ND 144 1.08 ZXT1053AKTR-ND 2,500 | 408.00/M 
100 |1.000| 100 250 150 2 | 05 500 50 | 507-89 BCX5616CT-ND 49 37 BCX5616TR-ND 1,000 | 13940 
80 | 80 | 1.500) 300 900 200 2 | 020 1500 50 | SOT-23 FMMT620CT-ND 86 65 FMMT620TR-ND 3,000 | 216.00/M 
80 | 500; 50 — 100 10 025 100 10 | SOT-23 FMMTAOGCT-ND 42 32 FMMTAOGTR-ND 3,000 | 126.00/М - 
Е 
200 | 60 |100 300 2000 2 | 0.15 2000 100 | SOT-223 FZT853CT-ND 184 1.38 FZT853TR-ND 1,000 | 52020 21 [ов Max. 
200 | 60 |100 300 2000 2 | 0.065 1000 100 | SOT-223 ZX5T853GCT-ND 1.44 108 ZX5T853GTR-ND 1,000 | 408.00 с 2 хз 
too | 120 | 2.0 | 100 300 50 2 | O3 1000 100 | 507-223 FZT653CT-ND 1.21 91 FZT653TR-ND 1,000 | 34340 4.6 Мот. 
120 |1.000| 100 300 250 10| 03 500 50 | 507-89 FCX493CT-ND 61 46 FCX493TR-ND 1,000 | 17170 = 
120 | 1.000 | 100 300 250 10 0.25 500 50 | SOT-23 FMMT493CT-ND 45 34 FMMTA93TR-ND 3,000 | 13500/M| | Super E-Line — ТО-92 
120 | 10 | 100 300 250 10 | 03 500 50 | 507-223 FZT493CT-ND 1.09 82 FZT493TR-ND 1,000 | 309.40 
1.27 
РМР Тур. 
-100 | -6.0 | 100 — -10 -1 | -0.09 -1000 -100| D-PAK ZXT951KCT-ND 180 135 ZXT951KTR-ND 2,500 | 510.00/М 
-100 | -5.5 | 100 300 -2000 -1 | -0.07 -1000 -100| 507-223 ZX5T951GCT-ND 144 108 ZX5T951GTR-ND 1,000 | 408.00 127 
-100 | -5.0 | 100 300 -2000 -1 | -0.21 -2000 -200| 507-223 FZT951CT-ND 184 1.38 FZT951TR-ND 1,000 | 520.20 Тур. 
so | 80 | 30 [100 300 -500 -2 | -03 -1000 -100 | 807-223 FZT751CT-ND 146 87 FZT751TR-ND 1,000 | 32840 
-80 |-1.000| 100 300 -500 -5 | -0.6 -1000 -100 | SOT-89 FCX591CT-ND 61 46 FCX591TR-ND 1,000 | 17170 
-80 |-1.000| 100 300 -500 -5 | -03 -500 -50 | SOT-23 FMMT591CT-ND 46 35 FMMT591TR-ND 3,000 | 138.60/M 
-80 | -1.0 | 100 300 -500 -5 | -03 -500 -50 | 507-223 FZT591CT-ND 1.09 82 FZT591TR-ND 1,000 | 309.40 
-80 |-1.000| 50 150 -150 -10 | -0.35 -150 -15 | SOT-23 FMMT551CT-ND 45 34 FMMT551TR-ND 3,000 | 135.00/M 
-70 | -1.0 | 100 300 -100 -1 | -025 -150 -15 | 507-223 BSP31CT-ND 209 158 - - - 
-70 | -70 |-1.000| 100 300 -100 -5 | -05 -500 -50 | 507-89 BSR31CT-ND 99 75 - - - 
75 | 20 | 250 — -500 -2 | -05 -1000 -25 | 507-223 FZT792ACT-ND 131  .99 FZT792ATR-ND 1,000| 37230 
-70 |-1.500| 150 — -1000 -5 | -030 -500 -20 | 507-23 FMMT722CT-ND 92 69 FMMT722TR-ND 3,000 | 229.50/М 
во | 80 |-500| 50 — 100 -1 |-025 -100 -10 | SOT-23 FMMTA56CT-ND 42 32 РММТАББТВ-МО 3,000 | 126.00/М 
-100 | -1.000| 100 250 -150 2 | -05 -500 -50 | SOT-89 BCX5316CT-ND 4 37 BCX5316TR-ND 1,000 | 139.40 
-140 | -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -022 -2000 -200| 507-223 FZT953CT-ND 184 138 FZT953TR-ND 1,000 | 520.20 
-140 | -5.0 |100 — -10 - | -01 -1000 -100| D-PAK ZXT953KCT-ND 180 1.35 ZXT953KTR-ND 2,500 | 510.00/M 
-140 | -5.0 | 100 300 -1000 -1 | -0.09 -1000 -100 | 507-223 ZX5T953GCT-ND 144 108 ZX5T953GTR-ND 1,000 | 408.00 
-120 | -2.0 | 100 300 -500 -2 | -0.3 -1000 -100| SOT-223 FZT753CT-ND 116 87 FZT753TR-ND 1,000| 32840 
-100 | -120 |-1.000| 100 300 -500 -5 | -03 -500 -50 | SOT-89 FCX593CT-ND 61 46 FCX593TR-ND 1,000 | 17170 dEasó 
2 Collector 
-120 |-1.000| 100 300 -500 -10| -03 -500 -50 | SOT-23 FMMT593CT-ND 46 35 FMMT593TR-ND 3,000 | 138.60/M 3 Emitter 
-120 | -1.0 | 100 300 -500 -2 | -0.3 -500 -50 | 507-223 FZT593CT-ND 109  .82 FZT593TR-ND 1,000 | 309.40 4 Collector 
-100 |-1.000 250 — -500 -10 | -0.20 -500 -50 | SOT-23 FMMT723CT-ND 92 69 FMMT723TR-ND 3,000 | 229.50/М 
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ZETEX ні 


SEMICONDUCTORS 


gh Voltage Transistors 


ZETEX 059000 Accredited! 


2 Collector 
3 Emitter 


|= 2.5 Max.—| 
Nom. 
0.95 


1 Base 4 
Š 2 3 
2 
1 


40116 
.05 zi 
Мах! [ 


6 Nom.-- == 


{+—14.00 Мах. ü 


120-250 Volts ШЫ 
lc Усе (sat) Loose Piece SOT-23 
Vcgo | Усво | (cont.) ПЕЕФ Ic/ycE Ма. Фіс @p Packaging Digi-Key Pricing 
(V) | (V) | (A) | Min. Max (mA) (V | (V) (тА) (mA) Туре Part №. 1 10 100 1,000 
МРМ 
120 175 3 300 120 1000 10 | 031 3000 150 | SuperE-Line —T0-92 | ZTX1055A-ND 134 10.04 60.21 379.10 
120 | 0.5 | 400 — 200 2 0.5 400 5 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX694B-ND 121 9.09 60.60 404.00 
140 | 160 1 100 300 150 10 | 07 150 15 | SuperE-Line —T0-92 | ZTX455-ND 63 473 31.50 210.00 
150 250 4 100 300 1000 5 | 026 400 400 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX855-ND 172 12.87 77.22 486.20 
150 1 50 — 500 5 0.5 1000 200 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX655-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
160 | 200 3 300 1200 500 10 | 03 3000 200 | SuperE-Line —Т0-92 | ZTX1056A-ND 134 10.04 60.21 379.10 
180 | 180 | 05 | 500 = 100 5 | 025 200 5 | Super E-Line —TO-92 | ZTX696B-ND 121 9.09 60.60 404.00 
PNP 
-140 | -140 | -0.5 | 300 800 -10 -2 | -0.3 -200 -5 | Super E-Line —TO-92 | ZTX795A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 
-150 -150 | -1 50 == -500 5 | -0.5 -1000 -200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX755-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-160 | -1 50 300 -300 -10 | -0.3  -100 -10 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX555-ND 87 5.04 33.60 224.00 
-220 | -2 | 100 300 -1000 -5 | -0.25 -2000 -400 | SuperE-Line —TO-92 | ZTX956-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 i 
-200 -200 | -1 50 == -500 5 | -0.5 -500 -50 Super E-Line —T0-92 | ZTX776-ND 67 5.04 33.60 224.00 98 
-200 | -1 50 300 -300 -10 | -0.3 -100 -10 | Super E-Line —TO-92 | ZTX576-ND 87 5.04 33.60 224.00 52 
-200 | -0.5 | 300 800 -10 -10 | -0.3 -200 -20 | Super E-Line —T0-92 | ZTX796A-ND 1.25 9.41 62.70 418.00 28 
° 
lc Усе (sat) Cut Tape SOT-89 
Усео | Усво | (cont.) hee@ Іс/усЕ Max. @с Gig | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (А) | Min. Мах. (тА) (№) (V) (тА) (тА) Туре Part №. 1 10 Part №. Size Pricing 
NPN 2 Collector 
120 120 | 1.0 |400 — 200 2 | 025 100 05 | SOT-223 FZT694BCT-ND 1.31 .99 FZT694BTR-ND 1,000 372.30 3 Emitter 
140 | 1.000 | 100 300 250 10| 02 250 25 SOT-23 FMMT494CT-ND 45 34 FMMT494TR-ND 3,000 | 135.00/M 4 Collector 
125 | 125 | 1.000 | 100 — 1000 10 | 025 1000 50 | 50Т-23 FMMT624CT-ND 86 65 FMMT624TR-ND 3,000 | 216.00/М 
200 | 5.0 |100 300 1000 5 | 011 1000 100 | SOT-223 FZT855CT-ND 184 1.38 FZT855TR-ND 1,000 520.20 
150 | 1.0 | 50 — 500 5 05 500 50 | 50Т-223 FZT655CT-ND 1.21 91 FZT655TR-ND 1,000 343.40 
150 | 170 | 100 | 100 300 250 10| 03 500 50 | 50Т-89 FCX495CT-ND .61 46 FCX495TR-ND 1,000 171.70 
150 | 1.000 | 300 — 200 10 | 03 1000 50 | SOT-23 FMMT625CT-ND 86 65 FMMT625TR-ND 3,000 | 216.00/M 
170 | 1.000 | 100 300 250 10| 02 250 25 SOT-23 FMMT495CT-ND 45 34 FMMT495TR-ND 3,000 | 135.00/М 
180 | 180 | 05 | 500 — 100 5 | 025 200 5 SOT-223 FZT696BCT-ND 1.31 -99 FZT696BTR-ND 1,000 372.30 
250 300 | .500 | 40 - 20 10| 05 50 4 S0T-89 BST40CT-ND 99 EI BST40TR-ND 1,000 280.50 
300 | 05 | 30 200 30 10) 05 50 4 SOT-223 BSP20CT-ND 2.00 1.58 BSP20TR-ND 1,000 593.30 
PNP 
-180 | -40 | 100 300 -1000 -5 | -0.15 -1000 -100 | SOT-223 FZT955CT-ND 184 1.38 FZT955TR-ND 1,000 520.20 
-140 | -180 | -4.0 | 100 300 -1000 -5 | -0.12 -1000 -100 | 50Т-223 ZX5T955GCT-ND 144 1.08 ZX5T955GTR-ND 1,000 408.00 
-140 | -0.5 |250 — -200 -2 | -0.3  -200 -5 | SOT-223 FZT795ACT-ND 131 .99 FZT795ATR-ND 1,000 372.30 
950 | 150 | 40 | 50 — 50 -5 | -05 -500 50 | SOT-223 | FZT755CT-ND 116 47)  FZI755TR-ND 1000| 32840 | | SOT-223 
-220 | -2.0 | 100 300 -1000 -5 |-0165 -1000 -100 | 50Т-223 FZT956CT-ND 184 1.38 FZT956TR-ND 1,000 520.20 
-200 -220 | -.300 | 85 300 -250 -10 | -0.35 -250 25 50Т-89 FCXS96CT-ND 61 46 FCX596TR-ND 1,000 171.70 1 Base 
-220 | -500 | 100 300 -250 -10 | -0.35 -250 -25 | SOT-23 FMMT596CT-ND 46 35 FMMTS96TR-ND 3,000 | 138.60/M 2 Collector 
-200 | -0.5 |250 -- -300 -10| -0.3 -200 -20 | 50Т-223 FZT796ACT-ND 131 -99 FZT796ATR-ND 1,000 372.30 й БЫ; 
300-500 Volts 
lc Усе (sat) Loose Piece 
Усео | Усво |(cont.) hee@ Ic/ycE Max. Gic Фр Packaging Digi-Key Pricing 
(V) | (V) | (A) м Max (mA) (У) | (V) (тА) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
330 3 100 300 500 10 | 0.25 3000 600 | Super E-Line —T0-92 ZTX857-ND 172 12.87 77.22 486.20 
300 | 300 | 0.5 50 — 100 5 0.5 100 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX657-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
300 | 05 50 300 50 10 | 03 100 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX457-ND 63 4.73 31.50 210.00 
400 400 | 0.5 50 = 100 5 0.5 100 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX658-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 1 
400 | 03 | 100 300 50 10 | 05 50 6 | Super E-Line —TO-92 ZTX458-ND 63 473 31.50 210.00 
РМР 4. 
-300 | -1 100 300 -500 -10 | -0.20 -1000 -300 | Super E-Line —Т0-92 ZTX957-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-300 | -300 | -05 | 50 — -100 5 | -0.5  -100  -10 | SuperE-Line —TO-92 ZTX757-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 Super E-Line — TO-92 
-300 | -05 | 50 300 -50 -10 | -03 -50 -5 | Super E-Line —T0-92 ZTX557-ND 87 5.04 33.60 224.00 
-400 | -0.5 | 100 300 -500 -10 | -0.40 -500 -100 | Super E-Line —T0-92 Z1X958-ND 1.76 13.23 79.38 499.80 
-400 | -400 | -05 | 50 — -100 -5 | -0.5  -100  -10 | Super E-Line —TO-92 ZTX758-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
-400 | -0.2 | 100 300 -50 -10 | -05 -50 -6 | Super E-Line —T0-92 ZTX558-ND 87 5.04 33.60 224.00 
lc Усе (sat) Cut Tape 
VcEg | Vego | (cont.) һрЕ@ Ic/ycE Max. @с @в | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (А) | Min. Max. (тА) (№) (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN 
300 | 0.05 | 50 — 2 20| 06 30 5 50Т-223 | BF720CT-ND 199 1.50 = = = 
350 | 35 | 100 300 1000 5 | 023 2000 200 | SOT-223 |FZT857CT-ND 1.84 1.38 |FZT857TR-ND 1,000 520.20 
300 | 300 | 05 | 50 - 100 5 05 100 10 | SOT-223 |FZT657CT-ND 121 91 | FZT657TR-ND 1,000 343.40 
300 | 200] 40 — 30 10| 05 20 20 50Т-23 |FMMTA42CT-ND 42 32 | FMMTA42TR-ND 3,000 | 126.00/М 
300 | .500 | 100 300 100 10| 02 100 10! SOT-23 | FMMT497CT-ND 49 37 | FMMT497TR-ND 3,000 | 145.80/M 
350 | 400 | 500 | 40 — 20 10) 05 50 4 50Т-89 | BST39CT-ND 49 37 | BST39TR-ND 1,000 139.40 
400 | 500135 — 200 10| 02 100 10 | SOT-89 |FCX658ACT-ND .85 -64 | FCX658ATR-ND 1,000 241.40 
400 400 | 05 | 50 — 100 5 05 100 10 | 807-223 |FZT658CT-ND 1.19 -90 | FZT658TR-ND 1,000 338.30 4.05 M. 
400 | .225 | 100 300 50 10 05 50 6 SOT-89 | FCX458CT-ND 98 74 | FCX458TR-ND 1,000 27710 “Әр Мах, 
400 | .225 | 100 300 50 10! 02 20 2 50Т-23 | FMMT458CT-ND 53 .40_ | FMMT458TR-ND 3,000 | 158.40/M 2.42 
450 | 500 | 150 | 50 — 30 10| 0.075 20 20 | 50Т-23 |FMMT459TACT-ND 71 -54 | FMMT459TATR-ND 3,000 | 206.50/M Max. 
PNP | 
-300 | -1.0 | 100 300 -500 -10 | -0.24 -1000 -300| 507-223 |FZT957CT-ND 1.84 1.38 |FZT957TR-ND 1,000 520.20 
-300 -300 | -0.5 | 50 — -00 -5 | -0.5 -100 -10 | SOT-223 |FZT757CT-ND 116 87 | FZT757TR-ND 1,000 32810 
-300 | -200 | 100 — -100 -10 | -0.25 -100 -20 | SOT-23 | РММТ597СТ-МО 49 137 | FMMT597TR-ND 3,000 | 145.80/M 
-300 | -.200 25 — 50 -10| -0.5  -20 -20| SOT-23 |FMMTA92CT-ND 42 32 | FMMTA92TR-ND 3,000 | 126.00/М 
-400 | -0.5 | 100 300 -500 -10 | -0.40 -500 -100| 50Т-223 | FZT958CT-ND 1.84 1.38 |FZT958TR-ND 1,000 520.20 
-400 -400 | -0.5 | 50  — -100 -5 | -0.5 -100 -10 | SOT-223 |FZT758CT-ND 1.19 90 | FZT758TR-ND 1,000 338.30 
-400 | -.200 | 100 300 -50 -10| -0.5 -50 -6 SOT-89 | FCX558CT-ND 63 48 | FCXS58TR-ND 1,000 178.50 
-400 | -.150 | 100 300 -50 -10| -0.2 -0 2 $0Т-23 |FMMT558CT-ND 58 -44_| FMMT558TR-ND 3,000 | 172.80/M 
-500 | -500 | -.500 | 80 — -50 -10| -0.2 -20 2 SOT-23 | FMMT560CT-ND 64 49 | FMMTS60TR-ND 3,000 | 192.60/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(тоз) 721 


= 10.8 Мах. 


x3 


ZETEX Transistors 


SEMICONDUCTORS 


Darlington ZETEX 059000 Accredited! 
Iç Усе (sat) Loose Piece 2 
Vcgo | Усво | (cont.) hFE@ Ір//се Ма. Фс @в Packaging Digi-Key Pricing H Bridge 
(V) | (V) | (A) Min. Max (mA) (V) | (V) (тА) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 E1 E4 
NPN 
80 100 1 2K 100 1000 5 10 1000 1 | Super E-Line —Т0-92 ZTX603-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
100 | 120 | 0.8 | 10К — 500 5 | 125 800 8 | Super E-Line —TO-92 ZTX614-ND 87 5.04 33.60 224.00 
120 | 140 1 2K 100 1000 5 15 1000 1 | Super E-Line —T0-92 ZTX605-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
160 | 180 1 2K 100к 500 10 12 1000 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX601-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
10K 100К 500 10 12 1000 10 | SuperE-Line —Т0-92 ZTX601B-ND 1.09 8.15 54.30 362.00 
РМР 
-120 | -1440 | -1 3K 30K -1000 -5 | -1.3 -1000  -1 | Super E-Line —T0-92 ZTX705-ND 1.13 8.46 56.40 376.00 
МІР З x 2 
lc Vee (sat) Cut Tape 
Vceo | Vego | (cont.) hee@ Іс/усЕ Мах. Gic @в | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 56 7 8 
(V) (V) (А) | Min. Max. (mA) (М) | (V) (тА) (тА) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing еп 
МРМ 
40 500) 20K — 100 5 10 100 01 507-89 BCV29CT-ND* .99 75 BCV29TR-ND* 1,000 280.50 Ню с 
30 30 300 | 5K — 10 5 15 100 01 50Т-23 FMMTA13CT-ND 42 32 FMMTA13TR-ND 3,000 | 126.00/М 4321 
30 300 | 106 -- 10 5 15 100 01 50Т-23 FMMTA14CT-ND 42 32 FMMTA14TR-ND 3,000 | 126.00/М И 
60 80 300 | 10K — 500 5 | 125 800 8.0 | 50Т-23 FMMT38CCT-ND 44 33 FMMT38CTR-ND 3,000 | 131.40/M and5, 6. 
500 | 1K - 150 10| 13 500 5 50Т-89 В5Т51СТ-М0% 99 75 BST51TR-ND* 1,000 280.50 
80 100 | 20 | 5K 100K 500 5 10 1000 1 50Т-223 FZT603CT-ND* 1.21 91 FZT603TR-ND* 1,000 343.40 
90 500| 2K — 500 10 13 500 05 | 50Т-89 BST52CT-ND* 49 37 BST52TR-ND* 1,000 139.40 
100 | 120 | 500 | 5K — 500 5 10 500 5 SOT-23 FMMT614CT-ND* 56 42 FMMT614TR-ND* 3,000 | 167.40/M 
120 | 140| 20 | 5K - 500 5 10 250 0.25 | SOT-223 FZT605CT-ND* 1.21 91 FZT605TR-ND* 1,000 343.40 
140 | 160 | 20 | 1K — 1000 10] 12 1000 10 | 507-223 FZT600CT-ND* 1.21 91 FZT600TR-ND* 1,000 343.40 Seating 
PNP Plane 
-30 | -30 | -.500 10K — -0 5 | -15 -100 -01| 50Т-23 FMMTA63CT-ND 91 69 FMMTA63TR-ND 3,000 | 273.60/M 
20K = -10 -5 | -15 -100 01 | 50Т-23 FMMTA64CT-ND 42 32 = = 
-60 -80 | -.500 10K — -100 -5 | -1.0 -100 -0.1 | SOT-89 BCV48CT-ND* 49 37 BCV48TR-ND* 1,000 139.40 
ж - -500 -10| -1.3 -500 -50 | SOT-89 BST61CT-ND* 99 75 = — 
-120 | -140 | -2.0 | 3K 30K -1000 -5 | -1.3 -1000 -1 SOT-223 FZT705CT-ND* 1.16 87 FZT705TR-ND* 1,000 328.10 
* Darlington 
RF - NPN 
8-MSOP (Single) Pinout — 8-MSOP (Dual) Pin out 
lc Vee (sat) Loose Piece ЕД ГАС Е! Г } 1 C1 
Усео | Vego | (cont.) hFE@ Ісусе Мах. Өр Фі Packaging Digi-Key Pricing = Fg BLOSS С 
(V) | (V) | (A) | Min. Мах. (та) (М) | (V) (тА) (тА) Type Part No. 1 10 100 1,000 = ЕС B2 рца 1 62 
15 30 025 | 25 150 2 1 = = — | Super E-Line —T0-92 ZTX325-ND 67 5.04 33.60 224.00 
lc Усе (sat) Cut Tape 
Усео | Yego | (cont.) hrg9 Іс/усЕ Мах. Gic @в | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (А) | Min. Max. (тА) (V)| (V) (тА) (тА) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
12 20 | .050 | 25 250 3 1 0.4 10 1 SOT-23 FMMT5179CT-ND AQ 37 FMMT5179TR-ND 3,000 | 145.80/M 
30 | 100| 20 — 3 1 0.4 10 1 SOT-23 FMMT918CT-ND 45 34 FMMT918TR-ND 3,000 | 135.00/M 
й 30 al 22 = 3 1 0.4 10 10 | 507-323 ZUMT918CT-ND 80 60 ZUMT918TR-ND 3,000 | 239.40/M 
5 
30 | 025 | 25 150 2 1 = = =| 6012 BFS17CT-ND 1.18 89 = — — 
25 025 | 70 200 2 1 = — ¿= | SOT23 BFS17HCT-ND 55 41 BFS17HTR-ND 3,000 | 163.80/М 
25 30 | 025] 60 — 4 10| 05 4 0.4 | 507-23 FMMTH10CT-ND 47 36 FMMTH10TR-ND 3,000 | 142.20/M 


lc Усе (sat) Cut Tape 
Vceo | Vego | (cont.) hFE@ Ic/VcE Max. Gic Gig | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel нан 
(V) | (V) | (А) м Мах. (mA) (V)| (V) (тА) (тА)| Type Part No. 1 10 Part No. Size | Pricing mmer 
NPN 
15 | 40 | 2 | 40 120 10 1 020 10 1 J 507-323 | ZUMT2369ACT-ND 101 76 | ZUMT2369ATR-ND | 3,000 | 30240/M 
30 | 40 | 200| 50 15 2 1 | оз 5 5 | 807-23 | FMMTA123CT-ND 80 60 = = = 
Н 
PNP PE: 
-32 | -32 | -200| 380 630 -2 -5 | -0.25 -10 -025| 507-23 | BCW61DCT-ND 88 66 | BCWG1DTR-ND 3,000 | 262.80/M Зе 
32 
-300 | -300 | -050 | 50 — 55 -20| 06 -30 -5 | SOT-89 | BF621CT-ND 99 75 - - - = 


(Continued) 
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ZE TEX Transistors (Cont) 


Avalanche - NPN ZETEX 059000 Accredited! 


* See drawing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


lc Усе (sat) Loose Piece SOT-23-6 
Vceo | Усво | (cont.) һрЕ@ Ic/ycE Мах. Әр @p Packaging Digi-Key Pricing 
(V) | (V) | (A) | Min. Max (mA) (у) | (V) (тА) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
100 | 260 60 25 = 10 10 | 0.25 250 — | Super E-Line —T0-92 ZTX415-ND 22.14 166.05 996.30 6273.00 
lc Усе (sat) Cut Tape 
VcEo | Vego | (cont.) hrg9 Іс/усЕ Max. Gic @в | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(№) (№) (А) | Min. Max. (тА) (М) | (V) (тА) (тА) Туре Part №. 1 10 Part №. Size Pricing 
12 20 .050 | 25 250 3 1 0.4 10 1 50Т-23 FMMT5179CT-ND 49 37 FMMT5179TR-ND 3,000 145.80/M сі B1 
100 260 | 500 | 25 — 10 10 | 05 10 1 S0T-23 FMMT415CT-ND 2097 1573 FMMT415TR-ND 3,000 | 5242.50/M E1 E2 
320 | 500 | 25 — 10 10 0.5 10 1 FMMT417CT-ND 2403 18.03 FMMT417TR-ND 3,000 | 6007.50/M c2 B2 
Dual Combinations M 
Іс Усе (sat) Me EAE SOT-89 
Усе0 | Vego | (cont.) һрЕ@ Ic/ycE Max. @с @в | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (У) (А) | Min. Max. (mA) (У) (V) (тА) (mA) Туре Part Мо. 1 10 |Рап №. Size Pricing 2 Collector 
Dual NPN 3 Emitter 
4 Collector 
15 70 45 |200 — 10 2 14 100 10 | MLP3x2 | ZXTDAM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDAM832TATR-ND 3,000 | 408.60/М 
15 3 200 — 003 2 200 0035 50 5М-8 ZDT617CT-ND 1.55 117 |ZDT617TR-ND 1,000 438.60 
17.5 50 5 30 — 00 2 300 005 50 5М-8 ZDT1048CT-ND 2.15 1.62 |ZDT1048TR-ND 1,000 608.60 
20 100 45 |20 — 10 2 8 100 10 | MLP3x2 | ZXTDBM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDBM832TATR-ND 3,000 | 408.60/М 
50 | 3.500 | 300 900 1000 2 0.20 3500 50 | MSOP-8 | ZXT12N20DXCT-ND 2.24 1.68 |ZXT12N20DXTR-ND 1,000 634.10 
25 35 2 75 - 00 2 500 .002 200 5М-8 ZDT649CT-ND 1.55 1.17 | ZDT649TR-ND 1,000 438.60 
45 45 2 40 — 001 2 500 .001 5 5М-8 ZDT690CT-ND 155 1.17 |ZDT690TR-ND 1,000 438.60 
100 | 3.000 | 300 900 1000 2 0.25 3000 50 | MSOP-8 |ZXT12N50DXCT-ND 2.24 1.68 |ZXT12N50DXTR-ND 1,000 634.10 
50 50 2 200 — 200 2 20 .001 10 5М-8 ZDT619CT-ND 1.55 1.17 |ZDT619TR-ND 1,000 438.60 
50 |1.000 200 — 10 2 | 0.035 100 10 | 50Т-23-6 | 2ХТ09М500Е6СТ-М) 1.34 1.01 |ZXTDO9NS5ODEGTR-ND | 3,000 | 336.00/М 
60 80 2 100 — 00 2 500 .002 200 5М-8 ZDT651CT-ND 1.55 1.17 |ZDT651TR-ND 1,000 438.60 
120 | 140 1 |2000 —  .001 5 | 1.500 .001 1 SM-8 ZDT605CT-ND* 1.55 147 | ZDT605TR-ND* 1,000 438.60 
Dual PNP SOT-223 
-35 -4 |30 — 10 2 -10 100 10 | MLP3x2 | ZXTD1M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTD1M832TATR-ND 3,000 | 408.60/М 1 Ваве 
-12 -20 | -3.000| 300 900 -1000 -2 | -0.27 -3000 -30 | MSOP-8 | ZXT12P12DXCT-ND 2.24 1.68 |ZXT12P12DXTR-ND 1,000 634.10 2 Collector 
-12 | -25 | 180  — -0025 -2 | -220 -.0025 50 | 5М-8 |ZDT717CT-ND 155 1.17 |ZDI717TR-ND 1,000 438.60 | Ете, 
-20 -25 | -2.500| 300 900 -1000 -2 | -0.20 -2500 -125 | MSOP-8 | ZXT12P20DXCT-ND 2.24 1.68 |ZXT12P20DXTR-ND 1,000 634.10 
-40 -50 |-2.000| 300 900 -1000 -2 | -0.26 -2000 -100| MSOP-8 | ZXT12P40DXCT-ND 2.24 1.68 | ZXT12P40DXTR-ND 1,000 634.10 
-120 | -140 | -1.0 |3000 30000 -1000 -5 | -1.3 -1000 -1 SM-8 ZDT705CT-ND 1.55 1.29 |ZDT705TR-ND 1,000 438.60 
NPN/PNP Combinations 
15 15 | .0015 | 200 — 10 2 20 100 10 
42 42 | 0012 | 300 — 40 2 до 100 40 50Т-23-6 | ZXTD6717E6TACT-ND 1.20 90 | ZXTD6717E6TATR-ND 3,000 | 300.00/M 
18 70 45 |200 — 10 -2 8 100 10 
25 35 д |as — 10 2 10 100 10 MLP 3x2 | ZXTDA1M832TACT-ND 1.36 1.03 |ZXTDA1M832TATR-ND | 3,000 | 408.60/М 
20 20 2 200 — 00 2 200 .0025 50 E 
oo | 20 | 45 |159 — 102 2 |.220 -ois 50| SM8  |ZDTG718CT-ND 155 147 |ZDT6718TR-ND 1,000 | 438.60 I 
4 45 2 150 — 002 2 500 .001 5 
Ao | 2 qas — ioo 2 | 2450-001 ло! SM8  |ZDT67e0CT-ND 155 147 |ZDT6790TR-ND 1,000 | 438.60 
65 | 190] 4 [20 — i 2] 8 100 10 Т Т SOT-323 
70 -80 з |30 — 40 2 -25 100 —-10 MLP 3x2 | ZXTDCM832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDCM832TATR-ND 3,000 | 408.60/М 
60 80 2 |2000 — 002 з |1200 002 2 Т "ns -ND* 1 Base 
о | eo 2 [200 — 202 31120 200 a | SM8  |ZDTG7O2CT-ND 155 147 |ZDT6702TR-ND 1,000 | 43860 А 
3 Emiter 
60 80 1 100 — .0005 5 500 .001 100 
-60 -80 4 100 — 0008 5 | 600 -001 -100 SOT-23-6 | ZXTD4591E6CT-ND 92 69 | ZXTD4591E6TR-ND 3,000 | 229.50/M 
120 | 140 1 |2000 —  .001 5 | 1.500 .001 1 £ NNUS КЫЎ, 
420 |140 | a |300 — 001 5 |130 001 а | ЭМ ООШ 155 147 |ZDT6705TR-ND 1,000 | 438.60 
300 | 300 05 | 50 — Á 0001 5 500 .0001 10 
Sool -300 -05 s 2 100 -§ -e00 001 ло! 5М8 [ШОО 155 147 |ZDT6757TR-ND 1,000 | 43860 
Dual СотрИтетагу 
27 100 45 |200 — 10 2 8 100 10 | MLP3x2 |ZXTDB2M832TACT-ND 1.36 1.03 | ZXTDB2M832TATR-ND | 3,000 | 408.60/М 
ж Darlington 
Н-Вгідде 
IC -DC VCE (sat) Cut Tape 
VcEo | Vego | (cont.) һЕЕ@ Іс/усЕ Max. @с Gig | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(v) (V) (A) | Min. Max. (тА) (М) | (V) (тА) (тА) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
NPN/PNP 
20 20 25 |20 — 2 2 | 0.15 1000 10 à 
20 2 | 25 158 — 2 2 -02 -1000 -29 | H-Bridge | ZHB6718CT-ND 370 278 | ZHB6718TR-ND 1,000 | 1047.20 
50 40 2 150 — 2 2 05 1000 5 қ |—— 
Б | 40| 2 lio — 2 2 .4 лоо -1o | "Bridge | ZHB6790CT-ND 458 344 | ZHB6790TR-ND 1000 129740 
Transistor and Schottky Diode Combinations 
lc Усе (sat) Cut Tape 90.457 
VcEo | Vego | (cont.) ПЕЕФ Іс/усЕ Мах. Gic Фүр | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Bottom Vi 
(V) | (V) | (A) | Min. Мах. (mA) (V)| (V) (тА) (mA) | Type  |PartNo. 1 10 PartNo. Size | Pricing SOUS 
NPN 12 
27 100 45 |200 — 8 2 15 10 10 | MLP3x2 |ZX3CDBS1M832TACT-ND* 1.15 .86 |ZX3CDBS1M832TATR-ND* | 3,000 | 343.80/M i 
PNP 127 
-25 -35 -4 30 — 10 -2 | -10 100 10 | MLP3 x2 |ZX3CD1S1M832TACT-ND* 1.28 .96 |7Х300151М832ТАТН-М0% | 3,000 | 383.40/M Typ. 
-12 -12 |-1.250| 125 — -1250 -2 |-0.240 -1250 -100 | 50Т-23-6 |ZXTS1000E6CT-ND 1.20 .90 |ZXTS1000E6TR-ND 3,000 | 300.00/M 


Pin out for TO-92 


(тоз) 723 


ZETEX Diodes 


SEMICONDUCTORS 


Varactor ZETEX 059000 Accredited! 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio C2/620 Cut Tape Tape & Reel SOD-323 
VBR Ртот Capacitance at f= 1MHz Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) (mW) (pF) Min. Max. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
25V Hyperabrupt — 830 Series 
300 82 43 5.8 S0D-323 ZMV829ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV829ATR-ND 493.50/M 
330 82 43 5.8 SOT-23 ZC829ACT-ND 2.28 1710 102.60 ZC829ATR-ND 570.00/M 
300 10 45 6.0 S0D-323 ZMV830ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV830ATR-ND 624.00/M 
330 10 45 6.0 SOT-23 ZC830ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC830ATR-ND 633.00/M 
300 15 45 6.0 S0D-323 ZMV831ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV831ATR-ND 624.00/M 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831ACT-ND 2.28 1710 102.60 ZC831ATR-ND 570.00/M nt Lm 
330 15 45 6.0 500-523 ZV831BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV831BV2TATR-ND 396.00/M nn = 
300 22 5.0 6.5 S0D-323 ZMV832ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV832ATR-ND 624.00/M 1.3 i тт m 
330 22 5.0 6.5 SOT-23 ZC832ACT-ND 2.58 18.99 113.94 ZC832ATR-ND 633.00/M Cathode 
25 330 22 5.0 6.5 S0D-523 ZV832BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV832BV2TATR-ND 396.00/M 
300 33 5.0 6.5 S0D-323 ZMV833ACT-ND 2.50 18.72 112.32 ZMV833ATR-ND 624.00/M 
330 33 5.0 6.5 SOT-23 ZDC833ACT-ND * 2.80 21.02 126.09 ZDC833ATR-ND* 700.50/M 
330 33 5.0 6.5 SOT-23 ZC833ACT-ND 2.58 18.99 113.94 ZC833ATR-ND 633.00/M 
300 47 5.0 6.5 500-323 ZMV834ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV834ATR-ND 493.50/M 
330 4 5.0 6.5 SOT-23 ZC834ACT-ND 2.58 18.99 113.94 ZC834ATR-ND 633.00/M 
330 47 5.0 6.5 500-23 ZDC834ATACT-ND* 1.51 11.30 75.30 ZDC834ATATR-ND* 451.80/M 
300 68 5.0 6.5 500-323 ZMV835ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV835ATR-ND 493.50/M SOD-523 
330 68 5.0 6.5 SOT-23 ZC835ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC835ATR-ND 633.00/M 
330 100 5.0 6.5 SOT-23 ZC836ACT-ND 2.58 18.99 113.94 ZC836ATR-ND 633.00/M 
* Dual Package 
ciat Cut Tape Tape & Reel 
Ver | Prot Vg-1V Үр-2.5/ Vg-4V 0 Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) | (mW) Min. Min. | Max. Max. Min. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
12V Hyperabrupt — 930 Series 
300 8.7 43 5.5 2.9 350 500-323 | ZMV930CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV930TR-ND 546.00/M 
330 87 43 5.5 2.9 350 SOT-23 | ZC930CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC930TR-ND 846.00/M 
330 18.5 6.5 7.8 4 300 500-523 | ZV931V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV931V2TATR-ND 396.00/M 
300 14.5 6.5 7.8 4 300 500-323 | ZMV931CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV931TR-ND 546.00/M 
330 14.5 6.5 7.8 4 300 50Т-23 | ZC931CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC931TR-ND 846.00/M 
330 17 8.5 10.5 55 200 SOD-523 | ZV932V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV932V2TATR-ND 396.00/M 
300 17 8.5 10.5 55 200 500-323 | ZMV932CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV932TR-ND 546.00/M 
330 17 8.5 10.5 55 200 SOT-23 | ZC932CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC932TR-ND 846.00/M 
12 330 42 18 27 12 150 SOD-523 | ZV933V2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV933V2TATR-ND 396.00/M 
300 42 18 27: 12 150 500-323 | ZMV933CT-ND 2.18 16.38 98.28 ZMV933TR-ND 546.00/M 
330 42 18 27 12 150 50Т-23 | ZC933CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC933TR-ND 846.00/M 
300 42 20.25 | 24.75 12 150 500-323 | ZMV933ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV933ATR-ND 585.00/M 
330 42 20.25 | 24.75 12 150 SOT-23 | ZC933ACT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC933ATR-ND 846.00/M 
300 95 40 65 25 80 SOD-323 | ZMV934CT-ND 248 16.38 98.28 ZMV934TR-ND 546.00/M 
330 95 40 65 25 80 SOT-23 | ZC934CT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC934TR-ND 846.00/M 
300 95 47.25 | 57.75 25 80 500-323 | ZMV934ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV934ATR-ND 585.00/M 
330 95 47.25 | 57.75 25 80 SOT-23 | ZC934ACT-ND 3.38 25.38 152.28 ZC934ATR-ND 846.00/M 
Capacitance 
Capacitance pF Vg-0.5V Capacitance Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pFVg-0.5V | atNi-1MHz | Ratio Со.5/С2.5 | Vg-0.5V | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
at f=1MHz Min. Max. at f=1MHz f-50MHz Type Part No. 1 10 100 | Part №. 3,000 
Low Voltage Hyperabrupt — 950 Series 
9.5 63 7.8 2.0 500 S0D-523 ZV950V2TACT-ND 1.32 990 6600 | ZV950V2TATR-ND 396.00/M 
19 127 15.7 2.0 350 S0D-523 ZV952V2TACT-ND 1.32 990 6600 | ZV952V2TATR-ND 396.00/M 
45 30 37 2.0 250 50Т-323 ZMDC953TACT-ND 1.51 11.30 75.30 | ZMDC953TATR-ND 451.80/М 
Norm Cd Cut Tape Tape & Reel 
Vn (pf) Cap Ratio Ртот Packaging Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) Min. | Max. e Min. Max. (mW) Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
28 26 32 | C3/C25 5 6.5 330 SOT-23 BBY40CT-ND. 1.06 7.97 53.10 BBY40TR-ND 318.60/M 
1.8 2. | C3/C25 4 6 330 SOT-23 FMMV105GCT-ND 81 6.08 40.50 FMMV105GTR-ND 243.00/M 
20 25 | C3/C25 | 45 = 330 50Т-23 FMMV3102CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV3102TR-ND 243.00/M 
30 6.1 75 | 62/630 | 2.5 33 330 SOT-23 FMMV2101CT-ND .81 6.08 40.50 FMMV2101TR-ND 243.00/M 3 
108 | 132 | C2/C30 | 26 | 33 | 330 507-23 | FMMV2104CT-ND ET 6.08 4050 | FMMV2104TR-ND 243.00/M Dual Diodes Single Diode 
29.3 | 36.3 | C2/C30 | 27 3.3 330 SOT-23 FMMV2109CT-ND .81 6.08 40.50 = — 
(Continued) 
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ZE TEX Diodes (Солі) 


Schottky Diodes 


ZETEX 059000 Accredited! 


SOT-23 (Schottky/Switching/Zener) 


0.8 


Dual Diodes 
(Series Connection) 


с с 
с с 
А А 


Vg | Е Vr@ ге Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. ТЕ Мах. Vr Pinning Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) (mA) (uA) (V) Configuration Size Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
30 200 500 30 4 25 Single 50Т-23 | BAT54CT-ND .69 .52 35 BAT54TR-ND 207.00/M 
2000 500 2000 250 30 — 50Т-23-6 | ZHCS2000CT-ND 1.04 79 53 ZHCS2000TR-ND 261.00/M 
1000 500 1000 100 30 Single SOT-23 | ZHCS1000CT-ND 1.04 79 47 ZHCS1000TR-ND 261.00/M 
40 750 540 750 100 30 Single 50Т-23 | ZHCS750CT-ND .84 .63 .38 ZHCS750TR-ND 210.00/M 
500 550 500 40 30 Single SOT-23 | ZHCS500CT-ND .63 48 32 ZHCS500TR-ND 189.00/M 
400 500 400 40 30 Single 500-323 | ZHCS400CT-ND 55 42 .28 ZHCS400TR-ND 165.60/M 
900 600 1000 100 45 Single SOT-23 | ZHCS1006CT-ND 1.04 79 53 ZHCS1006TR-ND 313.20/M 
60 750 610 750 100 45 Single 50Т-23 | ZHCS756CT-ND .89 67 45 ZHCS756TR-ND 266.40/M 
500 630 500 40 45 Single 50Т-23 | ZHCS506CT-ND .68 52 35 ZHCS506TR-ND 205.20/M Single 
Diode 
Switching 
YR | Ір Ура ге Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Pinning Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (mA) (mV) (mA) (uA) (v) Configuration Size Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
2 3 
Dual Common 
Cathode 
200 500 30 4 25 Com. Anode SOT-23 | BATS4ACT-ND .69 52 35 ВАТ54АТВ-МО 207.00/М Duals 
30 200 500 30 4 25 Com.Cathode | SOT-23 | BAT54CCT-ND .69 52 35 BAT54CTR-ND 207.00/M 
200 500 30 4 25 Series SOT-23 | BAT54SCT-ND .69 52 35 BAT54STR-ND 207.00/M SOT-23-6 
200 500 30 4 25 Com. Cathode | SOT-323 | ZUMD54CCT-ND 77 59 35 — — 
ZLLS Series - Low Leakage 
2200 370 500 40 30 Single SOT-23-6 | ZLLS2000CT-ND 1.00 76 AG ZLLS2000TR-ND 250.50/M 
Е 1160 460 500 20 30 Single SOT-23 | ZLLS1000CT-ND NA 54 36 ZLLS1000TR-ND 214.20/M 
700 530 500 10 30 Single SOT-23 | ZLLS500CT-ND 51 39 23 ZLLS500TR-ND 127.50/M 
520 500 400 10 30 Single 500-323 | ZLLS400TACT-ND 51 39 23 ZLLS400TATR-ND 127.50/M 
Ш wa 
70 15 410 1 200 50 Single SOT-23 | ZC2800ECT-ND 95 72 43 ZC2800ETR-ND 238.50/M 
Barrier Diode — Dual 
15 20 410 1 100 10 Сот. Anode SOT-23 | ZC2813ECT-ND 1.55 147 70 ZC2813ETR-ND 387.00/M 
70 15 410 1 .200 50 Series 50Т-323 | ZUMD70-04CT-ND J5 57 .34 ZUMD70-04TR-ND 187.50/M 
High Speed SOT-323 
50 150 1000 100 0.1 50 Single 50Т-23 | BAR74ZXCT-ND .88 .66 44 BAR74ZXTR-ND 262.80/M 
Zener 


Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular 50Т-23 package, these devices are designed 
specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. 


Specifications: « Nominal Tolerance: +5% «Мах. Power Dissipation at Tamb = 25°C: Ptot 350mW “ Operating and Storage Temperature Range: -65°C to +150°С 


* Max. Forward Current: IF 250mA 


Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel 

Vz at Iz = 5mA rz at Iz = 5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Nom. Min. Max. Max. (0hms) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 

Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Packaging 
39 37 44 100 BZX84C3V9ZXCT-ND .91 .69 46 - - 
7.5 7.0 79 15 BZX84C7V5ZXCT-ND .91 69 46 BZX84C7 V5ZXTR-ND 273.60/M 
11 10.4 11.6 20 BZX84C11ZXCT-ND .91 .69 46 BZX84C11ZXTR-ND 273.60/M 
13 12.4 144 30 BZX84C13ZXCT-ND .91 69 46 - - 
20 18.8 212 55 BZX84C20ZXCT-ND .91 .69 46 BZX84C20ZXTR-ND 273.60/M 
22 20.8 23.3 55 BZX84C22ZXCT-ND .91 69 46 = — 
36.0 34.0 38.0 90 BZX84C36ZXCT-NDT .91 69 46 — - 
39 37 4 130 BZX84C39ZXCT-NDT .91 .69 46 BZX84C39ZXTR-ND 273.60/M 
43 40 46 150 BZX84C43ZXCT-NDt .91 .69 46 - - 
47 44 50 170 BZX84C47ZXCT-NDT .91 69 46 BZX84C47ZXTR-ND 273.60/M 
1 Izat2mA 


Top View 
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2 3 


Common 
Cathode 
Duals 


3 2 
Dual Diodes 
(Series Connection) 


(тоз) 725 


ZETEX MOSFETs 


SEMICONDUCTORS 


20 Volts 
Vas (th) RDS (on) Cut Tape ZETEX 959000 Accreditea! 
BVpss | Ш Ірм | (V) at lp (Q) lp Vs Pp Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (mA) (A) | Min. Max. (mA) | Мах. © (mA) (V) | (М) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
6000 | 27 | 07 — 025| 0.020 11000 45 | 1100| MSOP8 |ZXMN2AO2X8CT-ND 224 168 |ZXMN2AO2X8TR-ND | 1,000 | 63440 
8300 | 50 | 07 — 025 0.020 11000 45|1.560| 50-8  |ZXMN2AO2NBCT-ND 224 1.68 | ZXMN2AO2NSTR-ND | 500 391.65 
1900 | 8 | 07 — 025 0120 4000 45 0625 507-23 | ZXMN2AO1FCT-ND 55 42 | ZXMN2AOIFTR-ND | 3,000 | 138.00/M 
2440 | 10 | 0.7 — 025 0120 4000 45 | 1.100) SOT-23-6 | ZXMN2AO1E6CT-ND 80 60 | ZXMN2AO1ESTR-ND | 3,000 | 199.50/M 
20 [3600 | 16 |07 - 025 0.055 7200 45 | 1.100| 507-23-6 | ZXMN2A03E6CT-ND 96 72 |ZXMNAOSEGTR-ND | 3,000 | 240.00/M 
3400 | 19 | 07 — 025 0110 2500 25 1000] 507-23 | ZXMN2A14FCT-ND 88 66 | ZXMN2AI4FTR-ND | 3,000 | 219.00/M 
1700 | 74 [07 — 025| 0480 930 45 | 0.625 507-23 |ZXM61N02FCT-ND 62 47 | ZXM61NO2FTR-ND | 3,000 | 208.00/M 
3200 | 18 | 07 — 025 | 0100 2200 45 | 1.100) SOT-23-6 | ZXM62NO2E6CT-ND 119 90 | ZXMG2NO2EGTR-ND | 3,000 | 298.50/М 
5400 | 30 | 0.7 — 025 | 0040 3800 45 1.100) М50Р8 | 2ХМ64М02ХСТ-МО 239 180 | ZXM64NO2XTR-ND | 1000] 678.30 
Dual 
go [7700] 38 | 10 — 025| 0025 5900 45| 2100] 30-8 | ZXMN2AOADNECT-ND — 338 — 254 |ZXMN2ADADNBTR-ND| 500 592.20 
2400 | 19 | 07 — 025 0130 1700 45|1.040| MSOP8 | ZXMD63NO2XCT-ND 2.94 221 | ZXMD63NO2XTR-ND | 1,000 | — 833.00 В | 
E= =i E EZE Zi коой рен iyi kawsas аны | мы = 
-900 | 49 | 07 — 025| 06 610 45| 625 | 507-23 |ZXMG1PO2FCT-ND 64 49 | ZXM61PO2FTR-ND | 3,000 | 21400/М Е 
о 230| 13 | 07 - 025 02 1600 45 11 | 507-23-56 |ZXM62PO2EGCT-ND 1.28 96 | ZXMG2PO2EGTR-ND | 3,000 | 319.50/M 
-3500| 19 | 07 —  025| 009 2400 45| 11 | MSOPB |ZXMG4PO2XCT-ND 2.56 1.92 | 2ХМ6АРО2ХТА-МО | 1,000 | 72420 
-8000 | -28 |-07  — -025 0.025 -3200 -45| 25 | 50-8 |ZXM66P02N8CT-ND 3.56 268 | ZXM66PO2NETR-ND | 500 623.70 
Dual 
o 11700 | 96 | от — 025] 027 1200 45|1040| MSOPB |ZXMDG3PO2XCT-ND 310 233 |zXMDe3POZXTR-ND | 1,000 | 87720 MSOF (Dual) Pin out 
-5100 | 48 |-07 —  -025| 0.050 -2900 -45 | 2.000] 50-8  |ZXMDGSPO2NBCT-ND — 356 2.68 | ZXMD65PO2N8TR-ND 500 623.70 eb 
8 
20 |2400 | 19 _ 018 1700 45 ў , G2 | 
oar [rog Бе | 025| 097 о qe | 104] MSOPB |ZXMD63C02XCT-ND 279 210 | ZXMD63C02XTR-ND | 1000] 790.50 
30 - 50 Volts 
VGS (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss| b | юм | (V) а lp (9) Ip Ув$ | PD | Packaging | Digi-Key Price Each 
( | (mà) | (A) | Min. Мах. (mA) | Мах. (mA) (М) | (М) | Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
N-Channel 


ZXM64N035L3-ND 


-1.0 2400 ZXM64P035L3-ND 
-45 -230 -3 -1.0 -3.5 -1 14 -200 -10 | 07 TO-92 BS250P-ND .96 72 48 32 
-50 -175 | -0.52 | -0.8 -2.0 -1 10 -100 -5 |0.625 | Т0-92 ZVP4105A-ND 1.24 93 56 36 
Vas (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss| Ш юм | (V) at |р (о) lp Ves Pp |Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (mA) | (А) | Min. Max. (mA) | Мах. & (mA) (V) | (М) Type Part No. 1 10 Part Мо. Size Pricing 
18400] 66] 1 — 250] 0.03 9800 4.5 10.1| D-PAK ZXMN3A04KTCCT-ND 3.36 2.52 ZXMNSAO4KTCTR-ND | 2,500 | 952.00/M 
7200| 45| 07 — 0.25 | 0.025 7200 45 20] 50-8 ZXMN3B04N8CT-ND 1.97 1.49 ZXMN3B04N8TR-ND 500 345.45 
5300| 44| 1 -- 025 | 0.035 10200 10 25| 50-8 ZXMN3A02N8CT-ND 2.22 1.67 ZXMN3A02N8TR-ND 500 388.50 
6700| 24| 1 -- 025 | 0.025 12000 10 1.1| MSOP8 | ZXMN3A02X8CT-ND 2.24 1.68 ZXMN3A02X8TR-ND 1,000 634.10 
1800 8| 1 — 025] 012 2500 10) .625| SOT-23 | ZXMN3A01FCT-ND 55 42 ZXMN3A01FTR-ND 3,000 | 138.00/M 
30 2400 101 1 — 0.25 012 2000 10 1.1 |$0Т-23-6 | ZXMN3A01E6CT-ND .80 .60 ZXMNSAO1E6TR-ND 3,000 | 199.50/M 
3700 17} 1 — 0.25 | 0.050 7800 10 1.1 |$0Т-23-6 | ZXMN3A03E6CT-ND .96 72 ZXMN3A03E6TR-ND 3,000 | 240.00/M 
3200| —| 1 — .250 | 0.065 3200 10 |1.000| SOT-23 | ZXMN3A14FCT-ND .88 .66 ZXMN3A14FTR-ND 3,000 | 219.00/M 
1400 17} 1 — 025] 022 9100 10 1.1] SOT-23 | ZXM61NO3FCT-ND .62 47 ZXM61N03FTR-ND 3,000 | 208.00/M 
3200 18| 1 — 0.25 | 0.11 2200 10 1.1 |$0Т-23-6 | ZXM62NO3E6CT-ND 1.19 90 - — — 
5000| 30] 1 - 0.25 | 0045 3700 10 1.1] MSOP8 | ZXM64NO3XCT-ND 2.39 1.80 7ХМ64М03ХТВ-М0 1,000 678.30 
35 6700| 30] 1 — 0.25 | 0050 3700 10 2.0 | 50Т-223 | ZXM64N035GCT-ND 2.46 1.85 ZXM64N035GTR-ND 1,000 697.00 
40 5000| 22) 1 — 0.25 05 4500 10 2.0 | 50Т-223 | ZXMN4A06GCT-ND 1.63 1.23 ZXMN4A06GTR-ND 1,000 462.40 
50 200) 08/05 15 1 3.5 200 5] .360] SOT-23 | BSS138ZXCT-ND 58 44 BSS138ZXTR-ND 3,000 | 145.50/M 
Dual 
2300 14| 1 — 025 | 0135 1700 10| 1.25| MSOP8 | ZXMD63N03XCT-ND 2.94 2.21 ZXMD63N03XTR-ND 1,000 833.00 
30 8500| 39) 1 — 0.25 | 0.020 12600 10| 2.15 50-8 | ZXMNSA04DN8CT-ND 3.38 2.54 ZXMN3A04DN8TR-ND 500 592.20 
6200| 30] 1 — 0.25 | 0.035 9000 10 21| 50-8 ZXMN3A06DN8CT-ND 1.89 1.42 ZXMN3A06DN8TR-ND 500 315.00 
-5400|-249| -1 -- -025 | .045 -4200 -10 2.0 | 50Т-223 |  ZXMP3A16GCT-ND 1.63 1.23 ZXMP3A16GTR-ND 1,000 462.40 
-3200 [-144] -1 -- -0.25 | 0.07 -3200 -10 1.1 |$0Т-23-6| ZXMP3A17E6CT-ND 1.04 79 ZXMP3A17E6TR-ND 3,000 | 295.80/M 
-5600| -25| -1 — -0.25 0.045 -4200 -10 1.9| 50-8 ZXMP3A16N8CT-ND 1.55 147 ZXMP3A16N8TR-ND 500 270.90 
-30 |-1100| 43) 1 — 0.25) 035 600 10| .625| SOT-23 | ZXM61PO3FCT-ND 64 AQ ZXM61POSFTR-ND 3,000 | 214.00/M 
-2600 13 1 — 025] 015 1600 10 1.1 |50Т-23-6 | ZXM62PO3E6CT-ND 1.28 96 ZXM62P03E6TR-ND 3,000 | 319.50/M 
-1400| -5| 1 — 025 021 -1400 10| 625 507-23 | 7ХМРЗАЧЗЕСТ-МО 63 48 | ZXMP3A13FTR-ND 3,000 | 178.50/М Single Pinout 
-3800 19 1 — 0.25 | 0.075 -2400 10 1.1] MSOP8 | ZXM64P03XCT-ND 2.56 1.92 ZXM64P03XTR-ND 1,000 724.20 
-7900| -28| -1 — -0.25 | 0.025 -5600 -10 25| 50-8 ZXM66PO03N8CT-ND 3.56 2.68 ZXM66PO3N8TR-ND 500 623.70 9 
-35 |-3800| -19| -1 -- -025 | 0.075 -2400 -10 2.0 | SOT-223 | ZXM64P035GCT-ND 2.64 1.98 ZXM64P035GTR-ND 1,000 748.00 
-40 |-4600 -21| -1 — -0.25 06 3800 10 3.9 | 50Т-223 | ZXMP4A16GCT-ND 1.63 1.23 ZXMP4A16GTR-ND 1,000 462.40 
-45 -90| -16| -1 -3.5 -1 14 -200 -10 | .330| SOT-23 | BS250FCT-ND 1.05 79 BS250FTR-ND 3,000 | 262.50/M 
-50 -130 | -0.52 |-0.8 -2.0 -1 10 -100 -5 | .360| SOT-23 | BSS84ZXCT-ND .58 44 BSS84ZXTR-ND 3,000 | 174.60/M 
Dual 
-2000| 96] 1 — 025 | 0.185 1200 10 1.0] М50Р8 | ZXMD63P03XCT-ND 3.10 2.33 ZXMD63P03XTR-ND 1,000 877.20 Dual - Pinout 
-30 -4400 | -16.2| -1 -- -0.25 | 0.070 -3200 -10 21| 50-8 ZXMP3A17DN8CT-ND 1.97 149 ZXMP3A17DN8TR-ND 500 345.45 " 
-5500| -20| -1 -- -0.25 0.045 -4200 -10 21| 50-8 ZXMP3A16DN8CT-ND 2.15 1.62 ZXMP3A16DN8TR-ND 500 375.90 гі Г 
-4800 | -18| -1 — -0.25 | 0.055 -4900 -10 2.0| 50-8 ZXMD65P03N8CT-ND 3.56 2.68 ZXMD65P03N8TR-ND 500 623.70 52 І 
N & P Channel Complementary 921 
30 2300 14 435 1700 10 
-30 |-2000| 96 1 - 25 385 1900 16 1.25| MSOP8 | ZXMD63C03XCT-ND 2.79 240 ZXMD63C03XTR-ND 1,000 790.50 
30 6400) 30 0.050 0.0074 4.5 
-30 | -5400/ -25 t — 0.25 -0070 -00034 45 1.25] 50-8 ZXMC3A16DN8CT-ND 1.98 1.49 ZXMC3A16DN8TR-ND 500 346.50 (Continua) 
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ZE TEX MOSFETs (Cont) 


SEMICONDUCTORS 


ZETEX QS9000 Accredited! 


G S 
Top View 


1 Gate 
2 Drain 
3 Source 
4 Drain 


2.0 Min. 
k 1.5 Min. 


60 Volts 
VGS (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss | !p | ‘pm | v at lp (Q) lp — Ves | Pp  |Packaging| Digi-Key Price Each een 
(V) (mA) | (A) | Min. Мах. (mA) | Мах. © (mA) (У) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
270 3 0.8 24 1 5 500 10 0.625 TO-92 ZVN3306A-ND 84 63 42 .28 
450 8 0.8 2.4 1 2 1000 10 0.7 T0-92 ZVN2106A-ND 140 83 -50 .32 
60 600 8 13 3.0 1 1.5 500 5 07 10-92 ZVN4206A-ND 1.21 .91 55 55 
1100 20 13 3.0 1 0.45 1500 5 0.85 Т0-92 ZVN4306A-ND 2.67 2.01 1.21 76 
270 3 0.8 3.0 1 5 200 10 0.625 T0-92 BS170P-ND .88 .66 44 50 
270 3 0.8 2.5 1 75 200 5 0.625 T0-92 VN10LP-ND .88 .66 44 30 
-60 -160 -1.6 | -1.5 -3.5 -1 14 -200 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3306A-ND .84 .63 38 24 
-280 -4 -1.5 -3.5 -1 5 -500 -10 0.7 T0-92 ZVP2106A-ND 1.24 .93 56 36 
Vas (th) RDS (on) Cut Tape 
BVpss | Ір |!py | (V) at lp | (9) lp Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) |(тА) | (A) Min. Мах. (mA) Мах. © (mA) (V) (W) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
11,200 40 | 1 —  .250| 0.070 5600 4.5 101| D-PAK ZXMN6AO9KTCCT-ND 3.36 2.52 ZXMN6AO9KTCTR-ND | 2,500 | 952.00/М 
1200| 12 | 1 30 .250| 7.5 500 10| .33 | 807-23 2N7002CT-ND .81 61 2N7002TR-ND 3,000 | 243.00/М 
1200| 12 | 1 30 250] 03 1800 101.800| 50Т-23 ZXMN6A07FCT-ND .59 45 ZXMN6A07FTR-ND 3,000 148.50/M 
3800 | 5.6 | 1 —  0.25| 0.250 3800 4.5 3.9 | 50Т-223 | ZXMN6A11GCT-ND 1.25 95 ZXMN6A11GTR-ND 1,000 355.30 
3100] 4 1 — 025] 0.100 4800 10, 1.7 | SOT-23-6 | ZXMN6A08E6CT-ND 1.00 76 ZXMN6A08E6TR-ND 3,000 | 250.50/M 
2200 | 68 | 1 30 0.25 | 0.30 1800 10] 2.6 SOT-89 ZXMN6A07ZCT-ND 70 53 ZXMN6A07ZTR-ND 1,000 197.20 
6900 | 30.6 | 1 — 025] 0.045 8200 10| 3.9 | SOT-223 | ZXMN6A09GCT-ND 2.10 1.58 ZXMN6A09GTR-ND 1,000 462.40 
60 |3200 12.3 | 1 — 025] 014 4400 10] 26) SOT-89 ZXMN6A11ZCT-ND 1.00 76 ZXMN6A11ZTR-ND 1,000 283.90 
200 3 |13 3 1 2.5 500 10 |.330) 50Т-23 ZVN4106FCT-ND 1.02 77 ZVN4106FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
710 80|08 24 10) 20 10 10) 2.0 E-Line ZVN2106GCT-ND 1.51 1.13 ZVN2106GTR-ND 1,000 426.70 
1000 | 8.0 |1.3 30 10] 10 15 10| 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GCT-ND 1.81 1.36 ZVN4206GTR-ND 1,000 511.70 
2100] 15 |13 3 1.0 | 0.33 3000 10 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GCT-ND 2.45 1.85 ZVN4306GTR-ND 1,000 695.30 
150 | 3 |08 3 1 5 200 10 |.330) 50Т-23 BS170FCT-ND 1.02 77 BS170FTR-ND 3,000 | 255.00/M 
150 | 3 |08 25 1 7.5 200 5 |.330| SOT-23 VN10LFCT-ND .68 52 VN10LFTR-ND 3,000 171.00/M 
150 | 3 |08 24 1 5 500 10 |.330) 50Т-23 ZVN3306FCT-ND .93 .70 ZVN3306FTR-ND 3,000 | 232.50/M 
Dual 
5100 | 25 | 1 — 025] 0.045 8200 10} 2.1 50-8 ZXMN6A09DN8CT-ND 3.56 2.68 ZXMN6A09DN8TR-ND 500 623.70 
2700| 83 | 1 — 025] 0140 4400 10) 21 50-8 ZXMN6A11DN8CT-ND 146 1.10 ZXMN6A11DN8TR-ND 500 316.05 SOT-23-6 
60 [4700] 22 | 1 — 0.25 | 0.055 3600 10] 21 50-8 ZXMN6A25DN8CT-ND 2.06 1.55 ZXMN6A25DN8TR-ND 500 228.76 
2000 | 15 |13 3 1 0.33 3000 10 2.5 SM-8 ZDM4306NCT-ND 3.48 2.61 ZDM4306NTR-ND 1,000 986.00 
1000 | 80 |13 3 1 1 1500 101225 SM-8 ZDM4206NCT-ND 3.48 2.61 ZDM4206NTR-ND 1,000 986.00 
-4100|-13.7 -1.0 — -250| 0.125 -2200 -10| 2.0 | SOT-223 | ZXMP6A17GCT-ND 1.04 79 ZXMP6A17GTR-ND 1,000 295.80 
-2300|-7.8 |-1.0 -- -250| 039 -0900 -10| 2.0 | SOT-223 | ZXMP6A13GCT-ND .88 .66 ZXMP6A13GTR-ND 1,000 248.20 
-60 -3000|-13.6 -1.0 — -250| 0.125 -2300 -10| 1.7 | SOT-23-6 | ZXMP6A17E6CT-ND 1.04 79 ZXMP6A17E6TR-ND 3,000 | 261.00/M 
-1100| -4 -10 — -.250) 04 -900 -10].806] SOT-23 ZXMP6A13FCT-ND 63 48 ZXMP6A13FTR-ND 3,000 157.50/M 
-90 |-16 |-1.5 -35 -1 14 -200 -10].330] SOT-23 ZVP3306FCT-ND 141 84 ZVP3306FTR-ND 3,000 | 277.50/M 
-0450|-40 |-1.5 -35 -1.0| 50 -500 -10| 2.0 | SOT-223 | ZVP2106GCT-ND 1.81 1.36 ZVP2106GTR-ND 1,000 511.70 
Dual 
-4800 |-23.8 | -1 — -250| 0.055 -3500 -10 21 S0-8 ZXMP6A18DN8CT-ND 3.02 2.27 ZXMP6A18DN8TR-ND 500 529.20 
-60 |-3900 |-10.3 | -1 — -250| 0.085 -2900 -10| 2.1 50-8 ZXMP6A16DN8CT-ND 2.15 16.11 ZXMP6A16DN8TR-ND 500 375.90 
-3200 |-14.2 | -1 — -250| 0.125 -2300 -10 2.1 $0-8 ZXMP6A17DN8CT-ND 1.63 12.24 ZXMP6A17DN8TR-ND 500 285.60 
T Bulk Pricing 
100 Volts SOT-89 
VGS (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss | Іо (рм | v at lp (о) Ip | Pp |Packaging | Digi-Key Price Each 
(V) (mA) | (A) | Min. Мах. (mA) | Мах. © (тА) (№) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
320 6 0.75 15 1 4.5 250 5 0.7 TO-92 ZVNL110A-ND 1.10 83 50 32 
320 6 0.8 2.4 1 4 1000 10 0.7 10-92 ZVN2110A-ND 1.08 .81 AQ 31 
100 200 2 0.8 24 1 10 500 10 0.625 TO-92 ZVN3310A-ND 93 70 47 31 
450 6 0.8 24 1 1.8 500 5 0.7 T0-92 ZVN4210A-ND 1.26 .95 57 36 
900 12 1.0 3.0 1 0.65 1500 5 0.85 T0-92 ZVN4310A-ND 2.67 2.01 1.21 76 
-100 -230 -3 -1.5 -3.5 -1 8 -375 -10 0.7 T0-92 ZVP2110A-ND 1.24 .93 .56 .36 SOT-223 
440 |-12 | -1.5 -3.5 -1 20 -150 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3310A-ND 1.00 45 45 .29 
Ves (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ір | !py | (V) at Ip (9) lp Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) |(mA)| (A) | Min. Max. (mA) Мах. © (mA) (№) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
7700 | 27 | 20 40 0.25 | 0.100 0.0042 6 |101| D-PAK ZXMN10A09KCT-ND 3.36 2.52 ZXMN10A09KTR-ND 2,500 | 952.00/M 
600 | 60 |075 15 1.0 | 45 250 5 | 2.0 | SOT-223 ZVNL110GCT-ND 1.51 143 ZVNL110GTR-ND 1,000 426.70 
1500 | 8.6 2 4 0.25 | 025 3200 10| 17 | SOT-23-6 | ZXMN10A08E6CT-ND 1.00 76 ZXMN10AO08bEGTR-ND | 3,000 | 250.50/M 
1900] 9 1 3 0.25 | 0.30 1400 4.5 | 1.7 | SOT-23-6 | ZXMN10B08E6CT-ND 1.00 76 ZXMN1OBO8E6TR-ND | 3,000 | 250.50/М 
500 | 60 | 08 24 10] 40 1.0 10 2.0 | SOT-223 ZVN2110GCT-ND 1.51 1.13 ZVN2110GTR-ND 1,000 426.70 
100 100| 2 08 24 1 10 500 10 |.330| SOT-23 ZVN3310FCT-ND 93 70 ZVN3310FTR-ND 3,000 | 232.50/M 
1670] 12 | 10 30 1.0 | 0.54 33 10 | 3.0 | SOT-223 ZVN4310GCT-ND 2.45 1.85 ZVN4310GTR-ND 1.000 695.30 
170 | 0.68 08 28 1 6 100 10 [.360] SOT-23 BSS123CT-ND 58 44 BSS123TR-ND 3,000 145.50/M 
170 | 0.68 | 08 28 1 6 100 10 [.360] SOT-23 BSS123ACT-ND 42 32 BSS123ATR-ND 3,000 105.00/M 
800 | 35 2 4 025| 07 1500 10] 62 | SOT-23 ZXMN10A07FCT-ND 59 45 ZXMN10A07FTR-ND 3,000 148.50/M 
1400 | 42 2 4 0.25) 070 1500 10 | 2.6 | SOT-89 ZXMN10A07ZCT-ND Лі 54 ZXMN10A07ZTR-ND 1,000 200.60 
1800 | 5.8 2 4 0.25) 06 2600 10 | 3.9 | SOT-223 ZXMN10A11GCT-ND 1.25 95 ZXMN10A11GTR-ND 1,000 355.30 
-3700 |-16.5| -2 -4.0 -0.25 0.150  -2800 -10 3.9 | SOT-223 ZXMP10A18GCT-ND 3.20 2.41 ZXMP10A18GTR-ND 1,000 907.80 
-1600| -7.7 | -2 -4.0 -0.25| 0.35  -1400 -10| 1.7 | SOT-23-6 | ZXMP10A17E6CT-ND 1.04 79 ZXMP10A17E6TR-ND 3,000 | 261.00/M 
-100 | -700 | -3.1 | -2 -40 -025| 1 -600 -10|.800| 50Т-23 ZXMP10A13FCT-ND 67 51 ZXMP10A13FTR-ND 3,000 168.00/M 
-75 | -1.2 | 15 -35 -1 20 -150 -10!.330| 50Т-23 ZVP3310FCT-ND 141 84 ZVP3310FTR-ND 3,000 | 277.50/M 
-310 | -30|-15 -35 -10 80 -0.375 -10| 2.0 | 50Т-223 ZVP2110GCT-ND 1.81 1.36 ZVP2110GTR-ND 1,000 511.70 


(Continued) 
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(тозз) 727 


ZETEX MOSFETs (Cont) 


SEMICONDUCTORS 


200 - 450 Volts 
Vas (th) Rps (on) Loose Piece ZETEX 059000 Accredited! 
Bipss | lp | ‘om | v а dp (Q) Ip — Vgs| PD |Packaging| Digi-Key Price Each те 
(№) (тА) (А) | Міп. Max. (тА) | Мах. © (тА) (№) (w) Type Part No. J 10 100 1,000 
200 180 2 0.5 1:5 1 10 125 3 0.7 Т0-92 ZVNL120A-ND 1.38 1.04 .63 40 
120 2 — — 23 25 2.6 0.5 10-92 BS107P-ND 1.08 .81 49 31 Typ. 
240 260 1 0.8 1.8 1 6 100 25 0.75 TO-92 ZVN4424A-ND 1.69 1.27 76 48 Жж ү 
450 90 06 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 Т0-92 ZVN0545A-ND 2.76 2.07 1.25 .79 
| cede УЗ АНА a SE Channel! X Еж ws o № жог сщу 127 
-200 -120 -1.2 | -1.5 -4.5 4 25 -150 -10 0.7 Т0-92 ZVP2120A-ND 1.38 1.04 63 40 Тур. 
-240 -200 -1 -0.8 -2.5 -1 15 -100 -35 0.75 T0-92 ZVP4424A-ND 1.73 1.31 .79 .50 
-450 -45 -0.4 | -1.5 -4.5 -1 150 -50 -10 0.7 T0-92 ZVP0545A-ND 3.10 2.33 140 .88 
4.05 Мак. 14.00 Мах. — 
Vas (th) Rps (on) Cut Tape 2.42 
BVpss| 1р |!py | (V) а Ip (Q) lp Vs Pp | Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Max. 
(V) | (ma) | (A) | Min. Max. (mA) Мах. © (mA) (V)|(W)| Type Part No. 1 10 | PartNo. Size | Pricing — 
60 1 1 3 1 25 100 10 | .300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND .66 .50 ZVN3320FTR-ND 3,000 165.00/M 
200 | 320 | 201 10 30 10 | 10 025 10] 20 | 507-223 | ZVN2120GCT-ND 151 143 | ZVN2120GTR-ND 1,000 426.70 
320 | 2.0 | 05 15 10 10 0.125 3.0] 2.0 | SOT-223 ZVNL120GCT-ND 1.51 1.13 ZVNL120GTR-ND 1,000 426.70 
240 500 | 1.5 | 08 18 10 6.0 0.10 25| 2.5 | SOT-223 ZVN4424GCT-ND 1.91 1.44 ZVN4424GTR-ND 1,000 540.60 
300 | 1.0 | 08 18 1 6 100 25| 1 SOT-89 ZVN4424ZCT-ND 1.20 .90 ZVN4424ZTR-ND 1,000 340.00 
230 [144] 08 18 1 9.50 20 24] 1.1 | SOT-23-6 | ZVN4525E6CT-ND 1.15 86 ZVN4525E6TR-ND 3,000 286.50/M 
250 | 240 |14 08 18 1 9.50 20 24| 21 | SOT-89 ZVN4525ZCT-ND 1.06 .80 ZVN4525ZTR-ND 1,000 300.90 
310 |144| 08 18 1 9 310 45] 2.0 | SOT-223 ZVN4525GCT-ND 1.09 82 ZVN4525GTR-ND 1,000 307.70 
450 | 140 | 06 | 10 30 10 50 0.10 10 | 2.0 | SOT-223 ZVN0545GCT-ND 1.50 143 ZVN0545GTR-ND 1,000 425.00 
-240 |-0480 | -1.0 | -0.7 -2.0 -1.0 11 -100 -3.5| 2.5 | SOT-223 ZVP4424GCT-ND 1.91 1.44 ZVP4424GTR-ND 1,000 540.60 
-197 | -1 | -0.8 -2 -025| 18 -100  -3.5| 1.1 | 50Т-23-6 | ZVP4525E6CT-ND 110 83 ZVP4525E6TR-ND 3,000 276.00/M 
-250 | -265 | -1.0 | -08 -20 -10 18 -100 -3.5| 2.0 | SOT-223 ZVP4525GCT-ND 1.10 83 ZVP4525GTR-ND 1,000 312.80 
-0200| -1 | -0.8 -2 1 18 -100 -35] 21 | SOT-89 ZVP4525ZCT-ND 145 .86 ZVP4525ZTR-ND 1,000 324.70 
-450 | -075 | -0.4 | -15 -45 -1.0 | 150 -050 -10| 2.0 | SOT-223 ZVP0545GCT-ND 1.81 1.36 ZVP0545GTR-ND 1,000 511.70 GDS 
Front View 
Avalanche 
i 1 VGS (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss D DM | V at lp (о) Ip — Vgs| Pp |Packaging| Digi-Key Price Each 14.73 .50 
(V) (mA) | (A) | Min. Мах (тА) | Мах. © (тА) (М) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 |^ Lead 
ww rr Fr V mi е 
2.79 М 
60 600 8 13 3 1 1.5 500 5 0.7 T0-92 ZVN4206AV-ND 151 143 .68 43 
1100 20 13 3 1 0.45 1500 5 11 T0-92 ZVN4306AV-ND 2.85 2.14 1.29 .81 
Vas (th) Вр$ (on) Cut Tape 
BVpss | Ш юм | (V) at lp (9) lp Vs Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (mA) (А) | Min. Мах. (тА) Мах. © (mA) (V) | (М) Type Part No. 1 10 Part Мо. Size | Pricing 
200 60 1 1 3 1 25 100 10 | .300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND .66 .50 | ZVN3320FTR-ND 3,000 | 165.00/M 
60 1000 | 80 |13 30 ALO!) [1050 15 10 | 20 | 50Т-223 | ZVN4206GVCT-ND 1.89 1.42 | ZVN4206GVTR-ND 1,000 535.50 N-Channel P-Channel 
2100 20 |13 30 1.0 | 0.33 30 10 | 30 | SOT-223 | ZVN4306GVCT-ND 2.45 1.85 | ZVN4306GVTR-ND 1,000 695.30 
Voltage Supply Monitors 
Max. Input Max. SO-8 
Typical | Threshold | Typical Output Sink Voltage Quiescent Loose Piece 
V сс Voltage | Hysteresis Current Range Current Packaging Digi-Key Price Each Top View 
(V) (№) (mV) (mA) (V) (uA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
2.63 20 60 1to 6.5 200 TO-92 ZSM300C-ND 1.62 1.22 73 46 
3 2.68 20 60 1to10 190 TO-92 ZM331643C-ND 1.55 147 .70 44 
3.1 20 50 -1 to 10 180 T0-92 ZSH330C-ND 1.62 1.22 73 46 
33 3.08 20 60 1to 6.5 200 TO-92 ZSM330C-ND 1.62 1.22 73 46 
46 20 60 1to 6.5 200 TO-92 ZM33064CL-ND 1.55 147 70 44 
5 43 20 60 1to 6.5 200 TO-92 ZM33164CL-ND 1.55 147 70 44 
4.6 20 60 1to 6.5 200 TO-92 ZSM560C-ND 1.89 142 .86 54 
SOT-223 
Thresh- Max. Input Max. Top View 
Typical | hold Typical | OutputSink| Voltage | Quiescent Cut Tape 
Усс | Voltage | Hysteresis | Current Range Current | Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing 
2.68 20 60 11010 190 50-8 ZM331643N8CT-ND 1.89 142 8 | = — — 
3 2.63 20 60 1106.5 200 50-8 ZSM300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM300N8TR-ND 500 529.20 
2.68 20 60 11010 190 50Т-223 | ZM331643GCT-ND 1.61 1.21 173 | ZM331643GTR-ND 1,000 455.60 
2.63 20 60 1106.5 200 50Т-223 | ZSM300GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM300GTR-ND 1,000 657.90 
34 20 50 -11010 180 50-8 ZSH330N8CT-ND 3.16 2.38 143 | ZSH330N8TR-ND 500 553.35 
33 3.08 20 60 1106.5 200 50Т-223 | ZSM330GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM330GTR-ND 1,000 657.90 TO-92 
34 20 50 -11010 180 50Т-223 | ZSH330GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | ZSH330GTR-ND 1,000 685.10 B в Vi 
46 20 60 | tto65 | 200 | 508 | ZM33064N8CT-ND 149 142 86 | — 500 = шы 
43 20 60 1106.5 200 50-8 ZM33164N8CT-ND 1.89 1.42 .86 | ZM33164N8TR-ND 500 330.75 
46 20 60 106.5 200 50-8 ZSM560N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM560N8TR-ND 500 529.20 
46 20 50 -11010 180 50-8 ZSH560N8CT-ND 3.16 2.38 143 | ZSH560N8TR-ND 500 553.35 
5 46 20 60 1106.5 200 507-223 | ZM33064GCT-ND 1.61 1.21 173 | ZM33064GTR-ND 1,000 455.60 
43 20 60 1106.5 200 50Т-223 | ZM33164GCT-ND 1.61 1.21 173 | ZM33164GTR-ND 1,000 455.60 
4.6 20 60 1106.5 200 507-223 | ZSM560GCT-ND 2.32 1.75 1.05 | ZSM560GTR-ND 1,000 657.90 
46 20 60 107.0 200 50Т-223 | ZSM561GCT-ND 2.32 1.75 1.05 |= — 
46 20 50 -11010 180 50Т-223 | ZSH560GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | ZSH560GTR-ND 1,000 685.10 
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ZETEX Regulators 
Low Dropout 
Dropout Shutdown | Max. Load | Max. Line Cut Tape T&R 
VOut | Voltage І Max. Current Reg. Reg. Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) (mV) (mA) (uA) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
ZLDO Series - Ultra Low 
3.3 52 78 ZLD0330T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 | ZLD0330T8TR-ND 833.00 
4.85 35 300 11 69 119 SM-8 ZLD0485T8CT-ND 2.94 2.21 1.333 | ZLD0485T8TR-ND 833.00 
5 70 123 ZLD0500T8CT-ND 2.94 2.21 1.33 | ZLDO500T8TR-ND 833.00 
Dropout Max. Cut Tape Tape & Reel 
V Out (mV)@IL Load Shutdown Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) =50mA (тА) ИА) Туре Рап №. 1 10 100 Part No. 3,000 
ZXCL Series - Very Small Micropower 
250 85 100 001 SC-70 ZXCL250H5TACT-ND 1.04 .79 AT ZXCL250H5TATR-ND 261.00/M 
i 1 $0Т23-5 ZXCL250E5TACT-ND 1.04 79 47 ZXCL250E5TATR-ND 261.00/M 
260 8 150 0.01 SC-70 ZXCL260H5CT-ND .66 .50 30 ZXCL260H5TR-ND 165.00/M 
й ° 5 i S0T23-5 | ZXCL260E5CT-ND 66 50 30 ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
m " m m" SC-70 ZXCL280H5CT-ND 104 79 47 ZXCL280H5TR-ND 261.00/M 
` й $0Т23-5 ZXCL280E5CT-ND 1.32 99 .60 ZXCL280E5TR-ND 330.00/M 
3.00 85 150 001 SC-70 ZXCL300H5CT-ND 1.04 79 47 ZXCL300H5TR-ND 261.00/M 
à А 80723-5 | ZXCL300E5CT-ND 104 79 47 ZXCL300E5TR-ND 261.00/M 
ET Е - Uu" SC-70 ZXCL330H5CT-ND 66 50 30 ZXCL330H5TR-ND 165.00/М 
É т s ` 50723-5 ZXCL330E5CT-ND 66 50 30 ZXCL330E5TR-ND 165.00/M 
4.00 85 150 0.01 SC-70 ZXCL400HSTACT-ND 1.04 .79 AT ZXCL400H5TATR-ND 261.00/M 
` ` S0T23-5 ZXCL400E5TACT-ND 1.04 79 47 ZXCL400E5TATR-ND 261.00/M 
Voltage 
Max. Max. Max. | Max. 
Output | Quiescent | Typical Line | Load Cut Tape Tape & Reel 
Output | Current Current Dropout | Reg. | Reg. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (нА) Voltage | (mV) | (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
ZMR Series - Miniature 
2 0 40 1 1 30 SOT-23 ZMR250FCT-ND 1.47 1.11 67 ZMR250FTR-ND 367.50/M 
Е i а й то-92 | ZMR2500-ND* E 100 6 |— = 
50 50 70 17 15 40 SOT-23 ZMRS00FCT-ND 1.63 1.23 74 ZMR500FTR-ND 408.00/M 
Ë ` T0-92 ZMR500C-ND* 1.41 1.06 .64 — — 
* Bulk Pricing 
Max. Output Мах. Line | Max. Load Cut Tape 
Output Current Ptot | Regulation | Regulation | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
ZSR Series - Fixed 
2.85 200 0.78 40 25 50-8 ZSR285N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR285N8TR-ND 500 529.20 
3.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR300N8CT-ND 3.02 227 137 |= — — 
33 200 2.0 30 25 50Т-223 | ZSR330GCT-ND 1.81 1.36 .82 |ZSR330GTR-ND 1,000 | 511.70 
4.0 200 0.78 40 25 $0-8 ZSR400N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR400N8TR-ND 500 529.20 
485 200 2.78 40 25 50Т-223 | ZSR485GTACT-ND 1.80 1.35 .81 |ZSR485GTATR-ND 2,000 | 510.00/M 
4.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR485N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR485N8TR-ND 500 529.20 
5.0 200 2.0 40 25 SOT-223 | ZSR500GCT-ND 1.81 136 .82 |ZSR500GTR-ND 1,000 511.70 
52 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR520N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR520N8TR-ND 500 529.20 
5.7 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR570N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR570N8TR-ND 500 529.20 
60 200 20 40 30 SOT-223 | ZSR600GCT-ND 1.81 136 .82 |ZSR600GTR-ND 1,000 511.70 
200 0.78 40 30 50-8 ZSR600N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 |ZSR600N8TR-ND 500 529.20 
70 200 0.78 40 25 50-8 | ZSR700N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR7OON8TR-ND 500 529.20 
8.0 200 2.0 40 30 S0T-223 | ZSR800GCT-ND 1.81 1.36 .82 |ZSR800GTR-ND 1,000 511.70 
10.0 200 2.0 40 30 50Т-223 | ZSR1000GCT-ND 1.81 1.36 .82  ZSR1000GTR-ND 1,000 511.70 
200 0.78 40 30 S0-8 ZSR1000N8CT-ND 3.02 227 1.37 |ZSR1000N8TR-ND 500 529.20 
Max. Output Max. Line Max. Load Loose Piece 
Output Current Ptot Regulation Regulation Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 1,000 
ZR78L Series, Local 
8.5 200 0.6 40 30 TO-92 ZR78L085C-ND 1.08 81 49 31 
Мах. 0utput Мах. Line Мах. Load Cut Таре Tape & Reel 
Output Current Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. it 10 100 Part No. 1,000 
ZR78L Series, Local 
2.85 200 2 40 25 S0T-223 ZR78L028GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L028GTR-ND 455.60 
3.0 200 2 40 25 S0T-223 ZR78L03GCT-ND 1.61 1.21 13 ZR78L03GTR-ND 455.60 
3.3 200 à 30 25 S0T-223 ZR78L033GCT-ND 1.61 1.21 13|- — 
4.0 200 2 40 25 50Т-223 ZR78L04GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L04GTR-ND 455.60 
4.85 200 2 40 25 50Т-223 ZR78L048GCT-ND 1.61 1.21 43 |= — 
6.0 200 2 40 30 50Т-223 ZR78L06GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L06GTR-ND 455.60 
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Output | Max. Output Max. Line Max. Load Cut Tape Tape & Reel ZETEX QS9000 Accredited! 
Voltage Current Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing = 
(V) (mA) (W) (mV) (mV) Tyne Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Volt 
oltage 
ZR78L Series, Local (Cont.) с 
7.0 200 2 40 25 50Т-223 ZR78L07GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L07GTR-ND 455.60 
85 200 2 40 30 S0T-223 | ZR78LO85GCT-ND 1601. 121 лз | — - Miniature 
10.0 200 2 40 30 S0T-223 ZR78L10GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L10GTR-ND 455.60 
12.0 200 2 40 30 S0T-223 ZR78L12GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L12GTR-ND 455.60 SOT-23 
Top View OUT [| 
Shunt Voltage References г 
ІМ 
Min. Operating Loose Piece 
Reference Output Voltage Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage Min. Max. (uA) (Зо) Type Part No. 1 10 100 
ZR431 Series - Programmable TO-92 " 
Bottom View 
124 1.24 10 30 1 Т0-92 ZR431LC01-ND 1.38 1.04 63 
` 1.24 10 30 25 Т0-92 ZR431LC02L-ND 1.13 85 51 
25 2.5 20 50 2 Т0-92 ZR431C-ND 1.08 .81 49 
d 2.5 20 50 1 Т0-92 ZR431C01-ND 1.21 91 85 
Output Min. Operating Cut Tape 
Reference Voltage Current Tol. | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel ixed/Local 
Voltage Min. Max. (uA) (96) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
ZR431 Series - Programmable SO-8 
1.24 15 30 1 SOT-23 ZR2431F01CT-ND 174 1.31 .79 | ZR2431F01TR-ND 3,000 435.00/М Тор Мем 
1.24 15 30 25 SOT-23 ZR2431F02CT-ND 1.32 99 .60 | ZR2431F02TR-ND 3,000 330.00/M 
1.24 1.24 15 30 1 S0-8 ZR2431N801CT-ND 279 210 1.26 | ZR2431N801TR-ND 500 488.25 
1.24 15 30 25 S0-8 ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 118] ZR2431N802TR-ND 500 456.75 
1.24 10 30 1 SOT-23 ZR431LFO1CT-ND 147 441 .67 | ZR431LFO1TR-ND 3,000 367.50/М 
1.24 10 30 2.5 SOT-23 ZR431LF02CT-ND 1.15 87 .52 | ZR431LF02TR-ND 3,000 288.00/M 
2.5 20 50 2 SOT-23 ZR431FCT-ND 1.00 75 .45 | ZR431FTR-ND 3,000 249.00/М SOT-223 
2.5 20 50 0.5 SOT-23 ZR431FOOSTACT-ND 1.59 1.20 72 | ZRA31F005TATR-ND 3,000 397.50/M Top View 
2.5 2.5 20 50 1 SOT-23 ZR431F01CT-ND 1.15 87 .52 | ZR431F01TR-ND 3,000 288.00/M 
2.5 20 50 1 S0-8 ZR431N801CT-ND 245 1.62 97 — — — 
DVref Iref Slope Cut Tape T&R 
Vo (mV) (mA) Resistance Trim Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(№) Тур. Мах. Min. Max. | Typ. Max. | Range Type Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 
2 TO-92 
ZRT Trimmable Bottom View 
25 27 8.8 0.15 75 0.85 2 5.0% SOT-223 ZRT025GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT025GC1TR-ND 705.00 
4.0 42 14.0 015 75 14 3 5.0% S0T-223 ZRT040GC1CT-ND 1.97 141 1.13 | ZRTO40GC1TR-ND 705.00 
5.0 54 172 0.15 60 1.25 2 5.0% SOT-223 ZRT050GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRTO50GC1TR-ND 705.00 
6.2 6.5 22.0 0.15 50 14 3 5.0% 50Т-223 ZRT062GC1CT-ND 1.97 141 1.13 | ZRTO62GC1TR-ND 705.00 
9.8 10.8 344 0.15 30 1.8 4 2.5% $0Т-223 ZRT100GC1CT-ND 1.97 141 1.13 | ZRT100GC1TR-ND 705.00 
Reverse Min. Max. Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance | Tolerance | Packaging Digi-Key Price Each Shunt Voltage 
Voltage (HA) (mA) (ррт/°С) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 References 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
Programmable 
2.45/2.55 20 5 90 1.0 2% Т0-92 ZRC250A02-ND 140 .79 48 40 
20 5 9% 1.0 1% Т0-92 ZRC250A01-ND 1.35 97 .59 49 
20 5 90 1.0 3% Т0-92 ZRC250A03-ND 1.00 72 43 36 50-8 
20 5 90 10 1% T0-92 ZRC250R01-ND 1.35 97 59 49 Top View 
2.5 20 5 9% 1.0 3% Т0-92 ZRC250R03-ND 1.00 72 43 36 
50 20 90 2 1 Т0-92 ZR40401R25-ND 1.35 97 .59 49 
50 20 90 2 2 T0-92 ZR40402R25-ND 140 79 48 40 
33 20 5 50 2.0 1% T0-92 ZRC330A01-ND 1.85 97 59 AQ 
20 5 50 2.0 3% T0-92 ZRC330A03-ND 1.00 72 43 36 
4.0 23 5 90 2.0 2% T0-92 ZRC400A02-ND 140 79 48 40 
50 20 90 2 1 TO-92 | ZR40401R41-ND 135 97 59 49 SOT-23 
4.096 Top View 
50 20 90 2 2 Т0-92 ZR40402R41-ND 1.10 79 48 40 
50 15 50 15 1% T0-92 ZRB500A01-ND 1.35 97 59 49 
50 15 50 15 3% Т0-92 ZRB500A03-ND 1.86 72 43 36 
5.0 25 5 90 2.0 2% Т0-92 ZRC500A02-ND 140 79 48 40 
50 20 9% 15 1 T0-92 ZR40401R50-ND 1.35 97 .59 49 
50 20 90 15 2 Т0-92 ZR40402R50-ND 1.10 79 48 40 
Reverse Min. | Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape TO-92 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Bottom View 
Voltage (uA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Size Pricing 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
2000 120 50 0.5 1 50Т-23 | ZRA245FO1CT-ND 1.28 92 ЛА | ZRA245F01TR-ND 3,000 | 458.75/М 
2000 120 50 0.5 3 SOT-23 | ZRA245F03CT-ND 95 68 55 | ZRA245FO03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
25 2000 120 50 0.5 1 S0-8 ZRA245N801CT-ND 1.56 142 .89 | ZRA245N801TR-ND 500 295.93 
2000 120 50 0.5 3 50-8 ZRA245N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRA245N803TR-ND 500 238.07 
20 5 90 1 1 SOT-23 | ZRC250F01CT-ND 1.28 92 ЛА | ZRC250F01TR-ND 3,000 | 458.75/М (Continued) 
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Shunt Voltage 
References (сопі.) 


Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (uA) (mA) (ррт/°С) (Ohms) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Size Pricing 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower (Cont.) 
20 5 90 1 2 SOT-23 | ZRC250F02CT-ND 1.05 75 60 | ZRC250F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
20 § 90 1 3 SOT-23 | ZRC250F03CT-ND 95 .68 .55 | ZRC250FO03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
20 5 90 1.0 3 50-8  |ZRC250N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRC250N803TR-ND 500 238.07 
20 20 90 1 2 SOT-23  ZR285F02CT-ND 1.77 1.27 1.02 | ZR285F02TR-ND 3,000 | 632.50/M 
20 20 90 1 3 SOT-23 | ZR285FO3CT-ND 1.55 141 .89 | ZR285FO3TR-ND 3,000 | 552.50/M 
25 20 20 90 1.0 2 50-8  |ZR285N802CT-ND 1.87 1.34 1.07 | ZR285N802TR-ND 500 355.11 
20 20 90 1.0 3 50-8  |ZR285N803CT-ND 1.82 1.30 1.04 | ZR285N803TR-ND 500 345.14 
25 60 30 0.4 0.5 | SOT-23 | ZR404005F25TACT-ND 1.77 1.27 1.02 | ZR404005F25TATR-ND | 3,000 | 632.50/M 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F25CT-ND 1.28 92 .74 | ZRA0401F25TR-ND 3,000 | 458.75/М 
50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F25CT-ND 1.05 75 60 | ZR40402F25TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 2.0 1 50-8 | ZR40401N825CT-ND 1.56 142 89 |- - — 
50 20 90 2.0 2 50-8 | ZR40402N825CT-ND 1.35 97 78 | ZR40402N825TR-ND 500 257.36 
20 5 50 2 1 SOT-23 | ZRC330F01CT-ND 1.28 92 74 | ZRC330F01TR-ND 3,000 | 550.50/M 
20 5 50 2 2 SOT-23 | ZRC330F02CT-ND 1.05 75 :60 | ZRC330F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
3.3 20 5 50 2 3 SOT-23 | ZRC330F03CT-ND 95 68 55 | ZRC330F03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
20 § 50 2.0 1 50-8 | ZRC330N801CT-ND 1.56 142 .89 | ZRC330N801TR-ND 500 295.93 
20 5 50 2.0 3 50-8  |ZRC330N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRC330N803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F41CT-ND 1.28 92 74 | ZRA0401FA1TR-ND 3,000 | 458.75/M 
4.096 50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F41CT-ND 1.05 75 60 | ZR40402F41TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 2.0 2 50-8 | ZR40402N841CT-ND 1.35 97 78 | ZR40402N841TR-ND 500 257.36 
50 15 50 15 1 SOT-23 | ZRBSOOFO1CT-ND 1.28 92 74 | ZRB500F01TR-ND 3,000 | 458.75/M 
5 50 15 50 15 2 SOT-23 | ZRB500F02CT-ND 1.05 75 :60 | ZRB500F02TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 15 50 15 3 50Т-23 | ZRBS500FO3CT-ND 95 68 55 | ZRB500F03TR-ND 3,000 | 340.00/M 
50 15 50 15 3 50-8  |ZRB500N803CT-ND 1.25 90 72 | ZRB500N803TR-ND 500 238.07 
50 50 20 90 15 1 SOT-23 | ZR40401F50CT-ND 1.28 92 74 | ZR40401F50TR-ND 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 15 2 SOT-23 | ZR40402F50CT-ND 1.05 75 .60 | ZR40402F50TR-ND 3,000 | 373.75/M 
50 20 90 15 2 50-8  |ZR40402N850CT-ND 1.85 97 .78 | ZRA0402N850TR-ND 500 257.36 
Reverse Min. Max. Max. Temp. Max. Slope Loose Piece 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance | Tolerance | Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (НА) (тА) (ррт/°С) (Ohms) (Зе) Type Part No. 1 25 100 1,000 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
8 20 75 0.5 1% Т0-92 ZXRE1004DR-ND 2.50 1.79 1.08 .90 
122 30 5 90 0.5 1% Т0-92 ZXRE125DR-ND 1.35 97 .59 49 
30 5 90 0.5 2% Т0-92 ZXRE125ER-ND 140 79 48 40 
30 9% 0.5 3% Т0-92 ZXRE125FR-ND 1.00 72. 43 36 
1.225 30 12 75 0.5 1% Т0-92 ZXRE4041DR-ND 1.85 97 .59 49 
Reverse Min. Max. | Max.Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Voltage (НА) (тА) (ррт/°С) (Ohms) (Зе) Туре Part Мо. 1 25 100 | Part No. Size Pricing 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
8 20 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE1004CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE1004CFTR-ND 3,000 | 630.00/M 
8 20 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE1004DFCT-ND 1.25 .90 72 | ZXRE1004DFTR-ND 3,000 | 447.50/M 
8 20 75 0.5 1 S0-8 ZXRE1004DN8CT-ND 2.50 1.279 1.43 | ZXRE1004DN8TR-ND 500 474.81 
8 20 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE1004EFCT-ND 1.05 76 .61 | ZXRE1004EFTR-ND 3,000 | 376.25/M 
8 20 75 0.5 2 S0-8 ZXRE1004EN8CT-ND 2.13 1.58 1.22 | ZXRE1004EN8TR-ND 500 404.99 
4 20 75 06 3 SOT-23 | ZXRE1004FFCT-ND 95 68 .55 | ZXRE1004FFTR-ND 3,000 | 340.00/M 
122 8 20 75 0.5 3 50-8 ZXRE1004FN8CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZXRE1004FN8TR-ND 500 375.06 
30 5 90 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE125CFCT-ND 1.76 126 1.01 | ZXRE125CFTR-ND 3,000 | 630.00/М 
30 5 90 0.5 1 50Т-23 | ZXRE125DFCT-ND 1.28 92 74 | ZXRE125DFTR-ND 3,000 | 458.75/М 
30 5 90 0.5 1 50-8 ZXRE125DN8CT-ND 1.56 142 .89 | ZXRE125DN8TR-ND 500 295.93 
30 5 90 0.5 2 SOT-23 | ZXRE125EFCT-ND 1.05 75 60 | ZXRE125EFTR-ND 3,000 | 373.75/M 
30 5 90 0.5 2 S0-8 ZXRE125EN8CT-ND 1.35 .97 78 | ZXRE125EN8TR-ND 500 257.36 
30 5 90 0.5 3 SOT-23 | ZXRE125FFCT-ND 95 68 55 | ZXRE125FFTR-ND 3,000 | 340.00/M 
30 5 90 0.5 3 S0-8 ZXRE125FN8CT-ND 1.00 лё 58 | ZXRE125FN8TR-ND 500 190.19 
30 12 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE4041CFCT-ND 1.76 1.26 1.01 | ZXRE4041CFTR-ND 3,000 | 630.00/M 
30 12 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE4041DFCT-ND 1.28 92 74 | ZXRE4041DFTR-ND 3,000 | 458.75/М 
1225 30 12 75 0.5 1 50-8 ZXRE4041DN8CT-ND 1.56 112 89 | ZXRE4041DN8TR-ND 500 295.93 
30 12 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE4041EFCT-ND 1.05 75 60 | ZXRE4041EFTR-ND 3,000 | 373.75/M 
30 12 75 0.5 2 S0-8 ZXRE4041EN8CT-ND 1.35 97 78 | ZXRE4041EN8TR-ND 500 257.36 
30 12 75 0.5 3 S0-8 ZXRE4041FN8CT-ND 1.25 .90 .72 | ZXRE4041FN8TR-ND 500 238.07 
Supply Voltage Monitors 
ZXCM Series - Very Low Power 
Threshold Minimum 
Typical Voltage Reset Cut Tape 
Усе Threshold Tolerance Period Reset Packaging Digi-Key Price Each 
(V) Voltage (%) (ms) Active Type Part No. al 25 100 
33 2.93 1 140 Low SOT-23 ZXCM209SFCT-ND E 61 56 
5 4.63 1 140 High SOT-23 ZXCM210LFCT-ND 71 61 56 
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S p ec i a | i ze d | nte g r ate d С і rcu its Zetex provides high value, system level solutions based on a unique 


portfolio of integrated, discrete and combination analog products. 


SEMICONDUCTORS 


LED/LCD Driver Solutions 


The inherent flexibility of the ZXSC circuit means that parallel or series LEDs can be driven depending on application needs. A simple modification to the application circuit means that the maximum pulse current can be pro- 
grammed to match the characteristics of the chosen LED load and pulse current in the range 10mA to 3A and beyond can be easily achieved. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 

Boost Converter for LCD Bias 10-MSOP ZXLB1600X10TACT-ND 2.66 2.28 2.09 ZXLB1600X10TATR-ND 1,000 1292.00 
Boost Converter LED Driver with Switch . SC70-6 ZXLD1100H6CT-ND 2.82 242 2.22 ZXLD1100H6TR-ND 3,000 1209.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1101ETS5CT-ND 2.50 2.15 1.97 ZXLD1101ET5TR-ND 3,000 1071.00/M 
Evaluation Board for ZXSC100 = ZXSC100-EVAL-ND* 50.00 == = = = = 
Boost Converter, 1 Cell 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXSC100N8TR-ND 500 592.20 
Boost Converter, 1 Cell MSOP-8 ZXSC100X8CT-ND 1.97 1.70 1.56 = = — 
Boost Converter, 1 Cell LED. SOT23-5 ZXSC300E5CT-ND 1.00 -86 79 ZXSC300E5TR-ND 3,000 514.80/M 
Boost Converter, 1 Се _ЕР................................ SOT23-5 ZXSC310CT-ND 1.38 1.26 1.09 ZXSC310TR-ND 3,000 589.50/M 
Evaluation Board for ZXSC310E5TA = ZXSC310EV-ND* 55.10 == = = == — 
Boost Converter LED Driver with Shutdown SOT23-6 ZXSC400E6TACT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXSC400E6TATR-ND 3,000 735.00/M 
Boost Converter .. SOT23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.56 1.34 1.23 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 667.50/M 
Boost Converter .. SOT23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.56 1.34 1.23 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 667.50/M 


* Bulk Pricing 


Power Management 


The ZXCT range of high side current monitors and current sense amplifiers provides elegant design solutions for current measurement and power control. ZXCT1009: This current sensing monitor takes a high side voltage 
developed across a current shunt resistor and acting as a current mirror translates it into a scaled ground referenced voltage. ZXCT1010: Offers reduced typical offset and improved accuracy at low sense voltages. 
ZXCT1021/1022: These current sense amplifiers are particularly suited to low sense voltage applications. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 

Switched Capacitor DC to DC Converter ........................................ SOT23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.97 1.70 1.56 = = = 
High-Side Current Monitor SOT-23 ZXCT1009FCT-ND 195 82 75 ZXCT1009FTR-ND 3,000 408.00/M 
High-Side Current Monitor SM-8 ZXCT1009T8CT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1009T8TR-ND 1,000 707.20 
Current Monitor. SOT23-5 ZXCT1010CT-ND 1.20 1.11 95 ZXCT1010TR-ND 3,000 516.00/M 
High-Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1021E5TACT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1021E5TATR-ND 3,000 624.00/M 
High Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1022E5TACT-ND 1.46 1.25 1.15 ZXCT1022E5TATR-ND 3,000 624.00/M 
High Side Current Monitor with Comparator .. 8-MSOP ZXCT1030X8TACT-ND 2.34 2.01 1.84 ZXCT1030X8TATR-ND 1,000 1137.30 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch . . TSOT23-5 ZXLD1615ETSCT-ND 2.24 1.68 1.12 ZXLD1615ETSTR-ND 3,000 671.40/M 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100ANQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller .. 16-QSOP ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller 16-QSOP ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 
FET Bias Controller, 2 Stage... 10-MSOP ZNBG2000X10CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG2000X10TR-ND 1,000 2550.00 
FET Bias Controller, 4 Stage. 16-QSOP ZNBG4000Q16CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG4000Q16TR-ND 2,500 2250.00/M 
FET Bias Controller, 6 Stage: 20-QSOP ZNBG6000Q20CT-ND 13.50 10.13 6.75 ZNBG6000Q20TR-ND 2,500 3375.00/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller . . 16-QSOP ZXBM1004Q16CT-ND 3.54 2.66 1.77 ZXBM1004Q16TR-ND 500 619.50 
Variable Speed, 2-Phase Fan Motor Controller for Thermister Control.......... 16-QSOP ZXBM2004Q16TACT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXBM2004Q16TATR-ND 500 592.20 


Analog Video Products 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore amplifier. ZXFV4583: Separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other analog 
video signals. ZXFV4089: Uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers plus multi-channel 
unity-gain buffers. ZXFV202: Single video amplifier is available in SOT23 and 508 offering superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16/ ZXFV302N16: 4:1 multiplexers are for 
use in video and other high speed applications. ZXFV301/302: Are for greater versatility they have different channel selection plus an output enable. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Hi-Performance Sync Separator . 16-SOIC ZXFV4583N16CT-ND 9.19 7.88 7.22 ZXFV4583N16TR-ND 500 2756.25 
Dual Video Amplifiers 8-SOIC ZXFV204N8CT-ND 5.88 4.41 2.94 ZXFV204N8TR-ND 2,500 1470.00/M 
Video DC Restore Атрійіег.............................................. 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV4089N8TR-ND 500 1182.00 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 4 Pin Control... 16-SOIC ZXFV301N16CT-ND 7.09 6.08 5.57 ZXFV301N16TR-ND 500 2126.25 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 2 Bit Control... 16-SOIC ZXFV302N16TACT-ND 7.09 6.08 5.57 ZXFV302N16TATR-ND 500 1346.63 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier SOT23-5 ZXFV202E5CT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXFV202E5TR-ND 3,000 735.00/M 
1 Channel 300MHz CFB Amplifie 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 1.72 1.47 1.35 ZXFV202N8TATR-ND 500 514.50 
4 Channel 300MHz CFB Amplifier....................................... 14-SOIC ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 ZXFV201N14TR-ND 500 1241.10 
4 Channel Buffer 14N ZXFBFO4N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO4N14TR-ND 500 992.25 
4 Channel High Capacitance Buffer 14N ZXFBF05N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO5N14TR-ND 500 992.25 
8 Channel Buffer 20W ZXFBF08W20CT-ND 5.25 4.50 443 ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2550.00 
Triple Amplifier Video 14-SOIC ZXFV203N14CT-ND 3.82 3.27 3.00 ZXFV203N14TR-ND 500 1144.50 
Variable Q Filter with Міхег.............................................. 16-QSOP ZXF103Q16CT-ND 6.56 5.63 5.16 ZXF103Q16TR-ND 500 1968.75 
Evaluation Board for ZXFV103Q16CT = ZXF103EV-ND* 31.20 — — = TES = 
Variable Q Notch/Bandpass Filter .... 24-SOIC(W) ZXF36L01W24-ND* 13.37 10.79 7.50 = = = 
Evaluation Board for ZXF36L01W24 = ZXF36L01-EVB-ND* 24.00 = = — = m 
Evaluation Board for ZXFV4583/ ZXFV4089 . — ZXFV4583EV-ND* 135.00 = = = = — 
Evaluation Board for ZXFV302 .......................................... = ZXFV302EV-ND* 90.00 = = — — mi 
Evaluation Board for ZXFV203 .. = ZXFV203EV-ND* 270.00 = = = = = 
Evaluation Board for ZXFV202 .. = ZXFV202N8EV-ND* 90.00 = = = = =; 
Evaluation Board for ZXFV201, Quad Video Amplifier .................. = ZXFV201EV-ND* 90.00 — — — — — 
* Bulk Pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX Specialized Integrated Circuits (cont) 
RF Amplifiers 


Range of RF products which consist of RF amplifiers with a bandwidth of 850-2500MHz and GaAs bias ICs. The ZAMP series of low noise and medium power amplifiers provides a variety of gains which are either flat or rise 
across the band to eliminate cable losses; and they have been optimized to achieve high linearity at a low supply current. The inputs are matched to 50ohms and outputs are matched to either 50 or 75 ohms. The highly 
integrated ZNBG bias ICs have been designed to provide full bias requirements for 2, 4 or 6 GaAs FETs. The biasing includes voltage and current control for the drains as well as producing a regulated negative rail voltage 
of -3V. The ZNBGs are temperature compensated and provide FET protection under any condition including start-up and fault conditions. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier .. SC70-6 ZAMPO001H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMP001H6TR-ND 3,000 451.50/M 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier... SC70-6 ZAMP002H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMP002H6TR-ND 3,000 451.50/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier................... 5С70-6 ZAMP003H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMP003H6TR-ND 3,000 451.50/M 


Switching Audio Amplifier Solutions 


Zetex brings together vast device design expertise with advanced product capability and many years of audio systems design to create innovative audio solutions which meet all of these needs: * Exceptional sound 
quality * A smaller space * Less power * Affordable price 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
50W Class D Evaluation Board ................................ — ZXCD50STEVAL-ND* 133.00 = — — — = 
Class D Amplifier Controller ІС................................. QSOP-16 ZXCD1000EQ16CT-ND 10.92 9.36 8.58 ZXCD1000EQ16TR-ND 500 3276.00 
Class D Audio Amplifier Solution Kit, Мопо.................... = ZXCD1000MOKIT-ND* 12.30 9.71 7.10 = = = 
Class D Audio Amplifier Solution Kit, Stereo................... — ZXCD1000STKIT-ND* 24.92 19.68 14.36 = = m 
24-Bit, Audio Stereo Атр ...................................... 28-SSOP ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 ZXCW6100S28TR-ND 1,500 | 5780.00/M 
32-Bit, Digital Amplifier Controller ІС........................... 28-SSOP ZXCW8100S28CT-ND 17.06 14.63 13.41 ZXCW8100S28TR-ND 1,500 | 8287.50/M 
24 Bit, Stereo Direct Drive Digital Audio Amplifier ............. 28-SSOP ZXCW6100S28TCCT-ND 13.13 11.25 10.32 ZXCW6100S28TCTR-ND 1,500 | 6375.00/M 

* Bulk Pricing 

Linear 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock and Speed Pulse... MSOP10 ZXBM2001X10TACT-ND 1.51 1.30 1.19 ZXBM2001X10TATR-ND 1,000 732.70 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock...................... MSOP10 ZXBM2002X10TACT-ND 1.41 1.21 aont ZXBM2002X10TATR-ND 1,000 683.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse. ................... MSOP10 ZXBM2003X10TACT-ND 1.41 1.21 1.11 ZXBM2003X10TATR-ND 1,000 683.40 
Automotive and Household Security Siren Driver .................... 8-DIP ZSD100D8-ND 2.50 1.88 1.13 — — — 
Automotive and Household Security Siren Driver .................... 8-SOIC ZSD100N8CT-ND 1.76 1.52 1.39 ZSD100N8TR-ND 500 529.20 
Precision Single Cell Тітег........................................... 8-DIP ZSCT1555D8-NDt 3.47 2.61 1.57 = = = 
Precision Single Cell Тітег........................................... 8-SOIC ZSCT1555N8CT-ND 2.03 1.74 1.60 ZSCT1555N8TR-ND 500 607.95 
Current MINOR: ооо чае аль $М-8 ZDS1009CT-ND 2.57 2.21 2.03 ZDS1009TR-ND 1,000 1249.50 
Complementary 60V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge .......... SM-8 ZXMHC6A07T8CT-ND 1.97 1.70 1.56 ZXMHC6A07T8TR-ND. 1,000 958.80 

T Tube Pricing 

Current Sensors 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Current Sensor AC/DC БА...................................2.... SM-8 ZMCOSTACT-ND 7.25 6.21 5.70 ZMCOSTATR-ND 1,000 3519.00 
Current Sensor using Magnetic Sensing 10А......................... 14-DIL ZMC10-NDT 15.30 11.48 6.89 = = = 
Double Current Sensor using Magnetic Sensing 10A . 14-DIL ZMC10D-NDT 18.72 14.04 8.43 = = = 


T Tube Pricing 


Magnetic Field Sensors 


Extremely sensitive magnetic sensors utilizing the magnetoresistive properties of thin film permalloy. They are also incorporated into a range of low insertion loss and high isolation current sensors. 

Features: * ZMZ20 - E-Line 4-pin and ZMY20 — SOT-223 packages * ZMY20M and ZMZ20M with internal magnet * ZMX40M with dual sensor * Output voltage proportional to magnetic field Hy * Measures fields parallel 
to the chip 

Applications: е Linear position measurement • Angular position measurement * Navigation (electronic compass) * Revolution measurement 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing 
Magnetic Field Sensor with Internal Мадпеі.......................... SOT223 ZMY20MTACT-ND 4.92 4.23 3.87 ZMY20MTATR-ND 1,000 2391.90 
Magnetic Field Sensor without Internal Magnet ...................... 50Т2235 ZMY20TACT-ND 4.23 3.63 3.33 ZMY20TATR-ND 1,000 2055.30 
Magnetic Field Sensor 4 Ріп.......................................... E-Line 4 ZMZ20-ND* 9.58 7.19 4.31 = = = 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet 4 Ріп.................... E-Line 4 ZMZ20M-ND* 10.66 8.00 4.80 = = = 
Dual Magnetic Field Sensor, Magneto-Resistive ..................... SM-8 ZMX40MT8TACT-ND 10.24 8.78 8.05 ZMX40MT8TATR-ND 1,000 4974.20 


* Bulk Pricing 


TPAC. Field programmable Analog Device which is supported by powerful PC based Design and Simulation tools, 
The Fastest Analog Solution plus a hardware emulator for fast hardware prototyping, TRAC provides real time and computational 

approach to signal processing, assuring design integration and secrecy. For more information check TRAC 
Field Programmable Analog Device site @ http:/Avww.zetex.com 


TRACO20LHQ36-ND TRACO20LH in QSOP36...... $16.08 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Transistor Arrays Composite Transistors (Built-in Resistor) 


Dim.inmm 
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Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (K ohm) (K ohm) Part No. 1 10 100 Part No Size Pricing 
1 Mini 5Pin UN211F x2 — 4.7 10 XNO111FOOLCT-ND 41 :35 .28 XN0111F00LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN211H x2 — 2 10 XNO0111HOO0LCT-ND 41 .35 28 XNO111HOO0LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN1110 x2 = 47 open XN0111000LCT-ND E 35 28 XN0111000LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2111 x2 e 10 10 XNO0111100LCT-ND 41 35 28 XNO111100LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2112 x2 нні 22 22 XN0111200LCT-ND At .35 .28 XN0111200LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2113 x2 = 47 47 XNO0111300LCT-ND E 35 28 XN0111300LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2114 x2 = 10 47 XNO0111400LCT-ND 41 :35 .28 XN0111400LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2115 x2 = 10 open XN0111500LCT-ND 41 .35 28 XNO111500LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2116 x2 = 4.7 open XN0111600LCT-ND E 35 28 XN0111600LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2119 x2 = 1 10 XN0111900LCT-ND At 35 28 XNO111900LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2210 х2 47 ореп XN0121000LCT-ND 41 35 28 XNO0121000LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XNO0121100LCT-ND E 35 28 ХМ01211001ТН-МО 3,000 109.00/М 
2 Міпі 5Ріп = UN2212 x2 22 22 XNO0121200LCT-ND E 35 28 XNO0121200LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2213 x2 47 47 XN0121300LCT-ND 41 35 28 XNO0121300LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2214 x2 10 47 XN0121400LCT-ND 41 :35 .28 XNO0121400LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2215 x2 10 open XNO0121500LCT-ND E 35 28 XN0121500LTR-ND 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2216 x2 4.7 open XN0121600LCT-ND 41 35 28 XNO0121600LTR-ND 3,000 109.00/M 
3 Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XN0221100LCT-ND E 35 28 XN0221100LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2111 x2 = 10 10 XN0411100LCT-ND E 35 28 XNO0411100LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2112 x2 m 22 22 XN0411200LCT-ND 41 :35 .28 XN0411200LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2113 x2 = 47 47 XN0411300LCT-ND 41 .35 28 XNO0411300LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2114 x2 = 10 47 XN0411400LCT-ND E 35 28 ХМ04114001ТН-МО 3,000 109.00/М 
4 Mini 6Pin UN2115 x2 = 10 open XN0411500LCT-ND 41 .35 28 XN0411500LTR-ND 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2116 x2 < 4.7 open XN0411600LCT-ND 41 .35 28 XNO0411600LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN1210 x2 47 open XN0421000LCT-ND 41 :35 .28 XN0421000LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2211 x2 10 10 XN0421100LCT-ND 41 .35 28 XN0421100LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2212 x2 22 22 XN0421200LCT-ND 41 .35 28 XN0421200LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 XN0421300LCT-ND E 35 28 XN0421300LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2214 x2 10 47 XN0421400LCT-ND 41 35 28 XN0421400LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2215 x2 10 open XN0421500LCT-ND At 35 28 XN0421500LTR-ND 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2216 x2 4.7 open XN0421600LCT-ND E 35 28 XN0421600LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2111 x1 UN2211 x1 10/10 10/10 XN0431100LCT-ND E 35 28 XN0431100LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2112 x1 UN2212 x1 22/22 22/22 XN0431200LCT-ND 41 .35 28 XN0431200LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2114 x1 UN2114 x1 10/10 47/47 XN0431400LCT-ND E 35 28 XN0431400LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2115 x1 UN2115 x1 10/10 open/open XN0431500LCT-ND Al 35 -28 XN0431500LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2116 x1 UN2116 x1 4.7/4.7 open/open XN0431600LCT-ND 41 .35 28 XN0431600LTR-ND 3,000 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2122 x1 UN2213 x1 4.7/4.7 4.7/4.7 XN0438100LCT-ND E 35 28 XN0438100LTR-ND 3,000 109.00/M 
ri Mini 6Pin = UN1213 х2 47 47 XN0621300LCT-ND E 35 28 XNO0621300LTR-ND 3,000 109.00/M 
7 Mini 6Pin mE UN1215 x2 10 open XNO0621500LCT-ND 41 :35 .28 XN0621500LTR-ND 3,000 109.00/M 
7 Mini 6Pin = UN1216 x2 47 ореп XN0621600LCT-ND E 35 28 XN0621600LTR-ND 3,000 109.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111F x2 — 4.7 10 XP0111FOOLCT-ND 48 40 32 XP0111FOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111H x2 em 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 40 32 XP0111H00LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1111 x2 = 10 10 XP0111100LCT-ND 48 40 132 XP0111100LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1112 x2 == 22 22 XP0111200LCT-ND .48 40 132 XP0111200LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0111300LCT-ND 48 40 32 XP0111300LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1114 x2 — 10 47 XP0111400LCT-ND 48 40 132 XP0111400LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1115 x2 = 10 open XP0111500LCT-ND .48 40 132 XP0111500LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1116 x2 = 47 open XP0111600LCT-ND 48 40 132 XP0111600LTR-ND 3,000 127.00/M 
al S Mini 5Pin UN1119 x2 = 1 10 XP0111900LCT-ND 48 40 132 XP0111900LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1210 x2 47 open XP0121000LCT-ND .48 40 32 XP0121000LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1211 x2 10 10 XP0121100LCT-ND .48 40 132 XP0121100LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1212 x2 22 22 XP0121200LCT-ND 48 40 132 XP0121200LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1213 x2 47 47 XP0121300LCT-ND .48 40 132 XP0121300LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1214 x2 10 47 XP0121400LCT-ND 48 40 32 XP0121400LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin mE UN1215 x2 10 open XP0121500LCT-ND 48 40 32 XP0121500LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1216 x2 4.7 open XP0121600LCT-ND .48 40 32 XP0121600LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin — UN1217 x2 22 open XP0121700LCT-ND 48 40 132 XP0121700LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1111 x2 = 10 10 XP0411100LCT-ND 48 40 32 XP0411100LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1112 x2 = 22 22 XP0411200LCT-ND 48 40 32 XP0411200LTR-ND 3,000 127.00/M 
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Panasonic Transistor Arrays Composite Transistors (Built-in Resistor) (Cont.) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (K ohm) (K ohm) Part No. 1 10 100 Part No Size Pricing 
3 S Mini 6Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0411300LCT-ND .48 .40 .32 XP0411300LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1114 x2 zzi 10 47 XP0411400LCT-ND .48 40 .32 XP0411400LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1115 x2 = 10 open XP0411500LCT-ND 48 40 32 XP0411500LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1116 x2 = 4.7 ореп XP0411600LCT-ND 48 40 32 XP0411600LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1210 x2 = 47 open XP0421000LCT-ND 48 40 .32 XP0421000LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1211 x2 E 10 10 XP0421100LCT-ND 48 40 32 XP0421100LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1212 x2 = 22 22 XP0421200LCT-ND 48 40 32 XP0421200LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1213 x2 = 47 47 XP0421300LCT-ND 48 .40 32 XP0421300LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1214 x2 = 10 47 XP0421400LCT-ND 48 40 32 XP0421400LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1215 x2 = 10 open XP0421500LCT-ND 48 .40 .32 XP0421500LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1216 x2 = 4.7 open XP0421600LCT-ND .48 40 32 XP0421600LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1211 x1 UN1111 x1 10 10 XP0431100LCT-ND 48 40 132 XP0431100LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1212 x1 UN1112 x1 22 22 XP0431200LCT-ND 48 40 132 XP0431200LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN2214 x1 UN2114 x1 10 47 XP0431400LCT-ND .48 40 32 XP0431400LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1215 x1 UN1115 x1 10 open XP0431500LCT-ND 48 40 32 XP0431500LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1216 x1 UN1116 x1 47 open XP0431600LCT-ND 48 40 32 XP0431600LTR-ND 3,000 127.00/M 
7 S Mini 6Pin UN1115 x2 m 10 open XP0611500LCT-ND 48 40 32 XP0611500LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1211 x2 10 10 XP0621100LCT-ND 48 40 32 XP0621100LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1212 х2 22 22 XP0621200LCT-ND .48 .40 .32 XP0621200LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XP0621300LCT-ND .48 40 .32 XP0621300LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin — UN1214 x2 10 47 XP0621400LCT-ND 48 40 132 XP0621400LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1215 x2 10 open XP0621500LCT-ND 48 40 32 XP0621500LTR-ND 3,000 127.00/M 
20 | SS Mini 5Pin UNR2113 x2 = 47 47 UP0111300LCT-ND .55 41 .31 UP0111300LTR-ND 8,000 174.00/M 
21 | SS Mini 5Pin = UNR2113 x2 47 47 UP0121300LCT-ND .55 41 .31 UP0121300LTR-ND 8,000 174.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR211F UNR2213 47/4.7 47/10 UP0338300LCT-ND .58 44 33 UP0338300LTR-ND 8,000 186.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22/22 22/22 UP0331200LCT-ND 58 44 .33 UP0331200LTR-ND 8,000 186.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0339000LCT-ND .55 41 .31 UP0339000LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2118 UNR2213 47/.51 47/5.1 UP0339400LCT-ND .55 41 .31 UP0339400LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR211T UNR2211 10/22 10/47 UP0339600LCT-ND .55 41 31 UP0339600LTR-ND 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2154 UNR2211 10/10 10/47 UP0339700LCT-ND .55 Al 31 UP0339700LTR-ND 8,000 174.00/M 
10 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP0421500LCT-ND 58 44 .33 UP0421500LTR-ND 8,000 186.00/M 
11 | SS Mini 6Pin UN2111 x2 = 10 10 UP0411100LCT-ND 61 .46 .35 UP0411100LTR-ND 8,000 194.00/M 
11 | SS Mini 6Pin UNR111M = 2.2/2.2 47/47 UP0411MOOLCT-ND 58 44 33 UP0411MOOLTR-ND 8,000 186.00/M 
11 | SS Mini 6Pin = UNR2113 47 47 UP0411300LCT-ND 55 41 31 UP0411300LTR-ND 8,000 174.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND 61 .46 .35 UP0421300LTR-ND 8,000 194.00/M 
12 | SS Mini 6Pin m NPNX2 47 open UP0421000LCT-ND 59 45 134 UP0421000LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0421400LCT-ND .58 44 .33 UP0421400LTR-ND 8,000 186.00/M 
12 | SS Mini 6Pin — NPNX2 4.7 open UP0421600LCT-ND .59 45 134 UP0421600LTR-ND 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UNR2111 10 10 UP0421100LCT-ND .55 41 .31 UP0421100LTR-ND 8,000 174.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10 open UP0431500LCT-ND .55 41 .31 UP0431500LTR-ND 8,000 174.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UN2116 x1 UN2216 x1 4.7 open UP0431600LCT-ND 61 46 .35 UP0431600LTR-ND 8,000 194.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2111 UNR2211 10 10 UP0431100LCT-ND 55 41 31 UP0431100LTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2112 UNR2212 22 22 UP0431200LCT-ND .55 41 .31 UP0431200LTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 UP0431300LCT-ND .59 45 134 UP0431300LTR-ND 8,000 187.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0431400LCT-ND .58 44 33 UP0431400LTR-ND 8,000 186.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0439000LCT-ND 55 41 .31 UP0439000LTR-ND 8,000 174.00/M 
14 | SSS Mini 6Pin UNR31A2 UNR32A2 22 22 NP043A200ACT-ND .93 70 53 NP043A200ATR-ND 10,000 290.00/M 
15 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 = 47 47 NP061A300ACT-ND 75 .63 .51 NP061A300ATR-ND 10,000 313.00/M 
15 | SSS Mini 6Pin UNR31A5 = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 .63 .51 NP061A500ATR-ND 10,000 313.00/M 
16 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 МРОНЗАЗООАСТ-МО .93 -70 53 NPOHSASOOATR-ND 10,000 290.00/M 
17 | SSS Mini 6Pin || UNR31A3 x2 = 47/47 47/47 NP0J1A300ACT-ND .93 70 .53 NP0J1A300ATR-ND 10,000 290.00/M 
18 | SSS Mini 6Pin| UNR31AE x2 — 47/22 47/22 NPOG1AEO0ACT-ND .93 70 .53 МРОС1АЕООАТВ-МО 10,000 290.00/М 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NP0G3A300ACT-ND .93 70 .53 МРОСЗАЗООАТВ-МО 10,000 290.00/М 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32AL 47/4.7 47/4.7 NPOG3D100ACT-ND .93 70 .53 NP0G3D100ATR-ND 10,000 290.00/M 
19 | SSS Mini 6Pin UNR31AT UNR32AL 22/4.7 47/4.7 NPOG3D200ACT-ND .93 70 .53 NP0G3D200ATR-ND 10,000 290.00/M 
Transistor Arrays Composite Transistors -" 
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SSS-Mini Type (6-pin) 


0.12 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 = XN0140100LCT-ND 41 34 23 XN0140100LTR-ND 3,000 321.00 
1 2SB1693 x2 = XN0145700LCT-ND .60 45 134 ХМ01457001ТН-МО 3,000 585.00 
2 = 2SD601A x2 XN0150100LCT-ND 41 34 23 XN0150100LTR-ND 3,000 321.00 
2 = 2SD1938 x2 XN0150400LCT-ND 59 45 134 XN0150400LTR-ND 3,000 576.00 
2 = 25С4561 x2 XNO150900LCT-ND 54 41 31 XNO0150900LTR-ND 3,000 528.00 
2 == 25С3130 х2 XN0153100LCT-ND .89 .67 .51 XN0153100LTR-ND 3,000 870.00 
2 = 2SD2623 x2 XN0155800LCT-ND .60 45 134 = = = 
3 2SB709A x1 2SD601A x1 XN0160100LCT-ND Al 34 23 XN0160100LTR-ND 3,000 321.00 
6 2SB709A x2 — XN0240100LCT-ND 41 .34 23 XN0240100LTR-ND 3,000 321.00 
7 = 2SD601A x2 XN0250100LCT-ND 41 34 .23 XN0250100LTR-ND 3,000 321.00 
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Panasonic Transistor Arrays Composite Transistors (cont) 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. 3l 10 100 Part No. Size Pricing 
7 = 2$С3130 x2 XN0253100LCT-ND .66 150 37 = = = 
4 2SB709A x1 2SD601A x1 XNOB30100LCT-ND 41 35 .28 XN0B30100LTR-ND 3,000 327.00 
5 2SB709A x1 2SD601A x1 XN0C30100LCT-ND 41 35 .28 XN0C30100LTR-ND 3,000 327.00 
Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 — XN0440100LCT-ND 41 .34 .23 XN0440100LTR-ND 3,000 321.00 
8 2SB710A x2 = XN0440200LCT-ND .56 42 .32 XN0440200LTR-ND 3,000 543.00 
8 2SB970 x2 == XN0440400LCT-ND .64 49 37 XN0440400LTR-ND 3,000 627.00 
9 — 2SD601A x2 XN0450100LCT-ND 41 34 23 XN0450100LTR-ND 3,000 321.00 
9 = 2SD602A x2 XNO0450200LCT-ND .57 46 .35 XN0450200LTR-ND 3.000 456.00 
9 = 2501328 x2 XN0450400LCT-ND .60 45 134 XN0450400LTR-ND 3,000 582.00 
9 = 2800601/2501328 XN0450500LCT-ND 48 37 .28 XN0450500LTR-ND 3,000 468.00 
10 2SB709A x1 2SD601A x1 XN0460100LCT-ND 41 34 23 XN0460100LTR-ND 3,000 321.00 
10 2SB970 x1 2SD1328 x1 XN0460400LCT-ND .81 61 46 XNO0460400LTR-ND 3,000 789.00 
10 28B970 x1 2SD601A x1 XNO0460800LCT-ND .49 :37 .28 XN0460800LTR-ND 3.000 477.00 
10 2SB709A x1 2SD1328 x1 XN0460900LCT-ND .58 44 .33 XN0460900LTR-ND 3,000 567.00 
11 =) 2SD601A x2 ХМО5501001СТ-МО 41 .34 .23 XN0550100LTR-ND 3,000 321.00 
11 = 2SC3130 x2 XN0553100LCT-ND .66 150 37 XNO0553100LTR-ND 3,000 642.00 
11 = 2SD1149 x2 XN0555300LCT-ND 79 .60 .45 XN0555300LTR-ND 3.000 774.00 
Mini Type 6-Pin 
12 2SB709A x1 2SD601A x1 XN0560100LCT-ND 41 .34 .23 XN0560100LTR-ND 3,000 321.00 
13 2SB709A x2 = XN0640100LCT-ND 41 .34 .23 XN0640100LTR-ND 3,000 321.00 
14 — 2SD601A x2 XN0650100LCT-ND 41 34 23 XN0650100LTR-ND 3,000 321.00 
14 — 25С2404 x2 XN0653400LCT-ND :81 :61 46 XN0653400LTR-ND 3,000 789.00 
14 — 2$С3110 x2 XN0653700LCT-ND .66 150 37 XN0653700LTR-ND 3,000 642.00 
14 — 2SC3904 x2 XNO0654300LCT-ND .95 .79 .64 XN0654300LTR-ND 3,000 1233.00 
S-Mini Type 5-Pin 
1 2SB709A x2 = XP0140100LCT-ND 42 34 24 XP0140100LTR-ND 3,000 330.00 
2 = 2SD601A x2 XP0150100LCT-ND 42 34 24 XP0150100LTR-ND 3,000 330.00 
6 2SB709A x2 = XP0240100LCT-ND 42 34 24 XP0240100LTR-ND 3,000 330.00 
7 = 2SD601A x2 XP0250100LCT-ND 42 34 .24 XP0250100LTR-ND 3,000 330.00 
4 2SB709A x1 2SD601A x1 XP0B30100LCT-ND 42 35 .28 XP0B30100LTR-ND 3,000 333.00 
5 2SB709A x1 2SD601A x1 XP0C30100LCT-ND 42 35 .28 XP0C30100LTR-ND 3,000 333.00 
S-Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 = XP0440100LCT-ND 42 34 .24 XP0440100LTR-ND 3,000 330.00 
10 2SB709A x1 2SD601A x1 XP0460100LCT-ND 42 34 24 XP0460100LTR-ND 3,000 330.00 
10 2SA1738 x1 28C3757 x1 XP0465400LCT-ND ТА .54 .40 XP0465400LTR-ND 3,000 690.00 
11 = 2SC4782 x2 XP0555500LCT-ND .63 48 36 XP0555500LTR-ND 3,000 618.00 
12 2SB709A x1 2SD601A x1 XP0560100LCT-ND 42 34 .24 XP0560100LTR-ND 3.000 330.00 
13 2SB709A x2 = XP0640100LCT-ND 42 34 24 XP0640100LTR-ND 3,000 330.00 
14 = 2SD601A x2 XP0650100LCT-ND 42 34 .24 XP0650100LTR-ND 3,000 330.00 
SS-Mini Type 6-Pin 
15 2SB709A x2 = UP0440100LCT-ND .61 46 .35 UP0440100LTR-ND 8,000 1552.00 
16 - 2SD601A х2 UP0450100LCT-ND .61 46 .35 UP0450100LTR-ND 8,000 1552.00 
t 25В709А x1 2SD601A x1 UP0460100LCT-ND 61 46 .35 UP0460100LTR-ND 8.000 1552.00 
SSS-Mini Type 6-Pin 
18 2SA2082 x2 — NPOA45600ACT-ND .93 70 .53 NP0A45600ATR-ND 10,000 2900.00 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type 
гі " Cut Tape 
SS-Mini (2-pin) VR| IR | CDOG1Mhz CDG1Mhz |RDG470Mhz| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Package Application | (М) | (nA) | GVR | рЕ(тах.) | @VR | рЕ(тах.) | © (max.) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Band Switching | 35 | 33* 6 12 — — 85% MA2S07700LCT-ND 40 34 27 MA2S07700LTR-ND 3,000 | 107.00/M 
үсо 30| 28 1 29.8 4 8.3 1.0* MA2S30400LCT-ND 4 37 28 MA2S30400LTR-ND 3,000 | 122.00/M 
VCO/UHF 12 12 1 20 4 124 22 MA2S33100LCT-ND 4 35 226 MA2S33100LTR-ND 3,000 | 115.00/M 
CATV Tuner | 34 | 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND 4 35 26 MA2S35700LTR-ND 3,000 | 115.00/M 
UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 15.47 10 6.13 45 MA2S37200LCT-ND 46 39 31 MA2S37200LTR-ND 3,000 | 123.00/M 
САТУ Tuner | 34 | 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S37400LCT-ND 48 39 29 MA2S37400LTR-ND 3,000 | 128.00/M 
VCO/TCXO | 12 12 2 3.4 10 15 .60 MA2S37700LCT-ND 4 36 27 MA2S37700LTR-ND 3,000 | 118.00/M 
SS-Mini 2P үсо 6 10 1 20.0 4 9.0 0.3 MA2SV0200LCT-ND 4 34 24 MA2SV0200LTR-ND 3,000 | 97.00/M 
үсо 6 10 1 114 3 6.4 0.35 MA2SV0400LCT-ND 41 32 23 MA2SV0400LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
vco 6 10 1 16.4 3 92 0.35 MA2SVO900LCT-ND 43 34 24 MA2SV0900LTR-ND 3,000 | 97.00/M 
үсо 6 10 1 17.0 3 7.0 1.0 MA2SV0100LCT-ND 4 32 23 MA2SV0100LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
үсо 6 10 1 5.80 4 2.58 0.3 MA2SV0300LCT-ND 40 32 23 MA2SV0300LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
үсо 6 10 1 20.5 4 41 0.65 MA2SV0500LCT-ND 4 32 23 MA2SV0500LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
үсо 6 10 1 3.12 3 1.62 0.35 MA2SV0700LCT-ND 4 32 23 MA2SV0700LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
vco 6 10 0.5 7.91 2.5 3.23 0.45 MA2SV1500LCT-ND 40 32 23 MA2SV1500LTR-ND 3,000 | 91.00/M 
үсо 6 6 1 17: 3 7 1.0 MA27V0100LCT-ND 50 41 .31 MA27V0100LTR-ND 10,000 | 126.00/M 
үсо 6 5 1 20 4 9 .30 MA27V0200LCT-ND 55 43 33 MA27V0200LTR-ND 10,000 | 134.00/M 
үсо 6 5 1 5.8 4 2.58 .30 MA27V0300LCT-ND 4 3 28 MA27V0300LTR-ND 10,000 | 115.00/M 
үсо 6 5 1 11.1 3 6.4 35 MA27V0400LCT-ND 4 37 28 MA27V0400LTR-ND 10,000 | 115.00/M 
үсо 10 10 1 20.5 4 41 :65 MA27V0500LCT-ND 51 4 .31 MA27V0500LTR-ND 10,000 | 128.00/M 
VCO 6| 5 1 342 3 1.62 35 MA27V0700LCT-ND 48 38 29|  MA27VO700LTR-ND 10,000 | 119.00/M 
SSS-Mini 2P үсо 6 5 1 16.4 3 9.2 35 MA27V0900LCT-ND 54 44 33 MA27V0900LTR-ND 10,000 | 135.00/M 
үсо 8 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1100LCT-ND 54 44 33 MA27V1100LTR-ND 10,000 | 135.00/M 
үсо 8 5 1 3.9 4 244 135 MA27V1200LCT-ND 56 45 34 MA27V1200LTR-ND 10,000 | 139.00/M 
vco 12 10 1 12.29 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND 56 45 34 MA27V1300LTR-ND 10,000 | 139.00/M 
үсо 60 5 0.5 7.91 25 3.23 45 MA27V1500LCT-ND 58 47 35 MA27V1500LTR-ND 10,000 | 144.00/M 
VCO/UHF 6 6 1 16 3 8.9 .30 MA2737600LCT-ND 4 37 28 MA2737600LTR-ND 10,000 | 115.00/M 
үсо 6 10 1 2.50 3 1.28 0.35 MA27V1900LCT-ND 53 43 32 MA27V1900LTR-ND 10,000 | 133.00/M 
*100Mhz 
PNP Transistors with Diode Protection а 
6-pin 
Cut Tape Tape & Reel єр) 
VcEO Diode Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Application Package (V) IC VF IF Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
PNP Type 
2.5A | .45V 1.0А XN09D5700LCT-ND 95 72 54 XN09D5700LTR-ND 309.00/M 1.Етійег 4. Collector 
DC-DC Converter Mini 6P 15 2.5A | .45V | 700mA XN09D5800LCT-ND 93 70 53 XNO9D5800LTR-ND 303.00/M 2.Base 5. Collector 
1.5A | .45V | 700mA XN09D6100LCT-ND 91 .68 52 XN09D6100LTR-ND 295.00/M 3.Anode 6. Collector 
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Panasonic transistors and MOSFETs 


TO-220F 


TO-220D 


Dim. in mm 


03.2 
EIAJ:SC-67 Type No. 
Ë Japan Mark 
Transistors 
1. Base Lot No. 
2. Collector Renk 
3. Emitter 
K а Д 
Mosfets " 
1. Emitter ств 1. Base 1. баіе 1. Вазе 1. Emitter T 
2.Collector 0.5 E 23 2. Collector 2. Drain 2. Collector (55-1. 2. Collector | 13.5 
3. Base | 3. Emitter 3: Source 3. Emitter roe 3. Base С 045 
TO-92NL MT2-Type MT3-Type NEW S Type 
Type No. 
Japan Mark pm 
Lot No. 
Rank m 
T 8 
3- 0.7 
1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 4 1. Emitter 1. Emitter 
2. Collector 2. Collector 2. Collector TTT 2. Collector 2. Collector 
3. Base 3. Base 3. Base 3. Base 3. Base 
Transistors 
УСЕО hfg Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) IC Min. Max. Part No. И 10 100 Part No. Size Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 120 0.5A 90 220 2SA0794AR-ND 1.35 1.13 91 — — = 
AF Output Driver TO-126 35 1A 85 340 2SA08850R-ND TT .65 52 = — — 
AF Power Amp TO-126 40 1.5A 80 220 2SA08860Q-ND AE .65 52 = = = 
AF Power Amp TO-126 18 1A 130 280 2SA09000R-ND 1.13 .94 76 = = ==, 
AF Power Рге-Атр TO-126 150 50mA 130 330 2SA09140R-ND 1.35 1.13 91 = = = 
AF Power Amp TO-126 60 2A 80 220 2SA1096AQ-ND 1.35 1.13 91 -- = = 
AF Power Amp TO-126 120 0.5A = = 2SA11100Q-ND .89 75 .60 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 «БА 130 220 2SA07940R-ND 95 „71 54 = = — 
AF Output Driver TO-126 50 2A 80 160 2SA10960Q-ND 1.19 1.00 .80 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 2A 120 220 2SA10960R-ND 1.19 1.00 .80 = == = 
AF Amp TO-126 400 0.1A 30 — 2SB1011-ND 81 .68 55 = — = 
AF Driver TO-220F 180 1A 90 330 2SA1535AR-ND 1.16 .97 .78 = = = 
Vertical Deflection TO-220F 180 2A 60 240 2SB0940AP-ND 197 81 .65 = = — 
Power Switching TO-220F 80 3A = = 2SB09430P-ND 1.45 1.17 .88 = = = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 2A 1,000 10,000 2SB0949AQ-ND 1.16 97 -78 = — i 
Power Amp/Switching TO-220F 80 4A 1,000 10,000 28B0950AP-ND 1.35 1.13 91 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8A 2,000 10,000 2SB0951AQ-ND 1.61 1.29 197 - = = 
Power Amp TO-220D 60 3A 120 320 2SA20570P-ND 1.02 85 68 = = = 
General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SB1548AP-ND 85 171 57 = = — 
Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SA21400P-ND 83 -70 -56 = = = 
Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SA21400Q-ND 83 70 56 = = — 
Power Amp MT-4 60 3A 160 320 2SA20670PACT-NDt 1.06 89 71 2SA20670PATB-ND 1,000 602.00 
Power Amp MT-4 60 3A 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 89 71 2SA20670QATB-ND 1,000 602.00 
Power Amp MT-4 80 3A 70 250 2SB1417APACT-NDt 1.16 .97 .78 2SB1417APATB-ND 1,000 515.00 
Power Amp MT-4 80 2A 1,000 10,000 2SB1418AQACT-NDt 1.35 1.13 91 2SB1418AQATB-ND 1,000 600.00 
AF Output Amp TO-92L 25 1A 120 240 2SA06830R-ND 58 47 85 = == — 
AF Output Amp TO-92L 50 1A 120 240 2SA06840R-ND 58 47 .35 = — = 
AF Output Amp TO-92L 50 1A 170 340 2SA06840S-ND 58 47 35 = = — 
AF Output Amp TO-92L 80 «БА 90 155 2SA07770Q-ND 1.00 76 .57 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 «БА 130 220 2SA07770R-ND 1.00 -76 57 = = = 
General Amp TO-92L 200 70тА 60 150 2SA08790Q-ND 1.00 84 67 = = = 
AF HV Amp TO-92L 150 50mA 130 220 2SA11240R-ND 74 .56 42 = = — 
AF Amp TO-92L 20 5A 120 205 2SB08730Q-ND 1.06 .80 .60 = = = 
AF Amp TO-92L 20 5A 180 625 2SB08730R-ND 1.06 .80 .60 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 120 240 2SA1534ARACT-NDT .59 .48 .36 2SA1534ARATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 170 340 2SA1534ASACT-NDt 159 48 136 2SA1534ASATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 «БА 120 240 2SA1619ARACT-NDT 54 44 33 2SA1619ARATB-ND 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 «БА 170 340 2SA1619ASACT-NDT .54 44 33 2SA1619ASATB-ND 3,000 143.00/M 
General Amp TO-92NL 200 70mA 60 150 2SB12210QACT-NDT 1.00 .84 67 2SB12210QATB-ND 3,000 433.00/M 
AF Amp TO-92NL 25 3A 130 450 2SB15920RACT-ND: .80 -60 45 2SB15920RATB-ND 3,000 259.00/M 
General Amp MT-1 50 100mA 160 460 2SB1320A0ACT-ND 41 32 23 2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 500mA 85 340 2SB1321A0ACT-ND 48 39 29 2SB1321A0ATB-ND 2,000 135.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2A 120 340 2SB143400ACT-ND; .68 .52 39 2SB143400ATB-ND 2,000 227.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 85 340 2SB1322A0ACT-ND 159 44 33 2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5A 90 135 2SB13980PACT-ND E 65 52 2SB13980PATB-ND 2,000 341.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5A 120 205 2SB13980QACT-NDt TT .65 52 2SB13980QATB-ND 2,000 341.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1A 170 340 2SA16740SACT-ND: 64 49 37 2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5A 120 240 2SB14460RACT-ND: 92 70 52 2SB14460RATB-ND 2,000 307.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5A 170 340 2SB14460SACT-ND 92 70 52 2SB14460SATB-ND 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 0.5A 80 160 2SB14880PACT-ND .85 .64 48 2SB14880PATB-ND 2,000 281.00/M 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3A 120 250 2SB14160RACT-ND: .83 .69 56 2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
Power Switching MT-3 50 8A 2,000 5,000 2SB15040QACT-NDt 1.43 1.15 86 2SB15040QATB-ND 1,000 744.00 
Power Switching MT-3 50 8A 4,000 10,000 2SB15040RACT-ND: 1.43 1.15 86 2SB15040RATB-ND 1,000 744.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 460 2SA1309A0ACT-ND: .33 27 19 2SA1309A0ATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 85 340 2SB1030ACT-ND T 47 .40 32 2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 260 2SA1309AQACT-NDt .39 .30 21 2SA1309AQATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 210 340 2SA1309ARACT-NDT 39 130 21 2SA1309ARATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 290 460 2SA1309ASACT-NDT 39 130 21 2SA1309ASATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 120 240 2SB1030ARACT-NDT 47 40 32 2SB1030ARATB-ND 5,000 118.00/M 
NPN Type 
AF High Power Driver TO-126 120 0.5A 65 330 2SC1567AR-ND 1.29 1.04 78 — = = 
Med. Power Amp TO-126 18 1A 90 280 2SC15680R-ND 77 .65 52 = = = 
Med. Power Amp TO-126 35 1A 85 340 2SC18460S-ND :62 .47 .35 = = = 
Med. Power Amp TO-126 40 1.5A 80 220 28C18470Q-ND :85 .64 48 — - = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 50mA 130 330 2SC19530S-ND 1.24 1.04 .83 = = = 
TV Video Out Amp TO-126 250 0.1A 40 — 2SC2258-ND 77 .58 44 = = = 
AF Power Amp TO-126 60 1.5A 80 220 2SC2497AQ-ND 1.23 1.03 .83 = == = 
AF Power Amp TO-126 120 0.5A 90 220 2SC25900Q-ND .83 .62 47 — — — 
Video Amp TO-126 50 0.15A 20 = 2SC3611-ND 64 49 37 = = = 
Horz. Deflection Driver TO-126 300 0.2A 40 250 2SC4212H-ND .77 .58 44 = = = 
Color Chroma Input TO-126 400 70mA 30 150 2SC51210P-ND 477 .58 44 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 «БА 130 220 2SC15670R-ND 70 .53 40 = — ён 
АЕ Output Driver TO-126 100 БА 185 330 2SC15670S-ND 70 53 40 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 1.5A 80 160 28C24970Q-ND 1.23 1.03 .83 = = = 
AF Output Driver TO-126 50 1.5A 120 220 2SC24970R-ND 1.23 1.03 83 = = — 
Audio Output TO-126 300 ЛА 50 250 2SC3063-ND 66 .50 .38 = = = 
AF Amp TO-126 60 1A = — 2SD16450R-ND* 89 75 .60 — = = 
AF Amp TO-126 60 1A 6,500 40K 2SD2018-ND* :67 51 .38 = = = 
* Darlington + Cut Tape Pricing (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont) 


VcEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) IC Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
NPN Type (cont.) 

AF Amp TO-126 80 1A 4,000 40,000 2SD0946B-ND* 89 ‚75 .60 = = — 

AF Amp TO-126 100 2A 4K 10,000 2SD16400Q-ND* 197 73 55 = = = 

AF Amp TO-126 100 2A 8K 20,000 2SD16400R-ND* 97 73 55 = — = 

Color Chroma Output TO-220F 300 0.1A 50 250 2SC3942-ND 197 81 85 - = = 

Video Amp TO-220F 50 0.15A 20 2SC3943-ND 1.35 1.13 91 = = = 

High Power Amp TO-220F 180 1A 95 220 2SC3944AQ-ND 1.08 91 73 — = — 

Vertical Deflection TO-220F 180 2A 60 240 2SD1264AP-ND 89 75 .60 = = = 

Power Amp TO-220F 80 4A 70 250 2SD1267AP-ND 1.35 1.13 91 = — — 

Power Switching TO-220F 100 7A 45 260 28D1271AP-ND 1.61 1.29 97 = = = 

Power Amp TO-220F 80 2A 1,000 10,000 2SD1275AP-ND* 1.08 .91 73 = = = 

Power Amp TO-220F 80 4A 1,000 10,000 2SD1276AP-ND* 1.28 1.07 86 = - = 

Med. Speed Switch TO-220F 80 8A 2,000 10,000 2SD1277AP-ND* 1.45 1.17 88 = = = 

High DC Current Gain TO-220F 60 6A 300 2,000 2SD14740P-ND 1.45 1.17 88 = = = 

High Power Amp TO-220F 100 5A 20 200 2SD14990P-ND 1.47 1.23 .99 = = = 

Power Switching TO-220F 60 4A 70 250 2SD20000P-ND 89 75 .60 = = = 

High Speed Switch TO-220D 400 3A 10 2SC4953-ND 1.29 1.04 78 = = — 

General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SD2374AP-ND Y 65 .52 = = = 

High Gain TO-220D 60 3A 500 1,500 2SD23750P-ND 97 81 .65 - md = 

Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SC59930P-ND 83 70 56 == = = 

Power Amp TO-220D 180 1.5A 60 240 2SC599300-ND 83 70 -56 — = = 

Power Amp TO-220D 60 3A — — 2SC57390P-ND 93 78 62 = — mE 

High Gain TO-220D 60 5A 500 2,000 2SD2528-ND 1.29 1.04 78 = = = 

General Amp TO-220D 80 3A 70 250 2SD25490P-ND 92 70 52 — == — 
Power Amp MT-4 60 3A 160 320 28C57880PACT-NDT .97 81 .65 2SC57880PATB-ND 1,000 551.00 
Power Amp MT-4 60 3A 120 250 28C57880QACT-NDT .97 81 .65 2SC57880QATB-ND 1,000 551.00 
Power Amp MT-4 80 3A 70 2,500 2502137АРАСТ-МО+ 1.08 .91 73 2SD2137APATB-ND 1,000 480.00 
Power Amp MT-4 80 2A 1,000 10,000 2SD2138AQACT-NDT 1.35 1.13 91 2SD2138AQATB-ND 1,000 600.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3A 500 2,500 2SD21390PACT-NDT 1.16 .97 78 2SD21390PATB-ND 1,000 515.00 

AF Amp TO-92L 25 1A 120 240 2SC13830R-ND 157 -46 35 = = — 

AF Amp TO-92L 25 1A 170 340 25С138305-МО 57 -46 35 = = = 

AF Amp TO-92L 50 1A 85 170 2SC13840Q-ND 57 46 35 -- - = 

AF Amp TO-92L 50 1A 120 120 2SC13840R-ND 57 -46 35 == = = 

AF Amp TO-92L 50 1A 170 340 2SC13840S-ND 57 46 35 = = = 

AF Output Amp TO-92L 80 БА 130 220 2SC15090R-ND 71 54 41 = = = 

AF Output Amp TO-92L 80 A 185 330 2SC15090S-ND 71 54 41 = m = 

AF Output Amp TO-92L 20 1A 130 220 2SC15180R-ND .98 74 56 = = == 

General Amp TO-92L 200 70mA 60 150 2SC15730Q-ND :62 47 35 = = = 

General Amp TO-92L 200 70mA 100 220 2SC15730R-ND 62 47 .35 = = = 

General Amp TO-92L 300 70тА 60 150 28C1573AQ-ND 52 40 130 = = = 

General Amp TO-92L 300 70mA 100 220 2SC1573AR-ND 52 40 -30 — — = 

General Amp TO-92L 400 70mA 60 150 2SC1573BQ-ND 52 40 130 = = = 

General Amp TO-92L 400 70тА 100 220 2SC1573BR-ND 52 40 130 -- = = 

AF HV Amp TO-92L 150 50mA 130 220 2SC26320R-ND :66 50 138 = = = 

АЕ Атр TO-92L 120 БА 130 220 2SD12110R-ND .76 57 43 = = = 

AF Amp TO-92L 120 «БА 185 330 2SD12110S-ND ‚76 57 43 == = = 

AF Output Amp TO-92L 20 5A 230 380 2SD09660Q-ND 1.00 .76 .57 — = = 

AF Output Amp TO-92L 20 5A 340 600 2SD09660R-ND 1.00 76 57 = = = 
AF Output Amp TO-92NL 80 БА 130 220 2SC39390RACT-NDT 57 43 33 2SC39390RATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 БА 185 330 2SC39390SACT-NDt 57 43 33 2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1A 120 240 2SC39400RACT-NDt 59 .47 .36 2SC39400RATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1A 170 340 2SC39400SACT-NDt 59 47 136 2SC39400SATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 85 170 2SC3940AQACT-ND 59 47 136 2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 120 240 2SC3940ARACT-ND: 59 47 .36 2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1A 170 340 28C3940ASACT-NDT 59 47 136 2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 70mA 60 150 28C39410QACT-NDT 49 37 -28 2SC39410QATB-ND 3,000 162.00/M 
General Amp TO-92NL 300 70mA 100 220 2SC39410RACT-ND: 49 37 28 2SC39410RATB-ND 3,000 162.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 «БА 120 240 2SC4208ARACT-NDt 54 44 33 2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
General Amp MT-1 50 100mA 160 460 2SD1991A0ACT-NDt 37 130 21 2SD1991A0ATB-ND 2,000 89.00/M 
General Amp MT-1 50 500mA 210 340 2SD1991ARACT-NDt 33 .26 19 2SD1991ARATB-ND 2,000 79.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 50 500mA 85 340 2SD1992A0ACT-ND: 45 -36 27 2SD1992A0ATB-ND 2,000 125.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 200 350 2SD19960RACT-NDt 154 44 33 2SD19960RATB-ND 2,000 152.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 300 500 2SD19960SACT-ND: 154 44 33 2SD19960SATB-ND 2,000 152.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 500mA 400 800 2SD19960TACT-ND 54 44 33 2SD19960TATB-ND 2,000 152.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2A 120 340 2SD217700ACT-ND 93 70 53 2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2A 120 340 2$02177АОАСТ-МО: .93 .70 53 2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 120 240 2SD1994ARACT-ND: 53 43 32 2SD1994ARATB-ND 2,000 147.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1A 170 340 2SD1994ASACT-NDT 53 43 32 2SD1994ASATB-ND 2,000 147.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 100mA 170 340 2SD21770SACT-ND: .84 .63 .48 2SD21770SATB-ND 2,000 279.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1A 120 240 2SC43910RACT-ND- 150 38 28 2SC43910RATB-ND 2,000 165.00/M 
AF Power Amp. MT-2 20 5A 340 600 2SD22490RACT-ND: .62 47 .35 2SD22490RATB-ND 2,000 205.00/M 
AF Amp MT-2 50 500mA 8,000 20,000 2SD25980RACT-NDT 56 46 134 2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1A 120 240 2SD21330RACT-ND- 72 .54 41 2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1A 170 340 2SD21330SACT-ND: 72 .54 41 2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1A 130 220 2SD21340RACT-ND- 82 .69 55 2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3A 70 150 2SD21360QACT-NDT .98 .74 56 2SD21360QATB-ND 1,000 327.00 
Power Amp MT-3 60 3A 120 250 2SD21360RACT-NDT :90 75 .61 2SD21360RATB-ND 1,000 399.00 
AF Output Amp MT-3 50 2A 120 240 2SD21780RACT-ND- 83 63 47 2SD21780RATB-ND 1,000 276.00 
AF Output Amp MT-3 50 2A 170 340 2SD21780SACT-ND: 83 63 47 2SD21780SATB-ND 1,000 276.00 
AF Amp MT-3 80 1A 8,000 20,000 2SD22200RACT-ND- ne 65 52 2SD22200RATB-ND 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2A 8,000 20,000 2SD24790RACT-NDt 96 81 65 2SD24790RATB-ND 1,000 426.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 460 2SC3311A0ACT-ND: .33 27 19 2SC3311A0ATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 85 340 2SD1423ACT-ND T 48 40 32 2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 200 800 2SD145000ACT-ND 42 134 26 2SD145000ATB-ND 5,000 108.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 160 260 2SC3311AQACT-NDt 39 130 21 2SC3311AQATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freg. Amp NEW S Type 50 100mA 210 340 25С3311АВАСТ-МОТ 39 -30 21 2SC3311ARATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 100mA 290 460 28C3311ASACT-NDT 39 130 21 2SC3311ASATB-ND 5,000 71.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 200 350 2SD14500RACT-ND- 47 40 32 2SD14500RATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 300 500 2SD14500SACT-ND: 47 40 32 2SD14500SATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 500mA 400 800 2SD14500TACT-ND 47 40 32 2SD14500TATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 500mA 120 240 2SD1423ARACT-NDT 48 40 32 2SD1423ARATB-ND 5,000 119.00/M 

* Darlington + Cut Tape Pricing 
Power MOSFETs 
VDSS Vass RDS (on) Digi-Key Price Each 
Package (V) (V) ID Type (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 

450 30 5A 1.0 2SK3043-ND 1.80 1.45 1.09 .98 .94 

450 30 7A 0.56 2SK3044-ND 2.47 1.98 1.48 1.34 1.29 

500 30 2.5A 3.2 2SK3045-ND 1.52 1:22 .92 .82 79 

TO-220D 500 30 7A 0.7 2SK3046-ND 2.37 1.90 1.43 1.29 1.24 

800 30 2A 4.8 2SK3047-ND 1.83 1.47 1.11 1.00 .96 

600 30 ЗА 14 2SK3048-ND LESA 1.42 1.07 -96 .93 
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Panasonic 


Mini Power Type Package 


— 4.5 
1.6 


Mini Type Package (3-pin) 


2.8 
I—1.50—1 bs es 
1 


+ 
Еп 0.40 


3. Source 


1. Gate 
2. Source 
3. Drain 


S-Mini Type Package (3-pin) 


1. Gate 
2. Source 
3. Drain 


Surface Mount MOSFETs 
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1. Gate (FET1) 


2. Source 


3. Gate (FET2) 
4. Drain (FET2) 
5. Drain (FET1) 


im. in mm 


Thep 5 0 


S-Mini Type Package (6-pin) SS-Mini Type Package SS-Mini Type Package UP0487800 UP0497900 SSS-Mini Type 
13 L— 24 ц (3-Ріп) 027 (6-Pin) Package (3-Pin) 
| 1254 + aL j+—1.20 
| | [0.425 | 920. EN 6 (01) 511 гт г 
оф | = ў 5 (G2) (©1)2 гт] ЯМ БА 
Све] Бог ob лі 4 (52) (D2)3 25 ЕН | 1 2 
1. Source 4. Source 1. Gate 1. Source (FET.1) 4. Source (FET.2) 1. Drain 023 бово] 
2. Gate 5. Gate 2. Source 2. Gate (FET.1) 5. Gate (FET.2) 2. Source 
3. Drain 6. Source 3. Drain 3. Drain (FET.2) 6. Drain (FET.1) 3. Gate 
VDS 10 [RDS (0п) | PD Мах. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Package (V) (mA) | Тур. (0) (mW) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
S-Mini 3P 30+ | 1000 30 150 2SK306400LCT-ND 46 39 31 2SK306400LTR-ND 3,000 123.00/M 
S-Mini 3P 50+ | 1000 8/6 150 2SK353900LCT-ND 43 35 26 2SK353900LTR-ND 3,000 115.00/M 
Mini 3P 50+ 500 27 150 2SK122800LCT-ND 48 40 32 2SK122800LTR-ND 3,000 128.00/M 
Mini Pwr 80» 500 2 1000 2SK060100LCT-ND 149 1.00 .80 2SK060100LTR-ND 1,000 528.00 
Mini Pwr 30+ | 1000 | 048 1000 2SK221100LCT-ND 60 45 34 2SK221100LTR-ND 1,000 199.00 
SSS-Mini3P | 20% 1 - 100 2SK33720RLCT-ND .53 43 32 2SK33720RLTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini3P | 20» 135 - 100 2SK33720SLCT-ND 53 43 32 2SK33720SLTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini3P | 20% 180 - 100 2SK33720TLCT-ND 53 43 32 2SK33720TLTR-ND 10,000 133.00/M 
SSS-Mini3P | 20* 290 - 100 2SK33720ULCT-ND 53 43 32 2SK33720ULTR-ND 10,000 133.00/M 
55-Міпі 3P 50 100 8/6 125 2SK3546J0LCT-ND 43 35 26 2SK3546J0LTR-ND 3.000 114.00/M 
555-Міпі 3P 50 100 8/6 100 2SK354700LCT-ND 48 39 29 2SK354700LTR-ND 10,000 120.00/M 
S-Mini 5-P 50» 100 8/6 150 XP0187800LCT-ND .63 48 36 XP0187800LTR-ND 3,000 204.00/M 
S-Mini 6P 50+ | 1000 8/6 150 XP0487800LCT-ND 68 52 .39 XP0487800LTR-ND 3,000 222.00/M 
55-Міпі 6P 50+ 100 8/6 125 UP0487800LCT-ND n 54 40 UP0487800LTR-ND 8.000 226.00/M 
SS-Mini 6P 50+ 100 8/6 125 UP0497900LCT-ND 71 54 40 UP0497900LTR-ND 8.000 226.00/M 
Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type 
S-Mini 3P 30+ | 1000 50 150 2SJ053600LCT-ND 48 40 32 28J053600LTR-ND 3,000 128.00/M 
5-Міпі 5P 12+ | 1200 | 035 600 XNONE9200LCT-ND 76 58 43 XNONE9200LTR-ND 3,000 248.00/М 
+vDSS * VDSO 
PNP/NPN Transistors 
NEW S Type Res. Value hFE min. Cut Tape Tape & Box 
RB RBE Vce=10V | VCEO Ic PT Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
KOhms | KOhms | Іс-5тА (V) (mA) (mW) Part No. 1 10 100 Part No. 5,000 
PNP 
22 22 60 50 100 300 UNR411200ACT-ND 45 38 31 UNR411200ATB-ND 113.00/M 
47 47 80 50 100 300 UNR411300ACT-ND 45 38 31 UNR411300ATB-ND 113.00/M 
47 10 30 50 100 300 UNR411F00ACT-ND 45 38 31 UNR411F00ATB-ND 113.00/M 
47 47 20 50 100 300 UNR411L00ACT-ND 45 38 31 UNRA411L00ATB-ND 113.00/M 
22 10 60% 50 500 300 UNR412400ACT-ND 56 45 134 UNR412400ATB-ND 142.00/M 
NPN 
47 47 80 50 100 300 UNR421300ACT-ND 45 38 31 UNR421300ATB-ND 113.00/M 
0.51 51 20 50 100 300 UNR421800ACT-ND 45 38 31 UNR421800ATB-ND 113.00/M 
10 10 60% 50 500 300 UNR422300ACT-ND 56 45 34 UNR422300ATB-ND 142.00/M 
A Балет 22 10 60% 50 500 300 UNR422400ACT-ND 56 45 134 UNR422400ATB-ND 142.00/М 
` * Ic=100mA 
Га — 2.8 —+ Resistance Value | hFE min Cut Tape 
Mini Type ITEM | kis Re | Ree | Vce=10V | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains | п ae K Ohms | K Ohms | IC-5mA | Part No. 1 10 100 |PartNo. Size Pricing 
VCEO-50V/-50V PT-200mW 19 i 10 10 60 | UNR212300LCT-ND 58 47 35 | UNR212300LTR-ND | 3,000 |155.00/M 
IC=1 s H та й Us ua P 1. Base зб бе si 22 | 10 60 | UNR212400LCT-ND .58 47 .35 | UNR212400LTR-ND | 3,000 |155.00/M 
ША ЗС БА аа з Сава | = 04 NPN 
ош 8. Collector D Diminmm | 10 | 10 | 35 | UNR221100LCT-ND 37 29 20 | UNR221100LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
- _ 22 22 60 | UNR221200LCT-ND 37 29 20 | UNR221200LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
СВУ ITE ETUR M Cut Tape d ОВЕН 4 | 47 | во | UNR221300LCT-ND з? 29 20 | UNR221300LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
Lus Қ ҺЕ Mens Plot ey л Елге Each DigiKey TA WNT 10 | 47 80 | UNR221400LCT-ND 37 29 20 | UNR221400LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
= 2 E 10 за 160 | UNR221500LCT-ND 37 29 20 | UNR221500LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
PNP 47 ES 160 | UNR221600LCT-ND 37 29 20 | UNR221600LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
10 10 35 | UNRZiT100LCT-ND 37 29 20 | UNR211100LTR-ND | 3,000 | 75.00/М 22 = 160 | UNR221700LCT-ND 37 29 20 | UNR221700LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
2 y E ООС a г 20 NB oo TREND n М 0.51 5.1 20 UNR221800LCT-ND .37 29 20 | UNR221800LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
- 37 29 . H А . 1 10 30 | UNR221900LCT-ND 37 29 .20 | UNR221900LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
10 47 80 UNR211400LCT-ND — .37 29 20 | UNR211400LTR-ND 3,000 | 75.00/M 47 58 160 UNR221000LCT-ND .37 29 20 | UNR221000LTR-ND 3,000 | 75.00/M 
10 co | 160 | UNR211500LCT-ND 37 29 20 | UNRZTISOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 47 | 10 30 | UNR221D00LCT-ND 37 29 20 | UNR221DOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
ы зе ДЫ ОО ТО a p. 20 рана m DM 47 22 60 | UNR221EO0LCT-ND 37 29 220 | UNR221EO0LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
051 | 54 20 | UNR211800LCT-ND 37 29 20 | UNR211800LTR-ND | 3,000 | 75.00/M ae | ae 50 ы 37 29 20 IR D DI 3000 | 7500M 
10 | 47 20 | UNR221KOOLCT-ND 37 29 20 | UNR221KOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
1 10 30 | UNR211900LCT-ND 37 29 20 | UNR211900LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 47 | 47 20 | UNR224LO0LCT-ND 37 29 20 | UNR224LO0LTR-ND | 3,000 | 7500/М 
47 ss 160 | UNR211000LCT-ND .37 29 20 | UNR211000LTR-ND | 3,000 | 75.00/М : - к Сс - - 
22 | 4 80 | UNR221MOOLCT-ND 37 29 20 | UNR221MOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
47 10 30 | UNR211DOOLCT-ND 37 29 20 | UNR211DOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/М $ i 
47 | 47 80 | UNR221NOOLCT-ND 37 29 .20 | UNR221NOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
47 22 60 | UNR211E00LCT-ND 37 29 20 | UNR211EO0LTR-ND | 3,000 | 75.00/M 22 4 80 | UNR221TOOLCT-ND 36 27 19 | UNR221TOOLTR-ND | 3000 | 7200М 
47 | 10 30 | UNR211FOOLCT-ND 37 29 20 | UNR211FOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M s P4 0. ў | “ 
22 | 22 6 UNR221VOOLCT-ND 37 29 20 | UNR221VOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
Аюш кч O D | 3000 | OM] | 22 | 22 Шш кууш 3,000 [14300/M 
: r C о a 5 т т 47 | 47 50 | UNR222200LCT-ND 54 43 33 | UNR222200LTR-ND | 3,000 |143.00/M 
22 | 47 80 | UNR211MOOLCT-ND 37 29 20 | UNR211MOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/М 
I ү 10 10 60 | UNR222300LCT-ND 44 35 27 | UNR222300LTR-ND | 3,000 |116.00/M 
47 | 47 80 | UNR211NOOLCT-ND 37 29 20 | UNR211NOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
| ў 22 | 10 60 | UNR222400LCT-ND 54 43 .33 | UNR222400LTR-ND | 3,000 | 143.00/M 
22 | 22 6 UNR211VOOLCT-ND 37 29 20 | UNR211VOOLTR-ND | 3,000 | 75.00/M 
$ n 47 M 100 | UNR222600LCT-ND 44 35 27 | UNR222600LTR-ND | 3,000 | 116.00/M 
027 | 5 20t | UNR212X00LCT-ND 56 46 за | UNR212X00LTR-ND | 3,000 | 150.00/M i 2 | вю WO O OK в зо за ПЕШПЕН 1000 | 21900 
22 | 22 40 | UNR212100LCT-ND 58 — 47 35 | UNR212100LTR-ND | 3,000 |155.00/М D NE Ë - 
47 47 50 UNR212200LCT-ND .58 47 .35 | UNR212200LTR-ND 3,000 |155.00/М| *Mini Power Type УСЕ0-20У 1C-700mA PT-1000mW +1C=500mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тозз) 739 


Panasonic PNP/NPN Transistors 


1006 Leadless Type 


VcEO= 50V/-50V 


ss — 2.1 — 1. Base 
S-Mini Type Rm IC- 80тА/-80тА 2. Emitter Wee 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains 13, - i PT-100mW 8, Collector Dim. in mm 
VCEO-50V/-50V РТ-150ту/ 1. Ваве 20| 0.65 3 T Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
ІС-100тА/-100тА EIAJ: SC-70 2 Emitter, m Мыр. Вв Ree | Vee=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
3. Collector Dim. in mm KOhms | KOhms | IC-5mA | Part No. 1 10 100 | PartNo. 10,000 
Resistance Value hFE min Cut Tape Tape & Reel PNP 
Вв ВВЕ Vce=10V | Digi-Ke! Price Each Digi-Ke Pricin 
nies І Geen | Арин : tr am Ine аб 10 47 80 | UNRFIA400ACT-ND 46 38 51 | UNRFIA4ODATR-ND — 106.00/M 
PNP NPN 
T % 35 ШШШ 59 з 21 ШЕШЕТІН 79000 47 417 80 | UNRF2ANOOACT-ND 46 38 31 | UNRF2ANOOATR-ND — 106.00/M 
22 22 60 | UNRS11200LCT-ND 40 30 21  |UNRSII2OOLTR-ND — 80.00M 4 4 80 | UNRF2A300ACT-ND 46 38 31 | UNRF2A300ATR-ND 106.00/М 
47 47 80  |UNRS11300LCT-ND — 40 30 21  |UNRS11300LTR-ND 80.00/М 
10 417 80  |UNRS11400LCT-ND 40 30 21  |UNRS11400LTR-ND 80.00/М 
10 = 160 | UNR511500LCT-ND 40 50 21 |UNRSi1500LTR-ND — 80.00/M 1008 Mold Leadless Type 3 2 
47 m 160 | UNR511600LCT-ND 40 з 21 |UNRS11600LTR-ND — 80.00/M Surface Mount with built-in-resistors for preset gains | Lane 
22 5 160 | UNR511700LCT-ND 40 30 21 |UNR511700LTR-ND 80.00/М Беко ED V/SDV ao. a е 
051 | 54 20  |UNRS11800LCT-ND — 40 30 21  |UNRS11800LTR-ND 80.00/М 4. Collector 
1 10 30 | UNRS11900LCT-ND 40 .30 21  |UNRGIISO0LTR-ND 80.00/М ІС- -100mA/100mA | 
47 = 160 | UNR511000LCT-ND — 40 .30 21 |UNR511000LTR-ND — 80.00/M PT-150mW 4-310051 Бенин 
47 10 30 |UNR511DOOLCTI-ND 40 20 21 |UNR511DOOLTR-ND — 80.00/M - - 
a | 2 60 | UNR511EOOLCT-ND 40 — .30 гі [UNR511E00LTR-ND 80.00/М К | пит Pit [a шэрай 
47 10 30 | UNRS11FOOLCT-ND д 30 21  |UNRSTIFOOLTR-ND 80.00/М nes dre ел que tr | H 
22 10 30 | UNRS11HOOLCT-ND д — .30 21  |UNRS11HOOLTR-ND — 80.00/M 
47 | 47 20 | UNR511LOOLCT-ND 40 3 21 |UNR511LOOLTR-ND — 80.00/M PNP 
25 5 ю ИО 40 зо 21 [ШЕЕ 8000/М 10 10 35 | UNRLTMODACT-ND 69 53 40 | UNRLITIODATR-ND — 217.00/M 
m 4 80 | UNRL11300ACT-ND 69 53 40 | UNRL11300ATR-ND — 217.00/M 
47 47 80 | UNRS11NOOLCT-ND 40 — .30 21 |UNR511NOOLTR-ND — 80.00/M o so АСС co s ао A ¿om 
22 | 22 6 | UNR511VOOLCT-ND 40 30 21 |ШІВ511/001Т8-М0 — 80.00/M а Жез Е 
МРМ МРН 
Е T 5 Ша 40 20: эт Прая 800084 10 10 35 | UNRL21100ACT-ND 69 53 до | UNRL21100ATR-ND — 217.00/M 
m 47 80 | UNRL21300ACT-ND — .69 53 .40 | UNRL21300ATR-ND — 217.00/M 
|2 о ШШ 40 зо гі СОЮШ 5000M w0 | = 160 | UNRL21500ACT-ND 69 53  .40 | UNRL21500ATR-ND — 217.00/M 
47 47 80  |UNRS21300LCT-ND 40 20 21  |UNRS21300LTR-ND =“ 80.00/M 
10 47 80  |UNRS21400LCT-ND 40 30 21  |UNRS21400LTR-ND 80.00/М 
10 5 160 | UNRS521500LCT-ND 40 3 21 |UNRB21500LTR-ND — 80.00/M Ж 
47 m 160 | UNR521600LCT-ND 40 250 21 |UNRS21600LTR-ND 80.00/М SS-Mini Flat (J-Type) 
22 сө 160 UNR521700LCT-ND 40 30 21 UNR521700LTR-ND 80.00/М Surface Mount with built іп resistors for preset gains k= Ява — 
051 | 54 20  |UNRS21800LCT-ND 40 30 21  |UNRS21800LTR-ND 80.00/М |--0.85-= 
1 10 30 | UNRS21900LCT-ND — 40 20 21  |UNRS21900LTR-ND — 80.00/M VCEO-50V/50V Е 
47 5 160 | UNRB21000LCT-ND 40 530 21 |UNRB21000LTR-ND — 80.00/M IC-100mA/-100mA | р 
47 10 30 | UNR521D00LCT-ND 40 20 21 |UNR521DOOLTR-ND 80.00/М 1 1.60 1.00 3 
47 22 60 | UNR521E00LCT-ND 40 30 21 |UNRS21EQ0LTR-ND = 80.00/M PT=125mW 0.12 0.70 1. Base | ES 
47 10 30 | UNRS21FOOLCT-ND 40 .30 21 |UNRS21FOOLTR-ND 80.00/М EIAJ: SC-81 + 2. Emitter с |2 ` 
3. Collector 
10 47 20 |UNR524KOOLCT-ND — 40 30 21 |UNR524KOOLTR-ND “80.00/M Benin 
47 | 47 20 | ШІ852110010-40 40 3 21 |UNR524LOOLTR-ND — 80.00/M 
22 47 80  |UNRS2IMOOLCT-ND 40 20 21 |UNR521MOOLTR-ND — 80.00/M Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
47 47 80  |UNRS2INOOLCT-ND д 30 21 |UNR524NOOLTR-ND — 80.00/M RB | Аве | Vce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
22 | 22 6 |UNR524VOOLCT-ND 40 30 21 |UNRB21VOOLTR-ND — 80.00/M K Ohms | K Ohms | IC-5mA | Part No. 1 10 100  |PartNo. 3,000 
PNP 
га 135 10 | 10 35  |UNROTMJOLCT-ND 40 30 21  |UNRSITIJOLTR-ND — 79.00/M 
SSS-Mini Type за 04а олв 2 | 2 60 | UNR9112J0LCT-ND — 40 3 21 |UNR9112JOLTR-ND — 79.00/M 
Surface Mount with built-in-resistors for preset gains —- 47 47 80 UNR9113JOLCT-ND —— 40 .30 21 UNR9113J0LTR-ND 79.00/М 
VcEO- -50V/50V u 4 10 | 47 80 | UNR9114JOLCT-ND 4 30 — 21 | UNR9114J0LTR-ND — 79.00/M 
ІС- -B0mA/80mA E З Бев. 35009. 3]. 10 | „ | 160 | UNR9115J0LCT-ND 40 .30 21  |UNRS115J0LTR-ND — 79.00/M 
PT-100mW Some | x ES nuns 47 | < | 160 | UNR9116J0LCT-ND 40 3 21 |UNROI16JOLTR-ND — 79.00/M 
: 22 | „ | 160 | UNRSMIZJOLCT-ND 40 3 21 |UNR9I17JOLTR-ND — 79.00/M 
Resistance Value | hFE min Cut Tape T&R 051 | 51 20 | UNR9118JOLCT-ND 4 3 21 | UNRSIIBJOLTR-ND — 79.00/M 
Вв Ree | Vce-10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 1 10 30 UNR9119JOLCT-ND — 40 30 21 UNR9119JOLTR-ND 79.00/М 
Опт) Ohm СЕТА ЦЕН т Шш оу. 10,000 ат | „ | 160 | UNR91OJOLCT-ND 40 з 21 |UNR9HOJOLTR-ND 79.00/M 
РМР 2 | 4 80 | UNROMTJOLCT-ND 4 3 21 | UNR911TJOLTR-ND 7900/М 
47 22 60 |UNR31AEOOLCT-ND 41 .33 253  UNRGIAEOOLTR-ND 80.00/М 4 | 22 60 UNROMIEJOLCT-ND — 40 .30 21 | UNR911EJOLTR-ND — 79.00/M 
47 » 160 |UNRSIAO00LCT-ND 41 .33 23 | UNR31AOOOLTR-ND 80.00/M 47 | 10 30  |UNRSMFJOLCT-ND 40 .30 21 | UNRSIIFJOLTR-ND 79.00/М 
10 10 35  |UNRSIATODEGTENDIS 41 3з 23 LUNBSIATODETR.NDA, | 80.00M 22 | 10 | зо | UNROTIHJOLCT-ND 4 з 21  |UNRSITHJOLTR-ND — 79.00/M 
47 47 80 UR DUTA 41 33 23 ШАЛ — 80.00M 47 | 47 | 20 | UNROTILJOLCT-ND 4 .30 21  |UNROTILJOLTR-ND — 79.00/M 
10 47 | орыны -41 з зш — 80.00 47 | ат | 80 | UNROTINJOLCT-ND 40 30 — 21 |UNR9IINJOLTR-ND — 79.00/M 
10 b 160 |UNRSIASODLCT-ND 41 .33 .23 | UNRSTASODLTR-ND 80.00/M 100 | 100 | 80 | UNR911AJCT-ND 40 з 21  |UNRSMAJOLTR-ND — 79.00/M 
AT - 160 | UNR31A600LCT-ND 41 523 23 | UNRSIAGO0LTR-ND — 80.00/M 100 |. | ПЕНЕН цю о от М том 
10 10 35 Шошынып 40 зз л ша эзоум 22 | ат | во | UNROTIMJOLCT-ND 4 30 21  |UNRSITIMJOLTR-ND — 79.00/M 
22 22 60 |UNR311200LCT-ND$ — 41 за 23 | UNR311200LTR-ND 95.00/M NPN 
47 47 во | UNR311300LCT-ND} 20 зз 27 | UNR311300LTR-ND 92.00/M 
22 | 47 80 |UNRSIAMOOLCT-ND 57 29 21 | UNRSIAMOOLTR-ND — 72.00/M 10010 5 ым 4 зо д ааа 7900M 
47 | 47 | зо |UNRSIANOUCT-ND 3? 29 21 | UNRSIANOOLTR-ND — 72.00M 22 | 22 во ШШШ 4 30 л шаш 7900M 
т |а 80 | UNR9213J0LCT-ND 4 3 21 | UNRS213JOLTR-ND — 79.00/M 
NPN 10 | 47 80 | UNR9214JOLCT-ND 4 30 21 |UNR9214JOLTR-ND — 79.00/M 
100 | 100 | 80 |UNRS2AAOOLCT-ND а 33 23 | UNRS2AAOOLTR-ND — 80.00/M 10 | . | 160 | UNR9215J0LCT-ND 40 30 21 J|UNRODISJOLTR-ND — 79.00M 
7 s Шы À 3 зоры болм 47 | „ | 10 | UNR9216J0LCT-ND 40 30 21 |UNR9216JO0LTR-ND 79.00/М 
10 10 35 |UNRS2A100LCT-ND 41 33 23 | UNRS2A100LTR-ND — 80.00/M 
4 4 80 | UNR32A300LCT-ND 41 33 23 | UNR32A300LTR-ND — 80.00/M 22 | = |10 шада м 3 л ELLE 7900M 
40 a ю ТООЛ л з 2 ШОУ ОО вом 051 | 51 20 | UNR9218JOLCT-ND 4 3 21 | UNR9218JOLTR-ND 7900/М 
m u NUI NENEEONNCN Lo soror NETT 1 | 10 30 | UNR9219J0LCT-ND — 40 3 21 | UNRS219JOLTR-ND 7900/М 
AT - 160 | UNR32A600LCT-ND — 41 53 23 | UNR32AGOOLTR-ND 80.00/М ғ |18 намы 0 д 21 НОВОЕ 7900М 
47 | ат 80 | UNR321NOOLCT-ND 39 33 27 | UNR321NOOLTR-ND 9200/М 22 а во амы 40 зо л ОШО 7900/М 
4j в 160 | UNR321000LCT-ND 40 33 27 | UNR321000LTR-ND 9300M 2 | 4 80 | UNR921TJOLCT-ND 40 3 21 | UNRS2ZITJOLTR-ND — 79.00/M 
47 4 80 |UNR321300LCT-ND$ 39 33 27 | UNR321300LTR-ND 92.00/M 47 | 10 30 | UNR921DJOLCT-ND 40 50 21 | UNR921DJOLTR-ND — 79.00/M 
47 - 160 |UNRS21600LCT-ND$ 39 52 27 | UNR321600LTR-ND 92.00/M a | 22 в раш 40 з л ыш 79.00/M 
КЕЗІ ША бю ЮРЕ ЖЕГЕ гет, 7200M ат | 10 30 | UNR921FJOLCT-ND 4 3 21  |UNRSZIFJOLTR-ND — 79.00/M 
47 22 60 | UNR32AEO0LCT-ND 37 29 21 | UNR32AED0LTR-ND — 7200/M 47 | ат | 20  |UNRSZILJOLCT-ND 40 .30 21 |UNRO2ILJOLTR-ND — 79.00/M 
22 | 47 80 | UNR32AMOOLCT-ND — 37 29 21 | UNR32AMOOLTR-ND — 7200/M 100 | 100 | 80 | UNR921AJOLCT-ND 40 30 21  |UNROZAJOLTR-ND 79.00/М 
A | 47 80 |UNR32ANOOLCT-ND 37 29 21 | UNRS2ANOOLTR-ND — 7200/M 100 | 100 | 160 | UNR921BJOLCT-ND 40 30 21 |UNR921BJOLTR-ND 79.00/М 
22 47 80 | UNR32ATOOLCT-ND 37 29 21 | UNR32ATOOLTR-ND — 7200/M 22 | 22 6 UNR921NJOLCT-ND д 30 21 | UNRSZINJOLTR-ND — 79.00/M 
£IC-100mA 22 | 22 6 UNR921VJOLCT-ND — 40 — .30 — 21 | UNRSZIVJOLTR-ND — 79.00/M 


740 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic Transistors 
i, S-Mini, SS-Mi 


Mini Type S-Mini Type SS-Mini Flat SSS Mini 3P Ae Mini Power Type 


EEEN 


1 


i, SSS Mini 3P, Mini Power Type Package 


1. Base 1. Base | 1. Base k 1. Base 
2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter Я 2. Emitter 2. Collector 
3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Collector Ë 3. Emitter 
VCEO IC hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (V) (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
PNP Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SA10220BLCT-ND .38 3.09 21.20 2SA10220BLTR-ND 3,000 100.00/M 
High Speed Switching Mini 3P 15 50 90 150 2SA17380RLCT-ND .62 4.67 35.03 2SA17380RLTR-ND 3,000 202.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 460 2SA207700LCT-ND 135 2.72 19.17 2SA207700LTR-ND 3,000 78.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SB0709A0LCT-ND 26 1.96 13.59 2SB0709A0LTR-ND 3,000 52.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND .28 2.12 15.29 2SB0709AQLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 210 340 2SB0709ARLCT-ND 28 2.12 15.29 2SB0709ARLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND 28 2.12 15.29 2SB0709ASLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND E 3.26 24.46 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 85 170 2SB07100QLCT-ND 44 3.64 29.12 2SB07100QLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini ЗР 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND 44 3.64 29.12 2SB07100RLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND 44 3.64 29.12 2SB07100SLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND 41 3.26 24.46 2SB0710A0LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND 44 3.64 29.12 2SB0710AQLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND 44 3.64 29.12 2SB0710ARLTR-ND 3,000 116.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND 44 3.64 29.12 2SB0710ASLTR-ND 3.000 116.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND .38 2.86 19.80 2SB0792ARLTR-ND 3,000 76.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND .38 2.86 19.80 2SB0792ASLTR-ND 3,000 76.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 2.5A 200 560 2SA201000LCT-ND 51 3.79 28.43 2SA201000LTR-ND 3,000 164.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 20 1.5A 160 560 2SA204600LCT-ND 49 3.66 27.46 2SA204600LTR-ND 3,000 159.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 30 110 220 2SA10220CLCT-ND .41 3.34 22.89 2SA10220CLTR-ND 3,000 108.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 150 50 185 330 2SB07920SLCT-ND 139 2.93 20.34 2SB07920SLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P 10 0.5A 130 220 2SB09700RLCT-ND 54 4.07 30.49 2SB09700RLTR-ND 3,000 176.00/M 
Low-Volt. Amp Mini 3P. 10 0.5A 180 350 2SB09700SLCT-ND 54 4.07 30.49 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SA15320CLCT-ND 49 3.68 27.61 2SA15320CLTR-ND 3,000 160.00/M 
General Amp S-Mini ЗР. 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND .38 2.84 19.66 2SB1218A0LTR-ND 3.000 76.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND .34 2.52 17.47 2SB1218AQLTR-ND 3,000 67.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 134 2.52 17.47 2SB1218ARLTR-ND 3,000 67.00/M 
General Amp S-Mini 3P 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND .34 2.52 17.47 2SB1218ASLTR-ND 3,000 67.00/M 
General Amp S-Mini ЗР 50 2,000 120 240 2SB12190RLCT-ND 40 3.23 24.19 2SB12190RLTR-ND 3,000 107.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SB1219ASLCT-ND .45 3.60 27.02 2SB1219ASLTR-ND 3.000 120.00/M 
AF Amp S-Mini 3P 10 1.0A 130 350 28B167900LCT-ND 59 4.75 35.64 2SB167900LTR-ND 3,000 158.00/M 
DC-DC Converter S-Mini 3P 20 1A 160 560 2SA202800LCT-ND 62 4.62 34.62 2SA202800LTR-ND 3,000 200.00/M 
General Amp SS-Mini(J Flat) 50 100 180 390 2SB1462JOLCT-ND 134 2.69 18.91 2SB1462JOLTR-ND 3,000 77.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SA207800LCT-ND 137 2.88 20.30 2SA207800LTR-ND 10,000 72.00/M 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 1,000 85 340 2SB0766ARLCT-ND .52 3.87 29.02 2SB0766ARLTR-ND 1,000 172.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 120 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 75 5.61 42.08 2SB0789AQLTR-ND 1,000 249.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 120 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND 75 5.61 42.08 2SB0789ARLTR-ND 1,000 249.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 20 1,000 130 280 2SB09560RLCT-ND 52 3.87 29.02 2SB09560RLTR-ND 1,000 172.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. 20 4,000 120 315 2SB107300LCT-ND 57 4.26 31.92 2SB107300LTR-ND 1,000 189.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 2,000 120 340 2SB144000LCT-ND 72 5.42 40.63 2SB144000LTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 10 1,500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 3.87 29.02 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 1A 120 240 2SA18900RLCT-ND 58 4.32 32.38 2SA18900RLTR-ND 1,000 191.00 
Power Amp Mini Pwr 40 1.5A 80 160 2SB15990QLCT-ND srl 5.32 39.91 2SB15990QLTR-ND 1,000 236.00 
Power Amp Mini Pwr 40 1.5A 100 220 2SB15990RLCT-ND T1 5.32 39.91 2SB15990RLTR-ND 1,000 236.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 БА 90 155 2SB07670QLCT-ND .52 3.94 29.52 2SB07670QLTR-ND 1.000 175.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 «БА 130 220 2SB07670RLCT-ND 52 3.94 29.52 2SB07670RLTR-ND 1,000 175.00 
Power Amp Mini Pwr 60 2A 80 250 2SB169900LCT-ND .59 4.42 33.17 2SB169900LTR-ND 1,000 196.00 
NPN Type 
Low VCE(sat) Mini 20 300 500 1,500 2SD1938FSLCT-ND 136 2.80 19.71 2SD1938FSLTR-ND 3,000 81.00/M 
Low VCE(sat) Mini 20 300 800 2,500 2SD1938FTLCT-ND .36 2.80 19.71 2SD1938FTLTR-ND 3,000 81.00/M 
RF Amp Mini 3P. 20 15 65 160 2SC24040CLCT-ND 55 4.37 32.79 2SC24040CLTR-ND 3,000 145.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND 41 3.34 22.87 2SC248000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SC584500LCT-ND .35 2.72 19.17 2SC584500LTR-ND 3,000 78.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND .26 1.96 13.59 2SD0601A0LTR-ND 3,000 52.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND 28 2.12 15.29 2SD0601AQLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND 28 2.12 15.29 2SD0601ARLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND .28 2.12 15.29 2SD0601ASLTR-ND 3,000 55.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND .45 3.77 30.14 2SD0602A0LTR-ND 3.000 121.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND .40 3.36 26.88 2SD0602AQLTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND 40 3.36 26.88 2SD0602ARLTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND 40 3.36 26.88 2SD0602ASLTR-ND 3,000 108.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND 34 2.52 17.47 2SD11490RLTR-ND 3,000 67.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 600 1,200 2SD11490SLCT-ND .34 2.52 17.47 2SD11490SLTR-ND 3,000 67.00/M 
Low Volt Amp Mini ЗР 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND .40 3.20 24.01 2SD132800LTR-ND 3,000 106.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND 43 3.58 28.67 2SD13280RLTR-ND 3,000 115.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND 43 3.58 28.67 2SD13280SLTR-ND 3,000 115.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND 47 3.76 25.80 2SD13280TLTR-ND 3,000 115.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2.5A 400 1000 2SC559200LCT-ND 49 3.66 27.46 2SC559200LTR-ND 3,000 159.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2A 200 800 2SC57250SLCT-ND 58 4.67 34.99 2SC57250SLTR-ND 3,000 155.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 80 1.5 200 = 2SC581300LCT-ND .51 3.80 28.46 2SC581300LTR-ND 3,000 164.00/M 
High Speed Switch. Mini 3P 40 100 90 200 2SC37570RLCT-ND .48 3.63 27.26 2SC37570RLTR-ND 3,000 157.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 35 50 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 4.54 34.04 2SC24050RLTR-ND 3,000 197.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 55 50 260 520 2SC24060SLCT-ND .55 4.12 30.87 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P. 185 50 130 220 2SD0814ARLCT-ND .39 2.93 20.34 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SD0814ASLCT-ND 139 2.93 20.34 2SD0814ASLTR-ND 3,000 78.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND 41 3.28 24.59 2SC39320TLTR-ND 3,000 109.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P 10 50 110 220 2SC39350QLCT-ND .69 5.14 38.57 2SC39350QLTR-ND 3,000 223.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40* 100 60 120 2SC39380QLCT-ND 49 3.69 27.68 2SC39380QLTR-ND 3,000 160.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40* 100 90 200 2SC39380RLCT-ND 49 3.69 27.68 2SC39380RLTR-ND 3,000 160.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND .38 3.10 21.24 2SD1819AO0LTR-ND 3,000 100.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 42 3.29 23.16 2SD1819AQLTR-ND 3,000 95.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 42 3.29 23.16 2SD1819ARLTR-ND 3,000 95.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND 42 3.29 23.16 2SD1819ASLTR-ND 3,000 95.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND 45 3.56 26.73 2SD1820A0LTR-ND 3,000 119.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND 48 3.98 31.81 2SD1820ARLTR-ND 3,000 127.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND 45 3.56 26.73 2SD1820TR-ND 3,000 119.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 35 2.60 18.05 2SD18240RLTR-ND 3,000 69.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 600 1,200 2SD18240SLCT-ND 35 2.60 18.05 2SD18240SLTR-ND 3,000 69.00/M 
AF Output Amp S-Mini 3P 20 300 500 1,500 2SD19790SLCT-ND 55 4.10 30.74 2SD19790SLTR-ND 3,000 178.00/M 
Low VCE(sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 45 3.75 30.02 2SD262300LTR-ND 3,000 120.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer S-Mini 3P 20 50 25 250 2SC39320SLCT-ND 42 3.51 28.04 2SC39320SLTR-ND 3,000 112.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SC39300CLCT-ND 53 3.97 29.80 2SC39300CLTR-ND 3,000 172.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 15 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 3.92 29.43 2SC39310CLTR-ND 3,000 170.00/M 
* VCBO (Continued) 
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Panasonic 


Transistors Mini, S-Mini, SS-Mini, SSS Mini 3P, Mini Power Type Package (Cont.) 


VcEO IC hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (V) (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
NPN Type (Cont.) 
RF Amp 5-Міпі 3P 10 50 75 130 2SC39350PLCT-ND 74 5.55 41.63 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M 
High Freq. Amp S-Mini 3P 8 50 100 350 2SC563200LCT-ND 42 3.33 25.00 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC4809JOLCT-ND 51 4.05 30.36 2SC4809J0LTR-ND 3,000 135.00/M 
High Freq. Amp SS-Mini(J Flat) 20 15 40 260 2SC4627JOLCT-ND 42 3.33 25.00 2SC4627J0LTR-ND 3,000 111.00/M 
General Amp SS-Mini(J Flat) | 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND .33 2.61 18.34 2SD2216JOLTR-ND 3,000 75.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SC584600LCT-ND 37 2.88 20.30 2SC584600LTR-ND 10,000 72.00/M 
AF Amp SSS-Mini 3P | 100 20 400 1200 2SD262100LCT-ND 43 3.55 28.36 2SD262100LTR-ND 10,000 99.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini-Pwr. 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 72 5.42 40.63 — = == 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 1,000 85 340 2SD0874A0LCT-ND 59 4.75 35.60 2SD0874A0LTR-ND 1,000 166.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 120 500 90 220 2SD0968A0LCT-ND .98 7.35 55.14 2SD0968A0LTR-ND 1,000 326.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 50 3,000 120 340 2SD21850RLCT-ND 67 5.03 37.73 2SD21850RLTR-ND 1,000 223.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 20 500 200 800 2SD22100RLCT-ND 157 4.54 34.05 2SD22100RLTR-ND 1,000 159.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. 10 1,500 200 700 2SD244100LCT-ND 52 3.87 29.02 2SD244100LTR-ND 1,000 172.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 БА 130 220 2SD08750RLCT-ND 52 3.92 29.37 2SD08750RLTR-ND 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini Pwr 80 -5A 185 330 2SD08750SLCT-ND .52 3.92 29.37 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 
AF Amp Mini Pwr 400 ЛА 30 — 2SD241300LCT-ND ^1 5.36 40.22 2SD241300LTR-ND 1,000 238.00 
AF Power Amp Mini Pwr 40 1.5A 80 160 2SD24570QLCT-ND 94 7.03 52.72 2SD24570QLTR-ND 1,000 312.00 
AF Output Amp Mini Pwr 150 1A 120 240 2SD24590RLCT-ND 92 6.92 51.93 2SD24590RLTR-ND 1,000 307.00 
AF Output Amp Mini Pwr 150 1A 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 6.92 51.93 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 
AF Amp Mini Pwr 20 1A 130 210 2SD12800RLCT-ND ТТ 5.77 43.26 2SD12800RLTR-ND 1,000 256.00 
AF Amp Mini Pwr 20 1A 180 280 2SD12800SLCT-ND 77 5.77 43.26 2SD12800SLTR-ND 1.000 256.00 
* VCBO 
GaAs MMIC SPDT Switches 
S-Mini Type ve TM Insertion Loss Isolation (Typ.) VSWR 
1. Vetrl 1 654] | d (Typ) 1920MHz-2170MHz (Тур.) ісігі Cut Tape 
2. Ш i2 125 1920MHz-2170MHz In-Out 1 In-Out 2 920MHz-2170MHz (Typ.) | Digi-Key Price Each Panasonic 
£ m i n n n | In-Out 1 | In-Out2 | (In-Out2On) | (InOut1On) | In-Out1 In-Out2 | uA | Part No. 1 10 100 Part No. 
e Gnd фы 0.65 nm 0.25dB 0.25dB 23dB 23dB 1.10dB 1.10dB 1 GNO04022NOLCT-ND 2.14 1.72 1.29 GN04022NOL 
B —— 2.0 —| 
Schottky Barrier Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type Dim. in mm 
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VR IF М! Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @тА Part No. 1 10 100 Size Pricing 
Mini Type 2-Pin 
20 1000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 22 31 MA2YD1500LTR-ND 3,000 | 179.00/M 
100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 40 Е MA2YD1700LTR-ND 3,000 | 174.00/M 
15 1000 0.40 1000 MA2YD2100LCT-ND 50 38 29 MA2YD2100LTR-ND 3,000 | 164.00/M 
ó Single 25 1000 0.42 500 MA2YD2300LCT-ND 53 40 Е MA2YD2300LTR-ND 3,000 | 174.00/М 
60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND 53 40 30 MA2YD2600LTR-ND 3,000 | 173.00/М 
30 1500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND 62 47 35 MA22D2800LTR-ND 3,000 | 201.00/M 
20 1000 40 1 MA22D1500LCT-ND 57 43 33 MA22D1500LTR-ND 3,000 | 186.00/M 
25 1000 41 500 MA22D2300LCT-ND 57 43 33 MA22D2300LTR-ND 3,000 | 186.00/M 
Mini Type 3-Pin 
30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND 47 38 29 MA3X70100LTR-ND 3,000 | 125.00/M 
15 30 0.40 1 MA3X70400LCT-ND 44 26 27 MA3X70400LTR-ND 3,000 | 117.00/M 
30 30 0.40 1 MA3X704A0LCT-ND 44 36 27 MA3X704A0LTR-ND 3,000 | 117.00/M 
30 30 0.30 1 MA3X71700LCT-ND 52 42 32 MA3X71700LTR-ND 3,000 | 137.00/M 
40 500 0.55 500 MA3X72000LCT-ND 58 47 135 MA3X72000LTR-ND 3,000 | 155.00/M 
30 200 0.55 200 MA3X72100LCT-ND 46 37 28 MA3X72100LTR-ND 3,000 | 121.00/M 
50 200 0.55 200 MA3X72700LCT-ND 58 44 33 MA3X72700LTR-ND 3,000 | 188.00/M 
1 Single 20 500 0.50 500 MA3X74800LCT-ND 59 48 26 MA3X74800LTR-ND 3,000 | 158.00/M 
30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND 50 40 30 MA3X78600LTR-ND 3,000 | 132.00/M 
50 100 0.55 100 MA3X78700LCT-ND 44 36 27 MA3X78700LTR-ND 3,000 | 118.00/M 
20 1000 0.45 1 MA3XD1100LCT-ND 59 48 36 MA3XD1100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
20 1000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND 52 зе 30 MA3XD1500LTR-ND 3,000 | 169.00/M 
100 300 0.58 300 MA3XD1700LCT-ND 53 40 ЕТ MA3XD1700LTR-ND 3,000 | 174.00/М 
15 1000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND 50 38 29 MA3XD2100LTR-ND 3,000 | 164.00/M 
60 200 0.65 200 MA3X78800LCT-ND 50 38 29 MA3X78800LTR-ND 3,000 | 163.00/M 
30 0.40 1 MA3X704D0LCT-ND 70 53 40 MA3X704D0LTR-ND 3,000 | 228.00/M 
110/150 0.30 1 MA3X717D0LCT-ND 91 68 51 MA3X717D0LTR-ND 3,000 | 294.00/М 
? Dual Com Anode 30 130/200 0.55 | 130/200 MA3X721DOLCT-ND ва 64 48 MA3X721D0LTR-ND 3,000 | 274.00/M 
200/300 0.55 | 200/300 MA3X786DOLCT-ND 65 49 37 MA3X786D0LTR-ND 3,000 | 211.00/M 
E НИЯ m 30 0.40 1 MA3X704E0LCT-ND 70 53 40 MA3X704E0LTR-ND 3,000 | 228.00/M 
110/150 0.30 1 MA3X717E0LCT-ND 91 68 51 MA3X717E0LTR-ND 3,000 | 294.00/M 
(Continued) 
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Panasonic sSchottky Barrier Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type (cont) 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
130/200 0.55 130/200 MA3X721E0LCT-ND .84 .64 .48 MA3X721E0LTR-ND 3,000 274.00/M 
200/300 0.55 200/300 MA3X786E0LCT-ND 65 49 37 MA3X786E0LTR-ND 3,000 211.00/M 
4 Dual Series 30 20/30 0.30 1 MASX71500LCT-ND .75 .57 43 MA3X71500LTR-ND 3,000 245.00/M 
20/30 0.40 1 MASX71600LCT-ND 61 46 35 MA3X71600LTR-ND 3,000 198.00/M 
220/300 0.55 220/300 MASX74000LCT-ND .94 .71 .53 MASX74000LTR-ND 3,000 305.00/M 
Mini Type 4-Pin 
50 150/200 0.55 150/200 MA4X74600LCT-ND 45 .35 .26 MA4X74600LTR-ND 3,000 148.00/M 
5 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND 61 47 .35 MA4X71300LTR-ND 3,000 200.00/M 
30 150 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 69 52 39 MA4X72400LTR-ND 3,000 224.00/M 
50 70/100 0.55 70/100 MA4X79600LCT-ND 64 48 36 MA4X79600LTR-ND 3,000 207.00/M 
9 Dual 30 150/200 0.55 150/200 MA4X72600LCT-ND 93 71 53 MA4X72600LTR-ND 3,000 304.00/M 
10 Dual 30 20/30 0.40 1 MA4X71400LCT-ND 75 -56 42 MA4X71400LTR-ND 3,000 243.00/M 
Mini Type 6-Pin 
6 Triple 30 30 0.40 1 MA6X71800LCT-ND .88 .74 59 MA6X71800LTR-ND 3,000 381.00/M 
S-Mini Type 2-Pin 
20 200 0.47 1 MA2SD1900LCT-ND .50 .40 .30 MA2SD1900LTR-ND 3,000 132.00/M 
40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND .48 .39 29 MA2Z72000LTR-ND 3,000 128.00/M 
20 300 0.40 300 MA2Z74800LCT-ND 41 .33 25 MA2Z74800LTR-ND 3,000 108.00/M 
20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND .54 44 33 MA2ZD0200LTR-ND 3,000 144.00/M 
20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND .44 .38 .30 MA2ZD1400LTR-ND 3.000 119.00/M 
9 Single 20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND 41 .33 25 MA2ZD1800LTR-ND 3,000 108.00/M 
30 30 0.40 1 MA2J72800LCT-ND 48 .40 .32 MA2J72800LTR-ND 3,000 128.00/M 
30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 157 46 .35 MA2J72900LTR-ND 3,000 151.00/M 
30 30 0.30 1 MA2J73200LCT-ND 44 .36 .27 MA2J73200LTR-ND 3,000 118.00/M 
30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND 47 40 32 MA2Z78400LTR-ND 3,000 125.00/M 
50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND 45 37 28 MA2Z78500LTR-ND 3,000 121.00/M 
S-Mini Type 3-Pin 
40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND 55 45 134 MA3J70000LTR-ND 3,000 147.00/M 
20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 55 44 .33 MA3J70200LTR-ND 3,000 146.00/M 
1 Single 30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 39 .29 MA3J74100LTR-ND 3,000 128.00/M 
30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND 57 43 32 MA3J74400LTR-ND 3,000 184.00/M 
30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND :66 .50 .38 MA3J74500LTR-ND 3,000 215.00/M 
20 700 0.45 700 MASZD1200LCT-ND .58 47 .35 MA3ZD1200LTR-ND 3,000 154.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741DOLCT-ND .61 .46 .35 MA3J741DOLTR-ND 3,000 199.00/M 
2 Dual Com Anode 30 20/30 0.30 1 MA3J745D0LCT-ND 62 47 .36 MA3J745D0LTR-ND 3,000 203.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792D0LCT-ND 51 41 .31 MA3Z792D0LTR-ND 3,000 136.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741E0LCT-ND 61 46 35 MA3J741E0LTR-ND 3,000 199.00/M 
3 Dual Com Cathode 30 20/30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND 62 47 36 MA3J745E0LTR-ND 3,000 203.00/M 
70/100 0.55 70/100 MASZ792EOLCT-ND 51 41 .31 MA3Z792E0LTR-ND 3,000 136.00/M 
4 Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3J74200LCT-ND 64 48 36 MA3J74200LTR-ND 3,000 207.00/M 
70/100 0.55 70/100 MASZ79300LCT-ND .62 .47 .35 MA3Z79300LTR-ND 3,000 201.00/M 
S-Mini Mold Type 4-Pin 
30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND 58 47 35 MA4Z71300LTR-ND 3,000 154.00/M 
7 Dual 20 75/100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND 52 42 32 MA4ZD1400LTR-ND 3,000 138.00/M 
45 75/100 0.60 75/100 MA4ZDO300LCT-ND .50 .38 .29 MA4ZD0300LTR-ND 3,000 164.00/M 
S-Mini Mold Type 6-Pin 
8 Triple 30 30 0.40 1 MA6Z71800LCT-ND .68 .52 .39 MA6Z71800LTR-ND 3,000 222.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin 
30 1500 0.37 1000 MA2Q70500LCT-ND .84 .64 48 MA2Q70500LTR-ND 1,500 280.00/M 
30 1000 0.50 1000 MA2Q73500LCT-ND 85 64 48 MA2Q73500LTR-ND 1,500 282.00/M 
9 Single 40 1000 0.55 1000 MA2Q73600LCT-ND 70 53 40 MA2Q73600LTR-ND 1,500 234.00/M 
40 1500 0.55 2000 MA2Q73800LCT-ND 73 .55 42 MA2Q73800LTR-ND 1,500 243.00/M 
90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND .88 .67 .50 MA2Q73900LTR-ND 1,500 293.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND 46 .39 31 MA2S72800LTR-ND 3,000 124.00/M 
30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND 52 42 31 MA2878400LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 52 42 31 MA2SD1000LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 39 .29 MA2SD2400LTR-ND 3,000 128.00/M 
9 Singl 15 200 0.39 200 MA2SD2500LCT-ND .48 .39 .29 MA2SD2500LTR-ND 3,000 128.00/M 
inge 30 100 0.25 10 MA2SD2900LCT-ND 52 42 31 MA2SD2900LTR-ND 3,000 137.00/M 
30 100 0.38 10 MA2SD3000LCT-ND 52 42 31 MA2SD3000LTR-ND 3,000 137.00/M 
30 200 0.38 200 MA2SD3100LCT-ND 55 45 134 MA2SD3100LTR-ND 3,000 147.00/M 
30 200 0.49 200 MA2SD3200LCT-ND .55 45 134 MA2SD3200LTR-ND 3,000 147.00/M 
20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND .55 45 .34 MA2SE0100LTR-ND 3,000 147.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
" Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 52 42 31 MA3S78100LTR-ND 3,000 137.00/M 
30 0.30 1 MAS3S79500LCT-ND 52 42 31 MAS3S79500LTR-ND 3,000 137.00/M 
2 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MAS3S781DOLCT-ND .62 47 .35 MA3S781DOLTR-ND 3,000 201.00/M 
30 0.30 1 MAS3S795DOLCT-ND :62 47 .35 MA3S795D0LTR-ND 3,000 201.00/M 
Dual Com Cathod! 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND 62 47 .35 MA3S781E0LTR-ND 3,000 201.00/M 
Ua vom a pose 20 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND .62 47 35 MA3S795E0LTR-ND 3,000 | 201.00/М 
Dual Series 20 25/35 0.40 1 MA3SE0200LCT-ND .71 .54 41 MA3SE0200LTR-ND 3,000 231.00/M 
SS-Mini Mold Type 4-Pin 
7 Dual 30 20/30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND .53 43 33 MA4SD0100LTR-ND 3,000 142.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
30 30 0.4 1 MA2772800LCT-ND 42 .34 .26 MA2772800LTR-ND 10,000 105.00/M 
100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND .50 .40 130 MA2778400LTR-ND 10,000 124.00/M 
9 Single 20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND 59 48 36 MA27D2700LTR-ND 10,000 148.00/M 
30 100 0.25 10 MA27D2900LCT-ND 59 48 36 MA27D2900LTR-ND 10,000 148.00/M 
30 100 0.38 10 MA27D3000LCT-ND 159 48 36 MA27D3000LTR-ND 10,000 148.00/M 
SSS-Mini Type 3-Pin 
3 Dual Com Cathode 30 20 0.3 1 MAS3795E0LCT-ND 65 49 37 MAS3795E0LTR-ND 10,000 203.00/M 


Pin Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type 


1-anode 
Cut Tape 
Descrip- | VR IF VF Ct rf Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. tion (V) | (тА)! (V) | ФА (pP) | (9) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
S-Mini Type 2-Pin 2-cathode 
1 Single | 60 | 100 | 1.0 10 |0.5 | 2.0 MA2JP0200LCT-ND .58 46 35 MA2JPO200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 
SS-Mini Туре 2-Pin 
I 08 1.0 MA2SP0100LCT-ND 59 48 136 MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
2 | Single | 60 | 100 | 1.0 | 10 
0.5 | 2.0 MA2SP0200LCT-ND 159 48 .36 MA2SPO200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
I 0.8 | 1.0 MA27P0100LCT-ND 53 40 130 MA27P0100LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
З | Single [60 | 100 | 10 | 10 
0.5 | 2.0 MA27P0200LCT-ND 53 40 130 MA27P0200LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
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= о 30— 
Panasonic ШОТ р 
тапа 5 GPS-Rx 9 Vctrl2 ы | 
. 2 Ant 6 Gnd 10 Gnd 4042 3.0 
GaAs MMIC SP3T Switches 3 Gnd 7 Gnd 11 PCS-TX/Rx Lot No. 
4 Vctrl3 8 СОМА-Тх/Ах 12 Усі 
CDMA PCS GPS Усіг(Н)- Pin Pin Cut Tape Tape & Reel 
1 2 3 PD Усё (Е) | (CDMA, PCS) | (GPS) Topr Tstg Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(MHz) (MHz) (MHz) mW (V) (dBm) (dBm) (с?) (с?) Part Мо. 1 10 100 | PartNo. 1,500 
824 - 894 1850 - 1990 1574-1577 150 +5 35 20 -30 - +90 -40 -+120 | GN04042NOLCT-ND 3.10 248 1.93 GN04042N0LTR-ND 1755.00/M 
Switchi ng Diodes - silicon Epitaxial Planar Type Dim. in mm 


Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 
EIAJ: SC-59 


SSS-Mini Type 
(2-ріп) 


Сиі Таре 
VR IF IR trr Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (v) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3X152A0LCT-ND 40 30 21 MA3X152A0LTR-ND 3,000 80.00/M 
2 Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA3X152KOLCT-ND .40 30 21 MA3X152K0LTR-ND 3,000 80.00/M 
3 Mini 3P. Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND 137 130 21 MASX152DOLTR-ND 3,000 84.00/M 
4 Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3X152E0LCT-ND 137 30 21 MA3X152E0LTR-ND 3,000 84.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3X153A0LCT-ND .37 .30 21 MA3X153A0LTR-ND 3,000 96.00/M 
2 Mini 3P. Single 200 100 1 = MA3X15800LCT-ND 53 43 .32 MA3X15800LTR-ND 3,000 141.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 40 75 0.01 100 MA3X19800LCT-ND .40 .33 .23 MA3X19800LTR-ND 3,000 104.00/M 
2 Mini 3P Single 200 100 1 60 MA3X19900LCT-ND 49 .37 .28 MA3X19900LTR-ND 3,000 160.00/M 
6 Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4X159A0LCT-ND 48 139 29 MA4X159A0LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 Mini 4P Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND .67 51 38 MA4X17400LTR-ND 3,000 219.00/M 
7 Mini 6P Triple 80 100 0.1 3 MA6X12100LCT-ND 51 41 .31 MA6X12100LTR-ND 3,000 135.00/M 
8 Mini 6P Quad 80 100 0.1 3 MA6X12400LCT-ND 70 .53 .40 MA6X12400LTR-ND 3,000 229.00/M 
9 Mini 6P Quad 40 100 0.1 150/9 MA6X12500LCT-ND 73 55 42 MA6X12500LTR-ND 3,000 238.00/M 
10 Mini 6P Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND 46 :37 .28 MA6X12700LTR-ND 3,000 122.00/M 
11 Mini 6P. Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND 45 .36 27 MA6X12800LTR-ND 3,000 119.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND .35 27 19 MA2J11100LTR-ND 3,000 70.00/M 
12 S-Mini 2P Single 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND 44 .36 .27 MA2J11200LTR-ND 3,000 117.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 200 0.5 10 MA2J11300LCT-ND 41 .34 .23 MA2J11300LTR-ND 3,000 108.00/M 
12 S-Mini 2P Single 150 200 0.2 - MA2J11400LCT-ND .62 47 35 MA2J11400LTR-ND 3,000 201.00/M 
12 S-Mini 2P Single 200 200 0.2 = MA2J11500LCT-ND 59 45 134 MA2J11500LTR-ND 3,000 192.00/M 
12 S-Mini 2P Single 40 100 0.01 100 MA2J11600LCT-ND 45 137 .28 MA2J11600LTR-ND 3,000 120.00/M 
1 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3J142A0LCT-ND 134 27 19 MA3J142A0LTR-ND 3,000 76.00/M 
2 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3J142K0LCT-ND 134 27 19 MA3J142K0LTR-ND 3,000 76.00/M 
3 5-Міпі ЗР Dual Сот Аподе 80 100 0.1 10 MA3J142D0LCT-ND .36 .30 .21 MA3J142D0LTR-ND 3,000 95.00/M 
4 S-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND 36 .30 21 MA3J142E0LTR-ND 3,000 95.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 40 65 0.1 150/9 MA3J14300LCT-ND .39 .32 22 MA3J14300LTR-ND 3,000 102.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 85 0.1 150/9 MA3J143A0LCT-ND .39 .32 .22 MA3J143A0LTR-ND 3,000 102.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA3J14700LCT-ND 44 .36 .27 MA3J14700LTR-ND 3,000 118.00/M 
6 S-Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND 58 47 .35 MA4Z15900LTR-ND 3,000 155.00/M 
12 SS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2S11100LCT-ND .36 29 20 MA2S11100LTR-ND 3,000 81.00/M 
1 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND 36 .29 .20 MA3S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
2 SS-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND 36 29 .20 MA3S132K0LTR-ND 3,000 81.00/M 
3 SS-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132D0LCT-ND 138 31 21 MA3S132D0LTR-ND 3,000 99.00/M 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132E0LCT-ND .38 .31 21 MA3S132E0LTR-ND 3,000 99.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3S13300LCT-ND 42 .34 .26 MA3S13300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 .34 .26 MA3S13700LTR-ND 3,000 111.00/M 
12 SSS-Mini 2Р Single 80 100 0.1 3 MA2711100LCT-ND E 135 .28 MA2711100LTR-ND 10,000 97.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Zener Diodes silicon Planar Type 
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Дз 


KI 


MAZR082H0A 


Zener Voltage VZ [n RZ (тах.) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Mini Type Package 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type Package / MA3000 Series - 200mW 
2.28 240 2.60 5 100 MAZ302400LCT-ND 37 .31 .21 MAZ302400LTR-ND 3,000 98.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MAZ30270HLCT-ND 37 31 21 MAZ30270HLTR-ND 3,000 98.00/M i 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 31 21 MAZ30300HLTR-ND 3,000 98.00/M ў І 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ30330HLCT-ND 37 .31 21 MAZ30330HLTR-ND 3,000 98.00/M 
3.40 3.60 3.80 5 130 MAZ30360HLCT-ND 37 .31 .21 MAZ30360HLTR-ND 3.000 98.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MAZ30390HLCT-ND 37 .31 .21 MAZ30390HLTR-ND 3,000 98.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MAZ30430MLCT-ND 37 31 21 MAZ30430MLTR-ND 3,000 98.00/M 
440 4.70 5.00 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 E 21 MAZ30470MLTR-ND 3000 | 98.00/M Mini Mold (3-pin) 
4.80 510 5.40 5 60 MAZ30510MLCT-ND 37 E 21 MAZ30510MLTR-ND 3000 | 9800M Package - 200mW 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAZ30560MLCT-ND 37 31 21 MAZ30560MLTR-ND 3,000 98.00/M 
5.80 6.20 6.60 5 20 MAZ30620MLCT-ND 37 31 21 MAZ30620MLTR-ND 3,000 98.00/M -—— 2.8 
6.40 6.80 7.20 5 15 MAZ30680MLCT-ND 37 31 21 MAZ30680MLTR-ND 3,000 98.00/M -1.5-- 
7.00 7.50 7.90 5 15 MAZ30750MLCT-ND 37 31 21 MAZ30750MLTR-ND 3,000 98.00/M [ | 
7.70 8.20 8.70 5 15 MAZ30820MLCT-ND 37 31 21 MAZ30820MLTR-ND 3,000 98.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 15 MAZ30910MLCT-ND .37 .31 .21 MAZ30910MLTR-ND 3,000 98.00/M 
9.40 10.00 10.60 5 20 MAZ31000MLCT-ND 37 31 21 MAZ31000MLTR-ND 3,000 98.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 20 MAZ31100MLCT-ND 37 31 21 MAZ31100MLTR-ND 3,000 98.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 25 MAZ31200MLCT-ND 37 31 21 MAZ31200MLTR-ND 3,000 98.00/M 
12.40 13.00 14.40 5 30 MAZ31300MLCT-ND 37 .31 21 MAZ31300MLTR-ND 3,000 98.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 30 MAZ31400MLCT-ND 37 .31 .21 MAZ31400MLTR-ND 3.000 98.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 30 MAZ31500MLCT-ND 37 31 21 MAZ31500MLTR-ND 3,000 98.00/M "m - 
15.30 16.00 1710 5 40 MAZ31600MLCT-ND 37 31 21 MAZ31600MLTR-ND 3,000 98.00/M Mini Mold (5-pin) 
16.90 18.00 19.10 5 45 MAZ31800MLCT-ND 37 .31 21 MAZ31800MLTR-ND 3,000 98.00/M Package - 200mW 
18.80 20.00 21.20 5 55 MAZ32000MLCT-ND 37 31 21 MAZ32000MLTR-ND 3,000 98.00/M 
20.80 22.00 23.30 5 55 MAZ32200MLCT-ND 37 31 ‚21 MAZ32200MLTR-ND 3.000 98.00/M 2.9——— 
22.80 24.00 25.60 5 70 MAZ32400MLCT-ND 37 31 101 MAZ32400MLTR-ND 3,000 98.00/M 0.95 | 0.95 
2510 27.00 28.90 5 80 MAZ32700MLCT-ND 37 31 21 MAZ32700MLTR-ND 3,000 98.00/M 3 H4 
28.00 30.00 32.00 5 80 MAZ33000MLCT-ND 37 .31 21 MAZ33000MLTR-ND 3,000 98.00/M 
31.00 33.00 35.00 5 80 MAZ33300MLCT-ND 37 31 21 MAZ33300MLTR-ND 3,000 98.00/M 
34.00 36.00 38.00 5 90 MAZ33600MLCT-ND 37 .31 .21 MAZ33600MLTR-ND 3,000 98.00/M 
Mini Mold 3-Pin Package - 200mW Us 
5.9 6.2 6.5 5 30 MAZC062D0LCT-ND 47 40 32 MAZC062D0LTR-ND 3,000 125.00/M 
Mini Mold 5-Pin Package - 200mW 
64 6.8 72 5 30 MAZLO68HOLCT-ND 57 46 35 MAZLO68HOLTR-ND 3,000 152.00/M 
11.4 12.0 12.7 5 15 MAZL120H0LCT-ND 57 46 35 MAZL120HOLTR-ND 3,000 152.00/M 
S-Mini Type Package / MA8000 Series - 150mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MAZ802400LCT-ND 43 134 24 MAZ802400LTR-ND 3,000 97.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MAZ80270HLCT-ND 43 .34 24 MAZ80270HLTR-ND 3,000 97.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MAZ80300HLCT-ND 43 134 24 MAZ80300HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.10 3.30 3.50 5 130 MAZ80330HLCT-ND 43 134 24 MAZ80330HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.40 3.60 3.80 5 130 MAZ80360HLCT-ND 43 34 .24 MAZ80360HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MAZ80390HLCT-ND 43 .34 .24 MAZ80390HLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MAZ80430MLCT-ND 43 134 24 MAZ80430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MAZ80470MLCT-ND 43 .34 24 MAZ80470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.80 5.10 5.40 5 60 MAZ80510MLCT-ND 43 134 24 MAZ80510MLTR-ND 3,000 97.00/M 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAZ80560MLCT-ND 43 .34 .24 MAZ80560MLTR-ND 3.000 97.00/M 
5.80 6.20 6.60 5 30 MAZ80620MLCT-ND 43 34 .24 MAZ80620MLTR-ND 3,000 97.00/M i or 
6.40 6.80 720 5 20 MAZ80680MLCT-ND 43 34 24 | MAZ80680MLTR-ND 3000 | 9700/М i Type Package (2-ріп) 
7.00 7.50 7.90 5 20 MAZ80750MLCT-ND 43 134 24 MAZ80750MLTR-ND 3,000 97.00/M Кен 
7.70 8.20 8.70 5 20 MAZ80820MLCT-ND 43 34 24 MAZ80820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 20 MAZ80910MLCT-ND 43 .34 .24 MAZ80910MLTR-ND 3.000 97.00/M 
9.40 10.00 10.60 5 30 MAZ81000MLCT-ND 43 34 4 MAZ81000MLTR-ND 3,000 97.00/M 14 
10.40 11.00 11.60 5 30 MAZ81100MLCT-ND 43 134 24 MAZ81100MLTR-ND 3,000 97.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 30 MAZ81200MLCT-ND 43 .34 24 MAZ81200MLTR-ND 3,000 97.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 35 MAZ81300MLCT-ND 43 134 24 MAZ81300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 40 MAZ81400MLCT-ND 43 34 24 MAZ81400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 40 MAZ81500MLCT-ND 43 34 .24 MAZ81500MLTR-ND 3,000 97.00/M 
15.30 16.00 17.10 5 50 MAZ81600MLCT-ND 43 134 24 MAZ81600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.90 18.00 19.10 5 60 MAZ81800MLCT-ND 43 134 24 MAZ81800MLTR-ND 3,000 97.00/M 
18.80 2000 2120 5 80 MAZ82000MLCT-ND 43 34 24 MAZ82000MLTR-ND 3,000 97.00/M 55-Міпі Type Package (3-ріп) 
20.80 22.00 23.30 5 80 MAZ82200MLCT-ND 43 34 .24 MAZ82200MLTR-ND 3,000 97.00/M 0.28 
22.80 24.00 25.60 5 100 MAZ82400MLCT-ND 43 .34 .24 MAZ82400MLTR-ND 3,000 97.00/M a 
25.10 27.00 28.90 2 120 MAZ827000LCT-ND 43 .34 24 MAZ827000LTR-ND 3,000 97.00/M 
28.00 30.00 32.00 2 160 MAZ83000MLCT-ND 43 134 24 MAZ83000MLTR-ND 3,000 97.00/M 
31.00 33.00 35.00 2 200 MAZ83300MLCT-ND 43 134 24 MAZ83300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
34.00 36.00 38.00 2 250 MAZ83600MLCT-ND 43 .34 24 MAZ83600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin / MAZS000 Series - 150mW 
2.5 2.6 2.75 5 110 MAZS0270LLCT-ND 40 134 27 MAZS0270LLTR-ND 3,000 108.00/M 
2.95 3.1 3.2 5 120 MAZS0300HLCT-ND 40 134 27 MAZSO300HLTR-ND 3,000 108.00/M 
3.1 3.3 3.5 5 130 MAZS0330HLCT-ND 40 134 27 MAZS0330HLTR-ND 3,000 107.00/M 
355 37 3.8 5 130 MAZSO360HLCT-ND 40 34 27 MAZSO360HLTR-ND 3,000 | 108.00/M S-Mini Type Package (5-pin) 
37 3.9 4.1 5 130 MAZS0390HLCT-ND 40 134 27 MAZS0390HLTR-ND 3,000 107.00/M 20 
4 43 46 5 130 MAZS0430MLCT-ND 40 134 27 MAZS0430MLTR-ND 3,000 107.00/M ЕЕЕ АЕ | 
4.4 4.7 5 5 80 MAZS0470MLCT-ND 40 134 27 MAZS0470MLTR-ND 3,000 107.00/M 0.65 0.65 
48 5.1 5.4 5 60 MAZS0510MLCT-ND 40 .34 .27 MAZS0510MLTR-ND 3.000 107.00/M 
5.3 5.6 6 5 40 MAZS0560MLCT-ND 40 34 27 MAZS0560MLTR-ND 3,000 107.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZS0620MLCT-ND 40 34 27 MAZS0620MLTR-ND 3,000 107.00/M 
64 6.8 72 5 20 MAZS0680MLCT-ND 40 134 27 MAZS0680MLTR-ND 3,000 107.00/M 
T 7.5 7.9 5 20 MAZS0750MLCT-ND 40 134 27 MAZS0750MLTR-ND 3,000 107.00/M 
77 8.2 87 5 20 MAZS0820MLCT-ND 40 34 27 MAZS0820MLTR-ND 3,000 107.00/M 
8.87 9.1 9.33 5 20 MAZS0910MLCT-ND 40 .34 27 MAZS0910MLTR-ND 3,000 108.00/M 
94 10 10.6 5 30 MAZS1000MLCT-ND 40 134 27 MAZS1000MLTR-ND 3,000 107.00/M 
10.73 1 11.28 5 30 MAZS1100MLCT-ND 40 34 27 MAZS1100MLTR-ND 3,000 | 108.00/M 1008 Mold Leadless Package (4-pin) 
114 12 12.7 5 30 MAZS1200MLCT-ND 40 134 27 MAZS1200MLTR-ND 3,000 107.00/M 
12.73 13 13.4 5 35 MAZS1300MLCT-ND 40 34 27 MAZS1300MLTR-ND 3,000 108.00/M 3 2. 
14.6 15 15.35 5 40 MAZS1500MLCT-ND 40 .34 27 MAZS1500MLTR-ND 3,000 108.00/M | 
15.7 16 16.5 5 50 MAZS1600MLCT-ND 40 134 27 MAZS1600MLTR-ND 3,000 108.00/M 80 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS1800MLCT-ND 40 134 27 MAZS1800MLTR-ND 3,000 108.00/M 
19.5 20 20.5 5 80 MAZS2000MLCT-ND 40 134 27 MAZS2000MLTR-ND 3,000 108.00/M 
20.8 22 23.3 5 80 MAZS2200MLCT-ND 40 .34 27 MAZS2200MLTR-ND 3,000 107.00/M 4+——1.00——11 
26.3 27 27.7 2 120 MAZS2700MLCT-ND 40 34 27 MAZS2700MLTR-ND 3,000 108.00/M 2 3 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS3300MLCT-ND 40 134 27 MAZS3300MLTR-ND 3,000 108.00/M 
34 36 38 2 250 MAZS3600MLCT-ND 40 134 27 MAZS3600MLTR-ND 3,000 107.00/M Re 
SS-Mini Type Package 3-Pin / MAZTOOOH Series - 150mW MA; ZRURZOUÁ 
64 6.8 12 5 30 MAZTO68HOLCT-ND 42 34 .26 MAZTO68HOLTR-ND 3,000 112.00/M 
77 8.2 87 5 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 34 26 MAZTO82HOLTR-ND 3,000 | 112.00/М SSS-Mini Type Package (3-pin) 
S-Mini Type Package 5-Ріп / MAZZOOOH Series - 200mW 10.33 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZZ068H0LCT-ND 49 37 .28 MAZZ068HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
1008 Mold Leadless Package 4-Pin / 100mW 
7.7 82 87 5 20 MAZR08200ACT-ND 43 35 26 MAZR08200ATR-ND 10,000 107.00/M 
77 8.2 8.7 5 20 MAZR082H0ACT-ND .69 .52 .39 MAZRO82HOATR-ND 10,000 214.00/M 
SSS-Mini Type Package 3-Pin /150mW 
ДЫ: 8.2 87 5 30 MAZW082H0LCT-ND .54 43 .33 MAZW082H0LTR-ND 10,000 134.00/M 
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International | 
IeRhectiier IGBT Transistors 


The field of 3-phase 220V PWM motor drives has had mainly bipolars and power MOSFETs competing with one another. 
Power MOSFETs have been the choice of power electronic designers, especially at power levels below 5 hp because of the 
ease of drive and their rugged operations. Since FETs are voltage-controlled devices, they require only very small gate 
current pulses to turn them off and on. The average currents necessary for controlling the device state are often magni- 
tudes lower than those required by bipolar devices of similar ratings. What's more, the FET's wide switching safe operating 
area (SOA), avalanche and dv/dt capabilities allow for snubberless operation, often a great advantage over bipolars. The 
RDS(on) of the FET does, however, rise exponentially with voltage rating. The IGBT combines the best of both worlds. It is 
à voltage-controlled device (like the MOSFET) allowing designers to greatly simplify their drive circuits. It is a rugged device 
with a square switching SOA and high peak current capability. In addition, it exhibits low forward voltage characteristics 
similar to bipolars, reducing the conduction loss. For those IGBT's without an internal reverse diode, designers can choose 
an external fast recovery diode to suit a specific application. All this indicates that the IGBT will be the device for 
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applications requiring high current densities at high voltages coupled with switching frequencies up to 20 to 50 kHz. 


High Efficiency WARP™ Speed IGBTs: Optimized for 75-150kHz hard switching frequency. For use in UPS, welding, 
Switch mode power supplies and PFC stages. 


IGBT SIP Module: The IGBT technology is the key to International Rectifier's advanced line of IMS (Insulated Metal 
Substrate) Power Modules. These modules are more efficient than comparable bipolar transistor modules, while at the 
same time having the simpler gate-drive requirements of the familiar power MOSFET. This superior technology has now 
been coupled to a state of the art materials system that maximizes power throughput with low thermal resistance. This 
package is highly suited to motor drive applications and where space is at a premium. Features: “ Fully isolated printed 
circuit board mount package * Switching-loss rating includes all "tail" losses • HEXFRED soft ultrafast diodes • Op- 
timized for medium operating (1 to 10kHz) 


TO-220AB 


TO-247AC 
| 15.90 = 


SUPER-247 


VCE IC Pulse Max Delay Time ETS Total Switching 
(Sat) e Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each 
Fig. | Package | VCE | Мах | ТС +25°C ICM | Dissipation | Td (on) Td (off) mJ Amps Part No. 1 10 100 
239 | 90 18 38 11 51 | 026 5.0 IRG4BC10K-ND 225 180 135 
14 14 18 38 25 680 | 272 80 IRG4BC10S-ND 225 180 135 
215 | 85 34 38 40 87 | 026 50 IRG4BC10U-ND 225 180 135 
166 | 16 64 60 24 190 | 11 9 IRG4BC20F-ND 278 222 167 
28 | 16 32 60 28 190 | 068 90 IRG4BC20K-ND 278 222 178 
14 | 19 38 60 27 540 | 247 10 IRG4BC20S-ND 245 172 124 
227 | 13 52 60 20 190 | 22 65 IRG4BC20U-ND 223 190 157 
246 | 13 52 60 2 10 | 044 6.5 IRG4BC20W-ND 144 123 1.03 
1.99 | 81 120 100 20 290 | 250 170 |  IRGABC3OF-ND 298 254 209 
1 | 10-220АВ | 600 | 159 | 31 120 100 2 250 18 17 IRG4BC30FD1-ND 630 420 336 
221 | 28 58 100 26 130 | 087 16 IRG4BC30K-ND 313 251 1.88 
14 | 24 68 100 2 540 | 371 18 IRG4BC30S-ND 373 298 243 0 ра 
252 | 23 92 100 20 180] 73 120 | IRG4BC30U-ND 426 299 240 NES 
270 | 23 92 100 24 150 | 026 120 | IRG4BC30W-ND 324 276 231 "m" 
15 | 49 200 160 26 240 | 248 27 IRG4BC40F-ND 440 352 252 s 
210 | 42 84 160 3 140 | 19 25 IRG4BC40K-ND 536 429 322 + 
245 | 40 160 160 30 220] 140 20.0 | IRG4BC40U-ND 421 358 295 8X 140. 
205 | 40 160 160 27 10| 034 200 | IRGABCAOW-ND 620 527 443 2 X 0.93 
12 | 20 EN 125 09 6| — = IRGB14C40L-ND 375 263 205 
195| 78 120 370 46 — 185 — - IRGB30B60K-ND 423 282 226 
14 14 18 38 76 815 | 36 8.0 IRG4BC10SD-ND 250 2.00 1.50 
215 | 85 34 38 40 87 | 026 25 IRG4BC10UD-ND 800 204 161 
202| 14 42 49 17 160 | 050 78 IRG4BC15UD-ND 4.08 232 1.89 
166 | 16 64 60 4 240 | 089 9 IRG4BC20FD-ND 3.80 304 217 
2 | ro-200a8| воо | 227 | 16 32 60 54 180 | 064 9 IRG4BC20KD-ND 271 247 155 
14 | 19 38 60 62 690 | 290 10 IRG4BC20SD-ND 257 206 154 
227 | 13 52 60 3 — 100 | 49 65 IRG4BC20UD-ND 295 251 207 aes eec eee massa ass s б 
199] зі 120 100 4 310 | 320 170 | IRG4BC30OFD-ND 486 414 341 M ШІ! 
221 | 28 58 100 60 160 | 148 16 IRG4BC30KD-ND 422 301 244 ЫЛ. L dl. Ывов 
252 | 23 92 100 40 120 | 89 12.0 IRG4BC30UD-ND 421 3.58 2.95 Лат 0782.54. Ke 
X13 X13 X6 
1.32 | 98 196 200 44 270 | 388 55 IRG4P254S-ND 911 729 547 
1 |TO-247AC| 250 уба] 104 208 330 37 120 | 470 30 IRGP4050-ND 759 469 421 
24 18 52 60 20 190 | 04 6.5 IRG4PC20U-ND 469 375 3.01 TO-247AD 
159| 31 120 100 21 200 | 141 170 |  IRGAPC3OF-ND 308 246 176 
221 | 28 58 100 268 130 | 087 16 IRG4PC30K-ND 566 453 3.40 
14 | 34 68 100 2 540 | 371 18 IRG4PC30S-ND 375 260 2.08 ios 
195 | 23 92 100 17 78 | 073 12 IRG4PC30U-ND 425 341 256 |-- 673 из 19 
270 | 23 92 100 25 99 | 026 120 |  IRGA4PC3OW-ND 360 306 257 il | Ss 
15 | 49 200 160 26 240 | 218 27 IRGAPCAOF-ND 503 402 288 | S 
21 | 42 84 160 30 140 | 095 25 IRG4PC40K-ND 763 610 4.37 
1 /TO-247AC) 600) +68 | gp 120 160 23 1000] 1200 310 | IRG4PC40S-ND 441 375 309 
215 | 40 160 160 30 220] 140 20.0 | IRG4PC40U-ND 5.01 3.64 2.99 RET 
4574] 
2.05 | 40 160 160 27 100 | 034 200  IRG4PC40W-ND 385 328 275 
179 | 70 280 200 28 390 | 500 390 | IRG4PC5OF-ND 709 608 497 
147 | 70 114 200 32 845 | 214 33 IRG4PC50S-ND 834 667 477| | INT-A-PAK 
2.00 | 55 220 200 31 230 | 160 270 | IRG4PC50U-ND 868 653 545 Ў 
230 | 55 220 200 46 120] 040 27.0 | IRGAPCSOW-ND 624 531 446 = 5 © 
1 |Т0-247АС| 900 | 225 | 51 204 200 29 110 | 125 28 IRGAPF5OW-ND 765 612 371 1775, [UH 
317 | 11 22 60 23 9 | 17 5.0 IRG4PH20K-ND 284 227 171 -- 
310 | 20 40 100 28 200 | 156 10 IRG4PH30K-ND 323 258 194 
274 | 30 60 160 30 200 | 493 25 IRG4PH40K-ND 519 445 297 
1 | 10-247АС | 1200] 243 | 30 82 160 24 220 | 444 21 IRG4PH40U-ND 600 480 343 3X screws 
277 | 45 90 200 36 200 | 346 24 IRG4PH50K-ND 821 657 498 194 M5X08 
320 | 45 180 200 31 320 | 540 240 | IRG4PH50U-ND 791 605 509 | Pen 
147 | 57 114 200 32 845 | 214 33 IRG4PH50S-ND 710 5.68 345 NI 
199| 81 120 | 100 42 810 | 320 170 | IRGAPCSOFD-ND 534 454 374 аўца 
31 | 28 40 100 39 340 26 10 IRG4PC30KD-ND 538 430 3.07 
195 | 23 92 100 40 91 | 038 12 IRG4PC30UD-ND 695 556 417 
1.85 | 49 200 160 63 350 | 470 270 | IRGAPCAOFD-ND 574 488 402 
2 | ТО-247АС | 600 | 274 | 42 60 160 50 140 | 28 15 IRGAPCAOKD-ND 872 698 499 
215 | 40 160 160 40 — 200 | 160 200 | IRGAPCAQUD-ND 872 654 546 
179 | 70 280 200 59 260] 650 390 | IRG4PC50FD-ND 1028 874 720 
277 | 52 90 200 67 310 | 79 24 IRG4PC50KD-ND 1260 10.08 7.20 
2.00 | 55 220 200 44 240 | 230 270 | R IRG4PC50UD-ND 11.44 973 801 
tus (Continued) 
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VCE IC Pulse Max Delay Time | ETS Total Switching 
(Sat) e Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each т 
Fig.| Package | VCE | Мах ТС +25°С | ICM | Dissipation Td (оп) Td (off) mJ Amps Part No. 1 10 100 (4X) FAST-ON 
31| 20 40 100 3 340 26 10 IRGAPH3OKD-ND 763 610 436 TAB 250% 
274| 30 60 160 50 140| 28 15 IRGAPHAOKD-ND 820 656 4.69 
2 | ТО-247АС | 1200] 243 30 82 160 46 150 | 46 21 IRG4PH40UD-ND 690 553 395 
24 45 84 160 30 140 | .95 25 IRG4PH50KD-ND 1420 1136 841 
320| 45 180 200 46 240 | 638 240 IRGAPH50UD-ND 924 786 6.47 
2 | ТО-247АС | 900 | 225] 51 204 200 71 150 | 3.97 28 IRG4PF50WD-ND 889 711 534 
317| 22 60 50 100 | 0.92 50 IRGAPH20KD-ND 365 292 249 
2 | TO-247AC | 1200) 435| ар 120 300 50 204 | 1275 20 IRGP20B120UD-E-ND 1186 949 742 
1 | TO-247AD | 1200] 3.05| 40 120 300 50 204 | 1275 20 IRGP20B120U-E-ND 1072 772 644 
2 |to-247a0 | 1200| 243) 4 82 160 22 100 | 622 21 IRG4PH40UD2-E-ND 858 635 525 
228| 60 120 300 50 210| 25 25 IRGP30B120KD-E-ND 11.86 949 741| | SMD-220 & SMD-220 СО-РАК 
10.54 
600 | 183 85 200 350 34 251 | 277 60 IRG4PSC71K-ND 21.61 17.29 13.84 по 
1 |SUPER247| 600 | 200] 85 200 350 34 56 | 241 60 IRG4PSC71U-ND 1813 1450 879 
1200| 27 99 200 350 51 280 | 143 70 IRG4PSH71U-ND 2299 1839 13.80 
1 [SUPER 247| 1200] 297| 78 156 350 45 220 | 549 42 IRG4PSH71K-ND 1638 1341 9.83 (аў 
600 | 183 | 85 200 350 82 282 | 6.28 60 IRG4PSC71KD-ND 1890 1542 1134 - 
2 |SUPER247| 600 | 2.00) 85 200 350 90 245 | 553 60 IRG4PSC71UD-ND 21.00 16.80 10.19 
1200| 27 99 200 350 46 250 | 182 70 IRG4PSH71UD-ND 33.06 2645 19.84 
TO-220 Full Pak 
2 [SUPER 247) 1200| 2.97 | 78 156 350 67 230 | 890 42 IRG4PSH71KD-ND 1890 1512 1134 ieod 
Ей ahea e 
1| pak | 480 | 12 20 - 125 0.9 6 - - IRGS14C40L-ND 396 278 246 0340 [570 
600| 14 34 68 100 22 540| 371 18 IRG4BC30S-S-ND 429 307 249 = 
110| 14 18 38 76 815 | 3.60 8.0 IRG4BC10SD-S-ND 406 231 1.88 123], 
202| 14 42 49 17 160 | 0.50 78 IRG4BC15UD-S-ND 414 289 220 ES 
2 | D2PAK | 600 | 185 18 36 60 21 463 | 244 11 IRG4BC20MD-S-ND 480 3.36 2.62 
185| 13 52 60 39 93 | 049 65 IRG4BC20UD-S-ND 400 320 240 
182| 22 4 66 26 194 | 141 12 IRGARC20F-ND 181 103 84 ҮТТЕ 
2.54 Х2- 
193] 57 " 23 23 125 | 0.26 30 CPV362M4K-ND 57.50 46.00 34.50 0.90X3 
22| 72 22 23 42 120 | 0.35 39 CPV362M4U-ND 5750 4600 34.50 1. Gate 
163| 16 50 36 37 400 | 085 87 CPV363M4F-ND 41.00 32.80 24.60 2- Drain 
з | іме? | воо! 22 11 22 36 55 107 | 050 6.0 CPV363M4K-ND 7085 56.68 42.51 кеше 
22 13 40 36 43 140 | 045 68 CPV363M4U-ND 5135 4108 30.81 
15| 27 80 63 4 220] 18 15 CPV364M4F-ND 70.85 5668 4251| | SOT-227 
23 24 48 63 50 170 | 1.28 13 CPV364M4K-ND 7085 5668 42.51 
24 20 60 63 41 140 | 074 10 CPV364M4U-ND 70.85 56.68 42.51 
239] 90 18 38 11 51 | 026 50 IRGARCTOK-ND 2.00 1.60 120 
239| 90 18 38 49 97 | 039 50 IRG4RC10KD-ND 221 154 147 
1 | D-PAK | 600 | 17 8 18 38 25 630 | 272 8.0 IRG4RC10S-ND 93 74 56 
17 8 18 38 70 890 | 3.60 80 IRG4RC10SD-ND 158 126 95 
215| 85 34 38 19 116 | 0.24 5.0 IRG4RC10U-ND 247 174 131] | ECONO2 PIM 
4 |INT-A-PAK| 1200] 22 | 125 250 625 186 459 | 75 125 GA125TS120U-ND 176.87 141.50 106.13 eo Pat % 2 
6 |INT--PAK| 600 | 17 75 150 285 110 250| 635 75 GA75TS60U-ND 87.98 7038 52.79 7 
РІ ШЕШЕ» 149 c, H 
5 Dual | 1200] 24 | 250 500 1250 781 653 | 108 250 GA250TD120U-ND 337.34 269.88 202.41 1 MONUIT 
INT-A-PAK RH 
6 Pim 250| 13 | 400 800 1350 | 1250 841] 45 400 GA400TD25S-ND 295.65 236.52 177.39 
166| 16 64 60 43 240 | 0.89 9.0 IRG4BC20F-S-ND 288 230 173 
227| 16 32 60 28 150 | 040 9.0 IRG4BC20K-S-ND 288 230 173 
1216| 13 52 60 22 110 | 044 65 IRG4BC20W-S-ND 300 240 1.80 
1 | smp-220 | воо | 199] 31 120 100 42 310 | 320 17.0 IRG4BC30F-S-ND 389 342 234 
195| 23 92 100 17 78 | 073 12 IRG4BC30U-S-ND 383 307 230 
210] 23 92 100 25 99 | 0.26 12 IRG4BC30W-S-ND 2.68 215 161 
205| 40 160 160 27 100 | 0.34 20.0 IRG4BC40W-S-ND 5.83 467 350 
1 | 5М0-220 1200 317| 11 22 60 23 93 | 089 50 IRGABH20K-S-ND 275 220 165 
166| 16 64 60 43 240 | 0.89 9.0 IRG4BC20FD-S-ND 394 345 237 
2 | SMD-220 | оор! 14 19 38 60 62 690 | 2.90 10 IRG4BC20SD-S-ND 400 320 2.40 
COPAK 199] зі 120 100 42 310 | 320 17.0 IRG4BC30FD-S-ND 623 498 374 
221] 28 58 100 60 160 | 148 16 IRG4BC30KD-S-ND 434 348 2.61 
10-220 216] 118 52 34 22 110 | 044 65 IRG4IBC20W-ND 356 285 244 
1 Грак | 600 | 16 | 235 68 45 22 540 | 3.71 18 IRG4IBC30S-ND 444 355 2.67 
21| іт 92 45 25 99 | 026 12 IRGAIBC3OW-ND 340 272 204 | ECONO2 6Pack 
239| 90 18 38 49 97 | 039 50 IRG4BC10KD-ND 230 184 138 E 
215] 68 27 25 40 87 | 026 50 IRGAIBCTOUD-ND 473 378 2.84 
166| 143 64 34 43 240 | 0.89 9.0 IRG4IBC20FD-ND 393 344 236 
з | 10-220 | ggg | 227| 115 23 34 54 180 | 0.64 9.0 IRG4IBC20KD-ND 353 283 242 
FULLPAK 185| 114 52 34 39 93 | 029 65 IRG4IBC20UD-ND 620 496 3.72 
159| 203 120 45 42 230 | 2.02 17 IRG4IBC30FD-ND 558 447 335 
221| 17 34 45 60 160 | 148 16 IRG4IBC30KD-ND 620 496 3.72 
195| 17 92 45 40 91 | 054 12 IRG4IBC30UD-ND 459 3.68 276 
1 | TO-262 |1200| 317| 11 22 60 23 93 | 089 50 IRG4BH20K-L-ND 275 220 165 
2| To22 | во І 1:10) M 18 38 76 815| 36 80 IRG4BC10SD-L-ND 406 231 1.88 
202| 14 42 49 17 160 | 0.50 78 IRG4BC15UD-L-ND 414 289 220 
1 | 307227 | воо! !1| 200 400 630 78 890 | 184 100 GA200SA60S-ND 50.06 41.68 36.54 
16 | 200 400 500 54 130 | 446 100 GA200SA60U-ND 38.85 32.34 28.35 
4| MP | 600 | 217] 114 350 658 - — | 146 50 50MT060WH-ND 60.57 5145 4476 
5 | MP | 600 224] 100 200 445 - — | 36 50 50MT060ULS-ND 4804 4077 35.84 
— | ECONO2 |1200| 2.80 | 25 120 125 50 300| 22 15 GB15RF120K-ND 79.73 66.75 58.78 Я 
_ | ECONO2 | др) 250) 40 80 198 60 450 | 407 25 GB25XF120K-ND 72.14 60.39 53.18 së 
6Pack 260| 50 100 284 50 415 | 52 35 GB35XF120K-ND 8236 6895 6071 
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=== Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS 


Fig. 1 SOT-23 (TO-236AB) 


RDS(on) Max (Q) Config. 
VDS |Vgs@|Vas@ | Vosa | № | PD or Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (М) | 10V | 45V | 2.7V | (A) | (М) | Pkg. | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
SuperSOT™-3 High Drain Current 
1 (алап. | 30 | — | 0.25 | — | 16 | 05 | Single | NDS355NCT-ND 59 444 3330 | NDS355NTR-ND 577.20/3,000 
1 pa 22] — | 08 | — 085 05 | ginge | NDS352P0T-ND 67 5.04 37.80 | NDS352PTR-ND 655.20/3,000 
20| — | 03 | — (ча [05 NDS356PCT-ND .80 6468 5340 | NDS356PTR-ND 1041.30/3,000 
30 | — | 0065 | 0824 | 22 | 05 FDN337NCT-ND 58 4.64 3480 | FDN337NTR-ND 469.80/3,000 
30 | 016 | 025 | — | 12 | 05 NDS351ANCT-ND 42 336 2520 | NDS351ANTR-ND 340.20/3,000 
2 |N-Chan. | 20 | — | 046 | 021 | 13 | 05 | Single | NDS331NCT-ND 54 432 3240 | NDS331NTR-ND 437.40/3,000 
2 | — | 01 | 014 | 17 | 05 NDS335NCT-ND 56 448 33.60  NDS335NTR-ND 453.60/3,000 
30 | 0085 | 025 | — | 17 | 05 NDS355ANCT-ND 48 363 2723 | NDS355ANTR-ND 471.90/3,000 
-20| — | 115 | 455 [46 | 05 FDN338PCT-ND 59 416 31.20 | FDN338PTR-ND 421.20/3,000 
2 [echas Ф] — | 08 | 041 | 41 | 05 | Singe | NDSSB2PCT-ND 54 428 3240 | NDS332PTR-ND 433.35/3,000 
30| 02 | 03 | — [44 [05 NDS356APCT-ND 54 4.08 30.60 | NDS356APTR-ND 530.40/3,000 
30| 03 | 05 | — | -9 | 05 NDS352APCT-ND 46 364 2730 | NDS352APTR-ND 368.55/3,000 
SOT-23 (TO236AB) 
25| — | 045 | 06 |048 | 0.35 FDV303NCT-ND 47 378 25.92 | FDV303NTR-ND 367.20/3,000 
25| — 4 5 |022 | 0.35 FDV301NCT-ND 39 306 2156 | FDV3O1NTR-ND 264.60/3,000 
+ | wchan | 99 | 35 6 — | 022 |036| singe | 888138CT-ND 36 270 18.72 | BSS138TR-ND 216.00/3,000 
6| 75 | — — |0445| 02 2N7002NCT-ND 25 188 13.00 | 2N7002NTR-ND 150.00/3,000 
6 | 2 = — | 028 | 03 NDS7002ACT-ND 39 315 21.60 | NDS7002ATR-ND 306.00/3,000 
100| 6 = — |047 | 036 BSS123NCT-ND 36 270 1872 | BSS123NTR-ND 216.00/3,000 
35| — | 11 15 [-046 | 0.35 FDV304PCT-ND 59 416 31.20 | FDV304PTR-ND 421.20/3,000 
25 | — 10 13 |-012 | 035 FDV302PCT-ND 34 269 18.92 | FDV302PTR-ND 232.20/3,000 
1 |P-Chan.*| -50 | 10 - — |-043 | 03 | Single | BSS84CT-ND 34 255 17.68 | BSS84TR-ND 204.00/3,000 
-0| 5 75 | — |-048 | 036 NDS0605CT-ND 40 320 2196 | NDS0605TR-ND 311.10/3,000 
-60 | 10 = — |-042 | 036 NDS0610CT-ND 38 294 20.68 | NDS0610TR-ND 253.80/3,000 
SuperSOT™.6 (SOT-6) 
SOT-6 
З | стаи. | 30 | 006 | 009 | — | 32 | 16 | Single | NDC651NCT-ND ле 588 4410 | NDC6S1NTR-ND 764.40/3,000 (Top View) 
4 50 | 2 - — |035 | 05 | Dual | NDC7002NCT-ND 57 426 31.95 | NDC7002NTR-ND 553.80/3,000 аза 
3 аспап, 90 | 041 | 048 | — | -24 | 16 | Single | NDC652PCT-ND 81 606 4545 | NDC652PTR-ND 787.80/3,000 ` SE Е 
4 -50| 5 - — |-022| 05 | Dual | NDC7O03PCT-ND 59 444 3330 | NDC7003PTR-ND 577.20/3,000 NDC7001CCT: 0126 
61, $1, 01 аге SOT-6 
4 (Мб. 50| 2 ~ = 095 | 05 | compl. | NDC7001CCT-ND 687 501 3758 | NDC7001CTR-ND 651.30/3,000 Ул (Тор View) 
P-Chan.*| -50| 5 = — |-022 | 05 
Power MOSFET (SO-8) 
6 30 | 0.015 | 002 | — [100 | 25 | Single | NDS8410CT-ND 135 1125 9000| — = 
7 30 | 0037 | 0.055 | — [53 | 2 | Dual | NDS8936CT-ND 127 1060 84.80 | NDS8936TR-ND 1378.00/2,500 
5 30 | 0028 | 0.042 | — |73 | 25 | Single | NDS9410ACT-ND 85 636 4770 | NDS9410ATR-ND 689.00/2,500 fies usu) 
7 30| 005 | 008 | — 5 | 2 | Dua | NDS9936CT-ND 101 840 6720 | NDS9936TR-ND 1092.00/2,500 
7 | М№-Сһап. | 30 | 008 | 011 | — [37 | 2 | Dual | NDS9956ACT-ND 90 748 5980 | NDS9956ATR-ND 971.75/2,500 
7 50 | 03 | 05 | — 2 | 2 | Dua | NDS9959CT-ND .88 688 55.00 | NDS9959TR-ND 893.75/2,500 
6 30 | 0.008 | 0.010 | — | 13 | 25 | Single | FDS6670ACT-ND 1.58 1220 91.50 | FDS6670ATR-ND 1952.00/2,500 
6 30 | 0.0095 | 0.013 | — | 125 | 25 | Single | FDS6680ACT-ND 1.24 1035 82.80 | FDS6680ATR-ND 1345.50/2,500 50-8 
7 50 | 0130; — |0200 | зо | 20 | Dual | SI9955DYCT-ND 99 741 55.58 | SI9955DYTR-ND 802.75/2,500 (Top View) 
7 60| 01 | 02 | — [35 | 2 | Dual | NDS9945CT-ND 126 1050 84.00 | NDS9945TR-ND 1365.00/2,500| | Fig. 7 
6 -20 | — | 0.035 | 005 [-67 | 25 | Single | NDS8434CT-ND 135 1125 90.00 | NDS8434TR-ND 1462.50/2,500 
5 -20 | 01 | 016 | — |-43 | 25 | Single | NDS9405CT-ND 1.62 1298 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2500| | 1,2,7,8are 
6 -30 | 006 | 0415 | — |-53 | 25 | Single | NDS9430CT-ND 1142 935 7480 | NDS9430TR-ND 1215.50/2,500 and 
7 -20 | 01 | 019 | — |-5 | 2 | Dual | NDS9947CT-ND 138 1153 92.20 | NDS9947TR-ND 1498.25/2,500 parts only. 
7 |P-Chan."| -30 | 0.065 | 0.4 — |-40 | 2 | Dua | NDS8947CT-ND 150 1198 89.85 | NDS8947TR-ND 1916.80/2,500 
5 -30 | 043 | 02 | — |-36 | 25 | Single | NDS9400ACT-ND 117 973 7780 | NDS9400ATR-ND 1264.25/2,500 
6 -30 | 005 | 009 | — | -53 | 25 | Single | NDS9435ACT-ND 90 672 5040 | NDS9435ATR-ND 728.00/2,500 
7 -30 | 013 | 02 | — |-9 2 | Dua |NDS9953ACT-ND 1146 970 77.60 | NDS9953ATR-ND 1261.00/2,500 DA 
6 -60 | 015 | 024 | — [-33 | 25 | Single | NDS9407CT-ND 101 843 6740 | NDS9407TR-ND 1095.25/2,500 (Top View) 
7 -60 | 025 | 05 | — |-23 | 2 | Dua | NDS9948CT-ND 116 970 77.60 | NDS9948TR-ND 1261.00/2,500 "m 
PowerSOT (SOT-223) n 
30| 0.05 | 008 | — |55| 3 NDT451NCT-ND 109 908 72.60 | — = 
30 | 0037 | 0055 | — | 71] 3 NDT451ANCT-ND 81 678 5420 | NDT451ANTR-ND 880.75/2,500 
в | мена. | 30 | 0028 | 0.042 | — 8 | 3 | single | NDTAS3NCT-ND 117 978 7820 | NDT453NTR-ND 1270.75/2,500 
30 | 0015 | 002 | — |115 |3 NDTA55NCT-ND 159 12.68 95.10 | NDT455NTR-ND 2028.80/2,500 
60 | 012 | — = Гэт [з NDT3055CT-ND 72 540 4050 | NDT3055TR-ND 585.00/2,500 
60 | — | 0155 | — [35 [з NDT3055LCT-ND 75 564 4230 | NDT3055LTR-ND 611.00/2,500 
-0 | 0035 | 005 | — |73 | 3 | gig, | NDTASGPCT-ND 153 1222 91.65 | NDTA56PTR-ND 1955.20/2,500 
8 |P-Chan."| -30 | 0.065 | 0.4 = | 5 | 3 NDT452APCT-ND 92 7.65 61.20 | NDT452APTR-ND 994.50/2,500 
-0 | 03 | 05 | — | -25] 3 NDT2955CT-ND 72 543 4073 | NDT2955TR-ND 588.25/2,500 
* Vas are negative for P-Channel devices. t Vas @ 2.5/ Vas @ 5V (Continued) 
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EAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (Cont) 


SEMICONDUCTOR 


RDS(on) Мах (9) Config. 
VDS [Мове Vaás@ | Voso | 10 | PD or Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (V) | 10V | 4.5V | 2.71 | (A) | (М) | Pkg. | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
TO-252 (Top View) 
9 |N-Chan.} 30 | 0.008 | 0.010 | — 66 | 3.2 | Single | FDD6670ACT-ND 145 1240 9680 | FDD6670ATR-ND 1573.00/2,500 Я 
Fig. 11 TO-263AB 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) 5 
7 | Mebane) <20 0425 | Ф | = 5 | ? | соты. | NDS9943CT-ND 151 1210 9075 E — 
P-Chan.*| -20 | 016 | 03 = |28) 2 
ц 1003 1.40 
т [Уба] 20 01 | 015 | — |35 | 2 | comp. | NDS99580T-ND 1.35 11.28 90.20 | NDS9958TR-ND 1465.75/2,500 M 
Р-Снап.*| -20 | 04 | 019 | — з | 2 
qp ШЕШШ 90 О kosa оз 2 Compl. | NDS8958CT-ND 1.33 10.66 79.95 | NDS8958TR-ND 1705.60/2,500 
Р-Снап.*| -30 | 0.065 | 040 | — |-40 |2 
y» [Mna КЕЕ ш k 2 Compl. | NDS9952ACT-ND .98 8.13 6500 | NDS9952ATR-ND — 1056.25/2,500 
Р-Снап.*| -30 | 0.13 | 02 = [эа] 2 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) TO-220AB 
19 |MChan| 30 | 0.037 | 0.055 | — 63 | 25 | Comp. | NDS8858HOT-ND 1.31 10.90 87.20 | NDS8858HTR-ND 1417.00/2,500 
P-Chan.*| -30 | 0.065 | 0.10 | — | 48 | 25 
Power MOSFET (TO-263AB) 
30 | 0.022 004 | — 25 | 50 NDB6O3ALCT-ND 128 1024 7680 | NDB6OSALTR-ND 552.96/800 
(Front View) o45(1.14) 
50 | 04 — — 15 | 50 NDB4050CT-ND 110 920 7360 | NDB4050TR-ND 397.44/800 2 
и [ме 9 — — 01 15 | 50 /то.овздв | NDB4050LCT-ND 110 948 7340 | NDB4050LTR-ND 411.04/800 
60 | — — | 0025 | 48 | 100 NDB6O6OLCT-ND 1.35 1076 80.70 | NDB6O6OLTR-ND 581.04/800 
60 |0015| — — 75 | 150 NDB7060CT-ND 13.80 103.50 690.00 | NDB7060TR-ND 1109.68/800 TO-92 
60 | — — | 0015 | 75 | 150 NDB7060LCT-ND 16.02 12045 801.00 | NDB7060LTR-ND 2840.88/800 175644) 
2 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
ае 
30 | 0022] 004 | — | 25 | 50 NDP603AL-ND 111 925 7400 - - 292 :590(12.70) 
VE Cu 
50 | 0.015 | — - 75 | 150 NDP7050-ND 372 2977 23156 — — .045(1:14 095(2.41) 
50| — — | 0015 | 75 | 150 NDP7050L-ND 301 2408 18732 — — 
12 | №-Спап.| 60 | 01 — — 15 | 50 |Т0-220АВ | NDP4060-ND 1.03 860 68.80 — — 
60 | — - 01 15 | 50 NDP4060L-ND 1.06 885 7080 - - 
60 | 0.025} — — | 48 | 100 NDP6060-ND 165 13.18 9885 E = БШ! 
а 0. 
6 | — — | 0025 | 48 | 100 NDP6060L-ND 1.65 1320 99.00 — - ат 
60 | 0015] — — 75 | 150 NDP7060-ND 2.61 2088 162.40 — — B5170-ND 
55 | 0.008 | — — | 100 | 175 HRF3205-ND 249 1754 131.55 — — 
55 | 0.02 | — — 49 | 120 HRFZ44N-ND 1.23 1025 8200 — — 
TO-251AA 
60 | 0.028 | — — 45 | 181 RFPA45N06-ND 129 1034 177.55 — — 
12 |N-Chan.} 60 | 0.022 | — — 50 | 131 | Single | RFPSONO6-ND 129 1034 7755 - = rese 
5.34- 
60| — 00 — 1 | 38 RFP3055LE-ND 95 714 5355 — — | 
60 | — |0047{| — 30 | 96 RFP30NOGLE-ND 107 888 71.00 - - 
1. Gate 
100 | 0.040 | — — 40 | 160 RFPA40N10-ND 1.57 12.52 9390 - - 2. Drain 
10 — | 02 | — 12 | 60 RFP12N10L-ND 87 725 5800 - - 3. Source 
4. Drain 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) 
43 |Ммсмп| 60 5 - — |02 04 т. | 2N7000FS-ND 31 233 1612 — — 
60 5 — — | 05 | 0.83 BS170-ND 33 256 1804 — — 
TO-251AA 
50 | 0.100 | — — 14 | 48 RFD14N05-ND 91 684 51.30 - - 
50 | 0.047 | — — 16 | 72 RFD16N05-ND 1.02 853 6820 — — 
м |nechan.| 9| — | 10£| — 14 | 48 | Singe | RFD14NOSL-ND 93 699 5243 - - 
6 | — | 14074 | — 11 | 38 RFD3055LE-ND 92 687 5153 — — 
200| 0.800 | — — | 46 | 50 IRFU220FS-ND 78 654 5232 — — 
TO-247 
15 | М-Спап. | 60 | 0.014 | — — 70 | 150 | Single | RFG7ONO6-ND 228 1823 14182 — — 
15 |P-Chan.*| -50 | 0.030 | — — 60 | 215 | Single | RFG60PO5E-ND 1171 105.47 93542 — — 
TO-252AA Fig. 16 TO-252AA 
50 | 0.100 | — — 14 | 48 RFD14N05SM-ND 91 684 51.30 — — 
50 | — | 0100] — 14 | 48 RFD14NOSLSM-ND 96 7.20 5400 — — 
в (мәал) 9| — (91 — 16 | 60 | Singe | RFD16NOSLSM-ND 107 890 7120 - - 
50 | 0.047 | — — 16 | 72 RFD16N05SM-ND .98 820 6560 - - 
60 | — |0104| — 1 | 38 RFD3055LESM-ND 98 735 55.13 - - 
100| 027 | — — | 84] 50 IRFR120FS-ND 79 660 5280 - - 


* Vas are negative for P-Channel devices. t Vas 9 2.5У {Уо @5V 
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| nternational š HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be utilized by the designer resulting in higher 
ТӨР Rectifier HexFred Diodes efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: • Allow IGBTS and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°С • Improve overall system efficiency by 


1%, 2% * Reduce noise and the need for snubber circuitry * Allow for higher frequency operation * Allow many marginal circuits to work more reliably 


Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 8 
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QRR(Typical) Digi-Key 
Fig. Package VR | VF (A) NC (A) Part No. 1 10 100 
200 |0975 | 16 25 23 17 MUR1620CTIR-ND 115 92 64 
Р УВ 600 | 17 16 18 65 5 HFA16TA60C-ND 4.65 3.96 3.26 
600 | 17 30 19 80 6 HFA30TA60C-ND 5.02 4.27 3.52 
600 | 18 8 42 40 52 HFAOBTAGOC-ND 2.80 2.24 1.68 
600 | 17 8 18 65 5 HFAOBTB6O-ND 1.58 1.35 141 
2 TO-220AC 600 | 17 15 19 80 6 HFA15TB60-ND 4.15 2.90 2.83 
600 | 17 25 23 112 10 HFA25TB60-ND. 3.60 3.06 2.52 
1 D-Pak 200 | 12 6 25 60 46 MURD620CT-ND .95 76 .53 
1 600 | 17 30 19 80 6 НРАЗОРАбОС-МО 5.32 4.53 3.73 
1 600 | 17 16 55 60 5 НҒА16РА6ОС-МО 3.07 2.46 1.76 
1 ТО-247АС 1200 | 24 6 26 116 4.4 HFA12PA120C-ND 9.45 7.56 5.67 
2 1200 | 33 8.0 28 140 45 HFA16PA120C-ND 10.63 8.50 6.38 
1 1200 | 23 16 30 260 5.8 HFA32PA120C-ND 17.33 13.86 10.40 
1200 | 24 30 37 490 81 HFA30PB120-ND 15.95 12.77 9.58 
1200 | 3 8 28 140 45 HFA08PB120-ND 7.20 5.76 4.32 
600 | 17 15 19 80 6 HFA15PB60-ND 2.36 2.01 1.66 ER 
2 | то-гатасімор | 600 | 17 25 23 112 10 HFA25PB60-ND 7.96 5.88 4.87 СЕ 
1200 | 3.0 16 30 260 5.8 HFA16PB120-ND 8.36 741 5.86 
600 | 17 8 55 65 5 HFAOBPB60-ND 3.58 2.86 2.04 
1200 | 3 6 26 80 44 HFAO6PB120-ND 5.50 4.40 314 SMD-220 
" 66 600 | 14 60 30 200 6 HFA60MB60C-ND 72.50 58.00 43.50 
400 1 75 30 200 6 HFA75MB40C-ND 72.50 58.00 43.50 
я Баса 600 | 12 70 30 210 6 HFA70NC60C-ND 26.50 2120 15.90 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40C-ND. 26.588 _ 2126 15.95 
1 D-61-8SL 600 | 12 70 30 210 6 HFA7ONC60CSL-ND 26.50 21.20 15.90 
1 DURAM 600 | 12 70 30 210 6 HFA7ONC60CSM-ND 23.85 19.08 14.31 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CSM-ND 26.588 _ 2126 15.95 
600 | 12 105 35 450 10 HFA105NH60-ND 38.33 30.66 23.00 
400 1 135 50 290 75 HFA135NH40-ND 39.60 31.68 23.76 
600 | 13 140 39 490 9.3 HFA140NH60-ND 48.60 38.88 29.16 
6 HALF-PAK 40 | 14 180 45 420 87 HFA180NH40-ND 44.66 35.73 26.80 
400 | 14 180 45 420 87 HFA180NH40R-ND 45.88 36.67 28.42 
600 | 12 70 33 340 8.5 HFA70NH60-ND 33.75 27.00 20.25 ҚЫҚ 
400 10 90 36 420 9.3 HFA90NH40-ND 33.75 27.00 20.25 РОБ 1 
1 600 | 18 8 42 40 52 НҒАОВТА60С5-МО 3.20 2.56 1.92 30— 
3 600 | 1.8 4.0 42 40 52 HFAO4TB60S-ND 2.63 2.10 1.58 -| |-4Х7.90 
3 1200 | з 6 26 116 4.4 HFA06TB120S-ND 5.45 4.36 3.27 2. 
3 1200 | 8 8 28 140 45 HFA08TB120S-ND 6.18 4.94 871 1205 $0 uc 
1 SUDO 600 | 17 8.0 18 65 50 НҒА16ТА60С5-МО 5.81 4.65 3.49 
2 1200 | 23 16 30 260 58 HFA16TB120S-ND 12.93 10.34 7.76 TO-244AB 
3 600 | 17 15 23 84 6.0 HFA15TB60S-ND 4.25 3.40 2.55 ая 
3 600 | 13 25 23 112 10 HFA25TB60S-ND 5.86 4.69 3.52 N 
3 600 | 14 8 18 65 5 HFAOBTB6OSTRL-ND 572.80/800 97246 | © 
7 SOT-227 600 | 14 120 65 270 7.0 HFA120FA60-ND 3993 _ 31.95 27.96 0 4.82 Г. 34.925- 
4 600 | 14 100 33 300 8 HFA100MD60C-ND 5490 43.92 32.94 
8 600 | 14 100 33 300 8 HFA100MD60D-ND 56.48 45.18 33.89 ` 1/4-20 
8 400 | 09 120 36 420 9.3 HFA120MD40D-ND 92.68 7415 55.61 [M slotted hex 
4 400 | 09 120 36 420 9.3 HFA120MD40C-ND 91.26 73.01 54.76 ‚ 15.37 
4 600 | 12 140 35 360 8.0 HFA140MD60C-ND 103.53 _ 82.82 62.12 1 
8 To-24aapiso | 900 | 12 140 35 360 8.0 HFA140MD60D-ND 105.10 84.08 63.06 КАА 3.185 
4 400 | 09 160 50 260 74 HFA160MD40C-ND 66.99 53.59 40.20 ТО-244АВ "m 
8 400 | 09 160 50 260 74 HFA160MD40D-ND 97.34 77.87 58.41 (ISO) Боов | 
1 600 | 1.5 180 140 _ 17 HFA180MD60D-ND 122.00 97.60 75.64 ora- (0 00 | Dis 
1 600 | 15 180 140 - 17 HFA180MD60C-ND 120.43 _ 96.34 74.67 аа г 
4 400 0.9 200 45 330 8.1 HFA200MD40C-ND 124.33 99.46 74.60 asi 
8 400 | 09 200 45 330 81 HFA200MD40D-ND 124.10 99.28 74.46 xxn 
600 | 12 140 33 340 8.5 HFA140NJ60C-ND 58.46 46.77 35.08 V]. ШП TU soto nex 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40C-ND 70.00 56.00 42.00 Bu 
i TÓ S44AB 600 | 12 210 35 450 10 HFA210NJ60C-ND 91.33 73.06 54.80 i 
400 1 240 50 290 75 HFA240NJ40C-ND 86.45 69.16 51.87 
600 | 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60C-ND 10448 83.58 62.69 ТО-ОЛӘАА 
400 1 320 45 420 8.7 HFA320NJ40C-ND 50.53 40.42 30.32 6.35 -- аши Ø 4.7-7 ples. 
600 | 1.2 140 33 340 8.5 HFA140NJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 АС $ T 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40D-ND 63.68 50.91 38.18 1270 7 1 gl ye 
5 Topas 600 | 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 7925: $ T 195 
400 1 240 50 290 7.5 HFA240NJ40D-ND 8643 69.14 51.86 8543 pe 12.955 
600 | 13 280 39 490 93 HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 
400 | 1 320 45 420 8.7 HEA320NJ40D-ND 110.53 _ 8842 66.32 "us 
1 600 | 14 60 30 200 6 HFA60MC60C-ND 42.86 3429 25.72 | REP 
4 TO-249AA 400 1 75 30 200 6 HFA75MC40C-ND 72.50 58.00 43.50 mos 7 1 
4 400 1 80 30 200 6 HFA80NK40C-ND 7250__ 58.00 43.50 A 
1 TO-262 600 | 17 15 60 600 6 HFA15TB60-1-ND 2.08 1.46 141 635 |. 6096-3178 
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International N and P Channel HEXFETs 


ifi Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
төк Rectifier Dimensions shown in mm 
Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2 — TO-220 Fullpak E Fig. 3 — TO-247AC Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — I-Pak 
2.87 —410.54 "T PL M U $50, 159 — 530 p 485 1 
Гоя оа 16 oda ^P 1054| ^ | 
1.бае 1524 fhios] 1. Gate [123] 1. Gate н 1. Gate LL Мі 1. Gate 
2. Drain = 2. Drain 2. Drain 2. Drain т 2.Drain 2.28 
3. Source 14.09 | 4.06 3.Source 13.70 3. Source 148 123 3. Source 14.09 3. Source 
4. Drain іе ў 0х5 4. Drain id | \ „|. 4. Drain "T 4. Drain 
Q -.93 ч ы ЧНЫ 1.40 3X 140 
сай 4 ЕКІГЕ | 945 E | 2X254 0135 9 1 
Fig. 6 — 4-Pin Dip (HEXDIPe) Fig. 7 — Super-220™ Fig. 8 — TO-220-5 Fig. 9 — Super ТО-2; Fig. 10 — Super 247 
1.41 j ee Sd if piss ы TM 1560- 
x i 1 4 15.8 — 
OE 5.02. 1. Gate 1. Gate 
Е 2. Drain n 5 2. Sense 
3. Source ) 3. Пгаіп 
4. Drain 4. Kelvin 
1.14 5. Source 
; 170X 
RDS | ID Cont. PD RDS [ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (Q) 25°С (W) | Part No. 1 10 100 | Fig. (V) (Q) 25°С | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
IANNEL TYPES -60 0.5 -5.1 -20 | 25 | IRFU9014-ND 90 72 52 
TO-220AB -100 | 0.205 | -13 -52 | 66 | IRFU5410-ND 128 66 59 
50 E "T —T — Е ШӨ S 400 | 0.48 -6.5 -26 | 40 | IRFU9120N-ND 128 98 770 
Es бай p _ | _ p Bod А 20 -100 0.6 -5.6 -22 | 42 | IRFU9120-ND 85 68 49 
55 | 0.02 | -64 |-260| 150 | IRF4905-ND 321 236 195 | s | 700 | 12 | 31 | 42 | 25 ПВО BLUT 20 
-55 0.06 1 -110 | 110 | IRF5305-ND 184 121 94 -150 | 0.295 | -13 -44 | 110 | IRFU6215-ND 144 116 87 
55 | ол 47 | -68 | 56 |IRF9Z34N-ND 172 114 89 20 | 15 | зе | -14 42 Шар 142 90 2470 
ав | ours | a 48 | 45 Е ga lee? UB -200 3 -1.9 | -7.6 | 25 | IRFU9210-ND 135 108 77 
50 0.28 bo м4 во Шие "E NES -250 3 27 -11 | 50 | IRFU9214-ND 125 100 75 
p m аз гт! аз Bon S фы 254 -400 7 -1.8 | -7.2 | 50 |IRFU9310-ND 128 102 77 
-100 | 0.06 -35 | -140 | 150 | IRF5210-ND 191 133 107 4-Pin Dip 
Р -100 | 0.117 | -19 -76 | 94 | IRF9540N-ND 2.02 1.38 1.09 -50 0.28 -1.6 — | — | IRFD9020-ND 1.31 85 .65 
-100 0.2 -13 -56 | 75 |IRF9530N-ND 119 85 ло -50 0.5 -1.1 — | — | IRFD9010-ND 70  .56 40 
-100 | 048 -6.8 -27 | 48 | IRF9520N-ND 104 83 өз -60 0.28 -1.6 -13 | 1.3 | IRFD9024-ND 88 71 51 
-100 12 -3 42 | 20 |IRF9510-ND 116 75 58 а -60 0.5 -1.1 -8.8 | 1.3 | IRFD9014-ND 117775 56 
-150 | 0.29 -11 -44 | 83 |IRF6215-ND 2.00 1.37 1.05 :100 0.6 -1.0 -8 | 1.0 | IRFD9120-ND 137 8 48 
-200 0.5 -6.1 -24 | 40 |IRFI9640G-ND 2.66 243 1.60 -100 12 -0.7 -3 | 1.0 | IRFD9110-ND 116 75 56 
-200 05 41 -44 | 125 | IRF9640-ND 190 131 104 -200 1.5 -0.6 | -48 | 1.0 | IRFD9220-ND 2.14 1.52 125 
-200 0.8 -6.5 -26 | 75 | IRF9630-ND 156 1.05 .82 -200 3 -1.6 | 1.0 | IRFD9210-ND 74 53 43 
-200 3 -175 -7 | 20 | IRF9610-ND 82 59 149 TO-220AB 
sco qs лә | — | — БОВ Ъз. ЛЫ» 2400 20 | 0006 | 92 | 380 | 79 | IRF3711Z-ND 178 141 — 88 
TO-220 Fullpak 20 0.006 110 440 | 120 | IRF3711-ND 184 1.05 .85 
-55 | 0.015 | -14 -60 | 33 |IRLIB9343-ND 248 1.65 1.25 20 | 0.0085 | 77 280 | 88 | IRF3706-ND 155 124 93 
-60 0.14 -12 -48 42 IRFI9Z34G-ND 2.03 1.63 1:14 20 0.011 50 200 45 IRL3715Z-ND 1.61 1.04 .78 
-60 0.5 -5.3 -21 27 IRFI9SZ14G-ND 1.15 .92 .69 20 0.014 54 210 71 IRL3715-ND 1.56 .92 70 
Б -100 0.3 77 -31 | 42 | IRFI9530G-ND 178 1.43 1.02 20 | 0016 36 140 | 35 | IRL3714Z-ND 154 102 77 
-100 | 0.117 | -13 -44 | 48 |IRFI9540G-ND 3.25 260 1.86 20 0.02 26 140 | 47 | IRL3714-ND 94 56 43 
-200 0.8 -4.3 -17 | 35 |IRFI9630G-ND 222 178 1.28 20 0.09 77 308 | 87 | IRF3704-ND 140 142 84 
-200 1.5 3 -12 | 30 |IRFI9620G-ND 2.00 160 144 30 | 0.0028 | 210 | 1000 | 230 | IRF3703-ND 487 337 284 
:250 1 -41 -16 | 35 |IRFI9634G-ND 203 162 1.22 30 | 0.000 | 105 | 420 | 110 | IRL8113-ND 195 126 101 
TO-247AC зо | 0006 | 140 | 470 | 2000 | IRL3803-ND 3.35 2.38 1.96 
-100 0.117 -23 -76 140 | IRFP9140N-ND 2.99 2.39 1.71 30 0.009 90 360 120 | IRF3709-ND 1.78 1.01 .82 
3 -100 0.2 -21 — 180 | IRFP9140-ND 2.67 1.89 1.56 30 0.0095 59 230 57 IRF3707Z-ND 1.40 90 73 
:200 0.5 -12 — | 150 | IRFP9240-ND зві 270 223 40 | 0.0023 280 |1080 | 330 | IRF2804-ND 333 222 180 
ТО-262 40 | 0.0037 | 75 750 | 220 | IRF1404Z-ND 2.35 1.65 1.34 
-55 0.02 -74 -260 | 200 | IRF4905L-ND 2.45 1.96 1.40 40 0.0031 75 790 | 230 | IRL1404Z-ND 3.34 2.34 1.84 
-55 0.06 -31 -110 | 3.8 | IRF5305L-ND 2.00 1.60 1.20 40 0.0055 75 470 | 140 | IRF4104-ND 312 202 1.64 
-55 0.1 -19 -68 | 3.8 |IRF9Z34NL-ND 2.15 172 129 1 40 0.009 100 400 | 170 | IRF1104-ND 2.43 1.94 1.38 
-55 0.28 -12 -48 3.8 | IRF9Z24NL-ND 1.52 1.22 .92 50 0.2 72 29 20 | IRFZ10-ND 1.12 .90 .68 
-60 0.5 -6.7 -27 3.7 |IRF9Z14L-ND 1.42 1.14 .86 50 0.028 35 - — | IRFZ40-ND 1.51 1.21 .87 
-100 0.06 -40 -140 | 3.8 |IRF5210L-ND 3.70 2.06 2.22 50 0.05 30 = — | IRFZ30-ND 1.25 1.00 71 
4 -100 | 0.11 -23 -76 | 3.8 |IRF9540NL-ND 2.93 234 176 55 | 0.0033 75 890 | 130 | IRF3805-ND NEW! 5.18 3.70 2.96 
100 | 02 “14 -56 | 3.8 |IRF9580NL-ND 202 162 1.22 55 | 0.005 | 75 600 | 230 | IRF1405Z-ND 482 3.38 2.65 
лод | 12 4.0 | -16 | 43 |IRF9510L-ND 146 117 .88 55 | 0.0053 | 169 | 680 | 330 | IRF1405-ND 4.13 330 248 
-150 | 0.29 13 -44 | 3.8 |IRF6215L-ND 175 140 1.05 55 | (0.0075 | 75 360 | 140 | IRF1010Z-ND 294 190 1.54 
20 | 0.5 uL -44 | 125 |IRF9640L-ND 310 248 187 55 | 0.007 | 75 440 | 170 | IRF3205Z-ND 208 138 1.07 
-200 | 08 -6.5 | -26 | 74 | IRF9630L-ND 209 168 126 55 | 0.008 | 75 840 | 130 | IRL3705Z-ND 227 1.54 125 
-200 3 -1.8 “7 | го |IRF9610L-ND 142 114 545 55 | 0.008 | 75 560 | 330 | IRF3305-ND 319 196 167 
І-Рак 55 0.008 98 390 | 150 | IRF3205-ND 287 209 171 
-50 0.28 -9.9 — | — | IRFU9020-ND 153 122 87 55 | 0.011 61 240 | 91 | IRFZ48Z-ND 189 121 98 
-50 0.5 -5.3 -21 | 25 |IRFU9010-ND 110  .88 .6 55 | 0.012 85 290 | 130 | IRF1010N-ND 2.06 146 121 
-55 | 0.015 | -20 -60 | 79 | IRLU9343-ND 2.33 1.55 1.17 55 | 0.0135 | 51 204 | 80 | IRLZ44Z-ND 181 149 90 
5 -55 | 0.065 | -28 | -110 | 110 |IRFU5305-ND 1.80 144 1.03 55 loot36| 51 200 | 82 | IRFZ46Z-ND 176 112 91 
55 | 011 -18 -64 | 57 |IRFU5505-ND 133 106 76 55 |00139| 51 200 | 80 | IRFZ44Z-ND 183 121 92 
-55 0.175 -11 -44 38 |IRFU9024N-ND 1.23 .98 74 55 0.016 64 210 94 IRFZ48N-ND 1.64 1.16 .93 
60 0.28 -8.8 -35 42 Шылауды» 1.19 -95 68 + Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 751 


International 


N and P Channel HEXFETs (Соп) 


тек Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (©) | 25°С | (А) | (м) 1 10 — 100 | Fig. | (V) (©) | 25°С | (A) | (W) | Part Мо. 1 10 100 
55 0.02 46 180 | 88 | IRFZ46N-ND 158 1.06 83 500 | 0.85 8 32 | 125 | IRF840A-ND 1.56 125  .89 
55 | 0.022 | 41 160 | 83 | IRLZ44N-ND 174 145 89 500 14 5 20 | 74 | IRF830A-ND 1.53 122  .87 
55 | 0.024 | 49 160 | 83 | IRFZ44N-ND 166 109 84 500 15 45 18 | 75 | IRF830IR-ND 150 99 76 
55 0.04 26 100 | 56 | IRFZ34N-ND 124 81 62 500 3 2.5 10 | 40 | IRF820IR-ND зо 64 53 
55 |004 | 18 72 | 45 | IRLZ24N-ND 126 82 68 500 3 2.5 10 | 50 | IRF820A-ND 126 101 6 
60 |0.0085| 75 340 | 140 | IRF1010EZ-ND 164 116 94 600 | 0.75 92 37 | 170 | IRFB9N60A-ND 170 136 97 
60 | 0009 | 115 | 360 | 270 | IRFB4215-ND 325 2.00 1.70 600 12 6.2 25 | 125 | IRFBC40-ND 1.66 1.33 .95 
60 0.012 57 230 | 92 | IRFZ44VZ-ND 189 121 .98 600 12 62 25 | 125 | IRFBC40A-ND 165 132 94 
60 0.012 72 290 150 | IRFZ48V-ND 1.05 .84 174 600 1.2 6.2 25 130 | IRFBC40LC-ND 3.95 3.16 2.37 
60 0.012 84 330 | 200 | IRF1010E-ND 275 1.95 1.61 1 600 2.2 3.6 14 74 | IRFBC30-ND 145 82 :68 
60 | 0.0165 55 220 | 115 | IRFZ44V-ND .98 78 .69 600 22 3.6 14 74 | IRFBC30A-ND 2.98 202 1.59 
60 0.018 50 290 | 190 | IRFZ48R-ND 221 1.43 121 600 44 22 68 | 50 | IRFBC20-ND 199 142 117 
60 0.023 48 192 | 110 | IRFZ44E-ND 242 1.39 1.07 650 0.93 8.5 21 | 167 | ІНЕВЭМ65А-МО 248 175 127 
60 | 0.028 50 200 | 150 | IRFZ44R-ND 184 105  .85 800 3 44 — | 125 | IRFBESO-ND 224 153 121 
60 | 0.042 | 28 112 | 68 | IRFZ34E-ND 125 89 73 800 6.5 18 — | 54 | IRFBE20-ND 188 133 110 
60 005 30 120 | 88 | IRFZ34-ND 125 100 71 900 87 3.6 — | 125 | IRFBF30-ND 333 237 195 
60 02 10 40 | 36 | IRFZ14-ND iM o 70 5 900 8 17 — | 54 | IRFBF20-ND 1.41 101 88 
75 |0.0045 | 180 | 720 | 330 | IRFB3207-ND NEW! 451 828 268 1000 5 3.1 — | 125 | IRFBG30-ND 204 145 119 
75 |0.0045 | 180 | 720 | 330 | IRFB3207PBF-NDt NEW! 451 3.28 2.63 1000 11 14 — | 54 | IRFBG20-ND 164 147 56 
75 |0.0063 | 130 510 | 250 | IRFB3307-ND NEW! 3.39 246 190 TO-220AB Logic Level 
75 [0.0068 | 130 510 | 250 | IRFB3307PBF-NDt NEW! 3.39 246 1.90 20 | 0.007 | 110 | 420 | 140 | IRL3502-ND 270 236 1.54 
75 |0.0075 | 142 570 | 380 | IRF1607-ND 431 308 250 20 0:01 85 340 | 110 | IRL3402-ND 215 172 129 
75 |0.0078 | 130 520 | 330 | IRF1407-ND 260 1.81 1.40 20 | 0.013 61 240 | 89 | IRL3102-ND 170 136 97 
75 |0.0088) 97 390 | 190 | IRFB3507-ND NEW! 3.21 236 177 20 | 0.016 48 190 | 69 | IRL3202-ND 142 114 82 
75 |0.0088| 97 390 | 190 | IRFB3507PBF-NDt NEW! 321 236 177 20 0.02 39 160 | 57 HBEPSS02ND 145 1466 —.84 
75 | 0.009 | 75 | зво | 170 | IRF2807Z-ND 377 256 198 30 | 0008 120 | 470 150 ШЫРЫН S39 298 196 
oe: | 16018 | ` v1 ово | 150 Pas na зава паа? daa зо | 0.007 | 116 | 400 | 130 | IRL2203N-ND 290 197 155 
100 | 0.007 | 140 | 550 | 330 | IRFB4310-ND NEW! 521 372 298 30 | 0012 | 62 | 248 | 87 Шов 140 ЧАР 284 
100 | 0.01 96 380 | 250 | IRFB4410-ND NEW! 368 267 206 30 00125| 62 | 248 | 87 (ШЫБОО ЫЫ 140 142 24 
100 | 001 96 380 | 250 | IRFB4410PBF-ND NEW! 1.46 92 67 30 | 0014 | 64 220 | ве JMHESIOSDUEND $60 255 210 
100 | 0.014 | 73 | 290 | 190 | IRFB4610-ND NEW! 318 234 175 30 | 0014 64 | 220 110 Mor 169° 116.7 398 
100 | 0.014 | 73 | 290 | 190 | IRFB4610PBF-NDt NEW! — 3.18 234 175 30 | 0026 34 | 140 68 ол 180-120 290 
100 | 0.025 | 59 | 236 | 200 | IRFBS9N10D-ND 243 195 146 а rid 2 on үз ро 1 - 1 р M 
100 | 0.0265| 36 140 | 92 | IRF540Z-ND 152 99 80 ; | : 3 
100 | 0.028 | 46 180 | 150 | IRF3710-ND 309 223 182 1 40 | 0004 | 160 | 640 200 ШАСЫ 220. 7148: T92 
100 | 0.036 | 36 140 | 120 | IRF1310N-ND 201 1.43 148 40 | 0.0065 130 | 520 200 ҰШАДЫ 367 2224. 3240 
100 | 0.052 | 27 110 | 94 | IRF540NIR-ND 174 116 — 91 40 | 0008 | 104 | 416 167 ШЕЕ 290 “1:84 198 
ioo бо 28 40 | 150 ЕТЕНЕ daar. dae “zo 55 | 0.008 | 104 | 360 | 200 | IRL2505-ND 650 520 371 
i лоо | o1 | 150 | во | в Миа ies се зма 55 0.01 89 310 | 130 | IRL3705N-ND 260 185 1.52 
400 02 a7 за | в Pon as A. -E3 60 | 0.028 | 50 200 | 150 | IRLZ44-ND 177 147 91 
100 | 027 9.2 37 | 60 | IRF520IR-ND 133 106 .93 50 02 10 40 | 43 ПАН Е 259 
100 | 0.026 | 55 190 | 200 | IRL2910-ND 426 341 244 
жам мею З] | tee sa ж |x [зе [панна pa 
150 | 0.042 | 37 150 | 150 | IRF3415-ND 39 226 187 100 94 15 во | 63 зоир Т: аг а 
100 | 018 10 35 | 47 | IRL520N-ND т 5 42 
150 | 0045 41 164 | 200 | IRFB41N15D-ND 245 197 148 
100 | 0.54 5.6 16 | 43 | IRL510-ND 119 75 55 
150 | 0.056 | 33 130 | 170 | IRFB33N15D-ND 1.80 144 1.08 156; | odee: | i2 as | во БЕРЛЕГЕ doo 9h 258 
150 | 0.082 | 21 84 | 94 | IRF3315-ND 142 101 88 Bane Бе Е вв | 125 Р Р y 
150 | 0.09 23 92 | 186 | IRFB23N15D-ND 160 128 96 200 04 А ав | та Dam iaa 450. 107 
200 | 0.04 56 220 | 380 | IRFB260N-ND 390 273 243 200 бв 52 21 | во Е 445 зам 258 
200 | 0.082 | зі 124 | 200 | IRFB31N20D-ND 241 1.93 145 ТО 220 Fulipak 
200 0.1 24 96 | 170 | IRFB23N20D-ND 191 1.53 145 eae ЕЕ о | es ШЕЕ 76 Boe a 
£00. [105 18 72 | 150 ^c 1:98: UD. 500 30 | 0007| 61 400 | 47 | IRLI2203N-ND 372 264 247 
200 | 0.17 16 64 | 140 | IRFB17N20D-ND 146 117 88 кен ре зво өз ТЕПТЕ Qoia. чо 
2007! | 308 93 | 37 | 82 ann Ы cua 55 | 0008 | 64 | 390 | 63 | IRFI3205-ND 636 451 371 
200 | 08 А 20 | 40 Шалы ID EC Nd 55 | 001 52 | 810 | 58 | IRLIS705N-ND 372 264 247 
200. | 725 25 10 | 20 ШЫБЫН MD 8 55 | 0012 | 49 | 290 | 58 | IRFI1010N-ND 336 238 196 
250 | 024 14 56 | 150 БАШЫ TAS, NBE. 270 55 | 0016 | 36 | 210 | 42 | IRFIZ48N-ND 174 124 102 
2508 |0228 Е 56 | 125 PRIS ANE Мег ММ 55 | 0.02 зз | 180 | 45 | IRFIZ46N-ND 189 134 141 
B50) |045» || ва 32 74 ВБИ 108- 86 462 55 | 0022 | 30 | 160 | 45 | IRLIZA4N-ND 185 1.31 108 
250 t 44 14 | Бо МЕРЕ i106 ж 53 55 | 0024 | 31 160 | 45 | IRFIZ44N-ND 155 110 291 
250 u a7 з | зв ШЕБІ ЫТ 115. 92 166 55 | 0.035 | 22 110 | 37 | IRLIZ34N-ND 149 106  .87 
300 | 0.45 9.3 37 | 96 | IRFB9N30A-ND 1.38 106 64 55 0.04. 19 100 | 21. Pron iao. tbi. 70 
300 | 075 6.1 24 | 74 | IRF737LC-ND 128 103 77 n 55 | 0.042 19 во | зә | IRLIB4343-ND 248 1.65 1.25 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740IR-ND 208 137 107 55 0.06 14 72 | 26 | IRLIZ24N-ND 144 102 84 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740A-ND 186 126 .98 55 0.07 13 — | 26 | IRFIZ24N-ND 10 77 63 
400 | 055 10 40 | 125 MOLD 243 195 146 бо | 0.042 | 21 100 | 37 | IRFIZ34E-ND 1.63 116 96 
400 1 5.5 22 | та | IRF730IR-ND 159 1.04 40 60 0.05 20 80 | 42 | IRFIZ34G-ND 143 144 81 
400 1 55 22 | 74 | IRF730A-ND 115  .92 вв 60 | 0.082 30 120 | 48 | IRFIZ44G-ND 235 188 120 
400 18 3 12 | 40 | IRF720-ND 1.33 85 .64 60 0.1 14 56 | 37 | IRFIZ24G-ND 144 146 88 
400 3.6 15 6 20 | IRF710-ND 1.11 70 — 53 60 0.2 8 32 | 27 |IRFIZ14G-ND 108 87 63 
450 0.63 88 35 | 125 | IRF744-ND 183 1.47 1.05 100 | 0.036 22 140 | 45 | IRFI1310N-ND 224 159 131 
450 12 49 20 74 | IRF734-ND 190 1.52 1.08 100 | 0.044 20 120 | 42 | IRLI540N-ND 197 1.40 1.15 
500 0.26 17 68 220 | IRFB18N50K-ND 4.37 3.03 2.55 100 0.052 20 110 42 IRFIS40N-ND 1.69 1.20 199 
500 0.285 17 68 280 | IRFB16N50K-ND 5.22 3.78 2.99 100 0.077 47 68 48 IRFIB40G-ND 1.95 1.56 {ti 
500 | 0.45 14 56 | 250 | IRFB13N50A-ND 369 259 202 100 0.1 11 60 | 33 | IRLI530N-ND 1.0 147 89 
500 | 0.52 T 44 | 170 | IRFB11N50A-ND 173 138 97 100 | ол 1 60 | зз | IRFI530N-ND 137 97 80 
500 | 0.85 8 28 | 125 | IRFB40LC-ND 280 224 1.60 100 | 0.16 97 39 | 42 | IRFI530G-ND 155 124 89 
500 | 0.85 8 32 | 125 | IRFB40IR-ND 205 138  108| lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


752 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


International and P Channel HEXFETs (Сот) 


RDS [ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 

vps (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (о) | 25C | (A) | (W) | Part Мо. 1 10 100 | Fig. | (V) (©) | 25°С | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
100 | 0.16 97 39 | 42 | IRLI530G-ND 156 125 89 400 0.2 23 92 | 280 | IRFP360LC-ND 1225 980 7.00 
100 | 0.18 77 35 | 27 | IRLI520N-ND 120 85 70 400 0.3 16 64 | 190 | IRFP350-ND 383 278 228 
100 | 0.27 72 29 | 37 | IRLI520G-ND 1.18 95 68 400 0.3 16 64 | 190 | IRFP350LC-ND 583 467 350 
100 | 0.54 4.5 18 | 27 |IRFI510G-ND 120  .96 68 400 | 035 14 56 | 190 | IRFP354-ND 620 496 354 
200 | 0.18 9.8 зә | 40 | IRFI640G-ND 2.04 163 147 400 | 0.55 11 — | 150 | IRFP340-ND 378 268 221 
100 0.2 72 38 | 27 |IRFI520N-ND 125 2 3 450 | 0.63 9.5 38 | 150 | IRFP344-ND 4.08 326 233 
200 0.4 5.9 24 | 35 | IRFI630G-ND 1.53 122 88 500 | 0.135 | 32 130 | 460 | IRFP32N50K-ND 8.40 6.05 5.04 
200 0.8 44 16 | 30 | IRFI620G-ND 113 91 (65 500 | 0.15 81 124 | 460 | IRFP31N50L-ND 9.00 648 540 
200 0.8 44 16 | зо |IRLI620G-ND 158 126 90 500 | 0.19 23 92 | 370 | IRFP23N50L-ND 6.00 432 3.60 
250 | 0.28 79 32 | 40 | IRFI644G-ND 323 258 184 500 | 0.23 22 88 | 277 | IRFP22N50A-ND 433 346 245 
250 | 0.45 5.6 22 | 35 | IRFI634G-ND 1.63 130 .93 500 | 0.27 20 80 | 280 | IRFP460A-ND 5.54 444 347 
250 14 34 14 | зо |IRFI624G-ND 158 126 90 500 | 0.27 20 80 | 280 | IRFP460IR-ND 287 215 180 
250 2 24 8.4 | 23 | IRFI614G-ND 125 100 71 500 | 0.27 20 80 | 280 | IRFP460LC-ND 508 406 3.56 
400 0.55 54 22 40 | IRFI740G-ND 2.09 168 1.26 500 0.27 20 80 280 | IRFP460P-ND 6.20 447 3.72 
400 | 0.55 5.7 23 | 40 | IRFI740GLC-ND 254 2.04 153 500 | 0.28 16 64 | 220 | IRFP17N50L-ND 481 3.33 280 
400 1 37 15 | 85 | IRFI730G-ND 155 124 89 500 0.4 14 — | 190 | IRFP450IR-ND 3.69 2.65 246 
400 1.8 2.6 10 | 30 | IRFI720G-ND 160 128 142 500 04 14 56 | 190 | IRFP450A-ND 347 278 199 
2 450 0.63 4.9 20 40 | IRFI744G-ND 249 2.00 1.43 3 500 0.4 14 56 190 | IRFP450LC-ND 7.09 5.68 4.97 
450 1.2 3.4 14 35 | IRFI734G-ND 2.50 2.00 1.50 500 0.6 11 44 180 | IRFP448-ND 3.31 265 1.90 
500 0.29 67 27 45 | IRFIB8N50K-ND 635 487 8.50 500 0.85 8.8 — | 150 | IRFP440-ND 276 1.96 1.61 
500 0.52 6.6 44 60 | IRFIB7N50A-ND 248 174 1.24 600 0.4 16 64 | 280 | IRFPC60-ND 741 570 481 
500 0.85 46 18 40 | IRFIB40G-ND 2.32 1.86 1.33 600 0.4 16 64 | 280 | IRFPC60LC-ND 538 4.50 3.08 
500 0.85 4.5 18 40 | IRFI840GLC-ND 277 222 159 600 0.58 11 44 | 180 | IRFPC50A-ND 7.63 611 437 
500 15 3.1 12 35 | IRFI830G-ND 161 129 92 600 0.6 11 44 | 180 | IRFPC50-ND 11.23 796 6.56 
500 3 24 84 30 | IRFI820G-ND 2.25 1.80 1.29 600 0.6 11 44 190 | IRFPCSOLC-ND 10.73 8.58 6.44 
600 | 0.75 5.5 37 | 60 | IRFIBGN60A-ND 245 172 1.23 600 | 0.82 8.9 36 | 170 | IRFPC48-ND 12.73 10.18 727 
600 1.2 3.5 14 | 40 | IRFIBC40G-ND 2.55 2.04 146 600 1.2 6.8 27 | 150 | IRFPC40-ND 3.30 264 1.89 
600 1.2 3.5 14 | 40 | IRFIBC40GLC-ND 4.07 3.26 245 800 1.2 78 — | 190 | IRFPESO-ND 672 476 3.92 
600 22 2.5 10 | 35 | IRFIBC30G-ND 2.60 208 149 800 2 54 22 | 150 | IRFPE40-ND 3.41 273 1.96 
600 44 17 68 | 30 | IRFIBC20G-ND 220 176 126 800 3 4.1 16 | 125 | IRFPESO-ND 703 562 401 
650 | 0.93 5.1 21 | во | IRFIBSN654-ND 255 204 147 800 3 44 16 | 125 | IRFPF30-ND 720 576 4411 
800 3 21 as | 35 | IRFIBE30G-ND 230 184 132 900 16 6.7 27 | 190 | IRFPF50-ND 1442 1154 824 
800 6.5 14 56 | 30 | IRFIBE20G-ND 238 191 137 900 25 47 19 | 150 | IRFPF40-ND 3.34 267 181 
900 37 19 76 | 35 | IRFIBF30G-ND 328 263 1.88 1000 2 6.1 — | 190 | IRFPG50-ND 774 548 452 
900 8 12 48 | 30 | IRFIBF20G-ND 187 150 108 1000 | 35 43 17 | 150 | IRFPG40-ND 3.8 311 222 
TO-220 Fullpak Logic Level 1000 5 34 — | 125 | IRFPG30-ND 271 1.93 1.59 

60 02 во | 32 | 27 | IRLIZ14G-ND 119 496 72 70-252 

бо | оо2в | зо 120 | 48 | IRLIZ44G-ND 225 180 128 20 | 0.006 | 92 380 | 79 | IRF3711ZCL-ND 182 116 94 
2 100 | 0.026 | 31 190 | өз | IRLI2910-ND 400 320 240 20 0008 | 92 380 | 79 22 185 122 93 
200 | 018 99 40 | 40 | IRLIG40G-ND 216 173 124 20 | 0.006 | 110 | 440 | 120 | IRF3711L-ND 178 1.01 .82 
200 64 ps 25 | s Еее ies ча 20 | 0.0085 | 77 280 | 88 |IRF3706L-ND 146 147 88 
SUPER TO:220 Logie Level 20 | 0.011 50 200 | 45 |IRL3715ZL-ND 150 96 72 
30 | 0.005 | 179 | 720 | 270 | IRLBA3803P-ND 4.08 326 245 20. | 0.018" || 36 Mo 35 deu 186-125 88 
7 40 | 0.004 | 185 | 740 | 300 | IRLBA1304P-ND 715 572 429 29 905 36 140 47 Modes Tp. em. lue 
20 |004 | 54 210 | 71 | IRL3715L-ND 176 104 80 
10:220-3.CurrentiSense зо | 0.006 | 105 | 420 | 110 |IRL8113L-ND 195 126 1.01 
$0 | 0.028 | 50 | 210 150 (ШС 2.71 7247. 1-55 зо | 0.006 | 140 | 470 | 200 | IRL3803L-ND 775 620 4.65 
AOD |5205 | 223 110 | 150 Mei $88. RAT ¿153 зо |0.0063| 87 350 | 79 | IRF3709ZCL-ND 187 119 97 
20912046 14 56 | 88 ШАН 220 TOY 2126 30 |0.0063 | 87 350 | 79 | IRF3709ZL-ND 2.00 131 1.05 
20 | 018 | 18 (| 72 | 125 S s 206. 825. os зо |007 | 116 | 400 | 170 | IRL2203NL-ND 402 322 242 
200 | 04 | 90 | 36 | 74 ШАШ жәр» MOM 188 зо | 0009 | 90 | зво | 120 | IRF3709L-ND 198 113 92 
8 20 | 028 | 140 56 | 125 | IRC644-ND 243 195 146 30 | 0.0095) 59 230 | 57 |IRF3707ZCL-ND 176 142 91 
20:4 шол 8] 32 | 74 ШЫ n $99. LOB. cha 30 |0.0095| 59 | 230 | 57 |IRF3707ZL-ND 178 144 92 
400 | 0.55 | 100 | 40 | 125 | IRC740-ND 2.99 240 1.80 a0 | 6012 go 248 | вт r mn dd. № 55 
m 1 55 | 22 | 74 ШОР Do ЗЫ 2472 зо |о0125| 62 | 248 | 87 |IRF3707L-ND 163 130 98 
500 | 085 | 80 | 92 | 125 ШЫН 985, 22.92. 2249 40 | 0002 | 75 |1080 | 330 | IRF2804L-ND 426 310 248 
500: | 15 4° 18 | 74 [ШШЕ 248: 1.98" 149 40 [00031] 75 | 790 | 230 | IRL1404ZL-ND 354 236 189 
ТО-247АС 4 40 | 0.0037 | 75 | 750 | 220 | IRF1404ZL-ND 252 177 144 
30 |о.0028 | 210 | 1000 | 230 | IRFP3703-ND 558 386 3.25 40 | 0.004 | 160 | 640 | зв |IRL1404L-ND 293 204 158 
55 |0008 | 98 | 390 150 "ШШШ 1920: 985 7.70 40 | 0.004 | 162 | 650 | 200 | IRF1404L-ND 380 305 229 
55 | 0.012 | 72 | 290 | 130 аа 184 145 111 40 [0.0055 | 75 | 470 | 140 | IRF4104L-ND 3.06 208 1.65 
55 | 0.016 | 64 210 | 140 | IRFP048N-ND 487 3Л0 2.55 40 [0.0065 | 130 | 520 | 200 | IRL1004L-ND 3.43 274 2.06 
55 |004) 49 180 100 jMIIREORÁNIND 263 182 146 40 | 0.008 | 104 | 416 | 167 | IRL1104L-ND 2.30 184 138 
55 | 0.0053 | 95 640 | 310 | IRFP1405-ND 5.63 386 334 40 | 0.009 | 100 40 | 170 | IRF1104L-ND 2.30 1.84 138 
60 0.009 70 520 | 300 | IRFP064-ND 13.77 1102 7.88 55 | 0.005 75 600 | 230 | IRF1405ZL-ND 4.28 3.00 2.36 
60 0.014 70 360 | 230 | IRFP054-ND 3.74 2.99 2.14 55 | 0.0053 | 131 680 | 200 | IRF1405L-ND 423 338 2.54 
75 0.0045 | 209 | 840 | 470 | IRFP2907-ND 6.60 476 396 55 | 0.007 75 440 | 170 | IRF3205ZL-ND 387 262 203 
100 | 0.025 | 57 180 200 ШЕ ШОО ЫШ 625 500 357 55 | 0.075 | 75 360 | 140 | IRF1010ZL-ND 291 198 157 
3 100 0.036 39 140 140 | IRFP150N-ND 1.56 1.11 91 55 0.008 75 340 130 | IRL3705ZL-ND 2.46 1.59 1.29 
100 | 0.052 27 110 | 94 | IRFP140N-ND 2.80 1.63 1.35 55 0.008 104 360 | 200 | IRL2505L-ND 700 560 420 
100 | 0.055 41 160 | 230 | IRFP150-ND 320 231 1.89 55 0.008 110 390 | 200 | IRF3205L-ND 7.00 5.60 420 
150 0.042 43 150 200 | IRFP3415-ND 3.45 2.41 1.86 55 0.011 61 240 91 IRFZ48ZL-ND 2.08 1.35 1.08 
200 | 0.04 | 50 | 200 | 900 ШЕШШ ЫЕ ред E MR od 55 | 0.011 | 84 | 290 | 170 | IRF1010NL-ND 375 300 225 
200 0.075 30 120 214 | IRFP250N-ND 3.48 278 244 55 0.0135 51 204 80 IRLZ44ZL-ND 1.91 1.26 .95 
200 | 0.18 20 — | 150 | IRFP240-ND 2.57 1.82 1.50 55 | 0.0136] 51 200 | 82 | IRFZ46ZL-ND 195 126 101 
250 | 0.075 | 38 — | 280 | IRFP264-ND 516 389 325 55 |0.0139| 51 200 | 80 | IRFZ44ZL-ND 197 126 1.02 
250 | 0.14 23 92 | 190 | IRFP254-ND 355 285 2.03 55 | 0014 | 64 210 | 130 | IRFZ48NL-ND 400 320 240 
250 | 0.28 15 — | 150 | IRFP244-ND 3.16 225 1.85 55 |0.0165| 53 180 | 107 | IRFZ46NL-ND 2.85 1.88 141 
400 0.2 23 92 | 280 | IRFP360-ND 553 392 323| Lead Free/ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 753 


Internotionol 


TeRRectifiee N and P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS |ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (©) | 25°С | (A) | (№ | Part No. 1 10 100) | Fig. | (V) (©) | 25°С | (A) | (М) | PartNo. 1 10 100 
55 | 0.022 47 160 | 110 | IRLZ44NL-ND 205 164 123 30 | 0.013 61 244 | 87 | IRFU3707-ND 1.44 78 70 
55 | 0.022 49 160 | 110 | IRFZ44NL-ND 205 164 148 30 | 0.031 33 120 | 57 | IRFU3303-ND 87 70 50 
55 | 0.035 30 110 | 68 | IRLZ34NL-ND 170 136 1.02 40 | 0009 | 42 310 | 90 | IRFU3504Z-ND 1.69 111 85 
55 0.04 29 100 | 68 | IRFZ34NL-ND 146 147 88 50 0.1 15 — | — |IRFUO20-ND 88 — 71 51 
55 0.06 18 72 | 45 | IRLZ24NL-ND 1.65 132 .99 55 | 0.0075 | 42 360 | 140 | IRFU1010Z-ND NEW! 225 156 148 
55 0.07 17 68 45 | IRFZ24NL-ND 1.10 -88 66 55 0.012 42 360 | 130 | IRLU3705Z-ND NEW! 2.20 1.53 1.15 
60 0.0085 75 340 140 | IRF1010EZL-ND 2.89 1.96 1.56 55 0.057 26 80 79 | IRLU4343-ND 1.44 .95 171 
60 0.012 57 230 | 92 | IRFZ44VZL-ND 2.08 1.35 1.08 55 [0.0135 | 42 240 | 110 | IRLU2905Z-ND 173 114 86 
60 | 0.012 84 330 | 170 | IRF1010EL-ND 388 310 233 55 |0.0145 | 42 240 | 110 | IRFU2905Z-ND 148 98 75 
60 | 0.023 48 192 | 110 | IRFZ44EL-ND 1.53 123 92 55 | 0016 56 220 | 110 | IRFU2405-ND 155 90 75 
60 0.05 30 120 | 88 HEROS ND 175 140 101 55 | 0.025 | 30 120 | 48 |IRFU4105Z-ND 120 79 61 
s 02 10 40 |43 ШАШЫ TOT 50-25 55 | 0.027 | 44 | 160 | 107 |IRFU1205-ND 2.82 186 1.40 
75 | 0.0045 | 180 | 720 | 330 | IRFSL3207-ND NEW! 457 332 2.66 55 | 0.045 27 100 | 68 | IRFU4105-ND 263 240 158 
75 | 0.0063 | 130 | 510 | 250 | IRFSL3307-ND NEW! 3.45 2.50 1.93 55 | 0058 16 64 | 35  IRLUO24Z-ND 133 за 60 
75 | 0.0078 | 100 | 520 | — | IRF1407L-ND 257 1.79 1.39 55. | 0075 ңа өв | 45 ЕИ 86: ed- 250 
75 | 0.0088 | 97 390 | 190 | IRFSL3507-ND NEW! 327 240 1.80 = Dd 7р, 40 | es ЕТЕ ар б ES 
75 |0.0088 | 97 390 | 190 | IRFSL3507PBF-NDt NEW! 3.27 240 1.80 60 РИ 1% — | — ЕЗ 434" «аб, б 
ӘННЕН _ БЕШИК. пя я 
100 | 0007 | 140 550 | 330 | IRFSL4310-ND NEW! 517 376 3.01 > ei 7 170 | мо Би Таз Ве 
: Ы : : ы 100 | 0.018 42 220 | 140 | IRFU3710Z-ND 247 148 1.14 
we ms merear oim eml | ке [оте в [e [muss ЕЕЕ 
100 | 0490 | 87 35 | 35 | IRFU120Z-ND 116 75 56 
100 | 0.014 78 290 | 190 | IRFSL4610PBF-NDt NEW! 3.24 238 179 19 32 54 эв | Í Pn 2 б A7 
100 | 0.025 57 180 | 200 | IRF3710L-ND 5.63 4.50 3.38 
100 | 0.025 59 236 | 200 | IRFSL59N10D-ND 298 238 179 1097 | eee igs зт | 42 RD 110” 4802 ES 
100 | 054 43 17 | 25 | IRFU110-ND 90 72 54 
100 | 0.026 55 190 | 200 | IRL2910L-ND 6.25 500 375 
100 | 0.0265 36 140 | 92 | IRF540ZL-ND 249 142 144 1502 |20425 18 72 | 110 REGON ER Е 
100 | 0044 | 36 | 120 | 140 | IRL540NL-ND 235 188 141 10 | 018 | 4 | 56 | 86 В Too. с 
100 | 0062 | 33 | 110 | 140 | IRFS40NL-ND 227 182 137 200 |025 | 18 | 52 |110 pu SND сь EE 
100 | 04 17 60 | 79 | IRL530NL-ND 1.88 150 1.07 200 | 0.38 | 94 | 38 | 86 ШЕШ Оны P M E «c 
100 | 0.11 17 600 | 79 | IRF530NL-ND 150 120 .90 200 08 ° 20 | 43 ШЫРЫН B0 8 8 
100 | 0.18 10 35 | 48 | IRL520NL-ND 140 142  .84 200 15 26 10 | 25 ШЫБОО 4 40 43 
10@ A 97 aa | за la TD 425 do 75 250 | 026 14 56 | 144 | IRFU12N25D-ND 224 157 149 
4 | 150 | 0.042 | 43 | 150 | 200 | IRF3415L-ND 430 344 258 250 | 11 38 | 15 42 ШЫНЫ ЖІЗЕ 4000 абе 
150 | 0.045 | 41 | 164 | 200 | IRF3515L-ND 3.11 249 1.87 40 | 18 | $1 12 42 D TOU" 02025 
150 | 0.082 | 21 ва | 94 | RF3315L-ND 253 202 1152 490 96 т 6 | 25 ШЫНЫН LOS- a 
150 | 0.09 23 92 | 136 | IRFSL23N15D-ND 2.50 2.00 1.50 500 3 24 8 42 |IRFU420-ND 129  .84 64 
200 0.1 24 96 | 170 | IRFSL23N20D-ND 248 199 1.49 600 | 0.007 1.4 5.6 | 36 | IRFUTNGOA-ND з 58 44 
200 0.15 18 72 | 150 | IRF640NL-ND 148 149 .89 600 44 20 80 | 42 |IRFUC20-ND 2.00 160 120 
200 | 0.17 16 64 | 140 | IRFSL17N20D-ND 2.50 200 1.50 I-Pak Logic Level 
200 0.8 9.3 37 | 82 | IRF630NL-ND 221 154 117 30 | 0.019 55 220 | 107 | IRLU3103-ND 800 240 171 
200 0.8 5.2 18 | 50 | IRF620L-ND 146 147 88 30 | 0.031 85 140 | 68 | IRLU3303-ND 1.68 134 96 
200 15 3.3 10 | 36 | IRF610L-ND 140 112 84 30 | 0.045 23 96 | 45 |IRLU2703-ND 72 58 42 
250 14 44 14 | 50 | IRF624L-ND 158 1.23 92 55 | 0.027 | 42 160 | 110 | IRLU2905-ND 275 2.20 1.65 
250 2 27 80 | 36 | IRF614L-ND 124  .99 74 55 0.04 24 110 | 68 |IRLU2705-ND 1.88 140 83 
300 | 075 6.1 24 | 74 | IRF737LCL-ND 176 141 1.06 5 55 | 0.065 17 72 | 45 |IRLUO24N-ND 411171 54 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740AL-ND 221 177 133 60 0.2 7.7 — | — |IRLU014-ND 1.00 64 48 
400 | 0.55 10 32 |125 | IRF740LCL-ND 232 186 1.39 100 | 0.105 17 60 | 79 |IRLU3410-ND 142 114 82 
400 1 5.5 22 | 74 | IRF730L-ND 195 156 1.17 100 | 0.185 10 35 | 48 |IRLU120N-ND 1.58 101 76 
400 1 5.5 22 | 74 | IRF730AL-ND 151 121 91 100 | 0.54 48 17 | 25 |IRLU110-ND 97 78 59 
400 18 33 13 | 50 | IRF720L-ND 1.57 126 .95 Super-220 (TO-274AC) 
400 3.6 2.0 6.0 | 36 |IRF710L-ND 119  .96 72 7 40 |0.0037| 206 | 650 | 300 |IRFBA1404P-ND 625 500 350 
500 | 0.55 1 44 | 190 | IRFSL11N50A-ND 180 144 1.08 Super TO-247 
а T4 iex 20 31 ШЫНЫ Peer tee ЧЫН 9 500 | 0.087 | 46 180 | 540 | IRFPS40N50L-ND 12.53 966 8.31 
500 | 0.85 8 28 | 125 | IRF840L-ND 2.75 220 1.57 
Super-247 
500 | 0.85 8.0 28 | 125 | IRF840LCL-ND 2.65 212 1.59 
Bap: |". Gras EM зә |125 uon 25g. 5209" ^50 100 | 0.009 | 170 | 670 | 580 |IRFPS3810-ND 6.67 488 404 
E 34 50 20 | та Ps A. ләк ва 10 500 | 0.078 47 190 | 540 | IRFPS43N50K-ND 1197 923 7.94 
БОО. 3 26 во во Poa ias- аб B9 500 | 0.18 36 144 | 446 | IRFPS37N50A-ND 965 7.24 6.04 
500 3 25 10 | 50 | IRF820AL-ND 122 98 78 4-Pin Dip 
600 12 6.2 25 | зл | IRFBC40LCL-ND 3.88 3.06 2.30 50 02 17 — | — |!RFD010-ND 63 50 36 
600 12 6.2 25 | 125 | IRFBC40AL-ND 2.08 166 1.25 60 0.1 2.5 20 | 13 |IRFD024-ND 114 75 57 
600 12 6.2 25 | 130 | IRFBC40L-ND 400 320 240 60 02 17 14 | 1.3 | IRFD014-ND 95 60 45 
600 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30AL-ND 148 144 86 100 0.3 1.3 52 | 10 |IRFD120-ND 126 во .60 
600 44 22 80 | 50 | IRFBC20L-ND 2.35 1.88 141 100 0.6 10 80 | 10 | IRFD110-ND 894 2459 43 
800 3 44 16 | 125 | IRFBESO0L-ND 2.80 184 1.38 200 0.8 0.8 6.4 | 1.0 | IRFD220-ND 1.08 69 52 
800 6.5 1.8 7.2 54 | IRFBE20L-ND 167 1.34 1.00 6 200 1.5 0.6 2.5 1.0 |IRFD210-ND -92 -59 44 
900 8 17 6.8 | 54 | IRFBF20L-ND 2.00 160 1.20 250 14 0.63 5 1 | IRFD224-ND 108 86 61 
TO-262 Logic Level 250 2 045 | 86 | 1 |IRFD214-ND 100  .80 57 
зо [0014 | 64 | 220 | 110 | IRL3103L-ND 325 2.60 1.86 400 | 18 | 049 | 39 1 ШЫ ШЫ L NEM NIS. 
4 60 0.2 10 40 43 | IRLZ14L-ND 41:17 194 68 400 3.6 0.35 2.8 1 IRFD310-ND 1.18 .94 .67 
600 0.75 9.2 37 | 170 | IRFSL9N60A-ND 228 182 1.60 500 3 0.46 3 1 IRFD420-ND 1.50 1.20 -86 
Трак 600 44 0.32 | 26 | 1 |IRFDC20-ND 159 128 91 
20 [0.0065 | 110 | 440 | 25 | IRFU3711-ND 178 101 .82 4-Pin Dip Logic Level 
20 | 0.009 75 280 | 88 | IRFU3706-ND 1.44 78 ло 60 0.1 2.5 20 | 13 |IRLD024-ND 116 76 59 
Ü 20 | 0.014 54 210 | 71 | IRLU3715-ND 1.43 85 63 ë 60 0.2 17 14 | 1.3 |IRLD014-ND 104  .67 5 
20 | 0.015 37 144 | 35 | IRLUS714Z-ND 120 77 58 100 | 0.27 1.3 10 | 1.3 | IRLD120-ND лі 6 50 
20 0.02 36 140 | 47 | IRLU3714-ND 92 55 41 100 | 0.54 1 8 | 13 |IRLD110-ND 54 46 38 
30 | 0.009 90 360 | 120 | IRFU3709-ND 178 101 82] + Lead Free/RoHS Compliant 


754 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


International T | 
IOR Rectifier N and P Chan nel Su rface Mou nt H EXFETs Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 


Dimensions shown in mm 
Fig. 1 — SMD-220/D2Pak Fig. 2 — DPak Fig. 3 — Micro-37" (SOT-23) Fig. 4 — Micro-6™/TSOP-6 Surface Mount 
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Fig. 5 — Місго-87М Outline Fig. 6 — SOT-223 
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Fig. 7 — SO-8/SOIC-8 


1. Source 1 1. Anode 1. Anode/Source 1. Source 1. Anode 1. Source 1 1. Anode . Source 2 

2. Gate 1 2. Anode 2. Anode/Source 2. Source аі 2. Source 2. Gate 1 2. Anode . Gate 2 
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Fig. 8 — 8-TSSOP Fig. 9 — FlipFET™ Fig. 10 — FlipFET™ 
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Fig. 11 — SOT-227 Fig. 12 — NEW! D2Pak-7 Fig. 13 — DirectFET™ Fig. 14 — MTP 
A 
s ай D 1. Gate 
2. Source 
3. Source 
4. Drain 
5. Source 
6. Source 
7. Source 
8. Drain 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (о) | 25°С | (А) | (W) |Part Мо. 1 10 100| | Fig. | (V) ( | 25°С | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES -150 | 0.29 -13 -44 | 110 |IRF6215S-ND 1.20  .96 .69 
SMD-220/D2Pak -150 | 0.29 -13 -44 | 110 |IRF6215STRR-ND 518.40/800 
55 | 002 74 | 260 | 200 | IRF4805S-ND 355 262 217 -200 | 0.5 -11 -44 | 125 |IRF9640S-ND 178 142 102 
-55 | 002 74 | -260 | 200 | IRF4905STRL-ND 3456.00/800 Я -200 | 0.5 -11 -44 | 125 |IRF9640STRL-ND 767.20/800 
-55 | 006 -31 -110 | 110 | IRF5305S-ND 198 158 113 -200 | 08 -6.5 | -26 | 74 |IRF9630S-ND 2.33 1.86 1.33 
-55 0.1 -19 -68 | 68 |IRF9Z34NS-ND 105  .84 t -200 | 15 -35 | -14 | 40 |IRF9620S-ND 215 1.72 123 
-55 0.1 -19 -68 | 68 |IRF9Z34NSTRL-ND 453.60/800 -200 3 -1.8 -7 | 20 |IRF9610S-ND 1.58 1.26  .90 
-55 | 0.175 | -12 -48 | 45 |IRF9Z24NS-ND 1.52 122  .88 DPak (TO-252AA) 
-60 0.14 -18 -72 88 | IRF9Z34S-ND 1.80 1.04 75 -50 0.28 -9.9 = — |IRFR9020-ND .94 175 154 
-60 0.14 -18 -72 88 |IRF9Z34STRL-ND 561.60/800 -50 0.28 -9.9 = — |IRFR9020TR-ND 1012.00/2,000 
-60 0.28 -11 -44 60 |IRF9Z24S-ND 1.00 .80 .58 -50 0.5 -5.3 = — |IRFR9010-ND .70 56 41 
-60 0.28 -11 -44 60 |IRF9Z24STRR-ND 432.00/800 -50 0.5 -5.3 = — |IRFR9010TR-ND 756.00/2,000 
-60 0.5 -67 | -27 | 43 |IRF9Z14S-ND 140 142  .80 -55 | 0.065 | -31  |-110 | 110 |IRFR5305-ND 120  .85 70 
1 -100 | 0.06 -40 | -140 | 200 | IRF5210S-ND 2.57 1.82 1.50 -55 | 0.065 | -31 -110 | 110 | IRFR5305TR-ND 1336.00/2,000 
-100 | 0.06 -40 | -140 | 200 |IRF5210STRL-ND 1597.60/800 55 | 011 48 -64 | 57 |IRFR5505-ND 133 106 76 
-100 | 0.06 -40 | -140 | 200 | IRF5210STRR-ND 1156.00/800 " -55 | 0475 | -11 -44 | зв |IRFR9024N-ND 108  .66 50 
-100 [0.317 | -23 -76 | 140 |IRF9540NS-ND 136 97 80 -55 | 0175 | -11 -44 | 38 |IRFR9024NTR-ND 802.00/2,000 
-100 | 0.117 | -23 -76 |140 |IRF9540NSTRL-ND 610.40/800 -60 | 0.28 | -88 | -35 | 42 |IRFR9024-ND 125  .82 63 
100 | 02 14 -56 | 79 |IRF9530NS-ND 76 6 44 -60 | 0.28 | -&8 | -35 | 42 |IRFR9024TR-ND 1032.00/2,000 
100 | 02 -19 -72 | 150 | IRF9540S-ND 170 136 97 -60 0.5 -54 20 | 25 |IRFR9014-ND J0 56 41 
100 | 02 49 | -72 |150 TRESS TREND 1468.80/800 -60 | 05 | -51 | -20 | 25 |IRFR9014TR-ND 1188.00/2,000 
7100 | 03 -12 -8 | 88 Шу» 1275 100 72 -60 | 05 | -51 | -20 | 25 |IRFR9014TRL-ND 1782.00/3,000 
-100 | 03 -12 -48 | 88 |IRF9530STRL-ND 540.00/800 -100 | 0.205 | -13 -52 | 66 |IRFR5410-ND 69 55 42 
-100 | 048 | -68 | -27 | 48 |IRF9520NS-ND 152 122  .87 -100 | 0.48 | -6.5 | -26 | 40 |IRFR9120N-ND 72 5 42 
5100 i t 716 | 43 ШЫ 92 п 59 + Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 755 


Internotionol 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs  (Cont.) 


төк Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS [ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (о) | 25°С | (A) | (W) [Раг No. 1 10 100] | Fig. | (V) (о) | 25°С | (A) | (W) | Part Мо. 1 10 100 
лоо | 0.48 | -65 | -26 | 40 |IRFR9120NTR-ND 820.00/2,000 20 | 025 | 23 | ло | 2 |IRF7104-ND 77 55 45 
-100 | 0.6 -5.6 | -22 | 42 |IRFR9120TR-ND 912.00/2,000 20 | 0.25 | -23 | -10 | 2 |IRF7104TR-ND 3780.00/4,000 
-100 | 0.6 -5.6 | -22 | 42 |IRFRO120TRL-ND 1368.00/3,000 -30 | 0.021 | -8.0 | -32 | 2 |IRF7328-ND 194 141 90 
-100 | 12 -3.1 -12 | 25 |IRFR9110-ND 69 55 40 -30 | 0058 | -49 | -30 | 2 |IRF7816-ND 98 70 58 
-100 | 12 -3.1 -12 | 25 |IRFR9110TR-ND 742.00/2,000 za | 20 |0.058 | -49 | -зо | 2 |IRF7316TR-ND 2204.00/4,000 
-100 1:2 -3.1 -12 25 |IRFR9110TRL-ND 1863.00/3,000 -30 0.1 -3.6 -14 2 |IRF7306-ND .88 .70 .50 
5 4150 | 0.295 | -18 | -44 | 110 |IRFR6215-ND 139  .85 59 -30 01 зе | 44 | 2 |IRF7306TR-ND 1892.00/4,000 
-200 | 15 -36 | -14 | 42 |IRFR9220-ND 1.88 148 106 зо | 025 | -23 | чо | 2 |IRF9953-ND 175 140 100 
-200 | 15 -86 | -14 | 42 |IRFR9220TR-ND 1976.00/2,000 55 (0105! за | 27 | 2 |IRF7342ND 106 85 61 
-200 3 -A9 |-76 | 25 |IRFR9210-ND 75 40 45 -55 | 0.105 | -34 | -27 | 2 |IRF7342TR-ND 2296.00/4,000 
-200 3 лө |-76 | 25 |IRFR9210TR-ND 810.00/2,000 7H 20 | 048 | 29 | 53 | 2 ПЕРУ Bias: «бра 155 
-250 3 27 | -11 | 50 |IRFR9214-ND 85 68 49 - = Е 
-400 7 -1.8 -7.2 50 |IRFR9310-ND .82 66 47 SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 
-400 7 -1.8 -7.2 | 50 |IRFR9310TR-ND 916.00/2,000 7H -30 | 0.062 | -47 -38 | 2 |IRF7321D2-ND 148 118  .80 
Micro-3 (SOT-23) Logic Level -30 | 0.062 | -4.7 | -38 | 2 |IRF7321D2TR-ND 3188.00/4,000 
-12 0.05 -4.3 -34 1.3 [IRLML6401CT-ND 42 32 25 SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode Logic Level 
-12 | 005 | -43 | -34 | 13 |IRLMLG401TR-ND 588.00/3,000 7B 20 [009 | 41 | -18 | 2 [IRF7422D2-ND 120 85 70 
20 | 0.0658 | -3.7 | -22 | 13 |IRLMLG402CT-ND 42 32 25 TSOP-6 
20 | 0.065 | -3.7 | -22 | 13 |IRLMLG402TR-ND 585.00/3,000 
ü 4 -20 |0065 | -44 | -20 | 2.0 |SI3443DV-ND 108 (65 50 
3 -20 0.6 | -0.62 |-49 | 0.54 |IRLML6302CT-ND 32 24 лө TSSOP Dual.8 
-20 06 | -0.62 |-49 | 0.54 |IRLML6302TR-ND 441.00/3,000 = 
-30 | 06 | -061 | -4.8 |054 IRLML5103CT-ND 33 25 20 42 | 004 | заз | -17 | 10 ПБ ар 147 84 68 
-30 | 06 | -061 |-48 |054 IRLML5103TR-ND 459.00/3,000 8 p 205 юн p D ME S nosi 
Micro-6 (TSOP-6) Logic Level : it = ern sal 
20 | 0.05 | -5.6 | -45 | 2 |IRLMS6802CT-ND 72 54 42 Р 
-20 | 005 -5.6 -45 | 2 |IRLMS6802TR-ND 987.00/3,000 9 -20 | 0.065 | +51 | +35 | 22 | IRF6100CT-ND 108 45 550 
2 -20 0.2 -23 | 43 | 17 |IRLMS6702CT-ND 94 56 аа | | 20 | 0036 | +71 | +40 | 3.0 |IRF6150CT-ND 295 206 159 
-20 0.2 -23 | 48 | 1.7 |IRLMS6702TR-ND 985.92/3,000 20 | 0.036 | +71 | +40 | 3.0 |IRF6150TR-ND 5024.00/4,000 
-80 0.2 -23 | 43 | 1.7 |IRLMS5703CT-ND ло 42 33 
N-CHANNEL TYPES 
-30 0.2 -23 | -13 | 1.7 |IRLMS5703TR-ND 739.44/3,000 "UT 
Micro-6 (Т5ОР-6) - 
551555 за = x Ате DET Hs Е а 100 |0.0065| 180 | 720 | 480 |FB180SA10-ND 3614 28.91 20.61 
4 200. e Ал. Еа йүн : звода obo 11 500 | 0.08 57 228 | 625 |FA57SA50LC-ND 51.50 41.20 30.90 
5 : 1 З І i 00/8, 500 | 043 38 150 | 500 |FA38SASOLC-ND 34.85 27.89 20.92 
Micros SMD.220/D2Pak 
sa | 30 [005 70 |-28 |179 o P ева 004600. 20 |0006| 110 | 440 | 120 [IRF3711S-ND 178 101 82 
- | : — 20 |006 | 92 380 | 79 |IRF3711ZS-ND 185 122 93 
Micro-8 Logic Level 20 |0006 | 92 380 | 79 |IRF3711ZCS-ND 1.93 127 97 
-20 0.02 -8.2 -66 | 1.8 |IRF7663CT-ND 102 77  .60 20 0.008 67 260 | 57 |IRF3704ZCS-ND 1.67 140  .84 
-20 0.02 -8.2 -66 1.8 |IRF7663TR-ND 1748.00/4,000 20 0.0085 77 280 88 |IRF3706S-ND 1.68 1.30 .98 
sa | 20 | оо | 36 |29 | 18 IRF7604TF-ND PT ввода 000" 20 foon | зо |200 45 СЗЗ 10 s 25 
50 | 0.09 | -36 | -19 | 1.8 |IRF7606CT-ND 240 1.58 123 a ooie -as мо | за MEE tua а ж ЖЫШ; 
-30 | 0.09 | -36 | -19 | 1.8 IRF7606TR-ND 3780.00/4,000 20 |0016| 36 140 | 35 |IRL3714ZSCTL-ND 186 133 093 
-80 0.2 -20 | -16 | 1.25 |IRF7526D1TR-ND 1944.00/4,000 a0 ЕСЕТ 140 | 35 БЕТІНЕ 8500505 
-20 | 0.055 | -43 | -34 | 1.25 |IRF7534D1TR-ND 2052.00/4,000 30 [0006 | 105 | 450 |110 ЕСТЕ 500 130 10A 
5B | -20 | 027 | -17 | -14 | 1.25 |IRF7524D1CT-ND 120 90 70 80.9 00068 || ат aso | то EEN Boot dai аба 
20 | 027 | 47 | -14 | 1.25 |IRF7524D1TR-ND 2160.00/4,000 зо |00065| 150 | 500 | 140 Pak a Sa Бе ДЕ» АЛЫ 
Micro-8 Dual Logic Level 30 0.009 90 360 | 120 |IRF3709S-ND 2.07 148 96 
-20 | 0.055 | -4.3 | -34 | 1.25 JIRF7555CT-ND 240 158 123 30 [0:012 | 62 248 | 87 |IRF3708S-ND 163 130  .87 
-20 | 0.055 | -43 | -34 | 1.25 |IRF7555TR-ND 3780.00/4,000 a moss 9 озо | ву (ШЕГЕТІНІ Tus ёё. = 
зс | % | 0.27 | 47 |-9.6 | 1.25 |BRTSOSOTAND 78.59.46 30 |005 59 | 230 | 57 |IRF3707ZS-ND 1.89 125 95 
20 | 027 | -17 |-96 | 1.25 |IRF7504TR-ND 1404.00/4,000 a6. 6308. бә 24a | в? [EE SS 44e 417. в 
$ [Eu [зе re used БТА ond bot! 40 | 0.002} 75 | 1080 | 330 |IRF2804S-ND 520 3.78 3.03 
: Š Ө [ры US 40 |0.0031| 200 | 790 | 230 |IRL1404ZS-ND 3.84 236 189 
SOT-223 
55 5 та 447731 ШШЕ rss 40 |0.0097| 75 750 | 220 |IRF1404ZS-ND 253 178 144 
0 OP Ae ЕРЕДІ. БЕРИ 7 40 |0.0055| 75 470 | 140 |IRF4104S-ND 3.06 2.08 1.65 
6 409. 33 Aa [as | за EBENE uj. ea ав 40 | 0.009 | 100 | 400 | 170 |IRF1104S-ND 2.30 184 138 
10-152 Ё aa І за m rana каср О 55 |0.0033| 75 890 | 130 |IRF3805S-ND NEW! 524 374 300 
: : sores № 55 | 0.005 | 75 600 | 230 |IRF1405ZS-ND 4.28 3.00 236 
- 55 | 0005 | 131 | 680 | 200 |IRF1405S-ND 428 338 254 
да 0007 26 |48 |25 | ҒЫН E P | ж 55 [0007] 75 | 440 | 170 |IRF3205ZS-ND 387 2.62 2.08 
12 |000| зав | 25 М зна: 20. 190 55 |0075| 75 360 | 140 |IRF1010ZS-ND 291 198 157 
20 оле as |60 25 ep tm Ban AL 101 55 |0008| 86 340 | 130 |IRL3705ZS-ND 2.85 159 129 
zb | 2o |oo | за | 2 | 25 as hm ТӘБЕТ E T 55 | 0.008 | 110 | 390 | 200 |IRF3205S-ND 384 272 224 
ЕТТЕН ота и ат a5 ЕЕЕ ООЙ САЛА. еа 55 |0.008| 110 | 390 | 200 |IRF3205STRL-ND 3024.00/800 
Зо | 002 | 56 | 4s 1 ШОО "EO у> д 55 [0011] 61 240 | 91 |IRFZ48ZS-ND 208 1.35 108 
Зо |002 | 56 | 5 і M SO 2544.00/4,000 55 [0011] 84 290 | 170 |IRF1010NS-ND 363 290 207 
чо 10015, 205 | 48 25 BETON wae 976. ADA 55 |0.0135| 51 204 | 80 |IRLZ44ZS-ND 1.91 1.37 121 
SOC Logie Level 55 |0.0136| 51 200 | 82 |IRFZ46ZS-ND 195 126 101 
55 |0.0139| 51 200 | во |IRFZ44ZS-ND 197 126 102 
42 | 0.005 | -16 |-100 | 25 JIRF7210-ND 313 250 178 
aa | 919127 БЕУ вв 25 [CEN 253 306 Gl 55 |0016| 64 210 | 140 |IRFZ48NS-ND 145 116 83 
Ча, lodia ЕЕ? вв 25 МРОТ $16.00/4.000 55 |0016| 64 210 | 140 |IRFZ48NSTRL-ND 624.00/800 
20 | 004 | ө7 | 27 25 (БЕЛІ Кады АШ 55 |0016] 64 210 | 140 |IRFZ48NSTRR-ND 740.00/800 
20 | 0.04 | -6.7 | -27 | 2.5 |IRF7404TR-ND 1896.00/4,000 55 | 0.02 53 180 | 120 |IRFZ46NS-ND 180 144 103 
-20 | 0.06 -5.8 -21 | 1.6 |IRF7204CT-ND 2.34 1.76 137 55 | 0.022 49 160 | 110 |IRFZ44NS-ND 120  .96 .69 
7D | 20 | oos | -53 | -21 | 16 IRF7204TR-ND 3900.00/4,000. 55 | 0.022 | 49 160 | 110 |IRFZ44NSTRL-ND 539.20/800 
-30 0.02 -30 -50 | 2.5 |SI4435DY-ND 150 120  .85 55 0.04 29 100 | 68 |IRFZ34NS-ND 1.00 80  .58 
-30 0.02 -30 -50 | 2.5 |SI4435DYTR-ND 3240.00/4,000 55 0.04 29 100 | 68 |IRFZ34NSTRL-ND 432.00/800 
-30 | 0.045 | -58 | -23 | 2.5 |IRF7406-ND 115  .93 67 55 | 004 29 100 | 68 |IRFZ34NSTRR-ND 432.00/800 
-30 0.07 -5.3 = 2.5 |IRF7205-ND 1.11 74 .58 55 0.07 17 68 45 'IRFZ24NS-ND 1.15. .92 .66 
50 | 007 | -53 | — | 25 |IRF7205TR-ND 1790.29/4,000 60 |0.0085| 75 340 | 140 |IRF1010EZS-ND 289 196 1.56 
7H | 20 [0.058 | -53 | -43 | 20 |IRF7322D1-ND 118 50 68 Pe Me H 51 Ea RETE prs pe 198 
SOIC:5 Dual Logio Laval 60 [0012] вз | 330 | 170 | IRF1010ES-ND 388 340 221 
12 |0017| -92 | -37 | 2 JIRF7329-ND 137 172 65 
э. багі а м | > БЕЗІ Base aise: tiles 60 [0.0165] 55 220 | 115 |IRFZ44VS-ND 144 78 70 
А | 20 | 0058 | 5з | 21 | 2 |RF7314ND оў ed. “ёт 60 | 0.023 | 48 192 | 110 |IRFZ44ES-ND 115  .82 68 
то |008) 53 | 21 | [STE 2176.00/4,000 60 | 0.023 | 48 192 | 110 |IRFZ44ESTRR-ND 744.00/800 
20 | 009 аз | т | > ES de. “то B) 60 | 0.028 | 50 200 | 150 |IRFZ44S-ND 158 122 87 
20 | 009 | -4.3 | -17 | 2 |IRF7304TR-ND 1436.00/4,000 | + Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


International N and P Channel Surface Mount НЕХЕЕТ5 (сол!) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Max. Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (9) 25°С | (A) | (W) | Рай No. 1 10 100 Fig. (м) (о) 25°С | (A) | (W) Part No. 1 10 100 
60 | 0.028 50 200 | 150 | IRFZA4STRR-ND 971.20/800 20 |0013 61 240 | 89 |IRL3102S-ND 122 98 70 
60 0.1 17 68 | 60 |IRFZ24S-ND 102  .82 59 20 | 0.016 48 190 | 69 |IRL3202S-ND 155 124 89 
60 0.2 10 40 | 43 |IRFZ14S-ND 108  .86 61 20 0.02 39 160 | 57 |IRL3302S-ND 132 106 .76 
75 |0.0045 | 180 720 | 330 |IRFS3207-ND NEW! 457 3.32 2.66 20 | 0.007 | 110 420 | 140 |IRL3502S-ND 1.90 1.52 1.33 
75 |0.0063 | 130 510 | 250 | IRFS3307-ND NEW! 3.45 2.50 1.93 20 | 0.007 | 110 420 | 140 | IRL3502STRL-ND 820.80/800 
75 |0.0078 | 100 520 | 3.8 |IRF1407S-ND 2.60 1.81 140 20 | 0.004 | 180 720 |210 |IRL3716S-ND 2.28 1.56 148 
75 |0.0088 | 97 390 | 190 |IRFS3507-ND NEW! 2.86 1.98 1.50 30 | 0.006 | 140 470 | 200 | IRL3803S-ND 744 527 434 
75 |0.0088 | 97 390 | 190 |IRFS3507PBF-NDT NEW! 3.27 240 1.80 30 | 0.006 | 140 470 | 200 | IRL3803STRL-ND 3212.80/800 
75 |0.0094 | 75 350 | 170 |IRF2807ZS-ND 378 2.56 1.98 30 | 0.007 | 116 400 | 170 | IRL2203NS-ND 225 1.80 1.29 
75 | 0.013 71 280 | 150 | IRF2807S-ND 444 306 243 30 | 0.007 | 116 400 | 170 | IRL2203NSTRL-ND 972.00/800 
100 |0.0070| 140 550 | 330 |IRFS4310-ND NEW! 5.17 3.76 3.01 30 | 0.014 54 220 | 70 |IRL3103D1S-ND 4.43 3.10 2.49 
100 | 0.01 96 380 | 250 |IRFS4410-ND NEW! зла 271 2.09 30 | 0.014 64 220 | 110 | IRL3103S-ND 342 221 182 
100 | 0.014 73 290 | 190 |IRFS4610-ND NEW! 324 238 179 30 0014 64 220 | 110 | IRLS103STRL-ND 1417.60/800 
100 | 0.014 73 290 | 190 |IRFS4610PBF-NDt NEW! 324 238 179 30 | 0.026 34 140 | 68 |IRL3303D1S-ND 175 1.40 1.05 
100 | 0.025 57 180 | 200 |IRF3710S-ND 2.30 1.68 1.35 30 | 0.026 38 140 | 68 |IRL3303S-ND 2.35 1.67 1.38 
100 | 0.025 57 180 | 200 |IRF3710STRR-ND 2700.00/800 30 0.04 24 96 | 45 |IRL2703S-ND 115  .92  .69 
100 0.025 59 236 | 200 |IRFS59N10D-ND 2.52 2.02 1.52 40 0.004 160 640 | 3.8 | IRL14048-ND 3.00 2.10 1.64 
100 | 0.0265 36 140 | 92 |IRF540ZS-ND 249 1.42 1.14 40 0.0065 | 130 520 | 200 | IRL1004S-ND 1.93 1.54 140 
100 | 0.036 42 140 | 160 |IRF1310NS-ND 164 131  .94 40 | 0.008 | 104 416 | 167 | IRL1104S-ND 2.30 184 1.38 
100 | 0.036 42 140 | 160 |IRF1310NSTRL-ND 708.00/800 55 | 0.008 | 104 360 | 200 | IRL2505S-ND 675 541 3.86 
100 0.052 33 110 | 140 |IRF540NS-ND 140 112  .81 55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NS-ND 440 309 249 
100 0.052 33 110 | 140 | IRF540NSTRL-ND 1013.60/800 55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NSTRL-ND 1737.60/800 
100 0.052 33 110 | 140 | IRF540NSTRR-ND 604.80/800 1 55 0.022 47 160 | 110 | IRLZ44NS-ND 1.23 98 70 
100 0.077 28 110 | 150 |IRF540S-ND 146 1.17 .83 55 0.022 47 160 | 110 | IRLZAANSTRL-ND 449.60/800 
100 | 0.077 28 110 | 150 | IRF540STRL-ND 629.60/800 55 0.022 47 160 | 110 | IRLZ44NSTRR-ND 529.60/800 
100 | 0.077 28 110 | 150 | IRFS40STRR-ND 629.60/800 55 0.035 30 110 | 68 |IRLZ34NS-ND 105  .84  .60 
100 0.11 17 80 79 |IRF530NS-ND 1.01 .81 159 55 0.035 30 110 68 |IRLZ34NSTRL-ND 451.20/800 
100 0.11 17 80 | 79 |IRF530NSTRL-ND 296.80/800 55 0.06 18 72 | 45 |IRLZ24NS-ND 110 88  .63 
100 0.11 17 80 | 79 |IRF530NSTRR-ND 296.80/800 60 0.1 14 56 | 42 |IRLR024-ND (90 72 52 
100 0.16 14 56 | 88 |IRF530S-ND 106 .85 .62 60 0.2 10 40 | 43 IRLZ14S-ND 115  .92  .66 
100 | 0.16 14 56 | 88 |IRF530STRR-ND 604.00/800 60 | 0.028 50 200 | 150 | IRLZ44S-ND 138 140  .79 
100 0.2 97 38 | 48 |IRF520NS-ND B1 65 47 60 | 0.028 50 200 | 150 | IRLZ44STRR-ND 594.00/800 
100 | 054 56 20 | 43 |IRF510S-ND 72 58 4 100 | 0.026 55 190 | 200 | IRL2910S-ND 625 500 357 
100 0.6 68 -27 | 60 |IRF9520S-ND 175 140 100 100 | 0.044 36 120 | 140 | IRL540NS-ND 2.25 1.80 129 
100 06 68 -27 | 60 |IRF9520STRL-ND 392.00/800 100 | 0.044 36 120 | 140 | IRLS40NSTRL-ND 620.80/800 
150 | 0.042 43 150 | 200 | IRF3415S-ND 271 192 159 100 | 0.077 28 110 | 150 |IRL540S-ND 130 104 75 
150 | 0.042 43 150 | 200 | IRF8415STRL-ND 680.80/800 100 0.1 17 60 | 79 IRL530NS-ND 101  .81  .58 
150 | 0.045 41 164 | 200 |IRF3515S-ND 278 223 159 100 0.1 17 60 | 79 |IRL530NSTRL-ND 437.60/800 
180 | 0045 | 41 164 | 200 |IRFS41N15D-ND 2.57 2.06 1.54 100 0.1 17 80 | 79 |IRL530NSTRR-ND 460.80/800 
150 | 0.056 | 33 130 | 170 |IRFS33N15D-ND 1.80 144 1.08 100 | 0.16 15 60 | 88 |IRLS30STRR-ND 367.20/800 
150 | 0.082 | 21 84 | 94 |IRF3315S-ND 149 106 87 100,1 817110 35 | 48 ША ды д 88 E 0 
1 150 | 009 | 23 92 | 136 | IRFS23N15D-ND 178 143 107 100 | 018 10 35 | 46 DOS ELI 348.80/600 
200 | 0.082 | 31 | 124 | 200 IRFSS1N20D-ND 3.19 2.55 192 100 | 054 | 56 |18 | 43 ІШЕ SD 94 ла. 08 
200 | 01 24 96 | 170 | IRFS23N20D-ND 180 1.44 1.08 200 | 016 | 17 68 | 125 ШЕСИ 167 194 .96 
200 | 015 | 18 | 72 | 150 |IRF640NS-ND 146 117 103 200. | 0% 9 36 | 74 Is а 
200 0.4 9 36 | 74 |IRL630STRL-ND 846.40/800 
200 | 0.15 18 72 | 150 |IRF640NSTRL-ND 1036.00/800 
200 | 0.15 18 72 | 150 |IRF640NSTRR-ND 1099.20/800 200 | 08 52 21 | 50 jIREG2OS:ND 172 138  .99 
200 | 047 16 64 | 140 | IRFS17N20D-ND 169 135 1.02 DPak 
200 0.3 93 37 | 82 |IRF630NS-ND 172 1.38 121 20 | 0.006 | 110 | 440 | 2.5 |IRFR3711-ND 178 101  .82 
200 0.3 93 37 | 82 |IRF630NSTRL-ND 459.20/800 20 | 0.006 93 370 | 79 |IRFR3711Z-ND 169 112 85 
200 0.8 5.2 18 | 50 |IRF620S-ND 1.65 132 95 20 |0.0084 | 60 240 | 48 |IRFR3704Z-ND 125 70  .60 
200 1.5 33 10 | 36 |IRF610S-ND 140 112  .81 20 |0.0084 | 60 240 | 48 |IRFR3704ZTR-ND 1016.00/2,000 
250 0.24 14 56 | 150 |IRF644NS-ND 173 100  .83 20 0.009 75 300 | 90 |IRFR3704-ND 146 79 71 
250 0.28 14 56 125 | IRF644S-ND 3.24 2.30 1.89 20 0.009 75 280 88 |IRFR3706-ND 1.44 .78 170 
250 0.28 14 56 125 | IRF644STRL-ND 656.80/800 20 0.02 36 31 140 | IRLR3714-ND .92 55 41 
250 0.45 8.1 = 74 |IRF634S-ND 1.34 .95 .79 20 0.015 37 144 35 |IRLR3714ZCTL-ND 1.40 .88 .63 
250 1.1 4.4 = 50 |IRF624S-ND 1.63 1.16 .96 20 0.015 37 144 35 |IRLR3714ZTRL-ND 1470.00/3,000 
250 2 27 8 36 |IRF614S-ND 1.40 1.12 81 30 0.0065 86 340 79 |IRFR3709Z-ND 1.61 92 76 
300 0.75 61 24 74 |IRF737LCS-ND 1.97 1.58 1.19 30 0.0065 86 340 | 79 |IRFR3709ZTR-ND 1268.00/2,000 
400 0.55 10 40 125 |IRF740AS-ND 2.45 1.96 140 80 0.012 61 244 87 |IRFR3708-ND 144 .78 170 
400 0.55 10 — 125 | IRF740S-ND 1.51 1.08 .89 30 0.013 61 244 87 |IRFR3707-ND 1.44 78 70 
400 0.55 10 40 | 125 |IRF740STRL-ND 680.80/800 30 0.031 33 120 | 57 |IRFR3303-ND 88 70  .51 
400 1 5.5 P 74 |IRF730S-ND 1.61 1.14 .94 30 0.031 33 120 57 |IRFR3303TR-ND 946.00/2,000 
400 1 55 22 | 74 |IRF730AS-ND 168 134  .95 40 |0.0055| 42 480 | 140 |IRFR4104-ND 2.60 1.68 1.36 
400 18 33 — | 50 |IRF720S-ND 91 65  .53 40 | 0.009 42 310 | 90 |IRFR3504Z-ND 169 111  .85 
400 3.6 2 6 36 |IRF710S-ND 76 61 44 50 0.1 15 — | — (ІВЕН020-М0 125 100 72 
500 0.52 11 44 | 170 |IRFS11N50A-ND 185 1.48 1.05 50 0.1 15 — | — |IRFRO20TR-ND 958.00/2,000 
500 | 085 8 — | 125 |IRF840S-ND 202 143 148 50 0.1 15 — | — |IRFRO20TRL-ND 2196.00/3,000 
500 | 0.85 8 32 | 125 | IRF840AS-ND 1.66 1.33 .95 50 0.2 8.2 33 | 25 |IRFRO10-ND 1.06  .85  .65 
500 14 5 20 | 74 |IRF830AS-ND 128 98 70 ә 55 |0.0075| 42 360 | 140 |IRFR1010Z-ND NEW! 225 156 148 
500 15 45 — [| 74 |IRF830S-ND 134 95 79 55 | 0.012 42 360 | 130 |IRLR3705Z-ND NEW! 276 1.92 1.45 
500 3 25 — | 50 |IRF820S-ND i108 77 63 55 | 0.057 26 80 | 79 |IRLR4343-ND 144 95 71 
500 3 25 10 | 50 |IRF820AS-ND 122 98 73 55 | 0.057 26 80 | 79 |IRLR4343CTL-ND 144 108 72 
600 | 075 92 37 | 170 | IRFS9N60A-ND 2.05 1.64 1.23 55 | 0.057 26 80 | 79 |IRLR4343TRL-ND 1722.00/3,000 
600 1.2 6.2 25 | 125 |IRFBC40AS-ND 4.00 320 229 55 |0.0135 | 60 240 | 110 |IRLR2905Z-ND 1.73 1.24 1.09 
600 12 62 25 | 130 |IRFBC40LCS-ND 376 301 226 55 |0.0145 | 42 240 | 110 |IRFR2905Z-ND 221 147 141 
600 12 62 25 | 130 |IRFBC40S-ND 198 159 1.13 55 [0016 56 220 | 110 |IRFR2405-ND 159 92 77 
600 | 22 3.6 14 | 74 |IRFBC30AS-ND 275 220 1.57 55 |0025] 90 120 | 48 ШЕШ 05 ND 123 81 62 
600 22 3.6 14 | 74 |IRFBC30S-ND 275 2.20 1.58 55 | 0.027 44 160 | 107 |IRFR1205-ND 264 1.87 1.54 
600 44 22 80 | 50 |IRFBC20S-ND 235 188 141 55 | 0.027 44 160 | 107 |IRFR1205TR-ND 2870.00/2,000 
800 65 18 — | 54 |IRFBE20S-ND 200 160 120 55 | 0.045 27 100 | 68 |IRFR4105-ND 2.68 240 1.50 
900 | 37 3.6 — | 125 | IRFBF30S-ND 322 258 1.94 55 | 0.058 | 16 64 | 35 THEO ЛЕ му 84 аа 
900 8 17 68 | 54 |IRFBF20S-ND 198 158 139 5 [0075] 14 вв | зв ПВР 168. 49- 2440 
55 | 0.075 17 68 | 38 |IRFR024NTR-ND 776.00/2,000 
NEW! -D^Pak-T. NEW! 55 | 0.075 17 68 | 38 |IRFR024NTRL-ND 1053.00/3,000 
40 |0.0016| 160 |1360 | 330 | IRF2804S-7P-ND 5.61 393 3.37 60 |0075 14 68 | 45 |IRFR024-ND 89 71 52 
12 55 |0.0026] 160 |1000 | 300 | IRF3805S-7P-ND 647 4.63 3.70 60 |0075 17 68 | 45 |IRFRO24TR-ND 972.00/2,000 
55 |0.0049| 120 590 | 230 | IRF1405ZS-7P-ND 340 251 194 60 02 77 31 | 25 |IRFRO14TR-ND 730.00/2.000 
SMD-220/D2Pak Logic Level 75 | 0.016 42 210 | 110 |IRFR2307Z-ND NEW! 181 126  .95 
20 | 0014 54 210 | 71 |IRL3715S-ND 127 75 57 75 | 0.022 42 180 | 110 |IRFR2607Z-ND NEW! 150 105 79 
1 20 0.02 36 140 | 47 |IRL3714S-ND 111  .65  .50 75 | 0.026 42 170 | 110 |IRFR2407-ND 159 92 77 
20 0.01 85 340 | 110 |IRL3402S-ND 228 182 137 100 | 0.018 42 220 | 140 |IRFR3710Z-ND 220 150 146 
20 | 0.009 77 308 | 87 |IRF3704S-ND 168 130 1.14] + Lead Free/ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (1053 757 


International N and P Channel Surface Mount HEXFETs (Cont) 


IOR Rectifier 
RDS |ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Мах. | Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM | Мах. | Digi-Key Ргісе Еасһ 
Fig. (V) (9) 25'C | (A) | (W) | Part No. 1 10 100| | Fig. (V) (Q) 25°С | (A) | (М) | Part No. 1 10 100 
100 | 0.039 31 125 | 110 | IRFR3410-ND 137 98 71 Micro-8 Logic Level 
100 | 0.115 16 60 | 79 | IRFR3910-ND 94 67 .55 20 0.03 6.5 50 | 1.8 |IRF7607TR-ND 2592.00/4,000 
100 | 0.115 16 60 | 79 |IRFR3910TR-ND 1038.00/2,000 20 |005 | 57 зо | 18 | IRF7601CT-ND 246 162 126 
100 | 0.115 16 60 | 79 |IRFR3910TRL-ND 1581.00/3,000 20 | 0035 | 57 30 | 18 |IRF7601TR-ND 3888.00/4,000 
100 | 0.190 | 87 35 | 35 |IRFR120Z-ND 116 75 56 БА 20 |0.135 | 24 19 | 1.8 |IRF7521D1TR-ND 2160.00/4,000 
100 | 0.21 94 38 | 48 |IRFR120N-ND 115 74  .56 30 | 0.035 | 56 30 | 1.8 |IRF7603CT-ND 98 74 58 
100 | 021 | 94 38 |48 ИБ ОМЕН 882.00/2,000 зо |0035| 56 зо | 1.8 | IRF7603TR-ND 1696.00/4,000 
100 | 021 | за | зв | 49 I Op 1296.00/3,000 зо | 011 | 27 | 21 |125|IRF7523D1TR-ND 1944.00/4,000 
100 | 0.27 77 31 | 42 |IRFR120IR-ND 1.64 105 79 - - 
100 | 0.27 | 77 31 | 42 | IRFR120TR-ND 1260.00/2,000 Micro-8 Dual Logic Level 
100 | 027 | 77 31 | 42 [IRFR120TRL-ND 1257.00/3,000 EMI ES || ee 19 125 ШЫЛ АНЫ 1:89. RAS Т1 
100 | O54 43 17 | 25 |IRFR110TR-ND 1080.00/2.000 Бб 20 [0.135 | 24 19 | 1.25 | IRF7501TR-ND 3404.00/4,000 
150 |0.125 | 18 72 |110 | IRFR18N15D-ND 146 147 88 30 [0135] 24 14 | 1.25 ШАЛ ТЫНЫ 181298 IT 
150 | 0.18 14 56 | 86 |IRFRI3N15D-ND 168 95 78 30 |0135 | 24 14 |1.25 | IRF7503TR-ND 2264.00/4,000 
200 | 0.235 13 52 | 110 | IRFR13N20D-ND 160 1.28 1.02 50Т-223 
2 200 0.38 94 38 86 |IRFR9N20D-ND 144 146  .87 55 0.045 3.7 30 1 |IRFL4105-ND 1.75 1.40 1.05 
200 0.6 5 20 | 43 |IRFR220N-ND 80 64 48 55 | 0.045 | 37 30 | 1 |IRFL4105CT-ND 2.10 1.58 1.23 
200 1.5 2.6 10 | 25 |IRFR210-ND 63 51 37 55 | 0.045 | 37 30 | 1 |IRFL4105TR-ND 2187.50/2,500 
250 | 0.26 14 56 | 144 | IRFR12N25D-ND 224 1.57 119 55 |0.0575| 54 41 1 |IRFL024Z-ND 150 96 72 
250 14 3.8 15 | 42 |IRFR224-ND ла 59 42 55 ] 0075] 28 11.2 | 2.1 | IRFLO24N-ND 72 58 44 
250 14 3.8 15 | 42 |IRFR224TR-ND 796.00/2,000 55 0.16 1.9 15 | 24 |IRFL014N-ND 61 49 37 
250 14 3.8 15 | 42 |IRFR224TRL-ND 1194.00/3,000 60 0.2 27 22 | 3.1 |IRFLO14-ND 86 56 43 
250 2 22 88 | 25 |IRFR214-ND 105 84 460 60 02 27 22 | 3.1 |IRFL014TR-ND 832.50/2,500 
400 18 3.1 12 | 42 |IRFR320-ND 88 70 550 6 60 0.22 1.6 64 | 2.1 | IRFL1006-ND 80 64 48 
400 18 3.1 12 | 42 |IRFR320TR-ND 946.00/2,000 100 0.2 1.6 13 | 1 |IRFL4310-ND 150 120  .90 
400 3.6 17 6 | 25 |IRFR310-ND 98 78 56 100 0.2 1.6 13 | 1 |IRFL4310CT-ND 129 97 76 
400 3.6 427. 6 | 25 |ІВЕНЗ10ТН-МО 1040.00/2,000 100 0.2 16 13 | 1 |IRFL4310TR-ND 1430.00/2,500 
500 3 24 8 | 42 |IRFR420-ND 88 70 51 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRFL110-ND 76 61 44 
500 3 2.4 8 | 42 |IRFR420TR-ND 952.00/2,000 100 | 0.54 1.5 12 | 3.4 |IRFL110TR-ND 1022.50/2,500 
600 44 2 8 | 42 |IRFRC20-ND 120  .96 69 200 15 096 | 77 | 84 |IRFL210-ND 65 52 37 
600 44 2 8 | 42 |IRFRC20TR-ND 1324.00/2,000 200 15 0.6 | 7.7 | 3.1 |IRFL210TR-ND 875.00/2,500 
600 7 14 5.6 | 36 |IRFR1N60A-ND 78 58 M 250 2 079 | 63 | 31 |IRFL214-ND 140 142  .80 
DPak Logic Level SOT-223 Logic Level 
20 0.011 49 200 40 |IRLR3715Z-ND 147 77 .59 30 0.031 4.6 97 1 IRLL3303CT-ND 2.25 1.69 1.32 
20 | 0.014 54 210 | 71 |IRLR3715-ND 1.43  .85 863 30 | 0.031 4.6 37 | 1 |IRLL3303TR-ND 2468.03/2,500 
20 0.015 37 144 35 |IRLR3714Z-ND 1.20 .68 .58 30 0.045 3.9 16 1 |IRLL2703-ND 1.75 140 1.05 
20 | 0.015 37 144 | 35 |IRLR3714ZTR-ND 958.00/2,000 55 0.04 3.8 30 | 2.1 | IRLL2705-ND 175 1.40 1.05 
30 0.01 65 260 | 75 |IRLR7821-ND 120 178  .60 55 0.04 3.8 30 1 |IRLL2705CT-ND 2.10 1.58 1.23 
30 0.01 65 260 | 75 |IRLR7821TR-ND 876.00/2,000 55 0.04 38 30 | 1 RLL2705TR-ND 2312.70/2,500 
30 0.0033 161 620 | 140 | IRLR7843-ND 2.75 1.56 1.36 55 0.060 50 40 1.0 |IRLL024Z-ND 1.40 179 65 
30 |0.0038 | 161 620 | 140 |IRLR7843TR-ND 2232.00/2,000 6 55 |0065 | 31 12 | 24 |IRLL024N-ND во 64 48 
30 |0.0045 | 140 | 560 | 140 |IRLR7833-ND 169 1.09  .83 55 0.14 2 16 | 24 | IRLLO14N-ND 68 54 39 
30 |0.0045| 140 | 560 | 140 |IRLR7833TR-ND 2130.00/2,000 55 044 2 16 | 24 | IRLLO14NTR-ND 1040.00/2,500 
зо |0.0045| 140 | 560 | 140 |IRLR7833TRL-ND 3150.00/3,000 60 02 27 22 | 34 |IRLLO14-ND 78 62 45 
30 |0.0045| 140 | 560 | 140 |IRLR7833TRR-ND 3150.00/3,000 60 02 27 22 | 31 |IBLLO14TR-ND 1842.50/2,500 
30 | 0.006 94 380 | 89 |IRLR8113-ND 248 1.62 124 100 | 054 15 12 | 31 |IRLL110-ND бо 48 34 
30 | 0.006 94 380 | 89 |IRLR8113TR-ND 1810.00/2,000 100 | 054 15 42 | 34 | IRLLHOTR-ND 850.00/2,500 
30 | 0.012 44 196 | 62 |IRLR8503-ND 288 230 1.73 sos 
30 |0.0138 | 43 170 | 40 |IRLR7807Z-ND 119  .69  .54 
30 |0.0138 | 43 | 170 | 40 |IRLR7807ZTR-ND 906.00/2,000 20i ООО М0 82 | 20 PRT SIONE TOR. ESI MD 
30 | 0019 | 55 | 220 | 107 IRLR3103TR-ND 1404.00/2,000 7A 20 0.0183 89 71 | 20 ШЫ 136 85 62 
30 | 0031 | 35 140 | 68 |IRLR3303-ND 100  .80 58 20 | 003 70 28 | 20 ПБ НЕ 137 42 45 
30 | 0031 | 35 140 | 68 |IRLR3303TR-ND 1810.00/2,000 5 | 0.13 | 90 25 | 24 ШОО 90 S38 4 
А зо | 0.045 28 96 | 45 |IRLR2703-ND 79 64 46 | 7C 30 |00017| 83 66 | 2.5 | IRF7807VD2-ND 140  .80  .68 
30 | 0.079 91 363 | 115 |IRLR8103V-ND 178 101 82 20 | 0.009 12 100 | 2.5 |IRF7459-ND 66 53 40 
55 | 0.027 42 160 | 110 |IRLR2905TR-ND 1404.00/2,000 20 |0085| 68 54 | 2.5 | IRF7402-ND 1.63 1.30 .98 
55 | 0.027 42 160 | 110 |IRLR2905-ND 125 89 73 20 | 0044 20 160 | 2.5 |IRF3717-ND 3.99 2.06 1.32 
55 | 0.027 42 160 | 110 |IRLR2905TRL-ND 4224.00/3,000 30 |0.0036 | 21 170 | 2.5 |IRF7831-ND 2.30 1.31 1.14 
55 0.04 28 110 | 68 |IRLR2705-ND 173 142 85 30 |0.0036| 21 170 | 2.5 |IRF7831TR-ND 3576.00/4,000 
55 | 0.065 17 72 | 45 |IRLR024N-ND 125 80 61 зо | 0.004 20 160 | 2.5 |IRF7832-ND 2.61 175 1.26 
55 | 0.065 17 72 | 45 |IRLR024NTR-ND 962.00/2,000 30 | 0.004 20 160 | 2.5 |IRF7832CT-ND 2.65 1.89 1.29 
55 0.2 77 31 | 25 |IRLR014-ND 68 55 39 30 | 0.004 20 160 | 2.5 |IRF7832TR-ND 3904.00/4,000 
60 0.1 14 56 | 42 |IRLRO24TR-ND 972.00/2,000 30 |0.0045| 19 160 | 2.5 |IRF7834-ND 187 124 94 
60 02 77 31 | 25 |IRLR014N-ND 63 51 38 30 | 0.005 18 150 | 3.1 |IRF7822-ND 275 1.92 1.49 
60 0.2 7.7 31 | 25 |IRLR014TR-ND 756.00/2,000 30 | 0.006 | 166 | 133 | 2.5 |IRF8113-ND 176 1.02 87 
60 0.1 14 56 | 42 |IRLRO24-ND 90 72 52 30 | 0.006 | 166 | 133 | 2.5 | IRFB113TR-ND 2736.00/4,000 
100 | 0.105 17 60 | 79 |IRLR3410-ND 1.00  .80 .58 30 0.007 | 133 100 | 2.5 | IRF7809AV-ND 145  .84 70 
100 0.105 17 60 79 | IRLR3410TR-ND 1080.00/2,000 30 0.007 16 120 | 2.5 |IRF7805Z-ND 1.61 1.06 81 
100 0.185 11 35 48 |IRLR120N-ND .84 .60 49 30 0.008 14 110 | 2.5 |IRF7458-ND 169 1.35 1.02 
100 0.185 11 35 48 |IRLR120NTR-ND 1060.00/2,000 30 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7477-ND 1.59 .92 77 
100 0.185 11 35 48 |IRLR120NTRL-ND 1560.00/3,000 30 0.0091 13.6 100 | 2.5 |IRF7821-ND 1.64 1.07 .83 
100 | 0.27 77 31 | 42 |IRLR120-ND 129  .83  .62 30 |0.0091| 13.6 | 100 | 2.5 | IRF7821TR-ND 2408.00/4,000 
100 | 0.27 77 31 | 42 |IRLR120TR-ND 972.00/2,000 30 0.01 18 100 | 25 | IRF7418Z-ND 175 145 88 
100 | 0.54 43 17 | 25 |IRLR110-ND 108 86  .61 7р 30 |0011| 108 | 100 | 2.5 |IRF7811AV-ND 133 70 63 
100 | 0.54 43 17 | 25 |IRLR110TR-ND 702.00/2,000 зо |001 13 100 | 25 |IRF7805A-ND 181 103 84 
100 | 0.54 43 17 | 25 |IRLR110TRL-ND 1053.00/3,000 30 [001 13 100 | 25 | IRF7805-ND 155 99 76 
Micro-3 (SOT-23) Logic Level 30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF7805TR-ND 2392.00/4,000 
20 | 0.045 | 42 33 | 1.25 | IRLML2502CT-ND 45 34 27 30 | 0.014 11 88 | 2.5 |IRF7807Z-ND 108 71 .54 
20 | 0.045 42 33 | 1.25 | IRLML2502TR-ND 630.00/3,000 30 0.017 8.3 66 | 2.5 |IRF7807V-ND 1148  .64  .57 
3 20 0.25 12 7.4 | 540 | IRLML2402CT-ND 39  .30 23 зо |oo5| 83 66 | 2.5 | IRF7807A-ND 128  .66 59 
20 0.25 1.2 7.4 540 |IRLML2402TR-ND 546.00/3,000 30 0.03 7 37 2.5 | IRF9410-ND 1.80 144 1.08 
30 0.25 12 7.8 | 540 |IRLML2803CT-ND 39 2.3530 23 40 0.010 14 110 | 2.5 |IRF7484Q-ND 198 126 1.02 
30 0.25 1.2 7.3 | 540 | IRLML2803TR-ND 549.00/3,000 40 0.013 10 83 2.5 |IRF7471-ND 1.68 .96 .80 
Micro-6 (TSOP-6) Logic Level 40 | 0.013 10 85 | 1.6 |IRF7470-ND 120 96 72 
20 0.03 6.5 20 | 2.0 | IRLMS2002CT-ND 76 57 45 40 |0017| 90 73 | 2.5 |IRF7469-ND 144 78 70 
20 0.03 6.5 20 | 2.0 |IRLMS2002TR-ND 1050.00/3,000 60 |006 | 42 56 | 2.5 | IRF7478-ND 129  .68 62 
Я 20 0.1 3.2 18 | 1.7 |IRLMS1902CT-ND 43 33 26 80 [0015] 93 74 | 2.5 | IRF7493-ND 238 1.58 1.23 
20 0.1 32 18 | 1.7 | IRLMS1902TR-ND 579.00/3,000 100 | 0.022 | 73 58 | 2.5 |IRF7495-ND 191 127  .99 
30 0.1 32 18 | 1.7 | IRLMS1503CT-ND 46 35 27 100 | 0.022 | 73 58 | 2.5 |IRF7495PBF-NDt NEW! 2.01 1.30 1.04 
30 01 32 18 | 17 JIBEMSIBOSTISND 624.00/3,000 100 | 0.022 | 73 58 | 2.5 |IRF7495TRPBFCT-NDf NEW! 201 1.30 104 
Micro-6 (TSOP-6) 100 | 0022| 7.3 58 | 2.5 |IRF7495TRPBFTR-NDt NEW! 3188.00/4,000 
A 150 1.2 0.9 7 | 2.0 | IRF5802TRCT-ND 99  .52 43 100 | 0.026 | 69 55 | 2.5 | ІВЕ7473-М 174 99 8 
150 12 0.9 7 | 2.0 |IRF5802TRTR-ND 1010.16/3,000 | Lead Free/ROHS Compliant (Continued) 
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Internotionol 


товПесниег N and P Channel Surface Mount HEXFETs (Солі) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM | Мах. | Digi-Key Ргісе Еасһ vps (on) (A) IDM |Max.|Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (©) | 25°С | (A) | (W) | Part No. 1 10  100| | Fig. | (V) (©) | 25°С | (A) | (М) Part No. 1 10 100 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452-ND 1.64 132 99 20 [0.0027 |] 27 220 | 2.8 |IRF6620CT-ND 247 168 128 
150 | 0.044 | 52 42 | 3.0 |IRF7494-ND 1.83 120 .92 20 | 0.0027 | 27 220 | 2.8 |IRF6620TR-ND 4742.40/4,800 
150 | 0.044 | 52 42 | 3.0 | IRF7494TRCT-ND 197 148 145 20 |0.0057 | 16 120 | 2.1 |IRF6623CT-ND 1.74 145 87 
150 | 0.044 | 52 42 | 3.0 | IRF7494TRTR-ND 3520.00/4,000 20 | 0.0057 | 16 120 | 2.1 |IRF6623TR-ND 3216.00/4,800 
150 | 0.09 3.6 29 | 2.5 |ІНЕ7451-МО 233 163 124 30 | 0.002 | 150 | 210 | 2.8 |IRF6618CT-ND 3.68 246 2.04 
аб 150 | 028 19 15 | 25 | IRF7465:ND 167 95 79 30 | 0.002 | 150 | 210 | 2.8 |IRF6618TR-ND 7742.40/4,800 
200 |0079 | 37 30 | 25 IRF7492-ND 183 120 92 30 | 0.0033 | 24 190 | 2.8 |IRF6612CT-ND 272 184 143 
200 |0079 | 37 30 | 2.5 | IRF7492TRTR-ND 2864.00/4,000 30 | 0.0033 | 24 190 | 2.8 |IRF6612TR-ND 5419.20/4,800 
200 | 017 2.5 20 | 2.5 | IRF7450-ND 224 157 119 30 | 0.0033] 27 220 | 3.6 |IRF6607CT-ND 342 237 192 
200 | 073 12 10 | 2.5 |IRF7464-ND 128 98 та] | узд | 30 |00093| 27 220 | 3.6 |IRF6607TR-ND 7435.20/4,800 
2E. |7028 РА 17 25 ЕЛЕЕ 1577 гара 30 | 0.0039 | 28 200 | 3.6 |IRF6603CT-ND 322 223 1.81 
300 ба 15 із | 25 БЕТТІ ах ES. 30 |0.0039| 28 200 | 3.6 |IRF6603TR-ND 7012.80/4,800 
30 |0.0062| 14 120 | 2.1 |IRF6617CT-ND 535 303 1.96 
71 20 |0.0134 | 10 83 | 2.0 |ІНЕ9910-МО 194 122 88 
- 30 |00062| 14 120 | 2.1 | IRF6617TR-ND 6475.20/4,800 
SO-8 Logic Level зо | 0.009 | 55 100 | 2.1 |IRF6608CT-ND 238 156 1.32 
20 | 0.029] 66 26 | 2.0 |IRF7311-ND 1.03 74 61 30 | 0.009 | 55 100 | 2.1 |IRF6608TR-ND 5078.40/4,800 
20 | 0029 | 66 26 | 2.0 | IRF7311TR-ND 2208.00/4,000 40 | 0.0041 | 150 | 180 | 89 |IRF6613TR1CT-ND NEW! 3.08 227 176 
20 0.05 5.2 21 | 2.0 |IRF7301-ND 90 72 52 40 |0.0041| 150 | 180 | 89 |IRF6613TR1TR-ND NEW! 1512.00/1,000 
20 | 005 52 21 | 2.0 ШОТЫШ 1944.00/4,000 зо |00115| 12 92 | 2.3 |IRF6604CT-ND 246 169 134 
зо | 0029 | 65 30 | 25 [REZIGNE] 196 134 107 | 13B | зо [oons] 12 92 | 2.3 |IRF6604TR-ND 5116.80/4,800 
30 | 0029 | 65 30 | 2.5 | IRF7313TR-ND 3348.00/4,000 MTP 
7A 30 0.05 49 20 | 2.0 |IRF7303-ND 97 78 56 
35 б 49 го | 20 EET 4869 002890 14 500 | 0.21 31 124 |1140|19MT050XF-ND 55.50 45.00 37.50 
20 ол 35 14 | 20 |IRF7101-ND 214 1.41 1.08 Dual N- and P- Channel 
20 0.1 8.5 14 | 2.0 | IRF7101TR-ND 3360.00/4,000 Micro-8 Logic Level 
30 0.1 8.5 16 | 2.0 |IRF9956-ND 1.63 1.30 293 30 | 011/ | 2.7/ 21/ |155 | IRF7509CT-ND 78 5 45 
50 0.13 3.0 10 | 2.0 |IRF7103-ND 104 69 53 -30 -0.2 20 | -16 
50 0.13 3.0 10 | 2.0 |IRF7103TR-ND 1648.00/4,000 
: 30 | 01V | 27 | 2V 455 IRE7509TR.ND 1404.00/4,000 
55 0.05 47 38 | 2.0 | IRF7341-ND 141 93 71 8C :30 -0.2 -2.0 -16 
55 0.05 47 38 2.0 | IRF7341TR-ND 2296.00/4,000 20/ .135/ 2.4/ 19/ 
1.25 | IRF7507CT-ND 210 158 1.23 
20 0.01 12 100 | 2.5 | IRF7460-ND 1.63 1.30  .98 -20 -27 :17 ла 
20 |0.0065 | 16 130 | 2.5 |IRF7456-ND 125 100 72 20/ | 135/ | 24 19/ 
20 |0.0065| 16 | 130 | 2.5 IRF7456TR-ND 2972.00/4,000 20 | “эт | ат | ла | "25 ЫЫ 5789 092909 
20 |0007| 15 120 | 2.5 |IRF7457-ND 198 1.54 146 50-8 
20 |0022| 87 35 | 2.5 |ІНЕ7401-МО 90 72 52 а a 
20 | 0022 | 87 35 | 2.5 | IRF7401TR-ND 1932.00/4,000 зо |-0.058| 49 | -30 | 2 |!RF7319-ND 288 2.30 1.64 
28 |0012 | 114 | 100 | 2.5 |IRF7811A-ND 300 2.04 161 
28 | 0.012 | 114 | 100 | 2.5 | IRF7811ATR-ND 3696.00/4,000 7A p» pen p p 2 |IRF7317-ND 103 82 59 
30 |0.0075 15 120 | 2.5 |IRF7455-ND 1.53 1.22  .87 = rum > 7 
30 | 0.0075 15 120 | 2.5 | IRF7455TR-ND 3296.00/4,000 EA аба p» Еи 2 |IRF7317TR-ND 6212.00/4,000 
30 0.008 14 110 | 2.5 |IRF7463-ND 140 1.12  .80 z = 239 2 
7D 30 0.009 | +12.5 | +50 | 2.5 |SI4420DY-ND 3.18 2.54 1.91 SO-8 Logic Level 
30 | 0.009 | 14 109 | 3.1 | IRF7811W-ND 1.08 .86 65 20 | 0.05/ | 5.2/ 21/ 
30 | 0.011 13 58 | 2.5 |IRF7413-ND 132 90 72 20 |-0090| 43 | 47 | 2 |!АР?З07-М ӨР dU. 20 
30 | 0.011 13 58 | 2.5 |IRF7413TR-ND 2248.00/4,000 
?0 | 005 52 | ?V | > | iRF7307TR-ND 1780.00/4,000 
30 | 0012 1 90 | 2.5 |IRF7467-ND 1.88 150 1.13 20 |-0090| -4.3 | -17 
30 |0.0125| 11 90 | 2.5 | IRF7466-ND 1.88 1.50 143 25) To 35/ 14/ 
30 0.0135 | 10 50 | 2.5 SI4410DY-ND 108  .87 42 25 | 225 | 23 | до | 20 |ІНЕ?105-М0 103 .68 53 
30 | 0.022 | 85 34 | 2.5 |IRF7403-ND 90 72 52 
30 | 002 | 85 34 | 2.5 | IRF7403TR-ND 1832.00/4,000 7A p pun pp Ba 1.4 | IRF7309-ND 95 76 55 
30 0.03 73 58 | 2.5 | IRF7201-ND 1.13 275  .58 Р - - 
30 | ооз | 73 | 58 | 2.5 IRF7201TR-ND 1800.00/4,000 30/ | 009 | 40 | 18 4,4 |IRF7309TR-ND 1788.00/4,000 
40 | 0.015 | 94 75 | 2.5 | IRF7468-ND 2.00 1.60 120 790," J| 030 ЗО дә 
30/ | 040 | 3.5/ 16/ 
7H 30 | 0.029 | 65 52 | 2.0 | IRF7353D2-ND 133 1.06  .80 in 325 23 10 | 2 |!RF9952-ND 1.83 1.46 1.04 
50-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 55/ 0 "T у 4 7 7 38/ 
7E 30 0.028 6.2 48 | 20 |IRF7901D1-ND 250 200 1.0 -55 |-0056| -3.4 от 2 ЗА 125 100 72 
7F 30 0.035 5.8 33 | 2.5 | IRF7421D1-ND 108 77 863 - - 
7H зо |0029 | 65 52 | 2.0 |IRF7353D1-ND 86 69 47 55/ | 0.043/| 47/ | 38 | 5 |IRF7343TR-ND 2700.00/4,000 
7H зо | 0.029 | 65 52 | 2.0 |IRF7353D1TR-ND 2432.00/4,000 -55 | 9068) -34 2-7 
DirectFET™ D pus ШЫ pe 2.5 |IRF7389-ND 264 242 1.51 
20 |002 | 150 | 250 | 2.0 |IRF6609CT-ND 3.23 246 173 | 7G | : 
20 | 0.002 | 150 | 250 | 2.0 |IRF6609TR-ND 6662.40/4,800 30/ | 0.045/ | 58 | 46/ | 25 |IRF7379-ND 300 240 171 
TN 20 |0.0025 | 32 260 | 2.8 |IRF6691CT-ND 4.17 2.98 2.39 -30 | -0.090 | -43 -34 
20 |0.0025| 32 260 | 2.8 | IRF6691TR-ND 9120.00/4,800 | t Lead Free/RoHS Compliant 
Ph t It H The PhotoVoltaic isolator (PVI) generates an electrically isolated DC 
o OVO alc voltage upon receipt of a DC input signal. The PVI is ideally suited for 
driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid 
Isolators state relays. 
Input Circuit Output Circuit 
Vf | Imin | Imax | Vout | Imin | Ton/Toff i-Key Price Each тінін! 
(led) | (mA) (mA) | (dc) | (WA) | Мах. Package | PartNo. 1 10 100 X4— —— 1.525 
14 | 50 | 40 | 80 | 10 | 5/0.25ms 8-Dip PVI5013R-ND 602 4.30 3.44 es 
14 | 50 | 40 | во | 10 | 5/0.25ms | 8-SMD | PVI5013RS-ND 6.10 436 3.49 
14 | 50 | 40 | 40 10 |2.5/05ms | 8-Пір PVI5033R-ND 677 480 3.82 
14 | 50 | 40 | 40 10 | 2.5/0.5ms| 8-SMD | PVIBO33RS-ND 6.82 4.84 3.85 = 851 — 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5050N-ND 4.65 326 2.54 E T 
1.015 254 M- 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms | MOD-8-Dip | PVI5080N-ND 445 348 258 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 [|.16/22ms |  8-Dip PVI1050N-ND 6.05 4.51 376 
14 | 20 | 50 | во | 10 | 3/0.22ms| 8-SMD | РУІ1050М5-МО 6410 4.40 3.66 
14 | 20 | 50 | во | 10 | 3/0.22ms |MOD-8-SMD] PVI5050NS-ND 471 3.30 2.57 u... 
10501 
14 | 20 | 50 80 | 10 | 3/0.22ms |MOD-&-SMD| PVI5080NS-ND 443 3.06 2.58 
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Semiconductors 


TO-240AA m Е ТО-220АС 


TO-247AD Ë TO-247AD i TO-247AD 


TO-220 AB 
Digi-Key Price Each IXYS VRRM | !FAV © TC Digi-Key Price Each IXYS 
Description Package | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. V А “С Part No. 1 10 50 | Part No. 
Integrated Circuits 1200 | 17 85 | DSEI20-12A-ND 2.88 2.40 1.59 | DSEI20-12A 
- 600 37 85 DSEI30-06A-ND 3.21 2.68 2.14 | DSEI30-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1000 30 85 DSEI30-10A-ND 4.65 3.88 3.10 | DSEI30-10A 
MOSFET Driver, with Enable 8-Dip |IXDD404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDD404PI 1200 26 85 DSEI30-12A-ND 5.28 4.40 3.52 | DSEI30-12A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 4 600 60 70 DSEI60-06A-ND 5.01 4.18 3.34 | DSEI60-06A 
MOSFET Driver, with Enable 8-SOIC |IXDD404SI-ND 2.23 2.02 1.78 | IXDD404SI 1000 60 60 DSEI60-10A-ND 6.63 5.58 4.42 | DSEI60-10A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 | 52 60 | DSEI60-12A-ND 7.68 640 424 | DSEI60-12A 
MOSFET Driver, with Enable 16-SO0IC | IXDD404SI-16-ND 2.46 2.23 1.95 | 1Х0040451-16 5 600 | 2x30 85 DSEK60-06A-ND 747 5.98 478 | DSEK60-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 200 |2х123 70 DSEI2X121-02A-ND 36.03 30.03 24.02 | DSEI2X121-02A 
MOSFET Driver 8-Dip |IXDI404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDI404PI 600 | 2x60 70 DSEI2X61-06C-ND 23.07 19.23 15.38 | DSEI2X61-06C 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast ба | 1000 | 2x60 50 | DSEI2X61-108-ND 24.99 20.83 16.66 | DSEI2X61-10B 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDI404SI-ND 223 2.02 1.76 | IXDI404SI 600 |2x106 70 DSEI2X101-06A-ND 30.75 25.63 20.50 | DSEI2X101-06A 
Я 1000 | 2x30 50 DSEI2X31-10B-ND 21.36 17.80 14.23 | DSEI2X31-10B 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET Driver 16-SOIC |IXDI404SI-16-ND 2.46 2.23 1.95 | 1Х0140451-16 HIPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 4 600 30 135 DSEP30-06A-ND 4.02 3.35 2.23 | DSEP30-06A 
MOSFET Driver 8-Dip |IXDN404PI-ND 2.06 1.87 1.63 | IXDN404PI 1200 30 115 DSEP30-12A-ND 5.97 4.98 398 | DSEP30-12A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast ба] 600 | 2x60 65 | DSEP2X61-06A-ND 2370 19.75 1579 | DSEP2X61-06A 
MOSFET Driver 8-SOIC | 1Х0№404$1-№0 2.23 2.02 1.76 | ІХОМ40451 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast м Іру @ Ti I Digi-Ke Price Each IXYS 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDN404SI-16-ND 246 2.23 1.95 | IXDNA04SI-16 Fig. "ЕМ ГАУ £ TRMS ЕШ кы 1 10 50 Part No. 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast "s £ 
MOSFET Driver 8-Dip |IXDFA04PI-ND 206 187 1.63 | IXDF404PI ow Г m TIG dion ee Кы 3 2 Го 
: X Xx -12А- ў . А - 
8 Amp Low Side ИНЕ MOSFET 7 | 1600 | 2x28 100| 2x43 | DSP25-16A-ND 5.01 418 334 | DSP25-16A 
Driver, with Enable T0-220-5 | IXDD408CI-ND 2.50 2.27 1.98 | IXDD408CI 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Е 4 
Driver, with Enable 8-Dip |IXDD408PI-ND 248 — 198 1272 |IXDD408PI end d Deus d й (ean " pae 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Š = : 
Driver, with Enable 8-SOIC |IXDD408SI-ND 231 209 182 | IXpD408SI Converter-Brake-Inverter Modules ° Fig: S 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM -1600V| VCES-600V | VCES = 600/ 
Й j IDAVM - 26A 1625 = 20A 1025 220A  |MUBW10-06A7-ND 106.77 88.98 71.18 | MUBW10-06A7 
Driver, with Enable TO-263-5 | IXDD408YI-ND 2.67 2.42 2.11 | IXDD408YI IFSM = 160A | VCE(sat) = 1.9V | VCE(sat) = 1.9V 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET VARM = 1600\ | VCES = 1200V | VCES = 1200V 
Driver, with Enable T0-220-5 | IXDD414CI-ND 307 278 243 |IXDD414CI IDAVM = 26А | 1025 = 20A 1025 =20А |MUBW10-12A7-ND 76.95 64.13 51.30 MUBW10-12A7 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET IFSM = 160A | VCE(sat) = 2.3V | VCE(sat) = 2.3V 
Driver, with Enable 8-Dip |IXDD414PI-ND 2.46 2.23 1.95 | IXDD414PI 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM | !FAV @ ТС Үр Digi-Key Price Each IXYS 
Driver, with Enable T0-263-5 | IXDD414YI-ND 3.84 3.48 3.10 | IXDD414YI Fig. V A ED V Part No. 1 10 50 | Part №. 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip |IXBD4410PI-ND 399 3.33 2.65 | IXBD4410PI Power Schottky Rectifier 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-SOIC | IXBD4410SI-ND 3.02 2.74 2.39 | IXBD4410SI 3 45 16 160 | 057 DSS16-0045A-ND 201 1.68 134 | DSS16-0045A 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-Dip |IXBD4411PI-ND. 4.05 3.38 2.69 | IXBD4411PI 15 |290 1925 | 032 DSSK40-0015B-ND 3.99 3.33 221 | DSSK40-0015B 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-SOIC |IXBD4411SI-ND 3.11 2.82 2.46 | IXBD4411SI 45 2x30 150 | 0.60 DSSK60-0045A-ND 5.07 4.23 3.38 | DSSK60-0045A 
Inverter Interface and Digital Deadtime 5 150 |2x30 155 | 0.69 DSSK60-015A-ND 8.67 7.23 5.78 | DSSK60-015A 
Generator for 3-Phase PWM Controls 18-Dip | IXDP630PI-ND 477 3.98 3.18 | IXDP630PI 15 |2Х35 130 | 0.33 DSSK70-0015B-ND 6.60 5.50 3.65 | DSSK70-0015B 
High Performance Dual PWM 45 |2х40 125 | 045 |  DSSK80-00458-ND 6.87 573 _ 458 | DSSK80-0045B 
Microstepping Controller 24-Dip |IXMS150PSI-ND 3225 2688 19.32 | XMS150PSI 10 20 mi 00 D AND Sai 202) e оа MA 
Gate Driver IC Evaluation Board — EVDD404-ND 14310 119.25 95.40 | EVDD404 ба 45 |260 105 | 066 DSS2X61-0045A-ND 2109 1758 1406 | DSS2X61-0045A 
45 |2х120 100 | 0.59 DSS2X121-0045B-ND 36.75 30.63 24.50 | DSS2X121-0045B 
Увам | Ifav@Tc | IFRMS | Digi-Key Price Each IXYS 100 |2x160 150 | 0.80 |  DSS2X160-01A-ND 4416 3680 2944 | DSS2X160-01A 
Fig. V A “с А Part No. 1 10 50 Part No. 
Diode Module VRRM дум © ТК Digi-Key Price Each IXYS 
1a | 1200 | 2xi20 105 | 2x180 | MDD95-12N1B-ND 4419 3683 2946 | MDD95-12N1B | | Fis. | V A RO Part No. 1 10 50  |PartNo. 
Avalanche Diode Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
2 1600 3.6 45 7 DSA2-16A-ND 8.28 6.90 4.58 | DSA2-16A 9 1600 32 85 VHF28-16105-ND 48.51 40.43 32.34 | VHF28-16105 
Half Controlled Three Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
VRRM | 1ЕАУ@Тс | Digi-Key Price Each IXYS E Т T 
Fig. V А CC Part No. 1 10 50 Part No. 10 1600 54 90 VU052-16N01-ND 50.40 42.00 33.60 | VU052-16N01 
Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) ID IAP 
TT F VAK ТС = 25°С typ. Digi-Key Price Each IXYS 
600 8 115 DSEI8-06A-ND 1.08 90 72 | DSEI8-06A Fig. V А тА Рап Мо. 1 10 50 | Part No. 
600 | 14 100 | DSEI12-06A-ND 144 120 .96 | DSEI12-06A Adjustable Current Regulators 
3 1000 | 12 100 | DSEI12-10A-ND 159 133 1.06 | DSEH2-10A 11| 450 -0.3 10 | IXCP10M45S-ND 176 _ 160 139 |IXCP10M45S 
1200 11 100 DSEI12-12A-ND 1.86 1.55 1.24 | 08Е112-12А (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
760 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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TO-65 


Z (Tab/drain) 


back 
surface 
TO-247AD TO-264AA PLUS2477^ ISOPLUS247™ TO-268 
ҮСЕ Voss | 1025  |RDS(on) 
Ic (sat) max. | Tp 225€ | Te=25°C Digi-Key Price Each IXYS 
VcES | Тс = 25°С | тах. Digi-Key Price Each IXYS Fig.| V A о Part Мо. 1 10 50 Part Мо. 
Fig.| V A ү Part No. 1 10 50 | PartNo. 
L a Ea: 200 | 50 | 0.045 | IXFH50N20-ND 819 741 647 | IXFH50N20 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors - High Speed 200 58 0.04 IXFH58N20-ND 8.55 7.74 6.76 | IXFH58N20 
z 200 58 0.040 IXFH58N200-ND 8.55 774 6.76 | ІХЕН58М200 
600 8 27 IXGHZANGOA:ND Вей 58 БН IXGHRANGOA 200 80 0.028 IXFH80N200-ND 12.33 11.16 9.74 | IXFH80N200 
600 75 27 IXGH50N60A-ND 17.01 1539 13.66 | IXGH50N60A 300 20 аба КЕНЕЛДІ бае ця ВБ | IXEHAONSO: 
600 48 25 IXGH24N60B-ND 6.03 546 476 | IXGH24N60B : : 2 : 
600 48 25 IXGH24N60C-ND 624 565 493 | IXGH24NG0C 300 40 0.085 IXFH40N30Q-ND 8.36 7.57 6.61 | IXFH40N300 
12 | 600 60 25 IXGH32N60C-ND 733 664 579 | IXGH32N60C 300 40 0.085 IXTHA0N30-ND 1077 9.75 8.52 | IXTH40N30 
г : : ` 300 52 0.060 IXFH52N300-ND 12.71 11.50 10.04 | IXFH52N30Q 
600 75 25 IXGH50N60B-ND 11.53 1044 942 | IXGH50N60B 500 13 04 IXFH13N50-ND 4.56 4.13 3.62 | IXFH13N50 
1000 50 40 IXGH25N100A-ND 29.64 2470 19.76 | IXGH25N100A 500 21 0.25 IXFH21N50-ND 987 8.93 7.94 | IXFH21N50 
600 75 3.0 IXSH40N60A-ND 19.44 16.20 12.96 | IXSH40N60A 500 24 0.23 IXFH24N50-ND 794 749 627 | IXFH24N50 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - low VCE (sat) 0 Е 020 PEGE но, Е 620 Hes КЕНЕ 
1000 20 35 IXGH10N100U1-ND 11.66 10.55 937 | IXGH10N100U1 18 | 500 32 015 IXFH32N50-ND 1361 1232 1076 | IXFH32N50 
1000 34 35 IXGH17N100U1-ND 1191 1078 957 | IXGH17N100U1 600 20 0.35 IXFH20N60-ND 956 865 755 | ІХЕН20М60 
12 | 1700 25 33 IXBH16N170-ND 16.47 1373 942 | IXBH16N170 i 
600 60 23 IXGH32N60BU1-ND 12.96 10.80 746 | IGH32N60BU1 600 Е 020 экы 1220 110 oe hee 
600 75 3.0 IXGM40N60A-ND 42.66 3555 2843 | IXGM40N60A 800 11 0.95 IXFH1T1NBO-ND 1894 1744 1523 | IXFH11N80 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - High Speed a x 050 Мао 1025 gen um DEDE 
En ёй iG EAR PORE нр Bs 859 ТАЗ раат 800 15 0.600 IXFH15N800-ND 13.92 12.60 11.01 | IXFH15N80Q 
| | | ў 800 20 0.420 IXFH20N800-ND 1541 13.95 12.18 | IXFH20N80Q 
42 600 60 25 IXGH32N60CD1-ND 9.26 838 7.32 | IXGH32N60CD1 900 6 18 IXFH6N90-ND 811 734 651 | IFH6N90 
600 55 25 IXSH30N60CD1-ND 11.09 10.04 877 | IXSH30N60CD1 900 10 11 IXFH10N90-ND 1756 1589 41411 | IXFHIONSO 
1000 20 40 IXGH10N100AU1-ND 11.30 10.23 9.09 | IXGH10N100AU1 1000 6 20 IXFHGN100-ND 748 677 591 | IXFH6N100 
1000 34 40 IXGH17N100AU1-ND 12.08 10.93 971 | IXGH17N100AU1 1000 T 12 КЕШПИР TT 1211 1057 | IXFRION1D0 
1000 12 1.05 IXFH12N100-ND 1411 1277 1146 | IXFH12N100 
ITAV ЕЕ р 70| 110 0.006 IXFK110N07-ND 20.37 18.43 16.36 | IXFK110NO7 
А Уовм | Тс= 85°С | Ітвм | Digi-Key Price Each IXYS 100 | 180 0.008 IXFK180N10-ND 24.45 20.38 16.30 | IXFK180N10 
Fig. Ш А A | PartNo. 1 10 50 Рап №. 200 90 0.020 1ХЕК90№20-№0 16.61 15.03 1345 | IXFK90N20 
Phase Control SCRs 200 90 0.022 IXFK90N200-ND 22.59 18.83 15.10 | IXFK90N20Q 
"T Т I ЕТИШЕ шз m ОНР 200 | 120 0.017 IXFK120N20-ND 25.68 2140 1742 | IXFK120N20 
13 H О | і 1 300 73 0.045 IXFK73N30-ND 24.48 20.40 1632 | IXFK73N30 
1200 16 25 | CS8-12102-ND 1191 993 794  |CS8-12102 
19 | 500 48 0.10 IXFKA8N50-ND 26.94 22.45 17.96 | IXFK48N50 
14 e00. 25 50 CASE SAND noe 1154 Я а 500 55 0.085 IXFK55N50-ND 33.48 27.90 2232 | IXFK55N50 
aoe - _ : а 600 36 0.180 IXFK36N60-ND 26.49 22.08 1770 | IXFK36N60 
" e 60 120 (ӘЗ ноар epe 1820 1342 а 600 44 0.130 IXFK44N60-ND 28.98 24.15 19.32 | IXFK44N60 
wd | с š ў 800 27 0.300 IXFK27N80-ND 30.09 25.08 20.06 | IXFK27N80 
a 60 10 ШОН абра вара с сыш... 800 | 34 | 0240 | IXFK34N80-ND 30.87 2573 2058 | IXFK34N80 
1000 24 0.390 IXFK24N100-ND 33.87 28.23 2258 | IXFK24N100 
\рвм | !TAVGTC | ітам5 | Digi-Key Price Each IXYS 200 | 120 0.017 IXFX120N20-ND 16.63 15.05 13.15 | IXFX120N20 
Fig. | VA ер A | Part No. 1 10 50 | Part No. 20 | 500 55 0.080 IXFX55N50-ND 23.81 21.55 18.82 | IXFX55N50 
1000 15 0.70 IXFX15N100-ND 14.99 13.57 1185 | IXFX15N100 
SCR Module 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Avalanche Rated, High Voltage 
1200 | 2x116 85 | 2x180 | MCC95-12101B-ND 53.76 44.80 35.84  |MCC95-12101B | 51 [1200 3 45 IXTP3N120-ND 477 432 377 | IXTP3N120 
1b Ray а 1 2. E ue е 2 ae 2. 2. EE MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
- : - 70 | 200 0.006 IXFN200N07-ND 39.03 32.53 26.02 | ІХҒМ200М07 
1с 1600 2x116 85 2x180 | MCC95-16101B-ND 62.58 52.15 41.72 MCC95-16101B 200 106 0.020 IXFN106N20-ND 37.80 31.50 2520 | IXFN106N20 
16 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MCC162-16101-ND — 145.74 12145 97.16 | MCC162-16101 ба | 200 | 180 0.010 IXFN180N20-ND 65.61 54.68 43.74 | IXFN180N20 
500 4 0.12 IXFN44N50-ND 35.70 29.75 23.80 | IXFN44N50 
500 48 0.10 IXFN48N50-ND 36.42 30.35 2428 | IXFN48N50 
Voss| 1025 | RDS(on) 1000 36 0.24 IXFN36N100-ND 8733 72.78 58.22 | IXFN36N100 
тах. | Тс =25°С | 10:25”; | Digi-Key Price Each IXYS 20 | 100 | 180 0.008 IXFX180N10-ND 16.63 15.05 1315 | IXFX180N10 
Fig.) V A о Part No. 1 10 50 | Part №. 6b | 200 | 120 0.017 IXFN120N20-ND 42.81 35.68 28.54 | IXFN120N20 
500 80 0.050 IXFN80N50-ND 72.30 60.25 48.20 | IXFN80N50 
MOSFETs — N Channel Enhancement Mode 900 | 26 0.300 | IXFN26N90-ND 5124 4270 3416 | IXFN26N90 
17 | 200 50 45 IXFM50N20-ND 23.46 19.55 15.65 | IXFM50N20 6c 100 ES 059) nl sa. 5079 4232 3388 U NIQ 
{ - 71. 59. 7: 
18 | 500 | м 04 зш 48 407 3.56 | ІАРРА50 600 | 36 0.18 | IXFN36N60-ND 4551 37.93 30.34 | IXFN36N60 
MOSFETs — P-Channel Enhancement-Mode MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
Ж -200 | -24 11 IXTH24P20-ND 9.84 8.20 545 | IXTH24P20 100 | 165 0.008 IXFR180N10-ND 18.50 16.74 14.62 | IXFR180N10 
P р й 22 | 200 | 105 0.017 IXFR120N20-ND 18.86 17.07 14.90 | IXFR120N20 
600 | 410 10 TUSUY) dép. Mera c ETE ышы 600 | 38 | 0130 | IXFRAANGO-ND 2123 1921 1678 | IXFR44N60 
MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode Avalanche Rated 
18 |1100 13 0.920 IXTH13N110-ND 1758 15.91 13.89 | IXTH13N110 200 90 0.022 IXFX90N200-ND 15.33 13.87 1211 | IXFX90N200 
20 | 300 90 0.033 IXFX90N30-ND 16.78 15.19 13.26 | IXFX90N30 
MegaMOSFET" N-Channel Enhancement Mode 800 | за 0.40 | IXFX34N80-ND 19.40 1756 — 1534 | IXPX34N80 
18 | 500 20 0.27 ІВЕРАбОІХ-МО 6.15 5.57 486 | IRFP460 200 58 0.040 IXFT58N200-ND 12.24 11.08 9.67 | ІХЕТ58М200 
18 | 600 20 0.35 IXTH20N60-ND 10.42 943 823 | IXTH20N60 23 | 300 40 0.080 IXFT40N300-ND 10.77 9.75 8.52 | IXFT40N300 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 500 32 0.150 [дЕнЕ 1982 m 104271 JAETS2NSUQ: 
MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
70 76 0.011 IXFH76N07-11-ND 8.19 741 647 | IXFH76N07-11 
-500 7 1.500 IXTH7P50-ND 9.16 8.29 724 | IXTH7P50 
tg | 70 76 0.012 IXFH76N07-12-ND 779 7.05 615 | IXFH76N07-12 ig | 500 3 1200 IXTH8P50-ND 962 871 760 | IXTH8P50 
100 80 0.015 IXFH80N100-ND 11.55 10.45 943 | IXFH80N10Q -500 -10 0.900 IXTH10P50-ND 11.19 1013 8.85 | IXTH10P50 
200 42 0.06 IXFH42N20-ND 13.50 12.22 10.85 | IXFH42N20 -500 afi 0.750 IXTH11P50-ND 12.45 1127 9.84 | IXTH11P50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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cr. ‘ydom Power Components 


Triacs: General Description: Crydom’s general purpose Triac’s (CTA/CTB Series) come in 6A, 8A, 12A, 
16A, 24A and 254A ratings, up to 1,000V. Used for general purpose power control such as solenoid valves, 
kitchen equipment and phase control applications. Use Alternistor (No Snubber) versions for highly inductive 
loads such as controls for motors and transformers. Logic Triac's are available making them broadly suitable 
for logic/microcontroller control. Use Logic Triac's for light dimming, power tools control, ovens, coffee 
makers, dishwashers and washing machines. The (CHT Series) are high temperature rated (150°C). 
Specifications: Vgt(max): 1.3V; Vgd(min): .2V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-80A, 
60Hz-84A; dv/dt MIN: (TW)20V/uS, (CW) 400V/uS, (BW) 1000V/uS Operating Temperature Range: -40°C ~ 
125°C UL File E72445 


SCRs: General Description: Crydom SCRs (CYN Series) are available in 16A and 25A ratings, up to 
1,000V. They are suitable for general purpose AC switching applications for industrial equipment, welders and 


>> 
ж 
CTA-Isolated Tab 


СТВ-Моп-Івоіаіеа Tab 


v 


capacitive filter soft start (Inrush current control) applications. Suitable for most general purpose power 
switching applications and has been used in literally thousands and thousands of power circuit applications. 
Specifications: Vgt(max): 1.3V; Vgd(min): .2V; Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-320A, 
60Hz-350A; dv/dt MIN: 1000v/uS Operating Temperature Range: -40°C - 125°C UL File E72445 


Rectifier Diodes: General Description: The Rectifiers (CRNA and CRNB Series) are available in 15A, 20A 
and 25A ratings, up to 1,000V. They offer exceptional full cycle non-repetitive surge peak on-state current 
ratings ranging from 225A to 350A. Use for power rectification of AC voltages to DC voltages. Also, use for 
battery isolation applications and freewheel diode applications for voltage surges. Specifications: Vím: 1.1V; 
Non Repetitive Surge Peak On-State Current: 50Hz-188A, 60Hz-225A; Operating Temperature Range: -40°C 
= 125°С UL File E72445 


CRNA-Isolated Tab 


CYNA-Isolated Tab CRNB-Non-Isolated Tab 


CYNB-Non-Isolated Tab 


Triacs VpRM | IT(RMS)| IGT Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| (V) (А) (mA) Features Part No. 1 10 100 | Part No. 
VpRM | IT(RMS) | IGT Digi-Key Price Each Crydom 600 8 50 Isolated CC1397-ND 1.39 1.21 .93 | CTA08-600B 
Fig] (V) (А) | (тА) | Features | Part No. 1 10 100 | Part No. 600 8 25 Isolated | CC1399-ND 146 127 98 | CTA08-600C 
Logic Triacs 400 8 50 | Non-Isolated | CC1433-ND 148 103 179 | CTB08-4008 
400 6 10 Isolated CC1387-ND 146 127 .98 | CTA06-400SW 400 8 25 Non-Isolated | CC1435-ND 1.25 1.09 .84 | CTB08-400C 
600 6 10 Isolated CC1391-ND 153 1.33 1.03 | CTA06-600SW 600 8 50 Non-Isolated | CC1437-ND 1.25 1.09 .84 | CTB08-600B 
600 6 5 Isolated | CC1490-ND 160 1.39 1.07 | CTA06-600TW 400 12 50 Isolated | CC1404-ND 147 128 98 | СТА12-4008 
600 6 5 | Non-Isolated | 001431-М0 144 125 97 | CTBO6-600TW 400 12 25 Isolated | CC1406-ND 155 1.35 1.04 | СТА12-4000 
1 400 8 5 Isolated CC1396-ND 1.61 140 1.08 | CTA08-400TW 600 12 50 Isolated CC1491-ND 1.55 1.35 1.04 | СТА12-600В 
600 8 5 Isolated | CC1401-ND 169 1.47 1.13 | CTA08-600TW 600 12 25 Isolated | CC1408-ND 164 142 140 |CTA12-600C 
600 8 5 | Non-lsolated | CC1440-ND 152 132 1.02 | CTBO8-600TW 800 12 25 Isolated | CC1410-ND 170 148 144 | CTA12-800C 
800 8 10 | Non-Isolated | CC1443-ND 150 131 1.01 | CTBO8-800SW 400 12 50 | Non-lsolated | CC1446-ND 132 145 89 |CTB12-4008 
800 8 5 | Non-lsolated | CC1444-ND 157 1.36 1.05 | CTB08-800TW 400 12 25 | Non-lsolated | CC1447-ND 140 122 94 | СТВ12-4000 
Alternistor (No Snubber) 600 12 50 | Non-lsolated | CC1449-ND 140 122 94 |CTB12-6008 
600 6 35 isolated | CC1390-ND 146 127 98 | CTA06-600CW , | 600 12 25 | Non-lsolated | CC1451-ND 147 128 99 | СТВ12-6000 
1000 6 50 Isolated | CC1498-ND NEW! 1625 1.41 1.09 | CTA06-1000BW 800 12 25 | Non-Isolated | CC1453-ND 153 1,453 1.03 | CTB12-800C 
400 6 35 | Non-Isolated | CC1429-ND 125 1.09 .84 | CTB06-400CW 400 16 50 Isolated | CC1412-ND 165 143 110 | СТА16-4008 
1000 6 50 | Non-lsolated | CC1503-ND NEW? 146 1.27 98 | CTB06-1000BW. 600 16 50 Isolated | CC1415-ND 173 150 1.15 | CTA16-600B 
400 8 35 Isolated CC1395-ND 146 127 98 | СТА08-400С// 800 16 50 Isolated СС1418-10 178 1.55 1.19 | CTA16-800B 
600 8 50 Isolated 661398-М0 1.50 1.30 1.00 | СТА08-600В// 400 16 50 Non-Isolated | CC1456-ND 1.49 1.29 .99 | CTB16-400B 
600 8 35 Isolated | CC1400-ND 154 — 134 103 |CTA08-600CW 600 16 50 | Non-lsolated | CC1459-ND 155 1.35 1.04 | CTB16-600B 
800 8 35 Isolated | CC1402-ND 159 1:39 1.07 | СТА08-8000М/ 600 16 25 | Non-lsolated | CC1461-ND 162 141 1.08 | CTB16-600C 
1000 8 50 Isolated | CC1499-ND NEW! 171 1.48 1114 | CTA08-1000BW 800 16 50 | Non-lsolated | CC1463-ND 160 139 107 | CTB16-800B 
400 8 50 | Non-Isolated | CC1434-ND 128 1412 86 | CTB08-400BW 800 16 25 | Non-lsolated | CC1465-ND 167 145 1.12 | СТВ16-8000 
400 8 35 Non-Isolated | CC1436-ND 1.32 1.15 .88 | CTB08-400CW 600 24 50 Isolated CC1423-ND 1.68 140 1.18 | CTA24-600B 
E 5 20 ее ИЗВ 125 НІШ a greo r ano 400 24 50 | Non-lsolated | CC1468-ND 1.88 1.58 1.22 | CTB24-400B 
я H ; : - ч 600 24 50 | Non-Isolated | CC1470-ND 151 126 1.06 | CTB24-600B 
800 | 8 | 50 | Non-Isolated | CC1441-ND 140 1229 94 | CTB08-800BW о | 24 | 50 тей КЕ 4452 "439. “раг. CT824:8008 
800 8 35 | Non-lsolated | CC1442-ND 143 125 .96 | СТВ08-8000М/ | : : 
1000 8 50 | Non-Isolated | CC1504-ND NEW! 154 1.34 1.03 | CTB08-1000BW. SCR 
400 12 50 Isolated | CC1405-ND 160 139 1.07 | СТА12-400В// S 
600 12 50 Isolated | CC1407-ND 168 146 142 | CTA12-600BW 
800 12 50 Isolated | CC1409-ND 174 1.59 117 | CTA12-800BW \рвм |IT(RMS)| Rd Digi-Key Price Each Crydom 
1000 12 50 isolated | CC1500-ND NEW! 191 1.66 128 |CTA12-10008W | |Fig.| (V) | (A) |(Max)| Features Part No. 1 10 100 | PartNo. 
400 12 35 | Non-lsolated | CC1448-ND 147 1.28 99 | СТВ12-4000М/ z В 
600 | 12 | 50 | Non-Isolated | CC1450-ND 151 — 131 101 | CTB12-600BW Ш | 16 за ші ЖОЙ TS. NE ыш 
600 12 35 | Non-Isolated | CC1452-ND 155 135 1.04 | СТВ12-6000М/ soo | 16 |23mQ Isolated | CCI477-ND 159 — 133 142  CYNA16-800 
800 12 35 | Non-lsolated | CC1454-ND 161 140 1.08 | CTB12-800W ў Я | у Я 
1 1000 | 16 |23т0| Isolated | CC1508-ND NEW! 171 143 120 | CYNA16-1000 
1000 12 50 | Non-lsolated | CC1505-ND NEW! 172 149 1.15 | CTB12-1000BW 400 | 16 | 23ma| Non-lsolated | CC1483-ND 165 — 144 111 | CYNBI6-400 
400 16 50 Isolated CC1413-ND 176 1.53 1.18 | CTA16-400BW 600 16 | 23то | Non-Isolated | CC1484-ND 172 150 145 | CYNB16-600 
"m 16 E шей ЧАД 150 158 120 ТАТЕ 0009 2 | 800 16 | 23то | Non-lsolated | CC1485-ND 179 155 120 | CYNB16-800 
solate Й . : - - 1000 | 16 | 23mO | Non-lsolated | CC1510-ND NEW! 154 — 129 108 | CYNB16-1000 
En 16 Б не ШАП 150 ia 105 P red 400 | 25 | тато | Isolated | CC1479-ND 198 165 139 | СҮМА25-400 
5 isolate н 5 er. «107 š: 600 | 25 |14то | Isolated | CC1480-ND 204 170 143 | CYNA25-600 
800 16 35 Isolated | CC1420-ND 155 1.29 1.09 | СТА16-8000М/ Í i 
800 | 25 | ато! Isolated | С01481-М0 210 175 147 | CYNA25-800 
1000 | 16 50 Isolated | CC1501-ND NEW? 204 1.78 1.37 | CTA16-1000BW 1000 | 25 | 14то | Isolated | CC1509-ND NEW! 222 185 156 | CYNA25-1000 
400 16 50 | Non-Isolated | CC1457-ND 159 1.38 1.06 | CTB16-400BW d 3 К 
400 | 25 | 14mQ | Non-lsolated | CC1487-ND 178 149 125 | CYNB25-400 
400 16 35 | Non-lsolated | CC1458-ND 162 141 1.08 | СТВ16-4000М/ Ў d В 
600 | 25 | 14mQ | Non-lsolated | CC1488-ND 184 153 129 | CYNB25-600 
600 16 50 | Non-Isolated | CC1460-ND 165 144 141 | CTB16-600BW Я à - 
800 | 25 |14то | Non-lsolated | CC1489-ND 189 158 133 | CYNB25-800 
600 16 | 35 | Non-tsolated ШШШ 169 147 113 | CTBI6-8000W 1000 | 25 |14то | Non-solated | CC1511-ND NEW? 2.00 167 140 | CYNB25-1000 
800 16 50 | Non-lsolated | CC1464-ND 170 148 144 | CTB16-800BW й 2 š : 
800 16 35 | Non-Isolated | CC1466-ND 174 151 146 | СТВ16-8000М/ m 2 
1000 16 50 | Non-isolated | CC1506-ND NEW! 184 160  123|CTB16-10008W | Rectifier Diodes 
400 24 50 Isolated | CC1422-ND 171 143 120 | CTA24-400BW 
600 24 50 Isolated | CC1424-ND 177 148 — 124 | CTA24-600BW Vorm |!F(RMS) | УЕМ Digi-Key Price Each Crydom 
600 24 35 Isolated CC1425-ND 1.80 1.50 1.26 | CTA24-600CW Fig.| (V) (A) (V) Features Part No. 1 10 100 | Рам Мо. 
0o 2 20 т 142: 152 ЕН 400 15 14 Isolated | CC1361-ND 184 160 123 | САМА15-400 
800 24 35 Isolated | CC1427-ND 1.85 1.54 1.30 | СТА24-8000М/ 
ў i i 600 15 14 Isolated | CC1362-ND 153 128 108 | CRNA15-600 
1000 24 50 Isolated — | CC1502-ND NEW! 242 210 1.62 | CTA24-1000BW 
400 24 50 | Non-isolated | CC1469-ND 154 120 1.08 | CTB24-400BW 800 15 11 Isolated | CC1363-ND 160 139 1.07 | CRNA15-800 
ү j à - ! 171 1.43 120 | CRNA15-1000 
600 24 50 | Non-Isolated | CC1471-ND 159 1.33 112 | CTB24-600BW 1000 | 15 11 Isolated | | CC1492-ND NEW. 
I Н P 400 15 11 | Non-lsolated | CC1373-ND 165 144 111 | CRNB15-400 
800 24 50 | Non-lsolated | CC1473-ND 163 1.37 145 | CTB24-800BW 
ў i i 600 15 1.1 | Non-lsolated | CC1374-ND 172 150 145 | CRNB15-600 
1000 24 50 | Non-Isolated | CC1507-ND NEW? 2185 1.89 — 146 | CTB24-1000BW. 
High Temp Alternistors (No Snubber) 800 15 11 | Non-lsolated | CC1375-ND 179 155 120 | CRNB15-800 
1000 | 15 1.1 | Non-lsolated | CC1495-ND NEW! 1545 1.29 108 | CRNB15-1000 
600 12 35 Isolated | CC1352-ND 157 131 1410 | СНТА12-600 400 | 320 ti isolated ] CC1365-ND 17177143 — 120 | CRNA20-400 
800 12 35 Isolated | CC1353-ND 162 135 114 | CHTA12-800 600 | 20 14 Isolated | CC1366:ND іт 148 124 | CRNAD0-600 
600 12 35 | Non-Isolated | CC1356-ND 179 1.56 1.20 | СНТВ12-600 80 | 20 11 Isolated | CC1367-ND 188 153 129 | CRNA20-800 
1 800 12 | 35 | Nondsolated 85р 1485 161 124 | CHTB12-800 з |100 | 20 | 11 Isolated | CC1493-ND NEW! 195 163 137 | CRNA20-1000 
600 25 50 Isolated CC1354-ND 2.00 167 140 | CHTA24-600 400 20 1.1 | Non-lsolated | CC1377-ND 154 129 1.08 | CRNB20-400 
800 25 50 Isolated CC1355-ND 2.04 170 143  CHTA24-800 600 20 1.1 | Non-lsolated | CC1378-ND 159 133 112 | CRNB20-600 
600 25 50 Non-Isolated | CC1358-ND 1.82 1.52 1.28 | CHTB24-600 800 20 14 Non-lsolated | CC1379-ND 1.65 1.38 1.16 | CRNB20-800 
800 25 50 | Non-isolated | 001359-М0 | 186 155 1.31 | CHTB24-800 1000 | 20 1.1 | Non-lsolated | CC1496-ND NEW! 1765 147 1.23 | CRNB20-1000 
Standard Triacs 400 25 14 Isolated | CC1369-ND 198 165 1.39 | CRNA25-400 
400 6 50 Isolated | CC1385-ND 125 1.09  .84|CTA06-4008 600 | 25 14 Isolated | CC1370-ND 204 170 143 | CRNA25-600 
400 6 25 Isolated | CC1386-ND 132 145 .88 | СТА06-400С 800 | 25 14 Isolated | CC1371-ND 240 — 175 147 | CRNA25-800 
600 6 50 Isolated | CC1388-ND 132 145 (88 | CTA06-600B 1000 | 25 14 Isolated | CC1494-ND NEW! 222 1.85 156 | CRNA25-1000 
|| 800 6 25 Isolated | CC1389-ND 139 — 121  .93|CTA06-600C 400 | 25 11 | Non-lsolated | CC1381-ND. 178 149 125 | CRNB25-400 
600 6 25 | Non-lIsolated | CC1430-ND 125 _ 109 .84|CTB06-600C 600 | 25 13 | Non-lsolated | CC1382-ND 184 153 129 | CRNB25-600 
400 8 50 Isolated | CC1393-ND 131 114 488 | CTA08-400B 800 | 25 11 | Non-lsolated | CC1383-ND 1.89 158 1.33 | CRNB25-800 
400 8 25 Isolated | CC1394-ND 139 121 993 | СТА08-400С 1000 | 25 11 | Non-lsolated | CC1497-ND NEW! 200 167 140 | CRNB25-1000 
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762 (тозз) 
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eo 


Infineon 


technologies 


Mosfet 


Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) O | (A) | Pulse (А) | (М) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
807-223 | P-CH | -60 | 08 |-1.17| -4.68 1.8 BSP315PINCT-ND 73 59 44 BSP315PINTR-ND 1,000 259.00 BSP315P-E6327 
50Т-23 | P-CH | -60 8 -0.17 | -0.68 0.36 BSS84PINCT-ND 37 26 48 BSS84PINTR-ND 3,000 55.00/M BSP84P-E6327 
S0T-143 | N-CH | 12 — 0.3 — 200 BF998INCT-ND * 42 333 24 BF998INTR-ND * 3,000 130.00/M BF998E6327 
S0T-223 | N-CH | 50 0.3 1.8 7.2 18 BSP295INCT-ND 97 78  .59 BSP295INTR-ND 1,000 335.27 BSP295E6327 
Т0-220АВ | N-CH | 50 | 012 |15.5 62 50 BTS115AIN-ND 418 291 239 — — — ВТ5115А 
SOT-23 | N-CH | 60 3.5 | 0.23 0.88 0.36 BSS138NEINCT-ND 34 24 47 BSS138NEINTR-ND 3,000 51.15/M BSS138NE6327 
50Т-23 | N-CH | 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS119INCT-ND 54 4 33 BSS119INTR-ND 3,000 162.90/M BSS119E6327 
S0T-223 | N-CH | 100 6 0.38 0.68 Т2: BSP123INCT-ND 55 4 33 BSP123INTR-ND 1.000 178.65 BSP123E6327 
50Т-223 | N-CH | 100 | 0.8 1 4 1.8 BSP296INCT-ND 97 78  .59 BSP296INTR-ND 1,000 335.27 BSP296E6327 
SOT-23 | N-CH | 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS123INCT-ND 36 2 Л BSS123INTR-ND 3,000 53.96/M BSS123E6327 
Т0-220АВ | N-CH | 100 | 0.1 22 88 95 BTS121AIN-ND 5.46 400 3.26 — — — BTS121A 
Т0-220АВ | N-CH | 100 | 0.085 | 21 84 75 BUZ21IN-ND 15 105 97 — - — BUZ21 
Т0-220АВ | N-CH | 200 | 043 | 21 84 125 BUZ30AIN-ND 246 140 1.10 — — — BUZ30A 
TO-220AB | N-CH | 200 | 0.4 7 28 40 BUZ73IN-ND 144 42  .58 — — — BUZ73 
50Т-223 | М-СН [240 | 20 0.2 0.6 1.7 BSP129INCT-ND 91 49 61 BSP129INTR-ND 1,000 377.71 В5Р129Е6327 
50Т-223 | N-CH | 240 8 0.32 1.28 17 BSP88INCT-ND 75 61 46 BSP88INTR-ND 1,000 268.16 BSP88E6327 
50Т-23 | N-CH | 240 | 16 0.1 0.4 0.36 BSS131INCT-ND 46 36 26 BSS131INTR-ND 3,000 109.12/M BSS131E6327 
SOT-89 | N-CH | 240 6 0.29 1.16 1 BSS87INCT-ND .88 КА! 53 BSS87INTR-ND 1,000 311.84 В5587Е6327 
Т0-220АВ | N-CH | 800 3 3.6 14.5 100 BUZ80AIN-ND 4.21 291 237 — — - BUZ80A 
* Dual 
Cool MOS™ Power 
Vds | RDS | ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Туре | (V) | (on) O| (A) | Pulse (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
P-CH| -60| 0.3 | -8.8) -352 42 SPP08P06PIN-ND 108 .68 50 — — — SPP08P06P 
P-CH| -60 | 0.13 |-18.6] -74.4 80 SPP18P06PIN-ND 154 100 73 — — = SPP18P06P 
N-CH| 560 | 0.95 | 4.5 13.5 50 SPP04N50C3IN-ND 1.64 102 78 — — — SPP04N50C3 
TO-220AB | N-CH| 560| 06 | 7.6 22.8 83 SPPO8N50C3IN-ND 204 1.35 1.04 — - — SPP08N50C3 
N-CH| 560 | 0.38 |11.6| 348 125 SPP12N50C3IN-ND 2.70 1.78 1.44 - — — SPP12N50C3 
N-CH| 560 | 0.28 | 16 48 160 SPP16N50C3IN-ND 825 217 177 — — — SPP16N50C3 
N-CH| 560 | 0.19 | 21 63 208 SPP21N50CSIN-ND 395 273 222 — — — SPP21N50C3 
N-CH| 560] 0.95 | 4.5 13.5 31 SPA04N50C3IN-ND 1.64 102 178 = — — SPA04N50C3 
N-CH| 560] 06 | 7.6 22.8 32 SPA08N50C3IN-ND 221 148 147 — — — SPA08N50C3 
TO-220FP | N-CH| 560| 0.38 [116] 34.8 33 SPA12N50C3IN-ND 2.76 1.87 1.52 — — — SPA12N50C3 
N-CH| 560 | 0.28 | 16 48 34 SPA16N50C3IN-ND 3.45 231 1.88 = — — SPA16N50C3 
N-CH| 560 | 0.19 | 21 63 34.5 SPA21N50C3IN-ND 408 2.82 2.30 — — — SPA21N50C3 
N-CH| 560 3 1.8 54 25 SPDO2N50C3INCT-ND 110 88 66 SPDO2N50C3INTR-ND 2,500 352.94/M | SPDO2N50C3 
D-PAK N-CH| 560] 1.4 | 3.2 9.6 38 SPD03N50C3INCT-ND 112 .98 75 SPDO3N50C3INTR-ND 2,500 433.26/М | SPDO3N50C3 
N-CH| 560] 0.95 | 4.5 13.5 50 SPDO4N50C3INCT-ND 141 123 95 SPDO4N50C3INTR-ND 2,500 535.95/M | SPD04N50C3 
N-CH| 560] 06 |76 22.8 83 SPD08N50C3INCT-ND 171 143 120 SPD08N50C3INTR-ND 2,500 798.00/М | SPD08N50C3 
N-CH| 560 | 0.38 |11.6| 34.8 125 SPW12N50C3IN-ND. 3.08 2.54 2.07 — — — SPW12N50C3 
TO-247 | МСН 560 | 0.28 | 16 48 160 SPW16N50C3IN-ND 423 2.95 242 — — — SPW16N50C3 
N-CH| 560 | 0.19 | 21 63 208 SPW21N50C3IN-ND 5.01 3.55 2.92 — — — SPW21N50C3 
N-CH| 650 3 1.8 54 25 SPP02N60C3IN-ND 1.17 7585 54 - — = SPP02N60C3 
N-CH| 650] 14 | 3.2 9.6 38 SPPO3NG60C3IN-ND 1.44 93 70 — — — SPPO3N60C3 
N-CH| 650] 14 | 3.2 57 38 SPP03N60S5IN-ND 1.44 .93 70 - — — SPPO3N60S5 
N-CH| 650] 0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4N60C3IN-ND 1.67 107 82 — — — SPP04N60C3 
N-CH| 650] 06 | 73 21.9 83 SPP07N60C3IN-ND 2.18 146 145 — — — SPP07N60C3 
Т0-220АВ | N-CH| 650| 06 | 7.3 14.6 83 SPP07N60S5IN-ND 248 146 145 - — -- SPP07N60S5 
N-CH| 650 | 0.38 | 11 33 125 SPP11N60C3IN-ND 287 1.95 1.53 — — — SPP11N60C3 
N-CH| 650] 0.38 | 11 22 125 SPP11N60S5IN-ND 287 1.95 1.53 — — — SPP11N60S5 
N-CH| 650] 0.19 [207] 62.1 208 SPP20N60C3IN-ND 4.38 3.05 2.51 = — - SPP20N60C3 
N-CH| 650] 0.19 | 20 40 208 SPP20N60S5IN-ND 4.38 3.05 2.51 — — — SPP20N60S5 
N-CH| 650 3 1.8 54 25 SPBO2N60C3INCT-ND 112 98 75 SPB02N60C3INTR-ND 1,000 458.24 | 5РВ02М6003 
N-CH| 650] 14 | 3.2 9.6 38 SPBO3N60C3INCT-ND 144 126 97 SPBO3N60C3INTR-ND 1,000 577.95 | SPBO3N60C3 
D2-PAK N-CH| 650] 0.95 | 45 13.5 50 SPBO4N60C3INCT-ND 174 1.52 147 SPB04N60C3INTR-ND 1,000 744.00 | 5РВ04М6003 
N-CH| 650] 06 |73 21.9 83 SPB07N60C3INCT-ND 1.98 1.66 1.39 SPBO7N60C3INTR-ND 1,000 958.00 | SPBO7N60C3 
N-CH| 650 | 0.38 | 11 33 125 SPB11N60C3INCT-ND 2.78 2.32 1.95 SPB11N60C3INTR-ND 1,000 1321.00 | SPB11N60C3 
T0-262AB N-CH| 650] 0.6 | 7.3 21.9 83 SPIO7N60C3IN-ND 2.18 146 1.15 — — — 5РІ07М6003 
N-CH| 650 | 0.38 | 11 33 125 SPI11N60C3IN-ND 262 248 1.84 — — — SPI11N60C3 
N-CH| 650 | 0.95 | 4.5 13.5 31 SPA04N60C3IN-ND 172 110 84 — -- — SPA04N60C3 
TO-220FP | N-CH| 650 | 0.38 | 11 33 33 SPA11N60C3IN-ND 3.02 2.05 1.61 — — — SPA11N60C3 
N-CH| 650| 019 |207| 621 345 SPA20N60CSIN-ND 4.60 321 2.63 — -- — SPA20N60C3 
N-CH| 650 3 1.8 54 25 SPDO2N60C3INCT-ND 105 .91 70 SPDO2N60C3INTR-ND 2,500 405.72/M | SPDO2N60C3 
N-CH| 650] 1.4 | 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3INCT-ND 1.23 107 83 SPDO3N60C3INTR-ND 2,500 468.97/M | SPDO3N60C3 
D-PAK N-CH| 650] 0.95 | 4.5 13.5 50 SPDO4N60C3INCT-ND 144 125 96 SPDO4N60C3INTR-ND 2,500 546.49/M | SPDO4N60C3 
N-CH| 650] 0.6 | 7.3 21.9 83 SPDO7N60C3INCT-ND 1.83 1.53 1.29 SPDO7N60C3INTR-ND 2,500 855.00/M | SPDO7N60C3 
N-CH| 650] 06 | 7.3 14.6 83 SPDO7N60SS5INCT-ND 1.83 1.53 1.29 SPD07N60S5INTR-ND 2,500 855.00/М | SPD07N60S5 
N-CH| 650 | 0.19 | 20.7 62.1 208 SPW20N60C3IN-ND 5.45 3.99 3.25 — — — SPW20N60C3 
TO-247 | N-CH| 650 | 0.19 | 20 40 208 SPW20N60S5IN-ND. 5.45 3.99 325 — — — SPW20N60S5 
N-CH| 650| 0.07 | 47 141 415 SPW47N60C3IN-ND 12.35 9.50 7.96 = — = SPW47N60C3 
N-CH| 800] 27 2 6 42 SPPO2N80C3IN-ND 158 99 75 — — - SPP02N80C3 
N-CH| 800 | 13 4 12 63 SPP04N80C3IN-ND 240 1.36 1.07 — — — SPP04N80C3 
TO-220AB | N-CH| 800| 0.9 6 18 83 SPP06N80C3IN-ND 251 170 1.32 — — — SPPO6N80C3 
N-CH| 800] 0.65 8 24 104 SPPO8N80C3IN-ND 2.86 1.94 1.53 — — -- SPP08N80C3 
N-CH| 800| 0.45 | 11 33 156 SPP11N80C3IN-ND 3.52 243 1.98 — — — SPP11N80C3 


SOT-223 


SOT-143 


TO-220AB 


TO-220FP 


D-PAK / D2-PAK 
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Cool MOS™ Power (cont) 


Vds| RDS | ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Туре | (V) | (on) O (А) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TO-220AB | N-CH| 800| 029 | 17| 51 |208|  SPP17N80C3IN-ND 537 378 348 = = - SPP17N80C3 
D2-PAK | N-CH| 800 | 029 | 17 51 208 SPB17N80C3INCT-ND 5.37 467 3.98 SPB17N80C3INTR-ND 1,000 2782.00 | 5РВ17М8003 
10-247 N-CH| 800| 0.45 | 11 33 156 SPW11N80C3IN-ND 469 3.27 2.68 — — — SPW11N80C3 
N-CH| 800| 0.29 | 17 | 541 |208|  SPW17N80C3IN-ND 638 467 3.81 = = = SPW17N80C3 
N-CH| 800 | 1.3 4 12 38 SPA04N80C3IN-ND 248 146 1.15 — — — SPAO04N80C3 
N-CH| 800| 0.9 6 18 39 SPA06N80C3IN-ND 259 171 138 — - — 5РА06М8003 
TO-220FP | N-CH| 800] 0.65 | 8 24 40 SPAO8N80C3IN-ND 3.04 2.06 1.62 — — — 5РА08М8003 
N-CH| 800| 045 | 11 33 41 SPA11N80C3IN-ND 370 2.55 2.08 -- — — SPA11N80C3 
N-CH| 800| 0.29 | 17 51 42 SPA17N80C3IN-ND 5.37 3.98 321 — — — SPA17N80C3 
D-PAK N-CH| 800] 0.9 6 18 83 SPD06N80C3INCT-ND 221 1.85 1.55 SPD06N80C3INTR-ND 2,500 1033.00/М | SPD06N80C3 
OptiMOS™ 2 TO-251AB 
Vds | RDS | ID ID Ptot| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Туре | (У) |(on) то] (A) | Pulse (А) | (W) | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
N-CH| 25| 27 80 385 150 | IPPO3NO3LAIN-ND 241 161 128 — — — IPPO3NO3LA 
N-CH 25| 3.9 80 385 107 | IPPO4NO3LAIN-ND 1.73 141 84 — — — IPPO4NO3LA 
Т0-220АВ N-CH| 25| 4.6 80 385 94 IPPOSNO3LAIN-ND 154 1.01 76 — — — IPPOSNO3LA at 
N-CH| 25| 5.9 50 350 83 IPPO6NO3LAIN-ND 1.38 88 .66 — — -- IPPO6NO3LA 55 3 
N-CH| 25| 8.9 50 350 63 IPPOSNO3LAIN-ND 1.14 74 47 — — — IPPOSNO3LA 
N-CH| 25| 136 |30 210 46 IPP14NO3LAIN-ND .95 57 40 — — — ІРР14М031А 
N-CH 25| 3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAINCT-ND 144 120 1.01 IPBO4NO3LAINTR-ND 1,000 719.70 |IPBO4NO3LA 
N-CH| 25| 46 80 385 94 IPBOSNOSLAINCT-ND 156 1.36 1.05 IPBOSNOSLAINTR-ND 1,000 625.50 |IPBOSNOSLA TO-262AB 
02-РАК | N-CH 25] 5.9 50 350 83 IPBO6NO3LAINCT-ND 136 1.19 91 IPBOGNOSLAINTR-ND 1,000 545.55 |IPBO6NO3LA 
N-CH| 25| 8.9 50 350 63 IPB09NO3LAINCT-ND 1.10 96 74 IPB09NO3LAINTR-ND 1,000 447.83 |IPBO9NO3LA 
N-CH| 25] 136 |30 210 46 IPB14NO3LAINCT-ND .97 ле .59 IPB14N03LAINTR-ND 1,000 334.34 |IPB14NO3LA 
TO-262AB | М-СН| 25 | 3.9 80 385 107 | IPIOANOSLAIN-ND 173 141 .84 — — -- ІРІ04М031А 
N-CH 25| 38 50 350 115 | IPDO4NOSLAGINCT-ND 1.55 1.29 1.09 IPD04N03LAGINTR-ND 2,500 945.00/M |IPD04N03LA G 
N-CH| 25| 5.1 50 350 94 IPDOSNOSLAGINCT-ND 170 148 144 IPDOSNOSLAGINTR-ND 2,500 825.00/M |IPDOSNO3LA G 
D-PAK N-CH| 25| 57 50 350 83 IPDOGNOSLAGINCT-ND 147 128  .98 IPDO6NOSLAGINTR-ND 2,500 713.00/М | IPDO6NO3LA G 
N-CH| 25| 86 50 350 63 IPDOSNOSLAGINCT-ND 116 1.01 78 IPD09N03LAGINTR-ND 2,500 563.00/M |IPD09N03LA G 1 2 
N-CH| 25 13 30 210 46 IPD13NOSLAGINCT-ND 1.02 .82 62 IPD13NOSLAGINTR-ND 2,500 413.00/M |IPD13NO3LA G 
N-CH| 25| 5.9 30 210 94 IPU06N03LAGIN-ND 147 128 98 — — -- IPUOGNOSLA G 
T0-251AB N-CH| 25| 65 30 210 83 IPUO7NOSLAIN-ND 1.85 .86 58 — — — IPUO7NOSLA 
N-CH| 25| 93 30 210 63 IPUOSNOSLAGIN-ND 116 1.01 78 — — — ІРИ09М031 А G D-PAK — Вепі ир Leads 
N-CH| 25] 128 |30 210 4 IPU13N03LAGIN-ND 1.02 82 62 — — — IPU13N03LA G 
D-PAK N-CH| 25| 54 50 350 94 IPFOSNO3LAGINCT-ND 150 1.30 1.00 IPFOSNO3LAGINTR-ND 2,500 727.00/M |IPF06N03LA G 
Bentupleads | N-CH| 25 13.3 | 30 210 46 IPF13NO3LAGINCT-ND 94 82 63 IPF13NO3LAGINTR-ND 2,500 456.00/M | IPF13NO3LA G 
SIPMOS'" > 
1 
Vds RDS ID ID Ро | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon G D^ 
Package Type (V) | (ono (А) |Pulse(A)| (М) | Part No. 1 10 100 | Part Мо. Size Pricing | Part No. 
D-PAK P-CH -60 0.075 -30 -120 125 | SPD30PO6PINCT-ND 1.69 142 1.19 | SPD30PO6PINTR-ND 2,500 790.00/M | SPD30P06 
TO-220AB | P-CH -60 0.023 -80 -320 340 | SPP80PO6PIN-ND 3.96 2.74 223 — — — SPP80P06P 
D-PAK P-CH -60 0.25 -9.7 -38.8 42 | SPDO9POGPLINCT-ND 1.14 191 .69 | SPDO9POGPLINTR-ND 2,500 367.00/М | SPD09P06PL SOT.323 
Т0-251АВ | P-CH -60 0.25 97 -38.8 42 | SPUO9POGPLIN-ND 1.15 44 54 — — — SPUO9PO6PL 
SOT-223 P-CH -60 0.3 -1.9 76 1.8 | BSP171PE6327INCT-ND 1.00 .80 _.6 1 | BSP171PE6327INTR-ND | 1,000 345.00 | BSP171PE6327 
SOT-223 P-CH -60 0.3 -1.9 -7.6 1.8 | BSP170PE6327INCT-ND .85 .69 .52 | BSP170PE6327INTR-ND | 1,000 303.36 | BSP170PE6327 
Т0-251АВ | P-CH -60 0.3 -8.8 -35.2 42 | SPUO8PO6PIN-ND 1.16 45 54 — — — SPU08P06P ра 
SOT-23 P-CH -60 2 -0.33 -1.32 0.36 | BSS83PE6327INCT-ND 47 133 .23 | BSS83PE6327INTR-ND 3,000 70.00/M | BSS83PE6327 
TO-220AB | P-CH -100 0.24 -15 -60 128 | SPP15P10PIN-ND 2.16 140 1.11 — — = SPP15P10P <А, 
S0T-223 P-CH -100 1.8 -0.68 -2.72 1.8 | BSP316PE6327INCT-ND .78 (63  .47 | BSP316PE6327INTR-ND | 1,000 278.00 | BSP316PE6327 d 
50Т-89 Р-ОН -250 12 -0.19 -0.76 1 BSS192PE6327INCT-ND 78 63 .47 | BSS192PE6327INTR-ND | 1,000 276.00 | BSS192PE6327 G 
SOT-223 P-CH -250 4 -0.43 -1.72 1.8 | BSP317PE6327INCT-ND .97 .85 .65 | BSP317PE6327INTR-ND | 1,000 396.00 | BSP317PE6327 
D-PAK N-CH 100 044 35 140 150 | SPD35N10INCT-ND 1.41 123  .95 | SPD35N10INTR-ND 2,500 537.37/M | SPD35N10 
N-CH 100 17 10.5 41.2 50 | SPD11N10INCT-ND 89 172  .54 | SPD11N10INTR-ND 2,500 286.24/M | SPD11N10 - 
peak | NCH | 100 | 44 | 35 | 140 | 150 |SPB35NIOINCT-ND 1.65 143 1.10 | SPB35N10INTR-ND 1,000 | 659.85 | SPB35N10 SOT:363 — Single 
N-CH 100 08 21 84 90 | SPB21N10INCT-ND 148 1.29 .99 | SPB21N10INTR-ND 1,000 592.50 | SPB21N10 
10-220AB N-CH 100 044 35 140 150 | SPP35N10IN-ND 158 102 77 — — — SPP35N10 
N-CH 100 08 21 84 90 | SPP21N10IN-ND 146 .95 72 — — — SPP21N10 
N-CH 60 0.12 34 124 2 = = - -- | В50615М/ІМТВ-М0% 2,500 455.00/М | BSO615NV 
N-CH 60 0.15 26 104 2 BSO615NINCT-ND* 141 196 174 | В50615МІМТВ-М0% 2,500 427.61/М | В50615М 
50-8 P/N-CH | -30/30 [0.25/0.11] -2.3/3.4| -7.2/11.6 | 2/2 = =“ — — | BSO315CINTR-ND* 2,500 473.00/M | BSO315C 
P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.12) -2/3 -8/12 2/2 | BSO612CVINCT-ND* 1.19 1.04 .80 | BSO612CVINTR-ND* 2,500 453.30/M | В506120/ 
P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.11| -2/31 | -8/12.4 2/2 | BSO615CINCT-ND* 118 1.08 79 | BSO615CINTR-ND* 2,500 449.00/M | BSO615C 
* Dual 
OptiMOS'" SOT-363 — Dual 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type (V) | (on mo | (А) | Pulse (А) | (W) | PartNo. 1 10 100] Part №. Size Pricing | Part No. 
S0T-323 P-CH | -20 12 -0.39 -156 0.25 | BSS223PWINCT-ND .45  .33 24 | BSS223PWINTR-ND 3,000 95.00/M | BSS223PW 
Р-СН | -20 550 -0.58 -23 0.52 | BSS209PWINCT-ND 43  .33 24 | BSS209PWINTR-ND 3,000 104.96/М | BSS209PW 
SOT-363 Р-СН | -20 175 -1.5 -6 0.56 | BSV236SPINCT-ND 47 38 .28 | BSV236SPINTR-ND 10,000 | 132.96/M | BSV236SP 
P-CH | -20 1,200 | -0.39 -1.56 0.25 | BSD223PINCT-ND* 40 .32 23 | BSD223PINTR-ND* 10,000 90.05/М | В50223Р 
Р-ОН | -20 8 -14.9 -59.6 2.5 | BSO201SPINCT-ND 1.59 1.33 1.12 | BSO201SPINTR-ND 2,500 742.70/M | В502015Р 
50-8 Р-ОН | -20 21 -8.2 -32.8 2 BSO203PINCT-ND 1.84 1.60 1.23 | BSO203PINTR-ND 2,500 687.40/М | В50203Р 
Р-СН | -20 21 -9 -36 2.35 | BSO203SPINCT-ND 1.22 1.06 .82 | BSO203SPINTR-ND 2,500 462.28/M | BS0203SP 
Р-СН | -20 30 7 -28 2 BS0204PINCT-ND * 1.53 1.33 1.02 | В50204РІМТВ-М0% 2,500 569.80/M | В50204Р 
* Dual (Continued) 
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( OptiMOS™ (сот) SO-8 — Single 


Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type (V) | (on) mo (A) Pulse (A) | (М) | Part No. il 10 100 | PartNo. Size Pricing _| Part No. 
S0-8 P-CH | -20 45 -5.7 -22.8 2 BS0207PINCT-ND* 1.25 1.09 .84 | BS0207PINTR-ND* 2,500 476.52/М | В50207Р 
P-CH | -20 67 -4.7 -18.8 2 BS0211PINCT-ND* 1.00 .87 47 | BSO211PINTR-ND* 2,500 386.00/M | В50211Р 
TSOP-6 P-CH | -20 67 -47 -18.8 2 BSL211SPINCT-ND 66 .54 40 | BSL211SPINTR-ND 3,000 199.35/M |BSL211SP 
P-CH | -20 41 -6 -24 2 BSL207SPINCT-ND лі 58 43 | BSL207SPINTR-ND 3,000 238.20/M | В512075Р 
50-8 Р-Н | -30 8 -14.9 -59.6 2.5 | BSO301SPINCT-ND 1.59 1.33 1.12 | BSO301SPINTR-ND 2,500 742.70/M | В503015Р 
P-CH | -30 21 -8.9 -35.6 2.35 | BSO303SPINCT-ND 1.22 1.06 .82 | BSOS03SPINTR-ND 2,500 462.28/M | В503035Р 
TSOP-6 P-CH | -30 43 -55 -22 2 BSL307SPINCT-ND лі .58 43 | BSL307SPINTR-ND 3,000 238.20/М |BSL307SP 50-8 — Dual 
N-CH 30 42 100 400 150 | SPD100NO3S2L-INCT-ND 2.08 1.74 1.46 | SPD100NO3S2L-INTR-ND | 2,500 971.88/M | SPD100N03S2L-04 
N-CH 30 6.4 50 200 136 | SPD50N03S2LO6INCT-ND 1.63 1.42 1.09 | SPD50NO3S2LOGINTR-ND | 2,500 609.56/M | SPD50N03S2L-06 
D-PAK N-CH 30 6.7 30 120 136 | SPD30NO3S2LO7INCT-ND 1.34 117 .90 | SPDSONOSS2LO7INTR-ND| 2,500 501.62/M | SPD30N03S2L-07 
N-CH 30 20 30 120 60 | SPD30NO3S2L20INCT-ND .96 .77 .58 | SPD30NOSS2L20INTR-ND | 2,500 309.44/M | SPD30N03S2L-20 
N-CH 30 10 30 120 100 | SPD30NO3S2L10INCT-ND 1.08 .94  .72 | SPDSONOSS2L10INTR-ND| 2,500 416.59/M | SPD30N03S2L-10 
N-CH 30 2.7 100 400 300 | SPB100NO3S2L-INCT-ND 3.39 2.95 2.20 | 5РВ100М03521-ІМТВ-МО | 1,000 1757.00 | 5РВ100М03521-03 
N-CH 30 3 100 400 300 | SPB100N03S203INCT-ND 3.39 2.95 2.20 | SPB100NO3S203INTR-ND | 1,000 1757.00 | 5РВ100М0352-03 
N-CH 30 52 80 320 167 | SPB80NOSS2LOSINCT-ND 1.55 1.30 1.09 | SPB80NO3S2LOSINTR-ND | 1,000 751.54 |SPB80NO3S2L-05 
D2-PAK | N-CH 30 59 80 320 150 | SPB80NOSS2LOGINCT-ND 1.62 1.40 1.08 | SPB80NO3S2LOGINTR-ND | 1,000 646.35 | SPB80N03S2L-06 
N-CH 30 5.9 80 320 150 | SPP80NO3S2L-06IN-ND 1.41 91 468 = — — 5РР80М03521-06 
N-CH 30 84 73 320 107 | SPB73N03S2LO8INCT-ND 1.31 1.14 .88 | SPB73NO3S2LO8INTR-ND | 1,000 525.30 | SPB73N03S2L-08 
N-CH 30 12.9 42 248 83 | SPB42N03S2L13INCT-ND .98  .85 .66 | SPB42N03S2L13INTR-ND | 1,000 398.41 | 5РВ42М03521-13 
N-CH 30 2.7 100 400 300 | SPP100NO3S2L-O3IN-ND 3.64 2.51 2.05 — — - 5РР100М03521-03 
N-CH 30 3 100 400 300 | SPP100N03S2-03IN-ND 3.64 2.51 2.05 — — - 5РР100М0352-03 
Т0-220АВ | N-CH 30 5.2 80 320 167 | SPP80NO3S2L-05IN-ND 1.87 1.17 .91 — — — 5РР80М03521-05 
N-CH 30 84 73 320 107 | SPP73N03S2L-O8IN-ND 133 .84 58 — — — SPP73N03S2L-08 
N-CH 30 12.9 42 248 83 |SPP42NO3S2L-18IN-ND 1.04 .66  .50 -- — —  |5РР42М03521-13 
N-CH 30 7.8 13 52 2.5 | BSO4420INCT-ND 1.23 1.07 .83 | BS04420INTR-ND 2,500 468.12/M | BS04420 
50-8 N-CH 30 10 127 51 2.5 |BS04822INCT-ND 1.09 .95  .73 | BS04822INTR-ND 2,500 419.64/M | BS04822 
N-CH 30 13 114 44.5 2.5 |BS04410INCT-ND 1.09 .95  .73 | B804410INTR-ND 2,500 419.64/M |BS04410 
N-CH 30 20 8 32 2 BS04804INCT-ND 1.29 113  .87 | BS04804INTR-ND 2,500 491.77/M |BS04804 
TO-251AB | N-CH 30 10 30 120 82 | SPUSONOSS2L-10IN-ND 115 — 72  .54 — — — SPU30N03S2L-10 
SOT-23 N-CH 55 650 0.54 22 0.36 | BSS670S2LINCT-ND A6  .32 22 | BSS670S2LINTR-ND 3,000 67.81/M |BSS670S2L TO-218AB 
* Dual 


IGBT'S 


Vce(sat) lc e Pulse Current Ptot Digi-Key Price Each Infineon 
Package Vce (V) max (V) 25*C (A) lc (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. 
T0-220AB 1200 3.2 32 64 200 BUP213IN-ND 2.46 2.25 2.08 BUP213 
TO-218AB 1200 3.2 42 87 300 BUP314DIN-ND 6.64 6.09 5.62 BUP314D 


TOSHIBA Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


Peak Rev. Avg. Peak Surge Peak Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Forward Foward Cur. | Fwd. Volt. | Peak Rev. Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing M-Flat Pkg. (3-4E1A) 
VRRM (V) | CurrentiF(A) | — IFSM (A) МЕМ (V) | Current (mA) сі (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Cathode 
M-Flat (3-4E1A) Package 
30 3.0 40 37 5.0 190 CMSO1CT-ND 48 36 127 | CMSO1TR-ND 156.00/М — 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMS02CT-ND 48 36 27 | CMSO2TR-ND 156.00/М 
30 3.0 40 45 0.5 190 CMSOSCT-ND 48 36 127 | CMSO3TR-ND 156.00/М 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMSO4CT-ND 48 .36 27 | CMSO4TR-ND 156.00/М =L v + 
30 5.0 70 45 0.8 330 CMSO05CT-ND 48 36 127 | CMSOSTR-ND 156.00/М "1.7547 Anode 0.16 ER 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6CT-ND 55 44 33 | CMSO6TR-ND 148.50/M 
30 20 40 45 0.5 130 CMSO07CT-ND 48 36 127 | CMSO7TR-ND 156.00/М 
30 1.0 25 37 15 70 CMSO08CT-ND 45 36 127 | CMSO8STR-ND 121.50/М 
30 1.0 25 45 0.5 70 CMSO9CT-ND 48 36 .27 | CMSO9TR-ND 156.00/М 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10CT-ND 48 36 127 | CMS10TR-ND 156.00/М 
40 2.0 30 55 0.5 95 CMS11CT-ND 55 44 .33 | CMS11TR-ND 148.50/M 
S-Flat (3-2A1A) Package 

200 1.0 15 98 0.01 — CRHO1CT-ND*T 55 44 133 | CRHO1TR-ND*+ 148.50/M 
30 1.0 20 37 15 40 CRSO1CT-ND 45 36 27 | CRSO1TR-ND 121.50/М Cathode 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRSO2CT-ND 46 37 26 | CRSO2TR-ND 119.00/M "nl 
30 1.0 20 45 0.1 40 CRSO3CT-ND 46 37 26 | CRSO3TR-ND 119.00/М | 
40 1.0 20 49 0.1 4 CRSO4CT-ND 46 37 26 | CRSO4TR-ND 119.00/M des 
30 1.0 30 45 0.2 60 CRSOSCT-ND 40 32 24 | CRSOSTR-ND 108.00/M 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6CT-ND 40 32 24 | CRSO6TR-ND 108.00/M 
30 1.5 30 36 1.0 90 CRSO8CT-ND 40 32 24 | CRSO8TR-ND 108.00/М 
30 15 30 46 0.05 90 CRSO9CT-ND 40 32 24 | CRSO9TR-ND 108.00/М 
30 1.0 20 36 15 60 CRS11CT-ND 55 44 133 | CRSTITR-ND 148.50/M 


* Reverse Recovery Time — Trr35ns t Switching type 


Collector- | Collector | Collector Power | . 1 TO-220 (NIS) Рка. (2-10R1A) | TO-3P(N) Pkg. (2-16C1A) | TO-3P(L)Pkg. (2-21Е1А) 
Emitter Power Dissipation Digi-Key Price Each 
Туре | Volt. VCEO (V) | IC (A) PC (W) Part No. il 10 100 
TO-220 (NIS) Package 2.6 1. Base 1. Base 1. Base 
s EP - Collector i i 2. Collector 545 54 — 2. Collector 

PNP -230 -1 20 2SA1837-ND 72 54 41 Hest: - Emitter (Heat Sink) (Heat Sink) 
NPN 230 1 20 2SC4793-ND 72 54 41 | 3. Emitter | | 3. Emitter 

TO-3P(N) Package 
PNP -230 -15 130 2SA1962-O-ND 2.48 198 1.54 
NPN 230 15 130 2SC5242-O-ND 2.48 198 1.54 

TO-3P(L) Package 
PNP -200 -15 150 2SA1302-O-ND 2.48 198 1.54 
PNP -230 -15 150 2SA1943-O-ND 2.25 180 140 
NPN 200 15 150 2SC3281-O-ND 2.48 198 1.54 
NPN 230 15 150 2SC5200-O-ND 2.25 180 140 
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TOSHIBA wosrers id 
ID 
RDS Cont. PD 1. Gate 
Package | VDS (on) (A) IDM | Max Digi-Key Price Each Tape & Reel 2. Drain 
Fig. | Type (М) (9) 25°С | (А) | (W)| PartNo. 1 10  100| Size | Pricing” (Heat Sink) 
P-Channel Types 3. Source 
TO-220FL 
1 | gos | 100 0.15 -16 | -64 | 60 | 2SJ412-ND 162 130 97] — - 
2 | 2-7B2B | -60 0.16 5 -20 | 20 | 251977ТЕ16СТ-МОҘ 227 171 104] 700 451.01 
on | VS | -20 0.048 -4.5 | -18 | 0.7 | TPC6101CT-ND£ 52 39  .30| 3,000 | 169.00/М 
(2-3T1A) | -30 0.048 -45 | -18 |07|  TPC6102CT-NDi 52 39  .30| 3,000 | 169.00/M 
ton | S0P8 | -30 0.014 -10 | -40 |10|  TPC8106-HCT-ND+§ 126 1.05 .84| 3,000 | 546.00/M 
(2-6J1B) | -30 0.014 -10 | -40 |10| TPC8109CT-ND¢ 126 1.05  .84| 3,000 | 546.00/М 
12 | TSSOP-8 | -20 0.016 -6 -24 | 1.5 |  TPCSB102CT-NDi .90 75  .60| 3,000 | 390.00/M 
15 -12 0.022 -6 -24 |25 | TPCF8101CT-ND£ ле 57 43| 4,000 | 247.00/М 
15 -20 0.024 -6 -24 |25| TPCF8102CT-ND£ 72 54 41] 4,000 | 234.00/М 
15 | VS-8 | -20 0.072 -2.7 | -10.8 | 25 | TPCF8103CT-NDt 64 48  .36| 4,000 | 208.00/М 
15 -30 0.026 -6 -24 |25| TPCF8104CT-ND£ ле 57  43| 4,000 | 247.00/М 
17 -20 0.072 -2.7 | -10.8 [135]  TPCF8BOICT-NDf 64 48 .36 4,000 | 208.00/М T 
. Gate 
N-Channel Types 2. Drain 
2 | отв | 60 0.12 5 20 |20 | 2SK2231TE16CT-NDE 174 131 80| 700 345.10 (Heat Sink) 
100 0.28 3 12 | 20 | 25К2201ТЕ16СТ-М0% 282 212 129] — - 3. Source 
100 0.066 27 108 | 75 | 2SK2314-ND 149 120 90| — - 
200 018 15 45 |80| YTA640-ND 154 123 8| — - 
400 0.40 10 40 | 80 | ?2SK2841-ND 165 132 99] — — 
500 0.75 8 32 | 80 | 25К2542-М0 145 146 .87| — — 
3 |TO-220AB | 500 135 5 20 | 58 | 2SK3758M-ND 135 143 90] — - 
600 09 6 24 | 74 | 2SK3761M-ND 138 110 83] — - 
600 17 35 14 | 60 | 2SK3760M-ND 147 123 98| — - 
900 37 3 9 69 | 2SK3763M-ND 148 148 89] — - 
900 56 25 | 75 |62 | 2SK3762M-ND 135 108 81| — — 
4 | agg | 50 0.032 20 50 | 40 | 2SK2614-ND 100 82 6] — — 
60 0.12 5 20 | 20 | 2SK2231-ND 104 78 59| — — 
60 0.013 45 180 | 45 | 2SK2312-ND 240 192 144| — - | 
5 | 210R1B | 60 0.036 25 100 | 35 2SK2232T-ND 126 105 84) — — (Heat Sink) 
900 37 3 9 40 | 2SK27001-NDT 144 145 87| — - 3. Source 
100 0.025 50 | 200 [150] 2SK1381-ND 501 452 401] — — 
в | ә46сір | 500 0.35 15 60 |150| 2SK2698T-ND 236 149 147] — — 
500 0.75 10 40 [125] 25К2601-М0 190 152 114] — — 
900 1.05 10 30 |150|  2SK2968-ND 333 267 208| — — 
7 | 2-16ҒІВ | 600 0.31 15 60 | 90 |  2SK2953-ND 290 232 196| — - 
ВА 20 022 6 24 |07| ТРС6001СТ-МОҘ 52 39 30| 3,000 | 169.00/M 
ВА | VS-6 30 025 6 24 |07 | TPC6002CT-ND£ 52 39 30| 3,000 | 169.00/M 
8B 30 .080 25 10 [031] TPC6201CT-ND£ 48 36 27| 3,000 | 156.00/M 
16 | veg 20 0.038 3 12 |135| ТРСЕВАОЯСТ-МОФ 76 5 (43| 4,000 | 247.00/M 1. Gate 
14 30 0.019 7 28 |25|  TPCF8001CT-NDi 64 48 36| 4,000 | 208.00/M 2. Source 
30 0.005 15 60 |10|  TPC8013-HCT-ND£ 114 95 76| — - 3. Gate 
30 0.008 13 52 | 10| TPC8009-HCT-ND£ 81 68 54| 3,000 | 351.00/М 
9A | 50Р-8 | 30 0.0035 18 72 |19| TPC8018-HCT-ND£ 147 123 98] 3,000 | 637.00/M 
30 0.0051 15 60 |19| TPC8017-HCT-ND£ 120 1.00 .80] 3,000 | 520.00/M 
200 0.28 1.8 | 72 |10|  TPC8012-HCT-NDi 120 1.00 .80] 3,000 | 429.00/М 
o | «оға | 20 0.016 6 24 1045] ТРС8207СТ-МОҘ 84 70 56| 3,000 | 364.00/M 
20 0.038 5 20 |045| TPC8208CT-NDt£ 87 73 58] 3,000 | 377.00/M 
PW-Mini 
10 (2-5K1B) 16 0.22 2 6 |05 | 2SK2549CT-NDt 78 65 5 
1. Gate 
500 04 12 48 | 40 | 25К3568-М0 188 150 113| — — 2 Dra 
500 0.75 8 32 [40 | 2SK3561-ND 138 140 .83| — - ` (Heat Sink) 
500 1.35 5 20 |35| 2SK3563-ND 87 73 58| — — 4: Saute 
600 5 2 8 25 | 2SK37670-ND 87 73 58| — — ` 
600 0.54 10 40 | 45 | 2SK3569-ND 188 150 113| — — 
Я 600; 0.74 75 30 | 45 | 2SK36670-ND 148 148 89] — — 
12 10-22098 оў 0.9 6 24 | 40 | 2SK35620-ND 133 106 .80 — — 
600 17 35 14 | 35 | 2SK35670-ND 147 123 98| — — 
900 2.0 5 15 | 45 | 2SK3565-ND 173 138 104| — - 
900 25 5 15 | 45 | 25К3742-М0 173 138 104| — — 
900 37 3 9 40 |  2SK3564-ND 120 100 .80| — — 
900 56 25 | 75 | 40 | 2SK3566-ND 135 143 90] — — 
13 | sopas | 30 0.0035 40 120 | 45 |  TPCA8004-HCT-NDt 148 118  .89 3,000 | 755.20/М 
30 0.0051 35 105 | 45 |  TPCA8003-HCT-NDt 138 110  .83 3,000 | 704.00/M 
Dual N-Channel Types 
9B | SOP-8 |3030] 0013 | 6/85 | 24/34 | 15 |  TPCBAO1CT-NDt 1.05 88.70] 3,000 | 455.00/M 
4 [Tesopg | 20 0.019 5 20 | .35 |  TPCS8209CT-ND 84 70 56| 3,000 | 364.00/M 
20 0.030 5 20 |10| TPCS8205CT-ND; 84 70 56| 3,000 | 364.00/M 
15 | Vs-8 20 0.038 3 12 |135| TPCF8201CT-ND 76 57 43 4,000 | 247.00/М 
Dual P-Channel Types 
-20 0.044 3 42 |1.35|  TPCF8302CT-ND 76 57 43| 4,000 | 247.00/M 
15 | VS-8 | -20 0.058 3 42 |1.35|  TPCF8303CT-ND 76 57  43| 4,000 | 247.00/М 
-20 0.072 -2.7 | -10.8 [135] TPCF8301CT-ND 76 57 43| 4,000 | 247.00/М 
Dual N- and P- Channel Types 
9B | SOP-8 |30/-30| 0.025/0.045 | 6/-4.5 | 24/-18 | 1.5 |  TPC8403CT-ND$ .88 66  .50| 3,000 | 286.00/M 
15 | VS-8 |30/-30| 0.038/0.060 | 4/-3.2 | 16/-12.8 | 1.35 | — TPCF8402CT-ND: 92 69 52| 4,000 | 299.00/M 


* Рог Таре and Reel Рай Number, change СТ-МО to TR-ND 
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Fig. 14 — PowerSO-10 
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Fig. 2 — TO-247 
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Fig. 9 — 50723-31. 
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Fig. 12 — SOT23-6L 
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VDSS} Ip |Rps(on)| Digi-Key Tube Pricing Tape and Reel | Mfg. VDSS | Ip |Rps(on)| Digi-Key Tube Pricing Tape and Reel | Mfg. 
Fig.) (V) |(A)| (о) | Part No. 1 10 100 Pricing | Part No. Fig. (V) |(A)| (о) |Рап No. 1 10 100 Pricing Рай No. 
600|4 | 2 |497-3191-5-ND 124 1073 8250 — | 5ТРАМК607 
TO-220 600 | 5 | 16 |497-3196-5-ND 143 1235 95.00 —| STP5NK60Z 
30 | 40 | 0.022 |497-3187-5-М0 255 2125 17850 — | STP4ONFO3L й ы 5 piper bs ўе Е Е шына 
30 | 80 | 0.0045 497-4386-5-ND NEW! 1.80 15.00 126.00 — | STP8ONFO3L : : : ` 
зо 180] оом Pr D 3075 35885. “49350 — | 572800304 600 |7 | 0.95 |497-4387-5-№0 NEW! 1.95 1625 136.50 — | STP9NK60ZD 
40 |120| 0.0037 |497-3524-5-ND 378 3290 24500 — | STP200NFO4 600 |10| 0.75 |497-4117-5-М0 NEW! 264 2200 18480 — | STP10NK60Z 
55 |80 | 0.0065 |497-2774-5-ND 231 1925 16170 — | STPBONF55-06 600 11] 0.45 |497-2773-5-ND 370 3220 23975 — | STP11NM60 
55 |801 0008 |497-3202-5-ND 341 2703 20125 —[eTPBONF55-08 600 |11 | 0.45 |497-4368-5-М0 NEW! 351 3055 227.50 — | STP11NM60A 
55 [80] 0.008 |497-4370-5-ND NEW! 235 1955 16422 — | STP140NF55 600 |11) 045 497318055 527 4583 34125 — STP11NM60FD 
60 |12| 020 |497-2721-5-ND PA 673 5049 — | STP12PF06 600 |13 | 0.55 |497-3182-5-ND 324 2820 210.00 — | STP13NK60Z 
60 [16] 0.1 |497-2766-5-ND .86 6.84 47.50 — | STP16NF06 600 |14| 0.42 |497-4372-5-ND NEW! 2.25 1875 157.50 —| STP16NK60Z 
60 [16] 0.09 |497-2765-5-ND .99 7.92 59.40 — | STP16NF06L 1B 650 |13 0.5 [497-4119-5-МО NEW! 2.64 2200 184.80 — | STP16NK65Z 
60 [20] 007 |497-4374-5-NDNEW! 142 972 7475 — | STP20NF06 650 |20| 029 /497-3184-5-ND 540 4700 35000 — | STP20NM60 
во |20 007 |497-4375-5-ND NEW! 112 972 7475 — | STP20NFOGL 650 |20 | 029 |497-4376-5-М0 NEW! 594 5170 385.00 — | STP20NM60A 
60 |30| 0.040 |497-3186-5-ND 150 13.00 100.00 — | STP36NF06 800 |2.5| 4.5 |497-4379-5-ND NEW! 117 1041 77.75 -- | STP3NK80Z 
60 |38 | 0.028 |497-3189-5-М0 161 13.98 107.50 — | STP45NF06 800 |3 | 35 |497-3192-5-ND 143 1235 95.00 — | STPANK80Z 
60 |50| 0.018 |497-2777-5-ND 135 1170 90.00 —|STP55NF06 800 | 4 | 33  497-2781-5-ND 246 2050 172.20 — | ЅТРАММ80 
60 |60 | 0.016 |497-2770-5-ND 211 17.60 147.84 — | 5ТР60МЕ06-16 800 |11 0.4 |497-4369-5-ND NEW! 644 5880 46480 — | STP11NM80 
60 |60| 0.016 |497-2779-5-ND 186 1609 123.75 — | STP60NF06 900 [2.1] 6.5 |497-4378-5-М0 NEW! 108 936 72.00 — | STP2NK90Z 
60 |80| 0.010 |497-3201-5-М0 294 24.50 205.80 — | STP80NF06 900 |45| 25 |497-4383-5-№0 NEW! 276 2300 193.20 — | STP5NK90Z 
75 |80| 0.011 |497-2788-5-М0 240 1750 147.00 — | STP75NF75 900 58 2 |497-3199-5-ND 216 1800 151.20 —] STP6NK90Z 
100 |14| 016 |497-2780-5-ND 1.08 864 60.00 —| IRF530 900 | 8 | 13 |497-2785-5-ND 2.58 2150 180.60 —| STPONK90Z 
100 |10| 0.27 |497-2782-5-ND 99 792 5500 --(ІВЕ520 1000|3 | 6 |497-2641-5-М0 216 18.00 151.20 —| STP3NB100 
100 |22 | 0.077 |497-2758-5-ND 116 1008 7750 — | IRF540 1000 [35] 37 |497-4382-5-М) NEW! 269 2243 188.37 — | STP5NK100Z 
100 |26 | 0.060 |497-3185-5-ND 165 1430 110.00 —| STP24NF10 10-247 
100 |40 | 0.035 | 497-2645-5-ND 154 13.33 102.50 —| STP35NF10 
1g 100 | 50 | 0.028 |497-3188-5-10 341 2703 20125 —| STP40NF10 un d in m = 2 а z SINE 
100 [80 | 0.023 |497-4384-5-ND NEW! 279 2432 18113 — | STP60NF10 ; | : à 
100 a0 | onis FORENT 2007 баео Иб) РВОМ 200 | 40 | 0.045 |497-4427-5-М0 NEW! 224 1870 157.08 — |STW40N20 
100 M20| 0.0105 |497-4118-5-ND NEW! 288 2400 201.60 — | STP120NF10 250 52| 0045 вам 465 4054 30188 — | SIWS2NK2SZ 
120 |40 0.032 |497-4381-5-ND NEW! 173 1438 12075 — | STP40NF12 500 |14| 0.34 АЗАН CINE MEL, = |SIWISNKS02 
200 [6 | ов |497-3135-NDt 108 864 6480 — | IRF620. 500 |14 | 0.38 |497-3258-5-ND 378 3290 245.00 —|STW14NK50Z 
200 | 9 | 040 |497:2757-5:ND 227 "ӘЛІ “таў АЕ 500 |14.6| 0.36 |497-2664-5-ND 4.46 3878 28875 — |STW15NB50 
200 |18| 018 |497-2759-5-ND 128 1105 8500 — | IRF640 500 |17 | 027 |497-3261-5-М0 341 2708 201.25 — | 5ТМ/20МК502 
200 | 18 | 0.125 |497-4373-5-ND NEW! 1.56 1300 10920 — | STP20N20 500 |20 | 025 |497-2717-5-ND 575 5250 41540 — | STW20NMSOFD 
200 | 19 | 018 |497-2650-5-ND 180 1500 126.00 — | sTP19NB20 500 | 30 | 0.120 |497:3264-5:ND 148 6825 53950 — | STW26NMSO 
200 [40 | 0.045 |497-4380-5-ND NEW! 2.93 2445 205.38 — | STP40N20 500 [31] 013 |497-4425-5-ND NEW! 6.90 63.00 498.00 — | STW29NK50Z 
250 16| 028 |497-3183-5-ND 195 1625 13650 Т STP16NS25 op | 500 |45 | 01 |497-2760-5-М0 11.39 103.95 821.70 — | 5ТМ/45ММ50 
40|3 18 |497-3194-5-ND 405 940 7000 — | STPSNKA0Z 500 |45 | 01 |497-2718-5-М0 11.00 10175 770.00 — | STW45NM50FD 
400 |47| 18 |497-2675-5-ND 279 2325 19530 2  STPSNB40 550 |14 | 0.35 |497-3259-5-М0 554 4818 358.75 —|STW14NM50 
400 54| 1 |497-3200-5-ND 143 1235 9500 — | STP7NK40Z 550 |20 | 025 |497-3262-5-ND 540 4700 350.00 —|STW20NM50 
400 [55] 1  |497-2736-5-ND 116 1008 7750 —| IRF730 600 | 10 | 0.75 |497-3253-5-М0 405 3525 262.50 — | 5ТМ/10МК602 
400 |10| 0.55 |497-2931-5-ND 231 1925 16170 — | IRF740 600 [13 | 0.55 |497-3257-5-ND 3.78 3290 245.00 —|STW13NK60Z 
500 | 3 27  |497-3190-5-ND 1.05 9.10 70.00 — | STP4NK50Z 600 [14] 0.42 |497-3558-5-ND 3.51 3055 227.50 —|STW16NK60Z 
500 | 4 3 497-2733-5-ND 1.01 878 67.50 — | IRF820 600 |16 | 0.36 |497-4422-5-ND NEW! 4.59 39.95 297.50 -- | STW18NK60Z 
500 |44 1.5 |497-3195-5-№0 1.09 9.43 72.50 — | STP5NK50Z 600 | 27 | 0.185 |497-4424-5-ND NEW! 6.90 63.00 498.00 —| STW28NK60Z 
500 |45| 15 |497-2732-5-М0 109 943 7250 —| IRF830 600 | 30 | 0.135 |497-3265-5-ND 748 68.25 539.50 —| STW26NM60 
500 [5.6] 1.2 |497-4385-5-ND NEW! 1.20 1040 80.00 —|STP6NK50Z 600 |30 0.145 |497-4426-5-М0 NEW! 978 8925 705.50 — |STW30NM60D 
500 |7.2| 0.85 |497-3203-5-ND 1.69 1463 11250 —|STP9NK50Z 600 | 45 | 041 |497-2768-5-ND 10.00 92.50 700.00 — | 5ТМ/45ММ60 
500 | 8 | 0.85 |497-2731-5-ND 1.54 13.33 102.50 — | IRF840 650 |20 | 029 |497-3263-5-ND 598 5460 431.60 — | 5ТМ/20ММ60 
500 |12 | 0.35 |497-2666-5-ND 473 4113 30625 —| STP12NM50 700 | 20 | 0.285 |497-3559-5-М0 527 4583 34125 — | 5ТМ/20МК702. 
500 |20 | 0.25 |497-2663-5-ND 540 47.00 350.00 — | 8ТР20ММ50 800 | 9 | 0.90 |497-3254-5-ND 2.92 2538 189.00 —|STW10NK80Z 
600 |1.4 8 |497-4377-5-ND NEW! 50 720 5400 | STP2NK60Z ж For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk packaging (Continued) 
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VDSS) Ip |Rps(on)| Digi-Key Tube Pricing Tape and Reel | Mfg. 
ky MOSFETs (Cont) Fig.) (V) | (A)| (©) | PartNo. 1 10 100 Pricing | Part No. 
8-SOIC 
VDSS| 1р |Rps(on) | Digi-Key Tube Pricing Tape and Reel | Mfg. зо | 9 | 0.020 |497-3234-1-ND* 1.65 1430  110.00| 1462.50/2,500| STS9NF30L 
Fig. (V) |(А)| (о) |PartNo. 1 10 100 Pricing | Part №. 30 | 11 0.0105 |497-4121-1-М0% NEW! 1.08 864 64.80) 855.00/2,500/ STS11NF30L 
800 [10.5 0.75 |497-3256-5-ND 319 2773 20650 — | STW12NK80Z 30 | 12 | 0.0105 |497-4122-1-М0% NEW! 150 13.00 100.00} 1330.00/2,500 | STS12NH3LL 
800 |11| 04 |497-4420-5-ND NEW! 648 5640 420.00 — | STW11NM80 8B | 30 | 12 | 0.009 |497-3223-1-ND* 1.83 1525  128.10| 1982.50/2,500  STS12NF30L 
800 [11] 0.8 |497-2789-5-ND 594 5170 385.00 — STW11NM80 30 | 17 | 0.0055 |497-3224-1-ND* 1.50 13.00 100.00| 1330.00/2,500| STS17NF3LL 
800 [19] 0.38 |497-4423-5-М) NEW! 559 48.65 36225 — | STW18NK80Z 30 | 25 | 0.0035 |497-2474-1-М0% 240 17.50 147.00| 1787.50/2,500 | STS25NH3LL 
28 | 900 | 8 | 13 |497-2784-5-М0 2.94 2450 205.80 — | SIW9NK90Z 55 | 24| 0.035 |497-3317-1-М0% NEW! 228 19.00 159.60) 2470.00/2,500| VNS14NV0413TR 
900 |11) 0.88 |497-4421-5-40 NEW: 421 36.66 273.00 — | STW12NK90Z 86 | 30 | 4 | 0.055 |497-3227-1-ND* 1.50 12.50 105.00) 1625.00/2,500 STS4DNFS30L 
900 | 15) 055 497 355750 867 8090 48140 —|STWISNK907 вр | 600 [03] 85 |497-3530-1-ND* 105 910 70.00] 930.00/2,500| 5Т51НМК60 
1000 |8.3| 1.38 |497-3255-5-ND 567 4925 367.50 — | STW11NK100Z 
1000 | 13| 0.70 |497-3556-5-ND 575 5250 415.00 — | STW13NK100Z Махсет 
D2PAK 100 |140) 0.011 |497-3267-5-ND 13.00 12025 910.00 — | STY140NS10 
24 |75 | 0.008 |497-3515-1-ND* 1.95 16.25 13650] 878.00/1,000 | STB75NHO2LT4 300 60 0.045 ана 729 6557 52622 аа 
40 [120] 0.0037 |497-3513-1-ND* 328 2938 218.75| 1663.00/1,000 | STB200NFO4T4 т 5900 34| 013 522 АШ ал ss — STY34NB50 
55 [80] 0.008 |497-3737-1-ND* 237 1975  16590| 1067.00/1.000 | STB8ONF55-08T4 500 | 60| 005 МӘ lo 100. 19725: 1190:00 = IS TNBONMSO 
55 |80| 0008 |497-4321--ND* NEW! 293 2445  20538| 1320.00/1,000| STB140NF55T4 600 60 0.055 лап 15.56. 143.93. 1089.20 — | STYGONMEO 
60 |16| 0.09 |497-4322-1-ND* NEW! 1.04 897 6900) 400.00/1,000 | STB16NFOGLT4 900 | 28 | 028 |HSMISISNDIMEWHEM 1380 127.65 966.00 —|STY30NK90Z 
75 |75 | 0.011 |497-3514-1-ND* 255 21.25 178.50| 1148.00/1,000 | STB75NF75LT4 SOT23-3L 
100 |40 | 0.033 |497-3736-1-М0% 2.40 2000 168.00) 1080.00/1,000 | STB40NF10LT4 9 | 60/020 5  |497-3111-1-ND* 52 4.00 28.80] 408.00/3,000 | 2N7002 
100 | 80 | 0.015 |497-2489-1-М0% 327 2844 211.75| 1337.00/1,000| STB8ONF10T4 = 
ЗВ | 100 |120| 0.0105 |497-2452-1-ND* 281 2444 182.00) 1383.00/1,000 | STB120NF10T4 
500 [44] 15 |497-4324-1-ND* NEW! 1.25 10.86 8350] 484.00/1,000| STB5NK50ZT4 10 | 60 [035] 5 |497-3110-М0 52 4.00 28.80 — | 27000 
500 |10| 0.52 |497-2451-1-М0% 1.89 1575 132.30] 851.00/1,000 | 5ТВ11МК50774 ІРАК ТО-251 
500 |17| 0.27 |497-4323-1-ND* NEW! 2.84 24.68 183.75) 1397.00/1,000 | 5ТВ20МК507Т4 24 | 50 | 00105 ШЕЙ 10 A300 1 ЕТ 
600| 4| 2  |497-2486-1-ND* 1.39 12.03 92.50] 537.00/1,000| STBANK60ZT4 11] 30 | 60! ооо ыссы а ЫШ — |STD60NH031-4 
600 | 7 | 0.95 |497-4325--ND* NEW! 207 1725 14490]  932.00/1,000| STB9NK6OZDT4 
600 [11] 045 |497-3511-1-ND* 540 47.00 350.00) 2660.00/1,000 | 5ТВ11ММ60Ғ0Т4 PowerSO-10 
800 [105] 0.75 |497-4320-1-М0% NEW! 319 2773 206.50| 1569.00/1,000| STB12NK80ZT4 44 | 20 | 160) 0.0025 |497-3251-1-ND* 648 5640 42000)  2016.00/600| STV160NFO2L 
800 [11] 0.4 |497-4319-1-М0% NEW! 575 5250 415.00| 3188.00/1,000| 5ТВ11ММ80Т4 30 |160| 0.0028 | 497-3252-1-ND* 575 5250 415.00|  1950.00/600| STV160NFO3L 
DPAK SOT-223 
24 |38 | 0.0135 |497-3160-1-ND* 1.80 15.00 126.00) 1950.00/2,500| STD38NHO2LT4 60 |4 01 |497-3177-1-ND* 1.13 9.75 75.00] 1596.00/4,000 | ЗТМЗМЕОВЕ 
24 [40] 0.011 |497-4104-1-М0% NEW! 143 1235 95.00! 1262.50/2,500 | STD55NH2LLT4 13| 200! 1 | 15 |497-3176-1-ND* 184 1593 12250| 2608.00 000 STNIN20 
24 |60 | 0.008 |497-3165-1-ND* 150 13.00 100.00| 1330.00/2,500| 5Т070МН02174 600 025 15 |497:3523-1-№0* 72 576  4320| 912.00/4/000 | STN1NK60Z 
24 | 60 | 0.0048 |497-4100-1-ND* NEW! 216 1800 151.20! 2340.00/2,500 | STD100NHO2LT4 
24 [80] 0.005 |497-4105-1-ND* NEW! 234 1950 163.80) 3042.00/3,000| STD95NHO2LT4 NEW! ТВЗОР-Ә- NEWI 
30 [17] 0.05 |497-3155-1-ND* 1.16 10.08 77.50] 1030.00/2,500| STD17NFO3LT4 15| 30 | 5 | 0.031 |497-4327-1-ND* 72 5.80 4347] 916.00/4,000 | STCSNF30V 
30 |30 0.025 |497-3157-1-ND* 1.95 1625 136.50) 2112.50/2,500 STDSONFO3LT4 РАК 
30 |35 | 0.0195 |497-2475-1-ND* 150 13.00 100.00| 1330.00/2,500| STD35NF3LLT4 
30 | 60 | 0.0095 |497-2476-1-ND* 1.84 15.93 122.50) 1630.00/2,500 | STDGONF3LLT4 16 | 40 |120) 0.0037 | зоры) 240: 2000: 168100 = i STB200NFO41 
60 [12] 04 |497-2487-1-ND* 81 648 4500] 642.50/2,500|STD12NFOGLTA NEW! 125РАК NEW! 
60 [12] 01 |497-3154-1-ND* 94 813 62.50]  832.50/2,500| STD12NF06T4 17 | 650 | 13 | 0.50 |497-4098-5-ND 284 2468 18375 — |5ТВ16МК652-5 
60 [24] 0.07 |497-4329-1-М0% NEW! 104 897 6900] 917.50/2,500 | STD16NFO6LT4 NEW! PowerFLAT™ (6x5) NEW! 
60 |35 0.028 |497-4101-1-М0% NEW! 131 11.38 8750] 1165.00/2,500 | STD3ONFOGLT4 
60 |35| 0024 |497-8159-1-ND* 158 1365  10500| 1397 50/2 500| STD35NFOGTA 18 | 30 | 27 | 0.013 |497-4114-1-М0% 1.80 15.60 120.00| 1914.00/3,000 | STLSONH3LL 
75 |40| 0.024 |497-4334-1-М0% NEW! 129 1121 86.25 | 1147.50/2,500 | STD45NF75T4 NEW! PowerFLAT™ (3.3 x 3.3) NEW! 
ав | 100 | 13 | 013 |497-3153-1-ND* 120 10.40 80.00] 1065.00/2,500| STD10NF10T4 19| зо | 8 | 0.015 |497-4115-1-ND* 158 1365 10500] 1677.00/3,000| STL8NH3LL 
100 | 25 | 0.085 |497-3156-1-М0% 113 975 7500] 997.50/2,500 | STD25NF10LT4 
200 | 5 | 07 |497-4335-1-ND* NEW! 105 910 70.00  930.00/2,500| 5Т05М20174 
200 | 18 | 0.125 |497-4330-1-М0% NEW! 181 1570 12075] 1605.00/2,500] STD20N20T4 TSSOP-8 
400 | 3 | 18 |497-2477-1-№0* 1.05 910  70.00| 930.00/2,500| 5Т05МК407Т4 5] 20 | 5 | 0045 [497-3151-1-8D* 90 720 5400| 1140.00/4,000| STC5NF20V 
500 |2.3| 33 |497-4333-1-М0% NEW! 164 1420 109.25] 1452.50/2,500 | STD3NK50ZT4 30 | 6 | 0.030 |497-3152-1-М0% 1.50 13.00 100.00) 2128.00/4,000 | STC6NF30V 
500 |3 | 27 |497-4103-1-ND* NEW! 98 845 6500] 865.00/2,500|5Т04МК507Т4 dioc 
500 |44| 15 |497-3520-1-М0% 109 943  7250| 1052.50/2,500| STD5NK50ZT4 
500 175] 08 |497-3162-1-ND* 285 2375 19950| 3087.50/2 500 | STD5NM50T4 20 | 5 | 0.045 |497-3229-1-ND* 1.80 15.00 126.00] 1950.00/2,500 | STSSDNF20V 
600 | 1 85  497-2483-1-ND* 1.04 8.28 62.10| 820.00/2,500 | STD1NK60T4 ВА 30 | 8 | 0.022 |497-4399-1-ND* NEW! 1.43 12.35 95.00] 1262.50/2,500 | STS8DNH3LL 
600 [2| в |497-2485-1-ND* 105 90 7000| 9300072500 STDIHNC6OT4 30 | в | 0.020 |497-2470-1-ND* 131 1138 87.50] 1247.50/2,500  STSBDNF3LL 
600 |24| 3.6 |497-4102-1-М0% NEW! — .98 845 65.00) 865.00/2,500 | STD3NK60ZT4 60 | 4 | 0.055 |497-3226-1-М0% 210 17.50  147.00| 2275.00/2,500 | STS4DNF60L 
600|3 | 1.5  497-3161-1-ND* 1.50 13.00 100.00| 1330.00/2,500| STD3NM60T4 вая || 
600| 5 | 1  |497-3163-1-ND* 270 2250 189.00| 2925.00/2,500| 5Т05ММ60Т4 TOU 
700 [16] 7 |497-4331-1-ND* NEW?! 1.51 1310 10075] 1340.00/2,500| STD2NK70ZT4 
900 [24] 65 |497-4332-1-ND* NEW! 151 1310 10075] 1340.00/2,500| STD2NK90ZT4 1В | 55 | 80) 0.018 |497-2729-5-ND 246 20.50 172.20 — | 5ТРВОРҒ55 
І5ОТОР NEW! D2PAK NEW! 
100 |180| .006 |497-3166-5-ND 47.25 405.00 3591.00 — | STE180NE10 ЗВ | 60 | 16| 0.125 |497-4099-1-ND* 1.28 1105 85.00] 493.00/1,000 | STB16PF06LT4 
100 |220| .0055 |497-3167-5-ND 35.00 300.00 2660.00 — | STE250NS10 DPAK 
200 [110] 0.024 |497-2657-5-ND 35.00 300.00 2660.00 — | STE110NS20FD 
500 |53] oos ИГ 30.63. :269:50: 2507 50 =) stesaneeo ap | 30 | 24) 0.028 |497-3158-1-ND* 1.76 1528 117.50] 1562.50/2,500| STD30PFO3LT4 
gq 15% |70| 005 |497-3172-5-ND 35 00300 00 -2660 0D — | sTE7ONMSO 60 [10] 020 |497-2456-1-ND .86 684 51.30] 677.50/2,500 | STD10PF06T4 
550 |48| 01 |497-3170-5-ND 2021 173.25 153615 — | 5ТЕ48ММ50 8-501С 
600 |40| 0.13 |497-3169-5-ND 30.63 262.50 2327.50 — | STE40NC60 зв] 20 | 5 | 010 |497-3230-1-ND* 1.08 864 64.801 855.00/2,500 | STSSPF20L 
600 |48 | 011 497-3171-5-ND 22.75 195.00 1729.00 — | STE48NM60 88 | 30 | 5 0.08 |497-3231-1-ND* 1.59 13.25 111.30) 1722.50/2,500 | STSSPF30L 
600 | 70 | 0.055 |497-3173-5-ND 35.00 300.00 2660.00 — | STE7ONM60 88 | 30 | 7 | 0.021 |497-3233-1-ND* 1.50 13.00 100.00| 1330.00/2,500 | STS7PF30L 
900 26 | 03 497816850 4418 378.75 335825 — | STE26NA90 вв 30 10 0.014 |497-4120-1-ND* NEW! 1.50 1300 10000  1330.00/2,500|STS10PF30L 
sg | 900 |28 | 0.26 |497-4336-5-ND NEW! 38.50 330.00 2926.00 — | STE30NK90Z зс] 20 |25| 0.25 |497-3225-1-ND* 1.80 1500 126.00) 1950.00/2,500 | STS2DPFS20V 
900 |40| 0.18 |497-4337-5-ND NEW! 2888 247.50 2194.50 — STE40NK90ZD 
SOT23-6L 
TO-220FP 
12] 20 | 3 | 0435 |497-3236-1-ND* .90 720 5400]  855.00/3,000 | STT4PF20V 
60 [20] 0.07 |497-4340-5-ND NEW! 93 745 5589 — | STF20NF06 
60 |23| 0.028 497-4343-5-ND NEW! 158 13.65 10500 — | STFAONFOG NEWS 20222 "NEWS 
60 |37 | 0.016 |497-3197-5-ND 240 20.00 168.00 — | STP6ONFOGFP 43] 20 | 5 | 008 |497-4364-1-ND* 104 828 6240 1312.00/4,000 | STN5PF20V 
60 |50| 0.018 |497-3193-5-ND 240 1750 147.00 —  STP55NF06FP 60 [25] 020 |497-4116-1-ND* .86 684 51.30) 1084.00/4,000 | STN3PF06 
200 |18 | 0.125 |497-4339-5-М0 NEW! 1.56 13.00 10920 — | STF20N20 NEW! P-Channel with Schottky МЕ 
500 |12| 0.35 |497-2665-5-ND 432 3760 280.00 —] STP12NM50FP PT 
68 | 600 | 7 | 0.95 |497-4346-5-М) NEW! 2.14 17.83 14973 — | STF9NK60ZD 
650 |11| 045 |497-3181-5-ND 527 4583 34125 — | STPHNMGOFP. 86 | 30 | 5 | 0.055 |497-4397-1-ND* 1.65 1430 110.00) 1462.50/2,500 | STS4DPFS30L 
800 [25] 45 |497-4342-5-ND NEW! 129 1121 8625 — | STF3NK80Z ӨС 
800 [11] 040 |497-4338-5-ND NEW! 324 2820 210.00 — | STF11NM80 
ізі 42 КООШО їз 119 9200 = |STF3HNK902 8A| 30 | 4 | оов |497-3228-1-ND* 1.65 1375 115.50] 1787.50/2,500  STS4DPF30L 
1000 |3.5| 37 |497-4344-5-ND NEW! 214 1743 14973 — | STFSNK1002 ж For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Bulk packaging (Continued) 
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VDSS Ip |Rps(on) | Digi-Key Tube Pricing Tape and Reel | Mfg. 
y/ MOSFETs (Cont.) Fig.| (М) |(A)| (©) (Рап Мо. 1 10 100 | Pricing | Part No. 
D2PAK 
VDSS] Ip |Rps(on)| Digi-Key Tube Pricing Tape and Reel | Mfg. 18 |20| — |497-4349-1-ND* NEW! 342 2973 22138 1682.00/1,000 | STGB10NB40LZT4 
Но. (V) |(А) (о) | Part No. 1 10 100 Pricing — | Рай №. 20 |40| — 497-4351-1-\0* NEW! 373 32.43 241.50) 1835.00/1,000 | STGB20NB41LZT4 
8A| 60 [з | 042 |497-4123-1-ND* NEW! 143 1235 9500] 1262.50/2,500| STS3DPF60L 350 |20] — |497-3522-5-ND 351 3055 22750 — | STGB20NB32LZ 
8-SOIC 600 | 3 | —  |4972449-1-ND* 161 1398 107.50| 624.00/1,000 | STGB3NB60FDT4 
30 |7/4 | 022/.08 |497-3232-1-М0% 240 1750 14700| 2275.00/2,500| STS7C4F30L eoo [14 — Іаанам 150 1500 12500) 8100071000 STGB/NBGOHDT4 
ВА | 30 [8/5 .022/055 497-4398-1-ND* NEW! 158 13.65 105.00| 1397.50/2,500| STS8CSH30L 600 |25 | — |497-4108-1-М0% NEW! 1.59 13.25 111.30) 716.00/1,000 5Т6В7М060Н074 
60 |4/3 | .055/.12 |497-4396-1-М0% NEW! 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 | STS4C3F60L 600 [30] -- |497-4350-1-М0% NEW! 207 17.25 14490| 932.00/1,000 | STGB12NB60KDT4 
DPAK 
TO-220 600|3 | —  |497-2450-1-ND* 139 12.03 9250] 1230.00/2,500 | STGD3NB6OFT4 
600 | 3 | — |497-2653-5-ND 139 1208 9250 —] STGP3NB6OF 600 | 6 | — |497-4109-1-М0% NEW! 135 1170 90.00| 1197.50/2,500 | STGD3NB60SDT4 
600 | 3 | — |497-2652-5-ND 161 1398 107.50 — | STGP3NBGOFD 4A | 600 |14] — |497-4110-1-ND* NEW! 173 1495  115.00| 1530.00/2,500 | STGD7NB6OKT4 
1A[600]14| — |497-4112-5-ND NEW! 1.69 14.63 112.50 — | STGP7NB60KD 600 |25| -- |497-4111-1-М0% NEW! 1.62 13.50 113.40) 1755.00/2,500 | STGD7NC60HT4 
600 |25, --  497-4113--ND NEW! 165 1375 115.50 — | STGP7NC60H 1200|10| —  |497-4352-i-ND* NEW! 173 1495 115.00| 1530.00/2,500 | STGD5NB120SZT4 
600 [60] — |497-4355-5-ND NEW! 341 2703 20125 — | STGP20NC60V 
TO-220FP 
Шан 600 |3 497-2651-5-ND 173 1495 115.00 STGF3NBGOFD 
600 [20] 2.8 |497-2654-5-ND 5.94 5170 385.00 — | STGW20NB60KD А 1:600, 10 = pie T i à | і um ш STGF7NC6ODD 
зд | 500 [60] —  |4974356-5-ND NEW! 419 3650 27178 — | STGW20NC6OV = ” Е " à — 
600 [60] — |497-4357-5-ND NEW! 435 3784 281.75 — | STGW2ONCGOVD 1200) 6 | — адва нам 207 1725 144.90 — |ST6F3NG120HD 
600 |80] — [97249595 NDINE 688 6279 49634 -- | STGWAONCGOV ж For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk packaging 
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Fig. 7 — SOT-223 
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Fig. 12 — SC-89 
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Fig. 3 — TO-92 
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Fig. 8 — SOT-323, SOT-416 
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Fig. 4 — TO-251A 
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Fig. 15 — TSSOP-8 
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Fig. 5 — 8-SOIC 
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Fig. 11 — D2-PAK 


3. Source 


7. Cathode 
8. Cathode 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 
4. Drain 


RDS RDS 

№05 | (on) | 10 | IDM | PD |Digi-Key Pricing Tape and Несі” VDS| (on) | 10 | IDM | PD |Digi-Key Pricing Tape and Reel’ 
Fig.) (V) | (о) | (A) | (A) | (W) |Part No. 10 10 250 |Size| Pricing Fig.| (М) | (о) | (A) | (A) |(W) | Part No. 10 100 250 | Size | Pricing 
25 | 0704 | 14 | — |208 NTDI4NO3R-O0105-ND 486 3645 7763 | — = 
To-92 a | % |.0056 | 70 | 96 |521 NTD70NO3R-0010S-ND 1170 9000 189.00 | — = 
ЗА] 60 | 5 2 5 |.350|2N7000RLRAOSCT-ND 3.11 21.87 3976 [2000] 99.00/M 25 | (0126 | 40 | 80 |41.7 | NTD40NOSR-00105-ND 8.82 6615 14048 | — - 
36 | 60 | 5 | os | — |.350|BSI7ORLRAOSCT-ND 350 2520 47.25 [2000] 126.00/M 25 | -032 | 23 | 40 (223 ONCOS 5.76 4320 9200; — = 

зд | 60 | 75 | 15 | 1 [4400 | VN2222LLOS-ND 414 31.08 6216 8-5ОК. 
ЕК seal 40 2 | s (ао 435 "3960 erae] os = зо | 07 | 41 | 40 | 2 |MMDF3NO3HDR2OSCT-ND 1203 9250 194.25 |2,500 | 492.00/M 
БА | 40 | 08 | 34 | 40 | 2 |MMDFSNOZ4HDR2OSCT-ND 1008 77.50 162.75 |2,500| 412.00/M 
ЗЕ jeo 78 | 15 | 1 |4 ШШШ SA 2239 cabe» = E 50 | 3 2 | 10 | 2 |MMDFINOSER2OSCT-ND 10.89 8375 175.88 2500 | 446.00/M 
3C | 200 | 64 | 250 | 500 |. 350 ЫШАНЫ $65 2624 4921 | — = 28 | 0098 | 14 | 40 | 25 |NTMS4503NRQ0SCT-ND 15.93 122.50 257.25 |2,500 | 652.00/M 
TO-220AB 5C | 30 | 0175 | 9.6 | 50 |1.56 |NTMSA404NR20SCT-ND 12.03 92.50 194.25 [2,500 | 492.00/М 
24 | 005 | 90 | 200 | 85 |NTP90NO20S-ND 14.63 112.50 23625 | — — 30 | 01 | 115 | 40 [156 NTMSA700NR2OSCT-ND 13.75 115.50 240.63 |2,500 | 715.00/M 

24 | 008 | 65 | 160 |1.86 | NTP6SNO2ROS-ND 1250 10500 21875 | — = SOT-23 
24 | 0037 | 125 | — |272 | МТР125М02805-М0 13.75 115.50 240.63 | — са 20 | 08 | 32 | 10 |125|NTR4501NTIGOSCT-ND 5.40 4050 86.25 [3,000 | 214.00/M 
og | 25 | 0056 | 75 | 225 |208 NTP75N03ROS-ND 13.65 10500 22050 | — = 20 | 1 | 300 | 750 |.225 | MMBFO201NLTIOSCT-ND 4.50 3240 60.75 |3,000 | 109.00/M 
28 | 0061 85 190 | 80 | NTP85N030S-ND 14.63 112.50 23625 | — = 20 | .090 750 2 400 | MGSF1NO2LT1OSCT-ND 4.00 30.00 60.00 |3,000 | 150.00/М 
во |0005 | 75 |225 Гоча ЕСТ i955 46120 39688 | — Е зо |4 | 20 | во | 73 NTR4503NTIGOSCT-ND 5.40 4050 86.25 |3,000 214.00/M 
100 | о>» ю | 35 | 40 o am Ш Я вв 30 | 100 | 750 | 2  |400|MGSFINOSLTIOSCT-ND 340 2550 5100 [3.000 | 128.00/M 
T0247 50 | 35 | 200 | 800 |225 | BSS138LT10SCT-ND 234 1646 2992 [3000] 67.00/M 
50 | 10 | 130 | 520 | 225 BSSBALTIOSCT-ND 2.92 2055 3736 [3000] 62.00/М 
1 |200| 075 | 32 | 128 | 180 [ШШЕ 79:58 62914:192850: | = ES во] 5 | 05 | ов |225|MMBFI7OLTIOSCT-ND 263 1820 3281 [3000] 64.00/М 
TO-251A 60 | 75 | 115 | .800 |.225 | 2N7002LT10SCT-ND 2.08 13.52 23.40 |3,000 | 45.00/М 
4 | 24 | 005 | во | 200 | 75 |NTD80N02-0010S-ND 900 7560 15730 — 25 100| 6 | 017 | 068 | 225 |BSS123LT10SCT-ND 219 1540 28.00 3,000 | 65.00/М 
24 | 0037 | 110 | — |925|NTD110NO2R-0010S-ND 1463 112.50 236.25 | — = * For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


RDS 
" А igi- ici Tape and Reel* 
ON Semiconductor" MOSFETS (Cont) Fig. m m Ts a "m M 10 ARE 250 s= Pricing 
SOT-323 
Ws з | 8 | 10 | 14 | зо | 29 |NTSPIOIPTIGOSCT-ND 400 30.00 60.00 |3,000 | 150.00/M 
VDS| (on) | ID | IDM | PD Digi-Key Pricing Tape and Несі" 20 | 22 | 300 | 750 |.150|MMBF2202PT10SCT-ND 3.22 23.15 43.40 | 3,000 | 109.00/M 
Fig.| (М) | (о) | (A) | (A) | (№) |Рап No. 10 100 250 | Size| Pricing SOT-363 
NEW! SOT-223 NEW! мв] 12 | 06 | 27 | 80 [.525|NTJSSISTPTIGOSCT-ND 540 4050 8625 |3,000 | 214.00/M 
40 4 6 = 1.1 | NIF62514T10SCT-ND 8.45 65.00 136.50 | 1,000 377.00 20 .06 3.3 10 1.0 | NTJS4151PT10SCT-ND 5.40 40.50 86.25 |3,000 | 214.00/M 
42| 2 2 — | 11 |NIF5002NT1OSCT-ND 7.92 5940 126.50 [1000] 341.00 SOT-416 
; | 4| 068 | 14 | — |125|NIFBOO3NTIOSCT-ND 1235 9500 199.50 1,000 551.00 8 | 20] 36 | 760 | 10 |301 |МТА4151РТ1005СТ-М0 4.00 30.00 60.00 |3,000 | 150.00/M 
59 | 125 | 26 | 10 |1.69 |NIFONOSCLTIOSCT-ND 7.38 5535 117.88 1,000| 318.00 SC-89 
60 | 17 3 | — | 08 |MMFT960T10SCT-ND 6.16 46.17 98.33 |1,000| 265.00 12 | 20 | зб | 760 | 10 |301 |NTE4151PT1GOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 |3,000 | 150.00/M 
60| 100 | 3 9 |24 |NTF3055-100T108CT-ND 5.08 38.13 76.26 |1,000| 203.00 TSOP-6 
SOT-323 gA | 30 | 11 | 37 | 15 |125 | МТ654111РТ1005СТ-М0 6.84 51.30 109.25 |3,000 | 271.00/М 
3 | 20] 1 300 | .750 | .150 | ММВЕ2201МТ109СТ-МО 4.50 32.40 60.75 | 3,000) 109.00/М ChipFET 
30 | 15 27 | 20 | .33 |NTS4001NTIGOSCT-ND 5.40 40.50 86.25 | 3,000] 214.00/М 13B| 20 | .08 | 32 | 13 |14 |NTHD3101FTIGOSCT-ND 9.75 75.00 157.50 | 3,000 | 399.00/M 
50Т-416 13C| 30 | 075 | 44 | зо | 13 |NTHS4111PTIGOSCT-ND 910 70.00 147.00 |3,000 | 372.00/M 
з 20| t5 | 288 | 714 | зо [мтаадотмтівозстю 400 2880 5400 [3000] 136.00/M Micro8 
20 | 23 | 915 | 13 | 30 |NTA4153NTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000) 150.00/М 16 | 20 | 19 | 33 | 10 |1.42|NTTD4401FR20SCT-ND 9.43 72.50 152.25 |4,000 | 386.00/М 
5С-89 50Т-563 
12 | 20 23 915 13 | .30 | NTE4153NT1GOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000) 150.00/М 17B| 20 15 86 4 17 | МТ753151РТ1005СТ-М0 4.80 36.00 72.00 |4,000 | 180.00/M 
9А | 20 | 045 | 25 | 10 | 5 |NTGS3446T10SCT-ND 4.80 36.00 72.00 |3,000| 180.00/M 8-SOIC 
NEW! DPAK NEW! 5A | 20 | 16 | 33 | 20 | 2 |MMDF2PO2HDR2OSCT-ND 10.73 82.50 173.25 |2,500 | 439.00/М 
24 | 005 | 80 | 200 | 75 |NTD80NO2T4OSCT-ND 900 75.60 157.50 |2,500| 468.00/М ChipFET 
24 |.0037 | 110 | — |92.5 NTDT10NO2RT4OSCT-ND 13.00 100.00 210.00 2,500 532.00/M 1ЗА | 20 | 155 | 21 7.0 |14 ]NTHD4401PT3GOSCT-ND 10.40 80.00 168.00 |10,000| 400.00/M 
25 |.0704 | 14 | — |208 NTD14NO3RTAOSCT-ND 4.86 36.45 77.63 2500 192.00/М SOT-363 
25 | 0056 | 70 | 96 |521 |NTD7ONO3RTAOSCT-ND 11.70 90.00 189.00 2500 479.00/M 8 | 03 | 775 | 12 | 27 |NTJD2152PTIGOSCT-ND 560 4200 8400 [3,000 |210.00/M 
25 | 0126 | 40 | во 41.7 NTD4ONOSRTAOSCT-ND 882 66.15 140.88 2,500) 349.00/M V^ 29 | 26 | зв | зо |272 NTUDAISPPTIGOSCTAND 560 4200 8400 3000 | 210 00m 
25 | 032 | 23 | 40 |223|NTD23NO3RTAOSCT-ND 5.76 4320 92.00 |2,500| 228.00/M SOT-583 
10| 24 | 008 | 60 | — | 48 ШАСЫ 13.65 105.00 220.50 2,500 559.00/M 17А] 20 | 09 | 43 | 75 | 25 |NTZD3I52PTIGOSCT-ND 540 4050 86.25 [4.000 | 214.00M 
42 | 029 | 33 | — | ва |NIDSOD1NTAOSCT-ND 14.75 123.90 258.13 |2,500| 767.00/M Daal NP Channel Complementary 
42 | 051 | 20 | — | 13 |NIDS003NTAOSCT-ND 12.51 96.25 202.13 2500 512.00/М 5.5016 
59 | -161 Ш 35 288 QMDSNOSOMISOSCIHNDNEM 5.60 4200 8400 250) 21000М 5B | зо |.07/20 | 4.1/3 | 21/15 | 2 |MMDF2COSHDR2OSCT-ND 12.35 96.00 199.50 [2,500 | 505.00/М 
100| 0.22 | 10 | 35 | 40 |MTDIONTOELTAOSCT-ND 17.88 137.50 288.75 - 
100 | 165 | 12 | 36 |56.6 NTDI2N10TA0SCT-ND 8.61 66.25 139.13 |2,500| 321.00/M CHEST 
P 03 4 оо | 20 тісті 943 7250. 45225 | 2.500 3800M 13A | 20 | .08/.08 | 29/32 | 12/13 | 1.1 |NTHD3100CT1GOSCT-ND 9.75 75.00 157.50 | 3,000 | 399.00/M 
200 | 460 | 6 | 18 | 50 |МТОӨМ20ЕТ405СТ-М0 32.50 250.00 525.00 |2,500| 1280.00/M 307-363 
D2PAK 14A | 20/8 375.30 |.63/.775| 1.2 | 27 |NTJD4405CT1GOSCT-ND 6.84 51.30 109.25 |3,000 | 271.00/М 
28 | 0061 | 85 | 190 | во |NTB85N03T40SCT-ND 15.50 130.20 271.25 | 800 | 54000 200265 
л | 005 | 90 | 200 | в WA os 11250 29625 | 800] 59760 17А | 20 | 55/3 | 54/43 [15/75] 25 |NTZD3155CT1GOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 | 4,000 | 180.00/M 


11 | 24 | .008 65 160 | 1.86 | NTB65N02RT40SCT-ND 12.50 105.00 218.75 | 800 600.00 


24 | 0037 | 125 | — |272 |NTBI25NO2RTAOSCT-ND 13.75 115.50 240.63 | 800 | 660.00 m pu р i ах No БШ 1 ШІ. T 
25 | .0056 75 225 | 2.08 | NTB75NO3ROS-ND 13.65 105.00 220.50| — — 
ChipFET TO-220AB 
зс] зо | 05 | 49 | 20 | 13 |NTHS4501NT1GOSCT-ND 940 70.00 147.00 |3,000| 372.00/M 2A | 440 | 18 | 300 | 384 | 150 MGPTSNAOCLOS-ND 270 2850 17500 
SOT-363 
14B| 25 | 35 1.0 | 37 | .63 |NTJS4405NTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 |3,000| 150.00/M JFET 
------- ООСО | Vos | Vas | !gr | Pp | V(BR) Digi-Key Pricing 
Fig. | (V) | (V). | (mA) | (mW) | Gss Part No. 1 10 100 
язд] 20 | 075 | 31 | 10 |113 |wrHD450BNTIGOSCT-ND 910 70.00 147.00 |3,000| 372.00/M 
30 | 14 | 29 | 10 |143 NTHD4502NTIGOSCT-ND 10.40 80.00 168.00 3,000| 426.00/М TO.2 
SOT-363 зв | 25 | 25 | 10 | 350 | -25 131005-М0 46 3.50 25.20 
мд] 20] 375 | 63 | 12 ] 27 |NTJD4401NT1GOSCT-ND 560 4200 84.00 |3200 210.00/М 
30 | 15 | 25 | 60 |272 NTJD4001NTIGOSCT-ND 576 43.20 9200 | 3,000) 228.00/M IDSS| Маб 
TSSOP-8 Ң Min. (ой) | VGSS | PD | Digi-Key Pricing Тере and Нені 
15 | 20 | 019 | 75 | зо |152|NTODA1547R20SCT-ND 15.93 122.50 257.25 |4,000| 652.00/M Po BAL М V) aU АЕ Ранно: EDSON ES 280s [дзеў ЕПС 
РРР = Fasnci 
17A| 20 | .55 54 15 | 25 |NTZD3154NTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 | 4,000) 180.00/M 1050 -10 30 | 225 | MMBF4391LT10SCT-ND 2.48 1857 37.14] 3,000 | 105.00/M 
ү Phal | 025] 5 30 | 225 | MMBF4392LT10SCT-ND 2.48 18.57 37.14 | 3,000 | 105.00/M 
8-SOIC 005| 3 30 | 225 | MMBFA393LTIOSCT-ND 248 18.57 37.14| 3,000 | 105.00/M 
5c | 20 | 012 | 88 | 44 | 16 |NTMSTOPOZR2OSCT-ND 21.13 16250 341.25 [2500] 865.00/M " pe. к E: pu от Sm RM pee E TOM 
5D| 20 | 075 | 56 | 30 | 25 |MMSF3PO2HDR2OSCT-ND 10.89 83.75 175.88 | 2,500| 446.00/M ma es |as | aa cunc 28021004200 [3000 НОО 
TO-220AB 005 | -6 30 | .225 | MMBF4416LTIOSCT-ND 2.48 18.57 37.14 | 3,000 | 105.00/M 
30 | 025 | 50 | 150 | 125 |MTPSOPOSHDLOS-ND 25.85 192.50 41250 | — - 024| = -25 | 225 | MMBFU310LTIOSCT-ND 2.80 21.00 42.00 3,000 | 119.00/M 
60 | 120 | 23 | 81 | 90 |MTP23POGVOS-ND 15.75 18230 27563| — - oor | -6 -25 | 225 | MMBF5457LTIOSCT-ND 2.80 21.00 42.00 | 3,000 | 119.00/М 
ов | 100) 300 | 12 | 28 | 75 |MTP12P100S-ND 15.00 126.00 26250 — = To-92 
200| 1 6 21 | 75 |MTPGP20EOS-ND 2025 170.10 35438 | — - 001 6 -25 | 310 | 2N54570S-ND 350 2520 4725| — = 
500| 6 2 | во | 75 |MTP2P50E0S-ND 20.00 168.00 350.00 | — = зв | 02| -6 -25 | 310 Э 350 2520 4725 — = 
T 008| -6 -25 | 350 | 2N54860S-ND 350 2520 4725] — E 
TSOP-6 
10| во | 450 | 5 18 | 40 |MTDSPOSVTA4OSCT-ND 684 51.30 10925 |2,500| 271.00/M в Г Г 20 15 | 56 | NUD3048MTIOSCT-ND 792 5920 12650] 3,000 | 2120077 
papak rr 
11 | зо | 025 | 50 | 150 | 125 |MTBSOPOSHDLTAOSCT-ND 29.61 220.50 472.50 | 800 | 1411.20 SOT-23 
SOT-23 0015] 25 30 | 225 | MMBFJ177LTIOSCT-ND 280 21.00 42.00] 3,000 119.00/M 
з | 052 | 37 | 11 | 26 |NTR2101PTIGOSCT-ND 540 4050 86.25 |3,000| 214.00/M бА |.07| 6 30 | 225 | MMBFJI7SLTIOSCT-ND 2.80 21.00 42.00 | 3,000 | 119.00/М 
68| 20 | 085 | 24 | 75 | 73 |NTR4101PTIGOSCT-ND 5.40 4050 8625 [3000] 214.00/М =001 6 4 | 205 — D 2:80: 21:00 242.00 23.000 | 119.00 
20 | 350 | 750 | 2 |.400 MGSFIPO2LTIOSCT-ND 400 30.00 6000 3,000| 150.00/М 5 20—350 ВЕ 350 25204725 = = 
SOT-223 80 wo| 75 40 | 350 | 2N54610S-ND 3.50 2520 4725| — - 


7 | 60 | 300 12 48 | 0.8 |MMFT2955ET10SCT-ND 7.92 59.40 12650| — — 


* For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
770 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


GENERAL 


«СИ. CHA Diodes-Bridge Rectifiers 


Peak 
Max. Forward Max. Typ. 
Max. Peak Surge Instant. Reverse Oper. Cut Tape Tape & Reel 
Avg. Rect. Reverse Current Forward | Recovery | Junction | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) | Time (uS) | Temp. (°С) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,400 5,500 
Silicon Rectifiers 
50 30 14 30 -50 - 175 | 1N4001GICT-ND — .40 3.20 | 1N4001GITR-ND = 16.00/M 
100 30 14 30 -50 - 175 | 1N4002GICT-ND à .40 3.20 | 1N4002GITR-ND = 16.00/M 
200 30 1.1 30 -50 ~ 175 | 1N4003GICT-ND = 40 3.20 | 1N4003GITR-ND = 16.00/M 
1 1.0 400 30 14 30 -50 - 175 | 1N4004GICT-ND == 40 3.20 | 1N4004GITR-ND = 16.00/M 
600 30 14 30 -50 ~ 175 | 1N4005GICT-ND = 40 3.20 | 1N4005GITR-ND = 16.00/M 
800 30 1.1 30 -50 - 175 | 1N4006GICT-ND — .40 3.20 | 1N4006GITR-ND = 16.00/M 
1000 30 1.1 30 -50 - 175 | 1N4007GICT-ND = 40 3.20 | 1N4007GITR-ND == 16.00/M 
50 200 1.2 — -50 ~ 170 | 1N5400GICT-ND .32 2.31 16.80 | 1N5400GITR-ND 143.00/M <= 
100 200 1.2 = -50 ~ 170 |1N5401GICT-ND .32 2.31 16.80 | 1N5401GITR-ND 143.00/M = 
200 200 1.2 = -50 ~ 170 |1N5402GICT-ND .32 2.31 16.80 | 1N5402GITR-ND 143.00/M = 
2 3.0 400 200 1.2 = -50 ~ 170 | 1N5404GICT-ND .43 3.15 22.88 |1N5404GITR-ND 143.00/M = 
600 200 1:9 — -50- 170 |1N5406GICT-ND .32 2.31 16.80 | 1N5406GITR-ND 143.00/M = 
800 200 12 = -50 ~ 170 | 1N5407GICT-ND .32 231 16.80 | 1N5407GITR-ND 143.00/M = 
1000 200 1.2 mE -50 ~ 170 | 1N5408GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5408GITR-ND 143.00/M = 
Schottky Barrier Rectifiers 
20 25 45 = -65- 125 |1N5817GICT-ND .45 3.30 24.00 | 1N5817GITR-ND — 114.00/M 
1 1.0 30 25 55 — -65 - 125 |1N5818GICT-ND .45 3.30 24.00 | 1N5818GITR-ND — 114.00/М 
40 25 -60 == -65 ~ 125 |1N5819GICT-ND .45 3.30 24.00 | 1N5819GITR-ND Жы 114.00/М 
20 80 .475 = -65 ~ 125 |1N5820GICT-ND .83 6.05 44.00 | 1N5820GITR-ND 209.00/М = 
3.0 30 80 .500 = -65 ~ 125 |1N5821GICT-ND .83 6.05 44.00 | 1N5821GITR-ND 209.00/M = 
40 80 .525 = -65 - 125 |1N5822GICT-ND .83 6.05 44.00 | 1N5822GITR-ND 209.00/M = 
2 20 150 0.55 — -65 - 125 | SB520CT-ND 39 3.30 27.50 | SB520TR-ND 176.00/M = 
30 150 0.55 — -65 - 125 | SB530CT-ND 39 3.30 27.50 | SB530TR-ND 176.00/М = 
5.0 40 150 0.55 — -65 - 125 | SB540CT-ND 39 3.30 27.50 | SB540TR-ND 176.00/M = 
50 150 0.67 = -65 ~ 125 | SB550CT-ND 44 375 31.25 | SB550TR-ND 200.00/M = 
60 150 0.67 = -65 - 125 | SB560CT-ND 44 3.75 31.25 |SB560TR-ND 200.00/M = 
Мах. Мах. Реак Peak Forward Max. Instant. Oper. 
Avg. Rect. Reverse Surge Current Forward Junction Digi-Key Pricing 
Fig. Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Temp. (°C) Part No. 1 10 100 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 
50 50 1.0 -55 - 150 W005GGI-ND .61 5.19 43.23 
100 50 1.0 -55 - 150 W01GGI-ND 61 5.19 43.23 
200 50 1.0 -55 ~ 150 W02GGI-ND 61 5.19 43.23 
3 1.5 400 50 1.0 -55 ~ 150 WO04GGI-ND 61 5.19 43.23 
600 50 1.0 -55 ~ 150 WO06GGI-ND 61 5.19 43.23 
800 50 1.0 -55 ~ 150 WO08GGI-ND 61 5.19 43.23 
1000 50 1.0 -55 - 150 W10GGI-ND 61 5.19 43.23 
50 30 14 -55 - 165 2KBP005M-ND .69 5.89 = 
100 30 14 -55 - 165 2KBP01M-ND 69 5.89 == 
200 30 1.1 -55 - 165 2KBP02M-ND .69 5.89 zd 
4 2.0 400 30 1 -55 - 165 2KBP04M-ND .69 5.89 = 
600 30 11 -55 - 165 2KBP06M-ND .69 5.89 m 
800 30 14 -55 - 165 2KBP08M-ND .69 5.89 — 
1000 30 1.1 -55 ~ 165 2KBP10M-ND -69 5.89 = 
50 200 1 -50 - 150 KBL005-ND 1.86 16.97 155.25 
100 200 1.1 -50 - 150 KBLO1-ND 1.90 17.34 158.63 
200 200 л -50 - 150 KBL02-ND 1.97 17.92 163.88 
5 4.0 400 200 1:1 -50 - 150 KBLO4-ND 2.07 18.86 172.50 
600 200 1.1 -50 - 150 KBL06-ND 2.12 19.27 176.25 
800 200 14 -50 - 150 KBL08-ND 2.16 19.68 180.00 
1000 200 їл -50 - 150 KBL10-ND 2.25 20.50 187.50 
50 175 1.0 -55 - 150 GBPC6005-ND 2.45 21.04 175.30 
100 175 1.0 -55 - 150 GBPC601-ND 2.45 21.04 175.30 
200 175 1.0 -55 - 150 GBPC602-ND 2.45 21.04 175.30 
Fig. 6 6 6.0 400 175 1.0 -55 - 150 GBPC604-ND 2.45 21.04 175.30 
600 175 1.0 -55 - 150 GBPC606-ND 2.45 21.04 175.30 
22 ее 800 175 1.0 -55 - 150 GBPC608-ND 2.45 21.04 175.30 
ў 1000 175 1.0 -55 ~ 150 GBPC610-ND 2.45 21.04 175.30 
50 200 TA -55 - 150 GBPC12005-ND 3.50 30.00 250.00 
100 200 14 -55 - 150 GBPC1201-ND 3.50 30.00 250.00 
200 200 14 -55 - 150 GBPC1202-ND 3.50 30.00 250.00 
12 400 200 14 -55 - 150 GBPC1204-ND 3.50 30.00 250.00 
600 200 Пол -55 - 150 GBPC1206-ND 3.50 30.00 250.00 
800 200 1.1 -55 - 150 GBPC1208-ND 3.50 30.00 250.00 
1000 200 1.1 -55 - 150 GBPC1210-ND 3.50 30.00 250.00 
635- |+ 50 300 1⁄4 -55 - 150 GBPC25005-ND 5.51 47.21 393.43 
С) ING 100 300 14 -55 - 150 GBPC2501GI-ND 5.51 47.21 393.43 
та 9. 21 21.34 200 300 1 -55 - 150 GBPC2502GI-ND 5.51 47.21 393.43 
I ~ rt 7 25 400 300 41 -55 - 150 GBPC2504GI-ND 5.51 47.21 393.43 
шш -— 600 300 14 -55 ~ 150 GBPC2506GI-ND 5.51 47.21 393.43 
#10 Screw, (БЕН 800 300 14 -55 - 150 GBPC2508GI-ND 5.51 47.21 393.43 
> | 1478 1000 300 14 -55 - 150 GBPC2510GI-ND 5.51 47.21 393.43 
— 50 400 14 -55 - 150 GBPC35005-ND 6.37 54.59 454.90 
100 400 1 -55 - 150 GBPC3501GI-ND 6.37 54.59 454.90 
200 400 1⁄4 -55 - 150 GBPC3502GI-ND 6.37 54.59 454.90 
35 400 400 14 -55 - 150 GBPC3504GI-ND 6.37 54.59 454.90 
600 400 14 -55 - 150 GBPC3506GI-ND 6.37 54.59 454.90 
800 400 к! -55 - 150 GBPC3508GI-ND 6.37 54.59 454.90 
5.21 1000 400 1.1 -55 - 150 GBPC3510GI-ND 6.37 54.59 454.90 
— 6.48 
Peak 
E 4025-4 Max. Max. Forward Max. Тур. 
ы Avg. Peak Surge Instant. Rev. Oper. 
Rect. Rev. Current | Forward | Recovery | Junction Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage | 8.3ms Voltage Time Temp. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (А) (V) (A) (V) (uS) (°С) Part №. 1 10 100 Part No. 1,500 1,800 
Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier 
200 50 1.1 5.0 -55 - 150 DF02SGICT-ND 53 4.50 37.50 DFO2SGITR-ND 259.50/M = 
8 1.0 400 50 1.1 5.0 -55 - 150 DF04SGICT-ND 53 4.50 37.50 DFO4SGITR-ND 259.50/M — 
600 50 САШ 5.0 -55 ~ 150 DF06SGICT-ND .56 4.80 40.00 DFO6SGITR-ND 259.50/M = 
Surface Mount Schottky Rectifier — DO-214AC 
9 1.0 20 30 0.50 0.5 -65 - 125 SS12GICT-ND .35 3.00 25.00 SS12GITR-ND = 150.00/M 
ў 60 30 0.75 0.5 -65 ~ 125 SS16GICT-ND .35 3.00 25.00 SS16GITR-ND = 150.00/M 
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier — DO-213AB 
20 30 0.50 0.5 -55 - 125 SGL41-20GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-20GITR-ND 120.00/M = 
10 1.0 40 30 0.50 0.5 -55 ~ 125 SGL41-40GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-40GITR-ND 120.00/M — 
60 30 0.70 0.5 -55 - 150 SGL41-60GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-60GITR-ND 120.00/M e 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (T053) 771 


Cathode 
Mark 


= = А Fig. 1 — 00-41 
*M*C*C* Micro Commercial Components Diodes 
Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified. Dimensions (mm) 
Di 
Series D0-41 MELF 00-214АА D0-214AB R-6 
Average Forward 1.0А 1.0А 2.0А 3.0А 6.0А 
Current, IF(AV) ТА = 75°С ТА = 75°С TJ = 75°С TJ = 120°C ТА = 60°C 
Peak Forward 30A 30A 70A 100A 400A 
Surge Current, IFSM 8.3ms, half sine 8.3 ms, half sine 8.3ms, half sine, TJ = 150°C 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 
Maximum Forward 14V 14V 1.15V 1.20V 0.95V Fig.2 — M 
Voltage, VF IFM = 1.0А; TJ = 25°C* | IFM = 1.0A; TJ =25°С* | ІЕМ = 1.04; TJ = 25°C* ІЕМ = 3.0А; TJ = 25°Ct IFM = 6.0А; TJ = 25°C$ 9. 
Maximum Reverse 2.05 2.55 Dimensions (mm) 
Recovery Time, Trr = = І-0.5А 1J-0.5A — Dim. | Min. Мах. 
IR-1.0A ІҢ-1.0А 488 521 
1rr=0.25A 1rrz0.25A — 
241 
Series MINIMELF 500-123 500-323 SOT-23 SOT-323 - 
Average Forward 250mA _ 250mA _ 150mA Fig; — РО-214АА,5МТ 
Current, IF(AV) А =25°C НЕЕ 
Peak Forward 1.0A 1.0A 10А 1.0А _ ! 
Surge Current, IFSM 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine ` 8.3ms, half sine In 
Maximum Forward 1.25V 1.25V 1.25V 885V 1.0V | 
Voltage, VF 1ЕМ=200тА 1ЕМ=200тА 1ЕМ=200тА IFM-10mA 1ЕМ=200тА 
Maximum Reverse 50nS 50nS 50nS 50nS 
Recovery Time, Trr IF-30mA IF-30mA IF-30mA 4nS IF-30mA 
IR-30mA IR-30mA IR-30mA IF-10mA IR-30mA 
IRR-3.0mA IRR-3.0mA IRR-3.0mA IRR-3.0mA 


* Pulse Test: Pulse width 300 usec, Duty cycle 2% 


Т Pulse Test: Pulse width 200 usec, Duty cycle 2% 


+ Pulse Test: Pulse width 300 usec, Duty cycle 1% 


Fig. 4 — DO-214AB, SMT 
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Dimensions (mm) 


(Віт. 


Dim 


(Віт. 


Мах. 
Реак Cut Таре Tape & Reel 
Reverse Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing MCC 
Fig. | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DO-41 — 1 Amp Rectifier 
50 1N4001MSCT-ND — 43 3.40 1N4001MSTR-ND 5,000 17.00/M 1N4001 
100 1N4002MSCT-ND — 43 340 1N4002MSTR-ND 5,000 17.00/M 1N4002 
200 1N4003MSCT-ND — 43 3.40 1N4003MSTR-ND 5,000 17.00/М 1М4003 
1 400 1N4004MSCT-ND — 43 340 1N4004MSTR-ND 5,000 17.00/M 1N4004 
600 1N4005MSCT-ND — 43 3.40 1N4005MSTR-ND 5,000 17.00/M 1N4005 
800 1N4006MSCT-ND — 43 340 1N4006MSTR-ND 5,000 17.00/M 1N4006 Dimensions (mm) 
1000 1N4007MSCT-ND — 43 3.40 1N4007MSTR-ND 5,000 17.00/M 1N4007 im. Min. Мах. 
MELF — 1 Amp Glass Passivated Rectifier — SMT 8.64 9.14 
50 DL4001MSCT-ND — 145 14.88 DL4001MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4001 8.64 914 
100 DL4002MSCT-ND — 1.75 14.88 DL4002MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4002 122 132 
200 DL4003MSCT-ND — 145 14.88 DL4003MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4003 25.40 - 
2 400 DL4004MSCT-ND — 145 14.88 DL4004MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4004 
600 DL4005MSCT-ND — 1.75 14.88 DL4005MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4005 
800 DL4006MSCT-ND — 1.75 14.88 DL4006MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4006 Fig. 6 — MINIMELF, SMT NEW! 
1000 DL4007MSCT-ND — 1.75 14.88 DL4007MSTR-ND 5,000 70.00/M DL4007 
DO-214AA — 2 Amp Silicon Rectifier — SMT Dimensions (mm) 
50 S2AMSCT-ND — 2.25 18.00 S2AMSTR-ND 3,000 90.00/M S2A Dim. Min. Max. 
100 | S2BMSCT-ND - 225 1800 | S2BMSTR-ND 3,000 90.00M | S28 340 350 
200 | S2DMSCT-ND — 225 1800 | S2DMSTR-ND 300 | 9000М | 52р i. 0 
3 400 S2GMSCT-ND — 2.25 18.00 S2GMSTR-ND 3,000 90.00/M 526 
600 S2JMSCT-ND — 2.25 18.00 S2JMSTR-ND 3,000 90.00/M S2J 
800 S2KMSCT-ND — 2.25 18.00 S2KMSTR-ND 3,000 90.00/M S2K 
1000 S2MMSCT-ND — 2.25 18.00 S2MMSTR-ND 3,000 90.00/M S2M 
DO-214AB — 3 Amp Silicon Rectifier — SMT 
50 S3AMSCT-ND — 5.00 40.00 S3AMSTR-ND 3,000 200.00/M S3A 
100 S3BMSCT-ND — 5.00 40.00 S3BMSTR-ND 3,000 200.00/M S3B 
200 S3DMSCT-ND — 5.00 40.00 S3DMSTR-ND 3,000 200.00/M S3D 
4 400 S3GMSCT-ND — 5.00 40.00 S3GMSTR-ND 3,000 200.00/M 536 
600 S3JMSCT-ND — 5.00 40.00 S3JMSTR-ND 3,000 200.00/M S3J 
800 S3KMSCT-ND — 5.00 40.00 S3KMSTR-ND 3,000 200.00/M S3K 
1000 S3MMSCT-ND — 5.00 40.00 S3MMSTR-ND 3,000 200.00/M S3M 
R-6 — 6 Amp Rectifier 
50 6A05MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A05MSTR-ND 500 127.50 | 6A05 A Е 
100 6A1MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A1MSTR-ND 500 127.50 | 6A1 | p—B— ‘he 
200 6A2MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A2MSTR-ND 500 127.50 | 6A2 él ЗЕ 
5 400 6A4MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A4MSTR-ND 500 127.50 | 6A4 t 
600 6A6MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A6MSTR-ND 500 127.50 | 6A6 
800 6A8MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A8MSTR-ND 500 127.50 | 6A8 
1000 6A10MSCT-ND 64 4.68 34.00 6A10MSTR-ND 500 127.50 | 6A10 
NEW! MINIMELF — 1 Amp Small Signal Diode — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
6 200 BAV102TPMSCT-ND — 2.00 16.00 BAV102TPMSTR-ND 2,500 80.00/M BAV102-TP 
250 BAV103TPMSCT-ND — 2.00 16.00 BAV103TPMSTR-ND 2,500 80.00/M BAV103-TP 
NEW! 500-123 — 1 Amp Small Signal Diode — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
120 BAV19WTPMSCT-ND — 1.00 8.00 BAV19WTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV19W-TP 
z 200 BAV20WTPMSCT-ND — 1.00 8.00 BAV20WTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV20W-TP 
250 BAV21WTPMSCT-ND — 1.00 8.00 BAV21WTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV21W-TP 
NEW! SOD-323 — 1 Amp Small Signal Diode — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
120 BAV19WSTPMSCT-ND — 1.00 8.00 BAV19WSTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV19WS-TP 
8 200 BAV20WSTPMSCT-ND — 1.00 8.00 BAV20WSTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV20WS-TP 
250 BAV21WSTPMSCT-ND — 1.00 8.00 BAV21WSTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV21WS-TP Fig. 10 — 50Т-323 NEW! 
NEW! SOT-23 — 1 Amp Silicon Epitaxial Diode — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
180 MMBD1501TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MMBD1501TPMSTR-ND 3,000 80.00/M ММВ01501-ТР 
180 MMBD1503TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MMBD1503TPMSTR-ND 3,000 80.00/M ММВ01503-ТР А+ 
9 180 MMBD1504TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MMBD1504TPMSTR-ND 3,000 80.00/M ММВ01504-ТР De 
180 MMBD1505TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MMBD1505TPMSTR-ND 3,000 80.00/M ММВ01505-ТР 
100 MMBD4148TPMSCT-ND — 1.00 8.00 MMBD4148TPMSTR-ND 3,000 40.00/M ММВ04148-ТР 
100 MMBD914TPMSCT-ND — 1.00 8.00 MMBD914TPMSTR-ND 3,000 40.00/M MMBD914-TP 
NEW! SOT-323 — 150mA Switching Diode — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
10 100 MMBD4148WTTPMSCT-ND — 1.00 8.00 MMBD4148WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M MM8D4148WT-TP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


imensions (mm) 


Min. Max. 


180 220 
115 2.20 
2.00 1.35 
(.65 Nominal) 
120 140 


*M*C*C* Micro Commercial Components Surface Mount Diodes 


Fig. 1 — DO-214AA Fig. 2 — DO-214AB Fig. 3 — SOD-123 NEW! Fig. 4 — 500-323 NEW! Fig. 5 — SOT-23 NEW! 
A. = А 
+ --В-- " р 
с || H3 E 
м 
Dimensions (mm) — ИМК Dimensions (тт) Cathode Mark | Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
Dim. | Min. Мах. Dimensions (mm) Dim. | Min. Мах Dim.| Min. Мах. Dim. | Min. Max 
191 292 Dim. | Min. Мах. : - : - - 5 
А |355 3.85 А 280 3.04 
206 221 191 241 B |255 285 B 210 264 
40 20 292 307 m C | 120 140 
— B 40 — 20 140 180 D 1.03 
76 152 = 5 = 1085 E 205 
165 2.13 76 15 30 78 F ‘60 
521 559 775 843 5 - 6 100 
406 457 660 711 — 25 H 142 
330 394 559 622 — 5 J pn 
K 51 
Fig. 7 — SOT-563 NEW! Fig. 8 — MINIMELF, SMT NEW! Fig. 9 — SOT-363 NEW! 
|| A=) A ая Pinning Number 
De Па; Cathode мак 1 Mfg. Part No. 1 2 3 
Dimensions (mm) n BAS54 А|-і(К 
Dim. | Min. Мах. - - ВА554А КК] А 
180 220 Dimensions (mm) Dimensions (mm) ВАЅБАС ААК 
115 135 Dim.| Min. Мах. Dig. Rin. Мак, ВАЅ545 A | K |AK 
200 220 A | 15 030 ad AI BAS40 A|—|K 
i В |110 1% а s BAS40-04 А |AK| K 
(.65 Nominal) C |200 2.20 
C |155 170 D (85 Nominal) BAS40-05 А [А [К 
і D | (50 Nominal) — F | 30 a BAS40-06 кк А 
G | 90 110 Dimensions (mm) H |180 2 BAS70 A|— | K 
H |150 170 Dim. Min. Max. J É б ВА$70-04 А |AK| K 
K .56 .60 3.40 3.60 K BAS70-05 A|A|K 
L 10 30 20 40 Ü BAS70-06 KI KIA 
M 10 .18 140 1.50 M MMBD4448TP | A | K | — 
Max. Peak Cut Tape 
Reverse IF ІЕ5М VF Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MCC 
Fig. | Voltage @25°C @25°C @25°C Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
20V 1.0A 50A ABV SMB5817MSCT-ND 42 3.78 31.50 SMB5817MSTR-ND 3,000 174.00/M SMB5817 (SK12) 
30V 1.0A 50A .55V SMB5818MSCT-ND 42 3.78 31.50 SMB5818MSTR-ND 3,000 174.00/M SMB5818 (SK13) 
40V 1.0A 50A .60V SMB5819MSCT-ND 42 3.78 31.50 SMB5819MSTR-ND 3,000 174.00/M 5МВ5819 (SK14) 

1 50V 1.0А 50А 72у SMBSR105MSCT-ND 56 5.04 42.00 SMBSR105MSTR-ND 3,000 232.00/M SMBSR105 (SK15) 
60V 1.0А 50А 72ү SMBSR106MSCT-ND -56 5.04 42.00 SMBSR106MSTR-ND 3,000 232.00/M SMBSR106 (SK16) 
80V 1.0А 50А .80V SMBSR108MSCT-ND .56 5.04 42.00 SMBSR108MSTR-ND 3,000 232.00/M SMBSR108 (SK18) 
100V 1.0А 50А .80V SMBSR1010MSCT-ND .64 5.76 48.00 SMBSR1010MSTR-ND 3,000 266.00/M SMBSR1010 (SK110) 
20V 3.0A 100A .50V SK32MSCT-ND 72 6.48 54.00 SK32MSTR-ND 3,000 315.00/M SK32 
30V 3.0A 100A 50V SK33MSCT-ND 72 6.48 54.00 SK33MSTR-ND 3,000 315.00/M SK33 

2 40V 3.0A 100A 50V SK34MSCT-ND 72 6.48 54.00 SK34MSTR-ND 3,000 315.00/M SK34 
50V 3.0A 100A 75У SK35MSCT-ND 72 6.48 54.00 SK35MSTR-ND 3,000 315.00/M SK35 
60V 3.0A 100A 75У SK36MSCT-ND 72 6.48 54.00 SK36MSTR-ND 3,000 315.00/M SK36 
80V 3.0A 100A 75V SK38MSCT-ND 72 6.48 54.00 SK38MSTR-ND 3,000 315.00/M SK38 

NEW! Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
20V 0.5A 5.5A 0.45V MBRO520TPMSCT-ND — 1.75 14.00 MBR0520TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBR0520-TP 
30V 0.5A 5.5A 0.55V MBROS30TPMSCT-ND - 1.75 14.00 MBROS30TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBRO0530-TP 
40V 0.5A 5.5A 0.55V MBRO540TPMSCT-ND == 1.75 14.00 MBROS40TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBRO0540-TP 
60V 0.5A 5.5A 0.70V MBROS60TPMSCT-ND - 1.75 14.00 MBR0560TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBR0560-TP 
20V 1.0А 20А 0.50V MBRX120TPMSCT-ND — 1.75 14.00 MBRX120TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBRX120-TP 
30V 1.0А 20А 0.55V MBRX130TPMSCT-ND - 1.75 14.00 MBRX130TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBRX130-TP 
40V 1.0A 20A 0.55V MBRX140TPMSCT-ND — 1.75 14.00 MBRX140TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBRX140-TP 

3 60V 1.0А 20А 0.72V MBRX160TPMSCT-ND - 1.75 14.00 MBRX160TPMSTR-ND 3,000 70.00/M MBRX160-TP 
20V 350mA 1.5A 0.37V SD103AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 SD103AWTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD103AW-TP 
30V 350mA 1.5A 0.37V SD103BWTPMSCT-ND — 2.00 16.00 SD103BWTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD103BW-TP 
40V 350mA 1.5A 0.37V SD103CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 SD103CWTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD103CW-TP 
60V 1mA 2.0A 0.41V SD101AWTPMSCT-ND - 2.00 16.00 SD101AWTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD101AW-TP 
50V 1mA 2.0A 0.4\/ SD101BWTPMSCT-ND — 2.00 16.00 SD101BWTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD101BW-TP 
40V 1mA 2.0A 0.39V SD101CWTPMSCT-ND - 2.00 16.00 SD101CWTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD101CW-TP 
30V 200mA 4.0A 0.4V BAT42WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 BAT42WTPMSTR-ND 3,000 100.00/M BAT42W-TP 
30V 200mA 4.0A 0.33V BAT43WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 BAT43WTPMSTR-ND 3,000 100.00/M BAT43W-TP 
30V 200mA 4.0A 0.40V BATA42WSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 BAT42WSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M BAT42WS-TP 
30V 200mA 4.0A 0.33V BAT43WSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 BAT43WSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M BAT43WS-TP 
20V 0.25A 12.5A 0.45V MBRX02520TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MBRX02520TPMSTR-ND 3,000 80.00/M MBRX02520-TP 
30V 0.25A 12.5A 0.55V MBRX02530TPMSCT-ND - 2.00 16.00 MBRX02530TPMSTR-ND 3,000 80.00/M MBRX02530-TP 
40V. 0.25A 12.5A 0.55V MBRX02540TPMSCT-ND = 2.00 16.00 MBRX02540TPMSTR-ND 3,000 80.00/M МВВХ02540-ТР 
50V 0.25A 12.5A 0.70V MBRX02550TPMSCT-ND - 2.00 16.00 MBRX02550TPMSTR-ND 3,000 80.00/M MBRX02550-TP 
60V 0.25A 12.5A 0.70V MBRX02560TPMSCT-ND == 2.00 16.00 MBRX02560TPMSTR-ND 3,000 80.00/M MBRX02560-TP 
20V 0.5A 20A 0.45V MBRX0520TPMSCT-ND - 2.00 16.00 MBRX0520TPMSTR-ND 3,000 80.00/M MBRX0520-TP 

4 30V 0.5A 20A 0.55V MBRX0530TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MBRX0530TPMSTR-ND 3,000 80.00/M MBRX0530-TP 
40V 0.5A 20А 0.551 MBRX0540TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MBRX0540TPMSTR-ND 3.000 80.00/M MBRX0540-TP 
60V 0.5A 20A 0.70V MBRX0560TPMSCT-ND — 2.00 16.00 MBRXO0560TPMSTR-ND 3,000 80.00/M МВВХ0560-ТР 
20V 350mA 1.5A 0.37V SD103CWSTPMSCT-ND - 2.00 16.00 SD103CWSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD103CWS-TP 
30V 350mA 1.5A 0.37V SD103BWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 SD103BWSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD103BWS-TP 
40V 350mA 1.5A 0.37V SD103AWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 SD103AWSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD103AWS-TP 
40V. 1mA 2.0A 0.39V SD101CWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 SD101CWSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD101CWS-TP 
50V 1mA 2.0A 0.4\/ SD101BWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 SD101BWSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD101BWS-TP 
60V 1mA 2.0A 0.41V SD101AWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 SD101AWSTPMSTR-ND 3,000 80.00/M SD101AWS-TP 
30V 0.3A 1.0A 400mV BAT54TPMSCT-ND — 1.25 10.00 BAT54TPMSTR-ND 3,000 50.00/M ВАТ54-ТР 
30V 0.3A 1.0А 400mV BATS4ATPMSCT-ND — 1.25 10.00 BAT54ATPMSTR-ND 3,000 50.00/M BAT54A-TP 
30V 0.3A 1.0A 400mV BAT54CTPMSCT-ND - 1.25 10.00 BAT54CTPMSTR-ND 3,000 50.00/M BAT54C-TP 
30V 0.3A 1.0A 400mV BAT54STPMSCT-ND — 1.25 10.00 BAT54STPMSTR-ND 3,000 50.00/M ВАТ545-ТР 
40V 200mA — 380mV BAS40TPMSCT-ND — 175 14.00 BAS40TPMSTR-ND 3,000 70.00/M ВА540-ТР 
40V 200mA — 380mV BAS40-04TPMSCT-ND - 1.75 14.00 BAS40-04TPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS40-04-TP 

5 40V 200mA = 380mV BAS40-05TPMSCT-ND — 1.75 14.00 BAS40-05TPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS40-05-TP 
40V 200mA — 380mV BAS40-06TPMSCT-ND - 1.75 14.00 BAS40-06TPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS40-06-TP 
70V 200mA — 410mV BAS70TPMSCT-ND = 1.78 14.00 BAS7OTPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS70-TP 
70V 200mA = 410тУ BAS70-04TPMSCT-ND = 1.75 14.00 BAS70-04TPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS70-04-TP 
70V 200mA — 410mV BAS70-05TPMSCT-ND = 1.75 14.00 BAS70-05TPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS70-05-TP 
70V 200mA — 410mV BAS70-06TPMSCT-ND = 1.75 14.00 BAS70-06TPMSTR-ND 3,000 70.00/M BAS70-06-TP 
75V 500mA 4.0A 0.855V MMBD4448TPMSCT-ND — 1.00 8.00 MMBD4448TPMSTR-ND 3,000 40.00/M ММВ04448-ТР 

6 75V 500mA 4.0A 0.855V MMBD4448WTTPMSCT-ND = 1.00 8.00 MMBD4448WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M MMBD4448WT-TP 
30V 200mA — 400mV BAT54VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 BAT54VTPMSTR-ND 3,000 60.00/M BAT54V-TP 

7 40V 200mA — 380mV BAS40VTPMSCT-ND — 2.00 16.00 BAS40VTPMSTR-ND 3,000 80.00/M BAS40V-TP 
75V 500mA 4.0A 0.855V MMBD4448VTPMSCT-ND — 1.50 12.00 MMBD4448VTPMSTR-ND 3,000 60.00/M MMBD4448V-TP. 

8 75V 500mA — 1V DL4151TPMSCT-ND = 60 4.80 DL4151TPMSTR-ND 2,500 24.00/M DL4151-TP 

9 75V 250mA 40A 0.855V MMBD4448DWTPMSCT-ND = 1.00 8.00 MMBD4448DWTPMSTR-ND 3,000 40.00/M MMBD4448DW-TP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 773 


*M*C*C* Micro Commercial Components 


Fig. 1 — RB-15, 
1.5 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. | Min. Max. 
9.10 
4.00 


5.60 
0.81 


Fig. 5 — PB-6, 
6 Amp, 10 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


Fig. 2 — RS-4L, 
4 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. | Min. Мах. 
18.50 19.50 
15.20 16.30 
19.00 
6.00 
4.60 


6.50 
5.60 
210 
1.30 


1.20 


Fig. 6 — MB-35W, 


15 Amp, 25 Amp, 35 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


Fig. 3 — DB-1, 
1 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. | Min. Мах. 
902 927 
6.22 648 
7.62 8.89 
3.94 4.19 
2.92 343 
= 1.52 
51 
5.21 


4.95 


Fig. 7 — MP-50W, 
50 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


Single Phase Bridge Rectifiers 


Fig. 4 — BR-6, 
8 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. | Min. Max. 
— 15.50 

6.33 
25.40 
12.70 


Fig. 8 — NEW! MBS-1, 
0.5 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


= 
B 


Min. Max. 


Dim. | Min. Мах. 
28.33 28.83 
10.85 11.35 
19.65 
17.10 
.96 
4.90 
10.90 


Dim. | Min. Мах. 
28.33 28.83 
10.85 11.35 
19.65 
17.10 
96 
4.90 
10.90 


Dim. | Мі. Мах. 
15.50 
6.33 
19.20 
11.30 


| 


=i 


E 


19.10 
1.07 


1940 
1.07 


= =Z — к< =o mm c >| 


11.90 11.90 


Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified 


сай RB-15 RS-4L DB-1 BR-6 PB-6 PB-6 MB-35W MB-35W MB-35W MP-50W MBS-1 
ortos RB151-RB157 |RS401L-RS407L| DB101-DB107 | MB805-MB810 | PB605-PB610 | MB1005-MB1010 | MB1505W-MB1510W | MB2505W-MB2510W | MB3505W-MB3510W | MP5005W-MP5010W | MB1S-TP-MB6S-TP 
Average Forward 15A 4.0A 1A 8.0A 6.0A 10.0A 15.0A 25.0A 35.0A 50.0A 0.5A 
Current, Ir(av) Ту = 25°C Ts = 50°C Ta= 40°C Tc = 50°C Ts = 50°C T= 75°C Ts = 55°C Ts = 55°C Ty = 55°C Ts = 55°C Ts = 55°C 
Peak Forward 50A 200A 50A 125A 125A 150A 300A 300A 300A 400A 30A 
Surge Current, Іғѕм 8.3ms, half sine | 8.3 ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 
Maximum Forward ШЇ] 1.0/ 14V 10V 14V 14V 14V 14V 14V 12V 1.0V 
Voltage Drop Per 1ЕМ=1.5А, IFu=4.0A, IFM=1.0A, IFu=4.0A, 1ғм=3.0А, 1ғм=5.0А, 1ЕМ=7.5А, IFu=12.5A, IFu=17.5A, IFu=20A, IFu=0.4A, 
Element, VF Ts=25°C* Ts=25°C* Ta=25°C ТА=25°С* Т.=25°С* Ts=25°C" Tu-25*C* Ту=25°С* Ts=25°C* Ts=25°C* Ta=25°C* 
ж Pulse Test: Pulse width 300 usec, Duty cycle 1% 
Max. Peak Tape & Reel Max. Peak Tape & Reel 
Reverse Digi-Key Price Each Pricing MCC Reverse Digi-Key Price Each Pricing MCC 
Fig.| Voltage Part No. 1 10 10 500 1,00) 3,000 | PartNo. Fig.| Voltage Part No. 1 10 100 500 1,00) 3,000 | PartNo. 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier BR-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V RB151MS-ND 52 4 3 33 26 — | RB151 600\ MB106MS-ND 280 245 210 175 140 — | МВ106 
100V RB152MS-ND 52 4 3 33 26 — | RB152 5 800V MB108MS-ND 280 245 240 175 140 — | МВ108 
А АЮУ МЕ 2 D v. F A — ides 1000V MB1010MS-ND 300 263 225 1.88 150 — | MB1010 
54MS- 4 5 45  . f — 5 B == i 2 = 
600V RB155MS-ND $0 53 4 38 30 — | RB155 MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V MB1505WMS-ND 440 385 330 275 220 — | MB1505W 
800V RB156MS-ND 60 53 45 38 30 — | RB156 
i mi 100V MB151WMS-ND 440 385 330 275 220 — | MB151W 
1000V RB157MS-ND 60 53 45 38 30 RB157 
- = = 200V MB152WMS-ND 440 385 330 275 220 — | MB152W 
HS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier 6 | 400V MB154WMS-ND 440 385 330 275 220 — | MB154W 
50V ВОІН 140 123 105 8 70 =| 884011 600V MB156WMS-ND 460 403 345 248 230 — | MB156W 
100V RS402LMS-ND 140 123 105  .88 70 — | RS402L И = 
300V ND 140. "153; 05 E 0 НВ 800V MB158WMS-ND 460 403 345 288 230 MB158W 
i ; à à ў | = 1000V MB1510WMS-ND 460 403 345 288 230 — | МВ1510М/ 
2 400V RS404LMS-ND 140 123 105  .88 70 RS404L - - F 
600V RS405LMS-ND 140 123 105 88 70 RS405L MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
800V RS406LMS-ND 140 123 105 88 70 — | RS406L 50V MB2505WMS-ND 440 385 330 275 220 — | MB2505W 
1000V RS407LMS-ND 140 128 105  .88 70 — | 94071 100V MB251WMS-ND 440 385 330 275 220 — | MB251W 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 200V MB252WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 — | MB252W 
SV DB1O1MS-ND 52 50 39 33 26 —T DB101 6 400V MB254WMS-ND 460 403 345 288 230 — | MB254W 
Й z 600V MB256WMS-ND 480 420 360 300 240 — | MB256W 
100V DB102MS-ND 52 50 39 33 26 DB102 
200V DB103MS-ND 56 — 54 №2 35 28 — | DB103 800V MB258WMS-ND 480 420 360 300 240 — | MB258W 
3 400V DB104MS-ND 60 5 4 38 30 — | DB104 1000V MB2510WMS-ND 520 455 390 325 260 — | MB2510W. 
600V DB105MS-ND 64 62 48 40 32 --| DB105 MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
800V DB106MS-ND л 69 54 45 36 — | DB106 50V MB3505WMS-ND 480 420 360 300 240 — | MB3505W 
1000V DB107MS-ND 80 7 4.50 40 — | 08107 100V MB351WMS-ND 480 420 360 300 240 — | MB351W 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier 200V MB352WMS-ND 480 420 3.60 3.00 240 — | MB352W 
50V MB805MS-ND 220 193 1.65 138 140 — | MB805 6 400V MB354WMS-ND 5.00 438 375 343 250 — | MB354W 
100V MB81MS-ND 220 193 1.65 138 110 — | MB81 600V MB356WMS-ND 5.00 428 375 313 250 — | MB356W 
200V MB82MS-ND 220 193 1.65 138 1410 — | MB82 800V MB358WMS-ND 520 455 390 325 260 — | MB358W 
4 400V MB84MS-ND 220 1.93 1.65 138 140 — | М884 1000V MB3510WMS-ND 5.60 490 420 350 280 — | MB3510W 
шү емо 220 198 tee ү ы = Мр MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
А | : а : : ті 50V MP5005WMS-ND 640 560 480 4.00 3.20 — | MP5005W 
1000V MBBT0MS:ND 220 193 165 138 110 —| МВ810 100V MP501WMS-ND 640 560 480 400 320 — | NP501W 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier 200V MP502WMS-ND 640 560 480 400 320 — | MP502W 
50V PB605MS-ND 160 140 120 100  .80 — | PB605 7 400V MP504WMS-ND 640 560 480 400 320 — | MP504W 
100V PB61MS-ND 160 140 120 100 80 — | PB61 600V MP506WMS-ND 680 595 510 425 340 — | MP506W 
200V PB62MS-ND 160 140 120 100  .80 — | PB62 800V MP508WMS-ND 680 595 540 425 340 — | MP508W 
5 400V PB64MS-ND 160 140 120 100 80 — | PB64 1000V MP5010WMS-ND. 680 595 510 425 340 — | MP5010W 
600V gO ND, 180 10 120 100 80 — | РВ96 NEW! MBS-1 — 0.5 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier, 
800V PB68MS-ND 160 140 1.20 100  .80 — | PB68 Я à 
1000V PB610MS-ND 160 140 120 100 80 — | PB610 Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
7 5 гі 100V MB1S-TPMSCT-NDt = 40 32 — 24| 160.00/M | МВ15-ТР 
BR-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier 200V MB2S-TPMSCT-NDt — 4 32 - 2 | 16000/M | МВ25-ТР 
50V MB1005MS-ND 220 193 1.65 138 1410 — | MB1005 8 . 7 = _ _ 
400V MB4S-TPMSCT-NDT 40 32 24 | 160.00/M | MB4S-TP 
n 100V MB101MS-ND 220 1.93 1.65 138 1410 — | MB101 600V MB6S-TPMSCT-NDt _ 40 3 — “а! 16000/M | MBGS-TP 
200V MB102MS-ND 220 1.93 1.65 138 1410 — | MB102 s : - : 
400V MB104MS-ND 240 240 180 150 120 — | MB104 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
= = за ы ры ГТ Features: * 8 Isolated lines ” Standard SOIC 14 pin Surface Mount Package * UL94V-0 Flammability Classification 
Microsemi. т 
5 Vbr @ Ibr Ir CAP Vf @ If 
А А Ш = 100рА 25°С eov trr = 100тА 
NEW! Switching _ vV | (A) м (p) | (ns) v Digi-Key Pricing 
Di d A ТЕ Міп. Мах. Qe vr Max. Max. Min. Max Part No. 1 10 100 
lode rray Е 90 0.200 20 1.5 5.0 1 1.20 | MMAD1103E3-ND 7.56 68.04 567.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


ТТА (тоѕз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


*M*C*C* Micro Commercial Components ` SW Diodes - silicon Epitaxial 


Average Rectified Current lo: 150 mA Power Dissipation PTOT: 500mW Reverse Recovery Time Түт: 4nS (IF=10mA; VR=6V; RL=100Q) 


Fig. 1 — MINIMELF, SMT Fig. 3 — SOD-123 NEW! Fig. 4 — SOD-323 NEW! Fig. 5 — SOT-23-2 NEW! Fig. 6 — SOT-323 NEW! 
A A ГА F А 
Cathode Mark —в— | —B— De Dr 
Dimensions (mm) ПЕ ПЕ 1 
Dim. B 2 3 
T Cathode Mark Cathode Mark E = m: 
ES T 
5 Khe 
Gok азі Dimensions (тт) Dimensions (тт) 
- - Dim. | Min. Max. Dim. | Мі. Мах. 
Fig. 2 — DO-35 Dimensions (mm) Dimensions (mm) 280 304 А |1480 220 
іт. | Min. Мах. .| Min. Max. 210 264 B |115 135 
3.55 3.85 2.30 270 140 C 2.00 220 
7 255 2.85 1.60 1.80 ў 1.03 D | (.65 Nominal) 
aA cop =! : : 140 1.80 115 135 i 2.05 Е |120 140 
2 — 135 80 115 J .60 F .30 40 
30 .78 25 40 К 100 G .000 — 100 
Cathode Mark й 5  — 10 — 45 j 142 H | 90 100 
— 25 10 25 i 180 J 100 .250 
— 15 — 45 Р 51 K | 30 40 
Cut Tape 
Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MCC 
Fig.| VR VRM 10 ІМ Ур аа а Рай Мо. 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
1 75V 100V 150mA 500mA 1.0V = = = DL4148MSCT-ND 175 6.38 DL4148MSTR-ND 2,500 49.00/M DL4148 
2 75V 100V 150mA 2.0A 1.0V = = = 1N4148MSCT-ND .53 4.20 1N4148MSTR-ND 10,000 14.00/M 1N4148 
NEW! Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
1 50V 75V 200mA 4.0A 570mV — — = DL4150TPMSCT-ND .60 4.80 DL4150TPMSTR-ND 2,500 24.00/M DL4150-TP 
75V 100V 150mA 500mA 1.0V = = = DL4448TPMSCT-ND .50 4.00 DL4448TPMSTR-ND 2,500 20.00/M DL4448-TP. 
75V 100V 150mA 350mA 1.0V = == = 1N4148WTPMSCT-ND 1.00 8.00 1N4148WTPMSTR-ND 3,000 40.00/M 1N4148W-TP 
3 75V 75V 200mA 2.0A 1.0V — к= = BAS16WTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS16WTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAS16W-TP 
75V 75V 150mA 2.0A 1.0V = = = BAS16WTIPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS16WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAS16WT-TP 
4 100V 75V 300mA 2.0A 1.0V — - = 1N4148WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 1N4148WXTPMSTR-ND 3,000 40.00/M 1N4148WX-TP 
75V 85V 200mA 2.0A 1.0V — = = BAS16WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS16WXTPMSTR-ND 3.000 40.00/M BAS16WX-TP 
75V 100V 300mA 1.0A 1.25V = — = BAS16TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS16TPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAS16-TP 
75V 100V 200mA 1.0A 1.25V — — = BAS16VTPMSCT-ND 2.00 16.00 BAS16VTPMSTR-ND 3,000 80.00/M BAS16V-TP 
100V 120V 200mA 2.5A 1.25V K A A BAS19TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS19TPMSTR-ND 3,000 40.00/M ВА519-ТР 
150V 200V 200mA 2.5A 1.25V K A A BAS20TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS20TPMSTR-ND 3,000 40.00/M ВА520-ТР 
200V 250V 200mA 2.5A 1.25V K A A BAS21TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS21TPMSTR-ND 3,000 40.00/M ВА521-ТР 
5 200V 250V 200mA — 1100mV A K K BAS21ATPMSCT-ND 1.25 10.00 BAS21ATPMSTR-ND 3,000 50.00/M BAS21A-TP 
200V 250V 200mA — 1100mV K A A BAS21CTPMSCT-ND 1.25 10.00 BAS21CTPMSTR-ND 3,000 50.00/M BAS21C-TP 
200V 250V 200mA = 1100mV K/A A K BAS21STPMSCT-ND 1.25 10.00 BAS21STPMSTR-ND 3,000 50.00/M BAS21S-TP 
75V — 150mA 1.0А 855mV K A A BAV70TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAV70TPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV70-TP 
75V — 150mA 1.0A 855mV K/A A K BAV99TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAV99TPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV99-TP 
75V — 150mA 1.0А 855mV A K K BAWS6TPMSCT-ND 1.00 8.00 BAWS6TPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAW56-TP 
100V — 150mA 1.0А 820mV K/A A C MMBD7000TPMSCT-ND 1.00 8.00 MMBD7000TPMSTR-ND. 3,000 40.00/M MMBD7000-TP. 
100V — 200mA 2.5A 1.25V K A = BAS19WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS19WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAS19WT-TP 
150V — 200mA 2.5A 1.25V K A = BAS20WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS20WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAS20WT-TP 
6 200V — 200mA 2.5A 1000mV K A = BAS21WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAS21WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAS21WT-TP 
75V — 150mA 1.0A 855mV K A A BAV7OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAV7OWTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV70WT-TP 
75V = 150mA 1.0А 855mV K/A A K BAV99WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAV99WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAV99WT-TP 
75V — 150mA 1.0А 855mV A K K BAWSeWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 BAWS6WTTPMSTR-ND 3,000 40.00/M BAW56WT-TP 
“МС-С: Місго Commercial Components NEW! Mosfets A Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
Dim. | Min. Max. | (Dim. | Min. Мах. 
Lead Free/RoHS Compliant 15 30 90 1.10 
у ү 150 170 
Cut Tape Tape & Reel 110 1.25 56 60 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing MCC 155 1.70 10 30 
Voss | !p | Ірм | Pps(oN) | Part No. 10 100 | Part No. 3,000 Part No. (0.50 Nominal) 40 — 38 
60V 280mA | 1.5A 750 2N7002VTPMSCT-ND 2.00 16.00 2N7002VTPMSTR-ND 80.00/M 2N7002V-TP 


*M*C*C* Micro Commercial Components Fight SO T9 радны 
Г і — 
Я Dimensions (mm 
NEW! Transistors Lead Free/RoHS Compliant Dim. | Min. (тт) Dimensions (тт) 
Сш Таре | Таре & Reel” j | Dim. Мп. Max. 
Digi-Key Pricing Pricing MCC A |180 220 

Fig. “ceo | VcE(sa) | © | НЕЕ | Pd | PartNo. 10 100 3,000 Part №. B |145 135 
40V | озу | — | 75 | 350mW| MMBT2222ATPMSCT-ND 75 6.00 30.00/M | MMBT2222A-TP С rm" d 
40V | O2Vdc | — | 100 | 350mW | MMBT3904TPMSCT-ND 75 600 30.00/M | MMBT3904-TP E 140 
40V | O4Vdc | — | 80 |350mW | MMBT4401TPMSCT-ND 75 600 30.00/M | ММВТ4401-ТР F 40 

+ | 60V | 02506 | 500тА | 100 |350mW | MMBTAOSTPMSCT-ND 150 12.00 60.00/М | ММВТА05-ТР G 100 
80V | 0.25\ас | 500тА | 100 | 350mW | MMBTA06TPMSCT-ND 150 1200 60.00/М | ММВТА06-ТР H 1.00 
30V | i5Vdc | — | 5000 |225mW | MMBTA13TPMSCT-ND 250 20.00 |  100.00/M | MMBTA13-TP J 250 
30V | 1.5Vdc | — |10000 | 225mW | MMBTA14TPMSCT-ND 250 2000] 100.00/М | MMBTA14-TP K 40 
300V | O.5Vdc | — | 40 | 300mW| MMBTA42TPMSCT-ND 150 1200 60.00/М | MMBTA42-TP 
40V | O6Vdc | — | 100 | 200mW | MMST2222ATPMSCT-ND 140 800 40.00/M | MMST2222A-TP Fig. 3 — SOT-363 Fig. 4 — SOT-563 
-60V | -0.6Vdc | — | 100 | 200mW | MMST2907ATPMSCT-ND 1.00 8.00 40.00/M | MMST2907A-TP 
40V | 025Vdc| — | 100 | — | MMST3904TPMSCT-ND 100 8.00 40.00/M | MMST3904-TP 
40V | O2Vdc | 200тА | 100 | — | MMST3906TPMSCT-ND — 100 8.00 40.00/M | MMST3906-TP Dimensions (mm) 

2 | 40V | O4Vdc | — | 100 | 200mw| MMST4401TPMSCT-ND — 1.00 800 40.00/М | MMST4401-TP Dim.| Min. Мах. Dimensions (mm) 
-40V | -0.4Vde | — | 100 | 200mW | MMST4403TPMSCT-ND — 100 8.00 40.00/M | MMST4403-TP A | 10 30 Dim.| Min. — Max. 
-150 | -02Vdc | — | 60 |200mW| MMSTS401TPMSCT-ND 1.00 800 40.00/M | MMST5401-TP B |145 135 А | 45 30 
160V | 0.154 | — | 80 |200mW| MMSTS551TPMSCT-ND 100 800 40.00/M | MMST5551-TP C |200 220 B | 110 125 
300V | 0.5/4с | 200тА | 40 — | MMSTA42TPMSCT-ND 100 800 40.00/M | MMSTA42-TP D | (65 Nominal) C | 155 170 

з | 40V | O3Vdc | 200тА | 100 | 200mW| MMDT3904VTPMSCT-ND — 2.00 1600 80.00/M | MMDT3904V-TP F D | (50 Nominal) 
45V | 0.5Vdc | ОЛА | 200 |225mW | BC847BVTPMSCT-ND 150 12.00 60.00/M | BC847BV-TP H 6 | 

а] “Бу —  |-00mA| — | 310mW | BC857BVTPMSCT-ND 150 1200 60.00/M | BC857BV-TP J H 
40V | O3Vdc | osa | 75 — | MMDT2222VTPMSCT-ND 200 16.00 80.00/M | MMDT2222V-TP K K 
-40V |-025Vdc| -02А | 100 | — | MMDT3906VTPMSCT-ND 200 16.00 80.00/М | MMDT3906V-TP L " 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (1053 775 
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RF and Microwave Products 


Low Noise Bipolar Transistors a Ermer 
F3  2.Base 
Test NF GA S21E2 fT IC CutTape Tape & Reel 3. Collector 
Pack- 1 Тур Typ VCE IC Typ Typ HFE | Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. age GHz dB dB V mA dB GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 SMT 2.0 1.9 9.5 6 10 9 10.0 120 35 NE68019CT-ND .66 550 25.67 NE68019TR-ND 367.00/M 
1 S0T-323 2.0 17 9.5 6 10 85 | 10.0 100 35 NE68030CT-ND .84 7.00 3267 NE68030TR-ND 467.00/M 
2B | SOT-143R 2.0 17 11 6 10 9 10.0 100 35 NE68039RCT-ND * 90 7.50 35.00 NE68039RTR-ND 500.00/M 
1 SMT 1.0 14 14 8 20 14 7.0 120 65 NE68119CT-ND 60 5.00 23.33 NE68119TR-ND 333.00/M 
1 50Т-323 1.0 15 13.5 8 20 13 7.0 120 65 NE68130CT-ND 418 6.25 2917 NE68130TR-ND 417.00/M 
2A | SOT-143R 1.0 12 18.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139CT-ND 75 6.25 2917 NE68139TR-ND 417.00/M 
2B | SOT-143R 1.0 12 18.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139RCT-ND * 15 625 2917 NE68139RTR-ND 417.00/M 
1 SMT 2.0 15 7:5 3 10 9 12.0 110 30 NE68519CT-ND .66 550 25.67 NE68519TR-ND 367.00/M 
1 S0T-323 2.0 15 7 3 10 85 | 12.0 110 30 NE68530CT-ND .81 6.75 3150 NE68530TR-ND 450.00/M 
1 SMT 2.0 1.3 7.5 1 10 75 9.0 100 30 NE68719CT-ND 75 625 29.17 NE68719TR-ND 417.00/M B 
т | 807-323 | 20 | 13 | 75 1 10 | 75 | 90 | 100 | 30 | NE68730CT-ND 105 875 40.83 | NE68730TR-ND 583.00/M 1. Collector 1. Emitter 
1 | sm | го | 15 | 8 3 | 20 | 8 | 95 | 120 | 100 | NE68819CT-ND 50 500 2333 | NE68819TR-ND 333.00M ud н 
ЗА | SOT-363 2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696M01CT-ND .87 725 3383 NE696M01TR-ND 483.00/M 4. Emitter 4 Base 
1 SMT 1.0 14 12.5 3 Т 9 45 120 100 NE85619CT-ND 54 450 21.00 NE85619TR-ND 300.00/M ` ` 
1 S0T-323 1.0 13 12 10 20 12 4.5 110 100 NE85630CT-ND .66 5.50 25.67 NE85630TR-ND 367.00/M 
1 S0T-23 1.0 14 9 10 20 115 | 70 120 100 NE85633CT-ND 66 5.50 25.67 NE85633TR-ND 367.00/M 
2B | SOT-143R 1.0 15 18.5 10 20 13 7.0 120 100 NE85639RCT-ND * 66 5.50 25.67 NE85639RTR-ND 367.00/M c D 
Dual Package 1. Source Б COUR 
a | soraa | 29 | 19 | — 3 5 | 75 | во | 120 | 35 | UPABODTCT-ND — 147 975 4550 | UPABDDTTR-ND 650.00/M M a Saree 
2.0 1.5 = 3 10 8.5 | 12.0 100 30 UPA806TCT-ND 147 9.75 4550 UPA806TTR-ND 650.00/M 4 Gate 1 4. Drain 
зс | 507-363 1.0 12 — 3 7 9 45 120 100 UPAB10TCT-ND .99 8.25 38.50 UPA810TTR-ND 550.00/M 
2.0 1.5 — 3 7 5 9.0 120 100 UPA814TCT-ND 147 9.75 45.50 UPA814TTR-ND 650.00/M 
* Reverse Pinout (see Fig.) 
Medium Power Bipolar Transistors à 
Test PidB ifT Ic Cut Tape Tape & Reel 1. Emitter 
Pack- f VCE IC Pin Typ Typ HFE | Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing й e 
Fig. | age GHz V mA dBM ВМ GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 4. RISE 
4 |SOT-89 1.0 12.5 100 20.5 275 55 100 250 NE46134CT-ND 1.68 14.00 65.33 NE46134TR-ND 933.00 5. Emitter 
1.0 10 40 13 22 6.5 120 100 NE85634CT-ND .90 7.50 35.00 NE85634TR-ND 500.00 6. Collector 
Bipolar Oscillator Transistors 
Posc fT IC Cut Tape Tape & Reel 
Pack- f VCE IC Typ Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. age GHz V mA w GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 50Т-23] 25 2.5 0.4 0.001 2 100 50 NE94433CT-ND 36 3.00 14.00 NE94433TR-ND 200.00/M 
General Purpose GaAs FETs 1.0071 
Gate | Gate | Frequency | Test NF/GA Bias Cut Tape Tape & Reel я oue, 
Length| Width | Range t | vos | ws | NF | GA | Р1@В | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing E ы” 
Fig. | Package um um GHHz GHz ү тА úB úB dBm Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 6. Vconti 
2C | SOT-143R 1 400 0.1-6 0.9 5 10 141 20 12 NE25139CT-ND 1.50 12.50 58.33 NE25139TR-ND 833.00/M 
2D | 50Т-343 0.6 400 0.1-6 20 2 5 0.6 16 16 NE34018CT-ND 1.65 13.75 64.17 NE34018TR-ND 848.00/M 
Silicon MMIC Wideband Amplifiers 
fType lec NF Gain | RLin | RLout | P1dB | ISOL Cut Tape Tape & Reel 
3dB down Vcc | Typ | Typ Typ Typ Typ Typ Typ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.| Package MHz Vim, dB dB dB dB dBm dB Part No. 11 10 50 Part Мо. 1,000 3,000 
БА | 8 ріп SSOP| 1900 5 49 | 6.0 23 14 4 +15.9 | 35 UPC1678GVCT-ND 2.05 2385 11263 UPC1678GVTR-ND 1634.00 = 
2900 5 12 | 5.0 13 25 12 -2.6 30 UPC2711TBCT-ND 1.41 1175 54.83 UPC2711TBTR-ND = 783.00/M 
2600 5 12| 45 20 12 13 -04 33 UPC2712TBCT-ND 1.41 1175 54.83 UPC2712TBTR-ND — 667.00/M 
3D| SOT-363 2700 3 75| 60 12 11 5.5 -3.0 33 UPC2745TBCT-ND 138 11.50 53.67 UPC2745TBTR-ND — 767.00/M 
1500 3 75| 40 19 13 8.5 -3.7 45 UPC2746TBCT-ND 138 11.50 53.67 UPC2746TBTR-ND — 767.00/M 
2900 3 27 | 65 14.5 8.5 12 +7 25 UPC2762TBCT-ND 138 11.50 53.67 UPC2762TBTR-ND — 767.00/M 
2400 3 27 | 55 20 12 9 46.5 29 UPC2763TBCT-ND 1.38 1150 5367 UPC2763TBTR-ND = 767.00/M 
30 | SOT-363 2400 3 36 | 6.0 21 14 10 411.5 | 30 UPC2771TBCT-ND 1.38 1150 5367 UPC2771TBTR-ND — 767.00/M 
2700 5 25 | 60 23 7.5 20 +6 32 UPC2776TBCT-ND 141 11.75 54.83 UPC2776TBTR-ND — 783.00/M 
Silicon MMIC Prescalers 
fin Pin lcc Cut Tape Tape & Reel 
GHz dBm Усе Тур Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig.| Package Min Max Min Max V mA Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
5B 0.5 3 -15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1507GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1507GVTR-ND 1850.00 
5D 8 pin SSOP 0.5 3 -10 46 5 10 2 UPB1508GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1508GVTR-ND 1850.00 
5C 0.5 1 -20 -5 3 5 2/4/8 UPB1509GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1509GVTR-ND 1850.00 
5D 05 3 -10 +6 5 15 4 UPB1510GVCT-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1510GVTR-ND 1850.00 
GaAs MMIC SPDT Switches 
Frequency IL Isolation | RLin | RLout Cut Tape Tape & Reel 
Range Typ © 2GHz Min Min | Р14В tsw Vcont | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package GHz dB dB dB dB | dBm ns V Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
3E | SOT-26 0.1-2.5 0.5 20 11 11 +30 30 +3/0 UPG152TACT-ND 1.62 13.50 63.00 UPG152TATR-ND 900.00/M 
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Amplifiers 
Freq. Cut Tape Tape and Reel 
Typ. Bias Range Gain @ 2GHz |Р1ав Ф 2GHz| NF e 2GHz -Key Pricing Digi-Key Pricing Agilent 
Package | (V/mA) (GHz) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3/14 DC-3.5 21.5 2.2 3.8 516-1490-1-ND 72 6.00 48.00 516-1490-2-ND 360.00/M ABA-31563-TR1G 
3/37 DC-2.5 19.0 84 8.5 516-1491-1-ND 78 6.50 52.00 516-1491-2-ND 390.00/M ABA-32563-TR1G 
soras) 5/18 DC-3.5 21.5 18 87 516-1492-1-ND .69 5.75 46.00 516-1492-2-ND 345.00/M ABA-51563-TR1 
5/35 DC-3.5 21.5 98 33 516-1493-1-ND 75 6.25 50.00 516-1493-2-ND 375.00/M ABA-52563-TR1 
5/46 DC-3.5 21.5 12.7 3.5 516-1494-1-ND .93 7.75 62.00 516-1494-2-ND 465.00/M ABA-53563-TR1 
5/79 DC-3.4 23.0 16.1 44 516-1495-1-ND 99 8.25 66.00 516-1495-2-ND 495.00/M ABA-54563-TR1G 
Freq. Cut Tape Tape and Reel 
Range Test Freq. Vdd Іва МЕ Gain P4dB Pricing Digi-Key Pricing Agilent 
Package (GHz) (GHz) (V) (mA) (dB) (dB) (dBm) | Part No. 1 10 100 | Part Мо. 3,000 Part No. 
ОС - 2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 1.9 516-1496-1-ND .60 5.00 40.00 | 516-1496-2-ND 300.00/M ADA-4543-TR1 
SOT-343 DC-2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 516-1497-1-ND .66 5.50 44.00 | 516-1497-2-ND 330.00/M ADA-4643-TR1 
ОС - 2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 17.1 516-1498-1-ND .72 6.00 48.00 | 516-1498-2-ND 360.00/M ADA-4743-TR1 
0.1-6 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 516-1510-1-ND 2.22 18.50 148.00 | 516-1510-2-ND 1110.00/M MGA-81563-TR1 
SOT-363 0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1511-1-ND 2.61 21.75 174.00 | 516-1511-2-ND 1305.00/M MGA-82563-TR1 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1512-1-ND 2.52 21.00 168.00 | 516-1512-2-ND 1260.00/М MGA-87563-TR1 
Freq. Range | NF @ Freq. | Gain Ф Freq. | Ріав @ Freq. | ІРҙ Ф Freq. Vcc Device Device І Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* Agilent 
Package (GHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) Min. Volt. (М) | (mA) Мах. | Part Мо. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
05-SMD 0.05 – 1.3 3.6/0.5GHz | 12.0/0.5GHz 17.5/0.5GHz | 30.0/0.5GHz 8 5.5 80 516-1517-1-ND 3.75 31.25 250.00 500 937.50 | MSA-1105-TR1 
DC-0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1515-1-ND 2.55 21.25 170.00 1,000 1275.00 | MSA-0686-TR1 
86-SMD DC-4 3.3/1GHz 22.5/1GHz 12.5/1GHz 27.0/1GHz 10 7.8 65 516-1516-1-ND 1.95 16.25 130.00 1,000 975.00 | MSA-0886-TR1 
DC-2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1 GHz Са 47 60 516-1513-1-ND 2.55 21.25 170.00 3,000 | 1275.00/M | MSA-0311-TR1 
SOT-143 DC-0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1514-1-ND 1.80 15.00 120.00 3,000 900.00/M | MSA-0611-TR1 
DC - 0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1518-1-ND 3.15 26.25 210.00 3,000 | 1575.00/M | MSA-2111-TR1 
DC - 0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.01GHz 23.0/1GHz 7 4.5 50 516-1519-1-ND 3.15 26.25 210.00 3,000 | 1575.00/M | MSA-3111-TR1 
* For Tape and Reel Part No. change 1-ND to 2-ND 
NPN Silicon Bipolar Transistors 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Vce NFo Ga P4dB G1dB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Agilent 
Package (GHz) (V) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-23 0.9 2.7 1.0 12.5 13.0 15.0 516-1501-1-ND .36 3.00 24.00 516-1501-2-ND 180.00/M AT-32033-TR1 
0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1505-1-ND 39 3.25 26.00 516-1505-2-ND 195.00/M AT-41533-TR1 
SOT-143 0.9 27 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1499-1-ND .39 3.25 26.00 516-1499-2-ND 195.00/M AT-32011-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1503-1-ND .39 3.25 26.00 516-1503-2-ND 195.00/M AT-41511-TR1 
SOT-323 0.9 2.7 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1500-1-ND .39 3.25 26.00 516-1500-2-ND 195.00/M AT-32032-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1504-1-ND 45 3.75 30.00 516-1504-2-ND 225.00/M AT-41532-TR1 
SOT-363 0.9 27 1.1 14.5 12.0 16.0 516-1502-1-ND 51 4.25 34.00 516-1502-2-ND 255.00/M AT-32063-TR1 
HEMTs 
Freq. Cut Tape Tape and Reel 
Gate Width Range Test Freq. Vdd Іва NFo Ga OIP3 P4dB Digi-Key Pricing Pricing* Agilent 
Package (um) (GHz) (GHz) (V) (mA) (dB) (dB) | (dBm) | (dBm) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1506-1-ND 3.51 29.25 234.00 1755.00/M ATF-34143-TR1 
SOT-343 800 0.45-6 2.0 30 60 0.5 16.6 36.2 20.4 516-1507-1-ND 4.23 35.25 282.00 2115.00/M ATF-54143-TR1 
400 0.45-6 2.0 2.7 10 0.6 17.7 24.2 14.4 516-1508-1-ND 1.80 15.00 120.00 900.00/M ATF-55143-TR1 
MiniPak 400 0.45 – 10 2.0 2.7 10 0.5 17.5 24.1 14.6 516-1509-1-ND 1.80 15.00 120.00 900.00/M ATF-551M4-TR1 


* For Tape and Reel Part No. change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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ROHMI new: mosfets 


Dimensions in (mm) 
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VDSS | Typ. RDS Vas ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
N-Channel 
27то 4.5 6.5 26 2 RSS065N03TBCT-ND 75 1503 45.09 RSS065N03TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSS065N03TB 
15то 4.5 9 36 2 RSS090N03TBCT-ND .75 15.03 45.09 RSS090N03TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSS090N03TB 
12.5то 4.5 10 40 2 RSS100N03TBCT-ND .87 17.37 52.11 RSS100NOSTBTR-ND 2,500 275.00/М | RSS100NOSTB 
8-SOIC 30 10.3mQ 4.5 11 44 2 RSS110N03TBCT-ND 1.35 29.17 89.75 RSS110N03TBTR-ND 2,500 477.00/M | RSS110N03TB 
9.4mQ 4.5 12 48 2 RSS120NOSTBCT-ND 1.10 21.96 65.88 RSS120NOSTBTR-ND 2,500 348.00/M | RSS120NO3TB 
8.6mQ 4.5 12.5 50 2 RSS125NO03TBCT-ND 1.54 32.06 107.73 RSS125NO03TBTR-ND 2,500 667.00/M | В55125М03ТВ 
7.4mQ 4.5 13 52 2 RSS130N03TBCT-ND 1.62 33.69 113.19 RSS130N03TBTR-ND 2,500 701.00/M | RSS130N03TB 
6mo 4.5 14 56 2 RSS140N03TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 RSS140N03TBTR-ND 2,500 512.00/M | RSS140N03TB 
SOT-23 60 7.5Q 5 0.115 0.8 0.225 RK7002T116CT-ND .34 5.00 13.00 RK7002T116TR-ND 3,000 47.00/M | RK7002T116 
1.19 4 0.3 1.2 0.2 RK7002AT116CT-ND 43 6.25 16.25 RK7002AT116TR-ND 3,000 59.00/M | RK7002AT116 
30 0.090 4 3 = 0.5 RHP030N03T100CT-ND 71 14.20 42.60 RHP030N03T100TR-ND 1,000 227.00 | RHP030N03T100 
SOT-89 0.160 4 2.5 = 0.5 RJP020N06T100CT-ND .97 19.35 58.05 RJP020N06T100TR-ND 1,000 333.00 | RUP020N06T100 
60 0.250 4 2 8 0.5 2SK3065T100CT-ND 61 12.20 36.60 2SK3065T100TR-ND 1,000 195.00 | 2SK3065T100 
0.240 4 2 = 0.5 RHP020N06T100CT-ND .69 13.86 41.58 RHPO20NO6T100TR-ND 1,000 239.00 | RHPO20NO6T100 
140 4 0.3 = 0.2 RHU003N03T106CT-ND 45 7.69 21.32 RHU003N03T106TR-ND 3,000 82.00/M | RHU003N03T106 
30 50 4 0.1 0.4 0.2 2SK3018T106CT-ND 40 6.75 18.72 2SK3018T106TR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3018T106 
SOT-323 0.90 4 0.3 >= 0.2 RJU003N03T106CT-ND .37 6.38 17.68 RJU003N03T106TR-ND 3,000 68.00/M | RJU003N03T106 
60 2.80 4 0.2 0.8 0.2 RHUOO02NO6T106CT-ND 49 7.25 18.85 RHU002N06T106TR-ND 3,000 68.00/M | RHU002N06T106 
1.79 4 0.2 = 0.2 RJU002N06T106CT-ND 45 7.60 21.32 RJU002N06T106TR-ND 3,000 82.00/M | RUU002N06T106 
2.80 4 0.2 0.8 0.2 2SK2731T146CT-ND 44 8.13 22.88 2SK2731T146TR-ND 3,000 94.00/M | 2SK2731T146 
SOT-346 30 0.580 4 0.5 = 0.2 RHKOO5N03T146CT-ND 39 7.50 21.60 RHKOO5N03T146TR-ND 3,000 102.00/M | ВНК005М03Т146 
0.430 4 0.5 = 0.2 RJKOOSNO3T146CT-ND 44 843 22.88 RJKOOSNO3T146TR-ND 3,000 94.00/M | RJKOOSNO3T146 
60 1.10 4 0.3 = 0.2 RHKOO3NO6T146CT-ND 45 8.68 24.84 RHK003N06T146TR-ND 3,000 117.00/M | RHK003N06T146 
SOT-363 30 50 4 0.1 0.2 0.15 UM6K1NTNCT-ND 46 844 23.76 UM6K1NTNTR-ND 3,000 97.00/M | UM6K1NTN 
SOT-416 30 50 4 0.1 0.4 0.15 2SK3019TLCT-ND .40 6.75 18.72 2SK3019TLTR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3019TL 
0.40 4 2 8 20 2SK2094TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2094TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2094TL 
60 0.170 4 5 20 20 2SK2503TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2503TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2503TL. 
0.150* 10 8 20 20 RK3055ETLCT-ND 1.12 22.32 66.96 RK3055ETLTR-ND 2,500 353.00/M | RK3055ETL 
SOT-428 100 0.250 4 5 20 20 2SK2504TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 2SK2504TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2504TL 
200 0.70 10 3 12 20 2SK2887TLCT-ND 1.68 36.40 112.00 2SK2887TLTR-ND 2,500 596.00/М | 2SK2887TL 
500 зо 10 2 6 20 2SK2715TLCT-ND .90 17.91 53.73 2SK2715TLTR-ND 2,500 284.00/М | 2SK2715TL 
600 440 10 2 6 20 2SK3050TLCT-ND .98 19.62 58.86 2SK3050TLTR-ND 2,500 311.00/M | 2SK3050TL 
60 0.119 4 10 40 30 2SK2095N-ND 2.40 50.00 168.00 — = — | 2SK2095N 
0.550 10 5 20 30 RDNO050N20-ND 1.04 20.88 62.64 = = — | RDNOSON20 
200 0.270 10 10 40 35 RDN100N20-ND .98 21.13 65.00 — = — | RDN100N20 
0.120 10 15 45 40 RDN150N20-ND 1.50 32.50 100.00 = = — | RDN150N20 
250 0.38Q 10 8 32 35 RDNO80N25-ND 1.09 23.56 72.50 = = — | RDNO80N25 
TO-220FN 0.160 10 12 48 40 RDN120N25-ND 1.56 32.50 109.20 = = — | RDN120N25 
450 0.850 10 7 28 30 2SK2299N-ND 1.71 35.63 119.70 = — — | 25К2299М 
10 10 5 20 30 2SK2713-ND 1.76 38.19 117.50 = = — | 28K2713 
500 1.19 10 5 20 30 2SK2793-ND 2.42 50.50 169.68 = = — | 25К2793 
600 19 10 7 28 30 2SK2740-ND 2.58 53.69 180.39 — = — | 25К2740 
1.80 10 4 16 30 2SK2792-ND 2.69 56.13 188.58 = — — | 25К2792 
TSMT-3 30 тато 4.5 2.5 10 1 RSR025N03TLCT-ND .65 12.90 38.70 RSR025N03TLTR-ND 3,000 194.00/M | RSR025N03TL 
66mQ 4.5 2.5 = 1 RTRO25NOSTLCT-ND .50 10.00 30.00 RTRO25NOSTLTR-ND 3,000 150.00/М | RTRO25NO3TL 
71mQ 4.5 2 8 1 QS5U12CT-ND 70 14.00 42.00 QS5U12TR-ND 3,000 210.00/M | QS5U12TR 
TSMT-5 30 71mQ 4.5 2 8 1 QS5U13CT-ND .64 1270 38.40 QS5U13TR-ND 3,000 191.00/M | QS5U13TR 
71mQ 4.5 2 8 1 QS5U16CT-ND .64 1270 38.40 QS5U16TR-ND 3,000 191.00/M | QS5U16TR 
71mQ 4.5 2 8 1 QS5U17CT-ND 72 14.40 43.20 QS5U17TR-ND 3,000 216.00/M | QS5U17TR 
89mQ 4.5 2 = 1.25 RTQ020N03CT-ND 45 9.00 27.00 RTQ020N03TR-ND 3,000 135.00/M | RTQ020N03TR 
TSMT-6 30 38mo 4.5 3.5 = 1.25 RTQOS5NOSCT-ND .68 18.50 40.50 RTQOS5NOSTR-ND 3,000 203.00/M | RTQ035NOSTR 
30mo 4.5 4.5 18 1.25 RTQ045N03CT-ND .69 13.86 41.58 RTQ045N03TR-ND 3,000 219.00/M | RTQ045N03TR 
36mQ 4.5 4.5 == 1.25 RSQ045N03CT-ND 75 15.03 45.09 RSQ045N03TR-ND 3,000 238.00/M | RSQ045N03TR 
* Max. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
778 (товз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


понт NEW! Mosfets (Сопі) 


VDSS | Typ. RDS Ves ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (оп) @ (У) (А) (А) Мах. (W) Part Мо. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
170mQ 4.5 1.5 — 0.8 RTFO15NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 RTFO15NO3TLTR-ND 3,000 173.00/М | RTFO15NO3TL 
TUMT-3 30 48то 4.5 2.5 = 0.8 RTFO25NOSTLCT-ND 74 1470 44.10 RTFO25NOSTLTR-ND 3,000 221.00/M | RTFO25NOSTL 
170то 4 1.4 = 0.8 RSF014NO3TLCT-ND 58 11.50 34.50 RSFO014NOSTLTR-ND 3,000 173.00/М | В5Ғ014М03ТІ. 
TUMT-6 30 35mO 4.5 3.5 = 1 RTLOS5NOSCT-ND .58 11.60 34.80 RTLO35NO3TR-ND 3,000 174.00/M | RTL035N03TR 
VMT-3 30 50 4 0.1 0.4 0.15 2SK3541T2LCT-ND .38 7.03 19.80 2SK3541T2LTR-ND 8,000 77.00/M | 2SK3541T2L 
Dual N-Channel 
52mo 4.5 5 20 2 SP8K1TBCT-ND 75 15.03 45.09 SP8K1TBTR-ND 2,500 238.00/M | SP8K1TB 
30mo 4.5 6 24 2 SP8K2TBCT-ND 87 17.37 52.11 SP8K2TBTR-ND 2,500 275.00/M | SP8K2TB 
8-SOIC 30 23то 4.5 FA 28 2 SP8K3TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 SP8K3TBTR-ND 2,500 512.00/M | SP8K3TB 
16то 4.5 9 36 2 SP8K4TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 SP8K4TBTR-ND 2,500 512.00/M | SP8K4TB 
93mo 4.5 3.5 14 2 SP8K5TBCT-ND 1.04 20.79 62.37 SP8K5TBTR-ND 2,500 329.00/М | SP8K5TB 
EMT-6 30 5то 4 0.1 0.4 0.15 EM6K1T2RCT-ND 55 10.50 30.24 EM6K1T2RTR-ND 8,000 134.00/M | EM6K1T2R 
SOT-353 30 50 4 0.1 0.2 0.15 UM5K1NCT-ND 42 8.13 2340 UM5K1NTR-ND 3,000 111.00/M | UM5K1NTR 
SOT-363 30 50 4 0.1 0.2 0.15 UM6K1NCT-ND 75 15.03 45.09 UM6K1NTR-ND 3,000 238.00/M | UM6K1NTR 
SOT-457 60 2.80 4 0.2 0.8 0.2 SM6K2T110CT-ND .50 9.63 27.72 SM6K2T110TR-ND 3,000 131.00/M | SM6K2T110 
TSMT-6 30 180то 4.5 1 4 1.25 QS6K1CT-ND 171 14.20 42.60 QS6K1TR-ND 3,000 213.00/M | QS6K1TR 
TUMT-6 30 170то 4.5 1.5 = 1 US6K1CT-ND 63 12.50 37.50 US6K1TR-ND 3,000 188.00/M | US6K1TR 
170то 10 14 = 1 US6K2CT-ND 68 13.50 40.50 US6K2TR-ND 3,000 203.00/M | US6K2TR 
Dual N and P-Channel 
23то 4.5 7/4.5 28/18 2 SP8M10TBCT-ND 1.28 27.63 85.00 SP8M10TBTR-ND 2,500 452.00/M | SP8M10TB 
52mQ 4.5 5/4.5 20/18 2 SP8M3TBCT-ND 1.13 24.38 75.00 SP8M3TBTR-ND 2,500 399.00/M | SP8M3TB 
16то 4.5 9/7 36/28 2 SP8M4TBCT-ND 1.84 39.81 122.50 SP8M4TBTR-ND 2,500 652.00/M | SP8M4TB 
8-SOIC 30/-30 30mQ 4.5 6/7 24/28 2 SP8M5TBCT-ND 1.58 34.13 105.00 SP8MSTBTR-ND 2,500 559.00/M | SP8M5TB 
52mo 4.5 5/3.5 20/14 2 SP8M6TBCT-ND 1.03 22.34 68.75 SP8M6TBTR-ND 2,500 366.00/M | SP8M6TB 
52mo 4.5 5/7 20/28 2 SP8M7TBCT-ND 1.46 31.69 97.50 SP8M7TBTR-ND 2,500 519.00/M | SP8M7TB 
30mQ 4.5 6/4.5 24/18 2 SP8M8TBCT-ND 1.22 26.41 81.25 SP8M8TBTR-ND 2,500 432.00/M | SP8M8TB 
16то 4.5 9/5 36/20 2 SP8M9TBCT-ND 1.63 35.34 108.75 SP8M9TBTR-ND 2,500 579.00/M | SP8M9TB 
TSMT-6 30/-20 170то 45 1.5/1.5 6/6 1.25 QS6M3CT-ND .33 4.40 9.90 QS6M3TR-ND 3,000 30.00/M | QS6M3TR 
170то 4.5 1.5/1.5 6/6 1.25 QS6M4CT-ND .63 12.50 37.50 QS6M4TR-ND 3,000 188.00/M | QS6M4TR 
TUMT-6 30/-20 250M9 4.5 1.4/1 5.6/4 1 US6M1CT-ND -70 14.00 42.00 US6M1TR-ND 3,000 210.00/M | US6M1TR 
20/-20 |170/280mQ 4.5 1.5/1 — 1 US6M2CT-ND 70 14.00 42.00 US6M2TR-ND 3,000 210.00/M | US6M2TR 
P-Channel 
68то 4.5 4 16 2 А$$040РОЗТВСТ-МО 1.10 21.96 65.88 RSS040P03TBTR-ND 2,500 348.00/M | RSS040P03TB 
8-SOIC 30 47то 4.5 5 20 2 RSS050P03TBCT-ND 1.01 21.94 67.50 Н55050РОЗТВТН-МО 2,500 359.00/М | RSS050P03TB 
22mQ 4.5 7.5 30 2 RS5S075PO3TBCT-ND 1.78 37.54 115.50 RSS075POSTBTR-ND 2,500 614.00/M | В$$075РОЗТВ 
15то 4.5 9 36 2 RSS090P03TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 RSS090P03TBTR-ND 2,500 684.00/M | RSS090P03TB 
SOT-323 20 1.19 4 0.2 = = RTU002P02T106CT-ND 51 9.88 28.44 RTU002P02T106TR-ND 3,000 134.00/M | RTU002P02T106 
30 0.90 10 0.2 = = RSUOO2POST106CT-ND .40 7.63 21.96 RSU002P03T106TR-ND 3,000 104.00/M | RSUOO2POST106 
SOT-416 20 119 4 0.2 — — RTEOO2PO2TLCT-ND .50 9.63 27.72 RTE002P02TLTR-ND 3.000 131.00/M | RTE002P02TL 
30 1.60 4 0.2 os 0.15 RSE002P03TLCT-ND 51 9.75 28.08 RSEO02POSTLTR-ND 3,000 133.00/М | RSEO02POSTL 
100mQ 4.5 2 8 1 RTRO20PO2TLCT-ND 61 12.20 36.60 RTR020P02TLTR-ND 3,000 183.00/M | RTR020P02TL 
20 тото 4.5 2.5 10 1 RTR025P02TLCT-ND .50 10.00 30.00 RTR025P02TLTR-ND 3,000 150.00/M | RTR025P02TL 
TSMT-3 55то 4.5 3 1 RTROSOPO2TLCT-ND .57 10.88 31.32 RTR030P02TLTR-ND 3,000 148.00/M | RTR030P02TL 
170то 4.5 1.5 = 1 RSRO15POSTLCT-ND .56 11.20 33.60 RSRO15POSTLTR-ND 3,000 168.00/M | RSRO15POSTL 
30 135то 4.5 2 = 1 RSRO20POSTLCT-ND .62 12.30 36.90 RSRO20POSTLTR-ND 3,000 185.00/M | RSRO20POSTL 
100mQ 4.5 2.5 = 1 RSRO25POSTLCT-ND .67 13.30 39.90 RSR025P03TLTR-ND 3,000 200.00/M | RSR025P03TL 
160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U21CT-ND 68 13.68 41.04 QS5U21TR-ND 3,000 217.00/M | QS5U21TR 
160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U23CT-ND 66 13.20 39.60 QS5U23TR-ND 3,000 198.00/M | QS5U23TR 
TSMT-5 20 160то 45 1.5 6 1 QS5U26CT-ND 66 13.20 39.60 QS5U26TR-ND 3,000 198.00/M | QS5U26TR 
160то 45 1.5 6 1 QS5U27CT-ND .69 13.77 4131 QS5U27TR-ND 3,000 218.00/M | QS5U27TR 
90mQ 4.5 2 8 0.9 QS5U28CT-ND 171 14.13 42.39 QS5U28TR-ND 3,000 224.00/M | QS5U28TR 
155mQ 4.5 1.5 6 1.25 QS6U22CT-ND 64 1280 38.40 QS6U22TR-ND 3,000 192.00/M | QS6U22TR 
72mQ 4.5 2.5 10 1.25 RTQO25PO2CT-ND .58 11.60 34.80 RTQO025PO2TR-ND 3,000 174.00/M | RTQ025PO2TR 
20 бото 4.5 3 12 1.25 RTQ030P02CT-ND 52 10.30 30.90 RTQOSOPO2TR-ND 3,000 155.00/M | RTQO30P02TR 
50mQ 4.5 3.5 17.5 1.25 RTQ035P02CT-ND 58 11.60 34.80 RTQO035PO2TR-ND 3,000 174.00/M | RTQO35P02TR 
TSMT-6 35mO 45 4 16 1.25 RTQO40PO2CT-ND .69 19.70 4140 RTQO040PO2TR-ND 3,000 206.00/М | RTQ040PO2TR 
500то. 45 1 2 1 QS6U24CT-ND 64 12.70 38.10 QS6U24TR-ND 3,000 191.00/M | QS6U24TR 
30 120то 45 2.5 10 1.25 RSQ025P03CT-ND 74 14.80 4440 RSQ025P03TR-ND 3,000 222.00/M | RSQ025P03TR 
90mQ 4.5 3 12 1.25 RSQO030POSCT-ND .69 13.86 41.58 RSQOSOPOSTR-ND 3,000 219.00/М | RSQO30P03TR 
65mQ 4.5 3.5 14 1.25 RSQ035PO3CT-ND .69 13.86 41.58 RSQ035P03TR-ND 3,000 219.00/М | RSQO35P03TR 
280то 4.5 1 4 0.8 RTF010P02TLCT-ND .60 12.00 36.00 RTF010P02TLTR-ND 3,000 180.00/M | RTF010P02TL 
TUMT-3 20 100то 4.5 1.5 6 0.8 RTF015P02TLCT-ND „7 14.13 42.39 RTF015P02TLTR-ND 3,000 224.00/M | RTF015P02TL 
бото 4.5 2 8 0.8 RTF020P02TLCT-ND .74 1476 44.28 RTF020P02TLTR-ND 3,000 234.00/M | RTF020P02TL 
TUMT-6 20 100mQ 45 2 8 1 RTLO20PO2CT-ND 70 14.04 4212 RTL020P02TR-ND 3,000 222.00/M | RTL020P02TR 
50mQ 4.5 3 12 1 RTLOSOPO2CT-ND .80 15.98 47.79 RTLOSOPO2TR-ND 3,000 252.00/M | RTLO30P02TR 
VMT-3 20 119 4 0.2 = 0.15 RTM002P02T2LCT-ND -55 10.68 30.60 RTM002P02T2LTR-ND 8,000 136.00/M | RTMOO2PO2T2L 
30 0.90 10 0.2 — 0.15 RSMOO2POST2LCT-ND .56 10.75 30.96 RSMOO2POST2LTR-ND 8,000 138.00/М | RSMOO2POST2L 
Dual P-Channel 
40mQ 4.5 5 20 2 SP8J1TBCT-ND 1.81 37.69 126.63 SP8J1TBTR-ND 2,500 784.00/M | SP8J1TB 
57то 4.5 4.5 18 2 SP8J2TBCT-ND 1.49 3234 99.50 SP8J2TBTR-ND 2,500 529.00/M | SP8J2TB 
8-SOIC 30 100mQ 4.5 3.5 14 2 SP8J3TBCT-ND 1.54 33.39 102.75 SP8J3TBTR-ND 2,500 547.00/M | SP8J3TB 
270то 4.5 2 8 2 SP8J4TBCT-ND 1.20 26.08 80.25 SP8JATBTR-ND 2,500 427.00/M | SP8J4TB 
25mO 45 7 28 2 SP8J5TBCT-ND 2.93 60.94 204.75 SP8J5TBTR-ND 2,500 1268.00/M | SP8J5TB 
TSMT-6 20 155то 4.5 1.5 6 1.25 QS6J1CT-ND .66 13.10 39.30 QS6J1TR-ND 3,000 197.00/M | QS6J1TR 
155то 4.5 1.5 6 1.25 QS6J3CT-ND .66 13.10 39.30 QS6J3TR-ND 3,000 197.00/M | QS6J3TR 
TUMT-6 20 280то 4.5 1 4 1 US6J2CT-ND .70 14.00 42.00 US6J2TR-ND 3,000 210.00/M | US6J2TR 
VDSS | Typ. RDS Vas ID IDP VRM IF PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) e (v) (A) (A) (V) (A) Мах. (W) | Part Мо. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
N-Channel with Diode 
TUMT-5 30 170mQ 4.5 1.5 - - = 1 US5U1CT-ND .68 18.50 40.50 US5U1TR-ND 3,000 203.00/M | US5U1TR 
ü 250то 4.5 14 — mE — 1 US5U2CT-ND 68 13.50 40.50 USSU2TR-ND 3,000 203.00/М | US5U2TR 
P-Channel with Diode 
TUMT-5 20 280то 4.5 1 4 25 0.7 1 US5U29CT-ND .68 18.50 40.50 US5U29TR-ND 3,000 214.00/M | US5U29TR 
280то 4.5 1 4 25 0.5 1 US5U30CT-ND .70 14.00 42.00 US5U30TR-ND 3,000 210.00/M | US5U30TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 779 


ROAM Digital Transistors 


Cir- VCEO 10 Gain R1 Q Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package cuit (v) (mA) (HFE) ко R2/R1 Part No. 1 25 100 Size Pricing* | Part No. 
NPN 
50Т-89 C 60 1A 300 13 — DTDG14GPT100CT-ND AT 9.00 25.92 1,000 130.00 | DTDG14GPT100 
50 100 30 13 12 DTC114EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M | DTC114EUAT106 
50 100 68 13 57 DTC114YUAT106CT-ND ES 6.25 16.25 3,000 59.00/M | DTC114YUAT106 
ыла лр 50 | too | 20 | 611 12 DTC143EUAT106CT-ND 37 550 1430 | 3000 | 52.00/М  DTC143EUAT106 
50 100 68 61.1 12 DTC144EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/М | DTC144EUAT106 
Е 50 100 600 13 — DTC114TKAT146CT-ND .31 4.50 11.70 3,000 42.00/M | DTC114TKAT146 
D 50 100 82 130 12 DTC115EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC115EKAT146 
D 50 100 20 2.86 1.2 DTC123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC123EKAT146 
D 50 100 80 2.86 26 DTC123JKAT146CT-ND .34 5.00 13.00 3,000 47.00/M | DTC123JKAT146 
A 15 600 600 2.86 = DTC323TKT146CT-ND AT 8.06 22.36 3,000 86.00/M | DTC323TKT146 
50 100 30 13 12 DTC114EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/М | DTC114EKAT146 
50 100 68 13 5.7 DTC114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC114YKAT146 
D 50 100 56 28.6 12 DTC124EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC124EKAT146 
S0T-346 50 100 68 28.6 26 DTC124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/М | DTC124XKAT146 
50 100 20 6.11 12 DTC143EKAT146CT-ND -34 5.00 13.00 3,000 47.00/M | DTC143EKAT146 
50 100 30 6.11 26 DTC143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC143XKAT146 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC143ZKAT146 
D 50 100 68 61.1 12 DTC144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTC144EKAT146 
50 100 56 61.1 0.57 DTC144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 3,000 70.00/M | DTC144WKAT146 
50 500 56 13 12 DTD113ZKT146CT-ND -46 7.88 21.84 3,000 84.00/M | DTD113ZKT146 
50 500 56 13 1.2 DTD114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 | 104.00/М | DTD114EKT146 
D 50 500 56 2.86 5.5 DTD123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 | 104.00/М | DTD123TKT146 
50 500 47 6.11 12 DTD143EKT146CT-ND -50 9.63 27.72 3,000 | 131.00/M | DTD143EKT1460 
S0T-416 D 50 100 68 61.1 12 DTC144EETLCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/М | DTC144EETL 
50 100 56 28.6 12 DTC124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M | DTC124EETL 
PNP 
50Т-323 В 50 50 30 13 12 DTA114EUAT106CT-ND 36 5.05 13.65 3,000 49.00/М | DTA114EUAT106 
Е 40 500 600 2.86 == DTB123TKT146CT-ND 41 7.50 2112 3,000 86.00/M | DTB123TK146 
E 50 100 600 13 = DTA114TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTA114TKAT146 
E 50 100 600 6.11 = DTC143TKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/М | DTC143TKAT146 
В 50 50 30 13 12 DTA114EKAT146CT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M | DTAT14EKAT146 
B 50 100 68 13 5.7 DTA114YKAT146CT-ND .36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTA114YKAT146 
50 100 80 2.86 26 DTA123JKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTA123JKAT146 
50Т-346 50 100 56 28.6 12 DTA124EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/М | DTA124EKAT146 
В 50 100 20 6.11 1:2: DTA143EKAT146CT-ND .34 5.00 13.00 3,000 47.00/M | DTA143EKAT146 
50 100 30 6.11 26 DTA143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M | DTA134XKAT146 
50 100 68 61.1 12 DTA144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 3.000 49.00/M | DTA144EKAT146 
50 500 33 13 12 DTB113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 3,000 88.00/М | DTB113EKT146 
В 50 500 56 13 12 DTB113ZKT146CT-ND 42 7.66 21.56 3,000 88.00/М | DTB113ZKT146 
50 500 56 2.86 5.5 DTB123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 | 104.00/М | DTB123YKT146 
* For Tape апа Reel Part No. change CT-ND to TR-ND 
Dual Digital Transistors 
Cir- VCEO IC Gain R1 Q Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package | cuits (v) (mA) (HFE) ко R2/R1 Part No. 25 Size | Pricing* Part No. 
NPN 
G 50 100 80 2.86 26 UMH10NTNCT-ND .38 7.03 19.80 3,000 | 81.00/M UMH10NTN 
SOT-363 G 50 50 30 13 12 UMH11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 | 81.00/М UMH11NTN 
F 50 30 68 61.1 12 UMH6NCT-ND 138 7.03 19.80 3,000 | 81.00/М UMH6NTR 
G 50 70 68 13 5.7 UMH9NTNCT-ND .38 7.03 19.80 3.000 | 81.00/M UMH9NTN 
50 30 68 61.1 1.2 IMH2AT110CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 | 68.00/М ІМН2АТ110 
50Т-457 H 50 100 80 2.86 26 IMH10AT110CT-ND 40 6.75 18.72 3,000 | 72.00/М IMH10AT110 
50 50 30 13 1.2 IMH11AT110CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 | 68.00/M IMH11AT110 
PNP 
SOT-363 K 50 100 80 2.86 26 UMB10NTNCT-ND. .38 7.03 19.80 3,000 | 81.00/M UMB10NTN 
50 50 30 13 12 UMB11NTNCT-ND .38 7.08 19.80 3,000 | 81.00/M UMB11NTN 
50Т-457 L 50 100 80 2.86 26 IMB10AT110CT-ND 42 7.13 19.76 3,000 | 76.00/М IMB10AT110 
PNP/NPN 
50Т-363 | 50 50 30 13 1.2 UMD3NCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 | 78.00/M UMD3N 
M 30. 1:300. 1568 ; | A905 |. 12) IMD10AT108CT-ND м — 750 2112 | 3000 | 86.00/MM |  IMD10AT108 
50 100 600 13 — а I i ў Š 
301-457 J 50 100 600 6.11 — IMD6AT108CT-ND 44 813 22.88 3,000 | 94.00/M IMD6AT108 
50 100 68 13 57 IMD9AT108CT-ND 44 813 22.88 3,000 | 94.00/M IMD9AT108 
* For Tape and Reel Part No. change CT-ND to TR-ND 
Dual Transistors 
Cir- | VCEO | VCBO Ic HFE VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Rohm 
Package | cuits (V) (V) mA Мах. | Sat. (V) | IC(mA) ІВ (mA) Part No. 25 100 | Size |Pricing* | Part No. 
NPN 
w 50 60 150 560 04 50 5 UMX1NTNCT-ND 43 7.31 2028 |3,000 | 78.00/М | UMX1NTN 
501-362 Т 50 60 150 560 0.4 50 5 UMX2NTRCT-ND 43 7.31 20.28 | 3,000 | 78.00/M | UMX2NTR 
> P 50 60 150 560 0.4 50 5 UMX3NTRCT-ND 49 7.25 18.85 |3,000 | 68.00/M | UMX3NTR 
P 11 20 50 270 0.5 10 5 UMXS5NCT-ND 44 8.38 24.12 | 3,000 | 114.00/M | UMXSNTR 
U 50 60 150 560 0.4 50 5 IMX2T108CT-ND 49 7.25 18.85 | 3,000 | 68.00/M | IMX2T108 
50Т-457 5 120 120 50 820 0.5 10 1 IMX8T108CT-ND 43 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M | IMX8T108 
X 50 60 150 560 0.4 50 5 IMX1T110CT-ND 48 8.25 22.88 | 3,000 | 88.00/M | IMX1T110 
РМР 
50Т-363 М 50 60 150 560 0.5 50 UMTINTNCT-ND 42 7.13 19.76 |3,000 | 76.00/М | UMTINTN 
50Т-457 V 120 120 50 820 0.5 10 IMT4T108CT-ND 43 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M | IMT4T108 
РМР/МРМ 
50 60 150 560 0.4 50 5 
50Т-363 а 50 60 150 560 05 50 5 UMZINTRCT-ND 43 7.31 20.28 |3,000 | 78.00/M | UMZINTR 
50 60 150 560 0.4 50 5 
50Т-457 0 50 60 150 560 05 50 5 IMZ2AT108CT-ND 46 8.4 23.76 | 3,000 | 97.00/М | IMZ2AT108 
50 60 150 560 0.4 50 5 
50Т-457 R 50 60 150 560 05 50 5 IMZ1AT108CT-ND 43 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/М | IMZ1AT108 


* For Tape and Reel Part No. change CT-ND to TR-ND 


780 (1053) 
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понт Transistors 


SOT-323 SOT-346 SOT-416 


+ 
1. Emitter ° о. 7 1. Base 1. Emitter 1. Emitter 
2. Вазе 2. Collector 2. Вазе 2. Вазе 


3. Collector 3. Emitter 3. Collector 3. Collector 3. Collector 


SC-72/SPT SOT-428 


. Emitter . Emitter 1. Base 1. Base 
2. Collector _ 2. Collector 2. Emitter н 2. Collector 
3. Ваѕе Я 3. Вазе 3. Collector 3. Emitter 
VCEO VCBO IC HFE VCE Sat VCE VCE IB Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Size Pricing* Part No. 
NPN 
40 75 0.6 75 1 500 50 SST2222AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 | 35.00M | SST2222AT116 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 SST4401T116CT-ND 44 650 16.90 3,000 | 61.00M | 55744017116 
SOT23 | go 80 03 = 12 100 ол SSTA28T116CT-ND 48 8.25 2288 3,000 | вв00/М | SSTA281T116 
80 80 05 100 025 100 10 SSTAO6T116CT-ND .36 619 1716 3,000 | 6600/М | SSTA06T116 
20 40 3 390 05 2A ОЛА 2SD2150T100RCT-ND 52 1030 3090 1,000 165.00 | 2SD2150T100R 
50 60 1 = 04 500 50 2SC5053T100QCT-ND 42 8.3 23.40 1,000 117.00 | 2SC5053T100Q 
SOT-89 | во 100 1 270 04 500 20 2SD1898T100QCT-ND .45 9.00 27.00 1,000 144.00 | 2SD1898T100Q 
90 90 2 10K 15 1A 1 28D2170T100CT-ND 61 1220 36.60 1,000 195.00 | 2SD2170T100 
40 75 0.6 75 1 500 50 UMT2222AT106CT-ND m 650 1690 3,000 | 61.00M | UMT2222AT106 
40 60 0.2 300 03 50 5 UMT3904T106CT-ND 44 650 1690 3,000 | 61.00/м | UMT3904T106 
SOT-323 | 50 60 015 | 270 04 50 5 28C4081T106QCT-ND 34 5.00 13.00 300 | 47.00M | 2SC4081T106Q 
50 во | 045 | 390 04 50 5 28C4081T106RCT-ND E 500 1300 3,000 | 4700/М | 2SC4081T106R 
40 75 0.6 75 1 500 50 MMST2222AT146CT-ND 33 568 15.60 3,000 | 6о00/М | MMST2222AT146 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 MMST4401T146CT-ND 46 675 — 1755 3,000 | 63.00M | MMST4401T146 
$0Т-346 | 50 60 015 | 270 04 50 5 28C2412KT146QCT-ND 29 425 1105 3,000 | 40.00M | 2SC2412KT146Q 
50 во | 045 | 390 04 50 5 28C2412KT146RCT-ND 29 425 11.05 3,000 | 40.00m | 2SC2412KT146R 
50 во | 045 | 560 04 50 5 28C2412KT146SCT-ND зі 450 1170 3,000 | 4200M | 2SC2412KT146S 
50 60 015 | 270 04 50 5 2SC4617TLQCT-ND 34 500 1300 3,000 | 47.00M | 2SC4617TLQ 
SOT4i6 | во 60 0.15 | 390 04 50 5 2SC4617TLRCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 | 47.00M | 2SC4617TLR 
SC-72/SPT] 50 бо | 015 | 390 04 50 5 28C1740STPRCT-NDt 41 600 1560 5000 | 48.00/М | 2SC1740STPR 
АТУ 80 100 1 390 04 500 20 28D1863TV2RCT-NDt 55 1090 3270 2,500 | 164.00M | 2SD1863TV2R 
VMT3 50 во | 015 | 270 0.4 50 5 28C5658T2LQCT-ND 42 718 1976 8,000 | вв0ом | 2SC5658T2LQ 
PNP 
sare |) 40 40 0.6 100 0.75 500 50 SST4403T116CT-ND 44 650 1690 3,000 | 61.00M | 55744037116 
60 60 0.6 100 16 500 50 SST2907AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 | 35.00/М | SST2907AT116 
50 60 1 270 04 500 50 2SA1900T100QC T-ND .65 1290 3870 1,000 206.00 | 2SA1900T100Q 
32 40 1 270 05 500 50 28B1132T100QCT-ND E 8.50 2448 1,000 122.00 | 2SB1132T100Q 
32 40 2 270 0.8 2А 0.2A 28B1188T100QCT-ND 45 900 2700 1,000 144.00 | 2SBi188T100Q 
507-89 | 32 40 2 390 0.8 2А 0.2A 2SB1188T100RCT-ND 45 900 2700 1,000 144.00 | 2SB1188T100R 
80 80 1 270 04 500 50 28B1260T100QCT-ND 52 10.00 2880 1,000 144.00 | 2SB1260T100Q 
20 20 3 270 05 2A ОЛА 2SB1424T100QC T-ND 45 900 2700 1,000 144.00 | 2SBi424T100Q 
20 20 3 390 05 2A ОЛА 2SB1424T100RCT-ND 42 ваз 23.40 1,000 117.00 | 25В1424Т1008 
40 40 02 300 04 50 5 UMT3906T106CT-ND "m 6.50 1690 3,000 | 6100/М | UMT3906T106 
50 бо | 015 | 270 05 50 5 2SA1576AT106QCT-ND 34 500 13.00 3,000 | 4700/М | 2SA1576AT106Q 
SOT-323 | во 60 0.15 | 390 05 50 5 2SA1576AT106RCT-ND 34 500 13.00 3,000 | 47.00/М | 2SA1576AT106R 
60 60 0.6 100 16 500 50 UMT2907AT106CT-ND 44 650 1690 3,000 | 61.00/М | UMT2907AT106 
32 40 08 270 05 0.5A 50 2SB1197KT146QCT-ND 43 731 20.28 3,000 | 7800M | 25В1197КТ1460 
40 40 0.6 100 0.75 500 50 MMST4403T146CT-ND 46 675 1755 3,000 | 63.00M | MMST4403T146 
$0Т-346 | 50 60 015 | 270 05 50 5 28A1037AKT146QCT-ND 29 425 1105 3,000 | 4000М | 2SA1037AK146Q 
50 60 0.15 | 390 05 50 5 2SA1087AKT146RCT-ND 29 425 11.05 3,000 | 4000/М | 2SA1037AK146R 
60 60 0.6 100 16 500 50 MMST2907AT146CT-ND 49 725 1885 3,000 | 68.00/M | MMST2907AT146 
$0Т-416 | 50 60 015 | 270 05 50 5 2SA1774TLQCT-ND .37 550 1430 3,000 | 5200M | 2SA1774TLQ 
$0Т-428 | 50 60 3 270 1 2A 02А 2SB1184TLQCT-ND 65 1290 3870 2,500 | 19400M | 28B1184TLQ 


* For Tape and Reel Part No. change CT-ND to TR-ND t For Tape and Box Part No. Change CT-ND to TB-ND 
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("еп ^ Diodes and Transistors 


Silicon Switching Diodes 


Forward! Surge | Rev. | Мах. For. Recovery | Power Cut Tape 
Current | Current | Volt. | Voltage | Time  |Dissip. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel  |Infineon 
Fig. | If (mA) | Ifs(A) | (Vr) (Vf) Trr (ns) | mW Part No. 10 100 1,000 Part No. Size | Pricing |Part No. 
SOT-23 
250 | 0.625 | 250 1 50 350 BAS21INCT-ND 171 9.63 3478 BAS21INTR-ND 3,000 | 19.80/M | ВА521Е6327 
250 45 75 12 4 370 SMBD914INCT-ND 1.89 10.62 38.35 SMBD914INTR-ND 3,000 | 32.00/M | SMBD914E6327 
1 250 45 75 12 6 370 BAS16INCT-ND 1.54 864 3120 BAS16INTR-ND 3,000 | 17.76/M | BAS16E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS40INCT-ND 1.69 1170 51.75 BAS40INTR-ND 3,000 | 45.00/M | BAS40E6327 
250 45 75 0.715 4 370 MMBD914LT1INCT-ND. 1.89 10.62 47.20 MMBD914LT1INTR-ND 3,000 | 40.00/M | MMBD914LT1 
70 0.1 70 1 0.1 250 BAS70INCT-ND 1.69 1170 5175 BAS7OINTR-ND 3,000 | 45.00/M | BAS70E6327 
200 45 70 12 3 250 BAV170INCT-ND 2.02 11.34 40.95 BAV170INTR-ND 3,000 | 23.31/M | BAV170E6327 
2 200 45 70 12 6 250 BAV70INCT-ND 1.50 8.46 30.55 BAV70INTR-ND 3,000 | 17.39/M | BAV70E6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4005INCT-ND 1.83 12.69 5612 BAS4005INTR-ND 3,000 | 40.00/M | BAS4005E6327 
70 0.1 70 1 0.1 250 BAS7005INCT-ND 1.83 12.69 56.12 BAS7005INTR-ND 3,000 | 40.00/M | BAS7005E6327 
200 45 70 12 3 330 BAV199INCT-ND 2.02 11.34 40.95 BAV199INTR-ND 3,000 | 23.31/M | BAV199E6327 
200 45 70 12 6 330 BAV99INCT-ND 1.50 8.46 30.55 BAV99INTR-ND 3,000 | 17.39/M | BAV99E6327 
3 200 45 100 үй 15 330 SMBD7000INCT-ND 171 9.63 3478 SMBD7000INTR-ND 3,000 | 19.80/M | SMBD7000E6327 
200 45 100 07 15 330 MMBD7000LT1INCT-ND 1.71 963 3478 MMBD7000LT1INTR-ND 3,000 | 33.00/М | MMBD7000LT1 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4004INCT-ND 1.83 12.69 5612 BAS4004INTR-ND 3,000 | 40.00/M | ВА54004Е6327 
70 0.1 70 1 0.1 250 BAS7004INCT-ND 1.83 12.69 56.12 BAS7004INTR-ND 3,000 | 40.00/M | BAS7004E6327 
4 200 45 70 12 6 330 BAWS56INCT-ND 1.50 846 30.55 BAW56INTR-ND 3,000 | 17.39/M | ВАМ/56Е6327 
120 0.2 40 1 0.1 250 BAS4006INCT-ND 1.83 12.69 56.12 BAS4006INTR-ND 3,000 | 40.00/M | BAS4006E6327 
SOT-143 
6 140 — 50 13 6 210 BGX50AINCT-ND 2.34 16.50 75.00 BGX50AINTR-ND 3,000 | 61.13/M | BGX50AE6327 
SOT-323 
3 250 0.8 40 0.75 - 250 BAT6404WINCT-ND 1.65 1144 50.60 BAT6404WINTR-ND 3,000 | 44.00/M | BAT6404WE6327 
"T . = . SOT-143 
Silicon Variable Capacitance Diodes 
Reverse Forward Cap. Diode Series Cut Tape 
Voltage | current Ratio Cap. Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Fig. Vr If (mA) |Ct2/Ct25 (pF) VR=2V (Ct) (pF)| (rs). Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
6.7 15 0.55 BB535INCT-ND 249 1540 70.00 BB535INTR-ND 3,000 57.00/M | BB535E7908 
SOD-323| 5 30 20 104. 29.7 0.65 BB639INCT-ND 2.81 19.80 90.00 BB639INTR-ND 3,000 81.00/M | BB639E7908 
124* 93t 1.8 BB833INCT-ND 3.55 2556 127.80 BB833INTR-ND 3,000 109.00/M | BB833E6327 TO-220-2-2 


* CT1/CT28 УВ =1\ 


Silicon Carbide Schottky Diodes 


VRRM Qc If Ptot Digi-Key Pricing Infineon 
Package Fig. (V) (nC) (A) (W) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
T0-220-2-2 7 300 23 10 65 SDT10S30IN-ND 78.02 650.13 5851.17 SDT10S30 
T0-220-2-2 7 600 13 4 36.5 SDT04S60IN-ND 41.84 343.33 3004.12 SDT04S60 
T0-220-2-2 7 600 21 6 57.6 SDT06S60IN-ND 65.99 545.72 4815.18 SDT06S60 
T0-220-2-2 7 600 30 12 88.2 SDT12S60IN-ND 136.94 1147.75 1029015 SDT12S60 
T0-220-3-1 8 300 23 2x10 65 SDP20S30IN-ND 148.14 1241.80 11110.86 SPDP20S30 


Silicon AF Transistors 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcbo | lc (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
PNP 30 30 100 20000 SMBTA64INCT-ND* 1.98 1373 60.72 SMBTAG4INTR-ND* 3,000 44.88/M | SMBTA64E6327 
NPN 45 45 100 460 BCX70KINCT-ND 1.92 10.80 39.00 BCX70KINTR-ND 3,000 32.00/M | BCX70KE6327 
NPN 45 50 100 140 BC847AINCT-ND 1.49 8.37 3023 BC847AINTR-ND 3,000 17.21/М | BC847AE6327 
NPN 45 50 100 480 BC847CINCT-ND 149 8.37 30.23 BC847CINTR-ND 3,000 17.21/М | BC847CE6327 
PNP 45 50 100 480 BC857CINCT-ND 149 8.37 3023 BC857CINTR-ND 3,000 17.21/М | BC857CE6327 SOT-323 
SOT-23 NPN 60 45 500 2000 BCV47INCT-ND* 2.47 16.06 66.69 BCV47INTR-ND* 3,000 41.99/M | BCV47E6327 
й PNP 60 80 500 2000 BCV46INCT-ND* 2.47 16.06 66.69 BCV46INTR-ND* 3,000 41.99/M | BCV46E6327 
NPN 80 80 500 100 SMBTAOGINCT-ND 1.34 871 3618 SMBTAOGINTR-ND 10,000 21.85/M | 5МВТА06Е6433 
NPN 80 80 500 100 MMBTAO6LT1INCT-ND 1.38 8.97 37.26 MMBTAO6LT1INTR-ND 3,000 42.00/М | MMBTAO6LT1 
PNP 80 80 500 100 SMBTADS6INCT-ND 1.34 871 36.18 SMBTAS6INTR-ND 10,000 21.85/M_ | SMBTA56E6433 
PNP 300 300 500 40 SMBTA92INCT-ND 1.92 1248 51.84 SMBTA92INTR-ND 3,000 45.00/M | SMBTA92E6327 
PNP 300 300 500 40 MMBTAS2LT1INCT-ND 1.91 1242 51.57 MMBTA92LT1INTR-ND 3,000 60.00/М | MMBTA92LT1 
PNP 80 100 1000 25 BCX5310INCT-ND 2.80 20.16 - BCX5310INTR-ND 1,000 96.88 | BCX5310E6327 
SOT-89 NPN 45 100 1000 25 BCX5410INCT-ND 2.80 20.16 - BCX5410INTR-ND 1,000 96.88 | BCX5410E6327 
PNP 20 25 1000 160 BCX6916INCT-ND 3.89 27.97 -- BCX6916INTR-ND 1,000 134.00 | BCX6916E6327 
* Darlington 
Silicon RF Transistors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo Vcho Іс (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
4.5 15 12 90 BFP405INCT-ND 4.36 3267 17424 BFPA405INTR-ND 3,000 163.00/M BFP405E6327 
507-343 | NPN 4.5 15 35 100 BFP420INCT-ND 444 33.33 177.76 BFP420INTR-ND 3,000 167.00/M BFP420E6327 
45 15 100 80 BFPA50INCT-ND 564 4228 24273 BFP450INTR-ND 3,000 227.00/M | BFP450E6327 
2.5 10 40 110 BFP520INCT-ND 5.64 42.28 242.73 BFP520INTR-ND 3,000 227.00/M BFP520E6327 
50Т-23 PNP 15 20 25 50 BFT92INCT-ND 3.45 25.89 138.08 BFT92INTR-ND 3,000 132.04/M BFT92E6327 


SOT-343 


Silicon Switching Transistors 


3 
4 Ç 2 
? 
1 


lc Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo | Vcho | (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
NPN | 40 | 75 | 600 | 100 SMBT2222AINCT-ND 165 927 3348 SMBT2222AINTR-ND 3,000 | 28.00/M | SMBT2222AE6327 
NPN | 40 | 75 | 600 | 100 MMBT2222ALT1 INCT-ND 174 981 3543 MMBT2222ALT1INTR-ND 3,000 | 34.00/М | MMBT2222ALT1 Taneler ВОЯ 
PNP | 60 | 60 | 600 | 100 SMBT2907AINCT-ND 158 891 3218 SMBT2907AINTR-ND 3,000 | 27.00/M | SMBT2907AE6327 
PNP | 60 | 60 | 600 | 100 MMBT2907ALT1 INCT-ND 155 873 3153 MMBT2907ALT1 INTR-ND 3,000 | 30.00/М | MMBT2907ALT1 Pai [ema Pm ру 
507-23 | NPN | 40 | 60 | 200 | 100 SMBT3904INCT-ND 150 846 3055 SMBT3904INTR-ND 3,000 | 25.00/М | SMBT3904E6327 g io Pin é Pin 
NPN | 40 | 60 | 200 | 100 MMBT3904LT1 INCT-ND 144 840 2925 MMBT3904LT1 INTR-ND 3,000 | 26.00/М | MMBT3904LT1 SOT28 | B 
PNP | 40 | 40 | 200 | 100 SMBT3906INCT-ND 150 846 30.55 SMBT3906INTR-ND 3,000 | 25.00/М | SMBT3906E6327 SOT-89 | B 
PNP | 40 | 40 | 200 | 100 MMBT3906LT1 INCT-ND 144 810 2925 MMBT3906LT1INTR-ND 3,000 | 26.00/М | MMBT3906LT1 SOT-343| В 
NPN | 30 | 30 | 300 | 20000 | SMBTA14INCT-ND* 198 1373 60.72 SMBTA14INTR-ND* 3,000 | 44.88/М | 5МВТА14Е6327 
* Darlington BCR133E6327 


Silicon Digital Transistor 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Infineon 
Package | Type Vceo Vcho lc (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
SOT-23 NPN 50 50 100 30 BCR133INCT-ND 1.95 10.98 39.65 BCR133INTR-ND 3,000 33.00/M BCR133E6327 
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ON Semiconductor" Transistors 


ON Semiconductor offers one of the broadest selections of small signal transistors in the industry. Supplying the devices required to complete design circuitry quickly, efficiently, and cost effectively. The company continues 
to introduce its small signal transistors in all the latest packages required by today's newest applications. 


Fig. 1 — TO-3 | Fig. 2 — TO-92 29.3 — ТО-218АС | Fig. 4— TO-220AB | Fig. 5— TO-220FP | Fig. 6 — TO-225AA Fig.7 — TO-264, | Fig. 8 — SOT-23 
A 
E mee А: Emitter < ; ) 
3. Emitter d 1. Base 
B ul C 2 2. Emitter 
1. Emitter 1. Base 2 
2. Ваве із 2. Emitter à 8, Base сои 
3. Collector 3. Collector 2. Collector 
3. Emitter 
Fig. 13 — SC-59 
. Collector Dye 1 . Base4 N 
. Emitter 2 . Collector 1 . Emitter 4 1. Emitter 
. Base 2 . Collector 2 . Base 3 2. Base 
. Collector 1 . Collector 2 . Emitter 3 3. Collector 3 
1. Base 1 Бае . Emitter 1 . Collector 3 . Base2 
2. Collector 2. Emitter . Base 1 š . Collector 3 . Emitter 2 1 
3. Emitter 3. Collector . Collector 2 . Collector 4 . Base 1 2 
4. Collector . Collector 4 . Emitter 1 
Fig. 14 — SC-74 ig. 16 — DPAK 
4 
š 
2 1. Gate 
1 2. Drain 
1. Base 3. Source 
2. Emitter 4. Drain 
3. Collector 
Pd Pd 
Ta @ (пе 
Vceo | VcB lc HFE |25*C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel* Vceo | VcB Ic НЕЕ |25°С) | Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
Fig. | (V) | (V) (A) (Мїп.) (W) | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing Fig. | (V) | (V) (А) |(Мт.) (W) | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
80 | 80 | 05 | 100 |.525 | MPSBOS9RLRAOSCT-ND — 245 17.00| 2,000] 75.00/М 
TO-3 80 | 80 | 05 | 80 | 1 | MPS67170S-ND 48 350 2464 — - 
60 |100 | 15 | 20 | 115 | 2N30550S-ND 210 1750 14700| — - 80 | 80 | 05 |100 |.625 | MPSA06RLRAOSCT-ND — 182 11.83 | 2,000) 49.00/М 
60 | 100 | 20 | 15 | 150 | 2N37720S-ND 3.89 33.84 25200 — - 80 | 80 | 05 | 80 | 1 | MPSWOGRLRAOSCT-ND  — 2.80 20.16 2,000) 112.00/М 
60 | 60 30 | 40 | 200 | 2N53020S-ND 4.05 35.25 26250 — - 80 | 80 | 05 | 10K |.625 | MPSA280S-ND 36 240 13.65 |_— E 
60 | 60 25 | 35 | 200 | 2N58850S-ND 405 35.25 26250 — - og | 100 | 100 | 05 ток | 625 | MPSA29RLRPOSCT-NDF -- 210 13.65 2,000] 57.007М 
80 | 80 50 | 15 | 300 | 2N56860S-ND 12.88 117.60 92960) — - 140 | 160 | 06 | 60 |.625 | 2N55500S-ND 36 240 13.65) — - 
80 | 80 25 | 35 | 200 | 2N58860S-ND 4.05 3525 26250| — - 160 | 180 | 06 | 80 |.625 | 2N5551RLRAOSCT-ND — 240 13.65 | 2,000) 57.00/М 
80 | 80 60 | 30 | 300 | MJ140020S-ND 11.20 103.60 78400| — - 300 |300 | 05 | 25 |.625 | MPSA42RLRAOSCT-ND — 223 14.50 | 2,000) 60.00/М 
90 | 90 20 | 20 | 140 | 2N50380S-ND 828 75.60 59760 — - 300 |300 | 05 | 25 | 1 | MPSW42RLRAOSCT-ND — — 262 18.94] 2.000) 105.00/M 
100 | 100 | 20 | 750 | 160 | 2М628405-М0 543 44.65 332.50] — - 350 [350 | 05 | 20 |.625 | 2N65170S-ND 49 358 2521| — — 
1 [120 | 120 | 30 | 1K | 200 | MJ110160S-ND 3.65 3180 23685| — = 400 |500 | 03 | 40 |.625 | MPSA44RLRAOSCT-ND — 543 3940|2000 174.00/М 
120 | 120 | 50 | 1K | 300 | MJ110320S-ND 8.05 73.50 58100| — = TO-218AC 
120 |200 | 15 | — | 180 | MJ150150S-ND 270 2250 18900 | — - 60 | 60 10 | iK | 35 | TIP1400S-ND 245 2042 171511 — — 
140 | 160 | 16 | 15 | 150 | 2N37730S-ND 3.89 33.84 252.00] — = 60 | 100 | 15 | 20 | 90 | TIP30550S-ND 175 1459 12251| — - 
140 | 140 | 20 | 25 | 250 | М.1500305-М0 378 3290 24500| — - 100 |100 | 10 | 1K | 35 | TIP1420S-ND 245 2042 17151| — - 
200 | 350 | 16 |15 | 250 | MJ150220S-ND 4.05 35.25 26250| — - 100 | 100 25 | 25 | 125 | TIP35C0S-ND 2.84 2468 18375| — - 
250 | 400 | 16 | 15 | 250 | MJ150240S-ND 4.05 35.25 262.50| — - з |100 | 100 | 10 | 40 | 80 | TIP33COS-ND 175 1459 12251| — - 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ211940S-ND 4.05 35.25 26250| — = 100 | 100 | 20 |750 | 160 | MJH62840S-ND 410 35.64 26542| — = 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 | MJ211960S-ND 5.81 50.53 376.25] — - 160 |160 | 16 | 15 |125 | MJE43430S-ND 378 3290 24500| — - 
250 | — 10 | 20 | 200 | mJ150110S-ND 4.05 35.25 26250] — - 200 |200 | 15 | 400 | 150 | MJH110200S-ND 384 3345 24910| — - 
ТО-92 250 |250 | 15 |400 | 150 | MJH110220S-ND 384 3345 24910| — - 
2B | 12 | 20 | 05 | 25 | 200 | MPS51790S-ND 24 257 1671] — - TO-220AB 
2B | 12 | 30 05 20 |.350 | MPS35630S-ND 44 257 1671) — — 40 | 40 3 25 | 2 | TIP310S-ND 174 5.88 4412| — — 
2B | 15 | 30 05 20 |.350 | MPS9180S-ND 44 257 1671] — — 60 | 60 3 25 | 2 | TIPSTAOS-ND 174 588 4412| — — 
2B | 15 | 40 02 20 |.625 | MPS23690S-ND 44 257 1671| — — 60 | 60 5 1K | 2 | TIP1200S-ND 79 630 4725| — — 
2C | 15 | 20 — 25 |.350 | MPSH170S-ND 44 257 1671| — — 60 | 60 2 1K | 2 | TIP1100S-ND 95 7.56 5670) — — 
25 | 25 01 — |.825 | MPS51720S-ND 36 210 1365| — - ПЕ = 10 60 | 50 | D44H80S-ND 1.3 1062 81.68 — ~ 
25 | 30 0.2 | 120 |.625 | 2N41240S-ND 28 164 1066] — — 60 | 60 8 1K | 75 | 2N60430S-ND 1.00 798 5986) — — 
2B | 25 | 25 0.5 35 |.625 | MPS65600S-ND 36 245 1700 - — 60 | 70 10 20 | 75 | MJE3055TOS-ND 101 872 6710) — — 
25 | 25 1 50 | .625 | MPS66010S-ND 36 245 1700] — — 70 | 80 7 30 | 40 | 2N62920S-ND 118 1024 7875) — — 
25 | 40 1 300 | .625 | MPS65210S-ND 36 245 1700] — — 80 | — 10 60 | 50 | D44H110S-ND 123 10.62 8168) — — 
28 25 | 30 0.2 | 120 |.625 | MPS4124RLRAOSCT-ND — 210 13.65] 2,000| 57.00/М 80 | 80 10 iK | 2 | 2N63880S-ND 101 872 6710 — = 
26 | 25 | 30 - 60 | .350 | MPSH1ORLRAOSCT-ND — 1.93 1336 2,000 | 69.00/M 80 | 80 5 ІК | 2 | TIP1210S-ND 18 630 4725 — = 
2B 25 | 30 .05 | 450 | 625 | 2N50890S-ND 36 240 1365| — - 80 | 80 3 25 | 2 | TIPS1BOS-ND ла 588 4412| — m 
2B | 30 | 35 .05 | 350 | 625 | 2N50880S-ND 36 240 1365| — - 80 | 80 1 40 | 2 | TIP29BOS-ND 74 588 44.12) — =] 
2B | 30 | 60 06 | 50 |.625 | PN22220S-ND 29 169 1099| — — 80 | 90 15 20 | 18 | 2N648805-ND 112 971 7468| — - 
30 | 60 06 | 50 |.625 | MPS22220S-ND 28 164 1066| — - 80 | — 15 35 | 83 | D44VH100S-ND 1.23 1062 8168 — = 
30 40 1 55 1 MPSWO010S-ND 48 350 2464) — s=: 100 | 100 8 1K 75 2N60450S-ND 1.00 7.98 5986] — — 
2B | 30 | 30 05 | 5K |.625 | MPSA13RLRAOSCT-ND — 2.0 1365 2,000| 57.00/М 100 | 100 1 40 | 2 | TIP29COS-ND 74 588 4412| — m 
30 | 30 05 | 10K | .625 | MPSA14RLRAOSCT-ND — 240 1365 2,000 | 57.00/М 100 | 100 2 1K | 2 | TIP1120S-ND 95 756 5670 — + 
40 | 60 0.6 | 40 |.625 | 2NA401RLRAOSCT-ND — 1.58  1027|2,000| 43.00/М 100 | 100 5 ік | 2 | TIP1220S-ND 178 630 4725 — =| 
40 | 60 02 | 70 |.625 | 2N3904RLRAOSCT-ND — 1.40 9401 2,000 | 42.00/M 4 |100 | 100 8 iK | 2 | TIP1020S-ND .96 834 6418| — = 
40 |40 | 01 40 | 625 | MPSA200S-ND 36 240 1365| — - 100 10 ё 25 2 TESCO ND p 288 ван = =] 
a 10 50 | Eon fe МСО НО a 249 B = = 100 | 100 | 10 | — | 70 | BDX33C0S-ND 109 948 7293| — - 
40 | 60 2 75 | 625 | MPS6500S-ND "40 292 2055 — = 120 | 120 8 40 | 2 | MJE150280S-ND 158 13.65 10500| — - 
28 | 40 | 75 | 06 | 35 |.625 | MPS2222ARLRAOSCT-ND — 1.76 11.44| 2,000| 48.00/М 150 |150 8 40 | 2 | MJE150300S-ND 158 13.65 10500] — = 
2A | 40 | 75 | 06 | 50 |.625 | P2N2222A0S-ND 36 210 1365| — = 200 | 400 H — | 60 | BU4060S-ND 158 1365 10500| — = 
2B | 40 | 75 | 0.6 | 50 | .625 | PN2222ARLRAOSCT-ND — 169 10.99) 2,000 | 46.00/M 250 | 250 8 70 | 8 | MJE150320S-ND 158 1365 10500| — - 
3B ао | 50 1 55 | 4 | MPSWOTAOS-ND 48 350 2464) — dd 250 | 350 5 10 | 80 | 2М649705-М0 134 1164 8953| — E 
2B | 40 | 40 | 05 | 20K |.625 | 2N64260S-ND 36 245 1700| — - 250 | 350 1 30 | 2 | TIPA70S-ND 105 840 6302 — апі 
2B | 40 | 40 | 05 [| 10K | .625 | 2N64270S-ND 36 245 1700] — - 300 | 400 1 30 | 2 | TIP480S-ND 105 840 6302 — = 
2B | 45 | 45 | 02 | 500 | .625 | MPSA18RLRAOSCT-ND — 240 13.65] 2,000) 57.00/М 350 | 350 4 100 | 2 | MJET503405-ND 252 21.00 176.40) — - 
2A | 45 | 50 | 08 | 100 | 625 | BC3370S-ND 36 210 1365| — = 400 | — 8 50 | 2 | MJES7420S-ND 175 1459 122.51| — — 
2A | 45 | 50 | 01 |240 | 625 | BC547BOS-ND 28 164 1066| — - 400 | — 12 8 | 2 | MJE130090S-ND 179 15.55 11960| — — 
2B | 50 | 60 1 25K | 1 | MPSW45AOS-ND 48 350 2464| — = 400 | — 8 8 | 80 | MJE130070S-ND 109 948 7293| — — 
50 1-60 i 25K | 1 | MPS672508-ND B 350 2464 400 | — 4 10 | 2 | MJE130050S-ND 109 948 7293| — - 
60 | 60 | 05 | 100 | 625 | MPS8098RLRAOSCT-ND — 245 17.00 2,000) 75.00/М 400 | 500 1 30 | 2 | ТІР5005-М0 105 840 6802| — = 
2B | 60 | 60 | 05 | — | .625 | MPSAOSRLRAOSCT-ND — 131 9.24 2000] 57.00/M 400 | — 5 10 | 75 | BULASOS-ND 114 986 7585) — = 
60 | 80 2 75 | .625 | MPS651RLRAOSCT-ND — 292 20.55] 2,000) 93.00/М 450 | — 5 12 | TS | MJE180040S-ND 118 1024 7875) — З 
60 | 60 | 05 | 10K | 625 | MPSA27RLRAOSCT-ND — — 210 13.65] 2.000| 57.00/M 450 | — 2 30 | 50 | BUX850S-ND 110 842 6615] — — 
2B | 60 | 60 0.5 80 | 1 | MPSWOSOS-ND 48 350 2464 — = * For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 
2A | 65 | 80 01 240 | .625 | BC546B0S-ND 28 164 1066] — = For Tape and Box Part Number change CT-ND to TB-ND (Continued) 
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Pd 
ON Semiconductor " Vceo | Vi I HFE ЖО) Digi-K P if d Reel 
emiconductor i CEO | VCB [3 Я igi-Key ricing ape and Reel* 
Transistors (Cont.) Fig. | (V) | (V) (A) |(Min.) (М) | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
DPAK 
25 40 5 70 | 14 | MJD200T40SCT-ND — 504  37.80|2,500| 210.00/М 
di 60 70 10 20 |1.75 | MJD3055T40SCT-ND — 840  63.02|2,500| 333.00/M 
М сео | Мв lc НЕЕ | 25°С)| Digi-Key Pricing Tape and Reel* 80 = 5 60 115 МОЛАН ТОБОТ = 672 2041 2500 266,00 
Fig.| (V) | (V) (A) |(Міп.) (W) | Рам №. 1 10 100 | Size | Pricing 100 | 100 6 30 | 1.75 | MJD41CT40SCT-ND — 7.56 56.70} 2,500} 299.00/M 
4 | 450 | — 8 10 | 125 | MJE180080S-ND 151 12.54 105.36) — — 100 | 100 8 1K | 1.75 | MJD122T40SCT-ND — 6.09 4571] 2500] 241.00/М 
TO-220FP 16 | 100 | 100 2 500 | 1.75 | MJD112T40SCT-ND — 6.09 4571] 2,500 | 241.00/М 
80 = 10 60 2 MJF44H110S-ND 168 1400 11760] — nem 100 | 100 2 1K | 1.75 | MJD112-0010S-ND 76 6.09 4571| — — 
90 = 10 20 2 MJF30550S-ND 175 1547 11668| — = 100 | 100 3 25 | 1.5 | MJD31CT40SCT-ND — 537 40.29] 2500] 182.00/M 
100 | 100 10 3K 2 MJF63880S-ND 165 1371 11516| — = 100 | 100 4 40 | 1.4 | MJD243T40SCT-ND — 6.72 5041] 2,500 | 266.00/M 
5 | 100 | 100 5 1K 2 MJF1220S-ND 105 910 7000| — = 250 | 350 1 30 | 1.56 | MJD47T40SCT-ND — 6.09 4571] 2500] 241.00/M 
150 | 150 8 40 2 MJF150300S-ND 168 1400 11760| — -- 300 | 300 0.5 30 |1.56 | MJD340T40SCT-ND -- 546 40.96 2,500 | 216.00/M 
250 | 350 1 30 2 MJF470S-ND 153 1327 102101 — res, 400 | 500 1 30 | 1.56 | MJD50T40SCT-ND — 6.09 4571| 2500] 241.00/M 
50|— | s | te | 25 | моба 1% 1517 nx — |  — | wF 
TO-225AA TO-3 
40 40 1 40 | 30 | 2N49210S-ND 84 672 5041] — — 60 60 25 35 | 200 | 2N58830S-ND 3.89 33.84 252.00) — — 
40 40 4 40 | 40 | MJE5210S-ND 74 588 4412) — — 80 80 25 35 | 200 | 2N58840S-ND 3.78 32.90 245.00) — — 
бА | 25 40 5 70 | 1.5 | MJE2000S-ND 62 499 3742| — — 80 80 50 15 | 300 | 2М568405-М0 7.82 7140 564.40) — — 
45 45 1.5 25 | 1.25 | BD1350S-ND 70 562 4211) — - 100 | 100 12 750 | 150 | 2N60520S-ND 5.13 44.65 332.50) — - 
60 60 4 25 40 2N51910S-ND 95 7.56 5670| — — 100 | 100 30 25 | 200 | MJ45020S-ND 389 33.84 25200, — — 
60 60 1 40 30 2N49220S-ND 84 672 5041] — — 120 | 120 30 1K | 200 | MJ110150S-ND 3.65 31.80 236.851 — = 
60 60 4 750 | 40 MJE8000S-ND ла 588 4412| — = 1 120 | 120 50 1K | 300 | MJ110330S-ND 8.05 73.50 581.00} — — 
бА | 60 60 4 500 | 1.5 | 2N60380S-ND 89 7.14 5357| — i 120 | 200 15 — | 180 | MJ150160S-ND 289 25.15 18725| — — 
80 80 1 40 30 2N49230S-ND 84 672 5041| — — 140 | 140 20 25 | 250 | MJ150040S-ND 3.78 32.90 24500 — — 
40 60 3 30 1.5 | MJE1800S-ND 62 499 3742] — = 200 | 350 16 15 | 250 | MJ150230S-ND 405 3525 26250 — -- 
80 80 4 20 | 40 | 2N51920S-ND 184 672 5041| — = 250 | 400 16 15 | 250 | MJ150250S-ND 4.05 3525 262.50) — — 
60 80 3 30 | 15 | MJE1810S-ND 62 499 3742] — аш 250 | 400 16 25 | 250 | MJ211930S-ND 4.05 35.25 262.50) — — 
бА | 80 80 4 750 | 40 | MJE8020S-ND 74 588 4412| — — 250 | 400 16 25 | 250 | MJ211950S-ND 5.81 50.53 37625| — = 
80 80 4 750 | 40 | MJE8030S-ND 174 588 4412| — — TO-92 
80 | 100 1:5 25 | 1.25 | BD1390S-ND 170 562 4211! — — 25 25 0.5 80 |.625 | MPS3638A0S-ND 44 257 1671| — — 
бА | 80 80 4 500 | 1.5 | 2N60390S-ND 89 714 5357] — — 25 25 0.2 120 |.625 | MPS4126RLRAOSCT-ND — 240 1365] 2000] 57.00/M 
бА | 80 | 100 3 30 | 1.5 | MJE1820S-ND 62 499 3742| — — 2B | 30 30 0.5 5К | .625 | MPSA63RLRAOSCT-ND — 240 13.65 | 2000] 57.00/M 
6A | 100 | 100 4 750 | 40 | BD6810S-ND 19 6.30 4725| — — 30 30 0.5 10K |.625 | MPSA640S-ND 36 240 13.65) — — 
6A | 100 | 100 4 40 | 1.5 | MJE2430S-ND 71 567 4255| — — 30 30 0.5 5K 1 MPSW630S-ND 48 3.50 2464| — — 
6B | 100 | 100 2 500 | 1.5 | MJE2700S-ND лі 567 4255] — — 40 40 0.6 60 | .625 | 2N4403RLRAOSCT-ND — 1.58 10.27] 2000] 43.00/M 
6A | 200 | 200 0.5 30 | 20 | MJE3440S-ND 68 546 40.96] — — 40 40 0.2 80 | .250 | 2N3906RLRAOSCT-ND — 140 9.10| 2,000 | 46.00/М 
6A | 250 | 275 0.5 25 | 20 | 2N56550S-ND 71 567 4255| — - 2B A 40 E 250 Ed М аа АННА ВМ 3 210 1862 2,000) 57.00/M 
6A | 300 | — 0.5 30 | 20 | MJE3400S-ND 62 499 3742| — — 5 625 5205-! E + : kai = 
6A | 350 | 375 0.5 25 | 20 | 2N56570S-ND 174 588 4412| — — 40 60 2 75 |.625 | MPS7500S-ND 45 307 2127| — = 
6A | 350 | 450 0.3 30 | 15 | MJE34390S-ND 68 546 4096] — — 2B | 40 50 1 60 1 МР5672705-М0 48 3.50 2464 — = 
6B | 400 | — 1.5 8 1.4 | MJE130030S-ND 1.00 7.98 5986] — — 2B | 40 50 1 55 1 MPSWS1AOS-ND 48 350 2464| — = 
TO-264 2A | 45 50 0.8 100 |.625 | BC3270S-ND 28 1.64 1066] — — 
я = = 2B | 50 50 0.05 250 |.625 | 2N5087RLRAOSCT-ND — 240 13.65 | 2000] 57.00/M 
200 200 1$ 25 [ 200 s 5082075 97000 2B | 60 | 80 | 2 | 75 |.625 | MPS751RLRAOSCT-ND — — 256  1800|2.000| 9400/M 
7 I ў й 60 60 0.5 100 | .600 | MPSA55RLRAOSCT-ND -- 240 1365] 2000] 57.00/М 
250 | 400 16 25 | 200 | MJL211940S-ND 5.83 50.76 378.00) — — з 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 | MJL4281A0S-ND 690 6300 49800 — = 60 | 60 | 06 | 100 | 625 | PN2907ARLRAOSCT-ND — 1.69 10.99) 2,000] 46.00/M 
SOT-23 - I - 2B | 60 60 0.6 100 |.625 | MPS2907ARLRAOSCT-ND -- 1.87 12.16} 2,000  50.00/M 
15 40 0.2 40 | .225 | MMBT2369LT10SCT-ND — 176  1144|3,000| 41.00/М E 90 0а 100 ES акан СТ р 42 245 10 2,000 78.00/M 
15 40 0.2 40 | 225] MMBT2369ALTIOSCT-ND — 176 11.44 | 3,000) 41.00/М 80 80 05 100 | 625 | MPSB599RLRAOSCT-ND — 245 31700|2000| 75 OOM 
18 | 30 | .05 | 20 | .225 шам е ШИН — 161 1681 3,000) 60.00M 80 | 80 | 05 | 100 | 600 | MPSASGRLRAOSCT-ND 210 13.65 2,000| 57.00/М 
25 | 30 | 45 | 450 | .225 EMME TO IN — 176 11.44 3.000 41.00M 2B | 150 | 160 | 06 | 50 |.625 | 2N5401RLRAOSCT-ND — 240 13.65 2,000) 5700/М 
25 | 30 | — |60 | .225 MIMMBIRIOSHOSGINDNM — 158 1092 3000. 4900M 200 | 200 | 05 | 25 |.625 | MPSAS2RLRAOSCT-ND — — 246 15⁄99| 2,000) 66.00/M 
30 60 0.6 50 | .225 | MMBT2222LT1OSCT-ND — 187  10.53|3,000| 24.00/М 300 | 300 05 25 | 1 MPSW920S-ND 45 329 2314| — pou 
30 | 35 | .05 | 350.225 | MMBTSOBBLTIOSCT-ND -- 176  11.44|3,000| 41.00M 300 1300 | 05 | 25 | 525 | MPSA930S-ND 42 246 1599| — = 
30 30 | 03 | 5k 2225 EMMEN са — 176 1144 3,000) 4100M 2B | зво [зво | 05 | го | 1625 | 2N6520RLRAOSCT-ND _ — 350  2464|2000| 112.00/M 
30 30 0.3 10k | .225 | MMBTA14LT10SCT-ND — 176 11.44 | 3,000) 41.00/М s s TO-218AC s s s - 
30 30 0.1 110 | .225 | BC848ALT10SCT-ND — 166 9.36 | 3,000| 25.00/М 
30 | 30 | 01 | 200 | 225 | BCBABBLTIOSCT-ND = 166 9:36 3000| 25.00M 10 |100 | D |15 |35 prosm T бе = 
30 30 0.1 420 | .225 | BC848CLT10SCT-ND — 216 12.15 | 3,000) 30.00/М 400 | 100 20 750 | 160 | MJH62870S-ND 410 3564 26542| — = 
40 60 0.2 — | .225 | MMBT3904LT30SCT-ND — 104 6.76 | 10,000] 17.00/M з |150 | 150 15 400 | 150 | MJH110170S-ND 384 3345 24910| — Ет 
40 75 0.6 50 | .225 | MMBT2222ALT10SCT-ND -- 1.87 10.53 | 3,000| 24.00/М + ў ў 
4 160 | 160 16 15 | 125 | MJE43530S-ND 378 3290 24500] — — 
40 60 0.2 70 | .225 | ММВТ390417105СТ-М) — 14 8.28 | 3,000| 23.00/М 200 | 200 15 400 | 150 | MJH110190S-ND 441 3838 28585| — = 
40 60 0.6 40 | .225 | MMBT4401LT10SCT-ND — .92 5.98 | 3,000) 25.00/М 250 | 250 15 400 | 150 | MJH110210S-ND 441 3838 28585| — a 
40 40 0.5 10k | .225 | MMBT6427LT10SCT-ND — 13 9.46 | 3,000) 43.00/М TO-220AB = = А 
45 55 0.2 500 | .225 | MMBT6429LT10SCT-ND — 137 9.46 | 3,000] 43.00/М = 
a | 45 | 50 | 05 | 100 | 225] BCBI7-I6LTIOSCT-ND — 116 754|3000| 2500М 30 |40 | 7 | 30 | 40 Шнор 114: 9:86. 7585 — mi 
45 | 50 | 05 | 160 | 225] BC817-25LT1OSCT-ND — — 116 1754 3000| 25.00/М 40 |40| 3 | 25 2 Bo ИЕ JT S аа uz = 
45 | 50 | 05 | 250 .225| BC817-40LTIOSCT-ND — — 121 787 |3,000| 30.00/М 40 4 | 1 40 2 ШОП й: Ra B 
45 | 50 | 05 | 100 | 225| BOXISLTIOSCT-ND — 164 10.66 | 3,000] 39.00M 40 40 6 3 2 БП 105 840 6300 — I 
45 | 50 | 01 | 110 225 BC847ALTIOSCT-ND — 166 9.36) 3,000] 25.00/M 50 | 00 | 7 30 40 ЖОН 114 986 7585 — = 
45 | 50 | 01 | 200 225 BCB47BLTIOSCT-ND — 166 9.36) 3,000  25.00M so 89 3 5,2 BS i28 wor = 
45 50 0.1 420 | .225 | BC847CLT10SCT-ND — 1.94  10.89|3,000| 30.00/М 60 60 2 1K 2 TIP1150S-ND 95 756 5670) — ka 
45 50 0.1 420 | 225 | BC850CLT10SCT-ND — 1.94  10.89|3,000| 30.00/M 60 60 8 ik | 75 | 2N60400S-ND 107 857 6426 — = 
50 60 0.2 250 | .225 | MMBT6428LT10SCT-ND — 13 9.46 | 3,000) 43.00/М 60 60 10 1K 2 2N66670S-ND 114 986 7585 — E 
60 60 0.5 100 | .225 | MMBTAOSLT10SCT-ND — 176  1144|3,000| 41.00/М 60 — 10 60 | 50 | D45H80S-ND 123 1062 8168| — — 
60 60 0.1 250 | .225 | MMBT2484LT10SCT-ND — 1.69  10.99|3,000| 40.00/М 60 70 10 20 | 75 | MJE2955TOS-ND 101 872 6710 — = 
65 80 0.1 110 | .225 | BC846ALT10SCT-ND — 166 9.36 | 3,000| 25.00/М 70 80 7 30 | 40 | 2N61070S-ND 06 834 6418| — ES 
65 80 0.1 200 | .225 | BC846BLT1OSCT-ND — 14 8.28 | 3,000| 25.00/М 3 Т ў 
i 80 — 10 60 | 50 | D45H110S-ND 1.23 10.62 8168] — — 
80 80 0.5 100 | .225 | MMBTAO6LT10SCT-ND — 176  1144|3,000| 41.00/М 
i 80 90 15 20 ! 1.8 | 2N64910S-ND 111 963 7410] — — 
80 80 0.5 100 | .225 | MMBT8099LT1OSCT-ND — 114 8.01 | 3,000| 43.00/М 80 80 5 1K 2 TIP1260S-ND 107 857 64.26) — = 
140 | 160 0.6 60 | .225 | MMBT5550LT10SCT-ND — 176 11.44 | 3,000) 41.00/М 80 80 3 25 2 TIP32B0S-ND 71 567 4255| — = 
140 | 160 0.6 80 | 225| MMBT5551LT10SCT-ND — 176 11.44 | 3,000| 41.00/М 4 | 80 = 15 35 | 83 | D45VH100S-ND 123 1062 8168] — zu 
300 | 300 0.5 25 | 225 | MMBTA42LT10SCT-ND — 176 11.44| 3,000| 41.00/М y й y 
350 | 350 | 05 | 20 | 225 | MMBT6517LTIOSCT-ND — — 292 2102 |3000[ 10500М 100 |100 | 15 | 1K 5 puan 131 1138. 8750] — = 
Lo 2 2. а e E s = = 
25 20 1 50 | 1.5 | BCP68TTOSCT-ND — 2.40 17.24] 1,000 96.00 100 | 100 1 40 2 TIP30COS-ND ЕЯ rs 21 кен = 
30 45 3 85 | 1.7 | MMJT9410T10SCT-ND — 6.72 50.41 | 1,000 289.00 100 | 100 5 1K 2 TIP1270S-ND 96 834 6418| — a 
40 75 0.6 50 | 1.5 | PZT2222AT10SCT-ND — 245 17.64 | 1,000 98.00 100 | 100 8 1K 2 TIP1070S-ND 96 834 6418] — = 
60 80 2 75 | 0.8 | PZT651T10SCT-ND — 292 21.02 | 1,000 117.00 100 | 100 3 25 2 TIP32COS-ND лі 567 4255| — == 
9 80 90 1 1К | 1.25 | BSP52T10SCT-ND — 2.57 19.29 | 1,000 116.00 100 | 100 6 30 2 TIP42COS-ND 105 840 6302| — = 
80 | 100 1 40 | 1.5 | BCP56T10SCT-ND — 245 17.64 | 1,000 98.00 120 | 120 8 40 2 MJE150290S-ND 158 13.65 10500| — = 
80 | 100 1 100 | 1.5 | BCP56-16T10SCT-ND — 245 17.64 | 1,000 98.00 150 | 150 8 40 2 MJE150310S-ND 158 1365 10500| — =, 
300 | 300 0.5 25 | 1.5 | PZTA42T10SCT-ND — 269 19.33 | 1,000 107.00 250 | 250 8 50 2 MJE150330S-ND 158 1365 10500| — = 
300 | 300 0.1 50 | 15 | BF720T10SCT-ND — 38 27.32 | 1,000 137.00 300 | — 8 15 | 80 | MJE58500S-ND 299 2605 19397| — EN 
350 | 400 1 40 | 0.8 | BSP19AT1OSCT-ND — 3.04 22.77 | 1,000 137.00 300 | 300 1 30 2 MJE57300S-ND 153 1327 102.10; — - 
50Т-323 350 | — 8 15 | 80 | MJE58510S-ND 2.99 26.05 193.97 — ES 
10 40 75 0.6 50 | 150] MMBT2222AWTIOSCT-ND -- 139 9.04 [3,000] 33.00/М 350 | 350 4 100 | 2 MJE150350S-ND 252 21.00 17640 — — 
40 60 0.2 — | .150 | MMBT3904WT10SCT-ND — 1416 7.54 | 3,000| 31.00/М 375 | 375 1 30 2 MJE5731A0S-ND 1.53 1327 10210| — — 
SOT-363 400 | — 8 15 | 80 | MJE58520S-ND 2.99 26.05 19397| — — 
11B| 40 60 0.2 70 |.150| MBT3904DW1T1OSCT-ND -- 1.99 12.94 |3,000| 44.00/М TO-220FP 
16-SOIC 100 | 100 10 3K 2 MJF66680S-ND 1.84 15.93 122.50] — — 
12] 40 [75 05 | 50 | 1.0 | MMPO2222ARIOSCT-ND — 10.62 8168] 500] 271.00 5 | 100 | 100 5 ІК | 2 | MJF1270S-ND 1.09 948 7293) — = 
40 | 60 0.2 | 50 |.800| ММР0390405-М0 123 1062 81.68] — — 150 | 150 8 40 | г | MJF150310S-ND 1.68 1400 117.60] — = 
SC-59 TO-225AA 
E A = 40 40 1 40 | 30 | 2N49180S-ND 84 672 5041| — — 
13 | 50 60 0.1 210 | .200 ШЕШЕН ND 1.16 7.54 | 3,000 | 25.00/М 6A 25 40 5 75 | 15 | MJE2100S-ND 2 49 3742 — = 
15 45 50 0.1 200 | .200| BC847BTT10SCT-ND — 153 9.95 | 3,000| 27.00/М * For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 
40 | 60 | 02 | — | 200| MMBT3904TT10SCT-ND -- 1.15 7.9 |3,000| 36.00/M 4 For Tape and Box Part Number change CT-ND to TB-ND (Continued) 
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Vcs | VcEo | HFE Ri | R2 | Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
. Fig.| (V) | (V) | (Min) | (К) | (K) | Part No. 10 100 | Size | Pricing 
m š 
НИ Transistors (cont) 50 | 50 | 60 | 22 | 1 БОЕВ 400 2880 |4000| 79.00/M 
178 i ' ' і 
50 | 50 | 20 | 47 | 47 |EMC5DXV5T10SCT-ND 400 2880 |4000 79.00/M 
SOT-563 
Pd 80 | 50 | 35 | 10 | 10 |NSBCTI4EPDXV6OSCT-ND 400 2880 | 4,000 [136.00/М 
Veo V ШЕ ШЙ Q " 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |NSBCI24EPDXV6OSCT-ND 400 2880 | 4,000 |136.00/M 
. |Wceo) Ув | lc | НЕЕ 25°C) | Digi-Key Pricing Tape and Reel 18g | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |NSBCIA4EPDXVGOSCT-ND 400 2880 | 4.000 136.00M 
Fig.| (V) | (М) | (А |(Міп.) (М) | Part No. 1 — 10 100 | Size [Pricing 50 | 50 | 80 | 10 | 47 | NSBC114YPDXVEOSCT-ND 400 2880 | 4,000 |136.00/М 
40 | 40 4 40 | 40 | MJE3710S-ND 74 588 4412| — - 50 | 50 | 160 | 47 = |NSBCIA3TPDXV6OSCT-ND 400 2880 | 4,000 |136.00/М 
40 | 40 4 — |15 | 2N60340S-ND 95 756 5670| — > 50 | 50 | 80 | 22 | 47 |NSBC123JPDXV6OSCT-ND 400 2880 | 4,000 |136.00/M 
45 | 45 | 15 | 25 |125 80136050 позе n -| З 
60 | 60 4 25 | 40 | 2N51940S-ND 95 756 5670] — E SOT-23 
60 | 60 4 [750 | 40 | MJE7000S-ND 74 588 4412 — = 80 | 50 | 30 [| 10 | 10 | MMUNZ211ILTIOSCT-ND 32 598 | 3,000] 25.00/M 
40 | 60 3 30 | 15 | MJET700S-ND 62 499 3742| — = 8 | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |MMUN2113LT10SCT-ND 116 754 |3000| 25.00/М 
80 | 80 4 20 | 40 | 2N51950S-ND 84 672 5041| — = 50 | 50 | 80 | 10 | 47 |MMUN2114LT10SCT-ND 116 754 |3,000| 25.00/M 
вд | 80 | 80 1 10 | 30 | 2N49200S-ND за 672 5041| — - 507-323 
60 | 80 3 30 | 15 | MJE1710S-ND 62 499 37.42) — - 10 | 50 | 50 | 100 | 10 | 47 [|MUN5114T10SCT-ND 127 826 |3000]| 3400/М 
80 | 80 4 |750 | 40 | MJE7020S-ND 74 588 4412| — E SC-59 
80 | 100 | 15 | 25 |125 | BD1400S-ND 70 562 4211] — = 13 [50 | 50 | 35 | 10 | 10 [|MUN2111T10SCT-ND 121 787 [3000] 30.00/M 
8 | 80 4 [500 | 15 | 2N60360S-ND за 672 5041] — - 507-553 
80 | 100 | 3 30 | 15 | MJE1720S-ND 62 499 37.42) — — 17А| 50 | 50 | 160 | 47 | = [EMAGDXV5T1OSCT-ND 4.00 2880 [4000] 79.00/M 
100 | 100 | 4 | 750 | 40 | В068205-М0 79 630 4725| — - SOT-563 
100 | 100 | 4 40 | 15 | MJE2530S-ND лі 567 4255| — = 50 | 50 | 160 | 10 | = |NSBATI4TDXVETOSCT-ND 400 2880 | 4000|136.00/M 
300 | — | 05 | 30 | 20 | MJE3500S-ND 62 499 3742| — = 18A| 50 | 50 | 160 | 47 | = |NSBA143TDXV6TOSCT-ND 400 2880 | 4000 83.00/М 
TO-264 50 | 50 | 80 | 22 | 47 | NSBA123JDXV6TOSCT-ND — 4.00 2880 | 4,000 |136.00/М 
200 | 200 | 15 | 60 |200 | MJL1302A0S-ND 583 5076 378.00) — = 
250 | 400 16 25 |200 | MJL211950S-ND 5.83 50.76 378.00) — - * For Tape апа Reel Part Number change CT-ND to TR-ND t For Tape and Box Part Number change CT-ND to TB-ND 
7 | 250 | 400 | 16 |25 | 200 | MJL2119308-ND 5.88 5076 37800| — = 
350 | 350 | 15 | 80 |230 | MJL4302A0S-ND 690 6300 49800| — ES 
SOT-23 
25 | 25 | 02 | 120 | 225 | MMBTAI26LTIOSCT-ND -- 127 826] 3,000 | 3400M 
30 | 30 | 05 | 5K | 225 | MMBTAG3LTIOSCT-ND — — 176 11.44 3,000 | 41.00/M 
30 | 30 | 05 | 10K | 225 | MMBTAGALTIOSCT-ND — — 176 1144 3,000 | 41.00/M 
30 | 30 | 01 | 420 | 225 | BCB58CLTTOSCT-ND — 194 1089 3,000 | 30.00/М 
40 | 40 | 02 |80 |22 | MMBT3906LTIOSCT-ND -- 166 9236 3000] 23.00/M 
40 | 40 | 0.6 |60 |.225 | MMBT4403LTIOSCT-ND — .92  5.98| 3,000  25.00/M парваная лс 
45 | 50 | 05 | 100 | 225 | BCXI7LTIOSCT-ND — 1.64 1066|3000| 39.00/M шы Fig; 3193 
45 | 50 | 01 |220 | 225 | BC857BLTIOSCT-ND — 166 936 3000 | 25.00/M 
45 | 50 | 05 |160 | 225 | BC807-25LT10SCT-ND — 1146 754 3,000 | 25.00/M 
8 | 45 | 50 | 05 |250 | 225 | BC807-40LT10SCT-ND — 121 787 3,000 | 30.00/М 
50 | 50 | 0.05 |250 |225 | MMBT&OB7LTIOSCT-ND — — 1.76 11.44 3,000 | 41.00/M 
60 | 60 | 06 |100 | 225 | MMBT2907ALTIOSCT-ND — 147 828 3,000  24.00/M 
60 | 60 | 05 |100 | 225 | MMBTASSLTIOSCT-ND — — 176 11.44 3,000 | 41.00/M 
65 | 80 | 01 | 125 | 225 | BC856ALTIOSCT-ND — 166 936 3,000 | 25.00/M 
65 | 80 | 01 |220 |225 | BCB56BLTIOSCT-ND — 166 9236 3.000 | 25.00/M 
80 | 80 | 05 |100 | 225 | MMBTA56LT10SCT-ND -- 176 11.44 3,000 | 41.00/M Fig.5— SOT-32 
150 | 160 | 05 | 50 |225 | MMBTS401LTIOSCT-ND — — 176 1144) 3000 | 41.00/M 
300 | 300 | 05 | 25 |225 | MMBTASPLTIOSCT-ND — — 176  1144| 3,000 | 41.00/M 
350 | 350 | 05 | го |225 | MMBT6520LTIOSCT-ND — — 164 1177| 3,000 | 65.00/M 
SOT-223 
20 | 25 1 50 | 15 | BCP69T1OSCT-ND — 240 1724|1000| 9600 
30 | 45 з | 125 |072 | MMJT9435T10SCT-ND — 672 5041 1,000) 289.00 
о | 6 | 60 | 06 | 100 | 15 | PZT2907ATIOSCT-ND — 245 17.64 1,000) 9800 
60 | 80 2 75 |08 | PZT751T10SCT-ND — 292 2102|1000| 11700 
80 | 100 | 15 | 40 |15 | BCPS3TTOSCT-ND — 245 1764| 1,000) 98.00 
300 | 300 | 05 | 25 | 15 | PZTA92T10SCT-ND — 269 1933] 1,000 | 107.00 Fig. 7 — SOT-23 
SOT-323 
то &0 | 60 | 06 |100 |150 | MMBT2907AWTIOSCTND -- 116 754] 3000 | 3100/M 
40 | 40 | 02 | 80 |.150| MMBT3906WTiOSCT-ND — 116 — 7.54| 3,000 | 31.00/M 
Dual SOT-363 
TB] 40 | 40 | 02 | 80 |150 | MBT3906DWITIOSCT-ND — 199 12.94] 3000] 4700/М 
DPAK B 
25 | 40 5 70 |14 | MJDZ10T40SCT-ND = 504 37.80| 2,500 | 210.00/M cz 
60 | 70 | 10 |20 |175 | MJD2955T40SCT-ND — 756  56.70| 2500 | 299.00/M Е 
80 | — 8 60 | 1.75 | MJD45H11T40SCT-ND — 759 5835 2500 | 333.00/М 
80 — 8 60 |175 | MJD45H11-0010S-ND 1.05 840 63.02) — - 
16 | 100 | 10 | 6 30 |175 | MJD42CT40SCT-ND — 756  56.70| 2,500 | 299.00/M 
100 | 100 | 8 1К |175 | MJD127T40SCT-ND — 840 63.02] 2,500 | 333.00/M 
100 | 100 | 2 |500 |175 | MJD117T40SCT-ND 6.09 45.71] 2,500 | 241.00/M 
100 | 100 | 3 25 |156 | MJD32CT40SCT-ND — 560 4200 2,500 191.00/M 
100 | 100 | 4 40 |14 | MJD253T40SCT-ND — 672 5041 | 2,500 | 266.00/M 
300 | 300 | 05 | 30 |1.56 | MJD350T40SCT-ND — 567 4255 2,500 | 225 00/М 
SOT-363 
11B |40/-40|60/-40| 0.2/-0.2 [70/80 | 150 | MBT3946DWITIOSCT-ND -- 199 12.94[ 3,000 | 4700/М 
Pre-Biased Transistors 
VcB | Vceo| HFE Ri | R2 |Digi-Key Pricing Tape and Reel* 
Fig. | (V) | (V) | (Min.) | (К) | (К) | Part No. 10 100 | Size | Pricing 
SOT-23 
80 | 50 | 35 | 10 | 10 | MMUNZ211LTIOSCT-ND 32 508 | 3,000] 25.00/M 
50 | 50 60 | 22 | 22 |MMUN2212LT10SCT-ND 116 754 |3,000| 25.00/M 
з | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 | MMUNZ2T3LTIOSCT-ND 116 754 | 3,000) 25.00/M 
50 | 50 | 160 | 47 | = |MMUN2216LT10SCT-ND 116 754 |3,000| 25.00/M 
50 | 50 | 15 | 47 | 47 | MMUN2232LT10SCT-ND 116 754 |3,000| 25.00/M 
50 | 50 | 80 | 47 | а? | MMUN2233LT10SCT-ND 92 598 |3,000| 25.00/M 
SOT-363 
ПАГ 50 | 50 | 35 | 10 | 10 [MUNS211DW1TIOSCT-ND 1.76 1217 [3.000] 54.00M 
SOT-323 
10 | 50 | 50 | 140 | 10 | 47 |MUNS?14T10SCT-ND 127 826 |3,000| 3400/М 
5С-59 
80 | 50 | 35 | 10 | 10 |MUN2211T10SCT-ND 121 787 | 3,000] 30.00M 
з | 50 | 50 | 60 | 22 | 22 |MUN2212T10SCT-ND 1.21 787 |3,000| 30.00/M НЕЕ ШЕК ТЕРИШ й 
50 | 50 80 47 | 47 | MUN2213T10SCT-ND 121 7.87 | 3,000) 30.00/M 7 E T IL SOY, ШЕ ПОД 0. 
50 | 50 | 80 | 10 | 47 |MUN2214T10SCT-ND 121 787 |3,000| 30.00/М Fig. | Description Min. | Package | Part No. 1 — 10 100 Part No. 
5С-75 
15 | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 DICE ORC MD 1.40 940 13001 33.00/М Small Signal, 75V, 500mA 70 | Т0-39 |497-3105-5-№0 104 828 62.10/2М1613 
5З Гэ Т 35 Габ | 10 TNSBCTMAEDXVeTOSCT-ND — 400 2880 | 4000] 186 .00/M Epitaxial Planar, 75V, 500тА 100 | TO-39 |497-2594-5-ND ^ .90 7.80 60.00 2N1711 
50 | 50 60 22 | 22 | NSBC124EDXV6TOSCT-ND 4.00 28.80 | 4,000 | 136.00/M Small Signal, 120V, 0.5A 40 | TO-39 |497-2637-5-ND 0 7.80 60.00 |2№1893 
18C a 20 n n 4 Meee ADAE TOSCHND 100 een 1000 Н Epitaxial Planar, 120V, 1А 40 | TO-39 |497-2636-5-ND 1.17 9.36 70.20 2N2102 
ӘНЕ А ІТ ЕЕ СОН aco 8 4000 136 00M 1 Small Signal, 140V, 1A 100 | TO-39 |497-2634-5-ND 135 10.80 81.00 2N3019 
50 | 50 | 80 | 22 | 47 | NSBC123JDXV6TOSCT-ND 400 2880 | 4,000|136.00/M Silicon, 450V, 1A 40 | TO-39 |497-2576-b-ND 124 10.73 82.50 |2N3439 
Siicon, 300V, 1А 40 | 10-39 |487-26085-40 113 975 7500 2N3440 
SC-74 Silicon, 120V, 5A 40 | Т0-39 |497-2635-6-М0 243 17.75 149.10 BFX34 
14 | 50 | 60 | 02 | — | 325 — ET Em 6.26 4815 | 3,000 | 274.00/М High Speed Switches, 75V, 0.6A 100 | TO-39 |497-2595-5-М0 108 8.64 64.80 2N2219A 
ПА] 50 | 50 | 35 | 10 | 10 [MUNSSIIDWITIOSCT-ND — 176 1247 [3,000] 54.00M OBuk  *CutTape  TapeandReel $ Tape and Вох (Continued) 
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ky Transistors (cont) 


HFE Digi-Key Tube Pricing Mfg. 

Fig. | Description Min. | Package |Part No. 10 100 |Раг No. 
High Speed Switches, 30V, 0.8A 150 | TO-18 |497-3106-5-ND 99 7.92 59.40 2N2222 
High Speed Switches, 75V, 0.6A 40 | TO-18 |497-2598-5-ND .86 684  51.30|2N2222A 

2 High Speed Sat. Switches, 15V, 0.2А | 40 | TO-18 |497-3107-5-МО 99 7.92  59.40|2N2369A 
General Purpose Amp., 80V, 1A 90 | TO-18 |497-3108-5-ND 1.09 9.43 172.50|2М3700 
Epitaxial Planar, 80V, 500mA 40 | TO-18 |497-3112-5-М0 1.46 12.68 97.50|2М720А 
LN, Gen., Audio Amp., 45V, 100mA | 110 | 70-18 |497-3116-5-М) 0 720  54.00|BC107 
Comp. Silicon Power,100V, 15A 20 TO-3 |497-2612-5-ND 1.68 14.00 117.60 |2М3055 
High Power, Silicon, 40V, 30A 15 TO-3 |497-2584-5-М0 2.64 22.00 184.80 |2М3771 
High Power, Silicon, 60V, 20A 15 TO-3 |497-2597-5-М0 3.00 25.00 210.00 |2М3772 
Silicon Pwr. Darlington, 100V, 12А | 750 | 70-3 |497-2561-5-ND 2.67 2228 187.11 |2М6059 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 20А | 750 | 70-3 _|497-2563-5-№0 3.92 34.08 253.75 |2М6284 
High Power, Silicon, 850V, 15A 6 TO-3 |497-2592-5-40 5.00 43.48 323.75 2М6547 

3 High Current, Silicon, 300V, 60A 20 TO-3 |497-2633-5-ND 18.40 170.20 1288.00 BUR51 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 80V, 10A |1,000| TO-3 |497-2393-М00 2.58 21.50 180.60|MJ3001 
High Voltage, Ignition Coil Driver, 

Power Darlington, 400V, 15A 300 | 70-3 |497-3129-5-М0 3.51 30.55 227.50|BU941 
High Voltage, Fast-Switching, 

Power, 450V (VCEO), 30A = TO-3 |497-4086-5-М0 7.59 69.30 547.80 |BUF420M 
High Voltage, Fast-Switching, 

Power, 700V (VCEO), 8A — TO-3 |497-2412-М00 2.97 25.85 192.50 |В0208А 
Low Volt., Fast-Switching, 60V, 5A | 400 | TO-92 |497-3531-М00 1.05 9.10 70.00 |5Т5А1805 
Low Volt., Fast-Switching, 60V, 5A | 400 | TO-92 |497-3532-1-М0% 1.05 9.10 70.00 |5Т5А1805-АР 
Low Volt., Fast-Switching, 60V, 5A |400 | TO-92 |497-3532-3-М08 812.00/2,000 STSA1805-AP 

4A |Small Signal, 60V, 200mA 100 | TO-92 |497-2395-М00 32 248 15.08 |2М3904 
Small Signal, 75V, 0.6A 100 | TO-92 |497-2406-М00 43 2.50 16.25 PN2222A 
Low Signal, Silicon, 150V, 5A 300 | TO-92 |497-3235-М00 72 516 43.20 |5Т5А851 
Small Signal, 300V, 0.5A 40 | Т0-92 |497-2407-№0% 26 1.80 12.48 |5ТР5А42 

4B High Voltage, Fast-Switching, 

Power, 400V (VCEO), 3A 10 | TO-92 |497-4429-М00 170 560  42.00|STX13005 
Comp. Silicon, Power, 100V, 3A 12 | SOT-32 |497-2590-5-ND :66 528 39.60] MJE182 
Complimentary Silicon, Power, 

300V (VCEO), 0.5A 30 | SOT-32 |497-2624-5-ND 72 5.72 42.90 |MJE340 
Silicon, 40V, 4A 40 | SOT-32 |497-2583-5-ND 75 596  4470|MJE521 
Silicon, Power Darlington, 80V, 4A |100 | SOT-32 |497-2549-5-ND .69 5.54  41.58|MJE802 

5 Medium Power, Linear, Switching, 

Silicon, 80V, 1A 30 | SOT-32 |497-3109-5-ND 99 792  59.40|2N4923 
Medium Power, Silicon, 60V, 4A 25 | SOT-32 |497-2601-5-ND 94 843 62.50 2N5191 
Medium Power, Silicon, 80V, 4A 20 | SOT-32 |497-2591-5-ND 98 8.45 65.00|2М5192 
Silicon, 375V, 0.5А 30 | SOT-32 |497-2623-5-ND 1.03 8.94 68.75 |2N5657 
Comp. Silicon, Power Darl., 80V, 4A | 750 | SOT-32 |497-2560-5-ND .86 6.84 51.30|2М6039 
Comp. Silicon, Power Darl., 60V, 4A | 750 | SOT-32 |497-2600-5-ND 1.13 9.75 175.00 |В0677А 
Silicon, Power Darlington, 80V, 10А |1,000| TO-220 |497-2562-5-ND 1.16 10.08 77.50 |2М6388 
Comp. Silicon, Power, 100/, 6А 15 | TO-220 |497-2632-5-М0 1.20 10.40 80.00 BD243C 
High Voltage, 700V, 8A 6 | TO-220 |497-3510-М00 1.50 13.00 100.00|ST13009 
High Voltage Fast-Switching, 

Power, 800V (VCEO), 4A 12 | TO-220 |497-2638-5-ND 1.68 14.03 117.81 BUL216 
High Voltage Fast-Switching, 

Power, 400V, 4A 16 | TO-220 |497-3130-5-М0 1.43 12.35  95.00|BUL742A 
High Voltage Fast-Switching, 

Power, 400V, 4A 8 | TO-220 |497-3149-5-М0 1.24 10.73 82.50 |5713005 
High Voltage Fast-Switching, 

Power, 450V (VCEO), 10А 8 | TO-220 |497-2581-5-ND 1.08 8.64  64.80|BUL38D 
High Voltage Ignition Coil Driver, 

Power Darl., 350V (VCEO), 15A 300 | Т0-220 |497-2740-5-ND 315 27.40 204.05 |BU941ZT 
High Voltage Ignition Coil Driver, 

Power Darl., 400V (VCEO), 10A 300 | TO-220 |497-2797-5-ND 2.81 23.38 196.35 |В0931Т 
Silicon, Power, 60V (VCEO), 10A 40 | TO-220 |497-2574-5-ND 1.16 10.01 77.00 044Н8 

6 |Silicon, Power, 80V (VCEO), 10A 40 | TO-220 |497-2616-5-ND 1.03 8.94 68.75 |D44H11 
Comp. Silicon, Power, 70V, 10A 20 | TO-220 |497-2573-5-ND .84 6.73 50.49 | MJE3055T 
Comp. Silicon, Power Darl., 60V, 2А |1,000| TO-220 |497-2545-5-ND 186 6.84  47.50|TIP110 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100/, 2А |1,000| 70-220 |497-2533-5-ND 177 612  4590|TIP112 
Comp. Silicon, Power Darl., 60V, БА |1,000| TO-220 |497-2539-5-ND 174 5.994 44.55 (ТІР120 
Comp. Silicon, Power Darl., 80V, БА |1,000| TO-220 |497-2537-5-ND 94 7.52 56.43 |ТІР121 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, БА |1,000| TO-220 |497-2543-5-ND 177 642  45.90|TIP122 
Comp. Silicon, Power, 60V, 1A 15 | TO-220 |497-2580-5-ND .86 6.84 51.30 ПР29А 
Comp. Silicon, Power, 100V, 1A 15 | TO-220 |497-2611-5-М0 1.09 943  72.50|TIP29C 
Comp. Silicon, Power, 60V, 3A 10 | TO-220 |497-2602-5-ND 69 554 41.58 |TIP31A 
Comp. Silicon, Power, 100V, 3A 10 | TO-220 |497-2615-5-ND 69 554 41.58 |TIP31C 
Comp. Silicon, Power, 100V, 6A 15 | TO-220 |497-2622-5-ND 95 7.56 52.50 |TIP41C 
Silicon, Switching, 350V, 1A 30 | TO-220 |497-2631-5-ND 177 642 45.90 |ТІРА7 
Silicon, Switching, 400V, 1A 30 | TO-220 |497-2627-5-ND 84 6.73  50.49|TIP48 
Silicon, Switching, 450V, 1A 30 | TO-220 |497-2625-5-ND 1.03 8.94 68.75 |ТІР49 
Silicon, Switching, 500V, 1A 15 | TO-220 |497-2605-5-ND ла 594 44.55 |ТІР50 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, ЗА |1,000| TO-220 |497-2546-5-ND 95 756 56.70 |ТІР102 
Small Signal, 50V, 0.5A 250 | SOT-23 |497-2531-1-ND* 33 1.76 9.90 |BC817-40 
Small Signal, 50V, 0.5A 250 | SOT-23 |497-2531-2-NDT 90.00/3,000 BC817-40 
Small Signal, 50V, 100mA 200 | SOT-23 |497-2524-1-ND* 18 1.20 8.32 |BC847B 
Small Signal, 50V, 100mA 200 | SOT-23 |497-2524-2-М01 96.00/3,000 BC847B 

7 Small Signal, 75V, 0.6A 100 | SOT-23 |497-2479-1-М0% .32 1.90 12.35 MMBT2222A 
Small Signal, 75V, 0.6A 100 | SOT-23 497-2479-2-NDT 135.00/3,000 ММВТ2222А 
Small Signal, 60V, 200mA 100 | SOT-23 |497-2478-1-М0% .32 1.90 12.35 MMBT3904 
Small Signal, 60V, 200mA 100 | SOT-23 |497-2478-2-NDt 135.00/3,000 MMBT3904 
Small Signal, 300V, 0.5A 40 | SOT-23 |497-2480-1-М0% .23 1.58 10.92 ММВТА42 
Small Signal, 300V, 0.5A 40 | 50Т-23 |497-2480-2-М01 147.00/3,000 ММВТА42 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 15А | 750 | Т0-218 |497-2607-5-М0 3.00 25.00 210.00 BDW83C 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 80V, 10А |1,000| TO-218 |497-2534-5-ND 1.86 15.50 130.20 TIP141 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 10A |1,000| Т0-218 |497-2541-5-ND 1.68 14.00 117.60 |ТІР142 
Comp. Silicon, Power, 100V, 15A 20 | TO-218 |497-2586-5-М0 1.76 15.28 117.50|TIP3055 
Comp. Silicon, Power, 140V, 10A 20 | TO-218 |497-2614-5-ND 1.80 15.00 126.00|TIP33C 

8 |Comp.Silicon, High Pwr., 100V, 25А | 15 | TO-218 |497-2609-5-ND 1.74 14.50 121.80 |TIP35C 
High Pwr., Silicon, 450V (VCEO) 15А | — | Т0-218 |497-2544-5-ND 3.27 28.44 211.75 |BUV48A 
High Voltage, Fast-Switching, 

Power, 700V (VCEO), 8A — | 10-218 |497-2599-5-М0 2.97 24.75 207.90 |В0508А 
High Voltage, Ignition Coil Driver, 

Power Darlington, 400V, 15A 300 | Т0-218 |497-3128-5-ND 2.97 24.75 207.90|BU931P 


НҒЕ Digi-Key Tube Pricing Mfg. 
Fig. | Description Min. | Package |Part No. 1 10 100 (Рай №. 
High Voltage, Ignition Coil Driver, 300 ISOWATT- 
9 Power Darl., 350V (VCEO), 15A 218 |497-2542-5-М0 4.01 34.90 259.88 В09412РҒІ 
High Voltage, Fast-Switching, 4 ISOWATT- 
Power, 600V, 10A 218  /497-3150-5-ND 2.88 24.00 201.60 |5Т1802НІ 
High Voltage, Power, 
450V (VCEO), 24A — | 10-247 |497-2575-5-ND 6.02 52.41 390.25 |BUX98APW 
10 High Voltage, Fast-Switching, 
Power, 450V (VCEO), 30A — | 10-247 |497-4085-5-ND 6.79 61.95 489.70|BUX420AW 
High Voltage, Fast-Switching 
900V, 12A 10 | TO-247 |497-3555-М00 1.50 12.50 105.00|STW13009 
11А Darlington, Power Мойше, 
450V (VCEO), 84A 120 | ISOTOP |497-2648-5-ND 57.75 495.00 4389.00 | ESM6045DV 
11В | High Voltage, 1000V, 50А — | ISOTOP |497-3567-5-ND 37.80 329.00 2450.00|STESODE100 
12 | Emitter Switched, 1700V, 3A 3.5 |TO247-4L|497-3517-5-ND 6.44 58.80 464.80|STCO3DE170 
13 | Low Volt., Fast-Switching 60V, 5A 200 | І-РАК /497-3518-5-ND 94 8135 62.50|STD1805-1 
14 High Volt., Fast-Switching 400V, 1А | 5 | SOT-89 |497-3521-1-ND 50 4.00 30.00 |STFN42 
High Volt., Fast-Switching 400V, 1A | 5 | SOT-89 |497-3521-2-ND 375.00/2500 STFN42 
Comp. Power, Darl., 100V, 5A 1,000) ОРАК |497-2469-1-М0% .86 6.84  51.30|MJD122T4 
Comp. Power, Darl., 100V, 5A 1,000) ПРАК |497-2469-2-ND 677.50/2,500 MJD122T4 
Comp. Silicon, Power, 100/, ЗА 10 ОРАК |497-2484-1-М0% .94 8.13  62.50|MJD31CT4 
Comp. Silicon, Power, 100У, ЗА 10 ПРАК  |497-2484-2-ND: 537.50/2,500 MJD31CT4 
Comp. Silicon, 80V (VCEO), 8A 40 DPAK |497-2504-1-М0% 79 6.34 47.52 |MJD44H11T4 
15 | Comp. Silicon, 80V (VCEO), 8A 40 DPAK |497-2504-2-ND 627.50/2,500 MJD44H11T4 
High Voltage, Fast-Switching, 
Power, 350V, 1A 30 ПРАК |497-2482-1-ND* .84 6.73 50.49 | М/047Т4 
HV, Fast-Switching, Pwr., 350V, 1A | 30 DPAK  |497-2482-2-ND: 665.00/2,500 MJD47T4 
HV, Fast-Switching, Pwr., 500V, 1A | 30 ОРАК |497-2473-1-М0% .95 7.56  56.70|MJD50T4 
HV, Fast-Switching, Pwr., 500V, ТА | 30 ПРАК |497-2473-2-ND: 741.50/2,500 MJD50T4 
Low Signal, 150V, 5A 300 | SOT-223 |497-3179-1-ND* .75 601 45.09 STN851 
16 Low Signal, 150V, 5A 300 | 50Т-223 |497-3179-2-ND 259.00/1,000 STN851 
Medium Power, 80V, 1.5A 40 | SOT-223 |497-3178-1-ND* .72 5.76 43.20 STN715 
Medium Power, 80V, 1.5A 40 | SOT-223 |497-3178-2-ND 248.00/1,000 5ТМ715 
Small Signal, 80V, 1A 100 | TO-39 |497-2582-5-ND 1.28 11.05 85.00 |24033 
1 Silicon, 200V, 1A 30 | TO-39 |497-2593-5-ND 1.20 10.40  80.00/2N5415 
Silicon, 350V, 1A 30 | TO-39 |497-2596-5-ND 1.20 10.37 79.75 |2N5416 
Small Signal, 60V, 0.6A 40 | TO-39 |497-2572-5-ND 1.05 9.10 70.00|2N2905A 
2 Small Signal, 60V, 0.6A 40 | TO-18 |497-2577-5-ND .86 6.84  51.30|2N2907A 
Silicon Plannar, 60V, 0.6A 50 | TO-18 497-2910-5-ND .86 6.84 51.30|2М2907 
3 Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 20А | 750 | Т0-3 |497-2548-5-ND 3.56 31.02 231.00 |2М6287 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 80V, 10А |1,000| TO-3 |497-2392-М00 261 21.75 182.70|MJ2501 
m Small Signal, 60V, 200mA 100 | TO-92 |497-2404-NDO 49 2.00 18.85 2N3906 
Small Signal, 60V, 0.6A 100 | TO-92 |497-2403-ND0 42 224 12.60 |РМ2907А 
AB High Performance, 60V, 3A 100 | TO-92 |497-4430-1-ND* 52 4.16 31.20|5ТХ790А-АР 
High Performance, 60V, 3A 100 | TO-92 |497-4430-3-М08 312.00/2,000 STX790A-AP 
Comp. Silicon, Power, 100У, ЗА 12 | SOT-32 |497-2553-5-ND 65 5.20 3510 MJE172 
Silicon, 40V, 5A 45 | SOT-32 |497-2589-5-ND 66 5.28 39.60 |MJE210 
5 Complimentary Silicon, Power 
300V (VCEO), 0.5A 30 | SOT-32 |497-2630-5-ND 68 5.40 37.50 |MJE350 
Medium Power, Silicon, 80V, 4A 20 | SOT-32 |497-2585-5-ND 99 7.92 59.40 25195 
Comp. Silicon, Power Darl., 80V, 4А | 750 | SOT-32 |497-2540-5-ND 95 7.56 56.70 |2М6036 
Silicon, Switching, 40V, 7A 30 | TO-220 |497-2613-5-ND 1.05 910 70.00 2N6111 
Silicon, Power Darlington, 80V, 10A 1,000! TO-220 |497-2535-5-ND 1.11 9.65 74.25 |26668 
Silicon, Power, 45V, 10A 40 | TO-220 |497-2587-5-ND 1.44 12.51 96.25 045Н5 
Silicon, Power, 60V, 10A 40 | TO-220 |497-2579-5-ND 1.05 9.10 70.00 045Н8 
Silicon, Power, 80V, 10A 40 | TO-220 |497-2578-5-ND 108 8.64  64.80|D45H11 
Comp. Silicon, Power, 70V, 10A 20 | TO-220 |497-2621-5-ND 1.04 8.32 62.37 MJE2955T 
Silicon, Power Darlington, 60V, ВА |1,000| TO-220 |497-2536-5-ND 90 7.20 54.00 TIP105 
Comp. Silicon, Power Darl., 60V, 2А |1,000| TO-220 |497-2619-5-ND 84 673 50.49 TIP115 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 2А |1,000| TO-220 |497-2559-5-ND 177 642 45.90 TIP117 
6 |Comp. Silicon, Power Darl., 60V, 5A |1,000| TO-220 |497-2618-5-ND 181 6.48  45.00|TIP125 
Comp. Silicon, Power Darl., 80V, 5A |1,000| Т0-220 |497-2570-5-ND .86 684 51.30 TIP126 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, БА |1,000| TO-220 |497-2571-5-ND 177 553 42.50 TIP127 
Comp. Silicon, Power, 60V, 1A 15 | TO-220 |497-2610-5-ND 86 6.84 47.50 TIP30A 
Comp. Silicon, Power, 100V, 1A 15 | TO-220 |497-2588-5-ND 172 516 40.00 ТІРЗ0С 
Comp. Silicon, Power, 60V, ЗА 10 | TO-220 |497-2538-5-ND 172 5.76  40.00|TIP32A 
Comp. Silicon, Power, 100/, ЗА 10 | TO-220 |497-2628-5-ND 172 516  40.00|TIP32C 
Comp. Silicon, Power, 60V, 6A 15 | TO-220 |497-2552-5-ND 1.04 8.32 62.37 TIP42A 
Comp. Silicon, Power, 100У, 6A 15 | TO-220 |497-2629-5-ND 86 6.84  51.30|TIP42C 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 8A |1,000| TO-220 |497-2606-5-ND 99 7.92 59.40 ТІР107 
Small Signal, 60V, 0.6A 100 | SOT-23 |497-2498-1-№0* .32 1.90 12.35 MMBT2907A 
7 Small Signal, 60V, 0.6A 100 | 807-23 |497-2498-2-NDt 135.00/3,000 ММВТ2907А 
Small Signal, 60V, 200mA 100 | SOT-23 |497-2503-1-М0% .32 1.90 12.35 MMBT3906 
Small Signal, 60V, 200mA 100 | SOT-23 |497-2503-2-NDt 135.00/3,000 MMBT3906 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 60V, 10А |1,000| TO-218 |497-2620-5-М0 1.98 16.50 138.60 |ТІР145 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 10А |1,000| Т0-218 |497-2569-5-М0 1.91 15.95 133.98 |ТІР147 
8 |Comp. Silicon, Power, 100V, 15A 20 | TO-218 |497-2608-5-ND 1.89 15.75 132.30 TIP2955 
Comp. Silicon, Power, 140V, 10A 20 | TO-218 |497-2603-5-ND 1.65 14.30 110.00 |TIP34C 
Comp. Silicon, HP., 100V, 25A 15 | TO-218 |497-2604-5-ND 1.74 14.50 121.80 ТІРЗ6С 
44 Silicon, Power, 30V, 3A 100 | SOT-89 |497-4345-1-ND* 93 7.45 55.89 STF817A 
Silicon, Power, 30V, 3A 100 | SOT-89 |497-4345-2-ND 737.50/2,500 STF817A 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 2А |1,000| ОРАК |497-2462-1-М0% 81 648  48.60|MJD112T4 
Comp. Silicon, Pwr. Darl., 100V, 2А |1,000| ОРАК  |497-2462-2-ND: 642.50/2,500 MJD112T4 
Comp. Power, Darlington, 100V, БА |1,000| ОРАК |497-2471-1-№0* .86 6.84  51.30|MJD127T4 
Comp. Power, Darlington, 100V, БА |1,000| ОРАК  |497-2471-2-ND: 677.50/2,500 MJD127T4 
15 Complimentary Power, 60V, 10A 20 ПРАК |497-3136-1-ND* 1.09 943  72.50|MJD2955T4 
Complimentary Power, 60V, 10A 20 DPAK  |497-3136-2-ND: 965.00/2,500 MJD2955T4 
Comp. Silicon, Power, 100V, 3A 10 ОРАК ]497-2491-1-ND* 77 6.12  45.90|MJD32CT4 
Comp. Silicon, Power, 100V, 3A 10 ПРАК  |497-2491-2-ND: 605.00/2,500 MJD32CT4 
Comp. Silicon, Power, 300V, 0.5A 30 ОРАК |497-3137-1-М0% .94 8.13 62.50 |М.0350Т4 
Comp. Silicon, Power, 300V, 0.5А 30 DPAK |497-3137-2-ND 832.50/2,500 MJD350T4 
High Performance, 35V, 3A 100 | 50Т-223 |497-4365-1-М0% .83 6.62 49.68 STN749 
16 High Performance, 35V, 3A 100 | SOT-223 |497-4365-2-ND 285.00/1,000 5ТМ749 
High Performance, 60/, ЗА 100 | 50Т-223 |497-4366-1-М0% .58 4.45 32.04|5ТМ790А 
High Performance, 60V, 3A 100 | SOT-223 |497-4366-2-ND 160.00/1,000 STN790A 
17 | Comp. Silicon, Power, 100V, 5A 1,000 | Т0-220ҒР 1.24 1073 82.50 ТІРІ27ЕР 
МЕ! NPN/PNP МЕ! 
18 Dual Complimentary, 60V, 3A 30 | 8-SOIC D* 1.09 943 172.50|5Т5010ТР0674 
Dual Complimentary, 60V, 3A 30 | 8-SOIC |497-4518-2-ND 965.00/2,500 STSO1DTPO6TA| 
9 Bulk ж Cut Tape — T Таре апа Reel $ Tape and Box 
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“АФ 
. Міп. Digi-Key Pricing 
FAI RCH І LD Transisto rs Description HFE Pkg. Part No. {| 25 100 
EEE SESS Ss 
SEMICONDUCTOR SSGP, 30V, 100mA 150 | TO-92 | PN3566-ND 28 525 1456 
SSGP, 40V, 150mA 40 | TO-92 |  PN3567-ND 28 525 14.56 
SSGP, 40V, 500mA 100 | TO-92 |  PN3569-ND 29 540 15.60 
SSHS, 15V, 200mA 35 | TO-92 |  PN4275-ND 29 540 15.60 
N-Channel Switch, 30V 50mA | 60 | Т0-92 |  PN4392FS-ND 37 749 2024 
SSGP Ampl, 25V, 100mA 50 | TO-92 |  PN5135-ND 32 6.25 1760 
дее GP Ampl, 40V, 1.0A 35 |50Т-223|  PZT2222ACT-ND* * 42 840 23.04 
end GP Ampl, 300V, 500mA 40 |SOT-223| PZTA42CT-ND** 47 958 2628 
(ECE) Epitaxial, 100V, 1.0A 40 | TO-220| TIP29CFS-ND 54 10.20 3060 
E] Epitaxial, 100V, 3.0A 25 | TO-220| TIP31CFS-ND 60 1133 3398 
фае 140 ү Epitaxial, 100V, 3.0А 25 | TO-220| TIP31CTU-ND 50 11.33 3398 
EET! Epitaxial, 100V, 6.0A 30 | 10-220 | TIP41CTU-ND 50 1125 33.75 
t ETI osol Darlington, 100V, 8A 1,000 | Т0-220 | TIP102TU-ND .82 1538 46.13 
1447 L1 ў ` Darlington, 100V, 2A 1,000 | TO-220 |  TIP112TU-ND 50 1118 3353 
ТІП | x 350 Darlington, 100V, 5A 1,000 | 10-220 | TIP122FS-ND 50 1118 3353 
046 -4-127 | | Darlington, 100V, 5A 1,000 | TO-220 |  TIP122TU-ND 60 1118 3353 
Cut Tape and Tape Reel | 080-45 54 Darlington, 100V, 10A 1,000 | TO-3P | TIP142TU-ND 1.33 2775 88.80 
lead spacing is 2.54 Т UT MAS 
аса ана IR IRR PNP Transistors 
SuperSOT™ 3 55 GP Ampl, 40, 200mA 50 | 10-92 |  2N3905-ND 19 360 1040 
1.02 SSGP, 40V, 200mA 100 | Т0-92 |  2N3906FS-ND 19 360 1040 
ЕЕЕ: GP Ampl, 40V, 200mA 100 | TO-92 |  2N3906D267CT-ND* * 17 3.24 9.36 
t SS GP Ampl, 25V, 200mA 25 | TO-92 | 2N4125-ND 49 3.60 1040 
і A SSGP, 25V, 200mA 60 | TO-92 | 2N4126-ND 19 360 1040 
2.92 SS GP Ampl, 40, 600тА 50 | TO-92 | 2N4402-ND 20 383 11.05 
шеті SSGP, 40V, 600mA 100 | TO-92 |  2N4403-ND 20 383 11.05 
GP Ampl, 40V, 600mA 100 | TO-92 |  2N4403D267CT-ND* * 46 2.97 8.58 
ӨР, 50V, 100mA 250 | TO-92 |  2N5087-ND 19 3.60 1040 
SS GP Ampl, 120, 600тА 40 | TO-92 | 2N5400-ND 25 469 13.00 
2906 -]ro7 SS GP Ampl, 150, 600mA 60 | 10-92 | 2N5401-ND d? 3.24 9.36 
РА HS SW, 15V, 200mA 50 | 70-92 | 2N5771-ND 145 28.92 86.76 
ЕП GP Ampl, 30/,1.0А 70 че FMMT549FSCT-ND* * 38 743 1976 
[— 08 041 (1.05) m 
(2.05) Потом Та атомы Darlington, 30V, 1.2A 10,000 | SOT-23 |  MMBTAGAFSCT-ND* * 26 495 1430 
GP Ampl, 60V, 800mA 100 | 50Т-23| MMBT2907AFSCT-ND * * 20 383 11.05 
GP Ampl, 50V, 100mA 250 | 507-23) — MMBTSOB7CT-ND* * 22 405 11.70 
Min. Digi-Key Pricing GP Ampl, 40V, 600mA 100 | 507-23 | MMBT4403FSCT-ND* * 20 383 11.05 
Description НЕЕ | Pkg. | PartNo. 1 25 100 GP Ampl, 40V, 200mA 100 | 507-23 | MMBT3906FSCT-ND* * 19 3.60 1040 
i: GP Ampl, 25V, 200mA 120 | 507-23 | MMBT4126FSCT-ND* * 49 360 1040 
NPN Transistors GP Ampl, 80V, 500тА 100 | 507-23 | — MMBTASGFSCT-ND* * 26 495 1430 
GP AmplSW,30V,500MA | 100 | TO-92 | 2N3704-NDf 25 469 13.00 High V Amp, 300V, 500mA 40 | 507-231 MMBTA92FSCT-ND * * 29 540 15460 
SSGP, 40V, 200mA 100 | Т0-92 | 2N3904FS-ND 16 297 8.58 RF, 20V, 50mA 60 | SOT-23|  MMBTHB1CT-ND* * 23 428 1235 
GP Ampl, 40V, 200mA 100 | TO-92 | 2N3904D26ZCT-ND* * 19 360 1040 GP Ampl, 60V, 500mA 100 | TO-92 |  MPSAO5-ND 34 638 1768 
a anor UA 2 тоо амакро P 56) eh High Current Dr, 80V, 500тА | 100 | Т0-92 |  MPSAS6-ND 29 544 1508 
ye й i : Darlington, 30V, 1.2A 5,000 | 10-92 | MPSA63-ND 30 5.68 1560 
SS GP Ampl, 40V, 600mA 40 | 10-92 | 2N4400-ND 20 388 11.05 High V Amp, 300V, 500mA 40 | 10-92  MPSA92-ND 36 6.75 1872 
SSGP, 40V, 600mA 80 10-92 2N4401-ND 20 3.83 11.05 Medium Power, 200V, 500тА | 40 Т0-92 MPSA93FS-ND 31 5.81 16.12 
GP Ampl, 40V, 600mA 80 | 10-92 | 2N4401D26ZCT-ND* * 16 2.97 8.58 SS GP Ampl, 100V,200mA | 40 | TO-92 | MPSLSI-ND 25 469 1300 
GP Ampl, 40V, 600mA 80 | 10-92 | 2N4401D75ZCT-ND* * 16 297 8.58 SSGP, 40V, 500mA 75 | TO-92 | PN2907-ND 47 324 9.36 
LLGP, 80V, 200mA 60 | TO-92 | 2N4410-ND 29 544 15.08 SSGP, 60V, 800mA 100 | TO-92 |  PN2907AFS-ND 49 351 10.14 
LLLN Ampl, 30V, 100тА |300 | TO-92 | 2N5088BU-ND 49 360 1040 ЗБ ОР Ат 10, З0тА 40 | 1092 ns pH 78 250 
LL LN Ampl, 25, 100тА 400 | 70-82 Ў 19 380 1040 Saturated SW, 12V, 200mA | 30 | TO-92 | PN3640-ND 57 1065 3195 
ШЕР, 50V, 100mA 250 | TO-92 | 2N5210-ND 19 360 1040 
SS GP Ampl, 140V, 600mA | 60 | TO-92 | 2N5550BU-ND 19 351 — 1014 SSGP, 40V, 200mA 150 | TO-92 |  PN4122-ND 29 540 15.60 
Saturated SW, 15V, 200mA | 40 | TO-92 | 2N5769-ND 28 518 1495 LLLN, 60V, 500mA 100 | TO-92 |  PN4249-ND 28 525 1456 
LLLN, 40V, 500mA 250 | TO-92 |  PN4250-ND 28 525 14.56 
RF Ampl, 15V, 50mA 20 | 10-92 | 2N5770-ND 31 581 16.12 LLLN, 60V, 500mA 250 | Т0-92 |  PN4250A-ND 28 5.25 1456 
Saturated SW, 15V, 300mA 30 TO-92 2N5772-ND 30 5.63 16.25 SS GP Ampl, 150V, 10mA 40 TO-92 PN4888-ND 37 719 20.24 
SS GP Ampl, 100V, 200mA | 80 | TO-92 | 2N5830-ND 29 544 15.08 
LL Ampl, 60V, 100mA 150 | TO-92 | 2N5961-ND 25 469 1300 5520 Ат, еі; А қ m s РАТИО 3 EH oe 
Darlington, 100V, 1.5А 1,000 | TO-92 | 2М7052-М0 42 828 — 2332 aturated SW, 10V, 500m, В й : р + 
SPART ode LL Ampl, 30V, 500m 50 | 10-92 | PN5138-ND 28 525 1456 
GP Ampl, 45V, 1.5A 250 |50Т-23 | BCB1740CT-ND* * 37 696 1929 SS GP Ampl, 20V, 300mA 30 | TO-92 |  PN5142-ND 42 813 2288 
GP Ampl, 65V, 100mA 200 | SOT-23 | BCB46BCT-ND* * 25 469 1300 Epitaxial, -100V, -3A 25 | TO-220| ТІРЗ2СЕЅ-МО 60 11.33 33.98 
Я -ND* * 
GP Ampl, 60V, 1.5A 25 [SOT-229| BCPOSESCTAD** | 46 919 2520 Epitaxial, 100V, -3A 25 | 10200 ons т а аа 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 |50Т-23 | MMBT2222AFSCT-ND 19 360 1040 Darlington, -100V, -8A 4000 | 10-220 ЕЛИП аб 16202 2800 
GP Ampl, 40V, 200mA 100 | SOT-23 | MMBT3904FSCT-ND * * 19 360 10.40 Darlington, -100V, -5A 1,000 | 10-220 | TIP125TU-ND СЯ 1178 3533 
GP Ampl, 40V, 600mA 80 | 50723 | MMBT4401FSCT-ND** 49 360 1040 Darlington, -100V, -5A 1,000 | Т0-220 | TIP127FS-ND .63 1178 3533 
GP Ampl. 30V. 100тА 300 | 507-23 | MMBTSOBBCT-ND* * 49 360 1040 Darlington, -100V, -5A 1,000 | TO-220 | — TIP127TU-ND 63 11.78 3533 
RF, 12V, 50mA 25 | S0T-23 | MMBTS179CT-ND* * 26 495 1430 Darlington, -100V, -10A 1,000 | TO-3P | TIP147TU-ND 1.31 2738 87.60 
Darlington, 40V, 1.2A 10,000 | 50Т-23 | MMBT6427FSCT-ND* * 24 450 1300 N-Channel J-FET Transistors 
GP Ampl, 50V, 0.5A 250 | SOT-23 | MMBT6428CT-ND* * 19 360 1040 
GP Amp — | 10-92 | 2N5457FS-ND 32 6.25 17.60 
GP Ampl, 80V, 500тА 100 | SOT-23 | MMBTAOGFSCT-ND* * 25 469 1300 VHF Amp & Mixer — | 10-92 | MPF102-ND 38 743 1976 
High V Amp, 300V, 500mA 40 |50Т-23 | MMBTA42FSCT-ND* * 29 540 1560 P 
RF, 25V, 50mA 60 | 507-23 | MMBTHIOFSCT-ND* * 26 495 1430 Transistor Arrays 
SS GP Ampl, 25V, 2mA 150 | Т0-92 | MPS2924-ND 41 8.27 22.68 IC, Amp, Multichip, GP, NPN | —  |16-SOIC| — MMPQ2222ACT-ND 1.46 3050 97.60 
SS GP Ampl, 25V, 200mA 250 | TO-92 | MPS6515-ND 28 518 1495 1С, Amp, Multichip, GP, NPN | —  |16-SOIC| — MMPQ2222ATR-ND 1586.00/2,500 
1С, Amp, Multichip, GP, PNP | —  |16-SOIC| — MMPQ2907ACT-ND 1.40 2925 93.60 
SS GP Ampl, 80V, 500mA 100 | Т0-92 | MPSA06-ND 34 638 17.68 IC, Amp, Multichip, GP, PNP | —  |16-SOIC| MMP02907ATR-ND 1521.00/2,500 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | Т0-92 | МР5А06 D26ZTR-ND 149.60/2,000 
Darlington, 20V, 1200mA 20K | Т0-92 | MPSA12-ND 29 544 1508 + * (Gee drawings above for pin layout) 
Darlington, 30V, 1200mA 10K | Т0-92 | MPSA13-ND зі 581 1642 ЦЯ - ы К TM - 
Darlington, 30V, 1200mA 20K 10-92 MPSA14-ND 29 544 15.08 For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. Please call Digi-Key® for Tape and Reel Pricing. 
GP Ampl, 45V, 100mA 500 | Т0-92 | MPSA18-ND 28 525 1456 
Medium Power, 300V, 500mA | 40 | Т0-92 | MPSA42FS-ND 36 675 1872 ё 
SS Ampl, 300V, 500mA 40 | Т0-92 | MPSA42 D26ZTR-ND 158.40/2,000 Zener Diodes 
Medium Power, 200V, 200mA | 40 | TO-92 | MPSA43-ND 37 694 1924 
й -ND* 
RF Ampl, 25V, 50mA 60 | 10-92 | MPSH10FS-ND 32 625 1780 mmi Р Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel 
GP Ampl, 45V, 500mA 100 | Т0-92 | РМ1008МСТ-МО 25 469 1300 Vg (V) (uA) Pkg. | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
SSGP, 30V, 500тА, 1A 100 | 10-2 reu 20 283 -11.05 5.6 5.0 00-35 | 1N5232BFSCT-ND* * 46 147 845 | 5,000 | 26.00/M 
SSGP, 40V, 500mA, 1A 35 | 10-92 | PN2222AFS-ND 20 388 11.05 "m 15 poss ШОШ dE л ЭШЕ ен 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 | 10-92 |  PN2222AD26ZCT-ND* * 20 388 11.05 й ў i Е SHE Эн à 
Saturated SW, 15V, 10mA 20 | 10-92 | РМ2369-М0 28 518 1495 20.0 0.05 807-23 | BZX84C20FSCT-ND* * 20 153 11.05 | 3,000 | 39.95/M 
Saya 1v | © [10% | asan "Ew || MERE — ERN ana 
LL Ampl, 60V, 100mA 250 | TO-92 | PN2484-ND 25 469 13.00 Š š š Д , ў Sce й 
LLGP, 25V, 500mA iu 10:92 FRESE HED 25 een 1300 жж For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND. 
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Maximum Maximum GQ2 e 
E1 
Reverse | Average Cut Tape cai E2 
Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel** C2 
Fig. (V) Current Pkg. Part No. 1 10 100 Size Pricing 
100 | 200тА | 00-35 | 1N914BCT-ND 40 72 520 |10000| 13.60/М Cut Tape 
100 | 200ma | 00-35 | 1N914CT-ND 40 72 520 |10000| 13.60M E nin ШО КИН айе неш 
з | 150 | 200ma | 00-35 | 1N3595CT-ND 49 — 144 1040 | 10,000 | 2720/M Description HEE Ee rh аган NO sm Ш ЕВЕН ЦА: 
100 | 200тА | 00-35 | 1N4448CT-ND 40 72 520 |10000| 13.60/М NPN Transistors 
S.S., 40V, 600mA 35 | SOT-328 | MMST2222ADICT-ND 325 2340 | 3,000 | 111.00/M 
50 200тА | 00-35 | 1N4454CT-ND 10 72 520 |10,000 | 13.60/М S.S., 40V, 600тА 35 | 50Т-323 | MMST2222A-FDICT-NDO 325 2340 | 3,000 | 111.00/M 
100 | 200mA | 00-35 | 1N4148FS-ND+ 07 54 390 | 10,000! 1020/М S.S., 40V, 200тА 30 | SOT-323 | MMST3904DICT-ND 325 2340 | 3000 | 111.00/M 
S.S., 40V, 200тА 30 | SOT-323 |MMST3904-FDICT-NDO 325 2340 | 3000 | 111.00/M 
600 15A  |TO-220AC |Б ЫЗДЫ 159. 1268. 9510 | — = S.S., 40V, 600mA 20 | SOT-323 | MMST4401DICT-ND 325 2340 | 3,000 | 111.00/M 
2 | 1.000 8A |Т0-220АС | RURP8100-ND: 119 995 7960 | — - S.S., 25V, 200тА 60 | SOT-323 |MMSTA124DICT-ND 325 2340 | — a 
600 8A | TO-220AC | RURP860-NDÀ 114 — 928 7420 | — = S.S., 160V, 200mA 30 | SOT-323 | MMST5551DICT-ND 325 2340 | 3,000 | 111.00/M 
Darlington Amp, 
600 30A  |TO-220AC | RURP3060-ND 244 1714 12855 | — = 
40V, 500тА 14K | SOT-323 | MMST6427DICT-ND 325 2340 | 3,000 | 111.00/M 
200 30A TO-247 | RURG3020CC-ND+ 3.86 3085 23996 | — = S.S., 60V, 500mA 100 | 507-323 | MMSTAOSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/М 
3A | 600 30A | TO-247 | RURG3060CC-ND£ 438 3506 27272 | — = S.S., 80V, 500тА 100 | 507-323 |MMSTA06DICT-ND 360 27.00 | 3000 | 135.00/M 
x т = = Darlington Amp, 
$00 30A | 10247 Mh DD 26 102610685 30V, 300mA 10K | SOT-323 | MMSTA13DICT-ND 360 2700 | 3000 | 135.00/M 
зв] 60 80A | TO-247 | RURG5060-ND: 397 3175 24696 | — Е Darlington Amp, 
1,000 | вод | 10-247 | RURGB0100-NDi 544 4354 33866 | — - 30V, 300тА 20K | SOT-323 | MMSTAJ4DICT-ND 360 2700 | 3.000 | 135.00/M 
600 80A TO-247 RURG8060-ND: 520 41.60 351.00 = = S.S., 300V, 200тА. 25 50Т-323 | MMSTA42DICT-ND 3.60 27.00 — — 
SMD,350mW,40V,1.0 | 100 | SOT-23 | MMBT2222ADICT-ND 263 1820 | 3000 | 70.00/M 
85 | 200mA | 50123 НЫЛЫП е AES, 910. ӘМ Зам SMD.350mW.40V.03 | 100 | 507-23 |MMBT3904DICT-ND 225 1560 | 3,000 | 60.00/М 
250 | 200mA | SOT-23 | BAS21FSCT-ND 49 144 1040 | 3,000 | 37.60/М SMD, 350mW, 40V, 0.75 | 100 | 50Т-23 | ММВТА4010ІСТ-МО 263 1820 | 3000 | 70.00/M 
30 | 200mA | SOT-23 | BATS4CFSCT-ND 47 126 910 | 3000 | 32.90/M General Purpose 
аў | aoma | soras ORT aps 44 — 108 тво | 3000 | 2820M | BN, Hn 0.25 50 | 50Т-23 |MMBTAOSDICT-ND 363 2552 | 3000 | 104.00/M 
eneral Purpose, 
30 | 200mA | SOT23 УЗИ 17 — 126 940 | 3000 зазом 80V, 100mA, 0.25 50 | soT-23 |MMBTAOGDICT-ND 363 2552 | 3,000 | 104.00/M 
70 | 200mA | SOT-23 | BAV7OFSCT-ND 22 162 1170 | 3000 | 42.30M Darlington Amp, 
50 | 200mA | 507-23 | BAV74FSCT-ND 22 162 1170 | 3000 | 4230/M 30V, 100тА 10K | SOT-23 | MMBTA13DICT-ND 3.63 25.52 | 3000 | 104.00/M 
Ж d Darlington Amp, 
4| 70 |20тА | 80722 Mo vé. E82 AND: | 000) ыш 30V, 100тА 20K | 50Т-23 |MMBTAI4DICT-ND 3.63 25.52 | 3000 | 104.00/M 
100 | 200mA | 50723 Маа а 22 M62. c0 09,000. кш SMD, 18V, 1A 150 | 50Т-23 | MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60 | 3,000 | 102.00/M 
100 200mA | 50Т-23 | MMBD1204CT-ND 22 162 1170 | 3000 | 42.30/М 5.5., 25V, 200mA 60 | 50Т-23 | ММВТА12401СТ-МО 2.63 1820 | 3,000 | 70.00/М 
200 | 200ma | 807-23 | MMBD1503ACT-ND 26 198 1430 | 3000 | 5170M Darlington Amp, 
100 | 200ma | 507-23 | MMBD4148CCCT-ND — 20 153 11.05 | 3,000 | 39.95/M 5 sov soma 10K | 507-23  JMMBIGSSIDIGIEND 3:63. 125,52" | 3,000. 104.004 
arlington Amp, 
100 | 200mA | SOT-23 | MMBD4148FSCT-ND 17 126 910 | 3000 | 32.90M 40V, 500тА 10K | 50Т-23 |MMBT6427-FDICT-NDO 363 2552 | 3,000 | 10400/М 
100 | 200mA | SOT-23 | MMBD7000FSCT-ND 22 162 1170 | 3,000 | 42.30/М S.S., 300V, 200mA 25 | SOT23 | MMBTA42DICT-ND 363 2552 | 3,000 | 104.00/M 
100 | 200ma | 807-23 | MMBD914FSCT-ND 47 126 910 | 3000 | 32.90/M SMD, VHF/UHF, 
5 | 200 10А | D0-214AC | ES1DFSCT-ND 39 306 2156 | 7,500 | 83.30/M ЕТТІ 30 | 50193  WMMBUDIDQSIEND ао. 2880. 3000-1196 001 
6 | 200 20A | D0-214AA | ES2DFSCT-ND 46 373 2556 | 3000 | 120.70/M 40V,50mA - 60 | SOT-23 | MMBTH24DICT-ND 400 2880 | — - 
7| 200 3.0A  |DO-214AB | ES3DFSCT-ND 57 452 3390 | 3000 | 152.55/M Darlington Amp, 
80V, 500тА 80 | SOT-23 |MMBTA28DICT-ND 363 2552 | 3000 | 104.00/M 
8 | 100 | 200mA | 1134 | FDLLAT48CT-ND 10 72 5.20 | 2,500 | 18.80/M S.S., 45V, 800mA 100 | SOT-23 |BC817-16DICT-ND 3.00 20.80 | 3,000 | 80.00/M 
3 20 500тА | 500-123 | MBROS20LCT-ND 31 233 1642 | 3000 | 62.00M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 0 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


(Continued) 


MOSFETs 


Cut Tape RDS Cut Tape 
Min. Digi-Key Pricing Tape & Reel* (on) Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Description НЕЕ | Pkg. | Рам №. 10 100 | Size | Pricing Description Typical} Pkg. | Part №. 10 100 | Size | Pricing 
S.S., 40V, 600mA 35 | SOT-523 | MMBT2222ATDICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/M N-Channel 
m P ЖП, 5 se E ЕУ 2 1880 soy йм Enhancement, 60V, 0.115A 3.20 | SOT-23 | 2N7002DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
5.5. 40V. 600mA 20 | sOT-523 | MMBTA401TDICT-ND 263 1820 |3000| 7000/М Enhancement, 60V, 0.115А 3.20 | SOT-23 | 2N7002-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/М 
5.5. 50V, 100mA 110 | SOT-523 | BC847ATDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000) 60.00/M Enhancement, 60V, 0.250A 3.5O | SOT-23 | BS870DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/М 
5.5. 50V, 150mA 120 | 507-523 | 2DC46170DICT-ND 281 1980 [3000] 81.00M Enhancement, 60V, 0.250А 3.50 | SOT-23 | BS870-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3000 | 150.00/M 
5.5., 50V, 150mA 180 | 50Т-523 | 2DC4617RDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000 | 81.00/М Enhancement, 50V, 0.200А 140 | SOT-23 | BSS138DICT-ND 4.00 3000 | 3,000 | 150.00/M 
5.5., 50V, 150mA 270 | SOT-523 | 2DC4617SDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000 | 81.00/М Enhancement, 50V, 0.200А 1.40 | SOT-23 | BSS138-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
PNP Transistors Enhancement, 60V, 0.500A 5.00 | SOT-23 | MMBF170DICT-ND 3.00 2160 | 3,000 | 102.00/M 
58. 60V, 600mA 50 | SOT-323 | MMST2907ADICT-ND 325 2340 |3.000 | 111.00/М Enhancement, 100V, 0.170A 6.02 | SOT-23 | BSS123DICT-ND 420 31.50 | 3,000 | 158.00/M 
S.S., 60V, 600mA 50 | SOT-323 | MMST2907A-FDICT-NDO 3.25 23.40 | 3,000 | 111.00/M Enhancement, 100V, 0.170A 6.00 | SOT-23 | BSS123-FDICT-NDO 4.20 3150 | 3,000 | 158.00/M 
52 Pa ЖШ, О, MEET аа Бая 52 2220 00 nM Enhancement, 30V, 1.1A 0.170 | SC-59 | DMN1OODICT-ND 7.04 52.80 | 3,000 | 293.00/M 
.S., š m - - d .25 . Я Я 
S.S. 40У 600mA 30 | SOT-323 | MMSTA403DICT-ND 3.25 2340 | 3,000 | 111.00/M Enhancement, 60V, 0.115A 3.20 | 50Т-323 | 2N7002WDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/М 
S.S. 25V, 200mA 60 | 507-323 | MMST4126DICT-ND 325 2340 — 2 Enhancement, 50V, 0.200A 3.50 | SOT-323 | BSS188WDICT-ND 440 33.00 | 3,000) 165.00/M 
S.S., 150V, 200mA 50 | SOT-323 | MMST5401DICT-ND 3.25 23.40 = = Enhancement, 100V, 0.170A 6.00 | SOT-323 | BSS123WDICT-ND 4.20 31.50 | 3,000 | 158.00/M 
S.S., 60V, 500mA 100 | SOT-323 | MMSTASSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M Enhancement, 60V, 0.115А 2.00 | 50Т-523 | 2N7002TDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M 
5.5., 80V, 500mA 100 | SOT-323 | MMSTAS6DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M Dual N-Channel 
5.5., 80V, 500mA 100 | SOT-323 | MMSTA56-FDICT-NDO 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M = 
Darlington Amp, Enhancement, 60V, 0.115A 3.20 |50Т-363 | 2N7002DWDICT-ND 480 3600| — - 
30V, 500mA 10K | SOT-323 | MMSTA63DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/М Enhancement, 50V, 0.200A 3.5O | 50Т-363 | BSS138DWDICT-ND 5.28 39.60 | 3,000 | 219.00/M 
Darlington Amp, Enhancement, 60V, 0.280A 13.50 | 50Т-563 | 2N7002VDICT-ND 540 40.50 | 3,000| 214.00/М 
30V, 500тА 20K | 507-323 | MMSTA64DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M Enhancement, 60V, 0.280A 13.50 | SOT-563 | 2N7002VADICT-ND 540 4050 | 3000 | 21400/М 
S.S., 300V, 100mA 25 | SOT-323 | MMSTA92DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M P-Channel 
SMD, 350mW, 40V, 0.75 | 100 | SOT-23 | MMBT4403DICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/M 
SMD, General Purpose Enhancement, 50V, 0.130А 100 | SOT-23 | BSS84DICT-ND 4.00 30.00 | 3000 | 150.00/М 
60V, 100mA 50 SOT-23 | MMBTAS5DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M Enhancement, 50V, 0.130A 100 | SOT-23 | BSS84-FDICT-NDO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
SMD, General Purpose, Enhancement, 50V, 0.130A 100 | SOT-323 | BSS84WDICT-ND 440 33.00 | 3,000 | 165.00/M 
80V, 100тА 50 | SOT-23 | MMBTASGDICT-ND 363 2552 3,000 | 104.00/М Dual P-Channel 
SMD, General Purpose, 
60V, 150тА 300 | 507-23 | MMBT2907ADICT-ND 263 1820 |3000| 70.00M Enhancement, 50V, 0.130A 6Q |S0T-363 | BSS84DWDICT-ND 5.94 4455 | 3,000 | 235.00/М 
SMD. 45V. 500mA 170 | SOT-23 | BCB07-40-FCT-NDO 300 2080 |3000| 8000/M Enhancement, 50V, 0.130A бо |50Т-363 | BSS84DW-FDICT-NDO 5.94 4455 | 3,000 | 235.00/M 
S.S., 25V, 200mA 60 50Т-23 | MMBT4126DICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/М N-Channel/P-Channel Array 
Darlington Amp, Enhancement Array, 60V, 0.115A 
30V, 500mA 10K | SOT-23 | MMBTAG3DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M 100 |50Т-363 | BSS8402DWDICT-ND 5.94 44.55 | 3,000 | 235.00/М 
- Enhancement Array, 50V, 0.130A 
Darlington Amp, 
30V, 500mA 20K | SOT-23 | MMBTAG4DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 
S.S., 300V, 500mA 25 SOT-23 | MMBTA92DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M 
S.S., 300V, 500mA 25 50Т-23 | MMBTA92-FDICT-NDO 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/М 
5.5., 60V, 600mA 50 | SOT-523 | MMBT2907ATDICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/М 
5.5., 50V, 150mA 120 | SOT-523 | 2DA1774QDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000 | 81.00/М 
5.5., 50V, 150тА 180 | SOT-523 | 2DA1774RDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000 | 81.00/M 
5.5., 50V, 150mA 270 | 50Т-523 | 2DA1774SDICT-ND 2.81 19.80 | 3,000 | 81.00/M 
5.5., 40V, 200mA 30 | SOT-523 | MMBT3906TDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000 | 60.00/М 
5.5., 40V, 600mA 20 | 50Т-523 | MMBT4403TDICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/М 
5.5., 40V, 600mA 20 | 50Т-523 | MMBT4403T-FDICT-NDO 2.63 18.20 | 3,000| 70.00/M 
Dual МРМ Transistors 
S.S., 120V, 50mA 180 | SOT-26 | IMX8DICT-ND 3.50 25.20 | 3,000 | 119.00/M 
S.S., 160V, 200mA 30 SOT-26 | DMMT5551-FDICT-ND**0 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
S.S., 40V, 600mA 35 | SOT-363 | MMDT2222ADICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
S.S., 40V, 600mA 35 | SOT-363 | MMDT2222A-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
5.5., 40V, 200тА 30 | 50Т-363 | MMDT3904-FDICT-NDO 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 
5.5., 40V, 600mA 100 | SOT-363 | MMDT4401DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
S.S., 160V, 200mA 30 | SOT-363 | MMDT5551DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M = 
S.S., 160V, 200mA 30 | 507-363 | MMDT5551-FDICT-NDO 4.00 3000 | 3,000 | 150.00/M ac i Nominal жа а ШЫ s Hoel 
S.S., 40V, 200mA 100 | 507-363 | DMMT3904WDICT-ND** — 4.00 3000 | 3,000 | 150.00/M | ea | e (С) ЖЫ E ер НЕШЕ 
5.5., 40V, 200mA 100 | SOT-363 | DMMT3904W-FDICT-ND**0 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M : : : 
S.S., 40V, 200mA 100 | SOT-563 | MMDT3904VDICT-ND 4.00 2880 | 3,000 | 136.00/M Complimentary NPN/PNP SOT-363 
5.5., 45V, 100mA 200 | SOT-563 | BC847BVDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 10K 10K DCX114EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
Dual PNP Transistors 10K 47К DCX114YUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
S.S., 60V, 600mA 75 | SOT-363 | MMDT2907ADICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 1 100 2.2K 47K DCX123JUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
S.S., 40V, 200mA 60 | SOT-363 | MMDT3906DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M 22K 22K DCX124EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
5.5., 40V, 200mA 30 | SOT-363 | DMMT3906WDICT-NDT 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 47K 47K DCX144EUDICT-ND 55 4.20 30.24 143.00/M 
5.5., 40V, 200тА 30 | SOT-363 | DMMT3906W-FDICT-NDTO 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M = 7 
S.S., 40V, 600mA 100 | SOT-363 | MMDT4403DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 2 100 ATK BONI DB IND 99 220 30.24 148.00M 
S.S., 25V, 200mA 60 | SOT-363 | MMDT4126DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M Dual PNP SOT-363 
S.S., 150V, 200mA 50 | SOT-363 | MMDT5401DICT-ND 4.00 3000 | 3,000 | 150.00/M 10K чок | DDAM4EUDICT-ND 47 360 2592 | 12200M 
S.S., 150V, 200mA 50 | 507-26 | DMMT5401-FDICT-NDT0 4.00 3000 |3,000 | 150.00/M 40K 40K | DDA14EU-FDICT-NDO A7 360 2592 | 12200M 
Complementary NPN/PNP Transistors 10K 47K DDA114YUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
S.S., 40V, 600mA/ 3 % 1 оок 47K | DDA123JUDIOT-ND ат 360 2592 | 12200/М 
S.S., 60V, 600mA 35/50 | 50Т-363 | MMDT2227DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/М 22K 22K DDA124EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
5.5., 40V, 200mA/ 47К 47К DDA144EUDICT-ND 47 3.60 25.92 122.00/M 
= ETUDES 40/60 | $0Т-363 | MMDT3946DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M Я m 10K ИШ DDA114TUDICT-ND 47 360 25.92 122.00/M 
.5., 40V, 600m = à 
S.S., 40V, 600mA 20/30 | $0Т-363 | MMDT4413DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/М MK DDATSSTUBIGTSND nd S80 2982 12200 
5.5. 40V, 200mA/ Dual NPN SOT-363 
5.5., 40V, 200mA 60/60| S0T-363 | MMDT4146DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 10K 10K DDC114EUDICT-ND AT 3.60 25.92 122.00/M 
S.S., 160V, 200mA/ 10K 47К DDC114YUDICT-ND 47 3.60 25.92 122.00/M 
S.S., 160V, 200mA 30/50 | 807-363 | MMDT5451DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 5 100 10K 47K | DDC114YU-FDICT-NDO AT 3.60 25.92 122.00/M 
NPN/P-Channel Complex Array 2.2K 47К DDC123JUDICT-ND 47 3.60 25.92 122.00/M 
Array, 60V, 600mA 100 | SOT-363 | CTA2N1PDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 | 200.00/M 22K 22K DDC124EUDICT-ND 47 3.60 25.92 122.00/M 
PNP/N-Channel Complex Array 47K 47K | DDC144EUDICT-ND 47 360 2592 | 122.00/M 
Array, 40V, 600mA 100 | SOT-363 | CTA2P1NDICT-ND 540 4050 [3,000 | 214.00/М 6 100 10K — | DDCTI4TUDICT-ND 47 360 25.92  12200M 
4.7K — DDC143TUDICT-ND 47 3.60 25.92 122.00/M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant / 


** |ntrinsically Matched NPN Pair 


T Intrinsically Matched PNP Pair 


** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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(тоз) 789 


Power Tape & 


, Pre-Biased Transistors Dissi- | Іс | Min. Nominal es Cut Tape Reel 
LR SLE 3 pation | Max. Hfe R1 R2 Digi-Key Pricing Pricing** 
Features: • Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: • Case Material: UL Flammability Rating 94V-0 • Termi- Fig.| (mW) (mA) Gain | (0) (о) Part No. 1 10 10 3,000 
nals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 68 47K 47K | DDTA144EEDICT-ND 39 30 2160 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTA122LEDICT-ND 39 3.00 2160 | 102.00/M 
3 | 150 |100 56 | 047K 10K | DDTA142JEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/М 
SOT-323 SOT529 250 | 022K — — | DDTAT22TEDICT-ND 39 300 2160 | 102.00/M 
баб 250 | 0.47K — | DDTA142TEDICT-ND 39 300 2160 | 102.00/M 
і NPN SOT-23 
ш к — —  [|DDTCTI3TCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
22K  — | DDTC123TCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
[70:30 47K — — | DDTC143TCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
Outll ьт 10K — — | DDTC114TCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
П Г 4 20 [109] 100 | 99k | ppTC124TCADICT-ND 41 3.00 2112 | 8600M 
416 -- | DDTCIA4TCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
+ 100K — — | DDTC115TCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
yim Gnd + 200K — | DDTC125TCADICT-ND. 41 300 2112 | 8600/М 
—1.10 56 | — 22K | DDTC124GCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
5 | 200 [100] 68 | — “K | DDTC144GCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
82 | — 100K | DDTC115GCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
20 | 22K 22K | DDTCT23ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
20 | 47K — 47K | DDTC143ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
24 | 10K — 47K | DDTC114WCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
30 | 47K — 10K | DDTC143XCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
30 | 10K — 10K | DDTC114ECADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/М 
33 | IK 10K | DDTCTI3ZCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
100 | 33 | 22K — 10K | DDTC123YCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/М 
33 | 47K 10K | DDTC144VCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
56 | 22K 22K | DDTC124ECADICT-ND 41 3.00 2112  8600M 
56 | 47K — 22K | DDTC144WCADICT-ND 41-300 2112 | 86.00/М 
LIES Tape & 6 | 200 68 | 47K 22K | DDTC143FCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
Dissi- | Іс | Min.| ^ Nominal Cut Tape Reel 68 | 10K — 47K | DDTC114YCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
pation | Мах. | Не | Ві R2 | Digi-Key Pricing Pricing** 68 | 22K 47K | DDTCT24XCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
Fig. (mW) | (mA) | Gain | (©) (о) | Part No. 1 10 100 | 3,000 68 | 47K 47K | DDTC144ECADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
PNP SOT-23 200 | 80 | 22K 47K | DDTC123JCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
80 | 47K — 47K | DDTC143ZCADICT-ND 41 3.00 2112 | 8600M 
ІК — — | DDTATI3TCADICT-ND 41 300 2142 | 86.00/M 
22K — | DDTAI23TCADICT.ND Ai 300 2112 | 8600M 82 | 100K 100К | DDTC115ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
47K — — | DDTAT43TCADICT-ND 42 300 2112 | 8600/M 56 | 0.22K 10K | DDTD122LCDICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/М 
40K | DDTATIATCADICT-ND М 30 2112 | 8600/M soo | 56 | 047K 10К | DDTD142JCDICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
1 | 200 | 100 | 100 | 56 — | DDTA124TCADICT-ND 9 300 2112 | 8600/М 250 | 022K -- | DDTD122TCDICT-ND 41 300 21.12 | 8600/М 
47К — | DDTATA4TCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 250 |O47K — — ae 41 300 2142 | _86.00/M 
100K — — | DDTA115TCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M - 
200K — — | DDTA125TCADICT-ND A1 300 2112 | 86.00/M IK — —  |DDTCTI3TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
30 | — 10K | DDTATI4GCADICT-ND 41 300 2142 | 86.00/M 22K — | DDTC123TUADICT-ND 41 800 2112 | 86.00/М 
2 | ооо | 100 | 58 | — 22K | DDTAT2AGCADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/М 4.7K = | DDTC143TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTA144GCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 4 | ооо |100| чоо | 1K — | DDTCTI4TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
82 | — 100K | DDTAT15GCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 22K — —  |DDTCT24TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
20 | 22K 22K | DDTAT23ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 416 -- | DDTC144TUADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
20 | 22K 22K | DDTAT23ECA-FDICT-NDO — .41 3.00 21.12 | 86.00/M 100K — | DDTC115TUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
20 | 47K — 47K | DDTAT43ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 200K — | DDTC125TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
24 | 10K — 47K | DDTATI4WCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 30 | — 10K | DTCTI4GUADICT-ND 41 300 2142 | 86.00/M 
30 | 47K — 10K | DDTA143XCADICT-ND 41-300 2112 | 86.00/M 5 | 20 | 100 | 56 | — 2K |DDTCI24GUADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
30 | 10K ток | DDTATI4ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 68 | — 4K | DDTC144GUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
38 | 22K 10K | DDTA123YCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 82 | — 100K | DDTC115GUADICT-ND 41. 300 2112 | 86.00/M 
too | 33 | 47K — 10K |DDTATAAVCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 20 | 22K 22K | DDTCT23EUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
56 | 22K 22К | DDTA124ECADICT-ND 41 3.00 2142 | 86.00/М 20 | 47K — 47K | DDTC143EUA-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 | 86.00/М 
з | 200 56 | 47K 22К | DDTAT44WCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 30 | 10K ток | DDTCTI4EUADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00 
68 | 10K 47K | DDTATI4YCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 68 | 47K 47K | DDTCT44EUADICT-ND 41 300 21.12 - 
68 | 22K 47K | DDTA124XCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 82 | 100K 100К | DDTCT15EUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
68 47K 47К | DDTA144ECADICT-ND 41 3.00 2112 86.00/М 33 1K 10KO | DDTC113ZUADICT-ND 41 300 2112 86.00/М 
80 | 22K 47К | DDTAT23JCADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 33 | 22K  10KO | DDTC123YUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
80 | 47K — 47K | DDTA143ZCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/М 80 | 22K  47KO | DDTC123JUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/М 
82 | 100K 100К | DDTA115ECADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 30 | 47K  10KO | DDTC143XUADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/М 
56 | 0.22 10K | DDTB122LCDICT-ND 41 300 21.12 | 86.00/M 68 | 47K  22KO | DDTC143FUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
soo | 56 | 047K — 10K | DDTB142JCDICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 100 730 | 47K 47K | DDTC143ZUADICT-ND 41 300 2142 | 86.00M 
250 | 0.22K — DDTB122TCDICT-ND 41 3.00 21.12 86.00/M 6 200 68 10K 4.7K | DDTC114WUADICT-ND 41 300 2112 86.00/М 
250 | 0.47К — DDTB142TCDICT-ND 41 3.00 2112 86.00/М 24 10K 47K | DDTC114YUADICT-ND 41 300 2142 86.00/М 
PNP SOT-323 68 | 22K 47K | DDTC124XUADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
1K — — | DDTAT13TUADICT-ND 41 300 2142 | 86.00/M 33 | 47K — 10K | DDTC144VUADICT-ND 41-300 2112 | 86.00/М 
22K — | DDTA123TUADICT-ND 41 300 21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTCT44WUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
47K — — | DDTA143TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00M 56 | 0.22K 10K | DDTC122LUDICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
1 | 200 | 100 | 100 | 10€ — — | DDTAT4TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 56 | 0.47K 10K | DDTC142JUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
22K — | DDTA124TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00M 250 | 022K -- | DDTC122TUDICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/M 
100K -- | DDTA115TUADICT-ND 41 300 2142 | 86.00/M 250 | 047K — — | DDTC142TUDICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
200K — | DDTA125TUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 56 |0227 10K | DDTD122LUDICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 
30 | — 10K | DDTATI4GUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M soo | 56 | 047K 10K | DDTD142JUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
2 | 200 | 100 | 99 | — 2Ж | DDTA124GUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 250 | 022K -- | DDTD122TUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 | — 4K | DDTA144GUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 250 | 047K — — | DDTD142TUDICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/М 
82 | — 100k | DDTAT15GUADICT-ND 41 — 3.00 2112 | 86.00/M NPN SOT-523 
33 | IK 10K | DDTATI3ZUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М TK — — T DDTCHSTEDICT-ND 39 300 2180 | 10200/M 
20 | 22K 22K | DDTA123EUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 22K — | DDTC123TEDICT-ND 39 300 2160 TOO OGM 
38 | 22K 10K | DDTA123YUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М 47K — — | DDTCI43TEDICT-ND 39 300 2160 | 10200M 
80 | 22K 47K | DDTA123JUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 40K — — | DDTCHMATEDICT-ND. 39 300 2160 | 102.00/M 
20 | 47K — 47K | DDTAT43EUADICT-ND 41-300 2112 | 86.00/M 4 | 150 [100] 250 ж — . | ppTCI24TEDICT-ND 39 300 2160 | 10200M 
30 | 4.7K 10К | DDTAT43XUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M AK — | DDTGHAATEDICT-ND 39 —300 — 2160 | 102 00M 
68 | 47K 22K | DDTA143FUADICT-ND 41 3.00 2112 | 86.00/М {ook — — | DDTCTTSTEDICT-ND 39 300 2160 | 10200М 
80 | 47K 47K | DDTA143ZUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 200K — — | DDTCH2BTEDICT-ND Зо 300 2160 | 10200M 
24 | 10K — 47K | DDTAT14WUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00/М ab | — ИК ATER ne 387-300 72118077102 00M 
30 | 10K 10К | DDTAT14EUADICT-ND A1 — 300 2112 | 86.00/M 56 | — ж [rutun 7597: 39007-21601 |102 00A 
з | 200 | 100 | 68 | 10K 47K | DDTA114YUADICT-ND ар 300 2112 - 5| 180 [100] 3 | Z дк ЕСТ 39 300 2160 | 10200M 
68 | 10K 47K | DDTATI4YUA-FDICT-NDO — .41 3.00 21.12 | 86.00/М - I : | ў à 
82 100К | DDTC115GEDICT-ND 39 300 2160 | 102.00/M 
68 | 22K 47K | DDTA124XUADICT-ND A1 300 2112 | 86.00/M s K КОШ ari 39 300 2160 | 10200 
38 | 47K 10K | DDTAT44VUADICT-ND 41 3.00 2112 = л | : р -00/М 
56 | 47K эк | DDTA144WUADICT-ND а 30 2112 | 8600M 33 | 22K 10K | DDTC123YEDICT-ND 39 3.00 2160 | 102.00/М 
68 | 47K 47K | DDTAT44EUADICT-ND 41 300 2142 | 86.00M 80 | 22K 47K ИШ sn n 39 300 21.00 | 102.00M 
82 | 100K 100К | DDTATISEUADICT-ND 41 300 2112 | 86.00M 30 | 47K 10K |BDIGIAOXEDIOTEND 39 300 2150 | 102.00M 
56 |022K “ок | DDTAI22LUDICT-ND 41 300 2112 | 8600/M 68 | 47K — 22K | DDTC143FEDICT-ND 39 — 3.00 21.60 | 102.00/M 
| à у i j у 80 | 47K 47К | DDTC143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/М 
56 | 0.47K 10К | DDTA142JUDICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 
250 | 022k  — | DDTA122TUDICT-ND. Ai 300 2112 | 8600M 24 | 10K — 47K | DDTC114WEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M 
250 | 047k — — | DDTAI42TUDICT-ND м зо 2112 | 8600M 68 | 10K 47K | DDTC114YEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/М 
56 022K 40K | DDTB122LUDICT-ND ^M 300 —2112 | 86 00M 68 | 22K 47K | DDTC124XEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/М 
x à ` ў | 3 33 | 47K — 10K | DDTC144VEDICT-ND 39 — 3.00 2160 | 102.00/M 
з | 200 | 500 | 56 | 047K 10K | DDTB142JUDICT-ND 41 300 2112 | 86.00/M 6 | 150 | 100 
250 | 022K — | DDTB122TUDICT-ND. Ai 30 2112 | 8600М 56 | 47K 22K | DDTC144WEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/М 
: PNP SOT-523 : > : | 20 | 22K 22K | DDTC123EEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M 
20 | 47K 47K | DDTC143EEDICT-ND 39 3.00 2160 | 102.00/М 
К — — | DDTATI3TEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M д 
30 | 10K 10К | DDTC114EEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/М 
1 | 150 | 100 | 250 | 47K — — | DDTA143TEDICT-ND 39 300 2160 | 102.00/M 1 
68 | 47K — 47K | DDTC144EEDICT-ND 39 300 2160 | 102.00/М 
ак — — | DDTATAATEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M 
V 2 82 | 100K 100К | DDTCTI5EEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M 
2 | 150 | 100 | 68 47K | DDTA144GEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/М 
56 |0.22K 10K | DDTC122LEDICT-ND 39 3.00 2160 | 102.00/M 
30 | 47K 10K | DDTAT43XEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/М š 
56 | 0.47K 10K | DDTC142JEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 22K | DDTA143FEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M ай y 
250 | 0.22К DDTC122TEDICT-ND 39 3.00 2160 | 102.00/M 
з | 150 | 100 | 80 | 47K 47K | DDTA143ZEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M 250 | 04 — МОЕ 39 300 2160 10200/М 
38 | 47K 10K | DDTA144VEDICT-ND 39 300 21.60 | 102.00/M : : - а : 
56 47K 22К | DDTA144WEDICT-ND 39 300 2160 | 102.00/M ** For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
790 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


H 6.46 2.01 Zener | Test | Maximum Tape & 
DIODES Zener Diodes i М am і Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
pM dS 1 m VZGIZT| 177 Ітрейапсе | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
DO-35 Zener Diodes — 500mW (4596) | NI Nominal | (mA) ZZTIZT | Рай No. 1 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
12.70Min. 4.22 12.70 Min. 10 50 4 |DFLZIODICT-ND 60 480 36.00 192.00 | DFLZIODITR-ND 180.00/М 
12 50 7 | DFLZ12DICT-ND 60 480 36.00 192.00 | DFLZI2DITR-ND ^ 180.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & 15 50 10 | DFLZ15DICT-ND 60 480 3600 192.00 | DFLZISDITR-ND 18000М 
0, Шеті [ШШШ dd тие ШНЕК E 16 25 15 DFLZ16DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00 | DFLZ16DITR-ND 180.00/М 
) mpedance | Digi-Key ricing igi-Key ricing 18 25 15 | DFLZ18DICT-ND 60 480 3600 192.00 | DFLZI8DITR-ND — 180.00/M 
Нота (ша) | айыу Pan Nu: Шш ШАШУ Fart No: 10,000 20 | 25 15 | DFLZ20DICT-ND 60 480 36.00 192.00 | DFLZ2ODITR-ND — 180.00/M 
33 2 Я ОВОС 38 210 1545 2510 ИН 36.00M 24 25 15 DFLZ24DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00 | DFLZ24DITR-ND 180.00/M 
39 20 23  |1N5228BDICT-ND 36 210 1365 56.70 |1N5228BDITR-ND 36.00/M = > F СЕМ = 428 20 а ОЕТ МО 18010 
43 20 22 |1М5229В0ІСТ-МО 36 210 1365 56.70 | 1N5229BDITR-ND 36.00/М 33 5 15 (ЕЛП о 4в0 3600 19200 [BE DH UD] ^ 180.007 
47 20 19  |1N5230BDICT-ND -36 210 1365 56.70 | 1NS5230BDITR-ND 36.00/М ‘ ў | ў | 
39 10 40 | DFLZ39DICT-ND 60 480 36.00 192.00 | DFLZ39DITR-ND 180.00/М 
5.1 20 17  MNS231BDICI-ND 36 240 13.65 56.70 | 1N5231BDITR-ND —36.00/M 
56 20 11 |1N5232BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5232BDITR-ND 36.00/М 
60 20 7 1N5233BDICT-ND 36 210 1365 56.70 |1N5233BDITR-ND 36.00/М 
62 20 7 1N5234BDICT-ND 36 210 1365 56.70 |1N5234BDITR-ND 36.00/М SOD-123 17 3.85 # 
68 20 5 1N5235BDICT-ND 36 210 1365 56.70 |1N5235BDITR-ND 36.00/M | і 
75 20 6 1N5236BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5236BDITR-ND 36.00/M Surface Mount 1700 ss M 1.35 mA 
8.2 20 8 1N5237BDICT-ND 36 210 1365 56.70 |1N5237BDITR-ND 36.00/M i MET БЕН Е T ДЕ) 
87 20 8 1N5238BDICT-ND 36 210 1365 56.70 |1N5238BDITR-ND 36.00/М Zener Diodes — 500mW i ко! ! 
91 20 10 1N5239BDICT-ND .36 2.10 13.65 56.70 | 1N5239BDITR-ND — 36.00/M attom: View 
10 20 17  |1NS240BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5240BDITR-ND 36.00/М Е 
11 20 22  [1N5241BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5241BDITR-ND 36.00/M Zener | Test | Maximum Tape & 
12 20 30 |1N5242BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5242BDITR-ND 36.00/М Voltage |Current | Dynamic | | Cut Tape Я Reel 
13 95 13 |1N5243BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5243BDITR-ND 36.00/M VZGIZT| IZT (Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
14 9.0 15 |1№524480ІСТ-МО 36 210 1365 56.70 | 1N5244BDITR-ND — 36.00/M Nominal| (mA) | ZZTIZT |Раг No. 10 100  1,000|PartNo. 3,000 
15 8.5 16  |1N5245BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5245BDITR-ND 36.00/М BZT Series 
16 7.8 17 1N5246BDICT-ND .36 2.10 13.65 56.70 | 1N5246BDITR-ND — 36.00/M BZT52C2V4-7DICT-ND 313 22.00 100.00| BZT52C2V4-7DITR-ND 90.00/M 
17 74 19 |1N5247BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5247BDITR-ND 36.00/М 24 5 40 — — “_ — BZTS2C2VA-13DITR-NDt 7800/М 
8 | 70 21  BNSPAGBDIOTSNDAS 36 210 1365 5670 |(NS24SBDITR;NDA 36.00/M BZT52C2V4-7-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C2V4-7-FDITR-NDO 90.00/M 
19 6.6 23 |1N5249BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5249BDITR-ND 36.00/М БОЛО ООШ 313 2200 10020 ЕТ ДТЕН ТЕТІГІН oO 00/M 
20 62 25 |1М5250ВПІСТ-М) 36 210 1365 56.70 | 1N5250BDITR-ND 36.00/М 27 5 10 |5“ ны АВ эв оом 
22 56 29  [1N5251BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5251BDITR-ND 36.00/M - 
д | 52 33 1NS252BDICT-ND 36 210 1365 5670 |1N5252BDITR-ND 36.00/M 30 |5 05 | SSD 313 2200 100.00 НАЕЕСВУ ИОВА 90.00M 
25 5.0 35 |1NS253BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5253BDITR-ND 36.00/М = — _—_—|BZTS203V0-13DITR-NDf_78.00/M 
27 46 4 1N5254BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 |1N5254BDITR-ND 36.00/М BZTS2C3V3-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 BZTS2C3V3-7DITR-ND 90.00/М 
28 45 44 1N5255BDICT-ND — .36 210 13.65 56.70 |1N5255BDITR-ND 36.00/М 33 5 9 = — =. —|BZT52C3V3-13DITR-NDt 78.00/М 
30 42 49  MiNB2568DICT-ND — 36 210 1365 5670 |1NS256BDITR-ND 36 00/M BZT52C3V3-7-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BZT52C3V3-7-FDITR-NDO 90.00/М 
38 3.8 58 |1N5257BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5257BDITR-ND 36.00/М EA 5 go “|BZT52C3V6-7DICT-ND 313 22.00 100.00 BZTS2C3V6-7DITR-ND 9000/0 
36 34 70  |1N5258BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5258BDITR-ND 36.00/М Š = — — —  —IBT52C3V6-13DITR-NDI 78.00/М 
39 32 80 1N5259BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | 1N5259BDITR-ND 36.00/М BZT52C3V9-7DICT-ND 343 22.00 100.00|- - 
43 30 93 | 1М5260В0ІСТ-МО -36 210 1365 56.70 | 1N5260BDITR-ND 36.00/М 39 5 9 LL — ^ —  —|BZT52C3V9-13DITR-NDł} 78.00/M 
47 27 105 |1М5261ВПІСТ-М0 36 210 1365 56.70 | 1NS261BDITR-ND 36.00/M BZT52C3V9-7-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 BZT52C3V9-7-FDITR-NDO 90.00/М 
51 25 125 1N5262BDICT-ND .36 2.10 1365 56.70 | 1N5262BDITR-ND 36.00/М 43 5 90 BZT52C4V3-7DICT-ND 343 2200 100.00|BZT52C4V3-7DITR-ND 90.00/M 
й = —  —  —IUBT52C4V3-13DITR-NDI 78.00/M 
PE. P go — |BZT52C4V7-7DICT-ND 313 22.00 100.00|BZT52C4V7-7DITR-ND — 90.00/M 
976 4272 š - — —  —IFBZT52C4V7-13DITR-NDI 78.00/М 
DO-41 i i BZT5205VI-7DICT-ND 2413 22.00 100.00 — = 
А о 51 5 б |— — —  —]BZT52C5V1-13DITR-NDt 78.00/М 
Zener Diodes — 1W (+5%) lur ur er BZT52C5V1-7-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|BZT52C5V1-7-FDITR-NDO 90.00/М 
° ° я BZT52C5V6-7DICT-ND 313 22.00 100.00/BZT52C5V6-7DITR-ND 90.00/М 
5 56 5 о | — —  —]BZT52C5V6-13DITR-NDt 78.00/М 
ЫШ, pue pese] Tu Тараа BZT52C5V6-7-FDICT-NDO 343 22.00 100.00|BZT52C5V6-7-FDITR-NDO 90.00/М 
veu m Impedance | Digi-Key АР as DET Pricing 62 | 5 DM "c" 318 2200  _ En 
Іотіпа! m art No. d art No. H > 
33 76 10.0  |1N4728ADICT-ND 36 248 1716 75.90 | 1N4728ADITR-ND “59.00/M 6.8 5 з АНАНЫ зла 2200 10000 E ТОПЕ, BoooM 
36 69 100 |1N4729ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 1N4729ADITR-ND —“ 59.00/M 
3.9 64 9.0 | 1МА7З0АОІСТ-МО 36 248 1716 75.90| 1N4730ADITR-ND — 59.00/M Eae ШОО БН 313 22.00 100.00 аа ИІНІ 90.00M 
43 58 9.0 | 1МА7ЗТАОІСТ-МО 36 248 1716 75.90| 1N4731ADITR-ND — 59.00/M 18 3 5 ООЙ 78.00/M 
Е =. 20 т о Soom BZT52C7V5-7-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00| BZT52C7V5-7-FDITR-NDO 90.00/М 
: | 2 | | : | BZT52C8V2-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 BZT52C8V2-7DITR-ND —— 90.00/M 
EIEE Би jH THESE M. 1x 
ёй ў z0 зз зс 248 1746 тва DI o ET BZT52C8V2-7-FDICT-NDO 343 22.00 100.00| BZT52C8V2-7-FDITR-NDO 90.00/М 
| ў | ў ў ў | BZT52C9V1-7DICT-ND — 343 22.00 100.00 BZTS2C9VI-/DITR-ND —— 90.00/M 
75 | sa | 40  [IMISTADICFND 28 248 1716 ттлтн шм | | 91 | 5 | 1 жисть su оо tor СОАО 7800M 
82 31 45 | 1МА7ЗВАОІСТ-МО 36 2.48 1716 75.90 | 1N4738ADITR-ND “59.00/M Ea о GNM 313 2200 1000022 M 
To | 25 | 70 [tneraoaDicrnd зв 248 1716 7590 пата вам | | 9 | Б = su oog СНОВО залом 
i Е В dover зе 248 1716 7590 ШШ sonu BZT52C10-7-FDICT-NDO 343 22.00 100.00|BZT52C10-7-FDITR-NDO — 90.00/M 
| і ў Я ў В2Т52С11-701СТ-МО — 3.13 22.00 100.00/BZT52C11-7DITR-ND  90.00/М 
12 21 9 1N4742ADICT-ND 36 248 1716 75.90 | 1N4742ADITR-ND — 59.00/M 11 5 29 87 19 2200 10000 oco ETT 
13 19 10 |1NA743ADICI-ND 36 2.48 1746 75.90 | IN4743ADITR-ND — 59.00/M О 315 322.00 100.00 ES DM 
в E з шша з ге пе ЕЕЕ: EO) ыдыссцапчю, нш 
5 745ADICT- г | 716 75. 745ADITR- 59. | 
18 14 20 |1М4746АПІСТ-МО 36 248 1716 75.90 1N4746ADITR-ND — 59.00/M BZTS2C12-7-FDICT-NDO 313 22.00 100.00 BZTS2C12-7-FDITR-NDO 90.00/М 
20 | 125 | 22  |iNA7A7ADICT-ND 36 248 1716 75.90  1N4747ADITR-ND  59.00/M 13 5 3 ВАТРОТЗЕИР ТЕМ ВИ 213 2200 100.00 [BAGAGE MRN 90.00/M 
22 | 115 23 |1N4748ADICI-ND 36 248 1716 75.90| 1N4748ADITR-ND 59.00/М 15 5 зо |80152015-70101-40 3.13 22.00 100.00 BZTS2C15-7DITR-ND 90.00/М 
24 | 105 25 | 1МА749АОІСТ-МО 36 2.48 1716 75.90 | 1N4749ADITR-ND 59.00/М = — _—  —[BZT52C15-13DITR-ND} — 78.00/M 
27 9.5 35 1N4750ADICT-ND .36 2.48 1716 75.90] 1N4750ADITR-ND “59.00/M BZT52C16-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 BZT52C16-7DITR-ND 90.00/M 
30 8.5 40 1N4751ADICT-ND .36 2.48 1716 75.90 | 1N4751ADITR-ND “59.00/M 16 5 ои E — = —|BZT52C16-13DITR-NDt — 78.00/M 
33 75 45 1N4752ADICT-ND 36 248 1716 75.90 | 1N4752ADITR-ND — 59.00/M BZT52016-7-FDICT-NDO 313 22.00 100.00]BZTS2C16-7-FDITR-NDO — 90.00/M 
36 7 50 | 1МА75ЗАОІСТ-МО 36 2.48 1716 75.90 | 1N4753ADITR-ND 59.00/М 18 5 45 |84152018-7010-40 3.13 22.00 100.00 BZTS2C18-7DITR-ND 90.00/М 
39 65 60 1N4754ADICT-ND .36 2.48 1716 75.90 | 1N4754ADITR-ND 59.00/М = — ==  —[BZT52018-13DITR-NDf — 78.00/M 
43 6 70 | 1МА755АОІСТ-МО 36 248 1716 75.90 | 1N4755ADITR-ND 59.00/М 20 5 55 |BZTS2C20-7DICT-ND 313 2200 100.00/— — 
47 55 80 |1М4756АПІСТ-МО 36 2.48 1716 75.90| 1N4756ADITR-ND 59.00/М = — —  —IBZT52C20-13DITR-NDI— 78.00/M 
51 5 95 _ |1M4757ADICT-ND 36 2.48 1716 75.90 | 1N4757ADITR-ND — 59.00/M 3 P sg |82152022-7010140 — 343 2200 100.00 BZT52C22-7DITR-ND — 90.00/M 
56 | 45 110 |1М4758АПІСТ-М) 36 2.48 17.16 75.90| 1N4758ADITR-ND “59.00/M — — —  —IBZT52C22-13DITR-NDI— 78.00/M 
62 4 125  |1NA759ADICT-ND 36 248 1716 75.90 | 1N4759ADITR-ND 59.00/М В2Т52С24-701СТ-МО — 3.13 22.00 100.00 BZT52C24-7DITR-ND — 90.00/M 
68 | 37 150  |1NA760ADICT-ND 36 248 1716 75.90 | 1N4760ADITR-ND 59.00/М 24 5 т - — — —IBT52C24-13DITR-NDT 78.00/М 
75 | 33 175 |1М4761АПІСТ-М) 36 248 1746 75.90 | 1N4761ADITR-ND — 59.00/M BZT52C24-7-FDICT-NDO 343 22.00 100.00 | BZT52C24-7-FDITR-NDO — 90.00/M 
m 2 go  |BZTS2C27-7DICT-ND — 343 2200 100.00|BZT52C27-/DITR-ND — 90.00/M 
= —  —  —IBZT52C27-13DITR-NDI — 78.00/M 
NEW! PowerDI™ 123 Lead Free/ | 24 2.825 — 30 2 о j S GSS U 343 2200 10000 таланттар гм 
RoHS Compliant Surface Mount | 0:25 sm! BZ152033-7DICT-ND 313 22.00 100.00|BZT52C33-7DITR-ND 90.00/M 
P we 375—1 55 1.05 33 2 8 - — | — —|BZT52C33-13DITR-NDf 78.00/M 
Power Zener Diodes — 1W 1:800 BZT52C33-7-FDICT-NDO 343 22.00 100.00|BZT52C33-7-FDITR-NDO — 90.00/M 
ата Tasa | || в | 2 | oo (90670040 212 2200 10000[BZTS2C367DITRND орм 
Sis VT ш ШЫ: Digi-Key A Digi-Key Ea BZTS2039-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 
Nominal (ШУ | (әлін | ЕЕ», ош о ІШУ I S000 Е н i BZT52C39-7-FDICT-NDO 313 22.00 100.00 E UU СОМ 
51 | 100 6  |DFLZSVIDICT-ND. 60 480 36.00 192.00 | DFLZ5V1DITR-ND — 180.00/M БАСЫ ШЫМЫ Е 313 2200 -100.00 ва Васа ання 00 007М 
56 | 100 4 | DFLZ5V6DICT-ND 60 480 36.00 192.00 | DFLZS5V6DITR-ND — 180.00/M 43 5 10 |“ А А ЕЕ >в оом 
82 | 0 з | DRLZBvaDICTND 80 480 3600 19200 |DRZBVADTRAD  18000M | ar H 5 | 199 — вота тоого — 343 2200 30000 |BZTSICHTTOTRAD “90004 
82 | 100 2  |DFLZBV2DICT-ND 60 480 3600 192.00 | DFLZBV2DITR-ND — 180.00/M 51 5 100 — |BZTS2CST-7DICT-ND — 3.13 2200 100.00]BZTS2CS1-7DITR-ND 90.00/М 
91 50 4  |DFLZOVIDICT-ND 60 480 36.00 192.00 | DFLZOVIDITR-ND — 180.00/M T Tape and Reel size is 10,000. 0 NEW! Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 791 


H A x Е i Zener | Test | Maximum Tape & 
Башы 5 Zener Diodes (Cont.) Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
SOD-123 Surface Mount Zener Diodes — 500mW (Cont.) М QT ИТ Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nominal | (mA) | ZZTIZT |Part No. 1 10 100 Раг Мо. 3,000 
Zener | Test | Maximum Tape & 75 5 15 |BZT52C7VSSDICT-ND — 47 344 24.20 |BZTS2C7V5SDITR-ND — 99.00/M 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 75 5 15  |BZT5207V5S-FDICT-NDO 47 3.44 24.20 |BZTS2C7V5S-FDITR-NDO — 99.00/M 
VZGIZT| 127 Impedance |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 82 5 15 |BZT52C8V2SDICT-ND — 47 344 24.20 |BZTS2C8V2SDITR-ND — 99.00/M 
Nominal) (mA) | ZZTIZT Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 91 5 15 |BZT52C9V1SDICT-ND 47 3.44 24.20 BZT52C9VISDITR-ND 99.00/М 
MMSZ Series 10 5 20  |BZT52C10SDICT-ND 47 344 2420 |BZT52C10SDITR-ND 99.00/M 
24 20 30 |MMSZ5221BDICT-ND 313 22.00 100.00 |MMSZ5221BDITR-ND — 90.00/M 11 5 20 |В21520115010Т-М0 47 3.44 24.20 | BZT52011SDITR-ND 99.00/М 
24 20 30  |MMSZ5221B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 MMSZ5221B-FDITR-NDO 90.00/М 12 5 25 |В21520125010Т-М0 47 344 24.20 |— ред 
27 20 30 |MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5223BDITR-ND — 90.00/M 12 5 25  |BZTS2CI2S-FDICT-NDO .47 3.44 24.20 |BZTS2CI2S-FDITR-NDO — 99.00/M 
3.0 20 30  |MMSZS225BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5225BDITR-ND — 90.00/M 13 5 30 |BZTS2C13SDICT-ND 47 344 24.20 | BZT52C13SDITR-ND 99.00/M 
EK] 20 28  |MMSZS226BDICT-ND — 343 22.00 100.00|MMSZ5226BDITR-ND — 90.00/M 15 5 30  |BZT52C15SDICT-ND 47 344 2420 |BZT52C15SDITR-ND 99.00/M 
3.3 20 28  |MMSZ5226B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 MMSZ5226B-FDITR-NDO — 90.00/M 18 5 45 — |BZT52C18SDICT-ND ат 344 2420 |BZT52C18SDITR-ND 99.00/M 
3.6 20 24  |MMSZ5227BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5227BDITR-ND — 90.00/M 20 5 55 `“ |BZT52C20SDICT-ND 47 344 2420 |BZT52C20SDITR-ND 99.00/M 
39 20 23  |MMSZ5228BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5228BDITR-ND — 90.00/M 22 5 55  |BZT52C22SDICT-ND 47 344 2420 |— = 
43 20 22  |MMSZS229BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 24 5 70 |BZT52C24SDICT-ND 47 3.44 2420 |BZT52C24SDITR-ND 99.00/M 
43 20 22  |MMSZ5229B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMSZ5229B-FDITR-NDO — 90.00/M 27 2 80 — |BZT52C27SDICT-ND A7 3.44 2420 |BZT52C27SDITR-ND 99.00/M 
47 20 19  |MMSZ5230BDICT-ND — 3.13 22.00 100.00 MMSZ5230BDITR-ND — 90.00/M 30 2 80 | BZT52C30SDICT-ND 47 3.44 2420 |BZT52C30SDITR-ND 99.00/M 
54 20 17  |MMSZS231BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5231BDITR-ND — 90.00/M 33 2 80 P|BZT52C33SDICT-ND 47 3.44 24.20 |BZT52C33SDITR-ND 99.00/M 
56 20 11 |MMSZ5232BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5232BDITR-ND 90.00/М 36 2 90 |BZT52C36SDICT-ND 47 3.44 2420 | BZT52C36SDITR-ND 99.00/M 
5.6 20 11 |MMSZ5232B-FDICT-NDO 343 22.00 100.00|MMSZ5232B-FDITR-NDO — 90.00/M 39 2 130  |BZT52C39SDICT-ND A7 344 2420 | BZT52C39SDITR-ND 99.00/M 
62 20 7  |MMSZ5234BDICT-ND _ 343 22.00 100.00|MMSZ5234BDITR-ND — 90.00/M MMSZ Series 
6.8 20 5  |MMSZ5235BDICI-ND — 3.13 22.00 100.00|MMSZ5235BDITR-ND — 90.00/M 
з | a | с ИЕН E и. р м 
75 20 6  |MMSZ5236B-FDICT-NDO 313 22.00 100.00|MMSZ5236B-FDITR-NDO — 90.00/M 35 20 28 | ММ575226В501СТ-МО — 47 344 2420 |MMSZS226BSDITR-ND  99.00/M 
8.2 20 8  |MMSZ5237BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5237BDITR-ND — 90.00/M a 20 а ooo ат. заа 2420 | Баш 
87 | 20 8  |MMSZ5238B-FDICT-NDO 343 22.00 100.00 | MMSZ5238B-FDITR-NDO — 90.00/M 35 20 "E eoo ат заа 24% | = 
91 20 10  |MMSZ5239BDICT-ND 313 22.00 100.00|— : : : : 
91 | 20 10  |MMSZS239B-FDICT-NDO 343 22.00 100.00|MMSZ5239B-FDITR-NDO — 90.00/M з у 2 (ММЕН за 2420 ШЧО ae 
10 20 17  |MMSZS240BDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMSZ5240BDITR-ND — 90.00/M Я ў р : i i е 
11 20 22  |MMSZS2AIBDICT-ND — 343 2200 10000/MMS75241BDITR-ND  90.00/M 54 20 47 |MMSZ5231BSDICT-ND — .47 3.44 24.20 |MMSZ5231BSDITR-ND — 99.00/M 
12 20 30 |MMSZS242BDICT-ND — 343 2200 100.00 MMSZS242BDITR-ND — 90.00M 56 20 11 |MMSZ5232BSDICT-ND — .47 344 24.20 |MMSZ5232BSDITR-ND — 99.00/M 
13 | 85 18 |MMSZ5243BDICT-ND — 3.13 22.00 100.00|MMSZS243BDITR-ND  90.00/M 52 A Z анат, 4 m ae MMSZSZSRBSDIIRENDNIM 99.00/M 
15 85 16  |MMSZS245BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5245BDITR-ND — 90.00/M р A | Е 20 = = 
15 | 85 16 |MMSZ5245B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00/MMSZ5245B-FDITR-NDO 90.00/М 68 | 20 5 |ММ525235В5-ҒПІСТ-М00 47 3.44 24.20 | MMSZ5235BS-FDITR-NDO 99.00/М 
16 78 17  |MMSZS246BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 MMSZ5246BDITR-ND 90.00/М 75 20 6 — |MMSZS236BSDICT-ND .47 3.44 24.20 |MMSZS?36BSDITR-ND 99.00/М 
16 78 17  |MMSZ5246B-FDICT-NDO 343 22.00 100.00 |ММ575246В-ҒГІТВ-М00 90.00/М 82 20 8 |ММ575237850101-40 47 3.44 24.20 {MMSZ5237BSDITR-ND 99.00/М 
18 70 21 [MMSZ5248BDICT-ND — 313 2200 10000|MMSZS248BDITR-ND — 90.00/M 941 20 10 |MMSZ5239BSDICT-ND — 47 344 24.20 |MMSZ5239BSDITR-ND — 99.00/M 
18 7.0 21  |MMSZ5248B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMSZ5248B-FDITR-NDO 90.00/М 10 20 17 |ММ575240850101-40 .47 3.44 24.20 |MMSZ5240BSDITR-ND — 99.00/M 
20 62 25  |MMSZ5250BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5250BDITR-ND 90.00/М 1 20 22  |MMSZS241BSDICT-ND .47 3.44 24.20 | MMSZ5241BSDITR-ND = 
22 5.6 29 MMSZ5251BDICT-ND 343 22.00 100.00 | MMSZ5251BDITR-ND 90.00/M 12 20 30 MMSZ5242BSDICT-ND .47 3.44 24.20 |MMSZ5242BSDITR-ND 99.00/М 
24 5.2 33 MMSZ5252BDICT-ND 343 22.00 100.00 |MMSZ5252BDITR-ND 90.00/M 13 95 13 MMSZ5243BSDICT-ND .47 3.44 24.20 |MMSZS243BSDITR-ND 99.00/М 
27 5.0 41 MMSZ5254BDICT-ND 313 22.00 100.00 | MMSZ5254BDITR-ND 90.00/M 15 8.5 16 |MMSZS245BSDICT-ND .47 344 24.20 |MMSZS245BSDITR-ND 99.00/М 
28 45 44 MMSZ5255BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5255BDITR-ND 90.00/M 18 70 ?1 MMSZ5248BSDICT-ND .47 3.44 24.20 | MMSZ5248BSDITR-ND 99.00/М 
30 42 49 |ММ575256801СТ-МО — 343 22.00 100.00|MMSZ5256BDITR-ND 90.00/М 20 | 62 25 | MMSZ5250BSDICT-ND — .47 3.44 24.20 |MMSZ5250BSDITR-ND —— 99.00/M 
33 38 58  |MMSZ5257BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5257BDITR-ND — 90.00/M 22 | 56 29  |MMSZS5251BSDICT-ND — .47 3.44 24.20 |MMSZ5251BSDITR-ND — 99.00/M 
33 38 58 |MMSZ5257B-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00|MMSZ5257B-FDITR-NDO — 90.00/M 24 | 52 33 |MMSZ5252BSDICT-ND 47 344 2420 |— - 
36 34 70 |MMSZ5258BDICT-ND — 343 22.00 100.00 MMSZ5258BDITR-ND — 90.00/M 27 | 50 41 — |MMSZS5254BSDICT-ND 47 344 24.20 |— E 
39 32 80 — |MMSZS259BDICT-ND — 313 22.00 100.00 MMSZ5259BDITR-ND — 90.00/M 28 | 45 44 |MMSZ5255BSDICT-ND — 47 344 2420 |— - 
DDZ Series 30 | 42 49 |MMSZ5256BSDICT-ND 47 344 2420 |— = 
51 | .05 — [007968901Ст-№0 2.81 19.80 90.00 |[DDZ9689DITR-ND 81.00/M 33 | 38 58 — |MMSZS2S7BSDICT-ND 47 344 2420 — жі 
54 20 17 |DDZ5V1BDICT-ND 2.81 1980 90.00 |DDZ5V1BDITR-ND 81.00/М 36 34 70 |MMSZ5258BSDICT-ND .47 3.44 2420 |— = 
5.6 05 — |DDZ9690DICT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ9690DITR-ND 81.00/M 39 3.2 80 |ММ575259850101-40 .47 344 24.20 |— = 
56 20 11. |DDZ5V6BDICT-ND 281 19.80 90.00 /DDZ5V6BDITR-ND 81.00/M DDZ Series 
62 | o | — DDZ9691DICT-ND 281 1980 90.00 DDZ9691DITR-ND 81.00/M 55 | 20 | 11 |DDZSV6BSDICT-ND 47 344 2420 |DDZ5VOBSDITA-ND — 99.0/М 
62 20 7 DDZ6V2BDICT-ND 281 19.80 90.00 DDZ6V2BDITR-ND 81.00/M 68 105 - DDZ9692SDICT-ND ат 344 24.20 |DDZ9692SDITR-ND 99.00/M 
68 05 Бы DDZ9692DICT-ND 2.81 19.80 90.00 DDZ9692DITR-ND 81.00/М 68 20 5 DDZ6V8CSDICT-ND 47 3.44 24.20 | DDZ6V8CSDITR-ND 99.00/М 
75 05 — (002969301СТ-М0 281 19.80 90.00 DDZ9693DITR-ND 81.00/M 75 05 — |DDZ9693SDICT-ND 47 344 24.20 |DDZ9693SDITR-ND 99.00/M 
75 20 6 DDZ7VSCDICT-ND 2.81 1980 90.00 DDZ7VSCDITR-ND 81.00/М 75 20 6 DDZ7V5CSDICT-ND 47 344 24.20 |DDZ7V5CSDITR-ND 99.00/M 
82 | 05 — RMAC END 281 19.80 90/00 DDZSBSADUTR:ND 81.00/М 82 | 05 | — |DDZ9694SDICT-ND 47 344 2420 | DDZ9694SDITR-ND 99.00/M 
82 20 8 DDZ8V2CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 DDZ8V2CDITR-ND 81.00/M 91 20 в  |DDZ9VICSDICT-ND А7 3.44 2420 | DDZ9V1CSDITR-ND 99.00/M 
94 05 — JDZ9696DICI-ND 2.81 19.80 90.00 DDZ9696DITR-ND 81.00/М 10 05 — |DDZ9697SDICT-ND 47 3.44 24.20 | DDZ9697SDITR-ND 99.00/M 
91 | 20 8 (Шеп 281 1980 9000 DDZSVICDITRUND 81.00/M 12 | 05 | — |DD0Z9699SDICT-ND 47 зад 2420 | DDZ9699SDITR-ND 99.00/M 
10 .05 — |DDZ9697DICT-ND 2.81 19.80 90.00 DDZ9697DITR-ND 81.00/M 13 10 44 — | DDZ13BSDICT-ND ‘47 344 2420 | DDZ13BSDITR-ND 99.00/M 
Па 405 — BDE ND 281 19.80 90/00 DDZSGSSDITR:ND 81.00/М 15 | 05 | — |DDZ97025DICT-ND ат 344 2420 |DDZ9702SDITR-ND 99.00/M 
ІР ЕК 12 001000 281 1980 9000 DI a ВОО 18 | 05 | — |DDZ9705SDICT-ND ат 344 2420 | DDZ9705SDITR-ND 99.00/M 
13 10 14 — DDZISBDICT-ND 2.81 19.80 90.00 DDZI3BDITR-ND 81.00/М 18 10 23 |DDZ18CSDICT-ND A7 344 2420 | DDZ18CSDITR-ND 99.00/M 
15 .05 — |DDZ9702DICT-ND 281 19.80 90.00 DDZ9702DITR-ND 81.00/M 20 05 C.  [DDZ9707SDICT-ND 47 344 2420 |DDZ9707SDITR-ND 99 00M 
18 .05 — |DDZ9705DICT-ND 281 19.80 90.00 DDZ9705DITR-ND 81.00/M 20 10 ж Eea ШОП т 344 2420 СОП 99.00/M 
18 10 23 |DDZ18CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ18CDITR-ND 81.00/M т 05 ЕТ 47 344 2420 ВЕУ 51А 99.00/M 
20 05 —  |DDZ9707DICT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ9707DITR-ND 81.00/M H А зс И ат. заа 2420 ПРЯМ ОНИ ОЛИ 
20 10 28  |DDZ20CDICT-ND 281 1980 90.00 DDZ20CDITR-ND 81.00/M | à š | 
27 .05 — |DDZ9711SDICT-ND 47 3.44 2420 |DDZ9711SDITR-ND 99.00/M 
24 .05 — |DDZ9709DICT-ND 281 19.80 90.00 DDZ9709DITR-ND 81.00/M 
24 5 35 |DDZ24CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 DDZ24CDITR-ND 81.00/M 0 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 
27 .05 — |DDZ9711DICT-ND 281 19.80 90.00 DDZ9711DITR-ND 81.00/M 
1 Tape and Reel size is 10,000. 9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant MELF (DL-41) > |= 0.55 
+ 
Surface Mount | 2.60 
m n + 
SOD-323 дзве: Zener Diodes — 1W 520—4 
Ѕигѓасе Моипї 1450 H+ 015 | os T 
i = Ud яў k. + MH Zener | Test | Maximum Tape & 
Zener Diodes 200mW Һ-1.80-- 0.35 M 0.40 =e Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| IT |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Zener | Test | Maximum Tape & Nominal | (mA) ZZTIZT | Рай №. 10 100 500 | Part №. 5,000 
u current yem M бара на REED аз | 58 | 90 | ZM4731ADICT-ND 400 2880 8400 | ZM4731ADITR-ND — 128.00/M 
yee ҮЛ impedance Dig Key pricing Dig Key ЖЫШ) 47 | 53 80 | ZM4732ADICT-ND 400 2880 8400 | ZM4732ADITR-ND 128.00/M 
отита! | (тА) | ZZTIZT |Part No. 1 10 100 Part Мо. 3,000 75 34 40 ZM4737ADICT-ND 400 2880 8400 | — сай 
BZT Series 0 | 25 то  |ZMAVADADICT-ND 400 2880 8400 | — = 
24 5 100 |BZT52C2V4SDIOT-ND 47 344 2420 |BZT52C2V4SDITR-ND > 99.00/M " 23 Š БИНОИ 400 98.80 so PE = 
27 5 100 |BZTS2C2V7SDICT-ND 47 3.44 24.20 |BZTS2C2V7SDITR-ND — 99.00/M а : 
30 5 95 BZT52C3VOSDICT-ND 47 344 24.20 |BZTS2C3VOSDITR-ND — 99.00/M 13 19 10 ZMA743ADICT-ND 4.00 2880 8400 | — E 
33 5 95 BZTS2C3V3SDICT-ND — .47 3.44 2420 |BZT52C3V3SDITR-ND 99.00/М 15 17 14 ZM4744ADICT-ND 400 28.80 84.00 | — - 
36 5 90  |BZT5203V6SDICT-ND — 47 344 2420 |В715203/650ІТ8-М0 — 99.00/M 22 | 115 23 ZM4748ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | — - 
39 5 90 |BZT52C3V9SDICT-ND .47 344 2420 |BZTS2C3V9SDITR-ND  99.00/M 27 95 35 ZM4750ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | — - 
43 5 90 BZT52C4V3SDICT-ND 47 344 2420 |BZT52C4V3SDITR-ND 99.00/M 39 65 60 ZM4754ADICT-ND 4.00 2880 84.00 | ZM4754ADITR-ND 128.00/M 
"i 2 20 PAIS CA TSDICENT p. EH 2420 BZTS2GSVISDITRINDIGA 99.00/M 43 | 60 70 | ZMA755ADICT-ND 400 2880 8400 | — - 
51 | 5 | 60  (|BZTS2CSVIS-FDICT-NDO 47 3.44 2420 | BZTS2C5V1S-FDITR-NDO 99.00/М 8 |33 15 EMS 400 2880 84.00 PANG OUND 126.00/M 
58 i 40  |BZEXGBUGSDIGENDN 47 344 2420 BXISCGEVESDITHTNENEM 9900M 91 2.8 250 | ZMA763ADICT-ND 400 2880 84.00 | ZM4763ADITR-ND 128.00/М 
62 5 10  |BZT52C6V2SDICT-ND — .47 3.44 2420 |BZT52C6V2SDITR-ND 99.00/М 100 | 25 350 | ZM4764ADICT-ND 4.00 2890 84.00 | — = 
6.8 5 15 BZT52C6V8SDICT-ND 47 3.44 24.20 |— =| (Continued) 
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. Zener Test | Maximum Tape & 
DIODES. Zener Diodes (Cont.) Voltage |Current| Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| IT |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
MiniMELF (DL-35) 0.5071 i Nominal | (mA) | ZZTIZT |PartNo. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
1.60 20 5.0 50  |AZ23C20-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | AZ23C20-FDITR-NDO — 150.00/M 
Surface Mount 27 5.0 80 | AZ23C27DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C27DITR-ND 150.00/M 
Zener Diodes — 500mW — 370— 30 | 50 | 8  |AZ23C30-DICT-NDO 50 400 30.00 | AZ23C30-FDITR-NDO — 150.00/M 
36 5.0 90 | AZ23C36DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C36DITR-ND 150.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & 51 5.0 100 |AZ23C51DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C51DITR-ND 150.00/М 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel Common Cathode 
VZGIZT, 127 | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nominal| (mA) | ZZTIZT | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,500 3.0 5.0 95 | DZ23C3V0DICT-ND 45 360 27.00 | DZ23C3VODITR-ND = 135.00/M 
30 | 20 29  |ZMMS225BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS225BDITR-ND — 66.00/M 33 [50] 95 j DOTE 45 360 2700 ШАШЫН 13500/М 
33 20 28 | ZMMS226BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS226BDITR-ND 66.00/М 36 50 95 | DZ23C3V6DICT-ND 45 3.60 27.00 |DZ23CSVeDITR-ND — 135.00/M 
3.6 20 24  |ZMMS227BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS227BDITR-ND 66.00/М 33 5.0 95 |DZ23CSV9DICT-ND 45 3.60 27.00 |DZ2SCSVSDITR-ND — 135.00/M 
39 20 23 ZMM5228BDICT-ND 2.48 17.16 175.90 | ZMM5228BDITR-ND 66.00/М 4.3 5.0 95 DZ23C4V3DICT-ND .45 3.60 27.00  DZ23CAVSDITR-ND — 135.00/M 
43 20 22  |ZMMS229BDICT-ND 2.48 1716 — 75.90 | ZMMS229BDITR-ND 66.00/М 54 5.0 60 | DZ23C5V1DICT-ND 45 360 27.00 |DZ23C5VIDITR-ND — 135.00/M 
47 20 19  |ZMMB230BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS230BDITR-ND 66.00/М 5.6 5.0 40 | DZ23C5V6DICT-ND 45 8.60 27.00|DZ23C5V6DITR-ND — 135.00/M 
54 20 47 |ZMMS231BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5231BDITR-ND — 66.00/M 62 50 10 | DZ23C6V2DICT-ND 45 8.60 27.00|DZ23C6V2DITR-ND — 135.00/M 
56 20 11 ZMMS232BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5232BDITR-ND — 66.00/M 68 50 8.0  |DZ23C6V8DICT-ND 45 8.60 27.00 | DZ23C6V8DITR-ND 135.00/М 
6.0 20 7 ZMMS233BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMM5233BDITR-ND — 66.00/M 75 5.0 70 DZ23C7V5DICT-ND 45 360 2700 — = 
6.2 20 7 ZMMS?234BDICT-ND 248 1716 7590 | ZMMS234BDITR-ND 66.00/М 82 5.0 7.0 | DZ23C8V2DICT-ND 45 3.60 27.00 |DZ23C8V2DITR-ND 135.00/М 
6.8 20 5 ZMM5235BDICT-ND 2.48 17.16 75.90  ZMMB?235BDITR-ND — 66.00/M 91 50 40 | DZ23COV1DICT-ND 45 360 2700 DZ23COVIDITR-ND — 135 00/М 
75 20 6 ZMM5236BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5236BDITR-ND — 66.00/M 10 50 15 | DZ23C10DICT-ND 45 360 2700 | DZ23C10DITR-ND 135 00/М 
82 20 8 ZMM5237BDICT-ND 2.48 1746 75.90 | ZMM5237BDITR-ND — 66.00/M 11 50 ж [ ОЛ 45 360 2700 ПКР 435 OOM 
87 20 8 ZMMS5238BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS238BDITR-ND — 66.00/M {2 20 "EE LL ono 45 зво 2700 ООЛО iON 
91 20 10 | 2ММ5239В0ІСТ-МО 248 1716 75.90 | ZMM5239BDITR-ND  66.00/M u Е 26 T DZ2SCISDICEND AS 380 "2:00 | DZG3CTSDITRND и 
10 20 17 [2ММ5240В01СТ-МО 248 1716 75.90 | ZMM5240BDITR-ND 66.00/М А - : à | 
11 20 22 | 2ММ524180ІСТ-МО 248 17.16 75.90 | ZMM5241BDITR-ND 6600/М 15 50 30 ШЕШШ 45 360 2700 ШАЛЫН 13500М 
12 20 30 |7ММ52428ІСТ-М0 248 1716 7590 | ZMM5242BDITR-ND — 66.00/M 18 50 50 | DZ23C18-FDICT-NDO — .45 3.60 27.00 | DZ23C18-FDITR-NDO 135.00/М 
13 95 13 |7ММ5243ВПІСТ-М0 248 1716 75.90 | ZMM5243BDITR-ND 66.00/М 22 5.0 55 | 0223С2201СТ-М0 45 360 27.00 | DZ23C22DITR-ND 135.00/М 
14 90 15 _ |ZMMS244BDICT-ND 2.48 1716 — 75.90 | ZMM5244BDITR-ND 66.00/М 27 5.0 80 |DZ23C27DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C27DITR-ND 135.00/M 
15 85 16 |ZMMS245BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS245BDITR-ND  66.00/M 30 5.0 80  |DZ23C30DICT-ND 45 8.60 27.00 | DZ23C30DITR-ND 135.00/М 
16 78 17 |7ММБ5246ВПІСТ-М0 248 1716 75.90 | ZMM5246BDITR-ND 66.00/М 33 50 80 | DZ23C33-FDICT-NDO — 45 3.60 27.00 |DZ23C33-FDITR-NDO — 135.00/M 
17 74 19 — |ZMMS247BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5247BDITR-ND — 66.00/M 36 50 90 |DZ23C36DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
18 7.0 21 ZMMS248BDICT-ND 2.48 1716 75.90 | ZMMS248BDITR-ND 66.00/М 43 50 100 DZ23C43DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C43DITR-ND 135.00/M 
19 66 23 | ZMMS249BDICT-ND 2.48 1716 — 75.90 | ZMM5249BDITR-ND 66.00/М 
20 62 25  |ZMMB250BDICI-ND 248 1716 75.90 | ZMMS250BDITR-ND 66.00/М 0 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 
22 56 29 |2ММ5251В01СТ-МО 248 1716 7590 | ZMM5251BDITR-ND 66.00/M 
24 52 33 |2ММ5252801СТ-МО 248 1746 75.90 | ZMM5252BDITR-ND 66.00/М | 
25 5.0 35 ZMMS253BDICT-ND 2.48 1716 75.90 | ZMM5253BDITR-ND — 66.00/M SOT-23 Тор-Мем | | 
27 46 41 ZMMS254BDICT-ND 2.48 1746 — 75.90 | ZMM5254BDITR-ND  66.00/M Surface Mount 1— 
28 45 44 |ZMMS255BDICT-ND 248 1746 75.90 | ZMM5255BDITR-ND — 66.00/M Š d f hos 
30 42 49  |ZMMS256BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5256BDITR-ND — 66.00/M Zener Diodes — 350mW + = ТП 
33 38 58  |ZMMS257BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS257BDITR-ND 66.00/М 
з | 32 | so ТИМЕСІН) 249 1716 7590 [аммегаваталю весом | | Zonet | Test | Maximum INE 
43 | 80 93 |ZMMB260BDICIT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS260BDITR-ND — 66.00/M е Ситен Қы ШИЙ p ШШ bin 
47 27 105 | ZMM5261BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5261BDITR-ND — 66.00/M е 
51 25 125 | ZMM5262BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMM5262BDITR-ND — 66.00/M Nominal | (mA) | 227127 | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
62 20 185 | ZMM5265BDICT-ND 248 17.16 75.90 | ZMM5265BDITR-ND — 66.00/M BZX Series 
68 18 230  |ZMMS266BDICT-ND 248 1716 75.90 | ZMMS266BDITR-ND — 66.00/M 24 | 50 100 — |BZX84C2VADICT-ND 44 3.00 20.80|BZX84C2VADITR-ND 80.00/М 
27 | 50 100 |BZX84C2V7DICT-ND 44 3.00 20.80|BZX84C2V7DITR-ND — 80.00/M 
27 | 50 100 | BZX84C2V7-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 | BZX84C2V7-FDITR-NDO — 80.00/M 
SOT-23 opt 30 | 50 95  |BZXBAC3VODICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C3VODITR-ND — 80.00/M 
Surface Mount ms £| Bs 30 | 50 95 _ |BZXBACSVO-FDICT-NDO 44 3.00 20.80|BZX84C3VO-FDITR-NDO — 80.00/M 
; n 33 | 50 95  |BZXBAC3V3DICT-ND- дї 300 2080 - = 
Zener Diodes — 300mW Rd Tos 36 | 50 | 90 | BZX84C3VEDICT-ND А4 300 20.80 |BZX84C3V6DITR-ND — 80.00/M 
2.05 39 | 50 90 | BZX84C3V9DICT-ND* — 44 3.00 20.80 BZX84C3V9DITR-ND — 80.00/M 
ет TS аа De 43 | 50 90  |BZXBACAV3DICT-ND 44 3.00 20.80|BZXB4CAV3DITR-ND — 80.00/M 
ше де білте Итте Cut Tape Hel 47 | 50 80 | BZX84C4V7DICT-ND 44 3.00 20.80|BZX84CAV7DITR-ND — 80.00/M 
VZ@IZT| 127 |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 54 5.0 60 BZX84C5V1DICT-ND« 44 3.00 20.80 | BZX84C5V1DITR-ND 80.00/M 
Nominal | (mA) | ZZTIZT | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 56 | 50 40  |BZXBACSVODICT-ND« — да 3.00 20.80 | BZX84C5V6DITR-ND — 80.00/M 
5.6 20 11 DDZX5V6BDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX5V6BDITR-ND — 80.00/М 6.2 5.0 10 BZX84C6V2DICT-ND* 44 300 20.80 BZX84C6V2DITR-ND 80.00/M 
62 20 7 DDZX6V2BDICT-ND — 44 300 20.80 | DDZX6V2BDITR-ND 8000М 62 | 50 10  |BZX84CGV2-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 |BZX84C6V2-FDITR-NDO — 80.00/M 
6.8 20 5 DDZX6V8CDICT-ND — 44 300 20.80 |DDZX6VBCDITR-ND — 80.00/M 68 | 50 15  |BZX84C6VBDICT-ND« _ 44 3.00 20.80 | BZX84C6V8DITR-ND — 80.00/M 
75 20 6 DDZX7VSCDICT-ND 44 300 2080 |DDZX7VSCDITR-ND 80.00/М 75 | 50 15  |BZX84C7V5DICT-ND 44 3.00 20.80|BZX84C7VSDITR-ND — 80.00/M 
91 20 8 Браце а 3.00 20.80 IDD OMC ID 8000/М 75 | 50 15  |BZX84C7V5-FDICT-NDO — 44 3.00 20.80 | BZX84C7V5-FDITR-NDO — 80.00/M 
Е 10 12 рае MEME NES qw 80-00/M 82 | 50 15 |BZX84C8V2DICT-ND 44 3.00 20.80 |BZX84CBV2DITR-ND 80.00/М 
13 10 14 DDZX13BDICT-ND 44 800 20480 | DDZX13BDITR-ND — 80.00/M : н й | н : 
18 10 23 DDZX18CDICT-ND 44 300 2080 | DDZX18CDITR-ND — 8000/M 82 | 50 15  |BZX84CBV2-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 |BZX84C8V2-FDITR-NDO — 80.00/M 
20 10 28 DDZX20CDICT-ND ^44 300 2080 | DDZX20CDITR-ND — 80.00/M 91 50 15  |BZX84COVIDICT-ND« _ 44 3.00 20.80|BZXB4COVIDITR-ND — 80.00/M 
24 5 35 DDZX24CDICT-ND 44 800 2080 | DDZX24CDITR-ND — 80.00/M 91 50 15  |BZX84COVI-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 | BZX84C9V1-FDITR-NDO — 80.00/M 
10 50 20  |BZXBACTODICT-ND» 44 3.00 20.80 | BZX84C10DITR-ND 80.00/M 
11 50 20  |BZXBACTIDICT-ND 44 800 20.80 BZX84C11DITR-ND 80.00/M 
SOT-23 oon өзі ай 0.51. 11 5.0 20 BZX84C11-FDICT-NDO — 44 3.00 20.80 | BZX84C11-FDITR-NDO 80.00/М 
лове т eode т 3 12 50 25 BZX84C12DICT-ND» 44 8.00 20.80 | BZX84C12DITR-ND 80.00/M 
Dual Surface Mount “о | Y 1140 250 £ À T0 12 | 50 25  |BZXBACIZ-FDICT-NDO — 44 3.00 20.80 | BZX84C12-FDITR-NDO — 80.00/M 
Zener Diodes — 300mW Б Tos Lar 1.08 13 50 30 |BZX84C13DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C13DITR-ND 80.00/M 
0.6075 08 0.60775 05 15 50 30  |BZXBACTSDICT-ND» 44 3.00 20.80 | BZX84C15DITR-ND 80.00/M 
16 5.0 40 | BZX84C16DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C16DITR-ND 80.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & 16 5.0 40 __ |BZXBACIO-FDICT-NDO — 44 3.00 20.80 | BZX84C16-FDITR-NDO — 80.00/M 
Voltage |Current | Dynamic | | Cut Таре Е Reel 18 50 45 | BZX8ACT8DICT-ND» 44 3.00 20.80 | BZX84C18DITR-ND 80.00/M 
VZ@IZT| 127 |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 20 50 55 | BZXBAC20DICT-ND» 44 3.00 20.80 | BZX84C20DITR-ND 80.00/M 
Nominal | (mA) | ZZTIZT | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 22 50 55 | BZXBAC22DICT-ND 44 300 2080|— Z 
Common Anode 22 50 55 | BZX84C22-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 BZX84C22-FDITR-NDO — 80.00/M 
30 50 95 | AZ23C3VODICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C3VODITR-ND — 150.00/M 24 50 70 | BZX84C24DICT-NDs 44 800 20.80 | BZX84C24DITR-ND 80.00/M 
3.9 5.0 95 | AZ23C3V9DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C3V9DITR-ND 150.00/М 24 50 70 | BZX84C24-FDICT-NDO 44 300 20.80 BZX84C24-FDITR-NDO — 80.00/M 
47 50 78 | AZ23CAV7DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C4V7DITR-ND 150.00/М 27 20 80 |В7Х84С270ІСТ-М0 44 3.00 20.80 BZX84C27DITR-ND 80.00/M 
54 5.0 60 | AZ23C5V1DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C5V1DITR-ND 150.00/М 30 20 80 | вахвасзоріст-Мо» 44 300 20.80 | BZX84C30DITR-ND 80.00/M 
51 50 60 | AZ23C5V1-FDICT-NDO — .50 4.00 30.00 | AZ23C5V1-FDITR-NDO 150.00/M 30 20 80 | BZX84C30-FDICT-NDO 44 3.00 20.80 | BZX84C30-FDITR-NDO — 80.00/M 
56 50 40 | AZ23C5V6-FDICT-NDO 50 4.00 30.00 | AZ23C5V6-FDITR-NDO 150.00/М 33 20 80 |В7Х840330ІСТ-М0» 44 800 20.80 | BZX84C33DITR-ND 80.00/M 
62 5.0 10 | AZ23C6V2DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C6V2DITR-ND 150.00/М 36 20 90  |BZXBAC36DICT-ND» 44 300 2080|— = 
68 5.0 8.0 | AZ23C6V8DICT-ND 50 400 30.00 | — — 39 20 180 | BZX84C39DICT-NDe 44 800 20.80 | BZX84C39DITR-ND 80.00/M 
6.8 5.0 8.0 AZ23C6V8-FDICT-NDO .50 4.00 30.00 | AZ23C6V8-FDITR-NDO 150.00/M 43 20 150 BZX84C43DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C43DITR-ND 80.00/M 
10 50 15 AZ23CTODICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C10DITR-ND 150.00/M 47 20 170 |BZX84C47DICT-ND* 44 300 20.80 | BZX84C47DITR-ND 80.00/M 
11 5.0 20 | AZ23C11DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C11DITR-ND 150.00/M 51 20 180 |BZX84C51DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C51DITR-ND 80.00/M 
12 5.0 20 | AZ23C12DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C12DITR-ND 150.00/M MMBZ Series 
b 20 а ТО P 200 e АО ии 24 | 20 30 |MMBZ5221BDICT-ND — 44 300 20.80|MMBZ5221BDITR-ND — 80.00/M 
|. Er ю КООШ ee - i 33 20 28  |MMBZ5226BDICT-ND 44 3.00 20.80 MMBZS226BDITR-ND 80.00/М 
18 5.0 50 AZ23C18-FDICT-NDO -50 4.00 30.00 | AZ23C18-FDITR-NDO 150.00/М *BZX2-KIT-ND Digi-Key" SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) .................... $23.79 
20 5.0 50 | AZ23C20DICT-ND 50 400 30.00 | AZ23C20DITR-ND 150.00/M ó NEW! Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


DIODES. Zener Diodes (cont) 


SOT-23 Surface Mount Zener Diodes — 350mW (Cont.) 


Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT) 127 Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nominal | (mA) | ZZT @ IZT | Рай No. 1 10 100 | Part Мо. 3,000 
33 20 28 MMBZ5226B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80 | MMBZ5226B-FDITR-NDO 80.00/М 
3.6 20 24 MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5227BDITR-ND 80.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5228BDITR-ND 80.00/M 
43 20 22 MMBZ5229BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5229BDITR-ND 80.00/M 
47 20 19 MMBZ5230BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5230BDITR-ND 80.00/M 
54 20 17 MMBZ5231BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5231BDITR-ND 80.00/M 
54 20 17 MMBZ5231B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80 | MMBZ5231B-FDITR-NDO 80.00/М 
5.5 20 11 MMBZ5232BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5232BDITR-ND 80.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5234BDITR-ND 80.00/M 
6.8 20 5 MMBZ5235BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5235BDITR-ND 80.00/M 
7.5 20 6 MMBZ5236BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5236BDITR-ND 80.00/M 
82 20 8 MMBZ5237BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5237BDITR-ND 80.00/M 
9.1 20 10 MMBZ5239BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5239BDITR-ND 80.00/M 
10 20 17 MMBZ5240BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5240BDITR-ND 80.00/M 
12 20 30 MMBZ5242BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5242BDITR-ND 80.00/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5243BDITR-ND 80.00/M 
15 8.5 16 MMBZ5245BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5245BDITR-ND 80.00/M 
16 7.8 17 MMBZ5246BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5246BDITR-ND 80.00/M 
16 7.8 17 MMBZ5246B-FDICT-NDO .44 3.00 20.80 | MMBZ5246B-FDITR-NDO 80.00/М 
18 7.0 21 MMBZ5248BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5248BDITR-ND 80.00/M 
24 52 33 MMBZ5252BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5252BDITR-ND 80.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5254BDITR-ND 80.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5255BDITR-ND 80.00/M 
30 42 49 MMBZ5256BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5256BDITR-ND 80.00/M 
33 3.8 58 MMBZ5257BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5257BDITR-ND 80.00/M 
36 34 70 MMBZ5258BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5258BDITR-ND 80.00/M 
9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 
SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW 
Zener | Test Max. Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| IZT | тред. |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nominal} (mA) |ZZT@IZT Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 100  |BZX84C2VAWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C2V4WDITR-ND 81.00/M 
27 5.0 100  |BZX84C2V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C2V7WDITR-ND 81.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3VOWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C3VOWDITR-ND 81.00/М 
3.3 50 95 BZX84C3V3WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C3V3WDITR-ND 81.00/М 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C3V6WDITR-ND 81.00/M 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
47 5.0 80 BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C4V7WDITR-ND 81.00/M 
5.1 5.0 60 BZX84C5V1WDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZX84C5V1WDITR-ND 81.00/M 
6.2 5.0 10 BZX84C6V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C6V2WDITR-ND 81.00/M 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C6V8WDITR-ND 81.00/M 
7.5 5.0 15 BZX84C7 V5WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
82 5.0 15 BZX84C8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C8V2WDITR-ND 81.00/M 
10 5.0 20 BZX84C10WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C10WDITR-ND 81.00/M 
11 5.0 20 BZX84C11WDICT-ND 281 19.80 90.00 — — 
12 5.0 25 BZX84C12WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|BZX84C12WDITR-ND 81.00/M 
18 5.0 45 BZX84C18WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C18WDITR-ND 81.00/M 
20 5.0 55 BZX84C20WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C20WDITR-ND 81.00/M 
22 5.0 55 BZX84C22W-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 |BZX84C22W-FDITR-NDO 81.00/М 
24 50 70 BZX84C24WDICT-ND 281 19.80 90.00 — — 
27 2.0 80 BZX84C27WDICT-ND 281 19.80 90.00|BZX84C27WDITR-ND 81.00/M 
30.0 2.0 80 BZX84C30WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C30WDITR-ND 81.00/M 
33.0 2.0 80 BZX84C33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C33WDITR-ND 81.00/M 
36.0 2.0 90 BZX84C36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 — — 
39.0 2.0 130 |BZX84C39WDICT-ND 281 19.80 90.00|BZX84C39WDITR-ND 81.00/M 
MMBZ Series 
24 20 30 MMBZ5221BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5221BWDITR-ND 81.00/M 
3.0 20 30 MMBZ5225BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5225BWDITR-ND 81.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5227BWDITR-ND 81.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
47 20 19 MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5230BWDITR-ND 81.00/M 
5.1 20 17 MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5231BWDITR-ND 81.00/М 
5.6 20 11 MMBZ5232BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5232BWDITR-ND 81.00/M 
6.2 20 7.0 | |MMBZ5234BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5234BWDITR-ND 81.00/M 
6.8 20 5.0 | |MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5235BWDITR-ND 81.00/M 
7.5 20 6.0 |MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5236BWDITR-ND 81.00/М 
8.2 20 80 |MMBZ5237BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 — — 
9.1 20 10 MMBZ5239BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
9.1 20 10 MMBZ5239BW-FDICT-NDO 2.81 19.80 90.00 |MMBZ5239BW-FDITR-NDO 81.00/М 
11 20 22 MMBZ5241BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5241BWDITR-ND 81.00/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
15 8.5 16 MMBZ5245BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
18 7.0 21 MMBZ5248BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
20 62 25 MMBZ5250BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5250BWDITR-ND 81.00/М 
22 5.6 29 MMBZ5251BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5251BWDITR-ND 81.00/M 
24 5.2 33 MMBZ5252BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5252BWDITR-ND 81.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5255BWDITR-ND 81.00/M 
36 34 70 MMBZ5258BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— — 
39 32 80 MMBZ5259BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5259BWDITR-ND 81.00/M 


SOT-363 Dual Isolated 

Surface Mount um а! 

2епег Diodes 200mW BZX Series Li MMBZ Series 

Zener | Test Max. Tape & 
Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 

VZGIZT| IZT | Imped. |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Nominal | (mA) /ZZT@IZT [Рай No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 

BZX Series 
24 5.0 100  |BZX84C2V4SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— -- 
27 5.0 100  |BZX84C2V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C2V7SDITR-ND 90.00/M 
33 5.0 95 BZX84C3V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C3V3SDITR-ND 90.00/M 
3.6 5.0 90 |BZX84C3V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C3V6SDITR-ND 90.00/M 
3.9 5.0 90  |BZX84C3V9SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
43 5.0 90  |BZX84CA4V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C4V3SDITR-ND 90.00/M 
4T 5.0 80  |BZX84CAV7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C4V7SDITR-ND 90.00/M 
54 5.0 60 |BZX84C5V1SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
54 5.0 60  |BZX84C5V1S-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |BZX84C5V1S-FDITR-NDO 90.00/М 
62 5.0 10  |BZX84C6V2SDICT-ND 343 22.00 100.00|— — 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
7.5 5.0 15 BZX84C7V5SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZX84C7V5SDITR-ND 90.00/M 
8.2 5.0 15 BZX84C8V2SDICT-ND 343 22.00 100.00 |BZX84C8V2SDITR-ND 90.00/M 
91 5.0 15 BZX84C9V1SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C9V1SDITR-ND 90.00/M 
11 5.0 20  |BZX84C11SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C11SDITR-ND 90.00/М 
12 5.0 25 BZX84C12SDICT-ND 343 22.00 100.00|— — 
15 5.0 30  |BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
18 5.0 45 BZX84C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C18SDITR-ND 90.00/M 
20 5.0 55 BZX84C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C20SDITR-ND 90.00/M 
22 5.0 55 BZX84C22SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C22SDITR-ND 90.00/M 
24 5.0 70 |BZX84C24SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C24SDITR-ND 90.00/M 
27 20 80  |BZX84C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C27SDITR-ND 90.00/M 
33 20 80  |BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C33SDITR-ND 90.00/M 
36 20 90  |BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C36SDITR-ND 90.00/M 
39 20 130  |BZX84C39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C39SDITR-ND 90.00/M 
MMBZ Series 

24 20 30  |MMBZ5221BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5221BSDITR-ND 90.00/M 
3.0 20 30  |MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5225BSDITR-ND 90.00/M 
33 20 28 |MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5226BSDITR-ND 90.00/M 
3.6 20 24  |MMBZ5227BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
39 20 23  |MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5228BSDITR-ND 90.00/M 
4T 20 19 |MMBZ5230BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — 
5.6 20 11 MMBZ5232BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — 
6.2 20 1 MMBZ5234BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5234BSDITR-ND 90.00/M 
6.8 20 5 MMBZ5235BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 — — 
6.8 20 5 MMBZ5235BS-FDICT-NDO 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5235BS-FDITR-NDO 90.00/М 
75 20 6 MMBZ5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5236BSDITR-ND 90.00/M 
82 20 8 MMBZ5237BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5237BSDITR-ND 90.00/M 
91 20 10  |MMBZ5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5239BSDITR-ND 90.00/M 
10 20 17 |MMBZ5240BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5240BSDITR-ND 90.00/M 
12 20 30  |MMBZ5242BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5242BSDITR-ND 90.00/M 
13 9.5 13 |MMBZ5243BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5243BSDITR-ND 90.00/M 
15 8.5 16 |MMBZ5245BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5245BSDITR-ND 90.00/M 
16 78 17  |MMBZ5246BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5246BSDITR-ND 90.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5248BSDITR-ND 90.00/M 
20 62 25  |MMBZ5250BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5250BSDITR-ND 90.00/М 
22 5.6 29 |MMBZ5251BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5251BSDITR-ND 90.00/М 
24 5.2 33 |MMBZ5252BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5252BSDITR-ND 90.00/М 
27 5.0 41 MMBZ5254BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5254BSDITR-ND 90.00/M 
28 45 44  |MMBZ5255BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5255BSDITR-ND 90.00/M 
30 42 49  |MMBZ5256BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— -- 
33 3.8 58 |MMBZ5257BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5257BSDITR-ND 90.00/М 
36 3.4 70  |MMBZ5258BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5258BSDITR-ND 90.00/М 
39 3.2 80 |MMBZ5259BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5259BSDITR-ND 90.00/M 

9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 

SMA Surface Mount Zener Diodes — 1.0W, 5?6 Tolerance 

Zener | Test | Maximum Tape & 

Voltage | Current | Dynamic Cut Tape Reel 

VZ © 127) 127 Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 

Nominal| (mA) | ZZT © 127 | Part No. 10 100 500 |Part No. 5,000 
54 100 5.0 SMAZ5V1-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 | SMAZ5V1-FDITR-NDO — 128.00/M 
5.6 100 2.0 SMAZSV6eDICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZSV6DITR-ND 128.00/M 
62 100 2.0 SMAZ6V2DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ6V2DITR-ND 128.00/M 
6.8 100 2.0 SMAZ6V8DICT-ND 4.00 28.80 84.00 — — 
6.8 100 2.0 SMAZ6V8-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 | SMAZ6V8-FDITR-NDO 128.00/М 
7.8 100 2.0 SMAZ7V5DICT-ND 4.00 2880 84.00 SMAZ7V5DITR-ND 128.00/M 
8.2 100 2.0 SMAZ8V2-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 | SMAZ8V2-FDITR-NDO 128.00/M 
9.1 50 4.0 SMAZ9V1DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ9V1DITR-ND 128.00/M 
10 50 4.0 SMAZ10DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ10DITR-ND 128.00/M 
12 50 7.0 SMAZ12DICT-ND 4.00 28.80 —|— — 
12 50 7.0 SMAZ12-FDICT-NDO 4.00 2880 84.00 | SMAZ12-FDITR-NDO 128.00/М 
15 50 10 SMAZ15DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ15DITR-ND 128.00/M 
16 25 15 SMAZ16DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ16DITR-ND 128.00/M 
18 25 15 SMAZ18DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ18DITR-ND 128.00/M 
20 25 15 SMAZ20DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ2ODITR-ND 128.00/M 
22 25 15 SMAZ22DICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ22DITR-ND 128.00/M 
24 25 15 SMAZ24DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ24DITR-ND 128.00/M 
27 25 15 SMAZ27DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ27DITR-ND 128.00/M 
30 25 15 SMAZ30DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ30DITR-ND 128.00/M 
33 25 15 SMAZ33DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ33DITR-ND 128.00/M 
36 10 40 SMAZ36DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ36DITR-ND 128.00/M 
39 10 40 SMAZS9DICT-ND 4.00 28.80 84.00 |— — 
39 10 40 SMAZ39-FDICT-NDO 4.00 28.80 84.00 | SMAZ39-FDITR-NDO 128.00/М 


NEW! Lead Free/RoHS Compliant 
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9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 
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H Zener Voltage| Maximum | Test Tape & Reel 
TOS Н | ВА Zener Diodes Typical d Impedance | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VZ (V) rd (Q) | IZ (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Maximum Ratings (Ta=25°C): S-Flat Package 
Power dissipation 700 mW. 10.0 30 10 | CRZi0CT-ND — 42 34 26 | CRZIOTR-ND 109.20/M 
11.0 30 10 CRZ11CT-ND 60 45 .34 CRZ11TR-ND 195.00/M 
12.0 30 10 CRZ12CT-ND .60 45 .34 CRZ12TR-ND 195.00/M 
S-Flat Package (3-2А1А) 13.0 30 10 | CRZI3CT-ND — .60 45 34 | CRZ13TR-ND 195.00/M 
15.0 30 10 CRZ15CT-ND .50 40 .30 CRZ15TR-ND 135.00/M 
16.0 30 10 CRZ16CT-ND 50 40 30 CRZ16TR-ND 135.00/M 
20.0 30 10 CRZ20CT-ND .60 45 .34 CRZ20TR-ND 195.00/M 
22.0 30 10 CRZ22CT-ND .50 40 30 CRZ22TR-ND 135.00/M 
27.0 30 10 CRZ27CT-ND .50 40 30 CRZ27TR-ND 135.00/M 
30.0 30 10 CRZ30CT-ND .60 45 34 CRZ30TR-ND 114.75/M 
33.0 30 10 CRZ33CT-ND 60 45 .34 CRZ33TR-ND 195.00/M 
36.0 30 9 CRZ36CT-ND .60 45 .34 CRZ36TR-ND 195.00/M 
39.0 35 8 CRZ39CT-ND 60 45 .34 CRZ39TR-ND 195.00/M 
43.0 40 7 CRZ43CT-ND .60 45 .34 CRZ43TR-ND 195.00/M 
47.0 65 6 CRZ47CT-ND 40 30 23 CRZ47TR-ND 130.00/M 


У Microsemi. Zener Diodes 
500 mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5281 


Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
Zener Test Zener Test Zener Test Zener Test Zener Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
меш Ш Vz @ М Izt Vz @ Izt [ni Vz G м м меш м 
(Value) (Volts) (тА) | (Value) (Volts) (тА) | (Value) (Volts) (тА) | (Value) (Volts) (тА) (Value) (Volts) (mA) 
21 24 20 34 6.2 20 45 15 8.5 58 36 3.4 70 91 1.4 
23 2.7 20 35 6.8 20 46 16 7.8 60 43 3.0 71 100 13 
24 2:8 20 36 7.5 20 47 17 7.4 61 47 27 72 110 11 
ЕА : Cathode | builds 25 30 20 37 82 20 48 18 70 62 51 25 73 120 — 10 
+ Mark Mark Mark 26 33 20 38 87 20 49 19 6.6 63 56 22 74 130 0.95 
27 3.6 20 39 9.1 20 50 20 6.2 64 60 24 75 140 0.90 
p 28 3.9 20 40 10 20 51 22 5.6 65 62 2.0 76 150 0.85 
29 43 20 41 11 20 52 24 52 66 68 1.8 77 160 0.80 
30 47 20 42 12 20 53 25 5.0 67 75 17 78 170 0.74 
31 5.1 20 43 13 9.5 54 27 46 68 82 15 79 180 0.68 
33 60 20 44 14 9.0 55 28 45 69 87 14 81 200 0.65 
1W Series, D0-41 Glass Zener Diodes 2 W Series, 00-41 Silicon Zener Diodes 5 W Series, T-18 Silicon Zener Diodes 
1N4729A — 1N4763A 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 1N5333B — 1N5388B 
Zener Test Zener Test Nominal Nominal Nominal Regu- Regu- Regu- 
Voltage Current Voltage Current Zener Voltage Zener Voltage Zener Voltage lator Test lator Test lator Test 
Vz Izt Vz м Vz м Vz м М м Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (тА) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (тА) (Value) | Vz [74 (Value) Vz [74 (Value) | Vz Iz 
29 3.6 69 42 12 21 3.6 3.6 139 17 17 29.4 62 62 841 33 3.3 380 50 13 100 73 68 20 
31 43 58 43 13 19 3.9 3.9 128 18 18 27.8 75 75 6.7 34 3.6 350 51 14 100 75 82 15 
3 47 5 4 3 п 43 аз 16 | 9 9 зз | 9 8 61 0 за 320 52 — 15 75 ШИ з 15 
й 91 91 5.5 79 110 12 
33 54 49 52 33 75 DH 54 98 20 20 25 36 43 290 53 16 75 
110 110 45 38 54 240 80 120 10 
6.2 6.2 80.5 22 22 22.8 А 
34 5.6 45 56 47 55 do 2 185 120 120 42 a ES 220 55 18 65 81 130 10 
3 62 4 58 56 45 > w: dis E " 164 130 130 38 40 іс 55 58 22 50 82 мо 80 
36 68 37 59 2 40 й ` : f 140 140 3.6 42 68 175 65 36 30 83 150 80 
82 82 61 39 39 12.8 150 150 33 : 
37 75 34 60 68 37 ; 43 75 175 68 47 25 85 170 8.0 
© 12 415 MOM 165 MU 10 29 ў 86 180 0 
38 82 зі 6 82 30 4 4 108. 45 — 87 150 70 56 20 5. 
13 13 38.5 7 7 . 180 180 2.8 7 60 20 87 1900 50 
40 10 5 6 91 28 л ж з; 51 98 e 190 26 4 10 125 EE ж s 
4i и 2 15 145 334 | 58. 56 90 200 200 25 49 12 100 72 62 20 
DC Voltage 
Power Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel Pricing Microsemi 
Fig. Dissipation See Chart Part No.* 1 10 100 |PartNo.* 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 24,000 30,000 | Part Мо.“ 
1 500 mW 2.4V — 200V | 1N52(Value)BD035MSCT-ND 1.20 8.40 60.00 | 1N52(Value)DO35MSTR-ND 210.00/M — — 180.00/М | 1N52(Value)D035 
2 1W 3.6V— 91V | 1N47(ValueJADO41MSCT-ND 25 1.65 13.20 | 1N47(Value)ADO41MSTR-ND — 7400M — 59.00/М = — 51.00/М — | 1N47(Value)ADO41 
2W 3.6V— 200V | 2EZ(Value)DSDO41MSCT-ND — .75 5.00 40.00 | 2EZ(Value)D5D041MSTR-ND — 225.00/M — 180.00/M - — 155.00/М — | 2EZ(Value)D5D041 
3 БАЛ 3.3V — 200V | 1N53(Value)BMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 |1N53(Value)BMSTR-ND 400.00/M — 320.00/М = — 280.00/М 248.00/М — | 1N53(Value)B 


* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 


MINDES. H [| g h- Effi cien су Rectifiers * Operating and Storage Temperature: -65°C ~ 175°C • Reverse recovery test @ 1.0A, Vp = 30V 


том с о оир о эн д эт єк ро 


Махїтит | Махїтит | Махїтит | Махїтит | Махїтит | Махїтит 
Average Peak Surge Reverse Forward Reverse 
Rectified | Reverse Current Current Voltage Recovery Cut Tape Tape & Reel 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(A) (V) (A) (WA) (V) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,200 5,000 | Package 
50 50 5.0 1.0 50 HER101DICT-ND 41 3.00 2112 HER101DITR-ND - = 82.00/M | 00-41 
100 50 5.0 10 50 HER102DICT-ND 46 338 2376 | HER102DITR-ND = — 9200 @86 ae 
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND 48 3.56 25.08 HER103DITR-ND = = 97.00/M 
300 50 5.0 1.0 50 HER104DICT-ND 48 370 2664 | HER104DITR-ND = — !11800/M |до ЕНТ 5401 
400 50 5.0 1.0 50 HER105DICT-ND 46 3.68 27.60 HER105DITR-ND = — 12900M 
50 200 10.0 1.0 50 HER301DICT-ND 63 5.00 37.50 HER301DITR-ND = 200.00/M — | DO-201AD 6.35 
100 200 10.0 1.0 50 HER302DICT-ND 65 5.20 39.00 HER3O2DITR-ND = 208.00/M = ў 132 ES 
3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 5.60 42.00 HER303DITR-ND = 224.00/M == T | 
300 200 10.0 1.0 50 HER304DICT-ND 64 5.12 38.40 HERSO4DITR-ND = 232.00/M = [а [9-40] ШЕРТИ 
400 200 10.0 10 50 HER305DICT-ND 72 5.76 43.20 HER305DITR-ND — 261.00/M = 
50 300 10.0 1.0 60 HER601DICT-ND .96 7.68 57.60 HER601DITR-ND 198.00 — — | R-6 1.32 _ 49.14 
60 100 300 10.0 1.0 60 HER602DICT-ND .86 6.76 52.00 HER602DITR-ND 188.50 i 
Š 200 300 10.0 10 60 HER603DICT-ND .92 7.28 56.00 HER603DITR-ND 203.00 — — 
300 300 10.0 10 60 HER604DICT-ND 116 910 7000 | HERGO4DITR-ND — 254.00 - - | as 40 1B Tas 10- 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 795 


«C Microsemi. 


Microsemi Corporation is a world leader known for its ability to build quality, state of 
the art discrete products with a longevity in the market place. 


Specializing in Transient Protection, Power Conditioning and Packaging, Microsemi is 
more than just solutions, we enable Possibilities! 


Powermite Package 


1/3 the Size 
of SMA! 


7.2 


Microsemi's Powermite Product Division is a world leader in providing 
high density discrete solutions. 

This patented technology provides size retrained designed with more 
options. 


Features: 


Built in Heatsink 


* The patented "full-metal-bottom" design provides the optimal heat path 
for dissipating junction heat handling up to 2 Amps! 


Solder Wickability 
* The patented interlocking construction incorporates a path for solder to 
"wick" up the side of the package and enhance the power dissipation 


Space Saver 
* These 2 leaded devices are 1/3 the size of comparable rated devices 


Flexible Package for Custom Product 
(Max. die size 110mm x 110mm) 


° Microsemi offers Schottkys, Ultrafast Rectifiers, MOSFETs, SCR's and 
Schottky+FET combinations 


Synchronous Rectifier Module 
(SRM4010) 


Is a complete solution for implementing a very 
high efficiency Synchronous Rectification and 
eliminates many of the problems with self driven 
approaches. 


Features: 


* Rectification Efficiency 95% at output voltages of 5V down to 1V 
* Able to handle large sudden changes in duty cycle 

* Robust package with copper plate for excellent heat dissipation 
* Operates at PWM frequencies ranging from 200-400KHz 


www.Microsemi.com 


TVS Devices 


Microsemi has the largest offering of TVS devices: 12,000 devices! 
These devices are perfect to safeguard your components from voltage 
spike originating from electrostatic discharge (ESD), induced lightning 
and inductive load switching. 


Just Pick Two: 


All you need to know is 2 of the following 3 specs to find the part you 
need! 


Vwm - Standoff Voltage: 


Maximum working voltage at which the device is 
intended to operate. Typical 3V, 5V, 12V, 15V, 24V. 
VWM is 10% below VBR. 


Vbr - Breakdown Voltage: 


Voltage at which device goes into hard conduction 
or avalanche breakdown. 


Vc - Clamping Voltage: 


Maximum voltage appearing across TVS at Peak 
Pulse Current (IPP). VC is typically 20% higher than 
VBR. 


High Speed Data Line Protectors 


Provide voltage Spike Protection for Data and Telecom, I/O Ports 
originating from ESD, EFT and Induces Lightning 


USB6B1 
SMP6LCxx 


500W, 8/20 us 
600W, 10/100 us 


USB Protection: 3 in 1 


USB Line Termination + EMI Filtering 
+ ESD Protection = 


LX7201: Downstream SOT-23-6 
LX7202: Upstream SOT-23-6 
LX7203: Upstream SC70 


The LX7201/2/3 family is an integrated USB line termination device with 
EMI filtering and ESD protection diodes. The 15kQ pull-down resistors 
on the LX7201 identify the lines for downstream operation. The 1.5kQ 
pull-up resistors on the LX7202 and LX7203 identify the appropriate 
data line for full and low speed upstream operation. The 47pF capacitor 
completes the high frequency filter and controls the edge rate of the 
USB signals. These devices protect both D+ and D- data lines and the 
voltage bus from ESD. All devices meet IEC61000-4-2, level 4, 15kV 
(air discharge) and 8kV (contract discharge). The LX7201, LX7202 and 
LX7203 are ideal for use in USB hubs, peripherals and portable 
appliances. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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- TM 304 4 Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
ON Semiconductor 1.02 = = Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
Z R I UH Т Voltage IZT (mA) | ZZT@IZT Part No. 1 10 100 250 4,000 
ener e u ators K 1 2.50 4 25 25 1N5368BRLOSCT-ND — 409 2941 55.15 139.00/M 
g A N/ 1 40 51 25 27 1N5369BRLOSCT-ND -- 4.09 2941 55.15 139.00/M 
56 20 35 1N5370BOS-NDT 53 4.09 2941 5515 — 
| 
Zener Voltage Regulators 0.60— = 2.10 + 60 20 40 1N5371B0S-NDT 53 4.09 2941 5515 - 
68 20 44 1N5373BOS-NDT 53 409 2941 5515 — 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* *| 
Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 75 20 45 1N5374B0S-NDT 53 409 2941 55.15 m 
Voltage | IZT(mA) | ZZT@IZT | Рап No. 10 100 250 3,000 82 15 65 1N5375BOS-NDT 53 409 2941 5515 = 
24V 5 100  |BZXBAC2VALTIOSCT-ND 140 910 1575 | 3800 ШЫ А зай Ба — 4 2941 515) IM 
27V 5 100 | BZX84C2V7LTIOSCT-ND 140 — 9.10 1575 | 38.00/M 5 В d a m 21: 25942 шы 
3V 5 95 BZX84C3VOLTIOSCT-ND 140 9.10 15.75 | 3800/М 180 5 430 1N5386B0S-NDt 53 409 2941 5515 = 
3.3V 5 95 BZX84C3V3ETIOSCT-ND 347 24.95 4678 28.00/М 200 5 480 1N5388BRLOSCT-ND — 409 2941 55.15] 139.00/M 
3.3V 5 95 BZX84C3V3LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M m б T 
3.6V 5 90 BZXB4C3V6LTIOSCT-ND 140 910 1575 | 38.00/M T Bulkonlys 5% гогтера в HeslibdriNos change C Nd REND 
3.9V 5 90 BZX84C3V9LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
4.3V 5 90 BZX84C4V3LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M 
-—2.05— 
ату 5 80 | BZXB4C4V7LTI0SCT-ND 140 910 1575 |  3800M 3.2 Watt SMT — panone dso 
51у 5 60 BZX84B5V1LT10SCT-ND 1.53 9.95 17.21 36.00/M H LC 
54V 5 60 BZX84C5V1LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M Powermite Case 457 3.90 2.18 
5.6V 5 40 BZX84B5V6LT10SCT-ND 1.53 9.95 17.21 36.00/M ‘ 
5.6V 5 40 BZX84C5V6LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M t 
6.2V 5 10 BZX84C6V2LTIOSCT-ND 140 9.10 1575 | 38.00/M sie 10 
6.8V 5 15 BZX84C6V8LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 
7.5V 5 15 BZX84C7VSLTIOSCT-ND 140 940 1575 | 3800/М Test Си Tape Tape & Reel * * 
82V 5 15 BZXGABBV2LTIOSCT-ND 1.53 995 1721 | 36.00/M Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
av | 8 15 [BDXDSVILTIDSOTAD 140 310 — 1575 | 3800m а ВМ іна рэва U S 
10V 5 20 BZX84C10LT1OSCT-ND 140 91 0 1575 38.00/M 24 15.6 19 1PMT5934BT10SCT-ND 3.36 25.20 50.40 143.00/M 
TV 5 20 BZX84C11LT10SCT-ND 140 910 1575 38.00/M 27 13.9 23 1PMT5935BT10SCT-ND 3.36 2520 50.40 143.00/M 
12V 5 25 BZX84C12LT10SCT-ND 140 910 1575 38.00/M жж For Tape 8 Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
13V 5 30 BZX84C13LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 
15V 5 30 BZX84C15LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 
16V 5 40 BZX84C16LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 
18V 5 45 BZX84C18LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 1 00mW SMT SOD-523 
20V 5 55 BZX84C20LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 
24V 5 70 BZX84C24LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 170 
27V 2 80 BZX84C27LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M + 
30V 2 80 BZX84C30LT10SCT-ND 140 — 910 15.75 38.00/M [10.90 0.70 
36V 2 90 BZX84C36LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 1 21 Юі 
43V 2 150 BZX84C43LT10SCT-ND 140 9.10 15.75 38.00/M 
4N 2 170 BZX84C47LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M Test Cut Tape Tape & Reel* * 
75V 2 255 BZX84C75LT10SCT-ND 1.40 9.10 15.75 38.00/M Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage | IZT (mA) | Impedance Part No. 10 100 250 3,000 
** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
47 5 80 MM5Z4V7ST10SCT-ND 293 1905 32.96 69.00/M 
5.1 5 60 MM5Z5V1ST10SCT-ND 293 1905 32.96 69.00/M 
5.6 5 40 MMS5Z5V6ST10SCT-ND 293 19.05 32.96 69.00/M 
3 Watt DO-41 O86 270 
: ** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
Surmetic™ 30 
12540-5920 F 25.40} 
— - — 2.70 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 200mW SMT SOD 323 -1:80 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 0.40 T 
Voltage IZT (mA) | ZZT@IZT Part No. 10 100 250 6,000 ATL F 1.35 
15 25 9 1N5929BRLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 99.00/M Cathod Anod 
200 19 1200 1N5956BRLOSCT-ND 2.92 2100 3942 99.00/M athode. Anode 
** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. Test Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage | IZT (mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
ІСІМ o 3.68} 4.7 5 80 MM3Z4V7T10SCT-ND 1.23 8.00 13.84 33.00/M 
5 Watt Surmetic 40 roS 47 5 80 MM3Z4V7ST10SCT-ND 2.06 11.61 19.35 35.00/M 
E h 54 5 60 MM3Z5V1T10SCT-ND 1.23 8.00 13.84 33.00/M 
31:75 зё 5.1 5 60 MM3Z5V1ST10SCT-ND 2.06 11.61 19.35 35.00/M 
5.6 5 40 MM3Z5V6ST10SCT-ND 2.06 11.61 19.35 35.00/M 
Test paman Cut Tape Tape & Reel* * 62 5 10 MM3Z6V2T10SCT-ND 123 800 1384 33.00/M 
Zener | Current | Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 10.0 5 20 MM3Z10VT10SCT-ND 1.23 800 1384 33.00/M 
Voltage IZT (тА) | 7718177 | PartNo. 1 10 100 250 4,000 10.0 5 15 MM3Z10VST1GOSCT-ND 5.78 43.33 86.66 217.00/M 
11.0 5 15 MM3Z11VST1GOSCT-ND 2.30 14.95 25.88 54.00/M 
33 380 3 1N5333BRLOSCT-ND — 409 2941 5545 139.00/M 
39 320 2 4N5335BRLOSCT-ND — 40 2941 5545 139.00/M 12.0 5 25 MM3Z12VST10SCT-ND 3.30 22.88 41.25 26.00/M 
43 290 2 1N5336B0S-NDf 53 409 2941 5545 Е 15.0 5 30 MM3Z15VT10SCT-ND 1.23 8.00 13.84 33.00/M 
47 260 2 1N5337B0S-NDT 53 4.09 2941 5545 _ 18.0 5 45 MM3Z18VST10SCT-ND 3.30 22.88 41.25 26.00/M 
51 240 15 1N5338BRLOSCT-ND — 409 2941 5515| 139.00/M ** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
5.6 220 1 1N5339BRLOSCT-ND -- 40 2941 5515 139.00/М 
6 200 1 1N5340B0S-NDT 53 409 2941 55.15 — 
62 200 1 1N5341BRLOSCT-ND — 409 2941 5515| 139.00/M в Cathode 
6.8 175 1 1N5342BRLOSCT-ND — 409 2941 5545 139.00/M 500mW SMT SOD 123 F E 
75 175 15 1N5343BRLOSCT-ND — 409 2941 5515] 139.00/М 1.80 [] 0.70 
8.2 150 15 1N5344BRLOSCT-ND — 40 2941 5545 139.00/M + | ГЕ 
9.1 150 2 1N5346BRLOSCT-ND -- 40 2941 5515 139.00/М |= 2.85 — 
10 125 2 1N5347BRLOSCT-ND — 40 2941 5515 139.00/M 3.85 — 
11 125 2.5 1N5348B0S-NDT 53 4.09 2941 5515 — 
12 100 25 1N5349BRLOSCT-ND — 409 2941 5515| 139.00/M Test Cut Tape Tape & Reel* * 
13 100 2.5 1N5350BRLOSCT-ND — 40 2941 5515 139.00/M Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
14 100 25 1N5351BOS-NDt 53 4.09 2941 5515 - Voltage IZT (mA) Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
15 75 2.5 1N5352BRLOSCT-ND — 409 2941 5515] 139.00/М 1.8 .05 = MMSZ4678T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
16 75 2.5 1N5353BRLOSCT-ND — 409 2941 5515] 139.00/М 20 105 = MMSZ4679T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
18 65 25 1N5355BRLOSCT-ND — 409 2941 5515 139.00/M 24 .05 = MMSZ4681T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
20 65 3 1N5357BRLOSCT-ND — 409 2941 55.15 139.00/M 2.4 20 30 MMSZ5221BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
22 50 3.5 1N5358BRLOSCT-ND — 40 2941 5515 139.00/M 24 17 100 MMSZ2V4T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M. 
24 50 3.5 1N5359BRLOSCT-ND — 40 2941 55.5 139.00/M 27 20 30 MMSZ5223BT10SCT-ND 2.20 14.30 24.75 46.00/M 
25 50 4 1N5360BOS-NDT 53 4.09 2941 5515 = 3.0 05 m MMSZ4683T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
27 50 5 1N5361BRLOSCT-ND — 409 2941 5545 139.00/M 3.0 20 29 MMSZ5225BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
28 50 6 1N5362BRLOSCT-ND — 40 2941 5515 139.00/M 33 .05 — MMSZ4684T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
30 40 8 1N5363BRLOSCT-ND — 409 2941 5515| 139.00/М 33 20 28 MMSZ5226BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
33 40 10 1N5364BRLOSCT-ND — 409 2941 55.15] 139.00/М 33 23 95 MMSZ3V3T10SCT-ND 164 1066 1845 46.00/M 
36 30 1 1N5365BRLOSCT-ND — 409 2941 55.15] 139.00/М 3.6 05 — MMSZ4685T10SCT-ND 164 1066 1845 46.00/M 
39 30 14 1N5366B0S-NDt 53 409 2941 5545 L 36 20 24 MMSZ5227BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 | 4600/М 
4 30 20 ШЕЕ ЕЧ} 58 409 2941 5545 = ** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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(1053) 797 


ON Semiconductor " o Zener Regulators (Cont.) 
500mW SMT — SOD-123 (Cont.) 


Test Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage IZT (mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
6.8 20 5 MMBZ5235BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/М 
8.2 20 8 MMBZ5237BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
87 20 8 MMBZ5238BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
9.1 20 10 MMBZ5239BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
10 20 17 MMBZ5240BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
11 20 22 MMBZ5241BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
12 20 30 MMBZ5242BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
14 9 15 MMBZ5244BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
15 8.5 16 MMBZ5245BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
16 7.8 17 MMBZ5246BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/М 
17 7.4 19 MMBZ5247BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/М 
18 £ 21 MMBZ5248BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
19 6.6 23 MMBZ5249BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
20 6.2 25 MMBZ5250BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/М 
22 5.6 29 MMBZ5251BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
24 52 33 MMBZ5252BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
25 5 35 MMBZ5253BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
27 46 4 MMBZ5254BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
30 42 49 MMBZ5256BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
33 3.8 58 MMBZ5257BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
36 34 70 MMBZ5258BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
39 32 80 MMBZ5259BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
4 2:7 105 MMBZ5261BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
91 14 400 MMBZ5270BLT10SCT-ND 1.33 865 14.96 36.00/M 
** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
1.5W SMT — SMA patum 
| -4.57-- 
+ 
+ 2.92 
ІС | 
+ 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Impedance | Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage | IZT (mA) (Q) Part No. 10 100 250 5,000 
33 113.6 10 1SMA5913BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
3.6 104.2 9.0 1SMA5914BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
47 79.8 5.0 1SMA5917BT30SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
54 78.5 4.0 1SMA5918BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
5.6 66.9 2.0 1SMA5919BT30SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
6.2 60.5 2.0 1SMA5920BT30SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
75 50 3.0 1SMA5922BT30SCT-ND 350 2520 4725 112.00/M 
8.2 45.7 3.5 1SMA5923BT30SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
10 37.5 45 1SMA5925BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
12 31.2 6.5 1SMA5927BT30SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
13 28.8 7.0 1SMA5928BT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 112.00/M 
15 25 9.0 1SMA5929BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
15 50 10 BZG03C150SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
18 20.8 12 1SMA5931BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
24 15.6 19 1SMA5934BT30SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 
27 13.9 23 1SMA5935BT30SCT-ND 3.50 2520 47.25 112.00/M 
150 5 300 BZG03C1500SCT-ND 3.50 2520 4725 112.00/M 


** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 


3W SMT — SMB н] 
(а 
| [+ 3.81 
2.11 
— | 
Test Zener Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Impedance Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage IZT (mA) (Q) Part No. 10 100 250 2,500 
33 113.6 10 1SMB5913BT30SCT-ND 327 2451 4902] 139.00/M 
36 104.2 9 1SMB5914BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
3.9 96.1 75 1SMB5915BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
43 87.2 6 1SMB5916BT30SCT-ND 327 2451 4902| 139.00/M 
47 79.8 5 1SMB5917BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/М 
54 73.5 4 1SMB5918BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
56 66.9 2 1SMB5919BT30SCT-ND 327 2451 4902] 139.00/М 
62 60.5 2 1SMB5920BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
6.8 55.1 2.5 1SMB5921BT30SCT-ND 327 2451 4902] 139.00/М 
75 50 3 1SMB5922BT30SCT-ND 327 2451 49.02, 139.00/М 
82 45.7 3.5 1SMB5923BT30SCT-ND 3.27 2451 4902] 139.00/М 
9.1 412 4 1SMB5924BT30SCT-ND 327 2451 4902] 139.00/М 
10 37.5 45 1SMB5925BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
12 31.2 6.5 1SMB5927BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
13 28.8 7 1SMB5928BT30SCT-ND 327 2451 4902| 139.00/M 
15 25 9 1SMB5929BT30SCT-ND 327 2451 4902| 139.00/M 
16 23.4 10 1SMB5930BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
18 20.8 12 1SMB5931BT30SCT-ND 327 2451 4902] 139.00/М 
20 18.7 14 1SMB5932BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
24 15.6 19 1SMB5934BT30SCT-ND 3.27 2451 49.02, 139.00/М 
27 13.9 23 1SMB5935BT30SCT-ND 327 2451 4902| 139.00/M 
30 12.5 28 1SMB5936BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/М 
33 114 33 1SMB5937BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 
36 104 38 1SMB5938BT30SCT-ND 327 2451 4902] 139.00/М 
39 9.6 45 1SMB5939BT30SCT-ND 3.27 2451 49.02, 139.00/М 
4 8 67 1SMB5941BT30SCT-ND 327 2451 4902| 139.00/M 
51 73 70 1SMB5942BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/М 
200 1.9 1200 1SMB5956BT30SCT-ND 327 2451 49.02| 139.00/M 


** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
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Test Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage IZT (mA) Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
3.9 .05 -- MMSZ4686T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
3.9 20 23 MMSZ5228BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
43 .05 — MMSZ4687T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
43 20 22 MMSZ5229BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
43 33 90 MMSZ4V3T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
47 05 — MMSZ4688T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
47 20 19 MMSZ5230BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
47 37 80 MMSZ4V7T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
5.1 .05 — MMSZ4689T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
5.1 20 17 MMSZ5231BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
5.1 4.2 60 MMSZ5V1T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
5.6 .05 - MMSZ4690ET10SCT-ND 2.31 15.02 25.99 54.00/M 
5.6 05 — MMSZ4690T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
5.6 20 11 MMSZ5232BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
56 48 40 MMSZ5V6T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
6.0 20 7 MMSZ5233BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
62 .05 — MMSZ4691T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
6.2 20 T MMSZ5234BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
6.2 5.6 10 MMSZ6V2T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
6.8 .05 — MMSZ4692T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
6.8 20 5 MMSZ5235BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
6.8 6.3 15 MMSZ6V8T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
75 05 — MMSZ4693T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
8.2 05 — MMSZ4694T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
82 20 8 MMSZ5237BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
82 7.6 15 MMSZ8V2T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
9.1 .05 — MMSZ4696T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
9.1 20 10 MMSZ5239BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
10 05 — MMSZ4697T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
10 20 17 MMSZ5240BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
10 9.3 20 MMSZ10T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
11 .05 — MMSZ4698T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
11 20 22 MMSZ5241BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
12 .05 — MMSZ4699T10SCT-ND 2.20 14.30 24.75 46.00/M 
12 20 30 MMSZ5242BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
12 112 25 MMSZ12T10SCT-ND 2.20 14.30 24.75 46.00/M 
13 05 — MMSZ4700T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
13 9.5 13 MMSZ5243BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
14 .05 = MMSZ4701T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
14 9.0 15 MMSZ5244BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
15 05 — MMSZ4702T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
15 8.5 16 MMSZ5245BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
15 13.7 30 MMSZ15T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
16 05 — MMSZ4703T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
16 78 17 MMSZ5246BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
17 74 19 MMSZ5247BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
18 .05 — MMSZ4705T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
18 7.0 21 MMSZ5248BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
18 16.7 45 MMSZ18T10SCT-ND 220 14.30 24.75 46.00/M 
19 .05 — MMSZ4706T10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
20 62 25 MMSZ5250BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
22 5.6 29 MMSZ5251BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
24 52 33 MMSZ5252BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
27 46 41 MMSZ5254BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
28 4.5 44 MMSZ5255BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
30 42 49 MMSZ5256BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
33 3.8 58 MMS2Z5257BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
36 34 70 MMSZ5258BT10SCT-ND 2.20 14.30 24.75 46.00/M 
39 3.2 80 MMSZ5259BT10SCT-ND. 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
43 3.0 93 MMSZ5260BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
47 27 105 MMSZ5261BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
51 25 125 MMSZ5262BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
56 22 150 MMSZ5263BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
60 231 170 MMSZ5264BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
62 2.0 185 MMSZ5265BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
68 1.8 230 MMSZ5266BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
15 17 270 MMSZ5267BT10SCT-ND. 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
82 15 330 MMSZ5268BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
91 14 400 MMSZ5270BT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 46.00/M 
** For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. 
225mW SMT — SOT-23 Er aH 
T D 
K Т 2.64 
A — мс? 
| 
0.60- 2043 
Test Cut Tape Tape & Reel* * 
Zener Current Zener Digi-Key Pricing Pricing 
Voltage IZT (mA) | Impedance | Part No. 10 100 250 3,000 
24 20 30 MMBZ5221BLT10SCT-ND 1.83 8.65 14.96 36.00/M 
2.5 20 30 MMBZ5222BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
2. 20 30 MMBZ5223BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
3 20 29 MMBZ5225BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/М 
3.3 20 28 MMBZ5226BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/М 
43 20 22 MMBZ5229BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
47 20 19 MMBZ5230BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
5.1 20 17 MMBZ5231BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
5.1 20 17 MMBZ5231ELT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 39.00/M 
5.6 20 11 MMBZ5232BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
6 20 7 MMBZ5233BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
6.2 20 7 MMBZ5234BLT10SCT-ND 1.33 8.65 14.96 36.00/M 
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IF 'VRRM | VF IFSM(A) @ |TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V) |tp-5usSine| Temp (°С) | Part No. 1 10 100 (А) | (V) (V) |їр=5џѕ Ѕіпе| Temp (°C) | Part No. it 10 100 
SMB TO-220AC 
1] 15 | 0.34 140 -55-150 | 10BQ015-ND 25 20 45 19| 15 [| 0.32 700 -55-100 | 19TQ015-ND 245 169 135 
1| 15 | 0.34 140 -55- 150 | 10BQ015TR-ND 420.00/3,000 20| 15 | 0.25 700 -55-125 | 20L15T-ND 131 105 .79 
1| 15 | 042 230 -55 - 125 | MBRS130CT-ND 45 27 47| | 20) 15 | 025 700 -55 ~ 125 | STPS20L15D-ND 140 80  .68 
1| 30 | 042 230 -55- 125 | MBRS130TR-ND 372.00/3,000 6| 35 | 053 690 -55- 175 | 6TQ035-ND 2.00 1.60 120 
1 30 0.30 230 -55 - 125 | MBRS130LCT-ND 74 A3 -29 7.5] 35 0.84 690 -65 ~ 150 | MBR735IR-ND -81 -65 52 
1 30 0.30 230 -55- 125 | MBRS130LTR-ND 590.18/3,000 10| 35 0.49 1050 -55- 175 | 10TQ035-ND 173 1.399 1.04 
1 30 0.30 360 -55-150 | STPS1L30UIRCT-ND 40 24 16 10| 35 0.84 1080 -65 ~ 150 | MBR1035IR-ND 147 -94 75 
1| 30 | 030 360 -55-150 | STPS1L30UIRTR-ND 327.00/3,000 15| 35 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 12TQ035-ND 1.93 154 116 
1| 30 | 030 430 -55-150 | 10BQ030-ND 45 27 17 16| 35 | 0.63 1060 -65 ~ 150 | MBR1635IR-ND 1.88 147 1.18 
1| 40 | 053 430 155 - 150 | 10BQ040-ND 43 26 ив 18| 35 0.6 1800 -55-175 | 18TQ035-ND 2.00 160 144 
1| 40 | 053 430 -55 - 150 | 10BQ040TR-ND 390.00/3,000 20| 35 |051 1800 -55-150 | 20TQ035-ND 210 . 168. 1.26 
1| 40 | 053 380 -55-150 | MBRS140CT-ND 40 24 16 6 | 40 | 053 690 755-175 | 6TQ040-ND 208 166 125 
1| 40 | 0.53 380 -55-150 | MBRS140TR-ND 327.00/3,000 10| 40 |049) 1050 55-175 OIRA n 182 146 140 
1| 60 | 057 700 155-150 | 10BQ060-ND 24 Дд 34 15| 40 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 12TQ040-ND 2.05 1.64 123 
I ү 18| 40 | 0.53 1800 -55-175 | 18TQ040-ND 191 153 145 
1| 60 | 0.57 700 55-150 | 10BQ060TR-ND 408.00/3,000. 
E 2 20| 40 |051 1800 -55 - 150 | 20TQ040-ND 2.23 178 1.34 
1| 90 | 0.63 870 55-175 | MBRS190CT-ND 40 24 16 
75| 45 | 057 690 -65 ~ 150 | MBR745IR-ND 109  .67 49 
1| 90 | 0.63 870 -55-175 | MBRS190TR-ND 327.00/3,000 
10| 45 | 0.57 1050 -65 ~ 150 | MBR1045IR-ND 94 84 75 
1 | 100 | 0.78 780 -55-175 | 10BQ100-ND 51 31 22 
15| 45 | 0.50 990 -55-150 | 12TQ045-ND 245 172 129 
1 | 100 | 0.78 780 -55-175 | 10BQ100TR-ND 477.00/3,000 
16| 45 | 0.57 1800 -65 ~ 150 | MBR1645IR-ND 120 107 56 
1 | 100 | 0.63 870 -55- 175 | MBRS1100CT-ND 40 24 16 
6 | 45 | 0.53 690 -55-175 | 6TQ045-ND 228 178 1.19 
1 | 100 | 0.63 870 -55-175 | MBRS1100TR-ND 327.00/3,000 О {050 155.175. oto s n T00 80 57 
2| 30 | 0.370 350 -55- 150 | 20BQ030CT-ND 51 30 21 : - ў ў 
2] зо [0370] 350 -55-150 | 20BQ030TR-ND 459.00/3,000 18| 45 | 06 | 180 | 55-175 ШЕШ 259. ABl. 198 
: = SMA US 20| 45 | 057 1800 -65 - 150 | 20TQ045-ND 1.88 1.50 1.08 
8 | 60 | 072 850 -55 ~ 175 | 8TQ060-ND 100  .80 58 
15| 40 | 054 120 -55 ~ 150 | 10MQ040N-ND 45 27 49 15| 60 | 0.56 1000 -55 ~ 150 | 15TQ060-ND 2.38 190 143 
1.5 40 0.54 120 -55 - 150 10MQ040NTR-ND 967.50/7,500 8 80 0.72 850 -55 ~ 175 8TQ080-ND 2.71 2.17 1.55 
3| 40 | 042 330 -40 ~ 150 | 15MQ040N-ND -93 57 41 8 | 100 | 0.58 850 -55~175 | 8TQ100-ND 222 144 133 
з | 40 | 042 330 -40- 150 | 15MQ040NTR-ND 1590.00/7,500 TO 2202B 
1140 | 0.49 | 120 55-150 _[ MBE ЮЛЕ 31:08 12] Г в | 04i | 706 -55-125 | 40L15CT-ND 253 210 130 
1| 40 | 0.49 120 -55-150 | MBRA140TR-ND 562.50/7,500 
40| 15 | 025 700 -55- 125 | STPS40L15CT-ND 230 161 122 
15| 60 | 0.63 40 -55 ~ 150 | 10MQ060N-ND 39 23 16 
40| 20 | 034 1000 -55- 150 | 47CTQ020-ND 2.9 191 144 
15| 60 | 0.63 40 -55 ~ 150 | 10MQO60NTR-ND 817.50/7,500 
30| 25 | 040 900 -55- 150 | 32CTQ025-ND 2.68 240 1.58 
15| 100 | 0.78 120 -55 ~ 150 | 10MQ100N-ND sb 18 te 
15| 100 | 078 | 120 55 ~ 150 | 10MQ100NTR-ND 817.50/7,500 301 30 | 037 - 555-120 ee oa 161 — 10s 48% 
: А 599% а. ors 15| 85 | 0.72 690 -65 - 150 | MBR1535CT-ND 114  .92 73 
Е Ток БЕС О EE та 7 zT a 30| 30 | 040 900 -55-150 | 32CTQ030-ND 321 220 1.74 
. -55 ~ j : : ! 40| 30 | 048 1100 -55- 150 | 42CTQ030-ND 320 256 205 
3 1 5 25 256. -55 ~ 100 ee 51206:00/8:000 ж 20| 35 0.57 1060 -65- 150 | MBR2035CT-ND 1.37 1.10 .83 
5 -55 ~ 15 H 5 ; à 12| 35 | 0.53 690 -55- 175 | 12CTQ035-ND 164 132 99 
3| 40 | 0.51 2000 -55 ~ 150 | 30BQ040TR-ND 810.00/3,000 18| 35 | 0.51 810 -55- 150 | 15CTQ035-ND 188 146 1.10 
3 40 0.43 1580 -55 ~ 150 | MBRS340CT-ND .65 .33 .26 20| 35 0.57 1060 -55 ~ 175 | 20СТ0035-МО 2.25 1.80 1.35 
3| 40 | 043 1580 -55-150 | MBRS340TR-ND 564.00/3,000 30| 35 | 0.62 1060 -55 ~ 175 | 30CTQ035-ND 145 116 83 
з | 60 | 058 1200 -55- 150 | 30BQ060-ND 50 40 29 15| 40 | 0.51 810 -55- 150 | 15CTQ040-ND 1.88 150 1.18 
з | 60 | 058 1200 -55- 150 | 30BQO60TR-ND 801.00/3,000 12| 40 | 0.53 690 -55 ~ 175 | 12CTQ040-ND 1.69 1.25 1.02 
3| 60 | 061 790 -55 ~ 150 | MBRS360CT-ND 158 77 ві 20| 40 | 0.57 1060 -55-175 | 20CTQ040-ND 2.68 211 1.58 
3| 60 | 061 790 -55 ~ 150 | MBRS360TR-ND 1372.50/3,000 30| 40 | 0.56 1060 -55 ~ 175 | 30CTQ040-ND 235 188 141 
3 | 100 | 0.79 2100 -55-175 | 30BQ100-ND 38 48 36) | 30| 40 | 050 990 -55- 150 | 25CTQ040-ND 283 226 170 
3| 100 | 079 2100 -55 ~ 175 | 30BQ100TR-ND 816.00/3,000 15| 45 | 0.51 810 -55- 150 | 15CTQ045-ND 176 141 1.06 
SOT-223 40| 45 0.6 900 -65 ~ 150 | MBR4045CT-ND 146 1.17 88 
21 45 | 054 390 55-150 | 20CJQ045-ND 53 42 30 15| 45 | 0.57 690 -65 - 150 | MBR1545CTIR-ND 89 281 73 
2| во | 056 385 -55-150 | 20CJQ060-ND 05 76 57| |20 45 | O57 1060 -65 ~ 150 | MBR2045CTIR-ND 146 132 1.19 
2 | чоо | 056 385 55-150 |20CJQ100-ND 145 116 871 | 30| 45 | 073 1060 -65 ~ 150 | MBR2545CTIR-ND 146 132 1.19 
C-16 30| 45 | 076 1020 -65 ~ 150 | MBR3045CT-ND 260 208 171 
ІСТЕР ТЕН ЕГІСТІ ато 20-150 IE Тоз s 45| 45 | 0.53 690 -55- 175 | 12CTQ045-ND 195 156 1.04 
20| 45 | 0.64 1060 -55-175 | 20CTQ045-ND 163 1.30 .94 
3| 40 | 06 430 -40- 150 | MBR340IR-ND 51 30 21 
30| 45 | 0.62 1060 -55-175 | 30CTQ045-ND 279 2.23 165 
3 | 50 | 073 460 -40-150 | MBR350-ND 68 40 28 
40] 45 | 0.53 1240 -55-150 | 40CTQ045-ND 245 1.72 123 
33| 50 | 058 340 -40-150 | 31DQ05-ND 58 | 46 33 
30| 50 | 0.56 1000 -55- 150 | 30СТ0050-МО 285 228 171 
3| 60 | 073 460 -40 -150 | MBR360-ND 51 30 2 
30| 60 | 062 1060 -55 ~ 150 | 30CTQO60-ND 199 160 1.14 
33| 60 | 058 340 -40-150 | 31DQ06-ND 111 55 466 Е = 
40; 60 | 0.75 1000 55 - 150 | 48CTQ060-ND 203 1.62 147 
33| 60 | 058 340 -40-150 | 31DQ06TR-ND 475.20/1,200 20| 80 | 085 850 55 2150 | MBR2080CT-ND 186 149 119 
33 90 | 085 210 -40 ~ 150 | 31DQ09-ND 99 84 58| [16] во | 072 850 -55 ~ 175 | 16CTQ080-ND 353 282 201 
33| 90 | 0.85 210 :40-150 | 31DQ09TR-ND 434.40/1,200 20| 90 | 085 850 -65 ~ 150 | MBR2090CTIR-ND 1.86 149 1.19 
33| 100 | 0.85 210 -40-150 | 31DQ10-ND 83 51 38 
33| 100 | 0.85 210 -40-150 | 31DQ10TR-ND 332.40/1,200 (Continued) 
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төкПесінеі Schottky Rectifiers (cont) 


TO-247AC TO-249AA 
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IF |УВАМ | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF | IFSM(A) е |TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(А) | (V) (V) |tp=5ps Sine| Temp (°С) | Part Мо. 1 10 100 (A)| (V) (М) |ір-5ив Sine | Temp (°C) | Part Мо. 4 10 100 
40| 100 | 0.81 850 -55 - 175 |43CTQ100-ND 345 252 202| |60| 45 | 0.69 | 2900 -55-150 | MBR6045WTIR-ND 247 165 128 
20 | 100 | 07 850 -65 ~ 150 | MBR2O100CTIR-ND 203 133 102] |30| 45 |050| 1020 -55 ~ 150 | 30CPQ045-ND 5.06 3.58 2.95 
16 | 100 | 0.72 850 -55-175 |16CTQ100-ND 428 301 242 |40| 45 | 043 | 3500 -55-150 | 40CPQ045-ND 528 339 3.15 
10| 150 | 073 620 -55 - 175 |10CTQ150-ND 293 208 171| |30| 50 | 0.50) 1020 -55 ~ 150 | 30CPQ050-ND 3.88 340 2.33 

TO-244AB 40| 50 | 0.49 3200 -55-150 | 40СРО050-МО 7.08 5.66 4.25 
220] 15 | 032 | 10800 -55 - 100 | 225CNQ015-ND 62.50 5000 3750] | 40] 60 |077 | 3200 -55 - 150 | MBR4060WT-ND 341 274 219 
400| 15 | 047 | 4000 -55-175 |445CNQO15-ND 67.50 5400 4185| | 30) 60 [050] 1020 -55-150 | 30CPQ060-ND 321 2.28 1.88 
220| 25 | 040 | 22500 -55 ~ 150 | 220CNQ025-ND 31.07 2486 1865| |40| 60 | 0.49 | 3200 -55 ~ 150 | 40CPQ060-ND 2.69 173 1.60 
220| 30 | 040 | 22500 -55-150 | 220CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50] | 30] 60 | 0.56 | 1020 -55~ 150 | STPS30L60CW-ND 221 154 147 
440| зо | 0.41 | 27000 -55 ~ 150 | 440CNQ030-ND 60.00 48.00 36.00 | | 30| 80 | 0.67 920 -55-175 | ЗОСРО080-МО 563 450 3.38 
200| 35 | 0.49 | 26000 -55 - 150 |200CNQ035-ND 62.50 50.00 37.50| 40 80 |0.61| 2950 -55 - 175 | 40CPQ080-ND 8.83 706 5.30 
200| 35 | 0.58 | 16000 -55-175 | 201CNQ035-ND 63.02 5042 3782] | 30] 90 | 0.67 920 -55~175 |30CPQ090-ND 3.50 2.80 240 
300| 35 | 0.59 | 16000 -55-175 | 301CNQ035-ND 6250 5000 37.50| | 30| 100 | 0.67 920 -55-175 | 30CPQ100-ND 6.68 487 4.00 
400| 35 | 0.52 | 29000 -55-150 | 400CNQ035-ND 70.00 56.00 4200] | 40] 100 | 077 | 2950 -55~175 |40CPQ100-ND 485 388 2.77 
400| 35 | 0.56 | 25000 -55-175 |401CNQ035-ND 47.88 3831 2873] | 30| 140 | 0.67 920 -55-175 | 30CPQ140-ND 643 5.15 3.86 
200| 40 | 0.49 | 26000 -55 - 150 |200CNQ040-ND 62.50 50.00 3750] | 30| 150 | 1 1000 -55 ~ 175 |80CPQ150-ND 617 494 3.52 
200] 40 | 058 | 16000 -55~175 | 201CNQ040-ND 63.02 5042 37.82 TO-249AA 
300| 40 | 0.62 600 -55 ~ 175 | 300CNQ040-ND 3431 2745 2100] |160] 30 | 046] 7900 -55 - 150 |162CNQ030-ND 62.50 50.00 3750 
300| 40 | 0.59 | 16000 -55~175 | 301CNQ040-ND 62.50 50.00 37.50| |160 30 | 0.46 | 7900 -55 ~ 150 | 162CMQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
300| 45 | 0.69 | 16000 -55-175 | 301CNQ045-ND 39.82 31.86 2098 | |300) 30 | 0.56 | 10000 -55 ~ 150 | 322CNQ030-ND 62.50 50.00 37.50 
200| 45 | 0.49 | 26000 -55-150 | 200CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50) |160 за | 0.60 | 6400 -55~ 150 | 160CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
200] 45 | 0.58 | 16000 -55-175 | 201CNQ045-ND 62.50 50.00 3750] |160| 35 | 0.63 | 11500 -55 ~ 175 | 161CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
300| 45 | 062 600 -55 ~ 175 | 300CNQ045-ND 62.50 50.00 3825 | |160| 40 | 0.60| 6400 -55 - 150 | 160CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
400] 45 | 0.52 | 29000 -55 ~ 150 | 400CNQ045-ND 47.88 38.31 2873] |160) 40 | 0.63 | 11500 -55-175 | 161CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
400| 45 | 0.56 | 25000 -55 ~ 175 |401CNQ045-ND 47.88 38.31 2873] |160| 45 | 0.60 | 6400 -55-150 | 160CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
200| 50 | 0.58 | 16000 -55 - 175 |201CNQ050-ND 63.02 50.42 3782] |160) 45 | 0.63 | 11500 -55 ~ 175 | 161CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
300| 50 | 059 | 16000 -55-175 | 301CNQ050-ND 62.50 50.00 3750 | |160) 45 | 0.60 | 6400 -55-150 |160CMQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
400] 60 | 0.59 | 25500 -55-150 | 408CNQ060-ND 66.00 51.00 4410] |160| 45 | 063] 11500 -55 - 175 | 161CMQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
200| 80 |070| 16000 -55 ~ 175 | 203CNQ080-ND 62.50 50.00 37.50) 160 80 | 0.80 | 9000 -55 ~ 175 | 163CMQ080-ND 6250 50.00 37.50 
300| 80 | 072 | 22000 -55 ~ 175 | 303CNQ080-ND 44.44 35.55 26.67| 160 100 | 0.80 | 9000 -55-175 |163CNQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
400| 80 | 0.69 | 25500 -55 - 175 | 403CNQ080-ND 75.00 60.00 45.00| |160) 100 | 0.98 | 9000 -55 ~ 175 |163CMQ100-ND 62.50 50.00 35.72 
200| 100 | 0.86 | 16000 -55 ~ 175 | 203CNQ100-ND 89.72 71.78 57.43 TO-262 
200] 100 | 0.70 | 16000 -55-175 | 203CNQ100R-ND 39.14 3132 2349| | 40| 20 | 034] 1000 -55 - 150 |47CTQ020-1-ND 270 216 1.62 
200] 100 | 0.70 | 16000 -55 ~ 175 | 203DNQ100-ND 35.68 28.50 2138| | 32| 30 | 0.40 900 -55 ~ 150 | 32CTQ030-1-ND 446 2.37 1.93 
300| 100 | 0.72 | 22000 -55 ~ 175 |S303CNQ100-ND 70.00 5600 4200] | 40| 30 | 0.38 | 1100 -55-150 | 42CTQ030-1-ND 3.38 270 2.03 
400| 100 | 0.69 | 25500 -55-175 |403CNQ100-ND 52.99 4239 31.80) | 30| 35 | 073 | 1060 -65 -150 | MBR2535CT-1-ND 165 132 99 
200] 135 | 0.71 | 10000 -55~175 | 209CNQ135-ND 54.37 43.50 38.07 | | 15| 35 | 0.57 690 -65 ~ 150 | MBR1535CT-1-ND 240 144 1.10 
400| 135 | 0.72 | 20000 -55-175 |409CNQ135-ND 41.16 3427 3004 |20| 45 |0.57| 1060 -55 - 175 |20CTQ045-1-ND 2.05 1.68 1.36 
400| 150 | 0.72 | 20000 -55 ~ 175 |409CNQ150-ND 5614 4491 33.69 | | 30| 45 | 0.56 | 1060 -55 ~ 175 | 30CTQ045-1-ND 174 99 — 81 

TO-244AB (ISO) 40| 45 | 048] 1240 -55~ 150 | 40CTQ045-1-ND 244 150 1.14 

220| 30 | 040 | 22500 -55 - 150 | 220CMQ030-ND 4491 3593 2695] | 15| 45 | 0.84 690 -65 ~ 150 | MBR1545CT-1-ND 1.25 1.00 75 
200| 45 | 0.58 | 16000 -55-175 | 201CMQ045-ND 44.06 35.25 2644 | 20| 45 | 0.57 1060 -65 - 150 158 126 _ 95 
400| 45 | 0.52 | 29000 -55-150 | 400CMQ045-ND 40.18 33.48 29.38 | |30| 45 | 0.73 | 1060 -65 - 150 1.51 121  .9i 
400| 45 | 0.52 | 29000 -55 ~ 150 | 400DMQ045-ND 85.55 68.44 51.33 | | 30] 45 | 06 1020 -65 ~ 150 268 244 1.61 
400| 45 | 0.56 | 25000 -55-175 |401CMQ045-ND 6282 5026 3770| | 40| 45 | 06 900 -65 - 150 158 1.23 .92 
200| 60 | 0.59 | 16000 -55 - 150 | 208CMQ060-ND 28.50 24.00 2100] | 40| 60 | 0.58 | 1000 -55 ~ 150 | 48CTQ060-1-ND 303 242 182 
400| 60 | 0.59 | 25500 -55 ~ 150 | 408CMQ060-ND 35.45 29.55 25.93| | 20| 80 | 070 850 -65 ~ 150 | MBR2080CT-1-ND 158 126 _ .95 
200| во | 070 | 16000 -55-175 | 203CMQ080-ND 39.92 31.94 23.95 | |20| 90 | 0.70 850 -65 - 150 | MBR2090CT-1-ND 168 130 .98 
400| 80 | 0.69 | 25500 -55-175 | 403CMQ080-ND 54.86 43.89 32.92| | 16| 100 | 0.58 850 -55-175 | 16CTQ100-1-ND 130 104 .78 
200| 100 | 0.70 | 16000 -55 ~ 175 | 203CMQ100-ND 62.50 50.00 37.50 | | 20| 100 | 0.70 850 -65-150 | MBR20100CT-1-ND 144 146 — .87 
200| 100 | 0.70 | 16000 -55 - 175 |203DMQ100-ND 45.56 36.45 27.34] | 40] 100 | 0.67 850 -55 ~ 175 |48CTQ100-1-ND 2.77 2.22 1.67 
400| 100 | 0.69 | 25500 -55-175 |403CMQ100-ND 62.89 5031 3774| | 10| 150 | 0.73 620 -55 ~ 175 | 10CTQ150-1-ND .88 70 553 
400| 100 | 0.72 | 25500 -55 ~ 175 |403DMQ100-ND 4018 3348 29.38 DO-5 

TO-247AC 95| 15 | 046 | 7500 -65-100 |95HQ015-ND 1061 849 607 
40| 15 | 025 700 -55-125 | 40L15CW-ND 350 280 175] | 50] 40 | 0.86 800 -65- 125 | 16098 МБ 860 620 546 
40| 15 | 026 700 -55-125 |MBR4OL15CW-ND 416 291 221] |75| 35 | 0.63 | 9000 65-175 KORONE] 945 756 567 
40| 15 | 0.25 700 -55-125 | STPS40L15CWIR-ND 260 181 140| | 60| 35 |053 10800 | -65~150 | 50490350 994 747 561 
80 | 20 | 0.32 | 2200 -55~ 150 | 80CPQ020-ND 3.68 294 221] |60| 35 | 0.58 | 10800 :65 ~ 150 |51HQ035-ND 934 747 5461 
50| 30 | 0.38 | 2180 -55 ~ 150 | 52CPQ030-ND 1125 900 675| [75] 35 | 0601 1000 -65 ~ 150 MERGES ND 994. TAr 561 
70| 30 | 051 2180 -55 - 150 | 72CPQ030-ND 400 320 229| | 60) 40 |058 | 10800 :65 ~ 150 |51HQ040-ND 945 756 5-67 
30| 35 | 0.50 | 1020 -55 ~ 150 | 30CPQ035-ND 324 260 1.95! | 60| 60 | 0.70) 8400 -65- 175 |60HQ060-ND 945 7.56 567 
40 | 35 | 043 | 3500 -55 ~ 150 | 40CPQ035-ND 5.00 400 300! |601 80 |070) 8400 -65 ~ 175 | GOHQOBO-ND 970 776 5.82 
30| 40 | 050 1020 -55- 150 | 30CPQ040-ND 422 838 254 DO-41/DO-204AL 
40| 40 | 043 3500 -55 ~ 150 | 40CPQ040-ND 6.46 5.17 3.88 1| 30 |055 225 -40 ~ 150 | 1NSBTSIR-ND 67 38 223 
40| 40 | 0.43 3500 -55 - 150 | STPS40L40CW-ND 375 2.63 205] | 11) 30 | 0.55 225 :40-150 | 11DQ03-ND 24 21 14 
45| 40 | 042 1240 -55~ 150 | STPS40L45CW-ND 394 275 209 | 11) 30 | 0.55 225 -40 ~ 150 | 11DQOSTR-ND 425.00/5,000 
30| 45 | 060 1020 -65 ~ 150 | MBR3045WT-ND 146 137 123] |33| 30 | 0.55 470 -40 ~ 150 | 31DQ03-ND 68 58 40 
40| 45 | 042 1240 -55-150 | 40L45CW-ND 2.41 193 1.45 1| 30 |0.55 225 :40-150 | 1N5819IR-ND 54 922 0 
40| 45 | 0.59 | 1020 -55 - 150 | MBR4045WT-ND 1.92 154 123 (Continued) 
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IF |VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V) |їр=5џѕ Sine} Temp (°С) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V) Itp=5usSine Temp (°С) | Part No. 1 10 100 
11| 40 | 0.55 225 -40-150 | 11DQ04-ND зз 49 243 D-PAK 
11| 40 | 0.55 225 -40 ~ 150 | 11DQ04TR-ND 675.00/5,000 7 | 30 | 035 535 -40-150 | 6CWQO3FN-ND 86 69 52 
1| 50 | 0.65 150 -40 ~ 150 | MBR150-ND 49 28 17 12 | 30 | 047 320 -55 ~ 150 | 12CWQO3FN-ND .88 67 48 
11| 50 | 0.58 150 -40-150 | 11DQ05-ND 28 22 46 12 | 30 | 047 320 -55 ~ 150 | 12CWQOSFNTR-ND 900.00/2,000 
1.1] 50 | 0.58 150 -40 ~ 150 | 11DQO5TR-ND 780.00/5,000 3.5 | 30 | 045 535 -40 ~ 150 | 30WQ03FN-ND 69 56 40 
1 | 60 | 0.65 150 -40-150 | MBR160-ND 49 28 17] [55] 30 | 046 320 -40 ~ 150 | 50WQOSFN-ND 93 74 553 
11| 60 0.58 150 -40- 150 | 11DQ06-ND 42 25 17 3 | 30 0.49 490 -40- 150 | MBRD330-ND 74 45 32 
11| 60 | 0.58 150 -40 ~ 150 | 11DQ06TR-ND 590.00/5,000 7 | 40 | 053 500 -40-150 | 6CWQ04FN-ND бе 5а 39 
11| 90 | 085 85 -40 ~ 150 | 11DQ09-ND 46 39 27 7 | 40 | 053 500 -40- 150 | 6CWQO4FNTR-ND 730.00/2,000 
11| 90 | 0.85 85 -40 ~ 150 | 11DQ09TR-ND 810.00/5,000 12| 40 | 052 320 -55-150 | 12CWQO4FN-ND 105 84 .61 
1| 100 | 068 200 -40 - 150 | MBR1100-ND 31 -18 -12| |35] 40 | 0.53 500 -40 ~ 150 | 30WQ04FN-ND 83 66 .47 
141 100 | 0.85 85 40-150. = 30 4 .7 [35| 40 | 053 500 -40-180 | 30WQ04FNTR-ND 588.00/2,000 
ST S Газ ae Е 0 |01) зю | о-о _. аа" 
9| 15 | 031 2900 -55 ~ 100 | 95SQ015TR-ND 2430.00/1,500 : ў ~ ; с” 
, 3 | 40 | 049 490 -40- 150 | MBRD340-ND 74 45 32 
Mn 55-175 MOSS 148 118 491140145 | 053 | або -40 ~ 175 | 10WQ045FN-ND 375 263 205 
9| 30 | 042 2150 -55-150 | 90SQ030-ND 155 124 93 : З : 2 
в | 3 | O53 2400 2552175 | 808Q035-ND 150 120 86 10 | 45 | 0.57 75 -65-178 | STPS1045B-ND 176 104 80 
8 | 35 | 053 2400 -55-175 | 80SQ035TR-ND 1215.00/1,500 6 | 50 | 0.65 490 -40 ~ 150 | MBRD6SOCT-ND 82 48 36 
9| 35 | 042 2150 -55.-150 | 90SQ035-ND 142 114 86 6 | 60 | 065 490 -40- 150 | MBRD660CT-ND 74 45 32 
в | 40 | O53 2400 155-175 | 808Q040-ND 484 147 106 7 | 60 | 061 500 -40 ~ 150 | 6CWQ06FN-ND 68 54 39 
9| 40 | 048 2150 155-150 | 908Q040-ND 160 128 9 12 | 60 | 0.61 500 -55- 150 | 12CWQO6FN-ND 93 — 74 58 
a | 45 | 053 2400 -55 ~ 175 | 80SQ045-ND 187 124 96] [3.5] 60 | 061 490 -40 ~ 150 | 30WQ06FN-ND 121 э 69 
8 | 45 | 058 2400 -55 - 175 | 80SQ045TR-ND 1479.00/1,500 3.5 | 60 | 061 490 -40-150 | 30WQ06FNTR-ND 664.00/2,000 
9 45 0.48 2150 -55- 150 | 90SQ045-ND 1.46 147 84 5.5 | 60 0.57 320 -40- 150 | 50WQO6FN-ND 88 70 51 
9| 45 | 048 2150 -55-150 | 90SQ045TR-ND 1377.00/1,500 5.5 | 60 | 057 320 -40-150 |50WQO6FNTRR-ND 846.00/3,000 
5| 60 | 065 225 -65 - 150 | 50SQ060-ND 190 152 144 7 |100 | 0.81 440 -40-150 | 6CWQ10FN-ND 68 5 39 
5| 80 | 066 1900 -55 - 175 | 50SQ080-ND 2.00 160 144 7 |100 | 081 440 -40-150 | 6CWQ10FNTR-ND 730.00/2,000 
5 | 100 | 052 1900 -55- 175 | 50SQ100-ND 192 124 1415 12 | 100 | 08 330 -55-150 | 12CWQ10FN-ND 85 68 49 
5 100 0.52 1900 -55 ~ 175 | 50SQ100TR-ND 1803.00/1,500 12 | 100 0.8 330 -55 - 150 | 12CWQ10FNTR-ND 918.00/2,000 
D-60 12 | 100 | 08 330 -55 ~ 150 | 12CWQ10FNTRR-ND 1581.00/3,000 
150] 15 | 0.80 = -55 ~ 175 | 155CMQ015-ND 62.50 50.00 40.00] | 35 | 100 | 0.81 440 -40- 150 | 30WQ10FN-ND 113 90  .64 
150 30 | 0.65 9200 -55 ~ 175 | 152CMQ030-ND 29.59 2367 1776 [35] 100 | 0.81 440 -40- 150 | 30WQ10FNTR-ND 588.00/2,000 
150| 35 | 0.60 6600 -55 ~ 150 | 150CMQ035-ND 62.50 50.00 3750 | | 55 100 | 077 30 740-150 | 50WO10FN-ND 142 114 — 8 
150| 35 | 0.65 9200 -55-175 | 151CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 D-2PAK 
150] 40 | 0.60 6600 -55- 150 | 150CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
150| 40 | 0.65 9200 -55-175 | 151CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 19 15 | 0.36 700 555-100 | 19TQ015S-ND 3.90 312 224 
150| 45 | 060 6600 155-150 | 150CMQ045-ND 6250 5000 3750 19 | 15 | 0.36 700 -55- 100 | 19TQ015STRL-ND 1684.80/800 
150| 45 | 0.65 9200 -55-175 | 151CMQ045-ND 62.50 50.00 37.50 20 15 | 025 700 755 ~ 125 |20L15TS-ND 152 88 73 
150| 45 | 060 6600 -55- 150 | 150CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12 40 | 15 | 041 700 755-125 |40L15CTS-ND 344 215 170 
150| 80 | 080 7000 155-175 | 158CMQ080-ND 7133 5706 4280 |20| 15 | 0.25 700 -55- 125 | STPS20L15G-ND 3.52 202 172 
150| 100 | 0.80 7000 -55 ~ 175 | 158CMQ100-ND 62.50 5000 37.50 | | 40] 20 | 045 1000 -55-150 | 47CTQ020S-ND 433 333 267 
D61-6 зо | 30 | 049 1000 -55 ~ 150 | 32CTQ030S-ND 150 1.20 86 
60| 30 | 046 4600 255 - 150 | 62CNQ030-ND 16.50 1320  943| | 30) 30 | 049 1000 -55-150 | 32CTQ030STRL-ND 652.00/800 
р61-8 40 | 30 | 048 1100 -55-150 | 42CTQ030S-ND 2.03 1.62 147 
80| 15 | 0.36 5200 -55- 100 | 85CNQOT5A-ND 1755 1404 1003| | 40| 30 | 048 1100 -55- 150 | 42CTQO30STRL-ND 875.20/800 
80 | 20 0.32 6000 -55 ~ 150 | 87CNQ020A-ND 14.23 11.00 9.52 30 | 35 0.50 990 -55 - 150 | 25CTQ035S-ND 2.90 2.32 174 
110| 30 | 0.39 5100 -55 ~ 150 | 112CNQ030A-ND 13.20 10.20 8.82 6 | 85 | 053 690 -55-175 | 6TQ035S-ND 2.08 166 125 
80 | 35 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ035A-ND 14.56 11.26 974 12 | 35 0.53 690 -55 - 175 | 12CTQ035S-ND 2.20 1.76 1.32 
80 | 35 0.54 4600 -55 ~ 175 | 81CNQ035A-ND 14.56 1126 974 15 | 35 0.51 810 -55 ~ 150 | 15CTQ035S-ND 187 1.50 1.13 
80 | 40 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ040A-ND 14.56 11.26 9.74 20 | 35 0.57 1060 -55 ~ 175 | 20CTQ035S-ND 273 218 1.64 
ШЕНШЕЕЯ “8800 -55~175 icon 1456 1126 974) |70 | 35 | 0.51 1800 -55-150 | 20TQ035S-ND 263 240 158 
80 | 5 | 0:54. 4600 55-175 WEN 1516 1172 1013] | 30] 35 | 0.56 | 1060 -55-175 | 30CTQ035S-ND 313 250 1.88 
110| 45 | 0.55 4000 -55-175 | 111CNQ045A-ND 1320 1020  882| |75| 35 | 057 690 165.150 | MBRB735-ND 88 з 39 
110| 45 0.5 5400 -55 ~ 150 | 110CNQ045A-ND 1320 1020 882 10| 35 | 057 1060 165-180 | MBRB1035-ND 406 63 48 
ЗДЕРМІСЕНІ БЕСІ :55- 150 Ass ene un 1688 1301 1119 | 15| 35 | 0.57 690 -65 ~ 150 | MBRB1535CT-ND 244 147 112 
80| 80 | 067 7000 -55-175 | 83CNQ080A-ND 14.85 1148 9.93 че as 1 057 1806 55-150 ÉREHBTESESND 129 ба 65 
110| 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 113CNQ100A-ND 13.20 10.20 882 : ii Я : ў 
80 | 435.) 069: 4300 55.175 | 8ƏCNQI35A-ND 1455 44°00. 952 20| 35 | 057 1060 -65 ~ 150 | MBRB2035CT-ND 220 176 1.32 
6 | 45 | 053 690 -55-175 | 6TQ045S-ND 1.82 146 1.10 
80 | 150 | 0.69 4300 -55 ~ 175 | 89CNQ150A-ND 16.73 12.98 11.03 
D61-6-SL 75| 45 | 057 690 -65 ~ 150 | MBRB745-ND 242 144 107 
110| 15 | 033 | 5050 -55-125 | 115CNQO15ASL-ND 1842 1037 897| |18| 45 | 057 | 1800 -65 ~ 150  BMBEBIOASSND алё _ 046: 32 
110) 30 0.39 5100 -50 ~ 150 | 112CNQ030ASL-ND 13.42 10.37 8.97 10| 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBRB1045-ND 238 1.90 144 
80| 35 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ035ASL-ND 15.94 1232 10.66 12| 45 | 0.53 690 -55 ~ 175 | 12CTQ045S-ND 223 178 1.34 
80 | 35 0.54 4600 -55 -175 | 81CNQ035ASL-ND 14.56 11.26 974 15 | 45 | 0.84 690 -65 - 150 | MBRB1545CT-ND 140 1.12 68 
80| 40 0.54 4600 -55 ~ 175 | 81CNQO40ASL-ND 14.56 1126 974 10 | 45 0.49 1050 -55 ~ 175 | 10TQ045S-ND 2.39 191 144 
80 | 45 0.54 4600 -55-175 | 81CNQ045ASL-ND 1516 1172 10.13 15 | 45 0.50 990 -55- 150 | 12TQ045S-ND 239 191 144 
110| 45 0.5 5400 -55-150 | 110CNQO45ASL-ND 1452 1128 971 15| 45 | 0.50 990 -55-150 | 12TQ045STRR-ND 1269.60/800 
110| 45 | 0.55 4000 -55-175 | 111CNQO45ASL-ND 13.75 10.63 9.19 15 | 45 | 0.51 810 -55 ~ 150 | 15CTQ045S-ND 191 1.53 1.15 
80| 60 | 0.56 5000 -55-150 | 88CNQ060ASL-ND 1277 985 847 18 | 45 0.6 1800 -55-175 | 18TQ045S-ND 126 101 73 
80| 80 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 8ЗСМООВОАЅІ-М№О 1485 1148 993| | 20 | 45 | 057 1060 -55 ~ 175 | 20CTQ045S-ND 278 222 167 
80 | 100 | 0.67 7000 -55 - 175 | 83CNQ100ASL-ND 1485 1148 993] | 20| 45 | 0.51 1800 -55 ~ 150 | 20TQ045S-ND 2.88 230 173 
110| 100 0.67 7000 -55 ~ 175 113CNQ100ASL-ND 13.97 10.80 9.34 20 45 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBRB2045CT-ND 4.48 3.58 2.69 
80 | 135 0.69 4300 -55 -175 | 89CNQ135ASL-ND 14.23 11.00 9.52 30 45 0.50 990 -55 - 150 | 25CTQ045S-ND 2.77 2.22 1.67 
80 | 150 0.69 4300 -55 - 175 | 89CNQ150ASL-ND 14.28 11.00 9.52 30 45 0.6 1020 -65 ~ 150 | MBRB3045CT-ND 3.25 2.60 1.95 
D61-8-SM 30 | 45 | 073 1060 -65- 150 | MBRB2545CTTRL-ND 1382.40/800 
80 A5 0.32 5200 -55 - 100 85CNQ015ASM-ND 16.06 1241 1073 25 45 0.73 1060 -65 - 150 MBRB2535CT-ND 277 2.22 1.67 
01345, |20851 7 -5050 35-125 "ШОО САНЧЫ 1342 1037 897| [зо] 45 | 073 | 1060 -65- 150 | MBRB2545CTIR-ND 320 2.56 192 
80| 20 | 032 6000 -55 ~ 150 | 87CNQO20ASM-ND 14.23 1100 9.52 40 45 06 1020 1652120 | MBRB4045CT-ND 343 274 206 
80| 30 | 037 5100 -55 ~ 150 | 82CNQO30ASM-ND 1485 1148 993] | 30 45 | ogo 1060 155.175 | 30CTQO45S-ND du 254. 3182 
80 35 054 4600 355-175  MOIGNGOSSASMCND 1456 1126 974] | 30] 45 | 062 | 1060 -55 ~ 175 |S30CTQO45STRR-ND ` 1872.00/800 - 
80| 40 | 047 5800 -55 - 150 | 80CNQ040ASM-ND 1456 1126 9.74 ў | 
к 40. | 054 1600 155.175 ОШОО Th jase 1126  974| |40| 45 | 0.53 1240 -55- 150 | 40CTQ045S-ND 342 274 196 
80| 45 | 047 5800 -55 ~ 150 | 80CNQ045ASM-ND 16.48 1274 11.01 15| 60 | 0.56 1000 755-150 | 15TQO60S-ND $50 280 210 
80| 45 | 054 | 4600 -55-175 | 81CNQ045ASM-ND 1516 1172 1013] | 30| 60 | 0.62 1060 755-150 | 30CTQ060S-ND 368 294 210 
110| 45 | 05 5400 -55- 150 | 110CNQ045ASM-ND 1452 11.23 971 40| 60 | 061 1000 755-150 |48CTQ060S-ND $08 242 1.73 
110] 45 | 0.55 4000 -55-175 | 111CNQ045ASM-ND 13.75 10.63 9.19 8 80 | 0.72 850 -55-175 | 8TQ080S-ND 161 129 92 
во! 60 | 056 5000 -55.-150 | B8CNQOGOASM-ND 1277 985 847 16| 80 | 0.58 850 -55 ~ 175 | 16CTQ080S-ND 453 862 272 
80 80 0.67 7000 -55 - 175 83CNQ080ASM-ND 14.85 11.48 9.93 20 80 0.70 850 -65 - 150 MBRB2080CT-ND 4.48 3.58 2.69 
80 | 100 | 0.67 7000 -55-175 | 88CNQ100ASM-ND 13.66 1056 9.13 | | 20] 90 | 070 850 <65 ~ 150 | MBRB2090CT-ND 448 358 2.69 
110| 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 113CNQ100ASM-ND 13.97 10.80 934 8 | 100 | 072 850 -55 ~ 175 | 8TQ100S-ND 102 82 59 
80 | 135 | 0.69 4300 -55 - 175 | 89CNQ135ASM-ND 14.23 11.00 9.52 8 | 100 | 072 850 -55 ~ 175 | 8TQ100STRR-ND 440.80/800 
80| 150 | 0.69 4300 -55 ~ 175 | 89CNQ150ASM-ND 14.23 1100 952 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(ross) 801 


International 


teRRectifier Schottky Rectifiers (cont) 


HALF-PAK/D-67 І-РАК NEW! 


Base Cathode 
2 


Base 
Common Cathode 
2 


Base 
Cathode 


1 2 3 


Anode Anode 
1N/C З ANODE 1 Common 2 
Cathode 


Anode 


сто and Вазе Cathode 


СТО Series 


IF |VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V) [tp =5usSine| Temp (°С) | Part No. 1 10 100 (А) | (V) (V) |ір-5ив Sine] Temp (°С) | Part No. 1 10 100 
16| 100 | 0.72 850 -55-175 | 16CTQ100S-ND 4.58 3.66 2.62| |180| 40 | 0.56 | 22000 -55 ~ 175 | 181NQ040-ND 30.00 24.00 18.00 
20| 100 | 0.95 850 -65 - 150 | MBRB20100CT-ND 170 1.36  1.09| |240| 40 | 0.55 | 26000 -55- 150 | 240NQ040-ND 33.75 2700 20.25 
20| 100 | 0.95 850 -65 - 150 | MBRB20100CTTRL-ND 756.00/800 240] 40 | 0.59 | 25000 -55-175 | 241NQ040-ND 2414 19.32 1449 
40| 100 | 0.81 850 -55-175 | 43CTQ100S-ND 3.50 2.80 224| [120] 45 | 0.52 | 29000 -55- 150 | 120NQ045-ND 15.86 12.60 9.52 
180| 135 | 0.74 15000 -55 - 175 | 189NQ135-ND 31.09 24.03 20.78| [120] 45 | 0.52 | 29000 -55- 150 | 120NQ045R-ND 25.00 20.00 15.00 
10| 150 | 0.93 620 -55-175 | 10CTQ150S-ND 3.35 269  1.92| [120] 45 | 0.56 19800 -55 ~ 175 | 121NQ045-ND 15.71 12.57 943 
16| 400 | 1.19 100 -65~175 | 16CTUO4S-ND 261 1.49 121 120| 45 | 0.56 19800 -55-175 | 121NQ045R-ND 34.13 27.31 2048 
Half-Pak/D-67 180| 45 | 0.56 | 25500 -55- 150 | 180NQ045-ND 20.39 16.31 12.24 
180] 45 | 0.56 | 25500 -55- 150 | 180NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
120] 15 | 0.39 10800 -55-100 | 125NQ015-ND 25.00 20.00 14.29 | [180] 45 | 0.56 | 22000 -55-175 | 181NQ045-ND 20.39 1631 12.24 
120| 15 | 0.39 | 10800 -55 ~ 100 | 125NQ015R-ND 2500 20.00 14.29 | 180 ^ 45 | 0.56 | 22000 -55-175 | 181NQ045R-ND 30.00 24.00 18.00 
180] 15 0.4 15000 -55- 100 | 185NQ015-ND 30.00 24.00 17.14 | | 240| 45 0.55 26000 -55 ~ 150 | 240NQ045-ND 2444 19.32 1449 
180] 15 04 15000 -55-100 | 185NQ015R-ND 2129 17.03 12.78 240| 45 0.55 26000 -55- 150 | 240NQ045R-ND 33.75 27.00 2025 
240| 15 04 20000 -55-100 | 245NQ015-ND 23.75 19.00 13.58 240| 45 0.59 25000 -55 - 175 | 241NQ045R-ND 24.14 19.32 14.49 
240| 15 04 20000 -55-100 | 245NQ015R-ND 35.00 28.00 21.00| [120] 80 | 074 16000 -55 ~ 175 | 123NQ080-ND 25.00 20.00 15.00 
20| 30 | 041 22500 -55- 150 | 122NQ030-ND 25.00 20.00 14.30 | [240] во | 072 | 25500 -55- 175 | 243NQ080-ND 33.75 27.00 20.25 
120| 30 | 0.41 22500 -55 ~ 150 | 122NQ030R-ND 16.04 12.84 9.63 | [180] 80 | 0.75 | 22000 -55-175 | 183NQ080-ND 30.00 24.00 18.00 
180| 30 | 041 30000 -55- 150 | 182NQ030-ND 20.84 16.67 12.51 180| 100 | 0.95 | 22000 -55- 175 | 183NQ100-ND 30.00 24.00 17.15 
240| 30 | 042 27000 -55- 150 | 242NQ030-ND 2740 21.92 16.44 | | 120] 100 | 0.91 16000 -55- 175 | 123NQ100-ND 1714 13.72 9.80 
120| 35 | 052 29000 -55-150 | 120NQ035-ND 1976 1581 1186| | 120| 100 | 074 16000 -55 ~ 175 | 123NQ100R-ND 16.04 12.84 9.63 
120| 35 | 0.56 19800 -55~175 | 121NQ035-ND 25.00 20.00 15.00| | 180) 100 | 0.75 | 22000 -55 ~ 175 | 183NQ100R-ND 20.84 16.67 12.51 
180| 35 | 0.56 25500 -55 - 150 | 180NQ035-ND 30.00 24.00 18.00 | [240] 100 | 0.72 | 25500 -55 -175 | 243NQ100-ND 24.66 19.73 14.80 
180| 35 0.56 22000 -55 - 175 181NQ035-ND 3000 2400 18.00 240| 100 0.72 25500 -55 ~ 175 243NQ100R-ND 24.66 19.73 14.80 
240| 35 0.59 25000 -55 ~ 175 241NQ035-ND 43.77 35.02 26.27 120| 135 0.74 10000 -55 ~ 175 129NQ135-ND 14.48 11.19 9.68 
240| 38 | O55 26000 -55 - 150 | 240NQ035-ND 2414 1932 4449] [240] 135 | 0.72 | 20000 -55 ~ 175 | 249NQ135-ND 21.53 16.92 14.61 

120| 40 0.56 19800 -55 ~ 175 | 121NQ040-ND 15.71 12.57 943 NEW! I-PAK NEW! 

180| 40 | 0.56 | 25500 -55- 150 | 180NQ040-ND 20.39 16.31 12.24 55| 30 | 0.35 240 -40- 150 | 50UQ03G-ND 1.08 68 50 


International _ . s 
IORRectifier Bridge Rectifiers 


Operating Temperature Range: -40°C to 150°C Storage Temperature Range: -40°C to 150°C 


INT-A-Pak 


= 


screws M5 X 0.8 length 10 


|--|6.35 (4x) 


igj- 02^ 


ПЕ 975 


i 
ғ 
Ø 65 


T 
25.5 
L| 


| 18.5 


D F 
09172566 43° Е6 43 
Full-controlled bridge Negative half-controlled bridge 
(51MT160KB-ND) (113MT160KB-ND) 
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge | Instant Ave. Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current | Forward | Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current | Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt.(V) |10т5(А) | Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) |Current (A)| Part No. 1 10 100 
50 350 14 25 26MB05A-ND 5.58 4.46 3.35 800 420 14 35 GBPC3508A-ND 4.10 3.28 2.46 
100 350 1.1 25 26MB10A-ND 6.70 5.36 3.30 GBPC-A | 1000 420 14 35 GBPC3510A-ND 3.24 2.59 1.95 
200 350 14 25 26MB20A-ND 6.05 4.84 3.63 1200 420 14 35 GBPC3512A-ND 3.31 2.65 1.99 
= = ú з БКО ERE ю [з | vm | з [жютю qe ме пу 
200 360 1.26 25 26MT20-ND 16.68 13.30 9.98 
1400 350 1.1 25 26MB140A-ND 1292 10.34 7.76 400 360 126 25 26MT40-ND 1871 14.97 1123 
1600 350 та 25 26MB160A-ND 11.10 8.88 6.66 
600 360 1.26 25 26MT60-ND 18.95 15.16 11.37 
50 420 ДЕ 35 SEEMS 5.31 4.78 255 1000 360 1.26 25 26MT100-ND 21.29 17.03 12.78 
0-34А 100 420 1.2 35 36MB10A-ND 6.56 5.25 3.94 2 2 ` ` 
200 420 1.2 35 36MB20A-ND 6.36 5.09 3.82 1200 360 1.26 25 26MT120-ND 2241 17.93 13.45 
400 420 1:2 35 36MB40A-ND 7.19 5.76 3.84 1400 360 1.26 25 26MT140-ND 24.06 19.25 14.44 
600 420 12 35 36MB60A-ND 7.85 5.88 3.91 1600 360 1.26 25 26MT160-ND 21.50 17.20 12.90 
800 420 12 35 36MB80A-ND 7.46 5.97 3.97 D-63 100 475 1.26 25 36MT10-ND 15.62 12.50 9.37 
1000 420 1.2 35 36MB100A-ND 8.14 6.52 4.15 200 475 1.26 25 36MT20-ND 17.66 14.13 10.60 
1200 | 420 | 12 = SOMBISCASNE 8595 689. 431 400 | 300 | 149 35 36MT40-ND 1690 13.52 9.00 
1400 420 1.2 35 36MB140A-ND 14.73 11.78 7.84 600 475 1.19 35 36MT60-ND 18.15 14.52 10.89 
1600 420 12 35 36MB160A-ND 14.91 11.93 7.94 800 475 1.19 35 36MT80-ND 16.37 1310 9.83 
200 350 14 25 GBPC2502A-ND 287 230 173 1000 475 1.19 35 36MT100-ND 1871 1497 11.23 
25 250 11 52 ERAN Ар 22 S 22: 1200 475 119 35 36MT120-ND 2195 17.56 13.17 
5! A 5 5 d 7 Д 25 

©ВРС-А | 600 | 350 | 14 25 GBPC2506A-ND 293 235 176 1400 | 45 || 119 35 SONA oS AME 
800 350 14 25 GBPC2508A-ND 3.85 3.08 2.31 1600 420 1 35 36MT160-ND 2605 20.84 13.85 
400 420 14 35 GBPC3504A-ND 3.03 242 1.82 INT-A-Pak| 1600 390 25 55 51MT160KB-ND 124.89 112.41 83.06 
600 420 1.1 35 GBPC3506A-ND 3.12 2.50 1.88 1130 1.57 110 113MT160KB-ND 162.56 116.24 104.86 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Internotionol 
төк Rectifier 


10/32 UNF-2A 
Cathode to Stud 


TO-247AC 


A вазе 
Common cathode 
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1 
1 2 


° 
Anode Common Anode 
cathode 


Half-Pak 


Lug Terminal 


Input Rectifier Diodes 


H — 
1/4 287 
UNF-2A 
Cathode to Stud 


41HF (R) 


TO-220AC 
Full Pack 


Base 
Common cathode 
Base 
Cathode 


t 
20 
| 


+ 
14.50 1 
Ж 


Anode Anode 
1 3 1 


Cathode 


3 
Anode 


DO-8 3.97 
7937 9 


114.3 


39. 


А 
15-43 175! 


6.10 9.91 
| 


2. 
4 


| 


9 


Base 
Cathode 


(4) 
[c ) ы, lo 


Anode Anode 
Cathode 


вт 


INT-A-Pak™ 
9.0 
30.0 


SMD-220 


11-1054-4 


ТО-220АС 
Base 
Cathode 


T 

1.40 

1.78 
А 


- 


15.49 


2 


10.54 93.78 


т 


140-1. 42029 


5.08 


19 


+ 
.52 aL 


.51 


ія 


+ 
0 651 890 — 
17.0, .23.023.0 


(1) 
Anode 


Cathode 


5 


$1 
Cathode 14.1 


| З Anode ў 


Anóde Anode 


MAGN-A-Pak™ 


3 Screws 
M8 x 1.25, 
| 


(3) NE, 
20 


(2) 
Anode 


0 


© 3.5 X 2.5 deep- 


both 4 
ends 


74.5 


1.0-both © 47.5 - 2 ples. 
ends. [esc с] 
“аа 


ADD-A-Pak™ 
20.5 | 
F 


35.0, з 
4UNF-2A E Ө 
3-M6 X 1 
TO-218 
Base Base „2 Base 
Common? 
Cathode Cathode ls Cathode 
2. Drain E 
| 3. Зоигсе 1358 
3 1 3 4. Drain й Anode 1 " 3 
М/С Anode N/C Anode 1 Canon 900 
8ET,15ET 15ETH03S Зх 1274 =] -|-ax-75 Cathode 
2х о2.541-- 
TO-247AC/MOD SOT-227 TO-220AB Flipky™ 
10.54 93.78 
e.3.6|15.6- 2 
я — 
I) cé 2 
| 4х7.9 
20. HA 20 + L А. Anode 1524 Anode 
= 1 3 Sie Ball 4 ——— Ball 3 
46 Anode Anode Ел 2588 400 р 
1 9 E 28 40 
iz раг 5545 Cathode | санове 
Чага- 9 Balli^ 7800" “Ваі2 
IFSM(A) | TJ IFSWA) | TJ 
IF | VRRM | VF |@tp=10ms | Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms | Junction Digi-Key Price Each 
Pkg. (А) | (У) (№) Sine Temp (°С) | Рай №. 1 10 100 Pkg. (А) | (V) (№) Sine Temp (°C) | Рай No. 1 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) 12 | 800 | 1.26 265 -65 - 175 12F80-ND 5.56 445 334 
6 400 14 159 -65 - 175 | 6Ғ40-М0 4.04 3.24 243 12 | 800 | 1.26 265 -65 ~ 175 12FR80-ND* 5.56 445 3.34 
6 400 14 159 -65 ~ 175 | 6FR40-ND* 4.04 324 243 D0-4 12 | 1000 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F100-ND 7.59 6.08 4.56 
6 | 1200 | 1.1 159 -65 - 175 | 6FR120-ND* 8.14 6.52 4.89 12 | 1000 | 1.35 230 -65 - 200 1N3673A-ND 8.28 6.63 4.97 
12 50 1.35 230 -65 - 200 1N1199A-ND 3.93 314 2436 12 |1200 |1.26 265 -65 - 175 12F120-ND 6.73 5.39 4.04 
12 | 100 | 1.26 265 -65 - 175 12F10-ND 3.58 2.86 215 15 50 1.5 239 -65 - 190 1N3208-ND 4.83 3.86 290 
12 | 100 |126 265 -65 - 175 12FR10-ND* 3.58 2.86 245 D0-5 15 | 100 15 239 -65 - 190 1N3209-ND 4.83 3.86 2.90 
12 | 100 | 1.35 230 -65 - 200 1N1200A-ND 3.95 316 210 15 | 400 15 239 -65 - 190 1N3212-ND 4.83 3.86 2.90 
12 | 100 | 1.35 230 -65 - 200 1N1200RA-ND* 3.95 316 237 15 | 600 15 239 -65 ~ 190 1N3214-ND 7.50 6.00 450 
12 | 150 | 1.35 230 -65 ~ 200 1N1201A-ND 4.00 320 240 16 | 100 |1.23 350 -65 - 175 16F10-ND 3.63 291 248 
00-4 12 | 200 | 1.26 265 -65 - 175 12F20-ND 3.33 267 2.00 16 | 100 | 1.23 350 -65 - 175 16FR10-ND 3.63 291 2.18 
12 | 200 | 1.26 265 -65 - 175 12FR20-ND* 3.33 267 2.00 16 | 200 | 1.23 350 -65 - 175 16F20-ND 3.66 2.93 220 
12 | 200 |135 230 -65 - 200 1N1202RA-ND* 3.69 295 222 16 | 400 0.9 350 -65 - 175 16F40-ND 4.79 3.88 255 
12 | 300 |135 230 -65 - 200 1N1203RA-ND* 3.58 2.86 245 00-4 16 | 400 0.9 350 -65 - 175 16FR40-ND* 4.79 3.88 2.55 
12 | 400 | 1.26 265 -65 ~ 175 12F40-ND 4.29 3.44 258 16 | 600 |123 350 -65 ~ 175 16F60-ND 5.56 445 3.34 
12 | 400 | 126 265 -65 ~ 175 | _12FR40-ND* 429 344 258 16 | 600 |123 350 -65- 175 | 16FR60-ND 5.56 445 334 
12 | 400 | 1.35 230 -65 - 200 1N1204A-ND 4.50 3.60 270 16 | 800 | 1.23 350 -65 - 175 16FR80-ND 6.05 484 363 
12 | 600 | 1.35 230 -65 - 200 1N1206A-ND 5.34 428 2.85 16 | 1000 |1.23 350 -65 - 175 16F100-ND 8.14 6.52 489 
12 | 600 | 1.26 265 -65 - 175 12F60-ND 5.03 403 3.02 16 | 1000 | 1.23 350 -40 - 150 16FR100-ND 8.14 6.52 4.89 
12 | 600 | 1.26 265 -65 - 175 12FR60-ND* 5.03 403 3.02 16 | 1200 | 123 370 -65 - 175 16F120-ND 6.08 487 325 
265. -ND* 
12 | 600 | 1.35 230 65 - 200 1N1206RA-ND 4.20 336 252] . Anda Sia T tp = 8.3ms +IFSM(A) @ tp- Suis Sine (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 803 


International 


IeRRectifier Input Rectifier Diodes (Солі) 


IFSM(A) TJ IFSM(A) TJ 
IF | VRRM| VF |@tp=10ms | Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF |@tp=10ms | Junction Digi-Key Price Each 

Pkg. | (A) | (V) | (V) | Sine | Тетр(°С)| Part No. 1 10 100 Pkg. |(A)| (V) | (V) | Sine | Тетр(°С)) Part Мо. 1 10 — 100 
16 | 1200 | 123 | 350  |-65-175 | 16FR120-ND 684 548 411 100| 400 | 15 | 2200 |-40-200| 1N3291RA-ND* 2463 1970 1478 
25 | 100 | 13 | 36 | -65-175 | 25F10-ND 418 335 251 100| 500 | 15 | 2200 |-40-200| 1N32928-ND 2543 2034 1526 
25 | 100 | 13 | 356 |-65-175| 25FR10-ND* 498 399 299 100| 500 | 15 | 2200 |-40-200| 1N3292RB-ND* 2543 2034 1526 
25 | 200 | 13 | 356 | -65-175 | 25F20-ND 520 416 312 100 | 500 | 15 | 1550 | 40-200 | 1N3292R-ND* 2180 1745 1309 
25 | 200 | 13 356 -65 ~ 175 | 25FR20-ND* 520 416 312 100 | 600 | 15 1550 | -40-200 | 1N3293-ND 2250 18.00 13.50 
25.400. ВНЕ ВЕ шеша 448 359 269 too] 600 | 15 | 1550 |-40-200| 1N3293R-ND* 2250 1800 1350 

0-4 25 | 400 | 13 356 | -65-175 eon NOR 534 427 3.21 100| 800 | 15 | 2200 |-40-200| 1N3294A-ND 2833 2266 17.00 
2 Hn T. En po = 1 БО an ты аса 100] 800 | 15 | 2200 |-40-200| 1N3294RA-ND* 2833 2266 17.00 
os | 00 13 | 36 | 26 175 Т Бу йш сз ров 100] 800 |15 | 1550 |-40-200| 1N3294-ND 2428 1943 1457 
25 | 1000 | 13 | 356 |-65-175| 25F100-ND 825 660 495 m ed b dn 2 я ай и 5 ме An 
25 | 1000 | 13 | 36  |-65-175 | 25FR100-ND* 825 660 495 л До Ms PREND 5422 oe ° 
os | 4200 | 13. зв | 65.45 M ы 5 л 150] 50 [133] 3570 | -40~200) 1БОКАБА-МО 2025 1620 1245 
os | 1200 | 13 | зв | 26.175 ШУ а 150 | 100 | 1.33 | 3570 | -40-200 | 150K10A-ND 2866 2293 1720 
as | 100 |1z | 40 |-5-190 ШИН 597 47% 358 150| 100 | 1.33 | 3570 | -40-200| 150KR10A-ND* 3149 2520 18.90 
35 | 200 117! 480 | 65.190 | IN1186-ND 58 466 350 150| 200 | 1.33 | 3570 | -40-200 | 150K20A-ND 2463 1970 1478 
35 | 200 17 480 -65 - 190 1N1186R-ND* 5.83 466 350 150 | 300 | 1.33 3570 -40 - 200 150K30A-ND 25.43 2034 15.26 
35 | 300 17 480 -65 - 190 1N1187-ND 6.66 533 400 150 | 300 | 1.33 3570 -40 - 200 150KR30A-ND* 31.08 24.86 18.65 
35 | 400 | 17 | 480 | -65~190 | 1N1188R-ND* 750 600 450 150] 400 | 1.33 | 3570 |-40-200| 150KR40A-ND* 3179 2544 1908 
40 | 5 | 13 | 765 | -65-200  1Ni183R-ND* 597 478 359 150| 600 | 1.33 | 3570 |-40-200| 150KR6OA-ND* 3391 2713 20.35 
40 | 50 | 13 | 765 |-65-200| 1N1183A-ND 656 525 394 150 | 600 | 1.33 | 3570 | -40-200| 150K60A-ND 2498 19.98 1499 
40 | 100 | 13 | 765  |-65-190 | 1N1184RA-ND* 598 478 359 8 | воо | 11 175 | 55-150 | 8EWSOBS-ND 131 105 84 
40 | 100 | 13 570 -65 -160 | 40НҒВ10-М0 443 355 248 DPak 8 | 1000 | 1 200 -55-150 | 8EWS10S-ND 1.02 82 62 
40 | 200 | 13 | 765  |-65-190 | 1N1186RA-ND* 597 478 359 8 | 1200 | 11 175 | 55.150 | 8EWSI28-ND м 043. 9 
40 | 400 | 1.3 | 785 | -65~ 100 ивр 768 615 461 70 | 200 |133 1000 | 40-150 | ТОЕРҒО2-МО 781 625 500 
40 | 200 13| 50 | 65-190 ЫЛАДЫ aa В 70 | 400 |133 | 1000 | -40-150 | 70EPF04-ND 806 645 546 
40 | 200 | 13 | 50 | -65~190 ШАЛЫНЫП 545 436 327 85 | 200 | 1.351 1250 | -40-150 | 85EPFO2-ND 1023 819 655 
40 | 400 | 13 | 570 | -65~190 | 40HFR40-ND* 707 566 425 
40 | 600 | 13 | 765 | -65-190 | 1NI90RA-ND* 838 670 503 PowiRtab 59 | 400 |135 | 1250 | 40-150 ШЕШШ Е Е 
о во та Г о ШЕ ее 85 | 600 [135] 1250 | -40-150| 85EPF06-ND 1153 — 923 738 
40 B ^13 | s 1 esio ШУА aUi. 2220. ede 85 | 1000 | 135 | 1250 | 40-150 | 85EPFIO-ND 1155 924 729 
40 | 1000 | 13 570 -65 - 160 40HFR100-ND 10.09 808 537 Т0-220АС 10 | 800 14 175 -40 - 150 10ETS08-ND 1.98 1.59 1.27 
40 | 1200 | 13 | 595  |-65-190 | 40HF120-NDT 945 756 508 10 | 800 | 14 175 | 40-150 | 10ETSO8S-ND 230 185 148 
40 | 1200 | 13 | 595  |-65-190 | 40HFRI20-ND*t 794 636 423 smp-229 |10 | 1200 | 14 170 | 40-150 | 10ЕТ5125-М0 198 154 116 
40 | 1400 | 13 | 570  |-65-160 | 40HFRI40-ND* 1221 977 733 20 | 800 | 11 260 | -40-150 | 20ETS08S-ND 284 227 182 
60 | 50 | 13 | 860  |-65-200 | 1N2128A-ND 8.9 656 4.92 20 | 1200 | 11 260 |-40-150| 20ETS129-ND 344 275 220 
60 | 100 | 13 | 8600  |-65-190 | 1N2129A-ND 870 696 52 wam | 20 | 800 |14 260 | -40-150 | 20ETSO8-ND 266 244 171 
60 | 200 | 13 860 -65 ~ 190 | 1N2131A-ND 8.63 690 518 20 | 1200 | 11 260 -40 ~ 150 | 20ETS12-ND 249 200 160 

-65- -ND* 

80 | 200 |14) 800 65-190 ШЕШІ 9.66 718 580 10 | воо 11| 10 |-40-150| 10ETSOSFP-ND 191 153 145 
80 | 400 13 | $89  |-65-190 ШШШ ы EE 10 | 1200 | 14 | 170 | 40-150 | 10ЕТ512РР-МО 194 155 117 
60 | 400 | 13 | 860  |-65-190 | 1N2135RA-ND 1293 1035 776 тор |10 |10 | 41 то | 40-150 ЕТО фаў. 3322 i 
60 | 600 |13 | 880 | -65-190 ШОВ 1539 1222 924 I 20 | 400 | 13 | 250 |-40-150| 20ETFO4FP-ND 220 184 138 
60 | 600 | 13 | 860  |-65-190 | 1N2138RA-ND* 15.39 1232 924 
70 | doo |400| 1280 вы ОО r oR. 20 | 800 | 13 | 250 |-40-150| 20ETSOBFP-ND 228 183 137 
[Го asl aao Гаа е 58 se 638470 20 | 1200 | 13 | 250 | -40~150| 2O0ETSI2FP-ND 218 — 175 131 

po |70| 100 |100) 1200 |-65-180 | 7IHF10-ND па 884 663 д Я | н 2 un ЕЕ ДЕ ае = ES 
то | 200 [079] 1200 | -65~150 | 70HF20-ND 844 676 507 : “Ше г " 98. 221 
то | 200 |135 | 1200 | -65-180 | 7OHFR20-ND* 844 676  507| (то-гатасмор 90 | 800 | 11 | 735 | 40-150 | 60EPSOS-ND 980. R 
70 | 600 [135] 1200 | -65-180 | 70HFR60-ND* 1108 — 887 665 60 | 1200 ^11 | 738 |-40-150 ШЕШШ 493 394 355 
20 [80 079] 1200 | 85.150 МЕТ TOU SEES 755 80 | 800 [117] 1450 |-40-150| 80ЕР508-М0 718 572 429 
30 | аю 1135] 1200 | 65.10 ОША D AE ES во | 1200 |117 | 1450 |-40-150| 80ЕР612-М0 811 649 487 
70 | 1000 | 1.35 1200 -65 ~ 180 | 70НҒВ100-М0% 15.07 1206 9.05 D0-9 400 | 2000 | 0.80 8250 -40 ~ 190 | 50400М20Р0-М0 95.02 = = 
то | 1200 | 1.35 | 1250 | -65~180 | 7OHF120-NDt 1628 1298 8.66 КРИК |3800 400 | 086 | 35800 |-40-180| SD3000C04K-ND 28100 19635 165.17 
70 | 1200 [1.35 | 1250 | 65-180 | 7OHFRI20-ND*T 735 548 392 150| 50 [133] 3000 | -40-200| 150KSR5-ND* 2228 1782 13.37 
70 | 1400 | 0.79 1200 -65 - 150 70HF140-ND 17.27 13.82 10.37 150| 50 1.33 3000 -40-200 150К55-М0 2228 17.82 1337 
70 | 1400 |1.35 | 1200 | -65-150  7OHFR140-ND* 1727 1382 1037 150] 100 [133] 3000 | -40-200  150KS10-ND 31.60 2528 18.96 
70 | 1600 | 0.79 | 1200 | -65-150 | 7OHF160-ND 1350 1080 810 150] 200 | 1.33 | 3000 | 40-200  150KS20-ND 2441 1953 14.65 
70 | 1600 | 1.85 | 1200 | 65-150 ШЕТШЕНІБТ НЕ 1418 1134 851 в2 |150 300 | 1.33 | 3000 |-40-200| 150KS30-ND 3416 — 2733 2050 
a3 | 0. | $2 | 1700 | -55-140 тақты Lm a ЗСО 150 | 300 | 138 | 3000 | -40~200| 150KSR30-ND* 3416 2733 2050 
85 | 100 | 1.2 | 1700 | -65-180 ШОЕ 1133 907 640 150| 400 [133] 3000 |-40-200| 150К5В40-М0% 3495 2797 2098 
85 | 200 | 12 | 1700 |-65-180| 85HF20-ND 929 743 558 h i 

150| 400 | 1.33 | 3000 | -40~200) 150KS40-ND 3495 2797 2098 
85 | 200 | 12 | 1700 | -65~180 | 85HFR20-ND* 1202 960 7.22 
150] 600 | 1.33 | 2000 |-40-200| 150KSR60-ND* 3732 2986 2240 
85 | 1400 | 12 | 1700 |-65-180| 85HF140-ND 19.86 1589 11.92 iso | eno | 133 | 3000 | 40.200 М абара oup 35 d 
85 | 400 | 12 | 1700 |-65-180| 85HFR40-ND* 1441 1129 847 | 2 : Г : 
85 | 1600 | 12 | 1700 | -65-180 | 85HFI60-ND 1630 1305 979 50| 50 [15 TM |-45-155 ШШШ 465 372 279 
as | 600 | 12 | 1700 | -65-180 ОО РТ “709 50 | 50 [145] 714  |-65-195 | BAFO5RPP-ND 465 372 279 
a5 | воо | 12 | 1700 | -65-180 | B5HFRGO-ND* 1170 936 702 50 | 100 | 145) 714 | -65~195 | BAFINPP-ND 542 410 307 
85 | воо | 12 | 170 | -65-180  BSHF80-ND 488 951 713 T 50 | 100 [145] 714 | -65-195 | 8AFIRPP-ND* 512 410 307 
85 | воо | 12 | 1700 | -65~180 | 85HFRBO-ND* 1188 951 713 50 | 200 [145] 714 | -65-195 | 8AF2NPP-ND 553 443 332 
85 | 800 = 1700 -65 - 180 86HF80-ND 19.92 1594 11.96 50 | 200 |145 714 -65 - 195 8AF2RPP-ND 5.53 443 3.32 
85 |1200 | 12 | 1700 |-65-180| 85HF20-ND 1441 1153 — 865 50 | 400 [145] 714 | 65-195 | ВАРАМРР-МО 608 487 365 
85 |1200 | 12 | 1700 |-65-180| 85HFRI20-ND* 1865 14.92 11.19 50 | 400 [145] 714 | -65-195 | 8AF4RPP-ND 608 487 365 
85 | 1400 | 12 | 1700 | -65~150 | 85HFRI40-ND* 19.86 1589 11.92 mrapa |188 1200 |073] 4200 | 40-150 | IRKD166/12-ND 7720 6408 5404 
85 | 1600 | 12 1700 -65 ~ 150 | 85HFRT60-ND* 16.30 13.05 979 a |230 | 400 | 0.83 | 5765 -40-150 | IRKJ236/04-ND 110.91 — 8873 68.26 
85 | 1600 | — 1700 | -65~150 | 86HFRÍ60-ND* 2532 2026 1520 ADD-A-pak | 90 | 400 [092] 1680 | 40-150 | IRKC56/04A-ND 3810 3048 2427 
40 | 200 [070] 570 |-65-190| 41HF20-ND 777 622 467 60 | 600 [103] 1680 |-40-150| IRKC56/06A-ND 4147 3318 2862 
40 | 600 [070] 570  |-65-190 | 41HF60-ND 10.62 850 638 н 
Fast Ri Diod. 

AH |40 | 800 [070] 570 | -65-190 | 41HF80-ND 1173 939 704 SD er MTM 
40 | воо |070 | 570  |-65-190 | 41HFR80-ND* 1173 939 704 6 50 |14 72 | 365-150 ШЫП 613 490 3.68 
40 | 1000 |070) 570  |-65-190 | 41HF100-ND 12.9 1040 7.80 6 | 100 |14 72 -65-150 | 13880-40 618 494 3 
то | 400 |1.00 | 1200 | 65-180 | 71HF40-ND 945 756 547 6 | 20 |14 | 72 | -65~ 150 ШШШ 820: “4387 2472 
то | 400 |100| 1200 |-65-180| 71HFR40-ND* 13.32 1066 800 6 | 600 14| 110 | -65-150 166050211) 693 554 446 

ТІНЕ то | 600 [100] 1200 | -65~180 | 71HF60-ND 1443 1155 866 6 |1000 | 1.4 | 115 | 40-150  6FL100505-ND 719 S575 383 
70 | 1000 |1.00 | 1200 |-65-180 | 71HFR100-ND* 1878 15.03 1127 12 | 100 | 14 | 145 | -65-150] 1N3890R-ND 630 504 378 
то | 1200 | 1.00 | 1200 |-65-180| 7IHFRI20-ND* 2004 1604 1208 00-4 12 | 100 | 1.4 | 145 | -65-150| 12FL10S02-ND 5.61 449 337 
100| 100 | 15 2200 -40-200 | 1N3288RA-ND* 22.30 17.84 13.38 12 | 100 | 14 145 -65-150 | 1N3890-ND 449 360 270 
100 | 100 | 15 | 1550 |-40-200| 1N3288R-ND* 1901 15.21 1141 12 | 200 | 14 | 145 | -65-150 | 12FL20802-ND 622 498 373 

ров |100| 200 | 15 | 2200 | -40-200 | 1N3289RA-ND 2338 1870 1403 12 | 200 | 14 | 145 | -65-150| 1N3891-ND 530 424 3.18 
100| 300 | 15 | 2200 | -40~200 | 1N3290A-ND 2405 1924 1443 12 | 400 | 14 | 145 |-65-150| 12FL40802-ND 767 644 46 
100 | 300 1.5 2200 -40 ~ 200 1N3290RA-ND* 24.05 1924 1443 12 | 400 14 145 -65 - 150 12Ғ1В40502-М0% 7.67 614 461 
100 | 300 | 15 | 1550 |-40-200| 1N3290-ND 2061 1649 1237 12 | 600 | 14 | 145 | -65-150 | 12FL60502-ND 655 524 393 
100 | 300 | 1.5 1550 -40-200 | 1N3290R-ND* 28.00 2240 16.80 | + anode to stud + tp = 8.3ms t IFSM(A) Ф ір- 5ys Sine (Continued) 
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nternational газ А 
IeRRectifier Input Rectifier Diodes (Cont.) 
IFSM(A) TJ IFSM(A) TJ 
IF | VRRM| VF |@tp=10ms | Junction Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms | Junction Digi-Key Price Each 
Pkg. (9| (М) | м Sine | Temp(*C)| Part No. 1 10 — 100 Pkg. (9| (М) |(\) Sine | Temp(*C)| Рай №. 1 10 100 
12 | 1000 | 14 145 -65-150 | 12Ғ1100505-М0 1070 856 642 30 | 1000 | 12 350 -40-150 | 30EPFiO-ND 369 295 222 
12 |1000 | 14 145 -65-150 | 12FLR100S05-ND* 1070 856 642 30 | 1200 | 12 350 -40-150 | 30EPFi2-ND 492 394 296 
16 | 200 | 14 180 -65-150 | 16FL20S02-ND 652 522 392 40 | 400 [125] 400 -40-150 | 4OEPFO4-ND 454 363 273 
16 | 200 | 14 180 -65-150 | 16FLR20S02-ND* 665 532 3.99 40 | 600 [125] 400 -40 ~ 150 | 40ЕРҒО6-М0 495 396 297 
00-4 16 | 400 1.4 180 -65 - 150 16FL40S02-ND 8.06 645 484 40 | 1000 | 125 400 -40 - 150 A40EPF10-ND 5.42 434 326 
16 | 600 | 14 180 -65-150 | 16Ғ160502-М0 685 549 442 40 | 1200 |1.25 | 400 -40-150 | 40EPF12-ND 551 441 331 
16 | 600 | 14 180 -65-150 | 16FL60S05-ND 751 601 451 60 | 200 | 13 700 -40-150 | 60EPFO2-ND 811 649 487 
16 | 800 | 14 180 -65-150 | 16FL80S05-ND 831 6.65 4.99  |TO-247AC/MOD| 60 | 400 | 13 700 -40-150 | 60ЕРҒ04-М0 811 649 487 
16 | 1000 | 14 180 -65-150 | 16FL100S05-ND 865 692 5.19 60 | 600 | 13 700 -40-150 | 60EPF06-ND 858 682 512 
16 | 1000 | 14 180 -65-150 | 16FLR100S05-ND* 1119 806 672 60 [1000 | 13 700 740-150 | GOEPFIO-ND 743 594 446 
20 | 100 [1.65 | 240 -40-125 | IRD3900-ND 675 540 405 60 | 1200 | 13 700 -40-150 | 60EPFi2-ND 695 557 448 
20 | 200 |1.65 | 240 -40-125 | IRD3901-ND 627 502 377 80 | 200 | 1.2 800 -40-150 | 80EPFO2-ND 1183 946 740 
20 | 200 |1.65 | 240 -40-125 | IRD3901R-ND* 627 502 377 80 | 400 | 12 800 -40-150 | 80EPF04-ND 11.83 946 740 
20 | 300 |1.65 | 240 -40- 125 | IRD3902-ND 844 675 5.07 80 | 600 | 12 800 -40-150 | 80EPF06-ND 1111 889 667 
20 | 400 |165 | 240 -40 ~ 125 | IRD3903-ND 918 735 55 80 | 1000 | 12 800 40-150 | 80EPF10-ND 1037 830 623 
20 | 400 [1.65 | 240 -40 ~125 | IRD3903R-ND* 918 735 551 80 | 1200 | 12 800 -40-150 | 80EPFi2-ND 1185 949 712 
30 | 200 |145 | 400 | 40-150 | 30HFU-200-ND 1161 929 697 TO-252AA | 8 |1200 | 12 170 | -40-150| 8EWFI2S-ND 182 146 109 
90/40 da 40 40-150 ЗОРО "E NE 70 | 600 | 15 | 400 |-55-150| HFA7ONHGOR-ND* 2603 2083 1562 
; 5% Ей ў ў | 90 | 400 | 13 600 -55-150 | HFA9ONH4OR-ND* 3375 2700 2025 
30 | 200 |1.45 | 400 -40-150 | 3OHFUR-200-ND* 1161 929 697 
Half-Pak |105 | 600 | 15 600 -55-150 | HFA105NH6OR-ND* 38.33 3066 23.00 
30 200 | 18 285 | -40~ 125 | IRD3911-ND 823 658 494 135 | 400 | 13 900 | -55-150 | HFA135NH40R-ND* 3960 3168 2376 
30 300 | 1.8 285 | -40-125| IRD391 ane 210 388 228 140 | 600 | 16 800 | -55-150 | НҒА140МН608-М0% 4860 3888 2946 
92/40/18) m mE 875 780 385) [_PowiRtad |70 [1200 |14 | 700 | 40-150 | 7OEPFIZ-ND 779 623 468 
40 | 1000 |195 | 400 -40- 125 | 40HFL100S05-ND 4473 1179 884| | MAGN-A-Pak |250 | 600 | 0.98 | 8000 | -40-150| IRKEL240-06S10-ND 154.68 11060 9977 
40 | 400 |195 | 400 | -40-125 | 40HFL40S05-ND 1262 1040 758 i 1 | 40 |038| 250 |-55-150| IRI40CSPCT-NDE 63 48 3 
40 | 600 | 12 420 | 40-150 | 40HFL60S02-ND 1107 886 591 S 1 | 40 |038) 250 | -55-150) IRI40CSPTR-NDi 1830.00/6,000 
40 | 600 |195 | 400 -40-125 | 40HFLG0SO5-ND 1441 1129 847 Ultrafast Diodes 
40 | 800 |195 | 400 -40-125 | 40HFL80S05-ND 1565 1252 939 15 | 200 |105] 200 -65-175 | MURB1520-ND 138 110 83 
40 | 100 |1.95 | 400 -40-125 | _40HFLR10S05-ND* 998 799 599 16 | 200 |0.975| 100 -65-175 | MURB1620CT-ND 1.19 96 72 
40 | 200 |195 | 400 -40-125 | 40HFLR20S02-ND* 1180 944 708 20 | 200 [085 100 -65 ~ 175 | MURB2020CT-ND 1.24 99 275 
40 | 400 |195 | 400 -40 ~ 125 | 40HFLR40S02-ND* 1386 11.09 8.32 8 | 200 0.975) 100 -65 ~ 175 | MURB820-ND .90 72 54 
40 | 600 |195 | 400 -40-125 | 4AOHFLR60S02-ND* 1513 1210 908 8 | 300 |125 | 100 -65 - 175 | 8ETHO3S-ND 1.29 68 62 
40 | 600 |195 | 400 -40-125 | 40HFLRG0SO5-ND* 1441 1129 847 8 | 600 |096| 175 -65-175 | 8ETLOGS-ND 172 108 78 
40 | 800 |1.95 | 400 -40-125 | 40HFLRB0SO5-ND* 1565 12.50 939 8 | 400 | 13 100 -65~175 | 8ETUO4S-ND 1.40 76 48 
60 | 100 | 15 700 -40~ 125 | GOHFU-100-ND 1268 1045 761 Dabak 8 | 600 | 24 90 -65 - 175 | 8ETHO6S-ND 1.48 78 лі 
00-5 60 | 200 | 15 700 -40-125 | G0HFU-200-ND 1392 1144 835 8 | 600 | 23 110 -65 - 175 | 8ETX06S-ND 197 129 99 
60 | 400 | 15 700 -40-125 | 60HFU-400-ND 16.50 13.20 9.90 8 | 600 | 23 110 -65 ~ 175 | 8ETXOGSTRLTR-ND 672.80/800 
60 | 600 | 15 700 -40-125 | G0HFU-600-ND 1925 1540 11.55 8 | 600 | 23 110 -65 - 175 | 8ETXOGSTRRTR-ND 672.80/800 
60 | 300 | 15 700 -40 ~ 125 | GOHFUR-300-ND* 1513 1210 9.08 15 | 300 |125 | 140 -65~175 | 15ETHO3S-ND 231 131 107 
70 | 100 |185 | 700 -40-125 | 7OHFL10S02-ND 1535 1228 921 15 | 600 | 22 120 -65-175 | 15ETHO6S-ND 181 103 84 
70 | 400 |185 | 700 -40-125 | 7OHFL40S05-ND 1529 12.24 9.18 15 | 600 |0.99 | 250 -65-175 | 15ETLOGS-ND 200 125 93 
70 | 600 |1.85 | 700 -40-125 | 7OHFL60S02-ND 1370 1097 823 15 | 600 | 23 170 -65 ~ 175 | 15ETX06S-ND 235 153 1.18 
70 800 1.85 700 -40 - 125 70HFL80S05-ND 13.94 11.16 8.37 20 | 300 1.05 120 -65 - 175 20CTHO3S-ND 273 1.80 1.37 
70 | 1000 | 1.85 700 -40 - 125 70HFLR100S05-ND* 1925 1540 1155 30 | 200 0.92 200 -65 - 175 30CTHO2S-ND 2.81 1.92 1.45 
70 | 1000 | 1.2 730 -40~ 150 | 70HFL100S05-ND 1925 1540 1025 15 | 200 [1.05 | 200 -65-175 | MURI1520IR-ND 182 118 90 
70 200 1.85 700 -40 ~ 125 70HFLR20S02-ND* 1592 1274 9.56 8 200 10.975 100 -65 ~ 175 MUR820IR-ND .83 67 150 
70 400 1.85 700 -40-125 70НҒІ.В40502-М0% 16.80 1345 10.09 8 300 1.25 100 -65 - 175 8ETHO3-ND 146 .62 155 
70 | 400 |1.85 700 -40-125 70HFLR40S05-ND* 1529 12.24 9.18 8 600 | 0.96 175 -65 ~ 175 8ETLO6-ND 1.66 1.04 175 
70 | 600 |1.85 700 -40 - 125 70HFLR60S02-ND* 17.71 1417 10.63 8 400 13 100 -65 ~ 175 8ETU04-ND 1.78 .97 .87 
85 | 100 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFL10S02-ND 15.90 1272 9.54 TO-220AC 8 600 24 90 -65 ~ 175 8ETH06-ND 1.50 .80 171 
85 | 200 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFL20S02-ND 16.58 1327 9.95 8 600 23 110 -65 ~ 175 8ETX06-ND 1.86 1.20 .92 
85 | 600 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFL60S02-ND 16.52 1322 9.91 15 | 600 22 120 -65 ~ 175 15ETH06-ND 1.63 .86 78 
85 | 600 | 1.76 1100 -40 ~ 125 85HFL60S05-ND 2118 16.94 12.71 15 | 600 |099 250 -65 ~ 175 15ETL06-ND 249 137 102 
85 | 1000 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFLR100S05-ND* 24.97 19.98 14.99 15 | 600 23 170 -65 - 175 15ETX06-ND 248 141 1.09 
85 | 100 |176 | 1100 | 40-125 | 85HFLR10S02-ND* 1590 1272 954 30| 600 | 26 200 -65-175 | 30ETHO6-ND 324 225 175 
85 | 200 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFLR20S02-ND* 16.58 1327 9.95 10 | 200 | 1.25 50 -65 - 175 MUR1020CT-ND 147 194 171 
85 | 400 | 1.76 1100 -40-125 85HFLR40S02-ND* 1917 1534 1151 20 | 200 |085 100 -65 - 175 MUR2020CT-ND 147 94 71 
85 | 600 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFLR60S02-ND* 22.44 17.96 13.47 TO-220AB 20 | 300 | 1.05 120 -65 - 175 20CTHO3-ND 2.55 1.68 128 
85 | 600 | 1.76 1100 -40 - 125 85HFLR60S05-ND* 2118 16.94 1271 30 200 | 0.92 200 -65 - 175 30CTHO2-ND 2.80 1.84 1.40 
85 | 800 [176 | 1100 | -40-125 | 85HFLR80S05-ND* 2195 17.56 1347 30 | 300 | 10 150 -65-175 | 30СТН03-М0 301 198 151 
8 | 200 | 12 200 -40-150 | BEWF02S-ND 165 13 94 8 | 300 |125| 100 -65-175 | 8ETHO3-1-ND 209 140 99 
8 | 400 | 12 200 -40-150 | 8EWFO4S-ND 171 137 97 8 | 600 [096] 175 -65-175 | 8ETLO6-1-ND 173 109 78 
DPak 8 | 600 | 12 200 -40-150 | 8EWFOGS-ND 163 130 296 8 | 400 | 13 100 -65-175 | BETU04-1-ND 208 140 99 
8 | 600 | 12 200 -40-150 | B8EWFOGSTRL-ND 3075.00/3,000 8 | 600 | 24 90 -65~175 | ВЕТН06-1-М0 209 140 .99 
8 | 1000 | 113 | 170 -40-150 | B8EWFIOS-ND 140 143 99 8 | 600 | 23 110 -65 ~ 175 | 8ETX06-1-ND 193 126 97 
10 | 200 | 12 160 -40-150 | 10ETFO2S-ND 231 185 150 15 | 200 [1.05 | 200 -65-175 | MURB1520-1-ND 138 110 83 
10 | 400 | 12 160 -40-150 | 10ETFO4S-ND 231 185 1.60 16 | 200 [0975] 100 -65-175 | MURB1620CT-1-ND 1.19 96 7 
10 | 600 |12 | 160 | 40-150 | 10ETFO6S-ND 250 201 172 T0262 ^50 | 200 |085 | 100 | -65-175 | MURB2020CT-1-ND 124 — 99 75 
10 | 1000 | 1.33 | 160 -40-150 | 10ЕТР105-М0 234 187 141 15 | 300 [125] 140 -65-175 | 15ETH03-1-ND 231 131 107 
10 | 1200 | 1.33 | 160 -40-150 | 10ETFI2S-ND 234 188 141 15 | 600 | 22 120 -65-175 | 15ETH06-1-ND 181 103 8 
$М0-220 [20 | 200 | 12 355 -40-150 | 2O0ETFO2S-ND 363 291 242 15 | 600 [0.98 | 250 -65-175 | 15ETLO6-1-ND 215 134 100 
20 400 1:3: 250 -40 ~ 150 20ETF04S-ND 3.63 2.91 2.18 15 | 600 23 170 -65 - 175 15ETX06-1-ND 2.35 1.53 1.18 
20 | 600 | 13 250 -40-150 | 20ЕТҒ065-М0 345 252 1.89 25 | 200 | — 100 -65-175 | MURB820-1-ND 140 80 68 
20 | 800 | 13 250 -40-150 | 20ETFO8S-ND 402 322 241 20 | 300 [105] 120 -65~175 | 20CTHO3-1-ND 255 168 1.28 
20 | 1000 | 1.3 250 -40~ 150 | 20ETF10S-ND 3.33 267 200 30 | 200 |092 200 -65 ~ 175 | 30CTH02-1-ND 277 189 143 
20 | 1200 [13 | 250 | 40-150 | 20ETF12S-ND 407 306 245 To-218 |35 | 200 [109] 300 | -55-175 | 7OCRUOZ-ND 739 528 428 
10 | 200 | 12 150 | 40-150 | 10ETFO2-ND 215 172 129  T0-247AC/MOD зо | 300 | 125 | 300 | 65-175 | ЗОЕРНОЗ-МО 188 107 47 
10 | 400 | 12 160 -40-150 | 10ETFO4-ND 195 156 1.34 
io. 600: [12 10 240. 150 | ОШО bape Чара фо 30 | 300 [1.25 | 300 -65-175 | 30CPH03-ND 191 109 89 
TO-247AC |30 | 400 | 125 | 400 -65-175 | 30CPUO4-ND 249 174 132 
10 | 1000 | 12 150 -40 ~ 150 | 10ETFI0-ND 247 174 131 
40 |-4900. | 42 180 240.150 ТЕЛІП 284 21) 159 (А) 30 | 200 |105| 200 -65 ~ 175 | MUR3020WTIR-ND 268 215 161 
60 | 600 |1.35 | 600 -55 ~ 175 | 60APUOG-ND 929 652 522 
TO-220AC |20 | 200 | 12 150 -40-150 | 20ETFO2-ND 344 275 2.07 
20 | 400 |12 | 150 | 40-150 | 20ETF04-ND 34 275 207| | то-атас | 60 | 200 |108] 500 | 55-175 | G0APUOZ-ND MS 242 
20 600 | 12 | 150 | -40~150 | 20ETFO6-ND 304 243 183 (B) 60 | 400 |125 400 | -55-175 | ОАА 426 305 247 
60 | 600 |1.35 | 600 -55~175 | 60EPUOG-ND 929 652 522 
20 | 800 | 12 150 -40-150 | 20ETFO8-ND 344 275 207 
20 | 1000 | 12 150 -40- 150 | 20ETF10-ND 314 251 189 60 | 200 [108] 800 -55-175 | GOEPU02-ND 417 299 242 
20 | 1200 | 12 150 -40~ 150 | 20ETF12-ND 382 306 230 | |Т0-247АС/М00| 60 | 400 |1.25 | 400 -55 ~ 175 | 60EPU04-ND 426 305 247 
Tozoacep |20 | 200 | 12 | 300 |-40-150| 20ETFO2FP-ND 205 164 123 30 | 600 | 26 | 60 -5-1/5 MESOERHOO:ND 295 26 160 
20 | 600 | 12 300 -40-150 | 20ETFOGFP-ND 210 168 126 sot-227 |100] 40 | — 1300 |-55-150 | UFB200FA40-ND 2926 2261 19.56 
30 200 112 315 40-150 | 30CPFO2-ND 399 319 200 240| 200 | — 1700 | -55-150 | UFB200FA20-ND 2759 2132 1844 
30 | 400 | 12 350 -40~150 | 30CPF04-ND 399 349 240 Рона |150| 200 |113’ 1600 |-55-175 | 150EBUO2-ND 1398 1007 839 
30 | 600 | 12 350 -40- 150 | 30CPF06-ND 3.94 315 1.94 150 | 400 13 1500 -55 ~ 175 | 150EBU04-ND 8.08 582 485 
TO-247AC |30 | 1000 | 1.41 350 -40-150 | 30CPF10-ND 369 295 222 8 | 600 [096] 175 -65-175 | 8ETLOGFP-ND 181 113 84 
(B) 60 | 200 | 13 700 -40-150 | 60СРЕО2-МО 811 649 487 8 | 600 | 23 110 -65~ 175 | 8ETXOGFP-ND 258 168 1.30 
60 | 400 | 13 700 -40-150 | 60CPFO4-ND 697 558 419) | To-220acpp | 15 | 600 0.99 | 250 765-175 | 15ETLOGFP-ND 238 152 116 
60 | 1000 | 13 700 -40-150 | 60CPF10-ND 743 504 446 15 | 600 |23 170 :65-175 | 15ETXO6FP-ND 275 181 142 
60 | 1200 | 13 700 -40-150 | 60CPF12-ND 850 680 510 20 300 [105] 120 -65- 175 | 20СТНОЗЕР-МО 287 189 1.44 
газатасмаг 30 | 20 | 12 350 40-150 | -30EPFO2-ND 399 319 240 30 | 200 |092 200 -65~175 | 30CTHO2FP-ND 304 207 157 
30 | 600 | 12 350 -40-150 | ЗОЕРЕО6-МО 413 330 248] . A ode to stud t tp-8.3ms £IFSM(A) @ tp= Sus Sine 
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DIODES, Glass Passivated Bridge Rectifiers ааа i 


INCORPORATED 


Storage Temperature: -65°C ~ 150°C 


Maximum Maximum | Maximum |Maximum| Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Reverse Current Voltage Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Drop (V) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series 
200 30 1.15 -55 - 150 RH02DICT-ND 1.08 .87 .65 RH02DITR-ND 342.00/M 
1 0.5 400 30 1.15 -55 - 150 RH04DICT-ND .96 77 .58 RHO4DITR-ND 319.00/M 
600 30 1.15 -55 - 150 RH06DICT-ND .86 .68 .52 RHO6DITR-ND 338.00/M 
HD Series 
100 30 1.0 -55 ~ 150 HDO1DICT-ND 70 56 42 HDO1DITR-ND 210.00/M 
200 30 1.0 -55 - 150 HD02DICT-ND .60 48 .36 HD02DITR-ND 200.00/M 
1 0.8 400 30 1.0 -55 - 150 HD04DICT-ND .64 52 39 HDO4DITR-ND 213.00/M 
600 30 1.0 -55 ~ 150 HDO6DICT-ND 68 55 41 HD06DITR-ND 226.00/M 
Fig. 2 — DF-S Series 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Reverse Current Forward Range Digi-Key Price Each Pricing* = 8.46 —=| 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) (°С) Part No. 1 10 100 500 1,500 a 
DF-S Series 2.59 
і 
50 50 14 -65 - 150 DF15005SDICT-ND .84 .68 51 .35 305.00/M L. 
100 50 14 -65 - 150 DF1501SDICT-ND .84 .68 51 .35 305.00/M 5.217 
2 1.5 200 50 14 -65 - 150 DF1502SDICT-ND .84 .68 51 35 305.00/М 
` 400 50 14 -65 - 150 DF1504SDICT-ND .84 .68 51 .35 305.00/M 
600 50 аа -65 ~ 150 DF1506SDICT-ND .96 77 58 40 348.00/M 
1000 50 14 -65 - 150 DF1510SDICT-ND .89 71 154 40 359.00/М Л 
Д Т» 
* For Tape and Reel рап number, change CT-ND to TR-ND. |“_ 10.29 ІК 1.52 
Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°С) Рагї №. 1 10 100 500 
DF-S Series 
50 50 14 -65 - 150 DF005SDI-ND .76 .61 46 132 
100 50 11 -65 - 150 DF01SDI-ND 76 .61 46 132 
200 50 1.1 -65 - 150 DF02SDI-ND 76 .61 46 132 
2 1.0 400 50 LER -65 - 150 DF04SDI-ND .76 .61 46 132 
600 50 1.1 -65 - 150 DF06SDI-ND .88 171 53 137 
800 50 1.1 -65 - 150 DF08SDI-ND .96 77 58 40 
1000 50 1 -65 - 150 DF10SDI-ND .96 СА 58 .40 
DF-M Series 
50 45 1.1 -65 - 150 DF005MDI-ND .60 .48 36 25 
100 45 1.1 -65 - 150 DF01MDI-ND .60 48 36 25 
200 45 1.1 -65 - 150 DF02MDI-ND .60 48 36 25 
3 1.0 400 45 1.1 -65 - 150 DF04MDI-ND .60 .48 .36 25 
600 45 аа -65 - 150 DF06MDI-ND .72 .58 44 130 
800 45 1.1 -65 - 150 DF08MDI-ND .80 .64 48 33 
1000 45 1.1 -65 - 150 DF10MDI-ND .80 .64 48 33 
WxxG Series 
50 50 1.0 -65 ~ 150 WOO5GDI-ND 65 52 139 24 
100 50 1.0 -65 ~ 150 W01GDI-ND 70 56 42 26 
200 50 1.0 -65 ~ 150 WO2GDI-ND .60 48 .36 25 
4 1:5 400 50 1.0 -65 - 150 WO4GDI-ND 64 52 139 27 
600 50 1.0 -65 - 150 W06GDI-ND .68 55 41 29 
800 50 1.0 -65 - 150 WO8GDI-ND 70 56 42 26 
1000 50 1.0 -65 ~ 150 W10GDI-ND 72 .58 44 130 
KBP Series 
50 40 14 -55 ~ 125 KBP005G-ND 1.08 .87 .65 45 
100 40 1d -55 ~ 125 KBP01G-ND .94 .82 .63 42 
200 40 Л -55 - 125 KBP02G-ND .98 .85 :65 44 
1.5 400 40 1.1 -55 - 125 KBP04G-ND 1.01 .88 .68 45 
600 40 14 -55 ~ 125 KBP06G-ND 1.05 .91 70 47 
800 40 1-1 -55 ~ 125 KBP08G-ND 1.13 .98 75 .50 
5 1000 40 121 -55 - 125 KBP10G-ND 1.20 1.04 .80 .54 
50 65 A -65 - 150 KBP2005GDI-ND 1.08 .87 :65 45 
100 65 їл -65 - 150 KBP201GDI-ND .94 .82 63 42 
20 200 65 1.1 -65 - 150 KBP202GDI-ND .98 .85 :65 44 
ў 400 65 11 -65 - 150 KBP204GDI-ND 1.01 .88 .68 45 
600 65 їл -65 - 150 KBP206GDI-ND 1.05 91 70 47 
1000 65 1.1 -65 - 150 KBP210GDI-ND 1.20 1.04 .80 54 
GBU Series 
100 150 1.0 -55 ~ 150 GBU401DI-ND 1.35 1.07 82 .60 
4.0 400 150 1.0 -55 ~ 150 GBU404DI-ND 1.42 1.12 .86 .63 
1000 150 1.0 -55 - 150 GBU410DI-ND 1.38 1.08 .85 .69 
100 175 1.0 -55 - 150 GBU601DI-ND 1.55 1.23 .94 .69 
6.0 400 175 1.0 -55 - 150 GBU604DI-ND 1.62 1.28 .98 .72 
6 1000 175 1.0 -55 - 150 GBU610DI-ND 1.51 1.18 .93 .76 
50 200 1.0 -55 - 150 GBU8005DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 200 1.0 -55 - 150 GBU801DI-ND 1.40 1.10 87 171 -- 
аб 200 200 10 -55 - 150 GBU802DI-ND 1489 — 142 8 72 аба gi 
400 200 1.0 -55 - 150 GBU804DI-ND 1.46 1.14 .90 73 4.06 
600 200 1.0 -55 - 150 GBU806DI-ND 1.51 1.18 93 76 
1000 200 1.0 -55 - 150 GBU810DI-ND 1.70 1.33 1.05 .86 
9 Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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Э. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont) 


Fig. 6 — GBU Series 


Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°С) Part No. 1 10 100 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 - 150 GBJ6005DI-ND 1.73 1.35 1.07 
100 170 1.0 -65 - 150 GBJ601DI-ND 1.78 1.39 1.10 
200 170 1.0 -65 - 150 GBJ602DI-ND 1.81 1.41 1.12 
5% 400 170 1.0 -65 - 150 GBJ604DI-ND 1.84 1.43 1.13 
600 170 1.0 -65 - 150 GBJ606DI-ND 1.89 1.47 1.17 
1000 170 1.0 -65 - 150 GBJ610DI-ND 2.05 1.60 1.27 
50 170 10 -65 - 150 | GBJ8005DI-ND 1.84 1.43 1.13 
100 170 1.0 -65 - 150 GBJ801DI-ND 1.89 1.47 1.17 
200 170 1.0 -65 - 150 GBJ802DI-ND 1.92 1.50 1.18 
ee 400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ804DI-ND 1.94 1.52 1.20 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ806DI-ND 2.00 1.56 1.28 
1000 170 1.0 -65 - 150 GBJ810DI-ND 2.21 1.78 1.37 
50 170 1.05 -65 ~ 150 | GBJ10005-FDI-NDO NEW! | 2.13 1.78 1.50 
200 170 1.05 -65 - 150 GBJ1002DI-ND 2.00 1.56 1.23 
10 400 170 1.05 -65 - 150 GBJ1004DI-ND 2.03 1.58 1.25 
600 170 1.05 -65 - 150 GBJ1006DI-ND 2.08 1.62 1.28 
7 1000 170 1.05 -65 - 150 GBJ1010DI-ND 2.38 1.85 1.47 
50 240 1.05 -65 - 150 GBJ15005-FDI-ND0 NEW! 2.31 1.93 1.62 
100 240 1.05 -65 - 150 GBJ1501DI-ND 2.16 1.68 1.33 
200 240 1.05 -65 - 150 GBJ1502DI-ND 2.19 1.71 1.35 
15 400 240 1.05 -65 - 150 GBJ1504DI-ND 2.21 1.73 1.37 
600 240 1.05 -65 - 150 GBJ1506DI-ND 2.27 1.77 1.40 
1000 240 1.05 -65 - 150 GBJ1510DI-ND 2.48 1.94 1.53 
50 240 1.05 -65 - 150 GBJ20005DI-ND 2.13 1.66 1.32 
100 240 1.05 -65 - 150 GBJ2001DI-ND 2.19 1.71 1.35 
20 200 240 1.05 -65 - 150 GBJ2002DI-ND 2.21 1.73 1.37 
400 240 1.05 -65 - 150 GBJ2004DI-ND 2.27 1.77 1.40 
600 240 1.05 -65 - 150 GBJ2006DI-ND 2.32 1.81 1.43 
1000 240 1.05 -65 - 150 GBJ2010DI-ND 2.51 1.96 1.55 
50 350 1.05 -65 - 150 GBJ25005DI-ND 2.32 1.81 1.43 
100 350 1.05 -65 - 150 GBJ2501DI-ND 2.38 1.85 1.47 
200 350 1.05 -65 - 150 GBJ2502DI-ND 2.46 1.92 1.52 
25 400 350 1.05 -65 - 150 GBJ2504DI-ND 2.51 1.96 1.55 
600 350 1.05 -65 - 150 GBJ2506DI-ND 2.57 2.00 1.58 
1000 350 1.05 -65 - 150 GBJ2510DI-ND 2.35 1.89 1.53 
GBPC Series 
50 300 т -65 - 150 GBPC15005DI-ND 2.30 1.85 1.50 
100 300 1.1 -55 - 150 GBPC1501DI-ND 2.65 2.13 1.78 
200 300 221, -55 ~ 150 GBPC1502DI-ND 2.76 2.22 1.80 
15.0 400 300 1.4 -55 - 150 GBPC1504DI-ND 2.88 2.32 1.88 
600 300 act -55 - 150 GBPC1506DI-ND 2.88 2.32 1.88 
800 300 14 -55 - 150 GBPC1508DI-ND 3.11 2.50 2.03 
1000 300 1.1 -55 - 150 GBPC1510DI-ND 3.22 2.59 2.10 
100 300 t1 -55 ~ 150 GBPC2501DI-ND 2.76 2.22 1.80 
200 300 a -55 - 150 GBPC2502DI-ND 2.88 2.32 1.88 
8 25.0 400 300 1.1 -55 - 150 GBPC2504DI-ND 2.88 2.32 1.88 
600 300 1:1 -55 ~ 150 GBPC2506DI-ND 2.88 2.32 1.88 
800 300 W -55 - 150 GBPC2508DI-ND 3.22 2.59 2.10 
1000 300 1.1 -55 - 150 GBPC2510DI-ND 3.22 2.59 2.10 
100 400 14 -55- 150 | GBPC3501DI-ND 2.99 241 1.95 
200 400 АЛ -55 - 150 GBPC3502DI-ND 8.11 2.50 2.03 
400 400 1.1 -55 - 150 GBPC3504DI-ND 3.22 2.59 2.10 
35.0 600 400 131 -55 - 150 GBPC3506DI-ND 3.22 2.59 2.10 
800 400 1.1 -55 - 150 GBPC3508DI-ND 3.45 2.78 2.25 
1000 400 1.1 -55 - 150 GBPC3510DI-ND 3.57 2.87 2.33 


9 Lead Free/RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Operating Temperature: -55°C - 125*C 


Storage Temperature: -55°C - 150*C 


Max. Average | Max. Peak Max. Surge | Max. Reverse | Max. Forward 
Rectified Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 
Fig. | Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (uA) Peak (V) Part No. 11 10 100 500 
50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.32 1.04 .80 .58 
100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.32 1.04 .80 58 
1 4.0 200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.32 1.04 .80 58 
400 200 10.0 1.0 RS404LDI-ND 1.32 1.04 .80 .58 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-ND 1.35 1.05 .83 .68 
50 200 10.0 1.0 PB605DI-ND 1.49 1.17 .90 .66 
100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.49 1.17 190 .66 
2 6.0 200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 1.49 1.17 .90 .66 
400 200 10.0 1.0 PB64DI-ND 1.49 1.17 190 .66 
600 200 10.0 1.0 PB66DI-ND 1.49 1.17 190 .66 
50 300 10.0 1.1 MB1505-ND 2.30 1.85 1.50 1.30 
100 300 10.0 1.1 MB151-ND 2.42 1.95 1.58 1.37 
15.0 200 300 10.0 1.1 MB152-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
400 300 10.0 1.1 MB154-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 
600 300 10.0 1.1 MB156-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 
50 300 10.0 1.1 MB2505-ND 2.42 1.95 1.58 1.37 
100 300 10.0 1.1 MB251-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
3 mE 200 300 10.0 1.1 MB252-ND 2.65 2.13 1.78 1.50 
600 300 10.0 1.1 MB256-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
50 400 10.0 1.1 MB3505-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
100 400 10.0 1.1 MB351-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 
35.0 200 400 10.0 1.1 MB352-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 
400 400 10.0 1.1 MB354-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 
600 400 10.0 1.1 MB356-ND 2.99 2.41 1.95 1.69 


5.33 Lf. | 5.33 


5.33 


Fig. 7 — GBJ Series 


Fig. 8 — GBPC Series 
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(тоз) 807 


Гао Silicon and Glass Passivated Rectifiers 


Ім € OR PORA TED оо 2.01 
Мах. Avg. | Мах. Peak | Мах. бигде | Мах. Peak n. у 
Rectified | Reverse Current | Forward Cut Tape 25.40 422 25.40 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 

Fig. (A) (Vrrm) (A) (V) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Size Pricing 
1 02 250 — 10 | BAV21DICT-ND 31 180 1170 4860 |— — — Fig. 2 — DO-41 
50 30 1.1 1N4001DICT-ND .26 1.36 7.65 27.63 | 1N4001DITR-ND 5,000 20.00/M 
100 30 44 1N4002DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4002DITR-ND 5,000 20.00/M 
200 30 14 1N4003DICT-ND .26 1.36 7.65 27.63 | 1N4003DITR-ND 5,000 20.00/М 
400 30 Tal 1N4004DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4004DITR-ND 5,000 20.00/M 0.86 AM? 
600 30 1.1 1N4005DICT-ND .26 1.36 7.65 27.63 | 1N4005DITR-ND 5,000 20.00/M 
800 30 14 1N4006DICT-ND .26 1.36 7.65 27.63 | 1N4006DITR-ND 5,000 20.00/M los 40 Барт 25 40] 
2 10 1000 30 14 1N4007DICT-ND 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4007DITR-ND 5,000 20.00/М Ë й 
й 50 30 1.0 1N4001GDICT-ND .37 2.20 14.30 59.40 | 1N4001GDITR-ND 5,000 44.00/M 
100 30 1.0 1N4002GDICT-ND E 2.40 15.60 64.80 | 1N4002GDITR-ND 5,000 48.00/M 
200 30 1.0 1N4003GDICT-ND 44 2.60 16.90 70.20 | 1N4003GDITR-ND 5,000 52.00/M 
400 30 1.0 1N4004GDICT-ND .46 2.70 17.55 72.90 | 1N4004GDITR-ND 5,000 54.00/M 
600 30 1.0 1N4005GDICT-ND 49 2.90 18.85 78.30 | 1N4005GDITR-ND 5,000 58.00/M 
800 30 1.0 1N4006GDICT-ND 134 2.33 16.12 71.30 | 1N4006GDITR-ND 5,000 56.00/М 
1000 30 1.0 1N4007GDICT-ND .36 2.48 17.16 75.90 | 1N4007GDITR-ND 5,000 59.00/M 
100 30 Tl S1BBDICT-ND 44 3.25 22.88 104.00 | S1BBDITR-ND 3,000 94.00/M 
200 30 14 S1DBDICT-ND 46 3.38 23.76 108.00 | — = — 
3 10 400 30 14 S1GBDICT-ND .48 3.50 24.64 112.00 | S1GBDITR-ND 3,000 101.00/M 
É 600 30 1.1 S1JBDICT-ND 49 3.63 25.52 116.00 | S1JBDITR-ND 3,000 104.00/M 
800 30 1.1 S1KBDICT-ND .39 3.00 21.60 108.00 | — = = 
1000 30 1.1 S1MBDICT-ND 44 3.40 24.48 122.40 | S1MBDITR-ND 3,000 116.00/M 
50 30 1.1 DL4001DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | DL4001DITR-ND 5,000 70.00/M 
100 30 14 DL4002DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | DL4002DITR-ND 5,000 70.00/M 
200 30 14 DL4003DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | DL4003DITR-ND 5,000 70.00/M 
4 1.0 400 30 їл DL4004DICT-ND 43 2.93 20.28 89.70 | DL4004DITR-ND 5,000 70.00/M 
600 30 ti DL4005DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 | DL4005DITR-ND 5,000 76.00/M 
800 30 1.1 DL4006DICT-ND .46 3.15 21.84 96.60 | DL4006DITR-ND 5,000 76.00/M 
1000 30 1л DL4007DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 | DL4007DITR-ND 5,000 76.00/M 
50 30 1.0 S1ADICT-ND 47 3.23 22.36 98.90 | S1ADITR-ND 5,000 77.00/M 
100 30 л S1B-FDICT-ND0 .48 3.30 22.88 101.20 | S1B-FDITR-NDO 5,000 79.00/M 
200 30 1.0 S1DDICT-ND .38 2.81 19.80 90.00 | S1DDITR-ND 5,000 77.00/М 
10 400 30 1.0 S1GDICT-ND .39 2.88 20.24 92.00 | S1GDITR-ND 5,000 78.00/M 
й 600 30 14 S1JDICT-ND E 3.00 21.12 96.00 | S1JDITR-ND 5,000 82.00/M 
600 30 14 S1J-FDICT-NDO 41 3.00 21.12 96.00 | S1J-FDITR-NDO 5,000 82.00/M Fig. 5 — SMA 
5 800 30 1.0 S1KDICT-ND 47 3.44 24.20 110.00 | S1KDITR-ND 5,000 94.00/M 
1000 30 1.0 S1MDICT-ND At 3.15 22.68 113.40 | SIMDITR-ND 5,000 101.00/M 1.63 4.60 —| 
50 50 1.15 S2AADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2AADITR-ND 5,000 96.00/M 
100 50 1.15 S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2BADITR-ND 5,000 96.00/M 
15 200 50 1.15 S2DADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2DADITR-ND 5,000 96.00/M 
д 400 50 1.15 S2GADICT-ND .39 3.00 21.60 108.00 | S2GADITR-ND 5,000 96.00/M 
600 50 1.15 S2JADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 | S2JADITR-ND 5,000 112.00/M 
1000 50 1.15 S2MADICT-ND .46 3.50 25.20 126.00 | S2MADITR-ND 5,000 112.00/M 
50 30 15 S2ADICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | S2ADITR-ND 3,000 90.00/M 
100 30 1.5 S2BDICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | — — = 
15 200 30 1.5 S2DDICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | S2DDITR-ND 3,000 90.00/M 
ў 400 30 1.5 S2GDICT-ND 43 3.13 22.00 100.00 | S2GDITR-ND 3,000 90.00/M 
600 30 1.5 S2JDICT-ND 139 3.00 21.60 108.00 | S2JDITR-ND 3,000 102.00/M 
6 1000 30 15 S2MDICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 | S2MDITR-ND 3,000 102.00/M 
50 100 1.15 S3ABDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 | SSABDITR-ND 3,000 195.00/M 
100 100 1.15 S3BBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 | S3BBDITR-ND 3,000 195.00/M 
30 200 100 1.15 S3DBDICT-ND .65 5.20 39.00 208.00 | S3DBDITR-ND 3,000 195.00/M 
й 600 100 1.15 S3JBDICT-ND .68 5.44 40.80 246.50 | S3JBDITR-ND 3,000 226.00/M 
800 100 1.15 S3KBDICT-ND .68 5.44 40.80 246.50 | S3KBDITR-ND 3,000 226.00/M 
1000 100 1.15 S3MBDICT-ND .68 5.44 40.80 246.50 | S3MBDITR-ND 3,000 226.00/M 
50 100 1.15 S3ADICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | S3ADITR-ND 3,000 210.00/M 
50 100 1.15 S3A-FDICT-NDO 70 5.60 42.00 224.00 | S3A-FDITR-NDO 3,000 210.00/M 
100 100 1.15 S3BDICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | — = = 
200 100 1.15 S3DDICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | S3DDITR-ND 3,000 210.00/М 
3.0 400 100 1.45 S3GDICT-ND 70 5.60 42.00 224.00 | S3GDITR-ND 3,000 210.00/М 
l 600 100 1.15 S3JDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | S3JDITR-ND 3,000 239.00/M 
600 100 1.15 S3J-FDICT-NDO .81 6.48 48.60 279.00 | S3J-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
800 100 1.15 S3KDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | S3KDITR-ND 3,000 239.00/M 
7 1000 100 1.15 S3MDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 | S3MDITR-ND 3,000 239.00/M 
1000 100 1.15 S3M-FDICT-ND0 .81 6.48 48.60 279.00 | S3M-FDITR-NDO 3,000 257.00/M 
50 100 145 S5ACDICT-ND 64 5.12 3840 — | S5ACDITR-ND 3,000 213.00/M 
100 100 1.45 S5BCDICT-ND .68 5.44 40.80 — | S5BCDITR-ND 3,000 226.00/M 
200 100 1.15 S5DCDICT-ND 72 5.76 43.20 — | S5DCDITR-ND 3,000 239.00/M 
5.0 400 100 1.15 S5GCDICT-ND .80 6.40 48.00 — | S5GCDITR-ND 3,000 266.00/M 
600 100 1.15 S5JCDICT-ND .84 6.72 50.40 — | S5JCDITR-ND 3,000 279.00/M 
800 100 1.15 S5KCDICT-ND .92 7.36 55.20 — | S5KCDITR-ND 3,000 306.00/М 
1000 100 1.15 S5MCDICT-ND .83 6.50 50.00 — | S5MCDITR-ND 3,000 325.00/M 
200 70 1.0 RL203DICT-ND 49 2.90 18.85 78.30 | RL203DITR-ND 4,000 68.00/M 
400 70 1.0 RL204DICT-ND 134 2.33 16.12 71.30 | RL204DITR-ND 4,000 62.00/М 
8 2.0 600 70 1.0 RL205DICT-ND .35 2.40 16.64 73.60 | RL205DITR-ND 4,000 64.00/M 
800 70 1.0 RL206DICT-ND 139 2.63 18.20 80.50 | RL206DITR-ND 4,000 70.00/M 
1000 70 1.0 RL207DICT-ND .40 2.70 18.72 82.80 | RL207DITR-ND 4,000 72.00/М 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND E 2.78 19.24 — | 1N5400DITR-ND 1,200 85.00/М 
100 200 0.95 1N5401DICT-ND E 2.78 19.24 — | 1N5401DITR-ND 1,200 85.00/М 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND E 2.78 19.24 — | 1N5402DITR-ND 1,200 85.00/M 
400 200 0.95 1N5404DICT-ND E 2.78 19.24 — | 1N5404DITR-ND 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND E 2.78 19.24 — | 1N5406DITR-ND 1,200 85.00/М 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND E 2.78 19.24 — | 1N5407DITR-ND 1,200 85.00/М 
9 3.0 1000 200 0.95 1N5408DICT-ND .41 2.78 19.24 — | 1N5408DITR-ND 1,200 85.00/М Fig. 9 — DO-201AD 
` 50 125 1.0 1N5400GDICT-ND 47 3.60 25.92 -- | 1N5400GDITR-ND 1,200 130.00/М 
100 125 1.0 1N5401GDICT-ND 48 3.70 26.64 — | 1N5401GDITR-ND 1,200 133.00/M 132 4935 
200 125 1.0 1N5402GDICT-ND .50 3.85 27.72 — | 1N5402GDITR-ND 1,200 139.00/M £ Г] і 
400 125 1.0 1N5404GDICT-ND 53 4.10 29.52 — | 1N5404GDITR-ND 1,200 148.00/М T 
600 125 10 1N5406GDICT-ND .58 445 32.04 — | 1N5406GDITR-ND 1,200 160.00/M = 9.40 F FR 
800 125 1.0 1N5407GDICT-ND .46 3.64 27.30 — | 1N5407GDITR-ND 1,200 146.00/М 
1000 125 1.0 1N5408GDICT-ND .51 4.04 30.30 — | 1N5408GDITR-ND 1,200 162.00/M 
50 400 0.9 6AO05DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6AOBDITR-ND 500 85.50 Fig. 10 — R-6 
100 400 0.9 6A1DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A1DITR-ND 500 85.50 
200 400 0.9 6A2DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A2DITR-ND 500 85.50 
10 6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A4DITR-ND 500 85.50 1.32 _49.14 
600 400 0.9 6A6DICT-ND .48 3.80 28.50 — | 6A6DITR-ND 500 85.50 
800 400 0.9 6A8DICT-ND .48 3.80 28.50 — | 6A8DITR-ND 500 85.50 L. 
1000 400 0.9 6A10DICT-ND 48 3.80 28.50 — | 6A10DITR-ND 500 85.50 25.40 — x Tease] 


9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
808 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DIODES. Schottky Barrier Rectifiers Fs. 1 Dot 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 00.86 2.12 
Rectified | Reverse Current | Current @ | Forward | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel = EE 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (А) | 25°C (mA) | Voltage (V) | Part No. d 10 100 | Part No. Size Pricing [2 s = a E | 
20 25 1.0 0.45 | 1N5817DICT-ND .39 30 22 | 1N5817DITR-ND 5,000 | 96.00/М Sel 
20 40 1.0 0.55 | SR102DICT-ND 49 38 27 | SR102DITR-ND 5,000 | 120.00/М 
30 25 1.0 0.55 | 1N5818DICT-ND 39 30 22 | 1N5818DITR-ND 5,000 | 96.00/М - 
ils 30 40 10 055 | SR103DICT-ND 49 38 27 | SRIOSDITR-ND 5000 | 12000 | | Рі9- 2 — DO-201AD 
ў 40 40 10 0.55 | SRIO4DICT-ND 49 38 27 | SR104DITR-ND 5,000 | 120.00/М 
50 40 1.0 070 | SR105DICT-ND 52 40 29 | SR105DITR-ND 5,000 | 128.00/М 2150 520 
60 40 1.0 070 | SR106DICT-ND 53 42 32 | SR106DITR-ND 5,000 | 147.00/М =] 
100 25 0.5 0.80 | SB1100DICT-ND 55 44 33 | SB1100DITR-ND 5,000 | 154.00/М [аслас n LEM 
20 80 2.0 0.475 | 1N5820DICT-ND .68 54 41 | 1N5820DITR-ND 1,200 | 216.00/M 
20 150 3.0 0.55 | SR302DICT-ND .60 48 36 | SR302DITR-ND 1,200 | 218.00/M 
30 80 2.0 0.500 | 1N5821DICT-ND .68 54 41 | 1N5821DITR-ND 1,200 | 216.00/M 
nU 40 80 2.0 0.525 | 1N5822DICT-ND .68 54 41 | 1N5822DITR-ND 1,200 | 216.00/M Fig. 3 — MELF (DL-41) 
40 150 30 0.55 | SR304DICT-ND 60 48 36 | SR304DITR-ND 1,200 218.00/M 
50 150 3.0 0.75 | SR305DICT-ND .64 52 39 | SR305DITR-ND 1,200 | 232.00/М Cathode Mark 
2 60 150 3.0 075 | SR306DICT-ND .68 55 41 | SR306DITR-ND 1,200 | 247.00/М рез 
100 80 05 0.80 | SB3100DICT-ND 80 64 48 | SB3100DITR-ND 1,200 | 290.00/М С 
20 250 10.0 0.57 | SR502DICT-ND .88 71 .53 | SR502DITR-ND 1,200 | 319.00/M L 5 7794 
30 250 10.0 0.57 | SR503DICT-ND .92 74 56 | SR503DITR-ND 1,200 | 334.00/М 
50 40 250 10.0 0.57 | SR504DICT-ND 96 77 58 | SR504DITR-ND 1,200 | 348.00/M Fig. 4 — SMA 
50 150 10 0.67 | SR505DICT-ND .65 52 39 | SR505DITR-ND 1,200 | 208.00/M 
60 150 1.0 0.67 | SR506DICT-ND .65 52 39 | SR506DITR-ND 1,200 | 208.00/M 
100 150 05 0.80 | SB5100DICT-ND 112 .89 68 | SB5100DITR-ND 1,200 | 452.00/М 
3| 10 40 25 10 0.60 | 1N5819MDICT-ND 68 54 41 | 1N5819MDITR-ND. 5,000 | 189.00/М jr eom 
20 30 0.5 0.50 | B120DICT-ND 55 44 33 | B120DITR-ND 5,000 | 154.00/М 2.92 
30 30 0.5 0.50 | B130DICT-ND 58 46 35 | Bi30DITR-ND 5,000 | 161.00/М = 
30 25 1.0 0.41 | B130LDICT-ND .68 54 а |— - - Е 
40 30 0.5 0.50 | B140DICT-ND 60 48 36 | B140DITR-ND 5,000 | 168.00/М 
10 50 30 05 070 | BI50DICT-ND 62 50 38 |— - - 
60 30 0.5 070 | BI60DICT-ND 76 .61 46 | B160DITR-ND 5,000 | 242.00/М 
80 30 05 079 | B180DICT-ND 80 .64 48 | B180DITR-ND 5,000 | 255.00/M 
100 30 0.5 079 | B1100DICT-ND 84 68 51 | B1100DITR-ND 5,000 | 268.00/M 
100 30 05 079 | В1100-ҒПІСТ-М00 NEW! .84 68 51 | B1100-FDITR-NDO NEW! | 5,000 | 268.00/M 
20 50 0.5 0.50 | B220ADICT-ND .76 61 46 | B220ADITR-ND 5,000 | 242 00/М 
30 50 0.5 0.50 | B230ADICT-ND 82 56.50 | B230ADITR-ND 5,000 | 261.00/М 
äl эў 40 50 05 0.50 | B240ADICT-ND 86 69 52 | B240ADITR-ND 5,000 | 274.00/М Fig. 6 — SMC 
40 50 05 0.50 | B240A-FDICT-NDO NEW! 86 69 52 | B240A-FDITR-NDO NEW! | 5,000 | 274.00/М 
50 50 05 0.70 | B250ADICT-ND .90 72 54 | B250ADITR-ND 5,000 | 287.00/М 
60 50 05 070 | B260ADICT-ND 9 n s |— РИ 
20 100 05 0.50 | B320ADICT-ND 96 77 58 | B320ADITR-ND 5,000 | 306.00/М 6.22 D 
20 100 05 0.50 | B320A-FDICT-NDO NEW! .96 77 58 | B320A-FDITR-NDO NEW! | 5,000 | 306.00/М E 
30 100 05 0.50 | B330ADICT-ND .83 65 50 | B330ADITR-ND 5,000 | 319.00/М Ы 
40 100 05 0.50 | B340ADICT-ND .86 68 52 | B340ADITR-ND 5,000 | 332.00/M 
3.0 40 100 05 0.50 | B340A-FDICT-NDO NEW! 98 .85 65 | B340A-FDITR-NDO NEW! | 5,000 | 332.00/M Fig. 7 — DPAK 
40 70 1.0 0.35 | B340LADICT-ND 86 68 52 | B340LADITR-ND 5,000 | 332.00/М 
50 100 05 0.70 | B350ADICT-ND 1.06 .84 .64 | B350ADITR-ND 5,000 | 408.00/M 
60 100 0.5 0.70 | B360ADICT-ND 1.16 91 70 | B360ADITR-ND 5,000 | 446.00/М 
60 100 05 07 | B360A-FDICT-NDo NEW? 131 114 88 | B360A-FDITR-NDO NEW! | 5,000 | 446.00/M 
20 30 0.5 0.50 | B120BDICT-ND 63 50 .38 | B120BDITR-ND 3,000 | 188.00/M 
20 30 05 14 SK12DICT-ND .63 50 38 | SK12DITR-ND 3,000 | 188.00/М 
30 30 05 0.50 | B130BDICT-ND .65 59 39 | B130BDITR-ND 3,000 | 195.00/М 
30 40 10 445 | B130LBDICT-ND 70 56 — 42 | B130LBDITR-ND 3,000 | 210.00/M 
30 25 05 055 | SKI3DICT-ND 68 5 4 |— - - 
й HPO Pin 4 Botomside 
30 25 0.5 0.55 | SK13-FDICT-NDO NEW! .68 54 41 | SK13-FDITR-NDO NEW! | 3,000 | 203.00/M вазо- фе 
40 30 05 0.50 | BI40BDICT-ND .68 54 41 | B140BDITR-ND 3,000 | 203.00/М 
40 45 01 053 | B140HBDICT-ND 73 58 44 | BI40HBDITR-ND 3,000 | 218.00/M MBRD1040CTDICT-ND 
m 40 25 0.5 0.55 | SKI4DICT-ND 60 48 36 | SK14DITR-ND 3,000 | 200.00/М Pn 10 
; 50 30 05 0.50 | B150BDICT-ND ло 56 42 | B150BDITR-ND 3,000 | 233.00/M вазо 1—9 Pin 4 Botomsice 
50 25 0.5 070 | SKI5DICT-ND 70 56 42 | SKI5DITR-ND 3,000 | 233.00/М 
60 30 0.5 0.70 | BI60BDICT-ND 84 68 5 — - — | [Fig 8 — D2PAK 
60 25 0.5 070 | SKt6DICT-ND 88 т 153 | SKI6DITR-ND 3,000 | 293.00/М 
70 30 0.5 079 | BI70BDICT-ND 86 69 52 | BI7OBDITR-ND 3,000 | 286.00/М = 1.14 
80 30 05 079 | B180BDICT-ND 88 т 153 | B180BDITR-ND 3,000 | 293.00/М 3 H= 
90 30 0.5 079 | B190BDICT-ND 90 72 54 | B190BDITR-ND 3,000 | 299.00/М Ë 2152—55 
100 30 0.5 079 | B1100BDICT-ND .92 74 56 | B1100BDITR-ND 3,000 | 306.00/М : 
5 100 50 05 075 | B1100LBDICT-ND 83 .65 50 | Bi100LBDITR-ND 3,000 | 325.00/M 
20 50 0.5 0.50 | B220DICT-ND 84 68 51 | B220DITR-ND 3,000 | 279.00/М 
30 50 05 0.50 | B230DICT-ND .90 72 54 | B230DITR-ND 3,000 | 299.00/M 
40 50 0.5 0.50 | B240DICT-ND 96 77 58 | — - - 
40 50 05 0.50 | B240-FDICT-NDO NEW! 96 77 58 | B240-FDITR-NDO NEW! | 3,000 | 319.00/M 
25 50 50 05 070 | B250DICT-ND 83 65 50 | B250DITR-ND 3,000 | 325.00/М 
і 60 50 0.5 070 | B260DICT-ND 89 n 54 | B260DITR-ND 3,000 | 351.00/М Fig. 9 — POWERMITE®3 
70 50 0.5 079 | B270DICT-ND .92 73 56 | B270DITR-ND 3,000 | 364.00/М | 
80 50 0.5 079 | B280DICT-ND 96 76 58 | B280DITR-ND 3,000 | 377.00/М pinid Бара тый 
90 50 05 079 | B290DICT-ND 99 28 60 | B290DITR-ND 3,000 | 390.00/M Ens" наан 
100 50 05 079 | B2100DICT-ND 1.02 81 .62 | B2100DITR-ND 3,000 | 403.00/M 
20 100 0.5 0.50 | B320BDICT-ND 89 т 54 | B320BDITR-ND 3,000 | 351.00/М 0.45 161 
30 100 05 0.50 | B330BDICT-ND 92 7з 56 | BSSOBDITR-ND 3,000 | 364.00/М te es um (4.08) 
30 100 0.5 0.50 | B330B-FDICT-NDO NEW! 1.05 91 ло | B330B-FDITR-NDO NEW! | 3,000 | 372.00/M | 42 478) от? (1.83) 
3.0 40 100 05 0.50 | B340BDICT-ND 96 76 58 | B340BDITR-ND 3,000 | 377.00/М 178) = |] 
40 70 2.0 045 | B340LBDICT-ND 96 76 58 | B340LBDITR-ND 3,000 | 377.00/М ајд m К 
50 100 0.5 070 | B350B-FDICT-NDO NEW! 135 117 90 | B350B-FDITR-NDO NEW! | 3,000 | 479.00/M ала? 
60 100 05 0.50 | B360BDICT-ND 129 102 78 | B360BDITR-ND 3,000 | 507.00/М 
20 100 0.5 0.50 | B320DICT-ND 99 78 60 | BS20DITR-ND 3,000 | 390.00/М 94540) 072 Np. 
el зо 20 100 0.5 0.50 | SK32DICT-ND 86 68 52 | SK32DITR-ND 500 188.50 n i с: ) 
i 30 100 0.5 0.50 | B330DICT-ND 1.02 зі 62 |— - — |-.03 (.77) 
30 100 05 0.50 | B330-FDICT-NDO NEW! 116 — 101 78 | B330-FDITR-NDO NEW! | 3,000 | 412.00/M 
Т Dual rectifier package 9 Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 809 


DIODES. Schottky Barrier Rectifiers (Cont) Fig. 10 — SOD-123 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current G | Forward | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
30 100 0.5 0.50 SK33DICT-ND 86 .68 52 | SK33DITR-ND 500 188.50 
40 100 0.5 0.50 B340DICT-ND 1.09 .86 .66 | B340DITR-ND 3,000! 429.00/М 
40 100 0.5 0.50 SK34DICT-ND 86 68 .52 | SK34DITR-ND 500 188.50 
50 100 0.5 0.70 B350DICT-ND 132 1.04 .80 | B350DITR-ND 3,000! 520.00/М 
50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-NDO NEW! 1.50 1.30 1.00 | B350-FDITR-NDO NEW! 3,000} 532.00/М 
аб 50 100 0.5 0.75 | SK35DICT-ND 86 68 52 | SK35DITR-ND 500 188.50 
ý 60 100 0.5 0.70 B360DICT-ND 1.45 145 .88 | B360DITR-ND 3,000| 572.00/M 
60 100 0.5 0.75 SK36DICT-ND .86 .68 52 | SK36DITR-ND 500 188.50 
6 70 100 0.5 0.79 B370DICT-ND 149 1.17 90 = — — 
80 100 0.5 0.79 B380DICT-ND 152 120 .92 | B380DITR-ND 3,000} 598.00/М Fig. 11 — TO-220 
90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 155 123 .94 | B390DITR-ND 3,000! 611.00/М 
100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 158 125 .96 | B3100DITR-ND 3,000} 624.00/М 
20 175 0.5 0.55 B520CDICT-ND 1.16 91 .70 | B520CDITR-ND 3,000! 455.00/М 
30 175 0.5 0.55 B530CDICT-ND 122 Э? 74 | B530CDITR-ND 3,000! 481.00/М 
5.0 40 175 0.5 0.55 B540CDICT-ND 129 1.02 78 | = — — 
50 175 0.5 0.70 B550CDICT-ND 142 1412 .86 | B550CDITR-ND 3,000} 559.00/М 
60 175 0.5 0.70 B560CDICT-ND 155 123 .94 | B560CDITR-ND 3,000! 611.00/M 
8.0 35 75 14 0.51 MBRD835LDICT-ND 149 117 .90 | MBRD835LDITR-ND 2,500} 585.00/М 
7 10.0 40 100 0.3 0.49 MBRD1040DICT-ND 152 120 .92 | MBRD1040DITR-ND 2,500! 598.00/M 
ü 40 75 0.15 0.57 MBRD1040CTDICT-ND 1.88 1.08 .85 | MBRD1040CTDITR-ND 2,500} 653.00/М 
30 150 0.1 07 | MBRB1530CTDICT-ND 138 108 85 — - - 
150 35 150 0.1 0.7 MBRB1535CTDICT-ND 140 140 .87 | MBRB1535CTDITR-ND 800 561.60 
i 40 150 04 07 | MBRB1540CTDICT-ND 143 142 88 | MBRB1540CTDITR-ND 800 572.80 | | Fig. 12 — TO-220 
8 45 150 0.1 07 MBRB1545CTDICT-ND 1.62 1.35 1.14 | MBRB1545CTDITR-ND 800 583.20 
16.0 30 175 10 0.55 | SBG1630CTDICT-ND 151 148 .93 | SBG1630CTDITR-ND 800 604.80 
20 40 225 1 0.55 SBG2040CT-FDICT-NDÓ NEW! 1.89 1.58 1.33 | SBG2040CT-FDITR-NDO NEW! | 800 756.00 
30.0 40 250 10 055 | SBG3040CTDICT-ND 255 243 179|- = = ЗОРЕЕЕ [gre 
40 50 0.5 0.50 SBM340DICT-ND 135 147 .90 | SBM340DITR-ND 5,000} 459.00/М 1.09 XH448;: 15.49 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRM360DICT-ND 1.06 :84 .64 | MBRM360DITR-ND 5,000! 408.00/М 
100 50 0.1 0.76 MBRM3100DICT-ND 173 1.50 1.15 | MBRM3100DITR-ND 5,000} 587.00/М 
9 40 100 0.5 0.52 SBM540DICT-ND 1.65 1.43 110 | SBM540DITR-ND 5,000! 561.00/М 
5.0 60 100 0.2 0.69 MBRMB60DICT-ND 1.50 1.30 1.00 | MBRMS60DITR-ND 5,000| 510.00/M 
100 100 0.2 0.81 MBRMS5100DICT-ND 132 1.04 .80 | MBRMS5100DITR-ND 5,000} 510.00/M 
10.0 40 150 0.3 0.51 SBM1040DICT-ND 146 1.14 90 | SBM1040DITR-ND 5,000| 691.00/M 
20 5.5 — 0.300 BO520LWDICT-ND -50 40 30 | B0520LWDITR-ND 3,000! 150.00/М 
20 55 - 0.300 BO520LW-FDICT-NDO NEW! .50 40 130 | BO520LW-FDITR-NDO NEW! | 3,000} 150.00/М Fig. 13 — PowerDI™123 
0.5 30 5.5 - 0.375 B0530WDICT-ND .50 40 -30 | B0530WDITR-ND 3,000! 150.00/М 
10 40 5.5 - 0.510 B0540WDICT-ND .50 40 130 | B0540WDITR-ND 3,000! 150.00/М 
40 5.5 — 0.510 B0540W-FDICT-ND0 NEW! -50 40 .30 | BOS540W-FDITR-NDO NEW! 3,000} 150.00/М 
30 12 1.0 0.42 B130LAWDICT-ND .68 .54 .41 | BISOLAWDITR-ND 3,000! 214.00/М 
1.0 30 12 1.0 0.42 B130LAW-FDICT-NDO NEW! .68 .54 41 | ВІЗОГАМ/-ЕОІТА-М№О0 NEW! = 3,000, 214.00/M 
40 25 1.0 0.320 1N5819HWDICT-ND 72 58 .44 | 1N5819HWDITR-ND 3,000} 239.00/М 
11 8.0 45 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND 146 1.14 90|-- — — 
16.0 45 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND 167 131 1.03 |— — — 
10.0 45 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND 154 120 95 |-- — = 
16.0 20 250 10.0 0.65 SR1602-NDT 3.08 231 1.93 | — — — 
12 Š 45 250 0.5 0.55 SBL1645CTDI-ND 178 139 110|- — — 
20.0 45 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND 189 147 117 | — — — 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND 267 208 1.65 — — — 
20 22 1.0 0.20 DFLS120LDICT-ND 72 58 А4 | DFLS120LDITR-ND 3,000! 228.00/М 
10 30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND .68 .54 41 | DFLS130DITR-ND 3,000! 214.00/М 
ü 30 33 1:5 0.36 DFLS130LDICT-ND 72 58 44 | DFLS130LDITR-ND 3,000! 228.00/М 
13 40 50 2.5 0.36 DFLS140LDICT-ND 72 58 44 | DFLS140LDITR-ND 3,000} 228.00/М 
14 40 40 6.0 0.51 DFLS140DICT-ND .68 54 .41 | DFLS140DITR-ND 3,000} 214.00/М 
20 22 - 0.36 | DFLS220LDICT-ND 1.08 87 65 | DFLS220LDITR-ND 3,000] 342.00/М 
20 30 22 — 042 | DFLS230DICT-ND .99 80 60 | DFLS230DITR-ND 3000 314.00/M | | Fig. 14 — PowerDr'"s 
4 30 33 - 042 | DFLS230LDICT-ND 1.08 87 65 | DFLS230LDITR-ND 3,000] 342.00/М 
40 50 — 0.50 DFLS240LDICT-ND 1.08 87 65 | DFLS240LDITR-ND 3,000! 342.00/М 
40 90 0.5 0.49 PDS340DICT-ND NEW! 135 147 90 | PDS340DITR-ND NEW! 5,000| 459.00/M LEFT PIN 
3 100 90 2 0.75 PDS3100DICT-ND 1.73 1.50 1.15 | PDS3100DITR-ND 5,000} 587.00/M ню BOTTOMSIDE 
200 180 0.01 0.78 | PDS3200DICT-ND NEW! 1.80 1.50 126 | PDS3200DITR-ND NEW? 5,000| 765.00/M RIGHT PIN HEAT SIN 
40 120 30 0.52 PDS540DICT-ND NEW! 165 143 1.10 | PDS540DITR-ND NEW! 5,000} 561.00/М 
14 5 40 110 0.2 0.50 PDS1040CTLDICT-ND NEW? 1.80 1.50 1.26 | PDS1040CTLDITR-ND NEW! [5000] 765.00/M 
100 120 0.2 0.78 PDS5100DICT-ND NEW! 153 128 1.08 | PDS5100DITR-ND NEW! 5,000! 650.00/М 
100 250 0.01 0.71 PDS5100HDICT-ND NEW! 1.80 1.50 1.26 | PDS5100HDITR-ND NEW! 5,000 | 765.00/M >| 4.05 je 
8 35 120 14 051 | PDS835LDICT-ND NEW! 173 150 145 | PDS835LDITR-ND NEW! 5,000| 587.00/M | 
10 40 275 07 0.51 PDS1040DICT-ND NEW! 162 135 1.14 | PDS1040DITR-ND NEW! 5,000! 689.00/М 6.60 
40 275 0.6 0.46 PDS1040LDICT-ND NEW! 1.66 1.38 1.16 | PDS1040LDITR-ND NEW! 5,000! 701.00/M || 


Т Dual rectifier package 0 Lead Free/RoHS Compliant 


Fast Schottky Barrier Diodes Fig.1—DO-35 


Peak Rev. Forward Junction | Reverse Power Cut Tape 275-8275 
Voltage | Leakage | Voltage Ф IF Capac- | Recovery | Dissipation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel —— е 
Fig.| VRRM(V) | Current | VF(V) IF(mA) | itance(pF) | Time(nS) | Ptot(mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 15 0.52 
20 5рА 0.37 20 50 10 400 SD103CDICT-ND 48 .38 .29 | SD103CDITB-ND£ 10,000 | 126.00/М Cathode Mark 
30 5рА 037 20 50 10 400 SD103BDICT-ND 48 38 .29 | SD103BDITB-ND£ 10,000 | 126.00/М Fig. 2 — MiniMELF 
Р 40 BA | 037 20 50 10 400 SD103ADICT-ND 48 38 229 | SD103ADITB-ND} 10,000 | 126.00/M "um c 
40 200nA | 0.39 1 2:2 1 400 SD101CDICT-ND 52 40 .29 | SD101CDITR-ND* 10,000 | 120.00/M 0.504 = 
50 200nA | 0.40 1 2.1 1 400 SD101BDICT-ND 52 40 29 | SD101BDITB-NDt 10,000 | 120.00/M 1 
60 200nA | 0.41 1 2.0 1 400 SD101ADICT-ND 52 40 .29 | SD101ADITB-ND£ 10,000 | 120.00/М 90 
2 20 5рА 037 20 50 10 400 LLSD103CDICT-ND 55 44 33 | LLSD103CDITR-ND* 2,500 | 154.00/M Е--370- 
30 5рА 037 20 50 10 400 LLSD103BDICT-ND 55 44 33 | LLSD103BDITR-ND* 2,500 | 154.00/M 
X ТВ = Tape and Box * TR - Tape and Reel 9 Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
810 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DIODES Fast Schottky Barrier Diodes (cont) Fig. 3 — SOD-323 


Peak Rev. Forward Junction | Reverse Power Cut Tape 
Voltage | Leakage | Voltage & IF | Capac- | Recovery | Dissipation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | VRRM(V) | Current | VF(V) IF(mA) | itance(pF) | Time(nS) | Ptot(mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 

40 5рА 0.37 20 50 10 400 LLSD103ADICT-ND 55 44 .33 | LLSD103ADITR-ND* 2500 | 154.00/M 

2 40 200nA | 0.39 1 22. 1 400 LLSD101CDICT-ND 45 .36 .27 | LLSD101CDITR-ND* 2500 | 126.00/M 
50 200nA | 0.40 1 24 1 400 LLSD101BDICT-ND 45 36 27 | LLSD101BDITR-ND* 2,500 | 126.00/М 
60 200nA | 0.41 1 20 1 400 LLSD101ADICT-ND 45 36 27 | LLSD101ADITR-ND* 10,000 | 120.00/М 
20 100ША | 0.31 100 170 — 200 B0520WSDICT-ND 60 48 .36 | B0520WSDITR-ND* 3,000 | 180.00/M 
20 5.ОША | 0.37 20 28 10 200 SD103CWSDICT-ND 60 48 .36 | SD103CWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
30 500nA 1.0 200 10 5.0 200 BAT42WSDICT-ND 64 52 .39 | BAT42WSDITR-ND* 3,000 | 213.00/M 
30 500nA | 0.33 20 10 5.0 200 BAT43WSDICT-ND 64 52 39 = — — 
30 500nA | 0.33 20 10 5.0 200 BAT43WS-FDICT-NDO NEW! 64 52 .39 | BAT43WS-FDITR-ND*0 NEW! 3,000 | 213.00/M 
30 2.0ША | 0.32 1 10 5 200 BAT54WSDICT-ND .80 64 48 | BAT54WSDITR-ND* 3,000 | 266.00/М 
30 5.00A | 0.37 20 28 10 200 SD103BWSDICT-ND 60 48 36 | SD103BWSDITR-ND* 3,000 | 200.00M | [Fig.4 — SOD-123 

3 30 50рА 0.27 10 25 — 235 ВАТ760010Т-М00 NEW! 72 .58 .44 | BAT760DITR-ND*) NEW! 3,000 | 228.00/M 
40 200nA | 0.39 1 22 1.0 200 SD101CWSDICT-ND .63 .50 38 |— — — 
40 50А [037 20 28 10 200 SD103AWSDICT-ND 6 48 36 — - - mm 10 
40 5.ОША | 0.37 20 28 10 200 SD103AWS-FDICT-NDO NEW! 60 48 .36 | SD103AWS-FDITR-ND*0 NEW! | 3,000 | 200.00/M (d 
40 500nA | 0.37 1 2.0 — 250 SDMKOS340LDICT-ND 60 48 .36 | SDMKO340LDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 4 
45 1.0ША | 0.45 10 6.0 — 200 SDM10K45DICT-ND 60 48 .36 | SDM10K45DITR-ND* 3,000 | 200.00/M 0.11 1.35 
50 200nA | 0.40 1 24 1.0 200 SD101BWSDICT-ND .63 .50 .38 | SD101BWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M Е 025 i 
60 200nA | 0.41 1 20 1 200 SD101AWSDICT-ND 63 50 .38 | SD101AWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M 
70 200nA | 0.41 1.0 2.0 1.0 200 1N5711WSDICT-ND 72 .58 .44 | 1N5711WSDITR-ND* 3,000 | 239.00/M 
20 5рА 37 20 28 10 400 SD103-CWDICT-ND 53 42 .32 | SD103-CWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 3.85 
20 5рА 37 20 28 10 400 SD103CW-FDICT-NDO NEW! 53 42 .32 | SD103CW-FDITR-ND*0 NEW! | 10,000 | 140.00/M i [2.857] , 
30 500nA 1.0 200 10 5.0 200 BAT42WDICT-ND 60 48 .36 | BAT42WDITR-ND* 3000 | 180.00/M 1.700 П 0.55 
30 500nA 1.0 200 10 5.0 200 BAT42W-FDICT-NDO NEW! 60 48 .36 | BAT42W-FDITR-ND*0 NEW! 3,000 | 180.00/M 1 : T 
30 | 500m | 10 200 10 50 200 BATA3WDICT-ND 60 48 36 | BATA3WDITR-ND* 3,000 | 180.00/М Bottom View 

4 30 5рА = = = 10 s= SD103-BWDICT-ND 53 42 .32 | SD103-BWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 
40 200nA = š = 1 == SD101-CWDICT-ND 48 138 29 | SD101-CWDITR-ND* 10,000 | 126.00/М Fig. 5 — SOD-523 
40 5рА = = at 10 = SD103-AWDICT-ND 53 42 .32 | SD103-AWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 
50 200nA = = Ew 1 = SD101-BWDICT-ND 48 138 29 | SD101-BWDITR-ND* 10,000 | 126.00/М 
60 200рА 1.0 15 2.0 1 400 1N6263WDICT-ND 70 56 42 | 1N6263WDITR-ND* 3,000 | 210.00/M 
60 200nA -- E -- 1 = SD101-AWDICT-ND 48 138 29 | SD101-AWDITR-ND* 10,000 | 126.00/М 
40 — 0.37 1 2.0 — 150 SDMO3UAODICT-ND. .81 65 49 | SDMO3U40DITR-ND* 3,000 | 257.00/M 

5 45 — 0.55 50 7.0 - 150 SDM10U45DICT-ND .81 65 49 | SDM10U45DITR-ND* 3,000 | 257.00/М 
30 — 0.35 20 20 — 150 SDM20U30DICT-ND 81 65 49 | SDM20U30DITR-ND* 3,000 | 257.00/M 
40 — 0.37 20 50 10 150 SDM20U40DICT-ND 81 65 49 | SDM20U40DITR-ND* 3,000 | 257.00/М 

+ ТВ = Таре and Box * ТВ = Tape and Reel 9 Lead Free/RoHS Compliant 
(Top View Shown on all drawings) 


Schottky Barrier Double Diodes 


Repetitive Forward | Maximum Forward Reverse Cut Tape 
Peak Reverse | Continuous Voltage@IF | Leakage | Recovery Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Fig. | Voltage VRRM | CurrentIF | VF(V) ІҒ(тА) | Current Time (nS)| Package | Part Мо. 10 100 1,000) Size Pricing 
30V 200mA 1.0 100 2.0рА 5.0 SOT-23 | BAT54DICT-ND 40 30 16 3,000 150.00/М 
30V 200mA 1.0 100 2.0А 5.0 SOT-23 | BAT54-FDICT-NDO NEW! 40 30 16 3,000 150.00/М 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40DICT-ND .52 39 24 3,000 213.00/М 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-FDICT-NDO NEW! 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V — 0.55 500 50рА — SOT-23 | BAT400D-FDICT-NDO NEW! 58 44 25 3,000 228.00/M 
1 40V 750тА 0.31 100 100рА - SOT-23 | BAT750DICT-ND 58 44 27 = = 
40V 750mA 0.31 100 100рА — SOT-23 | BAT750-FDICT-NDO NEW! 58 44 27 3,000 239.00/М 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 | BAS7ODICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 50Т-323 | BAT54WDICT-ND 48 36 20 3,000 180.00/М 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 50Т-323 | BAS40WDICT-ND :64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS7OWDICT-ND -71 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.00A 5.0 SOT-23 | BATS4CDICT-ND 48 36 — — = 
30V 200mA 1.0 100 2.00A 5.0 SOT-23 | BATS4C-FDICT-NDO NEW! 48 36 22 3,000 200.00/M 
2 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-05DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/М 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 | BAS70-05DICT-ND :64 48 29 3,000 266.00/М 
30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 50Т-323 | BAT54CWDICT-ND 58 44 27 3,000 239.00/М 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-OSDICT-ND :64 48 29 3,000 266.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 SOT-23 | BAT54SDICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-04DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-04-FDICT-NDO NEW! 52 39 24 3,000 213.00/M 
3 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 | BAS70-04DICT-ND :64 48 29 3,000 = 
30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 50Т-323 | BAT54SWDICT-ND 58 44 27 3,000 239.00/М 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 50Т-323 | BAS40W-04DICT-ND :64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 | BAS70W-04DICT-ND -71 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 SOT-23 | BATS4ADICT-ND 48 36 22 3,000 200.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 | BAS40-06DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/М 
4 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 | BAS70-06DICT-ND :64 48 29 3,000 266.00/М 
30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 50Т-323 | BAT54AWDICT-ND 58 44 27 3,000 239.00/М 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 | BAS40W-O6DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
5 30V 200mA 1.0 100 2рА 5.0 SOT-363 | BAT54DWDICT-ND :65 .50 134 3,000 325.00/М 
30V 200mA 1.0 100 2.00A 5.0 50Т-523 | BATS4TDICT-ND 40 30 16 3,000 150.00/М 
6 40V 30mA 0.37 1 1.ОрА = SOT-523 | SDMP0340LTDICT-ND :65 49 28 3,000 257.00/М 
45V 1000mA 0.45 10 ША - 50Т-523 | SDM10P45DICT-ND 65 49 28 3,000 257.00/М 
7 40V 200mA 0.37 10 1рА = SOT-328 | SDMG0340LADICT-ND 54 41 22 3,000 203.00/М 
ж For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 9 Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ross) 811 


Repetitive Forward | Maximum Forward Reverse Cut Tape 4 
Peak Reverse | Continuous Voltage@IF Leakage | Recovery Digi-Key Price Each Tape & Reel 
Fig. | Voltage VRRM | CurrentiF | VF(V) IF(mA) | Current |Time(nS)| Package | Part No. 10 100 1,000] Size Pricing 
30V 200mA 1.0 100 2.0ША 5.0 50Т-523 | BATS4ATDICT-ND 48 .36 .22 3,000 200.00/М 
7 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40T-06DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/М 
40V 200mA 0.37 1 ША - 50Т-523 | SDMPO340LATDICT-ND 54 41 22 3,000 203.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 ША - 50Т-323 | SDMG0340LCDICT-ND 54 41 22 — — 
30V 200mA 1.0 100 2.0ША 5.0 50Т-523 | BAT54CTDICT-ND 48 .36 22 3,000 200.00/M 
8 30V 200mA 1.0 100 2.0ША 5.0 50Т-523 | BAT54CT-FDICT-NDO NEW! 48 36 22 3,000 200.00/M 
40V 30mA 0.37 1 1.00A — 50Т-523 | SDMPO340LCTDICT-ND .65 49 .28 3,000 257.00/M 
40V 30mA 0.37 1 1.0рА - 50Т-523 | SDMP0340LCT-FDICT-NDo NEW! 65 49 .28 3,000 257.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100рА = SOT-23 | SDM40E20LSDICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/М 
40V 200mA 0.37 1.0 ША - 50Т-323 | SDMG0340LSDICT-ND 54 41 22 3,000 203.00/M 
9 30V 200mA 1.0 100 2.0рА 5.0 SOT-523 | BAT54STDICT-ND .65 49 .28 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 | BAS40-04T-7DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/М 
40V 200mA 0.37 1 ША - 50Т-523 | SDMPO340LSTDICT-ND 54 41 22 3,000 203.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


9 Lead Free/RoHS Compliant 


Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) Fig.1— Fig. 2 — SOT-363 
SOT-363/SOT-26 
Peak Forward Junction | Reverse Tape & 
Voltage Voltage Capac- | Recovery Cut Tape Reel CM Port 
VRRM | Leakage @IF itance | Time | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing om 2 й EE 
Fig.| (V) | Current | VF(V) IF(mA)| (рғ) (nS) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 лу 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-04DICT-ND 80 64 48 | BAS40DW-04DITR-ND 266.00/M A 
1 40 — 0.37 20 50 10.0 SD103ASDMDICT-NDt 72 58 .44 | SD103ASDMDITR-NDT 239.00/M H d da 
45 1.0рА 0.45 10 6.0 — SDM10M45SDDICT-NDt 1.08 87 :65 | SDM10M45SDDITR-NDT 342.00/M Шаа 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70DW-04DICT-ND .83 .65 50 | BAS70DW-04DITR-ND 325.00/M 
30 20A | 040 10 10 5.0 BAT54CDWDICT-ND 96 77 5 | — = Fig. 3 — SOT-363 
2 30 2.0рА 0.40 10 10 5.0 BAT54CDW-FDICT-ND0 NEW! .96 ЛТ .58 | BAT54CDW-FDITR-NDO NEW! 319.00/M 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-05DICT-ND .80 :64 48 | BAS40DW-05DITR-ND 266.00/M 
АТ C2 С; 
30 2.0рА 0.40 10 10 5.0 BAT54ADWDICT-ND .96 77 .58 | BATS4ADWDITR-ND 319.00/M Т 
3 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-06DICT-ND .80 .64 48 | BAS40DW-06DITR-ND 266.00/М 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70DW-06DICT-ND .83 .65 .50 | BAS70DW-06DITR-ND 325.00/M 
30 2.0рА 0.32 1.0 10 5.0 BAT54TWDICT-ND .80 .64 .48 | BATS4TWDITR-ND 266.00/M 
4 40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 81 65 49 | BAS40TWDITR-ND 257.00/М 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70TWDICT-ND .88 КА! 58 |= — ЕЕЕ mE 
- Я H H Ig- 9 — ig. / — 
70 1000A | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70TW-FDICT-NDO NEW! .88 A .53 | BAS7OTW-FDITR-NDO NEW! 293.00/M SOT-363 SOT-363 
5 30 2.0рА 0.45 10 10 5.0 QSBT40DICT-ND 1.09 86 (66 | QSBT40DITR-ND 429.00/М 
30 2.0рА 0.40 10 10 5.0 BAT54BRWDICT-ND 96 ЛП .58 | BAT54BRWDITR-ND 319.00/M DL1 Voc DL2 р! 02 рэ 
6 30 2.0 A 0.40 10 10 5.0 BAT54BRW-FDICT-NDO NEW! .96 77 58 | BAT54BRW-FDITR-NDO NEW! 319.00/M ПІ 
40 200nA | 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40BRWDICT-ND 96 77 .58 | BAS40BRWDITR-ND 319.00/M НЯ 1 Y 1 
70 100nA | 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70BRWDICT-ND NEW! 1.08 .87 (65 | BAS7OBRWDITR-ND NEW! 342.00/M di dio di. Uu 
3 
7 40 20A | 037 20 50 10.0 | SD103ATWDICT-ND 72 58 44 | SD103ATWDITR-ND 228.00/M Уи 
1 Power Dissipation: 225mW; 50Т-26 Package 9 Lead Free/RoHS Compliant 
Switching Diode Arrays Surface Mount Fig. 1 — 507-383 Fig. 2— 507-353 
Peak (Мах. Rev. Мах. For.| Max. Max.Rev. Power Tape & 
Reverse | Current |Voltage@|Capac-|Recovery| Dissi- Cut Tape Reel 
Voltage | IR VR VF IF |itance| Time pation | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Fig. VRRM (V) (uA) (№) (V) (mA) С (pF) | Ти (nS) [Ра (mW) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
1 80 1.0 75110 100| 3.5 4.0 200 | MMBD4448HAQWDICT-ND .60 .48 .36 | MMBD4448HAQWDITR-ND 200.00/M 
2 80 10 75110 100| 35 4.0 200 | MMBD4448HCQWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HCQWDITR-ND 180.00/M 
75 10 7511.0 50] 20 40 200 |BAS16TWDICT-ND 45 .36 .27 | BAS16TWDITR-ND 135.00/M 
3 75 10 75110 50] 20 4.0 200 | MMBD4148TWDICT-ND NEW! 49 .38 .27 |MMBD4148TWDITR-ND NEW! 128.00/M 
80 01 70|10 100] — 40 200 | MMBD4448HTWDICT-ND 150 .40 .30 | MMBD4448HTWDITR-ND 150.00/М 
80 01 7011.0 100] — 4.0 200 | MMBD4448HTW-FDICT-NDO NEW! 50 .40 .30 | MMBD4448HTW-FDITR-NDO NEW! 150.00/М 
4 75 25 7511.0 50| 20 4.0 200 |BAV7ODWDICT-ND 50 .40 .30 | BAV70DWDITR-ND 150.00/М 
80 10 75110 100| 35 4.0 200 | MMBD4448HCDWDICT-ND 60 .48 .36 MMBD4448HCDWDITR-ND 180.00/M 
30 2 25/10 100] 10 5.0 200 | BAT54SDW-FDICT-NDO NEW! 1.08 .87 .65 | BATS4SDW-FDITR-ND0 NEW! 342.00/M 
75 25 75|10 50] 20 40 200 |BAV99DWDICT-ND 50 .40 .30 | BAV99DWDITR-ND 150.00/М 
5 75 25 75|10 50] 20 4.0 200 | BAV99DW-FDICT-NDO NEW! 150 40 .30 | BAV99DW-FDITR-NDO NEW! 150.00/M 
80 01 70|10 100| 3.5 40 200 | MMBD4448HSDWDICT-ND 60 .48 .36 | MMBD4448HSDWDITR-ND 180.00/M 
80 50 75|72 50] 40 4.0 200 | SDAOO4DICT-ND 99 .80 .60 | SDA004DITR-ND 314.00/M 
85 0.005 75110 10 | 2.04 3.0§ 200 | BAV199DWDICT-ND 55 44 .33 | BAVI99DWDITR-ND 165.00/M 
6 75 25 75|10 50] 20 40 200 |BAW56DWDICT-ND 150 40 .30 | BAW56DWDITR-ND 150.00/M 
80 1.0 75110 100| 35 40 200 | MMBD4448HADWDICT-ND .60 .48 .36 | MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M 
7 75 25 75|10 50] 20 40 200 |BAV756DWDICT-ND 50 40 30/- - 
75 25 75|10 50] 20 4.0 200 | BAV756DW-FDICT-NDO NEW! 50 .40 .30 | BAV756DW-FDITR-NDO NEW! 150.00/M 
8 75 25 75|10 50] 20 4.0 200 |BAW567DWDICT-ND 50 .40 .30 | BAW567DWDITR-ND 150.00/М 
9 350 01 240110 100] 5.0 50 350 |MMBD3004BRMDICT-ND 68 .54 .41 | MMBD3004BRMDITR-ND 214.00/М 
10 80 01 7041.0 100] 3.5 40 225 |MMBD4448HTMDICT-ND 55 44 .33 | MMBD4448HTMDITR-ND 165.00/M «Ж 
11 40 1 10/37 1 2 — 225 | SDMO3MT40DICT-ND NEW! 72 .58 .44 | SDMO3MT40DITR-ND NEW! 228.00/М алы 


t Capacitance Typical pF 


$ Reverse Recovery Time Ф is 


9 Lead Free/RoHS Compliant 
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7/ Schottky Diodes 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2 — DO-41, DO-15, Fig. 3 — TO-220AC Fig. 4 — TO-220AB Fig. 5 — ISOTOP Fig. 6 — TO-247 
DO-201AD 


«а 


Fig. 7 — SOT-23, A 
SOT-323 d. š Ç E SOD-123 


АЗ K2 K3 A2 A3 (А2) (Ky) 
piod Common Common TEM 22 
ual Diodes > 
ы 071000 Cathode (Series Connection) 


Duals 


Fig. 15 — Fig. 16 — SOT-93 Fig. 17 — Dip-16 Fig. 21 — NEW! Fig. 22 — NEW! 
MINIMELF TO-220FPAB 12РАК 
16 
15 
A1 > 
К a2 
VRRM PTOT Package Digi-Key g Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF (mW) Type Part No. 100 Part No. Size Pricing Part No. 
20 350mA 330 DO-35 497-3773-1-ND й . 17.28 497-3773-2-ND 4,000 86.00/M BAT47 
30 200mA 200 DO-35 497-2492-1-ND Я . 17.28 497-2492-2-ND 4,000 86.00/M BAT43 
30 200mA 200 DO-35 497-2495- 4 21.12 497-2495-2-ND 4,000 86.00/M BAT42 
1 40 350mA 330 DO-35 497-2512-1-ND E . 21.12 497-2512-2-ND 4,000 86.00/M BAT48 
60 15mA = DO-35 497-2508- Я 21.12 497-2508-2-ND 4,000 86.00/M 1N6263 
70 15mA 430 DO-35 497-2499-1-ND E . 21.12 497-2499-2-ND 4,000 86.00/M 1N5711 
100 100mA 100 DO-35 497-2493-1-ND Е . 21.12 497-2493-2-ND 4,000 86.00/M BAT41 
100 150mA 150 DO-35 497-3768-1-ND x А 25.20 497-3768-2-ND 4,000 119.00/M ВАТ46 
60 2А — DO-41 497-3214-1-ND Е . 39.00 497-3214-3-ND§ 2,000 208.00/M STPS2L60 
2 150 1A = DO-41 497-2447-1-ND E , 23.40 497-2447-3-ND§ 2,000 117.00/M STPS1150 
150 2A = DO-15 497-3213-1-ND š . 27.00 497-3213-3-ND§ 1,000 144.00 STPS2150 
150 3A = DO-201AD 497-3216-1-ND : ы 33.00 497-3216-2-ND 600 125.40 STPS3150 
25 10A = TO-220AC 1.50 13.00 100.00 — = = STPS10L25D 
45 7.5A = TO-220AC 1.09 8.71 65.34 = = = STPS745D 
3 45 10A — TO-220AC 1.08 8.64 64.80 = = = STPS1045D 
45 15A = TO-220AC 95 8.22 63.25 = = = STPS1545D 
100 8A — ТО-220АС 1.24 10.73 82.50 = = = STPS8H100D 
30 2x10A = TO-220AB 1.31 11.38 87.50 == = = STPS2030CT 
30 2x15A — TO-220AB 1.65 13.75 115.50 — = — STPS30L30CT 
45 2x7.5A = TO-220AB 1.03 8.94 68.75 = = = STPS1545CT 
45 2x15A — ТО-220АВ 1.44 12.51 86.25 — = = STPS3045CT 
4 100 2x10A = TO-220AB 1.62 13.50 113.40 = = = STPS20H100CT 
100 2х 30A = TO-220AB 3.59 31.26 232.75 — = = STPS60H100CT 
150 2x8A = TO-220AB 497-2739-5-ND: 2.10 17.50 147.00 = = = STPS16150CT 
150 2x10A = TO-220AB 497-2730-5-ND: 2.40 20.00 168.00 — = = STPS20150CT 
150 2x20A = TO-220AB 497-3217-5-ND: 3.38 29.38 218.75 = = = STPS40150CT 
170 2x10A — TO-220AB 497-3525- 2.55 21.25 178.50 = = = STPS20170CT 
45 2x60A = ISOTOP 497-3207-5-ND: 18.38 157.50 1396.50 == = = STPS12045TV 
45 2x 80A = ISOTOP 497-2741- 21.07 180.60 1601.32 = = == STPS16045TV 
5 100 2x80A = ISOTOP 497-2723-5-ND: 26.95 231.00 2048.20 = = — STPS160H100TV 
600 2x60A — ISOTOP 497-381 1-5-ND: 24.50 210.00 1862.00 = = = STTH120L06TV1 
15 2x20A — TO-247 3.47 30.24 225.23 — = = STPS40L15CW 
30 2x30A = TO-247 4.10 35.67 265.65 = = — 5ТР5601.40СУ/ 
45 2x30A = TO-247 3.27 28.44 211.75 = = = STPS6045CW 
45 2x30A = TO-247 4.40 38.31 285.25 = = = STPS60L45CW 
6 100 2x20A — ТО-247 2.75 23.97 178.50 = = — STPS40H100CW 
100 2x30A = TO-247 5.67 49.35 367.50 = = = STPS61H100CW 
150 2x20A = TO-247 3.65 31.73 236.25 — = — STPS40150CW 
150 2x30A = TO-247 497-3219-5-ND: 5.67 49.35 367.50 = = = STPS61150CW 
150 2х40А mE TO-247 497-3221-5-ND: 6.33 57.75 456.50 = == — STPS80150CW 
7D 30 0.3A 250 SOT-23 497-2522-1-ND 40 2.70 18.72 497-2522-2-ND 3,000 72.00/M BAT54SFILM 
7C 30 0.3A 250 SOT-23 40 2.70 18.72 497-3786-2-ND 3,000 72.00/M BAT54CFILM 
7B 30 100mA 250 SOT-23 497-2514-1-ND 40 2.70 18.72 497-2514-2-ND 3,000 72.00/M BAR43AFILM 
7D 30 100mA 250 SOT-23 497-2515-1-ND 40 2.70 18.72 497-2515-2-ND 3,000 72.00/M BAR43SFILM 
7A 30 100mA 250 SOT-23 497-2518-1-ND .40 2.70 18.72 497-2518-2-ND 3,000 72.00/M BAR42FILM 
7C 30 100mA 250 SOT-23 40 2.70 18.72 497-2520-2-ND 3,000 72.00/M BAR43CFILM 
7A 30 100mA 250 SOT-23 40 2.70 18.72 497-2521-2-ND 3,000 72.00/M BAR43FILM 
7A 70 70mA 250 SOT-23 41 3.00 21.12 497-2529-2-ND 3,000 86.00/M BAR18FILM 
7D 70 70тА 250 SOT-23 40 2.70 18.72 497-2516-2-ND 3,000 72.00/M BAS70-04FILM 
7B 30 0.3A 230 SOT-323 40 2.70 18.72 497-2528-2-ND 3,000 72.00/M BAT54AWFILM 
7A 30 0.ЗА 230 SOT-323 .40 2.70 18.72 497-2530-2-ND 3,000 72.00/M BAT54WFILM 
8 30 8A — DPAK 1.80 15.60 120.00 497-3222-2-ND 2,500 638.00/M STPS8L30B-TR 
40 3A = DPAK .81 5.85 45.00 497-2466-2-ND 2,500 257.00/M STPS340B-TR 
9 45 2x7.5A = DPAK 1.50 12.50 105.00 497-3208-2-ND 2,500 650.00/M STPS15H100CB-TR 
100 2x7.5A = DPAK 1.01 8.78 67.50 = = - STPS15L45CB 
100 5A — DPAK 1.68 14.00 117.60 = = = STPS5H100B 
45 2x10A = D2PAK 1.35 11.70 90.00 = = — STPS20L45CG 
45 2x20A = D2PAK 497-3528-1-ND 2.49 20.75 174.30 497-3528-2-ND 1,000 1121.00 STPS40L45CG-TR 
100 2x8A = D2PAK 497-2722-5-МО+ 1.35 10.80 81.00 = = — STPS16H100G 
10 100 2x10A = D2PAK 497-2457- 1.62 13.50 113.40 497-2457-2-ND 1,000 729.00 STPS20H100CG-TR 
150 2x20A = D2PAK 497-3527-5-ND$ 3.38 29.38 218.75 = = = STPS40150CG 
150 2x20A — D2PAK 497-3754-1-ND 2.34 19.50 163.80 497-3754-2-ND 1,000 1053.00 STPS40150CG-TR 
600 12A = D2PAK 497-3814-5-ND$ 1.80 15.60 120.00 = = = STTH12R06G 
11 100 2 x 40A = MAX247 497-2724-5-МО+ 13.00 120.25 910.00 = == — STPS80H100CY 
30 1A = SMA 497-3755- .50 4.00 30.00 497-3755-2-ND 5,000 140.00/M STPS130A 
30 2A = SMA 497-3759- .81 6.48 48.60 497-3759-2-ND 5,000 243.00/M STPS2L30A 
40 1A = SMA 497-2453- 42 3.25 23.40 497-2453-2-ND 5,000 104.00/M STPS140A 
40 1A == SMA 497-3753- 55 4.25 25.50 497-3753-2-ND 5,000 136.00/M STPS1L40A 
60 1A = SMA 497-2463- .68 2.88 21.60 497-2463-2-ND 5,000 136.00/M STPS1L60A 
12 60 1A = SMA 497-3756- 72 5.76 43.20 497-3756-2-МО 5,000 216.00/М STPS160A 
60 2A = SMA 497-2461- 55 3.40 25.50 497-2461-2-ND 5,000 136.00/M STPS2L60A 
100 1A — SMA 497-3209- .86 6.84 51.30 497-3209-2-ND 5,000 257.00/M STPS1H100A 
100 2A = SMA 497-3758- .90 7.20 54.00 497-3758-2-ND 5,000 270.00/M STPS2H100A 
150 2A — SMA 497-2467- .38 3.00 22.50 497-2467-2-ND 5,000 105.00/M STPS2150A 
30 1A = SMB 497-2468- .49 3.75 27.00 497-2468-2-ND 2,500 128.00/M STPS1L30U 
40 1A — SMB 497-2490-1-ND .50 3.85 27.72 497-2490-2-ND 2,500 131.00/M STPS140U 
X Tube $ Атто Pack 0 Bulk (Continued) 
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S7] Schottky Diodes (cont) 


VRRM PTOT Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF (mW) Type Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
40 3A = SMB 497-2465-1-ND 68 5.40 40.50 497-2465-2-ND 2,500 214.00/M STPS340U 
100 1A = 5МВ 1.28 11.05 85.00 497-3210-2-МО 2,500 452.00/М STPS1H100U 
12 25 3A = SMC .90 7.20 54.00 497-3760-2-ND 2,500 285.00/M STPS3L25S 
40 3A = SMC 1.01 8.78 67.50 497-2464-2-ND 2,500 215.00/M STPS340S 
60 3A = SMC 1.13 9.75 75.00 497-2454-2-ND 2,500 215.00/M STPS3L60S 
13 20 0.5A = SOD-123 .65 5.20 39.00 497-3205-2-ND 3,000 195.00/M STPS0520Z 
60 0.5A = SOD-123 42 2.60 19.50 497-3787-2-ND 3,000 111.00/M STPSO560Z 
20 0.5A = DO-216AA .55 4.25 30.60 497-4390-2-ND NEW! 12,000 128.00/M STPS0520M 
14 20 1A = DO-216AA 497-3211-1-ND .60 4.80 36.00 497-3211-2-ND 12,000 160.00/M STPS1L20M 
40 1A = DO-216AA 497-3212-1-ND -60 4.80 36.00 497-3212-2-ND 12,000 160.00/M STPS1L40M 
30 200mA 200 MINIMELF 497-3272-1-ND .55 4.40 33.00 497-3272-2-ND 2,500 165.00/M TMMBAT42FILM 
15 40 350mA 330 MINIMELF 65 5.20 39.00 497-3274-2-ND 2,500 195.00/M TMMBAT48FILM 
100 150mA 150 MINIMELF 55 4.40 33.00 497-3273-2-ND 2,500 165.00/M TMMBAT46FILM 
16 45 2x15A — SOT-93 497-3215-5-ND$ 2.84 24.68 183.75 = = = STPS3045CP 
17 50 4A = Dip-16 497-3646-ND 2.97 24.75 207.90 = = = L6210 
18 10 3A 310 SOD-323 497-3707-1-ND .60 4.80 36.00 497-3707-2-ND 3,000 180.00/M BAT60JFILM 
23 1A = SOD-323 497-3381-1-ND 52 4.00 28.80 497-3381-2-ND 3,000 136.00/M BAT20JFILM 
19 45 2x 15А = ТОР-31 497-3526-ND0 3.65 31.73 236.25 = = = STPS3045CPIRG 
45 2х 30A = ТОР-3! 497-3529-ND0 4.86 42.30 315.00 = = = STPS6045CPIRG 
20 80 500mA = MELF 497-3788-1-ND 43 3.30 23.76 497-3788-2-ND 1,500 119.00/M TMBAT49FILM 
21 45 2x15A = TO-220FPAB 1.73 14.95 115.00 = = = STPS30L45CFP 
150 2x 10А = TO-220FPAB 1.50 12.50 105.00 = = = STPS20150CFP 
22 45 2x10A = ІРРАК 497-4392-5-МО3 NEW! 1.39 12.03 92.50 — xd = STPS2045CR 
45 2x15A = 12РАК 497-4394-5-NDt NEW! 1.50 12.50 105.00 = = = STPS30L45CR 
Tube $ Атто Раск 0 Bulk 


Fast Оіодеѕ 


Fig. 1 — Fig. 2 — TO-220AC 

DO-15, A. B. 

DO-201AD, 1. Cathode 1. Cathode 

DO-41 2. Anode 2. Anode 
3. Cathode 3. — 


Fig. 7 — ISOTOP 
SMB, SMC 


Fig. 3A — TO-220AB 


Fig. 9 — SMA, 


Fig. 3B — TO-220AB 


Fig. 


Fig. 4 — TO-247 


. 11 — 


TO-220FPAC 


Fig. 12 — 
ТО-220АВ Insulated 


Fig. 5 — DOP3I 
Insulated 


Fig. 13 — 


Fig. 6 — ISOTOP 


TO-220AC Insulated 


Fig. 20 — NEW! 
TO-220FPAB F5 


Fig. 21 — NEW? 
TO-220FPAB FD6 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
200 1.5A DO-15 497-2510-1-ND .49 3.75 27.00 497-2510-2-ND 6,000 120.00/M BYW100-200RL 
200 1.5A DO-15 497-3132-1-ND 49 3.75 27.00 497-3132-3-ND§ 1,000 135.00 BYW100-200 
400 1A DO-15 497-2446-1-ND 36 2.75 19.80 497-2446-3-ND§ 1,000 110.00 ВҮТ01-400 
800 2А DO-15 497-2443-1-ND .70 4.55 35.00 497-2443-3-ND§ 1,000 224.00 STTH208 
200 3A DO-201AD 497-2497-1-ND .68 5.40 40.50 497-2497-2-ND 1,900 233.00/M BYW98-200RL 
200 3A DO-201AD 497-3133-1-ND 66 5.72 44.00 497-3133-3-ND§ 600 195.60 BYW98-200 
200 3A DO-201AD 497-2445-1-ND 55 276 21.25 497-2445-3-NDS 600 107.10 STTH302 
600 3A DO-201AD 497-3246-1-ND 75 4.88 37.50 497-3246-3-NDS 600 171.00 STTH3L06 
" 600 3A DO-201AD 497-4414-1-ND NEW! 81 6.48 48.60 497-4414-3-ND8 NEW! 600 199.80 STTHSRO6 
600 3A DO-201AD 497-4415-1-ND NEW! .81 6.48 48.60 497-4415-2-ND NEW! 1,900 279.00/M STTHSRO6RL 
1,000 3A DO-201AD 497-2442-1-ND -70 5.60 42.00 497-2442-3-ND§ 600 159.60 STTH310 
200 1A DO-41 497-3666-1-ND .94 8.13 62.50 497-3666-2-ND 2,000 363.00/M STTH102 
600 1A DO-41 497-3242-1-ND .90 7.20 54.00 497-3242-2-ND 5,000 270.00/M STTH1LO6RL 
600 1A DO-41 497-3243-1-ND .50 4.00 30.00 497-3243-2-ND 5,000 140.00/M STTH1RO6RL 
600 2A DO-41 497-3548-NDÓ .95 7.56 56.70 = = = 5ТТН2106 
600 2А DO-41 497-3752-1-ND .55 3.96 29.70 497-3752-3-NDS 2,000 176.00/M STTH2R06 
600 2A DO-41 497-4409-1-ND NEW! .55 4.40 33.00 497-4409-2-ND NEW! 5,000 154.00/M STTH2RO6RL 
1,000 1A DO-41 497-2444-1-ND .53 4.20 31.50 497-2444-3-ND§ 2,000 168.00/M STTH110 
2B 200 8A TO-220AC 497-2710-5-NDt .95 7.56 56.70 = = = STPR820D 
2B 200 15A TO-220AC 497-3204-5-МО+ 1.95 16.25 136.50 — = = STPR1520D 
2B 200 20A TO-220AC 497-2692-5-NDt 1.16 10.01 77.00 = = = BYW80-200 
2A 600 5A TO-220AC 497-3239-5-NDt 1.50 13.00 100.00 = = = STTA506D 
2A 600 5A TO-220AC 497-2746-5-NDt 1.50 12.50 105.00 = = = STTHS5RO6D 
2A 600 8A TO-220AC 497-2745-5-ND£$ 1.95 16.25 136.50 ES — — | STTH8RO6D 
2A 600 8A TO-220AC 497-2697-5-NDt 1.31 11.38 87.50 = = — | STTA806D 
2B 600 8A TO-220AC 497-2744-5-NDt 1.16 10.08 77.50 = = = STTH8LO6D 
2B 600 8A TO-220AC 497-2399-ND0 2.58 21.53 180.81 = = = STTA806DI 
2A 600 12A TO-220AC 497-2685-5-МО+ 1.69 14.63 112.50 = = = STTA1206D 
2B 600 30A TO-220AC 497-3800-5-NDt 2.52 21.00 176.40 = = = STTH30LO6D 
2B 600 30A TO-220AC 497-4412-5-NDt NEW! 1.59 13.25 111.30 = = = STTH30R06D 
2B 1,000 12A TO-220AC 497-2428-ND0 4.68 40.73 303.28 = = = ВҮТІ2РІ-1000 
ЗА 200 2x10A TO-220AB 497-2693-5-NDt 1.32 11.44 88.00 — = = BYW51-200 
3B 200 8A TO-220AB 497-3540-5-NDt 1.39 12.03 92.50 = = = STTH1002CT 
200 10A TO-220AB 497-3544-5-NDt 1.69 14.63 112.50 = = = STTH1602CT 
{Тие Bulk $ Ammo Раск (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
200 15A TO-220AB 497-3547-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = = = STTH2002CT 
200 15A TO-220AB 497-3551-5-NDt 4.00 34.78 259.00 = = = STTH3002CT 
3B 200 16A TO-220AB 497-3810-5-NDt 1.28 11.05 85.00 = = = STPR1620CT 
200 20A TO-220AB 497-3818-5-NDt 1.62 13.50 113.40 = = = STTH16LO6CT 
300 2x10A TO-220AB 497-2743-5-ND: 2.22 18.50 155.40 = — = STTH2003CT 
600 40A TO-220AB 497-3802-5-ND: 2.91 22.80 203.70 = m — STTH30LO6CT 
200 15A TO-247 497-2688-5-ND: 3.12 27.14 202.13 = = — BYW99W-200 
200 15A TO-247 497-3552-5-ND: 4.37 38.07 283.50 = — = STTH3002CW 
200 30A TO-247 497-3553-5-NDt 5.00 43.48 323.75 = = = STTH6002CW 
300 2x 15А TO-247 497-2742-5-NDt 4.16 36.19 269.50 = = = STTH3003CW 
4 300 2x30A TO-247 497-2720-5-ND: 5.00 43.48 323.75 = = = STTH6003CW 
300 60A TO-247 497-4416-5-NDt NEW! 2.40 20.00 168.00 = = — STTH60PO3SW 
600 40A TO-247 497-3797-5-ND: 2.81 24.44 182.00 = mE == STTH30L06CW 
600 80A TO-247 497-3790-5-NDt 4.05 35.25 262.50 = = = STTH60LOGCW 
600 2x15A TO-247 497-2683-5-NDt 5.05 43.95 327.25 — = = STTA3006CW 
600 15A Insulated DOP3I 497-3240-5-NDt 5.40 47.00 350.00 = = = STTH1506DPI 
1200 15A Insulated DOP3I 497-3533-ND0 4.32 37.60 280.00 = = = STTA1512PIRG 
600 20A Insulated DOP3I 497-2394-№00 4.01 34.90 259.88 - = — STTA2006PI 
600 30A Insulated DOP3I 497-3245-5-ND: 6.90 63.00 498.00 - = — STTH3006DPI 
5 600 2x30A Insulated DOP3I 497-3535-5-NDt 5.86 51.00 379.75 = = = STTA3006PIRG 
600 20A Insulated DOP3I 497-3534-NDO 4.89 42.54 316.75 = = = STTA2006PIRG 
1000 30A Insulated DOP3I 497-2424-ND0 7.46 68.15 538.67 = = = ВҮТЗОРІ-1000 
200 25 Isolated DOP3I 497-3808-5-NDt 2.97 25.85 192.50 = = = BYW77PI-200RG 
400 30A Isolated DOP3I 497-3806-5-NDt 2.94 25.62 190.75 = = = BYTS30PI-400RG 
200 2x 30A ISOTOP 497-3554-5-NDt 18.64 159.75 1416.45 E = = STTH6102TV1 
200 2x 60А ISOTOP 497-3541-5-NDt 17.59 150.75 1336.65 = = = STTH12002TV1 
6A 200 120A ISOTOP 497-3819-5-NDt 36.75 315.00 2793.00 = — = STTH20002TV1 
600 2x30A ISOTOP 497-2699-5-NDt 15.60 144.30 1092.00 = = = STTA6006TV1 
600 40A ISOTOP 497-3796-5-NDt 21.00 180.00 1596.00 = — = STTH60L06TV1 
600 2x120A ISOTOP 497-4408-5-NDi NEW! 26.25 225.00 1995.00 = = = 5ТТН2001.06ТУ1 
200 50A ISOTOP 497-2689-5-NDt 19.04 176.12 1332.80 = — E BYV541V-200 
6B 200 100A ISOTOP 497-2694-5-NDt 32.73 280.50 2487.10 = = = BYV255V-200 
400 60A ISOTOP 497-2681-5-NDt 18.01 154.35 1368.57 — = = BYT261PIV-400 
600 2x30A ISOTOP 497-2698-5-NDt 15.60 144.30 1092.00 = — = STTA6006TV2 
T 1000 2x30A ISOTOP 497-3749-5-NDt 18.00 166.50 1260.00 = = = BYT230PIV-1000 
1200 2x45A ISOTOP 497-3746-5-NDt 29.75 255.00 2261.00 = = = STTA9012TV2 
8 200 15A SOT-93 497-2691-5-NDt 3.47 30.24 225.23 = = = BYW99P-200 
200 1A SMA 497-2500-1-ND -36 2.75 19.80 497-2500-2-ND 5,000 94.00/M STTH102A 
600 1A SMA 497-3241-1-ND .68 5.40 40.50 497-3241-2-ND 5,000 203.00/M STTH1L06A 
600 1A SMA 497-3765-1-ND .55 4.25 25.50 497-3765-2-ND 5,000 136.00/M STTH1RO6A 
600 2A SMA 497-3549-NDO 1.04 8.28 62.10 = = = STTH2LO6A 
600 2A SMA 497-3777-1-ND 81 6.48 48.60 497-3777-2-ND 5,000 243.00/M STTH2R06A 
800 1A SMA 497-2459-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-2459-2-ND 5,000 154.00/M STTH108A 
200 1A SMB 497-2509-1-ND 49 3.75 27.00 497-2509-2-ND 2,500 128.00/M SMBYWO1-200 
200 2A SMB 497-2511-1-ND .90 7.20 54.00 497-2511-2-ND 2,500 150.00/M SMBY20W-200 
400 1A SMB 497-3147-1-ND 72 5.76 43.20 497-3147-2-ND 2,500 228.00/M SMBYTO1-400 
600 1A SMB 497-2494-1-ND 1.50 13.00 100.00 497-2494-2-ND 2,500 180.00/M STTA106U 
600 1A SMB 497-3766-1-ND .50 4.00 30.00 497-3766-2-ND 2,500 150.00/M STTH1LO6U 
9 600 1A SMB 497-4406-1-ND NEW! 55 4.25 30.60 497-4406-2-ND NEW! 2,500 145.00/M STTH1RO6U 
600 2A SMB 497-3757-1-ND 65 5.20 35.10 497-3757-2-ND 2,500 195.00/M STTH2LOGU 
600 2A SMB 497-3776-1-ND .65 4.68 35.10 497-3776-2-ND 2,500 195.00/M STTH2R06U 
600 3A SMB 497-3771-1-ND .81 6.48 48.60 497-3771-2-ND 2,500 257.00/M 5ТТНЗІ 061) 
600 ЗА SMB 497-3767-1-ND .86 6.84 51.30 497-3767-2-ND 2,500 271.00/M STTH3R06U 
1,200 1A SMB 497-3237-1-ND .94 8.13 62.50 497-3237-2-ND 2,500 333.00/M STTA112U 
1,200 1A SMB 497-2460-1-ND .68 5.40 40.50 497-2460-2-ND 2,500 203.00/M STTH112U 
200 4A SMC 497-2502-1-ND 72 5.76 40.00 497-2502-2-ND 2,500 228.00/M SMBYW04-200 
400 3A SMC 497-3762-1-ND 65 4.68 35.10 497-3762-2-ND 2,500 195.00/M SMBYT03-400 
600 3A SMC 497-3764-1-ND .95 7.56 56.70 497-3764-2-ND 2,500 299.00/M STTH3LO6S 
600 3A SMC 497-3779-1-ND .86 6.84 51.30 497-3779-2-ND 2,500 271.00/M STTH3RO6S 
1,200 2A SMC 497-3238-1-ND 1.50 13.00 100.00 497-3238-2-ND 2,500 532.00/M 5ТТА2125 
400 2x60A $0093 497-3131-5-NDt 7.66 69.93 552.78 = = = BYT60P-400 
10 600 2x 30A SOD93 497-2682-5-ND: 3.38 29.38 218.75 = == — 5ТТАЗ006Р 
600 20А SOD93 497-2684-5-ND: 3.27 28.44 211.75 — = = 5ТТА2006Р 
200 10A TO-220FPAC 497-4187-5-ND$ NEW! 1.58 18.65 105.00 — - — | BYWB80FP-200 
600 5A TO-220FPAC 497-3747-5-ND: .95 8.19 63.00 - = = STTH5L06FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3249-5-ND: 1.50 12.50 105.00 = = = STTH5R06FP 
11 600 15A TO-220FPAC 497-4404-5-ND¢ NEW! 1.68 14.00 117.60 = = = STTH15LOGFP 
1200 5A TO-220FPAC 497-4402-5-ND+ NE! 1.43 12.35 95.00 = = = 5ТТА512ЕР 
1500 6A TO-220FPAC 497-4200-5-NDt NE! 1.73 14.95 115.00 = = = DTV1500HDFP 
1500 6A TO-220FPAC 497-4201-5-NDt NEW! 1.54 13.33 102.50 = = — DTV1500SDFP 
12 600 8A Insulated TO-220AB 497-3250-5-ND: 3.24 28.20 210.00 = md = STTH806DTI 
600 5A Insulated TO-220AC 497-3247-5-NDt 2.70 23.50 175.00 = = = STTH506DTI 
13 600 8A Insulated TO-220AC 497-4418-5-NDi NEW! 1.35 11.70 90.00 = = = STTH8LO6DIRG 
600 8A Insulated TO-220AC 497-4419-5-NDt NEW! 1.28 11.05 85.00 = = = STTH8R06DIRG 
600 12A Insulated TO-220AC 497-4403-5-NDt NEW! 1.80 15.00 126.00 = = — STTH12RO6DIRG 
14A 200 8A DPAK 497-3536-5-ND: 1.39 12.03 92.50 = — = STTH1002CB 
14B 600 3A DPAK 497-3769-1-ND .81 5.85 45.00 497-3769-2-ND 2,500 257.00/M STTH3LO6B-TR 
14B 600 5A DPAK 497-3248-1-ND 1.80 15.60 120.00 497-3248-2-ND 2,500 638.00/M STTHSLO6B-TR 
200 8A D2PAK 497-3538-5-ND: 1.39 12.03 92.50 = E == STTH1002CG 
200 8A D2PAK 497-3778-1-ND .94 8.13 62.50 497-3778-2-ND 1,000 363.00 BYW29G-200-TR 
200 10A D2PAK 497-3543-5-NDt 1.73 14.95 115.00 = = = STTH1602CG 
200 15A D2PAK 497-3546-5-NDt 1.83 15.25 128.10 = = = STTH2002CG 
200 15A D2PAK 497-3550-5-ND: 3.83 33.37 248.50 = = = STTH3002CG 
15A 200 30A D2PAK 497-3761-1-ND 1.50 12.50 105.00 497-3761-2-ND 1,000 675.00 STTH2002CG-TR 
200 30A D2PAK 497-3775-1-ND 1.83 15.25 128.10 497-3775-2-ND 1,000 824.00 STTH3002CG-TR 
600 8A D2PAK 497-3763-1-ND 1.35 11.70 90.00 497-3763-2-ND 1,000 522.00 STTH8LO6G-TR 
600 20A D2PAK 497-3817-5-ND: 1.68 14.00 117.60 = == = STTH16L06CG 
600 20A D2PAK 497-3816-5-ND: 1.80 15.00 126.00 = = = STTH15L06G 
600 40A D2PAK 497-3813-5-ND: 275 23.97 178.50 = = = STTHS30LO6CG 
15B 300 8A D2PAK 497-4417-1-ND NEW! 1.28 11.05 85.00 497-4417-2-ND NEW! 1,000 493.00 STTH803G-TR 
200 8A І2РАК 497-3539-5-NDt 1.39 12.03 92.50 = = = STTH1002CR 
16 200 20A І2РАК 497-3801-5-ND: 1.09 9.43 72.50 - — = STTH1602CR 
200 30A І2РАК 497-3774-1-ND 1.95 16.25 136.50 497-3774-2-ND 500 487.50 STTH3002CR 
200 10A TO-220FPAB 497-3542-5-NDt 1.31 11.38 87.50 = = = STTH1602CFP 
200 15A TO-220FPAB 497-3545-5-ND: 1.50 13.00 100.00 = — = STTH2002CFP 
17A 200 8A TO-220FPAB 497-3537-5-ND: 1.05 9.10 70.00 = — = STTH1002CFP 
300 2x10A TO-220FPAB 497-4407-5-NDt NEW! 2.40 20.00 168.00 = = = STTH2003CFP 
600 8A TO-220FPAB 497-4405-5-NDi NEW! 1.68 14.00 117.60 — = = STTH16L06CFP 
600 3A TO-220FPAB 497-4190-5-NDi NEW! 1.89 15.75 132.30 = - = DMV1500HFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4192-5-ND+ МЕ 1.46 12.68 97.50 = = = DMV1500L 
17B 600 3A TO-220FPAB 497-4194-5-ND+ МЕ 1.46 12.68 97.50 = = = DMV1500LFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4196-5-NDt МЕ! 1.61 13.98 107.50 = = = DMV1500MFD 
600 6A TO-220FPAB 497-4198-5-NDt NEW! 1.65 14.30 110.00 = = == DMV1500SDFD 
Tube Bulk 8 Атто Раск (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 

Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 

18A 200 15A Isolated TOP3 497-3809-5-NDt 2.97 25.85 192.50 = = = BYW99PI-200RG 
200 30A Isolated TOP3 497-3807-5-NDt 6.10 55.65 439.90 = = = BYV52PI-200RG 

18B 600 30A Isolated TOP3 497-4410-5-NDi NEW! 5.75 52.50 415.00 = = = STTH3006TPI 
600 30A DO-247 497-4411-5-NDt NEW! 2.52 21.00 176.40 = = = STTH30L06W 

49 600 30A DO-247 497-4413-5-№04 NEW! 1.65 13.75 115.50 = = = STTH30RO6W 
600 60A DO-247 497-3799-5-NDt 4.16 36.19 269.50 = = = STTH60LO6W 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4191-5-NDi NEW! 1.92 16.00 134.40 = = = DMV1500HFD5 

20 600 3A TO-220FPAB F5 497-4193-5-NDt NEW! 1.46 12.68 97.50 - == =» DMV1500LF5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4195-5-NDt NEW! 1.50 13.00 100.00 - = = DMV1500LFD5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4197-5-NDt NEW! 1.65 14.30 110.00 = = = DMV1500MFD5 

21 600 6A TO-220FPAB FD6 497-4199-5-NDt NEW! 1.65 14.30 110.00 = = = DMV1500SDFD6 

{Тие Bulk § Ammo Раск 


5 Microsemi. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 


Fig. 1 — UMA UltraMite™ Cathode B 


Fig. 2 — UMAF UltraMite 
F-2.05—] 


Fig. 3 — NEW! 
POWERMITE® 
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Fig. 5 — NEW! POWERDI™5 
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Fig. 4 — NEW! POWERMITE®3 
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Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (V) (V) (A) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
UMA UltraMite 

20 0.75 3.0 0.5 UMAS817CT-ND 130 2.00 16.00 UMAS817TR-ND 3,000 100.00/M 
1 1.0 30 0.875 3.0 0.5 UMAS818CT-ND 130 2.00 16.00 UMA5818TR-ND 3,000 100.00/M 
40 0.90 3.0 0.5 UMA5819CT-ND 30 2.00 16.00 UMAS819TR-ND 3,000 100.00/M 

UMAF UltraMite (Lead-Free) 
20 0.75 3.0 0.5 UMAF5817CT-ND 130 2.00 16.00 UMAF5817TR-ND 3,000 100.00/M 
2 1.0 30 0.875 3.0 0.5 UMAF5818CT-ND 130 2.00 16.00 UMAF5818TR-ND 3,000 100.00/M 
40 0.9 3.0 0.5 UMAF5819CT-ND 130 2.00 16.00 UMAF5819TR-ND 3,000 100.00/M 

NEW! POWERMITE NEW! 
20 0.65 3.0 0.4 UPS120ESCT-ND .96 8.64 72.00 UPS120ESTR-ND 3,000 600.00/M 
3A 1.0 20 0.595 2.0 0.01 UPS120EESCT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS120EESTR-ND 3,000 625.00/M 
40 0.75 3.0 0.4 UPS140ESCT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS140ESTR-ND 3,000 625.00/M 
60 0.06 1.0 0.1 UPS160E3CT-ND 1.20 10.80 90.00 UPS160ESTR-ND 3,000 750.00/M 
3B 1.0 20 0.65 3.0 1.0 UPS5817E3CT-ND 84 7.56 63.00 UPS5817E3TR-ND 3,000 525.00/M 
40 0.85 3.0 1.0 UPS5819E3CT-ND .88 7.92 66.00 UPS5819E3TR-ND 3,000 550.00/M 

NEW! POWERMITE3 NEW! 
3.0 40 0.50 3.0 0.5 UPS340E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPS340E3TR-ND 5,000 810.00/M 
3.0 60 0.63 3.5 0.2 UPS360E3CT-ND 1.52 13.68 114.00 UPS360E3TR-ND 5,000 855.00/M 
3.0 100 0.76 3.0 0.2 UPS3100E3CT-ND 1.60 14.40 120.00 UPS3100E3TR-ND 5,000 900.00/M 
5.0 40 0.54 5.0 0.5 UPS540E3CT-ND 1.60 14.40 120.00 UPS540E3TR-ND 5,000 900.00/M 
5.0 60 0.69 5.0 0.2 UPS560E3CT-ND 1.80 16.20 135.00 UPS560ESTR-ND 5,000 1012.50/M 
4A 5.0 100 0.81 5.0 02 UPS5100E3CT-ND 2.00 18.00 150.00 UPS5100E3TR-ND 5,000 1125.00/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100HE3CT-ND 2.00 18.00 150.00 UPS5100HE3TR-ND 5,000 1125.00/M 
7.0 60 0.60 7.0 0.1 UPS760E3CT-ND 1.60 14.40 120.00 UPS760E3TR-ND 5,000 900.00/M 
8.0 35 0.51 8.0 14 UPS835LE3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS835LE3TR-ND 5,000 1035.00/M 
8.0 40 0.37 3.0 5.0 UPS840E3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS840E3TR-ND 5,000 1035.00/M 
10.0 40 0.51 10.0 0.3 UPS1040E3CT-ND 1.96 17.64 147.00 UPS1040E3TR-ND 5,000 1102.50/M 
4B 2х5.0 40 0.48 5.0 0.15 UPS1040CTESCT-ND 3.00 27.00 225.00 UPS1040CTESTR-ND 5,000 1687.50/M 

NEW! POWERDI5 NEW! 

5 3.0 200 0.78 3.0 0.01 UPDS3200E3CT-ND 3.00 27.00 225.00 UPDS3200E3TR-ND 5,000 1687.50/M 
5.0 100 0.71 5.0 0.01 UPDS5100HESCT-ND 3.40 30.60 255.00 UPDS5100HESTR-ND 5,000 1912.50/M 


ne diode B Fig. 2— Voidless 
„1 сае Anode Hermetically Sealed 
1 ^ 

VR IF IFSM Pd Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 

Fig. (V) (A) (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
POWERMITE 

1A 600 2 20 2.5 UPR60E3CT-ND 2.08 18.72 156.00 UPR60E3TR-ND 3,000 1300.00/M 

50 2.5 25 = UPR5E3CT-ND 1.32 11.88 99.00 UPR5E3TR-ND 3,000 825.00/M 
1B 100 2:5 25 — UPR10ESCT-ND 1.44 12.96 108.00 UPR10ESTR-ND 3,000 900.00/M 

150 2.5 25 = UPR15ESCT-ND 1.56 14.04 117.00 UPR15ESTR-ND 3,000 975.00/M 

Voidless Hermetically Sealed 

2A 150 2.5 35 — 1N5806E3CT-ND 5.64 50.76 423.00 1N5806ESTR-ND 5,000 3172.50/М 
2B 150 6.0 125 = 1N5811E3CT-ND 8.80 79.20 660.00 1N5811E3TR-ND 4,000 4950.00/M 
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«C Microsemi. ^ NEW! Power Diodes 


DO-214AB DO-214BA Half Pak 


92.20 
80.01 
O)19.69 [— 34.92 + 


SOT-227 TO-220AB - ТО-220АС 
Base ] Base 
(Cathode) (Cathode) 
ее 
Working Avg. Forward Max. Surge 
Peak Reverse Current Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Microsemi 
Voltage IF(AV) IFSM Package Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
50 30A 600A DO-4 SBR3050-ND 17.72 159.48 1329.00 | — = — | SBR3050 
35 30A 600A SD41-ND 16.20 145.80 1215.00 | — => — | SD41 
45 60A 1000A SBR6045-ND 20.84 187.56 1563.00 | — — — | SBR6045 
50 80A 1200A DO-5 SBR8050-ND 19.88 178.92 1491.00 | — = — | SBR8050 
15 80A 1200A SBR8215-ND 20.92 188.28 1569.00 | — — — | SBR8215 
45 3A 150A LSM345JCT-ND 4.13 27.50 220.00 LSM345JTR-ND 3,000 1375.00/M | LSM345J 
45 5A 250A DO-214AB LSM545JCT-ND 5.03 33.50 268.00 LSM545JTR-ND 3,000 1675.00/М | LSM545J 
45 8A 350A LSM845JCT-ND 5.78 38.50 308.00 LSM845JTR-ND 2,500 1925.00/M | LSM845J 
15 1A 50A DO-214BA LSM115JCT-ND 1.50 10.00 80.00 LSM115JTR-ND 3,000 500.00/М | LSM115J 
15 240А 3500А Half Pak HS24515-ND 51.32 461.88 3849.00 | — = — | HS24515 
50 300A 2000A MD3CC CPT30050-ND 64.28 578.52 4821.00 | — — — | СРТЗ0050 
100 600A 6000A CPT600100-ND 104.52 940.68 7839.00 | — - -- | СРТ600100 
45 200А 1600А SOT-227 SPB10045-ND 44.44 399.96 3333.00 | — > — | SPB10045 
100 320A 2500A SPB160100-ND 60.32 542.88 4524.00 | — = — | SPB160100 
150 20A 225A TO-220AB FST20150-ND 3.60 32.40 270.00 | — m — | FST20150 
180 30A 250A FST31180-ND 8.04 72.36 603.00 | — = — | FST31180 
45 16A 300A TO-220AC MS1645-ND 3.20 28.80 240.00 | — = — | М51645 
100 30A 350A TO-247 FST30100-ND 6.24 56.16 468.00 | — = — | FST30100 
100 50A 400A FST50100-ND 9.80 88.20 735.00 | — — — | FST50100 
40 5А 500А Тор Hat 1N5825-ND 11.68 105.12 87600 | — = — | 1N5825 
пант Switching Diodes 
SOD-106 SOD-123 SOD-323 Cathode Mark SOD-523 Cathode Mark 
Cathode Band Cathode Band : Cathode” 09-9 
904 sy Mark EUR 
F р : 9 
2-290-1 L- 29.0 -13 81- 29.0 4905 II 
1.6 
SOT-416 
-2.9- j М 
ПП Я E 
43 
-H-0.4 
SOT-457 
VRM VR IFM lo Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Size Pricing* Part No. 
DO-34 — 90 80 400 130 1SS133T-77CT-NDT 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1SS133T-77 
DO-35 — 100 75 450 150 1N4148T-73CT-ND 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1N4148T-73 
SOD-106 = 400 = 30A 1.0A 1SR154-400TE25CT-ND .34 5.81 16.12 1,500 71.00/M 1SR154-400TE25 
— 600 = 30A 1.0A 1SR154-600TE25CT-ND 49 9.06 25.52 1,500 116.00/M 1ST154-600TE25 
SOD-123 == = 400 25A 0.7A RR264M-400CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M RR264M-400 
= 90 80 225 100 1SS355TE-17CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M 1SS355TE-17 
SOD-323 = 40 35 225 100 1SS380TE-17CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 1SS380TE-17 
— = 50 50 = RN731VTE-17CT-ND 41 7.50 21.12 3,000 86.00/М RN731VTE-17 
SOD-523 = 90 80 225 100 1SS400TE61CT-ND 134 5.00 13.00 3,000 47.00/М 155400ТЕ61 
SOT-23 B 85 70 450 = BAW56T116CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M BAWS56T116 
E 80 80 300 100 DAN202UT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN202UT106 
SOT-323 B 80 80 300 100 DAP202UT106CT-ND 41 6.00 15.60 3,000 56.00/М DAP202UT106 
E — 35 — = DAN235UT106CT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M DAN235UT106 
SOT-343 [e] 80 80 300 100 DA227TLCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M DA227TL 
E 80 80 300 100 DAN202KT146CT-ND .36 5.25 13.65 3,000 49.00/М DAN202KT146 
SOT-346 B 80 80 300 100 DAP202KT146CT-ND .36 5.25 13.65 3,000 49.00/M DAP202KT146 
A 80 80 300 100 DAN217T146CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN217T146 
A 20 20 200 100 DA204KT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DA204KT146 
SOT-353 D 80 80 80 25 UMN1NCT-ND .46 8.88 25.56 3,000 121.00/M UMN1N 
E 80 80 300 100 DAN222TLCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DAN222TL 
SOT-416 B 80 80 300 100 DAP222TLCT-ND 137 5.50 14.30 3,000 52.00/М DAP222TL 
A 20 20 200 100 DA221TLCT-ND .34 5.81 16.12 3,000 62.00/M DA221TL 
SOT-457 F 80 80 300 100 IMN10T108CT-ND 41 7.88 22.68 3,000 107.00/М IMN10T108 
= 250 220 625 200 RLS245TE-11CT-ND 29 4.25 11.05 2,500 40.00/М RLS245TE-11 
LL-34 = 100 75 450 150 RLS4148TE-11CT-ND NEW! .36 4.80 10.80 2,500 32.00/M RLS4148TE-11 
== 100 75 450 150 RLS4448TE-11CT-ND .34 5.00 13.00 2,500 47.00/M RLS4448TE-11 
= 50 50 600 200 RLS4150TE-11CT-ND .36 5.25 13.65 2,500 49.00/M RLS4150TE-11 
SC-74A D 80 80 80 25 FMN1T148CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/М RMN1T148 


* For Tape and Reel Part No., change CT-ND to TR-ND. t For Tape and Box Part No., change CT-ND to TB-ND. 
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Zener Diodes — SOD-323 


Zener Voltage Resistance Q Reverse Current IR (uA) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 

Min. Max. Max. @ Iz (mA) Max. VR(V) Part No. 1 25 100 Size Pricing* | Part No. 

3.0 3845 | 100 5 10 10 UDZSTE-173.6BCT-ND 49 725 1885 3000 | 6800/М | UDZSTE-173.6B Cathode Mark 
3.89 4.16 100 5 5 1.0 UDZSTE-173.9BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.9B 
4.98 5.20 80 5 2 1.5 UDZSTE-175.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.1B 
5.49 5.73 60 5 1 2.5 UDZSTE-175.6BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.6B 
6.06 6.33 60 5 1 3.0 UDZSTE-176.2BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-176.2B 
6.65 6.93 40 5 0.5 3.5 UDZSTE-176.8BCT-ND E 6.00 15.60 3,000 56.00/M UDZSTE-176.8B 
7.28 7.60 30 5 0.5 4.0 UDZSTE-177.5BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-177.5B 
8.85 9.23 30 5 0.5 6.0 UDZSTE-179.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-179.1B 
9.77 10.21 30 5 0.1 7.0 UDZSTE-1710BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-1710B 
11.74 12.24 30 5 0.1 9.0 UDZSTE-1712BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1712B 
14.34 14.98 42 5 0.1 11.0 UDZSTE-1715BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1715B 
17.56 18.35 65 5 0.1 13.0 UDZSTE-1718BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1718B 
21.54 22.47 100 5 0.1 17.0 UDZSTE-1722BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1722B 


* For Tape and Reel Part No. change CT-ND to TR-ND 


Zener Diode Array — SOT-353 


Voltage Resistance Reverse Cut Tape Pricing Tape and Reel* Rohm 
Min. Max. Max. Current 1 25 100 Size Pricing Part No. 
6.47 7.14 400 О.5рА UMZ6.8ENCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 | 97.00/М UMZ6.8EN 


* For Tape and Reel Part No. change CT-ND to TR-ND 


Schottky Barrier Diodes 


SOD-106 SOD-123 SOD-323 SOD-523 SOT-323 


s 


SOT-457 SOT-416 


0.3 
+ 


F 


RB706D RB425D, RB705D 


lo VR IFSM VF Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Rohm 
Package (A) (V) (A) (V) Max. Part No. al 25 100 Size Pricing* Part No. 
5С-74А 0.1 40 1 0.34 RB471ET148CT-ND .50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB471ET148 
3.0 40 70 0.55 RBO050L-40TE25CT-ND .93 18.54 55.62 1,500 319.00/M RBOSOL-40TE25 
3.0 20 70 0.45 RB051L-40TE25CT-ND 61 12.10 36.30 1,500 194.00/M RBO51L-40TE25 
SOD-106 5 20 70 0.45 RB081L-20TE25CT-ND 1.04 20.79 62.37 1,500 358.00/M RBO81L-20TE25 
1 40 70 0.55 RB160L-40TE25CT-ND 42 7.66 21.56 1,500 98.00/M RB160L-40TE25 
1 20 70 0.40 RB161L-40TE25CT-ND 42 8.13 23.40 1,500 117.00/M RB161L-40TE25 
SOD-123 1 30 30 0.48 RB160M-30CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB160M-30TR 
0.1 40 1 0.45 RB500V-40TE-17CT-ND 57 11.00 31.68 3,000 150.00/M RB500V-40TE 
SOD-323 0.1 40 1 0.34 RB501V-40TE-17CT-ND 150 9.22 25.96 3,000 106.00/M RB501V-40TE 
0.03 30 2 0.37 RB751V-40TE-17CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 104.00/M RB751V-40TE 
0.03 30 2 0.37 RB751S-40TE61CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB751S-40TE61 
SOD-523 0.2 30 1 0.60 RB520S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB520S-30TE61 
0.2 30 1 0.50 RB521S-30TE61CT-ND .38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB521S-30TE61 
0.03 40 i2 = RB706F-40T106CT-ND 150 10.00 30.00 3,000 150.00/М RB706F-40T 
SOT-323 0.03 40 2. 0.37 RB715FT106CT-ND 42 7.13 19.76 3,000 76.00/M RB715FT106 
0.03 40 2 0.37 RB717FT106CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB717FT106 
SOT-343 0.1 40 1 = RB480KTLCT-ND .53 10.13 29.16 3,000 138.00/M RB480KTL 
0.03 40 2 = RB706D-40T146CT-ND 48 9.25 26.64 3,000 126.00/M RB706D-40T 
0.5 40 3 0.55 RB400DT146CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400DT146 
0.5 20 3 0.3 RB411DT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M RB411DT146 
SOT-346 0.1 40 1 0.45 RB420DT146CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB420DT146 
0.1 40 1 0.34 RB425DT146CT-ND 44 8.38 24.12 3,000 114.00/М RB425DT146 
= 20 3 0.45 RB491DT146CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB491DT146 
0.03 40 2 0.37 RB705DT146CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RB705DT146 
SOT-457 0.03 40 2 0.37 RB731UT108CT-ND 47 9.00 25.92 3,000 122.00/М RB731UT108 
SOT-416 0.03 40 2 0.37 RB715WTLCT-ND .50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB715WTL 


* For Tape and Reel Part No. change CT-ND to TR-ND 


м 


More Product Available Online: www.digikey.com 
818 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DIODES. Surface Mount MOSFETS 


RDS (0n) ID Cont. PD Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Vpss (Ohms) (A) (Watts) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 5,000 
Single P-Channel Enhancement Mode FETs 
30 0.24 3.4 2.5 DI9400CT-ND 4.50 3.75 3.00 — — — 
20 0.12 43 25 DI9405CT-ND 4.68 3.90 3.12 DI9405TR-ND 1560.00/M 1365.00/M 
20 0.12 53 25 DI9430CT-ND 4.92 4.10 3.28 DI9430TR-ND 1640.00/M 1435.00/M 
30 0.064 53 2.5 DI9435CT-ND 4.98 4.15 3.32 DI9435TR-ND 1660.00/M 1453.00/M 
Dual N and P-Channel Enhancement Mode FETs 
20,20 0.11, 0.35 3,25 1.6 DI9942CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9942TR-ND 1800.00/M 1575.00/M 6252 61 $1 
30, 30 0.11, 0.24 37,29 2 DI9952CT-ND 5.58 4.65 372 = = - 22221 š 
Dual N-Channel Enhancement Mode FETs 5 5 6 7 85 
E ms “Мо connection 
60 0.17 3.5 16 DI9945CT-ND 540 4.50 3.60 DI9945TR-ND 1800.00M 1575.00/М епн for DI9400 
30 0.11 8.7 2 DI9956CT-ND 5.22 4.35 3.48 DI9956TR-ND 1740.00/M 1523.00/M 
Fast Recovery Rectifiers Fig. 1 —DO-41 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified | Reverse Current Reverse | Forward | Reverse Cut Tape 0.86 ar 
Current | Voltage 8.3ms Current Voltage | Recovery | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. (A) (М) (А) | @25°C (pA) | Peak (V) | Time (nS) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing [ао СЕРТ вао] 
50 50 5.0 1.2 200 1N4933DICT-ND 39 23 15 | 1N4933DITR-ND 5,000 46.00/М 
100 50 5.0 12 200 1N4934DICT-ND .39 23 15 | 1N4934DITR-ND 5,000 46.00/М 
200 50 5.0 12 200 1N4935DICT-ND .39 .23 15 | 1N4935DITR-ND 5,000 46.00/M Fig. 2 — MELF (DL-41) 
1 | DO-41 1.0 400 50 5.0 12 200 1N4936DICT-ND .39 23 15 | 1N4936DITR-ND 5,000 46.00/М 
600 50 5.0 12 200 1N4937DICT-ND .39 23 15 | 1N4937DITR-ND 5,000 46.00/М 
800 50 5.0 13 500 FR106DICT-ND 44 30 21 | FR106DITR-ND 5,000 72.00/М 
1000 50 5.0 13 500 FR107DICT-ND 44 30 21 | FR107DITR-ND 5,000 72.00/М 
50 30 5.0 12 200 DL4933DICT-ND — .33 24 | DL4933DITR-ND 5,000 104.00/M 
100 30 5.0 12 200 DL4934DICT-ND — .33 24 |= — — 
2 | MELF 1.0 200 30 5.0 12 200 DL4935DICT-ND — .33 .24 | DL4935DITR-ND 5,000 104.00/M Fig. 3 — DO-201AD 
400 30 5.0 12 200 DL4936DICT-ND — .33 24 | DL4936DITR-ND 5,000 104.00/M 
600 30 5.0 12 200 DL4937DICT-ND 42 .33 .24 | DL4937DITR-ND 5,000 104.00/M 132 {6.35 
50 200 10.0 13 150 FR301DICT-ND 44 32 23 | FR301DITR-ND 1,200 | 113.00/М - 
100 200 10.0 13 150 FR302DICT-ND 42 .32 24 | FR302DITR-ND 1,200 115.00/M + 
25.40 42-40] * 540 
200 200 10.0 13 150 FR303DICT-ND 44 .34 25 | FR303DITR-ND 1,200 121.00/M й ` 
3 00- 3.0 400 200 10.0 13 150 FR304DICT-ND 44 .34 25 | FR304DITR-ND 1,200 121.00/M 
201AD 600 200 10.0 13 250 | FR305DICT-ND 48 37 27 | FR30SDITR-ND 1200 | 133.00/M 
800 200 10.0 1.3 500 FR306DICT-ND 48 37 .27 | FR306DITR-ND 1,200 133.00/M Fig. 4 — R-6 
1000 200 10.0 13 500 FR307DICT-ND 57 44 132 | FR307DITR-ND 1,200 158.00/M 
50 300 10.0 13 150 FR601DICT-ND .64 52 139 | FR601DITR-ND 500 132.00 1.32 21914 
100 300 10.0 13 150 FR602DICT-ND .68 55 .41 | FR602DITR-ND 500 140.50 
200 300 10.0 1.3 150 FR603DICT-ND 72 .58 .44 | FR603DITR-ND 500 148.50 
4 R-6 6.0 9.14 
400 300 10.0 1.3 150 FR604DICT-ND .76 .61 .46 | FR604DITR-ND 500 157.00 8 ТЕ 
600 300 10.0 13 250 FR605DICT-ND .84 .68 .51 | FR605DITR-ND 500 173.50 
800 300 10.0 1.3 500 FR606DICT-ND 92 74 .56 | FR606DITR-ND 500 190.00 
50 300 10.0 13 150 | FR801-ND 18 М 72|— - = | [ile 9:2205: 
100 300 10.0 1.3 150 FR802-ND 1.25 .99 76 |= — — з T 
5 |Т0-220А 80 200 300 10.0 1.3 150 FR803-ND 1.32 1.04 80 |= — — 533 , Olt0.49 
400 300 10.0 1.3 150 FR804-ND 145 1.15 88 |= — — Een 1144.48-1-15.49-1 
600 300 10.0 13 250 FR805-ND 1.55 1.23 94 |= — — й 
150 125 10.0 1975 35 SF163DI-ND 208 162 1.28 |— = - —— 
- ——[ 1-4 
6.102220 16 200 125 10.0 975 35 SF164DI-ND 2.13 1.66 1.32 |= — — 445 
100 30 5.0 13 150 RS1BDICT-ND 55 43 31 = ses — : 
100 30 5.0 13 150 RS1B-FDICT-NDO 55 43 31 RS1B-FDITR-NDÓ 5,000 136.00/M Fig. 6—rO-220 
200 30 5.0 13 150 RS1DDICT-ND 45 .36 Эт | RS1DDITR-ND 5,000 126.00/М — 175 
1.0 400 30 5.0 13 150 RS1GDICT-ND 48 .38 29 | RS1GDITR-ND 5,000 133.00/М 1549 т 
600 30 5.0 1.3 250 RS1JDICT-ND .50 40 130 | RS1JDITR-ND 5,000 140.00/М 
7 5МА 800 30 5.0 13 500 RS1KDICT-ND 53 42 32 |= — — 
1000 30 5.0 13 500 RS1MDICT-ND 55 44 133 | RSIMDITR-ND 5,000 154.00/M 
50 50 5.0 13 150 RS2AADICT-ND .50 40 130 | RS2AADITR-ND 5,000 140.00/М 
15 100 50 5.0 13 150 RS2BADICT-ND 53 42 132 | RS2BADITR-ND 5,000 147.00/М Fig. 7 — SMA 
E 400 50 5.0 13 150 RS2GADICT-ND .58 46 135 | RS2GADITR-ND 5,000 161.00/M 
1000 50 5.0 13 500 RS2MA-FDICT-NDO 70 .56 42 | RS2MA-FDITR-NDO 5,000 196.00/М Тр 5802-51 
50 30 50 10 150 FR1ADICT-ND 53 — 41 30 | FRIADITR-ND 3,000 | 138.00/M 
100 30 5.0 10 150 FRiBDICT-ND 45 36 27 | FRIBDITR-ND 3,000 | 135.00/M 
200 30 5.0 1.0 150 FR1DDICT-ND 48 .38 .29 | FR1DDITR-ND 3,000 143.00/M 
200 30 5.0 13 150 RS1DBDICT-ND 45 .36 .27 | RS1DBDITR-ND 3,000 135.00/M 
1.0 400 30 5.0 1.0 150 FR1GDICT-ND 50 40 .30 | FRIGDITR-ND 3,000 150.00/M 
600 30 5.0 1.0 250 FR1JDICT-ND 52 42 .32 | FRIJDITR-ND 3,000 156.00/M 
8 SMB 800 30 5.0 10 500 FR1KDICT-ND .54 44 .33 | FRIKDITR-ND 3,000 162.00/M 
1000 30 5.0 13 500 RS1MBDICT-ND 55 44 133 | RS1MBDITR-ND 3,000 165.00/M 
1000 30 5.0 13 500 RS1MB-FDICT-NDO 55 44 133 | RS1MB-FDITR-NDO 3,000 165.00/M 
15 50 50 5.0 13 150 RS2ADICT-ND .50 40 130 | RS2ADITR-ND 3,000 150.00/М 
i 1000 50 5.0 13 500 RS2MDICT-ND .70 .56 .42 | RS2MDITR-ND 3,000 210.00/M 
30 50 100 5.0 13 150 RS3ABDICT-ND .84 .68 .51 RS3ABDITR-ND 3,000 279.00/M 
Ü 600 100 5.0 13 250 RS3JB-FDICT-NDO 1.01 .88 .68 | RS3JB-FDITR-NDO 3,000 359.00/M 
50 100 5.0 13 150 RS3ADICT-ND 84 68 51/- - = 
50 100 5.0 13 150 RS3A-FDICT-ND0 95 16 57 | RS3A-FDITR-NDO 3,000 | 299.00/М Fig. 9 — SMC 
100 100 5.0 13 150 RS3BDICT-ND .88 71 2553 | RS3BDITR-ND 3,000 | 293.00/М 
9 SMC 30 200 100 5.0 13 150 RS3DDICT-ND 92 74 .56 | RS3DDITR-ND 3,000 306.00/M [EM =i 
Ë 400 100 5.0 13 150 RS3GDICT-ND 96 Agi .58 | RS3GDITR-ND 3,000 319.00/M 
800 100 5.0 13 500 RS3KDICT-ND 96 76 58 | RS3KDITR-ND 3,000 377.00/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3MDICT-ND 99 78 .60 | RS3MDITR-ND 3,000 390.00/M 
1000 100 5.0 13 500 RS3M-FDICT-NDO 143 98 75 | RS3M-FDITR-NDO 3,000 399.00/M 


9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 819 


Case194 


ON Semiconductor" Recovery Power Rectifiers 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge Max. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) МЕ (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
300 1 30 14 MRA4003T30SCT-ND 2.63 18.20 32.81 5,000 63.00/M 
400 1 30 14 MRA4004T30SCT-ND 2.63 18.20 32.81 5,000 63.00/M 
SMA 600 1 30 14 MRA4005T30SCT-ND 2.63 18.20 32.81 5,000 63.00/M MICRODE 
800 1 30 14 MRA4006T30SCT-ND 2.63 18.20 32.81 5,000 63.00/M 
1000 1 30 14 MRA4007T30SCT-ND 2.63 1820 3281 5,000 63.00/М 
50 6 400 0.9 MR750RLOSCT-ND 9.48 7293 15314 800 387.20 
100 6 400 0.9 MR751RLOSCT-ND 9.48 7293 15344 800 387.20 
Case194 200 6 400 0.9 MR752RLOSCT-ND 948 72.93 15314 800 387.20 
400 6 400 0.9 MR754RLOSCT-ND 9.48 72.93 15314 800 387.20 
600 6 400 0.9 MR756RLOSCT-ND 9.48 72.93 153.14 800 387.20 
1000 6 400 0.9 MR760RLOSCT-ND 9.48 72.93 15314 800 387.20 
К 200 25 400 1.18 MR25020S-ND 6.72 5041 10735 — — 
Маон 400 25 400 148 MR25040S-ND 672 5041 10735 | — E 
00-41 800 1 35 1.75 MUR180E0S-ND 4.09 29.41 55.15 — — 
1000 1 35 1.75 MUR1100ERLOSCT-ND 4.16 3120 6240 5,000 146.00/M 
D-PAK 200 6 50 1 MURD620CTT4OSCT-ND 5.88 44.42 93.96 2,500 233.00/M 
200 3 6 0.95 MURD320T40SCT-ND 5.88 44.12 93.96 2,500 233.00/M 
D2-PAK 15 25 150 0.45 MBRB2515LT40SCT-ND 18.96 159.26 331.80 800 910.40 


*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Standard Recovery Rectifiers 


Working Peak Average Rectified Peak Surge Max. Instantaneous Cut Tape 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
50 1 30 14 1N4001RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
100 1 30 14 1N4002RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
200 1 30 14 1N4003RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
400 1 30 14 1N4004RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
600 1 30 14 1N4005RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
D0-41 800 1 30 14 1N4006RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
1,000 1 30 14 1N4007RLOSCT-ND 2.24 12.60 21.00 5,000 33.00/M 
50 1 30 1.2 1N4933RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
100 1 30 1.2 1N4934RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
200 1 30 1.2 1N4935RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
400 1 30 1.2 1N4936RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
600 1 30 1.2 1N4937RLOSCT-ND 2.69 17.49 30.26 5,000 54.00/M 
50 3 200 1 1N5400RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
100 3 200 1 1N5401RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
200 3 200 1 1N5402RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
400 3 200 1 1N5404RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
D0-201AD 600 3 200 1 1N5406RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
1,000 3 200 1 1N5408RLOSCT-ND 2.98 20.64 37.22 1,200 91.00/M 
200 3 100 1:25 MR852RLOSCT-ND 2.92 20.55 37.36 1,200 93.00/M 
400 3 100 1.25 MR8540S-ND 2.92 20.55 37.36 - - Powertap 
600 3 100 1.25 MR856RLOSCT-ND 2.92 20.55 37.36 1,200 93.00/M 
SMB 400 1.5 50 14 MRS1504T30SCT-ND 10.82 83.25 174.83 2,500 101.00/M 
600 8.0 100 14 MSR8600S-ND 8.23 61.25 131.25 — — 
Т0:220А0 600 15 100 18 MSR15600S-ND 9.05 67.38 144.38 — — 


*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Ultra Fast Rectifiers 


Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* TO-220AB TO-218AC 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 10.28 
Powertap 200 200 800 1.10 MURP20020CT0S-ND 262.50 232750 5578.13 — — ^ б = T 5-20, 
400 200 800 175 MURP20040CTOS-ND 218.75 1939.59 4648.46 — — ш 15.75 O4 
100 16 100 0.975 MUR1610CTOS-ND 9.48 72.93 153.14 — — 123 | 
150 16 100 0.975 MUR1615CT0S-ND 9.48 72.93 153.14 — — + 
200 3.0 75 0.975 MUR620CTOS-ND 6.72 5041 107.35 | — — ІІ 14.27 
200 16 100 0.975 MUR1620CTOS-NDT 9.10 70.00 147.00 — — — 
Т0-220АВ 200 16 100 12 MUR1620CTROS-NDT 12.51 96.25 202.13 — — 
400 8.0 100 2.2 MURH840CT0S-ND 15.55 119.60 251.16 — — 
400 16 100 1.30 MUR1640CTOS-ND 14.41 110.85 232.79 — — 
600 8.0 100 2.8 MURH860CTOS-ND 15.55 119.60 251.16 — — 
600 16 100 1.50 MUR1660CTOS-ND 15.17 116.68 245.02 — — 
200 30 200 1.05 MUR3020PTOS-ND 18.96 159.26 331.80 — — 
Т0-218АС 400 30 150 1.25 MUR3040PT0S-ND 23.92 200.91 418.56 — = 
600 30 150 1.50 MUR3060PTOS-ND 24.68 183.75 393.75 — — 
100 8 16 0.975 MUR8100S-ND 8.40 63.02 134.21 — — 
150 8 16 0.975 MUR8150S-ND 8.34 64.18 134.77 — — 
200 15 200 1.05 MUR15200S-ND 11.38 87.50 183.75 — — 
200 8 16 0.975 MUR8200S-ND 8.07 62.08 130.36 — — 
TO-220AC 400 15 150 1.25 MUR15400S-ND 12.89 99.18 208.27 — — 
400 8 16 0.975 MUR8400S-ND 9.86 75.85 159.29 — — 
600 8 16 0.975 MUR8600S-ND 9.86 75.85 159.29 — — 
600 15 150 1.50 MUR15600S-ND 12.89 99.18 208.27 = = 
800 8 100 1.8 MUR880E0S-ND 11.38 87.50 183.75 — — 
1000 8 100 1.8 MUR8100E0S-ND 11.38 87.50 183.75 — — 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. # Pinning Reversed (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TO-247PSI 


ON Semiconductor" Ultra Fast Rectifiers (Cont) 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Мах. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current | Forward Voltage Drop | Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM 10 (A) IFSM (A) VF (V) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
200 30 200 1.05 MUR3020WTOS-ND 23.92 200.91 418.56 — — 
ВЕ. 600 30 150 17 MURSOGOWTOS-ND 2742 — 20417 43751] — = 
D-PAK 200 6 50 1.15 MSRD620CTT40SCT-ND 14.00 117.60 245.00 | 2,500 273.00/M D2PAK 
200 16 100 12 MURB1620CTRT40SCT-ND 14.03 107.93 226.64 800 573.60 
200 16 100 0.975 MURB1620CTT40SCT-ND 8.66 72.77 151.59 800 460.00 T 10.29 
D2PAK 600 8 100 15 MURB1660CTT40SCT-ND 29.85 222.25 476.25 800 1422.40 [аз 
400 8 100 2.2 MURHB840CT0S-ND 15.17 116.68 245.02 — — 
600 4 100 28 MURHB860CTT4OSCT-ND 32.90 245.00 525.00 800 1568.00 
TO-220FP 600 16 100 1.50 MURF1660CTOS-ND 14.59 122.51 255.24 — — 
50 2 40 0.875 MURS105T30SCT-ND 3.22 23.15 43.40 | 2,500 109.00/M 
100 2 40 0.875 MURS110T30SCT-ND 3.22 23.15 43.40 | 2,500 109.00/M 
150 2 40 0.875 MURS115T30SCT-ND 3.22 23.15 43.40 | 2,500 109.00/M 
SMB 200 2 40 0.875 MURS120T30SCT-ND 3.22 23.15 43.40 | 2,500 109.00/M 
400 2 35 1.25 MURS140T30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 2,500 119.00/M 
600 2 35 1.25 MURS160T30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 2,500 119.00/M 
200 2 40 0.95 MURS220T30SCT-ND 3.18 23.82 47.64 | 2,500 135.00/M 
600 2 35 1.45 MURS260T30SCT-ND 3.18 23.82 47.64 | 2,500 135.00/M 
200 4 75 0.89 MURS320T30SCT-ND 4.16 31.19 66.41 | 2,500 173.00/M 
SMC 400 4 75 1.28 MURS340T30SCT-ND 4.62 34.67 73.83 | 2,500 193.00/M 
600 4 75 1.28 MURS360T30SCT-ND 4.62 34.67 73.83 | 2,500 193.00/M i 
100 2 50 0.875 MURA110T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M + 
200 1 40 0.875 MURA120T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M 83 
$МА 400 1 35 11 MURA140T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M 0.78. |< 1.36 
600 1 30 1.25 MURA160T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M |+ 2.54 BSC 
400 2 35 1.30 MURA240T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M ^ 5.08 BSC 
600 2 30 1.45 MURA260T30SCT-ND 3.33 23.98 44.96 | 5,000 107.00/M 
100 1 35 0.875 MUR110RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 5,000 99.00/M 
150 1 35 0.875 MUR115RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 5,000 99.00/M 
200 1 35 0.875 MUR120RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 5,000 99.00/M 
300 1 35 1.25 MUR1300SCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 5,000 99.00/M 
400 1 35 1.25 MUR140RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 | 5,000 99.00/M 
600 1 35 1.25 MUR160RLOSCT-ND 3.18 22.86 42.86 | 5,000 102.00/M 
00-201А0 50 4 125 0.890 MUR4050S-ND 4.20 31.50 63.00 — - 
100 4 125 0.890 MUR410RLOSCT-ND 4.20 31.50 63.00 | 1,500 168.00/M 
150 4 125 0.890 MUR4150S-ND 4.20 31.50 63.00 — — 
200 4 125 0.890 MUR420RLOSCT-ND 4.20 31.50 63.00 | 1,500 168.00/M 
600 4 110 1.25 MUR460RLOSCT-ND 4.20 31.51 67.10 | 1,500 187.00/M 
800 4 70 1.75 MUR480E0S-ND 5.84 43.77 87.54 - — 
1000 4 70 1.75 MUR4100ERLOSCT-ND 5.88 44.12 93.96 | 1,500 253.00/M 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. Pinning Reversed 
Schottky Barrier Diodes 
Avg. Power | Peak Surge | Forward Volt. Max Cut Tape 
Rev. Volt. | For. Curr. | Dissipation | Current @VF @ Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package | Vwerv 10 (A) (mW) IFSM(A) | (Vdc) IF 1772279 Part No. 10 100 250 | Size | Pricing 
7 = 225 = ost 10m [А — K MMBD101LT10SCT-ND 1.83 12.89 2344 | 3,000 | 69.00/М DO-201AD 
30 - 200 — 0.45 1mA A — K MMBD301LT10SCT-ND 2.02 13.99 25.22 | 3,000 | 59.00/M 
70 - 200 — 0.5 1mA A — K MMBD701LT10SCT-ND 1.83 12.89 23.44 | 3,000 | 69.00/M 
40 12 225 2 0.5 10mA A K АК BAS40-04LT10SCT-ND 2.10 14.56 26.25 | 3,000 | 66.00/M І. 2540 — 
40 12 225 2 0.5 10mA K K A BAS40-06LT10SCT-ND 175 12.32 2240 | 3,000 | 66.00/M 
507-23 40 12 225 2 0.5 10mA A — K BAS40LT10SCT-ND 1.93 13.36 24.09 | 3,000 | 60.00/M 
70 — 225 — 0.75 10mA A — K BAS70LT10SCT-ND 1.61 11.31 20.56 | 3,000 | 60.00/M 
30 2 225 6 0.40 10mA K K A BAT54ALT10SCT-ND 2.10 14.56 26.25 | 3,000 | 43.00/M 
30 9. 225 6 0.5 30mA A K КА BAT54SLT10SCT-ND 1.82 12.64 22.78 | 3,000 | 43.00/M 
30 2 200 3 0.5 30mA A — K BAT54LT10SCT-ND 1.73 12.01 21.66 | 3,000 | 38.00/M 
20 - 200 — 0.37 1mA K K A MMBD717LT10SCT-ND 1.85 12.79 23.06 | 3,000 | 58.00/M 
SOT-323 30 2 200 6 0.5 30mA A — K BAT54WT10SCT-ND 1.58 10.92 19.69 | 3,000 | 47.00/M 
30 2 200 6 0.5 30mA A K КА BAT54SWT10SCT-ND 1.85 12.79 23.06 | 3,000 | 52.00/M 
SOT-323 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
Aug. Power PeakSurge | Forward Volt. Max 
Rev. Volt. For.Curr. | Dissipation Current @ VF e Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package Vwerv 10 (A) (mW) IFSM (A) (Vdc) IF Part No. 10 100 250 Size Pricing 
50Т-363 30 2 150 6 0.4 10тА MBD54DWT10SCT-ND 2.92 20.55 37.36 | 3,000 84.00/M 
20 1 — 25 0.45 1A 1N5817RLOSCT-ND 3.29 23.14 42.08 | 5,000 89.00/M 
30 1 — 25 0.55 1A 1N5818RLOSCT-ND 3.29 23.14 42.08 | 5,000 89.00/M 
00-41 40 1 - 25 0.6 1A 1N5819RLOSCT-ND 3.29 23.14 42.08 | 5,000 89.00/M 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLOSCT-ND 4.50 32.40 60.75 5,000 | 126.00/M 
60 1 750 25 0.75 1A MBR160RLOSCT-ND 2.92 21.02 39.42 5,000 99.00/M 
100 1 500 50 0.79 1A MBR1100RLOSCT-ND 3.04 22.77 45.54 | 5,000 | 121.00/M 
20 3 — 80 0.475 3A 1N5820RLOSCT-ND 3.64 27.30 54.60 1,500 | 146.00/М 
30 3 — 80 0.5 3A 1N5821RLOSCT-ND 3.64 27.30 54.60 1,500 | 146.00/M 
40 3 — 80 0.525 3A 1N5822RLOSCT-ND 3.64 27.30 54.60 1,500 | 146.00/М 
D0-201AD 40 3 1,250 80 0.5 1A MBR3400S-ND 4.09 29.41 55.15 — - 
50 3 1,500 80 06 1A MBR350RLOSCT-ND 3.27 24.51 49.02 1,500 | 147.00/М 
60 3 1,500 80 0.6 1A MBR360RLOSCT-ND 3.27 24.51 49.02 1,500 | 147.00/М 
100 3 1,500 150 0.79 3A MBR3100RLOSCT-ND 5.60 42.00 84.00 1,500 | 224.00/M 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Avg. Power PeakSurge | Forward Volt. Max 
Rev. Volt. For. Curr. Dissipation Current @ VF e Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package | Мырау 10 (A) (mW) IFSM(A) | (Vdc) IF Part No. 10 100 250 | Size | Pricing 
SOT-93 45 30 10,000 200 0.76 30A | MBR3045PTOS-ND 1750 14700 30625 | — —| | sop-123 
20 05 140 55 0.385 05А | MBROS20LTIOSCT-ND 238 16.76 3048 | 3000 | 76.00M 
30 0.5 175 55 0.43 05А | MBR0530T110SCT-ND 238 16.76 3048 | 3000 | 76.00/M т 
sba 30 1 400 55 0.47 1A MBR130T10SCT-ND 5.00 35.20 6400 | 3,000 | 136.00/M тво f] 
40 05 2250 55 0.62 1A MBROBA0T1OSCT-ND 2.56 18.00 3272 | 3,000 | 76.00M 
30 = 225 m 0.45 1тА | MMSD301T10SCT-ND 2.45 17.00 30.66 | 3000 | 65.00/M 
30 2 400 6 040 10тА | BAT54T10SCT-ND 220 1524 2747 | 3,000 | 57.00M SOD:333 
30 = 200 6 040 10mA | BATS4HTIOSCT-ND 228 1581 2850 | 3000 | 49.00M 
300-329 40 = 200 = 037 mA | RB751V40T10SCT-ND 161 11.31 2056 | 3,000 | 60.00/М 
30 = 280 = 0.6 10тА | MBD3010S-ND 281 1945 == == = 
аа 70 = 280 = 1 10тА | MBD7010S-ND 281 1945 Exe = 
15 25 m 180 0.45 25A | MBR2515LOS-ND 2056 15313 32813 | — = 
60 10 5,000 150 08 10A | MBR10600S-ND 8.30 6226 13260 | — —| Гто-ггвас 
90 10 5,000 180 0.8 10A | MBR10900S-ND 1054 81.08 17026 | — - 
100 10 5,000 180 0.8 10A | _MBR101000S-ND 10.54 8108 17026 | — - А 
35 10 5,500 180 0.84 20A | МВВ103505-М0 8.40 6302 13421 | — E 
Т0-220АС 45 10 5500 150 084 20A | MBR10450S-ND 820 6226 13260 | — - : 
35 16 9,000 150 0.63 16A | MBR16350S-ND 10.24 7875 16538 | — = 
45 16 9,000 150 0.63 16A | MBR16450S-ND 10.24 7875 16538 | — = 1 
35 75 1,800 150 0.84 15A | MBR7350S-ND 756 5670 12075 | — = 
45 75 1,800 180 0.84 18A | MBR7450S-ND 756 5670 12075 | — = 
45 15 9,000 150 0.84 15A | MBR1545CTOS-ND 8.82 6615 14088 | — m TO-220AC 
100 8 400 180 0.74 8A MBR16100CTOS-ND 1400 11760 24500 | — = 3038 
200 20 = 150 09 10A | MBR20200CTOS-ND 16.04 13476 28074 
30 10 3,750 150 0.52 10A | MBR2030CTLOS-ND 16.04 13476 28074 
тодар 45 20 = 150 0.84 20A | MBR2045CTOS-ND 8.34 6418 13477 | — E 
60 10 6,000 180 0.85 10A | MBR2060CTOS-ND 1243 10.7 21223 | — - 
100 10 6.000 150 0.85 10A | MBR20100CTOS-ND 11.28 9475 19740 | — = 
35 12.5 5,000 150 047 125A | MBR2535CTLOS-ND 1313 11025 22969 | — = 
35 30 - 150 0.82 30A | MBR2535CTOS-ND 16.12 12398 26035 | — = 
45 30 = 150 0.82 30A | MBR2545CTOS-ND 1351 103.95 — 21830 | — E 
T0-247 45 60 = 500 0.62 30A | MBR6045WTOS-ND 3290 24500 52500 | — = 
45 25 = 150 07 125А | MBRF2545CTOS-ND 2040 151 35731 | — = 
T0-220FP 100 20 - 150 0.85 10A | MBRF20100CTOS-ND 2479 20826 43387 | — = 
200 20 = 150 0.9 10A | MBRF20200CTOS-ND 2742 — 20417 — 43781 | — = 
20 3 1.000 75 0.6 ЗА MBRD320T40SCT-ND 651 48.84 10402 | 2,500 | 258.00/M 
30 3 1.000 75 06 ЗА MBRD330T40SCT-ND 651 48.84 104.02 | 2,500 | 258.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 ЗА MBRD340T40SCT-ND 651 48.84 10402 | 2,500 | 258.00/М 
60 3 1.000 75 06 ЗА MBRD360T40SCT-ND 651 48.84 104.02 | 2,500 | 258.00/M 
D-Pak 20 6 4000 75 07 ЗА MBRD620CTT40SCT-ND 735 8516 — 11747 | 2,500 | 291.00/М 
40 6 4,000 75 07 ЗА MBRD640CTT40SCT-ND 735 5546 11747 | 2,500 | 291.00/M 
60 6 4000 75 07 ЗА MBRD660CTT40SCT-ND 735 5546 11747 | 2,500 | 291.00/М 
35 8 3,750 75 0.51 8A MBRD835LT40SCT-ND 7.07 53.03 — 11293 | 2,500 | 280.00/M 1б25бЕР 
35 10 2,000 50 047 БА MBRD1035CTLT40SCT-ND 8.72 6710 14091 | 2,500 | 357.00/M 
35 125 7500 150 0.55 25A | MBRB2535CTLTAOSCT-ND — 1896 — 15926 331.80 | 800 910.40 
45 30 16,000 150 0.82 30A | MBRB2545CTT40SCT-ND 16.04 13476 28074 | 800 77040 
D2pak A 45 15 8,000 150 0.84 15А | MBRB1545CTT40SCT-ND 10.62 8168 17152 | 800 433.60 
100 20 13,000 150 0.85 10A | MBRB20100CTT4OSCT-ND 1400 11760 24500 | 800 672.00 
200 10 6,000 180 0.9 10A | MBRB20200CTT40SCT-ND — 2875 24150 50313 | 800 | 1288.00 
D2pak B 30 40 - 300 0.46 20A | MBRB4030T40SCT-ND 2830 17355 37189 | 800 | 111040 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT30SCT-ND 374 28.02 56.04 | 5000 | 131.00/M 
20 1 300 40 0.395 1A MBRA120LT30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 | 5,000 | 97.00M 
30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 | 5,000 | 83.00M 
SMA 40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T30SCT-ND 3.04 21.85 40.97 | 5,000 | 83.00M 
40 3 = 100 45 ЗА MBRA340T30SCT-ND 3.88 29.07 5844 | 5,000 | 136.00/M 
40 1 - 60 047 1A $814T30SCT-ND 3.07 21.27 3834 | 5000 | 74.00/M 
60 1 - 40 072 1A $816T30SCT-ND 3.06 21.56 3920 | 5000 | 83.00/М 
20 1 525 40 0.6 1A MBRS120T30SCT-ND 2.92 21.02 3942 | 2,500 | 100.00/М 
30 1 525 40 0.6 1A MBRS130T30SCT-ND 2.92 21.02 3942 | 2,500 | 100.00/M 
30 2 250 40 0.395 1A MBRS130LT30SCT-ND 2.92 21.02 3942 | 2,500 | 100.00/M 
40 1 500 40 0.6 1A MBRS140T30SCT-ND 2.92 21.02 3942 | 2,500 | 100.00/M 
40 1 425 40 0.5 1A MBRS140LT30SCT-ND 322 23.45 43.40 | 2,500 | 109.00/M 
SMB 40 2 800 25 0.43 2A MBRS240LT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 | 2,500 | 129.00/M 
40 2 625 70 0.43 2A MBRS2040LT30SCT-ND 3.04 22.77 4554 | 2,500 | 129.00/M 
90 2 1,200 50 0.75 1A MBRS190T30SCT-ND 3.27 24.51 49.02 | 2,500 | 139.00/M 
100 2 1,200 50 0.75 1A MBRS1100T30SCT-ND 3.68 26.50 49.68 | 2,500 | 125.00/M 
40 2 = 75 0.50 2A SS24T30SCT-ND 1.90 14.60 30.66 | 2,500 | 78.00/M 
60 2 = 40 0.51 1A $826T30SCT-ND 551 41.31 87.98 | 2,500 | 218.00/M 
20 4 2,500 80 0.50 ЗА MBRS320T30SCT-ND 336 25.22 53.71 | 2,500 | 140.00/M 
30 4 2,500 80 0.50 ЗА MBRS330T30SCT-ND 336 25.22 53.71 | 2,500 | 140.00/M SMB 
Sid 40 4 2,500 80 0.525 ЗА MBRS340T30SCT-ND 336 25.22 5371 |2500 | 14000M | | ss 
40 5 = 190 0.50 БА MBRS540T30SCT-ND 1268 — 40647 — 22181 | 2,500 | 152.00/M | 457—4 
60 4 2,500 80 074 ЗА MBRS360T30SCT-ND 357 26.81 5740 | 2,500 | 149.00/M I 
100 3 - 130 0.79 ЗА MBRS3100T30SCT-ND 5.60 42.00 8400 | 2,500 | 210.00/M [| | 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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Avg. Power PeakSurge | Forward Volt. Max 
Rev. Volt. For. Curr. | Dissipation Current @VF @ Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package Vwerv 10 (A) (mW) IFSM (A) (Мас) IF Part No. 10 100 250 Size Pricing Powertap Case 357C 
10 1 == 50 .365 1A MBRM110LT10SCT-ND 3.80 27.32 51.23 | 3,000 | 129.00/М 
10 1 = 50 0.53 1A MBRM110ET10SCT-ND 3.80 27.32 51.23 | 3,000 | 129.00/М 
20 1 325 50 0.45 1A MBRM120LT10SCT-ND 3.04 22.77 45.54 | 3,000 | 129.00/M 
Powermite 20 1 375 50 0.53 1A MBRM120ET30SCT-ND 3.04 22.77 45.54 |12,000| 114.00/М 
30 1 325 50 0.38 1A MBRM130LT10SCT-ND 3.04 22.77 45.54 | 3,000 | 129.00/M 
40 1 475 50 0.55 1A MBRM140T10SCT-ND 3.04 22.77 45.54 | 3,000 | 129.00/М SOD-523 
40 1 — 50 0.36 ЛА MBRM140T30SCT-ND 3.80 27.32 5123 |12,000| 114.00/М -ң-ш170--- 
30 200 — 200 0.60 200A MBRP20030CTLOS-ND 257.25 2280.95 5466.56 - — 
Powertap 60 300 — 2,500 0.79 150A MBRP30060CTOS-ND 192.50 1706.84 4090.65 
100 400 — 2,500 0.83 200A MBRP400100CTLOS-ND 245.00 2172.34 5206.27 — — 
30 2 200 6 0.35 10mA BAT54XV2T10SCT-ND 2.69 17.49 30.26 | 3,000 59.00/M 
S0D-523 30 200 200 — 0.60 200mA RB520S30T10SCT-ND 1.68 11.84 21.52 | 3,000 48.00/M 
30 2 200 - 0.50 200mA RB521S30T10SCT-ND 2.69 17.49 30.26 | 3,000 63.00/М 
30 001 200 = 0.37 1.0mA RB751S40T10SCT-ND 2.69 17.49 30.26 | 3,000 63.00/M 
20 1 — 40 0.53 1A MBR120ESFT10SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 3,000 | 119.00/М 1.2,5,6 3,4 
S0D-123FL 20 1 — 45 0.34 1A MBR120VLSFT10SCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000 | 150.00/M CATHODE 
40 1 = 30 0.55 1.0A MBR140SFT10SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 3,000 | 119.00/M 
SOT-563 A 23 1 200 - 0.27 10тА | NSROS20XV6T!OSCT-ND 3.65 25.70 4672 | 4,000 | 105.00/М PATHODE 
$0Т-363 А 15 03 — — 415 1mA NSR15DW1T1OSCT-ND 2.99 21.08 38.32 | 3,000 86.00/M 
50Т-363 B 15 .03 — — 415 1mA NSR15TW1T20SCT-ND 3.50 25.20 47.25 | 3,000 | 119.00/М 
SC-82 40 3 200 5 28 1.0mA 1SS383T1GOSCT-ND 5.88 44.10 88.20 | 3,000 72.00/M 
*For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
Switching Diodes 
Working Average Power Peak Maximum 
Peak Rectified Dissi- Surge Instantaneous E е^ Cut Tape SOT-363 
Rev. Volt. Рог. Current | pation Current Forward Volt. Pinning Digi-Key Pricing Tape & Reel* 
Package VRWM IF (mW) ЇМ (тА) Drop (VF) IF(mAdc)| 1 2 3 | PartNo. 10 100 250 Size Pricing 220—6 
7 = 225 - 06 10 А К KA | MMBD352LT10SCT-NDT 256 1800 3272 [3000] 82.00/M 6 
7 - 225 - 06 10 К А К/А | MMBD353LT10SCT-NDT 256 1800 3272 [3000] 82.00/M 
7 - 225 - 06 10 А А K | MMBD354LT10SCT-NDt 256 18.00 3272 [3000] 82.00/М 
35 100 225 — 1 10 K K A | MMBD2835LT10SCT-NDT 1.27 8.26 14.29 | 3,000] 34.00/M 
75 100 225 — 1 10 K K A | MMBD2836LT1OSCT-NDT 1.27 8.26 14.29 |3,000 | 34.00/М 
75 150 225 — 1 10 А A K | MMBD2837LTTOSCT-NDT 1.27 8.26 14.29 |3,000 | 34.00/M 
75 100 225 — 1 10 А А К | MMBD2838LT1OSCT-NDT 1.27 8.26 14.29 |3,000 | 34.00/M 
70 200 225 500 0.7 1 А — К | MMBD6050LTIOSCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000 | 31.00/M 
100 200 225 500 0.7 1 А К KA | MMBD7000LT10SCT-NDT 1.16 7.54 13.05 | 3,000] 31.00/M 
50 200 225 500 1 100mA А А K | BAV74LT10SCT-ND 1.86 10.44 17.40 | 3,000] 25.00/M 
50128 | jg 215 225 500 1 10 | A K KA | BAV199LT10SCT-ND 176 1247 2194 |3000| 55.00M 
70 200 225 500 8 10 А А K | BAW0LT10SCT-ND 1.86 10.44 17.40 | 3,000] 25.00/М 
70 215 225 500 8 10 A K KA | ВАУ99171050Т-МО 1.47 8.28 13.80 |3,000| 25.00/М 
70 200 225 500 8 10 K K А | BAWS56LT10SCT-ND 1.86 10.44 17.40 | 3,000] 25.00/М 
70 100 225 — 8 10 — K А | BAL99LT10SCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000 | 31.00/M 
75 200 225 500 1 10 А — К | BAS116LT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 | 3,000 | 49.00/M 
75 200 225 500 .8 10 A — K | BASI6LT10SCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000 | 25.00/М 
120 200 225 625 1 100mA А — К | BAST9LTIOSCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000] 25.00/M зор зз 
200 200 225 625 1 100тА А — К | BAS20LT10SCT-ND 1.16 7.54 13.05 | 3,000 | 25.00/М 
250 200 225 625 1 100тА А — К | BAS21LT10SCT-ND 1.86 10.44 17.40 | 3,000 | 25.00/M 
S0T-23S 70 200 225 500 0.7 1 A A K | MMBD6100LT10SCT-NDT 127 8.26 1429 |3,000| 34.00/M 
100 200 225 500 1 10 А — K | MMBD914LT10SCT-ND 92 5.98 10.35 | 3,000| 25.00/М 50Т-323 
40 100 150 500 12 100mA А — K | M1MA141KT10SCT-ND 1.27 8.26 14.29 | 3,000 | 34.00/M 
70 200 200 500 .8 10 А A К | BAV70WT10SCT-ND 1.27 8.26 14.29 |3,000 | 34.00/M 
S0T-323 70 215 200 500 .8 10 A K KA | BAV99WT10SCT-ND 1.27 8.26 14.29 |3,000 | 34.00/M 
70 215 200 500 8 10 К А КА BAV99RWT1OSCT-ND 127 8.26 14.29 |3,000| 34.00/M 
70 200 200 500 .8 10 K — A | BAW56WT10SCT-ND 1.27 8.26 1429 |3,000 | 34.00/M SOD-123 
75 200 200 500 .8 10 А — К | BASTeWTIOSCT-ND 1.27 8.26 14.29 | 3,000 | 34.00/М SOD-123FL 
S0D-123 100 200 225 500 1 10 — — -- | MMSD4148T10SCT-ND 1.87 12.16 21.04 | 3,000} 44.00/М 
100 200 225 500 1 10 — — — | MMSD914T10SCT-ND 2.08 13.52 23.40 | 3,000| 49.00/М 
100 200 200 500 1 10 — — -- | MMDL914T10SCT-ND 1.29 8.39 14.51 |3,000| 35.00/М SOD-323 
500-323 75 200 200 500 8 10 — -- -- | BAS16HT1OSCT-ND 1.29 8.39 14.51 |3,000| 35.00/М 
250 200 200 625 1 100тА | — — - | BAS21HT10SCT-ND 1.64 10.66 18.45 |3,000| 39.00/М 
50Т-416 80 100 150 2,000 12 100mA K K A | DAP2220SCT-ND 1.29 8.39 14.51 |3,000| 35.00/М 
78 200 120 500 715 1.0 К А — | BAS16XV2T10SCT-ND 2.24 12.60 21.00 | 3,000} 38.00/M SOT-416 
500-523 100 200 200 500 12 100 K А — | 155400Т105СТ-МО 2.69 17.49 30.26 | 3,000} 63.00/М 
100 200 120 500 1.0 10 К А — | NSD914XV2T10SCT-ND 3.33 23.45 42.64 | 3,000 | 96.00/M 
807-353 | 250 200 385 625 10 100 |— — - | BAS21DWST1OSCT-ND 240 13.65 23.63 |3000| 4900/М 
50Т-363 C 85 100 300 240 12 100 — — — | HN2D02FUTW1T10SCT-ND 3.07 21.27 38.34 | 3,000 | 82.00/M 
50Т-563 B 75 200 357 500 715 1.0 — — — | BAS16DXV6T1OSCT-ND 2.34 16.81 31.52 | 4,000} 79.00/M SOT-353 
SOT-563 C 70 200 357 500 715 1.0 — — — | BAV70DXV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52 | 4,000} 79.00/М Fa 220—z=] 
50Т-563 D 80 100 357 300 12 100 — — — | NSDEMN11XV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52 [4000] 79.00/М 5 4 
SOT-563 E 80 100 357 300 12 100 — — — | NSDEMP11XV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52 [4000] 79.00/М о: 2 
* For Tape and Reel Part No., change "CT-ND" to "TR-ND" Т Dual Array T 
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Peak Max. Rev. | Мах. Рог. | Мах. |Мах. Неу. | Power 
Reverse | Current | Voltage@ | Capac- |Recovery | Dissi- Cut Tape 
Voltage | IR VR VF IF |itance | Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| VRWM (У) (uA) (V) | (V) (mA) | C (pF) | Trr (nS) | Ра (mw)| 1 2 з | Рам №. 10 100 1,000 | Part No. Size Pricing 
75 25  75|1.0 50 2.0 4.0 350 A = K | BAL99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | BAL99DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 10 751855 10 2.0 4.0 350 K A — | BAS16DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | BAS16DITR-ND 3,000 60.00/M 
75 10 75).855 10 20 4.0 350 K A — | BAS16-FDICT-ND0 NEW! 2.25 15.60 69.00 | BAS16-FDITR-ND0 NEW! 3,000 60.00/M 
100 0.1 100] 1.0 100 5.0 50 250 K A — | BAS19DICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAS19DITR-ND 3,000 81.00/M 
150 0.1 150] 1.0 100 5.0 50 250 K A — | BAS20DICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAS20DITR-ND 3,000 81.00/M 
200 0.1 250] 1.0 100 5.0 50 250 K A — | BAS21DICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAS21DITR-ND 3,000 81.00/M 
200 0.1 250] 1.0 100 5.0 50 250 K A — | BAS21-FDICT-ND0 NEW! 2.81 19.80 90.00 | BAS21-FDITR-ND0 NEW! 3,000 81.00/M 
85 .005 75|1.0 10 2.0 3.08 250 K A — | BAS116DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | BAS116DITR-ND 3,000 80.00/M 
200 0.1 250] 1.0 100 5.0 50 350 A K K | BAV23ADICT-ND 3.13 22.00 100.00 | — = = 
200 0.1 250] 1.0 100 5.0 50 350 KK A A | BAV23CDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV23CDITR-ND 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 | 1.0 100 5.0 50 350 KK A A | BAV23C-FDICT-NDó NEW! 3.13 22.00 100.00 | BAV23C-FDITR-NDó NEW! 3,000 90.00/M 
200 0.1 200] 1.0 100 5.0 50 350 = A K | BAV23SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV23SDITR-ND 3,000 90.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 350 K A A | BAV70DICT-ND 2.63 18.20 80.50 | BAV70DITR-ND 3,000 70.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 350 K A A | BAV70-FDICT-NDO NEW! 2.63 18.20 80.50 | BAV70-FDITR-ND0 NEW! 3,000 70.00/M 
1 75 2.5 701.855 10 1.5 6.0 350 КА А К | BAV99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | BAV99DITR-ND 3,000 80.00/М 
85 .005 75| 1.0 10 2.0 3.08 250 KK А А | BAV170DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV170DITR-ND 3,000 90.00/М 
85 (005 75| 1.0 10 2.0 3.08 250 КА А К | BAV199DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV199DITR-ND 3,000 90.00/M 
75 2.5 751.855 10 2.0 4.0 350 А K K | BAW56DICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAW56DITR-ND 3,000 81.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 350 A K К | BAW56-FDICT-ND0 NEW! 2.81 19.80 90.00 | BAW56-FDITR-ND0 NEW! 3,000 81.00/M 
85 .005 75|1.0 10 3.0 3.08 250 A K K | BAW156DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAW156DITR-ND 3,000 90.00/M 
75 10 75|1.0 50 2.0 4.0 350 K A — | MMBD914DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | MMBD914DITR-ND 3,000 60.00/M 
75 10 75|1.0 50 2.0 4.0 350 K A — | MMBD914-FDICT-ND0 NEW! 2.25 15.60 69.00 | MMBD914-FDITR-ND0 NEW! 3,000 60.00/M 
240 0.1 240|1.0 100 50 50 350 KA А K | MMBD2004SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBD2004SDITR-ND 3,000 90.00/M 
300 0.1 240|1.0 100 5.0 50 350 KA A К | MMBD3004SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBD3004SDITR-ND 3,000 90.00/M 
300 0.1 240] 1.0 100 5.0 50 350 KA A К | MMBD3004S-FDICT-NDO NEW! 3.13 22.00 100.00 | MMBD3004S-FDITR-NDO NEW! 3,000 90.00/M 
75 25  75|1.0 50 2.0 4.0 350 K A — | MMBD4148DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | MMBD4148DITR-ND 3,000 60.00/M 
75 25 75|1.0 100 4.0 4.0 350 K A — | MMBD4448DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | MMBD4448DITR-ND 3,000 60.00/M 
80 10  75|1.0 100 3.5 4.0 350 K A — | MMBD4448HDICT-ND 2.25 15.60 69.00 | MMBD4448HDITR-ND 3,000 60.00/M 
75 3.0 100 1.25 150 2.0 4.0 350 KA A K | MMBD7000DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | MMBD7000DITR-ND 3,000 80.00/M 
75 3.0 100 1.25 150 2.0 4.0 350 KA A К | MMBD7000-FDICT-ND0 NEW! 3.00 20.80 92.00 | MMBD7000-FDITR-ND0 NEW! 3,000 80.00/M 
75 10 75).855 10 2.0 4.0 200 K A — | BAS16WDICT-ND 2.70 18.72 82.80 | BAS16WDITR-ND 3,000 72.00/M 
100 15  120|1.0 100 5.0 50 200 K A — | BAS19WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 | BAS19WDITR-ND 3,000 97.00/M 
150 15  200|1.0 100 5.0 50 200 K A — | BAS20WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 | BAS20WDITR-ND 3,000 97.00/M 
200 15  250|1.0 100 5.0 50 200 K A — | BAS21WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 | BAS21WDITR-ND 3,000 97.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 20 4.0 200 K A A | BAV70WDICT-ND 3.15 21.84 96.60 | — — = 
75 2.5 75 |.855 10 20 4.0 200 K A A | BAV70W-FDICT-ND0 NEW! 3.15 21.84 96.60 | BAV70W-FDITR-NDó NEW! 3,000 84.00/M 
2 75 2.5 751.855 10 2.0 4.0 200 КА А К | BAV99WDICT-ND 3.00 21.12 96.00 | — = = 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 KA A К | BAV99W-FDICT-NDO NEW! 3.00 21.12 96.00 | BAV99W-FDITR-NDO NEW! 3,000 86.00/M 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 A K K | BAW56WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 | BAW56WDITR-ND 3,000 97.00/М 
75 2.5 75 |.855 10 2.0 4.0 200 A K К | BAWS56W-FDICT-NDO NEW! 3.38 23.76 108.00 | BAW56W-FDITR-ND0 NEW! 3,000 97.00/M 
75 2.5 75|1.0 100 2.0 4.0 200 K A — | MMBD4148WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | MMBD4148WDITR-ND 3,000 88.00/M 
80 50 75|1.0 100 3.5 4.0 200 K A — | MMBD4448HWDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | MMBD4448HWDITR-ND 3,000 88.00/M 
75 2.5 75|1.0 100 4.0 4.0 200 K A — | MMBD4448WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | MMBD4448WDITR-ND 3,000 88.00/M 
85 20 75|10 50 1.5 4.0 150 KA А А | BAV70TDICT-ND 2.63 18.20 80.50 | BAV70TDITR-ND 3,000 70.00/М 
85 20 75|1.0 50 1.5 4.0 150 AK А К | BAV99TDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | BAV99TDITR-ND 3,000 80.00/M 
85 .005 75 1.0 10 = 3.0§ 150 K A A | BAV170TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV170TDITR-ND 3,000 90.00/M 
85 .005 75|1.0 10 ==, 3.08 150 AK A K | BAV199TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV199TDITR-ND 3,000 90.00/M 
85 20 75|10 50 1.5 4.0 150 A K K | BAW56TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAW56TDITR-ND 3,000 81.00/M 
3 85 005 75|10 10| = 3.08 150 | A К К |BAWI156TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAW156TDITR-ND 3,000 | 90.00/M 
80 0.1 70|1.0 100 3.5 4.0 150 A K К | MMBD4448HTADICT-ND 2.63 18.20 80.50 | MMBD4448HTADITR-ND 3,000 70.00/M 
200 100 — [1.0 100 5.0 50 150 K A — | BAS21TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAS21TDITR-ND 3,000 90.00/M 
200 0.1 --|1.0 100 50 50 150 K A — | BAS21T-FDICT-NDO NEW! 3.13 22.00 100.00 | BAS21T-FDITR-NDO NEW! 3,000 90.00/M 
85 85 85|1.0 10 == 3.08 150 K A — | BAS116TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAS116TDITR-ND 3,000 81.00/M 
80 50 75 | 1.0 100 3.5 4.0 150 K A — | MMBD4448HTDICT-ND 2.63 18.20 80.50 | MMBD4448HTDITR-ND 3,000 70.00/M 
80 50 75|.855 10 3.5 4.0 150 = = — | MMBD4448VDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | MMBD4448VDITR-ND 3,000 | 102.00/M 
4 75 50 75|.855 10 2.0 4.0 150 — = — | BAS16VDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | BAS16VDITR-ND 3,000 | 102.00/M 
$ Reverse Recovery Time Ф us 9 Lead Free/RoHS Compliant 
Peak |Мах. Reverse | Мах. Forward | Мах. | Мах. Reverse) Power 
Reverse Current Voltage 6 |Capac-| Recovery Dissi- Cut Tape 
Voltage ІН VR VF IF |itance Time pation | Digi-Key Pricing Tape & Reel 
Fig. VRWM(V)| (uA) (V) | (V) (тА) C(pF)| Trr(nS) |Ра(тМ/) | Part Мо. 10 100 1,000 Size | Pricing 
5 75 25 75 1.0 50 4.0 4.0 200 MMBD4448DWDICT-NDt 3.13 22.00 100.00 | MMBD4448DWDITR-NDT 3,000 | 90.00/M 
75 25 75 1.0 50 4.0 4.0 200 MMBD4448DW-FDICT-NDT0 NEW! 3.18 22.00 100.00 | MMBD4448DW-FDITR-ND{t) NEW! | 3,000 | 90.00/M 
6 75 50 75 1.0 10 4.0 4.0 500 1N4148DICT-ND 1.20 6.75 24.88 | 1N4148DITR-ND 10,000 | 15.00/M 
7 75 50 75 1.0 10 4.0 4.0 500 LL4148DICT-ND 2.00 13.00 54.00 | LL4148DITR-ND 10,000 | 34.00/М 
75 50 75 1.0 100 4.0 4.0 500 LL4448DICT-ND 2.00 13.00 54.00 | LL4448DITR-ND 2,500 | 47.00/M 
75 25 75 .855 10 2.0 4.0 400 1N4148WDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 1N4148WDITR-ND 3,000 | 80.00/M 
8 75 25 75 .855 10 4.0 4.0 400 1N4448WDICT-ND 3.00 20.80 92.00 |— = mE 
75 25 . 75 .855 10 4.0 4.0 400 1N4448W-FDICT-ND0 NEW! 3.00 20.80 92.00 | 1N4448W-FDITR-ND0 NEW! 3,000 | 80.00/M 
T Dual Isolated Single $ Reverse Recovery Time Ф ps 9 Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
824 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Peak Max. Reverse | Мах. Forward Мах. | Мах. Неуегве | Power 
Reverse Current Voltage 6 |Capac-| Recovery Dissi- Cut Tape 
Voltage | IR VR | VF IF | itance Time pation | Digi-Key Pricing Tape & Reel 
Fig. VRWM (V) | (uA) (V) (V) (тА) C(pF)| Trr(nS) |Ра(тМ/) | Part Мо. 10 100 1,000 Size Pricing 
75 1.0 75 | 10 50 2.0 4.0 400 BAV16WDICT-ND 3.00 20.80 - E = = 
75 1.0 75 | 1.0 50 2.0 4.0 400 BAV16W-FDICT-ND0 NEW! 3.00 20.80 92.00 | BAV16W-FDITR-NDó NEW! 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 | 1.0 100 5.0 50 250 BAV19WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV19WDITR-ND 3,000 90.00/М 
100 0.1 120 | 1.0 100 5.0 50 250 BAV19W-FDICT-ND0 NEW! 3.13 22.00 100.00 | BAV19W-FDITR-ND0 NEW! 3,000 90.00/М 
8 150 0.1 150 | 1.0 100 5.0 50 250 BAV20WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV20WDITR-ND 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 | 10 100 5.0 50 250 BAV21WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BAV21WDITR-ND 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 | 10 100 5.0 50 250 BAV21W-FDICT-ND0 NEW! 3.13 22.00 100.00 | BAV21W-FDITR-ND0 NEW! 3,000 90.00/M 
130 0.005 75 | 1.0 10 5.0 3.08 250 BAV116WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BAV116WDITR-ND 3,000 81.00/M 
130 0.005 75 | 10 10 5.0 3.08 250 BAV116W-FDICT-NDó NEW! 2.81 19.80 90.00 | BAV116W-FDITR-NDó NEW! 3,000 81.00/M 
300 100 240 | 1.0 100 5.0 50 400 BAV3004WDICT-ND 3.60 27.00 144.00 | BAV3004WDITR-ND 3,000 135.00/M 
80 5.0 75 | .855 10 3.5 4.0 200 1N4448HWSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 1N4448HWSDITR-ND 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 | .855 10 2.0 4.0 200 1N4148WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 1N4148WSDITR-ND 3,000 80.00/M 
75 2.5 75 | 1.0 100 4.0 4.0 200 1N4448WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 1N4448WSDITR-ND 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 | 1.0 50 2.0 4.0 200 BAV16WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | BAV16WSDITR-ND 3,000 80.00/M 
9 75 10 75 | 10 50 | 20 4.0 200 | BAV16WS-FDICT-ND0 NEW! 3.00 20.80 92.00 | BAV16WS-FDITR-ND0 NEW! 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 | 10 100 | 50 50 200 | BAV19WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | BAV19WSDITR-ND 3,000 | 102.00/М 
100 0.1 120 | 1.0 100 5.0 50 200 BAV19WS-FDICT-ND0 NEW! 3.00 21.60 108.00 | BAV19WS-FDITR-NDO NEW! 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 | 1.0 100 5.0 50 200 BAV20WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | BAV20WSDITR-ND 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 | 1.0 100 5.0 50 200 BAV20WS-FDICT-NDó NEW! 3.00 21.60 108.00 | BAV20WS-FDITR-NDO NEW! 3,000 102.00/M 
200 0.1 250 | 10 100 5.0 50 200 BAV21WS-FDICT-NDó NEW! 3.00 21.60 108.00 | BAV21WS-FDITR-NDO NEW! 3,000 102.00/M 
80 0.1 80 | 10 100 3.0 4.0 150 1N4448HWTDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | — = = 
10 80 0.1 80 | 1.0 100 3.0 4.0 150 1N4448HWT-FDICT-ND0 NEW! 2.81 19.80 90.00 | 1N4448HWT-FDITR-ND0 NEW! 3,000 81.00/M 
80 1 80 | 1.0 50 2.0 4.0 150 1N4148WTDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | 1N4148WTDITR-ND 3,000 81.00/M 
T Dual Isolated Single $ Reverse Recovery Time Ф ys 9 Lead Free/RoHS Compliant 
U Itra Fast Sw itch In g Rectifiers Operating Temperature: -65°C - 150*C 
Fig. 1 — DO-41 Fig. 2 — SMA Fig. 3 — SMB Fig. 4 — SMC 
= 4.60 — — 4.57 —-| р ЛИ — 
D | : > b 
+ 
3.18 .31-4 
152-4 |+ з LENA 150 
I"— 5.59 —" ў к= == 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum |Maximum| Maximum 
Average Peak Surge Reverse Peak Reverse 
Rectified | Reverse | Current Current | Forward | Recovery Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms @ 25°С Voltage Time Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Package (A) (V) (A) (uA) (V) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND 45 .31 22 UF1001DITR-ND 5,000 74.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND 39 29 21 UF1002DITR-ND 5,000 78.00/M 
200 30 50 1.0 50 UF1003DICT-ND 43 32 23 UF1003DITR-ND 5,000 87.00/M 
1 DO41 1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND .50 37 26 UF1004DITR-ND 5,000 100.00/M 
600 30 5.0 1.7 75 UF1005DICT-ND 44 :34 .25 UF1005DITR-ND 5,000 109.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 UF1006DICT-ND 52 40 29 UF1006DITR-ND 5,000 128.00/M 
1000 30 5.0 1.7 75 UF1007DICT-ND .48 .38 29 UF1007DITR-ND 5,000 133.00/M 
50 30 5.0 0.9 25 ES1ADICT-ND .68 154 41 = = = 
50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-ND0 NEW! 68 154 E ES1A-FDITR-NDO NEW! 5,000 189.00/M 
100 30 2.0 0.9 25 ES1BDICT-ND 70 .56 42 ES1BDITR-ND 5,000 196.00/M 
150 30 5.0 0.98 20 ES1CDICT-ND 73 58 44 ES1CDITR-ND 5,000 203.00/M 
200 30 2.0 0.9 25 ES1DDICT-ND .60 48 .36 ES1DDITR-ND 5,000 191.00/M 
10 50 30 5.0 1.0 50 US1ADICT-ND 55 44 .33 US1ADITR-ND 5,000 154.00/M 
i 100 30 5.0 1.0 50 US1BDICT-ND .60 48 .36 US1BDITR-ND 5,000 168.00/M 
2 SMA 200 30 5.0 1.0 50 US1DDICT-ND .65 52 139 US1DDITR-ND 5,000 182.00/M 
400 30 5.0 1.3 50 US1GDICT-ND .70 56 42 US1GDITR-ND 5,000 196.00/M 
600 30 5.0 1.7 75 US1JDICT-ND .60 48 .36 US1JDITR-ND 5,000 191.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 US1KDICT-ND .64 52 139 = = m 
1000 30 5.0 1.7 75 US1MDICT-ND .68 55 41 US1MDITR-ND 5,000 217.00/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AADICT-ND 64 52 139 ES2AADITR-ND 5,000 204.00/M 
20 100 50 5.0 0.92 25 ES2BADICT-ND .68 55 41 = жел — 
i 200 50 5.0 0.92 25 ES2DADICT-ND 76 61 46 ES2DADITR-ND 5,000 242.00/M 
200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-ND0 NEW! .86 .69 52 ES2DA-FDITR-NDO NEW! 5,000 257.00/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120DICT-ND .60 48 .36 MURS120DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND .60 48 .36 MURS140DITR-ND 3,000 200.00/M 
600 35 5.0 1.25 50 MURS160DICT-ND .64 52 139 MURS160DITR-ND 3,000 213.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2ADICT-ND .64 52 .39 ES2ADITR-ND 3,000 213.00/M 
20 100 50 5.0 0.9 25 ES2BDICT-ND .68 155 41 = = = 
3 SMB : 150 50 5.0 0.9 25 ES2CDICT-ND 72 58 44 ES2CDITR-ND 3,000 239.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2DDICT-ND 76 :61 46 = = = 
50 100 10 0.9 25 ES3ABDICT-ND 89 471 154 ES3ABDITR-ND 3,000 351.00/M 
30 100 100 10 0.9 25 ESSBBDICT-ND .84 67 51 ES3BBDITR-ND 3,000 332.00/M 
ў 150 100 10 0.9 25 ES3CBDICT-ND .89 71 54 = = Š 
200 100 10 0.9 25 ES3DBDICT-ND 1.06 .84 64 ES3DBDITR-ND 3,000 416.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3ADICT-ND 89 171 154 ES3ADITR-ND 3,000 351.00/M 
100 100 10 0.9 25 ES3BDICT-ND .84 67 51 = = = 
4 SMC 3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-ND0 NEW! .96 .83 .64 ES3B-FDITR-NDO NEW! 3,000 339.00/M 
150 100 10 0.9 25 ES3CDICT-ND .89 171 154 = — = 
200 100 10 0.9 25 ES3DDICT-ND 1.06 .84 64 ES3DDITR-ND 3,000 416.00/M 


9 Lead Free/RoHS Compliant 
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cee) ыцы цыя F/littelfüse Alternistor Triacs 8 to 40 Amps 


General Description: Teccor's Alternistor Triac has been specifically designed for applications which are required to switch highly inductive loads. To accomplish this, a special chip has been designed which effectively offers the same performance 
as two thyristors (SCRs) wired inverse parallel (back-to-back), hence, the alternistor has better turn-off behavior than a standard triac. All Alternistors have glass passivated junctions to ensure long term reliability and parameter stability. 


TO-220AB - TO-218X TO-218AC TO-220AB - TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK 
Isolated Non-Isolated 


MT1 


О 
MT2 


G 


IT Rms | Уовм | іст Digi-Key Price Each Tape & Reelt hr RNS | Урам | 'GT Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
Package (A) (V) |(mA) Part No. 1 10 100 Size | Pricing Package (A) (V) |(mA) Part No. 1 10 100 Size | Pricing 
Isolated Non-Isolated 
400 асця йі quar Яй. ems _ | |TO251V-PAK | 6 | 600 | 10 Q6006VH3-ND 97 86 78 | — = 
T0-220AB 8 | 600 | 35 Q6008LH4-ND 140 124 142 | — — | |To-251v-pak | 8 | 400 | 10 Q4008VH3-ND 90 80 л] — - 
800 СЫН Ku ае = 400 O4008NHARPCT-ND* — 226 186 1.57 | 500 | 493.00 
400 04012LH5-ND 146 130 147 | — С D2-PAK 8 | 600 | 35 Q6008NH4RPCT-ND* 250 205 1.73 | 500] 54400 
TOB 12 | воо | 50 Gesn Xe. qua аў | _ 800 Q8008NH4RPCT-ND* 296 244 206 | 500] 646.00 
800 08012LH5-ND 194 1⁄2 155 | — — | |TO-252D-PAK | 8 | 600 | 10 Q6008DH3RPCT-ND* 98 88 79 | 2500] 1715.00 
TO-220AB 15 | 800 | 80 Q8015L6-ND£ 277 246 22 | — _ 400 4012NH5RPCT-ND* 261 215 181 | 500] 569.50 
D2-PAK 12 | 600 | 50 Q6012NH5RPCT-ND* 289 237 200 | 500 | 629.00 
400 04016LH3-ND 180 160 144 | — - 
800 Q8012NH5RPCT-ND* 343 28 238 | 500 | 748.00 
600 | 20 Q6016LH3-ND 200 178 161 | — - 
400 04015R6-ND£ 257 228 206 | — - 
200 02016LH4-ND 158 140 126 | — - J E _ 
T0205 45 | 600 | 80 Q6015R6-ND£ 205 182 164 
10-220AB 16 600 | 35 Q6016LH4-ND 1.94 1.72 1.55 — — 800 Q8015R6-ND£ 243 246 1.95 = = 
800 08016LH4-ND 230 204 184 | — - 200 |125 Q2015R9-ND 248 194 175| — - 
400 04016LH6-ND 1.64 146 1.32 — — 600 | 20 06016RH3-ND 1.80 1.60 1.44 — — 
800 | go Q6016LH6-ND 182 162 146 | — = 400 |35 Q4016RH4-ND 158 140 126 | — - 
800 08016LH6-ND 26 192 173 | — — TO-220AB: | 18 | ong Q2016RH6-ND 135 120 108| — e 
те БОШУ теа а _ 600 |80 Q6016RH6-ND 164 146 132 | — = 
800 Q8016RH6-ND 194 172 155 | — - 
400 04025L6-ND 24 216 195 | — - 
Е рў 
Т0-220АВ 5 | | 80 М 539; Dan: ЗВ |с u 400 4016NH3RPCT-ND 320 263 222 | 500 | 697.00 
IDE 
ТЯ а mar DN a 600 | 20 Q6016NH3RPCT-ND 355 292 246 | 500] 773.50 
800 Q8016NH3RPCT-ND* 425 349 295 | 500 | 926.50 
200 02025K6-ND 432 384 346 | — - 
80 400 Q4016NH4RPCT-ND* 3.08 253 244 | 500] 671.50 
70-2186 | 25 | gp 08025K6-ND 628 558 503 | — = 
D2-PAK 16 | 600 | 35 Q6016NH4RPCT-ND* 343 282 238 | 500 | 748.00 
400 04025J6-ND 524 466 420 | — = 800 Q8016NH4RPCT-ND* 410 336 284 | 500] 892.50 
T0-218X 25 | 600 |80 06025J6-ND 583 518 467 | — = 400 Q4016NH6RPCT-ND* 293 240 203 | 500 | 63750 
800 08025J6-ND 691 614 553 | — - 600 | 80 Q6016NH6RPCT-ND* 324 266 225 | 500] 705.50 
800 Q8016NH6RPCT-ND* 3.86 317 268 | 500] 841.50 
T0-220AB 30 | 600 | 50 Q6030LH5-ND 299 266 2.40 
600 | 125 Q6025R9-ND 531 472 425 | — - 
200 02040J7-ND 637 566 510 | — - 200 ЕЕ 138 as 59 |. — Fa 
100 ШЫП DNE m im = TO-22048 | 25 | 400 04025R6-ND 218 194 175 | — = 
T0-218X 40 100 80 
Е оса DM NS = 600 06025R6-ND 24 246 195] — - 
800 Q8040J7-ND 9.23 820 738 — — 800 Q8025R6-ND 2.88 256 231 = == 
200 02040K7-ND 5.76 512 461 = = 400 04025NH6RPCT-ND* 4.33 356 3.00 | 500 ] 943.50 
Т _ _ D2-PAK 25 | 600 | 80 Q6025NH6RPCT-ND* 480 394 333 | 500 | 1045.50 
МЕДЕ 40 | 490 | 400 04040K7-ND 635 564 508 
-ND* 
m GERE Үй: ISO Жыл). u 800 Q8025NH6RPCT-ND 569 468 395 | 500 | 1241.00 
800 08040K7-ND 835 742 668 | — - D2-PAK 35 | 600 |50 Q6035NH5RPCT-ND* 581 477 403 | — = 


3 Not recommended for new design * Cut Tape t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
826 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e New Standard in ristors - ® Logic Triacs (1 .0-8.0 Amps) 
TE В. The New Standard in Thyrist Á 
CCO for Electronic Equipment F Littelfuse and Gated Triacs (1 -25 Amps) 


IDRM ISOLATED 
Ітвмѕ | VDRM IGT @25°C PG (AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reel f 
(A) (V) Package (mA) (mA) (w) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps), Isolated 
200 L201E3-ND 65 58 53 - - 
400 ТО-92 3 01 02 2.5 L401E3-ND 70 62 56 - - 
ц 600 L601E3-ND 79 70 .63 — - 
200 L201E5-ND 63 56 51 - - 
400 ТО-92 5 01 02 2.5 L401E5-ND 65 58 53 - - 
600 L601E5-ND 74 66 60 - - 
200 L2004L3-ND 147 1.04 94 — — 
4.0 400 ТО-220АВ 3 01 0.3 25 L4004L3-ND 1.22 1.08 98 - - 
600 L6004L3-ND 1.40 1.24 1.12 — — Thermotab 
200 .02 L2008L6-ND 1.26 142 1.01 - - ТО-220АВ 
80 400 ТО-220АВ 5 02 0.4 2.5 L4008L6-ND 1.88 1.18 1.07 - - 
600 02 L6008L6-ND 1.51 1.34 1.21 - - 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps), Non-Isolated 
200 01 L2004F31-ND 92 82 74 - - 
400 ТО-202АВ 3 01 0.3 25 L4004F31-ND 97 86 78 - - 
600 01 L6004F31-ND 1.10 .98 89 - - 
200 01 L2004F51-ND .88 78 71 — — 
400 TO-202AB 5 01 0.3 25 L4004F51-ND 92 82 174 - - 
600 01 L6004F51-ND 1.06 94 .85 - - 
40 400 L4004V3-ND .83 74 67 — — 
600 Tore TAN ° P ne 28 L6004V3-ND .95 84076 m B трава" 
400 L4004V5-ND 79 70 63 — — 
600 ТОЗА ° ii 03 99 L6004V5-ND 90 80 72 = = MT2 
400 L4004D3CT-ND* 1.48 1.22 1.08 2,500 646.00/M 
600 Шы š 01 93 eB L6004D3CT-ND* 1.68 1.38 147 2,500 731.00/М T 
400 L4004D5CT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 612.00/М 
600 ТОС ЭРАА й 01 08 30 L6004D5CT-ND* 1.60 1.32 1.41 2,500 697.00/M 
400 L4006D5CT-ND* 1.56 1.28 1.08 2,500 680.00/M 
go 600 TSEAN š 2 ШЫ a0 L6006D5CT-ND* 1.76 1.44 1,22 2,500 765.00/M 
400 L4008D6CT-ND* 1.60 1.32 1.11 2,500 697.00/M B 
99 600 ТО-252АА ° 02 94 Зо L6008D6CT-ND* 1.83 1.51 1.27 2,500 799.00/M NON'ISOLATED 
Gated Triacs (1.0-35 Amps), Isolated TO-202AB 
200 Q201E3-ND .56 .50 45 - - 
1.0 400 TO-92 10 .02 02 2.5 Q401E3-ND .63 .56 51 - - 
600 Q601E3-ND .74 .66 .60 - - 
200 Q2004L3-ND .97 .86 .78 - - 
40 400 ТО-220АВ 10 05 0.3 2.5 Q4004L3-ND 1.06 .94 .85 - - 
600 Q6004L3-ND 1.26 142 1.01 - - 
200 25 Q2008L4-ND 145 1.02 92 - - 
80 400 ТО-220АВ 25 05 0.5 3.0 Q4008L4-ND 1.26 142 1.01 - - 
600 50 Q6008L5-ND 1.40 1.24 142 - - 
200 50 05 Q2010L5-ND 1.24 140 99 - - 
400 50 05 Q4010L5-ND 1.37 1.22 140 - - 
400 25 05 Q4010L4-ND 1.44 1.28 1.16 - - 
100 600 49-220А8 50 05 52 20 Q6010L5-ND 1.62 144 1.80 = - ТО-220АВ 
600 25 05 Q6010L4-ND 171 1.52 1.37 - - 
800 25 01 Q8010L4-ND 1.98 1.76 1.59 — - = 
200 Q2015L5-ND 1.49 1.32 149 - = MT? 
15.0 400 TO-220AB 50 05 0.5 40 Q4015L5-ND 1.64 1.46 1.32 - - 
600 Q6015L5-ND 1.94 1.72 1.55 - - 
25 600 103 = Q6025P5-ND 7.79 6.92 6.23 - - 
35 600 Q6035P5-ND 7.79 6.92 6.23 - - 
Gated Triacs (1.0-15 Amps), Non-Isolated 
200 Q2004F31-ND 277. 68 62 - - 
400 ТО-202АВ 10 05 0.3 2.5 Q4004F31-ND .83 74 67 - - 
600 Q6004F31-ND 99 88 80 - - 
^^ | me | тоға | мю | % 03 | 25 | Q6004V3:ND ю цю віс | L 
400 Q4004D3CT-ND* 1.40 1.16 98 2,500 612.00/М 
600 Шалы 10 49 98 29 Q6004D3CT-ND* 1.68 1.38 147 2,500 731.00/M 
400 25 Q4006N4RPCT-ND* 2.07 1.70 1.44 500 450.50 
6.0 600 D2-PAK 50 05 0.5 3.0 Q6006N5RPCT-ND* 2.30 1.89 1.60 500 501.50 
800 50 Q8006N5RPCT-ND* 2.65 248 1.84 500 578.00 
400 25 Q4008R4-ND 145 1.02 92 - - 
600 ТО:220А8 50 05 05 30 Q6008R5-ND 1.28 144 1.03 — — 
6б 200 ТО-202АВ 25 05 0.5 3.0 Q2008F41-ND 90 80 72 - - 
400 25 05 0.5 3.0 Q4008N4RPCT-ND* 2.22 1.83 1.54 - - 
600 D2-PAK 50 o 05 aU Q6008N5RPCT-ND* 2.50 2.05 1.73 500 544.00 
800 50 j i š Q8008N5RPCT-ND* 2.89 2.37 2.00 500 629.00 
400 50 Q4010R5-ND 1.26 142 1.01 - - 
400 25 Q4010R4-ND 1.33 148 1.07 - - 
600 ТО-220АВ 50 05 0.5 3.0 Q6010R5-ND 1.49 1.32 1.19 - - 
600 25 Q6010R4-ND 1.58 1.40 1.26 - - 
800 25 Q8010R4-ND 1.82 1.62 1.46 - = 
10.0 400 25 05 Q4010N4RPCT-ND* 2.57 242 179 500 561.00 
400 50 05 Q4010N5RPCT-ND* 2.42 1.99 1.68 500 527.00 
600 DSPAK 25 .05 ФЕ аб Q6010N4RPCT-ND* 3.04 2.50 241 500 663.00 
600 50 05 i : Q6010N5RPCT-ND* 2.89 2.37 2.00 500 629.00 
800 25 E Q8010N4RPCT-ND* 3.51 2.88 2.43 500 765.00 
800 50 л Q8010N5RPCT-ND* 3.32 272 2.30 500 722.50 
200 Q2015R5-ND 1.37 1.22 1.10 - - 
400 ТО-220АВ 50 05 0.5 40 Q4015R5-ND 1.51 1.34 1.21 - - 
15.0 600 Q6015R5-ND 1.80 1.60 1.44 - - 
600 05 Q6015N5RPCT-ND* 3.43 2.82 2.38 500 748.00 
800 DRAK 29 л 98 40 Q8015N5RPCT-ND* 3.98 3.27 2.76 500 867.00 
400 Q4025N5RPCT-ND* 3.74 3.08 2.60 500 816.00 
25.0 600 D2-PAK 50 4 0.5 40 Q6025N5RPCT-ND* 4.41 3.62 3.06 500 960.50 
800 Q8025N5RPCT-ND* 5.07 4.16 3.51 500 1105.00 


* Cut Tape ў For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
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T E C C О R The New Standard in Thyristors Á Littelfuse COMPAK 
$ for Electronic Equipment 
|. —— 5.59 — 4 
Gate 
Surf M t Tri 0.8-1.0 A d 
urrace Mount iriacs (U.o-1. mps і 
Ірвм | Утм | Уст Cut Tape Tape & Reel 84+ 147 
IT RMS VpRM | СТ | @25°С @25°С | @25°С | ІН | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Ea 
(А) | (М) | (тА) | (тА) | (W) (V) | (mA) | Part Мо. 1 10 100 | PartNo. 2,500 
Surface Mount Triacs MT1 
08 | 400 Q4X3CT-ND 1.01 84 71 | Q4XSTR-ND — 442.00/M 
08 | 600 Q6X3CT-ND 121 1.00 .84 | Q6X3TR-ND 527.00/М 
to | 40 | 19 | 902 | 16 | 20 |150 | QAN3CT-ND 121 100 84 | Q4NSTR-ND 527.00/М 
1.0 | 600 Q6N3CT-ND 144 119 1.00 | Q6N3TR-ND — 629.00/M 
Sensitive Gate Surface Mount Triacs 
400| 3 50 | LAX3CT-ND 121 1.00 84 | LAXSTR-ND — 527.00/M 
os | 90 | 3 | оо | 16 20 | 50 | L6X3CT-ND 119  .94 590 | L6X3TR-ND 612.00/М 
ü 400 | 5 Ë i š 10.0 | L4X5CT-ND 147 96 81 | LAXBTR-ND 510.00/М 


Bilateral Trigger Diacs HT and ST Series 


General Description: The diac semiconductor is a full-wave or bi-directional thyristor. It is triggered from a 
blocking-to-conduction state for either polarity of applied voltage whenever the amplitude of applied voltage 


exceeds the breal 


The line of diacs features glass passivated junctions to insure long term device reliability and parameter 
stability. Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. 


0.1рЕ; 
kover voltage rating of the diac. 


Ranges: Storage -40%С 
Ambient (R()JA) = 278°C/W; Junction to Lead (R()JL) = 100°C/W * Based on Maximum lead temperature of 
85°С @ = 250mW * ТАМ: (А) Max. 2.0, (ВО) pA 25 


Specifications: е Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values * Maximum Trigger Firing Capacitance — 


evice dissipation (atTA = -40°C ~ 40°C) – 250mW; Derate Above 40°С — 3.6mW/^C  * Temperature 
~ 125°C; Operating (Junction) -40°C ~ 125°C * Thermal Resistance: Junction to 


Я Dynamic 
РО 214АА V(BO) V(BO) Breakback 
(№) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reel T 
Min. Max. (V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
HT Series — DO-35 
27 37 3 10 HT32-ND 16 1.40 12.60 = — 
35 45 3 10 HT40-ND ла 1.20 10.80 = = 
30 40 3 10 HT35-ND 14 1.20 10.80 = = 
28 36 4 7 HT32A-ND 18 1.60 14.40 = = 
30 34 2 7 HT32B-ND 23 2.00 18.00 = = 
32 36 2 10 HT34B-ND 23 2.00 18.00 - = 
32 40 4 7 HT36A-ND .18 1.60 14.40 = — 
ST Series — DO-214AA 
32 36 2 10 ST-34BCT-ND* .86 7.04 59.40 2,500 352.00/М 
30 40 3 10 ST-35CT-ND* 55 4.48 37.80 2,500 238.00/M 
32 40 2 7 ST-36ACT-ND* 74 6.08 51.30 2,500 323.00/М 
Ea M 34 38 2 10 ST-36BCT-ND* .86 7.04 59.40 2,500 374.00/M 
š 35 45 3 10 ST-40CT-ND* .55 4.48 37.80 2,500 238.00/M 


* Cut Tape TÍ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Sidac 


General Description: The Sidac is a silicon bilateral voltage triggered switch with greater power- 
handling capabilities than standard diacs. Upon application of a voltage exceeding the Sidac 
breakover voltage point, the Sidac switches on through a negative resistance region to a low on-state 
voltage. Conduction will continue until the current is interrupted or drops below the minimum holding 
current of the device. Applications: * High voltage lamp ignitors * Natural gas ignitors * Gas oil 
ignitors * High voltage power supplies * Xenon ignitors * Over voltage protector * Pulse generators 


* Fluorescent lighting ignitors * HID lighting ignitors Features: * AC circuit oriented * Glass 
passivated junctions * High surge current capability General Notes: * All measurements are made 
at 60Hz with a resistive load at an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified * Storage 
temperature range (TS) is -65°C ~ 150°C • Junction temperature range (TJ) is -40°C ~ 110°C е 
Lead solder temperature is a maximum of 230°C for 10 seconds maximum; > 1/16" (1.59mm) from 
case. 


IT(RMS)| VDRM Уво IDRM | !BO | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package | (A) (V | Min. Max | (pA) | (нА) | Part Мо. 1 10 100 250 500 1,000 
+90 | 95 113 5 10 | К1050Е70-40 47 42  .38 32 28 27 
+90 | 104 118 5 10 | K1100E70-ND 50 44 40 33 29 28 
+90 | 110 125 5 10 | K1200E70-ND 50 44 40 33 29 28 
*90 | 120 138 5 10 | K1300E70-ND 50 44 40 33 29 28 
+ | too | 10 | 90 | 190 146 5 10 | K1400E70-ND 52 46 42 35 30 29 
А +90 | 140 170 5 10 | K1500E70-ND 52 46 42 35 30 29 
+180 | 190 215 5 10 | K2000E70-ND 59 52 47 239 34 33 
+180 | 205 230 5 10 | K2200E70-ND 59 52 47 39 34 33 
+190 | 220 250 5 10 | K2400E70-ND 63 56 51 42 37 35 
+190 | 240 280 5 10 | K2500E70-ND 63  .56 51 4 37 35 вс (VBO-V9) 
+180 | 190 215 5 10 | K2000F1-ND .88 74 6 56 49 47 S" (15-80) 
ТО-202АВ +180 | 205 230 5 10 | K2200F1-ND 83 74 67 56 49 47 
2 | (No- | 10 | #190 | 220 250 5 10 | K2400F1-ND 88 78 71 59 51 49 
Isolated) +190 | 240 280 5 10 | K2500Fi-ND 88 78 71 59 51 49 
+190 | 270 330 5 10 | K3000F1-ND 97 86 78 65 56 54 
Sil icon Rectifiers (е) ІТ RMS VRRM ІЕ5М VFM Digi-Key Price Each 
ñ — Package (A) (М) (А) (у) Рагї Мо. 1 10 _ 100 250 500 1,000 
with Glass 20 400 300 1.6 D4020L-ND 133 118 107  .89 77 74 
=n 20 600 300 1.6 D6020L-ND 140 124 112 эз 8 78 
P ivated с Тис To AB (801180) 25 400 350 16 D4025L-ND 160 142 128 107  .93 89 
assivate À 25 600 350 16 D6025L-ND 1.69 150 135 113 98 94 
Sensitive 


Gate 


Surface Mount 


SCRs 


IDRM Tape & 
VDRM IRRM Утм VGT Cut Tape Reel 
IT RMS | VRRM IGT @25°C | 625% 625% Ін Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) (V) | Package | (uA) (uA) (у) (у) (тА) Part Мо. 1 10 100 250 Part No. 2,500 
200 S2SCT-ND 78 64 54 46 S2STR-ND 340.00/М 
400 | СОМРАК | 200 20 47 08 5.0 S4SCT-ND 86 Ti 60 51 S4STR-ND 374.00/M 
08 600 S6SCT-ND 1.09 90 76 65 S6STR-ND 476.00/M 
200 S2S2CT-ND .90 74 63 .53 S2S2TR-ND 391.00/M 
400 | COMPAK | 50 2.0 17 0.8 5.0 S4S2CT-ND .98 .80 68 58 S4S2TR-ND 425.00/M 
600 S6S2CT-ND 121 1.00 .84 .72 S6S2TR-ND 527.00/M 
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The New Standard in Thyristors 
for Electronic Equipment 


TECCOR. 


F Littelfuse 


Sensitive Gate (0.8-10 Amps) and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Thyristor SCR semi-conductors are half-wave, unidirectional, gate-controlled rectifiers. Both Sensitive 
Gate and Non-Sensitive Gate SCR's in a choice of 3 different electrically isolated packages and 5 non- 
isolated packages. Electrically Isolated Packages: The electrically isolated packages isolate the case or 
tab internally to allow the use of low cost assembly and convenient packaging techniques. Teccor 
offers electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 type packages. Glass Passivation: 
SCR's feature glass passivated device junctions to ensure long term device reliability and parameter 
stability. Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. 


Isolated 


Sensitive Gate Type: 

The sensitive SCR semiconductors complement the line of power SCRs. Features: * Current Ratings: 0.8-10 
Amps * Voltage Ratings: 30-600 Volts * Gate Sensitivities: 12-500 microamps * Surge Current: up to 100 
Amps 

Non-Sensitive Gate Type: 

The thyristor SCR semiconductors complement the line of sensitive gate SCRs. Features: * Current Ratings: 
1-70 Amps * Voltage Ratings: 100-800 Volts * Gate Sensitivities: 10-50 milliamps * Surge Current: up to 
950 Amps 


Non-Isolated 


G 
V-PAK 
TO-218X TO-220AB T0-218AC TO-218X ТО-251АА 
т & IGT IRRM VTM VGT 
RMS | VRRM (mA) @25°C @25°C @25°С PG(AV) tgt Digi-Key Price Each Tape & Reelt 
(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (V) (W) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
SCRs - Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) — Isolated 
200 (001% 2.2 2N5064-ND .38 134 31 — = 
200 001 3.5 EC103B-ND 32 .28 26 — = 
8 400 TO-92 Ша 209 .001 1 98 0л 3.5 EC103D-ND :36 32 29 = = 
600 .002 3.5 EC103M-ND 43 38 35 = = 
100 .001 TCR22-3-ND 47 42 .38 — — 
15 200 TO-92 — .200 .001 1.5 0.8 0.1 2.2 TCR22-4-ND .36 .33 .30 = = 
400 .001 TCR22-6-ND .43 .38 .35 = mE 
600 .002 TCR22-8-ND 52 .46 42 = = 
8.0 400 TO-220AB = .200 .005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4008LS2-ND 1.06 .94 :85 = = 
10.0 400 TO-220AB = .200 .005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4010LS2-ND 1.15 1.02 .92 = = 
SCRs - Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) — Non-Isolated 
200 T106B1-ND 52 46 42 — = 
400 TO-202AB = .200 .002 2.2 0.8 0.1 2.2 T106D1-ND “56 50 45 a 
600 T106M1-ND .70 .62 .56 — = 
200 $2004VS2-ND 54 48 44 = = 
4.0 400 TO-251AA — .200 .002 2.2 0.8 0.1 4.0 S4004VS2-ND 59 52 47 БЕ = 
600 S6004VS2-ND .72 .64 .58 = = 
200 S2004DS2CT-ND* 1.01 .84 Eil 2,500 442.00/M 
400 TO-252AA = .200 .002 2.2 0.8 0.1 4.0 S4004DS2CT-ND* 1.09 .90 76 2,500 476.00/М 
600 S6004DS2CT-ND* 1.37 1.12 .95 2,500 595.00/М 
200 S2006VS2-ND 56 .50 45 — = 
400 TO-251AA — .200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006VS2-ND .63 .56 51 = = 
6.0 600 S6006VS2-ND Eg .68 .62 = = 
` 200 S2006DS2CT-ND* 1.05 .87 73 2,500 459.00/M 
400 TO-252AA — .200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4006DS2CT-ND* 1.17 .96 :81 2,500 510.00/M 
600 S6006DS2CT-ND* 1.40 1.16 .98 2,500 612.00/M 
400 TO-202AB = .200 .005 1.6 0.8 0.1 22 S4008FS21-ND .83 .74 .67 = = 
200 $2008VS2-ND 61 .54 49 — = 
400 ТО-251АА mE .200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 $4008VS2-ND 68 .60 54 d = 
8.0 600 S6008VS2-ND .83 .74 .67 = = 
200 $2008DS2CT-ND* 1.13 .93 79 2,500 493.00/M 
400 TO-252AA mE .200 .005 1.6 0.8 0.1 4.0 S4008DS2CT-ND* 1.25 1.03 87 2,500 544.00/М 
600 S6008DS2CT-ND* 1.56 1.28 1.08 2,500 680.00/M 
10.0 400 TO-202AB = .200 .005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4010FS21-ND .90 .80 .72 mE => 
SCRs - Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) — Isolated 
200 S201E-ND .50 44 40 = — 
10 400 ТО-92 1 10 01 1.6 1.5 0.3 2.0 S401E-ND 52 46 42 m _ 
600 S601E-ND .56 .50 45 — = 
200 S2006L-ND .86 76 .69 = = 
400 S4006L-ND .90 .80 .72 = = 
6.0 600 TO-220AB 1 15 01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6006L-ND 97 86 78 m 
800 S8006L-ND 1.04 .92 .83 — ES 
200 S2008L-ND 97 .86 .78 = = 
400 $4008L-ND 1.01 .90 :81 = = 
8.0 600 TO-220AB 1 15 .01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6008L-ND 1.08 “96 87 = _ 
800 S8008L-ND 1.15 1.02 :92 = = 
400 01 S4010L-ND 1.13 1.00 .90 = = 
10.0 600 TO-220AB 1 15 .01 1.6 15 0.5 2.0 S6010L-ND 1.19 1.06 .96 — E 
800 .02 S8010L-ND 1.28 1.14 1.03 == = 
400 .01 S$4015L-ND 1.22 1.08 .98 = = 
15.0 600 TO-220AB T 30 01 1.6 1.5 0.6 2.0 S6015L-ND 1.28 1.14 1.03 = = 
800 02 S8015L-ND 1.37 1.22 1.10 = = 
400 01 0.5 S4020L-ND 1.37 1.22 1.10 = = 
20.0 600 TO-220AB ү 30 01 1.6 1.5 0.5 2.0 S6020L-ND 1.46 1.30 1.17 = = 
800 -02 0.6 S8020L-ND 1.55 1.38 1.25 = = 
400 01 S4025L-ND 1.62 1.44 1.30 = = 
25.0 600 TO-220AB 1 35 01 1.6 1.5 0.8 2.0 S6025L-ND 1.71 1.52 1.37 = = 
800 .02 S8025L-ND 1.82 1.62 1.46 = — 
600 .01 S6035K-ND 3.74 3.32 2.99 — = 
35.0 800 TO-218AC 5 40 "m 1.8 1.5 0.8 2.0 58035К-МО 396 3.52 347 m = 
400 S4065J-ND 5.76 5.12 4.61 = = 
650 | 600 TOASA ° id 02 79 20 10 Z S6065J-ND 6.14 5.46 4.92 E E 
800 TO-218AC 5 50 .02 1.8 2.0 1.0 2.5 S8065K-ND. 6.37 5.66 5.10 = = 
£ .05mA@ 125°C * Cut Tape T For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 829 


Е А - Sensitive Gate (0.8-10 Amps) 
The New Standard in Th t ? 
ТЕССОВ. анат A LitteHUSG estive Gate (1-70 Amps) scs (cont) 


VDRM IDRM & 
т & IGT IRRM VTM VGT 
RMS | VRRM (mA) @25°C | @25°C @25°C PG(AV) т Digi-Key Price Each Tape & Reelf 
(A) (V) Package Min. Max. (mA) (V) (V) (W) (usec.) Part No. 1 10 100 Size Pricing 
SCRs - Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) — Non-Isolated 

200 S2006V-ND 59 52 27 = = 
400 S4006V-ND 63 56 51 = = 
600 | TO-251AA 1 15 01 16 15 05 20 В, н (25 p = = 

Po 800 S8006V-ND. 70 62 56 = = 

а 200 S2006DCT-ND* 1.09 90 76 2,500 | 476.00/M 

400 $4006DCT-ND* 147 96 ‘81 2,500 | 510.00/M 
600 оси 1 15 91 18 He 05 a S6006DCT-ND* 1:25 1.03 87 2,500 | 544.00/M 
800 $8006DCT-ND* 1.33 1.09 92 2,500 | 578.00/М 
200 S2008R-ND 86 76 69 = = 
400 S4008R-ND 92 82 74 = = 
600 | ТО-220АВ 1 15 01 16 15 05 20 SOR ND EA ёв p - - 
800 S8008R-ND 1.04 92 ‘83 = = 
200 $2008V-ND 65 58 53 = = 

8.0 400 $4008V-ND 70 62 56 = = 
400 | ТО-251АА 1 15 01 16 15 05 20 В n 52 P = = 
800 $8008V-ND 79 70 ‘63 = = 
200 52008DCT-ND* 1.25 1.03 87 2,500 | 544.00/M 
400 S4008DCT-ND* 1.33 1.09 92 2,500 | 578.00/М 
воо | ТО-252АА ! 18 61 16 18 05 20 S6008DCT-ND* 1.40 146 98 2,500 | 612.00/M 
800 $8008DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 2,500 | 663.00/M 
800 | TO-220AB 1 15 02 16 15 05 20 S8010R-ND 145 102 92 - - 
200 S2010V-ND 72 64 58 - - 
400 S4010V-ND 77 ‘68 E = = 
400 | TO-251AA 1 15 01 16 15 05 20 Se NO a A т "i m 

10.0 | 800 $8010V-ND 88 78 71 - = 
200 S2010DCT-ND* 137 142 95 2,500 | 595.00/M 
400 S4010DCT-ND* 148 122 1.03 2,500 | 646.00/M 
600 Дара, 7 15 01 16 a 05 20 S6010DCT-ND* 1:56 1:28 108 2,500 | 680.00/M 
800 $8010DCT-ND* 1.68 1.38 147 2,500 | 731.00/M 
400 01 $4012R-ND 1.06 94 85 = = 
600 | TO-220AB 1 20 ‘01 16 15 05 20 S6012R-ND 1.13 100 90 = = 
800 (02 S8012R-ND 119 1.06 96 = = 
200 S2012V-ND 74 66 60 = = 
400 S4012V-ND 79 70 63 = = 

12.0 | 600 acres an Í 20 91 18 He 05 zo S6012V-ND 86 76 69 = = 
800 S8012V-ND 90 80 72 — = 
200 S2012DCT-ND* 144 119 100 2,500 | 629.00/M 
400 S4012DCT-ND* 152 125 1.06 2,500 | 663.00/M 
600 ТО-252АА Í 20 01 1,6 15 05 2:0, S6012DCT-ND* 1.64 1.35 144 2,500 | 714.00/M 
800 $8012DCT-ND* 172 141 149 2,500 | 748.00/M 
400 S4016R-ND 148 1.00 90 - = 
600 TO-220AB 1 30 01 16 15 0.6 20 RND. iiS TE p Е _ 

16.0 | 400 01 S4016NRPCT-ND* 2.22 1.83 1.54 500 484.50 
600 D2-PAK 1 30 ‘01 16 15 0.6 20 S6016NRPCT-ND* 234 1.92 1.62 500 510.00 
800 (02 S8016NRPCT-ND* 2.50 2.05 178 500 544.00 
800 | TO-220AB 1 35 02 16 15 08 20 S8025R-ND 1.64 146 132 = = 

250 | 600 01 S6025NRPCT-ND* 3.04 2.50 211 500 663.00 
800 DERAK Ë 35 (02 18 1:5, 08 Е S8025NRPCT-ND* 3.24 2.66 225 500 705.50 
600 01 S6040R-ND 2.63 2.34 2.11 - - 
800 | ТО-220АВ 5 40 02 18 15 0.8 25 S8040R-ND 279 248 224 - - 

40.0 |100 03 SK040R-ND 2.95 2.62 2.36 - - 

: 600 01 S6040NRPCT-ND* 5.15 4.23 3.57 500 | 1122.00 

800 D2-PAK 5 40 (02 18 15 0.8 25 S8040NRPCT-ND* 5.46 4.48 3.78 500 | 1190.00 
1000 03 SK040NRPCT-ND* 5.77 474 4.00 500 | 1258.00 
800 | ТО-218АС 5 20 02 18 15 08 25 S8055M-ND 3.87 3.44 3.10 - = 
400 S4055W-ND 3.87 3.44 3.10 - - 
600 70:218% 5 40 01 19 s 08 25 S6055W-ND ала 3.68 3.32 = - 

550 | 600 01 S6055R-ND 2.75 2.44 2.20 = = 
800 | Т0:220АВ 5 Ae ‘02 18 15 98 25 S8055R-ND 2.93 2.60 2.34 m = 
600 01 S6055NRPCT-ND* 5.38 4.42 3.73 500 | 1173.00 
800 DERAK u 40 02 18 15 68 25 S8055NRPCT-ND* 5.73 471 3.97 500 | 1249.50 
400 $4070W-ND 5.36 4.76 4.29 = = 

700 | (00 TO-218X 5 50 .02 18 20 10 25 SC OW ND 225 ке M " Z 


* Cut Tape T For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


QUADRAC  Internally Triggered Triacs (4.0-15 Amps) 


General Description: 
ОЧАОВАС® is a Мас that includes а diac trigger mounted inside the same package. This device saves the user the expense and 


б assembly time of buying а discrete diac апа assembling іп conjunction with а gated ігіас. 
[3 D.U.T. The QUADRAC? is а bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity of main terminal voltage. Its primary purpose is for 
Thermotab AC switching and phase control applications such as speed controls, temperature modulation controls, and lighting controls. 
TO-220AB Med Features: * Glass passivated junctions * Electrically Electrical Isolation: Isolated TO-220 Quadrac package will withstand а 
(Isolated) isolated package * Internal trigger diac * High surge minimum high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over 
capability - up to 150 Amps * High voltage capability - the operating temperature range of the device. 
200 up to 600 volts * IDRM @25°C: .05mA * VTM Electrical Isolation From Leads to Case: 
@25°С: 1.6V * Capacitance: O.1yF * tgt: 3usec. U.L. Recognized File No. 71639 
уво 
ІТ RMS VpRM Іатм (V) Іво Ін Digi-Key Price Each 
(A) (V) (A) Min. Max. (uA) (mA) Part No. 1 10 100 
200 Q2004LT-ND 1.08 .96 187 
4.0 400 1.2 33 43 25 40 Q4004LT-ND A 199 89 
600 Q6004LT-ND 1.40 1.24 1.12 
6.0 600 1.5 33 43 25 50 Q6006LTH-ND* 1.60 1.42 1.28 
400 33 43 25 Q4008LT-ND 1.42 1.26 1.14 
8.0 600 1.5 33 43 25 60 Q6008LT-ND 1.69 1.50 1.35 
600 33 43 25 Q6008LTH-ND* 1.73 1.54 1.39 
10.0 600 1.5 33 43 25 60 Q6010LTH-ND* 1.87 1.66 1.50 
400 33 43 25 Q4015LT-ND 1.76 1.56 1.41 
15.0 600 1.5 33 43 25 70 Q6015LT-ND 2.09 1.86 1.68 
600 33 43 25 Q6015LTH-ND* 2.44 1.90 1.71 


* No snubber network required, best dv/dt and noise immunity. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
830 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


ON Semiconductor " 


TO-225AA 


TO-220AB 


Ay 


SOT-223 


4A 
1C 
2A 


3G 


А Designed primarily for power switching. The gate sensitivity of these triacs permits the use of economical transistorized 
Triacs or integrated circuit control circuits, and it enhances their use in low-power phase control and load-switching applications. 
Sensitive Gate Triacs 
On State Peak Peak 
VDRM |RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape & Reel* 
Package (v) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Size Pricing 
200 2.5А 25 10 Power Switching T2322B0S-ND .89 72 54 46 — — 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071A0S-ND 74 59 45 38 — - 
200 4А 30 10 Full-Wave ас Control 2N6071B0S-ND 74 59 45 .38 — - 
Т0-225АА | 400 4А 30 10 Full-Wave ас Control 2N6073A0S-ND 74 59 45 .38 — — 
400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2М6073В05-М0 74 59 45 .38 — - 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075A0S-ND 74 59 45 38 — — 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075BOS-ND 74 59 .45 .38 -- = 
200 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A40S-ND 44 134 ЕГІ 19 — - 
10-92 400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A60S-ND 44 134 25 19 -- - 
600 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A80S-ND AG 35 .26 19 — — 
400 8A 80 20 Consumer MAC228A60S-ND 140 1.22 .94 .79 — — 
600 8A 80 20 Consumer MAC228A80S-ND 140 1.22 94 19 — - 
T0-220AB 600 8A 70 16 Full-Wave ac Control MAC8SMOS-ND 1.14 9 76 64 — — 
й 600 15A 120 20 Full-Wave ac Control MAC15SMOS-ND 1.05 .88 74 .62 — - 
800 8A 80 20 Consumer MAC228A100S-ND 1.44 1.26 97 .81 — — 
800 12A 90 16 Full-Wave ac Control MAC12SNOS-ND 1.36 1.18 .91 .76 — = 
D-PAK 600 4A 40 0.5 Consumer MACADHMTAOSCT-ND — .63 AT 40 2,500 247.00/M 
S0T-223 200 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8BT10SCT-ND — 42 32 26 1,000 168.00 
600 0.8А 8 5 MPU Interface MAC08MT10SCT-ND — 42 32 26 1,000 168.00 
* For Tape and Reel Part No., change "CT-ND" to "TR-ND". 
Standard Triacs 
Оп State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape & Несі” 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Size Pricing 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8DOS-ND 1.05 .91 70 59 - — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control МАС9005-М0 1.05 91 70 59 - — 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12DOS-ND 1.05 .91 70 59 - — 
400 15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A60S-ND 1.84 1.60 1.23 1.08 — — 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16DOS-ND 1.31 1.14 88 74 - - 
6A 60 16 Full-Wave ac Control T2500D0S-ND 1.54 1.29 1.08 .90 - — 
8A 100 16 Full-Wave ac Control T2800DOS-ND 1.54 1.29 1.08 .90 — -- 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8MOS-ND 1.05 .91 70 .59 — — 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A80S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 = - 
16А 150 20 Full-Wave ас Control MAC16M0S-ND 1.31 1.14 88 74 - = 
TO-220AB | 600 10A 100 20 Full-Wave ac Control MAC210A80S-ND 1.54 1.29 1.08 90 - - 
12А 100 20 Full-Wave ас Control 2N6344A0S-ND 1.84 1.60 123 1.03 - ==. 
8А 100 20 Full-Wave ac Control 2N63440S-ND 1.75 1.52 147 .98 — - 
12А 100 20 Full-Wave ас Control 2N6348A0S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 — — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8NOS-ND 1.09 95 73 .62 — — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control МАС9М05-М0 1.09 95 73 .62 - — 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12NOS-ND 1.09 95 73 62 - - 
800 12А 100 20 Full-Wave ас Control MAC212A100S-ND 1.61 1.35 143 .94 - — 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A100S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 — — 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16CNOS-ND 1.19 1.00 .84 70 — - 
12А 100 20 Full-Wave ас Control 2N6349A0S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 = — 
DPAK-3 800 4A 40 0.5 Consumer MAC4DCN-0010S-ND 70 .61 AT 40 = — 
DPAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT40SCT-ND 1.20 1.04 80 68 2,500 | 241.00/M 
* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to “TR-ND”. 
On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape & Несі” 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Size Pricing 
50 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-0020S-ND 1.62 141 1.08 91 — — 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-0020S-ND 1.30 1.08 .91 76 — — 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-0030S-ND 1.62 141 1.08 91 — - 
100 25А 300 20 Over Voltage Protection MCR69-0030S-ND 1.62 1.41 1.08 .91 — — 
400 8A 100 5 Industrial and Consumer | MCR72-0060S-ND 1.40 1.22 94 79 = = 
600 8А 100 5 Industrial and Consumer | MCR72-0080S-ND 1.40 1.22 .94 79 = — 
800 10A 100 5 Industrial and Consumer | MCR310-0100S-ND 1.66 145 141 94 = = 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65040S-ND 1.62 1.41 1.08 91 - - 
100 25А 250 20 Half-Wave ас Control 2N65050S-ND 1.62 1.41 1.08 .91 — — 
100 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N63950S-ND 1.40 1.22 94 79 — — 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-0040S-ND 1.12 94 79 66 — — 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N63970S-ND 1.40 1.22 94 79 = = 
10-220AB 400 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N64030S-ND 1.62 1.41 1.08 .91 — — 
ë 400 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65070S-ND 1.62 1.41 1.08 91 - - 
400 12А 100 5 Half-Wave ас Control MCR12LD0S-ND .95 79 67 56 — - 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SMOS-ND 1.01 88 .68 57 — — 
600 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N64040S-ND 1.62 1.41 1.08 91 -- = 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65080S-ND 1.62 1.41 1.08 .91 — — 
800 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8NOS-ND 1.09 95 73 62 — - 
800 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SNOS-ND 1.09 95 73 62 — - 
800 12А 100 20 Half-Wave ас Control 2N63990S-ND 1.49 1.29 1.00 .84 — — 
800 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12NOS-ND 1.09 .95 13 62 - — 
800 16А 160 20 Half-Wave ас Control 2N64050S-ND 1.62 1.41 1.08 .91 — — 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR16NOS-ND 1.09 95 73 62 — - 
800 25А 300 20 Half-Wave ас Control MCR25N0S-ND 1.58 1.32 141 92 — - 
800 25А 250 20 Half-Wave ас Control 2N65090S-ND 1.62 1.41 1.08 .91 — — 
30 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N50600S-ND 46 ЕЗ 26 .19 = — 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061RLRAOSCT-ND = 35 26 19 2,000 | 126.00/М 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N50610S-ND 46 35 26 119 — — 
100 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5062RLRAOSCT-ND - 35 26 19 2,000 | 126.00/М 
10-92 200 0.8А 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064RLRAOSCT-ND = 35 26 119 2,000 | 126.00/М 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N50640S-ND 46 35 26 19 — — 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLOSCT-ND — 35 26 19 2,000 | 126.00/М 
600 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-8RLOSCT-ND = 35 .26 19 2,000 | 126.00/М 
400 1.5А 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAOSCT-ND == .38 28 21 2,000 | 137.00/М 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL10SCT-ND — .38 28 РА 2,000 | 137.00/M 
200 4А 20 0.5 High Volume Consumer C106B0S-ND 58 47 .36 .28 — — 
400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106D0S-ND 58 47 36 28 — — 
Т0-225АА 400 4А 25 0.5 High Volume Consumer MCR106-0060S-ND 70 56 42 .34 — — 
600 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106MOS-ND 58 AT 36 28 - - 
600 4А 25 0.5 High Volume Consumer MCR106-0080S-ND 70 .56 42 134 — — 
SOT-223 200 0.8A 8 0.1 Line-Powered Consumer | MCRO8BT10SCT-ND — 42 32 26 1,000 168.00 
600 0.8A 8 0.1 Line-Powered Consumer | MCRO8MT10SCT-ND = 42 32 26 1,000 168.00 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer | MCR716T40SCT-ND === 1.35 1.04 .87 2500 | 264.00/M 
600 4A 25 5 Industrial and Consumer | MCR718T40SCT-ND = 72 54 46 2,500 | 283.00/М 
D-PAK 600 4А 25 0.5 Industrial and Consumer | MCR708AT40SCT-ND = 72 54 46 2,500 | 283.00/М 
600 12А 100 6 Industrial and Consumer | MCR12DCMT40SCT-ND = .89 67 57 2,500 | 349.00/M 
600 12A 100 5 Industrial and Consumer | MCR12DSMT40SCT-ND - 1.30 1.00 84 2,500 | 326.00/M 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer | MCR12DCNT40SCT-ND = 1.30 1.00 84 2,500 | 326.00/M 


* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to "TR-ND". 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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International 
IeRRectitier SCRS 


ADD-A-Pak TO-208AA TO-220AC 


= | eS 
< ў 9) { | 1282 3 


+ 
10.72-11.50 


* IRK.92 types with no 6 весе, «па o 


auxiliary cathode (65) (7)(6) (4)(5) (7)(6) 


K-PUK 


1.0 
(pis) apes 


т 
^ Pin 
| recept. 
Z 067.0 | 
VpRMand т (av) VrM Comp.(a) 
Volts Amps Volts mA Volts V/us Digi-Key Price Each 
Minimum | Мах.@ 85°C Package Max. Max. Max. Max. Part No. 1 10 100 
800 95 2.5 150 1.58 500 IRKU91/08A-ND 61.21 48.97 42.85 Қ 
1200 95 25 150 1.58 500 IRKH91/12A-ND 60.94 48.75 39.00 7 — 220 
1200 95 ADD-A-Pak 2.5 150 1.58 500 IRKT91/12A-ND 62.74 50.20 40.16 zm š | 
1200 95 25 150 1.58 500 IRKU91/12A-ND 61.28 49.02 44.12 ` f . 1928.5 
1600 95 2.5 150 1.58 500 IRKT92/16A-ND* 51.45 42.29 37.50 i 
25 16 SOGAR 2.0 40 2 100 2N681-ND 11.83 9.46 740 = Aas TT 
1000 16 2.0 60 1.75 300 16RIA100-ND 21.92 17.54 11.67 350. 
600 50 T0-65 25 100 1.6 500 50RIA60-ND 22.28 17.82 11.85 
1200 50 25 100 1.6 500 50RIA120-ND 31.49 25.19 16.76 
800 65 10 15 115 150 10TTS08S-ND 1.65 87 79 РАСЕ Pak 
800 6.5 1.0 15 1.15 150 12TTS08S-ND 2.63 1.84 1.40 
800 10 2.0 60 14 500 16TTS08S-ND 3.05 244 1.95 
800 10 D?Pak 2.0 60 14 500 16TTS08-ND 2.01 1.61 1.28 
1200 10 3.0 90 14 500 16TTS12S-ND 3.11 249 1.87 
800 16 2.0 45 1.25 500 25TTSO8S-ND 3.64 2.92 2.34 
1200 16 2.0 45 1.25 500 25TTS12S-ND 3.63 2.91 248 21127 
800 6.5 T0-220AC 1.0 15 1.15 150 10TTS08-ND 144 76 .69 R 
800 8 1.0 15 1.2 150 12TTS08-ND 2.51 1.76 1.34 
800 20 2.0 45 13 500 30ТР508-М0 2.45 1.96 1.47 Е 
1200 20 2.0 45 1.3 500 30TPS12-ND 2.75 2.20 1.65 25 i 
800 35 10-247AC 2.5 150 1.85 1000 40TPS08-ND 4.00 3.20 2.30 
800 35 25 150 1.85 1000 40TPS08A-ND 4.48 3.20 2.60 faston 
1200 35 25 150 1.85 1000 40TPS12-ND 4.87 3.90 247 E45 — 7 6.35 Хов 
1200 35 25 150 1.85 1000 40TPS12A-ND 6.05 4.18 3.52 А ВЫЕ 
800 10 T0-220 3.0 90 14 500 16TTSO8FP-ND 2.34 1.88 1.41 252 à 
800 16 FULLPak 2.0 45 1.25 500 25TTSO8FP-ND 3.94 2.72 217 + C2 АС2 
1200 16 2.0 45 1.25 500 25TTS12FP-ND 3.82 3.06 2.30 зав] 
1200 10 20 60 14 500 16TTS12-ND 1.92 1.54 1.39 487——. 
800 16 Т0-220АВ 2.0 45 1.25 500 25TTS08-ND 3.03 2.42 2.19 
1200 16 2.0 45 1.25 500 25Т1512-М0 2.08 1.67 1.42 
800 350 A-PUK 3.0 150 1.96 500 ST180C08C0-ND 90.87 72.70 45.45 SUPER-247 
800 410 3.0 150 1.69 500 ST230C08C0-ND 87.67 70.14 43.84 
2000 1650 K-PUK 3.0 200 1.73 500 ST1200C20K0-ND 437.25 349.80 218.64 
100 16 2.0 40 2 100 Typical 2N683-ND 11.61 9.29 6.17 
200 16 Т0-48 2.0 60 1.75 100 16RIA20-ND 13.64 10.92 7.26 
200 16 2.0 40 2 100 Typical 2N685-ND 12.21 9.77 6.50 
800 180 2.5 150 1.35 500 180RKI80-ND 91.41 73.13 46.44 
600 280 T0-93 3.0 150 1.28 500 ST280S06P0V-ND 113.85 91.08 56.94 
2000 200 3.0 150 1.75 500 ST180S20P0-ND 175.58 131.69 109.74 
1200 25 PACE-Pak 2.0 60 1.35 200 P105W-ND 43.91 34.47 29.86 
1200 40 2.0 60 14 200 P405W-ND 48.31 37.93 32.85 
1200 70 SUPER-247 15 100 14 500 70TPS12-ND 9.66 7.35 6.09 
1600 70 15 100 14 500 70TPS16-ND 8.05 6.13 5.08 
Fig. 2 — SOT-223 
y, v L7 À 
< 
А (сі 
Cut Таре C&S 
VpRM | IT(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Таре and Reel — | STMicroelectronics K 
Fig.| (V) (A) IGT Package Part No. 1 10 100 | Рам №. Size Pricing Part No. 
1 200 25 200рА SOT-23 497-2527-1-ND .90 72 54 | 497-2527-2-ND 3,000 285.00/M | P0102BL 5AA4 
2 400 0.8 200рА 50Т-223 497-2523-1-ND 72 58 44 | 497-2523-2-ND 1,000 248.00 | РО1020М SAA4 
600 1.25 200A SOT-223 497-2532-1-ND .90 Te .54 | 497-2532-2-ND 1,000 310.00 | X0202MN 5BA4 
50 8 15mA Т0-220АВ 497-3277-5-М00 1.24 1.08 83 | = — — | TYN058RG 
200 8 15mA T0-220AB 497-4483-5-NDt NEW! 146 1.27 98 | — — — | TYN208RG 
200 25 40тА Т0-220АВ 497-3279-5-М00 1.61 140 108 | = — — | TYN225RG 
400 8 25mA Т0-220АВ 497-4484-5-NDt NEW! 1.46 1.27 98 == — — | TYN408GRG 
600 6 15mA Т0-220АВ 497-4485-5-ND+ NEW! 143 .98 75 Ё = — — | TYN606RG 
600 8 200рА Т0-220АВ 497-2551-5-ND: 143 1.24 95 | — — — |TS820-600T 
3A 600 10 15mA Т0-220АВ 497-3280-5-М00 1.28 141 85 | — — — | TYN610RG Fig. 4 — TO-92 Fig. 5 — TOP3 
600 12 30mA T0-220AB 497-2418-5-ND0 1.50 130 100 | — — — | TYN612RG 
600 16 25mA Т0-220АВ 497-2420-5-М00 1.50 125 1.05 |= — — | TYN616RG 
600 40 35mA TO-220AB 497-2422-5-NDO 2.10 175 147 {= — — | TYN640RG 
800 4 15mA Т0-220АВ 497-4488-5-NDt NEW! 1.46 1.27 98 | — — — | TYN804RG 
800 10 15mA Т0-220АВ 497-4489-5-ND+ МЕ! 1.46 1.27 98 | = = — | TYN810RG к 
800 12 15mA Т0-220АВ 497-4490-5-NDt NEW! 1.46 1.27 98 | — — — | TYN812RG ч 
800 16 25mA T0-220AB 497-4491-5-ND+ NEW! 1.50 130 1.00 | — — — | TYN816RG 
Tube 9Вшк +t Ammo Pack (Continued) 
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ky SCRs (Cont) Fig. 6 — DPAK Fig. 7 — D2PAK 


Cut Tape 
VDRM | IT(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Таре and Reel  |STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) IGT Package Part No. 3l 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
800 | 25 | 40mA | TO-220AB | 497-3793-5-NDt 246 180 152 | — - — | TYN825RG 
800 | 40 | 35mA | TO-220AB | 497-3792-5-ND+ 329 28 214|— = — |TYN840RG 
ЗА | 1000 | 6 15mA | TO-220AB | 497-4481-5-NDi NEW! 131 114 88 | — = — |TYN1006RG 
1000 | в 15mA | TO-220AB | 497-4482-5-NDi NEW! 143 124 95 | — = — |TYN1008RG Fig. 8 — TO202-3 
1200 | 25 | 40mA | TO-220AB | 497-3278-5-NDO 270 225 189 | — - — | TYN1225RG 
3B | 600 | 12 5mA | TO-220AB | 497-4487-5-ND} NEW! 146 127  38|— = — |TYN612MRG 
400 | 08 THA T0-92 497-3713-1-ND 52 40 29 | 497-3713-2-ND 2,000 | 144.00/M | PO115DA 5AL3 
600 | 08 | 200pA | 10-92 497-3321-1-ND .68 54 41 | 497-8321-2-ND 2,000 | 233.00/M | X00602MA 5AL2 
600 | 08 |20%А| 10-92 497-4504-1-ND NEW! 59 40 29 | 497-4504-3-NDt NEW! |2,000 | 144.00/M | X00602MA 2AL2 
4 | 600 | 08 |200A |  TO-92 497-4281-№00 NEW! 46 35  26|— - — | PO102MA1AA3 
600 | 08 | 250A T0-92 497-4282-1-ND NEW! 46 35 26 | 497-4282-3-NDt NEW! | 2,000 | 126.00/M | PO111MA2AL3 
600 | 08 5pA T0-92 497-4283-1-ND NEW! 46 35 26 | 497-4283-2-ND NEW! | 2,000 | 126.00/M | РОТ18МА 5AL3 
600 | 125 | 200pA |  TO-92 497-2421-NDO 65 5239 | — = — |X020MA 1BA2 - RI = 
200 | 30 | 50mA TOP3 497-4185-5-ND$ NEW! 581 506 377 | — = — | BTW68-200RG тог PR M dod 
200 | 50 | 80mA TOP3 497-4186-5-ND$ NEW! 551 480 357 | — - — | BTW69-200RG 
600 | 30 |50тА TOP3 497-3804-5-ND: 659 574 42 | — - — | BTW68-600RG 
5 | 600 | 50 | 80mA TOP3 497-2435-5-NDO 540 470 35 |— - — | BTW69-600RG 
800 | 30 | 80mA TOP3 497-3805-5-ND. 670 588 43 | — = — | BTW68-800RG 
1000 | 30 | 50mA TOP3 497-4184-5-NDi NEW! 581 506 377 | — - — | BTW68-1000RG 
1200 | 50 | 80mA TOP3 497-2434-5-NDO 807 738 583 | — = — | BTW69-1200RG 
6 | 600 | 4 |20A DPAK 497-3276-1-ND 139 1.21 93 | 497-8276-2-ND 2,500 | 492.00/М | TS420-600B-TR 
7 |1000| 16 | 25mA | D2ƏPAK | 497-3740:1-М0 195 163 137 | 497-8740-2-ND 1,000 878.00 | TN1625-10006-TR 
з | 600 | 4 [абора | 102023 | 49-8322-NDO 116 100  78|— Е — | Х0402МЕ ТАА2 Fig. 11 — NEW! Fig. 12 — NEW! 
600 | 4 | 200pA | TO202-3 | 497-3322-5-М04 NEW! 68 5  41|— = — | Х0402МЕ ОАА? TO-220FPAB TO202-1 
9 | 800 | 20 | 25mA | 10-220 | 497-3562-5-NDO 231 198 162 | — m — | TXN692RG 
400 8 25тА | TO-220AB | 497-4480--ND NEW! 158 137 105 |— = — | TXN408GRG 
10 | 600 | 12 | 15mA | TO-220AB | 497-3561-5-ND 165 138 116 | — - — |TXN612RG 
1000 | 12 |15тА | T0-220AB | 497-4479-5-М0; NEW! 225 188 158 | — = — |TXN1012RG 
M | 600 | 12 5тА | TO-220FPAB | 497-4486-5-М0; NEW! 113 98 75 | — = — |TYN612MFP 
12 | 800 | 4 | 200рА | 10202 | 497-4506-М00 NEW! 72 58 4|— = — |X0402NE 1АА2 
Tube 0 Вик + Ammo Pack 
У ў Triacs 
VpnM | H(RMS) | 16т Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) (mA) | Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
400 6 10 | TO-220AB | Insulated | 497-3382-5-ND. 1.31 144 88 j= = — | BTA06-400ARG 
400 6 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2390-5-ND 1.31 1.14 88 | — - — | ВТА06-400880 
400 6 25 | TO-220AB | Insulated | 497-3383-5-ND: 150 130 100 | — š — | BTA06-400CRG 
400 8 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2391-5-ND 124 108 8з - ES — | ВТА08-400880 
400 10 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2400-5-ND 158 — 137 105 | — = — | BTA10-400BRG Fig. 1 — TO-220AB 
400 16 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2398-5-ND 165 138 116 | — = — | BTA16-400BRG 
600 6 10 | TO-220AB | Insulated | 497-3384-5-ND: 1.31 1.14 25 — = — | BTA06-600ARG 
600 6 50 | TO-220AB | Insulated | 497-3117-5-ND 1.31 1.14 зз - Е — | BTA06-600BWRG 
600 6 35 | TO-220AB | Insulated | 497-3385-5-ND 161 140 — 108 | — - — | BTA06-600CWRG 
600 6 10 | TO-220AB | Insulated | 497-3118-5-ND 161 140 — 108 | — m — | BTA06-600SWRG 
600 6 5 | 10-220AB | Insulated | 497-3119-5-ND 161 140 108 | — = — | BTA06-600TRG 
600 6 5 | TO-220AB | Insulated | 497-3386-5-ND 1.31 1.14 зз — - — | BTA06-600TWRG 
600 8 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2410-5-ND 150 — 130 100 | — = — | BTA08-600BWRG 
600 8 5 | TO-220AB | Insulated | 497-3387-5-ND 173 — 150 — 145 | — = — | BTA08-600TWRG 
600 8 5 | TO-220AB | Insulated | 497-3748-5-ND 173 — 150 — 145 | — = — | BTA08-600CWRG 
600 10 50 | TO-220A8 | Insulated | 497-2389-5-ND 169 147 143 | — Е — | BTA10-600BRG 
600 10 50 | TO-220AB | Insulated | 497-3120-5-ND 150 — 125 105 | — - — | BTA10-600BWRG Fig. 2 — TO220AB 
600 12 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2388-5-ND 159 — 133 142 | — — — | BTA12-600BRG Non-Insulated 
600 12 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2396-ND 160 143 — 140 | — - — | ВТА12-600В// 
600 12 50 | TO-220AB | Insulated | 497-3121-5-ND 156 — 130 110 | — = — | BTA12-600BWRG 
600 16 50 | 10-22048 | Insulated | 497-2397-5-ND 159 1495 112 | — = — | BTA16-600BRG 
600 16 50 | TO-220AB | Insulated | 497-3122-5-ND: 180 — 150 126 | — = — | BTA16-600BWRG 
600 16 35 | TO-220AB | Insulated | 497-2415-5-ND 157 136 105 | — E — | BTA16-600CWRG 
600 16 25 | TO-220AB | Insulated | 497-3388-5-ND: 180 — 150 126 | — = — | BTA16-600CRG 
600 16 10 | TO-220AB | Insulated | 497-3389-5-ND: 180 — 150 126 | — = — | BTA16-600SWRG 
1 | 600 20 35 | TO-220AB | Insulated | 497-8390-5-ND: 198 1465 139 | — = — | BTA20-600CWRG 
600 25 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2423-ND 225 188 158 | — Е — | BTA24-600BW 
600 25 50 | TO-220AB | Insulated | 497-3123-5-ND: 225 188 158 | — = — | BTA24-600BWRG 
600 25 35 | TO-220AB | Insulated | 497-2419-ND 249 — 183 — 154 | — - — | BTA24-600CW Fig. 3 — TOP3 
600 25 35 | TO-220AB | Insulated | 497-3124-5-№0: 270 225 189 | — = — | BTA24-600CWRG 
700 4 10 | TO-220AB | Insulated | 497-4152-5-ND$ NEW! 158 — 137 105 | — Е — | BTA04-700SRG 
700 4 5 | TO-220AB | Insulated | 497-4153-5-ND+ NEW! 1.05 91 ло — = — | BTA04-700TRG 
700 8 50 | TO-220AB | Insulated | 497-4155-5-ND NEW! 158 — 137 105 | — - — | ВТА08-700880 
700 8 25 | TO-220AB | Insulated | 497-4156-5-ND NEW? 158 — 137 105 | — = — | BTA08-700CRG 
700 8 5 | TO-220AB | Insulated | 497-4157-5-ND} NEW! 161 140 — 108 | — = — | BTA08-700TWRG 
700 10 50 | 10-22048 | Insulated | 497-4158-5-ND+ NEW! 150 130 100 | — = — | BTA10-700BRG 
700 10 35 | TO-220AB | Insulated | 497-4159-5-ND NEW? 150 130 100 | — - — | BTA10-700CWRG 
700 12 50 | TO-220AB | Insulated | 497-4161-5-ND+ NEW? 169 147 143 | — = — | BTA12-700BRG 
700 16 50 | TO-220AB | Insulated | 497-4163-5-ND NEW? 180 — 156 120 | — = — | BTA16-700BRG 
700 16 50 | TO-220AB | Insulated | 497-4164-5-ND+ NEW! 180 — 156 120 | — = — | BTA16-700BWRG - 
700 16 35 | 10-220AB | Insulated | 497-4165-5-NDt NEW! 180 156 120 | — - — | BTA16-700CWRG Fig: 41083 
700 | 20 50 | TO-220AB | Insulated | 497-4167-5-ND+ NEW! 162 135 114 | — - — | BTA20-700BWRG Non-Insulated 
700 20 35 | TO-220AB | Insulated | 497-4168-5-ND+ NEW! 162 135 144 | — ES — | BTA20-700CWRG 
800 6 25 | TO-220AB | Insulated | 497-4154-5-ND+ NEW? 180 156 120 | — - — | BTAO6-800CRG 
800 10 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2409-5-ND 464 137 115 | — = — | BTA10-800BWRG 
800 10 35 | TO-220A8 | Insulated | 497-4160-5-ND} NEW! 162 135 114 |— = — | BTA10-800CWRG 
800 12 50 | TO-220AB | Insulated | 497-4162-5-ND+ NEW? 173 — 150 — 145 | — Е — | BTA12-800BWRG 
800 16 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2408-5-ND 165 138 116 | — - — | BTA16-800BRG 
800 16 35 | TO-220AB | Insulated | 497-4166-5-ND NEW? 162 135 144 | — = — | BTA16-800CWRG 
800 25 50 | TO-220AB | Insulated | 497-2402-5-ND 240 20 168 | — = — | BTA24-800BWRG 
800 25 35 | TO-220AB | Insulated | 497-4169-5-ND+ NEW? 225 — 188 158 | — = — | BTA24-800CWRG 
*CutTape t Tube $ Ammo Pack (Continued) 
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57/ Triacs (cont) 


\рвм | IT(RMS) | IGT Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics Fig. 5 — RD-91 
Fig.| (V) (А) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
400 8 10 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2436-5-ND 1.31 144 .88 = — — | BTB08-400BRG 
600 4 5 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4174-5-NDt NEW! 1.05 .91 70 — — — | BTB04-600TRG 
600 6 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3391-5-ND: 143 1.24 95 — — — | BTB06-600BWRG 
600 6 35 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3392-5-ND: 143 1.24 .95 = — — | BTB06-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4175-5-NDt NEW! 1.05 .91 70 — — — | BTB06-600SWRG 
600 6 5 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2433-ND 146 1.01 78 — — — | BTB06-600T 
600 6 5 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3127-5-ND: 94 82 63 — — — | BTB06-600TRG 
600 8 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2425-5-ND 1.20 1.04 .80 - — — | BTB08-600BWRG 
600 8 10 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2440-5-ND 1.20 1.04 .80 — — — | BTB08-600SRG Я 
600 | 10 50 | Т0-220АВ | Non-Insulated | 497-3393-5-ND. 1601 — 140 — 108 | — - — | 87810-60086 Fig. 6 — D2PAK 
600 10 25 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3394-5-ND: 1.61 1.40 1.08 - — — | BTB10-600CRG 
600 12 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2655-5-ND: 146 1.27 .98 — — — | BTB12-600BWRG 
600 12 25 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3395-5-ND: 1.76 1.53 1.18 — — — | BTB12-600CRG 
2 600 12 10 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3396-5-ND: 1.76 1.53 1.18 = — — | BTB12-600SWRG A2 G 
600 16 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-2437-5-ND 1.80 1.56 1.20 — — — | BTB16-600BRG 
600 16 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2439-5-ND 1.53 1.28 1.08 = — — | BTB16-600BWRG A2 
600 16 25 TO-220AB |Non-Insulated | 497-3397-5-ND: 1.65 1.38 1.16 = — — | BTB16-600CRG A1 
600 25 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2432-5-ND 2.04 1.70 143 — — — | BTB24-600BRG 
600 25 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2426-5-ND 2.10 1.75 1.47 — — — | BTB24-600BW 
700 8 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4176-5-NDt NEW! 1.31 1.14 88 — — — | BTB08-700BWRG Fig. 7 — ОРАК 
700 12 10 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4179-5-NDt NEW! 1.50 1.30 1.00 — — — | BTB12-700SWRG 
800 10 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4177-5-ND¢ NEW! 1.39 1.21 93 — — — | BTB10-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4178-5-NDt NEW! 1.39 1.21 .93 — — — | BTB10-800CWRG 
800 12 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4180-5-М03 NEW! 1.58 1.37 1.05 — — — | BTB12-800CWRG A2 < 
800 16 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4181-5-NDt NEW! 1.58 1.37 1.05 — — — | BTB16-800BRG G 
800 16 35 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4182-5-NDt NEW! 1.61 140 1.08 — = — | BTB16-800CWRG A2 
800 25 50 TO-220AB |Non-Insulated | 497-2429-5-ND 240 1.75 1.47 — — — | BTB24-800BRG А 
800 25 50 TO-220AB | Non-Insulated | 497-4183-5-NDt NEW! 1.92 1.60 1.85 = -- — | BTB24-800BWRG 
400 25 50 TOP3 Insulated 497-2438-5-ND 427 372 2.77 = — — | BTA26-400BRG 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-2427-5-ND 6.48 5.64 4.20 — — — | BTA26-600BRG = 
600 | 25 50 TOP3 Insulated | 497-3126-ND 782 714 56 | — - — | BTA26-600BW Fig. 8 — ІРАК 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-4170-5-№04 NEW! 4.05 3.53 2.63 - — — | BTA26-600BWRG 
3 600 40 50 TOP3 Insulated 497-2431-5-ND 540 4.70 3.50 — — — | BTA41-600BRG A2 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4171-5-NDt NEW! 4.05 3.53 2.63 — — — | BTA26-800BRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4172-5-№04 NEW! 4.05 3.53 2.63 — — — | BTA26-800BWRG 
800 25 35 TOP3 Insulated 497-4173-5-№04 NEW! 4.05 3.53 2.63 — — — | BTA26-800CWRG A1 
800 40 50 TOP3 Insulated 497-2430-5-ND 6.21 541 4.03 — — — | BTA41-800BRG A2 
4 600 25 50 TOP3 Non-Insulated | 497-3398-5-ND: 4.86 4.23 3.15 — — — | BTB26-600BRG e 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-2414-5-ND 5.75 5.25 4.15 = — — | ВТА25-6008 
5 600 25 50 RD-91 Insulated 497-3125-5-ND 5.75 5.25 4.15 — — — | BTA25-600BW 
600 40 50 RD-91 Insulated 497-2417-5-ND 743 6.51 5.15 — — — | BTA40-600B Fig. 9 — TO-92 
800 40 50 RD-91 Insulated 497-2405-5-ND 7.68 7.02 5.55 — — — | BTA40-800B 
600 8 10 D?PAK — 497-3560-5-ND: 1.56 1.30 140 — — — | T810-600G 
600 8 35 D?PAK — 497-2507-1-М0% 1.62 1.35 1.14 497-2507-2-М0 1,000 609.00 | T835-600G-TR 
6 600 16 35 D2PAK — 497-2557-5-ND: 2.34 1.95 1.64 = — — | T1635-600G 
600 16 50 D?PAK — 497-3739-1-ND * 234 1.95 1.64 497-3739-2-ND 1,000 1053.00 | T1650-600G-TR 
700 16 35 D?PAK — 497-4433-1-ND* NEW! 1.65 143 140 497-4433-2-ND NEW! 1,000 638.00 | T1635-700G-TR A1 
800 8 10 D?PAK -- 497-4438-1-М0% NEW! 1.58 1.37 1.05 497-4438-2-ND NEW! 1,000 609.00 | T810-800G-TR G A2 
600 4 5 DPAK — 497-2505-1-ND * 1.28 141 .85 497-2505-2-ND 2,500 452.00/M | T405-600B-TR 
600 4 5 DPAK — 497-2501-1-М0% 143 98 75 497-2501-2-М0 2,500 314.00/M | T4050-600B-TR 
600 4 10 DPAK — 497-3269-1-ND* 1.24 1.08 .83 497-3269-2-ND 2,500 439.00/M | T410-600B-TR 
7 600 4 35 DPAK — 497-2513-1-М0% 1.08 87 .65 497-2513-2-ND 2,500 342.00/M | T435-600B-TR Fig. 10 — TO202-3 
600 4 35 DPAK — 497-3798-5-NDt 1.01 .88 .68 — — — | 1435-6008 
600 8 35 ПРАК — 497-3270-1-М0% 1.69 1.47 143 497-3270-2-ND 2,500 599.00/M | T835-600B-TR 
800 4 5 DPAK — 497-4434-1-ND* NEW! 1.05 .91 70 497-4434-2-ND NEW! 2,500 372.00/M | T405-800B-TR 
600 4 5 IPAK — 497-2556-5-NDt 1.04 83 .63 — — — | T4050-600H 
8 600 4 35 IPAK — 497-3795-5-NDt 1.09 95 73 — — — | T435-600H А 
700 4 10 ІРАК — 497-4435-5-NDt NEW! 98 85 65 — — — | Т410-700Н A2 
700 4 35 IPAK — 497-4436-5-NDt NEW! 1.05 .91 .70 - — — | 1435-700H 8 
600 il 3 Т0-92 — 497-3323-1-М0% .68 54 41 497-3323-3-М08 2,000 233.00/M | Z0103MA 2AL2 
600 1 3 TO-92 — 497-3323-ND 65 52 539 - — — | Z0103MA 1АА2 
9 600 1 5 TO-92 — 497-3822-ND .90 72 54 — — — | Z0107MA 1АА2 Fig. 11 — NEW! 
600 1 10 | 10-92 — 497-2416-ND 81 65 49 | — — — | Z0109MA 1AA2 ISOWATT220AB 
800 1 3 10-92 — 497-4507-1-ND* NEW! 72 .58 44 497-4507-2-ND NEW! 2,000 248.00/M | Z0103NA 5AL2 
10 600 4 3 T0202-3 = 497-3324-ND 97 78 59 = — — | Z0402MF ТАА? 
11 | 800 6 30 jon - 497-4437-5-ND$ NEW! 173 150 1415 | — - — | 1630-800М/ 
12 800 5 50Т-223 — 497-4508-1-ND* NEW! 72 .58 44 497-4508-2-ND NEW! 1,000 248.00 | Z0107NN 5AA4 
800 10 50Т-223 — 497-4509-1-ND* NEW! 72 .58 44 497-4509-2-ND NEW! 1,000 248.00 | Z0109NN 5AA4 
* Cut Tape t Тире 5 Атто Pack 
Alternistors Fig. 12 — NEW! 
SOT-223 
VDRM IT(RMS) IGT Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. "m >> 
600 40 200 ТОРЗ Insulated 497-4441-5-NDt NEW! 7.36 6.72 5.82 TPDV640RG < >» 
3 800 40 200 ТОРЗ Insulated 497-4442-5-NDt NEW! 8.28 7.56 5.98 TPDV840RG ( ë в 
1200 25 150 ТОР З Insulated 497-3791-5-NDt 7.48 6.83 5.40 TPDV1225RG б d 
1200 40 200 TOP3 Insulated 497-3794-5-NDt 8.51 7.17 6.15 TPDV1240RG Е 
+ Тире 
Diacs 
Уво) Уво) Dynamic Cut Tape 
(М) Symmetry Breakback Digi-Key Price Each Tape and Reel T STMicroelectronics 
Minimum Maximum | (V) Maximum Voltage (V) Package Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
28 36 3 5 00-35 497-3099-1-ND 41 .30 22 5,000 82.00/M DB3 


T For Tape and Reel Part Number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


ABRACON 
corporation Crystals 


The Power of Linking Together 


AB Series HC49U Crystals LOTES Ms Cut Tape тав 
HOM | 10.3 Max. Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Specifications: 4 (MHz) Part No. 1 10 50 100  PartNo. 1,000 | Part No. 
e Frequency Stability: «100ppm, -20°C ~ 70°C bus Max с 7.372800 | 535-9088-1-ND 56 49 .43 .30 | 535-9088-2-ND 263.00) ABLS-7.3728MHZ-B2-T 
e Frequency Tolerance: +20ppm 3255 Min: i й 8.000000 | 535-9089-1-ND .56 .49 43 .30 | 535-9089-2-ND 263.00| ABLS-8.000MHZ-B2-T 
© Operating Temperature: -20°C ~ 70°C enel 8.192000  535-9090-1-ND 56 49 43 30 | 535-9090-2-ND 263.00| ABLS-8.192MHZ-B2-T 
e Load Capacitance: 18pF | 10.000000 | 535-9065-1-М0 56 49 43 30 | 535-9065-2-ND 263.00 | ABLS-10.000MHZ-B2-T 
11.059200| 535-9066-1-М0 .56 49 43 30 | 535-9066-2-ND 263.00 | ABLS-11.0592MHZ-B2-T 
задаў | BE Price Each ТТІ 12.000000 | 535-9067-1-ND 56 49 43 30 | 535-9067-2-ND 263.00 | ABLS-12.000MHZ-B2-T 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 | Рай №. 12.288000 | 535-9068-1-ND 56 49 43 30 | 535-9068-2-ND 263.00 | ABLS-12.288MHZ-B2-T 
1.843200 535-9009-ND 140 120 110 1.00 AB-1.8432MHZ-B2 14.318180 | 535-9069-1-ND .56 49  .43 .30 | 535-9069-2-ND 263400 ABLS-14.31818MHZ-B2-T 
2.000000 535-9016 D 140 120 110 10 AB-2.000MHZ-B2 4 14.745600| 535-9070-1-ND 56 49 43 30 | 535-9070-2-ND 263.00 | ABLS-14.7456MHZ-B2-T 
.579545 535- -l К à 5 š -3.579545| ы d -1- H -2- с -B2- 
3686400 535.0020-ND 45 36 33 30 AB-3.6864MHZ-B2 16.000000 | 535-9071-1-ND .56 49  .43 .30 | 535-9071-2-ND 263.00 | ABLS-16.000MHZ-B2-T 
4000000 | 535-9022-ND 45 36 33 30 | AB-A000MHZ-B2 18.432000 | 535-9072-1-ND 56 49 43  .30 | 535-9072-2-М0 263.00 | ABLS-18.432MHZ-B2-T 
4.915200 535-9023-ND 42 36 33 30 AB-4.9152MHZ-B2 19.660800 | 535-9073-1-ND .56 49 .43 .30 | 535-9073-2-ND 263.00| ABLS-19.6608MHZ-B2-T 
5.000000 535-9025-ND 49 .36 33 .30 AB-5.000MHZ-B2 20.000000 | 535-9074-1-ND .56 .49 43  .30 | 535-9074-2-ND 263.00 | ABLS-20.000MHZ-B2-T 
200000 EEUU ye 38 = a АБЕН 22.118400 | 535-9075-1-ND 56 49 43  .30 | 535-9075-2-ND 263.00 | ABLS-22.1184MHZ-B2-T 
8000000 535-9028-ND 42 36 33 30 AB-8 D00MH7-B2 24.000000  535-9076-1-ND 56 49 43 .30 | 535-9076-2-ND 263.00 | ABLS-24.000MHZ-B2-T 
8.192000 535-9029-ND 42 36 33 30 B-8.192MHZ-B2 24.576000 | 535-9077-1-ND .56 49 43  .30 | 535-9077-2-ND 263.00 | ABLS-24.576MHZ-B2F-T 
9830400 |  535.9030-ND 42 36 33 Зо |  AB.9.8304MHZ-B2 25.000000 | 535-9078-1-ND 56 49 .43 30 | 535-9078-2-ND 263.00 ABLS-25.000MHZ-B2F-T 
10.000000 535-9000-ND 42 36 33 130 AB-10.000MHZ-B2 27.000000 | 535-9079-1-ND 56 49 43  .30 | 535-9079-2-ND 263.00 | ABLS-27.000MHZ-B2F-T 
11.059200 535-9001-ND 42 36 33 30 AB-11.0592MHZ-B2 32.000000 | 535-9080-1-ND 56 49 43  .30 | 535-9080-2-ND 263.00 | ABLS-32.000MHZ-B2-T 
1210000 zem 42 E Š E RES 48.000000 | 535-9083-1-ND 056 49 43 30 | 535-9083-2-ND 263.00 ABLS-48,000MHZ-B2-T 
А 535-! -l a A à ч -12. я x -14 д EA i -B2- 
14318180 535.0004-ND 42 36 33 30 AB-14:31818MBZ-B2 49.152000 | 535-9084-1-ND 56 49 43 30 | 535-9084-2-ND 263.00 | ABLS-49.152MHZ-B2-T 
14.745600 535-9005-ND 42 36 33 30 AB-14.7456MHZ-B2 
16.000000 |  535-9006-ND 42 36 33 30 |  AB-16.000MHZ-B2 
18.482000 | 535-0007-М0 42 36 33 30 |  AB-18.432MHZ-B2 АВМЗ Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals 
19.660800 535-9008-ND 42 36 33 30 AB-19.6608MHZ-B2 ам 
20.000000 535-9010-ND 42 36 33 30 AB-20.000MHZ-B2 Specifications: 
22.118400 535-9011-ND 42 .36 33 .30 AB-22.1184MHZ-B2 • Frequency Stability: +100ррт, -20°C ~ 70°C • Frequency Tolerance: +20ррт * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
24.000000 | 535-0012-М0 42 36 33 130 |  AB-24.000MHZ-B2 < Load Capacitance: 18.0pF 
24.576000 535-9013-ND 42 36 33 30 AB-24.576MHZ-B2F 
25.000000 535-9014-ND 42 36 33 30 AB-25.000MHZ-B2F 
27.000000 | 535-9015-ND 42 36 33 30 | AB-27.000MHZ-B2F 
32.000000 535-9017-ND 42 36 33 30 AB-32.000MHZ-B2 
32.768000 | 535-0018-М0 42 36 33 30 | АВ-32.768МН7-В2 
48.000000 535-9021-ND .88 75 .69 .63 AB-48.000MHZ-B2 
50.000000 535-9024-ND .88 75 :69 .63 AB-50.000MHZ-B2 
А Cut Таре T&R 
ABL Series HC49US Crystals 115 Мах Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Specifications: [103 Max ` (MHz) Part No. 1 10 50 100 | Рам №. 1,000 | Part No. 
й 3 у 12.00000 | 535-9100-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9100-2-ND 700.00 | ABM3-12.000MHZ-B2-T 
e Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C | 13.5 Max. H 


13.56000 | 535-9101-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9101-2-ND 700.00 | ABM3-13.560MHZ-B2-T 
14.31818 | 535-9102-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9102-2-ND 700.00 | ABM3-14.31818MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9103-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9103-2-ND 700.00 | ABM3-16.000MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9104-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9104-2-ND 1700.00 | ABM3-18.432MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9105-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9105-2-ND 700.00 | ABM3-20.000MHZ-B2-T 


* Frequency Tolerance: +20ppm 
e Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
e Load Capacitance: 18pF 


а? ШАНС) сои 122 то 24.00000 | 535-9106-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9106-2-ND 700.00 | ABM3-24.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9107-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9107-2-ND 700.00 | ABM3-24.576MHZ-B2-T 

зар 243 GUS ND 5 y: ба 22 а 25.00000 | 535-9108-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9108-2-ND 700.00 | ABM3-25.000MHZ-B2-T 

4.000000 535-9057-ND 49 42 39 35 ABL-4.000MHZ-B2 27.00000 | 535-9109-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9109-2-ND 700.00 | ABM3-27.000MHZ-B2-T 

4.096000 535-9058-ND 49 42 139 35 ABL-4.096MHZ-B2 28.63630 | 535-9110-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9110-2-ND 700.00 | ABM3-28.6363MHZ-B2-T 

4.915200 535-9059-ND 49 42 39 35 ABL-4.9152MHZ-B2 29.49120 | 535-9111-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9111-2-ND 700.00 | ABM3-29.4912MHZ-B2-T 

6.000000 535-9060-ND 49 4 3 35 ABL-6.000MHZ-B2 30.00000 | 535-9112-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9112-2-ND 700.00 | ABM3-30.000MHZ-B2-T 

7.372800 535-9061-ND 49 — 42 3 35 ABL-7.3728MHZ-B2 33.00000 | 535-9113-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9113-2-ND 700.00 | ABM3-33.000MHZ-B2-T 

8.000000 535-9062-ND 49 4 3 35 ABL-8.000MHZ-B2 40.00000 | 535-9114-1-ND 1.38 113 100 .89 | 535-9114-2-ND 700.00 | ABM3-40.000MHZ-B2-T 

8.192000 535-9063-ND 49 42 39 35 ABL-8.192MHZ-B2 48.00000 | 535-9115-1-ND 138 113 1.00 .89 | 535-9115-2-ND 700.00 | ABM3-48.000MHZ-B2-T 

9.830400 535-9064-ND 49 42 3 35 ABL-9.8304MHZ-B2 

10.000000 535-9035-ND 49 4 39 55 ABL-10.000MHZ-B2 

11.059200 535-9036-ND 49 — 42 3 55 ABL-11.0592MHZ-B2 i 

12.000000 535-9037-ND 49 — 42 — 39 35 ABL-12.000MHZ-B2 АВМЗВ Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals 

12.288000 535-9038-ND 49 4 3 85 ABL-12.288MHZ-B2 Specifications: 

14.318180 535-9039-ND 49 42 39 35 ABL-14.31818MHZ-B2 * Frequency Stability: +50ррт, -20°C ~ 70°C • Frequency Tolerance: +20ррт * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

14.745600 535-9040-ND 49 4 39 35 ABL-14.7456MHZ-B2 + Load Capacitance: 18.0pF 

16.000000 535-9041-ND 49 42 3 35 ABL-16.000MHZ-B2 

16.128000 535-9042-ND 49 4 3 3 ABL-16.128MHZ-B2 

16.384000 535-9043-ND 44 42 39 35 ABL-16.384MHZ-B2 

18.432000 535-9044-ND 49 42 39-55 ABL-18.432MHZ-B2 

19.660800 535-9045-ND 49 д 39 35 ABL-19.6608MHZ-B2 

20.000000 535-9046-ND 49 4 3 35 ABL-20.000MHZ-B2 : 

22.118400 535-9047-ND 49 — 42 3 35 ABL-22.1184MHZ-B2 Top View 

24.000000 535-9048-ND 49 — 42 3 35 ABL-24.000MHZ-B2 

24.576000 535-9049-ND 49 — 42 3 35 ABL-24.576MHZ-B2F 

25.000000 535-9050-ND 49 42 39 35 ABL-25.000MHZ-B2F onus iinet SB ШШ ШЕН ан 

27.000000 535-9051-ND 49 4 3 35 ABL-27.000MHZ-B2F а rice Eac! Е ricing 

32.000000 535-9052-ND 49 — 42 3 35 ABL-32.000MHZ-B2 (MHz) | Part No. 1 10 50 100|PartNo. 1,000 | Part No. 

40.000000 535-9055-ND .88 .75 .69 63 ABL-40.000MHZ-B2 12.00000 | 535-9116-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9116-2-ND 1700.00 | ABM3B-12.000MHZ-B2-T 

48.000000 535-9056-ND 175 150 138 125 ABL-48.000MHZ-B2 12.28800 | 535-9117-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9117-2-ND 700.00 | ABM3B-12.288MHZ-B2-T 


13.00000 | 535-9118-1-ND 1.38 113 1.00 .89 | 535-9118-2-ND 700.00 | ABM3B-13.000MHZ-B2-T 
. 13.82400 | 535-9119-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9119-2-ND 700.00 | ABM3B-13.824MHZ-B2-T 
ABLS Series HC49US | | 10.3 Max. | 1431818 | 535-9120-1-ND 1.38 143 1.00 .89 | 535-9120-2-ND 700.00 | ABM3B-14.31818MHZ-B2-T 
SMD Crystals 15.36000 | 535-9121-1-М0 1.38 1.13 100 .89 | 535-9121-2-ND 700.00 | ABM3B-15.360MHZ-B2-T 
аи, 16.00000 | 535-9122-1-ND 1.38 113 1.00 .89 | 535-9122-2-ND 700.00 | ABM3B-16.000MHZ-B2-T 
- Frequency Stability: =50ppm, -20°C - 70°C 16.38400 | 535-9123-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9123-2-ND 700.00 | ABM3B-16.384MHZ-B2-T 
- Frequency Tolerance: +20ррт 18.43200 | 535-9124-1-ND 1.38 113 1.00 .89 | 535-9124-2-ND 700.00 | ABM3B-18.432MHZ-B2-T 
+ Operating Temperature: -40°C - 85°C 20.00000 | 535-9125-1-ND 1.38 113 1.00 .89 | 535-9125-2-ND 1700.00 | ABM3B-20.000MHZ-B2-T 
* Load Capacitance: 18.0pF 24.00000 | 535-9126-1-ND 138 113 1.00 .89 | 535-9126-2-ND — 700.00 | ABM3B-24.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9127-1-ND 1.38 113 100 .89 | 535-9127-2-ND 700.00| ABM3B-24.576MHZ-B2-T 


F Digi-K НН Digi-K i f 25.00000 | 535-9128-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9128-2-ND 700.00 | ABM3B-25.000MHZ-B2-T 
requency | Digi-Key igi-Key racon -9129-1- -9129-2- - -В2- 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 27.00000 | 535-9129-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 | 535-9129-2-ND 700.00 | ABM3B-27.000MHZ-B2-T 


30.00000 | 535-9130-1-ND 1.38 113 1.00 .89 | 535-9130-2-ND 700.00 | ABM3B-30.000MHZ-B2-T 


3.579545 | 535-9081-1-ND 56 49 43 30| 535-9081-2-ND 26300| ABLS-3.579545MHZ-B2-T 
3686400 un о EET. c 26300] ABLS-3 6364MHZ-B2-T 32.00000 | 535-9131-1-ND 1.38 1.13 100 .89 | 535-9131-2-№0 700.00 | АВМЗВ-32.000МН7-В2-Т 


5000 run E M зо coco 26300  ABLS-A000MHZ-B2 T 40.00000 | 535-9132-1-ND 1.38 1.13 100 .89 | 535-9132-2-ND 1700.00 | ABM3B-40.000MHZ-B2-T 
4915200 | 535-9086-1-ND 56 49 43 30  535-0086-2-ND 26300  ABLS-49152MHZ-B2-T 48.00000 | 535-9133-1-ND 138 1.13 100 .89 | 535-9133-2-ND 700.00 | ABM3B-48.000MHZ-B2-T 
5.000000 | 535-9087-1-ND 56 49 43 30 | 535-9087-2-ND 263.00 | ABLS-5.000MHZ-B2-T (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 835 


ABRACON 
CORPORATION Crystals (Cont.) 


The Power of Linking Together 


ABM8 Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals ABMM Series 5.0 x 7.0 SMD Crystals 

Specifications: я : Specifications: 

° Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C e Frequency Tolerance: +20ppm • Operating Temperature: -40°C ~ 85°С | . Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°С “ Frequency Tolerance: +20ppm “ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Load Capacitance: 18pF * Load Capacitance: 18.0pF 


124 рава 12 
“я [1.0 
= | 


Bottom View 


Top View 


Top View 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Рап No. 1 10 50 100 PartNo. 1,000 | Part №. (МН?) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part №. 
16.000000 | 535-9134-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9134-2-ND 1190.00 | ABM8-16.000MHZ-B2-T 8.00000 | 535-9164-1-М0 1.03 85 75 .67 | 535-9164-2-ND 525.00! ABMM-8.000MHZ-B2-T 
18.432000 | 535-9135-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9135-2-ND 1190.00 | ABM8-18.432MHZ-B2-T 40.00000 | 525-9150-1-М0 103 85 75 67 | 535-9150-2-ND 525.00 | ABMM-10.000MHZ-B2-T 
20.000000 | 535-9136-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9136-2-ND 1190.00 | ABM8-20.000MHZ-B2-T 1105920 | 535-9151-1-ND 103 85 75 67 | 535-9151-2-ND — 525.00 | АВММ-11.0592МН7-В2-Т 


22.118400 | 535-9137-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9137-2-ND 1190.00 | ABM8-22.1184MHZ-B2-T 
24.000000 | 535-9138-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9138-2-ND 1190.00 | ABM8-24.000MHZ-B2-T 
24.576000 | 535-9139-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9139-2-ND 1190.00 | ABM8-24.576MHZ-B2-T 
25.000000 | 535-9140-1-М0 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9140-2-ND 1190.00 | ABM8-25.000MHZ-B2-T 
27.000000 | 535-9141-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9141-2-ND 1190.00 | ABM8-27.000MHZ-B2-T 
28.375000 | 535-9142-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9142-2-ND 1190.00 | ABM8-28.375MHZ-B2-T 
28.636360 | 535-9143-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9143-2-ND 1190.00 | ABM8-28.63636MHZ-B2-T 


12.00000 | 535-9152-1-М0 1.03 85  .75 .67 | 535-9152-2-ND 525.00 | ABMM-12.000MHZ-B2-T 
14.31818 | 535-9153-1-ND 1.03 85  .75 .67 | 535-9153-2-ND 525.00 | ABMM-14.31818MHZ-B2-T 
14.74560 | 535-9154-1-ND 1.03 .85  .75  .67 | 535-9154-2-ND 525.00 | ABMM-14.7456MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9155-1-ND 1.03 .85  .75 .67 | 535-9155-2-ND 525.00  ABMM-16.000MHZ-B2-T 
16.93440 | 535-9156-1-ND 1.03 .85  .75 .67 | 535-9156-2-ND 525.00  ABMM-16.9344MHZ-B2-T 
19.66080 | 535-9157-1-ND 1.03 .85  .75  .67 | 535-9157-2-ND 525.00  ABMM-19.6608MHZ-B2-T 


29.491200 | 535-9144-1-М0 2.34 1.92 1.70 1.50 535-9144-2-ND — 1190.00 | ABM8-29.4912MHZ-B2-T 2000000 ШОШ БЫШ 1.08 45 75 47 ЛЫ АЛЫН 525.00  ABMM-20.000MHZ-B2-T 
30.000000 | 535-9145-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9145-2-ND 1190.00 | ABM8-30.000MHZ-B2-T 24.00000 | 535-0159--М0 103 85 75 .67 | 535-9159-2-М0 525.00 | ABMM-24.000MHZ-B2-T 
33.000000 | 535-9146-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9146-2-ND 1190.00 | ABM8-33.000MHZ-B2-T 24.57600 | 535-9160-1-ND 103 .85 .75 .67 | 535-9160-2-ND 525.00 | ABMM-24.576MHZ-B2-T 
40.000000 | 535-9147-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9147-2-ND 1190.00  ABM8-40.000MHZ-B2-T 25.00000 | 535-9161-1-ND 1.03 .85 75 67 | 535-9161-2-ND 525.00 | ABMM-25.000MHZ-B2-T 
44.000000 | 535-9148-1-ND 2.34 1.92 1.70 1.50 | 535-9148-2-ND 1190.00 | АВМ8-44.000МН7-В2-Т 27.00000 | 535-9162-1-ND 1.03 .85 75 .67 | 535-9162-2-ND 525.00 | ABMM-27.000MHZ-B2-T 
48.000000 | 535-9149-1-ND 2.34 1.92 1.70 150 | 535-9149-2-ND 1190.00 | ABM8-48.000MHZ-B2-T 32.00000 | 535-9163-1-№0 1.03 .85 75 67 | 535-9163-2-ND 525.00 | ABMM-32.000MHZ-2BF-T 


АВМ10 Series 2.5 x 2.0 SMD Crystals Nm Cut Tape ый n 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Specifications: (MHz) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
• Frequency Stability: +20ррт, -20°C ~ 70°G_e Frequency Tolerance: +20ррт • Operating Temperature: -40°C - | 20000000 | 535-9091-1-ND 688 563 500 4.41 | 535-9091-2-ND 3500.00 | АВМ10-20.000МН2-Е20-Т 
85°C = Operating Mode: Fundamental = Load Capacitance: 10pF 22.118400 | 535-9092-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41| 535-9092-2-ND 3500.00 | ABM10-22.1184MHZ-E20-T 


24.000000 | 535-9093-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9093-2-ND 3500.00 | ABM10-24.000MHZ-E20-T 
24.576000 | 535-9094-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41) 535-9094-2-ND 3500.00 | ABM10-24.576MHZ-E20-T 
25.000000 | 535-9095-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9095-2-ND 3500.00 | ABM10-25.000MHZ-E20-T 
27.000000 | 535-9096-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9096-2-ND 3500.00 | ABM10-27.000MHZ-E20-T 
30.000000 | 535-9097-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9097-2-ND 3500.00 | ABM10-30.000MHZ-E20-T 
40.000000 | 535-9098-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 535-9098-2-ND 3500.00 | ABM10-40.000MHZ-E20-T 
48.000000 | 535-9099-1-ND 6.88 5.63 5.00 4.41 | 535-9099-2-ND 3500.00 | ABM10-48.000MHZ-E20-T 


Тор View 


: 
4.00.2 


Г 4.3 Тур. 


Frequency Frequency Operating Digi-Key Price Each Abracon 
Fig. (kHz) Tolerance Temperature Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
AB-T Surface Mount 
1 32.768 +20ppm -10°C ~ 60°C 535-9032-ND 35 30 28 .25 | AB26T-32.768KHZ 
АВ-Т Through Hole 
2 32.768 +20ppm -10°C ~ 60°C 535-9031-ND .88 45 .69 .63 | AB15T-32.768KHZ 
3 32.768 +20ppm -10°C ~ 60°C 535-9034-ND 35 30 28 .25 | AB38T-32.768KHZ 
Cut Таре 
Frequency Frequency Operating | Digi-Key Price Each Digi-Key Таре and Reel | дргасоп 
Fig.| (kHz) | Tolerance | Temperature | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. Біле Pricing | Part Мо. 


AB26TRB Surface Mount 
4 | 32768 | =20ppm |-40°С ~ 85°C | 535-9033-1-ND .81 .69 .52 .46 |535-9033-2-М0 |2,000| 322.00/M | AB26TRB-32.768KHZ-T 
ABS13 Surface Mount 
5 | 32768 | +20ррт |-40°С ~ 85°С | 535-9165-1-ND 1.93 1.65 1.24 1.10 | 535-9165-2-ND |3,000| 770.00/М | ABS13-32.768KHZ-T 
ABS25 Surface Mount 
6 | 32768 | +20ррт |-40°С ~ 85°С | 535-9166-1-ND 1.05 .90 .68 .60 |535-9166-2-ND |3,000| 420.00/M | ABS25-32.768KHZ-T 


Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
Resonators (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
AWCR Series Leaded Ceramic Resonator with Built-In Cap 2.00 535-9357-ND 3 29 23 19 AWCR-2.00MD 
Features: “ High stability + Washable 3.58 535-9358-ND 134 29 23 19 AWCR-3.58MD 
Specifications: е Frequency Tolerance: +0.5% Operating Temperature: -40°С - 85°С 4.00 535-9359-ND 34 29 23 19 AWCR-4.00MD 
6.00 535-9360-ND 134 29 23 19 AWCR-6.00MD 
8.00 535-9361-ND 134 29 23 19 AWCR-8.00MD 
Function isc: (MH H (Mak) 10.00 535-9353-ND м 29 23 49 AWCR-10.00MD 
Input 200-60 | 315 (80) 12.00 535-9354-ND за 29 2 49 AWCR-12.00MD 
Ground T 6.01 - 20.00 | .395 (10) 16.00 535-9355-ND 134 29 23 .19 AWCR-16.00MD 
Output M š | 1 в 20.00 535-9356-ND 34 — 29 23 9 AWCR-20.00MD 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
836 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


ABRACON 
corPoraTion Resonators (cont) 


The Power of Linking Together 


AWSCR Series SMD Ceramic Resonator with Built-In Cap HWZT Series Washable Leaded Ceramic Resonator 
Specifications: e Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: 
* Low resonant impedance * Reflow solderable 
Features: * High stability * Industrial grade * Excellent = |--5.0 Max. |. 10.0 Max. | 
* Industrial grade environmental resistance р 
РН " Specifications: 
Pin | Function * Frequency Tolerance: +0.5% 
* Operating Temperature: -40°C - 85°С 
1 Input 
2 GND Freq. (MHz) H (Max.) 
2.00 - 13.0 .295 (7.5) 
3 | Output 13.01 - 20.00 .395 (10) 
Cut Tape T&R Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
ЯН eh) | pe 1 19 ИШ ff Eon ш Ваш 2.00 535-9381-ND 32 270% 18 HWZT-2.00MD 
3.58 535-9365-1-ND .51 44 35  .29 | 535-9365-2-ND 203.00 | AWSCR-3.58MGD-T 3.58 535-9382-ND 32 27 22 18 HWZT-3.58MD 
4.00 535-9366-I-ND 51 44 35 .29 | 535-9366-2-ND 203.00 | AWSCR-4.00MGD-T 4.00 535-9383-ND 32 27 22 18 HWZT-4.00MD 
Í 6.00 535-9367-1-ND 51 44 35  .29 | 535-9367-2-ND 203.00 | AWSCR-6.00MGD-T 6.00 535-9384-ND 32 27 22 18 HWZT-6.00MD 
800 | 535-9368-1-ND 51 44 35 29 | 535-9368-2-ND 203.00 | AWSCR-8.00MGD-T 8.00 535-9385-ND 32 27 22 18 HWZT-8.00MD 
10.00 535-9377-ND 32 27 .22 18 HWZT-10.00MD 
16.00 535-9362-1-ND .51 44 35 .29 | 535-9362-2-ND 203.00 | AWSCR-16.00MTD-T 12.00 535-9378-ND 32 27 22 48 HWZT-12.00MD 
2 | 2000 | 535-9363-1-ND 51 44 .35  .29 | 535-9363-2-ND 203.00 | AWSCR-20.00MTD-T 16.00 535-9379-ND P " 2 18 HWZT-16.00MD 
24.00 535-9364-1-ND 51 44 .35 .29 | 535-9364-2-ND 203.00 | AWSCR-24.00MTD-T 20.00 535-9380-ND 32 27 22 18 HWZT-20.00MD 
Specifications: е Frequency Tolerance: +0.5% е Operating Temperature: -40°C ~ 85°С Features: • Washable • Industrial grade 
12 51.2 ў Cut Таре T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Fig.| (MHz) Part No. 1] 10 100 500 | PartNo. 1,000 | Рам Мо. 
2 : 5 3.58 535-9373-1-ND 49 42 .33 .28 | 535-9373-2-ND 196.00 | AWSZT-3.58MGD-T 
Function ; - 1 4.00 | 535-9374-1-ND 49 42 33 28 | 535-0374-2-ND 196.00 | AWSZT-4.00MGD-T 
Eu 6.00 535-9375-1-ND 49 42 .33 .28 | 535-9375-2-ND 196.00 | AWSZT-6.00MGD-T 
GND à 800 | 535-9376-1-ND 49 42 33  .28 | 535-9376-2-ND 196.00 | AWSZT-8.00MWD-T 
12.00 | 535-9369-1-ND 49 42 33 28 | 535-9369-2-ND 196.00  AWSZT-12.00MWD-T 


16.00 535-9370-1-ND 49 42 .33 .28 | 535-9370-2-ND 196.00 | AWSZT-16.00MXD-T 
3 20.00 535-9371-1-ND 49 42 33 .28 | 535-9371-2-ND 196.00 | AWSZT-20.00MXD-T 
24.00 535-9372-1-ND 49 42 .33  .28 | 535-9372-2-ND 196.00 | AWSZT-24.00MXD-T 


Oscillators 


" Specifications: е Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C е Operating Temperature: -20°C ~ 
Half Size p qi y у рр p 9 p 


ы Specifications: е Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C е Operating Temperature: -20°C ~ 
70°C Features: • HCMOS and TTL compatible Full Size 


70°С Features: е HCMOS and TTL compatible 


Function Function 


NC 079 , 5.6 Max. CJ t127 = 
GRND/Case Мах. [ 15.08 Min. uu GRND/Case 
Output 00.46 x4 E u Output 

Vdd ў x Vdd -15.24- 


Frequenc Digi-Ke Price Each Abracon Frequency Digi-Key Price Each Abracon 
(MHz) ў Part No, 1 10 100 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 19 50 Part No. 
ACH Series Half Size Oscillators — 5 V ACO Series Full Size Oscillators — 5 V 
358540 БЕК 168 147 17 104 ACH-36864MHZ-EK 3.68640 535-9215-5-ND 163 147 117 104 ACO-3.6864MHZ-EK 
4.00000 535-9182-5-ND 16% 147 147 104 ACH-4.000MHZ-EK HER END e т nd e AER ROME 
8.00000 535-9184-5-ND 163 147 117 104 ACH-8.000MHZ-EK i -9220-5- 4 : : Р -8. д 
10.00000 | ^ 535-9167-5-ND 16% 147 147 104 ACH-10.000MHZ-EK EM PORA 153 147 17 — 104 AGD-10,000MHEEK 
11.05920 | 535-9168-5-ND 163 147 117 104 ACH-11.0592MHZ-EK 11.05920 Вазе 163 17 17 104 ИИ 
12.00000 | ^ 535-9169-5-ND 163 147 147 144 АСН-12.000МН2-ЕК 1200000 ВИ 153 17 17 104 A00-(2.000M HE ЕК 
Prone Ü ў 14.31818 535-9206-5-ND 163 147 117 104 ACO-14.31818MHZ-EK 
14.31818 535-9170-5-ND 163 147 117 104 ACH-14.31818MHZ-EK 
SALE й і 16.00000 535-9207-5-ND 163 147 117 104 AC0-16.000MHZ-EK 
16.00000 535-9171-5-ND 168 147 117 104 ACH-16.000MHZ-EK 
FRES й 4 18.43200 535-9208-5-ND 163 147 117 104 ACO-18.432MHZ-EK 
18.43200 535-9172-5-ND 168 147 117 104 ACH-18.432MHZ-EK 
20.00000 535-9209-5-ND 163 147 117 104 ACO-20.000MHZ-EK 
20.00000 535-9173-5-ND 163 147 117 104 ACH-20.000MHZ-EK 
EE - = 24.57600 535-9210-5-ND 163 147 147 104 ACO-24.576MHZ-EK 
24.57600 535-9174-5-ND 163 147 117 144 ACH-24.576MHZ-EK 
25.00000 585-9211-5-ND 163 147 117 104 ACO-25.000MHZ-EK 
25.00000 535-9175-5-ND 168 147 117 104 ACH-25.000MHZ-EK 
27.00000 535-9212-5-ND 163 147 117 104 AC0-27.000MHZ-EK 
27.00000 535-9176-5-ND 168 147 117 104 ACH-27.000MHZ-EK 
32.00000 535-9213-5-ND 163 147 117 104 ACO-32.000MHZ-EK 
32.00000 535-9177-5-ND 168 147 117 104 ACH-32.000MHZ-EK 
о Ре САЕ Т gb mu dod К 32.76800 595-9214-5-ND 163 147 117 104 ACO-32.768MHZ-EK 
40.00000 | — 535-9180-5-ND 163 147 147 104 АСН-40.000МН2:ЕК 4000000 СИИ 153 17 17 — 104 A00-40.000M HZ ЕК 
ЖОО т а Wr НВ ОО ЕК 48.00000 535-9217-5-ND 163 147 117 104 ACO-48.000MHZ-EK 
000000 БЕ ДЕНІ 153-442 ie За ACHES ШНЕК 50.00000 535-9219-5-ND 163 147 117 104 ACO-50.000MHZ-EK 
s ry s: n - a ACOL Series Full Size Oscillators — 3.3 V 
ACHE Series Нан Size Oscillators — 3:3 V. 3.68640 535-9233-5-ND 163 147 117 104 ACOL-3.6864MHZ-EK 
3.68640 535-9197-5-ND 163 147 117 104 ACHL-3.6864MHZ-EK 00000 и ie dar аз” ЗМ АСО OUMU ZEK 
4.00000 535-9200-5-ND 168 147 117 104 ACHL-4.000MHZ-EK 2.00000 AND — dap due dod AOI ODDMEBEZ.ER 
800000 ша а 16 147 117 104 | ACHL-8.000MHZ-EK 1000000 | — 535-9221-5-ND — 1.68 147 117 104 | ACOL-10.000MHZ-EK 
10.00000 535-9185-5-ND 168 147 117 104 ACHL-10.000MHZ-EK 11:05920 т i63 daz dir io ACOL-11.0502MHZ-EK 
11.05920 535-9186-5-ND 163 147 117 104 ACHL-11.0592MHZ-EK 12 00000 535:0223-5-ND з 147 1417 1M ACOL-T2 DOOMHZ-EK 
12.00000 535-9187-5-ND 183 147 117 104 ACHL-12.000MHZ-EK 1431818 535-9224-5-ND 1.63 147 147 104 ACOL-14.31818MHZ-EK 
14.31818 535-9188-5-ND 1.63 147 147 1.04 ACHL-14.31818MHZ-EK 16.00000 535-9225-5-ND 1.63 147 147 1.04 ACOL-16.000MHZ-EK 
16.00000 535-9189-5-ND 1.63 147 147 1.04 ACHL-16.000MHZ-EK 18.43200 535-9226-5-ND 1.63 147 147 1.04 ACOL-18.432MHZ-EK 
18.43200 535-9190-5-ND 163 147 117 104 ACHL-18.432MHZ-EK 20.00000 535-9227-5-ND 168 147 147 104 ACOL-20.000MHZ-EK 
20.00000 535-9191-5-ND 163 147 117 104 ACHL-20.000MHZ-EK 24.57600 535-9228-5-ND 163 147 147 144 ACOL-24.576MHZ-EK 
24.57600 535-9192-5-ND 163 147 117 144 ACHL-24.576MHZ-EK 25.00000 535-9229-5-ND 168 147 117 104 ACOL-25.000MHZ-EK 
25.00000 535-9193-5-ND 168 147 117 104 ACHL-25.000MHZ-EK 27.00000 535-9230-5-ND 163 147 147 104 ACOL-27.000MHZ-EK 
27.00000 535-9194-5-ND 168 147 117 104 ACHL-27.000MHZ-EK 32.00000 535-9231-5-ND 163 147 147 104 ACOL-32.000MHZ-EK 
32.00000 535-9195-5-ND 168 147 117 104 ACHL-32.000MHZ-EK 32.76800 535-9232-5-ND 163 147 147 144 ACOL-32.768MHZ-EK 
32.76800 535-9196-5-ND 168 147 117 104 ACHL-32.768MHZ-EK 40.00000 535-9234-5-ND 163 147 147 104 ACOL-40.000MHZ-EK 
40.00000 535-9198-5-ND 163 147 147 104 ACHL-40.000MHZ-EK 48.00000 535-9235-5-ND 163 147 117 104 ACOL-48.000MHZ-EK 
48.00000 535-9199-5-ND 168 147 117 104 ACHL-48.000MHZ-EK 50.00000 535-9237-5-ND 163 147 117 104 ACOL-50.000MHZ-EK 
50.00000 535-9201-5-ND 168 147 147 104 ACHL-50.000MHZ-EK (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 837 


ABRACON А 
CORPORATION Oscillators (cont) 


The Power of Linking Together 


ASFL1 Series 5.0 x 3.2 SMD Oscillators ASV Series 5 x 7 SMD Oscillators 


Specifications: Specifications: « Frequency Stability: +20ррт, -20°C ~ 70°C * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 
* Frequency Stability: +30ppm, -20°C ~ 70°C • Operating Temperature: -20°C ~ 70°C • Supply Voltage: 3.3V + 10% 3.3\ + 10% Features: * HCMOS and TTL compatible “ 3.3Vdc operation 
Features: • Low current consumption • Glass sealed package 


Function 
T Tri State E/D 
Function 
Tri State GNDIGase 
GND/Case| Em 
Output 
Vdd 
Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Ë DR 120 Тара. бте ER p (MHz) | PartNo. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | PartNo. 

ПАТ MG AOT Е DU ШАШ racon 1.84320 | 535-9315-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9315-2-ND 1120.00! ASV-1.8432MHZ-EJ-T 
(ин Rart Nu: (ц NEN OC шш GOOD NM Part ND: 3.68640 | 535-9326-1-ND 3.00 2.80 240 1.80| 535-9326-2-ND 1120.00) ASV-3.6864MHZ-EJ-T 
1.84320 |535-9258-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9258-2-ND 1875.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EK-T 4.00000 | 535-9329-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9329-2-ND 1120.00! ASV-4.000MHZ-EJ-T 
3.68640 | 535-9268-1-М0 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9268-2-М0 1875.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EK-T 7.37280 | 535-9331-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9331-2-ND 1120.00! ASV-7.3728MHZ-EJ-T 
4.00000 | 535-9271-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9271-2-ND 1875.00 | ASFL1-4.000MHZ-EK-T 8.00000 | 535-9332-1-ND 3.00 2.80 240 1480) 535-9332-2-ND 1120.00| ASV-8.000MHZ-EJ-T 
7.37280 | 535-9273-1-М0 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9273-2-ND 1875.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EK-T 10.00000 | 535-9307-1-ND 3.00 2.80 240 180] 535-9307-2-ND 1120.00| ASV-10.000MHZ-EJ-T 
8.00000 |535-9274-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 535-9274-2-ND 1875.00 | ASFL1-8.000MHZ-EK-T 11.05920 | 535-9308-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9308-2-ND 1120.00| ASV-11.0592MHZ-EJ-T 

10.00000 | 535-9251-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9251-2-ND 1875.00 | ASFL1-10.000MHZ-EK-T 12.00000 | 535-9309-1-ND 3.00 2.80 240 1.80| 535-9309-2-ND 1120.00) ASV-12.000MHZ-EJ-T 

11.05920 | 535-9252-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9252-2-ND 1875.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EK-T 14.31818 | 535-9310-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80! 535-9310-2-ND 1120.00| ASV-14.31818MHZ-EJ-T 

12.00000 | 535-9253-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9253-2-ND 1875.00 | ASFL1-12.000MHZ-EK-T 14.74560 | 535-9311-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9311-2-ND 1120.00| ASV-14.7456MHZ-EJ-T 

14.31818 | 535-9254-1-М0 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9254-2-ND 1875.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EK-T 16.00000 | 535-9312-1-ND 3.00 2.80 240 180] 535-9312-2-ND 1120.00| ASV-16.000MHZ-EJ-T 

14.74560 | 535-9255-1-М0 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9255-2-ND 1875.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EK-T 16.38400 | 535-9313-1-ND 3.00 2.80 240 1.80| 535-9313-2-ND 1120.00! ASV-16.384MHZ-EJ-T 

16.00000 | 535-9256-1-М0 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9256-2-М0 1875.00 | ASFL1-16.000MHZ-EK-T 18.43200 | 535-9314-1-ND 3.00 2.80 240 1.80| 535-9314-2-ND 1120.00) ASV-18.432MHZ-EJ-T 

18.43200 | 535-9257-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9257-2-ND 1875.00 | ASFL1-18.432MHZ-EK-T 20.00000 | 535-9316-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9316-2-ND 1120.00 | ASV-20.000MHZ-EJ-T 

20.00000 | 535-9259-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9259-2-ND 1875.00 | ASFL1-20.000MHZ-EK-T 24.00000 | 535-9317-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9317-2-ND 1120.0 | ASV-24.000MHZ-EJ-T 

24.00000 | 535-9260-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9260-2-ND 1875.00 | ASFL1-24.000MHZ-EK-T 24.57600 | 535-9318-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9318-2-ND — 1120.00 | ASV-24.576MHZ-EJ-T 

24.57600 |535-9261-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9261-2-ND 1875.00 | ASFL1-24.576MHZ-EK-T 25.00000 | 535-9319-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9319-2-ND 1120.00! ASV-25.000MHZ-EJ-T 

25.00000 | 535-9262-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9262-2-ND 1875.00 | ASFL1-25.000MHZ-EK-T 27.00000 | 535-9320-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9320-2-ND 1120.00! ASV-27.000MHZ-EJ-T 

27.00000 | 535-9263-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9263-2-ND 1875.00 | ASFL1-27.000MHZ-EK-T 29.49120 | 535-9321-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9321-2-ND 1120.0 | ASV-29.4912MHZ-EJ-T 

30.00000 | 535-9264-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9264-2-ND 1875.00 | ASFL1-30.000MHZ-EK-T 30.00000 | 535-9322-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9322-2-ND 1120.00! ASV-30.000MHZ-EJ-T 

32.00000 | 535-9265-1-М0 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9265-2-ND 1875.00 | ASFL1-32.000MHZ-EK-T 32.00000 | 535-9323-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9323-2-ND 1120.00| ASV-32.000MHZ-EJ-T 

33.00000 |535-9266-1-ND 3.75 3.38 2.82 225 |535-9266-2-ND 1875.00 | ASFL1-33.000MHZ-EK-T 33.00000 | 535-9324-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9324-2-ND 1120.00| ASV-33.000MHZ-EJ-T 

33.33300 | 535-9267-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9267-2-ND 1875.00 | ASFL1-33.333MHZ-EK-T 33.33300 | 535-9325-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9325-2-ND 1120.00| ASV-33.333MHZ-EJ-T 

40.00000 | 535-9269-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9269-2-ND 1875.00 | ASFL1-40.000MHZ-EK-T 40.00000 | 535-9327-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9327-2-ND 1120.00! ASV-40.000MHZ-EJ-T 

48.00000 | 535-9270-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9270-2-ND 1875.00 | ASFL1-48.000MHZ-EK-T 48.00000 | 535-9328-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80| 535-9328-2-ND 1120.0 | ASV-48.000MHZ-EJ-T 

50.00000 | 535-9272-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9272-2-ND 1875.00 | ASFL1-50.000MHZ-EK-T 50.00000 | 535-9330-1-№0 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9330-2-ND 1120.00| ASV-50.000MHZ-EJ-T 

ASFL3 Series SMD Oscillators ASVTX Series VCTCXO SMD Oscillators 
Specifications: • Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Output Load: 15pF • Supply Specifications: е Frequency Stability: +2.5ppm, -30°C ~ 75°С е Frequency Tolerance: «0.5ppm @ 25°C • Operating 
Voltage: 1.8V +5% Features: * Low current consumption “ Tri-State output Temperature: -40°C ~ 85°C • Supply Voltage: ЗУ +5% 
Function Function 
Tri State Vc or NC 
GND/Case 1 GND 
Output ў ў Output 
Vdd 1.25 F F0. Vcc 
Cut Tape T&R m ШІЛЕРІ) T DR 
LJ MEE NND NE I Inu р Шарын 
z al 0. а 0. В a 0. a ё З x 

1.84320 | 535-9407-1-ND 4.88 455 3.90 2.93 | 535-9407-2-ND 1820.00 | ASFL3-1.8432MHZ-EK-T 12.80 | 535-9333-1-ND 10.31 9.63 8.25 6.19| 535-9333-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-12.800MHZ 

3.68640 | 535-9408-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9408-2-ND 1820.00 | ASFL3-3.6864MHZ-EK-T 13.00 | 535-9334-1-ND 10.31 9.63 8.25 649 535-9334-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-13.00MHZ 

4.00000 | 535-9409-1-М0 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9409-2-М0 1820.00 | ASFL3-4.000MHZ-EK-T 1440 | 535-9335-1-М0 10.31 9.63 8.25 649 535-9335-2-ND 3850.00 | А5УТХ-09-14.400МН2 

8.00000 | 535-9410-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93] 535-9410-2-ND 1820.00 | ASFL3-8.000MHZ-EK-T 16.00 | 535-9336-1-ND 10.31 9.63 8.25 6.19) 535-9336-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-16.000MHZ 

10.00000 | 535-9411-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.03 | 535-9411-2-ND 1820.00 | ASFL3-10.000MHZ-EK-T 16.80 535-9337-1-ND 10.31 9.63 8.25 619 535-9337-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-16.800MHZ 
11.05920 | 535-9412-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9412-2-ND 1820.00 | ASFL3-11.0592MHZ-EK-T 19.20 535-9338-1-М0 10.31 9.63 8.25 6.19| 535-9338-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-19.200MHZ 
12.00000 | 535-9413-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9413-2-ND 1820.00 | ASFL3-12.000MHZ-EK-T 19.44 535-9339-1-М0 10.31 9.63 8.25 6.19| 535-9339-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-19.440MHZ 
14.31818 | 535-9414-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9414-2-ND 1820.00 | ASFL3-14.31818MHZ-EK-T 26.00 535-9340-1-М0 10.31 9.63 8.25 619] 535-9340-2-ND 3850.00 | ASVTX-09-26.000MHZ 


16.00000 | 535-9415-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9415-2-ND 1820.00 | ASFL3-16.000MHZ-EK-T 
20.00000 | 535-9416-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9416-2-ND 1820.00 | ASFL3-20.000MHZ-EK-T 


24.00000 | 535-9417-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9417-2-ND 1820.00 | ASFL3-24.000MHZ-EK-T А А 
24:57600 | 535-9418-1-ND 488 455 390 293 | 535-9418-2-ND 1820.00 | ASFL3-24.576MHZ-EK-T ASML Series SMD Oscillators 

25.00000 | 535-9419-1-ND 488 4.55 3.90 2.93 | 535-9419-2-ND 1820.00 | ASFL3-25.000MHZ-EK-T Specifications: e Frequency Stability: +100ppm • Operating Temperature: -20°C ~ 70°C • Supply Voltage: 3.3V + 
27.00000 | 535-9420-1-ND 488 455 390 293 535-9420-2-ND 1820.00 | ASFL3-27.000MHZ-EK-T 10% Features: «Low current consumption « HCMOS “ Tri-State output 


30.00000 | 535-9421-1-ND 4.88 4.55 3.00 2.93 | 535-9421-2-ND — 1820.00 | ASFL3-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 | 535-9422-1-ND 4.88 4.55 3.00 2.93 | 535-9422-2-ND 1820.00 | ASFL3-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 | 535-9423-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9423-2-ND 1820.00 | ASFL3-32.768MHZ-EK-T і Function — шо E 
40.00000 | 535-9424-1-ND 4.88 4.55 3.00 2.93 | 535-9424-2-ND 1820.00 | ASFL3-40.000MHZ-EK-T Tristate Enable | i= 
48.00000 | 535-9425-1-ND 4.88 4.55 3.00 2.93 | 535-9425-2-ND 1820.00 | ASFL3-48.000MHZ-EK-T GND/Case ^n ў А 0.15 
Output = 051] 

Vdd 


ASVV Series VCXO SMD Oscillators 


тана Сш Таре T&R 
Specifications: in| Function Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
* Frequency Stability: +50ррт, 0°C ~ 70°C УС -08 | pe (MHz) Part No. 1 10 50 100) PartNo. 1,000 Part No. 
И i vm Tristate E/D ў 1.84320 | 535-9386-1-ND 330 3.08 2.64 1.98 | 535-9386-2-ND 1232.00 | ASML-1.8432MHZ-T 
Operating Temperature: PU cato GND/Case T 3.68640 | 535-9387-1-ND 330 3.08 264 198| 535-9387-2-ND 123200 | ASML-3.6864MHZ-T 
• Supply Voltage: 3.3V +5% Output . 4.00000 | 535-9388-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98| 535-9388-2-ND 1232.00 | ASML-4.000MHZ-T 
> ес | N/C ; 8.00000 | 535-9389-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98| 535-9389-2-ND 1232.00 | ASML-8.000MHZ-T 
SUD MaS L О Vad ү р 1000000 | 535-9390-1-ND 330 3.08 264 198 535-9390-2-ND 123200 | ASML-10.000MHZ-T 
11.05920 | 535-9391-1-№0 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9391-2-ND 1232.00 | ASML-11.0592MHZ-T 
Cut Tape ТЕН 12.00000 | 535-9392-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98| 535-9392-2-ND 1232.00 | ASML-12.000MHZ-T 
Frequency) ШЕТ Price Each Digi-Key Pricing | ferm 14.31818 | 535-9393-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98| 535-9393-2-ND 1232.00 | ASML-14.31818MHZ-T 
D M ааа ПЕСТЕН ооа ени 20100000 | 53893951D 330 308 284 198 52006240 122200) ASML2DO00MNZT 
| 535-9395-1- 30 3.08 2.64 1.98 | 535-9395-2- | -20. - 
tae Е 2 828 180 ce EI 0 НН 24.00000 | 535-9396-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9396-2-ND 1232.00 | ASML-24.000MHZ-T 
6176 | 535-9352-1-ND 563 525 450 338| 535-9352-2-ND 210000| ASW-6176MHZ-N152 2457600 | 535-9397-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9397-2-ND 1232.00 | ASML-24.576MHZ-T 
16.384 | 535-9341-1-ND 563 5.25 4.50 3.38| 535-9341-2-ND 2100.00| ASVV-16.384MHZ-N152 25.00000 | 535-9398-1-ND 3.30 3.08 2.64 198 | 535-9398-2-ND 1232.00 | ASML-25.000MHZT 
19.440 | 535-9342-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 535-9342-2-ND 2100.00| ASVV-19.440MHZ-N152 27.00000 | 535-9399-1-ND 3.30 3.08 2.64 198 535-9399-2-ND 123200 | ASML-27.000MHZ-T 
20.000 | 535-9344-1-ND 5.63 5.25 450 3.38 | 535-9344-2-ND 2100.00| ASVV-20.000MHZ-N152 32.00000 | 535-9400-1-ND 330 3.08 2.64 1.98 535-9400-2-ND 1232.00 | ASML-32.000MHZ T 
27.000 | 535-9345-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38| 535-9345-2-ND 2100.00 | ASVV-27.000MHZ-N152 32.76800 | 535-9401-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9401-2-ND 1232.00 | ASML-32.768MHZ-T 
32.768 | 535-9346-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38| 535-9346-2-ND 2100.00 | ASVV-32.768MHZ-N152 33.00000 | 535-9402-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9402-2-ND 1232.00 | ASML-33.000MHZ-T 
35.328 | 535-0347-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38 | 535-9347-2-ND 2100.00 | ASVV-35.328MHZ-N152 33.33300 | 535-9403-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9403-2-ND 1232.00 | ASML-33.333MHZ-T 
38.880 | 535-9348-1-ND 5.63 5.25 4.50 338 535-9348-2-ND 2100.00| ASVV-38.880MHZ-N152 40.00000 | 535-9404-1-М0 3.30 3.08 2.64 1.98 535-9404-2-ND 1232.00 | ASML-40.000MHZ-T 
40.000 | 535-9349-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38| 535-9349-2-ND 2100.00| ASVV-40.000MHZ-N102 48.00000 | 535-9405-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98 | 535-9405-2-ND 1232.00 | ASML-48.000MHZ-T 
44.736 | 535-9350-1-ND 5.63 5.25 4.50 3.38| 535-9350-2-ND 2100.00| ASVV-44.736MHZ-N102 50.00000 | 535-9406-1-ND 3.30 3.08 2.64 1.98| 535-9406-2-ND 1232.00 | ASML-50.000MHZ-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
838 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


„==, тм Cut Tape T&R 
= I | І/ ЕМ CMX309FLC Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
= Series Oscillators (MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Рай №. 

m E 2.45760 | 300-2105-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2105-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.4576MTR 
Specifications: • Frequency Tolerance: +10 ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°С * Storage 3.68640 | 300-2106-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2106-2-ND 1245.00 | CMX309FBC3.6864MTR 
ое Supply voltage. SV vel (VD ТЕ артап “аі Махти s 4.00000 | 300-2107-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2107-2-ND 1245.00 | CMX309FBC4.000MTR 

еме d D Mnt шр А ove : 40% ~ 607. * Output Voltage: -0: 5.00000 | 300-2108-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2108-2-ND 1245.00 | CMX309FBC5.000MTR 
(УОН) Minimum » Output Voltage: 4V (VOL) Maximum » Output Load TTL: TOTTL Maximum з Output 8.00000 | 300-2109--М0 — 2.81 2.63 1.69 | 300-2109-2-ND — 1245.00 | CMX309FBC8.000MTR 
Load CMOS: 50pF Maximum * Rise Time TTL: 8ns Maximum • Fall Time TTL: 8ns Maximum * Rise Time 
CMOS: 8ns Maximum “ Fall Time CMOS: 8ns Maximum * Start-up Time: 4ms Maximum * Output En- 8.19200 | 300-2110-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2110-2-ND 1245.00 | CMX309FBC8.192MTR 
able-Voltage: 2V (VIH) Minimum * Output Enable-Voltage: .8V (VIL) Maximum * Disable Current: 12mA 9.83040 | 300-2111-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2111-2-ND 1245.00 | CMX309FBC9.8304MTR 
Maximum * Aging (First Year): +5ррт Maximum 10.00000 | 300-2112-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2112-2-ND 1245.00 | CMX309FBC10.000MTR 

11.05920 | 300-2113--М0 2.81 263 1.69 | 300-2113-2-ND 1245.00 | CMX309FBC11.0592MTR 
TES 11.28960 | 300-2114-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2114-2-ND 1245.00 | CMX309FBC11.2896MTR 
152 3.81 Pin -2115-1- -2115-2- 
4.70 Max 427 197 7 12.00000 | 300-2115--М0 2.81 2.63 1.69 | 300-2115-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.000MTR 
1.52 ЕЕ ТІГІ, Connection 12.28800 | 300-2116-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2116-2-ND 1245.00 | CMX309FBC12.288MTR 
406 HI : 1431818 | 300-2117-1-ND 2.81 263 1.69 | 300-2117-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.31818MTR 
rt 1 т = + 2| Gnd 14.74560 | 300-2118-1-ND 2.81 263 1.69 300-2118-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.7456MTR 
100508049 3| ош 16.00000 | 300-2119-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2119-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.000MTR 
| 4| Vdd 16.38400 | 300-2120-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2120-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.384MTR 
18.43200 | 300-2121-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2121-2-ND 1245.00 | CMX309FBC18.432MTR 
20.00000 | 300-2122-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2122-2-ND 1245.00 | CMX309FBC20.000MTR 
m Em 24.00000 | 300-2123-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2123-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.000MTR 
T ПЕ a t = 24.57600 | 300-2124-1-ND 2481 2.63 1.69 | 300-2124-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.576MTR 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. 10 50 | PartNo. 1,000 | PartNo. 25.00000 | 300-2125-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2125-2-ND 1245.00 | CMX309FBC25.000MTR 
1544000 Шабан 3.00 280 180 2022 432300 | CMX309FL01.544MT 27.00000 | 300-2126-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2126-2-ND 1245.00 | CMX309FBC27.000MTR 
1.843200 | 300-7002-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7002-2-ND 1328.00 | CMX309FLC1.8432MT 
2.000000 | 300-7003-1-ND 300 2.80 1.80 | 300-7003-2-ND 1328.00 | CMX309FLC2.000MT P : 
2.048000 | 300-7004-1-ND 300 280 1.80 | 300-7004-2-ND 1328.00 | CMX309FLC2.048MT 
2.457600 | 300-7005-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7005-2-ND 1328.00 | CMX309FLC2.4576MT CMX309HWC Series Oscillators 
3.072000 | 300-7006-1-ND 300 280 1.80 | 300-7006-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072MT Specifications: • Frequency Tolerance: +100ррт * Operating Temperature: -20°C ~ 70°С • Storage 
3.579545 | 300-7007-1-ND 300 2.80 1.80 | 300-7007-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545MT пита 520-120 Big POS Tene Ас ынша абе OSV VCH) Mink 
3.686400 | 300-7008-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7008-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.6864MT evel (1.4V): 45% ~ 55% * Du OS Level : 40% ~ 60% * Output Voltage: -0. ini- 
4.000000 | 300-7009-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7009-2-ND 132800 | CMX309FLC4.000MT тшп. « Output Voltage: SV (VOL) Maximum ° Output Load TTL- 101 TI Maximum = Qutput Load CMOS: 
4.096000 | 300-7010-1-ND 300 280 1.80 | 300-7010-2-ND 1328.00 | CMX309FLC4.096MT 50pF Maximum * Rise Time TTL: 5ns Maximum • Fall Time TTL: 5ns Maximum * Rise Time CMOS: 7ns 
: E Е a Е ы Maximum • Fall Time CMOS: 7ns Maximum * Start-up Time: 105 Maximum * Output Enable-Voltage: 2V 
4.915200 | 300-7011-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7011-2-ND 1328.00 | CMX309FLC4.9152MT (VIH) Minimum * Output Enable-Voltage: .8\ (VIL) Maximum * Disable Current: 28mA Maximum * Aging 
5.000000 | 300-7012-1-ND 300 280 1.80 | 300-7012-2-ND 1328.00 | CMX309FLC5.000MT (First Year): +5ppm Maximum 
6.000000 | 300-7013-1-ND 300 280 1.80 | 300-7013-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.000MT 
6.144000 | 300-7014-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7014-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144MT 
7.372800 | 300-7015-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7015-2-ND 1328.00 | CMX309FLC7.3728MT Pin - 
8.000000 | 300-7016-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7016-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.000MT Connection 
8.192000 | 300-7017-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7017-2-ND 132800 | CMX309FLC8.192MT BOE 
9.830400 | 300-7018-1-ND 300 280 1.80 | 300-7018-2-ND 1328.00 | CMX309FLC9.8304MT 2 | Gnd 
10.000000 | 300-7019-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7019-2-ND 1328.00 | CMX309FLC10.000MT 8| Out 
11.000000 | 300-7021-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7021-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.000MT 4| Vdd 
11.059200 | 300-7022-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7022-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.0592MT 
11.289600 | 300-7023-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7023-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896MT 
12.000000 | 300-7024-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7024-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.000MT 
12.288000 | 300-7025-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7025-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.288MT m Cut Tape » тав | — 
12.352000 | 300-7026-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7026-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.352MT Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
18.500000 | 300-7027-1-ND 300 2.80 1.80 | 300-7027-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500MT (инд Арап Мо: 1б 503 Арап No. 00854 Рап Но: 
14.318180 | 300-7028-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7028-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.31818MT 32.0000 | 300-7101-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7101-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.000MT 
14.745600 | 300-7029-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7029-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.7456MT 32.7680 | 300-7102-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 
15.360000 | 300-7031-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7031-2-ND 1328.00 | CMX309FLC15.360MT 33.0000 | 300-7103-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7103-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.000MT 
16.000000 | 300-7032-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7032-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.000MT 333333 | 300-7104-1-ND 300 280 1.80  300-7104-2-ND 192800 | CMX309HWC33.3333MT 
16.384000 | 300-7034-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7034-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.384MT 33.8688 | 300-7105-1-ND 300 2.80 1.80 | 300-7105-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.8688MT 
тою 3007025: ND т 5% то 80070252 00 и реса 40.0000 | 300-7107-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7107-2-ND 1328.00 | CMX309HWC40.000MT 
18.000000 | 300-7037-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7037-2-ND 132800 | CMX309FLC18.000MT 44.2368 | 300-7108-1-ND — 3.00 2.80 1.80 | 300-7108-2-ND 1328.00 | CMX309HWC44.2368MT 
18.482000 | 300-7038-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7038-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.432MT 48.0000 | 300-7109-1-ND 3.00 2.80 1.80  300-7109-2-ND 1328.00 | CMX309HWC48.000MT 
19.660800 | 300-7039-1-ND 300 2.80 1.80 | 300-7039-2-ND 132800 | CMX309FLC19.6608MT 49.1520 | 300-7110-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7110-2-ND 1328.00 | CMX309HWC49.152MT 
20.000000 | 300-7040-1-М0 3.00 2.80 1.80 | 300-7040-2-ND 132800 | CMX309FLC20.000MT 50.0000 | 300-7111-1-ND 319 2.98 1.92 | 300-7111-2-ND 1411.00 | CMX309HWCS0.000MT 
22.118400 | 300-7041-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7041-2-ND 1328.00 | CMX309FLC22.1184MT 53.1250 | 300-7112--М0 300 2.80 1.80 | 300-7112-2-ND 1328.00 | CMX309HWC53.125MT 
eren 300702 00 20 ^ n ERU RAE к ит 60.0000 | 300-7113-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7113-2-ND 1328.00 | CMX309HWC60.000MT 

: ` : : : Ë 64.0000 | 300-7114-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7114-2-ND 1328.00 | CMX309HWC64.000MT 
иш ERN кран o — | cosas nor 
27.000000 | 300-7046-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7046-2-ND 1328.00 | CMX309FLC27.000MT 66.6667 | 300-7116-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7116-2-ND 1328.00 | CMXS09HWCG6.6667MT 
28.322000 | 300-7047-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7047-2-ND 1328.00 | CMX309FLC28.322MT 
28.636360 | 300-7048-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7048-2-ND 1328.00 | CMX309FLC28.63636MT : 5 
29.498928 | 300-7049-1-ND 300 2.80 1.80 | 300-7049-2-ND 1328.00 | CMX309FLC29.498928MT СМХЗОЭНВС Series Oscillators 
30.000000 | 300-7050-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7050-2-ND 1328.00 | CMX309FLC30.000MT 


Specifications: • Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Tempera- 
ture: -55°C ~ 125*C • Supply Voltage: 3.3V + 0.3V * Supply Current: 20mA Maximum * Duty Cycle € CMOS 


Level: 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.4V (МОН) Minimum * Output Voltage: .4V (VOL) Maximum * Rise Time 
CMOS: 6ns Maximum * Fall Time CMOS: 6ns Maximum * Start-up Time: 10ms Maximum * Output Enable-Volt- 
age: 2.4V (VIH) Minimum * Output Enable-Voltage: .6V (VIL) Maximum * Output Load CMOS: 30pF Maximum 
* Disable Current: 15mA Maximum * Aging (First Year): -5ppm Maximum 


СМХЗООЕВС Series Oscillators 


Specifications: • Frequency Tolerance: +100ррт * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage 
Temperature: -55°C ~ 125°С • Supply Voltage: 3.3V > .3V * Supply Current: 9mA Maximum * Duty @ 


CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.4V (VOH) Minimum * Output Voltage: .4V (VOL) 1.52-4 |-1.52 = 
Maximum • Rise Time CMOS: 6ns Maximum • Fall Time CMOS: 6ns Maximum • Start-up Time: 4ms Махі- Я с Pn 
mum * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Minimum * Output Enable-Voltage: .8V (VIL) Maximum * Disable Onnecuon 
Current: 5mA Maximum * Aging (First Year): +5ррт Maximum 1 ОЕ 
n 
3 Out 
1.52 +) A. т 
52 Pin 4| Vad 
Connection 
1 OE 
2 Gnd Cut Tape T&R 
3 Out Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
4 Vdd (MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | PartNo. 
32.0000 | 300-2200-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2200-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.000MTR 
32.7680 | 300-2201-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2201-2-ND 1245.00 | CMX309HBC32.768MTR 
n rane Тан 33.0000 | 300-2202-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2202-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.000MTR 
Frequency | Digi-Key рз сар Digi-Key под | Citizen 33.3333 | 300-2203-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2203-2-ND 1245.00 | CMX309HBC33.3333MTR 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
36.8640 | 300-2204-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2204-2-ND 1245.00 | CMX309HBC36.864MTR 
1.00000 | 300-2100-1-М0 2.81 2.63 1.69 | 300-2100-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.000MTR 
1.54400 | 300-2101-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2101-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.544MTR 40.0000 | 300-2205-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2205-2-ND 1245.00 | CMX309HBC40.000MTR 
1.84320 | 300-2102-1-ND 281 2.63 1.69 | 300-2102-2-ND 1245.00 CMX309FBC1.8432MTR 48.0000 | 300-2206-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2206-2-ND 1245.00 | CMX309HBC48.000MTR 
2.00000 | 300-2103-1-М0 2.81 2.63 1.69 | 300-2103-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.000MTR 50.0000 | 300-2207-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2207-2-ND 1245.00 | CMX309HBC50.000MTR 
2.04800 | 300-2104-1-ND 2.81 2.68 1.69 | 300-2104-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.048MTR 53.1250 | 300-2208-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2208-2-ND 1245.00 | CMX309HBC53.125MTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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CITIZEN" CSX750FCC, FBC, FJC Series 


= SMD Oscillators 
CSX532T Series SM D TCXO Oscillators SPECIFICATIONS CSX-750FCC CSX-750FBC CSX-750FJC 


(| 


Нісан Я Е о D " 1.000MHz - 40.000MHz - 1.000MHz - 40.000MHz ~ 
Specifications: * Frequency Tolerance: +1.5ppm Ф 25°C, +2°C » Frequency/Temperature: +2.5ppm, Frequency Range: 
-30°C ~ 75°С • Frequency/Voltage Coefficient: +0.3ppm/Vdd+5% » Frequency/Load Coefficient: i 9 39.999MHz 70.000MHz 39.999MHz 150.000MHz 
+0.2ррт/(10к0/10р?) +10% * Power Consumption: 1.0mA Maximum/13MHz * Output Level: 0.8Vp-p Mini- Frequency Stability: C:x100ppm @ (-20*C ~ 70°C) 
mum; 10kQ/10pF * Frequency Adjustment: +8ррт Minimum/Vdd/2+1.0V е Start-up Time: 3.5ms Maximum Operating Temperature: -20°C -70%С 
* Aging (First Year): +1ррт Storage Temperature: -55°С - 125°С 
Supply Voltage: Vdd: 5.0V+0.5V Vdd: 3.3V+0.3V Vdd: 3.3V+0.3V 
Pin Connection Supply Current: 25mA Max. 45mA Max. 15mA Max. 25mA Max. 
i Im Duty: TTL Level (1.4V) 40% - 60% = = 
з | Output CMOS Level (VDD/2) 45% ~ 55% 
4 | Vcc Output Voltage: VOH 0.9V Min. 
voL 0.4V Max. 0.1V Max. 0.1V Max. 
Output Load: TTL 10TTL Max. — — 
Cut Tape Tape & Reel * 
Supply | Frequency Digi-Key Price Each Pricing Citizen CMOS 50pF Max. 30pF Max. 30pF Max. 
Voltage | (MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. Rise & Fall Time: CMOS tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. 
13.0000 300-1100-1-ND 7.50 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T13.000M2-U10 Start Up Time: 4msec Max. 10msec Max. 4msec Max. 10msec Max. 
16.3676 300-8274-1-ND 7.50 555 4.95 | 3990.00/М | CSX532T16.3676M2-U10 і (OE) Vol V IH: 2.0V Minimum V IH: 2.0V Min. | V IH: 0.7VDD Min. 
16.8000 300-1101-1-ND 7.50 5.55 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.800M2-U10 Input 'oltage: Ж 7 š 
28 | 192000 | 300-1102-1-ND 750 555 495 | 3990.00/М | С5Х532719.200М2-010 - LIE EB Мах. МАО Мак | Vilis SVDD Мах. 
24.5535 300-8276-1-ND 750 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T24.5535M2-U10 Disable Current: FC FB 10mA Max. 20mA Max. 5mA Max. = 
26.0000 300-1103-1-ND 750 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T26.000M 2-U10 Stand-by Current: FJ — — — 10pA Max. 
13.0000 300-1104-1-ND 750 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T13.000M3-U10 Shock Resistance: +20ppm Max. (75cm height drop on hardwood board 3 times.) 
16.3676 300-8275-1-ND 7.50 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.3676M3-U10 
3 16.8000 300-1105-1-ND 7.50 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T16.800M3-U10 
19.2000 300-1106-1-ND 7.50 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T19.200M3-U10 I-— 5.08 — 
24.5535 300-8277-1-ND 7.50 555 4.95 | 3990.00/M | CSX532T24.5535M3-U10 ` - 
26.0000 300-1107-1-ND 750 555 4.95 | 3990.00/М | CSX532T26.000M3-U10 i Pin 


Connection 
OE or Standby 
Gnd 
Out 
Vdd 


* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND 


CSX532FBC Series SMD 
Miniature Oscillators 


Specifications: • Frequency Stability: x100ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°С * Storage Tem- Cut Tape 

perature: -50°C ~ 125°C » Supply Voltage: 3.3V +10% * Duty Cycle: 40% ~ 60% * Output Voltage: .9V Frequency Digi-Key Price Each Tape and Reel * Citizen 
(МОН) Minimum * Output Voltage: .1V (VOL) Maximum е Start-up Time: 10ms Maximum * Aging (First Year): (MHz) Part No. 1 10 50 Size Pricing Part No. 
+5ppm Maximum @25°С CSX-750FBC 


1.84320 |  300-7230-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC1.843200MTR 
3.68640 | 300-7231-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC3.686400MTR 
4.00000 | 300-7232-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC4.000000MTR 
7.37280 | 300-7233-1-№0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC7.372800MTR 
8.00000 | —300-7234-1-ND 3.38 3155 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC8.000000MTR 
10.00000 | 300-7235-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC10.000000MTR 
12.00000 |  300-7236-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC12.000000MTR 
12.28800 | 300-7237-1-М0 3.38 315 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC12.288000MTR 
14.31818 | 300-7238-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC14.318180MTR 
14.74560 | 300-7239-1-ND 3.38 3155 270] 2,000 1260.00/M | CSX750FBC14.745600MTR 
16.00000 | 300-7240-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC16.000000MTR 


Pin 
Connection 
Tri-State 

Gnd 
12-ГЕ 0.8 - | ; Output 
| Vdd 


EE ӘШІМ ae Ret Tang a ua TORE ате 16.38400| 300-7241-1-ND 3.38 315 270| 2,000 | 1260.00/М | CSX750FBC16.384000MTR 
(MH) | (mA) | Part No QE ey seed ШЕШІ Eum 18.43200| 300-7242-1-\0 — 338 345 270| 2,000 | 1260.00/М | CSX750FBC18.432000MTR 


20.00000 | 300-7243-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC20.000000MTR 
24.00000 | 300-7244-1-М) 338 3.15  270| 2,000 1260.00/M | CSX750FBC24.000000MTR 
24.57600 | —300-7245-1-ND 3.88 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC24.576000MTR 
25.00000 | 300-7246-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FBC25.000000MTR 
27.00000 | 300-7247-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC27.000000MTR 
29.49120 | 300-7248-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC29.491200MTR 
32.00000 | — 300-7249-1-ND 3.38 315 2.70| 2,000 1260.00/М | CSX750FBC32.000000MTR 
32.76800 | 300-7250-1-№0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC32.768000MTR 
33.33300 | 300-7251-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FBC33.333000MTR 
35.32800 | 300-7252-1-ND 3.38 315  270| 2,000 1260.00/М | CSX750FBC35.328000MTR 
CSX-750FCC 
1.84320 | 300-7200-1-ND 338 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC1.843200MTR 
3.68640 | 300-7201-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC3.686400MTR 
4.00000} 300-7202-1-М0 3.38 315 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC4.000000MTR 
7.37280 | 300-7203-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC7.372800MTR 
8.00000 | 300-7204-1-ND 3.88 315  270| 2,000 1260.00/M | CSX750FCC8.000000MTR 
10.00000| 300-7205-1-М0 338 315 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FCC10.000000MTR 
12.00000 | 300-7206-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC12.000000MTR 
12.28800| 300-7207-1-М0 338 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC12.288000MTR 
14.31818 | 300-7208-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC14.318180MTR 
14.74560 | 300-7209-1-ND 3.38 315 270] 2,000 1260.00/М | CSX750FCC14.745600MTR 
16.00000 | 300-7210-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FCC16.000000MTR 
16.38400 | 300-7211-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC16.384000MTR 
18.43200 | 300-7212-1-М0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC18.432000MTR 
20.00000 | 300-7213-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC20.000000MTR 
24.00000 | — 300-7214-1-ND 338 315 2.70! 2,000 1260.00/М | CSX750FCC24.000000MTR 
24.57600| 300-7215-1-М) 338 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC24.576000MTR 
25.00000 | 300-7216-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC25.000000MTR 
27.00000 | 300-7217-1-М) 3.88 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC27.000000MTR 
29.49120 | 300-7218-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC29.491200MTR 
32.00000 | — 300-7219-1-ND 3.38 315 2.70)! 2,000 1260.00/M | CSX750FCC32.000000MTR 
32.76800 | 300-7220-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC32.768000MTR 
33.33300 | 300-7221-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FCC33.333000MTR 
35.32800 | 300-7222-1-М) 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FCC35.328000MTR 
40.00000 | 300-7223-1-№0 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/М | CSX750FCC40.000000MTR 
44.00000 | 300-7224-1-ND 3.38 315 2.70| 2,000 1260.00/М | CSX750FCC44.000000MTR 
45.00000 | 300-7225-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC45.000000MTR 
49.15200 | 300-7226-1-ND 3.88 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC49.152000MTR 
50.00000 | 300-7227-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC50.000000MTR 
60.00000 | 300-7228-1-ND 3.38 3.15 2.70) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC60.000000MTR 
66.66600 | 300-7229-1-М) 3.38 315 270) 2,000 1260.00/M | CSX750FCC66.666000MTR 


* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND (Continued) 


1.84320 | 12  300-8237-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8237-2-ND 2030.00 | CSX532FBC1.8432MTR 
3.68640 | 12 | 300-8238-1-ND 5.44 5.08 4.35 300-8238-2-ND 2030.00 | CSX532FBC3.6864MTR 
4.00000} 12 | 300-8239-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8239-2-ND 2030.00 | CSX532FBC4.000MTR 
7.37280| 12 | 300-8240-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8240-2-ND 2030.00 | CSX532FBC7.3728MTR 
8.00000 | 12 | 300-8241-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8241-2-ND 2030.00 | CSX532FBC8.000MTR 
10.00000 | 12 | 300-8242-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8242-2-ND 2030.00 | CSX532FBC10.000MTR 
11.05920 | 12 | 300-8243-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8243-2-ND 2030.00 | CSX532FBC11.0592MTR 
12.00000 | 12 | 300-8244-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8244-2-ND 2030.00 | CSX532FBC12.000MTR 
12.28800 | 12 | 300-8245-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8245-2-ND 2030.00 | CSX532FBC12.288MTR 
14.31818 | 12 | 300-8246-1-М0 5.44 5.08 4.35 | 300-8246-2-ND 2030.00 | CSX532FBC14.31818MTR 
14.74560 | 12 | 300-8247-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8247-2-ND 2030.00 | CSX532FBC14.7456MTR 
16.00000 | 12 | 300-8248-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8248-2-ND 2030.00 | CSX532FBC16.000MTR 
16.38400 | 12 | 300-8249-1-М0 5.44 5.08 4.35 | 300-8249-2-ND 2030.00 | CSX532FBC16.384MTR 
18.43200 | 12 | 300-8250-1-М0 5.44 5.08 4.35 | 300-8250-2-ND 2030.00 | CSX532FBC18.432MTR 
20.00000| 12 | 300-8251-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8251-2-ND 2030.00 | CSX532FBC20.000MTR 
24.00000 | 12 | 300-8252-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8252-2-ND 2030.00 | CSX532FBC24.000MTR 
24.57600 | 12 | 300-8253-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8253-2-ND 2030.00 | CSX532FBC24.576MTR 
25.00000 | 12 | 300-8254-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8254-2-ND 2030.00 | CSX532FBC25.000MTR 
27.00000 | 12 | 300-8255-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8255-2-ND 2030.00 | CSX532FBC27.000MTR 
29.49120 | 12 | 300-8256-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8256-2-ND 2030.00 | CSX532FBC29.4912MTR 
30.00000 | 12 | 300-8257-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8257-2-ND 2030.00 | CSX532FBC30.000MTR 
32.00000 | 12 | 300-8258-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8258-2-ND 2030.00 | CSX532FBC32.000MTR 
32.76800 | 12 | 300-8259-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8259-2-ND 2030.00 | CSX532FBC32.768MTR 
33.33300 | 25 | 300-8260-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8260-2-ND 2030.00 | CSX532FBC33.333MTR 
35.32800 | 25 | 300-8261-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8261-2-ND 2030.00 | CSX532FBC35.328MTR 
40.00000 | 25 | 300-8262-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8262-2-ND 2030.00 | CSX532FBC40.000MTR 
48.00000| 25 | 300-8263-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8263-2-ND 2030.00 | CSX532FBC48.000MTR 
50.00000 | 35 | 300-8264-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8264-2-ND 2030.00 | CSX532FBC50.000MTR 
60.00000 | 35 | 300-8265-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8265-2-ND 2030.00 | CSX532FBC60.000MTR 
64.00000 | 35 | 300-8266-1-М0 5.44 5.08 4.35 | 300-8266-2-ND 2030.00 | CSX532FBC64.000MTR 
66.66600 | 35 | 300-8267-1-ND 5.44 5.08 4.35 | 300-8267-2-ND 2030.00 | CSX532FBC66.666MTR 
75.00000 | 60 | 300-8268-1-М0 6.19 5.78 4.95 | 300-8268-2-ND 2310.00 | CSX532FBC75.000MTR 
80.00000 | 60 | 300-8269-1-ND 6.19 5.78 4.95 | 300-8269-2-ND 2310.00 | CSX532FBC80.000MTR 
100.00000| 60 | 300-8270-1-М0 6.19 5.78 4.95 | 300-8270-2-ND 2310.00 | CSX532FBC100.000MTR 
106.25000 | 60 | 300-8271-1-ND 6.19 5.78 4.95 | 300-8271-2-ND 2310.00 | CSX532FBC106.250MTR 
125.00000 | 60 | 300-8272-1-ND 6.19 5.78 4.95 | 300-8272-2-ND 2310.00 | CSX532FBC125.000MTR 
133.33000 | 60 | 300-8273-1-М0 6.19 5.78 4.95 | 300-8273-2-ND 2310.00 | CSX532FBC133.330MTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
840 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


CITIZEN” CSX750FCC, ЕВС, РУС Series SMD Oscillators (Cont) а [ao Ta | mizo Meum 

(MHz) | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 
m pohane Tape апі Reel * Т 13.500 | 300-8178-1-ND 8.25 6.75 6.00| 300-8178-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL13.500MTR 
арр DigiKey quietem N- шеп 13.500 | 300-8162-1-ND 825 6.75 6.00 300-8162-2-ND 2800.0/М | CSX7S0VCBM13.500MTR 
- CSX75OFJC - 16.384 | 300-8163-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8163-2-ND 2800.00/М | CSX750VCBM16.384MTR 
40.00000 300-7253-1-ND 338 345 270] 2,000 |1260.00/М | CSX750FJC40.000000MTR 19.440 | 300-8164-1-ND 8.25 6.75 6400 300-8164-2-ND 2800.00/М | CSX750VCBM19.440MTR 
44.00000| 300-7254-1-ND 338 345 270] 2,000 |1260.00/М | CSX750FJC44.000000MTR 20.000 | 300-8181-1-ND 825 6.75 600 300-8181-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL20.000MTR 
45.00000 | 300-7255-1-М0 3.38 345 270] 2,000 |1260.00/М | CSX750FJC45.000000MTR 20.000 | 300-8165-1-ND 825 675 6.00| 300-8165-2-ND 2800.00/М | CSX750VCBM20.000MTR 
54 — ЕЕЕ ЕЕ =" | вии 
60.00000| 300-7258-1-М0 338 345 270| 2,000 |1260.00/M | CSX750FJC60.000000MTR 24704 Ede 8-25 675 6.00 ы =... | CSXTSOVBBI24.704MTR 
66.060600 | 300-7259-1-ND 338 345 270) 2,000 |1260.00/М | CSX750FJC66.666000MTR 24704 DAMNUM 825 675 600 БОЫНША 2800.00/M | CSXPSOVCBM24.704MTR 
80.00000 300-8191-1-ND 4.69 438 3.75| 2,000 |1750.00/М | CSX750FJB80.000000MTR 25.000 | 300-8184-1-М0 8.25 6.75 6.00| 300-8184-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL25.000MTR 
80.00000| 300-8231-1-ND 469 438 375] 2,000 |1750.00/M | CSX750FJC80.000MTR 25.000 | 300-8168-1-ND 825 675 6.00| — — | CSX750VCBM25.000MTR 
100.00000| 300-8232-1-ND 4.69 438 375 | 1,000 1750.00 CSX750FJC100.000MTR 27.000 | 300-8185-1-ND 5.50 4.50 4.00| 300-8185-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL27.000MTR 
ева mmm а im m um rem сш [|| а ааа SETA 
13333000 BOO ES 459 438: “але НД 7E0100. 1 | «бахтайкісіаз SSÓMTR 32.000 | 300-8186-1-ND 8.25 6.75 6.00, 300-8186-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL32.000MTR 
150.00000 | 300-8236-1-М0 469 428 375| 1000 1750.00 | CSX750FJC150.000MTR 32.000 WGQO:BIZOSSNDM 825 6.75 6.00 Ё — | 08Х750/08М32.000МТВ 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND 32.768 | 300-8187-1-ND 550 450 4.00| 300-8187-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL32.768MTR 
32.768 | 300-8171-1-ND 8.25 6.75 6.00  300-8171-2-ND 2800.00/М | CSX750VCBM32.768MTR 
35.328 | 300-8188-1-ND 5.50 4.50 4.00| 300-8188-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL35.328MTR 
CSX750A Series High Frequency 35328 | 300-8172-1-ND 825 675 600| — — | CSX750VCBM35.328MTR 


Ceramic Surface Mount Clock Oscillators - 
CS3225H, CS5032H Series SMD 


Precision Crystals 


Specifications: • Operating Temperature: -40°C ~ 85°С * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C • Load 
Capacitance: 10.0pF * Shunt Capacitance: 7pF Maximum * Drive Level: 1000W Maximum • Insulation 
Resistance: 500MQ Minimum * Aging (First Year): +5ррт Maximum * Frequency Tolerance: +10ppm Ф 
25*C * Frequency Stability: +10ppm, -10*C ~ 60°C 


Specifications: е CSX750AC: 10TTL/30pF, OE, 5.0V operation type * CSX750AB: 15pF, OE, 3.3V operation 
type * Nominal Frequency: CSX750AC/AB 70.0 - 140.0MHz * Operating Temperature: -20°С ~ 70°C * Sup- 
ply Voltage: CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 +0.3V • Frequency Stability: B: +50ррт(-20°С ~ 70°C) 
* Current Consumption: 50mA Maximum (С5Х750АС), 30mA Maximum (CSX750AB) е Duty Cycle: 40% - 
60% (TTL level), 45% ~ 55%(C-MOS level) 


Pin 
Connection CS3225H - Equivalent Series Resistance CS5032H - Equivalent Series Resistance 
OE or Standby Frequency ESR Frequency ESR 
Gnd 16MHz ~ 20.000MHz 1000 Max. 10.000MHz - 11.999MHz 1000 Max. 
Out 20.001MHz - 30.000MHz 800 Max. 12.000MHz - 15.999MHz 700 Max. 
Vdd 30.001MHz - 60.00MHz 500 Max. 16.000MHz - 60.000MHz 500 Max. 
Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 
80.00 | 300-8145-1-ND 443 3.38 3.00| — — CSX750ACB80.000MTR 
100.02 | 300-8153-1-ND 4.13 3.38 3.00| — — CSX750ABB100.020MTR 
100.02 | 300-8147-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — CSX750ACB100.020MTR 
106.25 | 300-8154-1-ND 4.13 3.38 3.00| 300-8154-2-ND 2100.00/М | CSX750ABB106.250MTR 
106.25 | 300-8148-1-ND 443 3.38 3.00| 300-8148-2-ND 2100.00/М | CSX750ACB106.250MTR 
125.00 | 300-8155-1-ND 4.13 3.38 3.00) — - CSX750ABB125.000MTR 
125.00 | 300-8149-1-ND 4.13 338 3.00) — - CSX750ACB125.000MTR 


133.33 | 300-8150-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8150-2-ND 2100.00/M | CSX750ACB133.330MTR 


CSX750V Series Voltage Control led Frequency | Digi-Key price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part №. 1,000 | Part №. 


Crystal Oscillators 


Specifications: 

Ф CSX750VC: 2TTL/30pF, ОЕ<ріп#5>, +100ppm Pullability, 5.0V operation type е CSX750VB: 30pF, 
OE<pin#5>, +90ppm Pullability, 3.3V operation type • Nominal Frequency: CSX750AC/AB 2.430 ~ 
35.328MHz * Operating Temperature: -20°С - 70°C » Supply Voltage: CSX750VC 5.0 +0.5V, 
CSX750VB 3.3 x0.3V * Frequency Stability: В:+50ррт (-10°С ~ 70°C) е Current Consumption: 30mA 
Maximum (CSX750VC), 11mA Maximum (CSX750VB) • Duty Cycle: 40% ~ 60% (TTL level), 45% ~ 55% (C- 
MOS level) е Pullability: +100ppm Minimum/Vc=2.5V+2.0V, +90ррт Minimum/1.65V+1.65V е Modulation 
Band Width: 10KHz Minimum/gain-3dB * Phase Noise: -120dBc/Hz Maximum/offset 1KHz 


CS3225H — Fig. 1 
16.36760 | 300-8226-1-ND 3.30 2.70 2.40) 300-8226-2-ND 1680.00 | CS3225H16.3676MEEQTR 
16.80000 | 300-8227-1-ND 3.30 2.70 2.40) 300-8227-2-ND 1680.00 | CS3225H16.800MEEQTR 
19.20000 | 300-8228-1-ND 3.30 2.70 2.40) 300-8228-2-ND 1680.00 | CS3225H19.200MEEQTR 
24.55350 | 300-8229-1-ND 3.30 2.70 2.40) 300-8229-2-ND 1680.00 | CS3225H24.5535MEEQTR 
26.00000 | 300-8230-1-М0 3.30 2.70 2.40| 300-8230-2-ND 1680.00 | CS3225H26.000MEEQTR 
CS5032H — Fig. 2 
10.00000 | 300-8195-1-ND 193 1.58 1.40) 300-8195-2-ND 980.00 | CS5032H10.000MEEQTR 
11.05920 | 300-8196-1-ND 1.93 1.58 1.40) 300-8196-2-ND 980.00 | CS5032H11.0592MEEQTR 
12.00000 | 300-8197-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8197-2-ND 980.00 | CS5032H12.000MEEQTR 
12.28800 | 300-8198-1-ND 1.93 1.58 1.40) 300-8198-2-ND 980.00 | CS5032H12.288MEEQTR 
12.80000 | 300-8199-1-ND 193 1.58 1.0! 300-8199-2-ND 980.00 | CS5032H12.800MEEQTR 
13.00000 | 300-8200-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8200-2-ND 980.00 | CS5032H13.000MEEQTR 
13.50000 | 300-8201-1-ND 1.93 1.58 1.40) 300-8201-2-ND 980.00 | CS5032H13.500MEEQTR 
13.56000 | 300-8202-1-ND 193 1.58 1.40) 300-8202-2-ND 980.00 | CS5032H13.560MEEQTR 
14.40000 | 300-8203-1-ND 1.93 1.58 1.40) 300-8203-2-ND 980.00 | CS5032H14.400MEEQTR 
14.74560 | 300-8204-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8204-2-ND 980.00 | CS5032H14.7456MEEQTR 
15.36000 | 300-8205-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8205-2-ND 980.00 | CS5032H15.360MEEQTR 
16.00000 | 300-8206-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8206-2-ND 980.00 | CS5032H16.000MEEQTR 
16.38400 | 300-8207-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8207-2-ND 980.00 | CS5032H16.384MEEQTR 
16.80000 | 300-8208-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8208-2-ND 980.00 | CS5032H16.800MEEQTR 
18.43200 | 300-8209-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8209-2-ND 980.00 | CS5032H18.432MEEQTR 


| 2.54 2.54 | Pin Connection 
1.1 1 ҮС 
Lt NC 
#3 | 1 

3.7 Gnd 
#4 ші Out 
ОЕ 


уаа 


2.54]. 12.54 


Cut Tape T&R 19.20000 | 300-8210-1-ND 193 158 140] 300-8210-2-ND 980.00 | CS5032H19.200MEEQTR 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 19.44000 | 300-8211-1-ND 1.93 1.58 140] 300-8211-2-ND 980.00 | CS5032H19.440MEEQTR 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 19.68000 | 300-8212-1-ND 1.93 1.58 140] 300-8212-2-ND 980.00 | CS5032H19.680MEEQTR 
4.096 | 300-8173-1-ND 825 675 600| — — | CSX750VBBL4.096MTR 19.80000 | 300-8213-1-ND 1.93 1.58 140] 300-8213-2-ND 980.00 | CS5032H19.800MEEQTR 

дов ее. з» в соо PE ә екен 20.00000 | 300-8214--М0 1.93 1.58 1.40 | 300-8214-2-ND 98000 | С55032Н20.000МЕЕ0ТВ 


22.00000 | 300-8215-1-ND 193 1.58 1.40) 300-8215-2-ND 980.00 | CS5032H22.000MEEQTR 
24.00000 | 300-8216-1-ND 1.93 1.58 1.40| 300-8216-2-ND 980.00 | CS5032H24.000MEEQTR 
24.57600 | 300-8217-1-ND 193 1.58 1.40| 300-8217-2-ND 980.00 | CS5032H24.576MEEQTR 
25.00000 | 300-8218-1-ND 193 1.58 1.40) 300-8218-2-ND 980.00 | CS5032H25.000MEEQTR 
26.00000 | 300-8219-1-ND 193 1.58 1.40 | 300-8219-2-ND 980.00 | CS5032H26.000MEEQTR 


8.000 | 300-8174-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8174-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL8.000MTR 
8.000 | 300-8158-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8158-2-ND 2800.00/М | CSX750VCBM8.000MTR 
8.192 | 300-8175-1-ND 8.25 6.75 6.00  300-8175-2-ND 2800.00/М | CSX750VBBL8.192MTR 


8192 | 300-8159-1-ND 825 6.75 600] — — | СЅХ750УСВМ8.192МТА 28.63636 | 300-8220-I-ND 193 158 140] 300-8220-2-ND 98000 | CS5032H28.63636MEEQTR 
12.288 | 300-8176-1-ND 8.25 6.75 6.00| 300-8176-2-ND 280000/М | CSX750VBBL12.288MTR 29.49120 | 300-8221-1-ND 1.93 1.58 1.40) 300-8221-2-ND — 980.00 | CS5032H29.4912MEEQTR 
12288 | 300-8160-i-ND 825 675 600| — — | CSX750VCBM12.288MTR 30.00000 | 300-8222-1-ND 1.93 1.58 1.40) 300-8222-2-ND 980.00 |CS5032H30.000MEEQTR 
әз БЕШИН s ¿> 6.00 ЖШ БП икта 40.00000 | 300-8223-1-ND 1.93 158 1.40| 300-8223-2-ND 980.00 | CS5032H40.000MEEQTR 


44.00000 | 300-8224-1-40 1.93 1.58 1.40 | 300-8224-2-ND 980.00 | CS5032H44.000MEEQTR 
48.00000 | 300-8225-1-ND 1.3 1.58 1.40| 300-8225-2-ND 980.00 | CS5032H48.000MEEQTR 


12.352 | 300-8161-1-ND 8.25 6.75 6.00  300-8161-2-ND 2800.00/М | CSX750VCBM12.352MTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 841 
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Miniature Plastic Surface Mount 05 1-97 754 
32.768KHz Crystals 
CM130 and CM155 


Specifications: е Frequency: 32.768KHz * Operating Temperature: -40°С - 85°С 
* Load Capacitance: 12.5pF * Drive Level: 1uW Maximum * Frequency Tolerance: 
+20ppm * Equivalent Series Resistance (ESR): 65КО. 


CITIZEN" — це 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
Fig. | Part No. 1 10 50 |PartNo. 3,000 Part No. 
1 |300-8038-1-ND 1.24 1.02 .90 |— — CM155-32.768KDZFTR 


2 |300-8039-1-ND 1.10 .90 .80 |300-8039-2-ND 728.00/М | CM130-32.768KDZFTR 


CM309 Series Crystals 


Specifications: 


* Frequency Tolerance: x30ppm * Frequency/Temperature: +50ррт, 0.8 .8 
-10*C - 60°C * Operating Temperature: -40°C - 85°C * Storage Tem- "I, AT 
perature: -55°С - 125*C * Load Capacitance: 18pF * Shunt Сарасі- 9.40 Y 
tance: 7pF * Drive Level: 50uW ~ 100uW * Insulation Resistance: р 5.08 
500MQ Minimum * Aging (First Year): +5ppm Maximum 9 Я 
Equivalent Series Resistance (ESR, R1) CM309A 
Frequency ESR Mode 
3.5MHz = fo < 4MHz 200 
4МН2 = fo < 6MHz 150 Барана 
6MHz = fo < 10MHz 100 
10MHz x fo = 32MHz 50 
30MHz < fo < 36MHz 100 SUO CM309B 
36MHz = fo < 66.6666MHz 80 ü 
CM309A CM309B 
Cut Tape Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen Frequency | Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
4.800000 | 300-4005-1-ND 151 130 .98 — CM309A4.800MABJT 3.579545 | 300-4101-1-ND 151 1.30  .98 - CM309B3.579545MABJT 
5.120000 | 300-4007-1-ND 1.51 1.30 98] 756.00 CM309A5.120MABJT 4.096000 БӘЛЕНІ 1.51 130 -98 = ВЕ ем, 
5.120000 | 300-4107-1-ND 151 130  .98 - CM309B5.120MABJT 
7.680000 | 300-4012-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A7.680MABJT 
6.144000 | 300-4110-1-ND 151 130 .98 - CM309B6.144MABJT 
8.000156 | 300-4014-1-ND 151 130  .98 756.00 CM30948.000156MABJT 
7.680000 | 300-4112-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B7.680MABJT 
8.192000 ШОШ 151 130 98 75600 CMSODAS A SPMABST: 8.000156 | 300-4114-1-ND 1.51 130 98 756.00 CM309B8.000156MABJT 
9.216000 | 300-4016-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309A9.216MABJT 9.600000 | 300-4117-1-ND i151 130 98 и CM309B9.600MABJT 
9.830400 | 300-4018-1-ND 151 130 .98 756.00 CM309A9.8304MABJT 9.830400 | 300-4118-1-ND 151 130 .98 756.00 CM309B9.8304MABJT 
10.240000 | 300-4020-1-ND 151 1.30 .98 - CM309A10.240MABJT 10.240000 | 300-4120-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309B10.240MABJT 
11.000000 | 300-4021-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A11.000MABJT 11.000000 | 300-4121-1-ND 151 130 .98 756.00 CM309B11.000MABJT 
11.289600 | 300-4023-1-ND 151 130  .98 — CM3094A11.2896MABJT 11.289600 | 300-4123-1-ND 1.51 130 .98 = CM309B11.2896MABJT 
12.288000 | 300-4025-1-ND 151 130 98 = CM309A12.288MABJT 12.352000 | 300-4126-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309B12.352MABJT 
12.352000 Bote ani iin ЖШ oi 56б CHSOBATAGEDMABUT 12.500000 | 300-4127-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309B12.500MABJT 
12.500000 м Ji X380. Gg 786160 CMS088342:SG0MABUT 15.860000 | 300-4132-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B15.360MABJT 
16.000312 | 300-4134-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B16.000312MABJT 
15.000000 | 300-4031-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A15.000MABJT 
16.257000 | 300-4135-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309B16.257MABJT 
15.360000 ШЫНЫН 15 130 5) 756.00 GMS09A15:366MABJI 16.934400 | 300-4138-1-ND 151 130 в 756.00 CM309B16.9344MABJT 
16.000312 | 300-4034-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A16.000312MABJT 17.734475 | 300-4139-1-ND i151 130 98 ES CM309B17.734475MABJT 
16.257000 | 300-4035-1-ND 151 1.30 .98 756.00 СМЗО9А16.257МАВЈТ 18.000000 | 300-4140-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 CM309B18.000MABJT 
18.000000 | 300-4040-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A18.000MABJT 18.869000 | 300-4142-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309B18.869MABJT 
20.480000 | 300-4045-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A20.480MABJT 20.000000 | 300-4144-1-ND 151 130 .98 756.00 CM309B20.000MABJT 
25.175000 | 300-4050-1-ND 1.51 1.30 .98 = CM309A25.175MABJT 20.480000 | 300-4145-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 CM309B20.480MABJT 
27.000000 | 300-4051-1-ND 151 130 98 Z CM309A27.000MABJT 24.000000 | 300-4147-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309B24.000MABJT 
28.000000 | 300-4052-i-ND 1.51 130 .98| 75600 CM309A28.000MABJT 25.175000 аа 1.51 130 298 = SM90929 БЕ 
28.000000 | 300-4152-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B28.000MABJT 
28.322000 | 300-4053-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A28.322MABJT 
28.322000 | 300-4153-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309B28.322MABJT 
28.636360 | 300-4054-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309A28.63636MABJT 
28.636360 | 300-4154-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309B28.63636MABJT 
29.491200 |80 ЫЕ 107 130 98 = CM309A29:4912MABJT 32.000000 | 300-4157-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309B32.000MABJT 
32.000000 | 300-4057-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A32.000MABJT 32.768000 | 300-4158-1-ND i151 130 98 = CM309B32.768MABJT 
32.768000 | 300-4058-1-ND 151 130 .98 756.00 CM309A32.768MABJT 33.000000 | 300-4159-1-ND 151 120  .98 756.00 CM309B33.000MABJT 
33.000000 | 300-4059-1-ND 151 130  .98 - CM309A33.000MABJT 33.833300 | 300-4160-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309B33.3333MABJT 
33.333300 | 300-4060-1-ND 151 1.0  .98 756.00 CM309A33.3333MABJT 33.868800 | 300-4161-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B33.8688MABJT 
33.868800 | 300-4061-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309433.8688MABJT 40.000000 | 300-4163-1-ND 151 130 .98 = CM309B40.000MABJT 
40.000000 | 300-4063-1-ND 151 130 98 756.00 CM309A40.000MABJT 48.000000 | 300-4164-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B48.000MABJT 
49.152000 ООО МЮ 45i раб. 108 758.00 QM308849:353MABJT 49.152000 | 300-4165-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B49.152MABJT 
50.000000 | 300-4166-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309B50.000MABJT 
50.000000 | 300-4066-1-ND 151 1.0  .98 756.00 CM309A50.000MABJT 
53.125000 | 300-4167-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B53.125MABJT 
53.125000 | 300-4067-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A53.125MABJT 
60.000000 | 300-4168-1-ND 151 1.30 .98 756.00 CM309B60.000MABJT 
60.000000 (262083 qo. _ 130 -98 75600 CM309A60:000MABJT 64.000000 | 300-4169-1-ND 151 1.30  .98 756.00 CM309B64.000MABJT 
64.000000 | 300-4069-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 CM309A64.000MABJT 66.666600 | 300-4170-1-ND 1.51 1.30 .98 756.00 CM309B66.6666MABJT 
66.666600 | 300-4070-1-ND 151 130  .98 756.00 CM309A66.6666MABJT 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CS10 Series Ceramic 
Surface Mount Crystals 


Specifications: 
• Frequency/Temperature: +50ррт, -10°C ~ 60°C 


CITIZEN" 


СМЗ095 Series Plastic 
Surface Mount Crystals 


Specifications: 

* Operating Temperature: -40°С - 85°С 

* Drive Level: 1000W Maximum 

* Load Capacitance: 18.ОрҒ 

* Frequency/Temperature: +50ppm, -10*C - 60*C 

* Equivalent Series Resistance (ESR): 3.5MHz<f0<4MHz 2000 Maximum; 4MHz«f0«6MHz 1500 Maxi- 


ui 


* Operating Temperature: -40°С - 85°С * Drive Level: 


50W Мах. * Frequency Tolerance: +30ppm * Load Capacitance: 18.0pF • Equivalent Series Resistance 
(ESR): 500 Max. * Operating Mode: Fundamental 


mum; 6МН2=Ю<10МН2 1000 Maximum; 10МН2=Ю<14МН2 800 Maximum; 14MHz«f0«30MHz 500 
Maximum 
й 9.4 _ 
Ld 
4710 21408 ОВ x Старе =a Таре and Reel | | 
s Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
[34 12-5 Махаў (MHz) Part No. 1 10 50 |PartNo. 2,000 Part No. 
| p^ 12.000000 | 300-8089-1-ND 1.24 1.02  .90|300-8089-2-ND — 630.00/M | CS10-12.000MABJTR 
e 9| Max. 12.288000 | 300-8090-1-ND 1.24 1.02 90 300-8090-2-\0 — 630.00/M | CS10-12.288MABJTR 
міз 12.500000 | 300-8091-1-ND 1.24 1.02  .90|300-8091-2-ND 630.00/М | С510-12.500МАВЈТА 
#1 #2 13.560000 | 300-8092-1-ND 1.24 1.02 .90 300-8092-2-\0  63000/М | CS10-13.560MABJTR 
14.318180 | 300-8093-1-ND 1.24 1.02  .90|300-8093-2-ND — 630.00/M | CS10-14.31818MABJTR 
14.745600 | 300-8094-1-ND 124 1.02  .90|300-8094-2-ND — 630.00/M | CS10-14.7456MABJTR 
Cut Tape T&R 15.360000 | 300-8095-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8095-2-\0 — 630.00/M | CS10-15.360MABJTR 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 16.000000 | 300-8096-1-ND 1.24 1.02 .90 300-8096-2-\0 — 630.00/M | CS10-16.000MABJTR 
(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part №. 16.384000 | 300-8097-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8097-2-ND 630.00/М | CS10-16.384MABJTR 
3.579545 | 300-8040-1-ND 110 .90 .80| 300-8040-2-ND 664.00 | CM30953.579545MABJTR 18.432000 300-8098-1-ND 1.24 102 .90 | 300-8098-2-ND 630.00/М | CS10-18.432MABJTR 
3.686400 | 300-8041-1-ND 110 90 80| 300-8041-2-ND 66400 | СМ30953 6864MABJTR 19.660800 | 300-8100-1-ND 124 1.02 .90 | 300-8100-2-ND — 630.00M — | CS10-19.6608MABJTR 
4.000000 | 300-8042-1-ND 110 90 80! 300-8042-2-ND 66400 | СМ30954 000MABJTR 20.000000 | 300-8101-1-ND 1.24 1.02  .90|300-8101-2-ND — 630.00/M | CS10-20.000MABJTR 
4.096000 | 300-8043-1-ND 110 90  .80| 300-8043-2-ND 66400 | СМ30954 095MABJTR 22.118400 | 300-8102-1-ND 1.24 1.02 .90 300-8102-2-ND 630.00/М | CS10-22.1184MABJTR 
400000 КОЛ 140 оо ч quoc 66400 | CM30954800MABUTR 24.000000 | 300-8103-1-ND 1.24 1.02 .90 300-8103-2-\0  630.00/М | CS10-24.000MABJTR 
24.576000 | 300-8104-1-ND 1.24 1.02 .90 300-8104-2-ND  630.00/М — | CS10-24.576MABJTR 
4.915200 | 300-8044-1-ND 110 .90 80| 300-8044-2-ND 664.00 | CM309S4.9152MABJTR 25.000000 | 300-8105-1-ND 1.24 1.02  .90|300-8105-2-ND  63000/М | CS10-25.000MABJTR 
5.120000 | 300-2036-1-ND 1410 .90 .80 300-2036-2-ND 664.00 | CM309S5.120MABJTR 27.000000 | 300-8106-1-ND 1.24 1.02 90 300-8106-2-\0 630.00/М | CS10-27.000MABJTR 
5.529600 | 300-2037--М0 110 90  .80| 300-2037-2-ND 664.00 | CM309S5.5296MABJTR 28.636360 | 300-8107-1-ND 1.24 1.02 .90 300-8107-2-\0 630.00/0М | CS10-28.63636MABJTR 
6.000000 | 300-8045-1-ND 110 90 .80 | 300-8045-2-ND 664.00 | CM309S6.000MABJTR 32.000000 | 300-8110-1-М0 1.65 1.35 1.20 | 300-8110-2-М0 630.00/M CS10-32.000MABJTR 
6.144000 | 300-8046-1-ND 110 90 .80| 300-8046-2-ND 664.00 | CM309S6.144MABJTR LA M 1 н 90 LUE ae eee 
7.372800 ацы 110 50 во ШЫРЫН 66100 | CM300S7.3728MABJTR 48.000000 | 300-8115-1-М0 1.24 1.02 90 | 300-8115-2-ND — 630.00/M | CS10-48.000MABJTR 
8.000000 | 300-8049-1-ND 110 .90 80| 300-8049-2-ND 664.00 | CM309S8.000MABJTR 
8.000156 | 300-2038-1-ND 110 .90  .80| 300-2038-2-ND 664.00 | CM309S8.000156MABJTR 
8.192000 | 300-2039-1-ND 110 .90  .80| 300-2039-2-ND 664.00 | CM30958.192MABJTR š š - - - 
9.216000 | 300-2040-1-ND 110 20 .80] 300-2040-2-ND — 66400 | СМ30959.216МАВЈТА CS20 Series Ceramic E ES OMA aa 
9.600000 | 300-2041-1-ND 1410 .90 80| 300-2041-2-ND 664.00 | CM309S9.600MABJTR 
9.830000 | 300-8050-1-ND 110 .90  .80| 300-8050-2-ND 664.00 | CM309S9.830MABJTR Surface Mount Crystals SED 588 мес 
10.000000 | 300-8051-1-ND 110 .90 .80| 300-8051-2-ND 664.00 | CM309S10.000MABJTR Specifications: 2522 онын 
10.240000 | 300-8052-1-ND 110 90 .80| 300-8052-2-ND 664.00 | CM309S10.240MABJTR * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C OMHE ВО |190 
11.059200 | 300-8053-1-ND 110 .90 .80 300-8053-2-ND 664.00 | CM309S11.0592MABJTR + Drive Level: 100uW Мах. 6.0MHz = fo < 10.0MHz | 100 Fundamental 
12.000000 | 300-8055-1-ND 110 .90  .80| 300-8055-2-ND 664.00 | CM309S12.000MABJTR ое 10.0MHz = fo < 14.0MHz 80 
12.288000 | 300-8056-1-ND 110 90 .80| 300-8056-2-ND 664.00 | CM309S12.288MABJTR e Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 14.0MHz < fo < 30.0MHz| 50 
12.352000 | 300-2042-i-ND 110 .90  .80| 300-2042-2-ND 664.00 | СМ309512.352МАВЈТА 
12.500000 | 300-2043-1-ND 110 .90  .80| 300-2043-2-ND 664.00 | CM309512.500MABJTR I Т6 
13.500000 | 300-2044-1-ND 140 .90 .80| 300-2044-2-ND 664.00 | CM309513.500MABJTR 065] 5084 
14.318180 | 300-8057-i-ND 110 .90  .80| 300-8057-2-ND 664.00 | CM309514.31818MABJTR 
14.745600 | 300-8058-1-ND 1.10 .90  .80| 300-8058-2-ND 664.00 | CM309S14.7456MABJTR 
15.000000 | 300-8059-1-ND 110 .90  .80| 300-8059-2-ND 664.00 | CM309515.000MABJTR 
15.360000 | 300-8060-1-ND 110 .90 30 — — | CM309515.360MABJTR 
16.000000 | 300-8061-1-ND 110 .90  .80| 300-8061-2-ND 664.00 | СМ309516.000МАВЈТА 
16.000312 | 300-2045-1-ND — 1.10 .90 .80 300-2045-2-ND 664.00 | CM309516.000312MABJTR 
16.257000 | 300-2046-1-ND 110 .90  .80| 300-2046-2-ND 664.00 | CM309516.257MABJTR 
16.384000 | 300-2047-1-ND 110 .90  .80| 300-2047-2-ND 664.00 | СМ309516.384МАВЈТА 
16.934400 | 300-2048-1-ND 140 .90 .80 300-2048-2-ND 664.00 | CM309516.9344MABJTR 
17.734475 | 300-2049-1-ND 140 .90 80| 300-2049-2-ND 664.00 | CM309S17.734475MABJTR z Cut Tape ае Tape and Bool ie 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
18.000000 | 300-2050-1-ND 110 .90  .80| 300-2050-2-ND 664.00 | CM309518.000MABJTR (MHz) | Part No. 10 50 | Part №. 2,000 Part No. 
18.432000 | 300-8063-1-ND 140 .90 80| 300-8063-2-ND — 66400 | CM309S18.432MABJTR 3.579545 | 300-8116-1-ND 110 .90 .80 |300-8116-2-ND 560.00/M | CS20-3.579545MABJTR 
18.869000 | 300-2051-1-ND 110 .90  .80| 300-2051-2-ND 664.00 | CM309518.869MABJTR 3,686400 | 300-8117-1-ND 110 90 80 |300-8117-2-ND 560.00/М | CS20-3 6864MABJTR 
19.440000 | 300-8064-1-ND 110 .90 80) — — | СМ309519.440МАВЈТА 4.000000 | 300-8118-1-ND 110 .90 80 | 300-8118-2-ND 560.00/M | CS20-4.000MABJTR 
19.660800 | 300-8065-1-ND 110 .90 .80 300-8065-2-ND 664.00 | CM309S19.6608MABJTR 4.096000 | 300-8119-1-ND 110 90 80 | 300-8119-2-ND 56000/M | CS20-4.096MABJTR 
20.000000 | 300-8066-1-ND 110 .90 .80| 300-8066-2-ND 664.00 | CM309520.000MABJTR 4.915200 | 300-8120-1-ND — 1.10 90 .80 |300-8120-2-ND 560.00/M | CS20-4.9152MABJTR 
22.118400 | 300-8068-1-ND 110 .90  .80| 300-8068-2-ND ^ 664.00 | CM309S22.1184MABJTR 5.000000 |300-8121-1-ND 110 .90 .80 | 300-8121-2-ND 560.00/M | CS20-5.000MABJTR 
24.000000 | 300-8069-1-ND 110 .90 .80| 300-8069-2-ND 664.00 | CM309524.000MABJTR 6.000000 | 300-8122-1-ND 140 .90 .80 | 300-8122-2-ND 560.00/М | CS20-6.000MABJTR 
24.576000 | 300-2052-1-ND 110 .90  .80| 300-2052-2-ND 664.00 | CM309S24.576MABJTR 6.144000 | 300-8123-1-ND 1.32 1.08  .96 | 300-8123-2-ND 560.00/M | CS20-6.144MABJTR 
25.000000 | 300-8071-1-ND 110 .90 80] 300-8071-2-ND 664.00 | CM309525.000MABJTR 7.372800 |300-8124-1-ND 140 .90  .80 | 300-8124-2-ND 560.00/M | CS20-7.3728MABJTR 
25.175000 | 300-2053--М0 110 .90 .80| 300-2053-2-ND 664.00 | CM309S25.175MABJTR 7.680000 | 300-8125-1-ND 1.32 1.08 .96 |300-8125-2-ND 560.00/M | CS20-7.680MABJTR 
27.000000 | 300-8072--М0 110 .90 .80| 300-8072-2-ND 664.00 | CM309S27.000MABJTR 8.000000 | 300-8126-1-ND 1.10 .90 .80 | 300-8126-2-ND 560.00/М | CS20-8.000MABJTR 
28.000000 | 300-2054-1-ND 110 90  .80| 300-2054-2-ND 664.00 | CM309S28.000MABJTR 10.000000] 300-8127-1-ND 1.10 .90 .80 | 300-8127-2-ND 560.00/M CS20-10.000MABJTR 
28.322000 | 300-2055-1-ND 1.10 .90  .80| 300-2055-2-ND 664.00 | CM309S28.322MABJTR 11.059200 | 300-8128-1-ND 1.10 .90 .80 | 300-8128-2-ND 560.00/M CS20-11.0592MABJTR 
28.636360 | 300-8073-1-ND 110 .90 .80 | 300-8073-2-ND 664.00 | CM309S28.63636MABJTR 11.289600 | 300-8129-1-ND 1.10 .90 .80 | 300-8129-2-ND 560.00/М | CS20-11.2896MABJTR 
29.491200  300-8074-1-ND 110 .90  .80  300-8074-2-ND 664.00 | СМ309529.4912МАВЈТА 12.000000 EEDOISIGOSRNDNE 170 90 40 ШАШЫ АНД S60.00/M. | CS20712.000MABITR 
32.000000 ПІН 140 оп во DO IND 66400 | CM300532 000MABJTR 12.288000 | 300-8131--М0 110 .90 .80 |300-8131-2-ND 560.00/M | CS20-12.288MABJTR 
32.768000 | 300-8077-1-ND 110 90 80| 300-8077-2-ND 664.00 | CM309S32.768MABJTR 14.318180 БАНДЫ 1.32 108 25 ыа с | coed H-SIBISMABUTR 
33.000000 БЕГІН 140 о во PO TD 65400 | CM309S33 000MABUTR 14.745600 300-8133-1-ND 110 90 .80 | 300-8133-2-ND 560.00/М | CS20-14.7456MABJTR 
33.333300 | 300-8079-1-ND 110 .90 40| — — | CM309533.3333MABJTR 15.860000 ШЫН 122 108 .% Wa т, МЕНЕ 
16.000000|300-8135-1-ND 110 90 .80 | 300-8135-2-ND 560.00/M | CS20-16.000MABJTR 
33.868800 |7500:2056-1-М077 110 90 80| 300-20562-№0 | 66400 | CM309533.8688MABJTR 18.432000 | 300-8137-1-М0 1.32 1.08 96 |300-8137-2-ND 560.00/M | CS20-18.432MABJTR 
36.000000 Е300:8080212М0 0 1.10 90 го — | CM309838.000MABJTR 19.440000 | 300-8138-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8138-2-ND 560.00/M | CS20-19.440MABJTR 
40.000000  300-8081-1-ND — 1.10 .90 380 — — | СМ309540.000МАВЈТА 20.000000 | 300-8139-1-ND 110 .90 .80 |300-8139-2-ND 560.00/M | CS20-20.000MABJTR 
48.000000 | 300-8082-1-ND 1.10 .90  .80| 300-8082-2-ND 664.00 | СМ309548.000МАВЈТА 20.480000 | 300-8140-1-ND 132 108 96 |— 2% CS20-20.480MABJTR 
50.000000 ШЫБЫ 1-10 50 в ш == | 0М309590:000МАВЛЕВ 22.118400 | 300-8141--М0 1.10 90 80 |300-8141-2-ND — 560.00/М | CS20-22.1184MABJTR 
53.125000 | 300-8085-1-ND 110 .90 380 — — | CM309553.125MABJTR 24.000000 | 300-8142-1-ND 132 108 96 |— - CS20-24.000MABJTR 
60.000000 | 300-8086-i-ND 110 .90 30 — — | CM309S60.000MABJTR 24.576000 | 300-8143-1-ND 140 .90 .80 |300-8143-2-ND 560.00/М | CS20-24.576MABJTR 
66.666600 | 300-8088-1-ND 110 .90 .80| — — | СМ309566.6666МАВЈТА 25.000000 | 300-8144-1-ND 140 .90 80 | 300-8144-2-ND 560.00/M | CS20-25.000MABJTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 843 


CMJ145, CMJ206 and CMR200T 
Series 32.768kHz Crystals 


Specifications: 

* Frequency: 32.768kHz 

* Frequency Tolerance: +20ppm 
* Operating Temperature: -40°С - 85°С 
* Storage Temperature: -55°C - 125°С 
* Drive Level: 10W 

* Insulation Resistance: 500MQ 


ІШІ 


CITIZEN" CMR250T Series Crystals 


Specifications: 

Ф Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°C - 85°С 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Load Capacitance: 12.5рЕ 

• Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF 

* Drive Level: 1uW Maximum 

* Insulation Resistance: 500MQ Minimum 
* Aging (First Year): +5ppm Maximum 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(kHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 
32.000 | 300-2057-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2057-2-ND 700.00/M | CMR250TB32.000KAZFTR 
40.000 | 300-2058-1-ND 1.75 1.50 143 300-2058-2-ND 700.00/M | CMR250TB40.000KAZFTR | 1 25 15,10 
60.000 | 300-2059-1-ND 1.75 1.50 1.13] 300-2059-2-ND 700.00/М | CMR250TB60.000KAZFTR ç -27 ad i ed М 
65.535 | 300-2060-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2060-2-ND 700.00/M | CMR250TB65.535KAZFTR + - 254 
75.000 | 300-2061-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2061-2-ND 700.00/M | CMR250TB75.000KAZFTR і Ë = 1.0 
76.800 | 300-2062-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2062-2-ND 700.00/M | CMR250TB76.8KAZFTR 10.15 0.5, 
96.000 | 300-2063-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2063-2-ND 700.00/M | CMR250TB96.000KAZFTR um ГП 
100.000 | 300-2064-1-ND 1.75 1.50 1.13| 300-2064-2-ND 700.00/M | CMR250TB100.000KAZFTR j ma Г m 
CMR309T Series Crystals Cut Tape таре and Reel 
Load Digi-Key Price Each Digi-Key Citizen 


Specifications: 

* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 

* Aging (first year): +5ррт Maximum @ 25°C 

* Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C - 125°С 

* Load Capacitance: 18.ОрҒ 

* Shunt Capacitance: 5рҒ 

* Drive Level: 50uW ~ 1000W 

* Insulation Resistance: 500MO Minimum 

* Mode of Oscillation: Fundamental: 3.579545MHz to 
27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 


Fig.| Capacitance |Part No. 1 10 50 | Part No. Size | Pricing | Part No. 

6.0рЕ 300-2066-1-ND .70 .60 .45 | 300-2066-2-ND |2,000| 280.00/M | CMR200TB32.768KDZBTR 
12.5pF  |300-2065-1-ND .70 .60 .45 | 300-2065-2-ND |2,000| 280.00/M | CMR200TB32.768KDZFTR 
2 12.5pF |300-8190-1-ND 1.23 1.05 .79 | 300-8190-2-ND |4,000| 490.00/M | CMJ145T32.768KDZFTR 


6.0pF |300-8192-1-М0 .88 75 .57 | 300-8192-2-ND |3,000| 350.00/M | CMJ206T32.768KDZBTR 
12.5pF  |300-8189-1-ND .88 .75 .57 |300-8189-2-ND |3,000| 350.00/M | CMJ206T32.768KDZFTR 


CM415, CM519 Series 32.768kHz 


Cut Tape T&R 


Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Рам №. 1,000 | PartNo. C rysta І 5 
4.09600 | 300-2070-1-ND 98 84 63] 300-2070-2-ND 490.00 | CMR309T4.096MABJTR Specifications: е Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: =20ррт * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°С * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Equivalent Series Resistance (ESR): 70kQ 
4.91520 | 300-2071-1-ND 98 .84 .63| 300-2071-2-ND 490.00 | CMR309T4.9152MABJTR Maximum * Load Capacitance: 12.5pF * Drive Level: 1uW Maximum * Insulation Resistance: 500М0. 
5.00000 | 300-2072-1-ND 18 .84 .63| 300-2072-2-ND 490.00 | CMR309T5.000MABJTR Minimum * Aging (First Year): +5ррт Maximum @25°С 


6.00000 | 300-2073-1-ND (98 .84 .63 | 300-2073-2-ND 490.00 | CMR309T6.000MABJTR 
7.37280 | 300-2074-1-ND (98 .84 63) 300-2074-2-ND 490.00 | CMR309T7.3728MABJTR 
8.00000 | 300-2075-1-ND (98 .84 63| 300-2075-2-ND 490.00 | CMR309T8.000MABJTR 
9.83040 | 300-2076-1-ND (98 .84 .63| 300-2076-2-ND 490.00 | CMR309T9.8304MABJTR 
10.00000 | 300-2077-1-ND (98 .84 .63| 300-2077-2-ND 490.00 | CMR309T10.000MABJTR 
11.05920 | 300-2078-1-ND (98 .84 .63| 300-2078-2-ND 490.00 | CMR309T11.0592MABJTR 
12.00000 | 300-2079-1-ND (98 .84 63) 300-2079-2-ND 490.00 | CMR309T12.000MABJTR 
12.28800 | 300-2080-1-ND (98 .84 .63| 300-2080-2-ND 490.00 | CMR309T12.288MABJTR 
14.31818 | 300-2081-1-ND 98 .84 63| 300-2081-2-ND 490.00 | CMR309T14.31818MABJTR Ж 
16.00000 | 300-2082-1-ND (98 .84 .63 | 300-2082-2-ND 490.00 | CMR309T16.000MABJTR SS 
16.38400 | 300-2083-1-ND :98 .84 .63 | 300-2083-2-ND 490.00 | CMR309T16.384MABJTR | SS 
18.43200 | 300-2084-1-ND 98 .84 .63 | 300-2084-2-ND 490.00 | CMR309T18.432MABJTR 
22.11840 | 300-2085-1-ND (98 .84 63] 300-2085-2-ND 490.00 | CMR309T22.1184MABJTR 


3.284 


-2086-1- -2086-2- Cut Tape Tape and Reel 
24.00000 | 300-2086-1-ND -98 .84  .63  300-2086-2-ND 490.00 | CMR309T24.000MABJTR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
24.57600 | 300-2087-1-ND -98 .84  .63 | 300-2087-2-ND 490.00 | CMR309T24.576MABJTR Fig.| Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 Part No. 
27.00000 | 300-2088-1-ND -98 .84  .63 | 300-2088-2-ND 490.00 | CMR309T27.000MABJTR 1 | 300-8193-1-ND 240 1.80 1.35| 300-8193-2-ND 1092.00/M CM415-32.768KDZFTR 
32.00000 | 300-2089-1-ND .98 .84 .63 | 300-2089-2-ND 490.00 | CMR309T32.000MABJTR 2 | 300-8194-1-ND 175 1.50 1.13] 300-8194-2-ND 910.00/M CM519-32.768KDZFTR 


40.00000 | 300-2090-1-ND 58 44 63 300-2090-2-ND 49000 | CMR309T40.000MABJTR 
48.00000 | 300-2091-1-ND 98 44  .63 | 300-2091-2-ND 490.00 | CMR309T48.000MABJTR 
49.15200 | 300-2092-1-ND — .98 84 .63 | 300-2092-2-ND 490.00 | CMR309T49.152MABJTR CM200S Series 32.768kHz Crystals 
50.00000 | 300-2093-1-ND — .98 .84 63| 300-2093-2-ND 49000 | CMR309T50.000MABJTR 

60.00000 | 300-2094-1-ND 98 84 63| 300-2094-2-ND 49000 | CMR309T60.000MABJTR 
66.66600 | 300-2095-1-ND — .98 84 63| 300-2095-2-ND 49000 | CMR309T66.666MABJTR 


Specifications: 

* Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C • Stor- 
age Temperature: -55°C ~ 125°С * Equivalent Series Resistance: 50kOhm Maximum * Drive Level: 1uW 
Maximum * Insulation Resistance: 500MO Minimum * Aging (First Year): +3ppm Maximum 


CMR310T Series Crystals =| зв Max 
man 


Specifications: 

* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°С - 60°С 
* Aging (first year): +5ppm Maximum @ 25°C 

* Frequency Tolerance: +30ppm 

* Operating Temperature: -40°С - 85°C 

* Storage Temperature: -55%С - 125°С 

* Load Capacitance: 18.0pF 

* Shunt Capacitance: 5рҒ 

* Drive Level: 50uW ~ 1000W 

* Insulation Resistance: 500MO Minimum 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
Cut Tape Tape and Reel 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Рам №. 1,000 | Part No. Toad Digi-Key Price Each Digi-Key ШИШ Citizen 
3.579545 | 300-2067-1-ND 98 .84  .63 | 300-2067-2-ND 490.00 | CMR310T3.579545MABJTR Capacitance| Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 Part No. 
3.686400 | 300-2068-1-ND. .98 .84  .63 | 300-2068-2-ND 490.00 | CMR310T3.6864MABJTR 12.5pF 300-1004-1-ND .88 75 .57| 300-1004-2-ND 455.00/M CM200S32.768KDZFT 
4.000000 | 300-2069-1-ND 98 .84 .63 | 300-2069-2-ND 490.00 | CMR310T4.000MABJTR 6.0pF 300-2034-1-ND 88 75 .57| 300-2034-2-ND 410.00/M CM200832.768KDZBTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
844 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SSCITIZEN" 
СМ2505 Series Quartz Crystals 


Specifications: 
* Frequency Tolerance: +30ррт * Operating Temperature: -40°C ~ 85°С * Storage Temperature: -55°C 
= 125*C • Load Capacitance: 12.5pF * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF * Drive Level: 1uW Maximum 
* Insulation Resistance: 500MQ Minimum * Aging (First Year): +5ppm Maximum 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(kHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 Part No. 

32.000 300-2007-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2007-2-ND 864.00/M | CM250S32.000KAZFT 
40.000 300-2015-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2015-2-ND 864.00/М | CM250S40.000KAZFT 
60.000 300-2018-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2018-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZFT 
60.005 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2019-2-ND 864.00/M | CM250S60.005KAZFT 
65.536 300-2020-1-ND — 1.65 1.35 1.20 | 300-2020-2-ND 864.00/М | CM250S65.536KAZFT 
75.000 300-2021-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2021-2-ND 864.00/M | CM250875.000KAZFT 
76.790 300-2022-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M | CM250876.790KAZFT 
76.800 300-2023-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2023-2-ND 864.00/М | CM250S76.800KAZFT 
76.810 300-2024-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2024-2-ND 864.00/М | CM250S76.810KAZFT 
71.500 300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2025-2-ND 864.00/M | CM250877.500KAZFT 
77.503 300-2026-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2026-2-ND 864.00/M | CM250877.503KAZFT 
96.000 300-2029-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2029-2-ND 864.00/М | CM250S96.000KAZFT 

100.000 300-2030-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2030-2-ND 864.00/М | CM250S100.000KAZFT 


Cut Таре T&R 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
15.000000 | 300-6132-1-ND 90 .78 .68 | 300-6132-2-ND 420.00 | HCM49-15.000MABJT 
15.360000 | 300-6133-1-М0 90 .78 .68 | 300-6133-2-ND 420.00 | HCM49-15.360MABJT 
16.000000 | 300-6134-1-ND 90 .78  .68 | 300-6134-2-ND 420.00 | HCM49-16.000MABJT 
16.000312 | 300-6135-1-ND 90 .78 .68 | 300-6135-2-ND 420.00 | HCM49-16.000312MABJT 
16.257000 | 300-6136-1-М0 90 .78 .68 | 300-6136-2-ND 420.00 | HCM49-16.257MABJT 
16.384000 | 300-6137-1-ND 90 .78 .68 | 300-6137-2-ND 420.00 | HCM49-16.384MABJT 
17.734475 | 300-6138-1-М0 90 .78  .68 | 300-6138-2-ND 420.00 | HCM49-17.734475MABJT 
18.000000 | 300-6139-1-М0 90 .78  .68 | 300-6139-2-ND 420.00 | HCM49-18.000MABJT 
18.432000 | 300-6140-1-М0 90 .78 .68 | 300-6140-2-ND 420.00 | HCM49-18.432MABJT 
19.660800 | 300-6141-1-М0 90 78 .68 | 300-6141-2-ND 420.00 | HCM49-19.6608MABJT 
20.000000 | 300-6142-1-ND 90 .78  .68 | 300-6142-2-ND 420.00 | HCM49-20.000MABJT 
21.477270 | 300-6143-1-ND 90 .78  .68 | 300-6143-2-ND 420.00 | HCM49-21.47727MABJT 
22.118400 | 300-6144-1-ND 90 .78  .68 | 300-6144-2-ND 420.00 | HCM49-22.1184MABJT 
24.000000 | 300-6145-1-ND 90 .78  .68 | 300-6145-2-ND 420.00 | HCM49-24.000MABJT 
24.000140 | 300-6146-1-ND 90 .78 .68 | 300-6146-2-ND 420.00 | HCM49-24.00014MABJT 
24.576000 | 300-6147-1-ND 90 .78 .68 | 300-6147-2-ND 420.00 | HCM49-24.576MABJT 
25.000000 | 300-6148-1-ND 90 .78  .68 | 300-6148-2-ND 420.00 | HCM49-25.000MABJT 
25.175000 | 300-6149-1-ND 90 .78  .68 | 300-6149-2-ND 420.00 | HCM49-25.175MABJT 
27.000000 | 300-6150-1-ND 90 .78 .68 | 300-6150-2-ND 420.00 | HCM49-27.000MABJT 
28.636360 | 300-6152-1-ND 0 .78 .68 | 300-6152-2-ND 420.00 | HCM49-28.63636MABJT 
32.000000 | 300-6153-1-ND 90 .78  .68 | 300-6153-2-ND 420.00 | HCM49-32.000MABJT 
33.868800 | 300-6156-1-ND 90 .78  .68 | 300-6156-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJT 
40.000000 | 300-6157-1-ND 90 .78  .68 | 300-6157-2-ND 420.00 | HCM49-40.000MABJT 
48.000000 | 300-6158-1-ND 90 .78 .68 | 300-6158-2-ND 420.00 | HCM49-48.000MABJT 
49.152000 | 300-6159-1-ND 90 .78 .68 | 300-6159-2-ND 420.00 | HCM49-49.152MABJT 
50.000000 | 300-6160-1-ND 90 .78 .68 | 300-6160-2-ND 420.00 | HCM49-50.000MABJT 


Cylinder Туре Crystals 


Specifications: 


* Frequency Tolerance: CFS Series: x20ppm; CFV and 


CSA Series: x30ppm 


š D1 Max 
H C M 49 Series S u rface M о и nt C rysta Is * Frequency Temperature Characteristics: CSA Series: `] oe 
Specifications: Equivalent Series Resistance +50ррт (10°С =:60°0) зая К ga L1Max— L2 ! 
* Frequency Tolerance: +30ppm over operating temperature range (ESR, R1) (O Maximum) * Operating Temperature Range: -10*C - 60°С 
* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°С - 60°C Frequency ESR ° Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
* Operating Temperature: -40°C - 85°С 3.5MHz = fo < 4.0MHz 200 * Drive Level: CFS апа CFV Series: 1uW Maximum; CSA 
* Storage Temperature: -55*C - 125°С 4.0MHz x fo « 6.0MHz 150 Series: 50uW to 100uW 
* Load Capacitance: 18.0pF 6.0MHz = fo < 10.0MHz 100 • Insulation Resistance: 500М0 Minimum Dimensions (mm) 
* Shunt Capacitance: 7pF Maximum 10.0MHz = fo < 14.0MHz 80 г Aging (first : CFS Series: +3) Maxi ; CFV L1 D1 
* Drive Level: 50uW  1000W 14.0MHz = fo = 25.0MHz 50 tie asia аца ыы Series |Max L2 Max. D2 B 
* Insulation Resistance: 500 MO Minimum 30.0MHz = fo = 36.0MHz 140 ` CFS145 | 5.1 |4.3| 1.5 | 0.2 |0.45 
* Aging (First Year): +5ppm Maximum 36.0MHz << fo = 50.0MHz 100 Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 
CFS206 | 6.2 [10] 2.1 [0.26 | 0.7 
Frequency ESR Mode 
збе 3.5MHz = fo < 4MHz 200 CFS308 | 8.2 3.1 |0.35 | 1.1 
ett 4MHz = fo < 6MHz 150 CFV206 | 6.2 21 |026| 07 
47 Fundamental 
Max ӨМН2 s fo «-T0MEZ 100 CSA310 | 10.5 3.2 [0.32 | 11 
10MHz = fo = 32MHz 50 
30MHz < fo < 36MHz 100 арак CSA309| 9 3.2 |0.32| 1.1 
36MHz = fo < 66.6666MHz 80 Š 
Shunt й 
Load Capacitance | Digi-Key Price Each Citizen 
Series Frequency | Capacitance (pF) Part No. 3l 10 50 | Part №. 
CFS145 | 32.768000kHz 12.5pF 1 300-1003-ND л .66 .55| CFS145-32.768KDZF 
Cut Таре T&R 5 H - 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen CFS206 32.768000kHz 6.0рЕ 1.35 300-1000-ND 28 24 16| CFS206-32.768KDZBB 
(MHz) Part No. 10 5 Part No. а Рай Мо. 32.768000kHz 12.5pF 1.35 300-1002-ND 28 24 16| CFS206-32.768KDZF 
3.579545 | 300-6101-1-ND — .90 78 .68 | 300-6101-2-ND 420.00 | HCM49-3.579545MABJT CFS308 | 32.768000kHz | 12.5рЕ 16 300-1001-ND 28 24 16| CFS308-32.768KDZF 
3.686400 | 300-6102-1-ND 90 78 .68 | 300-6102-2-ND 420.00 | HCM49-3.6864MABJT 
4.000000 | 300-6103-1-ND 90 78 68 | 300-6103-2-ND 42000 | HCN49-4000MABJT 32.000000kHz | 12.5pF | 080-170 | 300-3007-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-32.000KAZF 
4.032000 | 300-6104-1-ND (0 .78 .68 | 300-6104-2-ND 420.00 | HCM49-4.032MABJT. 40.000000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3015-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-40.000KAZF 
4.096000 | 300-6105-1-ND -90 .78 .68 | 300-6105-2-ND 420.00 | HCM49-4.096MABJT 60.000000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3018-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-60.000KAZF 
4.194304 | 300-6106-1-ND 90 .78 .68 | 300-6106-2-ND 420.00 | HCM49-4.194304MABJT 60.005000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3019-ND 100 90 .65| CFV206-60.005KAZF 
4.433619 | 300-6107-1-ND -90 78 .68 | 300-6107-2-ND 420.00 | HCM49-4.433619MABJT 
65.536000КН. 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3020-ND 1.00 .90 .65| CFV206-65.536KAZF 
4.915200 | 300-6108-1-ND 0 .78 .68 | 300-6108-2-ND 420.00 | HCM49-4.9152MABJT 2 n 
5.000000 | 300-6109-1-ND 9) 78 68 | 300-6109-2-ND 420.00 | HCM49-5.000MABJT 75.000000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3021-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-75.000KAZF 
5.068800 | 300-6110-1-ND 10 78  .68 | 300-6110-2-ND 420.00 | HCM49-5.0688MABJT CFV206 | 76.790000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3022-ND 1.00 .90 .65| CFV206-76.790KAZF 
5.990400 | 300-6111-1-ND 90 .78  .68 | 300-6111-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJT 76.800000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3023-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-76.800KAZF 
6.000000 | 300-6112-1-ND 90 .78  .68 | 300-6112-2-ND 420.00 | HCM49-6.000MABJT 76.810000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3024-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-76.810KAZF 
ON ANE ps s x Е аа E 77.500000kHz | 12.5рЕ | 080-170 | 300-3025-ND 100 .90 .65 CFV206-77.500KAZF 
7.372800 | 300-6115-1-40 .90 178 .68 | 300-6115-2-ND — 420.00 | HCM49-7.3728MABJT 775080006921 125pF | 080-170 БОШ ШАШ 50 55 ОҒ/20-Г/.505КА2Ғ 
7.680000 | 300-6116-1-ND 90 78 68 | 300-6116-2-ND 420.00 | HCM49-7.680MABJT 96.000000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3029-ND 1.22 1.10 .79| CFV206-96.000KAZF 
8.000000 | 300-6117-1-ND 90 78 68 | 300-6117-2-ND 420.00 | HCM49-8.000MABJT 100.000000kHz 12.5pF 0.80-1.70 | 300-3030-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-100.000KAZF 
9330400 | 306120140 50 78 58 | 30061202D 42000 | немаззазммав eed SE MN БАЛ 
10.000000 | 300-6121-1-ND 905 78  .68 | 300-6121-2-ND 420.00 | HCM49-10.000MABJT 4.800000МН2 18.00F m Speer АГ 089. нь. 
10.240000 | 300-6122-1-ND 90 78  .68 | 300-6122-2-ND 42000 | HCM49-10.240MABUT 4515000MPz ЛЕШЕ 5.00 RU ME 31 69 58 CSA309-4:915MABJ 
11.000000 | 300-6123-1-ND 90 .78 .68 | 300-6123-2-ND 420.00 | HCM49-11.000MABJT 5.120000MHz | 18.Орғ 5.00 300-5004-ND .81 .69 58 | CSA309-5.120MABJ 
11.059200 | 300-6124-1-ND 90 .78 .68 | 300-6124-2-ND 420.00 | HCM49-11.0592MABJT 5.529600MHz 18.0pF 5.00 300-5005-ND 181 .69 .58 | CSA309-5.5296MABJ 
11.520000 | 300-6125-1-ND 20 78  .68 | 300-6125-2-ND 420.00 | HCM49-11.520MABJT CSA309 "P 00000MHz | 180pF 5.00 300-5006-ND 81 69 58 | CSA309-6.000MABJ 
12000393 | 402-140 %0 78 68 | SUDSZRZAD «2000 | WOHAPIZUDESONAEU peer oue | soo сас 
12288000 | 300-6129-1-ND 90 78 68 | 300-6129-2-ND 420.00 | HCM9-12.288MABJT ТАГАМЫН: 18.0pF 500 ЖШШЕ 81 60 .58 | CSA309-73728MABJ 
18.500000 | 300-6162-1-ND — .90 78 .68 | 300-6162-2-ND 420.00 | HCM49-13.500MABJT T680000MHz | 18.0рР 5.00 300-S009-ND 81 .69 58 | CSA309-7.680MABJ 
14.318180 | 300-6130-1-ND 90 .78  .68 | 300-6130-2-ND 420.00 | HCM49-14.31818MABJT 8.000000MHz | 18.0pF 5.00 300-5010-ND 81 .69 .58| CSA309-8.000MABJ 
14.745600 | 300-6131-1-ND 90 .78 .68 | 300-6131-2-ND 420.00 | HCM49-14.7456MABJT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 845 


CITIZEN” Cylinder Type Crystals (cont) Саре БО Ке Aerie аса Cen 
4.194304 300-6006-ND 70 60 55 HC49US4.194304MABJ 
Shunt 4.433619 300-6007-ND 70 60 55 HC49US4.433619MABJ 
Load | Capcitance | Digi-Key Price Each | Citizen 4.915200 300-6008-ND 70 60 55 HC49US4.9152MABJ 
Series Frequency — Capcitance (pF) Part No. 1 10 50 | PartNo. 5.000000 300-6009-ND 70 60 55 HC49US5.000MABJ 
8.000156MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5011-ND 81 .69 .58 | CSA309-8.000156MABJ 5.068800 300-6010-ND л0 60 55 НС49055.0688МАВЈ 
8.192000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5012-ND 81 .69 .58 | CSA309-8.192MABJ 5.990400 300-6011-ND 70 60 55 НС49055.9904МАВЈ 
9.216000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5013-ND .81 .69 .58 | CSA309-9.216MABJ 6.000000 300-6012-ND 70 60 55 НС49056.000МАВЈ 
9.600000MHz | 18.0pF 5.00 300-5014-ND 81 .69 .58 | CSA309-9.600MABJ 6.144000 300-6013-ND 70 60 55 HC49US6.144MABJ 
9.830400MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5015-ND 81 69 .58 | CSA309-9.8304MABJ 6.500000 300:6014:№р 70 60 55 HC49US6.500MABJ 
7.372800 300-6015-ND л0 60 55 HC49US7.3728MABJ 
10.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5016-ND 81 69 .58 | CSA309-10.000MABJ 7 680000 ООО a o HC49US7 SSOMABJ 
10.240000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5017-ND 81 .69 .58 | CSA309-10.240MABJ 8.000000 А DES WA HCAGUSB МАЕ 
11.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5018-ND 81 .69 .58 | CSA309-11.000MABJ 9.000000 300-6018-ND 70 60 55 НС49089 000МАВЈ 
11.059200MHz | 18.0рҒ 5.00 300-5019-ND .81 .69 .58 | CSA309-11.0592MABJ 9.216000 300-6019-ND ло .60 155 HC49US9.216MABJ 
11.289600MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5020-ND —.81 69 .58 | CSA309-11.2896MABJ 9.830400 300-6020-ND 7046055 HC49US9.8304MABJ 
12.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5021-ND 81 .69 .58 | CSA309-12.000MABJ 10.000000 300-6021-ND 70 60 55 HC49US10.000MABJ 
12.288000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5022-ND 81 .69 .58 | CSA309-12.288MABJ 10.240000 300-6022-ND ло 60 55 HC49US10.240MABJ 
12.352000МНг | 18.0pF 5.00 300-5023-ND .81 .69 .58 | CSA309-12.352MABJ 11.000000 300-6023-ND 70 60 55 НС490511.00МАВЈ 
12.500000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5024-ND 81 .69 .58 | CSA309-12.500MABJ 11.059200 300-6024-ND 70 60 55 HC49US11.0592MABJ 
13.500000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5025-ND 81 .69 .58 | CSA309-13.500MABJ 11.520000 300:6025:ND 44 .60 55 HC49US11.520MABJ 
14.318180MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5026-ND 81 69 .58 | CSA309-14.31818MABJ 12900000 E UAE EE НО490512 000MABI 
12.000393 300-6028-ND 70 60 55 HC49US12.000393MABJ 
14.745600MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5027-ND 81 .69 .58 | CSA309-14.7456MABJ 122885000 300-6029-ND DES + HCA9UST2.288MAEI 
15.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5028-ND 81 .69 .58 | CSA309-15.000MABJ 13.500000 300-6061-ND 70 6 55 HC49US13.500MABJ 
15.360000МН? | 18.0рЕ 5.00 | 300-5029-ND 81 .69 .58 | CSA309-15.360MABJ 14.818180 300-6030-ND 70 60 55 HC49US14.31818MABJ 
16.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5030-ND .81 .69 .58 | CSA309-16.000MABJ 14.745600 300-6031-ND 70 60 55 HC49US14.7456MABJ 
16.000312MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5031-ND 81 69 .58 | CSA309-16.000312MABJ 15.000000 300-6032-ND 70 60 55 HC49US15.000MABJ 
16.257000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5032-ND 81 .69 .58 | CSA309-16.257MABJ 15.360000 300-6033-ND 70 60 55 HC49US15.360MABJ 
16.384000MHz | 18.0pF 5.00 300-5033-ND 81 .69 .58 | CSA309-16.384MABJ 16.000000 300-6034-ND 70 60 55 НС490516.000МАВЈ 
16.667000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5034-ND 81 .69 .58 | CSA309-16.667MABJ 16.000312 300-6035-ND TO — 380. 55 HC49US16.000312MABJ 
16.934400MHz | 18.0pF | 5.00 | 300-5035-ND 81 69 58 | CSA309-16.9344MABJ EE AERE A ME НЬ NE] 
17.734475MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5036-ND 81 69 .58 | CSA309-17.734475MABJ 1273 0125 300 603 ND ior CES ВРЕТЕНА, 
18.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5037-ND 81 .69 .58 | CSA309-18.000MABJ 18.000000 300-6039-ND 70 60 55 HC49US18.000MABJ 
CSA309 18.432000MHz | 18.0pF 5.00 300-5038-ND .81 .69 .58 | CSA309-18.432MABJ 18.432000 300-6040-ND ло .60 155 HC49US18.432MABJ 
18.869000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5039-ND 81 .69 .58 | CSA309-18.869MABJ 19.660800 300-6041-ND 70 60 55 HC49US19.6608MABJ 
19.660800MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5040-ND —.81 69 .58 | CSA309-19.6608MABJ 20.000000 300-6042-ND 70 60 55 HC49US20.000MABJ 
20.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5041-ND 81 69 .58 | CSA309-20.000MABJ 21.477270 300-6043-ND ло 60 55 HC49US21.47727MABJ 
20.480000MHz | 18.0рЕ 5.00 300-5042-ND .81 .69 058 | CSA309-20.480MABJ 22.118400 300-6044-ND 70 60 55 HC49US22.1184MABJ 
22.118400MHz | 18.0pF 5.00 300-5043-ND .81 .69 .58 | CSA309-22.1184MABJ 24.000000 300-6045-ND 70 -60 55 HC49US24.000MABJ 
24.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5044-ND 81 69 58 | CSA309-24.000MABJ 24.000140 9000046) 70 40 5 НС490524.00014МАВЈ 
24.576000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5045-ND —.81 69 .58 | CSA309-24.576MABJ 24.916000 300 S04 END dO. 880. 99 FUMUS ed S OM ABS 
25.000000 300-6048-ND 70 60 55 HC49US25.000MABJ 
25.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5046-ND 81 69 .58 | CSA309-25.000MABJ 25 175000 ОН 55 ТО HO49U5S25 d75MABI 
25.175000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5047-ND 81 .69 .58 | CSA309-25.175MABJ 27.000000 300-6050-ND 70 60 5 HC49US27.000MABJ 
27.000000MHz | 18.0pF 5.00 300-5048-ND .81 .69 .58 | CSA309-27.000MABJ 28.224000 300-6051-ND 70 .60 .55 HC49US28.224MABJ 
28.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5049-ND 81 .69 .58 | CSA309-28.000MABJ 28.636360 300-6052-ND ло 60 55 HC49US28.63636MABJ 
28.322000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5050-ND 81 .69 .58 | CSA309-28.322MABJ 32.000000 300-6053-ND 70 60 55 HC49US32.000MABJ 
28.636360MHz | 18.0pF 5.00 300-5051-ND 81 .69 .58 | CSA309-28.63636MABJ 33.868800 300-6056-ND :70 -60 -55 HC49US33.8688MABJ 
29.491200MHz | 18.0pF 5.00 300-5052-ND 81 .69 .58 | CSA309-29.4912MABJ 40.000000 300-6057-ND 70 60 55 HC49US40.000MABJ 
30.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5053-ND 81 .69 .58 | CSA309-30.000MABJ 2 000002 зоо созар E 2 = s O, 
32.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5054-ND 81 .69 .58 | CSA309-32.000MABJ - š : : : 
32.768000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5055-ND 81 69 .58 | CSA309-32.768MABJ 
33.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5056-ND 81 .69 .58 | CSA309-33.000MABJ 
33.333300MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5057-ND 81 .69 .58 | CSA309-33.3333MABJ 
33.868800MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5058-ND 81 .69 .58 | CSA309-33.8688MABJ 
40.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5060-ND 81 .69 .58 | CSA309-40.000MABJ та - - 
48.000000MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5061-ND 81 69 58 | CSA309-48.000MABJ т p1—5.08—| #2 |Ріп Connection 
49.152000MHz | 18.0pF | 500 | 300-5062-ND зі .69 .58 | CSA309-49.152MABJ ТӨРӨТ 
50.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5063-ND 81 .69 .58 | CSA309-50.000MABJ 11.6 16 [2] Gnd 
53.125000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5064-ND 81 .69 .58 | CSA309-53.125MABJ Т 3| Out 
60.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-5065-ND 81 .69 .58 | CSA309-60.000MABJ 4| vad 
64.000000МН? | 18.0pF 5.00 | 300-5066-ND 81 .69 .58 | CSA309-64.000MABJ 
66.666600MHz | 18.0pF 5.00 | 300-5067-ND 81 69 .58 | CSA309-66.6666MABJ 
3.579545MHz | 18.0pF 5.00 300-1008-ND .81 .69 .58 | CSA310-3.579545MABJ How to Select Base Number: 
CSA310 | 3.686400MHz | 18.0рЕ 5.00 300-1009-ND .81 .69 .58 | CSA310-3.6864MABJ # 1 = Select Supply Voltage, Output and Function 
4.000000MHz | 18.0рЕ 5.00 | 300-1010-40 .81 .69 .58 | CSA310-4.000MABJ 3 2 = Select Frequency Stability / Operating Temperature 


# 3 = Select Packaging (leave last two boxes blank for Tube packaging). 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number, and a 
Sales Representative will enter your desired frequency. 
Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 
Once programmed, parts are non-cancelable, non-returnable! 


Example Part Number: 


HC49US Series Through-Hole Crystals 


Specifications: 
* Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 
85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF Maximum * Drive Level: 50uW ~ 100u0W 


Maximum * Insulation Resistance: 500 MO Minimum * Aging (First Year): +5ppm Maximum CSX750 - ND 
Equivalent Series Resistance 
(ESR, R1) (O Maximum) 
Frequenc ESR | 
3 зма = 4.0MH 200 ^ #2 B 
-5МН2 = fo < 4.0MHz ' | Supply . Frequency Stability/ Packaging 
4.0MHz = fo < 6.0MHz 150 Voltage | Output | Function Operating Temperature | (ТНГ Tape and Несі 
6.0MHz = fo < 10.0MHz 100 PD| 50 | CMOS | Standby C =100ppm Ф -20°С -70'C | "Eo Tube packaging, leave 
10.0MHz « fo « 14.0MHz 80 РС] 50 | CMOS | Output Enable B | «50ppm @ -20°C ~ 70°C last two boxes blank. 
14.0MHz = fo = 25.0MHz 50 PJ| 33 | CMOS Standby Е | =100ppm @ -40°C - 85°С 
30.0MHz = fo = 36.0MHz 140 PB | 8%. SOMOS‘ Output Enable Frequency: 
36.0MHz = fo = 50.0MHz 100 РКІ 50 | TTL Standby 3.3V = 1.000 - 100.000 MHz 
PT| 50 TTL | Output Enable 5.0\ = 1.000 - 125.000 MHz 
Frequency Digi-Key Price Each Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Digi-Key Tube Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
3.579545 300-6001-ND 70 60 .55| HC49US3.579545MABJ Part Мо. 1 10 50 | Part No. 100 500 1,000 
3686400 ЗЕНА TOR «бй, 3905 / HOdSUSS ОВО IMAS CSX750000-ND 473 4.05 297 |CSX75000000-ND 270.00 1012.50 1800.00 
4.000000 300-6003-ND ло 60 .55| HC49US4.000MABJ - 
4.032000 300-6004-ND ло 60  .55 | HC49US4.082MABJ Blank Oscillator 5x7mm SMD 
4.096000 300-6005-ND ло 60. .55 | НС49054.096МАВ.) CSX-750P1P-ND 360 333 297 — - = = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
846 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ШЕС9 INC. Programmable Oscillators 


INTERNATIONAL 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flex- Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1Mhz to 125Mhz in 3.3V, and 1Mhz to 150Mhz in 5V*, 
ibility. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are "Twice Programmable,’ this isa and in x50ppm**, and +100ppm Frequency Stability Options. 

cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable “3.2 x 5.0 SMD package: Frequency range 1MHz to 125MHz in 5V. 

Oscillators are available in four different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, Half Size Dip, and Full **+50ppm not available in Extended Temperature Range Option. 


Pin Connection T Pin Connection 
Tri-State | ——— 1 Tri-State 
Gnd T | б 7 Gnd 


Output 8 Output 
Vcc 14| Усс 


ECS-P83 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P143 (3.3V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 
Pin #1 = +0.7V Minimum | #5 = Output Pin #1 = +0.7V Minimum | #8 = Output 


Pin #1 = +0.2V Maximum | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Maximum | #8 = High Impedance 
ECS-P85 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P145 (5V) Tri-State Control Voltage 

Pin #1 = Open #5 = Output Ë Pin #1 = Open #8 = Output 

Pin #1 = +2.0V Minimum | #5 = Output +. : Pin #1 = «2.0V Minimum | #8 = Output 

Pin #1 = +0.8V Maximum | #5 = High Impedance z Pin #1 = +0.8V Maximum | #8 = High Impedance 


Pin Connection Pin Connection 
1 Tri-State . Tri-State 
Gnd Gnd 
Output Output 
Vcc ў i 
IT Vcc 
ECS-P53 (3.3V) Tri-State Control Voltage к Я ECS-P73 (3.3V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #3 = Output j JJ Pin #1 = Open #3 = Output 
Pin #1 = +0.7V Minimum | #3 = Output Я i Pin #1 = +0.7V Minimum |#3 = Output 
Pin #1 = +0.2V Maximum | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Maximum |#3 = High Impedance 
ECS-P55 (5V) Tri-State Control Voltage does ECS-P75 (5V) Tri-State Control Voltage 
Pin #1 = Open #3 = Output N г Pin #1 = Open #3 = Output 
Pin #1 = +2.0V Minimum | #3 = Output i N |] М Pin #1 = +2.0V Minimum |#3 = Output 
Pin #1 = +0.8V Maximum | #3 = High Impedance . 7 Pin #1 = +0.8V Maximum |#3 = High Impedance 
How To Select Base Number: Example Part Number: ECS-P -L]-ND 
3H = Select Package 
#2 = Select Voltage #1 
_ w° #3 
#3 = Select Stability/Temperature Package 
#2 Stability/Temp. 
Call Digi-Key with your Selected Base Number, ge МО Volt +100ррт / -10°C - 70°C 
Е А й 'oltage Ы г. 
and а Sales Representative will enter your desired frequency. 5.0x7.5 SMD Я 
8 Pin Dip 3 3.3 Volt B +50ppm / -10°C ~ 70°C 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 14 14 Pin Dip 5 5.0 Volt АМ | #100ppm / -40°C ~ 85°C 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Part No. 1 10 50 100 Fig. Part No. 1 10 50 100 
ECS-P83-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P53-A-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 
ECS-P83-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P53-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 
1 ECS-P83-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 3 ECS-P53-B-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 
ECS-P85-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P55-A-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 
ECS-P85-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P55-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 
ECS-P85-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P55-B-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 
ECS-P143-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P73-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
ECS-P143-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P73-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
2 ECS-P143-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 4 ECS-P73-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
ECS-P145-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P75-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
ECS-P145-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P75-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
ECS-P145-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 ECS-P75-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
Programmer Blank Oscillator 
Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, accurate, low cost Digi-Key Price 
solution for your low to mid volume programming needs. Software and firmware upgrades can Description Part No. Each 
be downloaded off the web to support future parts from manufacturers and new technologies E 
such as programmable TCXO and VCXO devices. The user-friendly CrystalWindow graphical Blank Oscillator, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-ND 7.35 
PC Based Programmer interface insures complete and valid part specification and fast part type switching. Attaches Blank Oscillator, 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-ND 4.52 
to any Windows PC via standard serial port. Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 4.52 
Features: * Fast қ average programming is less than two seconds • Accurate - frequency at Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PIN-ND 4.52 
time of programming cycle is within 5ppm * Simple - just select part number, type in desired 
frequency and click PROGRAM * Flexible - handling devices up to 250MHz and LVTTL/TTL/ Ad t 
CMOS/ECL/PECL ИО technologies, the CrystalPro is designed to handle tomorrow's tech- apter 
nologies as they become available. 
Я з Digi-Key Price 
ЕС Ролдор Digi-Key Price Description Part No. Each 
Description Barino; Each Adapter 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 
PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND 1521.00 Adapter 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 847 


ШҰ CARDINAL 


Е COMPONENTS, INC. 


The FIPO system from Cardinal is indispensable for such things as prototypes, early stage design, unexpected 
design problems, modification, immediate service, a sudden ramp in production and volume production. Cardi- 
nal Oscillator Blanks are “Twice Programmable" to correct errors or to reuse the same part for two separate ap- 
plications with different frequency and/or different output characteristics without having to dispose of the original part. 


Fig.1 (Style 4) Half 
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FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


Oscillator Blanks are available in four different package styles: Full Size 14 Pin Dip, Half Size 8 Pin Dip, 5x7 


Ceramic SMD, and a Plastic SMD package. 


Frequency ranges are available from 1MHz - 133MHz in 5V, and 1MHz - 100MHz in 3.3V, and іп >100ррт, 


x 50ppm and +25ppm frequency stability options. 
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(Style 5) 3.2 x 5 Ceramic SMD 


Fig.5 (Style 8) Plastic SMD 
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СРР: = OO-OOOOO-nNpD 
CPPFX: 
| ES 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
Output Package Style Voltage Packaging Operating Temp. Stability Function Tri-State Mode — The output of the part is 
C | CMOS 1 | Full Size H | 5 Volt T | Tube 0 | 0°C ~ 70°C 6 | +100ррт T | Tri-State weakly pulled low when the control pin goes 
TL ODER. 4 | Half Size L | 3.3 Volt 5 | -20°C ~ 70°C low. The active circuitry continues to operate, al- 
5 132 Ci i Z | Tapes & Reel -40*C - 85° P +50ррт Р | Power Down lowing a rapid return to normal operation when 
2 x 5 Ceramic Z1 thru 133MHz Раск le 1 and 4 тос 5859 R | +25ppm i i 
7 | 5х7 Ceramic Saera ТООМ 'ackage style 1 ani СРРЕХ:ауайаыөп рр! the control рїп goes high. 
8 | Plastic SMD Е mu š available in tube pack- 40°С PETS M. R not available in Power Down Mode - When the control pin 
astic aging only. Package 7 ~ 85°C only. -40°C to 80°C goes low, all active circuitry on the chip within 
CPPFX Available style 7 and 8 available CPPFX available the oscillator is shut down. For reactivation, time 
in 5 x 7 only. in tube and tape & reel in x25ppm only. in which the part regains its output is minimal. 
Digi-Key * Price Each Tape & Reel Pricing Digi-Key * Price Each Tape & Reel Pricing 
2. Fig.| Base Part Мо. 1l 10 50 100 500 1,000 Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 500 1,000 
Б CPPLC4-OTOOO-ND 8.14 6.98 5.12 — = = CPPLC7-OO000-ND 7.56 6.48 4.76 432.00 1620.00 2880.00 
#1 = Select Output CPPLT4-OTOOO-ND 8.14 6.98 5.12 = = = CPPLT7-OO000-ND 756 648 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
1 CPPC4-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = == = 3 cPPc7-00000-ND 6.56 563 4.43 375.00 1406.25 2500.00 
# 2 = Select Package CPPC4-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 - - - CPPC7-OOORO-ND 756 648 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
Style CPPT4-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = — = CPPT7-LIDICIEICI-ND 6.56 5.63 4.13 375.00 1406.25 2500.00 
#3 = Select Voltage CPPT4-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 — — = CPPT7-OOORO-ND 7.56 648 4.76 432.00 1620.00 2880.00 
. CPPLC1-OTOOO-ND 8.14 6.98 5.12 — — xS 4 CPPLC5-OTOOO-ND 9.98 8.55 6.27 = = = 
# 4 = Select Packaging CPPLT1-OTOOO-ND 844 6.98 5.12 - - - CPPLTS-OTOOU-ND 9.98 8.55 627 E - = 
#5 = Select Operating 2 БЕРЕТТ үз 205 826 er = = ES CPPLC8-OUOOO-ND 814 698 512 | 465.00 1743.75 3100.00 
Temperature ] I I CPPLT8-OQOOOO-ND 8.14 6.98 5.12 465.00 1743.75 3100.00 
p CPPT1-OTOOO-ND 7.09 6.08 4.46 = = = 
CPPT1-OTORO-ND 814 698 512 5 cPPc8-00000-ND 7.09 6.08 446 405.00 1518.75 2700.00 
# 6 = Select Stability Е s : : : = = — CPPC8-OOORO-ND 8.14 698 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
N 3 CPPFXC7-O07RO-ND 8.72 7.47 548 498.00 1867.50 3320.00 CPPT8-OO000-ND 7.09 6.08 446 405.00 1518.75 2700.00 
# 7 = Select Function CPPFXT7-OO7RO-ND 872 747 5.48 498.00 1867.50 3320.00 CPPT8-OOORO-ND 8.14 698 5.12 | 465.00 1743.75 310000 
i TM i 
Programmable Oscillators FIPO™ Programmable (Blank) Oscillators 
CPPE9 Series PECL CPPV9 Series LVDS CPPHE7 Series CPPHV7 Series Digi-Key Price 
Pin Connection Pin Connection LVPCEL LVDS Description Part No. Each 
1 | OE - 1 ОЕ - Pin Connection Pin Connection 5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPFX-X7-A7BCNP-ND 5.81 
2 | Connect to Pin 3 2 | Connect to Pin З 1 | OE (CMOS) 1 | OE (CMOS) Full Size, +50ррт or +100ppm CPPLX1-A7BRNP-ND 5.43 
3 | Connect to Pin 2 3 | Connect to Pin 2 2| NC 2| NC Half Size, x50ppm or x100ppm CPPLX4-A7BRNP-ND 5.43 
4 | GND 4 | GND 3| GND з GND 3.2 x 5mm SMD, +50ррт or +100ppm CPPLX5-A7BRNP-ND 6.65 
5 | PECL + 5 |LVDS + 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPLX7-A7BRNP-ND 5.04 
6 | PECL- 6 [LVDS - 4 | ІМРЕСІ. + 4 | IVDS + Plastic SMD J-lead, +50ррт or + 100ppm CPPLX8-A7BRNP-ND 5.43 
7 | VDD Connect to Pin 8 7 | VDD Connect to Pin 8 5 | LVPECL - 5 | LVDS - Full Size, +25ppm CPPX1-A5BC-ND 5.43 
8 | VDD Connect to Pin 7 8 | VDD Connect to Pin 7 6 | VDD 6 | VDD Full Size, +50ppm or +100ррт CPPX1-A7BR-ND 4.73 
Half Size, x25ppm CPPX4-A5BC-ND 5.43 
i F Half Size, x50ppm or +100ppm CPPX4-A7BR-ND 4.73 
Fig.2 NEW! 5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPX7-A5BC-ND 5.04 
5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPX7-A7BR-ND 4.38 
Plastic SMD, +25ppm SMD CPPX8-ASBC-ND 5.43 
А Plastic SMD, +50ррт or +100ррт CPPX8-A7BR-ND 4.73 
ES " Digi-Key 
Volt-| Operating |Frequency Frequency Digi-Key * Price Each n 7 
Fig. age |Temperature| Tolerance Range Base Part No. 1 10 50 100 Beseription Part No- Price'Each 
CPPE9 Series — PECL 8 Pin PECL SMD, +50ppm or +100ppm CPPE9-ND 16.63 
TA +100ppm ПРИЕТА CPPE9LTB6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 6 Pin High Frequency PECL SMD, +25ppm CPPHE7-ND NEW: 52.50 
+50ppm CPPESLTBP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 6 Pin High Frequency LVDS SMD, +25ppm CPPHV7-ND NEW! 52.50 
Y 8 Pin LVDS SMD, +50ppm or +100ррт CPPV9-ND 16.63 
" ое | *100ppm CPPE9SLTA5B6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
1 | 33 [2096-7096] орт | 1MHz ~ 100MHz | CPPE9LTA5BP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
" сс] *100ppm CPPE9SLTA7B6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
-40*C - 85°С 1MHz - 100MHz 
+50ppm CPPE9SLTA7BP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 
ME СЕРЕ Sales tee MEM Programmers and Adaptor Sockets 
2 | 3.3 |-40°С ~ 85°C} +25ррт |150MHz ~ 700MHz| CPPHE7-A7BC-ND 78.75 67.50 49.50 45.00 Digi-Key Price 
NEW! CPPHV7 Series — LVDS NEW! Description Part No. Each 
2 | 3.3 |-40°C ~ 85°C] +25ррт |150MHz ~ 700MHz| CPPHV7-A7BC-ND 78.75 67.50 49.50 45.00 PC Based Programmer for FIPO Parts PG-3000-ND 489.00 
CPPV9 Series — LVDS Stand-Alone Programmer for FIPO parts PG2000P-ND 1560.00 
orc _ 70°с | *IOOppm | ум . 1оомн»х | CREV9LTBe-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 PC Based Programmer for FIPO and High Frequency PECL and LVDS Parts PG3100-ND NEW! 750.00 
+50ppm CPPV9LTBP-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 Socket for 8 Pin PECL and LVDS Parts (for use with PG-3000 and PG-3100) SC-3500-ND 51.30 
а ое | +100ppm CPPV9LTASB6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 Socket for 5mm х 3.2mm Oscillators (for use with PG-3000, PG3100, апа PG2000P SC-5320-ND 47.25 
1 SS [200 -70 0| s5oppm | 1МН2 = 100MHZ |CPPVOLTASBP-ND 2434 2138 1568 1425 Socket for 5mm x 7mm Ceramic 0 Ü tors (f ith PG-3000, PG3100, and mE SC2000-ND 47.38 
ocket for 5mm x 7mm Ceramic Oscillators (for use with PG- an - Š 
ч „| +100ррт CPPV9LTA7B6-ND 24.94 21.38 15.68 14.25 е р P Я В 
-40°С - 85°С +50ppm 1MHz - 100MHz CPPV9LTA7BP-ND 2494 2138 15.68 14.25 Socket for Style 8 Plastic Oscillators (for use with PG-3000, PG3100, and PG2000P) $C2500-ND 88.00 
Socket for 6 Pin High Frequency PECL and LVDS Parts (for use with PG-3100) SC4000-ND NEW! 112.50 


* Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired 


frequency. Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


848 (T053) 


For Programmer features and system requirements, please see appropriate data sheets on Digi-Key website. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


EPSON ELECTRONICS SG8002 Programmable Oscillators 


AM ERICA ING The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time programmable device. Programmable Oscillators 
, * provide the ability to pick а custom frequency in one of five different packages available in SMD and Thru-Hole styles. These five packages аге pin compatible 
with the Epson SG-615, SG-636, SG-51, SG-531 апа SG-710 Oscillators. Frequency ranges are available from 1Mhz to 125Mhz, in +100ppm and +50ррт 

frequency stability options and 3.3 or 5V power supply levels. 


Fig. 1 SG-710 Package (CA) Fig. 2 56-51 Package (DB) й Fig.3 SG-531 Package (DC) 
= Pin i 
pato. “27/0 ue Pin : Pin 
ғ | Connection |2, 19.8 — Connection ра 137 —= Connection 
м 4з 1 [ОЕ or ST и: OEorST| | ЕЛІ OE or ST 
5.0 2| GND Yon #7 GND - 6.6 GND 
+ { CS Out Top View Out E =s ESI Out 
Top View Vdd Vdd Я Тор View Vdd 
Fig. 4 SG-636 Package (JC) 5.8 = Ғі9. 5 SG-645 Package (JF) Fig.6 SG-615 Package (JA) з 406 1.52 
Ріп [m Pin Е Ріп 7} 
10.5 —+| k——— > Р 
UE Connection 10-36-4210 V Жаста Connection a „== СТ Connection 7 obs | 0.51--|-- 
OEorST й i ` ў яз 1[OEorST 3 | 865] #4 аз 1 [OE or ST "^ L508- 
.0| 
2 GND 4.6 2 GND 9.8 2 GND 
E #1 #2 #1 #2 оф 
3] Out т Fos | “Pls 3| Ou pod 3| Out = 
Top View 4| Vdd Y 508^ _ Top View 4| Vdd Е қ Тор View 4| Vdd 
Digi-Key ** Price Each Example Part Number: How to order: 
Fig. Base Part No. 1 10 50 100 SG-8002 ND #1 = Select Package. 
T SGR-8002 = ] - #2 = Select Function. 
1 SG-8002CA-LILILI-ND: 6.25 5.36 3.93 3.57 #3 = Select Power Supply Duty Level. 
2 SG-8002DB-000-ND 5.15 441 324 2.94 #4 = Select Frequency Stability and Operating 
3 SG-8002DC-000-ND 5.15 4.41 3.24 2.94 Temperature. 
4 SG-8002JC-000-ND 5.88 5.04 3.70 3.36 Call Digi-Key with your Base Part Number and an 
Operator will enter your desired frequency. 
5 SG-8002JF-O000-ND 5.25 4.50 3.30 3.00 #1 #2 #3 #4 
6 SG-8002JA-O00-ND 5.78 495 363 3.30 Package Function Power Supply Frequency Operating Available 
JA SG-615 Duty Level Stability Temperature Frequency Range 
NEW! Lead Free/RoHS Compliant NEW! P | Output Enable B | =50ppm 
JC 50-636 5 Standby -20*C - 70°С 1.00MHz - 125.00MHz 
2]  SGR-8002DB-000-ND 515 441 324 294 | [рві SG-51 Н | 5.0v,CMOS | C | +100ррт 
з |  SGR-8002DC-000-ND 515 441 324 2.94 | |DC| 56-531 "t 2100001 204028542 | ROOM: 59. 00M FI 
+50ррт ^ ^ 
4|  SGR-8002JC-OO00-ND 5.8 504 270 3.6 СА| 50-710 T BOTH C | zi00ppm -20°С - 70°С 1.00MHz - 125.00MHz 
JF SG-645 bi 
5| SGR-8002JF-O00-ND 525 4.50 330 3.00 М} | =100ppm | -40°C - 8556 | 1.00MHz-55.00MHz 
6 SGR-8002JA-O100-ND 5.78 4.95 3.63 3.30 Parts coming from Digi-Key are marked with B +50ррт -20°С - 70°С 1.00MHz - 125.00MHz 
Manufacture Date Lot Code only. Fully marked с 3.3V, CMOS с +100ppm 
*Lead Free/RoHS Compliant parts are available as a non-catalog order. Mt £100ppm -40°C ~ 85°С 1.00MHz - 125.00MHz 
One Time Programmable parts are non-cancel- 
**For Complete Base Part Number, substitute the corresponding letter for O. able, non-returnable! t Not available in JC Package 


SG-3030JC Crystal Oscillator 


Specifications: 

* Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Interface Power Supply Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°С * Frequency Tolerance: +5/-23ppm * Supply Current: 24A Max. • Duty Cycle: 45% ~ 55% • Start- 
up Time: 3s * Output Load CMOS: 15pF Max. * Rise Time CMOS: 200ns Max. * Fall Time CMOS: 200ns Max. 


T 


4.6 
| D Cut Tape T&R 
= £t Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
13— p= (kHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
Recommended 
Soldering Pattern 32.768 SE3618CT-ND 3.12. 2.67 2.23| SE3618TR-ND 371.58 | SG-3030JC 32.7680KB3 
Specifications: Spread Spectrum Specifications 
* Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: -20°С ~ 70°C Center Code | C10P | C15P | C20P Frequency Digi-Key Price Each Epson 
* Storage Temperature: -40°С - 125°С * Supply Current: 30mA Spread % +1.0% +1.5% | :2.0% (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
* Duty Cycle: 45% - 55% * Start-up Time: 10ms * Output Voltage: г ы - 
-0.4V (МОН); .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time Down Code |D15P = == 16.6667 SE1915-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C10P 16.6667МС 
H ii Я 9 - — = 

CMOS: 2.7ns “ Fall Time CMOS: 2.7ns Spread % |-15% 25.0000 | SE1916-ND 6.69 573 4.40 | SG-9001CA C10P 25.0000MC 


25.0000 SE1917-ND 669 573 4.40 | SG-9001CA C20P 25.0000МС 
33.3333 SE1918-ND 6.69 573 4.40 | SG-9001CA C15P 33.3333MC 
33.3333 SE1919-ND 669 573 4.40 | SG-9001CA D15P 33.3333MC 
40.0000 SE1920-ND 6.69 573 4.40 | SG-9001CA C20P 40.0000MC 
50.0000 SE1921-ND 6.69 573 4.40 | SG-9001CA D15P 50.0000МС 
50.0000 SE1922-ND 6.69 573 440 | SG-9001CA C20P 50.0000MC 
* SSON Terminal should 66.6667 SE1923-ND 6.60 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 66.6667MC 

be kept open or GND. 66.6667 SE1924-ND 6.60 573 440 | SG-9001CA D15P 66.6667MC 


Specifications: 


* Supply Voltage: 5V +.25V * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
* Frequency Tolerance: +25ррт * Supply Current: 10mA Maximum * Duty Ф CMOS Level (VDD/2): 40% 


Pin . - 60% * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time CMOS: 8ns Maximum * Fall Time CMOS: 8ns Maximum 
Connection * Start-up Time: 4ms Maximum 
1 Ts 
2 Gnd Cut Tape T&R 
3 Out Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 
4 (MHz) Part No. 1 10 50 | Part Мо. 1,000 |Part No. 


Vdd 


0.51-1= | Recommended 
508 ` Soldering Pattern 


1.544 |SE2861CT-ND 10.15 8.70 7.25 | SE2861TR-ND 4830.00 | HG-1012JA 1.5440M-BX0 
16.384 |SE2864CT-ND 10.15 8.70 7.25 | SE2864TR-ND 4830.00 | HG-1012JA 16.3840M-BXO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 849 


EPSON ELECTRONICS : i 
AMERICA. INC. EG2001CA Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 


* Supply Voltage: 3.3V +.3\/ • Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 100°C • Supply Cur- 
14 
T |5--5,08-- 4-10 at rent: 50mA Maximum * Start-up Time: 10ms Maximum • Rise Time CMOS: 2ns Maximum * Fall Time CMOS: 2ns Maxi- 
39 #3 mum * Frequency Stability: +100ppm, 0°C ~ 70°C • Duty Cycle: 45%-55% Ф 1/2 VDD * Output Load: 25pF Maximum 
Í Pin Connection 
EST m f L1] OE | Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | Epson 
Б -5.08-4 2 SND (MHz) | Part Мо. 1 10 50 100 | PartNo. Size | Pricing | Part No. 
Recommended 4 Маа 106.25 | SE1008CT-ND 13.00 11.70 10.40 9.10) SE1008TR-ND |1,000| 8330.00 | EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 
Soldering Patt 125.00 | 5Е10090Т-М) 14.38 12.94 11.50 10.07 | SE1009TR-ND |1,000| 9170.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 
pidenng.r sem 133.00 | SE1007CT-ND 19.25 16.50 13.75 12.38 | SE1007TR-ND | 250 | 2292.50 | EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 


ЕС2101СА Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 

* Supply Voltage: 3.3V +.15\/ * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C • Storage Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply 
H H H ЗЕ Current: 60mA Maximum * Start-up Time: 10ms Maximum * Frequency Tolerance: +100ppm * Duty Cycle: 45% - 55% 
| 5.08 I * Rise Time: 600ps Maximum * Fall Time: 600ps Maximum * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 5ps Maximum * Output Load: 
500. * Output Disable Current: 25mA Maximum 


OE Cut Tape T&R 
NC Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 


T "n " 
3.9 š y Pin Connection 
+ 


57554 GND (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part №. 250 Part No. 
2-54] 5.08 SE | OUT 125.0000 | SE3610CT-ND 38.15 3270 27.25 24.53 | SE3610TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 
— 5.08 — 70 — 155.5200 | SES611CT-ND 38.15 3270 27.25 24.53 | SE3611TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 
E OUT 156.2500 | SE3612CT-ND 42.35 36.30 30.25 27.23 | SE3612TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 
Recommended Soldering Pattern Vcc 159.3750 | SE3613CT-ND 4235 36.30 30.25 27.23 | SE3613TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 
161.1328 | SE3614CT-ND 4235 36.30 30.25 27.23 | SE3614TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 161.1328M-PCHL3 
250.0000 | SE3615CT-ND 42.35 3630 3025 27.23 | SE3615TR-ND 5042.49 | EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 


ЕС2121СА Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 

* Supply Voltage: 2.5V +.125V * Operating Temperature: 0°C - 70°C * Storage Temperature: -40°C - 100%С * Supply 
5.08 | Current: 80mA Maximum * Start-up Time: 10ms Maximum * Frequency Tolerance: +100ppm * Duty Cycle: 40% - 60% 
* Rise Time: 400ps * Fall Time: 400ps * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 5ps Maximum * Output Load: 500 


| 
Pin Connection 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part №. 250 Part No. 


125.00 SE3616CT-ND 46.20 39.60 33.00 29.70 SE3616TR-ND 5500.01 | EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 
156.25 SE3617CT-ND 49.35 42.30 35.25 31.73 SE3617TR-ND 5875.01 | EG-2121CA 156.2500M-PHPAL3 


2 

REN | 4 
pss 5.08 = 08: 5 
Я 6 


Recommended Soldering Pattern 


1 Е Digi-K Cut Tape Price Each Digi-K Tape and Reel E 
50615 Series Surface Mount iE ЖУ ERE C Ee CERE а 
SG-615P (CMOS, TTL compatible type) 
Quartz Crystal Oscillators 1.54400 | SE2217CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2217TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 1.5440MCO 


1.84320 | SE2201CT-ND 3.50 3.00 2.50 225 SE2201TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 1.8432MCO 
2.00000 | SE2202CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2202TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 2.0000MCO 
2.04800 | SE2218CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2218TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 2.0480MCO 
2.45760 | SE2203CT-ND 3.50 300 2.50 2.25) SE2203TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 2.4576MCO 
3.07200 | SE2219CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2219TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 3.0720MCO 
3.57900 | SE2222CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2222TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 3.579545MCO 
3.68640 | SE2204CT-ND 3.50 300 2.50 2.25 SE2204TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 3.6864MCO 


4.00000 | SE2205CT-ND 3.50 300 2.50 2.25 SE2205TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 4.0000MCO 
1 14. аб 5.00000 | SE2224CT-ND 3.50 300 2.50 2.25) SE2224TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 5.0000MCO 
I 6.00000 | SE2207CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2207TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 6.0000MCO 
6.14400 | SE2226CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2226TR-ND | 1,000 | 1670.00 | 56-615Р 6.1440MCO 
7.37200 | SE2227CT-ND 3.50 300 2.50 2.25) SE2227TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 7.3728MCO 
8.19200 | SE2228CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2228TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 8.1920MCO 


Pin Connection 


OE or ST 9.83000 | SE2229CT-ND 350 300 250 2.25  SE2229TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 9.8300MCO 

GND 10.00000 | SE2209CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 SE2209TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 10.0000MCO 

881—753 Out 11.05900 | SE2232CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25! SE2232TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 11.0592MCO 

| Vdd 12.00000 | SE2210CT-ND 3.50 300 250 2.25 SE2210TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 12.0000MCO 
Recommended 12.28800 | SE2233CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2233TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 12.2880МС0 
Soldering Pattern 14.31818 | SE2211CT-ND 350 300 250 2.25 SE2211TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 14.31818MCO 


14.74560 | SE3619CT-ND 3.50 300 2.50 2.25 | SE3619TR-ND 250 417.50 | SG-615P 14.7456MC3 
16.00000 | SE2212CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2212TR-ND | 1,000 | 1670.00 | $6-615Р 16.0000MCO 


Specifications: SG-615P |SG-615PTJ| SG-615PH |SG-615PCV | SG-615PCG 18.43200 SE2213CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2213TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 18.4320MCO 
18.86900 | SE2238CT-ND 3.50 300 2.50 2.25) SE2238TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 18.8696MCO 
Max. Supply Voltage -3У - 7 -5У-7у 19.66000 | SE2239CT-ND 3.50 300 2.50 2.25 | SE2239TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 19.6608MCO 
Operating Voltage 5V+.5V эту - 55V | 27V - 3.6V 20.00000 | SE2214CT-ND 350 3.00 250 225| SE2214TR-ND | 1000 | 1670.00 | SG-615P 20.0000МС0 
20.48000 | SE2240CT-ND 3.50 300 2.50 2.25) SE2240TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 20.4800MCO 
Storage Temperature -55°С - 125°С 22.11800 | SE2241CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25) SE2241TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 22.1184MC0 


24.00000 | SE2215CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2215TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 24.0000MCO 


Operating Temperature ные 10°C ~ 70°С |-40°C ~ 85°C| | 5500000 | SE3620CT-ND 389 333 278 250| SE3620TR-ND | 250 | 46250 | 56-615 25.0000MB3 
Frequency Stability Parts ending in MB +50ррт, MC +100ррт 25.00000 | SE2242CT-ND 350 3.00 250 2.25 | SE2242TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 25.0000М00 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Мах. 50mA Max. | 12mA Max. SG-615PCG (CMOS compatible type) 


25.00000 | SE3621CT-ND 3.50 3.00 2.50 225| SE3621TR-ND | 250 463.43 | SG-615PCG 25.0000MB3 
Output Disable Current | 12mA Max. | 28mA Max. | 20mA Max. | 27mA Max. | 10mA Max. SG-615PCV (CMOS compatible type) 
50.00000 | SE3503CT-ND 5.25 438 310 280| — — | SG-615PCV 50.000М00 
75.00000 | SE3511CT-ND 5.85 4.88 340 3.10] SE3511TR-ND | 1,000 | 2550.00 | SG-615PCV 75.000MCO 
Duty 90.00000 | SE3513CT-ND 5.85 4.88 340 3.10) — — | SG-615PCV 90.000М00 
ТЕРЕН - 96 ~ 60% | 35% - 60% | 45% - 55% 106.25000 | SE3515CT-ND 6.45 538 385 345| SE3515TR-ND | 1,000 | 2900.00 | SG-615PCV 106.250MCO 
CMOS 40% - 60% 40% - 60% | 35% - 60% | 45% - 55% 56-615РН (CMOS compatible type) 
TTL 45% - 55% = 32.00000 | SE2337CT-ND 3.50 300 2.50 225 SE2337TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 32.0000М00 
Output Voltage 33.00000 | SE2339CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2339TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 33.0000MCO 
33.33300 | SE2340CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2340TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 33.3333MCO 
VOH Ус 4V Min. | 2.4V Min. | V5,-.4VMin.| М,,-0.5У | У,,-4УМіп. 36.00000 | SE2341CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25} SE2341TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 36.0000MCO 
40.00000 | SE2343CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25 | SE2343TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 40.0000М00 


Oscillation Start-up Time | 4ms Мах. 10ms Max. 12ms Max. 


voL AV Max: 44.90000 | SE2344CT-ND 3.50 300 250 225| SE2344TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 44.9000MCO 
Output Enable / Disable Input Volt. 48.00000 | SE2345CT-ND 350 300 250 225 SE2345TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PH 48.0000МС0 

| - - n E 5000000 | SE2346CT-ND — 3.50 200 250 225  SE2346TR-ND | 1,000 | 1670.00 | 56-615РН 50.0000МС0 

УІН 2VMin. | 35УМіп.| 2VMin. | 7VMin. | 70%V,,Min. 55.00000 | SE2347CT-ND 350 3.00 250 225] SE2347TR-ND | 1,000 | 1670.00 | 56-615РН 55.0000MCO 
VIL ВУ Мах. | 1.5VMax. | .8VMax. | 2VMax. 20%V,„Max. | 6666600 | SE2352CT-ND 364 312 260 234 SE2352TR-ND | 1,000 | 1850.00 | SG-615PH 66.6660MCO 


SG-615PTJ (TTL compatible type) 
27.00000 | SE2326CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25| SE2326TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PTJ 27.0000МС0 


Output Fall Time 


CMOS 8ns Max. - 7ns Max. Апе Max. 30.00000 | SE2330CT-ND 3.50 3.00 250 225] SE2330TR-ND | 1,000 | 1670.00 | SG-615PTJ 30.0000МС0 
40.00000 | SE3622CT-ND 3.50 3.00 2.50 2.25  SE3622TR-ND | 250 | 417.50 | SG-615PTJ 40.0000MC3 
TTL 8ns Max. | 5ns Max. = 50.00000 | SES608CT-ND 350 3.00 250 225| SE3608TR-ND | 250 | 417.50 | SG-615PTJ 50.0000MC3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
850 (ross) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


EPSON ELECTRONICS 
AMERICA. INC. 


CMOS/TTL Oscillators 


Features: 

* High reliability by cylinder type AT Crystal 

* Automatic mountable 

* Lower current consumption by C-MOS IC 

* TTL-10 output load by using C-MOS IC 

* DIP 14-pin plastic package compatible with metal package oscillator 

* DIP 8-pin plastic package compatible with half size metal package oscillator 


SG-51P, SG-531P, SG-51PH 

Specifications: • Operating Voltage: 5.0 +0.5\/ * Operating Tem- 
perature Range: -10°С - 70°С * Frequency Stability: =100ррт 
* Current Consumption: 25mA Max. Typ. * Output Voltage: (VDD) 
-0.4V Min., (IOH) -400mA; 0.4V Max., (IOL) 16mA * Input Voltage: 
(МІН) 2.0V Min., (ОН) 1mA (VIH = VDD); (VIL) 0.8V Max., (IIL) -100рА 
(VIL = GND) * Output Rise Time: 8ns Max., 4ns Typ. * Output Fall 
Time: 8ns Max., 5ns Typ. * Oscillation Time: 4ms Max., 0.3ms 


SG-531PTJ, SG-51PTJ 

Specifications: • Operating Voltage: 5.0 +0.5V * Operating Temp. 
Range: 10°C ~ 70°С * Frequency Stability: +100ррт * Current 
Consumption: 25mA (32MHz) without load typ. * Output Voltage: 


(VDD) -0.4V Min., (ОН) -400 mA; 0.4V Max., (IOL) 16mA • Input 
Voltage: (VIH) 3.5V Min., (ІН) іта (VIH = VDD); (VIL) 1.5V Max., 
(ІШ) 100A (VIL = GND) е Output Rise Time: 10ns Max., 5ns Тур. 
* Output Fall Time: 8ns Max., 3ns Typ. * Oscillation Time: 10ms 
Max., 5ms Typ. 


SG-531PH 

Specifications: * Operating Voltage: 5.0 +0.5\/ * Operating Temp. 
Range: -10°C ~ 70°C • Frequency Stability: +100ppm * Current 
Consumption: 32mA Max. Typ. * Output Voltage: (VDD) -0.37V Min., 
(IOH) -4mA; 0.37V Max., (IOL) 4mA * Output Rise Time: 7ns Max., 
3.5ns Typ. * Output Fall Time: 7ns Max., 3.5ns Typ. * Oscillation 
Time: 10ms Max., 3ms Typ. 


Half Size Full Size 
SG-531P, PH, PTJ SG-51P, PH, PTJ 
Pin Connection 90-105% Pin Connection 
1 OE OE 
4 GND 
5 Out 
8 Vdd 
Frequency | Digi-Key Pricing Epson Frequency | Digi-Key Pricing Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. Series (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Half Size Full Size 
1.544000 | SE1216-ND 2.94 24.50 8526 154.84 | SG-531P 1.5440МС 1.544000 | SE1716-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 1.5440МС 
1.843200 | SE1201-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 1.8432МС 1.843200 | SE1701-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 1.8432МС 
2.000000 | SE1217-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 2.0000МС 2.000000 | SE1717-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51P 2.0000МС 
2.048000 | SE1218-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 2.0480МС 2.048000 | SE1718-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 2.0480МС 
2.457600 | SE1202-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 2.4576MC 3.072000 | SE1719-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 3.0720МС 
3.072000 | SE1219-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 3.0720MC 3.088000 | SE1720-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 3.0880МС 
3.088000 | SE1220-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 3.0880МС 3.276800 | SE1721-ND 2.94 24.50 85.26 154.84] SG-51P 3.2768МС 
3.276800 | SE1221-ND 2.94 24.50 8526 154.84| SG-531P 3.2768MC 3.579545 | SE1722-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 3.579545MC 
3.579545 | SE1222-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 3.579545MC 3.686400 | SE1723-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 3.6864MC 
3.686000 | SE1223-ND 2.94 24.50 8526 154.84 | SG-531P 3.6864MC 4.000000 | SE1703-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 4.0000MC 
4.000000 | SE1203-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 4.0000MC 4.096000 | SE1724-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51P 4.0960МС 
4.096000 | SE1224-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 4.0960МС 5. ЕЕЕ 5. А25 er 5. 2. 
4.915200 | SE1204-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 4.9152MC š š : : : : -51P 5. 
5.000000 | SE1205-ND 2.94 2450 85.26 154.84 | SG-531P 5.0000MC 2774 а 3% si. 2. EXER 4. 
5.068800 | SE1225-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 5.0688MC 5 i s : : ы -БІР 6. 
6.000000 | SE1206-:ND 294 2450 8526 15484 SG-531P 6.0000MC 6.144800 | SE1726-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 6.1448МС 
6.144000 БЕГЕН 294 2450 8526 15484 | SQ-531P 6.1440MC 7.872800 | SE1727-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 7.3728МС 
7372800 [EE P 254 2450 8526 15484 | SG-531P 7.3728MC 8.000000 | SE1707-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 8.0000МС 
SG.sgip | 8000000 | SE1207-ND 294 2450 8526 154.84 SG-531P 8.0000MC 4. s 2. а 22 2. и. 
CMOS/TTL | 8.192000 | SE1228-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-531P 8.1920MC SG-51P : : : š : - 
with Output | 9.830400 | SE1229-ND 2.94 24.50 8526 15484| SG-531P 9.8304MC CMOS/TTL | 10.000000 | SE1708-ND 294 2450 8526 154.84 SG-51P 10.0000MC 
Enable | 40.000000 [ERM 294 2450 8526 15484 SC.531P 10.0000MC with Output 10.240000 | SE1730-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 10.2400MC 
10240000 ОЕШ 294 2450 8526 15484 | SG-531P 10.2400MC 11.000000 | SE1731-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 11.0000MC 
11000000 ESSET 204 2450 8526 15484 SG531P 11.0000MC 11.059200 | SE1732-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 11.0592MC 
11.059200 | SE1232-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-531P 11.0592МС 12:200200 ЕГЕТ 204 24.50 5526 15454 52-51Р оомо 
12.000000 аа 294 2450 8526 15484 | SG-531P 12.0000М0 14.318180 Село 2.94 мы = ms а Тарас 
12288000 аа 2.94 2450 8526 154.84 SO-591P 12.2880MC 14.745600 | SE1734-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 14.7456MC 
14:318180 POEA GUDE 2.94 2450 8526 15484 SG-531P 14.31818MC 15.000000 | SE1735-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 15.0000MC 
14745600 аа 294 2450 8526 154.84 50-551Р 14.7459М0 16.000000 | SE1711-ND 2.4 24.50 85.26 154.84 SG-51P 16.0000MC 
15.000000 ШШШ 294 2450 8526 15484 50-531Р 15.0000MC 16.257000 | SE1736-ND 2.94 24.50 8526 154.84 SG-51P 16.2570МС 
16257000 БЫ 254 2450 8526 154.84 | SG-531P 16.2570МС 18.000000 | SE1737-ND 294 2450 85.26 154.84| SG-51P 18.0000MC 
18000000 Ша 291 2450 8526 154.84 SG-531P 18.0000MC 18.482000 | SE1738-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 18.4320МС 
18432000 аа 254 2450 8526 15484 SG-SSIP 18.4320MC 18.869000 | SE1739-ND 294 24.50 8526 154.84| SG-51P 18.8690МС 
18.869600 | SEi239-ND 2.94 24.50 8526 154.84 | SG-531P 18.8696MC 19.660800 | SE1740-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 19.6608MC 
19.660800 ЕБЕ 2.04 2450 8526 154.84  SG-531P 19.6608MC 20.000000 | SE1712-ND 2.92 24.50 8526 154.84 | SG-51P 20.0000МС 
20.480000 | SE1241-ND 2.94 2450 85.26 154.84 SG-531P 20.4800MC 20.480000 | SE1741-ND 2.94 2450 85.26 154.84 | SG-51P 20.4800MC 
22.118400 [SEISA NDE] 2.94 2450 85.26 154.84 SG-531P 22.1184MC 22.118000 | SE1742-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 22.1184MC 
24000000 аа 294 2450 8526 154.84 SG-531P 24.0000МС 24.000000 | SE1713-ND 2.94 2450 85.26 154.84 | SG-51P 24.0000MC 
25.175000 [OEI IS 294 24.50 8526 154.84 SG-531P 25.1750МС 24.876000 | SE1743-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51P 24.5760МС 
25.576000 MSEIPAS:NDEE 294 2450 85.26 154.84 56-531Р 25.5760MC 25.000000 | SE1714-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51P 25.0000MC 
32.000000 | SE1111-ND 2.94 2450 85.26 154.84 | SG-531PH 32.0000MC 25.175000 | SE1715-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51P 25.1750МС 
32.514000 | SETTI2-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 32.5140МС 32.768000 | SE1902-ND 2.4 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 32.7680MC 
32.768000 | SE1113-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 32.7680МС 33.000000 | SE1903-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 33.0000МС 
33.000000 | SE1114-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 33.0000MC 33.333000 | 5Е1904-40 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 33.3330МС 
33.333000 | SE1115-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 33.3330MC 36.000000 | SE1905-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 36.0000MC 
5с-5зірН | 96.000000 | SE1116-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 36.0000МС ва-зірн | 98.000000 | SE1906-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 38.0000МС 
CMOS 38.000000 | 5Е1117-40 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 38.0000МС CMOS/TTL | 42.000000 | SE1908-ND 2.94 24.50 85.26 154.84| SG-51PH 42.0000MC 
with Output | 42.000000 | SE1119-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 42.0000MC with Output | 44.900000 | SE1909-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 44.9000МС 
Enable | 44 900000 | SE1120-ND 294 24.50 85.26 154.84  SG-531PH 44.9000MC Enable | 46.000000 | SE1910-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 46.0000МС 
48.000000 | SE1122-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PH 48.0000МС 48.000000 | SE1911-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 48.0000МС 
64.000000 | SE1126-ND 3.09 25.75 89.88 162.27 | SG-531PH 64.0000МС 50.000000 | SE1912-ND 2.04 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 50.0000MC 
65.000000 | SE1127-ND 3.09 2575 89.88 162.27 | SG-531PH 65.0000МС 55.000000 | SE1913-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-51PH 55.0000MC 
66.000000 | SE1128-ND 3.09 2575 89.88 162.27 | SG-531PH 66.0000МС 60.000000 | SE1914-ND 3.09 25.75 89.88 162.27 | SG-51PH 60.0000MC 
66.666700 ШЕШ D 3.09 2575 8988 16227 SC-531PH 66.6667MC 28.000000 | SE1806-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 28.0000MC 
27.000000 | SE1817-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 27.0000MC 28.322000 | SE1807-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 28.3220MC 
28.000000 | SE1818-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 28.0000МС 28.636360 | SE1808-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 28.63636MC 
28.822000 | SE1819-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 28.3220МС SG-54PTJ | 29.491200 | SET809-ND 2.94 24.50 8526 154.84| SG-51PTJ 29.4912MC 
28.636360 | SE1820-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 28.63636МС TTL 30.000000 | SE1810-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51PTJ 30.0000MC 
SG-531PTJ | 29.491000 | SE1821-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 29.4910MC with Output | 32.000000 | SE1811-ND 2.04 24.50 8526 154.84| SG-51PTJ 32.0000MC 
йй OUR 30.000000 | 5Е1822-40 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 30.0000MC Enable | 32768000 | SE1813-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 SG-51PTJ 32.7680MC 
Enable 32.514000 | SE1824-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 32.5140MC 33.000000 | SE1814-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 33.0000MC 
32.768000 | SE1825-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 32.7680MC 33.333300 | SE1815-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 33.3333MC 
33.000000 | SE1826-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-531PTJ 33.0000MC 36.000000 | SE1816-ND 2.94 24.50 85.26 154.84 | SG-51PTJ 36.0000MC 
33.333300 СБа 295 245018526 19184 аўра A462-ND Aries Electronics Inc., Full Size, 4-Pin Oscillator Sockets $.60/1 $12.50/25 $40.48/100 
36.000000 | SET826-ND 294 24.50 85.26 154.84 | SG-581PTJ 36.0000MC | A463-ND Aries Electronics Inc., Half Size, 4. pin Oscillator Sockets ..... $.60/1 $12.50/25 $40.48/100 
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EPSON ELECTRONICS SG636PCE Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


AMERICA, INC. Cut Tape тан 
Егедиепсу Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Epson 
Specifications: (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
+ Supply Voltage: 3.3V +.3V 2.4576 SE2801CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2801TR-ND 2080.00 SG-636PCE 2.4576MCO 
+ Operating Temperature: -20°С - 70°C 3.6864 SE2806CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2806TR-ND 2080.00 SG-636PCE 3.6864MCO 
* Storage Temperature: -55°C - 100°C 4.0000 SE2807CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2807TR-ND 2080.00 SG-636PCE 4.0000MCO 
* Frequency Tolerance: +100ppm 5.0000 SE2810CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2810TR-ND 2080.00 SG-636PCE 5.0000МС0 
* Supply Current: 9mA 6.0000 SE2812CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2812TR-ND 2080.00 SG-636PCE 6.0000МС0 
* Disable Current: 5mA 8.0000 SE2815CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2815TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.0000MCO 
* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% - 55% 8.1920 SE2816CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2816TR-ND 2080.00 SG-636PCE 8.1920MCO 
* Fall Time CMOS: 5ns Maximum 10.0000 SE2818CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2818TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.0000MCO 
* Rise Time CMOS: 5ns Maximum 10.2400 SE2819CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2819TR-ND 2080.00 SG-636PCE 10.2400МС0 
* Start-up Time: 4ms Maximum 12.0000 SE2822CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2822TR-ND 2080.00 | SG-636PCE 12.0000MCO 
14.7456 SE2825CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2825TR-ND 2080.00 SG-636PCE 14.7456MCO 
15.0000 SE2826CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2826TR-ND 2080.00 SG-636PCE 15.0000MCO 
16.0000 SE2827CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2827TR-ND 2080.00 SG-636PCE 16.0000MCO 
18.4320 SE2830CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2830TR-ND 2080.00 SG-636PCE 18.4320MCO 
20.0000 SE2833CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2833TR-ND 2080.00 SG-636PCE 20.0000MCO 
24.0000 SE2836CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2836TR-ND 2080.00 SG-636PCE 24.0000MC0 
25.0000 SE2837CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2837TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.0000MC0 
25.1750 SE2838CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2838TR-ND 2080.00 SG-636PCE 25.1750MC0 
27.0000 SE2839CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2839TR-ND 2080.00 SG-636PCE 27.0000MC0 
29.4912 SE2842CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2842TR-ND 2080.00 SG-636PCE 29.4912MC0 
30.0000 SE2843CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2843TR-ND 2080.00 SG-636PCE 30.0000MC0 
Pin Connection 32.0000 SE2844CT-ND 4.38 37.50 156.25 28125 | SE2844TR-ND 2080.00 SG-636PCE 32.0000MC0 
1 OE 33.0000 SE2847CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2847TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.0000MC0 
2 GND 33.3333 SE2848CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2848TR-ND 2080.00 SG-636PCE 33.3333MC0 
3 Out 36.0000 SE2849CT-ND 4.38 37.50 156.25 281.25 | SE2849TR-ND 2080.00 SG-636PCE 36.0000MC0 
4 Vdd 38.0000 SE2850CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2850TR-ND 2080.00 SG-636PCE 38.0000MCO 
40.0000 SE2851CT-ND 4.88 37.50 156.25 281.25 | SE2851TR-ND 2080.00 SG-636PCE 40.0000MCO 
SG636PCV Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 
Pin Connection Specifications: 
12 1 ОЕ * Supply Voltage: 3.3V +.3V * Disable Current: 5mA 
054; og- 7005; 2 GND * Operating Temperature: -10°C - 70°С * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% - 55% 
* Storage Temperature: -55°С - 100°С * Fall Time CMOS: 5ns Maximum 
E =) 3 Out * Frequency Tolerance: +100ppm * Rise Time CMOS: 5ns Maximum 
15е k 4 Vdd * Supply Current: 9mA * Start-up Time: 4ms Maximum 
Cut Tape 
Frequency Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
55.000 SE2855CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 SG-636PCV 55.000MCO 


SG636PTF Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


" " Specifications: 
Pin Connection 
1 OE * Supply Voltage: 5V +.5V * Disable Current: 10mA 
* Operating Temperature: -20°С - 70°С * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% - 60% 
2 GND * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C * Fall Time CMOS: 7ns Maximum 
3 Out * Frequency Tolerance: +100ppm * Rise Time CMOS: 7ns Maximum 
4 Vdd * Supply Current: 17mA * Start-up Time: 4ms Maximum 
Cut Tape T&R 
Frequency Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 250 Part No. 
25.000 SE3623CT-ND 3.50 30.00 125.00 225.00 SE3623TR-ND 417.50 SG-636PTF 25.0000MC3 
40.000 SE3624CT-ND 3.50 30.00 125.00 225.00 SE3624TR-ND 417.50 SG-636PTF 40.0000MC3 


Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO) VG-1011JA Series 


Specifications: 

* Frequency Adjustment Range: +75ppm 

* Frequency Control Sensitivity: 2.5, +2.0V, +10% 
* Supply Voltage: 5V +.5V 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


* Supply Current: 13mA 

* Output Voltage: .4V (VOL) 

* Output Current: -0.8mA IOH; .8mA IOL 

* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% - 60% 
* Control Voltage: 4.5V ~ 5.5V 


Features: 

* Reflowable and high density « SMD mounting 
* Using the heat-resisting type AT cut quartz 
crystal allows almost the same temperature 
soldering as universal SMD IC * Using C-MOS 


IC allows low current consumption and assures  * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Fall Time: 8ns 
high reliability * Frequency Tolerance: +20ррт * Rise Time: 8ns 
Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Epson 
Pin Connection (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
vc 16.384 SE3603CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 | SE3603TR-ND 7600.00 | VG-1011JA 16.3840MAVKO 
GND 
Out 19.200 SE3605CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 | SE3605TR-ND 7600.00 | VG-1011JA 19.2000MAVKO 
Vdd 
27.000 SE3607CT-ND 15.96 136.80 570.00 1026.00 | — — | VG-1011JA 27.0000MAVKO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


852 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


EPSON ELECTRONICS Quartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder 
AM E RICA, INC. CA-301 Series Specifications: е Operating Temperature: -20°C ~ 70°C “гіме Level: 2mW Мах. * Rec- 


ommended Level: 104W ~ 100р0УУ Typ. * Frequency Tolerance (Standard): +30ppm * Load Capacitance: 
Quartz Crystals - C-Type, Cylinder 


18pF * Series Resistance: See table 


Р ҚҰЗЫ Я i Frequency MHz| Series B 
C-Type Series Specifications: • Nominal Frequency: 32.768KHz * Operating Temperature: -10°С Over | Under | Resistance Mode D2 
~ 60*C • Drive Level: 1.0uW Max. * Frequency Tolerance (Standard): x20ppm * Load Capacitance: = 
(SE3201, SE3202, SE3203) 12.5pf, (SE3204) Әрі, (SE3205) брі * Series Resistance: C-001R = 35КО Мах. 4.0 5.5 150 0 Max. DIZ 
(18КО Typ.); C-002RX and C-004R = 50КО Max. (30КО Typ.); апа C-005R = 50KQ Max. (37КО Typ.) 5.5 60 | 1000 Мах. 
- 6.0 | 100 | 800 Мах. LL 
B Model |11 Мах. | 12 Міп. | 01 Мах. | D2 |В 100 120 60 0 Max. Fundamental 
Й! [p | C-001R 8.0 9.0 03.1 20.3 |1.1 120 | 160 | 500 Мах. ara 
D1 ша C-002RX | 6.0 4.0 020 | 00.2 [06 160 | 300 | 400 Max. Model Мах. | Min. Мах. | D2 | B 
C-004R 5.0 4.0 01.5 00.18 [0.5 26.0 36.0 100 © Max. Under 5.3MHz 9.3 9.5 | 03.1 | 00.3 | 1.1 
и coon | 46 | 40 | 212 | 2045 [оз 360 | 640 | воо Max |2'10%19е Over5.5 MHz | вэ | 95 |o3.1 | 003 | 11 
"m "s Frequency Pricing Epson 
k ре 5?) 1 10 FASES) 100 1,000 zo Maz) и ПО Zy СЭ... 000 Кано: 
НЕ as ТЕ И ТЯ Ч ЕТТІ 4.000000 | SE3404-ND 243 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.0000М-С 
SE3202-ND 27 225 771 1414 11571 | C-002RX 32.7680K-A 4.194304 | SE3405-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.194304M-C 
32.768 SE3205-ND 27 225 тлі 1444 115.71 | C-002RX 32.7680К-Е 4.433619 | SE3406-ND 243 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.433619М-С 
SES203-ND 1.38 11.50 4100 74.00 620.00 C-004R 32.7680K-A 4.915200 | SE3407-ND 243 17.75 62.55 112.70 935.40 | CA-301 4.9152М-С 
SE3204-ND 5.64 47.00 166.50 300.00 2500.01 | C-005R 32.7680К-АС 5.500000 МЕТІН "6^ 800. P790. -50.87 42607 :GA:301:55000M C 
6.000000 | SE3409-ND 96 8.00 2790 50.87 426.67 | CA-301 6.000M-C 
" 6.144000 | SE3410-ND 96 800 27.90 50.87 426.67 | CA-301 6.1440M-C 
Quartz Crystals = C-2-Type, Cylinder 6.757000 | SE3411-ND — 96 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 6.7570M-C 
C-2 Series Specifications: 7.200000 | SE3412-ND 96 8.00 27.0 50.87 426.67 | CA-301 7.200M-C 
i ЕТ” а 7.372800 | SE3413-ND 196 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 7.372M-C 
ты iol B 8.000000 | SE3414-ND эв 8.00 2790 5087 426.67 | CA-801 8.000M-C 
“Crystal Load Capacitance/Tolerance: All | 52_ 8.388608 | SE3415-ND 96 8.00 27.0 50.87 426.67 | CA-301 8.388М-С 
parts have 11рЕ load capacitance, +100ррт D1 а 8.432000 | SE3416-ND 96 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 8.432М-С 
except(SE3311) С-2 32.560КН-А@, 7pF, H Шш 9.600000 | SE3418-ND .96 8.00 27.90 50.87 426.67 | CA-301 9.600M-C 
+190ppm; (SE3314) C-2 38.000KA-P 12.5pF, 1———12— 9.830400 | SE3419-ND .96 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 9.830М-С 
+20ppm 10.000000 | SE3420-ND 96 8.00 2790 50.87 426.67 | CA-301 10.0000M-C 
*Series Resistance Over 20KHz and Under 10.240000 | SE3421-ND .96 8.00 2790 50.87 426.67 | CA-301 10.2400M-C 
99KHz: ЗБКО ~ 15КО Model |11 Мах. | L2 Min. | D1 Мах. | D2 |В 10.624400 | SE3422-ND 96 800 27.90 50.87 426.67 | CA-301 10.6244M-C 
* Series Resistance Over T00KHZ and Under е 68 40 | аго | 002 (06 11.059200 | SE3423-ND .96 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 11.0592М-С 
200KHz: 12КО = ВКО, : - : — 12.000000 | 6ЕЗ424-40 .96 800 27.90 50.87 426.67 | CA-301 12.0000M-C 
Eeun | 097 Pricing uum 12.096000 | SE3425-ND 96 8.00 2790 50.87 426.67 | CA-301 12.0960М-С 
(kHz) Part No. 1 10 50 100 1,000 | Part No. 12.288000 | SE3426-ND .96 8.00 27.90 50.87 426.67 | CA-301 12.2880M-C 
20.0000 SE3301-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 20.0000К-Р 13.500000 | SE3427-ND .96 8.00 27.90 50.87 426.67 | CA-301 13.5000М-С 
25.6000 SE3302-ND 1.28 1025 3650 66.00 550.00 | C-2 25.6000К-Р 14.000000 | SE3428-ND 96 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 14.0000M-C 
26.6670 SE3303-ND 1.28 1025 3650 66.00 550.00 | C-2 26.6670К-Р 14.318180 | SE3429-ND 196 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 14.31818M-C 
28.0000 SE3304-ND 1.23 1025 36.50 66.00 550.00 | C-2 28.0000К-Р 14.500000 | SE3430-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 | CA-301 14.500M-C 
30.0000 SE3305-ND 1.23 1025 36.50 66.00 550.00 | C-2 30.0000К-Р 14.745600 | SE3431-ND 196 8.00 2790 50.87 426.67 | CA-301 14.7456M-C 
30.7600 SE3306-ND 1.28 1025 36.50 66.00 550.00 | C-2 30.7600К-Р 15.000000 | SE3432-ND 196 800 27.90 50.87 426.67 | CA-301 15.000М-С 
31.2500 SE3308-ND 1.28 1025 36.50 66.00 550.00 | С-231.2500К-Р 16.000000 | SE3433-ND 96 800 27.90 50.87 426.67 | CA-301 16.0000M-C 
31.5000 SE3309-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 | C-2 31.5000К-Р 18.000000 | SE3435-ND 196 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 18.0000М-С 
32.0000 SE3310-ND 123 1025 3650 66.00 550.00 | C-2 32.0000K-P 18.432000 | SE3436-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 | CA-301 18.4320M-C 
32.5600 SE3311-ND 123 1025 3650 66.00 550.00 | C-2 32.5600KH-AG 19.660800 | SE3437-ND 96 8.00 27.90 50.87 426.67 | CA-301 19.6608M-C 
32.9190 SE3312-ND 123 1025 36.50 66.00 550.00 С-2 32.9190КС-Р 20.000000 | SE3438-ND 96 800 27.0 50.87 426.67 | CA-301 20.0000М-С 
36.0000 SE3313-ND 123 1025 3650 66.00 550.00 | С-2 36.0000К-Р 22.118400 | SE3439-ND 196 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 22.1184М-С 
38.0000 ЗЕМ 1.35 1125 3650 466.00 550.00 | C-2 38.0000KA-P 24.000000 | SE3440-ND .96 воо 27.90 50.87 426.67 | СА-301 24.0000М-С 
28400 Е ih tobe 2520 2800 22100 Cs око 25.000000 | SE3441-ND 96 800 27.90 50.87 426.67 | СА-301 25.0000M-C 
= : = : : : : 25.175000 | SE3442-ND 96 800 2790 50.87 426.67 | CA-301 25.1750M-C 
46.6084 — cv 1:23.- 1005. “96507 166.007 1890.00" /6:2.46.6084KCzP. 27.000000 | SE3443-ND 96 800 28.00 5040 424.00 | CA-301 27.0000M-C:(FUND) 
о Е ps been ёва 2. каре Hie NES 28.000000 | SE3444-ND 96 800 28.00 5040 424.00 | CA-301 28.0000M-C:(FUND) 
60.0050 GERA ios. doas. abso Р [:9.80100 20K CoD 28.322000 | SE3445-ND 196 800 28.00 50.40 424.00 | CA-301 28.3220M-C:(FUND) 
32.000000 | SE3446-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 32.0000M-C 
— ис Ш уе 
76.8000 SE3324-ND 123 1025 2650 6600 55000  C-2768000K-P 33.000000 | SE3448-ND 96 800 2800 50.40 424.00 | CA-301 33.0000M-C 
83.0000 SE3330-ND 147 1225 4350 7800 65000 | С-2 83.0000К-Р 33.333000 | SE3449-ND 96 8.00 28.00 50.40 424.00 | CA-301 33.3330М-С 
96.0000 SE3331-ND 147 4225 4350 7800 65000 | С-2 96.0000K-P 36.000000 | SE3450-ND 196 800 2800 50.40 424.00 | CA-301 36.0000M-C 
100.0000 SE3333-ND 147 12.25 43.50 7800 650.00 | С-2 100.0000К-Р 40.000000 | SE3451-ND (96 800 2800 50.40 424.00 | CA-301 40.0000М-С 
111.0000 SE3334-ND 147 12.25 43.50 78.00 650.00 | C-2 111.0000K-P 46.000000 | SE3453-ND 96 800 2800 5040 424.00 | CA-301 46.0000М-С 
120.0000 SE3335-ND 147 1225 43.50 78.00 650.00 | С-2 120.0000K-P 49.860000 | SE3454-ND 96 800 2800 50.40 424.00 | CA-301 49.8600М-С 
120.8475 SE3336-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 | C-2 120.8475K-P 50.000000 | SE3455-ND 96 8.00 2800 5040 424.00 | CA-301 50.0000M-C 
131.0720 SE3337-ND 1.77 14.75 5200 94.00 780.00 | C-2 131.0720К-Р 55.000000 | SE3456-ND .96 8.00 2800 — 50.40 424.00 | CA-301 55.0000M-C 
149.4750 SE3338-ND 177 1475 52.00 9400 780.00 | C-2 149.4750K-P 60.000000 | SE3457-ND 1115 9.25 31.84 57.65 481.86 | СА-301 60.000M-C 
MA-306 Series Crystal 
Specifications: е Storage Temperature: -55°С ~ 100°C, stored as naked prod- Cut Tape T&R 
uct after unpacking * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Maximum Drive Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Epson 
Level: 2mW * Recommended Drive Level: 100W ~ 100uW. * Frequency Toler- (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
ance (standard): +50ppm * Frequency Temperature Characteristics (standard): IT " E S 
и SEE REESE рее 
tance: 60 О Max., -20°C ~ 70°C, DL=100uW * Shunt Capacitance: 5pF Max. 
e Aging: +5ppm/year Max. 19.66080 | SE2704CT-ND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2704TR-ND 1020.00 | MA-306 19.6608M-CO 
20.00000 | SE2705CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2705TR-ND 1020.00 | MA-306 20.0000M-CO 
22.11840 | SE2707CTND 214 18.30 76.25 137.25 | SE2707TR-ND 1020.00 | MA-306 22.1184M-CO 
Internal 24.00000 | SE2708CTND 214 18.30 76.25 137.25 | SE2708TR-ND 1020.00 | MA-306 24.0000M-CO 
Connection, E E 3, 4 ў 24.57600 | SE2709CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2709TR-ND 1020.00 | MA-306 24.5760M-CO 
25.00000 | SE2710CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2710TR-ND 1020.00 | MA-306 25.0000M-CO 
25.17500 | SE2711CTND 2.14 1830 76.25 137.25 | SE2711TR-ND 1020.00 | MA-306 25.1750M-CO 
27.00000 | SE2712CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2712TR-ND 1020.00 | MA-306 27.0000M-CO 
28.00000 | SE2713CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2713TR-ND 1020.00 | MA-306 28.0000M-CO 
Hicommended 28.63636 | SE2715CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2715TR-ND 1020.00 | MA-306 28.63636М-С0 
Soldering Pattern 29.49120 | SE2716CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2716TR-ND 1020.00 | MA-306 29.4912M-CO 
32.00000 | SE2718CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2718TR-ND 1020.00 | MA-306 32.0000M-CO 
40.00000 | SE2725CTND 2.14 18.30 76.25 137.25 | SE2725TR-ND 1020.00 | MA-306 40.0000M-CO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 853 


МЕ Surface Mount Quartz Crystal Products 


Package FC-135 FC-255 MA-505 MA-506 MC-146 MC-156 MC-306 MC-405 MC-406 
Operating Temperature -40°C - 85°С -40*C - 85°С -20°С - 70°С -20°С - 70°С -40°С - 85°С -40°С - 85°С -40°С - 85°С -40*C - 85°С -40°С - 85°С 
Maximum Drive Level 0.5uW 0.5uW 2mW 2mW 1.00W. 1.00W. 1.0uW 1.00W 1.00W. 
Frequency Tolerance +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C 
Load Capacitance 12.5pF 12.5pF 18pF 18pF 9pF 12.5pF A-12.5pf; E=6pF 12.5pF 12.5pF 
Series Resistance 70КО Max. 65КО Мах. = = 65КО Max. 65КО Max. 50КО Max. 50KQ Max. 50КО Max. 
Shunt Capacitance 1.3pF Typ. 1.3pF Typ. 5pF Max. 5pF Max. 0.8pF — 0.9pF Max. 0.85pF Typ. 0.85pF 


Dimensions (mm) Features: * Capable of withstanding reflow temperatures of 260°С for 20 seconds * Suitable for use in 
Type B [3 today's high density surface mount boards 


FC-135 17 | 18 

MA-506 
FC-255 | 1. 32 | 22 MC-146 
MA-505 7.01 | 5.61 MC-156 
MA-506 6.86 | 2.06 MC-306 
МС-146 | 1. 51 | 06 т MC-406 
MC-156 | 12 | 388 | 15 
MC-306 | 1. 42 | 19 


MC-405 А 3.9 15 Ü 
MC-406 Я 3.9 1.5 T Recommended Soldering Pattern 


-- 0 


о 


Fo 


НА B Ан 


Таре and Вее! 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Epson 
Ем 0.9 Fig.| Series Frequency Part No. 1 10 50 100 | Рагі Мо. Size | Pricing | Part Мо. 
| (Bottom View) 1 1 |FC-135 | 32.76800kHz | SE2413CT-ND 2.98 2.55 2.13 1.92 | SE2413TR-ND | 250 | 355.00 | FC-135 32.7680KA-A3 
Internal Connection 2 | FC-255 | 32.76800kHz | SE2415CT-ND 1.86 1.59 1.33 1.20 | SE2415TR-ND 250 | 220.00 | FC-255 32.7680K-A3 


4.00000MHz | SE2518CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80 | SE2518TR-ND | 1,000 | 1330.00 | MA-505 4.0000M-CO 
4.09600МН2 | SE2519CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80 | SE2519TR-ND | 1,000 | 1330.00 | МА-505 4.0960M-CO 
Fig.3 4.91520МН2 | SE2520CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80 | SE2520TR-ND | 1,000 | 1330.00 | MA-505 4.9152M-CO 
i 6.00000MHz | SE2501CTND 1.12  .96  .80  .72| SE2501TR-ND | 1,000 | 530.00 | МА-505 6.0000M-CO 

— 9 457 7.37280МН2 | SE2503CT-ND 12  .96  .80 72] SE2503TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 7.3728M-CO 
haga 2541 rH | 8.00000MHz | SE2504CT-ND 112 96 80 72 | SE2504TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 8.0000M-C0 
Ë 9.83000MHz | SE2524CTND 1.12 96 80 .72| SE2524TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 9.8304M-C0 


1 
1 
1 
10.00000MHz | SE2505CT-ND 1.12  .96 80  .72| SE2505TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 10.0000M-C0 
n MASS 43 10.24000MHz | SE2525CTND 112 96 80  .72| SE2525TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 10.2400M-CO 
"m Internal Connection 11.05920MHz | SE2506CT-ND 1.12 96  .80  .72| SE2506TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 11.0592M-C0 
109559 109 #4 #3 #2 12.00000MHz | SE2507CT-ND 112 96 .80 72 | SE2507TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 12.0000М-СО 
Ш Da ñotosaneotiəiand 14.81800MHz | SE2528CT-ND 112  .96 80  .72| SE2528TR-ND | 1,000 | 530.00 | МА-505 14.3180М-СО 
#3 to external device. 14.74560MHz | SE2529CT-ND 1.12 96 80  .72| SE2529TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 14.7456М-СО 
3 | МА-505 46 00000МН2 | SE2508CTND 112  .96 80 72 | SE2508TR-ND | 1,000 | 530.00 | МА-505 16.0000M-CO 
18.43200MHz | SE2533CT-ND 1.12 96  .80  .72| SE2533TR-ND | 1,000 | 530.00 | МА-505 18.4320M-CO 
19.66000MHz | SE2535CT-ND 112 96 .80 72 SE2535TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 19.6600M-CO 
20.00000MHz | SE2509CTND 1.12 96 80  .72| SE2509TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 20.0000M-CO 
24.00000MHz | SE2510CTND 1.12 96 80 72 | SE2510TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 24.0000M-CO 
Ж 24.57600MHz | SE2538CT-ND 1.12 96 80 272 | SE2538TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 24.5760М-С0 
т 25.00000MHz | SE2539CT-ND 1.12 96  .80 72 | SE2539TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 25.0000M-C0 
Mie? Places „, Internal Connection 29.49120MHz | SE2543CTND 1.12 96 80 72 | SE2543TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 29.4912M-CO:(30T) 

#4 #3 30.00000MHz | SE2544CTND 1.12 96 80 72 | SE2544TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 30.0000M-CO 
32.76800MHz | SE2546CTND 1.12 96 80 72 | SE2546TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 32.7680M-CO 
33.33330MHz | SE2514CTND 1.12 96 80 72 | SE2514TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 33.3330M-CO 
36.00000MHz | SE2548CTND 1.12  .96  .80 72 | SE2548TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-505 36.0000М-С0 
40.00000MHz | SE2515CTND 112 96 80  .72| SE2515TR-ND | 1,000 | 530.00 | МА-505 40.0000M-CO 

075- Lc 5075 Internal Connection 4.00000MHz | SE2618CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80| SE2618TR-ND | 1,000 | 1330.00 | МА-506 4.0000M-CO 

` 84 43 4.09600MHz | SE2619CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80| SE2619TR-ND | 1,000 | 1330.00 | MA-506 4.0960M-CO 

7.1 — = 4.91520MHz | SE2620CT-ND 2.80 2.40 2.00 1.80 | SE2620TR-ND | 1,000 | 1330.00 | MA-506 4.9152M-CO 

га = 6.00000MHz | SE2601CTND 1.12 96 80 72 | SE2601TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-506 6.0000M-CO 

H #2 6.14400MHz | SE2602CTND 112  .96 80  .72| SE2602TR-ND | 1,000 | 530.00 | MA-506 6.1440M-CO 


7.37280MHz SE2603CT-ND 12 96 80 .72 | SE2603TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 7.3728M-CO 
42 .96 80 .72 | SE2604TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 8.0000M-CO 
12 96 80 .72 | SE2624TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 9.8300M-CO 
12 96 80 .72 | SE2605TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 10.0000M-CO 
12 96 80 .72 | SE2625TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 10.2400M-CO 
12 96 80 .72 | SE2626TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 11.0000M-CO 
12 96 80 .72 | SE2606TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 11.0592M-CO 
12 96 80 .72 | SE2607TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 12.0000M-CO 
12 96 80 .72 | SE2627TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 12.2880M-C0 
12 .96 .80 .72 | SE2628TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 14.31818M-C0 
12 96 80 .72 | SE2629TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 14.7456M-CO 
42 .96 80 .72 | SE2630TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 15.0000M-CO 
12 96 80 .72 | SE2608TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 16.0000M-CO 
16.25700MHz SE2631CT-ND 42 .96 80 .72 | SE2631TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 16.2570M-CO 
18.00000MHz SE2632CT-ND .12 .96 .80 .72 | SE2632TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 18.0000M-C0 


1 

Do not connect 42 and Í 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18.43200MHz SE2633CT-ND 1.12 .96 .80 .72 | SE2633TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 18.4320M-C0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


#3 to external device. 8.00000MHz SE2604CT-ND 

9.83000MHz SE2624CT-ND 
10.00000MHz SE2605CT-ND 
10.24000MHz | SE2625CT-ND 
11.00000МН2 SE2626CT-ND 
11.05920MHz SE2606CT-ND 
12.00000MHz SE2607CT-ND 
12.28800MHz SE2627CT-ND 
j 14.31818МН2 SE2628CT-ND 
Іна 14.74560MHz SE2629CT-ND 
Do not connect 42 and 15.00000MHz SE2630CT-ND 
#3 to external device. 3 | МА-506 | 16.00000MHz SE2608CT-ND 


Internal Connection 


СЕ 
Т 


19.66080МН2 SE2635CT-ND 42 -96 80 .72 | SE2635TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 19.6608M-CO 
20.00000MHz SE2609CT-ND 12 96 80 .72 | SE2609TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 20.0000M-CO 
20.48000MHz SE2636CT-ND 42 .96 80 .72 | SE2636TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 20.4800M-CO 
22.11840MHz SE2637CT-ND 12 -96 .80 .72 | SE2637TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 22.1184M-CO 
24.00000MHz SE2610CT-ND 42 96 80 .72 | SE2610TR-ND 1,000 | 530.00 | МА-506 24.0000M-CO 
24.57600MHz SE2638CT-ND 42 -96 .80 .72 | SE2638TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 24.5760M-CO 
25.00000MHz SE2639CT-ND 42 96 80 .72 | SE2639TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 25.0000M-CO 

42 96 80 .72 | SE2641TR-ND 1,000 | 530.00 | МА-506 27.0000M-C0:(FUND) 
12 :96 :80 .72 | SE2642TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 28.6360M-CO:(30T) 
42 96 80 .72 | SE2647TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 33.0000M-CO 

12 96 80 .72 | SE2615TR-ND 1,000 | 530.00 | МА-506 40.0000M-CO 

12 96 80 .72 | SE2651TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 48.0000M-CO 

42 96 80 .72 | SE2616TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 50.0000M-CO 

23 1.05 88 .79 | SE2653TR-ND 1,000 | 530.00 | MA-506 64.0000M-CO 


4 | MC-146 32.76800kHz SE2416CT-ND 40 1.20 1.00 90 | SE2416TR-ND 250 167.50 | MC-146 32.768KA-AC3 
Таман анд 5 | МС-156 32.76800kHz SE2412CT-ND 30 1.1 .93 .84 | SE2412TR-ND 1,000 | 620.00 | MC-156 32.7680KA-A0 


= SE2407CT-ND 95 .81 .68 :61 | SE2407TR-ND 1,000 | 450.00 | MC-306 32.7680K-A0 
SE2417CT-ND 95 81 .68 :61 | SE2417TR-ND 250 112.50 | MC-306 32.768K-E3 


7 | MC-405 32.76800kHz SE2405CT-ND 95 81 68 :61 | SE2405TR-ND 1,000 | 450.00 | MC-405 32.7680K-A0 
MC-406 32.76800kHz SE2418CT-ND 95 81 68 61 | SE2418TR-ND 250 112.50 | МС-406 32.768К-АЗ 


27.00000МН2 SE2641CT-ND 


Ë —À i 
= 2542544 475, н 28.63600MHz | SE2642CT-ND 


33.00000MHz | SE2647CT-ND 
40.00000MHz | SE2615CT-ND 
; 48.00000MHz | SE2651CT-ND 
; 50.00000MHz | SE2616CT-ND 
Fatty =т=ш 64.00000MHz | SE2653CT-ND 


Internal Connection 6 | МС-306 | 32.76800kHz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
854 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


C I 5. Рай Мо. Қ Li 0.762 і X 7.899 


KFF6193A MT MER! | | 
Surface Mount Ceramic Filters KFF6338A - 4496 — = 
Side View 
Specifications: е Power: 1.0 W е Nominal Impedance : 50 Ohm 
Cut Tape T&R 
Frequency Insertion Return Attenuation (Min) -Key Price Each Digi-Key Pricing CTS 
Range (MHz) Loss (dB) Loss (dB) @ Frequency Applications Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
902 - 928 2 10 30dB @ 710MHz ISM 410-1019-1-ND 19.00 17.50 10.04 410-1019-2-ND 5317.64 KFF6193A 
20dB @ 1,625MHz 
1,570 - 1,581 1.5 16 7dB @ 1,501MHz GPS systems 410-1020-1-ND 17.91 16.50 9.47 410-1020-2-ND 5011.88 KFF6338A 


Surface Mount VCTCXO — P ГЕ 
VDD OUTPUT Sine Out 
[A (Pin 43) EN 7991 бй 
in АЙ E 
Applications: М. 01:27. (Pin #3) р 3.63-} m 
«За * GSM “ТОМА * СОМА * PDAs * Satellite handsets | GND 5.00] й 
* 2-way radios * Pagers * Analog applications * Other por- DC Adjust obs 0076 (Pin #2) J 5 | 


(Рїп #1) 


table electronics requiring a stable frequency source 


DC Adjust -38-ll- ГТ 


К 2.95--- -0.93 (Pin #1) GND (Pin #2) 


[10.70 


Features: 


1 
2.5 Мах. 
T 


* Stable frequency over temperature 
* Good SSBN noise performance 


Frequency Supply Frequency Tolerance/ Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Beel CTS 
Fig. (MHz) Voltage Operating Temperature Part No. 1 10 50 Part No. Size Pricing Part No. 
16.80 ЗУ + 10 % +2.5ppm / -30°C ~ 85°C 410-1010-1-ND 17.10 15.75 9.04 410-1010-2-ND 4785.88 OSC1215B 
1 19.20 ЗУ + 10 % +2.5ppm / -30°C ~ 85°C 410-1011-1-ND 17.10 15.75 9.04 = = =x OSC1216B 
19.68 ЗУ + 10 % +2.5ppm / -30°C ~ 85°C 410-1012-1-ND 17.10 15.75 9.04 410-1012-2-ND 4785.88 05С1217В 
16.80 2.75\ + ЛУ +2ppm / -30°C ~ 85°C 410-1015-1-ND 18.53 17.07 9.79 = = — OSC1601A 
2 19.20 2.75\ + ЛУ x2.5ppm / -30%С - 80°С 410-1018-1-ND 18.53 17.07 9.79 = = = OSC1606A 
26.00 2.75\ + ЛУ +3ppm / -20°C ~ 70°C 410-1017-1-ND 18.53 17.07 9.79 = = — OSC1604A 
3 19.68 2.8V + .14V +1.5ppm / -30°C ~ 85°С 410-1013-1-ND 19.00 17.50 10.04 = = = OSC1623A 


Ceramic Monoblock Bandpass Filter 


This small, high performance, 4-Pole monoblock filter is designed primarily for TCAS applications at 1090MHz in the radio navigation band. 
Specifications @ 25°C: г Insertion Loss: 2.0dB * Return Loss: 12.0dB * Attenuation (Min) Ф Frequency: 35dB @ 1,030MHz * Power: 


14.351 | 14.351 
1.0W * Impedance: 500 


Е | ojo Frequency Digi-Key Price Each CTS 
вачы (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
2x1.880 
1,087 - 1,093 410-1021-ND 40.30 35.65 31.00 KFF6402A 


Surface Mount Crystal Filters AMPS Duplexer Surface Mount Ceramic Filter 


Features: е 3-Pole IF Filter Performance * Low profile Specifications | Typ. Variation 
сват нен package * Excellent shock and vibration Antenna to TX Response @ 25°C -30°C ~ 85°С 
кереу Passband 824-849MHz - 
Applications: * Analog wireless telecommunications Insertion Loss 2 БАВ max. 2dB 
equipment Return Loss @ TX 10.0dB min. 1.0dB 
Specifications: Attenuation @ 779-804MHz| 10.0dB min. 1.098 
° Ripple Мах.: .SdB Attenuation Ф 869-894МН2| 45.0dB min. 2.098 
* Insertion Loss: 2.508 р 3 Antenna to RX Response Frequency | Spec. @ 25°C .25 (2 Ples.) >| 
* Input Impedance - Resistance , Capacitance: Passband 869-894 Mh 
2,0000 , -0.6pF 3559801 z E = 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Insertion Loss 3.3dB max. .25dB 
* Passband(Min) @ Frequency Band (f0+or-): Return Loss @ RX 8.0dB min. 1.0dB 
.5dB @ 10kHz Attenuation @ 824-849MHz| 52.0dB min. 2.0dB ВАЕ 30.28 — — | 
* Stopband (Мах) @ Frequency Band (f0+or-): Attenuation @ 914-939MHz | 20.0dB min. 1.0dB 
аван Sd V РАНЕ Attenuation Ф 959-984MHz| 45.098 min. | — 1.098 
Cut Tape T&R 
^h f Ж Xu Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricingiii/cTS Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 | Part No. Part No. 1 10 50 Part No. 160 Part No. 
109.65 410-1006-1-ND 16.86 15.54 8.92| 410-1006-2-ND 4719.41 | ATFN6024A 410-1022-1-ND 27.55 25.38 14.56 410-1022-2-ND 1233.69 KFF6567A 


High Power Duplexer for Mobile Applications 
in the 800 MHz Cellular Band 


Monoblock Duplexer Filter 
for US PCS Applications 


Features: Small size, SMD, thus allowing 
high density mounting; High performance 

Power Rating: 2W 
Impedance - Resistance: 500 


Features: Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C Antenna to TX F Specifications 
* High power Insertion Loss 824МН>  849MHz 2.5dB max. Response Tequency е 25°C 
: Pape peace Return Loss 9.5dB min. Insertion Loss 3.49В тах. 
ыы Attenuation 869MHz - 894MHz 60.0dB min. Return Loss Ф TX | 1850MHz ~ 1910MHz | 11.0dB min. 
Electrical Specifications: Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Return Loss @ ANT 11.0dB min. 
а DELE 869MHz - 894MHz БЫШ Attenuation | 1930MHz - 1990МН | 40.00B min. 
* Impedance - Resistance: Return Loss 7.5dB min. Antenna to RX Specifications 
500 Attenuation 824MHz - 849MHz 65.0dB min. Response Frequency @ 25°C 
m Insertion Loss 3.4dB max. 
"m (00.51 VO Pins) Return Loss @ RX | 1930MHz ~ 1990MHz | 11.0dB min. 
| 11x254 Return Loss @ ANT 11.0dB min. 
Ш | = Lugs) Attenuation 1850MHz - 1910MHz | 47.0dB min. 
+! + TX to RX Specifications 
ШЕСІ Tid Response ше M 26°C 
(Ground Lugs) Ë Attenuation 1850MHz ~ 1910MHz | 51.04В min. 
Attenuation 1930MHz ~ 1990MHz | 42.0dB min. 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each CTS Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing CTS 
Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 1 10 50 Part No. 500 Part No. 
410-1025-ND 44.20 39.10 34.00 KFF6075B 410-1024-1-ND 27.55 25.38 14.56 410-1024-2-ND 3855.29 KFF6666A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 855 


CST ӨЗ лтр-5м Series SMT Crystals 


Specifications: * Operating Temperature: 0°С Frequency Load Digi-Key Price Each CTS 
* Calibration Tolerance: - 70°С (MHz) Cap. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
+0.005ррт @ 25°C * Drive Level: 1000W 3.579545 18pF CTX600-ND 2.89 2.51 247 151 ATP036SM 
* Temperature Tolerance: . Shunt Capacitance: 7pF Max. 3.686400 20pF CTX601-ND 2.89 2.51 247 151 АТРОЗ75М 
+100ppm * Aging (First Year): <10ppm 
4.000000 20pF CTX602-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 АТР0405М 
4.915200 20pF CTX603-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP042SM 
== 6.000000 20рЕ CTX605-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP060SM 
£ 10.000000 20pF CTX609-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP10ASM 
0.8-2 plcs. 11.059200 20pF CTX610-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 АТР1115М 
12.288000 20pF CTX612-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP122SM 
ІН 16.000000 20pF CTX616-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP16ASM 
DES 20.480000 20pF CTX618-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP204SM 
24.576000 Series CTX619-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 АТР2455М 


400 Series SMD Crystals ; Fig.2 


Features: * Lead (Pb) Free * Stable frequency over temperature and drive level 
* Ideal for application to high-density circuit boards with reliable precision and excellent 
shock performance in wireless telecommunications devices 


1 1 
1.20 max 1.20 max 
T т 


Specifications: 
T Model Depth | Height | Width 
* Frequency Stability: =50ррт (mm) (mm) (mm) 
* Temperature Reflow Condition: 255°C 
+5°C @ 10 seconds Max. 405 3.2 0.9 5.0 2.60 
* Frequency Tolerance: +30ppm = Ja ў 
* Operating Temperature: -20°C - 70*C 406 35 12 6.0 ey ра і 
* Storage Temperature: -55°С - 125°С 407 50 12 70 Тор View Тор View Тор View 
* Drive Level: 1000W Мах.; 25uW Тур. 
Shunt ESR Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Operating Load |Сарасйапсе| Мах. Digi-Key Pico Each Digi-Key pricing CTS 
(MHz) Mode Cap. Max. (9) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Fig. 1 - 405 Series 
11.05920 CTX638CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX638TR-ND 1204.00 405C35B11M05920 
12.00000 CTX639CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX639TR-ND 1204.00 405C35B12M00000 
12.80000 CTX640CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX640TR-ND 1204.00 405C35B12M80000 
13.00000 CTX641CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX641TR-ND 1204.00 405C35B13M00000 
14.31818 CTX642CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX642TR-ND 1204.00 405C35B14M31818 
14.40000 CTX643CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX643TR-ND 1204.00 405C35B14M40000 
14.74560 CTX644CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX644TR-ND 1204.00 405C35B14M74560 
15.36000 CTX645CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX645TR-ND 1204.00 405C35B15M36000 
16.00000 CTX646CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX646TR-ND 1204.00 405С35В16М00000 
16.36800 CTX647CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX647TR-ND 1204.00 405C35B16M36800 
19.20000 Fundamental, “Spr s 50 CTX648CT-ND 341 2.49 2.08 CTX648TR-ND 1204.00 405C35B19M20000 
19.68000 CTX649CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX649TR-ND 1204.00 405C35B19M68000 
20.00000 CTX650CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX650TR-ND 1204.00 405C35B20M00000 
24.00000 CTX651CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX651TR-ND 1204.00 405C35B24M00000 
25.00000 CTX652CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX652TR-ND 1204.00 405C35B25M00000 
26.00000 CTX653CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX653TR-ND 1204.00 405C35B26M00000 
32.00000 CTX654CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX654TR-ND 1204.00 405C35B32M00000 
33.00000 CTX655CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX655TR-ND 1204.00 405C35B33M00000 
40.00000 CTX656CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX656TR-ND 1204.00 405C35B40M00000 
44.00000 CTX657CT-ND 3.56 2.85 2.38 CTX657TR-ND 1378.00 405C35B44M00000 
Fig. 2- 406 Series 
18.43200 CTX668CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX668TR-ND 1088.00 406C35B18M43200 
19.44000 CTX669CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX669TR-ND 1088.00 406C35B19M44000 
20.48000 CTX670CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX670TR-ND 1088.00 406C35B20M48000 
22.00000 CTX671CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX671TR-ND 1088.00 406C35B22M00000 
24.57600 CTX672CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX672TR-ND 1088.00 406C35B24M57600 
27.00000 CTX673CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX673TR-ND 1088.00 406C35B27M00000 
30.00000 40 CTX674CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX674TR-ND 1088.00 406C35B30M00000 
32.76800 CTX675CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX675TR-ND 1088.00 406C35B32M76800 
35.32800 CTX676CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX676TR-ND 1088.00 406С35В35М32800 
38.88000 CTX677CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX677TR-ND 1088.00 406C35B38M88000 
44.54500 Fundamental 13pF 4pF CTX678CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX678TR-ND 1204.00 406C35B44M54500 
48.00000 CTX679CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX679TR-ND 1204.00 406C35B48M00000 
10.00000 CTX658CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX658TR-ND 1088.00 406С35В10М00000 
10.24500 CTX659CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX659TR-ND 1088.00 406C35B10M24500 
12.28800 CTX660CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX660TR-ND 1088.00 406C35B12M28800 
12.68800 CTX661CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX661TR-ND 1088.00 406C35B12M68800 
13.00000 60 CTX662CT-ND 2.81 2:25 1.88 CTX662TR-ND 1088.00 406C35B13M00000 
13.22500 CTX663CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX663TR-ND 1088.00 406C35B13M22500 
14.00000 CTX664CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX664TR-ND 1088.00 406C35B14M00000 
14.31818 CTX665CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX665TR-ND 1088.00 406C35B14M31818 
14.85000 CTX667CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX667TR-ND 1088.00 406С35В14М85000 
Fig. 3 - 407 Series 
16.38400 CTX682CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX682TR-ND 1088.00 407C35E16M38400 
16.67000 CTX683CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX683TR-ND 1088.00 407C35E16M67000 
22.11840 CTX684CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX684TR-ND 1088.00 407C35E22M11840 
29.49120 40 CTX685CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX685TR-ND 1088.00 407C35E29M49120 
86.0000 | Fundamental) ы 4pF CTX686CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX686TR-ND 1204.00 407C35E36M00000 
44.73600 CTX687CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX687TR-ND 1204.00 407C35E44M73600 
9.60000 60 CTX680CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX680TR-ND 1088.00 407С35Е09М60000 
12.50000 CTX681CT-ND 2.81 2.25 1.88 CTX681TR-ND 1088.00 407C35E12M50000 
50.00000 3rd Overtone 80 CTX688CT-ND 3.11 2.49 2.08 CTX688TR-ND 1204.00 407C35E50M00000 
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CT 


Specifications: 


* Crystals 


* Frequency Tolerance: +50ppm * Shunt Capacitance: 7pF 
Max. * Drive Level: 100uW • Operating Temperature: 0°C ~ 


70*C * Operating Mode: Fundamental 


ATS Series 


Frequency Load Digi-Key Price Each CTS 
(MHz) Capacitance Part No. il 10 50 100 Part No. 
3.579545 18.ОрҒ CTX400-ND 1.31 1.14 1.03 72 АТ5036 
3.686400 20.0pF CTX401-ND 1.31 1.14 1.03 72 АТ5037 
4.000000 20.0pF CTX402-ND 1.31 1.14 1.03 72 АТ5040 
4.915200 20.0pF CTX403-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS042 
5.068800 20.0рЕ CTX404-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS050 
6.000000 20.0pF CTX405-ND 1.31 1.14 1.03 72 АТ5060 
8.000000 20.0рЕ CTX406-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATSO8A 
9.830400 20.0pF CTX407-ND 1.31 1.14 1.03 72 АТ5098 
10.000000 бегіев CTX408-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS100 
11.059200 20.ОрҒ CTX409-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS111 
12.000000 Series CTX410-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS120 
12.288000 20.0pF CTX411-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS122 
14.318180 Series CTX412-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS143 
15.360000 20.0pF CTX413-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS15A 
16.000000 Series CTX414-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS160 
16.000000 20.0pF CTX415-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS16A 
20.000000 Series CTX416-ND 1.31 1.14 1.03 72 ATS200 
20.480000 20.0pF CTX417-ND 1.69 1.47 1.33 192 АТ5204 
24.576000 Series CTX418-ND 1.69 1.47 1.33 .92 ATS245 
25.000000 Series CTX419-ND 1.69 1.47 1.33 .92 ATS250 
Base Insulator HC49INS-ND = .09 = -08 700-9001 


ATS-SM Series 
Crystals 


Specifications: 

* Frequency Tolerance: +50ppm * Shunt 
Capacitance: 7.0pF Max. * Drive Level: 
100uW * Operating Temperature: 0°C ~ 
70*C * Operating Mode: Fundamental 


123-і 
1 811.45 =| Crystal 
8 < Lead 


Insulation 3.8 


Metal Can 
+ + 
5.0 
и] 


вик T&R 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | CTS 
(MHz) Cap. |Part No. 1 10 50 100 |Part No. 1,000 | Part Мо. 
3.579545 | 18.0pF | CTX500-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX500TR-ND 540.00 | АТ50365М-Т 
3.686400 | 20.0pF | CTX501-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX501TR-ND 540.00 | АТ50375М-Т 
4.000000 | 20.0pF | CTX502-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX502TR-ND 540.00 | АТ50405М-Т 
4.915200 | 20.0pF | CTX503-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX503TR-ND 540.00 | АТ50425М-Т 
5.068800 | 20.0pF | CTX504-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX504TR-ND 540.00 | АТ50505М-Т 
6.000000 | 20.0pF | CTX505-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX505TR-ND 540.00 | АТ50605М-Т 
8.000000 | 20.0pF | CTX506-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX506TR-ND 540.00 | ATSO8ASM-T 
9.830400 | 20.0pF | CTX507-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX507TR-ND 540.00 | АТ50985М-Т 
10.000000 | Series | CTX508-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX508TR-ND 540.00 | ATS100SM-T 
11.059200 | 20.0pF | CTX509-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX509TR-ND 540.00 | ATS111SM-T 
12.000000 | Series | CTX510-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX510TR-ND 540.00 | ATS120SM-T 
12.288000 | 20.0pF | CTX511-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX511TR-ND 540.00 | ATS122SM-T 
14.318180 | Series | CTX512-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX512TR-ND 540.00 | ATS143SM-T 
15.360000 | 20.0pF | CTX513-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX513TR-ND 540.00 | ATS15ASM-T 
16.000000 | Series | CTX514-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX514TR-ND 540.00 | АТ51605М-Т 
20.000000 | Series | CTX515-ND 1.50 1.30 1.13 .79 | CTX515TR-ND 540.00 | ATS200SM-T 
20.480000 | 20.0pF | CTX516-ND 1.88 1.63 1.43 1.00 |CTX516TR-ND 680.00 | АТ52045М-Т 
24.576000 | Series | CTX517-ND 1.88 1.63: 1.43 1.00 |CTX517TR-ND 680.00 | АТ52455М-Т 


Microprocessor 
Crystals 


Specifications: 
• Frequency Tolerance: +50ррт * Temperature Sta- 


HC-49/UCase 
Case Style 
HC-49 has same 


dimensions as 
Solder Welded Case 
HC-18 


bility: +0.005% (+50ррт) @ 25°С • Fully hermetic 
resistance weld package * Low start-up resistance 
Frequency| Load Digi-Key Price Each CTS 
(MHz) Capacit. | Usage Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
1.843200| 13.0рЕ |— CTX067-ND 3.22 2.69 1.97 |МР0185 
2.000000 | 20.0рЕ |— CTX068-ND 3.22 2.69 1.97 |МР0205 
2.457600 | 32.0pF |— CTX069-ND 2.08 1.74 1.27 |MP024S 
3.579545 | 18.0pF | MM5369 (Color Burst), IM6102, PPS 8, MC6801, МС6802, MC6803, MC6809, CDP1802, CDP1802C, CDP 1804, CDP1804C CTX049-ND .94 .79 .57 |MP036S 
3.686400 | 20.0pF |— CTX071-ND .94 .79 57 |МРОЗ7 
4.000000 | Series | Pace, MC6875, 280, Z80A, ТМ59940 CTX080-ND .94 79 57 |МРОДА 
4.000000 | 20.0pF | МС540, 4004, 4040, 4201; МС6802, 6808, 6809; MK3870, 3872, 3876, 3883; IM6102, СОР 1802, 1802C, 1804, 1804C CTX006-ND .94 79 .57 |МРО40 
4.194304 | 12.0pF |ІСМ7038, ICM7049, ICM7213, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX007-ND .94 79 57 |MP041 
4.915200 | 20.0pF | CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX050-ND .94 .79 57 |MP042 
5.000000 | Series | CDP1802, CDP1802C, CDP1803, CDP1804, CDP1804C, TMS9985, 9940, IM6100A CTX081-ND 94 79 57 |MP05B 
5.000000 | 20.0pF | General Purpose, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX051-ND .94 79 .57 |MP05A 
5.068800 | Series | COM5016, COM5016T Dual Brg. CTX052-ND .94 79 57 |МРО50 
6.000000 | 20.0рЕ | МС548, MCS8035, MCS8041, МС58048, MCS8741, MCS8748, IM8048, IM8748, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C, МС68А09 | CTX026-ND .94 79 57 |MP060 
6.144000 | 20.0pF | MCS8086, MCS85, CDP1802, CDP1802C, CDP1804, CDP1804C CTX054-ND .94 .79 57 |МРО61 
7.372800 | Series |— CTX074-ND .94 79 .57_|МРО7З 
8.000000 | Series |8х300, MC6875, MC68000, AMZ8000, 28000 CTX056-ND .94 .79 .57 |MP080 
8.000000 | 20.0pF |IM6100A, CDP1807, Z8, 9940 B, MC68B09 CTX082-ND .94 .79 .57 |MP080A 
9.830400 | 20.0pF | General Purpose CTX084-ND .94 .79 57 |МР098 
10.000000 | Series | General Purpose CTX057-ND .94 .79 .57 |МР100 
10.000000 | 30.0рЕ | MCS85, МС$8085А 2, МС9940 10 CTX083-ND .94 79 57 |МР101 
10.738635 | 32.0pF |TI9918A CTX085-ND .94 79 57 |МР107 
11.000000 | 18.0pF | MCS48, МС58039, MCS8049 CTX086-ND .94 79 57 |МР110 
11.059200| Series |— CTX078-ND .94 79 57 |МР111 
12.000000 | Series | МС586, MCS8086/8284, MCS8202 RAM Controller, MCS9940-12 CTX058-ND .94 .79 .57 |МР120 
12.288000 | 32.0рЕ | General Purpose CTX087-ND .94 .79 57 |МР122 
14.818180 | Series | General Purpose CTX088-ND .94 .79 57 |MP143 
14.745600 | Series | General Purpose CTX089-ND .94 79 57 |MP147 
15.000000 | Series | MCS86, MCS8086/8284, MCS8202 RAM Controller CTX059-ND .94 79 .57 |МР150 
16.000000 | Series | General Purpose CTX077-ND .94 .79 57 |МР160 
18.432000 | Series | МС580, MCS8080A/8224 CTX061-ND .94 .79 57 |МР184 
19.660800 Series | General Purpose CTX090-ND .94 .79 .57 |МР196 
20.000000 | Series | MCS80, MCS8080A/8224 CTX062-ND .94 79 57 |МР200 
22.118400 | Series | МС580, MCS8080A/8224 CTX063-ND 1.51 1.26 .92 |МР221 
24.000000 | Series | MCS86, MCS8086, MCS8284 CTX091-ND 1.51 1.26 (92 |МР240 
24.576000| Series | General Purpose CTX092-ND 1.51 1.26 92 |МР245 
25.000000 | Series | 8202 RAM Controller CTX093-ND 1.51 1.26 (92 |МР250 
Base Insulator HC49INS-ND = .09 .08 |700-9001 
357L Series Surface Mount VCXO Балев Tape а Reel 
Frequency Digi-Key Price Each CTS 
Specifications: (MHz) Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Part No. 
* Output Voltage Level: Logic *1" min. 0.9V; Logic "0" max. 0.1V * Output Transition Rise and Fall Time: 5.0ns 1.5440 CTX630CT-ND 9.86 7.89 6.58 | 1,000 | 3814.00 | 3571831001М5440 
* Output Duty Cycle (SYM): 45% min., 55% max. @ 50% level * Phase Jitter (Bandwidth 12KHz-20MHz): 1ps 
RMS Max * tin aen * Input Impedance: 50KO min. • Modulation Roll OE 10kHz @ -3dB dia 50960 PARC ND 9:80. 202. 050 1600. 381400: | 357FB3001M0960 
6.1760 CTX631CT-ND 9.86 7.89 6.58 | 1,000 | 3814.00 | 357LB31006M1760 
16.3840 CTX632CT-ND 9.86 7.89 6.58 | 1,000 | 3814.00 | 3571 ВЗ1016М3840 
19.4400 CTX627CT-ND 9.86 7.89 6.58 | 1,000 | 3814.00 | 357LB31019M4400 
Pin Connection 
20.0000 CTX633CT-ND 9.86 789 6.58 | 1,000 | 3814.00 | 357LB31020M0000 
Control Valiage 27.0000 | — CTX634CT-ND 9.86 7.89 6.58 | 1,000 | 3814.00 | 357LB3I027M0000 
Top View Treo EDAD 32.7680 |  CTX635CTND — 1099 879 7333 | 1,000 | 4249.00 | 3571831032М7680 
ET Qircui Package Ground 35.3280 | CTX628CTND 10.99 8.79 733 | 1,000 | 4249.00 | 357LB3I035M3280 
і Enable Truth Table RF Output 38.8800 CTX636CT-ND 10.99 879 7.33 | 1,000 | 4249.00 | 357LB31038M8800 
RUE Pin2| Ріп4 Not Gonngeted'ihterally 40.0000 | CTX637CTND 1099 879 7.3 | 1,000 | 4249.00 | 357LB3I040M0000 
zi Output Supply Voltage 44.7360 CTX629CT-ND 1144 915 17.63 | 1,000 | 4423.00 | 357LB3I044M7360 
в қ él 251- Denotes | O | High Imp. 74.1758 | СТХЗ29СТМО 50.25 40.20 33.50 250 | 6030.00 | 357LC5CO74M1758 
ойот View |” 51— Рай#1 Ореп Output 
` 74.2500 CTX330CT-ND 50.25 4020 33.50| 250 6030.00 | 357LC5C074M2500 
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(тоз) 857 


CTS. 636 Series SMD Clock Oscillators 


Features: * RoHS Compliant • HCMOS е Output enable standard * Standard 5x3.2mm surface mount footprint • Ceramic construction for long-term reliability Specifications: е Enable Input Voltage: 2V Min • Disable Input 
Voltage: 0.8V Max * Phase Jitter (Bandwidth 12KHz-20MHz): 1ps RMS Max Frequency Tolerance: +50ррт * Supply Voltage: 3.3V * Supply Current: 20mA Max. * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C • Rise/Fall 
Time: 5пѕ Max. * Output Load CMOS: 15pF * Duty Cycle: 45% ~ 55% * Start-up Time: 10ms Max. • Stand-by Current: 154A Max. 


Cut Tape T&R 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing CTS 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 

14.31818 CTX689CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX689TR-ND 1958.00 | 636L3C014M31818 

14.74560 CTX690CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX690TR-ND 1958.00 | 636L3C014M74560 

16.00000 CTX691CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX691TR-ND 1958.00 | G636L3C016M00000 

16.38400 CTX692CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX692TR-ND 1958.00 | 636L3C016M38400 

18.43200 CTX693CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX693TR-ND 1958.00 | 636L3C018M43200 

20.00000 CTX694CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX694TR-ND 1958.00 | 636L3C020M00000 

20.48000 CTX695CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX695TR-ND 1958.00 | 636L3C020M48000 

24.00000 CTX696CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX696TR-ND 1958.00 | 63613С024М00000 

25.00000 CTX697CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX697TR-ND 1958.00 | 63613С025М00000 сеенеп Enable Truth Table 
32.00000 CTX698CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX698TR-ND 1958.00 | 636L3C032M00000 d Pint Pin3 
32.76800 CTX699CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX699TR-ND 1958.00 | 636L3C032M76800 ian ER E Output 
33.00000 CTX700CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX700TR-ND 1958.00 | 636L3C033M00000 g aneh M" P 
44.00000 CTX701CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX701TR-ND 1958.00 | 63613С044М00000 RF Output 0 High Imp. 
48.00000 CTX702CT-ND 5.06 4.05 3.38 CTX702TR-ND 1958.00 | 63613С048М00000 Supply Voltage Open Output 
75.00000 CTX703CT-ND 5.44 4.35 3.63 CTX703TR-ND 210300 | 636L3C075M00000 


Surface Mount Clock Oscillator 


Denotes 

1.4 
Features: • Standard miniature surface mount footprint « PCMCIA Type І! and IIl compatible * C-MOS/TTL compatible Pad#1 H- Side Vi 
• 16mm Tape and Reel • Ceramic construction for long-term reliability * Seam welded and shielded with Kovar cover 100 view 
Specifications: е Frequency Stability: 3C and 31: +50 ppm, 51: +25 ppm • Supply Voltage: СВЗ: 4.5V ~ 5.5V; CB3LV: 3.0V К A E 2 Pin Connection 
= 3.6V е Supply Current (Мах.): 1.5MHz - 20.00MHz CB3: 25mA; CB3LV: 12тА; 20.1MHz - 80MHz CB3: 50mA; CB3LV: Я Output Enable 
40mA; 80.1MHz ~ 133.33MHz СВЗ: 100mA; CB3LV: 60mA • Operating Temperature: 3C: -20°C ~ 70°С ЗІ апа 51: -40°C Ll Cover/CKT GND 


LAL 
= 85°С е Rise and Fall Time (Max.): 1.5MHz ~ 20.00MHz СВЗ: 10ns; CB3LV: 8ns; 20.1MHz ~ 80MHz СВЗ: 8ns; CB3LV: |- 5.08 ~ Тор View Out 


n Pad Layout 
4ns; 80.1MHz - 133.333MHz CB3: 5ns; CB3LV: 3ns е Output Load: 1.5MHz - 50.0MHz: 50pf; 50.1MHz - 80.0MHz: 30pf; Bottom View Усе 


80.1MHz ~ 133.333MHz: 15pF е Enable Input Voltage: 2V Min. е Disable Input Voltage: 0.8V Мах. 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing CTS Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |СТ5 
(MHz) | Part №. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part №. (MHz) | Рам №. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
CB3 Surface Mount Clock Oscillators CB3LV Surface Mount Clock Oscillators (continued) 
1.544000 | CTX290CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX290TR-ND 1422.47 | CB3-3C-1M5440-T 10.000000 | CTX265LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX265LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-10M0000-T 
1.843200 | CTX291CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX291TR-ND 1422.47 |CB3-3C-1M8432-T 12.000000 | CTX2921VCT-ND 5.08 469 269 | CTX292LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-12M0000-T 
3.686400 | CTX260CT-ND 275 346 199 | CTX260TR-ND 1050.23 | CB3-3C-3M6864-T 12.000000 | CTX303LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX303LVTR-ND 1595.00 |CB3LV-3I-12M0000-T 
4.000000 | CTX261CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX261TR-ND 1422.47 | CB3-3C-4M0000-T 12.288000 | CTX266LVCT-ND 5.08 469 2469 | CTX266LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-12M2880-T 
6.176000 | CTX262CT-ND 508 469 269 | CTX262TR-ND 1422.47 | CB3-3C-6M1760-T 12.352000 | CTX267LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX267LVTR-ND 142247 |CB3LV-3C-12M3520-T 
7.372800 | CTX263CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX263TR-ND 1422.47 | CB3-3C-7M3728-T 14.318180 | CTX268LVCT-ND 5.08 469 2.69 | CTX268LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-14M31818-T| 
8.000000 | CTX264CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX264TR-ND 1422.47 | CB3-3C-8M0000-T 15.360000 | CTX269LVCT-ND 5.08 469 2.69 | CTX269LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-15M3600-T 
10.000000 | CTX265CT-ND 508 469 269 | CTX265TR-ND 1422.47 | CB3-3C-10M0000-T 16.000000 | CTX270LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX270LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-16M0000-T 
12.000000 | CTX292CT-ND 508 469 269 | CTX292TR-ND 142247 | CB3-3C-12M0000-T 16.384000 | CTX271LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX271LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-16M3840-T 
12.288000 | CTX266CT-ND 508 469 269 | CTX266TR-ND 142247 | CB3-3C-12M2880-T 16.384000 | CTX3211VCT-ND 751 692 3.97 | CTX321LVTR-ND 2100.00 | СВЗІМ-БІ-16М3840-Т 
12.852000 | CTX267CT-ND 508 469 269 | CTX267TR-ND 142247 |CB3-3C-12M3520-T 18.432000 | CTX293LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX293LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-18M4320-T 
14318180 | CTX268CT-ND 508 469 269  CTX268TR-ND 142247 |CB3-3C-14M81818-T 18.432000 | CTX305LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX305LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-3I-18M4320-T 
2 ‘ pet - 19.440000 | CTX2721VCT-ND 5.08 469 269 | CTX272LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-19M4400-T 
15.860000 | CTX269CT-ND 508 4.69 2.69 | CTX269TR-ND 1422.47 | CB3-3C-15M3600-T 
20.000000 | CTX273LVCT-ND 375 346 1.99 | CTX273LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-20M0000-T 
16.000000 | CTX270CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX270TR-ND 1422.47 | CB3-3C-16M0000-T 20.000000 ШЕРНЕ 58 469 26 ТИЕ 449900) [СВЗ МОТ 
16.000000 | CTX304CT-ND 570 525 3.02 | CTX304TR-ND 1595.00 | CB3-3l-16M0000-T - ` | ` - 
48384000 ТОЛОП 508 469 269 ИЕ ЕЕ" 20.000000 | CTX322LVCT-ND 751 692 3.97 | CTX322LVTR-ND 2100.00 |CB3LV-5I-20M0000-T 
20.480000 | CTX274LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX274LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-20M4800-T 
18.432000 | CTX293CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX293TR-ND 1422.47 | CB3-3C-18M4320-T 
24.000000 | CTX294LVCT-ND 5.08 4.69 269 | CTX294LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-24M0000-T 
18.432000 ROTXSUOGTIND 570 525 302 ШОШ 1595.00 | 083-21-18М4220-Т 24.000000 | CTX307LVCT-ND 570 525 3.02 | CTXSO7LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-3l-24M0000-T 
19.440000 ҮШ ЕТИП 508 469 269 ШОШ 142247 | С83-30-19М4400-Т 24.576000 | CTXS26LVCT-ND — 5770 525 302 | CTXS26LVTR-ND — 1680.00 |CB3LV-3l-24M5760-T 
20.000000 | CTX273CT-ND 375 3.46 1.99 | CTX273TR-ND 1050.23 | CB3-3C-20M0000-T 
24.704000 | CTX275LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX275L VTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-24M7040-T 
20.000000 | CTX306CT-ND 508 4.69 269 | CTXSOGTR-ND 1422.00 | CB3-31-20M0000-T 25.000000 | CTX276LVCT-ND 3.75 346 1.99 | CTX276LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-25M0000-T 
20.480000 | CTX274CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX274TR-ND 1422.47 | CB3-3C-20M4800-T 25.000000 | CTX308LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX308LVTR-ND 1595.00 | СВЗІУ-3І-25М0000-Т 
24.000000 | CTX294CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX294TR-ND 1422.47 | CB3-3C-24M0000-T 25.000000 | CTX323LVCT-ND 751 692 3.97 | CTX323LVTR-ND 2100.00 |CB3LV-5I-25M0000-T 
24.704000 | CTX275CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX275TR-ND 1422.47 | CB3-3C-24M7040-T 27.000000 | CTX324LVCT-ND 751 692 397 | CTX324LVTR-ND 2100.00 |CB3LV-5I-27M0000-T 
25.000000 (Бола лын 375 346 199 ВЫ 10503. | CB4-3023M0000:T 29.491200 | CTX295LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX295LVTR-ND 142247 | CB3LV-3C-29M4912-T 
29.491200 | CTX295CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX295TR-ND 1422.47 | СВ3-3С-29М4912-Т 30.000000 | CTX296LVCT-ND 5.08 4.69 269 | CTX296LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-30M0000-T 
30.000000  CTX296CT-ND 508 469 2.69 | CTX296TR-ND 1422.47 | CB3-3C-30M0000-T 30.000000 | CTX309LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX309LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-3I-30M0000-T 
32.000000 | CTX277CT-ND 3.75 346 1.99 | CTX277TR-ND 1050.23 | CB3-3C-32M0000-T 32.000000 | CTX277LVCT-ND 375 346 1.99 | CTX277LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-32M0000-T 
32.768000 | CTX278CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX278TR-ND 1422.47 | CB3-3C-32M7680-T 32.000000 | CTX310LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX310LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-3I-32M0000-T 
33.333000 |HGTX2TSGTSND 375 346 199 АН 105023 |CB3-3C-33M3330-T 32.768000 | CTX278LVCT-ND — 508 4.60 269 | CTX278LVTR-ND — 142247 | CBSLV-3C-32M7680-T 
40.000000 | CTX280CT-ND 375 346 199 | CTX280TR-ND 1050.23 | CB3-3C-40M0000-T 32.768000 | CTX311LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX311LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-3I-32M7680-T 
40.000000 | CTX314CT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTXS14TR-ND 1422.00 |CB3-31-40M0000-T 33.000000 | CTX312LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX312LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-3I-33M0000-T 
44.736000 | CTX281CT-ND 5.37 4.95 284 | CTX281TR-ND 1502.23 | CB3-3C-44M7360-T 33.333000 | CTX279LVCT-ND 375 3.46 1.99 | CTX279LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-33M3330-T 
45.000000 | CTX297CT-ND 537 4.95 284 | CTX297TR-ND 1502.23 | CB3-3C-45M0000-T 33.333300 | CTX313LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX313LVTR-ND 1595.00 |CB3LV-3I-33M3333-T 
49.152000 | CTX282CT-ND 537 495 2.84 | CTX282TR-ND 1502.23 | CB3-3C-49M1520-T 40.000000 | CTX280LVCT-ND 375 346 1.99 | CTX280LVTR-ND 1050.23 |CB3LV-3C-40M0000-T 
50.000000 | CTX283CT-ND 275 346 1.99 | CTX283TR-ND 1050.23 | CB3-3C-50M0000-T 40.000000 | CTX314LVCT-ND 5.08 469 269 | CTX314LVTR-ND 1422.00 |CB3LV-3I-40M0000-T 
51.840000 | CTX284CT-ND 570 525 3.02 | CTX284TR-ND 1595.29 | CB3-3C-51M8400-T 44.736000 | CTX281LVCT-ND. 5.37 495 2.84 | CTX281LVTR-ND 1502.23 |CB3LV-3C-44M7360-T 
60.000000 | CTX285CT-ND 570 525 295 | CTX285TR-ND 1595.29 | CB3-3C-60M0000-T 45.000000 | CTX297LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 | CTX297LVTR-ND 1502.23 | CB3LV-3C-45M0000-T 
64.000000 | CTX286CT-ND 570 525 295 | CTX286TR-ND 1595.29 | CB3-3C-64M0000-T 48.000000 | CTX315LVCT-ND 5.08 469 2.69 | CTX315LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-3l-48M0000-T 
66.666600 | CTX287CT-ND 570 525 2.95 | CTX287TR-ND 1595.29 | CB3-3C-66M6666-T 49.152000 | CTX282LVCT-ND 537 495 284 | CTX282LVTR-ND 1502.23 | CB3LV-3C-49M1520-T 
72.000000 | CTX288CT-ND 570 525 306 | CTX288TR-ND 159529 | CB3-3C-72M0000-T 50.000000 | CTX283LVCT-ND 375 346 1.99 | CTX283LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-50M0000-T 
80.000000 | CTX289CT-ND 570 525 306 | CTX289TR-ND 4595.29 | CB3-3C-80M0000-T 50.000000 | CTX327LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX327LVTR-ND 1680.00 | CB3LV-3I-50M0000-T 
51.840000 | CTX284LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX284LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-51M8400-T 
CB3LV Surface Mount Clock Oscillators 60.000000 | CTX285LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX285LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-60M0000-T 


1.544000 | CTX290LVCT-ND 5.08 4.69 269 | CTX290LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-1M5440-T 64.000000 | CTX286LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX286LVTR-ND 159529 |CB3LV-3C-64M0000-T 
1.843200 | CTX291LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX291LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-1M8432-T 64.000000 | CTX328LVCT-ND 6.56 604 347 | CTX328LVTR-ND 1932.00 | CB3LV-3I-64M0000-T 
3.686400 | CTX260LVCT-ND 3.75 346 1.99 | CTX260LVTR-ND 1050.23 | CB3LV-3C-3M6864-T 66.000000 | CTX316LVCT-ND 5.08 4.69 269 | CTX316LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-3I-66M0000-T 
4.000000 | CTX261LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX261LVTR-ND 1422.47 |CB3LV-3C-4M0000-T 66.666600 | CTX287LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX287LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-66M6666-T 
6.176000 | CTX262LVCT-ND 5.08 469 2.69 | CTX262LVTR-ND 142247 | CB3LV-3C-6M1760-T 72.000000 | CTX288LVCT-ND 570 525 3.02 | CTX288LVTR-ND 1595.29 | СВЗІМ-3С-72М0000-Т 


7.372800 | CTX263LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 | CTX263LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-7M3728-T 80.000000 | CTX289LVCT-ND 5.70 525 3.02 | CTX289LVTR-ND 1595.29 | CB3LV-3C-80M0000-T 
7.372800 | CTX325LVCT-ND 5.70 525 3.02 | CTX325LVTR-ND 1680.00 | CB3LV-31-7M3728-T 80.000000 | CTX317LVCT-ND 6.56 6.04 347 | CTX317LVTR-ND 1835.00 | СВЗІУ-31-80М0000-Т 
8.000000 | CTX264LVCT-ND 508 469 2.69 | CTX264LVTR-ND 1422.47 | CB3LV-3C-8M0000-T 100.000000 | CTX318LVCT-ND 9.50 875 5.02 | CTX318LVTR-ND 2659.00 | CB3LV-3l-100M0000-T 
8.000000 | CTX301LVCT-ND 508 4.69 2.69 | CTX301LVTR-ND 1422.00 | CB3LV-31-8M0000-T 125.000000 | CTX319LVCT-ND 16.63 15.32 8.79 | CTX319LVTR-ND 4653.00 | CB3LV-3l-125M0000-T 
8.192000 | CTX302LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 | CTX302LVTR-ND 1595.00 | CB3LV-31-8M1920-T 133.330000 | CTX320LVCT-ND 19.00 17.50 10.04 | CTX320LVTR-ND 5318.00 | CB3LV-3l-133M3300-T 
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CT ‚ MXO45 Clock Oscillators 


Parameter Symbol Condition Minimum | Typical | Maximum | Units 
Supply Voltage VCC = 4.5 5 5.5 у 
Standard Output ICC 1.0 - 7.0MHz ei 5 12 mA 
* Frequency Tolerance: +100ppm, 0°С ~ 70°С * C- Supply Current = >7.0 ~ 25MHz жы 15 25 тА 
MOS compatible * Fully hermetically-sealed pack- = >25 ~ 50MHz = 30 40 mA 
аде * 8/14-pin compatible * Drives up to 10 stan- Output Load 10 тї 
dard TTL Loads * Input Voltage: +5V ОС + .5V M Сага Ting он VOH= 3.9V un EN 46 mA 
Tri-State Output SEE SOAL Output Current Гон | VoH-04V = = 16 mA 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of 14 Test 1.0 - 50MHz 45 = 55 % 
high (logic 1) and low (logic 0) but has added a third о] ове Symmetry Duy M 50-70МН2 40 = 60 % 
state that is not a logic level but an open circuit con- u7 17 15 pF т/ті 1.0 - 25MH Z 5 8 
dition that effectively disconnects the output from CMOS Diode: 1N4148 Rise & Fall Time Ш SUN z ns 
your circuit with a high impedance (floating) state. TTL Tr/Tf >25 - 70MHz = 3 5 ns 
Thereby enabling the use of numerous oscillators VIH = 2 = = ү 
оп the same bus line. Also, by using the enable ріп to control the output, the crystal is still running even when the output is Enable Input V VIL = = = 0.8 V 
disabled (stand-by mode), thus eliminating any start-up time for the oscillator. - 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. Employing a single Enable Input Load Cin = = = 10 pF 
design family supporting both HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Utilizing ASIC technology Tri-state Leakage Iz VIL= 0.8V — — 0.05 mA 
reduces the number of components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing reliability and further reducing cost. Jitter FN Peak-Peak = 30 50 ps 
Features: * C-MOS/TTL compatible * Drives up to 10 standard TTL loads • 100ppm tolerance * Tri-State output * Fully 
hermetic resistance weld package Temperature 0°С - 70^ 
Full Size Half Size Denotes Pin 1 
i i .300 Pin Connection 
еш бот eel (220 OIE Tri-State) 
ri-State 4 
MX045 NC (Standard) ў. МС (Standard) 
| Ground т | Ground 
03 + Dot Denotes Leo (1529 Output Output 
(76) Pin 1 Location Bottom View 45V DC +5V DC 
Frequency Digi-Key Price Each CTS Frequency Digi-Key Price Each CTS 
(MHz) Part No. 1 10 100 250 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 250 500 | Part Мо. 
Full Size Clock Oscillator with Standard Output Half Size Clock Oscillator with Standard Output 
1.000000 CTX101-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-1.0000 1.000000 CTX150-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-1.0000 
1.843200 CTX103-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45-1.8432 1.843200 CTX151-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-1.8432 
2.000000 CTX104-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-2.0000 2.000000 CTX152-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-2.0000 
2.457600 CTX105-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-2.4576 2.457600 CTX153-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-2.4576 
3.686400 CTX106-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-3.6864. 3.686400 CTX154-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-3.6864 
4.000000 CTX107-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-4.0000 4.000000 CTX155-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | МХО45Н5-4.0000 
4.915200 CTX108-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45-4.9152 4.915200 CTX156-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-4.9152 
5.000000 CTX109-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45-5.0000 5.000000 CTX157-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-5.0000 
5.068800 CTX110-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-5.0688 5.068800 CTX158-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-5.0688 
6.000000 CTX111-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-6.0000 6.000000 CTX159-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-6.0000 
6.144000 CTX122-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-6.1440 6.144000 CTX160-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-6.1440 
7.372800 CTX123-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-7.3728 7.372800 CTX161-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-7.3728 
8.000000 CTX112-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-8.0000 8.000000 CTX162-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | МХО45Н5-8.0000 
10.000000 CTX114-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-10.0000 10.000000 CTX163-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-10.0000 
12.000000 CTX131-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-12.0000 12.000000 CTX164-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-12.0000 
14.318180 CTX115-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-14.31818 14.318180 CTX165-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-14.31818 
16.000000 CTX116-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-16.0000 16.000000 CTX166-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-16.0000 
18.432000 CTX118-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-18.4320 18.432000 CTX167-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-18.4320 
19.660800 CTX124-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-19.6608 19.660800 CTX168-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | МХО45Н5-19.6608 
20.000000 CTX119-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-20.0000 20.000000 CTX169-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-20.0000 
24.000000 CTX125-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-24.0000 24.000000 CTX170-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | МХО45Н5-24.0000 
25.000000 CTX126-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-25.0000 25.000000 CTX171-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-25.0000 
25.175000 CTX127-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-25.1750 25.175000 CTX172-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-25.1750 
28.322000 CTX128-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-28.3220 28.322000 CTX173-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | МХО45Н5-28.3220 
32.000000 CTX129-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-32.0000 32.000000 CTX174-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-32.0000 
40.000000 CTX120-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-40.0000 40.000000 CTX175-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-40.0000 
50.000000 CTX121-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45-50.0000 50.000000 CTX176-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HS-50.0000 
64.000000 CTX130-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 МХО45-64.0000 64.000000 CTX177-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | МХО45Н5-64.0000 
66.666600 CTX137-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 МХО45-66.6666 66.666600 CTX178-ND 8.64 3.22 2.45 гат 1.86 |MXO45HS-66.6666 
80.000000 CTX138-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 MXO45-80.0000 80.000000 CTX179-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 | MXO45HS-80.0000 
Full Size Clock Oscillator with Tri-State Output Half Size Clock Oscillator with Tri-State Output 
1.000000 CTX139-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-1.0000 1.000000 CTX180-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-1.0000 
1.843200 CTX140-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.8432 1.843200 CTX181-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-1.8432 
2.000000 CTX141-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-2.0000 2.000000 CTX182-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2.0000 
2.457600 CTX142-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.4576 2.457600 CTX183-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-2.4576 
3.686400 CTX143-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-3.6864 3.686400 CTX184-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-3.6864 
4.000000 CTX144-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-4.0000 4.000000 CTX185-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-4.0000 
4.915200 CTX145-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.9152 4.915200 CTX186-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-4.9152 
5.000000 CTX146-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-5.0000 5.000000 CTX187-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-5.0000 
5.068800 CTX147-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.0688 5.068800 CTX188-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-5.0688 
6.000000 CTX148-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-6.0000 6.000000 CTX189-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-6.0000 
6.144000 CTX200-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-6.1440 6.144000 CTX190-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-6.1440 
7.372800 CTX201-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-7.3728 7.372800 CTX191-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-7.3728 
8.000000 CTX202-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-8.0000 8.000000 CTX192-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-8.0000 
10.000000 CTX203-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-10.0000 10.000000 CTX193-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-10.0000 
12.000000 CTX204-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-12.0000 12.000000 CTX194-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-12.0000 
14.318180 CTX205-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-14.31818 14.318180 CTX195-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-14.31818 
16.000000 CTX206-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-16.0000 16.000000 CTX196-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-16.0000 
18.432000 CTX207-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-18.4320 18.432000 CTX197-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-18.4320 
19.660800 CTX208-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-19.6608 19.660800 CTX198-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-19.6608 
20.000000 CTX209-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-20.0000 20.000000 CTX199-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-20.0000 
24.000000 CTX210-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-24.0000 24.000000 CTX250-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-24.0000 
25.000000 CTX211-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-25.0000 25.000000 CTX251-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-25.0000 
25.175000 CTX212-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.1750 25.175000 CTX252-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-25.1750 
28.322000 CTX213-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-28.3220 28.322000 CTX253-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-28.3220 
32.000000 CTX214-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-32.0000 32.000000 CTX254-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-32.0000 
40.000000 CTX215-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 МХО45Т-40.0000 40.000000 CTX255-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HST-40.0000 
50.000000 CTX216-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-50.0000 50.000000 CTX256-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 |MXO45HST-50.0000 
64.000000 CTX217-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.17 МХО45Т-64.0000 64.000000 CTX257-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HST-64.0000 
66.666600 CTX218-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.17 МХО45Т-66.6666 66.666600 CTX258-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 | MXO45HST-66.6666 
80.000000 CTX219-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 МХО45Т-80.0000 80.000000 CTX259-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 | MXO45HST-80.0000 
A462-ND Aries Electronics Inc. Size: Full. 4-Pin Oscillator Sockets $.60/1 $12.50/25 %40.48/100 
A463-ND Aries Electronics Inc. Size: Half. 4-Pin Oscillator Sockets .. . $.60/1 $12.50/25 %40.48/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 859 


CONNOR 
WINFIELD Timing Modules 


MSTM-S3: * Redundant references * 2 synchronous outputs * 30 second filtered holdover history * Opera- 
tional status flags * Compatible with Raltron TeraSync offerings 

SM3: * 4 auto-frequency reference inputs * Detects and locks to reference * Continuous reference qualifica- 
tion with loss of reference detection « 3 CMOS outputs * SPI-Control autonomous or manual modes * Hitless 


reference switching and master/slave operation 
5МЗЕ: ° 8 auto-select input references * Phase buildout е Less than 1ppb initial hold over offset е Frequency 


qualification and loss of reference detection * Hitless reference switching and master/slave operation 
* Manual/Autonomous operation * Bi-directional SPI Port control and status reporting * 3 CMOS outputs 


Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website 


Supply Length x 
Freq. | Voltage Width Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
(MHz)| (V) Application (in) Part No. 1 10 100 Part No. 
16.384| 5.0 | Stratum 3 2x2 CW644-ND 393.75 315.00 253.75 | MSTM-S3-TR-16.384M 
19.440] 3.3 | Stratum 3 1.45x1 | CW642-ND 393.75 315.00 253.75 | SM3-19.44M 
19.440} 3.3 | Stratum ЗЕ | 2.05 x 1.25 | CW643-ND 787.50 630.00 507.50 | SM3E-19.44M 
19.440} 5.0 | Stratum 3 2x2 CW645-ND 393.75 315.00 253.75 | MSTM-S3-TR-19.44M 


Synchronous Clock Generators 


Specifications: • RMS Jitter 12kHz-20MHz: <1ps * Input Type: CMOS * Mounting Type: Surface Mount 
Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website 


Supply Input Output Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Output Type Voltage Length x Width (in) Frequency Frequency Part No. il 10 100 Part No. 
LVCMOS 3.3V .83 x .78 8.00kHz x 2 77.76MHz CW640-ND 157.50 126.00 101.50 SCG2500-77.76M 
LVPECL 3.3V 1.07 x 1.04 8.00kHz x 2 155.52MHz CW641-ND 168.75 135.00 108.75 SCG4500-155.52M 
LVPECL 3.3V 1x.8 19.44MHz 77.76MHz CW639-ND 123.75 99.00 79.75 SCG102A-77.76M 
LVPECL 3.3V 1x.8 19.44MHz 155.52MHz CW638-ND 123.75 99.00 79.75 SCG102A-155.52M 


Clock Smoother Module 


Features: • Jitter smoothing PLL utilizing а VCSO (Voltage Controlled SAW Oscillator) * 1000mV Peak-to-Peak Input Pin Function 
Reference Signal • Jitter Transfer: OC-192 (Telcordia GR-253) compliant * Supply Voltage: 3.3V * Output Enable- |14 T Lock Monitor 
Voltage: 2.275V (VOH) * Output Enable-Voltage: 1.68V (VOL) • Output Load: 1000 * Rise Time: 500ps “Ға! Тіте: |2 | Enable/Disable 
500ps * Duty Cycle: 45% ~ 55% • Operating Temperature: 0°C ~ 70°C • Storage Temperature: -55°C ~ 125°C. 31DS1 —| 11.68 |= 
Note: Vod measured with 1000 resistor from Q to Q 4 | Ground (Case) | 
5 | Reference Clock Input 
6 [652 14.22 
Frequency Digi-Key Price Each Connor-Winfield 7 | Comp Output | 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 8 | Q Output 
622.08 CW637-ND 90.00 72.00 58.00 CSA21-622.08M $) Ground (Case) 


2.5V and 3.3V LVPECL SMD Oscillators 


Specifications: • Output Load: 500 * Duty Cycle at 50% of Pin Function 
Усс: 45% ~ 55% * Output must be terminated into 500 to Vcc- 1 | Enable/Disable 
2V or Thevenin equivalent е Fall Time: ins * Rise Time: 1ns 2 | NC 
Enable/Disable Function (Pad 1) Output 2 Ground 
nable/Disable Function (Pai utpu 
Р 4 | Q Output 
High or Open Enable 5 | Q Output 
Low Disable (High Impedance) 6 | Vcc 
P212, P213, P222 and P223 P122, P123, P142 and P143 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°С * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: 0°C - 70°С * Storage Temperature: -40°C - 85°С 
Output | Output Output | Output 
Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Voltage | Stability | (MHz) |V (УОН) |У (VOL) | Part No. 1 10 100 |PartNo. Voltage! Stability | (MHz) | V (МОН) | V (VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100.00 | 1.475 .88 CW610-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-100.0M 100.00 | 1.475 .88 CW594-ND 24.75 19.80 15.95 | Р142-100.00М 
125.00 | 1.475 .88 CW611-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-125.0M 20 125.00 | 1.475 .88 |CW595-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-125.0M 
#25ppm |455:52| 1.475 .88 CW612-ND 28.13 22.50 18.13 | Р212-155.52М +20ррт | 155.52 | 1.475 88 CW596-ND 25.88 20.70 16.68 | Р142-155.52М 
156.25 | 1.475 88 CW613-ND 28.13 22.50 18.13 | Р212-156.25М 156.25 | 1.475 .88 | CW597-ND 25.88 20.70 16.68 | Р142-156.25М 
28V 100.00 | 1.475 .88 CW614-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-100.0M 2SN 100.00 | 1.475 .88 CW598-ND 22.50 18.00 14.50 | Р122-100.0М 
125.00 | 1.475 .88 CW615-ND 24.75 19.80 15.95 | P222-125.0M 0 125.00| 1.475 .88 |CW599-ND 22.50 18.00 14.50 | Р122-125.0М 
+50ррт |155,52| 1.475 | 88 |CW616-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-155.52M *50ppm | 155.52 1.475 | .88 |CW600-ND 23.63 18.90 15.23 | Р122-155.52М 
156.25 | 1.475 88 CW617-ND 25.88 20.70 16.68 | Р222-156.25М 156.25 | 1.475 .88 | CW601-ND 23.63 18.90 15.23 | Р122-156.25М 
100.00 | 2.275 1.68 |CW602-ND 27.00 21.60 17.40 | Р213-100.0М 100.00 | 2.275 1.68 |CW586-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-100.0M 
25 125.00 | 2.275 1.68 |CW603-ND 27.00 21.60 17.40 | Р213-125.0М 20 125.00 | 2.275 1.68 |CW587-ND 24.75 19.80 15.95 | Р143-125.0М 
*?9PP" |155.52| 2.275 | 1.68 |CW604-ND 28.13 22.50 18.13 | Р213-155.52М +20ррт | 155.52 | 2.275 | 1.68 |CW588-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-155.52M 
33V 156.25 | 2.275 1.68 |CW605-ND 28.13 22.50 18.13 | Р213-156.25М 33V 156.25| 2.275 1.68 | CW589-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-156.25M 
I 100.00 | 2.275 1.68 |CW606-ND 24.75 19.80 15.95 | Р223-100.0М ” 100.00 | 2.275 1.68 |CW590-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-100.0M 
50 125.00 | 2.275 1.68 |CW607-ND 24.75 19.80 15.95 | Р223-125.0М 50 125.00| 2.275 1.68 | СУ/591-М0 22.50 18.00 14.50 | P123-125.0M 
*9UPPT | 155.52 | 2.275 | 1.68 |CW608-ND 25.88 20.70 16.68 | Р223-155.52М +50ррт | 155.52 | 2.275 | 1.68 |CW592-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 |CW609-ND 25.88 20.70 16.68 | Р223-156.25М 156.25 | 2.275 1.68 | CW593-ND 23.63 18.90 15.23 | Р123-156.25М 
3.3V LVDS SMD Oscillator Pin Function 
ices " й " 1 | N/C 
Specifications: * Output Differential Voltage: 450mV Max * Enable Voltage: 0.3Vcc Max isable Volt- 
age: 0.7Vcc Min • Output Load: 1000 * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% “ Freq. Stability: +20ppm | 2 | Enable/Disable 
* Operating Temp.: 0°C ~ 70°С * Storage Temp.: -40°C ~ 85°C • Fall Time: 10ns * Rise Time: 10ns 8 | Ground (Case) 
Note: Vod measured with 1000 resistor between the true output and the complementary output 
4 | Output Q 
Frequency Digi-Key Price Each Connor-Winfield с 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 5. | Comp Output Q 
622.08 CW618-ND 64.13 51.30 41.33 X502-622.08M 6 | Vcc 


LVCMOS and LVPECL SMD VCXOs 


Output | Output Fall | Rise 
Freq. | Voltage | Voltage | Load |Time|Time| Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
(MHz) |У (МОН) V (VOL) | Cap. | (ns) | (ns) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
LVCMOS 

74.1758 | 2.400 (40 |15.0рЕ| 2.0 | 2.0 | CW621-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.1758M 

74.2500 | 2.400 (40 |15.0pF| 2.0 | 2.0 | CW622-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.25M 
100.0000 | 2.400 (40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW623-ND 33.75 27.00 21.75 | V802-100.0M 
125.0000 | 2.400 .40 |15.0рЕ| 2.0 | 2.0 | CW624-ND 33.75 27.00 21.75 | У802-125.0М 

LVPECL — Output Load: 50 Ohms 

155.5200 | 2.275 1.68 = 1.5 | 1.5 | CW625-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-155.52M 
156.2500| 2.275 1.68 = 1.5 | 1.5 |CW626-ND 37.13 29.70 23.93 | V702-156.25M 


Specifications: « Supply Voltage: 3.3V е Absolute Pull Range (+): 50ррт • cout Cycle: 45% - 5 
Ф Operating Temperature: 0°C ~ 70°С * Storage Temperature: -40°C ~ 85^ 


5% 


Note: For ріп outs and output characteristics, please see datasheet оп Digi-Key website 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


CONNOR 
WINFIELD 


CWX Series HCMOS 
SMD Oscillators 


Enable/Disable Function Output Pad Connection 

Pin 1 Open Pin 3 Active 1 ° ЕПЗ Disable 
> 7 = 2 Ground 

Pin 1 = 2.2V Pin 3 Active 3 Output 

Pin 1 = 2.2V Pin 3 High Impedance 4 Vcc 


CWX815 and CWX825 


Specifications: е Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


CWX813 апа CWX823 


Specifications: • Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Stor- 
age Temperature: -55°C ~ 125°С * Output Current: -8mA ІОН • Output Current: 8mA IOL • Load Ca- 
pacitance: 15.0pF * Output Enable Voltage: 2.97V (VOH) * Output Enable Voltage: .33V (VOL) * Supply 
Voltage: 3.30V • Start-up Time: 10ms 


* Stor- 
age Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Current: -8mA ІОН * Output Current: 8mA IOL • Load Ca- 
pacitance: 50.0pF * Output Enable Voltage: 4.50V (VOH) * Output Enable Voltage: .40V (VOL) * Supply 
Voltage: 5.00V * Start-up Time: 10ms 


Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield 

(MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 

+25ppm +25ppm 

1.5440 | CWB10CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW510TR-ND 1404.00 | CWX813-1.544M 1.5440 | CW548CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW548TR-ND 1404.00 | CWX815-1.544M 
1.8432 | CWB11CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW511TR-ND 1404.00 | CWX813-1.8432M 1.8432 | CW549CT-ND 2.81 2.34 1.88 CW549TR-ND 1404.00 | CWX815-1.8432M 
3.6864 | CW512CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWB12TR-ND 1404.00 | CWX813-3.6864M 3.6864 | CW550CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW550TR-ND 1404.00 | CWX815-3.6864M 
4.0000 | CW513CT-ND 2.81 2.34 1.88  CW513TR-ND 1404.00 | CWX813-4.0M 4.0000 | CW551CEND 2.81 2.34 1.88 | CWS51TR-ND 1404.00 | CWX815-4.0M 
7.3728 | CW514CT-ND 2.81 2.34 1.88 CWB14TR-ND 1404.00 | CWX813-7.3728M 7.3728 | CW552CT-ND 2.81 2.34 1.88|  CW552TR-ND 1404.00 | CWX815-7.3728M 
8.0000 | CW515CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWB15TR-ND 1404.00 | СУ/Х813-8.0М 8.0000 | CW553CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW553TR-ND 1404.00 | CWX815-8.0M 
10.0000 | CWB16CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW516TR-ND 1404.00 | CWX813-10.0M 10.0000 | CW554CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW554TR-ND 1404.00 | CWX815-10.0M 
12.0000 | CW517CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW517TR-ND 1404.00 | CWX813-12.0M 12.0000 | CW555CT-ND 2.81 2.34 1.88| CWB55TR-ND 1404.00 | CWX815-12.0M 
12.2880 | CWB18CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW518TR-ND 1404.00 | CWX813-12.288M 12.2880 | CWB556CTND 2.81 2.34 1.88 | CWS556TR-ND 1404.00 | CWX815-12.288M 
14.3182 | CWB19CTND 281 2.34 1.88 | CW519TR-ND 1404.00 | CWX813-14.31818M 14.3182 | CWS557CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW557TR-ND 1404.00 | CWX815-14.31818M 
15.3600 | CWB20CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW520TR-ND 1404.00 | CWX813-15.36M 15.3600 | CW558CTND 2.81 2.34 1.88 | CW558TR-ND 1404.00 | CWX815-15.36M 
16.0000 | CWB21CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW521TR-ND 1404.00 | CWX813-16.0M 16.0000 | CW559CTND 2.81 2.34 1.88| CW559TR-ND 1404.00 | CWX815-16.0M 
16.8840 | CWB22CT.ND 2.81 2.34 1.88 | CW522TR-ND 1404.00 | CWX813-16.384M 16.3840 | CW560CTND 2.81 2.34 1.88 | CWS60TR-ND 1404.00 | CWX815-16.384M 
18.4320 | CW523CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW523TR-ND 1404.00 | CWX813-18.432M 18.4320 | CW561CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW561TR-ND 1404.00 | CWX815-18.432M 
19.4400 | CW524CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW524TR-ND 1404.00 | CWX813-19.44M 19.4400 | CW562CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW562TR-ND 1404.00 | CWX815-19.44M 
20.0000 | CW525CTND 2.81 2.34 1.88 | CWS25TR-ND 1404.00 | CWX813-20.0M 20.0000 | CW563CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW563TR-ND 1404.00 | CWX815-20.0M 
20.4800 | CWS26CT-ND 2.81 2.34 1.88 CWS26TR-ND 1404.00 | CWX813-20.48M 20.4800 | CW564CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW564TR-ND 1404.00 | CWX815-20.48M 
24.0000 | CWS27CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CWS27TR-ND 1404.00 | CWX813-24.0M 24.0000 | CW565CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW565TR-ND 1404.00 | CWX815-24.0M 
24.5760 | CWS28CTND 2.81 2.34 1.88 | CWS28TR-ND 1404.00 | CWX813-24.576M 24.5760 | CW566CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW566TR-ND 1404.00 | CWX815-24.576M 
25.0000 | CWS29CTND 281 2.34 1.88 CWS29TR-ND 140400 | CWX813-25.0M 25.0000 | CW567CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW567TR-ND 1404.00 | CWX815-25.0M 
27.0000 | CWSS0CTND 2.81 2.34 1.88 | CWS3OTR-ND 1404.00 | CWX813-27.0M 27.0000 | CW568CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW568TR-ND 1404.00 | CWX815-27.0M 
29.4912 МОЩЬЗТОТАР 2.81 2.34 1.88 [ШОШО ШОШ 1404.00 | СУ/Х813-29.4912М 29.4912 | CW569CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW569TR-ND 1404.00 | CWX815-29.4912M 
30.0000 MOWSSAOENDA 2.81 2.34 1.88 MCVSSANR ШОШ 1404.00 | CWXB13-90.0M 30.0000 | CW570CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW570TR-ND 1404.00 | CWX815-30.0M 
32.0000 | CWSSSCTND 2.81 2.34 1.88 | CWSSSTR-ND 1404.00 | CWX813-32.0M 32.0000 | CW571CTND 2.81 2.34 1.88 | CW571TR-ND 1404.00 | CWX815-32.0M 
32.7680 WENDSSOHNDE 281 2.34 1.88 ШЕШШ ШЫ 140400 | CWX813-32.768M 32.7680 | CW572CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW572TR-ND 1404.00 | CWX815-32.768M 
33.0000 шанцу 2.81 2.34 1.88 Woo S IR NEE 1404.00 | CWX813-33.0M 33.0000 | CW573CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW573TR-ND 1404.00 | CWX815-33.0M 
33.3330 ЮОМОЗЮЩЕАЕ 2.81 2.34 1.86 We SID 1404.00 | CWX813-33.333M 33.3330 | CW574CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW574TR-ND 1404.00 | CWX815-33.333M 
40.0000 шабаш 281 2.34 1.88 БЛИНЫ 140400 | CWX813-40.0M 40.0000 | CW575CTND 2.81 2.34 1.88  CW575TR-ND 1404.00 | CWX815-40.0M 
44.7360 шабас 281 2.34 1.88 MEN REI 140400 | CWX813-44.736M 44.7360 | CWS76CTND 2.81 2.34 1.88 CW576TR-ND 1404.00 | CWX815-44.736M 
45.0000 ШЕШӘ 281 234 185 ШОШО ОШ ЫШ 140400 | CWX813-45.0M 45.0000 | CW577CTND 2.81 2.34 1.88 | CW577TR-ND 1404.00 | CWX815-45.0M 
49.1520 aS SB 281 234 1.88 шаб ДЫ 140400 | CWX812-49.152M 49.1520 | CW578CTND 2.81 2.34 1.88 | CWS78TR-ND 1404.00 | CWX815-49.152M 
50.0000 | CW541CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW541TR-ND 1404.00 | CWX813-50.0M 

50.0000 | CW579CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW579TR-ND 1404.00 | CWX815-50.0M 
60.0000 | CW542CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW542TR-ND 1404.00 | CWX813-60.0M 60.0000 ECWEBOEINEB 281 234 188 ШЕЕ 140400 | CWX815-60.0M 
64.0000 | CW543CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW543TR-ND 1606.50 | CWX813-64.0M 64.0000 MCKERTGRNOM 321 268 215 o CT TS 160650 | CWX815.640M 
66.6666 | CW544CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW544TR-ND 1606.50 | CWX813-66.6666M : ; й т : : 

р š ! š à i 66.6666 | CW582CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW582TR-ND 1606.50 | CWX815-66.6666M 
72.0000 MOSES UNDE 321 268 2.15 ВОЛЕН 160650 | CWX813-72.0M 72.0000 | CW583CT-ND 3.21 2.68 2.15  CW583TR-ND 1606.50 | CWX815-72.0M 
80.0000 | CW546CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CWB546TR-ND 1606.50 | CWX813-80.0M 
100.0000 НЕН 392 327 261 ËY Sp 195750 | CWX813-100.0M 80.0000 | CW584CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW584TR-ND 1606.50 | CWX815-80.0M 

: : I : : I 100.0000 | CW585CT-ND — 3.92 3.27 2.61 | CWB85TR-ND 1957.50 | CWX815-100.0M 

+50ppm 
+50ppm 

1.5440 | CW431CT-ND 2413 1.78 1.43 | CW431TR-ND — 1066.50 | CWX823-1.544M 
м OWN 243 478 143 OS A 106650 | CWX823-18432M 1.5440 | CW471CT-ND 2413 178 1.43 | CW471TR-ND 1066.50 | CWX825-1.544M 
36864 Won SC CAPS 218 178 143 eNe G AU 105650 | CWX823:3 6864M 1.8432 | CW472CT-ND 213 1.78 1.43 CW472TR-ND 1066.50 | CWX825-1.8432M 
4.0000 ena S DN 219 175 143 EEG NDS 106650 | CWX823-4 0M 3.6864 | CW473CT-ND 213 178 1.43 | CW473TR-ND 1066.50 | CWX825-3.6864M 
7.3728 | CW435CTND 2.13 178 1.43 | CW435TR-ND 1066.50 | CWX823-7.3728M 4.0000 ша 213 178 1.43 POVA IREA 1066.50 | CWX825-4.0M 
Sono ОЛШЕП оз 176 Ча И acceso | cvomorsoM 7.3728 | CWA78CEND 213 1.78 1.43 | CW475TR-ND 1066.50 | CWX825-7.3728M 

| Я . 78 1. H 5 -8. 

10.0000 | CW437CT-ND 2.13 178 1.43 | CW437TR-ND 1066.50 | CWX823-10.0M 8.0000 MONZIOGHMDM 213 178 1.49 ЦЫ 1066.50 | CWX825-8.0M 
120000 | ЛООГО 213 178 143 ОСОО НЕЦ 109550 | CWX823-12.0M 10.0000 | CW477CT-ND 2.13 1.78 1.48 | CW477TR-ND 1066.50 | CWX825-10.0M 
12.2880 | CW439CT-ND 243 1.78 1.43 | CW439TR-ND 1066.50 | CWX823-12.288M 15.0000 ОСА 315 кы 12 ӨРЛЕТІП Шы Саба Shak 
14.3182 | CW440CT-ND 2.13 178 1.43 | CW440TR-ND 1066.50 | CWX823-14.31818M á СҮЗЕ : dade TASH 5 512. 
45600 Е БИ 248 476 143 EOWCUTTP REN 108650 | CWX825-45S6M 14.3182 | CW480CTND 2.13 1.78 1.43 | CW480TR-ND 1066.50 | CWX825-14.31818M 
16.0000 | CWA42CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CWA442TR-ND 1066.50 | CWX823-16.0M 15.3600 | CW481CTND 2.13 1.78 1.43 CW481TR-ND 1066.50 | CWX825-15.36M 
16.3840 | CWA43CTND 2.13 1.78 1.43 | CW443TR-ND 1066.50 | CWX823-16.384M 16.0000 MONS ЕДЕН 2.13 178 1.49 ОШЫН 1056.50 | CWX825-16.0M 
184920 e Sr 213 178 142 ШЛИ 106650 | CWX823.18 432M 16.3840 | CW483CTND 2.13 178 1.43 | CW483TR-ND 1066.50 | CWX825-16.384M 
19.4400 O HES 213 178 142 Io S NE 105850 | CWX823-19 44M 18.4320 | CW484CT-ND 2.13 1.78 1.43 CW484TR-ND 1066.50 | CWX825-18.432M 

: : : : : : 19.4400 | CW485CTND 2.13 1.78 1.43 CW485TR-ND 1066.50 | CWX825-19.44M 
20.0000 | CW446CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW446TR-ND 1066.50 | CWX823-20.0M 
20.4800 | CW447CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW447TR-ND 1066.50 | CWX823-20.48M 20.0000 | CW486CTND 2.13 1.78 1.43 | CW486TR-ND 1066.50 | CWX825-20.0M 
24.0000 | CW448CEND 213 178 143 CW448TR-ND 106650 | CWX823-24.0M 20.4800 | CW487CT-ND 213 1.78 1.43 | CW487TR-ND 1066.50 | CWX825-20.48M 
24.5760 | CW449CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW449TR-ND 1066.50 | CWX823-24.576M 24.0000 | CW488CTND 2.13 1.78 1.43 | CW488TR-ND 1066.50 | CWX825-24.0M 
250000 | CW450CEND 213 178 143  CW450TR-ND 106650 | CWX823-25.0M 24.5760 | CW489CT-ND 213 1.78 1.43 | CW489TR-ND 1066.50 | CWX825-24.576M 
27.0000 | CW451CT-ND 243 1.78 1.43 | CW451TR-ND 1066.50 | CWX823-27.0M 25.0000 ЭМАЦЫЯ 213 179 143 ШЕШШ ЕЩ 106650 | CWX82525.0M 
29.4912 | CW452CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW452TR-ND 1066.50 | CWX823-29.4912M 27.0000 | CW491CTND 2.13 1.78 1.43 | CW491TR-ND 1066.50 | CWX825-27.0M 
300000 | CW453CT.ND 213 178 1.43 CW453TR-ND 106650 | CWX823-30.0M 29.4912 | CW492CT-ND 213 1.78 1.43 | CW492TR-ND 1066.50 | CWX825-29.4912M 
32.0000 | CW454CT-ND 213 1.78 1.43 | CW454TR-ND 1066.50 | CWX823-32.0M 30.0000 | CW493CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW493TR-ND 1066.50 | CWX825-30.0M 
32.7680 | CW455CT-ND 213 1.78 1.43 | CW455TR-ND 1066.50 | CWX823-32.768M 32.0000 | CW494CTND 2.13 1.78 1.43 | CW494TR-ND 1066.50 | CWX825-32.0M 
33.0000 | CW456CT-ND 243 1.78 1.43 | CW456TR-ND 1066.50 | CWX823-33.0M 35.0000 МОШАБЫСВЫЕ 213 178 1.43 ша 1006.50 | CWX825-35.0M 
33.3330 | CW457CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW457TR-ND 1066.50 | CWX823-33.333M 33.3330 | CW496CTND 2.13 1.78 1.43 | CW496TR-ND 1066.50 | CWX825-33.333M 
40.0000 | CW458CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW458TR-ND 1066.50 | CWX823-40.0M 40.0000 | CW497CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW497TR-ND 1066.50 | CWX825-40.0M 
44.7360 | CW459CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW459TR-ND 1066.50 | CWX823-44.736M 44.7360 | CW498CF-ND 2.13 1.78 1.43 | CW498TR-ND 1066.50 | CWX825-44.736M 
45.0000 | CW460CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW460TR-ND 1066.50 | CWX823-45.0M 45.0000 | CW499CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW499TR-ND 1066.50 | CWX825-45.0M 
491520 | CW461CTND 243 178 1.43 | CW461TR-ND 1066.50 | CWX823-49.152M 49.1520 Шар 213 1.78 1.43 NONIGUDIESNDEM 106650 | CWX625-49.152M 
50.0000 | CW462CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW462TR-ND 1066.50 | CWX823-50.0M 50.0000 | CW501CTND 213 1.78 1.43 | CW501TR-ND 1066.50 | CWX825-50.0M 
60.0000 | CW463CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW463TR-ND 1066.50 | CWX823-60.0M 60.0000 | CW502CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW502TR-ND 1066.50 | CWX825-60.0M 
64.0000 | CW464CT-ND 2.40 2.01 1.61 | CW464TR-ND 1201.50 | CWX823-64.0M 64.0000 | CW503C-ND 2.40 2.01 1.61  CW503TR-ND 1201.50 | CWX825-64.0M 
66.6666 | CW465CT-ND 240 2.01 1.61 | CW465TR-ND 1201.50 | CWX823-66.6666M 66.6666 | CW504CT-ND 240 2.01 1.61 | CW504TR-ND 1201.50 | CWX825-66.6666M 
72.0000 | CW466CT-ND 2.40 2.01 1.61 | CW466TR-ND 1201.50 | CWX823-72.0M 72.0000 BOWSOSGENDE 240 201 1.61 EGWSOSUEGNDEN 1201.50 | CWX825-72.0M 
80.0000 | CW467CT-ND 2.40 2.01 1.61 | CW467TR-ND 1201.50 | CWX823-80.0M 80.0000 | CW506CT-ND 2.40 2.01 1.61 | CWS506TR-ND 1201.50 | CWX825-80.0M 
100.0000 | CW468CT-ND 3.11 2.59 2.07 | CW468TR-ND 1552.50 | CWX823-100.0M 100.0000 | CW507CT-ND 3.11 2.59 2.07 | CW507TR-ND 1552.50 | CWX825-100.0M 
125.0000 | CW469CT-ND 5.94 4.95 3.96 | CW469TR-ND 2970.00 | CWX823-125.0M 125.0000 | CW508CTND 5.94 4.95 3.96 | CW508TR-ND 2970.00 | CWX825-125.0M 
156.2500 | CW470CT-ND 11.48 9.57 7.65 | CW470TR-ND 5737.50 | CWX823-156.25M 156.2500 | CW509CT-ND 11.48 9.57 7.65 | CWBO9TR-ND 5737.50 | CWX825-156.25M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ros3 861 


CONNOR 
WINFIELD Surface Mount Oscillators 


HSM92 - HSM93 Series: * Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: +100ppm * Temperature Range: F Digi-K Price Each с Winfield 
0°C - 70*C * Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State * Output: Voh: 4.5V Min., Vol: 0.5V Max. * Current: Fi Mons Piney ay о 500 НЯ (Dii 
loh: 16mA; lol: 16mA • Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 45/55 Max. • Start Up Time: 10mS Max. 19. (МН?) аш шо: aru 
* Supply Voltage: +5VDC, +10% * Enable/Disable Time: 100ns Max. * Output Load: 50pF 4.9152 CW301-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 Н5М93-4.9152 
А m 8.0000 CW302-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 Н5М93-8.0000 
HSM 536 Series: * Frequency Stability: +100ppm * Temperature Range: 0°С ~ 70°C * Waveform: HC- 
MOS Squarewave * Output: Voh: 4.5V Min., Vol: 0.5V Max. * Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 10.0000 CW303-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-10.0000 
50/50%, +10% * Start Up Time: 10mS Max. * Supply Voltage: +5VDC, +10%. * Output Load: 50pF 16.0000 CW304-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-16.0000 
20.0000 CW305-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 Н5М93-20.0000 
1 25.0000 CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-25.0000 
Pin Conn. 29.4912 CW341-ND 1215 1013 810 6.53 HSM92-29.4912 
Enable 32.0000 CW307-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-32.0000 
2 Ground Ground 40.0000 CWS308-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 Н$М93-40.0000 
3| Output Output 44.2368 CW342-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 HSM92-44.2368 
2 МО Vdd 50.0000 CW309-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 Н5М93-50.0000 
60.0000 CW310-ND 13.23 11.03 8.82 7.11 Н5М93-60.0000 
8.0000 CW320-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-8.0000 
[5.08 + 15.08 F- 10.0000 CW321-ND 1080 9.00 720 5.80 HSM536-10.0000 
m Gg vo, j Оля 18.4320 CW322-ND 1080 9.00 720 5.80 Н5М536-18.4320 
і [4] [з] 20.0000 CW323-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-20.0000 
4.19 Cb 25.0000 CW324-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 Н5М536-25.0000 
Y БЕ ЦЕ 2 32.0000 CW325-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-32.0000 
ED Г] 1 Ground 40.0000 CW326-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 Н5М536-40.0000 
195 = [41.78 я ЭТ 50.0000 CW327-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 Н5М536-50.0000 
` i 60.0000 CW328-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 Н5М536-60.0000 
Suggested Pad Layout Suggested Pad Layout 64.0000 CW329-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 HSM536-64.0000 
66.6666 CW330-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 HSM536-66.6666 
3.3V HCMOS SMD TCXO 3.3V and 5V HCMOS OCXO 
Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% * Supply Voltage: 3.3V * Frequency Stability: Supply 
+4.6ppm * Output Voltage: 2V (VOH) ~ .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF * Rise Time: 5ns • Fall Mounting] Freq. |Voltage| Freq. Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Time: 5ns * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Type (MHz) (V) Stability | Part No. 1] 10 100 |Раг Мо. 
10.00 | 3.3 +0.25ррт CW627-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-10.0M 
Ein connection 10.00] 33 | +10ppb |CW634-ND 202.50 162.00 130.50 BSOF3S3E-10.0M 
N/C 10.00| 5.0 +20ppb |CW635-ND 213.75 171.00 137.75 | OFC5DJ3BS-10.0M 
Ground Surface | 1280] 3.3 | 20.25ppm|CW628-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-12.8M 
Output Mount 1280] 5.0 |+0.25ppm|CW630-ND 112.50 90.00 172.50 | ASOF5S3-12.8M 
N/C 19.44] 5.0 +0.25ррт | CW631-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-19.44M 
Усс 20.00 | 33 +0.25ррт | CW629-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-20.0M 
20.00 | 5.0 +20ppb |CW636-ND 213.75 171.00 137.75 | OFC5DJ3BS-20.0M 
Freq. Digi-Key Price Each Connor-Winfield Through 10.00| 5.0 +0.25ррт | CW632-ND 135.00 108.00 87.00 | DGOF5S3-10.0M 
(Mi) Бап Но: 1 10 100 PartNo: Hole 20.00] 5.0 |+0.25ррт | СУ/633-40 135.00 108.00 87.00 | DGOF5S3-20.0M 
12.8 CW619-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-12.8M 
20.0 CW620-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-20.0M Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website 


Surface Mount Crystals 


Specifications: * 


Temperature Stabili: 


ing Temperature: -10°С ~ 65°C * Drive Level: 1mW Typical 


Vapor Phase Reflow 
ұсақ 
ec- 215» 


1-5°С/зес. 


: +50ррт * Frequency Tolerance: +50ррт Ф 25°C » Operat- 


Vapor Phase Reflow 
50 
"бес 


215° 


1-5°C/sec. 


Frequency | Load Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig. (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 500 Part No. 
10.0000 16pF CWA401-ND 4.78 3.94 3.15 2.54 XL-1C-10.0000 
12.0000 16pF CW402-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 ХЕ-1С-12.0000 
16.0000 16рЕ CW403-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-16.0000 
18.4320 16pF CW404-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-18.4320 
1 20.0000 16pF CW405-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-20.0000 
29.4912 16pF CW407-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 XL-1C-29.4912 
40.0000 Series CW408-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 XL-1C-40.0000 
44.2368 Series CW409-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 XL-1C-44.2368 
50.0000 Series CW410-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 XL-1C-50.0000 
10.0000 16pF CW421-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-10.0000 
12.0000 16pF CW422-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-12.0000 
16.0000 16pF CW423-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-16.0000 
18.4320 16pF CW424-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-18.4320 
2 20.0000 16pF CW425-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-20.0000 
29.4912 Series CW427-ND 9.32 7.77 6.21 5.01 XM-1-29.4912 
40.0000 Series CW428-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-40.0000 
44.2368 Series CW429-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-44.2368 
50.0000 Series CWA430-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-50.0000 


та: 


MICRO OSCILLATOR INC 


Features: 


No external frequency reference required * Fast and reliable oscillation startup * Very low current consumption * CMOS 


compatible square-wave output * Shock and vibration resistant to 80kG 


The MOI-2000 Clock Oscillator is a CMOS integrated circuit that can replace ceramic resonators and crystal oscillators in 
microcontroller based systems that do not require precise accuracy. Each device can produce three different frequencies 
simply by biasing the S1 and S2 pins (See configuration chart). This feature will help reduce inventory costs and increase 


design flexibility for the consumer. 


GND 


51 


52 


Frequency (MHz) | Operating |УоНаде | Absolute | Digi-Key Price Each Micro Oscillator 

Out 1/Out 2/Out 3 | Temperature (V) Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
8.00/4.00/2.00 0°C - 70°С 3.3 +1% 524-1000-ND 1.58 1.02 .79 | MOI200033M8.00CM 
8.00/4.00/2.00 0°C ~ 70°С 3.3 +2.5% 524-1001-ND 1.23 .79 .62 | MOI200033K8.00CM 
8.00/4.00/2.00 -40*C - 85°С 5.0 +1.5% 524-1002-ND 1.93 1.24  .97 | MOI20005L8.00IM 
8.00/4.00/2.00 0°C - 70°С 5.0 +1% 524-1004-ND 1.58 1.02 .79 | MOI20005M8.00CM 
12.00/6.00/3.00 -40°C ~ 85°C 5.0 +1.5% 524-1003-ND 1.93 1.24 .97 | MOI20005L12.00IM 


Pin Connection 


MOT. MOI-2000 Silicon CMOS-Based SMD Clock Oscillators 


VDD 
VDD 
OUT 
GND 


8.000MHz/12.000MHz 


4.000MHz/6.000MHz 


2.000MHz/3.000MHz 


862 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


[NV clock Oscillators (SMD) 


Enable/Disable Pin Connection 
Pin #1 Pin #3 1 Control 
“H” or Open Oscillation 2 Case Gnd. 
TT High Impedance or Oscillation Stop* 3 Output 
*K50-HC Series does not include Oscillation Stop 4 +Vcc 


Specifications: е Operating Temperature: -10°C ~ 70°С • Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


K30-3C Series: * Highly reliable miniature SMD ceramic pkg. * Frequency Tolerance: +50ррт • Tri-state 
output inhibit * Low current consumption * Supply Current: 25mA max. * Rise/Fall Time: 10nsec max. * Load 
Capacitance: 15pF max. 


K50-3C Series: * Highly reliable SMD ceramic рка. * Frequency Tolerance: +50ррт • Tri-state output inhibit 
* Supply Current: 25mA max. * Rise/Fall Time: 10nsec max. * Load Capacitance: 15pF max. 

K50-HC Series: * Highly reliable SMD ceramic pkg. * Frequency Tolerance: x50ppm • Tri-state output inhibit 
* Supply Current: 50mA max. * Rise/Fall Time: 10nsec max. * Load Capacitance: 50pF max. 

K50H-3C Series: * Special design pkg. for high frequency applications * Frequency Tolerance: +50ррт 
• Tri-state output inhibit * Lower jitter • Supply Current: 60mA max. • Rise/Fall Time: 10пѕес max. * Load 
Capacitance: 15pF max. 


Supply Cut Tape T&R 
Frequency Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Series (MHz) (V) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
14.31818 3.3 478-2094-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2094-2-ND 1500.00 К30-3С05Е14.31818МН 
16.00000 3.3 478-2095-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2095-2-ND 1500.00 K30-3C0SE16.0000MR 
20.00000 3.3 478-2096-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2096-2-ND 1500.00 K30-3COSE20.0000MR 
24.57600 3.3 478-2097-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2097-2-ND 1500.00 K30-3C0SE24.5760MR 
25.00000 3.3 478-2098-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2098-2-ND 1500.00 K30-3COSE25.0000MR 
K30-3C 27.00000 3.3 478-2099-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2099-2-ND 1500.00 K30-3C0SE27.0000MR 
29.49890 3.3 478-2100-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2100-2-ND 1500.00 K30-3COSE29.4989MR 
40.00000 3.3 478-2101-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2101-2-ND 1500.00 K30-3C0SE40.0000MR 
50.00000 3.3 478-2102-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2102-2-ND 1500.00 K30-3COSE50.0000MR 
60.00000 3.8 478-2103-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2103-2-ND 1500.00 K30-3COSE60.0000MR 
64.00000 3.3 478-2104-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2104-2-ND 1500.00 K30-3COSE64.0000MR 
66.66670 3.8 478-2105-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2105-2-ND 1500.00 K30-3COSE66.6667MR 
14.31818 3.3 478-2084-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2084-2-ND 1500.00 K50-3C0SE14.31818MR 
16.00000 3.3 478-2085-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2085-2-ND 1500.00 K50-3COSE16.0000MR 
24.57600 3.3 478-2086-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2086-2-ND 1500.00 K50-3C0SE24.5760MR 
K50-3C 25.00000 3.3 478-2087-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2087-2-ND 1500.00 K50-3COSE25.0000MR 
29.49890 3.3 478-2088-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2088-2-ND 1500.00 K50-3COSE29.4989MR 
40.00000 3.3 478-2089-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2089-2-ND 1500.00 K50-3COSE40.0000MR 
50.00000 3.3 478-2090-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2090-2-ND 1500.00 K50-3C0SE50.0000MR 
66.66670 3.3 478-2091-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2091-2-ND 1500.00 K50-3C0SE66.6667MR 
1.84320 5 478-2066-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2066-2-ND 1500.00 K50-HC0CSE1.8432MR 
3.68640 5 478-2067-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2067-2-ND 1500.00 K50-HC0CSE3.6864MR 
8.00000 5 478-2068-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2068-2-ND 1500.00 K50-HC0CSE8.0000MR 
14.31818 5 478-2069-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2069-2-ND 1500.00 K50-HC0CSE14.31818MR 
16.00000 5 478-2071-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2071-2-ND 1500.00 K50-HC0CSE16.0000MR 
20.00000 5 478-2072-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2072-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE20.0000MR 
24.00000 5 478-2073-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2073-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE24.0000MR 
24.57600 5 478-2074-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2074-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE24.5760MR 
K50-HC 25.00000 5 478-2075-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2075-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE25.0000MR 
27.00000 5 478-2076-1-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 478-2076-2-ND 2625.00 К50-НС0С5Е27.0000МН 
28.63630 5 478-2077-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2077-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE28.6363MR 
29.49890 5 478-2078-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2078-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE29.4989MR 
40.00000 5 478-2079-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2079-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE40.0000MR 
48.00000 5 478-2080-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2080-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE48.0000MR 
49.15200 5 478-2081-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2081-2-ND 1500.00 К50-НС0С5Е49.1520МН 
50.00000 5 478-2082-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2082-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE50.0000MR 
66.66670 5 478-2083-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 478-2083-2-ND 1500.00 K50-HCOCSE66.6667MR 
K50H-3C 106.25000 3.3 478-2092-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 478-2092-2-ND 3000.00 K50H-3C0-SE106.250MR 
125.00000 3.3 478-2093-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 478-2093-2-ND 3000.00 K50H-3C0-SE125.000MR 
Ú ECS INC š А = 762 |6 
ммм. ECS-300C Series Dual Output Oscillator 
Electrical Characteristics: 
* Frequency Tolerance: +0.01% * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C • Storage Temperature: -55°C ~ 125°С * Supply Volt- 


age: 5V * Supply Current: 20mA * Output Load CMOS: 15pF * Output Voltage: 4.5V (VOH) * Output Voltage: .5V (VOL) 
* Output Symmetry: 40% - 60% * Rise Time CMOS: 15ns * Fall Time CMOS: 15ns * Start-up Time: 2ms 


VDD C B А 


SETTING OF DIVIDING OUTPUT Frequency Digi-Key Price Each ECS 
€ | 17119 115 (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Input Output 
Беш 12.000000 XC301-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-120 
s ацы е 12.288000 XC302-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-122.8 
C|B|A ST | Frequency! —— 12.800000 XC303-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-128 
XXX L L L F о SET- бир 14.318180 XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-143 
ЫН | foclock | fo1⁄2 clock 14.745600 XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-147.4 
LILIH| H fo clock fo 1/22clock Pin Connection 15.974400 XC306-ND 5.85 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-159.7 
LIHIL|H | foclock | fo 1/23clock 1 ыа at 16.000000 XC307-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ЕСЗ-300С-160 
МІНЕТІН TO setik "es 16.384000 XC308-ND 5.85 4.46 8.57 2.88 ECS-300C-163.8 
aual adk ВЫХ TEND 17.734476 XC309-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-177.3 
О СІОСІ lo СОС 
5 [A (Programming) 18.432000 XC310-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-184 
E HH |, doloek. | ВЫ 6 | B (Programming) 19.660800 XC311-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-196.6 
HHL H | foclock | fo 1/27clock 7 | C (Programming) 20.000000 XC312-ND 5.85 446 3.57 2.88 ECS-300C-200 
HIHH|H | foclock | fo 1/28clock 8 | VDD (5V) 24.000000 XC313-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-240 


ЕС5-3275МО Series SM D Clock Oscillator ей -60ppm Min., +30ppm Max. @ -10°C ~ 60°С; -140ppm Min., +30ppm Max. @ -40*C ~ 


85°C * “0” Level: Vcc x 0.1V Max. * “1” Level: Vcc x 0.9V Min. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Pin Connection I А š * Output Load CMOS: 15pF * Storage Temperature: -40°C - 85°C * Supply Voltage: 3.3VDC * Supply Cur- 
1 NC rent: 15A * Output Symmetry: 40% ~ 60% * Rise Time CMOS: 200ns • Fall Time CMOS: 200ns 
4.0 2 | Ground | 
Це 3 Output i Я Frequency | Digi-Key CutTape Price Each Digi-Key Т & R Pricing | ECS 
4 Vee Е (kHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Package Thickness: 2.0mm 32.768 | XC777CTND 674 552 4.90 | XC777TR-ND 3430.00/M | ECS-327SMO-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 863 


ü ECS INC Frequency Digi-Key Price Each ECS 
: : (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
А 
INTERNATIONAL Half Size Clock Oscillators 4.00000 XC259-ND 2.68 227 1.89 1.68 ECS-2200B-040 
Я "E 4.91520 XC260-ND 2.63 2.87 1.89 1.68 ECS-2200B-049 
Electrical Characteristics: 
mes iin EU 6.00000 XC261-ND 263 237 189 168 ECS-2200B-060 
* Frequency Stability: +50ppm Max. ———> 6.14400 XC262-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-061 
* Supply Voltage: 4.5V Min., 5.5V Max. es 7.87280. XC263-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-073 
иии EE зе o o n 921600 | хаю — 263 297 1808 168 | 208220080921 
25/009.:90:000Mlz;6mA; 80:000 se і : Ч 9.83040 XC266-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-098 
80.000MHz: 77mA 10.00000 XC267-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-100 
* Output Symmetry @ 2.5V: 4.000 - 80.000MHz: Pin Connection 11.05920 XC268-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-110 
| =F + 12.00000 XC269-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-120 
45% Min., 55% Max. 
радая | | Enable/Disable | 14.1818 XC270-ND 263 237 189 168 ECS-2200B-143 
* Operating Temperature: -10*C ~ 70°C 4 | GND (Case) 16.00000 XC271-ND 2.63 2.87 1.89 1.68 ECS-2200B-160 
* Storage Temperature: -55*C ~ 125°C 5 Output 18.43200 XC272-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-184 
* Rise Time (0.5V ~ 4.5V): 5nS Denotes Pin 1 - 1 8 45 VDC 19.66080 XC273-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ЕС5-2200В-196 
+ Fall Time (4.5 - 0.5V): 5nS 20.00000 XC274-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-200 
- - 24.00000 XC275-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-240 
* Output Voltage (4.000 - 80.000MHz): IOL: Enable / Disable Function 25.00000 XC276-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-250 
16тА, 0.5V Max..; ІОН: -16тА, 4.5V Min. INH (Pin 1) Output (Pin 5) 28.32200 XC277-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-283 
* Output Current (4.000 - 80.000MHz): VOL: 0.5V, Open* Active 32.00000 XC278-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-320 
1' Level Vih > 2.2V Active 40.00000 XC279-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-400 
16mA Max..; УОН: 4.5V: -16mA Max. 
ee, А 0' Level Vil = 0.8V High Z 48.00000 XC280-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-480 
* Output Load: TTL: 10 TTL Max..; HCMOS: 50pf “Ап internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 8 50.00000 XC281-ND 2.63 2.87 1.89 1.68 ECS-2200B-500 
* Start up Time (4.000 ~ 80.000MHz): 10mS allows active output if Pin 1 is left open 66.66600 XC282-ND 2.63 2.87 1.89 1.68 ECS-2200B-666 
г Output Enable/Disable Time: 10078 80.00000 XC283-ND. 2.63 2.87 1.89 1.68 ECS-2200B-800 


Full Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 

* Frequency Stability: +100ppm Max. 

* Supply Voltage: 4.5V Min., 5.5V Max. 

* Input Current: 1.000 - 8.000MHz: 15тА; 8.000 - 
24.000MHz: 30mA; 24.000 - 66.666MHz: 70 mA 

* Output Symmetry @ 1.4V: 1.000 - 8.000MHz: 
45% Min., 55% Max.; 8.000 - 66.666MHz: 40% 
Min., 60% Max. 

* Operating Temperature: 0°C - 70°С 

* Storage Temperature: -55°С - 125C 


Half Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 


* Frequency Stability: +100ppm 
Max. 

* Supply Voltage: 4.5V Min., 
5.5V Max. 

* Input Current: 1.000 ~ 
25.000MHz: 25тА; 25.000 ~ Pin Connection 
50.000MHz: 46тА; 50.000 - NC 
66.666MHz: 77mA GND 

* Output Symmetry @ 2.5V: Output 


* Rise Time: 1.000 - 25.000MHz @ 0.4У - 2.4V: 1.000 - 66.666MHz: 45% Min., А Vcc 
10nS;25.000 ~ 66.666MHz @ 0.5V ~ 2.4V: 515 55% Max. | ВЕ - 400 0 

* Fall Time: 1.000 - 25.000MHz @ 0.4V - 2.4V: * Operating Temperature: 0°С D = Switching Diode1N448 
10п5; 25.000 - 66.666MHz @ 0.5V - 2.4V: 5nS ~ 70°C CL= 15pF Max. 

* Output Voltage (IOL = 20mA): 1.000 ~ * Storage Temperature: -55°С 


25.000MHz: 0.4V Max.; 25.000 ~ 66.666MHz: = 125C 


0.5V Max. el * Rise Time (0.5V - 4.5V): 5nS 
* Output Voltage (IOH = 1mA): 2.4V Min. Duty Ratio = A/(A + B) * Fall Time (4.5V - 0.5V): 5п5 
* Output Current: VOL = 0.5V: 16mA Max.; VOH = * Output Voltage: IOL: 16mA, 0.5V 
2.4V: -4тА Max. Pin Connection Max.; ІОН: -16mA, 4.5V Min. 
* Output Load: TTL: 10 TTL Max. 1 NC * Output Current: VOL: 0.5V, 16mA 
* Start up Time: 1.000 - 3.500MHz: 20т5; 3.500 7| GND/Case GND Max.; VOH: 4.5V, -16mA Max. 5 i -- p 
~ 4.000MHz: 35т5; 4.000 ~ 6.000MHz: 30mS; [8] Output * Output Load: TTL: 10 TTL Max.; . 560% Мах! 0" Level 
6.000 ~ 20.000MHz: 20mS; 20.000 ~ 66.666MHz: 4 +5 VDC HCMOS: 50pf 740% Min: 
15mS * Start up Time: 10т5 
Frequency Digi-Key Price Each ECS Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.000000 X101-ND 1.88 1.69 1.85 1.20 ECS-100A-010 1.000000 XC229-ND 2.18 1.92 1.58 1.36 ECS-2100A-010 
1.228800 X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-012.2 1.228800 XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-012.2 
1.843200 X103-ND 1.88 1.69 135 1.20 ECS-100A-018 1.843200 XC231-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-018 
2.000000 X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-020 2.000000 XC232-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-020 
2.457600 105: 1.88 1.69 1,35 1.20 ЕС8-100А-024 2.457600 XC233-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-024 
ri I Ыр tea 1 ps | = 29 ооа 3.579545 XC235-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-035 
4.000000 | X107-ND 1.88 1.69 1.35 1:20 ECS-100A-040 3.686400 D 219 з 155 186 Бек Asa 
Á 915200 TOND 185 3:68 135 156 ECS 1005049 4.000000 X202-ND 243 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-040 
5:000000 СЕНІН 1.88 4.69 135 i20 ECS-100A-050 4.915200 XC236-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-049 
5.068800 X110-ND 1.88 169 135 120 ECS-100A-051 5.000000 XC237-ND 2.18 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-050 
6.000000 X111-ND 1.88 1.69 135 120 ЕС5-100А-060 5.068800 XC238-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-051 
6.144000 X122-ND 1.88 1.69 135 120 ECS-100A-061 6.000000 XC239-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-060 
7.372800 X123-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-073 6.144000 XC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-061 
8.000000 X112-ND 1.88 1.69 1.85 1.20 ECS-100A-080 7.372800 X208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-073.2 
9.216000 X113-ND 1.88 1.69 1.85 1.20 ECS-100A-092.1 8.000000 X209-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-080 
9.830400 X124-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-098.3 9.216000 XC241-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-092.1 
10.000000 X114-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-100 9.830400 XC242-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-098.3 
11.059200 X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-110.5 10.000000 XC243-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-100 
12.000000 X126-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-120 11.059200 XC244-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-110.5 
14.318180 X115-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ЕС5-100А-143 12.000000 XC245-ND 243 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-120 
14.745600 X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-147.4 14.318180 XC246-ND 213 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-143 
18000000 СО a 159 БЕ 120 Pe o ee 14.745600 | XC247-ND 243 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-147.4 
18.000000 | X117-ND 1.88 1.69 1.35 1:20 ECS-100A-180. 16.000000 ТШШ 219 1:92 2553 185 ЕС5:210045160 
182302000 FOP 1:88 1/89 135 120 ЕСЕЧООА194 16.257000 XC248-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-162.5 
19.660800 XC314-ND 1.88 169 135 120 ECS-100A-196.6 18.000000 XC249-ND 2.18 1.92 1.58 1.36 ECS-2100A-180 
20.000000 X119-ND 1.88 1.69 135 120 ЕС5-100А-200 18.432000 XC250-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-184 
24.000000 X129-ND 188 169 1:35 120 ECS-100A-240 19.660800 XC251-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-196.6 
25.000000 XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-250 20.000000 X220-ND 243 1.92 1.58 1.36 ECS-2100A-200 
25.175000 X130-ND 1.88 1.69 1.85 1.20 ECS-100A-251.7 24.000000 X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-240 
28.322000 X131-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-283.2 25.000000 XC252-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-250 
30.000000 XC316-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-300 25.175000 X222-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-251.7 
32.000000 X132-ND 1.88 1.69 1.85 1.20 ECS-100A-320 28.322000 X223-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-283.2 
32.514000 X133-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-325.1 30.000000 XC253-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-300 
35.000000 X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-350 32.000000 XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-320 
40.000000 X120-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-400 32.514000. X224-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-325.1 
48.000000 X135-ND 1.88 1.69 1.35 1-20 ECS-100A-480 35.000000 XC255-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-350 
50.000000 X121-ND 1.88 1.69 1.85 1.20 ECS-100A-500 20.000000 X225-ND 213 192 153 136 ECS-2100A-400 
64.000000 УВ 1:88 1:69 1.85 1:20 ЕС5-10042640 48.000000 XC256-ND 2.13 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-480 
66.666000 XC228-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ЕС5-100А-666 
50.000000 X226-ND 2.18 1.92 1.58 1.86 ECS-2100A-500 
A462-ND Aries Electronics Inc. Size: Full. 4-Pin Oscillator Sockets .......... $.60/1 $12.50/25 $40.48/100 64.000000 XC257-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-640 
A463-ND Aries Electronics Inc. Size: Half. 4-Pin Oscillator Sockets........... $.60/1 $12.50/25 $40.48/100 66.666000 XC258-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-666 


More Product Available Online: www.digikey.com 
864 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DECS к. 


INTERNATIONAL 


Surface Mount Oscillators 


Notes: 

* Frequency Stability for ECS-3953C, ECS-3953M, ECS-3951C, 
and ECS-3951M Series inclusive of 25°C tolerance, operating tem- 
perature range, input voltage change, load change, aging, shock, 
and vibration 

* For the Enable/Disable Function in the ECS-3953C, ECS-3953M, 
ECS-3951C, and ECS-3951M Series, an internal pullup resistor 
from Pin 1 to Pin 4 allows active output if Pin 1 is left open. A 0.01uF 
bypass capacitor should be placed between (V)DD (Pin 4) and) 
GND (Pin 2) to minimize power supply line noise. 


Specifications: 

* Enable/Disable Time: 100ns max. 

* Output Symmetry: 40 - 60% 

* Storage Temperature: -55°C - 125°С 

* Output Current (IOL) VOL-0.5/0.33V (ІОН) VOL-4.5V/2.97V: 
АТА IOL; -4mA ОН 


Series 


Input Current 


Rise and Fall Time 


ECS-3953C 


20.00-32.00MHz - 8mA Max. 
32.00-50.00MHz - 12mA Max. 
66.666-80.00MHz - 30mA Max. 


15п5 


ЕС5-3951С 


1.8432 - 20.00МН2 - 10тА Мах. 


33.00MHz - 15mA Max. 
40.00-65.00MHz - 30mA Max. 
66.666MHz - 50mA Max. 


10п5 


ЕС5-3953М 


1.8432-32.00МН2 - 15mA Max. 
40.00-66.666MHz - 25mA Max. 
80.00MHz - 30mA Max. 


5п5 


ЕС5-3951М 


1.8432-33.00МН2 - 20mA Max. 
40.00-66.666MHz - 55mA Max. 


Up to 66.666MHz - 15п5 
80.000MHz - 5п5 


ECS-3953M-BN 


1.8-36.0MHz - 15mA Max. 
36.1-70.0MHz - 25mA Max. 
70.1-100.0MHz - 30mA Max. 
100.1-125.0MHz - 35mA Max. 


15п5 


ЕС5-3951М-ВМ 


1.8-36.0МН2 - 20тА Мах. 
36.1-70.0MHz - 55mA Мах. 
70.1-100.0MHz - 60mA Max. 
100.1-125.0MHz - 65mA Max. 


1.8-70.0MHz - 15п5 
70.1-125.0MHz - 5nS 


1.6 +0.15 


= Е 


Side View 


бн _— 


1 2 
4 3 


I 5.08 = 
Bottom View 
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Top View 
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М 


2.6 


- -75-- 
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Ріп 
Connection 
Enable/Disable 

GND 

Output 

Vcc 


|= 5.08-- 
Pad Layout 


Supply Output CutTape T&R 
Frequency Voltage Operating Frequency Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) (V) Temperature Tolerance HCMOS Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECS-3951C 
1.843200 5.0 0°С - 70°С +100ppm 30pF XC653CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC653TR-ND 2625.00 ECS-3951C-018-TR 
3.686400 5.0 0°С - 70°С +100ppm 30pF XC654CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC654TR-ND 2625.00 ECS-3951C-036-TR 
12.000000 5.0 0°C - 70°С +100ppm 30pF XC655CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC655TR-ND 2625.00 ECS-3951C-120-TR 
16.000000 5.0 0°С - 70°С +100ppm 30pF XC656CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC656TR-ND 2625.00 ECS-3951C-160-TR 
20.000000 5.0 0°С - 70°С +100ppm 30pF XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC657TR-ND 2625.00 ECS-3951C-200-TR 
33.000000 5.0 0°C ~ 70°С +100ppm 30pF XC658CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC658TR-ND 2625.00 ECS-3951C-330-TR 
40.000000 5.0 0°C - 70°С +100ррт 30pF XC659CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC659TR-ND 2625.00 ECS-3951C-400-TR 
50.000000 5.0 0°C ~ 70°С +100ppm 30pF XC660CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC660TR-ND 2625.00 ECS-3951C-500-TR 
65.000000 5.0 0°C ~ 70°С +100ppm 30pF XC661CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC661TR-ND 2625.00 ECS-3951C-650-TR 
66.666000 5.0 0°C - 70°С +100ppm 30pF XC662CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC662TR-ND 2625.00 ECS-3951C-666-TR 
ECS-3951M 
1.843200 5.0 -10°C ~ 70°C +50ррт 30pF XC780CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC780TR-ND 2625.00 ECS-3951M-018-B-TR 
3.686400 5.0 -10°С - 70°С +50ррт 30pF XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC781TR-ND 2625.00 ECS-3951M-036-B-TR 
12.000000 5.0 -10°С ~ 70°C +50ррт 30pF XC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC782TR-ND 2625.00 ECS-3951M-120-B-TR 
16.000000 5.0 -10°С - 70*C +50ррт 30pF XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC783TR-ND 2625.00 ECS-3951M-160-B-TR 
20.000000 5.0 -10°С - 70°С +50ррт 30pF XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC784TR-ND 2625.00 ECS-3951M-200-B-TR 
33.000000 5.0 -10°С - 70°С +50ррт 30pF XC785CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC785TR-ND 2625.00 ECS-3951M-330-B-TR 
40.000000 5.0 -10°С - 70°С +50ррт 30pF XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC786TR-ND 2625.00 ECS-3951M-400-B-TR 
50.000000 5.0 -10°С - 70*C +50ррт 30pF XC787CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC787TR-ND 2625.00 ECS-3951M-500-B-TR 
65.000000 5.0 -10°С - 70°С +50ррт 30pF XC788CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC788TR-ND 2625.00 ECS-3951M-650-B-TR 
66.666000 5.0 -10°С - 70°С +50ррт 30pF XC789CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC789TR-ND 2625.00 ECS-3951M-666-B-TR 
ECS-3951M Extended Temperature 
1.843200 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC291CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC291TR-ND 2775.00 ECS-3951M-018-BN-TR 
3.579545 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC292CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC292TR-ND 2775.00 ECS-3951M-035-BN-TR 
3.686400 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC293CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC293TR-ND 2775.00 ECS-3951M-036-BN-TR 
4.000000 5.0 -40*C - 85°С +50ррт 30pF XC294CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC294TR-ND 2775.00 ECS-3951M-040-BN-TR 
8.000000 5.0 -40*C - 85°С +50ррт 30pF XC295CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC295TR-ND 2775.00 ECS-3951M-080-BN-TR 
10.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC296CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC296TR-ND 2775.00 ECS-3951M-100-BN-TR 
12.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC297CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC297TR-ND 2775.00 ECS-3951M-120-BN-TR 
16.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC298CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC298TR-ND 2775.00 ECS-3951M-160-BN-TR 
20.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC299CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC299TR-ND 2775.00 ECS-3951M-200-BN-TR 
24.000000 5.0 -40°C - 85°С +50ррт 30pF XC300CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC300TR-ND 2775.00 ECS-3951M-240-BN-TR 
25.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC321CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC321TR-ND 2775.00 ECS-3951M-250-BN-TR 
32.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC322CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC322TR-ND 2775.00 ECS-3951M-320-BN-TR 
40.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC323CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC323TR-ND 2775.00 ECS-3951M-400-BN-TR 
50.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC324CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC324TR-ND 2775.00 ECS-3951M-500-BN-TR 
66.666000 5.0 -40*C - 85°С +50ррт 30pF XC325CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC325TR-ND 2775.00 ECS-3951M-666-BN-TR 
80.000000 5.0 -40°С - 85°С +50ррт 30pF XC326CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC326TR-ND 2775.00 ECS-3951M-800-BN-TR 
100.000000 5.0 -40*C - 85°С +50ррт 30pF XC327CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC327TR-ND 2775.00 ECS-3951M-1000-BN-TR 
ECS-3953C 
20.000000 3.3 0°С - 70°С +100ppm 15pF XC721CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC721TR-ND 2625.00 ECS-3953C-200-TR 
24.000000 3.3 0°C - 70°С +100ppm 15pF XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC722TR-ND 2625.00 ECS-3953C-240-TR 
25.000000 3.3 0°C ~ 70°С +100ppm 15pF XC723CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC723TR-ND 2625.00 ECS-3953C-250-TR 
32.000000 3.3 0°C - 70°С +100ppm 15pF XC724CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC724TR-ND 2625.00 ECS-3953C-320-TR 
40.000000 3.3 0°C ~ 70°C +100ppm 15pF XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC725TR-ND 2625.00 ECS-3953C-400-TR 
50.000000 3.3 0°C - 70°С +100ppm 15pF XC726CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC726TR-ND 2625.00 ECS-3953C-500-TR 
66.666000 3.3 0°C ~ 70°С +100ppm 15pF XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC727TR-ND 2625.00 ECS-3953C-666-TR 
80.000000 3.3 0°C ~ 70°С +100ppm 15pF XC728CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC728TR-ND 2625.00 ECS-3953C-800-TR 
ECS-3953M 
1.843200 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC284CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC284TR-ND 2625.00 ECS-3953M-018-B-TR 
3.686400 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC285CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC285TR-ND 2625.00 ECS-3953M-036-B-TR 
4.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC286CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC286TR-ND 2625.00 ECS-3953M-040-B-TR 
8.000000 3.3 -10°C ~ 70°C +50ppm 15pF XC287CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC287TR-ND 2625.00 ECS-3953M-080-B-TR 
10.000000 3.3 -10°С - 70°C +50ррт 15рЕ XC288CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC288TR-ND 2625.00 ECS-3953M-100-B-TR 
12.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15рЕ XC289CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC289TR-ND 2625.00 ECS-3953M-120-B-TR 
16.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15рЕ XC290CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC290TR-ND 2625.00 ECS-3953M-160-B-TR 
20.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15pF XC790CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC790TR-ND 2625.00 ECS-3953M-200-B-TR 
24.000000 3.3 -10°С - 70*C +50ррт 15pF XC791CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC791TR-ND 2625.00 ECS-3953M-240-B-TR 
25.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15рЕ XC792CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC792TR-ND 2625.00 ECS-3953M-250-B-TR 
32.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15рЕ XC793CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC793TR-ND 2625.00 ECS-3953M-320-B-TR 
40.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15pF XC794CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC794TR-ND 2625.00 ECS-3953M-400-B-TR 
50.000000 3.3 -10°C - 70*C +50ррт 15рЕ XC795CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC795TR-ND 2625.00 ECS-3953M-500-B-TR 
66.666000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15рЕ XC796CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC796TR-ND 2625.00 ECS-3953M-666-B-TR 
80.000000 3.3 -10°С - 70°С +50ррт 15pF XC797CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 XC797TR-ND 2625.00 ECS-3953M-800-B-TR 
ECS-3953M Extended Temperature 
1.843200 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15pF XC329CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC329TR-ND 2775.00 ECS-3953M-018-BN-TR 
3.579545 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC330CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC330TR-ND 2775.00 ECS-3953M-035-BN-TR 
3.686400 3.3 -40°C - 85°С +50ррт 15рЕ XC331CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC331TR-ND 2775.00 ECS-3953M-036-BN-TR 
4.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC332CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC332TR-ND 2775.00 ECS-3953M-040-BN-TR 
8.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC333CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC333TR-ND 2775.00 ECS-3953M-080-BN-TR 
10.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC334CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC334TR-ND 2775.00 ECS-3953M-100-BN-TR 
12.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC335CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC335TR-ND 2775.00 ECS-3953M-120-BN-TR 
16.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC336CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC336TR-ND 2775.00 ECS-3953M-160-BN-TR 
20.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC337CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC337TR-ND 2775.00 ECS-3953M-200-BN-TR 
24.000000 3.3 -40°C - 85°С +50ррт 15pF XC338CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC338TR-ND 2775.00 ECS-3953M-240-BN-TR 
25.000000 3.3 -40°C - 85°С +50ррт 15pF XC339CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC339TR-ND 2775.00 ECS-3953M-250-BN-TR 
32.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15pF XC340CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC340TR-ND 2775.00 ECS-3953M-320-BN-TR 
40.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC341CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC341TR-ND 2775.00 ECS-3953M-400-BN-TR 
50.000000 3.3 -40°C - 85°С +50ррт 15рЕ XC342CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC342TR-ND 2775.00 ECS-3953M-500-BN-TR 
66.666000 3.3 -40°C - 85°С +50ррт 15pF XC343CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC343TR-ND 2775.00 ECS-3953M-666-BN-TR. 
80.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC344CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC344TR-ND 2775.00 ECS-3953M-800-BN-TR 
100.000000 3.3 -40°С - 85°С +50ррт 15рЕ XC345CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC345TR-ND 2775.00 ECS-3953M-1000-BN-TR 
125.000000 3.3 -40*C - 85°С +50ррт 15рЕ XC346CT-ND 5.55 5.00 4.17 3.33 XC346TR-ND 2775.00 ECS-3953M-1250-BN-TR 
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ECS-8F Series SMD 
Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 


* Frequency Tolerance: +100ppm * Operating Temperature: 
-10°C ~ 70°C * Supply Voltage: 5V * Output Symmetry: 40% ~ 
60% * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C е Output Voltage: 
-0.5V (VOH) Min. * Output Voltage .5V (VOL) Max. * Output 
Current: 16mA IIL; -16mA ИН * Output Load TTL: 10TTL • Out- 
put Load CMOS: 50pF * Enable/Disable Time: 100ns Max. 


П 
1.27 > 


Pad Layout 


VC-TXO Oscillators 
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Top View 
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Bottom View 


Cut Tape T&R 
Frequency | Start-up | Rise/Fall Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) Time Max. Time Part No. 3! 10 100 500 Рагі Мо. 1,000 Рагі Мо. 

1.000000 4ms 8/8ns XC703CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC703TR-ND 1503.00 ECS-8FM-010-TR 

1.843200 4ms 8/8ns XC704CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC704TR-ND 1503.00 ECS-8FM-018-TR 

2.000000 4ms 8/8ns XC705CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC705TR-ND 1503.00 ECS-8FM-020-TR 

2.457600 4ms 8/8ns XC706CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC706TR-ND 1503.00 ECS-8FM-024-TR 

3.579545 4ms 8/8ns XC707CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC707TR-ND 1503.00 ECS-8FM-035-TR 

3.686400 4ms 8/8ns XC708CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC708TR-ND 1503.00 ECS-8FM-036-TR 

4.000000 4ms 8/8ns XC635CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC635TR-ND 1503.00 ECS-8FM-040-TR 

4.915200 4ms 8/8ns XC636CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC636TR-ND 1503.00 ECS-8FM-049-TR 

6.000000 4ms 8/8ns XC637CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC637TR-ND 1503.00 ECS-8FM-060-TR 

7.372800 4ms 8/8ns XC709CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC709TR-ND 1503.00 ECS-8FM-073-TR 

8.000000 4ms 8/8ns XC638CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC638TR-ND 1503.00 ECS-8FM-080-TR 
9.830400 4ms 8/8ns XC710CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC710TR-ND 1503.00 ECS-8FM-098.3-TR 

10.000000 4ms 8/8ns XC639CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC639TR-ND 1503.00 ECS-8FM-100-TR 
11.059200 4ms 8/8ns XC711CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC711TR-ND 1503.00 ECS-8FM-110.5-TR 

12.000000 4ms 8/8ns XC640CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC640TR-ND 1503.00 ECS-8FM-120-TR 
12.288000 4ms 8/8ns XC712CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC712TR-ND 1503.00 ECS-8FM-122.8-TR 

14.318180 4ms 8/8ns XC641CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC641TR-ND 1503.00 ECS-8FM-143-TR 

16.000000 4ms 8/8ns XC642CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC642TR-ND 1503.00 ECS-8FM-160-TR 

18.432000 4ms 8/8ns XC643CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC643TR-ND 1503.00 ECS-8FM-184-TR 
Pin 19.660800 4ms 8/8ns XC713CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC713TR-ND 1503.00 ECS-8FM-196.6-TR 

Connection 20.000000 4ms 8/8ns XC644CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC644TR-ND 1503.00 ECS-8FM-200-TR 

Enable/ 24.000000 4ms 8/8ns XC645CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC645TR-ND 1503.00 ECS-8FM-240-TR 

Disable 25.000000 4ms 8/8ns XC714CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC714TR-ND 1503.00 ECS-8FM-250-TR 
GND 25.175000 4ms 8/8ns XC646CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC646TR-ND 1503.00 ECS-8FM-251.7-TR 
28.322000 4ms 8/8ns XC647CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC647TR-ND 1503.00 ECS-8FM-283.2-TR 

wi Output 32.000000 10ms 7/7ns XC648CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC648TR-ND 1503.00 ECS-8FM-320-TR 
+5V DC 32.514000 10ms 7[7ns XC649CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC649TR-ND 1503.00 ECS-8FM-325.1-TR 

Ч 40.000000 10ms 7[7ns XC650CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC650TR-ND 1503.00 ECS-8FM-400-TR 

48.000000 10ms 7/7п5 XC651CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.76 XC651TR-ND 1503.00 ECS-8FM-480-TR 

50.000000 10ms 7/7п5 XC652CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC652TR-ND 1503.00 ECS-8FM-500-TR 

66.666000 10ms 7/7п5 XC715CT-ND 2.97 2.48 1.98 1.82 XC715TR-ND 1503.00 ECS-8FM-666-TR 


Cut Tape Tape and Reel 
+ Freq. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
ов] Fig. (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 500 1,000 |PartNo. 
n Í Side View Vc-Tx0-35SM 
-1.2 
Top View - 12.80 | XC348CT-ND 14.85 13.37 11.14 8.91 | XC348TR-ND -- 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B-TR 
T EEEE 1 | 16.80 | XC349CT-ND 14.85 13.37 1114 8.91 | XC349TR-ND — 7425.00 | VC-TXO-35SM-168-B-TR 
rr Pin 19.44 | XC350CT-ND 14.85 13.37 1144 8.91 | XC350TR-ND -- 7425.00 | VC-TXO-35SM-194-B-TR 
Side View Сопп. буш) VC-TX0-39SM 
[H Veontrol 10.00 | X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 — |X493TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-100-TR 
| «Із. GND 12.80 | X489CT-ND 15.13 12.38 11.00 -- |X489TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-128-TR 
kaaos Output mr Output 2 |13.00 | X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 — |X490TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-130-TR 
"ND Усс | - Vee 16.80 | X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 — |X491TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-168-TR 
Pad Layout Top View 19.44 | X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 -- |X492TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-194.4-TR 
ECX-3S Series SUL ТЕН 
Frequency Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
SMD L М Рг fil (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
о оше 3.579545 | 17.0рЕ XC501CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC501TR-ND 1012.50 ECS-35-17-7S-TR 
Q t C t 1 3.579545 | Series XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC529TR-ND 1012.50 ECS-35-S-7S-TR 
uartz rys als 3.686400 | Series XC502CT-ND • 2.03 1.69 1.85 XC502TR-ND 1012.50 ECS-36-S-7S-TR 
3.686400 | 20.0pF XC503CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC503TR-ND 1012.50 ECS-36-20-7S-TR 
А ЕВ | 4.000000 | Series XC504CT-ND • 2.03 1.69 1.85 XC504TR-ND 1012.50 ECS-40-S-7S-TR 
The ECX-3S Series has a special high temperature seal which 
| ` a . 4.000000 | 20.0pF XC505CT-ND • 2.03 1.69 1.85 XC505TR-ND 1012.50 ECS-40-20-7S-TR 
is able to withstand SMD soldering techniques. 4.096000 16.0pF XC500CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC500TR-ND 1012.50 ECS-41-16-7S-TR 
| | й 4.194304 | 12.0pF XC530CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC530TR-ND 1012.50 ECS-42-12-7S-TR 
Housing for this crystal is made from the same rugged thermo- 4.433618 20.0pF XC506CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC506TR-ND 1012.50 ECS-44-20-7S-TR 
plastic that is standard for integrated circuits. 4.915200 | Series XC507CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC507TR-ND 1012.50 ECS-49-S-7S-TR 
: МЕСЕ 4.915200 | 20.0pF XC508CT-ND • 2.03 1.69 1.85 XC508TR-ND 1012.50 ECS-49-20-7S-TR 
Electrical Characteristics: 5.000000 | 20.0pF XC499CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC499TR-ND 1012.50 ЕС8-50-20-75-ТВ 
* Frequency Tolerance: +50ppm 6.000000 Series XC497CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC497TR-ND 1012.50 ECS-60-S-7S-TR 
+ Shunt Capacitance: 7pF 6.000000 | 32.0pF XC498CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC498TR-ND 1125.00 ECS-60-32-7S-TR 
° Drive Level: 1004W 6.144000 | 32.0рЕ XC509CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC509TR-ND 1012.50 ECS-61-32-7S-TR 
à бза 6.553600 | 12.0pF XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC496TR-ND 1012.50 ECS-65-12-7S-TR 
зараайпалетрагше Tomo 7.372800 | Series | XC510CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC510TR-ND 104250 | ECS-73-S-7S-TR 
* Storage Temperature: -40°С - 85°С 7.372800 | 20.0pF XC536CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC536TR-ND 1012.50 ECS-73-20-7S-TR 
* Operating Mode: Fundamental 8.000000 | 16.0pF XC495CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC495TR-ND 1012.50 ECS-80-16-7S-TR 
8.000000 | Series XC511CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC511TR-ND 1012.50 ECS-80-S-7S-TR 
9.830400 | Series XC512CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC512TR-ND 1012.50 ECS-98.3-S-7S-TR 
9.830400 | 20.0pF XC513CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC513TR-ND 1012.50 ECS-98.3-20-7S-TR 
10.000000 | Series XC514CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC514TR-ND 1012.50 ECS-100-S-7S-TR 
11.059200 | Series XC515CT-ND • 2.03 1.69 1.85 XC515TR-ND 1012.50 ECS-110.5-S-7S-TR 
11.059200 | 20.0pF XC516CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC516TR-ND 1012.50 ECS-110.5-20-7S-TR 
12.000000 | 32.0pF XC494CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC494TR-ND 1012.50 ECS-120-32-7S-TR 
12.000000 | Series XC517CT-ND • 2.03 1.69 1.85 XC517TR-ND 1012.50 ECS-120-S-7S-TR 
12.000000 | 18.0pF XC548CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC548TR-ND 1012.50 ECS-120-18-7S-TR 
12.288000 | 20.0pF XC493CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC493TR-ND 1012.50 ECS-122.8-20-7S-TR 
12.288000 | Series XC518CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC518TR-ND 1012.50 ECS-122.8-S-7S-TR 
14.318180 | 20.0pF XC492CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC492TR-ND 1012.50 ECS-143-20-7S-TR 
14.318180 | Series XC519CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC519TR-ND 1012.50 ECS-143-S-7S-TR 
14.745600 | 20.0pF XC491CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC491TR-ND 1012.50 ECS-147.4-20-7S-TR 
14.745600 | Series XC520CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC520TR-ND 1012.50 ECS-147.4-S-7S-TR 
16.000000 | Series XC521CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC521TR-ND 1012.50 ECS-160-S-7S-TR 
16.000000 | 20.0pF XC550CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC550TR-ND 1012.50 ECS-160-20-7S-TR 
18.432000 | Series XC522CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC522TR-ND 1012.50 ECS-184-S-7S-TR 
19.660800 | 20.0pF XC490CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC490TR-ND 1012.50 ECS-196.6-20-7S-TR 
19.660800 | Series XC523CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC523TR-ND 1012.50 ECS-196.6-S-7S-TR 
20.000000 | 16.0pF XC489CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC489TR-ND 1012.50 ECS-200-16-7S-TR 
20.000000 | Series XC524CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC524TR-ND 1012.50 ECS-200-S-7S-TR 
20.000000 | 20.0pF XC525CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC525TR-ND 1012.50 ECS-200-20-7S-TR 
23.592000 | Series XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC559TR-ND 1012.50 ECS-235.92-S-7S-TR 
24.000000 | Series XC526CT-ND * 2.03 1.69 1.35 XC526TR-ND 1012.50 ECS-240-S-7S-TR 
24.000000 | 20.0pF XC527CT-ND • 2.03 1.69 1.35 XC527TR-ND 1012.50 ECS-240-20-7S-TR 
24.000000 | 16.0pF XC528CT-ND 2.03 1.69 1.35 XC528TR-ND 1012.50 ECS-240-16-7S-TR 


*XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal КИ З each of values denoted (78 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included .. 


Specifications: • Frequency Stability: 2.5ppm max. Ф -30°C ~ 75°С * Output Load: 10 КО, +10%; (10pF +10%) * Control Voltage: +1.5V typ. • Storage Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Output Voltage: 8У * Supply Voltage: ЗУ 


. $169.00 


866 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ECS Inc, Quartz Crystals - CSM-4 Series, SMT, Low Profile 


Ee Frequency Load Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing ECS 
Electrical Specifications: (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
* The CSM-4A is also pin-out compatible with 3.579545 17.0pF XC747CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC747TR-ND 675.00 ECS-35-17-28A-TR 
the Epson MA-506 3.686400 20.0pF XC748CT-ND 1:35 124 1.02 XC748TR-ND 675.00 ECS-36-20-28A-TR 
i : 4.000000 20.0pF XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC749TR-ND 675.00 ECS-40-20-28A-TR 
*'OperatingiMode: Fundamental 4.915200 20.0pF XC751CT-ND 135 124 1:02 XC751TR-ND 675.00 ECS-49-20-28A-TR 
*ShuntCapacitance:7pF — . 5.000000 20.0pF XC750CT-ND 1:35 124 1.02 XC750TR-ND 675.00 ECS-50-20-28A-TR 
+ Storage Temperature: 30°C = 85 C. 6.000000 32.0pF XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC752TR-ND 675.00 ECS-60-32-28A-TR 
* Operating Temperature: -10*C - 70*C 7.372800 20.0pF XC753CT-ND 1.85 1.24 1.02 XC753TR-ND 675.00 ECS-73-20-28A-TR 
* Drive Level: 500W 8.000000 16.0pF XC754CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC754TR-ND 675.00 ECS-80-16-28A-TR 
* Frequency Tolerance: +30ppm 9.830400 20.0pF XC778CT-ND 1:35 124 1.02 XC778TR-ND 675.00 ECS-98.3-20-28A-TR 
10.000000 Series XC755CT-ND 1.35 124 1.02 XC755TR-ND 675.00 ECS-100-S-28A-TR 
10.000000 20.0pF XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC756TR-ND 675.00 ECS-100-20-28A-TR 
11.059200 Series XC757CT-ND 1:35 124 1.02 XC757TR-ND 675.00 ECS-110.5-S-28A-TR 
11.059200 20.0рЕ XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC758TR-ND 675.00 ECS-110.5-20-28A-TR 
12.000000 18.0pF XC759CT-ND 1:35 124 1.02 XC759TR-ND 675.00 ECS-120-18-28A-TR 
12.000000 Series XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC760TR-ND 675.00 ECS-120-S-28A-TR 
12.000000 32.0pF XC761CT-ND 1.85 1.24 1.02 XC761TR-ND 675.00 ECS-120-32-28A-TR 
12.288000 20.0pF XC762CT-ND 1:35 124 1.02 XC762TR-ND 675.00 ECS-122.8-20-28A-TR 
14.318180 20.0pF XC763CT-ND 1.35 124 1.02 XC763TR-ND 675.00 ECS-143-20-28A-TR 
14.318180 Series XC764CT-ND 1:35 124 1.02 XC764TR-ND 675.00 ECS-143-S-28A-TR 
14.745600 Series XC765CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC765TR-ND 675.00 ECS-147.4-S-28A-TR 
14.745600 20.0pF XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC766TR-ND 675.00 ECS-147.4-20-28A-TR 
16.000000 20.0pF XC767CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC767TR-ND 675.00 ECS-160-20-28A-TR 
16.000000 Series XC768CT-ND 1:35 124 1.02 XC768TR-ND 675.00 ECS-160-S-28A-TR 
18.432000 Series XC769CT-ND 1:35 124 1.02 XC769TR-ND 675.00 ECS-184-S-28A-TR 
18.432000 20.0pF XC770CT-ND 1.35 124 1.02 XC770TR-ND 675.00 ECS-184-20-28A-TR 
20.000000 Series XC771CT-ND 1.85 1.24 1.02 XC771TR-ND 675.00 ECS-200-S-28A-TR 
20.000000 20.0pF XC772CT-ND 1.35 124 1.02 XC772TR-ND 675.00 ECS-200-20-28A-TR 
24.000000 Series XC773CT-ND 1.35 124 1.02 XC773TR-ND 675.00 ECS-240-S-28A-TR 
24.000000 20.0рЕ XC774CT-ND 1:35 124 1.02 XC774TR-ND 675.00 ECS-240-20-28A-TR 
24.576000 20.0pF XC775CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC775TR-ND 675.00 ECS-245.7-20-28A-TR 
25.000000 20.0pF XC776CT-ND 1.35 1.24 1.02 XC776TR-ND 675.00 ECS-250-20-28A-F-TR 
Quartz Crystals CutTape тан 
Егед. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
CSM-7 Case Series (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 |Part No. 1,000 |Part No. 
, CSM-7 Case (continued) 


10.000000 | 18.0pF | XC716CT-ND 73 .61 .49 |XC716TR-ND 405.00 | ECS-100-18-5P-TR 
11.000000 | Series | XC685CT-ND .73 .61 .49 |XC685TR-ND 405.00 | ECS-110-S-5P-TR 


SMT, Low Profile 


Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (Extended | |44 059200 | Series |XC573CTND 73 61 .49 |XC573TR-ND 405.00 | ECS-110.5-S-5P-TR 
cuu TE Мад апа ume сыны 11.059200 | 20.0рҒ | XC574CT-ND 73 .61 49 |XCS74TR-ND 405.00 | ECS-110.5-20-5P-TR 
+50ppm over operating temperature range * Storage Temperature: -30°C ~ 85° xtendet 
Frat neniey Stabiiny (Extended temp. version: emp Veron сс 12860) 11.059200 | 32.0pF | XC686CT-ND .73 .61  .49 |XC686TR-ND 405.00 | ECS-110.5-32-5P-TR 
+100ppm, -40°C ~ 85°C * Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @ 12.000000 | Series | XC575CT-ND 73 .61 .49 | XC575TR-ND 405.00 | ECS-120-S-5P-TR 
+ Shunt Capacitance: 7.0pF 25°C 12.000000 32.0pF|XC687CT-ND .73 .61 .49 |XC687TR-ND 405.00 | ECS-120-32-5P-TR 
* Drive Level: 0.5mW * Mode of Operation: Fundamental 12.000000 18.0рҒ | ХС717СТМ0 73 61  .49 |XC717TR-ND 405.00 | ECS-120-18-5P-TR 
12.000393 18.0pF|XC688CT-ND .73 .61 .49 |XC688TR-ND 405.00 | ECS-120.003-18-5PTR 
Cut Tape T&R 12.288000 | Series | XC689CT-ND 73 .61 .49 |XC689TR-ND 405.00 | ECS-122.8-S-5P-TR 
Freq. | Load |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 12.288000 | 20.0рЕ | XC690CT-ND .73 .61 .49 |XC690TR-ND 405.00 | ECS-122.8-20-5P-TR 
(us) | (е rs jd) Шу) e [DOO0 NIE UNO: 14.818180 | Series |XC576CT-ND .73 .61 .49|XC576TR-ND 405.00 | ECS-143-S-5P-TR 
CSM-7 Industrial Temperature Range 14.818180 | 20.0рЕ | XC718CTND .73 .61 .49 |XC718TR-ND 405.00 | ECS-143-20-5P-TR 


3.579545 |17.0pF| XC730CT-ND 1.05 .88 71 |XC730TR-ND 526.50 | ECS-35-17-5PDN-TR | |14.745600 Series XC691CEND 73 .61 .49 |XC691TR-ND 405.00 | ECS-147.4-S-5P-TR 
3.686400 |20.0рЕ| XC731CT-ND 1.05 .88 .71|XC731TR-ND 526.50 | ECS-36-20-5PDN-TR | |14.745600 | 20.0рЕ XC692CTND 73 61 .49 XC692TR-ND 405.00 ECS-147.4-20-5P-TR 
4.000000 |20.0рҒ| XC732CTND 1.05 .88 .71 | XC732TR-ND 526.50 | ECS-40-20-5PDN-TR 15.000000 | Series | XC693CT-ND .73 .61 .49 |XC693TR-ND 405.00 | ECS-150-S-5P-TR 
6.000000 |32.ОрҒ| XC733CT-ND 1.05 .88 .71 | XC733TR-ND 526.50 | ECS-60-32-5PDN-TR 16.000000 | Series | XC577CT-ND .73 .61 .49 |XC577TR-ND 405.00 | ECS-160-S-5P-TR 
7.372800 |20.0рЕ | XC734CT-ND 1.05 .88 — 71|XC734TR-ND 526.50 | ECS-73-20-5PDN-TR | |16.000000 | 20.0рҒ | XC694CT-ND 73 61 449 XC694TR-ND 405.00 | ECS-160-20-5P-TR 
8.000000 |18.0pF| XC735CT-ND 1.05 .88  .71|XC735TR-ND 526.50 | ECS-80-18-5PDN-TR | |16.000312 18.0pF| XC695CTND .73 .61 .49 |XC695TR-ND 405.00 | ECS-160.003-18-5PTR 
12.000000 20.0pF|XC736CT-ND 1.05 .88  .71|XC736TR-ND 526.50 | ЕС5-120-20-5РОМ-ТВ| |16.257000|20.0pF|XC696CTND 73 .61  .49|XC696TR-ND 405.00 | ECS-162.5-20-5P-TR 
14.318180 |20.0рҒ | XC737CTND 1.05 вв .71 ХСУЗУТА-МО 526.50 | ECS-143-20-5PDN-TR| |46 257000 | Series |XC697CT-ND .73 .61 .49 |XC697TR-ND 405.00 | ECS-162.5-S-5P-TR 
16.000000 |20.0рЕ | XC738CT-ND 105 .88 .71 | XC738TR-ND 526.50 | ECS-160-20-5PDN-TR| |а 000000 | Series | XC698CTND 73 61 49 |XC698TR-ND 40500 | ECS-180-S-5P-TR 
18.432000 |20.0pF|XC739CT-ND 105 ав .71 |XC739TR-ND 526.50 | ECS-184-20-5PDN-TR| |48 432000 | Series |XC57BCT-ND 73 61 49 XC578TR-ND 40500 | ECS-184-S-5P-TR 
19.660800 |20.0pF|XC740CT-ND 1.05 88  .71|XC740TR-ND 526.50 | ЕС$-196-20-5РОМ-ТВ | | 18.432000 | 18.0рЕ | XC699CT-ND .73 61 .49 XC699TR-ND 405.00 | ECS-184-18-5P-TR 


20.000000 |20.ОрҒ| XC741CT-ND 1.05 .88 71 | XC741TR-ND 526.50 | ECS-200-20-5PDN-TR 18.432000 | 20.0pF | XC700CT-ND 173 .61 .49 | XC700TR-ND 405.00 | ECS-184-20-5P-TR 
24.000000 |20.ОрҒ| XC742CT-ND 1.05 .88 71 | XC742TR-ND 526.50 | ECS-240-20-5PDN-TR 19.660800 | Series XC579CTND 73 61 49 | XC579TR-ND 405.00 | ECS-196.6-S-5P-TR 


CSM-7 Case 19.660800 20.0pF|XC701CTND .73 .61 49 |XC7O1TR-ND 405.00 | ECS-196.6-20-5P-TR 
3.579545 |17.0рЕ | XC560CT-ND 73 .61 .49 |XC560TR-ND 405.00 | ECS-35-17-5P-TR 20.000000 | Series | XC580CT-ND .73 .61 .49|XCS580TR-ND 405.00 | ECS-200-S-5P-TR 
3.579545 | Series | XC663CT-ND 173 .61 .49 |XC663TR-ND 405.00 | ECS-35-S-5P-TR 20.000000 | 20.0pF | XC581CT-ND .73 .61 .49 |XC581TR-ND 405.00 | ECS-200-20-5P-TR 
3.686400 | Series | XC561CT-ND .73 (61 .49 |XC561TR-ND 405.00 | ECS-36-S-5P-TR 20.000000 | 16.0рЕ | XC719CT-ND — .73 .61 .49 |XC719TR-ND 405.00 | ECS-200-16-5P-TR 
3.686400 20.0pF XCB62CTND 73 .61 .49 |XCSe2TR-ND 405.00 | ECS-36-20-5P-TR 20.480000 | 20.0pF | XC743CTND 73 61 49 |XC743TR-ND 405.00 | ECS-204.8-20-5P-TR 
4.000000 Series | XC568CTND 73 461 .49 | XC563TR-ND 405.00 | ECS-40-S-5P-TR 24.000000 | 20.0pF XC582CT-ND 73 .61 .49 |XC582TR-ND 405.00 | ECS-240-20-5P-TR 
4.000000 |20.0рЕ | XC564CT-ND .73 .61 .49 XC564TR-ND 405.00 | ECS-40-20-5P-TR 24.000000 | 16.0рЕ | XC583CT-ND .73 .61 .49|XCS583TR-ND 405.00 | ECS-240-16-5P-TR 
4.032000 |20.0pF| XC664CT-ND 73 .61 .49 |XC664TR-ND 405.00 | ECS-40.3-20-5P-TR 24.000140 | 18.0рЕ | XC702CT-ND .73 .61 .49 |XC7O2TR-ND 405.00 | ECS-240.001-18-5PTR 
4.032000 | Series | XC665CTND .73 .61 .49 | XC665TR-ND 405.00 | ECS-40.3-S-5P-TR 24.576000 20.0рЕ | XC744CT-ND .73 .61 .49 |XC744TR-ND 405.00 | ECS-245.7-20-5P-TR 


4.096000 |20.ОрҒ | XC666CT-ND 73 61 49 | XC666TR-ND 405.00 | ECS-41-20-5P-TR 
4.194304 |12.0pF | XC667C T-ND 73  .61 -49 | XC667TR-ND 405.00 | ECS-42-12-5P-TR 
4.194304 |16.0pF | XC668CT-ND 78  .61 .49 | XC668TR-ND 405.00 | ECS-42-16-5P-TR 
4.433618 |20.ОрҒ | XC669CT-ND 78 61 .49 | XC669TR-ND 405.00 | ECS-44-20-5P-TR 


25.000000 | 18.0pF | XC745CT-ND .73 .61 .49 | XC745TR-ND 405.00 | ECS-250-18-5P-F-TR 
48.000000 | 20.0pF | XC941CT-NDt .73  .61  .49 | XC941TR-ND$ 405.00 | ECS-480-20-5P-TR 


4.915200 | Series | XC565CT-ND .73 .61 .49 |ХС565ТВ-МО 405.00 | ECS-49-S-5P-TR Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 

4.915200 |20.0pF| XC566CT-ND .73 .61 .49 |XC566TR-ND 405.00 | ECS-49-20-5P-TR (MHz) Cap. Part No. 1 10 100 Part No. 

5.000000 | Series | XC670CT-ND .73 615  .49|XC670TR-ND 405.00 | ECS-50-S-5P-TR CSM-7 for Melexis RF Transmitters 

5.000000 |20.0рЕ | XC671CT-ND .73 .61 .49 |XC671TR-ND 405.00 | ECS-50-20-5P-TR 7.150500 12.0pF | XC871-ND* 1.95 176 147 | ECS-071.505-CD-0370 
5.068800 | Series | XC672CT-ND .73 .61 .49 | XC672TR-ND 405.00 | ECS-51-S-5P-TR 9.843800 12.0pF | XC872-ND* 1.95 1.76 147 | ECS-098.438-CD-0371 
5.068800 |20.0pF | XC673CT-ND 173  .61 .49 | XC673TR-ND 405.00 | ECS-51-20-5P-TR 13.062500 12.0pF XC873-ND* 1.95 1.76 1.47 ECS-130.625-CD-0373 
5.185000 | Series | XC674CT-ND 173  .61 .49 | XC674TR-ND 405.00 | ECS-52-S-5P-TR 13.560000 12.0pF XC874-ND* 1.95 1.76 1.47 ECS-135.600-CD-0374 
5.185000 |32.0pF | XC675CT-ND 73 61 -49 | XC675TR-ND 405.00 | ECS-52-32-5P-TR 20.356300 12.0pF XC875-NDT 1.95 1.76 1.47 ECS-203.563-CD-0375 
5.990400 | Series | XC676C-ND .73 .61 .49 | XC676TR-ND 405.00 | ECS-59-S-5P-TR 22.627800 12.0рЕ | XC876-NDT 1.95 176 147 | ECS-226.278-CD-0376 
5.990400 |20.0рЕ | XC677C-ND 73 .61 .49 |XC677TR-ND 405.00 | ECS-59.9-20-5P-TR 23.264300 12.0pF | XC877-NDt 1.95 176 147 | ECS-232.643-CD-0377 
6.000000 | Series | XC678CT-ND 73 .61 .49 |XC678TR-ND 405.00 | ECS-60-S-5P-TR 23.512200 12.0pF | XC878-NDT 1.95 176 147 | ECS-235.122-CD-0378 
6.000000 |32.0рЕ | XC679C-ND .73 .61 .49 |XC679TR-ND 405.00 | ECS-60-32-5P-TR 25.223500 12.0pF | XC879-NDf 195 176 147 | ECS-252235-CD-0879 
6.144000 |32.0рЕ | XC567CT-ND .73 .61 .49 | XC567TR-ND 405.00 | ECS-61-32-5P-TR 25.456300 12.0pF | XCB880-NDf 195 176 147 | ECS-254.563-CD-0380 
7.372800 | Series | XC568CT-ND .73 .61 .49 | XC568TR-ND 405.00 | ECS-73-S-5P-TR 26.451300 12.0рЕ | XC881-NDT 195 176 147 | ECS-264.513-CD-0381 
7.372800 |20.0рҒ| XC6B0CT-ND 7з .61 .49 | XC680TR-ND 405.00 | ECS-73-20-5P-TR 26.597100 12.0pF | XC882-NDT 195 176 147 ECS-265.971-CD-0382 
8.000000 | Series | XC569CT-ND .73 61 .49|XC569TR-ND 405.00 | ECS-80-S-5P-TR 27 134400 120рЕ | XC883-ND+ 195 176 147 | ECS-271344-CD-0883 
8.000000 |18.0рЕ XC681C-ND .73 (61 .49 |XC681TR-ND 405.00 | ECS-80-18-5P-TR 

8.000000 |32.0pF | XC682CT-ND 73 615 .49 |XC682TR-ND 405.00 | ECS-80-32-5P-TR SEA Por E 199 110 VAL аны лықа 
š oP В : | : x З А. 28.259400 12.0рЕ | XC885-NDt 1.95 1.76 147 | ECS-282.594-CD-0385 
9.216000 | Series | XC683CT-ND .73 .61 .49 XC683TR-ND 405.00 | ECS-92.1-S-5P-TR 8.598800 12.0pF ОСУ Е 1:76 147 | ЕС5.285938.60-0886 


9.216000 |20.0pF | XC684CT-ND 173  .61 .49 | XC684TR-ND 405.00 | ECS-92.1-20-5P-TR 
9.830400 | бегі XC570CT-ND 173  .61 .49 | XC570TR-ND 405.00 | ECS-98.3-S-5P-TR 
9.830400 20.0pF XC571 стн 73 61 49 ESI ND 405.00 | ECS-98.3-20-5P-TR ж Spurious Response (fo to Fo +200КН?): -20dB min.; Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk 


10.000000 | Series | XC572CT-ND 73 61 49 | XC572TR-ND 405.00 | ECS-100-S-5P-TR ое n product may come Cut Tape or Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 867 


ECS inc. SMD Quartz Crystals 


INTERNATIONAL 


Electrical Characteristics: 
Max. Cut Tape T&R 
CSM-12 Series: * Frequency Tolerance: +30ppm @ ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
25°C and +50ppm over operating temperature range | Fig. | (Ohm) | Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
Ф Shunt Capacitance: 7.0pF * Drive Level: 100uW CSM-12 Series 
* Operating Temperature: -10°С - 70°С » Storage 
Temp.: -40°C ~ 85°C “ Aging Characteristics (first 200 | 170рЕ | 3.579545 | XC884CTND 1.95 176 147 147 | XC584TR-ND 975.00 | ECS-35-17-18-TR 
year): +5.0ррт Ф 25°С • Mode of Operation: Fun- 200 | Series | 3.686400 | ХС585СТМО 1.95 176 1.47 1.17 | XCB585TR-ND 975.00 | ECS-36-S-18-TR 
amena 200 | 20.0pF | 3.686400 | ХС5В6СТМО 1.95 176 1.47 1.17 | XCB586TR-ND 975.00 | ECS-36-20-18-TR 
| : 150 | Series | 4.000000 | XC588CTND 1.95 176 147 117 | XC588TR-ND 975.00 | ECS-40-S-18-TR 
s ee ы ча x | 150 | 20.0pF | 4.000000 XC587CT-ND 1.95 176 147 147 | XC587TR-ND 975.00 | ECS-40-20-18-TR 
DD АСЫЛА ИЕ КЕН ЕНЕ 
Е ое : 5 Ор 915 я 95 17 47 147 589TR- 75. -49-20-18- 
О ...... 100 | 320pF | 6.144000 | XC591CTND 195 176 147 147 | XC591TR-ND 975.00 | ECS-61-32-18-TR 
+5.0ppm Ф 25°C 100 | Series | 7.372800 | XC592CTND 1.95 176 147 117 | XC592TR-ND 975.00 | ECS-73-S-18-TR 
á : 100 | Series | 8.000000 | XC593CTND 195 176 147 1.17 | XC593TR-ND 975.00 | ECS-80-S-18-TR 
т joies а ы 100 | Series | 9.830400 | XC594CT-ND 195 176 147 1.17 | XC594TR-ND 975.00 | ECS-98.3-S-18-TR 
Capa ana ADDE a Ны DID. ое 100 | 20.0pF | 9.830400 | XC595CTND 1.95 176 147 117 | XC595TR-ND 975.00 | ECS-98.3-20-18-TR 
ее ee EE perat | 4 80 | Series | 10.000000 | XC596CTND 1.95 176 1.47 1.17 | ХС596ТН-МО 975.00 | ECS-100-S-18-TR 
ing Temp: =10°C = 70°C. = Storage Temperature: 80 | Series | 11.059200 | XC597CTND 1.95 176 147 117 | XC597TR-ND 975.00 | ECS-110.5-S-18-TR 
kg idt с Aging Characteristics (first year): 80 | 20.0pF | 11.059200 XC598CT-ND 1.95 176 147 1.17 | XC598TR-ND 975.00 | ECS-110.5-20-18-TR 
m Ë во | Series | 12.000000 | XC599CT-ND 195 176 147 1⁄47 | XC599TR-ND 975.00 | ECS-120-S-18-TR 
EGA GHA Serge: s Frequency Tolerence; S0ppm. & 50 | Series | 14.318180 | XC600CTND 1.95 176 147 1.17 | XC600TR-ND 975.00 | ECS-143-S-18-TR 
25°C and +50ррт over operating temperature range 50 | 20.0pF | 14.318180 XC937CT-ND 1.95 1.6 1.47 1.17 | XC937TR-ND 975.00 | ECS-143-20-18-TR 
* Shunt Capacitance: 7.0pF » Drive Level: 1004W • Op- 50 | Series | 16.000000 XC601CT-ND 1.95 176 147 1.17 | XC601TR-ND 975.00 | ECS-160-S-18-TR 
erating Temperature: -40°C ~ 85°С • Storage Tem- 50 | Series | 18.432000 XC602CT-ND 1.95 176 1.47 1.17 | XC602TR-ND 975.00 | ECS-184-S-18-TR 
4. sp Lie сп A T 8570 50 | Seres | 19.660800 | XC603CT-ND 195 176 147 1⁄47 | XC603TR-ND 97500 | ECS-196.6-5-18-TR 
an 50 | Series | 20.000000 | XC604CTND 1.05 176 1.47 1.17 | XC604TR-ND 975.00 | ECS-200-S-18-TR 
50 | 20.0pF | 20.000000 | ХС605СТМО 1.05 176 1.47 1.7 | XC605TR-ND 975.00 | ECS-200-20-18-TR 
Fig. 1 "m 50 | 16.0pF | 24.000000 | XC607CTND — 195 176 1.47 1417 | XC607TR-ND 975.00 | ECS-240-16-18-TR 
. 1115 ; 50 | 20.0pF | 24.000000 | XC606CTND 195 176 1.47 1.17 | XC606TR-ND 975.00 | ECS-240-20-18-TR 
š ; SEE =] CSM-8 Series 
244 : ті J го 60 | Series | 9.830400 | XC608CTND 3.30 297 248 198 | XC608TR-ND 1650.00 | ECS-98.3-S-20A-TR 
15 = 508 60 | 20.0pF | 9.830400 | XC609CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC609TR-ND 1650.00 | ECS-98.3-20-20A-TR 
| Bottom View 60 | Series | 10.000000 | XC610CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC610TR-ND 1650.00 | ECS-100-S-20A-TR 
508. СД 60 | Series | 11.059200 | XC611CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC611TR-ND 1650.00 | ECS-110.5-S-20A-TR 
MER Y 60 | 20.0pF | 11.059200 | XC612CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC612TR-ND 1650.00 | ECS-110.5-20-20A-TR 
à 25 | 60 | Series | 12.000000 | XC613CTND 330 297 248 1.98 | XC613TR-ND 1650.00 | ECS-120-S-20A-TR 
.63 60 | Series | 14.318180 | XC614CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC614TR-ND 1650.00 | ECS-143-S-20A-TR 
118. ,, Side View 60 | 20.0pF | 14.318180 | XC938CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC938TR-ND 1650.00 | ECS-143-20-20A-TR 
uic 1.5 60 | Series | 14.745600 | XC615CTND 3.30 2.97 248 198 | XC615TR-ND 1650.00 | ECS-147.4-S-20A-TR 
А г. 40 | Series | 16.000000 | XC616CTND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC616TR-ND 1650.00 | ECS-160-S-20A-TR 
"H —— 40 | 20.0pF | 16.000000 | XC939CTND 3.30 297 248 198 | XC939TR-ND 1650.00 | ECS-160-20-20A-TR 
15 "9. FL n 40 | Series | 18.432000 | XC617CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC617TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-20A-TR 
Top View Internal Connections 40 | Series | 19.660800 | XC618CTND — 330 2.97 248 1.98 | XC618TR-ND 1650.00 | ECS-196.6-S-20A-TR 
40 | Series | 20.000000 | XC619CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC619TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-20A-TR 
40 | 20.0pF | 20.000000 | XC620CTND — 3.30 2.97 248 198 | XC620TR-ND 1650.00 | ECS-200-20-20A-TR 
2 | 40 | Series | 24.000000 | XC621CTND 330 297 248 198 | XOG21TR-ND 1650.00 | ECS-240-S-20A-TR 
E 40 | 20.0pF | 24.000000 | XC622CTND 3.30 297 248 1.98 | XC622TR-ND 1650.00 | ECS-240-20-20A-TR 
17 40 | Series | 24.000140 | XC623CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC623TR-ND 1650.00 | ECS-240.0014S20A-TR 
— 45 |- а 80 | Series | 30.000000 | XC624CTND* 3.30 297 248 1.98 | XC624TR-ND* 1650.00 | ECS-300-S-20A-TR 
Side View 40 Series | 30.000000 XC630CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC630TR-ND 1650.00 | ECS-300-S-20A-F-TR 
НІН 20 80 | Series | 32.000000 | XC625CTND* 330 297 248 1.98 | XC625TR-ND* 1650.00 | ECS-320-S-20A-TR 
и 40 | Series | 32.000000 | XC631CTND 3.30 297 248 1.98 | XC631TR-ND 1650.00 | ECS-320-S-20A-F-TR 
Bottom Layout рее бара NN 80 | Series | 33.000000 | XC626CTND* 330 297 248 1.98 | XC626TR-ND* 1650.00 | ECS-330-S-20A-TR 
+ 40 | Series | 35.251200 | XC632CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC632TR-ND 1650.00 | ECS-352.512-S20AF-TR 
5.0 80 | Series | 36.000000 | XC627CTND* 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC627TR-ND* 1650.00 | ECS-360-S-20A-TR 
+ 40 | Series | 36.000000 | XC633CTND — 330 297 248 1.98 | XC633TR-ND 1650.00 | ECS-360-S-20A-F-TR 
"22141-2214, Top View 80 | Series | 40.000000 | XC628CTND* 330 297 2.48 1.98 | XC628TR-ND* 1650.00 | ECS-400-S-20A-TR 
а 40 | Series | 40.000000 | XC634CTND 3.30 297 248 198 | XC634TR-ND 1650.00 | ECS-400-S-20A-F-TR 
[==] 2.4 80 | Series | 40.320000 | XC629CTND* 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC629TR-ND* 1650.00 | ECS-403.2-S-20A-TR 
т 80 | 20.0pF | 48.000000 | XC940CTND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC940TR-ND 1650.00 | ECS-480-20-20A-TR 
Раа Layout ЕСХ-19А Series 
200 | 17.0pF | 3.579545 | XC850CTND 3.30 297 248 1.98 | XC850TR-ND 1650.00 | ECS-35-17-19A-TR 
200 | 20.0pF | 3.686400 | XC851CTND 3.30 297 248 1.98 | XC851TR-ND 1650.00 | ECS-36-20-19A-TR 
150 | 20.0pF | 4.000000 | XC852CTND 3.30 297 248 1.98 | XC852TR-ND 1650.00 | ECS-40-20-19A-TR 
150 | 20.0pF | 4.915200 | XC853CTND 330 297 248 1.98 | XC853TR-ND 1650.00 | ECS-49-20-19A-TR 
100 | 320pF | 6.144000 | XC854CTND — 330 297 248 1.98 | XC854TR-ND 1650.00 | ECS-61-32-19A-TR 
Top View 100 | 20.0pF | 7.372800 | XC858CTND 330 297 248 198 | XC855TR-ND 1650.00 | ECS-73-20-19A-TR 
100 | 20.0pF | 8.000000 | XC856CTND 330 297 248 1.98 | XC856TR-ND 1650.00 | ECS-80-20-19A-TR 
P soni 100 | 20.0pF | 9.830400 | XC857CTND 330 2.97 248 1.98 | XC857TR-ND 1650.00 | ECS-98.3-20-19A-TR 
й 80 | Series | 10.000000 | XC858CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC858TR-ND 1650.00 | ECS-100-S-19A-TR 
Pad Layout : во | 20.0pF | 11.059200 | XC859CTND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC859TR-ND 1650.00 | ECS-110.5-20-19A-TR 
Side View з | во | Seres | 12.000000 | хсввостмо 3.30 297 2.48 1.98 | XC860TR-ND 1650.00 | ECS-120-S-19A-TR 
во | 20.0pF | 12.000000 | XC861CTND 3.30 297 248 1.98 | XC861TR-ND 1650.00 | ECS-120-20-19A-TR 
50 | Series | 14.318180 | XC862CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC862TR-ND 1650.00 | ECS-143-S-19A-TR 
| 110 — 5.0 50 | 20.0pF | 14.318180 | XC863CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC863TR-ND 1650.00 | ECS-143-20-19A-TR 
n 50 | Series | 16.000000 | XC864CTND 3.30 297 248 1.98 | XC864TR-ND 1650.00 | ECS-160-S-19A-TR 
р 50 | Series | 18.432000 | XC865CTND 330 297 248 198 | XC865TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-19A-TR 
EUER 50 | Series | 19.660800 | XC866CTND — 330 2.97 248 1.98 | XC866TR-ND 1650.00 | ECS-196.6-S-19A-TR 
50 | Series | 20.000000 | XC867CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC867TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-19A-TR 
50 | 20.0pF | 20.000000 | XC868CTND 3.30 2.97 248 1.98 | XC868TR-ND 1650.00 | ECS-200-20-19A-TR 
50 | Series | 24.000000 | XC870CTND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC870TR-ND 1650.00 | ECS-240-S-19A-TR 
50 | 20.0pF | 24.000000 | XC869CTND | 330 297 248 198 | XC869TR-ND 1650.00 | ECS-240-20-19A-TR 
ECX-64A Extended Temperature Series 
во | Series | 14.318180 | XC980CTND 294 2.65 221 177 | XC980TR-ND 1470.00 | ECS-143-S-23A-EN-TR 
80 | 20.0pF | 14318180 | XC979CTND 294 2.65 221 177 | XC979TR-ND 1470.00 | ECS-143-20-23A-EN-TR 
ESOS 80 | 20.0pF | 14.745600 | XC981CTND 294 2.65 221 177 | XC9B1TR-ND 1470.00 | ECS-147-20-23A-EN-TR 
о 60 | Series | 16.000000 | XC983CTND 294 2.65 221 177 | XC983TR-ND 1470.00 | ECS-160-S-23A-EN-TR 
SU Е Bottom View 60 | 20.0рЕ | 16.000000 XC982CT-ND 294 265 221 1.77 | XC982TR-ND 1470.00 | ECS-160-20-23A-EN-TR 
ӘРӘМ 60 | Series | 18.432000 | XC985CTND 2.94 2.65 221 177 | XC985TR-ND 1470.00 | ECS-184-S-23A-EN-TR 
4 | 60 | 20.0pF | 18432000 | XC984CTND 294 265 221 177 | XC984TR-ND 1470.00 | ECS-184-20-23A-EN-TR 
60 | Series | 19.660800 | XC987CTND 294 2.65 221 177 | XC987TR-ND 1470.00 | ECS-196-S-23A-EN-TR 
60 | 20.0pF | 19.660800 | XC986CTND 294 2.65 221 177 | XC986TR-ND 1470.00 | ECS-196-20-23A-EN-TR 
pa Fk da 40 | Series | 20.000000 | XC989CTND 294 2.65 221 177 | XC989TR-ND 1470.00 | ECS-200-S-23A-EN-TR 
— Үй 19 2.6 1.9 40 | 20.0pF | 20.000000 XC988CT-ND 2.94 265 221 177 | XC988TR-ND 1470.00 | ECS-200-20-23A-EN-TR 
Side View Pad Layout 40 | Series | 24.000000 | XC991CTND 294 2.65 221 177 | XC991TR-ND 1470.00 | ECS-240-S-23A-EN-TR 
40 | 20.0pF | 24.000000 | XC990CTND 294 2.65 221 177 | XC990TR-ND 1470.00 | ECS-240-20-23A-EN-TR 


* 3rd Overtone 
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Fig. 1 
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Series resonance appears resistive іп the circuit and impedance at fs is at its minimum value. Unless load ca- 
pacitance is specified, all crystals are manufactured at series resonance. When a crystal is operating at parallel 
resonance (fL) it will look inductive in a circuit. Crystal frequency varies depending on the value of load capaci- 
tance. The load capacitance is the dynamic capacitance of the total circuit as measured or computed across the 
crystal terminals. Always specify the load capacitance if the crystal will be operated in the parallel mode. 


HC-49U 

* Frequency Tolerance @ 25°С: +30ppm * Frequency Stability: +50ррт * Shunt Capacitance: 7pF Max. 
* Drive Level: 1.800 ~ 3.000MHz 200W; 3.000 ~ 100.000MHz 100uW * Operating Temperature: -10°C ~ 
70*C * Storage Temperature: -30°С ~ 85°C * Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°С * Mode 
of Operation: Fundamental except when noted 


Through-Hole Quartz Crystals 


HC-49US 

* Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm * Frequency Stability @ 25°C: Standard -10°C ~ 70°C +50ррт 
* Shunt Capacitance: 7pF Мах. * Drive Level: 500uW • Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage 
Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (First Year): +5ррт € 25°C • Mode of Operation: 
Fundamental except when noted 


HC-49US-DN 

* Frequency Tolerance Ф 25°С: +30ppm * Frequency Stability Ф 25°C: +100ppm from -40°C ~ 85°С 
* Shunt Capacitance: 7pF Max. * Drive Level: 500 uW * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C • Storage 
Temperature: -40°C - 105°С * Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max * Mode of 
Operation: Fundamental except when noted 


HC49INS-ND Base Insulato $.09/10 5.08/100 Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
9256B-ND ECS Crystal/Oscillator Databook $2.95 Fig. (MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
HC-49U(continued) 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 11.00000 Series X088-ND 40 36 3 29 | ECS-110-S-1 
РАМЕ) Ве | Capacitance) BRGrtNos 1 dores 5000 rar NOS 11.04600 Series X025-ND 40 36 32 29 | ECS-110.4-S-1 
Нс-зз 11.05920 Series X078-ND 40 36 32 29 | ECS-110.5-S-1 
1 2.94912 32.0pF | XO14-ND 137 144 91 70 | ECS-29.4-32-2P 11.05920 20.0pF XO089-ND 40 зв  .32 29 | ECS-110.5-20-1 
HC-49/UA 11.05920 32.0pF X139-ND 40 зв  .32 29 | ECS-110.5-32-1 
5 1.00000 18.0pF X066B-ND* 17.88 14.85 809 7.54 | ECS-10-13-1H 11.22800 Series X028-ND 40 36 3 29 | ЕС5-112.2-5-1 
48 00000 20.0pF | XC943-NDt 50 45 3 зг | ECS-480-20-1 11.52000 Series X140-ND 40 зв  .32 29 | ЕС5-1152-5-1 
ісігі 11.98135 Series XO029-ND 40 зв 32 29 | ECS-119.8-S-1 
12.00000 Series X058-ND 40 зв  .32 29 | ECS-120-S-1 
1.84320 Series X002-ND 195 162 129 100 | ECS-18-S-1 12.00000 32.0pF және 40 з з 29 | ECS-120:35:1 
1.84320 13.0pF | X067-ND 195 162 129 100 | ECS-18-13-1 
2.00000 Series X004-ND 195 1.62 129 100 | ECS-20-S-1 о 2. у ú ja Ж p E и 81 
220000 nd end L е ru | eee OD ooi 12.28800 ла X090-ND 40 зв 3 29 | ЕС51228-541 
2.04800 12.0pF | X098-ND 195 162 129 100 | ECS-20.48-12-1 por BOE EM „ ж = оо көзе 
2.45760 32.0pF | X069-ND 1.68 135 108 83 | ECS-24-32-1 13.51680 Series X032ND 40 36 зэ 29 | ECS-185-81 
2.50000 Series X070-ND 163 135 108 83 | ECS-25-S-1 БҮГҮ, таста те o с 22 29 | ЕС514351 
3.00000 Series X009-ND 1.63 1.35 108 вз | ECS-30-S-1 134 58000 nS EM № 3 з 29 (54684 
Md Tor Ж ӘӘ: чэт, 45 СЗ 14.74560 Series X092-ND 40 зв з 29 | ECS-147.4-S-1 
257995 Series ОШ Өй. cap ey es 5624 EVES SI 14.74560 20.0pF X142-ND 40 36 32 29 | ECS-147.4-20-1 
3.57955 17.0pF X049-ND 40 .36 32 29 ECS-35-17-1 15.00000 Series X059-ND 40 36 32 29 ECS-150-S-1 
208640 Seres АҒАНЫ HOF 292 me. 9 | 503301 2 | 16.00000 Series Х077-40 40  .36 32 29 | ECS-160-S-1 
3.68640 18.0pF Ж ШШШ аб Зб Lud ааа 16.00000 20.0pF X143ND 40 36 32 29 | ЕС5-160-20-1 
3.93216 17.0pF | ОНЫ 40 56 32 29) ECS39471 16.00031 18.0рЕ X148-ND 40 3 32 29 | ECS-160.003-18-1 
4.00000 Series X081-ND 40.56 з 29 | ECS-40-S-1 18.00000 Series XOG0-ND 40 .36  .32 29 | ECS-180-S-1 
4.00000 20.0pF | X006-ND 40 36  .32 29 | ECS-40-20-1 18.00000 20.0pF X144-ND 40 зв  .32 29 | ECS-180-20-1 
4.03200 Sees ШОЮ 0: 590, ces v | *ECS3403Si 18.43200 Series X061-ND 40 зв  .32 29 | ECS-184-S-1 
4.09200 20.0pF AR 40. MEE Nu «ЕБЫМО 9201 18.43200 18.0pF X145-ND 40 36 32 29 | ЕС5-184-18-1 
109800 2000: = NE MEE ER Сам 18.43200 20.0pF X146-ND 40 36 32 29 | ECS-184-20-1 
4.19430 12.0pF | ЖЫН 40-58; -92 22811 26842121 19.66080 Series X094-ND 40 36 32 29 | ECS-196.6-S-1 
4.43362 20.0pF | X083-ND 40 36  .32 29 | ECS-44-20-1 19.66080 20.0pF X035-ND 40 зв  .32 29 | ECS-196.6-20-1 
4.91520 Series X050-ND 40 36 232 29 ECS-49-S-1 20.00000 Series X062-ND 40 36 32 29 | ЕС5-200-5-1 
4.91520 20.0pF X084-ND 40 36 32  .29 | ECS-49-20-1 20.00000 20.0рЕ X036-ND 40 36 32 29 | ECS-200-20-1 
5.00000 Series X099-ND 40 36 32 29 ЕС5-50-5-1 22.11840 Series X063-ND 40 36 32 29 | ECS-221-S-1 
? 5.00000 20.0pF X051-ND 40 36 32 29 ECS-50-20-1 24.00000 Series X095-ND (40 3 3 29 | ЕС5-240-5-1 
5.06880 Series X052-ND 40 36 32 29 | ECS51-S4 24.00000 20.0pF X037-ND 40 зв  .32 29 | ECS-240-20-1 
5.06880 20.0pF X085-ND 40 .36 32 29 ECS-51-20-1 24.00010 18.0pF X149-ND 40 36 .32 29 ECS-240.001-18-1 
5.18500 Series X053-ND 40 36 252 29 | ECS-52-S-1 35.25120 18.0pF X151-NDt .50 45  .36 32 | ECS-352.5-18-1 
5.18500 32.0pF | XO16-ND 40 36 32 29 | ECS-52-32-1 38.00053 18.0pF X150-NDt 50 45  .36  .32 | ECS-380.005-18-1 
5.99040 Series X073-ND 40 36  .32 29 | ECS-59-S-1 40.32000 18.0pF X152-NDt 505 45  .36 .32 | ECS-403.2-18-1 
5.99040 20.0pF | X017-ND 40 36 32 29 | ECS-59.9-20-1 48.00000 Series ЖЗШ 40 % 52 29 | ECS-480-S-1 
6.00000 Series X026-ND 40 36  .32 29 | ECS-60-S-1 49.86000 20.0pF X038-NDt 40 зв  .32 29 | ECS-498.6-20-1 
6.00000 32.0pF | X086-ND 40 36  .32 29 | ECS-60-32-1 HC-49US 
6144100 32:0pF хо 4 MC. Ge :29 05:907324 3.57955 Ѕегіеѕ X153-ND 58 5 42 37 | ECS-35-S-4 
655960 | 12.0pF АБ H0 - 396r бей. чен ЕЕ 3.57955 17.0pF X079-ND 58 52 42 37 | ECS-35-17-4 
7.37280 Series X074-ND 40 36 32 29 ЕС5-73-5-1 3.68640 Series X403-ND 58 52 42 37 | ECS-36-S-4 
7.37280 20.0pF X019-ND 40 .36 32 29 ECS-73-20-1 3.68640 18.0pF X402-ND 58 52 42 37 ECS-36-18-4 
7.68000 20.0pF X020-ND .40 .36 32 .29 ECS-76.8-20-1 4.00000 Series X404-ND .58 52 42 137 ECS-40-S-4 
8.00000 Seres 055215 40 3 32 29 | ECS:80-S-4 4.00000 20.0pF X405-ND 58 5 42  .37 | ECS-40-20-4 
8.00000 18.0pF | ШЫ HT 90. За 1P ECS OHS 4.03200 Series X155-ND 58 5 42 37 | ECS-40.3-S-4 
8.00000 20.0pF | X021-ND 40 36 32 29 | ECS-80-20-1 3 4.03200 20.0pF X154-ND — 58 5 42 .37 | ECS-40.3-20-4 
8.00000 32.0pF | X137-ND 40 36 32 29 | ECS-80-32-1 4.09600 20.0pF X156-ND 58 5 42 37 | ECS-41-20-4 
9.21600 Series X075-ND 40 36  .32 29 | ECS-92.1-S-1 4.19430 12.0pF X406-ND _ 58 52 42 37 | ECS42-124 
9.21600 20.0pF | X188-ND 40 36  .32 29 | ECS-92.1-20-1 4.19430 16.0pF МЕНЫН a 52 4 зт | ECS42364 
9.83040 Series X023-ND 40 36  .32 29 | ECS-98.3-S-1 4.43362 20.0pF ШЕ s 2 в 3 | ECS-44-20-4 
9.83040 20.0pF | X087-ND 40 36 32 29 | ECS-98.3-20-1 4.91520 Series X408-ND .58 52 42 37 | ECS-49-S-4 
10.00000 Series X057-ND 40 36  .32 29 | ECS-100-S-1 4.91520 20.0pF X409--ND 58 52 42 37 | ECS-49-20-4 
10.78864 Sefies хор 40 36 са 29 ый, *1.0 Frequency: 100ppm @ 25°С; +100ppm from 0°C ~ 60°C +{3га Overtone (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ros 869 


- Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
ECS uc. Through-Hole Quartz Crystals (cont) Fig.| (MHz) | Capacitance | Рам No. 1 10 100 500 | PartNo. 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS HoxoUs(continuedy 
Fig.| (MHz) | Сараснапсе | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 12.96000 18.0pF X097-ND 75 63 50 39 ECS-129.6-18-4 
HC-49US(continued) 14.31818 Series X430-ND 58 52 42 37 ЕСЗ-143-5-4 
- 14.31818 20.0pF X444-ND 58 52 42 37 ECS-143-20-4 
5.00000 Series X158-ND 58 .52 42 37 | ECS-50-S-4 14.74560 Series X431-ND 58 52 42 37 ECS-147.4-S-4 
5.00000 20.0pF X410-ND 58 52 42 37 | ECS-50-204 14.74560 20.0pF X175-ND 58 52 42 37 ECS-147.4-20-4 
5.06880 Series X159-ND 58 52 42 37 | ECS-51-S-4 15.00000 Series X432-ND 58 52 42 37 ECS-150-S-4 
5.06880 20.0pF X411-ND 58 52 42 37 | ECS-51-20-4 15.36000 20.0pF X096-ND 75 63 50 39 ECS-153-20-4 
5.18500 Series X160-ND 58 52 42 37 | ЕС5-52-5-4 16.00000 Series X433-ND 58 52 42 37 ECS-160-S-4 
16.00000 20.0pF X176-ND 58 52 42 37 ECS-160-20-4 
о 32.ОрЕ Зор) GNE E E. pius: 16.00031 18.0pF X177-ND 58 52 42 37 ECS-160.003-18-4 
5.99040 Series X161-ND 58 52 4 37 | EcCS-59-S-4 - 
абаб 20.0pF МЫ, "E дд орос 16.25700 Series X434-ND 58 52 42 37 ECS-162.5-S-4 
? 16.25700 20.0рЕ X039-ND 75 63 50 39 ECS-162.5-20-4 
6:00000 Series XAND ВЕ аа de. АЗ || Eo tle 18.00000 Series X435-ND 58 52 42 27 | ECS-180-S-4 
6.00000 32.0pF X413-ND 58 52 42 37 | ECS-60-32-4 18.00000 20.0pF X178-ND 58 52 42 37 | ECS-180-20-4 
6.14400 32.0pF X414-ND 58 52 42 137 ЕС5-61-32-4 18.43200 Series X436-ND .58 52 42 37 ECS-184-S-4 
6.50000 20.0pF X415-ND 58 52 42 37 | ECS-65-20-4 3 | 18.43200 18.0pF X179-ND 58 52 42 37 ECS-184-18-4 
7.37280 Series X416-ND 58 52 42 37 ECS-73-S-4 18.43200 20.0pF X180-ND 58 52 42  .37 ECS-184-20-4 
7.37280 20.0pF X076-ND 75 63 50 .39 | ECS73204 19.66080 Series X437-ND 58 52 42 37 ECS-196.6-S-4 
19.66080 20.0pF X181-ND 58 52 42 37 ECS-196.6-20-4 
7.68000 20.0pF X163-ND 58 52 4  .37 | ECS-76.8-20-4 
P. 20.00000 Series X438-ND 58 52 42 37 ЕСЗ-200-5-4 
8.00000 Series X417-ND 58 52 4 37 | ECS-80-S-4 50100000 20.0pF SERERE ЖЕ Ы” AS дай ЕС620020-4 
8.00000 | 180pF ВЕНА 59: 52 42 37 | ECS:90:84 20.48000 |  20.0pF X229-ND 58 52 42 37 | ECS-204.8-20-4 
8.00000 20.0pF X165-ND 58 52 42 37 ECS-80-20-4 21.47727 Series X044-ND 75 .63 50 39 ECS-214.7-S-4 
8.00000 32.0pF X166-ND 58 52 42 37 | ECS-80-32-4 22.11840 Series X182-ND 58 52 42 37 ECS-221-S-4 
8.50000 Series X418-ND 58 52 42 37 ECS-85-S-4 24.00000 Series X440-ND 58 52 42 37 ECS-240-8-4 
9.00000 Series X419-ND 58 52 42 37 | ЕС5-90-5-4 24.00000 16.0pF X441-ND 58 52 42 37 | ECS-240-16-4 
3 | 021600 | Series Xi67ND 58 5 42  .37 | ЕС5-92.1-5-4 24:00000: | | :20:0рг LAND Э 252 uaa 397 | | EGS 240204 
321600 ne аш Ec VM. ab. ө ES aa Add 24.00014 18.0pF X183-ND 58 52 42 37 ECS-240.001-18-4 
ç “2р й Б Ç li i баса? 24.57600 20.0pF X230-ND .58 .52 .42 .37 ECS-245.7-20-4 
9.54500 Series X420-ND 58 52 4 37 | ECS-95.4-S-4 25.00000 18.0pF X231-ND 58 52 42 3 ECS-250-18-4-F 
9.83040 Series X421-ND 58 52 42 37 | ECS-98.3-S-4 28:00000 20.0pF Gen s8 52 42 ау EGER 
9.83040 20.0pF X169-ND 58 52 4  .37 | ECS-98.3-20-4 HC-49US-DN 
10.00000 Series X422-ND .58 52 4  .37 | ECS-100-S-4 35705 17.0pF ENS г = S 8 ECS-35-17.4DN 
10.00000 18.0pF X443-ND .58 52 4 37 | ECS-100-18-4 3.68640 20.0pF X185-ND 80 72 58 5 ECS-36-20-4DN 
10.73864 Series X423-ND 58 52 42 37 | ECS-107.3-S-4 4.00000 20.0рЕ X186-ND 80 72 58 52 ECS-40-20-4DN 
11.00000 Series X424-ND .58 52 4 37 | ECS-110-S-4 6.00000 32.0pF X187-ND 80 72 58 52 ECS-60-32-4DN 
11.05920 Series X425-ND 58 52 42 37 ECS-110.5-S-4 1.37280. 2008г BEND 80 саву 5580 S FCS-79-20-4DN 
11.05920 | 20.0pF X426-ND 58 52 42 37 | ECS-110.5-20-4 з е E T Е i ШЕ pa A EE uq 
: Ор - i 7 5 5 -120-20- 
11.05920 32.0pF X170-ND 58 52 42 37 | ECS-110.5-32-4 
Е 14.31818 20.0рЕ X191-ND 80 72 58 52 ECS-143-20-4DN 
1152000 |, ‘Seres шша 55 52 42 37) ЕС8-15:254 16.00000 | 20.0pF X192-ND во 72 58 52 | ECS-160-20-4DN 
11.98135 Series X427-ND 58 52 4  .37 | ECS-119.8-S-4 18.43200 20.0pF X193-ND 80 72 5 52 ECS-184-20-4DN 
12.00000 Series X428-ND 58 5 42 37 | ECS-120-S-4 19.66080 20.0pF X194-ND 80 72 58 52 ECS-196-20-4DN 
12.00000 20.0pF X227-ND 58 52 4  .37 | ECS-120-20-4 20.00000 20.0pF X195-ND 80 72 58 52 ECS-200-20-4DN 
12.00000 32.0pF X172-ND 58 52 42 37 ECS-120-32-4 24.00000 20.0pF X196-ND (80 72 58 52 ЕС5-240-20-40М 
12.00039 18.0pF X173-ND 58 52 4 37 | ECS-120.008-18-4 HC-6/U 
12.09600 Series X429-ND 58 .52 42 37 | ECS-121-S-4 , 3.64000 32.0pF X008-bND 1.24 1.08 82 64 ECS-36.4-32-2P 
12.28800 Series X174-ND 58 52 42 37 | ECS-122.8-S-4 3.70000 |  320pF арш 124 103 52 64 | ECS:37-32-2P 
12.28800 20.0pF X228-ND 58 52 42 37 ECS-122.8-20-4 *1.0 Frequency: 100ррт @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C {3га Overtone 
SMD Low Profile Quartz Crystals ECX-64 (ШО Т: 
Load |Ғгециепсу | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
Electrical Characteristics: • Frequency Tolerance: +50ррт “ Shunt Capacitance: 7pF * Drive Level: |Fi9-| Сар. (MHz) |PartNo. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
100uW * Operating Temperature: -10°C ~ 70°С • Storage Temperature: -40°C ~ 85°С • Aging (First Year): 4 А 
+2ррт * Equivalent Series Resistance (ESR): 400 * Operating Mode: Fundamental ECX-64A (continued) 
Series | 19.66080 | XC829CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC829TR-ND 1650.00 | ECS-196-S-23A-TR 
Fig. 1 ECX-64A (23А) 
, 20.0рЕ | 20.00000 XC830CTND 3.30 2.97 2.48  XC830TR-ND 1650.00 | ECS-200-20-23A-TR 
m Series | 20.00000 | XC831CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC831TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-23A-TR 
а — и ў А TA Ea т Series | 24.00000 | XC832CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC832TR-ND 1650.00 | ECS-240-S-23A-TR 
3.5 а 
ECX-64B 
20.0pF | 14.31818 | XC809CT-ND 3.75 3.38 2.82 | XC809TR-ND 1875.00 | ECS-143-20-23B-TR 
Series | 14.31818 | XC810CT-ND 3.75 3.38 2.82 XC810TR-ND 1875.00 | ECS-143-S-23B-TR 
Fre- CutTape T&R 20.0pF | 14.74560 | XC811CT-ND 3.75 3.38 2.82 | ХС811ТН-МО 1875.00 | ECS-147-20-23B-TR 
Load | quency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
Fig.| Cap. | (MHz) |Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 |Part No. 20.0pF | 16.00000 | XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82 | ХС812ТВ-МО 1875.00 | ECS-160-20-23B-TR 
ECX-64A Series | 16.00000 | XC813CT-ND 3.75 3.38 2.82 | ХС81ЗТН-МО 1875.00 | ECS-160-S-23B-TR 
20.0pF 14.31818 | XC821CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC821TR-ND 1650.00 | ECS-143-20-23A-TR > 20.0pF | 18.43200 | XC814CT-ND 3.75 3.38 2.82 XC814TR-ND 1875.00 | ECS-184-20-23B-TR 
Series 14.31818 | XC822CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC822TR-ND 1650.00 | ECS-143-S-23A-TR Series | 18.43200 | XC815CT-ND 3.75 3.38 2.82 | XC815TR-ND 1875.00 | ECS-184-S-23B-TR 
20.0pF | 14.74560 | XC823CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC823TR-ND 1650.00 | ECS-147-20-23A-TR 20.0pF | 19.66080 XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82 XCB16TR-ND 1875.00 | ECS-196-20-23B-TR 
| 20.0pF | 16.00000 | XC824CT-ND 3.30 2.97 2.48 XC824TR-ND 1650.00 | ECS-160-20-23A-TR Senes | 1966080 ЕРТЕН 3.75 228 282 DOCET 1875.00 | ECS-196-S-53B-TR 
Series | 16.00000 | XC825CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC825TR-ND 1650.00 | ECS-160-S-23A-TR 
20.0pF | 20.00000 | XC818CT-ND 3.75 3.38 2.82 | XC818TR-ND 1875.00 | ECS-200-20-23B-TR 
20.0pF | 18.43200 | XC826CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC826TR-ND 1650.00 | ECS-184-20-23A-TR | 
Series |18.43200 | XC827CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC827TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-23A-TR Series | 20.00000 |ХС819СТ-М 3.75 3.38 2.82 | XCBI9TR-ND 1875.00 | ЕС5-200-8-23В-ТА 
20.0pF | 19.66080 | XC828CT-ND 3.30 2.97 2.48 | XC828TR-ND 1650.00 | ECS-196-20-23A-TR Series | 24.00000 | XC820CT-ND 3.75 3.38 2.82 | XC820TR-ND 1875.00 | ECS-240-S-23B-TR 


SMD Ultralow Profile Quartz Crystals 


Electrical Characteristics: Im T 
а : Load Frequency |Digi-Key CutTape Price Each ECS 
(pi Loa. EnA 35] | а Capacitance | (MHz) | Part No. 1 10 ^ 100 |PartNo. 
+ Frequency Tolerance: +50ррт ЕТТЕН Series 18 XC804CT-ND 391 356 3.16 |ECS-180-S-15-TR 
* Operating Temperature: -10°С - 70°С Series 24 XC808CT-ND 3.91 3.56 3.16 | ECS-240-S-15-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
870 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ШЕСЅ нс. Quartz Crystals - 32.768 KHz 


INTERNATION, 


ECX-306 


Parabolic Temperature Curve T(C) -20-10 0 10 20 зо 40 50 60 70 


To determine frequency stability, use parabolic - Д М9 тах. зі 
curvature. For example: What is the stability at 45°C? 4 d Í 
(1) Change in T (°C) = 45 - 25 = 20°C T | 
(2) Change in frequency E 0.5 > T = 

= 0.04 PPM x (AT) 4 M А А 
.04 PPM x (20) Б Side View Top View Bottom View 


6.0 PPM 


° e 


t/f (PPM) 


ECX-306 Series Specifications: 

* Frequency: 32.768KHz * Frequency Tolerance @ 25°С: +20ррт * Equivalent Series Resistance: 50 КО Max. 

Cylinder Type * Shunt Capacitance: 1.3pF Typ. * Drive Level: 1uW Мах. * Calibration Tolerance: +20ppm @ 25°C * Tem- 
perature Coefficient: -0.040ppm/°C? Мах. * Operating Temperature: -40*C ~ 85°C Мах. е Storage Temperature: 

-55°C ~ 125°C • Q Factor: 50,000 Min. * Turnover Temperature: 25°C (+5°C) • Insulation Resistance: 500М0. 


X801-ND X802-ND X803-ND Min., 100V DC * Motional Capacitance: 0.003pF Typ. * Aging (first year): x3ppm Max. @ 25*C 
Frequency 32.768KHz 32.768KHz 32.768KHz CutTape T&R 
Frequency Tolerance @ 25*C +20ррт +20ррт +20ррт Load |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 

Fig. Cap. | Рам No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Drive Level ШШ ШШ М 4 | 12.5рЕ |XC488CT-ND 108 .90  .72 | XC488TR-ND 560.00/М | ECS-.327-12.5-17-TR 
Equivalent Series Resistance 35K О 35K О 40K О 4 | 6.0pF | XC746CT-ND 1.08 .90 .72 | XC746TR-ND 560.00/М | ЕС5-.327-6-17-ТВ 
Shunt Capacitance 1.6pF Typ. 1.35pF Typ. 1.00pF Typ. ECX-3TA 
Operating Temperature Range -10°C ~ 60°C -10°C ~ 60°C -10°C ~ 60°C 
Fig. 5 

Storage Temperature Range -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 18 2 #4 


1.2 12 
Te 3.88 ы 4 


Мт L TÈ 
= ~R ғ Б т 


Fig. 1 X801 141 Fig. 2 X802 лі Fig. 3 X803 45} 


Front View |= 5.08 10.2 1 #25 + 
Side View a 5 
Bottom View 


Top View 


931 035 дал : ors a 


H Er + | f= 


|= 8.2 —= 10 >| р 6.2 |= 10 >| Е-5.1--І--43-- 


ЕСХ-ЗТА Series Specifications: 
Ф Frequency: 32.768KHz * Freq. Tolerance @ 25°С: +20ppm * Equivalent Series Resistance: 50KQ Max. 


• Shunt Capacitance: 2.0pF Typ. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°С * Storage Temperature: -55°C 
Load Price Each ECS ~ 125°C 
Fig. Cap. 1 10 100 Part No. 
12.5pF X801-ND 30 27 22 ECS-3X8 Me Cut Tape m T&R 
Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
12.5pF X802-ND 30 27 22 ECS-.327-12.5-13 Fig. Сар. Part No. 1 10 100 | Part Мо. 3,000 Part No. 
3 8.0pF X803-ND 2.63 2.37 1.89 ECS-.327-8-14 5 | 12.5pF | X488CT-ND 1.62 1.35 1.08 | X488TR-ND 840.00/М | ECS-.327-12.5-24-TR 


Quartz Crystals - ECS-31 Series 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
(kHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
32.000 12.5 pF XC972-ND .83 75 .60 .53 ECS-.320-12.5-13 
40.000 12.5 pF XC973-ND .83 75 .60 .53 ECS-.400-12.5-13 
60.000 12.5 pF XC974-ND .83 .75 .60 .53 ECS-.600-12.5-13 
Specifications: 65.536 12.5 pF XC975-ND .83 75 .60 53 ЕС5-.655-12.5-13 
* Frequency Tolerance: +30ррт @ 25°C » Temperature Coefficient: 3 Я " " 
-0.034ppm/^C * Operating Temperature: -10°C ~ 60°С * Storage Tem- 75.000 12.5 pF АЗ 83 ЖА 60 53 ЕС5-.750-12.5-13 
perature: -40°C ~ 85°С • Equivalent Series Resistance (ESR): 30kQ ~ 100.000 12.5 pF XC977-ND 83 75 -60 53 ECS-1.00-12.5-13 
50kQ Max. * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF * Drive Level: 1uW Max. 125.000 12.5 pF XC999-ND .83 175 60 53 ECS-1.25-12.5-13 
* Insulation Resistance: 500М0 Min./DC 100V +15V * Aging (First Year): 
«5ppm Max. @25°C +3°С 153.600 12.5 pF XC978-ND .83 175 60 53 ECS-1.536-12.5-13 
Frequency Digi-Key Price Each ECS 
Е 2-0 0.32 (MHz) Part No. 1 10 100 500 Рагї Мо. 
=й 
032 == ECS-3X10 
КІ лова 100 — 14 3.579545 XC944-ND 73 66 53 47 ECS-35-18-10 
3X10 3.686400 XC945-ND 73 .66 53 47 ECS-36-18-10 
4.000000 XC946-ND .73 .66 53 47 ECS-40-18-10 
4.915200 XC947-ND 73 .66 53 47 ECS-49-18-10 
6.000000 XC948-ND 73 .66 .53 .47 ECS-60-18-10 
"E 2-0 026, , 7.872810 XC949-ND 73 66 53 47 ECS-73-18-10 
TT EO 8.000000 XC950-ND 73 .66 .53 47 ECS-80-18-10 
Б. 50----100--4 14 
ЕС5-3Х9 
3х9 
8.192000 XC951-ND 73 .66 53 47 ECS-81.92-18-9 
9.830400 XC952-ND 73 .66 53 47 ECS-98.3-18-9 
Specifications: 10.000000 XC953-ND 73 .66 53 47 ЕС5-100-18-9 
* Frequency Tolerance: +50ррт @ 25%С апа over Operating Temp. * Op- 11.059200 Nossa 73 66 53 a ECS-110.5-18-9 
erating Temperature: -10°С - 60°С * Storage Temperature: -40°C - 85°С 12.000000 XC955-ND 73 66 53 47 ECS-120-18-9 
* Load Capacitance: 18pF • Shunt Capacitance: 5pF Max. * Drive Level: 14.318180 XC956-ND 73 .66 53 47 ECS-143-18-9 
50uW ~ 100 LW “ Insulation Resistance: 500М0 Min./DC 100V +5 • Ag- 14.745600 XC957-ND 73 .66 53 47 ECS-147.4-18-9 
ing (First Year): +5ppm Max. @ 25°С +3°C 16.000000 XC958-ND .73 .66 .53 .47 ECS-160-18-9 
18.432000 XC959-ND .73 .66 53 47 ECS-184-18-9 
Frequency Equivalent Series Mode 19.660800 XC960-ND 73 66 .53 47 ECS-196.6-18-9 
(мна) Hesistence (ESR) 20.000000 XC961-ND 73 66 53 47 ECS-200-18-9 
3.5-4 2000 Max. 24.000000 XC962-ND 73 .66 53 .47 ECS-240-18-9 
4-6 1500 Мах. 24.576000 XC963-ND 73 .66 53 47 ECS-245.7-18-9 
Fundamental 25.000000 XC964-ND 73 .66 53 47 ECS-250-18-9 
6=10 1000 Max. 27.000000 XC965-ND 73 .66 .53 47 ECS-270-18-9 
10-30 500 Мах. 32.000000 XC966-ND 73 .66 .53 .47 ECS-320-18-9-F 
32.768000 XC967-ND 73 .66 53 47 ECS-327-18-9-F 
саба 1000 Mx. 3rd O/T 40.000000 XC968-ND 73 66 53 A7 ECS-400-18-10-30T 
36 - 70 800 Max. 50.000000 XC969-ND 73 .66 53 47 ECS-500-18-9-30T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 871 


ДЕС кс. Monolithic Crystal Filters - “10.7MHz” | Monolithic Crystal Filters - “21.4NHz” 


Штамм аты 12.5KHz Channel Spacing: • Operating Temperatrue Range: -20°C ~ 70°C • Pass Bandwidth: 3dB, +3.75KHz 
12.5KHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°С * Pass Bandwidth: 3dB, minimum * Stop Bandwidth: 18dB +12.5KHz for Model 21K-7.5A; 35dB +12.5KHz for Model 21K7.5B 
+3.75KHz minimum • Stop Bandwidth: 20dB +18KHz for Model 10.7-7.5A; 40dB +14KHz for Model 10.7-7.5B 25KHz Channel Spacini Operating Temperature Range: -20°C - 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, >7.5КН2 
25KHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°С ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +7.5KHz minimum • Stop Bandwidth: 18dB +25KHz for Model 21K15A; 40dB 325KHz for Model 21K15B 
minimum • Stop Bandwidth: 18dB +25KHz for Model 10.7-15A; 40dB +25KHz for Model 10.7-15B 50KHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Pass Bandwidth: 3dB, +15KHz 


50KHz Channel Spacing: * Operating Temperature Range: -20°С - 70°С * Pass Bandwidth: 3dB, +15KHz minimum * Stop Bandwidth: 15dB +45KHz for Model 21K30A; 40dB +50KHz for Model 21K30B 
minimum * Stop Bandwidth: 15dB +50KHz for Model 10.7-30A; 30dB +40KHz for Model 10.7-30B 


Dot Mark 
Zt 


Dot Mark 


eiit Tk (м 
7777 77 77 77 UP 
ам амп” 
2-Pole MCF Test Circuit 4-Pole MCF Test Circuit 
T GND GND Z Zt: Terminating Impedance Zt: Terminating Impedance 
Це Е 2-Pole МСР Test Circuit 4-pole MCF Test Circuit 
à Zt: Terminating Impedance Zt: Terminating Impedance No. of | Ripple | Insertion | Terminating | Digi-Key Price Each ECS 
Poles | Max. Loss Impedance | Part No. 1 10 100 500 |Part No. 
No. of | Ripple | Insertion | Terminating |Digi-Key Price Each ECS 12.5kHz Channel Spacing 
Poles | Max. | Loss Impedance | Part Мо. 1 10 100 500 |PartNo. 2 .5dB 2dB 1.5kQ/6pF |X707-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-7.5A 
12.5kHz Channel Spacing 4 148 2.5dB | 8500/5pF |X708-ND* 1024 851 6.78 5.23 | ECS-21K-7.5B 
2 .5dB 1.5dB 1.8kQ/5pF | X701-ND 5.20 4.32 3.44 2.66 | ECS-10.7-7.5A 25kHz Channel Spacing 
4 148 2.5dB 1.8КО/4рЕ  |X702-ND* 12.03 9.99 7.96 6.15 | ECS-10.7-7.5B 2 .5dB 1.5dB | 1.5kO/3pF | X709-ND 439 3.65 2.91 2.25 |ЕС5-21К-15А 
25kHz Channel Spacing 4 148 2dB 1.5КО/2рЕ |X710-ND* 1024 851 6.78 5.23 | ECS-21K-15B 
2 | .5dB 2dB 3kQ/2pF |Х703-40 3.09 2.57 2.05 1.58 ЕС5-10.7-15А 50kHz Channel Spacing 
4 148 2.5dB 3kO/2pF | X704-ND* 6.34 5.27 420 3.24 | ECS-10.7-15B 2 dB | 1.508 | 1.5КОЛрЕ | X711-ND 4.39 3.65 2.91 2.25 | ECS-21K-30A 
50kHz Channel Spacing 4 148 2dB 1.8kQ/5pF |X712-ND* 1024 8.51 6.78 5.23 | ECS-21K-30B 
НЕЗЕНЕСЯЯҢ КЕБ ЕЕЕ NEL 


*Package is HC-49/U x 2 


SMD Monolithic Crystal Filters ШАЙ опа”. Fig.2 Pin Conn. 
Specifications: Pin Conn. . T Input 
* No. of Poles: 2 * Ripple: 1dB * Insertion Loss: 2.5dB [21.4MHz]; 3dB [45MHz] * Operating Temperature: 1| Input Pin Conn. Е Output 
-30°C - 85°C * Passband (I mum) @ Frequency Band (f0=): 3dB @ 7.5kHz [21.4MHz]; 3dB @ 15kHz 2| GND 1 СМО f GND 
[45MHz] * Stopband (Maximum) 6 Frequency Band (f0x): 104В € 25kHz |21.4МН2); 15dB @ 60kHz 5 
3| GND 2 | Signal 
[45MHz] 
4| GND 3| GND 
5| Output 4 GND 
5 ае. 5 | Signal 
+ oup ing 6|GND 
IN/OUT 8| GND 
GND Ё 
Inser.  Passband T&R 
Freq. Loss| Min. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing | ECS 
Fig. (MHz) | (dB) | (MHz) | (MHz) | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
Fre- Cut Tape T&R 1 |400.0| 6 |399.917|400.083| XC994CT-ND* 3.57 3.22 2.68 | 1785.00 | ECS-DSF400.0A-51-TR 
quency| Terminating | Digi-Key Price Each i-Key Pricing | сб 2 |947.5 | 3.3 | 9225 | — |ХСО95СТ-МОж 3.57 3.22 2.68 | 1785.00 | ECS-DSF947.5B-21-TR 
Fig.| (MHz) | Impedance | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 |Part No. з |479.5| 23 | 453.8 | 507.2 | XC992-ND 2.25 2.08 1.62 — | ECS-D479.5B 
1 | 45 |1,2000/1.8рҒ | X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | X714TR-ND 4875.00 | 96SMF45A30-TR 480.0 | 21 | 463.4 | 498.6 | XC993-ND 2.25 2.03 1.62 — | ECS-D480A 
2 | 21.4 |1,5000/2.5рЕ| X713CT-ND 7.31 6.08 4.84 | X713TR-ND 3375.00 | 96SMF21A15-TR «Бог Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND 


ABRACON : Р 
corroration AFS Series SMD Saw Filters CutTape T&R 
The Power of Linking Together Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 


Fig. (MHz) | Part №. 1 10 100 500 |Part No. 1,000 |Part No. 
303.825 | 535-9241-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9241-2-ND 1875.00 | AFS303.825E 
315.020 | 535-9242-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25|535-9242-2-ND 1875.00 | AFS315E 
374.000 | 535-9243-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9243-2-ND 1875.00 | AFS374E 
390.000 | 535-9244-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25|535-9244-2-ND 1875.00 | AFS390E 
418.000 | 535-9245-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 |535-9245-2-ND 1875.00 | АҒ541853 
434.000 | 535-9246-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9246-2-М0 1875.00 | AFS434S3 
2 869.000 | 535-9247-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9247-2-ND 1875.00 | AFS869S3 
915.000 | 535-9248-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9248-2-ND 1875.00 | AFS915S3 
916.500 | 535-9249-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9249-2-ND 1875.00 | AFS916.5S3 
=l 3 930.500 | 535-9250-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9250-2-ND 1875.00 | AFS930S3 
вавы Мн, 4 1,575.420 | 535-9239-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9239-2-ND 1875.00 | AFS1575.42S4 
1,842.500 | 535-9240-1-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 | 535-9240-2-ND 1875.00 | АҒ51842.554 


See manufacturer's data sheets for ріпош information 


ASR Series SMD Saw Resonators Cut Tape тан 
Я š В Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
See manufacturer's data sheets for pinout information Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 


303.825 535-9275-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 535-9275-2-ND 1125.00 ASR303.825E 
390.000 535-9277-1-ND 2.25 2.08 1.69 1.35 535-9277-2-ND 1125.00 ASR390E 


315.000 535-9276-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 535-9276-2-ND 1125.00 ASR315E 
423.220 535-9278-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 535-9278-2-ND 1125.00 ASR423.22E 


433.420 535-9279-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 535-9279-2-ND 1125.00 ASR433.42E 


433.920 535-9280-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 535-9280-2-ND 1125.00 ASR433.92E 


868.350 535-9281-1-ND 2.25 2.03 1.69 1.35 535-9281-2-ND 1125.00 ASR868.35E 
915.000 535-9282-1-ND 225 2.03 1.69 1.35 535-9282-2-40 1125.00 ASR915E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
872 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


24ST DK. Ceramic Resonators Ceramic Resonators - Leaded 


е 
Su rface M ou nt Features: * The FCR series provide a high degree of stability between the quartz oscillator and the LC or RC 
oscillating circuits. Temperature characteristics: -20°C ~ 85°C 
Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Features: * The CCR Series are thin type ceramic chip resonators. 3rd overtone thickness mode elements 
are used for the 16.93 ~ 50MHz band. * Built-in load capacitance 
Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% * Operating Temperature: -40°С - 85*C 


Cut Tape T&R 
Freq. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK Frequency Digi-Key Pricing TDK 
(MHz) | Рам No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
CCR Series FCR Series 

16.93 |445-1648-I-ND 6з .55  .43 |445-1648-2-ND 294.58/М | CCR16.93MXC7T i 16.00 445-1646-ND 39 324 25.13 FCR16.0M2G 
20.00 |445-1649-1-ND 63 .55 43 |445-1649-2-ND 294.58 /M | CCR20.0MXC7T 24.00 2252164700) 39 3:24 mE FOR240MeG 
25.00 |445-1650-1-М0 .63 .55  .43 |445-1650-2-40 294.58 /М | CCR25.0MXC7T 200 ЖЕКЕ Е 291 1850 FCD QU 
30.00 |445-1651-1-40 60 .52 .40 |445-1651-2-ND 280.00/М | CCR30.0MXC7T Ë 5.00 ЕЛЕК 280 ПЕЦ 1920 dic E 
33.86 |445-1652-1-ND .60 .52 .40 |445-1652-2-40 — 280.00/M | CCR33.86MXC7T 400 445-1638-ND ET 2.56 19.87 FCR4.0MCS 
40.00 |445-1653-1-40 60 .52 .40 |445-1653-2-ND 280.00/М | CCR40.0MXC7T 3 a ЕДО 3! 256 19.87 FERE MOS 
48.00 | 445-1654-1-ND 1.09 .95 .73 |445-1654-2-40 507.50 /M | CCR48.0MXC7A15T 8.00 445-1641-ND 33 271 21.00 FCR8.0MC5 


ECS INC. Hg - W = Т | Frequency Dimensions 
INTERNATIONAL Range T] HIP 

Ceramic Resonators аю |75136|92|% 

Surface Mount о [52 28] в 


ZTT and SR1-B Series with Built-In Load Capacitance: * Frequency Ac- 
curacy: +0.5% • Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten 
Years: +0.3% * Built-in Capacitance: 30pf +20% 

СТА, ZTB and SR1-A Series: * Frequency Accuracy: +0.5% » Stability in 
Temperature: -20*C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.5% * Operating 
Temperature: -20*C - 80*C 


Digi-Key Price Each ECS IL T TI 
Fig.|Series| Frequency | Part No. 1 10 100 | Part No. 75 


200.00kHz | X919-ND .84 170 .56 | ZTB200 
400.00kHz | X920-ND 68 .57 45 | ZTB400P - um 
455.00kHz | X921-ND (68 57 45 | ZTB455E Terminations Terminations Terminations Terminations 
4 | zrg | 500.00kHz | X922-ND 68 .57 .45 | ZTB500E 
540.00kHz | X923-ND 68 57 45 | ZTB540P 
640.00kHz | X924-ND 68 57 45 | ZTB640P | ; 
800.00kHz | X925-ND 68 .57 .45 | ZTB800J Marking Marking 
1,000.00kHz | X926-ND (68 57 45 | ZTB1000J 


3.58MHz | X901-ND .54 .45 .36 | ZTT-3.58MG 
4.00МН2 | X902-ND .54 .45 .36 | ZTT-4.00MG 
4.19MHz | X903-ND .54 .45 .36 | ZTT-4.19MG 
6.00MHz | X904-ND .54 .45 .36 | ZTT-6.00MT 


2 | ZIT 8.00MHz | X905-ND .54 .45 .36 | 2ТТ-8.00МТ CutTape T&R 
10.00MHz | X906-ND .54 .45 .36 | ZTT-10.00MT Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
12.00MHz (ХВОИ 54 45 .36 | ZTT12.00MT | р Series | Frequenc Part No 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
16.00MHz | X908-ND .54 .45 .36 | ZTT-16.00MX 9. quency: В 7 E 
20.00MHz | X909-ND .54 45 .36 | ZTT-20.00MX 3.58MHz X932CT-ND 70 60 47 X932TR-ND 350.00/M | ECS-SR1-3.58-A-TR 
т B 4.00MHz X933CT-ND 70 60 47 X933TR-ND 350.00/M | ECS-SR1-4.00-A-TR 
МЕ EO REND “а P ЕН ZIAD OMT 5 |ECS-SR1-A | 4.19MHz X934CT-ND 70 60 47 X934TR-ND 350.00/М | ECS-SR1-4.19-A-TR 
10.00MHz | X915-ND 49 41 `33 | ZTA-10.00MT 6.00MHz X935CT-ND 70 60 47 X935TR-ND 350.00/М | ECS-SR1-6.00-A-TR 
3 | ZTA 
12.00MHz | Х916-МО .49 41 .33 | ZTA-12.00MT 8.00MHz X936CT-ND 70 .60 47 X936TR-ND 350.00/M ECS-SR1-8.00-A-TR 
16.00MHz | X917-ND 49 41 .33 | ZTA-16.00MX 3.58MHz X927CT-ND 377. 66 52 X927TR-ND 385.00/M | ECS-SR1-3.58-B-TR 
20.00MHz | X918-ND 49 41 .33 | ZTA-20.00MX 4.00MHz X928CT-ND 77 66 52 X928TR-ND 385.00/M | ECS-SR1-4.00-B-TR 
3.58MHz | X910-ND .49 .41 .33 | ZTA-3.58MG 6 |ECS-SR1-B| 4.19MHz X929CT-ND 77 466 52 X929TR-ND 385.00/M | ECS-SR1-4.19-B-TR 
4 | ZTA 4.00MHz | X911-ND 49 .41 .33 | ZTA-4.00MG 6.00MHz X930CT-ND 77 66 52 X930TR-ND 385.00/M | ECS-SR1-6.00-B-TR 
4.19MHz | X912-ND .49 .41 .33 | ZTA-4.19MG 8.00MHz X931CT-ND 27 6 52 X931TR-ND 385.00/М | ECS-SR1-8.00-B-TR 


ECS-SDR1 One Port SAW Resonators 


Pin Connection 
Cut Tape T&R ç A. No Conn. [5 | No Conn. 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS М HHR E : Input |6| Output 
(MHz) Part No. 1 10 100 | Рам №. 1,000 | Part No. к No 7| №5 
315.00 |XC996CT-ND 3.57 3.22 2.68|XC996TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-3150-TR о оп RUSO: 
418.00 | ХС997СТ-МО 3.57 3.22 2.68|XC997TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4180-TR Ground |8| Ground 
433.92 |XC998CTND 3.57 3.22 2.68|XC998TR-ND 1785.00 | ECS-SDR1-4339-TR 


Panasonic SAW Resonators 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit, com- 
pared with conventional LC oscillation and quartz crystal oscillation. Features: * Capable of fundamental oscillation * Superior tempera- 
ture characteristics * Suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit. Recommended Applications: * Oscillation 


Vcc=5V 


circuit for remote control (garage door opener, security system) * Various kinds of local oscillation circuit. Specifications: * Operating 1800 
Temperature: -20°С ~ 80°C * Max. Frequency Drift: -150 ~ 50 ppm/°C (-20°С ~ 80°С). 
| | : BFS17 
1 Port Type: е Resonant Resistance: 30 Ohms тах. * Capacitance: 2.0pF +0.5. 2 Port Type: • Insertion Loss: 15dB max. * Loaded О: EFO-H315MS16A | or 
7000 min. (5,000 min. for 418.00 and 433.92 frequency) * Capacitance: 1.3pF «0.3 • Phase Shift: 180°. 100pF 28C3354 
Frequency Digi-Key Pricing Panasonic я 
Port Type (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 15 L ApF$ 6200. Connection 
1Port 224.540.2596 PX22481-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 In/Out 
kayku dan 418+0.25% PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 E reitor Hio o9 Out/In 
xample Circuit for Reference Only 
224.540.2596 PX224S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS03 * і GND 
12kQ whi d with 2SC3354 . 
2 рой Type 418+0.25% PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 ЕҒО-Н418М603 өлен емле 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 873 


Panasonic 


Ceramic Resonators - Through Hole 


EFO-MN 


Oscillation 
Frequency 
gece 


EFO-MC — Built-In Capacitors Type: Includes two capacitors, 
constructing Colpitts oscillation circuits. High accuracy and stable 
characteristics will be realized with the selected capacitors en- 
cased, small in size due to the new design of construction. 


Oscillation 
Frequency 


Date 


Surface Mount 


AM 


Ceramic Resonators 


+5V 


Freq. Digi-Key Pricing Panasonic 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Ceramic Resonators — EFO-MN 
3.00 PX300MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M EFO-MN3004A4 
3.58 PX358MN-ND .78 6.72 52.66 320.00 299.00/M EFO-MN3584A4 
4.00 PX400MN-ND 77 6.62 51.89 315.00 294.00/M EFO-MN4004A4 
5.00 PX500MN-ND 78 6.72 52.66 320.00 299.00/M EFO-MN5004A4 
6.00 PX600MN-ND .86 7.34 57.46 349.00 326.00/M EFO-MN6004A4 
8.00 PX800MN-ND .87 7.47 58.52 356.00 332.00/M EFO-MN8004A4 
10.00 PX1000MN-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M EFO-MN1005A4 
12.00 PX1200MN-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M EFO-MN1205A4 
*= Oscillation Circuit Ceramic Resonators with Built-In Capacitor — EFO-MC 

14 18 T ў 2.00 PX200MC-ND 1.03 8.79 68.86 419.00 391.00/M EFO-MC2004A4 
3.00 PX300MC-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M EFO-MC3004A4 
Құл! 5291 3.58 PX358MC-ND 17. 6.62 51.89 315.00 294.00/M EFO-MC3584A4 
g 4.00 PX400MC-ND 63 5.37 42.09 256.00 239.00/M EFO-MC4004A4 
= 5.00 PX500MC-ND S 6.62 51.89 315.00 294.00/M EFO-MC5004A4 
6.00 PX600MC-ND .90 7.72 60.47 368.00 343.00/M EFO-MC6004A4 
Frequency 8.00 PX800MC-ND 86 7.34 57.46 349.00 326.00/M EFO-MC8004A4 
Counter 10.00 PX1000MC-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M EFO-MC1005A4 
12.00 PX1200MC-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M EFO-MC1205A4 


Features: * Constructed with ceramic package * High reliability against soldering heat and mechanical stress * Moisture-proof sealing * Stable against solvent 
cleaning * Designed for reflow soldering * Flat-bottom plate for better mountings 
Applications: * Clock generator for various microprocessers * Carrier between telecommunication equipment (telephone to telephone, personal computer 


to printer, etc.) 


Fig. 1 Type EFO-BM Fig. 2 Туре EFJ-C Fig. З Type EFO-JM 3.10 Fig. 4 Type EFO-P Fig. 5 Type EFO-S 
i — Terminations 
Бү 45V 45V 120 р Terminations 
55у = 195 - 1 . > + = M Хз if \2 Na 
14 13 11 9 2. 14 13 11 73.60 
1003245 7 = 
|, | с ШЕ» 6-R .20 DAI ІІ 
' Frequency ; Frequency 1 Frequency [= 3- .80 у L. 50 | г 
+ Counter 2 Counter 3 Counter а 
[+ =e 4 2- 1.60 Н---78---- 
Frequency Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (MHz) Part No. 1 500 Part No. Size Pricing Part No. 
Type BM Surface Mount with Built-In Capacitor 
16.000 PX160BCT-ND .64 5.50 43.10 192.59 PX160BTR-ND 1,000 262.00 EFO-BM1605E5 
1 16.930 PX169BCT-ND .64 5.50 43.10 192.59 PX169BTR-ND 1,000 262.00 EFO-BM1695E5 
20.000 PX200BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX200BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM2005E5 
Type JC Surface Mount with Built-In Capacitor 
20.000 PX200CCT-ND .64 5.50 43.10 192.59 PX200CTR-ND 3,000 262.00/M EFJ-C2005E5B 
2 30.000 PX300CCT-ND .64 5.50 43.10 192.59 PX300CTR-ND 3,000 262.00/M EFJ-C3005E5B 
40.000 PX400CCT-ND .64 5.48 42.89 191.63 PX400CTR-ND 3,000 261.00/M EFJ-C4005E5B 
Type JM Surface Mount with Built-In Capacitor 
32.000 PX320JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX320JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3205E5 
3 33.868 PX338JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX338JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3385E5 
40.000 PX400JCT-ND .64 5.49 42.98 192.05 PX400JTR-ND 1,000 261.00 EFO-JM4005E5 
Type P Surface Mount, General Purpose, Low-Profile 
3.580 PX358PCT-ND 1.07 9.16 71.77 320.67 PX358PTR-ND 2,500 545.36/M EFO-P3584E5 
4.000 PX400PCT-ND 1.31 11.22 87.89 392.70 PX400PTR-ND 2,500 667.86/M EFO-P4004E5 
4 4.190 PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 PX419PTR-ND 2,500 803.57/M EFO-P4194E5 
5.000 PX500PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX500PTR-ND 2,500 819.64/M EFO-P5004E5 
6.000 PX600PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX600PTR-ND 2,500 819.64/M EFO-P6004E5 
8.000 PX800PCT-ND 1.34 11.45 89.72 400.89 PX800PTR-ND 2,500 681.79/M EFO-P8004E5 
Type S Surface Mount with Built-In Capacitor, Low-Profile 
3.580 PX358SCT-ND 1.34 11.45 89.72 400.89 PX358STR-ND 2,500 681.79/M EFO-S3584E5 
4.000 PX400SCT-ND 97 8.30 65.00 290.43 PX400STR-ND 2,500 285.72/M EFO-S4004E5 
5 4.190 PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX419STR-ND 2,500 819.64/M EFO-S4194E5 
5.000 PX500SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX500STR-ND 2,500 835.72/M EFO-S5004E5 
6.000 PX600SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX600STR-ND 2,500 835.72/M EFO-S6004E5 
8.000 PX800SCT-ND 1.06 9.10 71.25 318.36 PX800STR-ND 2,500 541.43/M EFO-S8004E5 


SAW Fi Ite rs Features: * Эта! case size based on CSP technology * Low loss with excellent attenuation 


Input - Unbalanced 


Input - Unbalanced 


Output - Balanced B Output - Unbalanced Piper aree 
Pin Connection Pin Connection а i 
Pin Connection 
Input Input Input 
GND GND GND 
Output GND о 
utput 
Output Output GND 
GND GND 
Insertion | Input/Output Cut Tape T&R 
Freq. Passband Loss Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (MHz) (MHz) (dB) (Ohm) Application Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
881.50 869 - 894 14 50/150 GSMB850 Rx Filter P13003CT-ND 1.14 1.03 .86 P13003TR-ND 567.75/M EFCH881MTCA1 
881.50 869 ~ 894 1.5 50/100 CDMA800 Rx Filter P13009CT-ND 1.14 1.03 86 P13009TR-ND 567.75/M EFCH881MTCA7 
942.50 925 ~ 960 1.8 50/150 EGSM900 Rx Filter P13000CT-ND 1.14 1.03 86 P13000TR-ND 567.75/M EFCH942MTCA7 
1A | 1,575.42 | 1,574.42 - 1,576.42 14 50/100 GPS Вх Filter P13012CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13012TR-ND 757.50/M EFCH1575TCA1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.7 50/150 DCS1800 Rx Filter P13001CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13001TR-ND 757.50/M EFCH1842TCA7 
1,960.00 1,930 - 1,990 15 50/150 РС$1900 Rx Filter P13002CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13002TR-ND 757.50/M EFCH1960TCA1 
2,140.00 2,110 ~ 2,170 1.8 50/100 WCDMA Rx Filter P13011CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13011TR-ND 757.50/M EFCH2140TCA1 
836.50 824 - 849 dur 50/50 CDMA800 Tx Filter; GSM850 Tx Filter P13008CT-ND 1.14 1.03 .86 P13008TR-ND 567.75/M EFCH836MTCD1 
881.50 869 - 894 1.6 50/50 GSMB850 Rx Filter; CDMA800 Rx Filter P13007CT-ND 1.14 1.03 86 P13007TR-ND 567.75/M EFCH881MTCD1 
1B 942.50 925 ~ 960 Ta 50/50 EGSM900 Rx Filter P13004CT-ND 1.14 1.03 .86 P13004TR-ND 567.75/M EFCH942MTCD1 
1,842.50 1,805 - 1,880 1.9 50/50 DCS1800 Rx Filter P13005CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13005TR-ND 757.50/М EFCH1842TCD1 
1,950.00 1,920 - 1,980 2.3 50/50 WCDMA Tx Filter P13010CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13010TR-ND 757.50/M EFCH1950TCD1 
1,960.00 1,930 - 1,990 17 50/50 PCS1900 Rx Filter P13006CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13006TR-ND 757.50/M EFCH1960TCD1 
2 | 1,575.42 | 1,573.92 ~ 1,576.92 1.15 50/50 GPS Rx Filter Р13013СТ-МО 1.52 1.37 1.14 P13013TR-ND 757.50/M EFCH1575TCB1 
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лойга" 


i Небе Ceramic Resonators - Surface Mount 


Murata Electronics 


Cut Tape Tape and Reel 
Freq.| Operating |Digi-Key Price Each Digi-Key Murata 
si = 6.6 max. xp на Fig. | (MHz) | Temperature | Part No. 1 10 100 |Part No. Size | Pricing | Part No. 
rer [i " š 
Еее“ CSTCC-G Series - Commercial 
(3) (2) (1) 1 | 2.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1193-1-40 .76 6з .49 | 490-1193-2-М0 | 2,000 | 378.70/М | CSTCC2M00G53-R0 
0.45(ref.) (ХЗ ples.) .125'25' 3.58 | -20°C - 80°С | 490-1194-1-ND .58 49 .38 | 490-1194-2-ND | 2,000 | 292.08/M | CSTCC3M58G53-RO 


CSTCC-G Series - Industrial 
1 2.00 |-40°С ~ 125°C| 490-1216-1-ND 85 74 .58 | 490-1216-2-ND | 2,000 | 341.32/M | CSTCC2M00G53Z-R0 


ва Эра (n од CSTCE-G Series - Commercial 
[-3.0 max» ў | bert + 0. 
ў 8.00 | -20°C - 80°C | 490-1195-1-ND .62 52 .41 | 490-1195-2-М | 3,000 | 312.03/M | CSTCE8M00G55-RO 
10.7 | 2 |10.00 | -20°C - 80°С | 490-1196-1-ND .69 .57 .45 | 490-1196-2-ND | 3,000 | 343.00/M | CSTCE10M0G55-RO 


12.00 | -20%С - 80°C | 490-1197-1-ND .80 .66 .52 | 490-1197-2-ND | 3,000 | 398.48/М | CSTCE12M0G55-RO 
4.00 | -20*C - 80°С | 490-1200-1-ND 57 48 -37 | 490-1200-2-ND | 3,000 | 286.13/M | СБТСВ4М00053-Н0 
4.19 | -20°С - 80°С | 490-1201-1-ND 57 48 -37 | 490-1201-2-ND | 3,000 | 286.13/M | CSTCR4M19G53-R0 

3 | 4.91 | -20%С - 80°С | 490-1202-1-ND 62 52 -41 | 490-1202-2-ND | 3,000 | 311.50/M | CSTCR4M91G53-RO 

5.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1203-1-ND 62 52 -41 | 490-1203-2-М | 3,000 | 311.50/M | CSTCR5M00GS53-RO 

6.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1204-1-ND 63 53 -41 | 490-1204-2-ND | 3,000 | 314.48/М | CSTCR6M00G53-RO 

11.15 CSTCE-G Series - Industrial 
8.00 |-40°C - 125°C| 490-1219-1-ND .65 55 -43 | 490-1219-2-ND | 3,000 | 327.08/M | CSTCE8M00G55Z-RO 

12.00 |-40°С ~ 125°С | 490-1220-1-ND 70 .58 -45 | 490-1220-2-ND | 3,000 | 348.78/M | CSTCE12M0G55Z-R0 
4.00 |-40°С ~ 125°C| 490-1217-1-ND :65 55 .43 | 490-1217-2-ND | 3,000 | 261.94/M | CSTCR4M00G53Z-RO 
6.00 |-40°С ~ 125°C] 490-1218-1-ND 65 .55 -43 | 490-1218-2-ND | 3,000 | 327.43/M | CSTCR6M00G53Z-RO 

CSTCE-V Series - Commercial 

16.00 | -20*C - 80°С | 490-1198-1-ND i91 76 -59 | 490-1198-2-ND | 3,000 | 457.45/M | CSTCE16M0V53-R0 

20.00 | -20°С - 80°С | 490-1199-1-ND .91 76 :59 | 490-1199-2-ND | 3,000 | 457.45/M | CSTCE20M0V53-R0 

CSTCW-X Series - Commercial 


24.00 | -20*C - 80°С | 490-1205-1-ND IT 64 -50 | 490-1205-2-ND | 3,000 | 383.08/М | CSTCW24M0X53-RO 
48.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1206-1-ND FZ .64 .50 | 490-1206-2-ND | 3,000 | 383.08/M | CSTCW48M0X51-R0 


0.5 (ref) = I -| La Дарэ? 


0.4(ref.) (ХЗ plcs.) 075 R j Х 2 


3) (2) "(12.0 


0.5= ELE" 50.5 
0.5 


Operating Digi-Key Price Each Murata 
Fig.| Frequency Temperature Part No. 1 10 100 | Part No. 

CSBLA Series - Commercial 

400.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1186-ND 76 :64 49 | CSBLA400KECE-B0 

455.00kHz -20°C - 80°С 490-1187-ND 70 59 -46 | CSBLA455KEC8-BO 

1 480.00kHz -20%С - 80°С 490-1188-ND .72 .60 .47 | CSBLA480KEC8-BO 

500.00kHz -20°С - 80°С 490-1189-ND 72 .60 .47 | CSBLA500KEC8-BO 

540.00kHz -20°С - 80°С 490-1190-ND 70 59 .46 | CSBLA540KEC8-BO 

640.00kHz -20°С - 80°С 490-1191-ND 70 159 .46 | CSBLA640KEC8-BO 

2 800.00kHz -20*C - 80°С 490-1192-ND .88 74 .57 | CSBLA800KJ58-B0 

1.00MHz -20°C - 80°C 490-1185-ND .89 75 .58 | CSBLA1M00J58-B0 
CSTLS Series - Commercial 

3.58MHz -20%С - 80°С 490-1207-ND .35 .29 .23 | CSTLS3M58G53-B0 


4.00MHz -20%С - 80°С 490-1208-ND 33 28 .22 | CSTLS4M00G53-B0 
4.19МН2 -20°С - 80°С 490-1209-ND 35 29 (23 | CSTLS4M19G53-B0 


3 5.00MHz | -20°С - 80°С 490-1210-ND 35 .29 23 | CSTLSSM00G53-B0 
6.00MHz | -20°С - 80°С 490-1211-ND 3529 23 | CSTLS6M00G53-BO 
8.00MHz | -20°С ~ 80°C 490-1212-ND 36 .31 24 | CSTLS8M00G53-BO 

10.00MHz | -20°C ~ 80°C 490-1213-ND .44  .85  .27 | CSTLS10M0G53-BO 
16.00MHz | -20°C ~ 80°C 490-1214-ND 66 .55 .43 | CSTLS16MOX55-B0 

4 | 20.00MHz | -20°С ~ 80°C 490-1215-ND 61.51 .40 | CSTLS20M0X53-B0 

50.00MHz | -20°C ~ 80°C 490-2606-ND лі .60 .46 | CSTLS50MOX51-BO 
CSTLS Series - Industrial 
* T = 3.51.0 (16.00 - 32.99MHz) 4.00MHz | -40°С - 125°С 490-1221-ND 36 .30 .24 | CSTLS4M00G53Z-B0 
T = 3.0+1.0 (33.00 - 70.00MHz) 3 6.00MHz | -40°С - 125°С 490-1222-ND 42 35  .27 | CSTLSSM00G53Z-B0 


8.00MHz -40°С - 125°С 490-1223-ND 39 .33 .26 | CSTLS8M00G53Z-B0 


Specifications: е Operating Temperature: -40°C - 85°C 


Cut Tape T&R 
Features: * Excellent frequency stability • Low profile • Re- Freq. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | AVX 
flow solderable * Excellent solderability (Nickel barrier + gold (MHz) | Part No. 1 10 100 | Part Мо. 2,000 Part No. 
— flash termination) ы 
06 Applications: * Automotive and automotive accessories | 358 |4782106-1-ND .56 49 зв |478-2106-2-М0 262.50/М | PBRC-3.58HR 
e Camcorders • Digital Cameras * PDAs “РС Peripherals 4.00 | 478-2107-1-ND .56 .49  .38 | 478-2107-2-М0 262.50/М | PBRC-4.00HR 
== 2.5-== 2.5 = 4.19 | 478-2108-1-ND .56 .49 38 | 478-2408-2-ND 262.50/М | PBRC-4.19HR 
арыец тоіегепсе рые canted 6.00 | 478-2109-1-М0 56 49 .38 | 478-2109-2-ND 262.50/М | PBRC-6.00HR 
ange(MHz) (2576) P tequency 8.00 | 478-2110-1-М0 .56 .49 зв | 478-2110-2-ND 262.50/M | PBRC-8.00HR 
258-800 | 205% +0.5% — |3.58, 4.00, 4.19, | | 10.00 | 478-2111-1-ND .94 .82 63 437.50/M | PBRC-10.00HR 
(ор. +0.39) (-40°С ~ 85°С) 6.00, 8.00 12.00 | 478-2112-1-ND .94 .82 .63 | 478-2112-2-40 437.50/М | PBRC-12.00HR 
1 Input, Output (No polarity) 801-2000 |, 207% 40.195 10.0, 12.0, 16.0,| | 16.00 | 478-2113-1-ND .94 .82  .63 | 478-2113-2-М0 437.50/М | PBRC-16.00HR 
GND й : : ТА Чор, £0.5%)| (-40°C ~ 85°C) 20.0 20.00 | 478-2114-1-ND .94 .82 .63 |478-2114-2-ND 437.50/М | PBRC-20.00HR 


PARS Series (SAW Resonators) - Surface Mount 


Specifications: е Operating Temperature: -40°С - 85°С 
Features: • Low profile * Highly reliable SMD ceramic package * Excellent temperature characteristics 


4-1.0 30.24 Е Applications: * Keyless entry systems * Garage door openers * Security systems * 1 port type surface mount 
4-1.0 юа TT qu] А resonator 
4-0.6 20.2 =P 1^ 3810: ў Cut Tape T&R 
| Freq. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
4-В0.18 t. .[275:02 2 GND (MHz) Part No. 1 10 100 | Part Мо. 2,000 Part No. 
' 3 Hot 315.00 478-2115-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2115-2-ND 840.00/M PARS315.00K04R 
29 92 M 4UGND TE b ` ^ 418.00 478-2116-1-ND 210 1.80 1.41 | 478-2116-2-ND 840.00/M PARS418.00K04R 
433.92 478-2117-1-ND 210 1.80 1.41 | 478-2117-2-ND 840.00/M PARS433.92K04R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 875 


TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force (stress) into 
an electrical signal or converting an electrical signal into a mechanical force. The ceramic resonator is 
a thin section of piezoelectric ceramic material, such as quartz, whose sides are metallized into a cor- 
responding pair of electrodes and upon the application of current produce a lengthwise vibration. 


Te ut Oscillating External Digi-Key Price Each Toko 
p Frequency Components Part No. 1 10 100 |Part No. 
| е 
ў. s— 13.5 Mex Fig. 1A — CRLType 
220kHz+3% | C1-300pF, C2-300pF | ТК9920-40 3.55 2.85 1.78 |CRL220 
262kHz+3% | C1-300pF,C2-300pF | TK9921-ND 3.55 2.85 1.78 | CRL262 
1/5u - PD4069 - 
+5\ Fig. 1 B — CRKType 
Ceramic Element 400kHz+1% | С1-560 pF, C2-200 pF | TK9940-ND 1.88 1.52 .94 |BP11DCRK400 
Capacitors 455kHz+1% | C1-560 pF, C2-200 pF | TK9942-ND 1.88 1.52 94 | BP11DCRK455 
AM Ceramic Band-| Stopband | 
= width | Frequency Band |Impedance| Digi-Key Price Each Toko 
Fi Ite rs (kHz) (Ю-оғ-) (ко) Part №. 1 10 100 | Part Мо. 
ін-9.50---3,30-1 n 
2 54 СЕМ2 Туре 
Е : 455kH Le 
Мацак T 2254 (X 8 12dB @ 9kHz 2 TK2332-ND 2.65 2.83 1.66 | AHCFM2-455CL 
Insertion Loss: 6dB 10 9dB @ 9kHz 2 TK2333-ND 2.89 2.53 1.81 | AHCFM2-455DL 
Attenuation: 30dB @ 100kHz 12 6dB @ 9kHz 2.5 TK2334-ND 2.89 2.53 1.81 | AHCFM2-455EL 
FM Ceramic Filters impedance: 00 | Band | Insertion 
Impedance: 3300 width Loss Spurious Digi-Key Price Each Toko 
(kHz) (Max.) Response Part No. 1 10 100 Part No. 
CFSKType 
150 10dB 40dB TK2308-ND 2.12 1.72 1.06 SK107M4N-AO-20 
330 6dB 30dB TK2310-ND 3.12 2.52 1.56 SK107MON-AO-10 
Test Circuit 380 5dB 30dB TK2311-ND 3.12 2.52 1.56 SK107MAN-AO-10 


SFECS10N7 series for FM receivers are small, high performance and super thin filters 

SFECV10M7 series for FM receivers are monolithic type ceramic filters which utilize the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic 
SFELA10M7 series for FM receivers are monolithic type ceramic filters which use the energy trapped thickness vibration mode of the piezoelectric 
ceramic. Change in center frequency is typically within x30ppm/^C @ -20°C ~ 80°C. 


Murata Electronics 


Fig.3 |+3.45->| 
3.1 
В.а 
Input Electrode Marker 
* EIAJ Monthly Code 
(1): Input 
(а) (2) (1) (2): Ground 
Bottom Electrode (3): Output 
25-25 | 0.7 4: Input 
2: Ground , Side Electrode 
(1): Input (1): Input " ros (Signal line) і 
2): Ground : = ырш M иа Жл 
= ( ): (2): Ground - :)-]-0.3 (): Reference Aes 1.65" ] 
(3) (2) (1) (3): Output (3): Output (2 pics.) 285 2.85 
Insertion Input/Output 
Frequency Attenuation (Min) Bandwidth Loss Attenuation Impedance Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (MHz) Frequency (kHz) (dB) (dB) (9) Part No. il 10 100 Part No. 
SFELA 
10.7 20 @ 950 200 3 20 470/470 490-1235-ND .81 .67 52 SFELA10M7DF0021-BO 
1 10.7 20 @ 950 350 3 20 470/470 490-1233-ND .89 74 58 SFELA10M7DFO00-BO 
10.7x30kHz 30 @ 650 280 4 30 330/330 490-1237-ND E .34 .27 SFELA10M7FA00-B0 
10.7x30kHz 40 @ 520 180 7 40 330/330 490-1234-ND 49 E 32 SFELA10M7HA00-B0 
SFVLA 
2 10.7 35 @ 135 26 5 35 330/330 490-1239-ND 2.38 1.98 1.54 SFVLA10M7MF00-B0 
Insertion Input/Output Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Attenuation (Min) | Bandwidth Loss Attenuation | Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (MHz) @ Frequency (kHz) (dB) (dB) (9) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
SFECS 
10.7 20 @ 950 400 3 20 330/330 490-1225-1-ND 2.18 1.89 1.46 490-1225-2-ND 1017.10/M SFECS10M7DF0021-R0 
10.7x30kHz 30 @ 470 180 4.5 30 330/330 490-1224-1-ND 1.40 1.22 .94 490-1224-2-ND 652.58/M SFECS10M7HAO00-RO 
3 | 10.7x30kHz 30 @ 510 230 3.5 30 330/330 490-1226-1-ND 1.36 1.18 91 = — SFECS10M7GAO00-RO 
10.7x30kHz 30 @ 590 280 3 30 330/330 490-1227-1-ND 1.37 1.19 .92 490-1227-2-ND 637.18/M SFECS10M7FA00-R0 
10.7x30kHz 30 @ 700 330 3 30 330/330 490-1228-1-ND 2.08 1.80 1.39 490-1228-2-ND 968.80/M SFECS10M7EA00-R0 
SFECV 
10.7x30kHz 20 @ 320 110 6 35 330/330 490-1229-1-ND 1.92 1.67 1.29 490-1229-2-ND 896.70/M SFECV10M7KAO00-RO 
4 | 10.7+30kHz 20 @ 380 150 5.5 35 330/330 490-1230-1-ND 1.84 1.60 1.28 490-1230-2-ND 858.55/M SFECV10M7JA00-RO 
10.7x40kHz 20 @ 950 500 2 20 470/470 490-1231-1-ND 2.39 2.07 1.60 490-1231-2-ND 1113.53/M SFECV10M7CQ0C01-RO 


CDSCB10N7 series forms a resonator on a piezoelectric ceramic substrate. In combination with IC's this type obtains 
stable demodulation characteristics in a wide bandwidth. 


Ceramic Discriminator 


Specifications: « Recovered Audio Output: 75mV min. * Recovered Audio 3dB (kHz): 500 min. * Distortion: 1% 


4.1 max 0.8 0.8 max. * Detection Method: Quadrature 
ея. | ber! DN 
шя .0 max. x Cut Tape "e TER 
У |+ У + Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
0.4 (ref.) 0.4 (ref.) 5 HE E (MHz) Part No. al 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
` ` 10.7 490-1240-1-ND 1.07 .89 .69 | 490-1240-2-ND 536.55/M CDSCB10M7GA119-RO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


876 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


° 
4 sumida Surface Mount Power Inductors 
Series CDEP134 


High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. EMI shielding to 
minimize crosstalk interference. 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
0.4uH .0019 32.0 308-1000-1-ND 472 429 320 — | CDEP134-0R4NC 
0.3uH .0019 244 308-1002-1-ND 472 429 320 — | CDEP134-0R3NC-H 
0.66uH .0025 29.0 308-1003-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134-0R6NC-H 
1.20H .0037 21.0 308-1004-1-ND 4.47 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134-1R2MC-H 
1.60H .0037 16.0 308-1005-1-ND 4.47 407 3.03 | 1134.00 | CDEP134-1R6MC 
4.8uH .0120 93 308-1008-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134-4R8MC 
2.7uH .0108 147 308-1012-1-ND 472 429 320 — | CDEP134-2R7MC-H 
3.6uH .0120 12.5 308-1013-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 | CDEP134-3R6MC-H 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH127 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 


interference. 


2.4 uH to 56 pH 


<> 


D.C.R. Tape and 
(9) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
150uH 0.28 142 | 308-1091-1-ND 3.05 2.78 2.07 | 774.00 CDRH127-151MC 
180uH 0.35 1.30 | 308-1092-1-ND 305 278 207 — CDRH127-181MC 
220yuH 0.39 1.16 | 308-1093-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-221MC 
ЗЗОрН 0.64 0.95 | 308-1095-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-331MC 
390yH 0.70 0.88 | 308-1096-1-ND 3.05 2.78 207 - CDRH127-391MC 
470uH 0.98 0.79 | 308-1097-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-471MC 
560uH 1.07 0.73 | 308-1098-1-ND 3.05 2.78 2.07 | 981.00 CDRH127-561MC 
680uH 1.46 0.67 | 308-1099-1-ND 3.05 2.78 2.07 — CDRH127-681MC 
820uH 1.64 0.60 | 308-1100-1-ND 305 278 207 — CDRH127-821MC 
1.0mH 1.82 0.55 | 308-1101-1-ND 3.05 2.78 2.07 | 981.00 CDRH127-102MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR125 


Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
22uH 0.07 2.20 308-1020-1-ND 2.59 2.36 1.76 | 657.00 CDR125-220MC 
100uH 0.25 1.05 308-1028-1-ND 2.59 2.36 1.76 | 657.00 CDR125-101MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH6D28 


Low profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize 


crosstalk interference. 


3.0 рН to 6.0 pH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


68 yHto150 0Н 180gHio 1 mH 
s 
«ар? oo 
i ште | Be" ога, RET 
Qs Current DIRE SEDES) ИШ | ЫШ) (МАХ. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Шала] аи ty ш ш о юш | Inductance | at 20°C) (A) | PartNo. 1 10 10 | 1,500 | PartNo. 

ЗН m 750 ШАШ 3.05 278 207 77400 | CDRHIZ7GRSNC ЕТТІ 0.024 300 | 308-1218-1-NO — 1.10 100 75 558.00/М | CDRH6D28-3RONC 
47H 0158 6.80 | 308-1074-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-4R7NC зарн фо? 260 ООЛО 140 10 75 | ssacom | CDRHGD28-3R9NC 
61ин 0176 6.60 | 308-1075-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-6R1NC Борн düs 240 | 308-12204-ND 110 1.00 75 |558.00/M | CDRH6D28-5RONC 
7.6uH 0200 5.90 | 308-1076-1-ND 305 278 207 | 77400 | CDRH127-7R6NC 6.0рН 0.035 225 308-1221-1-ND 1410 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-6RONC 
10H 0216 540 | 308-1077-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-100MC ЕТІ 0.054 210 | 308-1222-1-ND 110 100 75 | 558.00/m | CDRH6D28-7R3NC 
19H 0243 4.90 | 308-1078-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-120MC в.6рн 0.058 185 | 308-1223-1-ND 140 100 75 | 522.00/М | CDRH6D28-8RGNC 
15uH .0270 450 | 308-1079-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-150MC 10H 0.065 170 | 308-1224-1-ND 110 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-100NC 
18) w 390 | 308-1080--ND 305 278 207 | 77400 | CDRH127-180MC 12uH 0.070 1.55 | 308-1225-1-ND 140 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-120NC 
224H .0432 3.60 | 308-1081-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-220MC 154H 0.084 140 | 308-1226-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-150NC 
олун 0459 340 | 308-1082-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRHI27-270MC 18рн 0.095 132 бае ша 110 100 75 55800 | CDRHGD28-180NC 
сят P 300 ТЕ 505 2m 207 | 77400 | CDRHI27:330MC ?2uH 0.128 120 | 308-1228-I-ND 140 100 15 | 558.00/M | CDRH6D28-220NC 
am и ‚в WEEE ав ов 207 | 77400 кеден отун 0.142 1.05 | 308-1229-1-ND 110 100 75 | 558.00/М | CDRH6D28-270NC 

ЕСТІ 0.165 0.97 | 308-1230-1-ND 110 100  .75 | 558.00/М | CDRHGD28-330NC 
атун 0.10 2.50 | 308-1085-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-470MC и 0216 ME Б 400 я АНИ 
S6uH 0/1 235 ша 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-560MG атун 0.238 0.80 | 308-1232-1-ND 110 100  .75 | 558.00/М | CDRH6D28-470NC 
ЕЛІ 0.14 210 | 308-1087-1-ND 3.05 278 207 | 77400 | CDRH127-880MC ИН m 073 ЮП 11: 10 15 = | GDRHOD2B:SGONG 
82uH 0.16 1.95 | 308-1088-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 | CDRH127-820MC 82uH 0.390 0.60 | 308-1235-1-ND 110 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-820NC 
1004H 0.22 170 | 308-1089-1-ND 3.05 278 207 | 774.00 | CDRH127-101MC 100uH 0.535 0.54 | 308-1236-1-ND — 1.10 100  .75 |558.00M | CDRH6D28-101NC 
120)H 025 1.60 | 308-1090-1-ND 205 278 207 | 77400 | CDRHI27-121MC NEG Pape Heel Der dE Shans AND WAND. (Ыш) 


(1053) 877 


° 
@sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH125 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 


Series CR75 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


interference. 


12.0 


L =] 


1.3 рН to 5.8 pH 


Фар 


56 рН to 1 mH 


10 рН to 47 рН 


«аге 


10 pH to 220 ІН 


D.C.R. Tape and 
(Q) Cut Tape Reel* 
ж (МАХ. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
WAQ Әл as гагара. ven SS Inductance | 242090) | (A) | PartNo. 1 10 — 100 | 1,000 | PartNo. 
Inductance at 20°C) (A) | PartNo. 1 10 100 500 Part No. 10H 0.07 23 308-1237-1-ND 146 133 .99 738.00 | CR75-100KC 
ЕТІ 0012 8.00 | 308-1040-1-ND 2.13 1.94 144 | 540.00 | CDRH125-R3NC 33uH 013 12 | 308-1243-1-ND 146 133 .99 | 738.00 | CR75-330KC 
олн 0.014 7.00 | 308-1041-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-2RINC 4н 018 1 ЗИ 146 133 49 | 73800 | CR75-470KC 
БЕЛІ 0.021 440 | 308-1044-1-ND 213 194 144 | 540.00 | CDRH125-5R8NC S6uH 0.24 094 ШОШ 146 133 29 — | CR75-560KC 
100H 0.025 4.00 | 308-1046-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-100MC 220) 096 99 Eua dde. ee аа оын САВО 
150H 0.030 330 | 308-1048-1-ND 213 194 144 | 540.00 | CDRH125-150MC *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
ЕТІП 0.034 3.00 | 308-1049-1-ND 243 1.94 144 | 540.00 | CDRH125-180MC 
22uH 0.036 2.80 | 308-1050--М0 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-220MC Series CEP125 
Зин 0.057 2.10 908410522540 218 194 14 540.00 CDRH125-330MC High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. Non-shielded. 
39uH 0.068 2.00 | 308-1053-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-390MC 
47yH 0.075 1.80 | 308-1054-1-ND 213 194 1.44 | 540.00 | CDRH125-470MC 
56uH 0.11 170 | 308-1055-1-ND 243 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-560MC 
68uH 0.12 1.50 | 308-1056-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-680MC 
8B2uH 0.14 140 | 308-1057-1-ND 243 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-820MC 
1004H 0.16 130 | 308-1058-1-№0 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-101MC 
1204H 0.17 1.10 | 308-1059-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-121MC 
1504H 0.23 1.00 | 308-1060-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-151MC 
1804H 0.29 0.90 | 308-1061-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-181MC 
2204H 0.40 0.80 | 308-1062-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-221MC 
3304H 0.51 0.68 | 308-1064-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-331MC mm NN 
3904H 0.69 0.65 | 308-1065-1-ND 213 194 144 — | CDRH125-391MC (о) Saturation Cut Tape Reel* 
5604H 0.86 0.54 | 308-1067-1-ND 2.13 194 144 — | QCDRH125-561MC (MAX. | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
8204H 134 043 | 308-1069-1-ND 213 194 144 — | CDRH125-821MC Шш | ӘМ) | (9 (0 y. U D ES [pus 
1.0mH 1.53 040 | 308-1070-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-102MC 1.50H 00% 140 | 308-1111-1-ND 408 371 276 | 1035.00 |CEP125-1R5MC-D 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 0.47H 0015 288 |308-1112-1-М0 408 371 276 | -- |СЕР125-0В4МС-НО 
1.00H 0022 200 | 308-1113-1-ND 408 371 276 | 1035.00 |CEP125-1ROMC-HD 
Series CDR105 4.0uH 0025 200 |308-1268-1-М0 408 371 276 | 1035.00 |CEP125-1ROMC-H 
Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 
0.8uH 0022 257 | 308-1115-1-ND 408 371 276 | 1035.00 |CEP125-0RBNC-UD 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR43 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
22H 0.09 1.71 308-1131-1-ND 1.56 1.42 1.06 | 396.00 | CDR105-220MC 
27H 0.11 1.54 308-1132-1-ND 1.56 142 1.06 | 396.00 | CDR105-270MC 
100uH 0.35 0.80 308-1139-1-ND 1.56 142 1.06 | 396.00 | CDR105-101MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDH53 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. Unshielded. 
D.C.R. Tape and 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance | at20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
1.00H .0487 2.56 308-1116-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/М | CR43-1ROMC 
1.4рН .0562 2.52 308-1117-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/М | CR43-1R4MC 
1.8uH .0637 1.95 308-1118-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/М | CR43-1R8MC 
2.2UH .0712 1.75 308-1119-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/М | CR43-2R2MC 
З.ЗЫН .0862 144 308-1121-1-ND 1.24 143 .84 | 455.00/М | CR43-3R3MC 
D.C.R. Tape and u / 
(Q) Cut Tape Reel* 3.9uH .0937 1.33 308-1122-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/М | CR43-3R9MC 
(MAX. — Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 4.7uH 1087 115 |308-11234-40 124 143 а | 455.00/M | СВ43-487МС 
ишш 81402) и Ио 1 10 100 ПЭШ Pen No: 6.8uH 1312 0.9 308-1125-1-ND 1.24 1.13 84 | 455.00/M | CR43-6R8MC 
Торн 0.16 1.23 | 308-1201-1-ND — 1.08 9 70 | 522.00/M | CDH53-100LC s ў 99 au | і ` ical l 
1009H 157 0.37 308-1213-1-ND 1.03 94 ло | 5220004 | CDH53-101JC 8.2uH 1462 0.84 308-1126-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/М | CR43-8R2MC 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


878 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


° 
©sumida Surface Mount Power Inductors (Cont) 
Series CR54 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


рос 


(ye 


10uH~220uH 


2.2H-8.5uH 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 | Part No. 
10H 0.10 1.44 | 308-1284-1-ND 1.17 107  .96 | 594.00/М | CR54-100MC 
12uH 0.12 1.40 | 308-1286-1-ND 117 107 .96 | 594.00/М | CR54-120MC 
15uH 0.14 1.30 | 308-1288-1-ND 1.17 107  .96 | 594.00/М | CR54-150MC 
18uH 0.15 1.23 | 308-1290-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-180MC 
22uH 0.18 141 308-1292-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-220MC 
27uH 0.20 0.97 | 308-1294-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-270MC 
ЗЗиН 0.23 0.88 | 308-1297-1-ND 1.17 107  .96 | 594.00/М | CR54-330LC 
39uH 0.32 0.80 | 308-1298-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-390LC 
56H 0.42 0.68 | 308-1303-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-560KC 
68иН 0.46 0.61 308-1306-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-680KC 
82uH 0.60 0.58 | 308-1309-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-820KC 
100uH 0.70 0.52 | 308-1285-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-101KC 
120uH 0.93 0.48 | 308-1287-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-121KC 
180uH 1.38 038 | 308-1291-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-181KC 
2204H 1.57 0.35 | 308-1293-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-221KC 
2.20 23.4 3.84 | 308-1295-1-М0 1.17 107  .96 | 594.00/М | CR54-2R2MC 
2.7uH 26.0 3.44 | 308-1296-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-2R7MC 
3.3uH 28.6 3.20 | 308-1299-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-3R3MC 
3.9uH 35.1 300 | 308-1300-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-3R9MC 
4.4uH 39.0 2.80 | 308-1302-1-ND 117 107 .96 | 594.00/M | CR54-4R4MC 
5.0uH 44.2 2.60 | 308-1304-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-5ROMC 
5.6uH 49.4 2.48 | 308-1305-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-5R6MC 
6.4uH 52.0 2.20 | 308-1307-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-6R4MC 
7.6uH 62.4 2.08 | 308-1308-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-7R6MC 
8.5uH 67.6 1.84 | 308-1310-1-ND 117 107  .96 | 594.00/М | CR54-8R5MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH74 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
10H 0.049 1.84 | 308-1173-1-ND 149 1.36 1.001 | 756.00 | CDRH74-100MC 
12рН 0.058 1.71 308-1174-1-ND 149 1.36 101 — | CDRH74-120MC 
15рН 0.081 147 | 308-1175-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-150MC 
18рН 0.091 1.31 308-1176-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-180MC 
22uH 0.11 1.23 | 308-1177-1-ND 149 1.36 1.001 | 756.00 | CDRH74-220MC 
АТН 0.26 0.88 | 308-1181-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-470MC 
5биН 0.35 0.75 | 308-1182-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-560MC 
68иН 0.38 0.69 | 308-1183-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-680MC 
82uH 0.43 0.61 308-1184-1-ND 149 1.36 101 — | CDRH74-820MC 
100uH 0.61 0.60 | 308-1185-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-101MC 
120uH 0.66 0.52 | 308-1186-1-ND 149 1.36 101 — | CDRH74-121MC 
150uH 0.88 0.46 | 308-1187-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-151MC 
180uH 0.98 0.42 | 308-1188-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-181MC 
220H 147 0.36 | 308-1189-1-ND 149 1.36 1.001 | 756.00 | CDRH74-221MC 
3304H 1.86 0.32 | 308-1191-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-331MC 
3904H 285 029 | 308-1192-1-ND 149 126 101 | 720.00 | CDRH74-391MC 
470uH 3.01 0.26 | 308-1193-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-471MC 
560uH 3.62 0.23 | 308-1194-1-ND 149 1.36 101 — | CDRH74-561MC 
1.0mH 6.00 048 | 308-1197-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-102MC 


Series CDRH62B 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 

(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 

Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
2.9uH 0.068 1.94 | 308-1148-1-№0 96 .88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-2R9NC 
6.3UH 0.10 1.30 | 308-1151-1-№0 96 88 65 — | CDRH62B-6R3NC 
7.1uH 0.11 1.22 | 308-1152-1-№0 9 88  .65 — | CDRH62B-7R1NC 
10H 0.15 1.10 | 308-1154-1-ND 96 .88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-100MC 
12рН 0.20 1.00 |308-1155-1-ND 096 88 65 — | CDRH62B-120MC 
15рН 0.23 0.90 |308-1156-1-М0 096 .88  .65 — | CDRH62B-150MC 
22uH 0.34 074 | 308-1158-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH62B-220MC 
27H 0.38 0.66 | 308-1159-1-ND 096 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-270MC 
47H 0.69 0.50 | 308-1162-1-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-470MC 
56uH 0.78 0.46 |308-1163-1-М0 96 88 .65 — | CDRH62B-560MC 
68иН 1.07 0.42 | 308-1164-1-ND 96 .88 .65 — | CDRH62B-680MC 
82иН 1.21 0.38 | 308-1165-1-ND 96 88  .65 — | CDRH62B-820MC 
100uH 1.39 0.34 | 308-1166-1-ND 96 88  .65 — | CDRH62B-101MC 
150рН 2.18 0.28 |308-1168-1-М0 96 88  .65 — | CDRH62B-151MC 
2704H 4.38 0.22 |308-1171-1-ND 96 .88  .65 — | CDRH62B-271MC 
3304H 4.94 019 |308-1172-1-М0 96 88  .65 — | CDRH62B-331MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH104R 


R-series SMD power inductors with low AC & DC resistance characteristics. EMI shielding to minimize 
crosstalk interference. 


2 
2.5uH-10uH 


22uH-33uH 


47uH-330uH 


Inductance D.C.R.(Q) Cut Tape T&R* 
@100kHz (MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
1V at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
2.5uH 10.5m 7.50 |308-1276-1-М0 2.45 223 2.01 1242.00 | CDRH104R-2R5NC 
3.8uH 13.0т 6.00 |308-1279-1-М0 245 223 201 1242.00 | CDRH104R-3R8NC 
5.2uH 22m 5.50 | 308-1281-1-ND 2.45 223 2.01 1242.00 | CDRH104R-5R2NC 
10H 35m 4.40 | 308-1269-1-ND 2.45 223 2.01 1242.00 | CDRH104R-100NC 
22uH 73m 2.90 | 308-1274-1-ND 2.45 223 2.01 1242.00 | CDRH104R-220NC 
КЕЛ 9зт 2.30 | 308-1277-1-ND 2.45 223 201 1242.00 | CDRH104R-330NC 
47uH 128m 2.10 | 308-1280-1-ND 245 223 2.01 1242.00 | CDRH104R-470NC 
68иН 213т 1.50 | 308-1282-1-ND 2.45 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104R-680NC 
100uH 304m 1.35 | 308-1270-1-М0 2.45 223 201 1242.00 | CDRH104R-101NC 
150uH 506m 1.15 | 308-1272-1-М0 2.45 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104R-151NC 
2204H 756m 0.92 | 308-1275-1-ND 2.45 2.23 201 1242.00 | CDRH104R-221NC 
3304H 1.09 0.70 | 308-1278-1-ND 245 223 2.01 1242.00 | CDRH104R-331NC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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— COILTRONICS' ECONO-PAC™/OCTA-PAC® Power Inductors and Transformers 


Connection Options 


COOPER Bussmann Dimensions (mm) 
Series E E ка p Parallel Connection: 
CTX-1 | 8.89 [3.68 |419 | 1143 Dou Пе ситет 
СТХ-2 | 8.89 | 3.68 [5.97 [11.43 rallel pacity 
СТХ-3 |11.43| 4.72 [4.83 [13.97 

СТХ-4 |11.43| 4.72 [6.35 [13.97 


These parts аге commonly used іп reference designs for manufacturers like Linear Technology, Texas 
Instruments, On-Semiconductor™, Maxim, National Semiconductor™, Fairchild Semiconductor@, 
Analog Devices and many more. * Surface mount magnetics that can be used as single or coupled 
inductors or 1:1 transformers that provide isolation between two windings * OCTA-PAC's are designed 
around high frequency, low loss material * ECONO-PAC's are a lower cost version of OCTA-PAC's 


offering high saturation flux density 4 Series Connection: 
Applications: « Computer and portable power devices • LCD panels, DVD players * Inductor: DC-DC Four times the parallel 
converters • Buck, boost, forward and resonant converters • Noise filtering and filter chokes “ Trans- 93 inductance 
formers: 1:1 300Vdc isolation, flyback, sepic - - 

Specifications: • Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 85°C (Range is application specific) Dimensions (mm) 

* Infrared Reflow Temperature: 240°С for 30 seconds maximum A B| C D 

Packaging: • CTX-1, -1P Series (1,100 pcs. on a 13" dia. reel; 24mm tape width, 12mm pitch) • CTX- 10.72 | 7.04|3.68 | 9.96 | 1:1 Ratio Transformer: 
2, -2P Series (800 pcs. on a 13” dia. reel; 24mm tape width, 12mm pitch) * CTX-3 Series (800 12.50 | 8.84|4.06 |12.50 For isolation and some 
pcs. on a 13" dia. reel; 24mm tape width, 16mm pitch) • CTX-4, -4P Series (600 pcs. on a 13" dia. flyback applications 
reel; 24mm tape width, 16mm pitch) Transformer 


Legend: • No suffix is OCTA-PAC “Р suffix is ECONO-PAC 


Parallel Connection Series Connection 
Open Circuit} Full Load FullLoad |DC Resistance} Open Circuit Full Load FullLoad 0С Resistance Cut Tape 
Inductance | Current 0С | Inductance Max. Inductance | Current DC Inductance Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
+20% (uH) (А) min. (pH) (9) +20% (uH) (A) min. (pH) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
OCTA-PAC Series 
4.70 3.00 2.66 0.021 18.80 1.50 10.65 0.084 513-1000-1-ND 543 4.94 3.68 | 513-1000-2-ND 800 1836.00 | CTX5-2 
4.90 4.40 2.59 0.014 19.60 2.20 10.37 0.056 513-1001-1-ND 5.61 5.10 3.80 | 513-1001-2-ND 600 1422.00 | СТХ5-4 
9.60 3.40 4.82 0.019 38.42 1.70 19.28 0.078 513-1002-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1002-2-ND 600 1584.00 | CTX10-4 
10.00 1.90 4.85 0.044 40.00 0.95 19.40 0.176 513-1003-1-ND 493 4.49 3.34 | 513-1003-2-ND 1,100 2085.00/М | CTX10-1 
10.58 2.50 5.18 0.031 42.30 1.25 20.72 0.125 513-1004-1-ND 6.04 549 4.08 | 513-1004-2-ND 800 2040.00 | CTX10-2 
1416 3.00 6.76 0.024 56.64 1.50 27.03 0.096 513-1005-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1005-2-ND 600 1584.00 | CTX15-4 
19.60 1.00 11.54 0.146 78.40 0.50 46.15 0.583 513-1006-1-ND 493 4.49 3.34 | 513-1006-2-ND 1,100 2085.00/М | CTX20-1 
19.60 2.10 10.68 0.055 78.40 1.05 42.73 0.220 513-1007-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1007-2-ND 600 1584.00 | CTX20-4 
20.18 1.50 10.76 0.078 80.74 0.75 43.04 0.312 513-1008-1-ND 6.14 5.58 4.16 | 513-1008-2-ND 800 2076.00 | CTX20-3 
20.73 1.30 12.36 0.107 82.91 0.65 49.46 0.426 513-1009-1-ND 6.04 549 4.08 | 513-1009-2-ND 800 2040.00 | CTX20-2 
25.92 2.00 13.32 0.063 103.68 1.00 53.27 0.253 513-1010-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1010-2-ND 600 1584.00 | CTX25-4 
31.77 140 15.90 0.105 127.09 0.70 63.59 0.420 513-1011-1-ND 6.04 5.49 408 | 513-1011-2-ND 800 204000 | CTX33-2 
32.86 0.96 19.69 0.083 131.42 0.48 78.77 0.331 513-1012-1-ND 6.14 5.58 4.16 | 513-1012-2-ND 800 2076.00 | CTX33-3 
33.12 1.80 16.82 0.072 132.50 0.90 67.27 0.287 513-1013-1-ND 6.25 5.68 4.23 | 513-1013-2-ND 600 1584.00 | CTX33-4 
5018 1.50 25.03 0.111 200.70 0.75 100.11 0.443 513-1014-1-ND 6.57 5.97 444 | 513-1014-2-ND 600 1665.00 | CTX50-4 
50.63 0.64 29.34 0.365 202.50 0.32 117.38 1.461 513-1015-1-ND 522 475 3.53 | 513-1015-2-ND 1,100 2205.00/М | CTX50-1 
51.18 0.92 28.79 0.210 204.73 0.46 115.16 0.839 513-1016-1-ND 6.35 5.78 4.30 | 513-1016-2-ND 800 2148.00 | CTX50-2 
67.08 1.20 35.29 0.157 268.32 0.60 141.15 0.630 513-1017-1-ND 6.57 5.97 4.44 | 513-1017-2-ND 600 1665.00 | CTX68-4 
99.23 0.44 58.72 0.784 396.90 0.22 234.88 3.137 513-1018-1-ND 522 475 3.53 | 513-1018-2-ND 1,100 2205.00/М | CTX100-1 
99.23 0.92 54.56 0.302 396.90 0.46 218.25 1.210 513-1019-1-ND 6.57 5.97 444 | 513-1019-2-ND 600 1665.00 | CTX100-4 
99.45 0.63 57.45 0.457 397.81 0.32 229.79 1.828 513-1020-1-ND 6.35 5.78 4.30 | 513-1020-2-ND 800 2148.00 | CTX100-2 
101.40 0.70 52.48 0.345 405.60 0.35 209.93 1.381 513-1021-1-ND 6.46 5.87 4.37 | 513-1021-2-ND 800 2184.00 | CTX100-3 
148.23 0.82 7747 0.372 592.90 0.41 308.69 1.488 513-1022-1-ND 6.57 5.97 4.44 | 513-1022-2-ND 600 166500 | CTX150-4 
200.70 0.64 111.08 0.545 802.82 0.32 444.32 2.180 513-1023-1-ND 6.57 5.97 4.44 | 513-1023-2-ND 600 1665.00 | CTX200-4 
254.40 0.60 122.30 0.615 1,017.60 0.308 489.20 2.460 513-1024-1-ND 6.57 5.97 444 | 513-1024-2-ND 600 1665.00 | CTX250-4 
298.12 0.62 147.92 0.672 1,192.46 0.31 591.66 2.687 513-1025-1-ND 6.57 5.97 4.44 | 513-1025-2-ND 600 1665.00 | CTX300-4 
ECONO-PAC Series 
9.62 1.70 6.23 0.057 38.48 0.85 24.94 0.227 513-1026-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1026-2-ND 1,100 1200.00/М | CTX10-1P 
9.83 2.10 6.73 0.045 39.30 1.05 26.92 0.179 513-1027-1-ND 3.41 3.10 2.31 513-1027-2-ND 800 1152.00 | CTX10-2P 
9.88 2.50 6.70 0.047 39.53 1.25 26.79 0.187 513-1028-1-ND 3.41 3.10 2.31 513-1028-2-ND 600 864.00 | CTX10-4P 
19.58 1.50 13.37 0.097 78.34 0.75 53.48 0.387 513-1029-1-ND 3.4 3.10 2.31 513-1029-2-ND 800 114720 | CTX20-2P 
20.62 1.90 13.44 0.084 82.47 0.95 53.76 0.337 513-1030-1-ND 3.41 3.10 2.31 513-1030-2-ND 600 86400 | CTX20-4P 
24.79 1.40 16.60 0.109 99.14 0.70 66.38 0.436 513-1031-1-ND 3.41 3.10 2.31 513-1031-2-ND 800 1152.00 | CTX25-2P 
32.33 0.80 22.27 0.250 129.32 0.40 89.06 1.001 513-1032-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1032-2-ND 1,100 1200.00/М | CTX33-1P 
32.67 1.30 21.29 0.126 130.70 0.65 85.17 0.503 513-1033-1-ND 3.4 3.10 2.31 513-1033-2-ND 800 1152.00 | CTX33-2P 
48.80 1.20 32.21 0.201 195.20 0.60 128.83 0.805 513-1034-1-ND 3.4 3.10 2.31 513-1034-2-ND 600 864.00 | CTX50-4P 
67.37 1.10 43.04 0.238 269.50 0.55 17216 0.952 513-1035-1-ND 3.4 3.10 2.31 513-1035-2-ND 600 86400 | CTX68-4P 
99.01 0.54 63.64 0.557 396.06 0.27 254.55 2.227 513-1036-1-ND 2.84 2.58 1.92 | 513-1036-2-ND 1,100 1200.00/M | CTX100-1P 


UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors 


Features: 


These specified parts are designed for use 
in National Semiconductors Webench 
program, but are also used in many 
power applications like DC-DC converters 
and battery powered equipment. 


Miniature size with maximum power 
density and are rugged enough for design 
in high shock environments. 


Pm Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
Specifications: Series B Series A B 
* Operating Ambient Temperature Range: É Max. ° Max. Max. 
-40°C ~ 85°C UP1B 6.10 i UP3B 19.30 | 1321 
• Infrared Reflow Temperature: 240°C for UP2B 10.41 ы UP4B 22.10 15.00 
30 seconds max. 
Rated 0с) pcr) Cut Tape 
Inductance +20% Inms(2) Isar(3) (Q) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) (uH) Amperes Amperes (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
UPO.4C Series 
22 21.8 0.76 0.77 0.360 513-1061-1-ND 1.03 94 70 513-1061-2-ND 2,500 435.00/M UP0.4C-220 
33 322 0.64 0.63 0.560 513-1063-1-ND 1.03 94 70 513-1063-2-ND 2,500 435.00/M UP0.4C-330 
1 4 46.5 0.53 0.53 0.820 513-1064-1-ND 1.03 .94 70 513-1064-2-ND 2,500 435.00/M UP0.4C-470 
68 68.2 0.45 0.43 140 513-1065-1-ND 1.03 94 70 513-1065-2-ND 2,500 435.00/M UPO.4C-680 
100 102.5 0.37 0.35 1.58 513-1060-1-ND 1.03 94 70 513-1060-2-ND 2,500 435.00/M UP0.4C-101 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off UPO.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C. 
Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C Note (4): DCR limits 20°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
880 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


COILTRONICS* 
UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors (Cont.) 


сәсен Bussmann 
Rated 0б) DCR) Cut Tape 
Inductance + 20% 1вм5(2) Isar(3) (Q) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) (uH) Amperes Amperes (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
UP1B Series 
15 16.00 12 15 0.1747 513-1067-1-ND 144 1.04 77 513-1067-2-ND 900 432.00 UP1B-150 
22 23.50 1.0 12 0.2541 513-1069-1-ND 144 1.04 77 513-1069-2-ND 900 432.00 UP1B-220 
33 36.00 0.82 0.99 0.3670 513-1071-1-ND 144 1.04 at 513-1071-2-ND 900 432.00 UP1B-330 
47 48.50 0.72 0.87 0.4740 513-1073-1-ND 1.14 1.04 77 513-1073-2-ND 900 432.00 UP1B-470 
2 68 73.52 0.58 0.67 0.7320 513-1074-1-ND 1.14 1.04 77 513-1074-2-ND 900 432.00 UP1B-680 
100 112.67 0.47 0.53 141 513-1066-1-ND 144 1.04 77 513-1066-2-ND 900 432.00 UP1B-101 
150 152.40 0.40 0.46 1.61 513-1068-1-ND 144 1.04 77 513-1068-2-ND 900 432.00 UP1B-151 
220 223.10 0.36 0.38 1.96 513-1070-1-ND 144 1.04 77 513-1070-2-ND 900 432.00 UP1B-221 
330 331.90 0.28 0.31 3.10 513-1072-1-ND 1.14 1.04 Бай 513-1072-2-ND 900 432.00 UP1B-331 
UP2B Series 
15 15.43 35 24 0.0410 513-1076-1-ND 1.38 1.26 94 513-1076-2-ND 550 321.75 UP2B-150 
22 22.50 28 20 0.0617 513-1078-1-ND 1.38 1.26 94 513-1078-2-ND 550 321.75 UP2B-220 
33 33.13 24 17 0.0917 513-1080-1-ND 1.38 1.26 194 513-1080-2-ND 550 321.75 UP2B-330 
4 48.65 1.7 1.4 0.1388 513-1082-1-ND 1.38 1.26 194 513-1082-2-ND 550 321.75 UP2B-470 
2 68 68.17 15 12 0.1787 513-1083-1-ND 1.38 1.26 .94 513-1083-2-ND 550 321.75 UP2B-680 
100 102.60 12 0.95 0.2707 513-1075-1-ND 1.38 1.26 94 513-1075-2-ND 550 321.75 UP2B-101 
150 150 1.0 0.77 0.4100 513-1077-1-ND 1.38 1.26 94 513-1077-2-ND 550 321.75 UP2B-151 
220 223 0.773 0.637 0.6717 513-1079-1-ND 1.38 1.26 194 513-1079-2-ND 550 321.75 UP2B-221 
330 338 0.676 0.510 0.8783 513-1081-1-ND 1.38 1.26 .94 513-1081-2-ND 550 321.75 UP2B-331 
UP3B Series 
10 11.00 43 5.2 0.0260 513-1084-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1084-2-ND 450 317.25 UP3B-100 
15 16.38 3.9 43 0.0317 513-1086-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1086-2-ND 450 317.25 UP3B-150 
22 22.93 31 37 0.0490 513-1088-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1088-2-ND 450 317.25 UP3B-220 
33 33.85 24 30 0.0688 513-1089-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1089-2-ND 450 317.25 UP3B-330 
3 47 51.00 1.9 2.4 0.1082 513-1091-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1091-2-ND 450 317.25 UP3B-470 
68 69.50 1.6 20 0.1558 513-1092-1-ND 1.67 1.52 1.43 513-1092-2-ND 450 317.25 UP3B-680 
100 101.40 14 18 0.2053 513-1085-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1085-2-ND 450 317.25 UP3B-101 
150 152.9 12 14 0.2960 513-1087-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1087-2-ND 450 317.25 UP3B-151 
330 332.80 0.75 0.98 0.7330 513-1090-1-ND 1.67 1.52 1.13 513-1090-2-ND 450 317.25 UP3B-331 
UP4B Series 
15.0 15.61 5.5 94 0.0230 513-1094-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1094-2-ND 275 222.75 UP4B-150 
22.0 22.61 45 76 0.0340 513-1096-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1096-2-ND 275 222.75 UP4B-220 
47.0 48.10 3.1 5.2 0.0740 513-1098-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1098-2-ND 275 222.75 UP4B-470 
3 68.0 69.14 24 43 0.1200 513-1099-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1099-2-ND 275 222.75 UP4B-680 
100.0 99.42 20 36 0.1700 513-1093-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1093-2-ND 275 222.75 UP4B-101 
150.0 146.90 17 3.0 0.2392 513-1095-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1095-2-ND 275 222.75 UP4B-151 
220.0 221.40 1.4 24 0.3571 513-1097-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1097-2-ND 275 222.75 UP4B-221 
CTX06 Series 
22.0 2311 8.5 6.8 0.0117 513-1102-ND 11.15 10.13 7.54 - - — CTX06-14622 
4 33.0 341t 77 77 0.0141 513-1101-ND 11.25 10.23 7.61 - - — СТХ06-14621 
47.0 472% d 85 0.0166 513-1100-ND 16.90 15.36 11.43 - — — CTX06-14620 
t Tolerance is +25% 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, .250Vrms, 0.0 Adc. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off UPO.4C, UP1B, ЗВ, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C. 
Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C. Note (4): DCR limits 20°C 


Shielded High Power Inductors — DR Series 


Features: Specifications: 


These specified parts are designed for use in National Semiconductor's * Operating ambient temperature range: -40°C ~ 125°C * Infrared reflow 
Webench program, but are also used in many power applications like DC-DC temperature: 240°C for 30 seconds maximum 
converters and for noise filtering. 


Rated [ТИШ Isar(3) DCR) Cut Tape 
Inductance +20% Inms(2) Amperes (9) Volt-uSec(5) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) (ин) Amperes Peak (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DR Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 513-1059-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1059-2-ND 350 273.00 DR127-R47 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00313 4.90 513-1042-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1042-2-ND 350 273.00 DR127-1R0 
1.50 1.357 13.5 31.1 0.00341 6.30 513-1043-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1043-2-ND 350 273.00 DR127-1R5 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 513-1046-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1046-2-ND 350 273.00 DR127-2R2 
3.30 2.831 10.5 21.5 0.00567 9.10 513-1049-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1049-2-ND 350 273.00 DR127-3R3 
470 4841 825 165 0.00917 119 513-1052-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1052-2-ND 350 273.00 | DR127-4R7 
6.80 7.387 734 13.3 0.0116 147 513-1055-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1055-2-ND 350 273.00 | DR127-6R8 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 161 513-1058-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1058-2-ND 350 273.00 | DR127-8R2 
10.0 10.47 6.04 112 0.0172 175 513-1037-1-ND 1.85 1.68 4.25 513-1037-2-ND 350 273.00 | DR127-100 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.8 513-1040-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1040-2-ND 350 273.00 DR127-150 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 513-1044-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1044-2-ND 350 273.00 DR127-220 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 513-1047-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1047-2-ND 350 273.00 DR127-330 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 513-1050-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1050-2-ND 350 273.00 DR127-470 
68.0 66.48 244 444 0.105 441 513-1053-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1053-2-ND 350 273.00 DR127-680 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.8 513-1056-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1056-2-ND 350 273.00 DR127-820 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 539 513-1038-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1038-2-ND 350 273.00 | DR127-101 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 513-1041-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1041-2-ND 350 273.00 DR127-151 
220 221.5 1.29 243 0.376 80.5 513-1045-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1045-2-ND 350 273.00 DR127-221 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 513-1048-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1048-2-ND 350 273.00 DR127-331 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 513-1051-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1051-2-ND 350 273.00 DR127-471 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 513-1054-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1054-2-ND 350 273.00 DR127-681 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 513-1057-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1057-2-ND 350 273.00 DR127-821 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 513-1039-1-ND 1.85 1.68 1.25 513-1039-2-ND 350 273.00 DR127-102 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.25Vrms, 0.0 Adc. Note (4): DCR limits at 20°С 


Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core 1055. It is recommended that the Note (5): Applied Volt-Time product (V-L/S) across the inductor. This value represents the applied V-uS at 
temperature of the part not exceed 125*C. 100KHz necessary to generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40*C temperature rise. 


Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C. 
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MAGNETICS 


Inductors 
Unshielded Drum Core — DU Series 


Induc- DCR Cut Tape 
tance ISAT Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
uH) | Tol. Аб) QC) [E w H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DU6629 Series 
10 2.90 | 0.050 436-1089-1-ND 121 1.09 91 | 436-1089-2-ND | 2,500 | 363.00/M | DU6629-1ROM 
47 1.50 | 0.090 436-1092-1-ND 121 1.09 .91 | 436-1092-2-ND | 2,500 | 363.00/М | DU6629-4R7M 
10 420% | 110 | 0160 | 660 450 292 | 436-1086-1-ND 1.21 1.09 91 | 436-1086-2-ND | 2,500 | 363.00/M | DU6629-100M 
47 ^| 050 | 0.640 i | ў 436-1090-1-ND 1.21 1.09 91 | 436-1090-2-ND | 2,500 | 363.00/M | DU6629-470M 
100 031 | 1.270 436-1087-1-ND 121 1.09 91 | 436-1087-2-ND | 2,500 | 363.00/М | DU6629-101M 
470 0.16 | 6.600 436-1091-1-ND 121 1.09 .91 | 436-1091-2-ND | 2,500 | 363.00/М | DU6629-471M 
DU1330 Series 
Features: 10 240 | 0.110 436-1093-1-ND 1.33 1.20 1.00 | 436-1093-2-ND | 1,000 399.00 | DU1330-100M 
+ Drop in replacements for industry 47 «воз, | 100 | 0380 | |... одо зао! 436-1096-1-ND 1.33 1.20 1.00 | 436-1096-2-ND | 1,000 399.00 | DU1330-470M 
prevalent competitor series 100 ^| 0.70 | 0.840 : š ; 436-1094-1-ND 1.33 1.20 1.00 | 436-1094-2-ND | 1,000 399.00 | DU1330-101M 
* High energy storage and low resist- 470 0.30 | 4.000 436-1097-1-ND 1.33 1.20 1.00 | 436-1097-2-ND | 1,000 399.00 | DU1330-471M 
ance DU1352 Series 
* Ideal for DC-DC buck or boost con- 10 9.00 | 0.0092 436-1101-1-ND 1.27 144 95 | 436-1101-2-ND | 700 266.00 | DU1352-1R0M 
version | 47 5.40 | 0.0184 436-1104-1-ND 1.27 1.14 95 | 436-1104-2-ND | 700 266.00 | DU1352-4R7M 
* Robust temperature deflection to 10 3.80 | 0.0380 436-1098-1-ND 1.27 1.14 .95 436-1098-2-ND 700 266.00 | DU1352-100M 
prevent damage during solder re- 47 +20% | 1.60 | 0.1400 | 12.95 940 5.21 | 436-1102-1-ND 1.27 1.14 95 | 436-1102-2-ND | 700 266.00 | DU1352-470M 
flow 100 1.20 | 0.2800 436-1099-1-ND 1.27 1.14 95 | 436-1099-2-ND | 700 266.00 | DU1352-101M 
re 470 0.50 | 1.2700 436-1103-1-ND 1.27 1.14 95 | 436-1103-2-ND | 700 266.00 | DU1352-471M 
Specification: 1,000 0.30 | 3.0000 436-1100-1-ND 1.27 1.14 95 | 436-1100-2-ND | 700 266.00 | DU1352-102M 
* Operating Temperature Rating: DU1311 Series 
-40°С - 85°С 10 8.00 | 0.040 436-1105-1-ND 1331 1.18 99 | 436-1105-2-ND 250 98.25 | DU1311-100M 
47 380 | 0.110 436-1108-1-ND 1.31 1.18 99 | 436-1108-2-ND | 250 98.25 | DU1311-470M 
Note (А): 100 | +20% | 2.50 | 0.220 | 12.95 940 11.43| 436-1106-1-ND 1.31 1.18 99 | 436-1106-2-ND | 250 98.25 | DU1311-101M 
“Мотіпа! Inductance Tested at 470 1.00 | 0.950 436-1109-1-ND 1.31 1.18 99 | 436-1109-2-ND | 250 98.25 | DU1311-471M 
100kHz, 100mVrms at 20*C 1,000 0.80 | 2.000 436-1107-1-ND 1.31 1.18 99 | 436-1107-2-ND | 250 98.25 | DU1311-102M 
DU1971 Series 
Note (B): 10 20.00 | 0.009 436-1113-1-ND 1.61 1.45 121 | 436-1113-2ND | 250 120.75 | DU1971-1ROM 
* DC current applied to produce a 10 10.00 | 0.031 436-1110-1-ND 1.61 145 1.21 | 436-1110-2-ND | 250 120.75 | DU1971-100M 
typical 10% drop іп inductance 47 20% | 450 | 0086 | iae, 1524 удо | 436-1114-1-ND 1.61 1.45 121 | 436-1114-2-ND | 250 120.75 | DU1971-470M 
100 | 229% | зоо | 0.190 ў š : 436-1111-1-ND 1.61 1.45 1.21 | 436-1111-2ND | 250 120.75 | DU1971-101M 
Note (C): 470 140 | 0.850 436-1115-1-ND 1.61 1.45 121 | 436-1115-2-ND | 250 120.75 | DU1971-471M 
siDGifesistanco.is maximumat 2056 1,000 1.00 | 1.800 436-1112-1-ND 1.61 145 1.21 | 436-1112-2-ND | 250 120.75 | DU1971-102M 
Induc- DCR Cut Tape 
tance ISAT Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
pH) | Tol. Аб) a) Ë w H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DS6630 Series 
10 3.00 | 0.040 436-1064-1-ND 1.86 1.28 1.02 | 436-1064-2-ND | 2,500 | 408.00/M | DS6630-1ROM 
47 140 | 0.060 436-1068-1-ND 1.86 1.28 102 | 436-1068-2-ND | 2,500 | 408.00/М | DS6630-4R7M 
Features: I 10 10 | 0.075 436-1060-1-ND 1.36 1.23 1.02 | 436-1060-2-ND | 2,500 | 408.00/М | DS6630-100M 
* Drop-in replacements for industry 
prevalent competitor series 47 0.50 | 0.230 436-1065-1-ND 1.86 1.28 1.02 | 436-1065-2-ND | 2,500 | 408.00/M | DS6630-470M 
e Ideal for DC-DC buck or boost | 100 | +20% | 0.30 | 0.480 | 660 450 2.92 | 436-1061-1-ND 1.86 1.28 1.02 | 436-1061-2-ND | 2,500 | 408.00/М | DS6630-101M 
conversion 
* High energy storage and low resis- | 470 0.19 | 1.800 436-1066-1-ND 1.86 1.28 1.02 | 436-1066-2-ND | 2,500 | 408.00/M | DS6630-471M 
арга “і No 1,000 0.15 | 3400 436-1062-1-ND 1.86 1.28 1.02 | 436-1062-2-ND | 2,500 | 408.00/M | DS6630-102M 
А 
Бн damage during solder re. | 4,700 0.06 | 2520 436-1067-1-ND 1.86 1.28 102 | 436-1067-2-ND | 2,500 | 408.00/M | DS6630-472M 
flow 10,000 0.02 | 39.60 436-1063-1-ND 1.86 1.28 102 | 436-1063-2-ND | 2,500 | 408.00/M | DS6630-103M 
Specification: 
*Operating Temperature Rating: DS1976 Series 
-40°C to 85°C 
Note (A): * Nom. Inductance Tested 10 7.00 | 0.040 436-1078-1-ND 1.49 1.85 1.12 | 436-1078-2-ND | 250 111.75 | DS1976-100M 
at 100kHz, 100mVrms at 20°C 47 400 | 0.097 436-1081-1-ND —— 1.49 135 142 | 436-1081-2-ND | 250 111.75 | DS1976-470M 
Note (B): * DC current applied to pro- е 
duce a typical 10% drop in induc- | 100 | +20% | 2.40 | 0.207 | 18.54 1525 7.62 | 436-1079-1-ND 149 1.85 1.12 | 436-1079-2-ND | 250 111.75 | DS1976-101M 
tance 470 1.10 | 1.080 436-1082-1-ND 1.49 1.85 1.12 | 436-1082-2-40 | 250 111.75 | DS1976-471M 
Note (C): • DC resistance is maxi- | 1,000 0.80 | 2010 436-1080-1-ND 149 1.35 112 | 436-1080-2-ND | 250 111.75 | DS1976-102M 
mum at 20°С 
Induc- DCR Cut Tape 
tance ISAT Max. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CoEv 
uH) | Tol. Абв) об) Ë w H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DQ6530 Series 
47 1.680 | 0.080 436-1034-1-ND 1.24 12 .93 | 436-1034-2-ND | 1,500 | 371.00/M | DQ6530-4R7M 
10 +20% | 110 | 045 | р воо зоо | 436-1031-1-ND 1.24 12 .93 | 436-1031-2-ND | 1,500 | 371.00/M | DQ6530-100M 
47 ^| 0.50 | 0.69 ў : . 436-1033-1-ND 1.24 142 .93 | 436-1033-2-ND | 1,500 | 371.00/M | DQ6530-470M 
100 034 | 1.39 436-1032-1-ND 1.24 142 .93 | 436-1032-2-ND | 1,500 | 371.00/М | DQ6530-101M 
Features: = 
* High energy storage and low resis- DQ7545 Series 
tance 10 1.84 | 0.049 436-1043-1-ND 1.05 95 79 | 436-1043-2-ND | 1,000 314.00 | DQ7545-100M 
*Smaller real estate than other | 47 | +20% | 0.88 | 0.260 | 7.50 7.50 4.50 | 436-1046-1-ND 1.05 95 79 | 436-1046-2-ND | 1,000 314.00 | DQ7545-470M 
common inductors А 100 0.60 | 0.610 436-1044-1-ND 1.05 .95 179 | 436-1044-2-ND | 1,000 314.00 | DQ7545-101M 
* Robust temperature deflection to 
prevent damage during solder DQ1260 Series 
reflow 
T isti 10 4.00 | 0.025 436-1048-1-ND 1.25 1.13 94 | 436-1048-2-ND 650 243.10 | DQ1260-100M 
Highl ti for EMI sup- 
e Ек зир 47 1.80 | 0.075 436-1051-1-40 125 143 94 | 436-1051-2-ND | 650 243.10 | DQ1260-470M 
RN 100 | +20% | 1.30 | 0.160 | 12.80 12.80 6.00 | 436-1049-1-ND 1.25 1.13 94 | 436-1049-2-ND 650 243.10 | DQ1260-101M 
Specification: _ | 470 0.58 | 0.770 436-1052-1-ND 1.25 1.13 94 | 436-1052-2-ND 650 243.10 | DQ1260-471M 
* рне temperature Rating: | 4,000 040 | 1.580 436-1050-1-ND 1.25 143 94 | 436-1050-2-ND 650 243.10 | DQ1260-102M 
ы. (е) 
Note (А): * Мотіпа! Inductance Test- 001280 Series 
ed at 1kHz, 1Vrms at 20°C 47 18.50 | 0.016 436-1059-1-ND 1.22 1.10 (92 | 436-1059-2-ND 300 109.80 | DQ1280-4R7M 
Note (B): * DC current applied to 10 540 | 0.022 436-1053-1-ND 1.22 1.10 92 | 436-1053-2-ND 300 109.80 | DQ1280-100M 
produce a typical 30% drop from the 47 +20% | 250 | 0:100 | (ово ово воо | 436-1057-1-ND 1.22 1.10 92 | 436-1057-2-ND 300 109.80 | DQ1280-470M 
tnaasured'rominal/inductance 100 170 | 0.220 436-1054-1-ND 1.22 1.10 92 | 436-1054-2-ND 300 109.80 | DQ1280-101M 
: ў | 470 0.79 | 0.980 436-1058-1-ND 1.22 1.10 92 | 436-1058-2-ND 300 146.40 | DQ1280-471M 
oe (Cys 00 resistance is max- | 4 999 0.55 | 1.820 436-1055-1-ND — 1.22 140 .92 | 436-1055-2-ND | 300 146.40 | DQ1280-102M 
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лди ду Induct- Test | Rated Cut Tape 
tn Electrontts ance | Toler- | Freq. |Current} 0 DCR SRF Digi-Key Pricing Tape and Вее!” Murata 
(nH) | ance |(MHz)| (mA) |(Min.)| (ohm) (MHz) | Рагі No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
Murata Electronics 
LQPO3T Series 
Н Н Ны; 1.0 |+0.21Н | 500 | 400 | 11 |0.10 тах. | 6,000 min. | 490-2481-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/М | LOPO3TN1NOCOOD 
Chip Coils Monolithic 12 |+0.2nH| 500 | 280 | 11 [0.13 тах. | 6,000 min. | 490-2482-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPOSTNTN2COOD 
: 15 |+0.2nH| 500 | 280 | 11 [0.16 тах. | 6,000 min. | 490-2483-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN1N5COOD 
and Film Type SMD 1.8 |s02nH 500 | 280 | 11 | 0.16 max. | 6,000 min. | 490-2484-1-ND 25 241 1688 | 10,000 | 73.85/M | LOPOSTN1N8COOD 
2.2 | +0.2nH| 500 | 220 | 11 |018 тах. | 6,000 min. | 490-2485-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN2N2CO0D 
Lead Free/RoHS Compliant 27 |20.2nH| 500 | 220 | 11 [0.21 тах. 6,000 min. | 490-2486-1-ND 25 241 1648 | 10,000 | 73.85/M | LOPOSTN2N7COOD 
3.3 |x02nH | 500 | 190 | 11 [0.30 пах. | 6,000 min. | 490-2487-1-ND 25 211 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN3N3CO0D 
3.9 | +0.2nH| 500 | 170 | 11 |045 max. | 6,000 min. | 490-2488-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/М | LOPO3TN3N9COOD 
LQP03T Series 47 | 5% | 500] 160 | 11 | 0.5 тах. | 6,000 min. | 490-2489-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TNAN7JO0D 
" | 5.6 | +5% | 500 | 140 | 11 |0.68 тах. | 6,000 min. | 490-2490-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN5N6JO0D 
Coloring side 6.8 | +5% | 500 | 130 | 11 [0.75 тах. | 6,000 min. | 490-2491-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/М | LOPOSTN6N8JOOD 
+ m А 82 | +5% | 500 | 110 | 11 [0.86 тах. | 5,500 min. | 490-2492-1-ND 25 241 16.88 | 10,000 | 73.85/М | LQP03TN8N2J00D 
L ; LQP15M Series — Case 0402 
Palati Marking и 1.0 |+0Лпн| 500 | 400 | 13 0.10 тах. | 6,000 min. | 490-1124-1-ND 20 1.67 1336 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MN1NOBO2D 
` 12 |+0.1nH| 500 | 390 | 13 |0.10 тах. 6,000 min. | 490-1125-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 5845/M | LOP15MNTN2BO2D 
Murata's original thin film technology contributes further to miniaturizing 15 |+0.1nH| 500 | 280 | 13 |0.20 тах. | 6,000 min. | 490-1126-1-ND 20 1.67 1336 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MN1NS5B02D 
high performance equipment because the size is small and the Q-value is 1.8 |+0.1nH| 500 | 280 | 13 |0.20 пах. | 6,000 min. | 490-1127-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MNTNBBO2D 
high. 22 |s0.1nH| 500 | 220 | 13 |0.30 тах. | 6,000 min. | 490-1128-1-ND 20 1.67 1336 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MN2N2B02D 
27 |+0.1nH| 500 | 220 | 13 |0.30 тах. | 6,000 min. | 490-1129-1-ND 20 1.67 1336 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MN2N7B02D 
LQP15M Series 33 |s0.1nH| 500 | 190 | 13 |0.40 тах. | 6,000 min. | 490-1130-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 5845/M | LOP15MN3N3B02D 
M 3.9 |+0.1nH| 500 | 170 | 13 |0.50 тах. | 6,000 min. | 490-1131-1-ND 20 1.67 1336 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MN3N9B02D 
I] 47 |+0.1nH| 500 | 160 | 13 |0.60 max. | 6,000 min. | 490-1132-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 5845/M | LOP15MNAN7BO2D 
0.5 5.6 |+0.1nH| 500 | 140 | 13 |070 тах. | 6,000 min. | 490-1133-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MNSN6B02D 
d ў 6.8 |+0.1nH| 500 | 130 | 13 |0.90 тах. | 6,000 min. | 490-1134-1-ND 20 1.67 1336 | 10,000 | 58.45/М | LOP15MN6N8BO2D 
— 1.0 —4 [+ «10.25 = 82 |+0.1nH| 500 | 110 | 13 [1.10 тах. | 5,500 min. | 490-1135-1-ND 20 167 1336 | 10,000 | 5845/M | LAP15MN8N2B02D 
Features: “ Tight inductance tolerance * Ultra small size 0402 inductor, EGGISHS SSS Case 0402 
low profile and lightest weight in the world, enables miniaturization of 1.0 | +0.ЗпН | 100 | 300 8 [0.07 max. | 10,000 тіп. 490-2610-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS1N0S02D 
mobile telecommunication equipment * Weight: LOP15M Series 1.2 | +0.3nH | 100 | 300 8 0.09 тах. | 6,000 min. | 490-2611-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/М | LQG15HS1N2S02D 
0.61mg/pcs. <-- --> multilayer film type inductor 0.94mg/pcs 15 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 (010 тах. 6,000 min. | 490-2612-1-ND .09 74 588 | 10,000 | 25.73/М | LQG15HS1N5S02D 
1.8 | +0.3nH| 100 | 300 | 8  |0.10 тах. | 6,000 min. | 490-2613-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/М | LQG15HS1N8S02D 
LQG15HS Series 2.2 | +0.ЗпН | 100 | 300 | 8 |0.12 тах. | 6,000 min. | 490-2614-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 2573/M | LaG15HS2N2S02D 
бае 27 | +40.3nH| 100 | 300 | 8 [015 тах. | 6,000 min. | 490-2615-1-ND 09 74 5488 | 10,000 | 25.73/M | 1061552075020 
oos Indicator -- 3.3 |+03пН| 100 | 300 | 8 |017 тах. | 6,000 min. | 490-2616-1-ND .09 74 588 | 10,000 | 25.73/М | LaG15HS3N3S02D 
3.9 | +0.3nH| 100 | 300 | 8  |0.18 тах. | 6,000 min. | 490-2617-1-ND .09 74 588 | 10,000 | 25.73/М | LaG15HS3N9S02D 
[| А 47 |+03пн| 100 | 300 | 8 [0.18 тах. 6,000 min. | 490-2618-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/М | LaG15HS4N7S02D 
Сов. 5.6 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.20 тах. | 4,500 min. | 490-2619-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/М | LaG15HS5N6S02D 
[о 6.2 | +0.3nH| 100 | 300 | 8 |022 тах. | 4,500 min. | 490-2620-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/M | 10015Н56М25020 
Chip inductors specifically designed for high frequency applications. They 6.8 | +5% | 100 | 300 8 |0.24 max. | 4,500 min. | 490-2621-1-ND .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/М | L0G15HS6N8J02D 
are designed to realize stable characteristics in high frequency range 7.5 | а5% | 100 | 300 8 [0.24 max.) 4,200 min. | 490-3456-1-ND NEW! .09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | L0G15HS7N5J02D 
applying integrated multilayer process. Integrated multilayer process 8.2 | +5% | 100] 300 | 8 |024max.| 3,700 min. | 490-2622-1-ND 09 — .74 5488 | 10,000 | 25.73/M | LOG15HS8N2J02D 
enables a wide range of inductance values with tight tolerance. 10 | +5% | 100 | 300 | 8 |0.26 тах. 3,400 min. | 490-2623-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS10NJO2D 
12 | +5% | 100 | 300 | 8 |028 тах. | 3,000 min. | 490-2624-1-ND 09 74 588] 10,000 | 2573/M | LQG15HS12NJ02D 
LQM18N Series Electrode 15 | +5% | 100| 300 | 8 [0.32 тах. | 2,500 min. | 490-2625-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/М |LQG15HS15NJ02D 
i404 18 | +5% | 100 | 300 | 8  |0.36 тах. | 2,200 min. | 490-2626-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS18NJ02D 
22 | +5% |100| 300 | 8 [0.42 тах. 1,900 min. | 490-2627-1-ND 09 74 588 | 10,000 | 25.73/M | LQG15HS22NJ02D 
| | 27 | +5% |100| 300 | 8 |0.46 тах. 1,700 min. | 490-2628-1-ND 09 74 588 10,000 | 25.73/М | LQG15HS27NJ02D 
ов” 33 | +5% | 100] 200 | 8 [0.58 тах. | 1,600 min. | 490-2629-1-ND 09 74 588] 10,000 | 2573/M | LQG15HS33NJ02D 
Magnetically shielded chip coils were developed by using original 39 | +5% | 100 | 200 | 8 [0.65 тах. 1,200 min. | 490-2630-1-ND 09 79 632 | 10,000 | 27.65/М | LQG15HS39NJO2D 
multilayer process technology and magnetic materials. Compact size is 47 | +5% |100| 200 | 8 0.72 тах. 1,000 min. | 490-2631-1-ND 09 79 632 | 10,000 | 27.65/М | LQG15HS47NJ02D 
suitable for high density mounting. Shielded construction is not affected 56 +5% | 100 | 200 8 | 082max.| 800 тіп. | 490-2632-1-ND .09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LQG15HS56NJ02D 
by interference from peripheral components. 68 | +5% | 100] 180 | 8 0.92 тах.| 800 тіп. | 490-2633-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | L0G15HS68NJ02D 
82 | +5% | 100] 150 | 8 |1.20max.| 700 тіп. | 490-2634-1-ND A1 88 — 7.00 | 10,000 | 30.63/М | LQG15HS82NJ02D 
LQG18H Series Direction 100 | +5% |100 | 150 | 8 [1.25 тах.] 600 тіп. | 490-2635-1-ND 41 88 700 10,000 | 30.63/М | LaG15HSR10J02D 
Deslonsd" 10; тәйір stable Indicator 120 | +5% |100 | 150 | 8 |130 тах.| 600 тіп. | 490-2636-1-ND A1 88 700] 10,000 | 30.63/М | LaG15HSR12J02D 
characteristics in high frequency 150 | +5% |100 | 140 | 8 2.99 max| 550 тіп. | 490-2637-1-ND A1 88 700] 10,000 | 30.63/М | LaG15HSR15J02D 
range applying integrated multilayer 180 | +5% |100| 130 | 8  338max| 500min. | 490-2638-1-ND 142 498 780] 10,000 | 3413/M | LOG15HSR18J02D 
process. Monolithic air core. 220 | +5% | 100] 120 | 8 |377 тах.) 450 тіп. | 490-2639-1-ND 142 98 780] 10,000 | 34.13/M | LaG15HSR22J02D 
270 | +5% | 100 | 110 | 8 |4.94max.| 400 тіп. |490-2640-1-ND 12 98 7.80 | 10,000 | 3413/M | LaG15HSR27J02D 
LQM21D Series Electrode LQM18N Series — Case 0603 
47 | +20% | 50 | 50 | 10 |0.30тах.| 260 min. | 490-1110-1-ND 23 193 1544 | 4000 | 67.55/M | LOM18NN47NMO0D 
40.5 100 | +10% | 25 | 50 | 15 0.50 max. 240 тіп. | 490-1111-1-ND 23 1.93 1544 | 4000 | 67.55/M | LOM18NNR10K00D 
| | M 1000 | +10% | 10 | 25 | 35 |0.60max| 75min. | 490-1112-1-ND 26 248 1740 | 4000 | 76.13/M | LOM18NNTROKOOD 
1125 2200 | +10% | 10 | 15 | 35 |115тах.| 50 тіп. | 490-1113-1-ND 26 218 1740] 4000 | 76.13/M | LOM18NN2R2K00D 
Consists of magnetically Part No. LQG18H Series — Case 0603 
Shielded chip inductors. It has LOM21DN4R7NOO 12 |40.3nH| 100 | 300 | 12 0.10 тах. | 6,000 min. | 490-1099-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 61.25/М | LOG18HN1N2S00D 
(ева Reha e akka н. "m 15 |+0.3nH| 100 | 300 | 12 |010 max. | 6,000 min. | 490-1100-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 61.25/M | LOG18HN1N5S00D 
chip inductors as well as high = 1.8 |+0.3nH| 100 | 300 | 12 |0.10 тах. | 6,000 min. | 490-1101-1-ND 21 175 14.00 | 4000 | 61.25/M | LOG18HN1N8S00D 
inductance. Monolithic design. LOM21DN220N00 | 1.25 + 0.2 2.2 |+0.3nH| 100 | 300 | 12 [0.10 пах. | 6,000 min. | 490-1102-1-ND .21 175 14.00 | 4000 | 61.25/М |LQG18HN2N2S00D 
27 |+0.3nH| 100 | 300 | 12 |015 тах. | 6,000 min. | 490-1103-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 6125/M | LQG18HN2N7S00D 
LQM21F Series 33 |x03nH| 100 | 300 | 12 |015 max. | 6,000 min. | 490-1104-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 6125/M | LQG18HN3N3S00D 
3.9 |+0.3nH| 100 | 300 | 12 |015 пах. | 6,000 min. | 490-1105-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 6125/M | LQG18HN3N9SO0D 
Біздер 47 |+O3nH| 100 | 300 | 12 |0.20 тах. | 6,000 min. | 490-1106-1-ND 21 175 14.00 | 4000 | 61.25/M | LaG18HN4N7S00D 
05 5.6 |+0.3nH| 100 | 300 | 12 |0.20 тах. | 5,000 min. | 490-1107-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 61.25/M | L0618HN5N6S00D 
| | йн 6.8 | +5% | 100] 300 | 12 |0.25 пах. | 5,000 min. | 490-1108-1-ND 21 175 1400 | 4000 | 6125/M | LOG18HNON8J00D 
г ЫТЫ 82 | +5% |100| 300 | 12 [0.25 тах. | 4,000 min. | 490-1109-1-ND 21 175 14.00 | 4000 | 61.25/М | L0618HN8N2J00D 
Suitable for power line choke because of its excellent direct current n Ons Case Do 
characteristics. The series has larger rated current (60mA at 10 micro H) 4.7uH| +30% | 1 | 30 | — |030тах.| 35min. |490-1120-1-ND 26 249 1752 | 4000 | 76.65/M | LQM21DN4R7NO0D 
than conventional rated current. Monolithic ferrite core. Торн | +30% 1 15 — |0.50 тах.| 24min. | 490-1121-1-ND 26 219 17.52 | 4,000 76.65/М | 10М21рМ100М000 
224Ң | +30% | 1 | 13 | — 10.65 тах.| 16min. |490-1123-1-ND 26 249 17.52 | 3000 | 76.65/М | L0M21DN220N00L 
LQM21N Series LQM21F Series — Case 0805 
Electrode 1OpH| +30% | 1 | 60 | — |0.50+30%| 15min. |490-1122-1-ND 18 151 1208 | 3,000 | 52.85/М | LOM21FN100NOOL 
кеі арды = ре o LQM21N Series — Case 0805 
(85102 олун | +10% | 25 | 250 | 20 |026тах.| 340 тіп. | 490-1114-1-ND 23 1.88 15.04 | 4000 | 65.80/М | LOM21NNR10K10D 
1.25" 0.22uH| +10% | 25 | 250 | 20 0.38 тах. | 220 тіп. | 490-1115-1-ND 23 1.88 15.04 | 4000 | 65.80/М | LOM21NNR22K10D 
| ' » Б | 0.47uH| +10% | 25 | 200 | 25 |0.57 тах.| 150 тіп. | 490-1116-1-ND 23 1.88 15.04 | 4000 | 65.80/М | LOM21NNR47K10D 
mace d ты ыы AH | +10% | 10 | 50 | 45 |040тах.| 107 тіп. | 490-1117-1-ND 24 2.03 1620] 4000 | 70.88/М | LOM21NNTROK10D 
in i ах 1.5ЫН | +10% | 10 | 50 | 45 |0.50 тах.| 87min. | 490-1118-1-ND 24 2.03 16.20 | 4,000 | 70.88/M | LOM21NN1R5K10D 
Mec dimer, or 20mm x 125mm enables compact design of | рэн] s10% | 10 | 30 | 45 |053тах| 71min. | 490-1119-1-ND 24 203  1620| 4000 | 70.88/M | LOM21NN2R2K10D 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Илона Chip Coils Wound Type SMD LQW15A Series 


tn Electronics 


Murata Electronics Lead Free/RoHS Compliant 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated ü DCR SRF Digi-Key Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (GHz) Part No. i 10 100 Size Pricing | PartNo. 
LQW15A Series — Pkg 0402 
1.5 +0.5nH 100 1000 10 0.03 max. 18 min. 490-1136-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN1N5D00D 
27 +0.5nH 100 850 20 0.05 max. 15 min. 490-1137-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN2N7D00D 
43 +0.2nH 100 750 25 0.07 max. 10 min. 490-1138-1-ND 43 36 .29 | 10,000 | 126.00/M | 10//15АМ4М3С000 [+ >| 0.2 0203 
47 +0.2nH 100 750 25 0.07 max. 8 min. 490-1139-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | 10//15АМ4М7С000 
5.1 +0.5nH 100 600 25 0.12 max. 8 min. 490-1140-1-ND ES .36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN5N1D00D — 
я *W: 0.6+0.1 (1.5-22nH), 
6.2 +0.5nH 100 700 25 0.09 max 8 min. 490-1141-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN6N2D00D 0.5:0.1 (27-56nH) 
6.8 +5% 100 700 25 0.09 max. 6 min. 490-1142-1-ND 43 .36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN6N8J00D Kask; 
7.5 +5% 100 570 25 0.13 max. 6 min. 490-1143-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/М| LQW15AN7N5J00D : А =. T | 
82 | 45% | 100 540 25 | 0.14max. | 55min. | 490-1144-1-ND 44 зо 30 | 10,000 | 129.15/M | LOW15ANBN2JO0D Consists of air core chip coll using a miniature alumina 
Я р core. Has high Q value and high self resonant frequency 
91 +5% | 100 540 25 | 0.14 тах. | 55min. | 490-1145-1-ND АЗ 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LOW15AN9N1J00D in high frequency range. Suitable for high frequency 
10 +5% 100 500 25 0.17 max. | 5.5 min. | 490-1146-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN10NJOOD circuits which are used in telecommunication equipment. 
12 +5% 100 500 30 0.14 max. | 5.5 min. 490-1147-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/М | LQW15AN12NJ00D 
Я LQW18A Series 
15 +5% 100 460 30 0.16 тах. 5 min. 490-1148-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/М| LQW15AN15NJ00D 
18 +5% 100 370 25 0.27 max. | 4.5 min. 490-1149-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/М| LQW15AN18NJ00D 0.4 max. 
22 +5% 100 310 25 0.30 max. 4 min. 490-1150-1-ND 43 .36 29 | 10,000 | 126.00/М | LOW15AN22NJOO0D 
27 +5% 100 280 25 0.52 max. | 3.5 min. 490-1151-1-ND .43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/М | LQW15AN27NJ00D |а 10.2 
33 +5% 100 260 25 0.63 тах. | 3.2 тіп. 490-1152-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/М | LQW15AN33NJ00D 71 9.8 
4 
39 +5% 100 250 25 0.70 max. 3 min. 490-1153-1-ND 43 36 29 | 10,000 | 126.00/М | LOW15AN39NJOO0D МОВА 
47 +5% 100 210 25 1.08 max. | 2.9 min. 490-1154-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/М | LQW15AN47NJ00D 
56 +5% 100 200 25 1.17 max. | 2.8 min. 490-1155-1-ND 43 .36 .29 | 10,000 | 126.00/М| LQW15AN56NJ00D 
68 +5% 100 140 20 1.96 max. | 2.5 min. 490-1156-1-ND 44 37 30 | 10,000 | 129.15/M | LOW15AN68NJOO0D 
82 +5% 100 130 20 2.24 max. | 2.3 min. 490-1157-1-ND 44 37 30 | 10,000 | 129.15/M | LQW15AN82NJ00D 403 03-4 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated 0 DCR SRF Digi-Key Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH) ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 0.8 
jus — Ей 
LQW18A Series — Рка 0603 16 
2.2 +0.5nH 100 700 16 0.049 max. | 6,000 min. | 490-1158-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN2N2D00D 
3.6 +0.5nH 100 850 25 0.059 max. | 6,000 min. | 490-1159-1-М0 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18AN3N6D00D нога ито ат T 
: Е orizontal winding structure enables tight inductance. 
3.9 +0.5nH 100 850 35 0.059 max. | 6,000 min. | 490-1160-1-ND 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18AN3N9D00D High self resonant frequency realizes high-Q value and 
43 +0.5nH 100 850 35 | 0.059 max. | 6,000 min. | 490-1161-1-М0 39 33 27 | 4000 | 115.15/М | 10М//18АМ4М30000 stable inductance at high frequency. Low DC resistance 
47 |s05nH| 100 850 35 | 0.059 max. | 6,000 min. | 490-1162-1-ND 39 33 27 | 4000 |11515/М| LOW18ANAN7DOOD іа for low loss, high output and low power 
5.6 +0.5nH 100 750 35 0.082 max. | 6,000 min. | 490-1164-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN5N6D00D | 
6.2 |s05nH| 100 750 35 | 0.082 тах. | 6,000 min. | 490-1163-1-ND 39 3з 27 | 4000 |11515/М| LQW18ANGN2DOOD | | LQH43C Series 
6.8 +0.5nH 100 750 35 0.082 max. | 6,000 min. | 490-1165-1-М0 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN6N8D00D 
75 +0.5nH 100 750 35 0.082 max. | 6,000 min. | 490-1166-1-ND 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18AN7N5D00D 
8.2 +0.5nH 100 650 35 0.11 max. | 6,000 min. | 490-1167-1-М0 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN8N2D00D 
87 +0.5nH 100 650 35 0.11 max. | 6,000 min. | 490-1168-1-М0 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN8N7D00D 
10 +5% 100 650 35 0.11 max. | 6,000 min. | 490-1169-1-М0 39 33 27 | 4000 |115.15/M | LQW18AN10NJ00D 
12 +5% 100 600 35 0.13 max. | 6,000 min. | 490-1170-1-М0 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN12NJ00D 
15 +5% 100 600 40 0.13 тах. | 6,000 min. | 490-1171-1-ND 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN15NJO00D 
18 +5% 100 550 40 0.16 max. | 5,500 min. | 490-1172-1-М0 .39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN18NJO00D 
22 +5% 100 500 40 0.17 тах. | 4,600 min. | 490-1173-1-ND 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18AN22NJ00D 
27 +5% 100 440 40 0.21 max. | 3,700 min. | 490-1174-1-М0 39 33 27 | 4000 |115.15/M | LQW18AN27NJ00D 
33 +5% 100 420 40 0.23 max. | 3,200 min. | 490-1175-1-М0 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18AN33NJ00D 
39 +5% 100 400 40 0.26 max. | 2,800 min. | 490-1176-1-М0 39 33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN39NJ00D 
56 +5% 100 360 38 0.35 max. | 2,400 min. | 490-1177-1-М0 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18AN56NJ00D 
68 +5% 100 340 38 0.38 max. | 2,200 min. | 490-1178-1-М0 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/М | LQW18AN68NJ00D 
100 +5% 100 220 34 0.68 max. | 1,800 min. | 490-1179-1-М0 39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18ANR10J00D 
120 +5% 100 180 32 1.3 тах. | 1,600 min. | 490-1180-1-ND .39 33 27 | 4,000 |115.15/M | LQW18ANR12J00D 
270 +5% 100 110 30 3.4 max. 960 min. 490-1181-1-ND 43 .36 29 | 4,000 | 126.00/M | LQW18ANR27J00D 
330 +5% 100 85 30 5.5 max. 800 min. 490-1182-1-ND 43 .36 29 | 4,000 | 126.00/М | LQW18ANR33J00D Consists of miniature chip inductors with low DC 
390 +5% 100 80 30 6.2 max. 800 min. 490-1183-1-ND 43 .36 29 | 4,000 | 126.00/М | LQW18ANR39J00D тазалоо, Mah eur au рау, and tion impedance 
б қ characteristics. It is suitable for use as choke coil in 
470 | 25% | 100 75 30 | 70тах. | 700 тіп. | 490-1184-1-ND 43 зб 229 | 4000 |126.00/M| LOWI8ANR47J00D power supply circuits. 
Induct- | Toler- | Тез! Ргед.| Rated ü DCR SRF Digi-Key Price Each TapeandReel* | Murata LQH43M Series 
ance (uH)! ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
LQH43C Series p— 3.2—4 
1.0 +20% 1 1080 — 0.08 max. 100 490-2514-1-ND 64 54 43 500 93.40 | LQH43CN1ROMO3L 
2.2 +20% 1 900 - 0.11 max. 60 490-2515-1-ND .64 .54 43 500 93.10 | LQH43CN2R2M03L 
33 +20% 1 800 — 0.13 max. 4 490-2516-1-ND 64 54 43 500 93.40 | LQH43CN3R3MO3L 
47 +20% 1 750 - 0.15 max. 35 490-2517-1-ND 64 54 43 500 93.10 | (0Н43СМ4В7М031. 
6.8 +20% 1 720 — 0.20 max. 30 490-2518-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN6R8MO3L 
10 +10% 1 650 — 0.24 max. 23 490-2519-1-ND .64 .54 43 500 93.10 | (0Н43СМ100К031. 
33 +10% 1 310 — 1.0 max. 12 490-2520-1-ND .64 .54 43 500 93.10 | LQH43CN330K03L 
4 +10% 1 280 — 1.1 max. 10 490-2521-1-ND .64 .54 43 500 93.10 | LQH43CN470K03L 
68 +10% 1 220 — 1.7 max. 84 490-2522-1-ND .64 .54 43 500 93.10 | LQH43CN680K03L 
330 +10% 1 100 = 6.8 max. 3.6 490-2523-1-ND 67 56 45 500 97.65 | LQH43CN331K03L 
470 +10% 1+ 90 — 8.5 max. 3.0 490-2524-1-ND 67 56 45 500 97.65 | LQH43CN471K03L 
LQH43M Series 1.5 5! 5 
3.9 +20% 1 500 20 0.38 max. 41 490-2525-1-ND 79 .66 .53 500 114.89 | LQH43MN3R9MO3L j 
56 | +10% 1 500 30 | 047 max 38 490-2526-1-ND 79 46 53) 500 | 114.89 | LOH43MN5RGKO3L Consists of winding type chip coils for general use by 
27 +10% 1 300 35 1.1 max. 14 490-2527-1-ND .63 53 43 500 92.58 | LQH43MN270K03L Murata's original auto winding technology and ferrite 
8 | 10% 1 170 35 | 22 тах. 75 490-2528-1-ND 63 53 43 500 | 9258 | LQH43MN820KO3L core mign Q value at high frequency and low DC 
150 +10% 1 130 40 3.7 max. 5.5 490-2529-1-ND .63 53 43 500 92.58 | LQH43MN151K03L ` 
+ Test Freq. is KHz * For Tape and Reel Part No. Change -1-ND to -2-ND (Continued) 
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Chip Coils Wound Type SMD cont) 


LQH32M Series 


in Electronics 
Murata Electronics Lead Free/RoHS Compliant 25, 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated 0 DCR SRF Digi-Key Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (HH) ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
LQH32M Series 
1.0 +20% 1 445 20 0.5 max. 100 490-2500-1-ND 39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN1ROM23L 
22 +10% 1 370 20 0.8 max. 50 490-2501-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/M | LOH32MN2R2K23L 
4T +10% 1 270 20 1.2 max. 31 490-2502-1-ND 39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN4R7K23L 
6.8 +10% 1 240 20 1.5 max. 25 490-2503-1-ND 39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN6R8K23L | 
8.2 +10% 1 225 20 1.6 max. 23 490-2504-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LOH32MN8R2K23L За 
10 +5% 1 190 35 1.8 max. 20 490-2505-1-ND .39 33 26 | 2,000 |113.05/М| LQH32MN100J23L м of папаша с пор. wound ons spera 
22 | sw | 1 150 35 | 28max | 14 | 490-2506-1-ND 39 зз 26 | 2000 | 113.05/M| LOHS2MN220J23L кышу ЛАР SUA HEN 
33 +5% 1 115 40 3.5 max. 12 490-2507-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN330J23L 
47 +5% 1 100 40 4.3 max. 11 490-2508-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN470J23L LQH32C Series 
150 +5% 1 70 40 9.3 max. g 490-2509-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/М| LQH32MN151J23L 
--25-- 
270 +5% 1 65 40 12.5 max. 5 490-2510-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/M | LOH32MN271J23L 
330 +5% 1 65 40 13.0 max. 5 490-2511-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/M | LOH32MN331J23L 
390 +5% 1 50 50 22.0 max. 5 490-2512-1-ND 39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32MN391J23L 
560 +5% 1+ 40 50 28.0 тах. 5 490-2513-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/М| LOH32MN561J23L 
LQH32C Series 

1.0 +20% 1 800 = 0.06+30% 96 490-2493-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN1ROM23L 
22 +20% 1 600 — 0.133076 64 490-2494-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN2R2M23L 1 
47 +20% 1 450 = 0.2+30% 43 490-2495-1-ND 39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN4R7M23L Н зо Д | 
10 +10% 1 300 — 0.443075 26 490-2496-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/М | LQH32CN100K23L DN 
47 +10% 1 170 == 1.3+30% 15 490-2497-1-ND .39 33 26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN470K23L Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 

s m high current capacity, and high impedance characteristics. 
330 | +10% 1 60 — | 10230% 5.6 490-2498-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/М| LOH32CN331K23L Features are possible by the development of Murata's 
470 +10% 1+ 60 — 1933096 5 490-2499-1-ND .39 33 .26 2,000 | 113.05/M | LQH32CN471K23L automatic winding techniques. Excellent for use as power 


3 Test Freq. is KHz 


* For Tape and Reel Part No. Change -1-ND to -2-ND 
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Murata Electronics 


DLW21H Series: Excellent noise suppression for limited board space applications. Suitable for differential 
signal line like USB2.0, IEEE1394 and LVDS. DLW21H does not provide distortion to high speed signal 
transmission due to its high coupling. (USB2.0:DLW21HN900SQ2). These parts are lead free. 


DLWS31S Series: High common mode impedance at high frequency provides excellent noise suppression 
performance. DLW31S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high 
speed signal transmission due to its high coupling. Lead is not contained in the product. Small dimension 
enables higher density mounting. 

DLWSBS Series: High performance wound type chip common mode choke coil. Its high impedance 


DLW21H Series DLWSBS Series 


ІТ 
ПІ 


supply line choke coils. 


а Electonics Common Mode Choke Coils wound Type, Film Type and Film Type Arrays 


characteristic enables great noise suppression, but it does not damage high speed signal due to low normal 
mode impedance. 

DLP31S Series: Has excellent performance at high frequency range. Suitable for differential signal line like 
USB, because DLP31S does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling 
(coupling coefficient: 0.98 min.) 

DLP31D Series: Utilizing ferrite materials and thin film technology, this common mode choke coil array has 
high impedance characteristics all packaged in a small case size. 2 components are included in 3.2 x 1.6mm. 
DLP31D can suppress common mode noise without damage to signal wave. 


DLP31S Series 


DLW31S Series DLP31D Series 
os 063 
Common Mode Insulation With- DC 
Impedance Rated Rated |Resistance| standing Resis- 
(at 100MHz) Current | Voltage (min.) Voltage tance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(ohm) (mA) (Мас) (М ohm) (Мас) (ohm) Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
DLW21H Series — Wound Type 
67 330 50 10 125 0.35 max. 490-1063-1-ND .60 .52 48 490-1063-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN670SQ2L 
90 330 50 10 125 0.35 max. 490-1064-1-ND .60 .52 48 490-1064-2-ND 3,000 276.50/M DLW?21HN900SQ2L 
120 280 50 10 125 0.45 max. 490-1065-1-ND .60 .52 48 490-1065-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN121SQ2L 
180 250 50 10 125 0.50 max. 490-1066-1-ND .60 .52 48 490-1066-2-ND 3,000 276.50/M DLW21HN181SQ2L 
DLW31S Series — Wound Type 
2200 (Typ.) 200 50 10 125 1.2 490-1070-1-ND 1.07 .93 :86 490-1070-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN222SQ2L 
1000 (Typ.) 230 50 10 125 1.0 490-1069-1-ND 1.07 .93 .86 490-1069-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN102SQ2L 
600 (Typ.) 260 50 10 125 0.8 490-1068-1-ND 1.07 .93 .86 490-1068-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN601SQ2L 
90 (Typ.) 370 50 10 125 0.3 490-1067-1-ND 1.07 .93 .86 490-1067-2-ND 2,000 498.75/M DLW31SN900SQ2L 
DLWSBS Series — Wound Type 
1000 (Typ.) 1500 50 10 125 0.06 490-1072-1-ND 1.67 1.44 1.33 490-1072-2-ND 400 310.10 DLWS5BSN102SQ2L 
350 (Typ.) 2000 50 10 125 0.04 490-1071-1-ND 1.67 1.44 1.33 490-1071-2-ND 400 310.10 DLW5BSN351SQ2L 
DLP31S Series — Film Type 
120 100 16 100 40 2.0 max. 490-2479-1-ND 1.46 1.26 147 490-2479-2-ND 3,000 677.25/М DLP31SN121SL2L 
550 100 16 100 40 3.6 max. 490-2480-1-ND 1.46 1.26 1.17 490-2480-2-ND 3,000 677.25/М DLP31SN551SL2L 
DLP31D Series — Film Type Arrays 
90 160 10 100 25 1.1 max. 490-2474-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2474-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN900ML4L 
130 120 10 100 25 1.6 max. 490-2475-1-ND 1.46 1,27 1.17 490-2475-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN131ML4L 
200 100 10 100 25 2.2 max. 490-2476-1-ND 1.46 1.27 137 490-2476-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN201ML4L 
320 80 10 100 25 3.5 max. 490-2477-1-ND 1.46 1,27 1.17 490-2477-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN321ML4L 
440 70 10 100 25 4.3 max. 490-2478-1-ND 1.46 1.27 147 490-2478-2-ND 3,000 678.83/M DLP31DN441ML4L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(тоз) 885 


Panasonic 


Surface Mount Inductors 


Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. 
Features: * High О * Good for mounting * Wide availability range (1.0nH ~ 1000рН) * Stable L-value in 


any mounting direction (non winding type) 


Recommended Applications: • Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, BT), 
PDA, Camcorder, DSC, Various modules, HIC, TV, VTR, PC peripherals 


Fig. 1 - 0201 (0603) 


t 


0.30.05 


Fig. 2 - 0402 (1005) 
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RG Type (Non-winding design): • High Q 
Ф Stable | * Non Polarity 


* Non Polarity 
QF Type: * High Q * Lead-Free 


PF Type: * High power type * Stable for power line as choke coil 


Fig. 4 - 0603 (1608) 


054 


* Tight tolerance 


PE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant frequency 


Fig. 6 - 0805 (2012) 
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Fig. 8 - 1210 (3225) 
Code of Value 
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ВЕ Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant frequency 


| 03 
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ВЕ Туре (Non-winding design): • High О • High self-resonant frequency 
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FA Type: * Chip inductor for general use * Compact size with a wide inductance range NA Type: 
e Coreless Type “ І. is stable with respect to temperature and humidity suitable for high-frequency 
circuits SA Type: е Use of ferrite resin giving it an additional function of magnetic shield • Compact size 
with high inductance PA Type: * High power * High rated DC current * Suitable for power line as choke 


coil EA Type: * Low DC resistance 


Item Non Wound Type Wire Wound Type 
Styles| 6 F E K J D [3 A B 
0201 0402 0603 0402 0603 0805 1008 1210 1812 

Type (0603) | (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Non Magnetic Core ELJRG | ELJRF | ELJRE | ELJNK = ELJND | ELJNC | ELJNA = 
Higher Q Type = ELFQF = = ELJFJ = == = = 
Regular = ілі = = ELJFJ | ELJFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
Shield ELJSC | ELJSA = 
High Power Em ELJPF | ELJPE — — = ELJPC | ELJPA | ELJPB 
Low DC Resistance ELJEA — 


ч] = 
0.5~0.6 


ie 71:52]. бшшш, 


0 
7 2.0-2.6” 


FJ Type: * Wire wound type * High Q NJ Туре: * Wire wound type * High self-resonant frequency 
Fig. 7 - 1008 (2520) 


Code of value 
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NC Type: * Low inductance, tight tolerance and small size • Suitable for high-frequency circuits • Core- 
less type * L is stable with respect to temperature and humidity FC/SC Type: * Smallest of the coil type 
inductors * Suitable for a variety of small processing circuits • SC Type is equipped with a magnetic 
shield function PC Type: * High rated DC current * Low DC resistance * Suitable for power circuits 


Fig. 9 - 1812 (4532) 


Code of Value 
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FB and PB Туре: * Chip inductor for general use * High inductance 


Q Тур. е L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Мах. | IDC Max. | Digi-Key Cut Таре Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 15,000 Part No. 
(0603) pe RG (596 Tolerance) 
1.0nH +0.3nH 4 — 100 20000 0.12 550 PCD1576CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1576TR-ND 91.00/M ELJ-RG1NODF 
1.2nH +0.3nH 4 =< 100 20000 0.15 550 PCD1577CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1577TR-ND 91.00/M ELJ-RG1N2DF 
1.5nH +0.3nH 4 = 100 20000 0.18 550 PCD1578CT-ND 26 2.11 16.59 = = ELJ-RG1N5DF 
1.8nH +0.3nH 4 = 100 20000 0.22 420 PCD1579CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1579TR-ND 91.00/M ELJ-RG1N8DF 
2.2nH +0.3nH 4 = 100 13000 0.26 420 PCD1580CT-ND .26 2.11 16.59 PCD1580TR-ND 91.00/M ELJ-RG2N2DF 
2.7nH +0.3nH 4 = 100 13000 0.32 420 PCD1581CT-ND .26 2.11 16.59 PCD1581TR-ND 91.00/M ELJ-RG2N7DF 
3.3nH +0.3nH 4 = 100 10000 0.38 300 PCD1582CT-ND 26 2.11 16.59 = == ELJ-RG3N3DF 
3.9nH +0.3nH 4 = 100 9600 0.48 300 PCD1583CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1583TR-ND 91.00/M ELJ-RG3N9DF 
4.7nH +0.3nH 4 = 100 8800 0.56 300 PCD1584CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1584TR-ND 91.00/M ELJ-RG4N7DF 
5.6nH +0.3nH 4 = 100 8300 0.70 230 PCD1585CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1585TR-ND 91.00/M ELJ-RGSN6DF 
6.8nH 5% 4 = 100 7400 0.82 230 PCD1586CT-ND 26 2.11 16.59 = = ELJ-RG6N8JF 
8.2nH 5% 4 = 100 7000 1.00 230 PCD1587CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1587TR-ND 91.00/M ELJ-RG8N2JF 
10nH 5% 4 == 100 6600 1.30 230 PCD1588CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1588TR-ND 91.00/M ELJ-RG10NJF 
12nH 5% 3 = 100 6100 1.60 190 PCD1589CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1589TR-ND 91.00/M ELJ-RG12NJF 
15nH 5% 3 — 100 5600 2.20 150 PCD1590CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1590TR-ND 91.00/M ELJ-RG15NJF 
18nH 5% 3 = 100 5400 2.80 130 PCD1591CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1591TR-ND 91.00/M ELJ-RG18NJF 
22nH 5% 3 = 100 4600 3.50 120 PCD1592CT-ND 26 2.11 16.59 PCD1592TR-ND 91.00/M ELJ-RG22NJF 
27nH 5% 3 = 100 4700 4.00 110 PCD1593CT-ND. .26 2.11 16.59 PCD1593TR-ND 91.00/M ELJ-RG27NJF 
QTyp. @ L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Мах. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
NEW! Fig. 2, 0402 (1005) — Type RF (2% Tolerance) — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
1.0nH +0.2nH 8 == 100 6000 0.05 400 PCD1898CT-ND 12 96 7.56 PCD1898TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N0ZFB 
1.2nH +0.2nH 8 == 100 6000 0.06 400 PCD1899CT-ND 2 96 7.56 PCD1899TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N2ZFB 
1.5nH +0.2nH 8 == 100 6000 0.07 400 PCD1900CT-ND 12 96 7.56 PCD1900TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N5ZFB 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 400 PCD1901CT-ND 12 .96 7.56 PCD1901TR-ND 41.00/M ELJ-RF1N8ZFB 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1902CT-ND 12 -96 7.56 PCD1902TR-ND 41.00/M ELJ-RF2N2ZFB 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 5500 0.10 400 PCD1903CT-ND 42 .96 7.56 PCD1903TR-ND 41.00/M ELJ-RF2N7ZFB 
3.3nH +0.2nH 8 = 100 5500 0.12 400 PCD1904CT-ND 12 96 7.56 PCD1904TR-ND 41.00/M ELJ-RF3N3ZFB 
3.9nH +0.2nH 8 = 100 5200 0.15 360 PCD1905CT-ND 12 196 7.56 PCD1905TR-ND 41.00/M ELJ-RF3N9ZFB 
4.7nH +0.2nH 8 == 100 4800 0.17 360 PCD1906CT-ND 12 196 7.56 PCD1906TR-ND 41.00/M ELJ-RFAN7ZFB 
5.6nH +0.2nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1907CT-ND .12 .96 7.56 PCD1907TR-ND 41.00/M ELJ-RF5N6ZFB 
6.8nH +0.2nH 8 — 100 4000 0.30 320 PCD1908CT-ND 12 .96 7.56 PCD1908TR-ND 41.00/M ELJ-RF6N8ZFB 
8.2nH +0.2nH 8 = 100 3500 0.35 320 PCD1909CT-ND 12 .96 7.56 PCD1909TR-ND 41.00/M ELJ-RF8N2ZFB 
10nH +2% 8 = 100 2800 0.41 320 PCD1910CT-ND 12 .96 7.56 PCD1910TR-ND 41.00/M ELJ-RF10NGFB 
12nH +2% 8 = 100 2800 0.45 320 PCD1911CT-ND 12 196 7.56 PCD1911TR-ND 41.00/M ELJ-RF12NGFB 
15nH +2% 8 — 100 2500 0.60 240 PCD1912CT-ND .12 .96 7.56 PCD1912TR-ND 41.00/M ELJ-RF15NGFB 
18nH +2% 8 = 100 2200 0.70 240 PCD1913CT-ND 12 196 7.56 PCD1913TR-ND 41.00/M ELJ-RF18NGFB 
22nH +2% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1914CT-ND RE .96 7.56 PCD1914TR-ND 41.00/M ELJ-RF22NGFB 
27nH +2% 8 = 100 1800 1.20 200 PCD1915CT-ND 12 .96 7.56 PCD1915TR-ND 41.00/M ELJ-RF27NGFB 
33nH +2% 8 = 100 1800 1.40 170 PCD1916CT-ND 12 .96 7.56 PCD1916TR-ND 41.00/M ELJ-RF33NGFB 
39nH +2% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1917CT-ND 12 -96 7.56 PCD1917TR-ND 41.00/M ELJ-RF39NGFB 
47nH +2% 8 = 100 1800 2.10 140 PCD1918CT-ND 12 196 7.56 PCD1918TR-ND 41.00/M ELJ-RF47NGFB 
56nH +2% 8 — 100 1500 2.50 130 PCD1919CT-ND 12 196 7.56 PCD1919TR-ND 41.00/M ELJ-RF56NGFB 
68nH +2% 8 = 100 1500 4.50 120 PCD1920CT-ND 12 196 7.56 PCD1920TR-ND 41.00/M ELJ-RF68NGFB 
82nH +2% 8 = 100 1400 4.50 110 PCD1921CT-ND 12 .96 7.56 PCD1921TR-ND 41.00/M ELJ-RF82NGFB 
100nH +2% 8 = 100 1200 5.50 90 PCD1922CT-ND 12 .96 7.56 PCD1922TR-ND 41.00/M ELJ-RFR10GFB 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,Q Test | S.R.F. Min. | RDC Мах. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
402 (1005) — Type RF (5?6 Tolerance) Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
1.0nH x0.3nH 8 = 6000 0.05 400 PCD1923CT-ND .08 .68 5.36 PCD1923TR-ND 29.00/M ELJ-RF1NODFB 
1.2nH x0.3nH 8 = 6000 0.06 400 PCD1924CT-ND .08 .68 5.36 PCD1924TR-ND 29.00/M ELJ-RF1N2DFB 
1.5nH x0.3nH 8 = 6000 0.07 400 PCD1925CT-ND .08 .68 5.36 PCD1925TR-ND 29.00/M ELJ-RF1N5DFB 
1.8nH +0.3nH 8 = 6000 0.08 400 PCD1926CT-ND .08 .68 5.36 PCD1926TR-ND 29.00/M ELJ-RF1N8DFB 
2.2nH +0.3nH 8 = 6000 0.09 400 PCD1927CT-ND .08 .68 5.36 PCD1927TR-ND 29.00/M ELJ-RF2N2DFB 
2.7nH x0.3nH 8 = 5500 0.10 400 PCD1928CT-ND .08 .68 5.36 PCD1928TR-ND 29.00/M ELJ-RF2N7DFB 
3.3nH x0.3nH 8 = 5500 0.12 400 PCD1929CT-ND .08 .68 5.36 PCD1929TR-ND 29.00/M ELJ-RF3N3DFB 
3.9nH x0.3nH 8 = 5200 0.15 360 PCD1930CT-ND .08 .68 5.36 PCD1930TR-ND 29.00/M ELJ-RF3N9DFB 
4.7nH x0.3nH 8 = 4800 017 360 PCD1931CT-ND .08 .68 5.36 PCD1931TR-ND 29.00/M ELJ-RFAN7DFB 
5.6nH x0.3nH 8 = 4600 0.19 340 PCD1932CT-ND .08 .68 5.36 PCD1932TR-ND 29.00/M ELJ-RF5NeDFB 
6.8nH +5% 8 = 4000 0.30 320 PCD1933CT-ND .08 .68 5.36 PCD1933TR-ND 29.00/M ELJ-RF6N8JFB 
8.2nH +5% 8 = 3500 0.35 320 PCD1934CT-ND .08 68 5.36 PCD1934TR-ND 29.00/M ELJ-RF8N2JFB 
10nH +5% 8 = 2800 0.41 320 PCD1935CT-ND .08 .68 5.36 PCD1935TR-ND 29.00/M ELJ-RF10NJFB 
12nH +5% 8 = 2800 0.45 320 PCD1936CT-ND .08 .68 5.36 PCD1936TR-ND 29.00/M ELJ-RF12NJFB 
15nH +5% 8 = 2500 0.60 240 PCD1937CT-ND .08 .68 5.36 PCD1937TR-ND 29.00/M ELJ-RF15NJFB 
18nH +5% 8 = 2200 0.70 240 PCD1938CT-ND .08 .68 5.36 PCD1938TR-ND 29.00/M ELJ-RF18NJFB 
22nH +5% 8 = 2000 0.80 200 PCD1939CT-ND .08 .68 5.36 PCD1939TR-ND 29.00/M ELJ-RF22NJFB 
27nH x 596 8 = 1800 1.20 200 PCD1940CT-ND .08 .68 5.36 PCD1940TR-ND 29.00/M ELJ-RF27NJFB 
33nH +5% 8 = 1800 1.40 170 PCD1941CT-ND .08 .68 5.36 PCD1941TR-ND 29.00/M ELJ-RF33NJFB 
39nH +5% 8 = 1800 1.70 150 PCD1942CT-ND .08 .68 5.36 PCD1942TR-ND 29.00/M ELJ-RF39NJFB 
47nH +5% 8 = 1800 2.10 140 PCD1943CT-ND .08 .68 5.36 PCD1943TR-ND 29.00/M ELJ-RF47NJFB 
56nH +5% 8 = 1500 2.50 130 PCD1944CT-ND .08 .68 5.36 PCD1944TR-ND 29.00/M ELJ-RF56NJFB 
68nH +5% 8 = 1500 4.50 120 PCD1945CT-ND .08 .68 5.36 PCD1945TR-ND 29.00/M ELJ-RF68NJFB 
82nH x 596 8 = 1400 4.50 110 PCD1946CT-ND .08 .68 5.36 PCD1946TR-ND 29.00/M ELJ-RF82NJFB 
100nH +5% 8 — 1200 5.50 90 PCD1947CT-ND .08 .68 5.36 PCD1947TR-ND 29.00/M ELJ-RFR10JFB 
Fig. 0402 (1005) ре RF (5% Tolerance) 
1.0nH x0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-ND: at .93 7.29 PCD1264TR-ND 40.00/M ELJ-RF1NODF 
1.2nH x0.3nH 8 21 100 6000 0.06 400 PCD1265CT-ND: 11 .93 7.29 PCD1265TR-ND 40.00/M ELJ-RF1N2DF 
1.5nH x0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1266TR-ND 40.00/M ELJ-RF1N5DF 
1.8nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-ND: Eh .93 7.29 PCD1267TR-ND 40.00/M ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1268TR-ND 40.00/M ELJ-RF2N2DF 
2.7nH x0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1269TR-ND 40.00/M ELJ-RF2N7DF 
3.3nH x0.3nH 7 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-ND: 11 .93 7.29 PCD1270TR-ND 40.00/M ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-ND: 11 .93 7.29 PCD1271TR-ND 40.00/M ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1272TR-ND 40.00/M ELJ-RFAN7DF 
5.6nH +0.3nH 7 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-ND: E .93 7.29 PCD1273TR-ND 40.00/M ELJ-RF5NeDF 
6.8nH 5% 7 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1274TR-ND 40.00/M ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% Ға 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-ND: 1 (93 7.29 PCD1275TR-ND 40.00/M ELJ-RF8N2JF 
10.0nH 5% 7 19 100 2800 0.41 320 PCD1276CT-ND: 11 .93 7.29 PCD1276TR-ND 40.00/M ELJ-RF10NJF 
12.0nH 5% 7 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-ND: E ЕЕ] 7.29 PCD1277TR-ND 40.00/M ELJ-RF12NJF 
15.0nH 5% 7 19 100 2500 0.60 240 PCD1278CT-ND: a 93 7.29 PCD1278TR-ND 40.00/M ELJ-RF15NJF 
18.0nH 5% 7 19 100 2200 0.70 240 PCD1279CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1279TR-ND 40.00/M ELJ-RF18NJF 
22.0nH 5% 7 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-ND: 11 .93 7.29 PCD1280TR-ND 40.00/M ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% 7 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1281TR-ND 40.00/M ELJ-RF27NJF 
33.0nH 5% 7 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1282TR-ND 40.00/M ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% 7 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-ND: ^1 .93 7.29 PCD1283TR-ND 40.00/M ELJ-RF39NJF 
47.0nH 5% 7 — 100 1800 2.10 140 PCD1326CT-ND .11 .93 7.29 PCD1326TR-ND 40.00/M ELJ-RF47NJF 
56.0nH 5% 7 = 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND idi .93 7.29 PCD1327TR-ND 40.00/M ELJ-RF56NJF 
68.0nH 5% 7 = 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND .11 .93 7.29 PCD1328TR-ND 40.00/M ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% 7 = 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND .11 .93 7.29 PCD1329TR-ND 40.00/M ELJ-RF82NJF 
100.0nH 5% 7 = 100 1200 5.50 90 PCD1330CT-ND ^1 .93 7.29 PCD1330TR-ND 40.00/M ELJ-RFR10JF 
T PCD3-KIT-ND Digi-Key? RF Surface Mount Inductors Kit 10 Each of Values Denoted (200 Total Pieces) 69.95 
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PF (5% Tolerance) 


2.2nH +0.3nH 7 = 5300 0.040 1900 PCD1889CT-ND AT 1.41 11.11 PCD1889TR-ND 61.00/M ELJ-PF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 7 = 5300 0.050 1800 PCD1890CT-ND RÀ 1.41 11.11 PCD1890TR-ND 61.00/M ELJ-PF2N7DFB 
3.3nH x0.3nH 7 == 5000 0.070 1500 PCD1891CT-ND RÀ 1.41 11.11 PCD1891TR-ND 61.00/M ELJ-PF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 7 = 4800 0.080 1400 PCD1892CT-ND 17 1.41 11.11 PCD1892TR-ND 61.00/M ELJ-PF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH ГА = 4600 0.100 1300 PCD1893CT-ND 17 1.41 11.11 PCD1893TR-ND 61.00/M ELJ-PF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 7 = 4200 0.120 1200 PCD1894CT-ND 17 1.41 11.11 PCD1894TR-ND 61.00/M ELJ-PF5NeDFB 
6.8nH +5% 7 = 4000 0.160 1100 PCD1895CT-ND ^7 1.41 11.11 PCD1895TR-ND 61.00/M ELJ-PF6N8JFB 
8.2nH +5% га = 3700 0.210 900 PCD1896CT-ND ali? 1.41 41.11 PCD1896TR-ND 61.00/M ELJ-PF8N2JFB 
10nH +5% Ë d = 3200 0.260 750 PCD1897CT-ND AZ 1.41 11.11 PCD1897TR-ND 61.00/M ELJ-PF10NJFB 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) 
2.2nH x0.3nH 7 = 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1539TR-ND 124.50/M ELJ-PF2N2DF 
2.7nH x0.3nH T = 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1540TR-ND 124.50/M ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 = 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1541TR-ND 124.50/M ELJ-PF3N3DF 
3.9nH x0.3nH 7 = 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1542TR-ND 124.50/M ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND :35 2.91 22.83 PCD1543TR-ND 124.50/M ELJ-PF4N7DF 
5.6nH x0.3nH 7 = 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1544TR-ND 124.50/M ELJ-PF5N6DF 
6.8nH 5% 7 = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1545TR-ND 124.50/M ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% 7. = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1546TR-ND 124.50/M ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% 7 = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1547TR-ND 124.50/M ELJ-PF10NJF 
Fig. 2, 0402 (1005) — Type QF (5?6 Tolerance) 
1.0nH x0.3nH 10 41 100 6000 0.05 400 PCD1846CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1846TR-ND 95.00/M ELJ-QF1NODF 
1.2nH +0.3nH 10 41 100 6000 0.06 400 PCD1847CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1847TR-ND 95.00/M ELJ-QF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.07 400 PCD1848CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1848TR-ND 95.00/M ELJ-QF1N5DF 
1.8nH x0.3nH 10 40 100 6000 0.08 400 PCD1849CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1849TR-ND 95.00/M ELJ-QF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.09 400 PCD1850CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1850TR-ND 95.00/M ELJ-QF2N2DF 
2.7nH x0.3nH 10 40 100 5500 0.10 400 PCD1851CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1851TR-ND 95.00/M ELJ-QF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 10 39 100 5500 0.12 400 PCD1852CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1852TR-ND 95.00/M ELJ-QF3N3DF 
3.9nH x0.3nH 10 39 100 5200 0.15 360 PCD1853CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1853TR-ND 95.00/M ELJ-QF3N9DF 
4.7nH x0.3nH 10 39 100 4800 0.17 360 PCD1854CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1854TR-ND 95.00/M ELJ-QF4N7DF 
5.6nH x0.3nH 10 39 100 4600 0.19 340 PCD1855CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1855TR-ND 95.00/M ELJ-QF5N6DF 
6.8nH 5% 10 39 100 4000 0.30 320 PCD1856CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1856TR-ND 95.00/M ELJ-QF6N8JF 
8.2nH 5% 10 39 100 3500 0.35 320 PCD1857CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1857TR-ND 95.00/M ELJ-QF8N2JF 
10nH 5% 10 39 100 2800 0.41 320 PCD1858CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1858TR-ND 95.00/M ELJ-QF10NJF 
12nH 5% 10 38 100 2800 0.45 320 PCD1859CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1859TR-ND 95.00/M ELJ-QF12NJF 
15nH 5% 10 36 100 2500 0.60 240 PCD1860CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1860TR-ND 95.00/M ELJ-QF15NJF 
18nH 5% 10 36 100 2200 0.70 240 PCD1861CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1861TR-ND 95.00/M ELJ-QF18NJF 
22nH 5% 10 36 100 2200 0.80 200 PCD1862CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1862TR-ND 95.00/M ELJ-QF22NJF 
27nH 5% 10 36 100 1800 1.20 200 PCD1863CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1863TR-ND 95.00/M ELJ-QF27NJF 
33nH 5% 10 35 100 1800 1.40 170 PCD1864CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1864TR-ND 95.00/M ELJ-QF33NJF 
39nH 5% 10 35 100 1800 1.70 150 PCD1865CT-ND 27 2.21 17.33 PCD1865TR-ND 95.00/M ELJ-QF39NJF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
Fig. 3, 0402 (1005) — Туре NK (3% Tolerance) 
2.2nH +0.2nH 20 = 250 15000 0.05 900 PCD1774CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK2N2ZF 
2.7nH x0.2nH 20 = 250 15000 0.05 900 PCD1776CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK2N7ZF 
3.3nH +0.2nH 25 = 250 12000 0.07 850 PCD1778CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK3N3ZF 
3.9nH +0.2nH 25 = 250 10000 0.07 850 PCD1780CT-ND .62 5.11 40.15 = >= ELJ-NK3N9ZF 
4.3nH +0.2nH 25 = 250 10000 0.07 850 PCD1782CT-ND .62 5.11 40.15 = >= ELJ-NK4N3ZF 
4.7nH +0.2nH 25 = 250 8000 0.07 850 PCD1784CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK4N7ZF 
5.1nH x0.2nH 25 = 250 8000 0.12 680 PCD1786CT-ND .62 5.11 40.15 = = ELJ-NK5N1ZF 
5.6nH +0.2nH 25 = 250 8000 0.09 750 PCD1788CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK5N6ZF 
6.2nH +0.2nH 25 = 250 8000 0.09 750 PCD1790CT-ND .62 5.11 40.15 = = ELJ-NK6N2ZF 
6.8nH + 3% 26 = 250 6500 0.09 750 PCD1622CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK6N8AF 
8.2nH + 3% 26 = 250 6500 0.12 680 PCD1623CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK8N2AF 
10nH + 3% 26 — 250 5500 0.14 640 PCD1624CT-ND .62 5.11 40.15 = — ELJ-NK10NAF 
12nH + 3% 30 = 250 5500 0.14 640 PCD1625CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK12NAF 
15nH + 3% 30 = 250 5200 0.16 560 PCD1626CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK15NAF 
18nH + 3% 27 — 250 4800 0.27 430 PCD1627CT-ND .62 5.11 40.15 = == ELJ-NK18NAF 
22nH + 3% 27 = 250 4100 0.30 410 PCD1628CT-ND 62 5.11 40.15 PCD1628TR-ND 219.00/M ELJ-NK22NAF 
27nH + 3% 27 = 250 4000 0.47 350 PCD1629CT-ND .62 5.11 40.15 = = ELJ-NK27NAF 
33nH + 3% 27 = 250 3500 0.53 310 PCD1630CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK33NAF 
39nH + 3% 27 — 250 3200 0.70 270 PCD1631CT-ND 62 5.11 40.15 = == ELJ-NK39NAF 
47nH + 3% 25 = 200 3000 1.05 220 PCD1632CT-ND .62 5.11 40.15 = = ELJ-NK47NAF 
56nH + 3% 25 = 200 2800 1.10 210 PCD1633CT-ND 62 5.11 40.15 = = ELJ-NK56NAF 
Fig. 3, 0402 (1005) — Type NK (5?6 Tolerance) 
2.2nH +0.5nH 20 = 250 15000 0.05 900 PCD1773CT-ND .50 4.08 32.04 = — ELJ-NK2N2EF 
2.7nH +0.5nH 20 = 250 15000 0.05 900 PCD1775CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK2N7EF 
3.3nH +0.5nH 25 = 250 12000 0.07 850 PCD1777CT-ND 50 4.08 32.04 = = ELJ-NK3N3EF 
3.9nH +0.5nH 25 — 250 10000 0.07 850 PCD1779CT-ND .50 4.08 32.03 - = ELJ-NKSN9EF 
4.3nH +0.5nH 25 = 250 10000 0.07 850 PCD1781CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK4N3EF 
4.7nH +0.5nH 25 = 250 8000 0.07 850 PCD1783CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK4N7EF 
5.1nH +0.5nH 25 = 250 8000 0.12 680 PCD1785CT-ND .50 4.08 32.04 = x ELJ-NK5N1EF 
5.6nH +0.5nH 25 = 250 8000 0.09 750 PCD1787CT-ND .50 4.08 32.04 = m ELJ-NK5N6EF 
6.2nH +0.5nH 25 = 250 8000 0.09 750 PCD1789CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK6N2EF 
6.8nH + 5% 26 = 250 6500 0.09 750 PCD1610CT-ND -50 4.08 32.04 = = ELJ-NK6N8JF 
8.2nH +5% 26 = 250 6500 0.12 680 PCD1611CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK8N2JF 
10nH +5% 26 = 250 5500 0.14 640 PCD1612CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK10NJF 
12nH +5% 30 = 250 5500 0.14 640 PCD1613CT-ND 50 4.08 32.04 = = ELJ-NK12NJF 
15nH +5% 30 = 250 5200 0.16 560 PCD1614CT-ND 50 4.08 32.04 = = ELJ-NK15NJF 
18nH + 5% 27 — 250 4800 0.27 430 PCD1615CT-ND -50 4.08 32.04 = — ELJ-NK18NJF 
22nH +5% 27 = 250 4100 0.30 410 PCD1616CT-ND 50 4.08 32.04 PCD1616TR-ND 175.00/M ELJ-NK22NJF 
27nH +5% 27 = 250 4000 0.47 350 PCD1617CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK27NJF 
33nH +5% 27 — 250 3500 0.53 310 PCD1618CT-ND .50 4.08 32.04 - = ELJ-NK33NJF 
39nH +5% 27 = 250 3200 0.70 270 PCD1619CT-ND .50 4.08 32.04 = = ELJ-NK39NJF 
47nH +5% 25 = 200 3000 1.05 220 PCD1620CT-ND .50 4.08 32.04 — = ELJ-NK47NJF 
56nH + 5% 25 = 200 2800 1.10 210 PCD1621CT-ND 50 4.08 32.04 = = ELJ-NK56NJF 
Q Typ. @ L,Q Test | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing | T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
МЕ Ғі , 0603 (1608) — Туре RE (2% Tolerance) — Lead Free/RoHS Compliant NEW: 
1.0nH +0.2nH 7 = 100 6000 0.05 500 PCD1990CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1990TR-ND 53.00/M ELJ-RE1NOZFA 
1.2nH +0.2nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1991CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1991TR-ND 53.00/M ELJ-RE1N2ZFA 
1.5nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.07 500 PCD1992CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1992TR-ND 53.00/M ELJ-RE1N5ZFA 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1993CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1993TR-ND 53.00/M ELJ-RE1N8ZFA 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1994CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1994TR-ND 53.00/M ELJ-RE2N2ZFA 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1995CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1995TR-ND 53.00/M ELJ-RE2N7ZFA 
3.3nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1996CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1996TR-ND 53.00/M ELJ-RESN3ZFA 
3.9nH x0.2nH 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1997CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1997TR-ND 53.00/M ELJ-RESN9ZFA 
4.7nH x0.2nH 9 = 100 4800 0.17 450 PCD1998CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1998TR-ND 53.00/M ELJ-RE4N7ZFA 
5.6nH +0.2nH 9 <= 100 4600 0.18 430 PCD1999CT-ND .15 1.23 9.63 PCD1999TR-ND 53.00/M ELJ-RESN6ZFA 
6.8nH +0.2nH 9 = 100 3550 0.20 430 PCD2000CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2000TR-ND 53.00/M ELJ-RE6N8ZFA 
8.2nH +0.2nH 9 = 100 3550 0.28 400 PCD2001CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2001TR-ND 53.00/M ELJ-RE8N2ZFA 
10nH +2% 10 = 100 2800 0.32 400 PCD2002CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2002TR-ND 53.00/M ELJ-RE10NGFA 
12nH +2% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD2003CT-ND .15 1.23 9.63 PCD2003TR-ND 53.00/M ELJ-RE12NGFA 
15nH +2% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD2004CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2004TR-ND 53.00/M ELJ-RE15NGFA 
18nH +2% 10 = 100 2300 0.45 350 PCD2005CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2005TR-ND 53.00/M ELJ-RE18NGFA 
22nH +2% 10 = 100 2000 0.50 300 PCD2006CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2006TR-ND 53.00/M ELJ-RE22NGFA 
27nH +2% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD2007CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2007TR-ND 53.00/M ELJ-RE27NGFA 
33nH +2% 10 = 100 1800 0.60 300 PCD2008CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2008TR-ND 53.00/M ELJ-RESSNGFA 
39nH +2% 11 = 100 1800 0.80 300 PCD2009CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2009TR-ND 53.00/M ELJ-RE39NGFA 
47nH +2% 11 = 100 1800 0.95 250 PCD2010CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2010TR-ND 53.00/M ELJ-RE47NGFA 
56nH +2% 12 = 100 1800 1.20 250 PCD2011CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2011TR-ND 53.00/M ELJ-RE56NGFA 
68nH +2% 12 = 100 1500 1.30 250 PCD2012CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2012TR-ND 53.00/M ELJ-RE68NGFA 
82nH +2% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD2013CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2013TR-ND 53.00/M ELJ-RE82NGFA 
100nH +2% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD2014CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2014TR-ND 53.00/M ELJ-RER10GFA 
120nH +2% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD2015CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2015TR-ND 53.00/M ELJ-RER12GFA 
150nH +2% 5 = 25.2 1100 4.50 100 PCD2016CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2016TR-ND 53.00/M ELJ-RER15GFA 
180nH +2% 4 = 25.2 1000 6.50 80 PCD2017CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2017TR-ND 53.00/M ELJ-RER18GFA 
220nH +2% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD2018CT-ND .15 1.23 9.63 PCD2018TR-ND 53.00/M ELJ-RER22GFA 
(1608) — Type RE (2?6 Tolerance) 
1.5nH +0.2nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1284CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1284TR-ND 52.50/M ELJ-RE1N5ZF2 
1.8nH +0.2nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1285CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1285TR-ND 52.50/M ELJ-RE1N8ZF2 
2.2nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1286CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1286TR-ND 52.50/M ELJ-RE2N2ZF2 
2.7nH x0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1287TR-ND 52.50/M ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1288TR-ND 52.50/M ELJ-RESN3ZF2 
3.9nH +0.2nH 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1289CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1289TR-ND 52.50/M ELJ-RESN9ZF2 
4.7nH +0.2nH 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1290CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1290TR-ND 52.50/M ELJ-RE4N7ZF2 
5.6nH +0.2nH 9 36 100 4600 0.18 430 PCD1291CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1291TR-ND 52.50/M ELJ-RESN6ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1292TR-ND 52.50/M ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1293TR-ND 52.50/M ELJ-RE8N2ZF2 
10nH 2% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1294CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1294TR-ND 52.50/M ELJ-RE10NGF2 
12nH 2% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1295CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1295TR-ND 52.50/M ELJ-RE12NGF2 
15nH 2% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1296CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1296TR-ND 52.50/M ELJ-RE15NGF2 
18nH 2% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1297CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1297TR-ND 52.50/M ELJ-RE18NGF2 
22nH 2% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1298CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1298TR-ND 52.50/M ELJ-RE22NGF2 
27nH 2% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1299CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1299TR-ND 52.50/M ELJ-RE27NGF2 
33nH 2% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1300CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1300TR-ND 52.50/M ELJ-RESSNGF2 
39nH 2% 11 39 100 1800 0.80 300 PCD1301CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1301TR-ND 52.50/M ELJ-RE39NGF2 
47nH 2% 11 38 100 1800 0.95 250 PCD1302CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1302TR-ND 52.50/M ELJ-RE47NGF2 
56nH 2% 12 35 100 1800 1.2 250 PCD1303CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1303TR-ND 52.50/M ELJ-RES6NGF3 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1304TR-ND 52.50/M ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 1.5 250 PCD1305CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1305TR-ND 52.50/M ELJ-RE82NGF3 
100nH 2% 12 30 100 1300 1.8 200 PCD1306CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1306TR-ND 52.50/M ELJ-RER10GF3 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F. Min. | ВОС Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
4, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
1.0nH +0.3nH 7 = 6000 0.05 500 PCD1961CT-ND .11 .93 7.29 PCD1961TR-ND 40.00/M ELJ-RE1NODFA 
1.2nH +0.3nH 7 = 6000 0.06 500 PCD1962CT-ND .11 .93 7.29 PCD1962TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N2DFA 
1.5nH +0.3nH 8 = 6000 0.07 500 PCD1963CT-ND Eb .93 7.29 PCD1963TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N5DFA 
1.8nH +0.3nH 8 = 6000 0.08 500 PCD1964CT-ND Eb .93 7.29 PCD1964TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N8DFA 
2.2nH +0.3nH 8 = 6000 0.09 500 PCD1965CT-ND E .93 7.29 PCD1965TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N2DFA 
2.7nH +0.3nH 8 = 6000 0.10 500 PCD1966CT-ND .11 .93 7.29 PCD1966TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N7DFA 
3.3nH +0.3nH 9 = 5500 0.12 500 PCD1967CT-ND .11 .93 7.29 PCD1967TR-ND 40.00/M ELJ-RESN3DFA 
3.9nH +5% 9 = 5500 0.15 450 PCD1968CT-ND А .93 7.29 PCD1968TR-ND 40.00/M ELJ-RE3N9JFA 
4.7nH +5% 9 = 4800 0.17 450 PCD1969CT-ND ai .93 7.29 PCD1969TR-ND 40.00/M ELJ-RE4N7JFA 
5.6nH +5% 9 — 4600 0.18 430 PCD1970CT-ND aM .93 7.29 PCD1970TR-ND 40.00/M ELJ-RESN6JFA 
6.8nH +5% 9 — 3550 0.20 430 PCD1971CT-ND idi .93 7.29 PCD1971TR-ND 40.00/M ELJ-RE6N8JFA 
8.2nH +5% 9 = 3550 0.28 400 PCD1972CT-ND a .93 7.29 PCD1972TR-ND 40.00/M ELJ-RE8N2JFA 
10nH +5% 10 = 2800 0.32 400 PCD1973CT-ND EN .93 7.29 PCD1973TR-ND 40.00/M ELJ-RE10NJFA 
12nH +5% 10 = 2800 0.35 400 PCD1974CT-ND .11 .93 7.29 PCD1974TR-ND 40.00/M ELJ-RE12NJFA 
15nH +5% 10 = 2500 0.41 350 PCD1975CT-ND A1 .93 7.29 PCD1975TR-ND 40.00/M ELJ-RE15NJFA 
18nH +5% 10 = 2300 0.45 350 PCD1976CT-ND лл .93 7.29 PCD1976TR-ND 40.00/M ELJ-RE18NJFA 
22nH +5% 10 = 2000 0.50 300 PCD1977CT-ND 41 .93 7.29 PCD1977TR-ND 40.00/M ELJ-RE22NJFA 
27nH *5% 10 = 2000 0.55 300 PCD1978CT-ND .11 .93 7.29 PCD1978TR-ND 40.00/M ELJ-RE27NJFA 
33nH +5% 10 = 1800 0.60 300 PCD1979CT-ND .11 .93 7.29 PCD1979TR-ND 40.00/M ELJ-RESSNJFA 
39nH +5% 11 = 1800 0.80 300 PCD1980CT-ND .11 .93 7.29 PCD1980TR-ND 40.00/M ELJ-RES9NJFA 
47nH +5% 11 = 1800 0.95 250 PCD1981CT-ND .11 .93 7.29 PCD1981TR-ND 40.00/M ELJ-RE47NJFA 
56nH +5% 12 = 1800 1.20 250 PCD1982CT-ND 11 .93 7.29 PCD1982TR-ND 40.00/M ELJ-RE56NJFA 
68nH +5% 12 = 1500 1.30 250 PCD1983CT-ND E .93 7.29 PCD1983TR-ND 40.00/M ELJ-RE68NJFA 
82nH +5% 12 = 1500 1.50 250 PCD1984CT-ND 11 .93 7.29 PCD1984TR-ND 40.00/M ELJ-RE82NJFA 
100nH +5% 12 = 1300 1.80 200 PCD1985CT-ND A .93 7.29 PCD1985TR-ND 40.00/M ELJ-RER10JFA 
120nH +5% 5 = 1200 3.00 130 PCD1986CT-ND .11 .93 7.29 PCD1986TR-ND 40.00/M ELJ-RER12JFA 
150nH +5% 5 = 1100 4.50 100 PCD1987CT-ND ^1 .93 7.29 PCD1987TR-ND 40.00/M ELJ-RER15JFA 
180nH +5% 4 = 1000 6.50 80 PCD1988CT-ND E .93 7.29 PCD1988TR-ND 40.00/M ELJ-RER18JFA 
220nH +5% 4 = 900 7.50 70 PCD1989CT-ND d .93 7.29 PCD1989TR-ND 40.00/M ELJ-RER22JFA 
Type RE (5% Tolerance) 
1.5nH +0.3nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1196CT-NDt E .93 7.29 PCD1196TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N5DF2 
1.8nH +0.3nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1197CT-NDt Eb .93 7.29 PCD1197TR-ND 40.00/M ELJ-RE1N8DF2 
2.2nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1143CT-NDt ам 93 7.29 PCD1143TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N2DF2 
2.7nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1144CT-NDt 1 .93 7.29 PCD1144TR-ND 40.00/M ELJ-RE2N7DF2 
3.3nH +0.3nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1145CT-ND: a11 .93 7.29 PCD1145TR-ND 40.00/M ELJ-RE3N3DF2 
3.9nH 5% 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1146CT-ND: E .93 7.29 PCD1146TR-ND 40.00/M ELJ-RESN9JF2 
4.7nH 5% 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1147CT-ND: a .93 7.29 PCD1147TR-ND 40.00/M ELJ-RE4N7JF2 
5.6nH 5% 9 36 100 4600 0.18 430 PCD1148CT-ND: ^1 .93 7.29 PCD1148TR-ND 40.00/M ELJ-RESN6JF2 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-NDt EN .93 7.29 PCD1149TR-ND 40.00/M ELJ-RE6N8JF2 
8.2nH 5% 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1150CT-NDt ^1 .93 7.29 PCD1150TR-ND 40.00/M ELJ-RE8N2JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1151CT-NDt .11 .93 7.29 PCD1151TR-ND 40.00/M ELJ-RE10NJF2 
12nH 5% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1152CT-NDt .11 .93 7.29 PCD1152TR-ND 40.00/M ELJ-RE12NJF2 
15nH 596 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1153CT-NDt .11 ЕЕ] 7.29 PCD1153TR-ND 40.00/M ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND: ^1 .93 7.29 PCD1154TR-ND 40.00/M ELJ-RE18NJF2 
22nH 5% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1155CT-ND: 41 93 7.29 PCD1155TR-ND 40.00/M ELJ-RE22NJF2 
27nH 5% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1156CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1156TR-ND 40.00/M ELJ-RE27NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1157CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1157TR-ND 40.00/M ELJ-RESSNJF2 
39nH 5% 11 39 100 1800 0.80 300 PCD1158CT-ND: .11 .93 7.29 PCD1158TR-ND 40.00/M ELJ-RES9NJF2 
47nH 5% 11 38 100 1800 0.95 250 PCD1159CT-NDt E 93 7.29 PCD1159TR-ND 40.00/M ELJ-RE47NJF2 
56nH 5% 12 35 100 1800 1.20 250 PCD1198CT-ND: At 93 7.29 PCD1198TR-ND 40.00/M ELJ-RES6NJF3 
68nH 5% 12 35 100 1500 1.30 250 PCD1199CT-NDt 11 .93 7.29 PCD1199TR-ND 40.00/M ELJ-RE68NJF3 
82nH 5% 12 33 100 1500 1.50 250 PCD1200CT-NDt E .93 7.29 PCD1200TR-ND 40.00/M ELJ-RE82NJF3 
100nH 5% 12 30 100 1300 1.80 200 PCD1201CT-NDt E .93 7.29 PCD1201TR-ND 40.00/M ELJ-RER10JF3 
120nH 5% 5 25 25.2 1200 3.00 130 PCD1322CT-ND ^1 .93 7.29 PCD1322TR-ND 40.00/M ELJ-RER12JF3 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND id .93 7.29 PCD1323TR-ND 40.00/M ELJ-RER15JF3 
180nH 5% 4 20 25.2 1000 6.50 80 PCD1324CT-ND ^1 .93 7.29 PCD1324TR-ND 40.00/M ELJ-RER18JF3 
220nH 5% 4 = 252 900 7.50 70 PCD1325CT-ND ^1 .93 7.29 PCD1325TR-ND 40.00/M ELJ-RER22JF3 


1-KIT-ND Digi-Key? RE (5% Tolerance) 


....569.95 


2.2nH +10% 8 = 100 = 30 2100 PCD1948CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1948TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N2KFA 
2.7nH +10% 8 = 100 = 30 2100 PCD1949CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1949TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N7KFA 
3.3nH +10% 8 = 100 = 40 2100 PCD1950CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1950TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N3KFA 
3.9nH +10% 9 = 100 = 40 2100 PCD1951CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1951TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N9KFA 
4.7nH +10% 9 = 100 = 50 2100 PCD1952CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1952TR-ND 125.00/M ELJ-PE4N7KFA 
5.6nH +10% 9 = 100 = 55 2100 PCD1953CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1953TR-ND 125.00/M ELJ-PESN6KFA 
6.8nH +10% 9 = 100 = 55 1900 PCD1954CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1954TR-ND 125.00/M ELJ-PE6N8KFA 
8.2nH +10% 9 = 100 = 60 1700 PCD1955CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1955TR-ND 125.00/M ELJ-PE8N2KFA 
10nH +10% 9 = 100 = 65 1400 PCD1956CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1956TR-ND 125.00/M ELJ-PE10NKFA 
12nH +10% 9 = 100 = 80 1300 PCD1957CT-ND :35 2.91 22.83 PCD1957TR-ND 125.00/M ELJ-PE12NKFA 
15nH +10% 9 = 100 = 100 900 PCD1958CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1958TR-ND 125.00/M ELJ-PE15NKFA 
18nH +10% 9 — 100 = 120 800 PCD1959CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1959TR-ND 125.00/M ELJ-PE18NKFA 
22nH +10% 9 — 100 = 150 700 PCD1960CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1960TR-ND 125.00/M ELJ-PE22NKFA 
Fig. 4, 0603 (1608) — Type PE (10?6 Tolerance) 
2.2nH 10% 8 = 100 6000 0.030 2.1 PCD1404CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1404TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 = 100 5500 0.030 2:1 PCD1405CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1405TR-ND 125.00/M ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 = 100 5500 0.040 2:1 PCD1406CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1406TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 = 100 5200 0.040 21 PCD1407CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1407TR-ND 125.00/M ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 = 100 4800 0.050 2.1 PCD1408CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1408TR-ND 125.00/M ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 = 100 4600 0.055 21 PCD1409CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1409TR-ND 125.00/M ELJ-PE5N6KF 
6.8nH 10% 9 = 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1410TR-ND 125.00/M ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 17 PCD1411CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1411TR-ND 125.00/M ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 г 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1412TR-ND 125.00/M ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1413TR-ND 125.00/M ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 = 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1414TR-ND 125.00/M ELJ-PE15NKF 
18nH 10% 9 = 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1415TR-ND 125.00/M ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 = 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1416TR-ND 125.00/M ELJ-PE22NKF 
Fig. 5, 0603 (1608) — Type NJ (5% Tolerance) 
3.3nH +0.5nH 26 = 250 6000 0.06 850 PCD1813CT-ND .50 4.16 32.65 PCD1813TR-ND 177.00/M ELJ-NJ3NSEF2 
3.9nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.06 850 PCD1814CT-ND .50 4.16 32.65 PCD1814TR-ND 177.00/M ELJ-NJ3N9EF2 
4.7nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.06 850 PCD1815CT-ND .50 4.16 32.65 PCD1815TR-ND 177.00/M ELJ-NJAN7EF2 
5.6nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.08 750 PCD1816CT-ND 150 4.16 32.65 PCD1816TR-ND 177.00/M ELJ-NJ5N6EF2 
6.8nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.08 700 PCD1503CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1503TR-ND 176.63/M ELJ-NJ6N8EF2 
8.2nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.10 630 PCD1504CT-ND .50 4.42 32.38 PCD1504TR-ND 176.63/M ELJ-NJ8N2EF2 
10nH 5% 35 == 250 6000 0.10 630 PCD1505CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1505TR-ND 176.63/M ELJ-NJ10NJF2 
12nH 5% 35 = 250 6000 0.13 550 PCD1506CT-ND .50 442 32.38 PCD1506TR-ND 176.63/M ELJ-NJ12NJF2 
15nH 5% 40 = 250 5000 0.13 550 PCD1507CT-ND .50 442 32.38 PCD1507TR-ND 176.63/M ELJ-NJ15NJF2 
18nH 5% 40 = 250 5000 0.15 510 PCD1508CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1508TR-ND 176.63/M ELJ-NJ18NJF2 
22nH 596 40 = 250 4600 0.17 480 PCD1509CT-ND .50 442 32.38 PCD1509TR-ND 176.63/M ELJ-NJ22NJF2 
27nH 5% 40 - 250 3800 0.20 440 PCD1510CT-ND .50 442 32.38 = = ELJ-NJ27NJF2 
33nH 5% 40 = 250 3500 0.23 420 PCD1511CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1511TR-ND 176.63/M ELJ-NJ33NJF2 
39nH 5% 40 = 250 3200 0.25 400 PCD1512CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1512TR-ND 176.63/M ELJ-NJ39NJF2 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
47nH 5% 38 = 200 3000 0.28 380 PCD1513CT-ND 50 4.12 32.38 PCD1513TR-ND 176.63/M ELJ-NJ47NJF2 
56nH 5% 38 — 200 2700 0.30 360 PCD1514CT-ND .50 4.42 32.38 PCD1514TR-ND 176.63/M ELJ-NJ56NJF2 
68nH 5% 38 — 200 2300 0.35 340 PCD1515CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1515TR-ND 176.63/M ELJ-NJ68NJF2 
82nH 5% 34 = 150 2200 0.48 290 PCD1516CT-ND .50 4.12 32.38 = = ELJ-NJ82NJF2 
100nH 5% 34 — 150 2000 0.62 250 PCD1517CT-ND .50 4.12 32.38 = = ELJ-NJR10JF2 
120nH 5% 32 = 150 1700 0.90 210 PCD1518CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1518TR-ND 176.63/M ELJ-NJR12JF2 
150nH 5% 32 = 150 1400 1.30 160 PCD1519CT-ND .50 4.12 32.38 = = ELJ-NJR15JF2 
180nH 5% 25 = 100 1300 2.00 140 PCD1520CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1520TR-ND 176.63/M ELJ-NJR18JF2 
220nH 5% 25 — 100 1200 2.20 120 PCD1521CT-ND .50 4.12 32.38 = = ELJ-NJR22JF2 
Fig. 5, 0603 (1608) — Type NJ (2% Tolerance) 
3.3nH +0.2nH 26 = 250 6000 0.06 850 PCD1791CT-ND 64 5.29 41.58 PCD1791TR-ND 222.00/M ELJ-NJ3N3ZF2 
3.9nH +0.2nH 35 = 250 6000 0.06 850 PCD1792CT-ND 64 5.29 41.58 PCD1792TR-ND 222.00/M ELJ-NJ3N9ZF2 
5.6nH +0.2nH 35 == 250 6000 0.08 750 PCD1793CT-ND .64 5.29 41.58 = — ELJ-NJ5N6ZF2 
6.8nH +0.2nH 35 — 250 6000 0.08 700 PCD1805CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1805TR-ND 222.00/M ELJ-NJ6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 35 — 250 6000 0.10 630 PCD1807CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1807TR-ND 222.00/M ELJ-NJ8N2ZF2 
10nH 2% 35 = 250 6000 0.10 630 PCD1794CT-ND 64 5.29 41.58 = = ELJ-NJ10NGF2 
12nH 2% 35 — 250 6000 0.13 550 PCD1795CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1795TR-ND 222.00/M ELJ-NJ12NGF2 
15nH 2% 40 — 250 5000 0.13 550 PCD1796CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1796TR-ND 222.00/M ELJ-NJ15NGF2 
18nH 2% 40 = 250 5000 0.15 510 PCD1797CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1797TR-ND 222.00/M ELJ-NJ18NGF2 
22nH 2% 40 = 250 4600 0.17 480 PCD1798CT-ND -64 5.29 41.58 = = ELJ-NJ22NGF2 
27nH 2% 40 — 250 3800 0.20 440 PCD1799CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1799TR-ND 222.00/M ELJ-NJ27NGF2 
33nH 2% 40 = 250 3500 0.23 420 PCD1800CT-ND 64 5.29 41.58 = — ELJ-NJ33NGF2 
39nH 2% 40 = 250 3200 0.25 400 PCD1801CT-ND 64 5.29 41.58 PCD1801TR-ND 222.00/M ELJ-NJ39NGF2 
47nH 2% 38 == 200 3000 0.28 380 PCD1802CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1802TR-ND 222.00/M ELJ-NJ47NGF2 
56nH 2% 38 == 200 2700 0.30 360 PCD1803CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1803TR-ND 222.00/M ELJ-NJ56NGF2 
68nH 2% 38 = 200 2300 0.35 340 PCD1804CT-ND .64 5.29 41.58 — — ELJ-NJ68NGF2 
82nH 2% 34 — 150 2200 0.48 290 PCD1806CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1806TR-ND 222.00/M ELJ-NJ82NGF2 
100nH 2% 34 == 150 2000 0.62 250 PCD1808CT-ND .64 5.29 41.58 — = ELJ-NJR10GF2 
120nH 2% 32 = 150 1700 0.90 210 PCD1809CT-ND 64 5.29 41.58 PCD1809TR-ND 222.00/M ELJ-NJR12GF2 
150nH 2% 32 — 150 1400 1.30 160 PCD1810CT-ND .64 5.29 41.58 PCD1810TR-ND 222.00/M ELJ-NJR15GF2 
180nH 2% 25 — 100 1300 2.00 140 PCD1811CT-ND .64 5.29 41.58 — — ELJ-NJR18GF2 
220nH 2% 25 = 100 1200 2.20 120 PCD1812CT-ND .64 5.29 41.58 = = ELJ-NJR22GF2 
Fig. 5, 1608 (0603) — Type FJ (5% Tolerance) 
100nH 5% 40 = 150 1600 0.30 400 PCD1594CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1594TR-ND 177.00/M ELJ-FJR10JF2 
120nH 5% 40 = 150 1500 0.37 360 PCD1595CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1595TR-ND 177.00/M ELJ-FJR12JF2 
150nH 5% 40 = 150 1350 0.60 280 PCD1596CT-ND .50 4.42 32.38 PCD1596TR-ND 177.00/M ELJ-FJR15JF2 
180nH 5% 35 — 100 1250 0.68 270 PCD1597CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1597TR-ND 177.00/M ELJ-FJR18JF2 
270nH 5% 35 == 100 1150 1.40 180 PCD1599CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1599TR-ND 177.00/M ELJ-FJR27JF2 
330nH 5% 35 — 100 1100 1.66 160 PCD1600CT-ND .50 4.12 32.38 PCD1600TR-ND 177.00/M ELJ-FJR33JF2 
390nH 5% 35 — 100 900 2.25 140 PCD1601CT-ND .50 4.12 32.38 = = ELJ-FJR39JF2 
Fig. 5, 1608 (0603) — Type FJ (2?6 Tolerance) 
100nH 2% 40 = 150 1600 0.30 400 PCD1602CT-ND 70 5.73 45.03 PCD1602TR-ND 246.00/M ELJ-FJR10GF2 
120nH 2% 40 = 150 1500 0.37 360 PCD1603CT-ND .70 5.73 45.03 PCD1603TR-ND 246.00/M ELJ-FJR12GF2 
150nH 2% 40 = 150 1350 0.60 280 PCD1604CT-ND .70 5.73 45.03 = — ELJ-FJR15GF2 
180nH 2% 35 — 100 1250 0.68 270 PCD1605CT-ND 70 5.73 45.03 PCD1605TR-ND 246.00/M ELJ-FJR18GF2 
220nH 2% 35 = 100 1150 1.06 210 PCD1606CT-ND .70 5.73 45.03 PCD1606TR-ND 246.00/M ELJ-FJR22GF2 
270nH 2% 35 = 100 1150 1.40 180 PCD1607CT-ND .70 5.73 45.03 = — ELJ-FJR27GF2 
330nH 2% 35 = 100 1100 1.66 160 PCD1608CT-ND 70 5.73 45.03 PCD1608TR-ND 246.00/M ELJ-FJR33GF2 
390nH 2% 35 = 100 900 2.25 140 PCD1609CT-ND 70 5.73 45.03 — = ELJ-FJR39GF2 
Fig. 6, 0805 (2012) — Type FD (10% Tolerance) 
0.82uH 10% 8 — 25.2 370 1.36 190 PCD1186CT-ND 1.55 12.78 100.38 PCD1186TR-ND 548.00/M ELJ-FDR82KF 
1.00H 1096 15 = 7.96 300 1.56 160 PCD1187CT-ND 1.55 12.78 100.38 PCD1187TR-ND 548.00/M ELJ-FD1ROKF 
1.2uH 10% 15 = 7.96 200 1.60 155 PCD1188CT-ND 1.55 1278 100.38 PCD1188TR-ND 548.00/M ELJ-FD1R2KF 
1.5uH 10% 15 = 7.96 100 1.85 150 PCD1189CT-ND 155 12.78 100.38 PCD1189TR-ND 548.00/M ELJ-FD1R5KF 
1.8uH 10% 15 = 7.96 80 1.95 145 PCD1190CT-ND 1.55 12.78 100.38 PCD1190TR-ND 548.00/M ELJ-FD1R8KF 
2.2uH 1096 15 = 7.96 70 2.27 145 PCD1191CT-ND 1.55 1278 100.38 PCD1191TR-ND 548.00/M ELJ-FD2R2KF 
2.7uH 10% 15 = 7.96 60 2.53 140 PCD1192CT-ND 1.55 12.78 100.38 PCD1192TR-ND 548.00/M ELJ-FD2R7KF 
3.3uH 10% 15 == 7.96 50 2.84 140 PCD1193CT-ND 1.55 12.78 100.38 PCD1193TR-ND 548.00/M ELJ-FD3R3KF 
3.9uH 10% 15 = 7.96 40 2.92 130 PCD1194CT-ND 1.55 1278 100.38 PCD1194TR-ND 548.00/M ELJ-FD3R9KF 
4.7uH 10% 15 = 7.96 30 3.38 130 PCD1195CT-ND 1.55 12.78 100.38 PCD1195TR-ND 548.00/M ELJ-FD4R7KF 
Fig. 6, 0805 (2012) — Type ND (10% Tolerance) 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1160TR-ND 125.00/M ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 135 2.91 22.83 PCD1161TR-ND 125.00/M ELJ-ND12NKF 
15nH 1096 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1162TR-ND 125.00/M ELJ-ND15NKF 
18nH 1096 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1163TR-ND 125.00/M ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1164TR-ND 125.00/M ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1165TR-ND 125.00/M ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1166TR-ND 125.00/M ELJ-ND33NKF 
Fig. 6, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1185TR-ND 125.00/M ELJ-ND12NJF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1167TR-ND 125.00/M ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1168TR-ND 125.00/M ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1169TR-ND 125.00/M ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1170TR-ND 125.00/M ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1171TR-ND 125.00/M ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1172TR-ND 125.00/M ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 = 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1173TR-ND 125.00/M ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1174TR-ND 125.00/M ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 =s 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1175TR-ND 125.00/M ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1176TR-ND 125.00/M ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1177TR-ND 125.00/M ELJ-NDR27JF 
330nH 5% 10 — 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1178TR-ND 125.00/M ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1179TR-ND 125.00/M ELJ-NDR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1180TR-ND 125.00/M ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1181TR-ND 125.00/M ELJ-NDR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1182TR-ND 125.00/M ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 — 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1183TR-ND 125.00/M ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 = 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1184TR-ND 125.00/M ELJ-ND1R0JF 
PCD2-KIT-ND Digi-Key? ND Surface Mount Inductors Kit 10 Each of 25 Values (PCD1185CT-ND Not Included) (250 Total Pieces) $99.95 
Q Тур. е L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Max. | IDC Мах. | Digi-Key Cut Tape Pricing igi Panasonic 
Inductance | Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) 
10nH 10% 10 = 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1037TR-ND 99.00/M ELJ-NC10NKF 
12nH 10% 10 = 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1038TR-ND 99.00/M ELJ-NC12NKF 
15nH 10% 10 == 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1039TR-ND 99.00/M ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 = 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1040TR-ND 99.00/M ELJ-NC18NKF 
22nH 10% 15 == 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1041TR-ND 99.00/M ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 = 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1042TR-ND 99.00/M ELJ-NC27NKF 
33nH 10% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1043TR-ND 99.00/M ELJ-NC33NKF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1044TR-ND 99.00/M ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1045TR-ND 99.00/M ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 45 = 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1046TR-ND 99.00/M ELJ-NC56NKF 
68nH 10% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1047TR-ND 99.00/M ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1048TR-ND 99.00/M ELJ-NC82NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1049TR-ND 99.00/M ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 252 400 0.87 170 PCD1050CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1050TR-ND 99.00/M ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1051TR-ND 99.00/M ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1052TR-ND 99.00/M ELJ-NCR18KF 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1202TR-ND 99.00/M ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1203TR-ND 99.00/M ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1204TR-ND 99.00/M ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1205TR-ND 99.00/M ELJ-NC56NJF 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1206TR-ND 99.00/M ELJ-NC68NJF 
82nH 5% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1207TR-ND 99.00/M ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 — 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1208TR-ND 99.00/M ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1209TR-ND 99.00/M ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1210TR-ND 99.00/M ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1211TR-ND 99.00/M ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1212TR-ND 99.00/M ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1213TR-ND 99.00/M ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1214TR-ND 99.00/M ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1215TR-ND 99.00/M ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1216TR-ND 99.00/M ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 = 252 145 1.70 120 PCD1217CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1217TR-ND 99.00/M ELJ-NCR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1218TR-ND 99.00/M ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 = 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1219TR-ND 99.00/M ELJ-NCR82JF 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) 
0.22uH 20% 25 = 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1053TR-ND 99.00/M ELJ-FCR22MF 
0.27uH 20% 25 = 252 210 0.75 180 PCD1054CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1054TR-ND 99.00/M ELJ-FCR27MF 
0.33uH 20% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1055TR-ND 99.00/M ELJ-FCR33MF 
0.39uH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1056TR-ND 99.00/M ELJ-FCR39MF 
0.47uH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1057TR-ND 99.00/M ELJ-FCR47MF 
0.56uH 20% 25 = 25.2 150 Wa 150 PCD1058CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1058TR-ND 99.00/M ELJ-FCR56MF 
0.68uH 20% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1059TR-ND 99.00/M ELJ-FCR68MF 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1060TR-ND 99.00/M ELJ-FCR82MF 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) 
0.22uH 10% 25 = 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1220TR-ND 99.00/M ELJ-FCR22KF 
0.27uH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1221TR-ND 99.00/M ELJ-FCR27KF 
0.33uH 10% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1222TR-ND 99.00/M ELJ-FCR33KF 
0.39uH 10% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1223TR-ND 99.00/M ELJ-FCR39KF 
0.47uH 10% 25 = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1224TR-ND 99.00/M ELJ-FCR47KF 
0.56uH 10% 25 = 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1225TR-ND 99.00/M ELJ-FCR56KF 
0.68uH 10% 25 — 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1226TR-ND 99.00/M ELJ-FCR68KF 
0.82uH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1227TR-ND 99.00/M ELJ-FCR82KF 
1.00H 10% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1061TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R0KF 
1.2uH 10% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1062TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R2KF 
1.5uH 10% 25 = 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1063TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R5KF 
1.8uH 10% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1064TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R8KF 
2.2uH 10% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1065TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R2KF 
2.7uH 10% 25 = 7.96 75 1:2 145 PCD1066CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1066TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R7KF 
3.3uH 10% 25 = 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1067TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R3KF 
3.9uH 10% 25 = 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1068TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R9KF 
4.7uH 10% 25 m 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1069TR-ND 99.00/M ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1070TR-ND 99.00/M ELJ-FC5R6KF 
6.8uH 10% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1071TR-ND 99.00/M ELJ-FC6R8KF 
8.2uH 10% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1072TR-ND 99.00/M ELJ-FC8R2KF 
10H 10% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1073TR-ND 99.00/M ELJ-FC100KF 
12uH 10% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1074TR-ND 99.00/M ELJ-FC120KF 
15uH 10% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1075CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1075TR-ND 99.00/M ELJ-FC150KF 
18H 10% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1076TR-ND 99.00/M ELJ-FC180KF 
22uH 10% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1077TR-ND 99.00/M ELJ-FC220KF 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) 
1.00H 5% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1228TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R0JF 
1.2uH 5% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1229TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R2JF 
1.5uH 5% 25 = 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1230TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R5JF 
1.8uH 5% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1231TR-ND 99.00/M ELJ-FC1R8JF 
2.2yH 5% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1232TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R2JF 
2.7uH 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1233TR-ND 99.00/M ELJ-FC2R7JF 
3.3uH 5% 25 = 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1234TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R3JF 
3.9uH 5% 25 = 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1235TR-ND 99.00/M ELJ-FC3R9JF 
4.79H 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1236TR-ND 99.00/M ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 = 7.96 50 1:75 120 PCD1237CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1237TR-ND 99.00/M ELJ-FC5R6JF 
6.8pH 5% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1238TR-ND 99.00/M ELJ-FC6R8JF 
8.2uH 5% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1239TR-ND 99.00/M ELJ-FC8R2JF 
1орн 5% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1240TR-ND 99.00/M ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1241TR-ND 99.00/M ELJ-FC120JF 
15uH 5% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1242CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1242TR-ND 99.00/M ELJ-FC150JF 
18H 5% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1243TR-ND 99.00/M ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 = 252 22 5.8 60 PCD1244CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1244TR-ND 99.00/M ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 = 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1245TR-ND 99.00/M ELJ-FC270JF 
33uH 5% 20 m 2.52 20 га 110 PCD1246CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1246TR-ND 99.00/M ELJ-FC330JF 
39uH 5% 20 = 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1247TR-ND 99.00/M ELJ-FC390JF 
47uH 5% 20 = 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1248TR-ND 99.00/M ELJ-FC470JF 
56uH 5% 20 = 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1249TR-ND 99.00/M ELJ-FC560JF 
68uH 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1250TR-ND 99.00/M ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1251TR-ND 99.00/M ELJ-FC820JF 
100рн 5% 15 = 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1252TR-ND 99.00/M ELJ-FC101JF 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) 
27uH 10% 40 — 2.52 20 4.5 18 PCD1078CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1078TR-ND 99.00/M ELJ-SC270KF 
33uH 10% 40 = 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1079TR-ND 99.00/M ELJ-SC330KF 
39uH 10% 40 E 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1080TR-ND 99.00/M ELJ-SC390KF 
47uH 10% 40 = 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1081TR-ND 99.00/M ELJ-SC470KF 
56uH 10% 40 = 2.52 13 7.1 10 PCD1082CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1082TR-ND 99.00/M ELJ-SC560KF 
68uH 10% 25 = 2.52 13 6.5 17 PCD1083CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1083TR-ND 99.00/M ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 = 2.52 13 7.4 14 PCD1084CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1084TR-ND 99.00/M ELJ-SC820KF 
100рн 10% 25 = 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1085TR-ND 99.00/M ELJ-SC101KF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,Q Test | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz |Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Fig. 7, 1008 (2520) — Type PC 
1.00H 2096 10 = 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1086TR-ND 99.00/M ELJ-PC1ROMF 
1.5uH 20% 10 = 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1087TR-ND 99.00/M ELJ-PC1R5MF 
2.2uH 20% 10 = 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1088TR-ND 99.00/M ELJ-PC2R2MF 
КЕЛ 20% 8 = 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1089TR-ND 99.00/M ELJ-PC3R3MF 
4.7uH 20% 8 = 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1090TR-ND 99.00/M ELJ-PC4R7MF 
6.8uH 10% 8 = 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1091TR-ND 99.00/M ELJ-PC6R8KF 
10H 10% 20 = 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1092TR-ND 99.00/M ELJ-PC100KF 
12рн 10% 20 — 2.52 25 2.7 195 PCD1093CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1093TR-ND 99.00/M ELJ-PC120KF 
15рН 10% 20 = 2.52 21 3.2 175 PCD1094CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1094TR-ND 99.00/M ELJ-PC150KF 
22uH 1096 20 — 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1095TR-ND 99.00/M ELJ-PC220KF 
33uH 10% 20 = 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1096TR-ND 99.00/M ELJ-PC330KF 
Fig. 8, 1210 (3225) — Type FA 
0.22uH 20% 25 — 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1000TR-ND 99.00/M ELJ-FAR22MF2 
0.27pH 20% 25 — 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1001TR-ND 99.00/M ELJ-FAR27MF2 
0.33uH 20% 25 = 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1002TR-ND 99.00/M ELJ-FAR33MF2 
0.39uH 20% 25 — 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1003TR-ND 99.00/M ELJ-FAR39MF2 
0.47uH 20% 25 — 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1004TR-ND 99.00/M ELJ-FAR47MF2 
0.56uH 20% 25 — 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1005TR-ND 99.00/M ELJ-FAR56MF2 
0.68uH 20% 25 = 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1006TR-ND 99.00/M ELJ-FAR68MF2 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1007TR-ND 99.00/M ELJ-FAR82MF2 
1.00H 1096 30 — 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1008TR-ND 99.00/M ELJ-FA1ROKF2 
1.2uH 10% 30 = 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1009TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R2KF2 
1.5uH 10% 30 — 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1010TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R5KF 
1.8uH 10% 30 == 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1011TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R8KF 
2.2uH 10% 30 — 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1012TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R2KF 
2.7uH 10% 30 — 7.96 75 1.1 180 PCD1013CT-ND .28 2.81 18.15 PCD1013TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R7KF 
3.3uH 10% 30 — 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1014TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R3KF 
3.9uH 10% 30 = 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1015TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R9KF 
4.7uH 10% 30 — 7.96 55 1:5 165 PCD1016CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1016TR-ND 99.00/M ELJ-FA4R7KF 
5.6uH 10% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1261TR-ND 99.00/M ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 = 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1262TR-ND 99.00/M ELJ-FA6R8KF 
8.2uH 10% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND -28 2.31 18.15 PCD1263TR-ND 99.00/M ELJ-FA8R2KF 
10H 10% 30 = 2.52 36 2.1 140 PCD1020CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1020TR-ND 99.00/M ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1021CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1021TR-ND 99.00/M ELJ-FA120KF 
15рН 10% 30 — 2.52 30 2.8 120 PCD1022CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1022TR-ND 99.00/M ELJ-FA150KF 
18рн 10% 30 — 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1023TR-ND 99.00/M ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 = 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1024TR-ND 99.00/M ELJ-FA220KF 
27uH 10% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1025TR-ND 99.00/M ELJ-FA270KF 
БЕЛЕ 10% 30 — 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1026TR-ND 99.00/M ELJ-FA330KF 
39uH 1096 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1027TR-ND 99.00/M ELJ-FA390KF 
47uH 1096 30 — 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1028TR-ND 99.00/M ELJ-FA470KF 
5биН 10% 30 — 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1029TR-ND 99.00/M ELJ-FA560KF 
2204) 10% 30 = 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1030TR-ND 99.00/M ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 — 2.52 11 10.0 60 PCD1031CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1031TR-ND 99.00/M ELJ-FA820KF 
100uH 1096 20 — 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1032TR-ND 99.00/M ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 — 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1033TR-ND 99.00/M ELJ-FA121KF 
150gH 1096 20 = 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1034TR-ND 99.00/M ELJ-FA151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1035TR-ND 99.00/M ELJ-FA181KF 
220uH 10% 20 — 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1036TR-ND 99.00/M ELJ-FA221KF 
Fig. 8, 1210 (3225) pe FA (5% Tolerance) 
1.00H 5% 30 - 7.96 115 0.69 230 PCD1825CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1825TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R0JF2 
1.2uH 5% 30 — 7.96 100 0.75 215 PCD1826CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1826TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R2JF2 
1.5uH 5% 30 — 7.96 90 0.75 210 PCD1827CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1827TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R5JF 
1.8uH 5% 30 — 7.96 85 0.82 200 PCD1828CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1828TR-ND 99.00/M ELJ-FA1R8JF 
2.2uH 5% 30 = 7.96 80 0.95 190 PCD1832CT-ND -28 2.31 18.17 PCD1832TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R2JF 
2.7uH 5% 30 — 7.96 75 14 180 PCD1833CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1833TR-ND 99.00/M ELJ-FA2R7JF 
КЕЛЕ 5% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1836CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1836TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R3JF 
3.9uH 5% 30 = 7.96 60 1.3 175 PCD1837CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1837TR-ND 99.00/M ELJ-FA3R9JF 
4.7uH 5% 30 — 7.96 55 1.5 165 PCD1839CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1839TR-ND 99.00/M ELJ-FA4R7JF 
5.6uH 5% 30 — 7.96 50 1.6 160 PCD1841CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1841TR-ND 99.00/M ELJ-FA5R6JF 
6.8uH 5% 30 — 7.96 45 1.8 150 PCD1843CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1843TR-ND 99.00/M ELJ-FA6R8JF 
8.2uH 5% 30 — 7.96 40 2.0 140 PCD1845CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1845TR-ND 99.00/M ELJ-FA8R2JF 
10рн 5% 30 — 2.52 36 2.1 140 PCD1817CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1817TR-ND 99.00/M ELJ-FA100JF 
12H 5% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1819CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1819TR-ND 99.00/M ELJ-FA120JF 
15uH 5% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1821CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1821TR-ND 99.00/M ELJ-FA150JF 
18H 5% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1823CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1823TR-ND 99.00/M ELJ-FA180JF 
22uH 5% 30 — 2.52 25 3.7 105 PCD1829CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1829TR-ND 99.00/M ELJ-FA220JF 
27uH 5% 30 — 2.52 22 5.0 90 PCD1831CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1831TR-ND 99.00/M ELJ-FA270JF 
БЕЛЕ 5% 30 — 2.52 20 5.6 85 PCD1834CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1834TR-ND 99.00/M ELJ-FA330JF 
39uH 5% 30 — 2.52 20 6.4 80 PCD1835CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1835TR-ND 99.00/M ELJ-FA390JF 
47uH 5% 30 — 2.52 15 7.0 75 PCD1838CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1838TR-ND 99.00/M ELJ-FA470JF 
56H 5% 30 — 2.52 15 8.0 70 PCD1840CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1840TR-ND 99.00/M ELJ-FA560JF 
68uH 5% 30 — 2.52 15 9.0 65 PCD1842CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1842TR-ND 99.00/M ELJ-FA680JF 
82uH 5% 30 = 2.52 11 10 60 PCD1844CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1844TR-ND 99.00/M ELJ-FA820JF 
100uH 5% 20 — 0.796 10 10 60 PCD1818CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1818TR-ND 99.00/M ELJ-FA101JF 
120uH 5% 20 — 0.796 10 11 55 PCD1820CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1820TR-ND 99.00/M ELJ-FA121JF 
150uH 5% 20 = 0.796 8 15 50 PCD1822CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1822TR-ND 99.00/M ELJ-FA151JF 
180рн 5% 20 — 0.796 7 17 50 PCD1824CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1824TR-ND 99.00/M ELJ-FA181JF 
220uH 5% 20 — 0.796 7 21 45 PCD1830CT-ND .28 2.31 18.17 PCD1830TR-ND 99.00/M ELJ-FA221JF 
Fig. 8, 1210 (3225) — Type NA 
0.047uH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1115TR-ND 99.00/M ELJ-NA47NMF 
0.056uH 20% 10 = 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1116TR-ND 99.00/M ELJ-NA56NMF 
0.068uH 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1117TR-ND 99.00/M ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% 10 — 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1118TR-ND 99.00/M ELJ-NA82NMF 
0.10pH 20% 10 = 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND -28 2.31 18.15 PCD1119TR-ND 99.00/M ELJ-NAR10MF 
0.12uH 20% 10 = 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1120TR-ND 99.00/M ELJ-NAR12MF 
0.15uH 20% 10 — 25.2 350 0.72 230 PCD1121CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1121TR-ND 99.00/M ELJ-NAR15MF 
0.18uH 20% 10 — 25.2 320 0.81 220 PCD1122CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1122TR-ND 99.00/M ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% 10 — 1.0, 25.2 280 0.90 210 PCD1123CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1123TR-ND 99.00/M ELJ-NAR22KF 
0.27uH 1096 10 — 1.0, 25.2 250 1.0 200 PCD1124CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1124TR-ND 99.00/M ELJ-NAR27KF 
0.33uH 10% 10 — 1.0, 25.2 220 1.1 190 PCD1125CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1125TR-ND 99.00/M ELJ-NAR33KF 
0.39uH 10% 10 = 1.0, 25.2 200 1.2 180 PCD1126CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1126TR-ND 99.00/M ELJ-NAR39KF 
0.47uH 10% 10 — 1.0, 25.2 180 1.4 175 PCD1127CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1127TR-ND 99.00/M ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% 10 — 1.0, 25.2 160 1.5 170 PCD1128CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1128TR-ND 99.00/M ELJ-NAR56KF 
0.68uH 10% 10 = 1.0, 25.2 150 1.7 155 PCD1129CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1129TR-ND 99.00/M ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% 10 — 1.0, 25.2 135 1.9 145 PCD1130CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1130TR-ND 99.00/M ELJ-NAR82KF 
1.00H 5% 13 — 1.0, 7.96 120 2.1 125 PCD1131CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1131TR-ND 99.00/M ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 — 1.0, 7.96 110 2.3 120 PCD1132CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1132TR-ND 99.00/M ELJ-NA1R2JF 
1.5uH 5% 13 — 1.0, 7.96 95 2.7 115 PCD1133CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1133TR-ND 99.00/M ELJ-NA1R5JF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp.@ L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Max. | IDC Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
1.8uH 5% 13 — 1.0, 7.96 85 3.0 110 PCD1134CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1134TR-ND 99.00/M ELJ-NA1R8JF 
2.2uH 5% 13 = 1.0, 7.96 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1135TR-ND 99.00/M ELJ-NA2R2JF 
2.7uH 5% 13 = 1.0, 7.96 70 3.6 105 PCD1136CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1136TR-ND 99.00/M ELJ-NA2R7JF 
3.3uH 5% 13 = 1.0, 7.96 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1137TR-ND 99.00/M ELJ-NA3R3JF 
3.9uH 5% 13 = 1.0, 7.96 57 44 95 PCD1138CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1138TR-ND 99.00/M ELJ-NA3R9JF 
4.7uH 5% 13 = 1.0, 7.96 52 7.7 70 PCD1139CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1139TR-ND 99.00/M ELJ-NA4R7JF 
5.бин 5% 13 = 1.0, 7.96 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1140TR-ND 99.00/M ELJ-NA5R6JF 
6.8uH 5% 13 = 1.0, 7.96 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1141TR-ND 99.00/M ELJ-NA6R8JF 
8.2uH 5% 13 = 1.0, 7.96 38 11.0 60 PCD1142CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1142TR-ND 99.00/M ELJ-NA8R2JF 
Fig. 8, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) 
10uH 10% 40 — 1.0, 5.0 30 1.8 18 PCD1097CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1097TR-ND 99.00/M ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 1.0, 5.0 28 2.0 17 PCD1098CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1098TR-ND 99.00/M ELJ-SA120KF 
15uH 10% 40 = 1.0, 5.0 25 2.2 15 PCD1099CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1099TR-ND 99.00/M ELJ-SA150KF 
18uH 10% 40 = 1.0, 5.0 23 2.5 13 PCD1100CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1100TR-ND 99.00/M ELJ-SA180KF 
22uH 10% 40 = 1.0, 5.0 20 2.8 12 PCD1101CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1101TR-ND 99.00/M ELJ-SA220KF 
27uH 10% 40 = 1.0,5.0 18 3.2 10 PCD1102CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1102TR-ND 99.00/M ELJ-SA270KF 
33uH 10% 40 = 1.0,5.0 17 3.5 10 PCD1103CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1103TR-ND 99.00/M ELJ-SA330KF 
39uH 10% 40 = 1.0, 5.0 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1104TR-ND 99.00/M ELJ-SA390KF 
47uH 10% 40 = 1.0, 5.0 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1105TR-ND 99.00/M ELJ-SA470KF 
56uH 10% 40 = 1.0, 5.0 18 4.5 7.0 PCD1106CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1106TR-ND 99.00/M ELJ-SA560KF 
68uH 10% 40 = 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1107TR-ND 99.00/M ELJ-SA680KF 
82uH 10% 40 = 1.0, 1.5 11 6.0 6.0 PCD1108CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1108TR-ND 99.00/M ELJ-SA820KF 
100uH 10% 40 = 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1109TR-ND 99.00/M ELJ-SA101KF 
120uH 10% 40 = 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1110TR-ND 99.00/M ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 — 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND -28 2.31 18.15 PCD1111TR-ND 99.00/M ELJ-SA151KF 
1804H 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1112TR-ND 99.00/M ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1113TR-ND 99.00/M ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 = 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1114TR-ND 99.00/M ELJ-SA271KF 
Fig. 8, 1210 (3225) — Type EA 
1.0рн 20% 7 = 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1417TR-ND 125.00/M ELJ-EA1ROMF 
1.5uH 20% 7 = 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1418TR-ND 125.00/M ELJ-EA1R5MF 
2.2uH 20% 7 = 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1419TR-ND 125.00/M ELJ-EA2R2MF 
3.3uH 20% 7 = 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1420TR-ND 125.00/M ELJ-EA3R3MF 
4.7uH 20% 7 = 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1421TR-ND 125.00/M ELJ-EA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1422TR-ND 125.00/M ELJ-EA6R8MF 
10uH 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1423TR-ND 125.00/M ELJ-EA100KF 
15uH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1424TR-ND 125.00/M ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1425TR-ND 125.00/M ELJ-EA220KF 
33uH 10% 10 = 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1426TR-ND 125.00/M ELJ-EA330KF 
47uH 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1427TR-ND 125.00/M ELJ-EA470KF 
68uH 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1428TR-ND 125.00/M ELJ-EA680KF 
100uH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1429TR-ND 125.00/M ELJ-EA101KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1430TR-ND 125.00/M ELJ-EA151KF 
220uH 10% 20 = 0.796 5.0 7.15 35 PCD1431CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1431TR-ND 125.00/M ELJ-EA221KF 
330uH 10% 20 = 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND .35 2.91 22.83 PCD1432TR-ND 125.00/M ELJ-EA331KF 
Fig. 8, 1210 (3225) — Type PA 
1.00H 20% 7 = 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1478TR-ND 99.00/M ELJ-PA1ROMF 
1.5uH 20% # = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1479TR-ND 99.00/M ELJ-PA1R5MF 
2.2uH 20% 7 — 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1480TR-ND 99.00/M ELJ-PA2R2MF 
3.3uH 20% 7 — 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1481TR-ND 99.00/M ELJ-PA3R3MF 
4.7uH 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND -28 2.31 18.15 PCD1482TR-ND 99.00/M ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1483TR-ND 99.00/M ELJ-PA6R8MF 
10uH 10% 15 = 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1484TR-ND 99.00/M ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1485TR-ND 99.00/M ELJ-PA120KF 
15uH 10% 15 = 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1486TR-ND 99.00/M ELJ-PA150KF 
18uH 10% 15 = 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND -28 2.31 18.15 PCD1487TR-ND 99.00/M ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 m 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1488TR-ND 99.00/M ELJ-PA220KF 
27uH 10% 15 = 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1489TR-ND 99.00/M ELJ-PA270KF 
33uH 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1490TR-ND 99.00/M ELJ-PA330KF 
39uH 10% 15 = 2.52 11 1.90 145 PCD1491CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1491TR-ND 99.00/M ELJ-PA390KF 
47uH 10% 15 = 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1492TR-ND 99.00/M ELJ-PA470KF 
56uH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1493TR-ND 99.00/M ELJ-PA560KF 
68uH 10% 15 = 2.52 7.5 3.70 105 PCD1494CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1494TR-ND 99.00/M ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1495TR-ND 99.00/M ELJ-PA820KF 
100uH 10% 20 == 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1496TR-ND 99.00/M ELJ-PA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1497TR-ND 99.00/M ELJ-PA121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1498TR-ND 99.00/M ELJ-PA151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1499TR-ND 99.00/M ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1500TR-ND 99.00/M ELJ-PA221KF 
270uH 10% 20 = 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1501TR-ND 99.00/M ELJ-PA271KF 
330uH 10% 20 = 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1502TR-ND 99.00/M ELJ-PA331KF 
Q Typ. е L,Q Test | S.R.F. Min. | ВОС Max. | IDC Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
-22uH 20% 30 = 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1433TR-ND 80.50 ELJ-FBR22MF 
.27uH 20% 30 = 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1434TR-ND 80.50 ELJ-FBR27MF 
-33uH 20% 30 = 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1435TR-ND 80.50 ELJ-FBR33MF 
-39uH 20% 30 = 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1436TR-ND 80.50 ELJ-FBR39MF 
.47uH 20% 30 = 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1437TR-ND 80.50 ELJ-FBR47MF 
.56uH 20% 30 = 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1438TR-ND 80.50 ELJ-FBR56MF 
.68uH 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1439TR-ND 80.50 ELJ-FBR68MF 
.82uH 20% 30 >= 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1440TR-ND 80.50 ELJ-FBR82MF 
1.0рн 10% 30 — 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1441TR-ND 80.50 ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 = 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1442TR-ND 80.50 ELJ-FB1R2KF 
1.5uH 10% 30 = 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1443TR-ND 80.50 ELJ-FB1R5KF 
1.8uH 10% 30 = 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1444TR-ND 80.50 ELJ-FB1R8KF 
2.2uH 10% 30 = 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1445TR-ND 80.50 ELJ-FB2R2KF 
2.7uH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1446TR-ND 80.50 ELJ-FB2R7KF 
3.3uH 10% 50 = 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1447TR-ND 80.50 ELJ-FB3R3KF 
3.9uH 10% 50 = 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1448TR-ND 80.50 ELJ-FB3R9KF 
4.7uH 10% 50 — 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1449TR-ND 80.50 ELJ-FB4R7KF 
5.бин 10% 50 = 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND .51 4.44 27.60 PCD1450TR-ND 80.50 ELJ-FB5R6KF 
6.8uH 10% 50 = 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1451TR-ND 80.50 ELJ-FB6R8KF 
8.2uH 10% 50 = 5.0 24 16 250 PCD1452CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1452TR-ND 80.50 ELJ-FB8R2KF 
10uH 5% 50 = 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1453TR-ND 80.50 ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 = 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1454TR-ND 80.50 ELJ-FB120JF 
15uH 5% 50 = 5.0 18 2.1 215 PCD1455CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1455TR-ND 80.50 ELJ-FB150JF 
18uH 5% 50 = 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1456TR-ND 80.50 ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1457TR-ND 80.50 ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 = 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1458TR-ND 80.50 ELJ-FB270JF 
33uH 5% 50 = 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1459TR-ND 80.50 ELJ-FB330JF 


(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp. @ L,QTest | S.R.F.Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance| Tolerance Q Min. 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
39H 5% 50 = 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1460TR-ND 80.50 ELJ-FB390JF 
47uH 5% 50 = 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1461TR-ND 80.50 ELJ-FB470JF 
56uH 5% 40 = 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1462TR-ND 80.50 ELJ-FB560JF 
68uH 5% 40 — 2.52 82 5.3 115 PCD1463CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1463TR-ND 80.50 ELJ-FB680JF 
82uH 5% 40 = 2.52 7.5 5.9 110 PCD1464CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1464TR-ND 80.50 ELJ-FB820JF 
100uH 5% 40 = 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1465TR-ND 80.50 ELJ-FB101JF 
120uH 5% 40 m 1.5 6.1 10 100 PCD1466CT-ND 51 4.44 27.60 PCD1466TR-ND 80.50 ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 = 1.5 5.5 11 95 PCD1467CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1467TR-ND 80.50 ELJ-FB151JF 
180uH 5% 40 — 1.5 5.1 13 85 PCD1468CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1468TR-ND 80.50 ELJ-FB181JF 
220uH 5% 40 = 0.796 4.5 13 85 PCD1469CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1469TR-ND 80.50 ELJ-FB221JF 
270рн 5% 40 = 0.796 4.1 14 80 PCD1470CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1470TR-ND 80.50 ELJ-FB271JF 
330uH 5% 40 = 0.796 3.7 16 75 PCD1471CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1471TR-ND 80.50 ELJ-FB331JF 
Зорн 5% 40 = 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1472TR-ND 80.50 ELJ-FB391JF 
470uH 5% 30 — 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1473TR-ND 80.50 ELJ-FB471JF 
560uH 5% 30 = 0.796 2.7 35 50 PCD1474CT-ND 51 4.14 27.60 PCD1474TR-ND 80.50 ELJ-FB561JF 
680uH 5% 30 = 0.796 2.5 39 50 PCD1475CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1475TR-ND 80.50 ELJ-FB681JF 
820uH 5% 30 == 0.796 24 45 45 PCD1476CT-ND .51 4.14 27.60 PCD1476TR-ND 80.50 ELJ-FB821JF 
1000uH 5% 30 — 0.796 2.1 53 40 PCD1477CT-ND 151 4.14 27.60 PCD1477TR-ND 80.50 ELJ-FB102JF 
9, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) 
10рн 10% 10 = 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1522TR-ND 100.00 ELJ-PB100KF 
12uH 1096 10 = 2.52 17 0.70 340 PCD1523CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1523TR-ND 100.00 ELJ-PB120KF 
15uH 10% 10 — 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND .63 5.13 34.20 PCD1524TR-ND 100.00 ELJ-PB150KF 
18uH 1096 10 = 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1525TR-ND 100.00 ELJ-PB180KF 
22uH 10% 10 = 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND .63 5.13 34.20 PCD1526TR-ND 100.00 ELJ-PB220KF 
27uH 10% 10 ` 2.52 1 1.20 270 PCD1527CT-ND .63 5.13 34.20 PCD1527TR-ND 100.00 ELJ-PB270KF 
33uH 1096 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1528TR-ND 100.00 ELJ-PB330KF 
39H 10% 10 — 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND .63 5.13 34.20 PCD1529TR-ND 100.00 ELJ-PB390KF 
47uH 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1530TR-ND 100.00 ELJ-PB470KF 
56uH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1531TR-ND 100.00 ELJ-PB560KF 
68uH 10% 10 == 2.52 7 2.60 170 PCD1532CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1532TR-ND 100.00 ELJ-PB680KF 
82uH 1096 10 = 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1533TR-ND 100.00 ELJ-PB820KF 
100uH 10% 20 — 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND .63 5.13 34.20 PCD1534TR-ND 100.00 ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 — 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1535TR-ND 100.00 ELJ-PB121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1536TR-ND 100.00 ELJ-PB151KF 
180uH 10% 20 == 0.796 4.5 7.50 110 PCD1537CT-ND .63 5.13 34.20 PCD1537TR-ND 100.00 ELJ-PB181KF 
220рн 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 63 5.13 34.20 PCD1538TR-ND 100.00 ELJ-PB221KF 


THIN FILM TECHNOLOGY 


ESM SUSUMU CO., LTD Thin Film Inductors 


Features: | Dimension 

* Excellent inductance tolerances * Thin package profiles М Series L w P T 

° Self resonant frequencies of more than 1Ghz = High Q values ir | HPL0603 | 0.60+0.05 | 0.30 <0.05 | 0.07 <0.05 | 0.28 +0.05 

* High rated currents * Susumu's HPL Series thin film 

inductors contribute to lead-free composition of electronic зы Pike HPL1005 1.00 x 0.10 0.50 + 0.10 0.15 + 0.10 0.40 = 0.10 

products L TFLO816 1.60+0.10 | 0.80+0.10 | 0.30+0.20 | 0.45+0.10 

Inductance Test S.R.F. Min. DCR (9) Rated Current Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Susumu 
(nH) Tolerance | Q Min. | Freq. (MHz) (GHz) Max. (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
HPL0603 Series 0201 Package LEAD-FREE 
1.0 + 0.2nH 15 300 10 0.24 510 408-1015-1-ND .89 7.35 28.88 408-1015-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-1NO 
12 + 0.2nH 15 300 10 0.30 460 408-1016-1-ND .89 7.35 28.88 408-1016-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-1N2 
45 + 0.2nH 15 300 10 0.26 490 408-1017-1-ND .89 7.35 28.88 408-1017-2-ND 10,000 31.50/М | HPLO603-1N5 
1.8 + 0.2nH 15 300 10 0.36 420 408-1018- .89 7.35 28.88 408-1018-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-1N8 
2.2 + 0.2nH 15 300 10 0.50 350 408-1019- .89 7.35 28.88 408-1019-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-2N2 
2: + 0.2nH 13 300 10 0.54 340 408-1020-1-ND 89 7.35 28.88 408-1020-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-2N7 
3.3 + 0.2nH 13 300 7 0.66 310 408-1021-1-ND .89 7.35 28.88 408-1021-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-3N3 
3.9 + 0.2nH 13 300 vá 0.80 280 408-1022-1-ND .89 7.35 28.88 408-1022-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-3N9 
47 + 0.2nH 13 300 T 1.00 250 .89 7.35 28.88 408-1023-2-ND 10,000 31.50/M | HPLO603-4N7 
5.6 + 0.2nH 10 300 6 1.60 200 408-1024-1-ND 89 7.35 28.88 408-1024-2-ND 10,000 31.50/M | HPL0603-5N6 
HPL1005 Series 0402 Package LEAD-FREE 
1.0 + 0.2nH 15 300 7 0.03 1800 408-1000-1-ND .89 7.35 28.88 408-1000-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N0 
1.2 + 0.2nH 15 300 T 0.08 1400 408-1001- .89 7.35 28.88 408-1001-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N2 
1.5 + 0.2nH 15 300 7 0.10 1200 408-1002-1-ND .89 7.35 28.88 408-1002-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-1N5 
1.8 x 0.2nH 15 300 7 0.14 1000 408-1003- .89 7.35 28.88 408-1003-2-ND 10,000 31.50/М | HPL1005-1N8 
2.2 x 0.2nH 15 300 4 0.15 900 408-1004- 89 7.35 28.88 408-1004-2-ND 10,000 31.50/М | HPL1005-2N2 
2. + 0.2nH 13 300 7 0.23 750 408-1005-1-ND .89 7.35 28.88 408-1005-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-2N7 
3.3 + 0.2nH 13 300 7 0.25 700 408-1006-1-ND .89 7.35 28.88 408-1006-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-3N3 
3.9 + 0.2nH 13 300 7 0.30 620 408-1007- .89 7.35 28.88 408-1007-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-3N9 
47 + 0.2nH 13 300 6 0.50 500 408-1008- .89 7.35 28.88 408-1008-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-4N7 
5.6 + 0.2nH 10 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND .89 7.35 28.88 408-1009-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-5N6 
6.8 + 0.2nH 10 300 4.5 0.80 430 408-1010-1-ND .89 7.35 28.88 408-1010-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-6N8 
8.2 + 0.2nH 10 300 4 1.10 340 .89 7.35 28.88 408-1011-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-8N2 
10 + 2% 10 300 3.5 1.40 300 :89 7.35 28.88 408-1012-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-10N 
12 +2% 10 300 3.5 1.65 270 .89 7.35 28.88 408-1013-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-12N 
15 +2% 10 300 9.5 2.25 240 408-1014-1-ND .89 7.35 28.88 408-1014-2-ND 10,000 31.50/M | HPL1005-15N 
TFL0816 Series 0603 Package 

1.0 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1025-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1NO 
1.2 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1026- 1.70 14.00 55.00 408-1026-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N2 
1.5 + 0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1027- 1.70 14.00 55.00 408-1027-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N5 
1.8 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1028- 1.70 14.00 55.00 408-1028-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N8 
2.2 + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1029-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-2N2 
2. + 0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1030-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-2N7 
3.3 + 0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1031- 1.70 14.00 55.00 408-1031-2-ND 5,000 60.00/М | TFL0816-3N3 
3.9 + 0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1032-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N9 
47 + 0.2nH 20 300 5 0.25 600 408-1033- 1.70 14.00 55.00 408-1033-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-4N7 
5.6 + 0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1034- 1.70 14.00 55.00 408-1034-2-ND 5,000 60.00/М | TFLO816-5N6 
6.8 + 0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1035- 1.70 14.00 55.00 408-1035-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-6N8 
8.2 + 0.2nH 15 300 4 0.50 400 408-1036- 1.70 14.00 55.00 408-1036-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-8N2 
10 + 2% 15 300 4 1.0 300 408-1037- 1.70 14.00 55.00 408-1037-2-ND 5,000 60.00/М | TFLO816-10N 
12 +2% 15 300 3 1.0 300 408-1038-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1038-2-ND 5,000 60.00/M_| TFL0816-12N 
15 + 2% 15 300 3 1.0 300 408-1039-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1039-2-ND 5,000 60.00/M | TFL0816-15N 
18 +2% 15 300 2 15 250 408-1040- 1.70 14.00 55.00 408-1040-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-18N 
22 + 2% 15 300 2 1.5 250 408-1041- 1.70 14.00 55.00 408-1041-2-ND 5,000 60.00/М | TFLO816-22N 
27 +2% 15 300 2 2.0 200 408-1042-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1042-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-27N 
33 + 2% 15 200 1.5 2.0 200 408-1043-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1043-2-ND 5,000 60.00/М | TFLO816-33N 
39 + 2% 15 200 1.5 3.0 180 408-1044- 1.70 14.00 55.00 408-1044-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-39N 
47 + 2% 15 200 15 3.0 180 408-1045- 1.70 14.00 55.00 408-1045-2-ND 5,000 60.00/M | TFL0816-47N 
56 +2% 15 200 1 4.0 150 408-1046- 1.70 14.00 55.00 408-1046-2-ND 5,000 60.00/M_| TFL0816-56N 
68 +2% 15 200 1 4.5 140 408-1047- 1.70 14.00 55.00 408-1047-2-ND 5,000 60.00/M_| TFL0816-68N 
82 +2% 10 200 1 6.0 120 408-1048- 1.70 14.00 55.00 408-1048-2-ND 5,000 60.00/M_| TFL0816-82N 
100 + 2% 10 200 1 8.5 100 408-1049-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1049-2-ND 5,000 60.00/М | TFLO816-R10 
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Panasonic voltage Step-Up Coil 


High inductance Voltage Step-up coil chip series for piezo-electric buzzer and DC- Recommended Applications: * Watches, Toys, Camera, Electronic thermo- 


DC circuit of EL meters, Pagers, PHS, Portable telephones 
Features: * Small and thin * High inductance Operating Temperature: -20°C to +85°C (-20°C to +105°C for the 5KT Type). 
Induct- Rated DCR Cut Tape 
ance Tolerance Current Ohm | Digi-Key Price Each Digi-Key гара все Рапаѕопіс 
Fig. (uH) (%) mA +15% | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
3KN Type 
560 — 45 15  |PCD1397CT-ND 240 174 137 | PCD1397TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
10 - 30 35 |PCD1398CT-ND 210 1.74 1.37 | PCD1398TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN104B 
1.0 - 40 23 |PCD1399CT-ND 210 1.74 1.37 | PCD1399TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 - 30 25 | PCD1400CT-ND 240 1.74 1.37 | PCD1400TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN123B 
20 - 20 44 | PCD1401CT-ND 210 1.74 1.37 | PCD1401TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN131B 
2.5 - 20 64 | PCD1402CT-ND 240 1.74 1.37 | PCD1402TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN118B 
4.0 - 15 85 | PCD1403CT-ND 210 1.74 1.37 | PCD1403TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN124B 
5KN Type 
220.0 +10 100 24  |PCD1550CT-ND 223 184 1.45 | PCD1550TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 | PCD1551CT-ND 223 1.84 1.45 | PCD1551TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN118C 
2 390 +10 120 2.8 | PCD1552CT-ND 2.28 1.84 1.45 | PCD1552TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN131C 
1000 #10 55 11.5 | PCD1553CT-ND 223 1.84 1.45 | PCD1553TR-ND 4,000 | 788.00/М | ELT-5KN134C 
1500 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 2.28 1.84 1.45 | PCD1554TR-ND 4,000 | 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700 #10 35 33.0 |PCD1555CT-ND 223 1.84 1.45 |PCD1555TR-ND 4,000 | 788.00/М | ELT-5KN120C 
5KT Type 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD1556CT-ND 244 202 1.59 | PCD1556TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-5KT3R3MA 
47 +20 950 0.20 |PCD1557CT-ND 244 2.02 1.59 |PCD1557TR-ND 5,000 | 863.00/М | ELT-5KT4R7MA 
6.8 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 244 2.02 1.59 | PCD1558TR-ND 5,000 | 863.00/М | ELT-5KT6R8MA| 
10.0 +20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 244 2.02 1.59 | PCD1559TR-ND 5,000 | 863.00/М | ELT-5KT100MA 
3 15.0 +15 510 0.58 | PCD1560CT-ND 2.44 2.02 1.59 | PCD1560TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-5KT150LA 
22.0 +15 420 0.90 | PCD1561CT-ND 244 2.02 1.59 | PCD1561TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-5KT220LA 
33.0 #15 360 1.20 | PCD1562CT-ND 244 2.02 1.59 | PCD1562TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-5KT330LA 
47.0 #15 300 1.70 | PCD1563CT-ND 244 2.02 1.59 | PCD1563TR-ND 5,000 | 863.00/M | ELT-5KT470LA 
68.0 +15 260 2.60 | PCD1564CT-ND 244 202 1.59 | PCD1564TR-ND 5,000 | 863.00/М | ELT-5KT680LA 
100.0 #15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 244 2.02 1.59 |PCD1565TR-ND 5,000 | 863.00/М | ELT-SKT101LA 
SM D Power Inductance DCR Rated Cut Tape Tape & Reel 
м at 100kHz at 20°C Current* Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
C h (е) Ке Со і | s Tol. +20% Tol. +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
ELL6RH Series 
ELL6RH and ELL6SH Types 1.00H 0.0190 3000 PCD1337CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1337TR-ND 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5uH 0.0240 2400 PCD1338CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
2.7uH 0.0390 1800 PCD1339CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1339TR-ND 432.00 ELL-6RH2R7M 
КЕТ 0.0440 1600 PCD1340CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1340TR-ND 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1pH 0.0562 1550 PCD1341CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1341TR-ND 432.00 ELL-6RH5R1M 
6.2uH 0.0620 1400 PCD1342CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1342TR-ND 432.00 ELL-6RH6R2M 
7.5uH 0.0802 1250 PCD1343CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
8.2рн 0.0870 1200 PCD1344CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10pH 0.0950 1100 PCD1345CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1345TR-ND 432.00 ELL-6RH100M 
12H 0.130 1000 PCD1346CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15рн 0.150 850 PCD1347CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1347TR-ND 432.00 ELL-6RH150M 
18yH 0.170 800 PCD1348CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22uH 0.220 700 PCD1349CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1349TR-ND 432.00 ELL-6RH220M 
27uH 0.260 650 PCD1350CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1350TR-ND 432.00 ELL-6RH270M 
33uH 0.380 600 PCD1351CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1351TR-ND 432.00 ELL-6RH330M 
i ЕСТІ 0.419 550 PCD1352CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
ў { 47uH 0.480 500 PCD1353CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1353TR-ND 432.00 ELL-6RH470M 
N Y 56иН 0.540 450 PCD1354CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68UH 0.770 400 PCD1355CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1355TR-ND 432.00 ELL-6RH680M 
82uH 0.870 350 PCD1356CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
(TOP VIEW) 100uH 1.000 300 PCD1357CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1357TR-ND 432.00 ELL-6RH101M 
120uH 1.500 280 PCD1358CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150uH 1.800 250 PCD1359CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1359TR-ND 432.00 ELL-6RH151M 
180uH 2.000 230 PCD1360CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220рн 2.300 200 PCD1361CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1361TR-ND 432.00 ELL-6RH221M 
Height ELL6SH Series 
2.5+0.3тт 1.орн 0.0190 3400 PCD1362CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1362TR-ND 432.00 ELL-6SH1ROM 
3.0+0.3тт 1.5рн 0.0240 3200 PCD1363CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1363TR-ND 432.00 ELL-6SH1R5M 
2.7uH 0.0310 2400 PCD1364CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1364TR-ND 432.00 ELL-6SH2R7M 
БЕТ 0.0340 2200 PCD1365CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1365TR-ND 432.00 ELL-6SH3R3M 
4.7yH 0.0420 2000 PCD1366CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1366TR-ND 432.00 ELL-6SH4R7M 
5.60H 0.0490 1800 PCD1367CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1367TR-ND 432.00 ELL-6SH5R6M 
А I А 6.8иН 0.0520 1500 PCD1368CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1368TR-ND 432.00 ELL-6SH6R8M 
Magnetic Shielded Series 8.2uH 0.0610 1400 PCD1369CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1369TR-ND 432.00 ELL-6SH8R2M 
Features: 10pH 0.0650 1300 PCD1370CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1370TR-ND 432.00 ELL-6SH100M 
in =. : _ 12uH 0.0710 1200 PCD1371CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1371TR-ND 432.00 ELL-6SH120M 
Ше ig ААН 2mm: height, ELLGSH — omm. 15uH 0.0960 1100 PCD1372CT-ND 122 101 .80 | PCD1372TR-ND 482.00 | ELL-6SH150M 
x Higher risit th thounting by separated usar tendi 18yH 0.130 1000 PCD1373CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1373TR-ND 432.00 ELL-6SH180M 
: 4 22uH 0.140 900 PCD1374CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1374TR-ND 432.00 ELL-6SH220M 
and internal connection 27uH 0.160 800 PCD1375CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1375TR-ND 432.00 ELL-6SH270M 
* High current ЕЕ 0.180 700 PCD1376CT-ND 1.22 1.01 .80 PCD1376TR-ND 432.00 ELL-6SH330M 
Recommended Applications: ЕСТЕ 0.240 650 PCD1377CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1377TR-ND 432.00 ELL-6SH390M 
* Video, audio, mobile communications, electric battery атын 0.270 600 PCD1378CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1378TR-ND 432.00 ELL-6SH470M 
driving equipment 56uH 0.290 550 PCD1379CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1379TR-ND 432.00 ELL-6SH560M 
* Choke coils for chopper circuit, and decoupling choke in 68UH 0.520 500 PCD1380CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1380TR-ND 432.00 ELL-6SH680M 
DC/DC convertor circuit 82uH 0.600 450 PCD1381CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1381TR-ND 432.00 ELL-6SH820M 
100uH 0.680 400 PCD1382CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1382TR-ND 432.00 ELL-6SH101M 
Cautions for Use: 120uH 0.752 370 PCD1383CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1383TR-ND 432.00 ELL-6SH121M 
* DC/DC convertor — Chopper type: 1W maximum 150uH 0.860 350 PCD1384CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1384TR-ND 432.00 ELL-6SH151M 
+ Operating Temperature: 105°C maximum (including 180uH 1.300 300 PCD1385CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1385TR-ND 432.00 ELL-6SH181M 
self-temperature rise) 220uH 1400 280 PCD1386CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1386TR-ND 432.00 ELL-6SH221M 
270рн 2.400 260 PCD1387CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1387TR-ND 432.00 ELL-6SH271M 
» Rated Current: Зорн 2.700 240 PCD1388CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1388TR-ND 432.00 ELL-6SH331M 
This indicates the value of current when the inductance із Зорн 2.800 210 PCD1389CT-ND 1.22 1.01 .80 | PCD1389TR-ND 432.00 ELL-6SH391M 
80% more than nominal value and temperature rising 470pH 3.200 200 PCD1390CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1390TR-ND 432.00 ELL-6SH471M 
At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C). 560pH 3.700 180 PCD1391CT-ND 1.22 1.01 80 | PCD1391TR-ND 432.00 ELL-6SH561M 
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Panasonic 


ELL6GM Type 


Features: 

* Magnetic shielded structure * Low DC resistance and 
high current * Structure for withstanding fall shock 
* Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: 

* DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PM Type 


Features: 

* Magnetic shielded structure * Low DC resistance 
and high current * Structure for withstanding fall shock 
* Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: 

* DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than 
nominal value and temperature rising A t=45°C lower 
at D.C. superposition. (at 20°C) 


ELL6PV Type 


Features: 


* Thin type (height, 1.8mm) * Capable of corre- 
sponding high current * Low DC resistance 
Recommended Application: 

* Videos, audio, mobile communications, electric 
battery driving equipment * Choke coils for chopper 
circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 
Cautions for Use: 

* DC/DC power converter * Chopper type: 1W тах. 
* Operating temperature: 105°С max. (Including self- 
temperature rise) 

Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than 
nominal value and temperature rising A t=45°C lower 
at D.C. superposition. (at 20°C) 


SMD Power Choke Coils 


Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. (Ohm) | TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.2 +30% 0.023 | +20% | 2300 PCD1673CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1673TR-ND 555.00 ELL-6GM1R2N 
1.8 +30% 0.028 | +20% 1900 PCD1674CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1674TR-ND 555.00 ELL-6GM1R8N 
2.2 +30% 0.035 | +20% 1800 PCD1675CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1675TR-ND 555.00 ELL-6GM2R2N 
2.7 +30% 0.041 | +20% 1700 PCD1676CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1676TR-ND 555.00 ELL-6GM2R7N 
3.6 +30% 0.057 | +20% 1500 PCD1677CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1677TR-ND 555.00 ELL-6GM3R6N 
4.7 +30% 0.078 | +20% 1250 PCD1678CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1678TR-ND 555.00 ELL-6GM4R7N 
5.6 +30% 0.086 | +20% 1200 PCD1679CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1679TR-ND 555.00 ELL-6GM5R6N 
6.8 +30% 0.096 | +20% 1100 PCD1680CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1680TR-ND 555.00 ELL-6GM6R8N 
7.5 +30% 0.11 +20% 1050 PCD1681CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1681TR-ND 555.00 ELL-6GM7R5N 
10 +20% 0.15 +20% 930 PCD1682CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1682TR-ND 555.00 ELL-6GM100M 
12 +20% 0.17 +20% 830 PCD1683CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1683TR-ND 555.00 ELL-6GM120M 
15 +20% 0.19 +20% 740 PCD1684CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1684TR-ND 555.00 ELL-6GM150M 
18 +20% 0.26 +20% 710 PCD1685CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1685TR-ND 555.00 ELL-6GM180M 
22 +20% 0.32 +20% 620 PCD1686CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1686TR-ND 555.00 ELL-6GM220M 
27 +20% 0.35 +20% 560 PCD1687CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1687TR-ND 555.00 ELL-6GM270M 
33 +20% 0.49 +20% 500 PCD1688CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1688TR-ND 555.00 ELL-6GM330M 
39 +20% 0.55 +20% 460 PCD1689CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1689TR-ND 555.00 ELL-6GM390M 
47 +20% 0.62 +20% 420 PCD1690CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1690TR-ND 555.00 ELL-6GM470M 
56 +20% 0.70 +20% 380 PCD1691CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1691TR-ND 555.00 ELL-6GM560M 
68 +20% 0.82 +20% 350 PCD1692CT-ND 1.57 1.30 1.02 PCD1692TR-ND 555.00 ELL-6GM680M 
Inductance ОСВ (@20°С) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 +30% | 0.016 +20% | 2700 PCD1693CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1693TR-ND 585.00 ELL-6PM1RON 
15 +30% | 0.020 +20% | 2450 PCD1694CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1694TR-ND 585.00 ELL-6PM1R5N 
2.0 +30% | 0.024 +20% | 2200 PCD1695CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1695TR-ND 585.00 ELL-6PM2RON 
2.7 +30% | 0.029 +20% | 2000 PCD1696CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1696TR-ND 585.00 ELL-6PM2R7N 
3.3 +30% | 0.035 +20% | 1850 PCD1697CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1697TR-ND 585.00 ELL-6PM3R3N 
3.9 +30% | 0.040 +20% | 1800 PCD1698CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1698TR-ND 585.00 ELL-6PM3R9N 
4.7 +30% | 0.047 +20% | 1680 PCD1699CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1699TR-ND 585.00 ELL-6PM4R7N 
5.6 +30% | 0.052 +20% | 1500 PCD1700CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1700TR-ND 585.00 ELL-6PM5R6N 
6.8 +30% | 0.057 +20% | 1350 PCD1701CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1701TR-ND 585.00 ELL-6PM6R8N 
7.5 +30% | 0.070 +20% | 1300 PCD1702CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1702TR-ND 585.00 ELL-6PM7R5N 
8.1 +30% | 0.077 +20% | 1200 PCD1703CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1703TR-ND 585.00 ELL-6PM9R1N 
10 +20% | 0.085 +20% | 1000 PCD1704CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1704TR-ND 585.00 ELL-6PM100M 
12 %20% 0.11 +20% 950 PCD1705CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1705TR-ND 585.00 ELL-6PM120M 
15 +20% 0.13 +20% 950 PCD1706CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1706TR-ND 585.00 ELL-6PM150M 
18 +20% 0.14 +20% 820 PCD1707CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1707TR-ND 585.00 ELL-6PM180M 
22 +20% 0.20 +20% 700 PCD1708CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1708TR-ND 585.00 ELL-6PM220M 
27 +20% 0.22 +20% 620 PCD1709CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1709TR-ND 585.00 ELL-6PM270M 
33 +20% 0.29 +20% 550 PCD1710CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1710TR-ND 585.00 ELL-6PM330M 
39 +20% 0.31 +20% 520 PCD1711CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1711TR-ND 585.00 ELL-6PM390M 
47 +20% 0.36 +20% 440 PCD1712CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1712TR-ND 585.00 ELL-6PM470M 
56 +20% 0.50 +20% 420 PCD1713CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1713TR-ND 585.00 ELL-6PM560M 
68 +20% 0.60 +20% 400 PCD1714CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1714TR-ND 585.00 ELL-6PM680M 
82 +20% 0.68 +20% 360 PCD1715CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1715TR-ND 585.00 ELL-6PM820M 
100 +20% 0.97 +20% 320 PCD1716CT-ND 1.66 1.37 1.08 PCD1716TR-ND 585.00 ELL-6PM101M 
Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. (Ohm) | TOL. (mA) Part No. {| 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 +30% | 0.016 | +20%| 3000 PCD1717CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1717TR-ND 488.00 ELL-6PV1RON 
1.5 +30% | 0.019 | >20%| 2600 PCD1718CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1718TR-ND 488.00 ELL-6PV1R5N 
1.8 +30% | 0.024 | >20%| 2500 PCD1719CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1719TR-ND 488.00 ELL-6PV1R8N 
24 +30% | 0.027 | >20%| 2150 PCD1720CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1720TR-ND 488.00 ELL-6PV2R4N 
3.3 +30% | 0.032 | +20%| 1900 PCD1721CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1721TR-ND 488.00 ELL-6PV3R3N 
3.9 +30% | 0.038 | +20%) 1800 PCD1722CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1722TR-ND 488.00 ELL-6PV3R9N 
47 +30% | 0.044 | >20%| 1700 PCD1723CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1723TR-ND 488.00 ELL-6PV4R7N 
5.6 +30% | 0.049 | +20%| 1450 PCD1724CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1724TR-ND 488.00 ELL-6PV5R6N 
6.8 +30% | 0.055 | >20%| 1250 PCD1725CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1725TR-ND 488.00 ELL-6PV6R8N 
8.2 +30% | 0.070 | +20%) 1150 PCD1726CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1726TR-ND 488.00 ELL-6PV8R2N 
9.1 +30% | 0.076 | >20%| 1100 PCD1727CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1727TR-ND 488.00 ELL-6PV9R1N 
10 +20% | 0.085 | >20%| 1000 PCD1728CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1728TR-ND 488.00 ELL-6PV100M 
12 +20% | 0.090 | +20% 980 PCD1729CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1729TR-ND 488.00 ELL-6PV120M 
15 +20% 0.12 +20% 880 PCD1730CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1730TR-ND 488.00 ELL-6PV150M 
18 +20% 0.14 +20% 840 PCD1731CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1731TR-ND 488.00 ELL-6PV180M 
22 +20% 0.20 +20% 700 PCD1732CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1732TR-ND 488.00 ELL-6PV220M 
27 +20% 0.22 +20% 670 PCD1733CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1733TR-ND 488.00 ELL-6PV270M 
33 +20% 0.28 +20% 600 PCD1734CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1734TR-ND 488.00 ELL-6PV330M 
39 +20% 0.33 +20% 550 PCD1735CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1735TR-ND 488.00 ELL-6PV390M 
47 +20% 0.37 +20% 500 PCD1736CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1736TR-ND 488.00 ELL-6PV470M 
56 +20% 0.41 +20% 450 PCD1737CT-ND 1.38 1.14 -90 PCD1737TR-ND 488.00 ELL-6PV560M 
68 +20% 0.57 +20% 420 PCD1738CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1738TR-ND 488.00 ELL-6PV680M 
82 +20% 0.65 +20% 380 PCD1739CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1739TR-ND 488.00 ELL-6PV820M 
100 +20% 0.75 +20% 340 PCD1740CT-ND 1.38 1.14 .90 PCD1740TR-ND 488.00 ELL-6PV101M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


896 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


ELL3GM Type 


ELL4LM Type 


Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 10 — 100 Part No. 3,000 Part No. 
10 | 30% 0.026 |+20% | 2000 | PCD1659CT-ND 116 51 PCD1659TR-ND 495.00/M | ELL-4LM1RON 
15 | 430%] 0.031 |%20% | 1600 | PCD1660CT-ND 116 91 PCD1660TR-ND 495.00/M | ELL-4LM1R5N 
20 | +30%| 0.043 |+20% | 1350 | PCD1661CT-ND 116 91 PCD1661TR-ND 495.00/M | ELL-4LM2RON 
27 | +30%| 0.056 |+20% | 1250 | PCD1662CT-ND 116 91 PCD1662TR-ND 495.00/M | ELL-4LM2R7N 
33 | +30%| 0.062 |+20% | 1100 | PCD1663CT-ND 116 — 91 PCD1663TR-ND 495.00/M — | ELL-4LM3R3N 
47 | +30%| 0090 +20% | 900 PCD1664CT-ND 116 91 PCD1664TR-ND 495.00/M | ELL-4LM4R7N 
62 | +30%| 014 |+20% | 800 PCD1665CT-ND 116 — 91 PCD1665TR-ND 495.00/M | ELL-4LM6R2N 
75 | +30%| 015 |+20% | 720 PCD1666CT-ND 116 91 PCD1666TR-ND 495.00/M | ELL-4LM7R5N 
10 +30%| 018 |+20% | 690 PCD1667CT-ND 116 — 91 PCD1667TR-ND 495.00/M | ELL-4LM100M 
12 +30% 020 |+20% | 530 PCD1668CT-ND 116 — 91 PCD1668TR-ND 495.00/M — | ELL-4LM120M 
15 320%) 020 |+20% | 500 PCD1669CT-ND 116 — 91 PCD1669TR-ND 495.00/M | ELL-4LM150M 
18 +30%| 032 |+20% | 460 PCD1670CT-ND 116 91 PCD1670TR-ND 495.00/M | ELL-4LM180M 
22 +30%| 038 |+20% | 430 PCD1671CT-ND 116 91 PCD1671TR-ND 495.00/M | ELL-4LM220M 
27 +30%| 042 |+20% | 370 PCD1672CT-ND 116 — 91 PCD1672TR-ND 495.00/M | ELL-4LM270M 
ELLATV Туре Inductance (100kHz)| DCR (@20°С) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (mOhm) | TOL. | (mA) Part No. 10 — 100 Part No. 500 Part No. 
15 | 0% 53 [+20% | 6700 | PCD1741CT-ND 193 152 PCD1741TR-ND 412.50 | ELL-ATVIRSN 
22 | 30%] 63 |+20% | 6200 | PCDI742CT-ND 193 152 PCD1742TR-ND 412.50 | ELL-ATV2R2N 
33 | 30%] 88 |+20% | 5350 | PCD1743CT-ND 193 152 PCD1743TR-ND 412.50 | ELL-ATV3R3N 
43 | 30%] 10 |+20% | 5000 | PCDI744CT-ND 193 152 PCD1744TR-ND 412.50 | ELL-ATV4R3N 
54 +30%| 14 |220% | 4350 | PCD1745CT-ND 193 152 PCD1745TR-ND. 412.50 | ELL-ATVBRÍN 
68 | 0% 16 +20% | 4000 | PCDI746CT-ND 193 152 PCD1746TR-ND 41250 | ELL-ATV6R8N 
82 | 30%] 18 |+20% | 3700 | PCD1747CT-ND 193 152 PCD1747TR-ND 412.50 | ELL-ATVBR2N 
10 3209, | 23 |+20% | 3300 | PCD1748CT-ND 193 152 PCD1748TR-ND 412.50 | ELL-ATV100M 
12 +20%| 25 |%20%| 2900 | PCD1749CT-ND 193 152 PCD1749TR-ND 412.50 | ELL-ATVI20M 
15 +20%| 32 |+20% | 2800 | PCD1750CT-ND 193 15 PCD1750TR-ND. 412.50 | ELL-ATV150M 
18 +20% 38 |+20% | 2500 | PCDI751CT-ND 193 152 PCD1751TR-ND 412.50 | ELL-ATV180M 
22 %20%| 45 |%20%| 2200 | PCD1752CT-ND 193 152 PCD1752TR-ND 412.50 | ELL-ATV220M 
27 %20%| 56 |220% | 2000 | PCD1753CT-ND 193 152 PCD1753TR-ND 412.50 | ELL-ATV270M 
33 +20%| 62 |+20% 1800 | PCD1754CT-ND 193 152 PCD1754TR-ND 412.50 | ELL-ATV330M 
39 %20%| 74 |+20% | 1600 | PCD1755CT-ND 193 152 PCD1755TR-ND. 412.50 | ELL-ATV390M 
47 +20% 94 |+20% | 1550 | PCD1756CT-ND 193 152 PCD1756TR-ND 412.50 | ELL-ATV470M 
56 3209, | 100 |+20% | 1350 | PCD1757CT-ND 193 152 PCD1757TR-ND 412.50 | ELL-ATV560M 
68 3209, | 130 |%20%| 1200 | PCD1758CT-ND 193 152 PCD1758TR-ND 412.50 | ELL-ATV680M 
82 3209, | 150 |+20% | 1100 | PCD1759CT-ND 193 152 PCD1759TR-ND 412.50 | ELL-ATV820M 
100 | +20%| 180 |20% | 1000 | PCD1760CT-ND 193 15 PCD1760TR-ND 41250 | ELL-ATVIOTM 
Features: 120 | 20% 210 |+20% | 940 PCD1761CT-ND 193 152 PCD1761TR-ND 41250 | ELL-ATVI21M 
. ic shi š i 150 | +20%| 300 |+20% | 850 PCD1762CT-ND 193 152 PCD1762TR-ND 412.50 | ELL-ATV15iM 
capable of conesponding high camem * Avaliable on tape | 180 | 220% 350 |220% | 770 | POD1763CT-ND 193 152 | PCD1763TR-ND 41250 | ELL-ATVIBIM 
ана НЫН Q Е Е М 220 | 590%) 400 |+20% | 700 PCD1764CT-ND 193 152 PCD1764TR-ND 412.50 | ELL-ATV221M 
ies He Os аа hgh A ыл M Н ШШ, 270 | +20%| 500 |+20% | 630 PCD1765CT-ND 193 152 PCD1765TR-ND 412.50 | ELL-ATV271M 
я Ted 4 330 | 20%) 600 |+20% | 550 PCD1766CT-ND 193 152 PCD1766TR-ND 41250 | ELL-ATV331M 
e Erg oiii ad y oo fising A t=45°G 390 | 220%) 750 |+20% 520 | PCD1767CT-ND 193 152 | PCDI7G/TR-ND 41250 | ELL-ATV391M 
ie е 470 | +20%| 850 | +209 | 480 PCD1768CT-ND 193 152 PCD1768TR-ND 412.50 | ЕШ-АТУ471М 
Recommended Applications: 560 | +20%| 1100 |+20% | 440 PCD1769CT-ND 193 152 PCD1769TR-ND 412.50 | ELL-ATV561M 
s DC/DC converter circuit for computer peripheral, LCD “ Choke 680 | +20%| 1250 |+20% | 400 PCD1770CT-ND 193 152 PCD1770TR-ND 412.50 | ELL-ATV681M 
coils for chopper circuit decoupling choked in DC/DC 820 | 20%) 1700 |+20% | 360 PCD1771CT-ND 193 152 PCD1771TR-ND 41250 | ELL-ATV821M 
Converter Circuit 1000 | 20%) 2000 |+20% | 330 PCD1772CT-ND 193 152 PCD1772TR-ND. 412.50 | ELL-ATV102M 


ETQP4L Туре 


SMD Power Choke Coils 


Features: • Magnetic shielded structure • Low DC resistance, high current * Structure for withstanding fall shock * Available on tape and reel for automatic 
insertion * *Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t-45*C lower at 


D.C. superposition. (at 20*C) 


Recommended Applications: « DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone * Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC 


Converter Circuit 


Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. | (Ohm) | TOL. | (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

1.0 +30% | 0.038 |+20% 1800 PCD1641CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1641TR-ND 443.00/M ELL-3GM1RON 
1.3 +30% | 0.058 | +20% 1500 PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1642TR-ND 443.00/M ELL-3GM1R3N 
22 +30% 0.10 +20% 1100 PCD1643CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1643TR-ND 443.00/M ELL-3GM2R2N 
2.7 +30% 0.11 +20% 1000 PCD1644CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1644TR-ND 443.00/M ELL-3GM2R7N 
3.3 +30% 0.13 +20% 980 PCD1645CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1645TR-ND 443.00/M ELL-3GM3R3N 
3.9 +30% 0.14 +20% 940 PCD1646CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1646TR-ND 443.00/M ELL-3GM3R9N 
4.3 +30% 0.22 +20% 720 PCD1647CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1647TR-ND 443.00/M ELL-3GM4R3N 
5.1 +30% 0.24 +20% 690 PCD1648CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1648TR-ND 443.00/M ELL-3GM5R1N 
5.6 +30% 0.26 +20% 670 PCD1649CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1649TR-ND 443.00/M ELL-3GM5R6N 
6.8 +30% 0.28 +20% 650 PCD1650CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1650TR-ND 443.00/M ELL-3GM6R8N 
82 +30%| 0.31 |+20% | 620 PCD1651CT-ND 1.26 1.04 82 PCD1651TR-ND 443.00/M ELL-3GM8R2N 
10 +20% 0.35 +20% 550 PCD1652CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1652TR-ND 443.00/M ELL-3GM100M 
12 +20% 0.40 +20% 530 PCD1653CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1653TR-ND 443.00/M ELL-3GM120M 
15 +20% 0.56 +20% 440 PCD1654CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1654TR-ND 443.00/M ELL-3GM150M 
18 +20% 0.64 +20% 420 PCD1655CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1655TR-ND 443.00/M ELL-3GM180M 
22 +20% 0.77 +20% 360 PCD1656CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1656TR-ND 443.00/M ELL-3GM220M 
27 +20% 1.05 +20% 330 PCD1657CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1657TR-ND 443.00/M ELL-3GM270M 
33 +20% 1.20 +20% 310 PCD1658CT-ND 1.26 1.04 .82 PCD1658TR-ND 443.00/M ELL-3GM330M 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Structure for withstanding fall shock * Available on tape and reel for automatic 
insertion * *Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at 


D.C. superposition. (at 20°C) 


Recommended Applications: • DC/DC Converter Circuit for Computer peripheral, hand phone * Choke coils for chopper circuit decoupling choke іп DC/DC 


Converter Circuit 


Features: 


* Small size, Space saving (11.5 x 10 x 4 тт) * Capable of corresponding high current (15A to 21A) * Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) * Capable of 


corresponding high frequency (to 1MHZ) * Surface mount and lead-free type 


Recommended Applications: 


* DC/DC converter for driving CPU at high speed such as server and router * Electric power supply for CPU peripherals of Note PC and Desktop PC 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) | DC Resist. Tape & 
ТТ 125 (аї 20°С) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current (uH) | Current (то) Max.| Part No. 10 100 Part No. 500 Part No 
.56+20% 15А 0.53 | 21А 17 PCD1638CT-ND 3.15 240 PCD1638TR-ND 708.75 ETQ-PALR56WFC 
.36+20% 17А 0.34 | 24A 14 PCD1637CT-ND 3.15 240 PCD1637TR-ND 708.75 ETQ-PALR36WFC 
Л9+20% 21А 0.176 | 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.15 240 PCD1636TR-ND 708.75 ETQ-PALR19WFC 


* Reference Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 897 


Panasonic 


SMD Power Choke Coils 


А А po 
PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power 
Features: E А 
* High power type • Thin type (5.7mm height) • Low leakage flux ff 
gh p: ype «Thin typ ( ight) 9 Es ZJ 57 p Marking 
Recommended Applications: [^ + 4 Top Vi 
* DC/DC converter for driving PC at high speed * Thin type on-board power supply module for exchanger * Polarity Sp view 
(10-40W) Bottom View 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial At Flat Point Я E Current Resistance Tape & 
at 25°C at 25°C At25'C | АО лт. д0к(°С) | At20°C Cut Tape Reel 
(100 KHz) (100 KHz) Isat I sat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Series Lo (uH) L4 (uH) (A) min. (A) min. | Ref. Only (то) max. Part No. 1] 10 100 Part No. 500 Part No. 
2.3+30% 1.2+30% 14.3 11:7 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1307TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R2HFA 
3.5+30% 2.0+30% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1308TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2R0HFA 
4.8+25% 3.2+25% 8.6 7л 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1309TR-ND 1113.75 ETQ-P6F3R2HFA 
HL 6.6+25% 4.6+25% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1310TR-ND 1113.75 ETQ-P6F4R6HFA 
8.3+25% 6.4+25% 6.2 5.2 7.9 8.64 PCD1311CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1311TR-ND 1113.75 ETQ-P6F6R4HFA 
10.422596 8.2+25% 5.6 47 7.2: 10.9 PCD1312CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1312TR-ND 1113.75 ETQ-P6F8R2HFA 
12.5+25% 10.2+25% 4.7 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1313TR-ND 1113.75 ETQ-P6F102HFA 
1.9-30% 1.0-30% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1314TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R0SFA 
SP 2.8+30% 1.6+30% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1315TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R6SFA 
3.6+30% 2.5+30% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1316TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2R5SFA 
4.9+30% 3.5+30% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1392TR-ND 1113.75 ETQ-P6F3R5SFA 
1.8+30% 0.8+30% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1317TR-ND 1113.75 ETQ-P6F0R8LFA 
2.5+30% 1.3+30% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1318TR-ND 1113.75 ETQ-P6F1R3LFA 
LB 3.1+30% 2.0+30% 15.1 12.1 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1319TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2R0LFA 
4.1%30% 2.9+30% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1320TR-ND 1113.75 ETQ-P6F2R9LFA 
5.0+20% 4.1+20% 10.8 8.7 7.9 8.64 PCD1321CT-ND 5.78 4.95 3.30 PCD1321TR-ND 1113.75 ETQ-P6F4R1LFA 
N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 
вое: dos m Я Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) DC Resistance Tape & 
. converter for cpu in PC or video game machine 
* Thin type on-board power supply for switchboards E! E (at 20°6) й Cut Tape БК за , 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
(uH) Current (uH) Current (тО) Мах. | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No 
|515? ud Marking ps 60 0.58 at 19A 0.54 at 27A 144 PCD1393CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1393TR-ND 646.65 | ETQ-PeFORGBFA 
| 1.06 at 16A 0.99 at 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1394TR-ND 646.65 | ETQ-P6F1R1BFA 
125 0 1.71 at 14A 1.50 at 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1395TR-ND 646.65 | ETQ-PeF1R8BFA 
1.3 245 at 12A 247 at 17A 4.92 PCD1396CT-ND 3.35 2.88 1.92 | PCD1396TR-ND 646.65 | ETQ-P6F2R5BFA 
> emin. 3.32 at 10A 2.96 at 14A 6.48 PCD1639CT-ND 3.35 288 1.92 | PCD1639TR-ND 646.65 | ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss 


ETQ-P1H ETQ-P2H ETQ-P3H Features: * High Power: 1 sat(<29A) * High Inductance: 0.7-2.5 рН * Low 3.9mm; ETQ-P2H: 4.9mm; ETQ-P1H: 6.0mm 
Resistance: .89-5.0mQ • Small Mount Area: 13.0-12.9 * Height: ETQ-P3H: Applications: « PC High speed of CPU: Notebook PC 
Inductance (at 20°C) DC Resist. Tape & 
и 12% (at 20°C) Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series (ин) Current | (WH) | Current [(то) Мах. | Part No. 1 10 100 |Part No. 500 Part No 
ETO-P1H 0.60+25% 26А 0.45 36A 0.90 PCD1634CT-ND 4.34 3.72 2.48 | PCD1634TR-ND 837.00 | ETQ-P1HOR6BFA 
i SO (ETO:P 1H Senes) 1.00220% | 19A | 080 | 27A | 156 | PCDI635CT-ND — 434 372 248 |PCD1635TR-ND 837.00 | ЕТО-РАНИАОВЕА 
4.9 (ETQ-P2H Series) m : : : - | : 
| 3.9 (ETQ-P3H Series) 0.33+20% 23A 0.30 32A 0.89 PCD1566CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1566TR-ND 76410 | ETQ-P2HOR3BFK 
0.69+20% 21А 0.59 29А 1.30 PCD1567CT-ND 3.96 340 227 |PCD1567TR-ND 76410 | ETQ-P2HOR7BFA 
ETQ-P2H 1.22+20% 16A 1.04 22A 227 PCD1568CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1568TR-ND 764.10 | ETQ-P2H1R2BFA 
o NC 1.83+20% 14А 1.49 20А 3.48 PCD1569CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1569TR-ND 764.10 | ETQ-P2H1R8BFA 
2.61+20% 12А 2.12 17А 4.98 PCD1570CT-ND 3.96 340 2.27 |PCD1570TR-ND 76410 | ETQ-P2H2R6BFA 
Polarity 0.36+20% 23A 0.32 32A 1.04 PCD1640CT-ND 3.96 340 227 | PCD1640TR-ND 764.10 | ETQ-P3HOR4BFA 
Marking ETQ-P3H 0.80+20% 16А 0.71 22А 2.33 PCD1571CT-ND 3.96 3.40 2.27 |PCD1571TR-ND 764.10 | ETQ-P3HOR8BFA 
1.43+20% 12A 1.25 17A 4.52 PCD1572CT-ND 3.96 340 227 | PCD1572TR-ND 76410 | ETQ-P3H1R4BFA 
o NC 
* Reference only 
ES == i i Features: * High inductance * High current. 
PCC S1 Type High Inductance and High Current Recommended Applications: * DC/DC converter * Computer network * Telcom base station 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial At Flat Point Я Я Current Resistance Tape & 
а250 | а?ес | At25G | At100°C (е) | At20°C Cut Tape Reel 
(100 KHz) | (100 KHz) 1sat 1sat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series | Lo (pH) L1 (pH) (A) min. | (A) min. Ref. Only (то) max. | Part No. 1 10 100 Part No. 250 Part No. 
2.9+30% 1.2+30% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1331TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFTR2HFA 
pic 4.6+30% 2.7+30% 15.5 12.5 17.5 1.56 PCD1332CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1332TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF2R7HFA 
бая «Polarity HL | 6.8230% | 48:309; 10.6 9.0 144 229 | PCD1333CT-ND 1050 700 5.81 | PCD1333TR-ND 1181.25 | ETO-PAFARBHFA 
ай 9.7+30% 7.2+30% 8.6 73 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1334TR-ND 1181.25 | ETQ-PAF7R2HFA 
1.9+30% 0.7+30% 50.4 42.3 22.6 1.00 PCD1335CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1335TR-ND 1181.25 | ETQ-PAFOR7EFA 
EX 2.9+30% 1.3+30% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 10.50 7.00 5.81 | PCD1336TR-ND 1181.25 | ЕТО-РАРІВЗЕРА 
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NEW! Wire-Wound RF Chip Inductors 0402, 0603, 0805 


@ 
Pulse Lead Free/RoHS Compliant 


A TECHNITROL COMPANY 


Specifications: š Я 5 " 
Wirewoünd.cerániic cora.constictin: М А. L A А Suggested Раа Layout іп Inches (mm) | Dimensions in Inches (mm) Max. 
vd pe ele _ Series [E w A Series L w H 
* Operating Temperature: -40°С - 125°С H = $ 
й i : EN | |РЕ-0402С0 | 0.026 (0.66) | 0.014 (0.36) | 0.018 (0.46) | РЕ-0402С | 0.047 (1.19) | 0.026 (0.66) | 0.024 (0.61) 
* Terminal Plating: Gold (0402), Tin or Gold + 
manufacturers discretion (0603, 0805) Pg PE-0603CD | 0.050 (1.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | PE-0603CD | 0.071 (1.80) | 0.049 (1.24) | 0.049 (1.24) 
Note: Inductance information is not stamped on part because of the small size. PE-0805CM | 0.070 (1.78) | 0.040 (1.02) | 0.030 (0.76) | РЕ-0805СМ | 0.090 (2.29) | 0.066 (1.68) | 0.057 (1.45) 
Inductance! юс а? Q Tested SRF3 Rpc^ Digi-Key Price Each Tape and Reel* Pulse 
(nH) = 5% (mA) Max. Min. @ (MHz) (MHz) Min. (0) Мах. Part No. 1 10 100 Size Price Part No. 
0402 Wire Wound 
1: 1360 13 250 6000 0.045 553-1000-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD1N0JTG 
3.3 840 20 250 6000 0.066 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD3N3JTG 
3.6 840 20 250 6000 0.066 553-1002-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD3N6JTG 
5.1 800 23 250 5800 0.083 553-1003-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD5N1JTG 
5.6 760 23 250 5800 0.083 553-1004-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD5N6JTG 
6.8 680 20 250 5800 0.083 553-1005-1-ND 49 28 AS 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD6N8JTG 
75 680 25 250 5800 0.104 553-1006-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD7N5JTG 
8.2 680 25 250 4400 0.104 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD8N2JTG 
10 480 21 250 3900 0.195 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD100JTG 
15 560 26 250 3280 0.172 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD150JTG 
23 400 26 250 2720 0.214 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD230JTG 
27 400 26 250 2480 0.298 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD270JTG 
33 350 24 250 2350 0.35 49 28 19 3,000 | 131.00/М | PE-0402CD330JTG 
40 320 26 250 2240 0.438 553-1013-1-ND 49 28 19 3,000 | 131.00/M | PE-0402CD400JTG 
0603 Wire Wound 
3.6 700 20 250 >6000 0.07 553-1014-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-O603CD3N6JTT 
5.1 700 20 250 5700 0.108 553-1015-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD5N1JTT 
6.2 700 25 250 5800 0.11 553-1016-1-ND 42 .24 .16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD6N2JTT 
8.2 700 30 250 4600 0.12 553-1017-1-ND 42 .24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD080JTT 
10 700 30 250 4800 0.13 553-1018-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD100JTT 
15 700 30 250 4000 0.17 553-1019-1-ND 42 .24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD150JTT 
18 700 35 250 3100 0.17 553-1020-1-ND 42 .24 .16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD180JTT 
22 700 35 250 3000 0.19 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD220JTT 
27 600 35 250 2800 0.22 42 24 16 2,000 | 113.00/M | PE-0603CD270JTT 
33 600 35 250 2300 0.22 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD330JTT 
39 600 35 250 2200 0.25 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD390JTT 
47 600 35 200 2000 0.28 553-1025-1-ND 42 .24 .16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD470JTT 
56 600 35 200 1900 0.31 553-1026-1-ND 42 .24 .16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD560JTT 
68 600 35 200 1700 0.34 553-1027-1-ND 42 .24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD680JTT 
82 400 34 150 1700 0.54 553-1028-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD820JTT 
120 300 32 150 1300 0.65 553-1029-1-ND 42 .24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CDR12JTT 
220 200 25 100 900 1.9 553-1030-1-ND 42 .24 .16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD221JTT 
330 150 22 100 500 2.3 553-1031-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD331JTT 
390 130 20 100 350 2.9 553-1032-1-ND 42 24 16 2,000 | 113.00/М | PE-0603CD391JTT 
0805 Wire Wound 
10 600 60 500 3900 0.10 553-1033-1 139 .23 15 2,000 | 105.00/М | PE-0805CM100JTT 
12 600 50 500 2900 0.13 139 23 15 2,000 | 105.00/М | PE-0805CM120JTT 
18 600 50 500 2600 0.13 139 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM180JTT 
22 500 55 500 2200 0.13 139 23 15 2,000 | 105.00/М | PE-0805CM220JTT 
33 500 58 500 1800 0.18 .39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM330JTT 
39 500 60 500 2000 0.23 .39 .23 A5 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM390JTT 
47 500 60 500 1650 0.25 553-1039-1-ND 139 23 45 2,000 | 105.00/М | PE-0805CM470JTT 
56 500 60 500 1300 0.16 553-1040-1-ND .39 .23 45 2,000 | 105.00/М | PE-0805CM560JTT 
68 500 60 500 1350 0.18 553-1041-1-ND .39 .23 E 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM680JTT 
82 400 60 500 1300 0.36 553-1042-1-ND .39 23 A5 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM820JTT 
120 350 45 250 1100 0.56 553-1043-1-ND 139 23 45 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM121JTT 
150 350 50 250 900 0.56 553-1044-1-ND 139 23 45 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM151JTT 
330 300 40 100 775 1.28 553-1045-1-ND 139 23 445 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM331JTT 
470 240 38 100 600 3.25 553-1046-1-ND 139 23 445 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM471JTT 
560 240 40 100 600 34 553-1047-1-ND 139 23 45 2,000 | 105.00/M | PE-O805CM561JTT 
680 240 32 50 550 3.5 553-1048-1-ND 139 23 15 2,000 | 105.00/М | PE-0805CM681JTT 
820 200 23 50 215 2.35 553-1049-1-ND .39 23 15 2,000 | 105.00/M | PE-0805CM821JTT 
Notes: 3. SRF measured using a HP8753C Network Analyzer. 
1. Inductance measured using a HP4286A RF Impedance Analyzer. 4. Rpc measured using a Valhalla Scientific model 4100 ATC Digital Ohmmeter. 
2. Q measured using a HP4291A RF Impedance Analyzer with a HP16193A Test Fixture. 5. Based on a 15*C maximum temperature rise. 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
N W Ц Inductance! DCR |Saturation? Heating? 
E = SM T Power In d u cto rs @ IPK Арс | Irated4 Max. Current Current | Digi-Key Price Each Tape & Reel* | Pulse 
U nsh ielded Dru m Core (ЫН) =20% | (A) (то) | @ 25°С (A) (А) |Рап No. 1 10 100 [Size | Price | Part Мо. 
B 1.0 6.8 10 9.0 6.8 553-1055-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | P0751.102NLT 
P0751/2 Series - 15 6.4 12 8.0 6.4 | 553-1056-1-ND .82 48 33 | 800 | 208.80 | P0751.152NLT 
" 22 6.1 15 7.0 6.1 553-1057-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | P0751.222NLT 
Lead F ree/Ro H S Com pl la nt 3.3 54 18 64 5.4 | 553-1058-1-ND .82 48  .33 | 800 | 208.80 | P0751.332NLT 
47 4.8 33 5.4 4.8 553-1059-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | P0751.472NLT 
Specifications: 
н o A 6.8 4.4 44 4.6 4.4 553-1060-1-ND .82 48 33 800 | 208.80 | P0751.682NLT 
ў Operating Temperature: 5407013070 10 3.8 50 8.8 8.9 | 553-1061-1-ND во 48 33 | 800 | 208.80 | P0751.103NLT 
* Footprint: 13.0mm X 9.4mm Мах. 15 3.0 55 3.0 3.1 553-1062-1-ND 82 48 33 | 800 | 208.80 | P0751.153NLT 
* Current Rating: Up to 6.8A 22 2.6 114 2.6 27 553-1063-1-ND .82 48 33 800 | 208.80 | P0751.223NLT 
+ Inductance Range: 1.00Н ~ 10000H 33 20 120 2.0 21 — |553-1064-1-М0 .82 — .48 зз | 800 | 208.80 | P0751.333NLT 
47 1.6 168 1.6 1.8 553-1065-1-ND .82 48 33 800 | 208.80 | P0751.473NLT 
68 1.4 240 1.4 1.5 553-1066-1-ND :82 48 33 800 | 208.80 | P0751.683NLT 
100 1.2 380 1.2 1.3 553-1067-1-ND .82 48 .33 800 | 208.80 | P0752.104NLT 
150 1.0 570 1.0 1.0 553-1068-1-ND .82 48 3 800 | 208.80 | P0752.154NLT 
220 0.8 840 0.8 0.8 553-1069-1-ND .82 48 33 800 | 208.80 | P0752.224NLT 
330 0.6 1020 0.6 0.6 553-1070-1-ND 82 48 .33 800 | 208.80 | P0752.334NLT 
470 0.5 1460 0.5 0.5 553-1071-1-ND 82 48 К<] 800 | 208.80 | P0752.474NLT 
680 0.4 2170 0.4 0.4 553-1072-1-ND 82 48 33 800 | 208.80 | P0752.684NLT 
1000 0.3 3300 0.3 0.3 553-1073-1-ND .82 48 33 800 | 208.80 | P0752.105NLT 
Notes: The temperature of the component (ambient plus temperature 3. AT = 15°C rise typical at the Heating Current. 
rise) must be within the specified operating temperature range. 4. The rated current is the lower of the saturation or heating current. 
1. Inductance tested at 100kHz, 10 м\Увмз- 
2. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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NEW! 


SMT Power Inductor Shielded 


A TECHNITROL 


Pulse 


COMPANY 


Drum Core P1167 Series - 
Lead Free/RoHS Compliant 


* Operating Temperature: -40°С 


Specifications: 


~ 130°C 


* Footprint: 7.5mm X 7.5mm maximum 
* Current Rating: Up to 3.5A 
* Inductance Range: 1.8рН ~ 750uH 


Inductance @ Rated Inductance | Saturation Heating 
Rated Current | Current DCR (то) e 0 IDC Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Pulse 
(uH) Minimum IDC Typ. Maximum | (рН) + 20% | @ 25°C (A) (A) Part No. {| 10 100 Part No. Size Price Part No. 
1.8 3.5 13 16 2.7* 8.5 3.6 553-1074-1-ND 1.28 75 .52 553-1074-2-ND 900 367.20 P1167.272NLT 
2.3 3.1 15 20 3.6* 3.1 34 553-1075-1-ND 1.28 75 52 553-1075-2-ND 900 367.20 P1167.362NLT 
2.9 2.6 25 30 4.5* 2.9 2.6 553-1076-1-ND 1.28 75 52 553-1076-2-ND 900 367.20 P1167.452NLT 
3.5 2.5 27 33 5.4* 27 2.5 553-1077-1-ND 1.28 75 52 553-1077-2-ND 900 367.20 P1167.542NLT 
4.1 2.4 30 35 6.3* 2.5 24 553-1078-1-ND 1.28 75 52 553-1078-2-ND 900 367.20 P1167.632NLT 
7.5 2.0 42 50 10 2.1 2.0 553-1079-1-ND 1.28 75 .52 553-1079-2-ND 900 367.20 P1167.103NLT 
9.0 1.9 46 57 12 1.9 1.9 553-1080-1-ND 1.28 .75 .52 553-1080-2-ND 900 367.20 P1167.123NLT 
11.3 17 53 66 15 17 1.8 553-1081-1-ND 1.28 75 52 553-1081-2-ND 900 367.20 P1167.153NLT 
13.5 1.5 59 73 18 1.5 1.7 553-1082-1-ND 1.28 75 52 553-1082-2-ND 900 367.20 P1167.183NLT 
16.5 1.4 87 105 22 1.4 1.4 553-1083-1-ND 1.28 .75 52 553-1083-2-ND 900 367.20 P1167.223NLT 
20.3 1.2 100 130 27 1.2 1.3 553-1084-1-ND 1.28 75 52 553-1084-2-ND 900 367.20 P1167.273NLT 
24.8 ы 139 170 33 1.1 1.1 553-1085-1-ND 1.28 75 52 553-1085-2-ND 900 367.20 P1167.333NLT 
29.3 1.0 156 200 39 1.0 1.0 553-1086-1-ND 1.28 75 52 553-1086-2-ND 900 367.20 P1167.393NLT 
35.3 0.94 173 220 47 0.94 1.0 553-1087-1-ND 1.28 75 52 553-1087-2-ND 900 367.20 P1167.473NLT 
42.0 0.88 225 270 56 0.86 0.86 553-1088-1-ND 1.28 75 52 553-1088-2-ND 900 367.20 P1167.563NLT 
51.0 0.78 251 310 68 0.78 0.81 553-1089-1-ND 1.28 75 52 553-1089-2-ND 900 367.20 P1167.683NLT 
61.5 0.70 282 350 82 0.70 0.77 553-1090-1-ND 1.28 75 52 553-1090-2-ND 900 367.20 P1167.823NLT 
75.0 0.63 317 390 100 0.63 .072 553-1091-1-ND 1.28 75 52 553-1091-2-ND 900 367.20 P1167.104NLT 
90.0 0.57 418 530 120 0.57 0.63 553-1092-1-ND 1.28 75 52 553-1092-2-ND 900 367.20 P1167.124NLT 
113 0.52 497 610 150 0.52 0.58 553-1093-1-ND 1.28 75 52 553-1093-2-ND 900 367.20 P1167.154NLT 
135 0.47 635 820 180 0.47 0.51 553-1094-1-ND 1.28 75 52 553-1094-2-ND 900 367.20 P1167.184NLT 
165 0.43 745 930 220 0.43 0.47 553-1095-1-ND 1.28 75 52 553-1095-2-ND 900 367.20 P1167.224NLT 
203 0.39 840 1040 270 0.39 0.44 553-1096-1-ND 1.28 75 52 553-1096-2-ND 900 367.20 P1167.274NLT 
248 0.35 1162 1470 330 0.35 0.38 553-1097-1-ND 1.28 45 .52 553-1097-2-ND 900 367.20 P1167.334NLT 
293 0.32 1237 1570 390 0.32 0.37 553-1098-1-ND 1.28 .75 52 553-1098-2-ND 900 367.20 P1167.394NLT 
353 0.29 1688 2180 470 0.29 0.31 553-1099-1-ND 1.28 m .52 553-1099-2-ND 900 367.20 P1167.474NLT 
420 0.26 2240 2960 560 0.26 0.27 553-1100-1-ND 1.28 45 .52 553-1100-2-ND 900 367.20 P1167.564NLT 
510 0.23 2402 3180 680 0.23 0.26 553-1101-1-ND 1.28 45 .52 553-1101-2-ND 900 367.20 P1167.684NLT 
615 0.21 2702 3500 820 0.21 0.25 553-1102-1-ND 1.28 45 .52 553-1102-2-ND 900 367.20 P1167.824NLT 
750 0.19 3703 4930 1000 0.19 0.21 553-1103-1-ND 1.28 75 .52 553-1103-2-ND 900 367.20 P1167.105NLT 
ж Inductance at 0 IDC tolerance on indicated part numbers is “30%; tolerance is +20% on all other parts. 
NEW! Toroid Power Inductors Bare Coil Series 
Specifications: Pulse Dimensions in Inches (mm) 
* Current Range: Up to 48A Part No. A B с D 
* Frequency Range: Up to 1MHz РА0689 625 (15.90) 1345 (8.80) 1545 (13.80) 1300 (7.60) 
* Operating Temperature: -40°С - 130°С 
PA0430L 874 (22.20) «та (9.50) N/A .245 (6.20) 
* Electrical Specifications: Measured at 25°C 
P1967L .906 (23.00) .492 (12.50) .906 (23.00) .300 (7.60) 
PGO0116 .571 (14.50) 276 (7.00) .571 (14.50) .276 (7.00) 
Pulse Dimensions in Inches (mm) PA0489L .604 (15.30) .323 (8.20) .556 (14.10) .250 (6.40) 
Part No. A B с D 
PG0112 .630 (16.00) .374 (9.50) .630 (16.00) .295 (7.50) 
PG0122 .807 (20.50) .374 (9.50) 1748 (19.00) 1354 (9.00) 
РС0123 807 (20.50) 413 (10.50) 1748 (19.00) 364 (9.00) P1715L 610 (15.50) 325 (8.30) N/A 300 (7.60) 
РА0690 .625 (15.90) .345 (8.80) .545 (13.80) .300 (7.60) PA0431L -874 (22.20) -374 (9.50) N/A -240 (6.10) 
PAO235L N/A -400 (10.20) :660 (16.80) :300 (7.60) PA0432L .980 (24.90) .440 (11.20) -980 (24.90) 310 (7.90) 
Inductance @ DCR Inductance 
Rated Current Rated Current Maximum e 0IDC -Key Price Each Pulse 
(pH) Typ. IDC (mO) (uH) + 20% Part No. 1 10 100 Part No. 
0.48 30.5 2.0 0.60 553-1104-ND 1.03 .60 42 PG0122 
0.49 48.0 0.85 0.86 553-1105-ND 1.28 75 52 PG0123 
0.50 22.5 1.5 0.88 553-1106-ND .55 32 21 РА0690 
0.67 22.5 2.6 0.86 553-1107-ND .92 .54 37 PA0235L 
0.80 215 2.0 1.70 553-1108-ND .55 32 21 РА0689 
0.86 37.5 1.6 1.96 553-1109-ND .92 .54 37 PA0430L 
0.93 23.8 3.8 1.44 553-1110-ND 74 42 .28 P1967L 
1.02 14.9 4.2 1.70 553-1111-ND .49 .28 19. PG0116 
1.05 19.0 2.7 2.24 553-1112-ND .68 .39 25 PA0489L 
1.10 13.8 7.0 2.50 553-1113-ND .67 .39 27 PG0112 
1.81 14.3 5.0 3.50 553-1114-ND .68 39 25 P1715L 
3.22 20.5 5.5 7.80 553-1115-ND 1.13 .66 46 PA0431L 
5.00 20.5 7.5 12.10 553-1116-ND .98 .57 40 PA0432L 


900 (тоз) 
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@ 
Pulse Power Toroid Inductors - for National Simple Switcher™ 


A TECHNITROL COMPANY 


NEW! 


Specifications: • Base Material meets flammability requirements of UL94V-0 * Operating i i = 
Temperature: -40°C - 130°С Dimensions = Inches (mm) 
150KHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM259X Package Type А B С 
series regulators. LCI-20 .340 (8.64) .340 (8.64) .270 (6.86) 
260KHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM267X LCI-30 .435 (11.05) -440 (11.18) -360 (9.14) 
series regulators. LCI-37 .565 (14.35) .570 (14.48) 360 (9.14) 
ІСІ-44 600 (15.24) 620 (15.75) 1390 (9.91) 
ІСІ-50 670 (17.02) 1700 (17.78) 390 (9.91) 
НСІ-68 940 (23.87) 940 (23.87) .400 (10.16) 
Dimensions - Inches (тт) 
Package Туре А в с Lead Space 
Big Foot 1.00 (25.40) 1.22 (30.99) 0.50 (12.70) = 
KM-1.1 0.35 (8.89) 0.58 (14.74) 0.71 (18.17) 0.22 (5.60) 
KM-2.0 0.45 (11.43) 0.65 (21.08) 0.70 (17.78) 0.30 (7.62) 
KM-2.1 0.46 (11.69) 0.67 (17.02) 0.75 (19.05) 0.30 (7.62) 
KM-3.0 0.45 (11.43) 0.83 (21.09) 0.95 (24.13) 0.30 (7.62) 
KM-4.0 0.60 (15.24) 0.95 (24.13) 1.35 (34.29) 0.45 (11.44) 
150KHz Inductors 
Inductance Rated ЕТОР DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) +20% (IDC) (V-uSec)* (о) Мо. Part Мо. 1 10 100 Part No. 
LCI-20 178 0.16 16.5 2.8 LM259X-L2 553-1269-5-ND 2.76 1.79 1.37 РЕ-538025 
LCI-20 55 0.3 6.6 1 LM259X-L5 553-1270-5-ND 1.80 1.12 .82 РЕ-538055 
LCI-20 39 0.34 6.6 0.8 LM259X-L6 553-1271-5-ND 1.92 1.25 .96 РЕ-538065 
LCI-30 374 0.2 75.9 2.7 LM259X-L8 553-1272-5-ND 1.14 171 52 РЕ-538085 
LCI-30 176 0.3 26.4 14 LM259X-L10 553-1273-5-ND 1.21 75 55 РЕ-538105 
LCI-30 118 0.38 19.8 1.2 LM259X-L11 553-1274-5-ND 1.24 77 157 РЕ-538115 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1275-5-ND 1.86 1.16 .85 РЕ-538125 
LCI-30 55 0.56 13.2 0.5 LM259X-L13 553-1276-5-ND 1.73 1.08 79 РЕ-538135 
LCI-30 39 0.68 9.9 0.3 LM259X-L14 553-1277-5-ND 1.60 .99 78 PE-53814S 
LCI-30 26 0.84 6.6 0.2 LM259X-L15 553-1278-5-ND 1.50 .93 .68 PE-53815S 
LCI-30 17 1.02 6.6 0.1 LM259X-L16 553-1279-5-ND 1.41 .87 :64 РЕ-538165 
LCI-37 375 0.36 75.9 1.3 LM259X-L17 553-1280-5-ND 1.83 1.14 .83 РЕ-538175 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1281-5-ND 1.37 .85 .63 РЕ-538185 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1282-5-ND 1.41 .87 .64 РЕ-538195 
1 LCI-37 115 0.67 29.7 0.4 LM259X-L20 553-1283-5-ND 1.31 .81 .60 РЕ-538205 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1284-5-ND 1.44 .89 .66 РЕ-538215 
LCI-37 54 1.0 16.5 0.2 LM259X-L22 553-1285-5-ND 1.37 .85 .63 PE-538228 
LCI-37 38 1.2 13.2 0.1 LM259X-L23 553-1286-5-ND 1.50 .93 .68 РЕ-538235 
LCI-37 26 1.48 9.9 0.1 LM259X-L24 553-1287-5-ND 1.41 187 64 РЕ-538245 
LCI-37 18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 553-1288-5-ND 1.41 .87 .64 PE-53825S 
LCI-44 377 0.68 75.9 1 LM259X-L26 553-1289-5-ND 1.41 .87 .64 PE-53826S 
LCI-44 248 0.83 72.6 0.6 LM259X-L27 553-1290-5-ND 1.24 77 157 РЕ-538275 
ІСІ-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1291-5-ND 1.37 .85 .63 РЕ-538285 
ІСІ-44 112 1.26 42.9 0.3 LM259X-L29 553-1292-5-ND 1.44 .89 .66 РЕ-538295 
ІСІ-44 77 1.54 33 0.2 LM259X-L30 553-1293-5-ND 1.47 91 67 РЕ-538305 
LCI-44 53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 553-1294-5-ND 1.21 75 55 РЕ-538315 
ІСІ-44 37 2.24 19.8 0.1 LM259X-L32 553-1295-5-ND 2.03 1.26 .92 РЕ-538325 
ІСІ-44 24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 553-1296-5-ND 2.03 1.26 92 РЕ-538335 
ІСІ-44 17 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1297-5-ND 1.21 75 55 РЕ-538345 
НСІ-68 250 1.5 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1298-5-ND 4.75 1.14 .88 РЕ-538355 
НСІ-68 168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 553-1299-5-ND 2.14 1.40 1.07 PE-53836S 
2 HCI-68 114 2.22 62.7 0.1 LM259X-L37 553-1300-5-ND 2.09 1.36 1.04 PE-53837S 
HCI-68 77 2.7 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1301-5-ND 2.03 1.32 1.01 PE-53838S 
HCI-68 53 3.0 42.9 0.08 LM259X-L39 553-1302-5-ND 1.84 1.20 .92 РЕ-538395 
НСІ-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1303-5-ND 1.84 1.20 .92 РЕ-53840$ 
1 LCI-50 25 3.0 19.8 0.04 LM259X-L41 553-1304-5-ND 1.50 .93 .68 РЕ-538415 
2 НСІ-68 77 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1305-5-ND 2.17 1.41 1.08 PE-53844S 
* ETop rated at 150 KHz. 
260KHz Inductors - Lead Free/RoHS Compliant 
Inductance Rated ETOP DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (HH) +20% (IDC) (V-uSec)} (9) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
KlipMount™ 
KM-3.0 22.8 4.9 23.3 .036 LM267X-L41 553-1117-ND 2.37 1.54 1.18 P0841NL 
KM-1.1 10.2 4.3 10 .026 LM267X-L45 553-1118-ND 1.48 73 .54 P0845NL 
KM-2.1 14.8 5.0 17 .023 LM267X-L46 553-1119-ND 1.54 .95 70 P0846NL 
3 KM-2.0 10 5.0 13 .025 LM267X-L47 553-1120-ND 1.34 .83 :61 P0847NL 
KM-4.0 50 5.0 40 .050 LM267X-L48 553-1121-ND 2.31 1.50 1.15 P0848NL 
KM-4.0 33 5.0 36 .047 LM267X-L49 553-1122-ND 2.31 1.50 1:15 P0849NL 
KM-3.0 23 5.0 24 .026 LM267X-L50 553-1123-ND 2.39 1.56 1.19 P0850NL 
Surface Mount 
2 HCI-68 22.8 49 23.3 .036 LM267X-L41 53-1124-ND 2.03 1.26 -92 P0841SNL 
LCI-44 10 4.3 10 .050 LM267X-L45 553-1125-5-ND 1.31 .81 .60 P0845SNL 
1 LCI-50 15 5.0 17 .027 LM267X-L46 553-1126-5-ND 1.44 .89 :66 P0846SNL 
LCI-50 11 5.0 13 .025 LM267X-L47 553-1127-5-ND 1.54 :95 70 P0847SNL 
Big Foot 52 5.0 40 .025 LM267X-L48 553-1128-ND 2.67 1.74 1.33 P0848SNL 
2 Big Foot 36 5.0 36 .019 LM267X-L49 553-1129-ND 2.76 1.79 1.37 P0849SNL 
Big Foot 24.7 5.0 24 .013 LM267X-L50 553-1130-ND 2.64 1:72 1.32 P0850SNL 
+ ЕТОР rated at 260 KHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
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® 
NEW! Pulse SMT Power Inductor Toroid SLIC Series 


A TECHNITROL COMPANY Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 130°С • Current Ratings: up to 23.8 ADC • Frequency Range: up to 1MHz 


Package к Dimensions - Inch (mm) Package Dimensions - Inch (mm) 
LCK20 | 340 (8:64) | 340 (8.64) | 270 (6.86) < А B c 
LCI-30 |.435 (11.05) | .440 (11.18) | .360 (9.14) LCCI-37 |.560 (14.22) | .645 (16.38) | .350 (8.89) 
LCI-37 |.565 (14.35) | .570 (14.48) | .360 (9.14) I 1 | LCCI-44 | .590 (14.99) | .715 (18.16) | .390 (9.91) 
LCI-44 |.600 (15.24) | .620 (15.75) | .390 (9.91) < LCCI-50 | .670 (17.02) | .770 (19.56) | .390 (9.91) 
LCI-50 |.670 (17.02) | .700 (17.78) | .390 (9.91) 
Dimensions - Inch (mm) Dimensions - Inch (mm) 
Package A B с ) Package A B с 
HCK37 | .620 (15.75) | .605 (15.37) | .370 (9.40) НССІ-44 |.715 (18.16) |.800 (20.32) |1.000 (25.40) 
НСІ-44 | .670 (17.02) | .670 (17.02) | .390 (9.91) Ss НССІ-50 |.865 (21.97) |.910 (23.11) [1.110 (28.19) 
НСІ-50 | .740 (18.80) | .740 (18.80) | .390 (9.91) < HCCF68 | зво (9.91) | 390 (9.91) | .390 (9.91) 
НСІ-68 | .940 (23.88) | .940 (23.88) | .390 (9.91) : : : Š : : 
Package | Inductance Ф Irated | Irated | Inductance @ 0 Арс DCR Reference ET Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) (A) (uH) Typical Max (Volt-uSec) Part No. 1 10 100 Part No. 
Low Current Inductors - LCI Type 
LCI-20 1.01 34 1.1 9.35 11 0.53 553-1131-ND 1.44 .84 58 PE-53630 
LCI-37 2.5 8.0 3.8 7.055 8.3 1.77 553-1132-ND 1.47 .91 .67 РЕ-53661 
LCI-30 3.8 4.8 5.2 14.705 17.3 1.76 553-1133-ND 1.23 72 150 РЕ-53650 
LCI-44 4.9 7.8 7.9 10.54 12.4 3.04 553-1134-ND 1.59 .93 64 PE-53662 
LCI-37 53 5.4 7.5 15.045 17.7 2.51 553-1135-МО 1.51 .94 .69 PE-53651 
LCI-20 6.2 14 T 59.5 70 1.33 553-1136-ND 1.35 .84 61 РЕ-53600 
ІСІ-44 9.0 5.5 14 25.0 28 4.06 553-1137-ND 1.44 .84 .58 PE-53652 
LCI-50 9.3 72 16 15.895 18.7 4.92 553-1138-ND 1.39 .86 63 PE-53663 
LCI-30 9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 553-1139-ND 1.49 .87 .60 PE-53631 
LCI-50 16.1 5.1 25.9 27.2 32 6.27 553-1140-ND 1.39 .86 .63 PE-53653 
1 LCI-37 16.2 27 21.9 63.0 72 4.29 553-1141-ND 1.43 .89 :65 РЕ-53632 
LCI-20 17.6 1.0 22.7 106.25 125 2.40 553-1142-ND 1.55 .96 171 РЕ-53601 
ІСІ-44 29.1 27 40.5 85.0 100 6.90 553-1143-ND 1.35 .84 .61 PE-53633 
LCI-30 29.7 1.4 35.3 141.1 166 4.60 553-1144-ND 1.39 .81 56 PE-53602 
LCI-50 50 2.6 72.9 113.05 133 10.5 553-1145-ND 1.55 .96 .71 PE-53634 
LCI-37 58.1 1.3 73 246.5 290 7.83 553-1146-ND 1.55 .96 171 РЕ-53604 
LCI-30 114 0.94 167 323 380 10.0 553-1147-ND 1.54 .90 .62 PE-53606 
LCI-37 192 0.90 292 476 560 15.7 553-1148-ND 1.72 1.07 .78 РЕ-53608 
LCI-37 383 0.72 672 732.7 862 23.5 553-1149-ND 1.92 1.19 87 РЕ-53611 
LCI-44 645 0.74 1134 1062.5 1250 36.5 553-1150-ND 1.51 .94 .69 PE-53613 
LCI-50 1070 0.71 1950 1445 1700 54.4 553-1151-ND 1.51 .94 .69 PE-53614 
Low Current Coupled Inductors - LCCI Type 
LCCI-50 4.025 6.4 6.575 18.4 23 3.135 553-1152-ND 2.33 1.44 1.06 PE-53719 
2 LCCI-44 21.9 2.7 39.5 724 90.5 6.90 553-1153-ND 1.88 1.17 .85 PE-53718 
LCCI-37 43.6 1.1 77 247.2 309 7.88 553-1154-ND 3.65 2.01 1.24 PE-53717 
High Current Inductors - HCI Type 
HCI-37 0.81 14.3 1.25 2.125 2.5 1.035 553-1155-ND 1.64 1.01 74 РЕ-53690 
HCI-37 1.32 11.5 2.1 34 4.0 1.33 553-1156-ND 1.64 1.01 74 PE-53680 
НСІ-44 1.68 13.9 2.8 3.06 3.6 1.83 553-1157-ND 1.55 .96 171 РЕ-53691 
3 НСІ-44 2.5 11.4 4.2 4.59 5.4 2.23 553-1158-ND 1.55 .96 34 PE-53681 
НСІ-50 3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 553-1160-ND 1.84 1.14 .84 PE-53692 
НСІ-50 47 10.4 8.4 7.055 8.3 3.58 553-1161-ND 2.17 1.34 .98 PE-53682 
HCI-68 5.2 15.4 10.5 5.27 6.2 5.21 553-1162-ND 1.96 1.22 .89 PE-53700 
НСІ-68 9.4 10.9 17.6 10.455 12.3 6.84 553-1163-ND 2.00 1.24 91 РЕ-53683 
High Current Coupled Inductors - HCCI Туре 
HCCI-44 0.53 23.8 0.88 1 3 1 553-1164-ND 2.58 1.57 1.15 РЕ-53361 
4 НССІ-50 14 21.0 2.1 1:7 2.5 1.75 553-1165-ND 2.30 1.50 1.45 PE-53362 
HCCI-68 ӚЗІ 22.4 4 2.5 3.4 3.25 553-1166-ND 3.55 2.81 1.77 PE-53363 


Note: Electrical Specification tested at 25“С 
Reference values are for an inductor with a 55°C temperature rise. 


NEW! Telecommunication Transformers T1/E1 and T3/E3 


Transformers designed for digital and analog telecom applications supporting a wide variety of leading transceiver IC manufacturers. Specifications: • Standard Operating Temperature: 0°C ~ 70°С • Extended 
Temperature: -40*C - 85°С * Agency Approvals: UL1459 / UL1950, EN60950 per ВАВТ * Isolation Voltage: 1500Vrms 


Fig. 1 Fig.2 Schematic: 
A 16 15 14 11 109 B 16 15 14 11 109 с D 
тм» don эз о 4 DING 3 4 Dig 3 
mm) mm (ЗЕ. : 
6 1 6 1 
123678 1236 8 
Temperature Turns Ratio B Primary Inductance Primary Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Rating Pri : Sec (2539), (mH MIN) Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
T1/E1 Dual Transmit and Receive Transformer 
1CTACT / 1CT:1.36CT 1.2 16-14, 6-8 553-1166-ND 3.55 2.31 1.77 T1190 
1СТЛСТ/1СТ:2СТ р 16-14,6-8 553-1167-ND 3.55 2.31 1.77 РЕ-68678 
А Standard 1СТ:1.15СТ / 1СТ:1.15СТ 1.2 1-3, 6-8 553-1168-ND 3.55 2.81 1.77 PE65870 
1СТ:1.41СТ / 1CT:1.41CT 1.0 16-14,11-9 553-1169-ND 3.55 2.31 1.77 PE-68786 
1СТ:2СТ / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1170-ND 3.55 2.31 1574 РЕ-65861 
Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1171-ND 3.55 2.31 1.77 T1137 
1 Extended 1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1172-ND 3.55 2.81 Ty T1094 
A Extended 1СТАСТ / 1CT:2.4CT 1.0 9-11, 1-3 553-1173-ND 3.55 2.31 1.77 T1144 
Extended 1СТ:1.15СТ / 1CT:1.15CT 1.2 1-3, 6-8 553-1174-ND 3.55 2.81 1.77 T1093 
Extended 1СТ:1.41СТ / 1CT:1.41CT. 1.0 16-14, 11-9 553-1175-ND 3.55 2.81 1.77 T1095 
B 1CT:2CT / 1:1.36СТ 16-14,6-8 553-1176-ND 3.55 2.81 E77 T1091 
A Extended 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1177-ND 3.55 2.81 177 T1090 
A 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1-3, 6-8 553-1178-ND 3.55 2.31 1.77 TX1287 
ТЗ/ЕЗ Single Transmit and Receive Transformer 
с Standard 14 .040 4-6 553-1179-ND 3.96 2.71 2.16 PE-65967 
2 D Standard 1:2CT* .019 4-6 553-1180-ND 3.96 2.71 2.16 PE-65968 
с Extended LT fal .100 1-3 553-1181-ND 4.23 2.90 2.31 T3001 
D Extended 1:2CT* .040 4-6 553-1182-ND 4.23 2.90 2.81 T3002 


* Pri : Sec Tolerance is «2% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Pulse Ач Discrete Modules 


A TECHNITROL COMPANY 


: 


Pulse offers the most comprehensive line of discrete LAN magnetics modules available to the OEM worldwide. With technological advancements such 
as patented InterLock Base construction. Modules for 10/100/1000BASE-TX (Gigabit), 10/1 OOBASE-TX, 10BASE-T, and ATM applications are optimized 
for all major LAN transceivers. All modules provide electrical circuit isolation that meets applicable IEEE and ANSI standards, while maintaining signal 
integrity needed for the most demanding applications. 10BASE-T modules have various levels of filtering for use with each referenced IC. 10/1 OOBASE- 
TX and Gigabit modules provide "tuned" common mode noise attenuation best matched to the transceiver being considered. Operating Temperature: 
0°C - 70*C (unless otherwise noted) 


Number Package 
of Turns LxWxH'** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio Configuration* Style** Inches (Maximum) Part No. 1 10 100 Part No. 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
1 1CT:1CT Te 24-PIN SOIC .690 x .630 x .225 553-1189-ND 8.85 6.06 4.82 H5004 
1 1CT:1CT TC 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 553-1190-ND§ 8.21 6.01 4.98 HX5004 
1 1CT:1 T,C,S 24-PIN SOIC .690 x .630 x .225 553-1191-ND 5.85 4.01 3.19 H5007 
1 1CT:1CT T,C,S 24-PIN SOIC .537 x .740 x .225 553-1192-ND 9.30 6.37 5.07 H5008 
1 1CT:1 T,C,S 24-PIN SOIC .537 x .740 x .225 553-1193-ND§ 8.89 6.51 5.39 HX5008 
2 1CT:1CT T,C,S 48-PIN SMT 1.095 x .600 x .285 553-1194-ND® 12.50 9.15 7.58 H5012 
2 1CT:1CT TC 48-PIN SMT 1.095 x .600 x .285 553-1195-ND€ 11.74 8.59 742 H5014 
2 1CT:1CT Te 48-PIN SMT 1.095 x .600 x .285 553-1196-М05% 12.93 9.46 7.84 НХ5014 
2 1CT:1CT TC 48-PIN SMT 1.100 x .430 x .340 553-1197-ND@ 11.74 8.59 742 H5020 
2 1CT:1CT TC 48-PIN SMT 1.100 x .430 x .340 553-1198-М05% 12.93 9.46 7.84 HX5020 
Number Package 
of Turns Configuration* LxWxH** -Key Price Each Pulse 
Ports Ratio TX RX Style** Inches (Maximum) Part No. 1 10 100 Part No. 
Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
1 1CT4CT TC СТ 16-РІМ РСМСІА -560 x .670 x .082 553-1199-ND 4.80 3.29 2.62 H0009 
1 1CT:1CT TC ст 16-PIN PCMCIA .500 x .380 x .084 553-1200-ND 4.95 3.39 2.70 H0019 
1 1CT:1CT T,C,S C,T 12-PIN PCMCIA .465 x .450 x .085 553-1201-ND 5.46 3.74 2.98 Н0022 
1 1CT:1CT T,C,S СТ 16-РІМ SMT 1.00 x .505 x .245 553-1202-ND 4.11 2.67 2.05 H1012 
1 1CT:1CT TC TC 16-PIN SOIC .500 x .370 x .235 553-1203-ND 3.83 2.49 1.91 H1102 
1 1CT:1CT T,C,S СТ 12-РІМ SMT .583 x .580 x .192 553-1204-ND 3.93 2.56 1.96 H1112 
1 1CT:1CT тс TC 16-PIN SOIC .500 x .380 x .236 553-1205-ND 3.48 2.26 1.73 H1260 
1 1CT:1CT T,C,S ст 24-РІМ 5МТ .690 х .630 x .225 553-1206-ND 3.65 2.38 1.82 H1267 
1 1CT:1CT T,C,S СТ 16-РІМ SMT 1.00 x .505 x .245 553-1207-NDS 6.18 4.23 3.37 HX1148 
1 1CT:1CT TC TC 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 553-1208-ND§ 4.21 2.74 2.10 HX1188 
1 1CT:1CT ст Ст 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 553-1209-NDS 4.00 2.60 1.99 HX1198 
2 1CT:1CT T,C,S C,T 40-PIN SOIC 1.125 x .640 x .230 553-1210-ND 8.31 5.69 4.53 H1028 
2 1CT:1CT TC СТ 24-PIN SMT -515 x .590 x .145 553-1211-ND€ 6.30 4.32 3.43 H1174 
2 1CT4CT TC TC 24-PIN SMT -515 x .590 x .145 553-1212-ND€ 6.00 4.11 3.27 H1270 
4 1CT:1CT TC СТ 40-РІМ SOIC 1.125 x .630 x .280 553-1213-ND$ 7.70 5.64 4.67 H1036L 
4 1CT:1CT TC СЛ. 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .280 553-1214-NDt 7.70 5.64 4.67 H1044 
4 1CT:1CT TC СТ 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .280 553-1215-ND$ 8.08 5.91 4.90 H1053 
4 1CT:1CT TC ст 40-РІМ SOIC 1.125 x .630 x .280 553-1216-NDt 8.08 5.91 4.90 H1060 
4 1CT:1CT TC СТ 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .280 553-1217-ND$ 8.08 5.91 4.90 H1062 
4 2CT:1CT TC СТ 40-PIN SOIC 1.125 x .640 x .230 553-1218-ND$ 8.48 6.21 5.15 H1069 
4 1CT:1CT C,T,C C,T,C 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .230 553-1219-ND$ 9.14 6.69 5.54 H1140 
4 1CT:1CT TC TC 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .230 553-1220-ND$ 8.08 5.91 4.90 H1164 
4 1CT:1CT TC TC 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .235 553-1221-NDt 9.15 6.27 4.99 H1259 
4 1CT:1CT TC TC 40-PIN SOIC 1.125 x .630 x .230 553-1222-ND§+ 8.61 6.30 522 HX1234 
1TOBASE-T Filter Modules 
1 1CT:1CT ETC ETC 16-PIN SMT .920 x .500 x .230 553-1223-ND 6.93 4.75 3.78 PE-68026 
1 1CT:1CT ETC ET 16-PIN THT 1.005 x .405 x .338 553-1224-ND 4.20 2.88 2.29 FL1012 
1 1CT:1CT F,T,C F,TC 10-PIN SIL 1.00 x .210 x .450 553-1225-ND 4.68 3.21 2.55 РЕ-680175 
10ВА5Е-Т Transformer/Choke Modules 
1 1CT:1CT:2CT тс TC 16-PIN SOIC .457 x .375 x .233 553-1226-ND 3.72 2.42 1.85 ST4202T 
4 1CT:2CT TC T 40-PIN SOIC 1.125 x .640 x .230 553-1227-ND 7.80 5.34 4.25 PE-68062L 
VoIP(Voice over Internet Protocol) Transformer Modules 
2 1CT:1CT T,C,S C,T 24-PIN SOIC -510 x .740 x .280 553-1228-ND 6.00 4.11 3.27 H2005A 
2 1CT:1CT T,C,S T 24-PIN SOIC .537 x .590 x .245 553-1229-ND 5.31 3.64 2.90 H2008 
2 1CT:1CT T,C,S T,C,S 24-PIN SOIC .518 x .732 x .241 553-1230-ND 7.20 4.93 3.92 H2009 
1 1CT:1CT TC TC 16-PIN SOIC .500 x .370 x .235 553-1231-ND 5.16 3.54 2.81 H2019 
AUI Ethernet Transformer 
= 1:1 = — 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 553-1232-ND 2.45 1.52 1.11 РЕ-65728 
Number Package 
of Inductance DC Resistance LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Lines (uH) Minimum (Q) Maximum Style** Inches (Maximum) Part No. 1 10 100 Part No. 
LAN Common Mode Chokes 
4 68 0.20 8-PIN SOIC .230 x .360 x .215 553-1233-ND 2.29 1.42 1.04 23Z104SM 
4 100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600/ x .340 553-1234-ND 3.41 2.22 1.70 PE-67540 
4 140 0.60 8-PIN DIP -500 x .500 x .375 553-1235-ND 2.89 1.88 1.44 PE-67539 


* F = Filter, T Transformer, C = Chokes, S = Shunt Inductor 
** SOIC = 50 mil pitch leads, SMT = 100 mil pitch leads (surface mount), THT = Through Hole, DIP = Dual In-Package (Through Hole), SIL = Single In-Line (Through Hole) 
*** L x W x H = Width is measured on surface mount parts pin-tip to pin-tip (height includes wash area) 


$ Suitable for industrial temperature applications, -40°C ~ 85°С 
% .039" (0.99mm) pitch leads 
£ Each has a different pinout for optimization in layout with various IC Manufacturers 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 903 


API Delevan Tes curent API eem API 


Induct. | Q | Freq.) Rating | Digi-Key Price Each Delevan Induct. | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 

А р (uH) | Min. (MHz) (mA) | Part No. AA 10 100 | Part No. ў з 
Coils апа Inductors Serine 1641 (ин) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 — 10 100 |PartNo. 
Iron Core Iron Sleeve (LT10K) 330.0 | 0.650 | 074 |DN7431-ND 294 252 168 |247431L 
Series 1025 Ф Га Гас то TONPHGEND 138 1з зе Menag] | 3900 | 070 0% |DN7432ND — 294 252 168 |2474-32L 
x 12 44 79 90 |DNAH22ND 133 144 76 dero | | 4700 | 103 | 059 DN/433-ND — 294 252 158 |2474-33L 
Molded Unshielded Ж L 15 |44 79] 835 |DMAMSPND 133 114 76 liemis | 9600 | 114 | 056 |DN7434-ND 294 252 168 | 2474-34. 
RF Coils р < 18 | 44| 7.9] 775 |DN41182-ND 133 444 26 |1641-182K | | 6800 | 1.50 | 049 |DN7435-ND 294 252 1.68 | 2474-351 
22 |44 79| 665 |DNA1222-ND 1.33 114 76 |1641-222K 8200 | 1.98 | 042 | DN7436-ND 294 252 1.68 |2474-36L 
а - 27 | аа | 79 | 5% |DN41272-ND 133 144 76 (1641.272 | | 10000) 230 | 039 |DN7437-ND 312 268 179 |2474-37L 

D Lead S Lead 

ae етіс Lon 33 |44| 79 | 490 |DN41332-ND 133 114 76 |1641-332K | | 12000 255 | 037 |DN7438-ND 312 268 179 |2474-38L 


39 | 44] 79| 455 |DN41392-ND 1.33 114 76 |1641-392K 1500.0 | 3.00 | 0.34 |DN7439-ND 3.12 2.68 179 |2474-39L 
47 |44| тэ] 390 |DNA1472-ND 1.33 114 76 |1641-472K 18000| 4.00 | 0.30 |DN7440-ND 312 2.68 179 |2474-40L 


.250" (6.35mm) | .095" (2.41mm) 020” (51mm) | 1.5" (38.10mm) 


5.6 [44] 79] 340 |DN41562-ND 1.33 1.14 176 |1641-562K 
Max. 2200.0 | 440 0.28 | DN7441-ND 312 2.68 1.79 |2474-ML 


68 |50 79) 285 |DN41682-ND 133 114 76 | 1641-682K | олоро 5.80 | 025 |DN7442-ND 312 2.68 179 |2474-42L 


Test | Current API 
82 |50| 79) 250 | DN41822-ND 133 114 76 |1641-822K 

Induct. | Q | Freq. | Rating | Digi-Key Price Each | Delevan 100 | 50| 79 | 228 |DN4103-ND 133 144 76 | t641-103K | | 38000 656 | 023 |DN7443-ND 312 268 1.79 |2474-43І. 
(ШІ [Mins (ME) lma ll Lar No: 1 10 100 | Part No. 120 | 55 | 25 | 205 |DN41123-ND 133 144 76 |1641-123 | | $900.0) 863 | 020 | DN7444-ND 312 268 179 2474-44. 

Series 1025 Phenolic Coro ТАК) н 4700.0 | 10.1 | 049 |DN7445-ND 312 268 179 |2474-45L 
40 | 40 250] 1380 | DN2504-ND — 63 54 36 |1025-94K Ferrite Core Ferrite Sleeve (LT10K) Pam а Hs Б REND Е 25 D rides 
12 | до | 25.0 | 1300 | DN2596-ND — .63 54 36 |1025-96K 150 [45 | 25 | 325 |DMATIS3-ND 133 114 76 [1641-153K ШЕН | і | à : š 
33 | 30 | 250 830 |DN2508-ND 69 54 36 |1025-08K 180 | 45 | 25 | 305 |DNA1183-ND 133 114 е | 1641-183к | | 82000) 208 | 013 |DN7448-ND 312 268 179 |2474-48L 


39 | 30 250| 710 | DN2510-ND 63 54 36 |1025-10K 220 |45| 25| 295 |DN41223-ND 133 114 76 |1641-223K 10000.0| 23.4 0.12 | DN7449-ND 3.34 2.87 1.91 |2474-49L 


47 | зо | 250 | 660 | DN2512-ND 63 54 36 |1025-12K 270 | 45 | 25 | 265 |DN41273-ND 1.33 114 76 |1641-273K 12000.0 26.0 0.12 | DN7450-ND 334 287 1.91 |2474-50L 
56 |30|250| 550 |DN2514-ND 42 54 36 |1025-14К 330 [45] 25 248 |DN41333-ND — 1.33 114 76 |1641-333K | |450000) 360 | 0.10 |DN7451-ND 3.34 287 191 |2474-51L 
58 |28|250| 500 | DN2516-ND — 63 54 36 |1025-16K 390 [50] 25] 209 |DN41393-ND 1.33 1.14 76 |1641-393K | |18000.0| 40.0 | 0.09 |DN7452-ND 3.34 287 191 2474-52. 
2 | ов [250] 420 |DN2518-ND 63 54 36 |1005-18K 470 [50] 25| 200 |DN41473-ND 133 114 76 |1641-473К 


560 | 50 | 25 | 194 |DN41563-ND 133 1.14 176 |1641-563K 


10 [25 [250] 390 | DN2520-ND — .63 54 36 |1025-20K А 
680 | 50| 25| 176 |DN41683-ND 133 114 76 |164-68:X | Series 4590 


Series 1025 Iron Core (LT10K) 820 |50) 25 | 186 |DN41823-ND 1.33 114 176 |1641-823K а 2794 
12 [25] 79 | 620 | DN2522-ND 77 66 44 |1025-22К 100.0 | 50 | 25 | 164 |DN41104-ND 1.33 114 76 |1641-104К High Current 011.55 
15 |28| 79 | 560 | DN2524-ND т 66 44 |1025-24K 120.0 | 55 | 79 | 153 |DN41124-ND 1.33 1.14 76 |1641-124К i 20 86 
18 |30| 79 | 480 | DN2526-ND т 66 44 |1025-26K 150.0 | 55 | 79 | 143 |DN41154-ND 1.33 114 76 |1641-154К Filter Inductors 
22 [30] 79 | 415 | DN2528-ND 77 66 44 |1025-28K 180.0 | 55 | 79 | 138 |DN41184-ND 1.33 1.14 76 |1641-184K Mechanical Confi ian: 
guration: 
от |37| 79 | 355 | DN2530-ND т 66 44 |1025-30K 220.0 | 55 | 79 | 130 |DN41224-ND 1.33 1.14 76 |1641-224К | Ferrite Bobbin protected with a flame ЕЕ 
33 |45| 79 | 285 | DN2532-ND 77 66 44 |1025-32К 270.0 | 55 | 79] 120 |DN41274-ND 1.33 114 176 |1641-274K | retardant polyolefin sleeve. AWG #20 TCW 
39 [45] 79 | 263 | DN2534-ND 177 66 44 |1025-34К 330.0 | 55 | 79 | 115 |DN41334-ND 133 114 176 |1641-334К 
47 |45 79 | 239 | DN2536-ND т 66 44 |1025-36K 390.0 | 60 | .79 | 107 |DN41394-ND 1.33 114 176 |1641-394K Nom. | Max. | Max. 
56 [50] 79 | 195 | DN2538-ND тп 66 44 |1005-38К 470.0 | 60 | .79 | 94 |DN41474-ND 1.40 120 80 |1641-474K Induct.| DC | Current API 
68 |50) 79 | 185 | DN2540-ND тп 86 44 |1025-40K 560.0 | 60 | .79 | 90 |DN41564-ND 1.40 120 .80 |1641-564K +10% | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
82 |55| 79 | 160 | DN2542-ND 77 66 44 |1025-42K 680.0 | 60 | 79] 84 |DN41684-ND 1.40 1.20 .80 |1641-684K (ин) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 10 | PartNo. 
i z 820.0 | 60 | .79 | 80 |DN41824-ND 140 120 .80 |1641-824K 3.9 | 0.007 | 9.75 |DN4495-ND 182 1.57 1.05 | 4590-392K 
10.0 [55] 7.9 | 144 | DN2544-ND т 6 44 |1025-44K 
1000.0 | 60 | 79 | 70 |DN41105-ND 1.40 1.20 80 |1641-105K 47 | 0.008 | 911 |DN4496-ND 182 157 1.05 | 4590-472K 


12.0 | 45 | 25 | 160 | DN2546-ND 77 66 .44 |1025-46К 
150 |45 | 25 | 157 | DN2548-ND 77 66 .44 |1025-48К 


5.6 | 0.011 | 7.77 |DN4497-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-562K 
6.8 | 0.011 | 7.60 |DN4498-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-682K 


25 m а u no T 55 a 1055Ж бегіев 2474 82 | 0013 | 715 [DN4499-ND 142 157 105 | 4590-822K 
270 | 50 | 25 | 140 | DN2554-ND 77 46 44 |1025-54K Power Inductors ү ай en ШЕТ 208 = Т 4500-109K 
Series 1025 Ferrite (LT10K) Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 15.0 | 0.020 | 5.76 |DN4502-ND 2.08 179 1.19 | 4590-153K 


33.0 | 45 | 25 130 | DN2556-ND 84  .72 48 |1025-56K mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivity ferrite 18.0 | 0.020 | 5.49 |DN4503-ND 2.08 1.79 1.19 | 4590-183K 
390 | 45 | 25 125 | DN2558-ND 84 72 48 |1005-58К core, allows for high inductance with low DC resistance. Operating 22.0 | 0.024 | 5.26 |DN4504-ND 2.08 1.79 1.19 | 4590-223K 


47.0 |45 | 25 | 110 |DN2560-ND — .84 72 48 |1025-60К Temperature: -55°C to +125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°С | 270 | 0.025 515 |DN4505-ND 208 179 1.19 | 4590-273К 
560 | 45 | 25 | 100 | DN2562-ND — .84 72 48 |1025-62К Ambient Power Dissipation at 85°C: .50 Watts. Inductance: | 330 | 0.028 | 4.87 |DN4506-ND 208 179 1.19 | 4590-333K 


680 [50] 25 | 92 | DN2564-ND 84 72 48 |1025-64K Measured at 1 V with no DC current 39.0 | 0028 | 4.87 |DN4507-ND 208 1.79 1.19 | 4590-393K 
820 | 50] 25 | 88 |DN256é-ND 98 84 56 1025-66K 47.0 | 0.034 | 445 |DN4508-ND 208 179 1.19 | 4590-473K 
1000 | 50 | 25 84 | DN2568-ND 08 84 56 |1025-68K Dimensions Lead Size Lead 56.0 | 0.043 | 3.93 |DN4509-ND 2.08 179 119 4590-563K 
120.0 | 30 | .79 | 66 | DN2570-ND 98 84 56 |1025-70K L D AWG $20 (TWC) Length 68.0 | 0.059 | 3.35 |DN4510-ND 208 179 1.19 | 4590-683K 
150.0 | 30 | 79 61 | DN2572-ND 8 84 56 |1025-72K .740" (18.80mm) | .240” (6.10mm) .032" (.81mm) | 1.44” (36.58mm) 82.0 | 0.066 | 3.17 |DN4511-ND 208 179 1.19 | 4590-823K 
1800 | 30 | 79 | 57 | DN2574-ND 98 84 56 |1025-74К 008 2 pera 21. М 119 Н 
220.0 | 30 | 79 | 52 |DN2576-ND 98 84 56 |1025-76К Max. | Max. iso | 019 | 227 ШШШ 208 173 149 РЫН 
a| КОЕ 105 50 60 1025-78 Induct ae [uin Digi-K Price Each » 180 0150 210 DN4515-ND 2.08 179 119 4590-184К 
330.0 | 30 | 79 | 45 | DN2580-ND 1.05 90 60 |1025-80K nduct. | Resist. | Rating | Digi-Key rice Eacl elevan . ] | . : : E 
(uH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 220 | 0.162 | 2.02 |DN4516-ND 208 179 1.19 | 4590-224К 
390.0 | 30 | 79 40 | DN2582-ND 105 .90 60 |1025-82К 0 | 026 | 171 BERE 208 19 143 | coz 
470.0 | 30 | 79 | 36 | DN2584-ND 105 90 60 |1025-84K Series 2474 Ferrite Core МІ 7 Sin D eas 
- : Мән = 330 | 0257 | 161 |DN4518-ND 208 179 149 | 4590-334K 
560.0 | 30 | 79 | 35 |DN2586-ND 1.05 90 60 |1025-86К то | 0.009 | 627 |DN7401-ND 233 2.00 134 |2474-01L 390 | 0288 | 152 |DN4519-ND 208 179 119 | 4590-394К 
680.0 | 30 | 79 | 30 | DN2588-ND 105 90 .60 |1025-88K 12 | 0.010 | 5.95 |DN7402-ND 233 200 1.34 | 2474-02L 
8200 | 30| 79 | 29 | DN2590-ND 116 99 66 |1025-90K 15 | 0011 | 567 |DN7403-ND — 233 200 134 | 247408 | | 470 0398) 130 [DNASPOND 208 179 119 4590474 
1000.0 | 30 | 79 | 28 | DN2592-ND 116 99 .66 |1025-92K 18 | 0012 ваз |DN7404-ND 233 200 1.34 |2474-04L ў ў { j і 


680 | 0.570 | 1.08 |DN4522-ND 2.08 179 1.19 | 4590-684K 
820 | 0.643 | 1.01 |DN4523-ND 2.08 179 1.19 | 4590-824K 


22 | 0013 | 5.22 |DN7405-ND 233 200 1.34 | 2474-05L 


a 27 | 0014 | 503 |DN7406-ND 233 200 1.34 2474-0L | | 1000 | 0844 | 0.89 |DN4524-ND 208 179 149 | 4590-105к 

Series 1641 33 | 0.016 | 470 |DN7407-ND 233 200 134 247407 | | 1509 | 097 | 082 |DMS2END 197 170 113 | 4590-125K 
А А 39 | 0017 | 456 |DN7408-ND 233 2.00 1.34 |2474-08L | | ў 97 10 1 4 

Molded Shielded RF Coils 39 | doo | 150 аа 288 200 VM oq | | 150 | 148 | O75 [DN4526-ND 197 170 113 | 4590-155K 


56 | 0024 | 384 |DN7410-ND 233 200 134 | 2474-10L 1800 | 1.50 | 0.66 |DN4527-ND 1.97 170 1.13 | 4590-185K 


2200 | 1.76 | 0.61 |DN4528-ND 1.97 170 1.13 | 4590-225К 


Dimensions i 
i 5 ко ТС) T^ 68 | 0026 | 369 |DN74TI-ND — 233 200 134 [24749 | | 2700 | 213 | 056 |DN4529-ND 197 170 113 | 4590-275 
82 | 0.028 | 355 |DN7412-ND 233 200 134 |2474-12L 
Т т > z 3300 | 253 | 0.51 |DM4530-ND 197 170 113 | 4590-335K 
410° (10.41mm) | 162” (411mm) | .025'(64mm) | 1.44” (36.58mm) 10.0 | 0.033 | 327 |DN7413-ND 276 237 158 |2474-13L 3900 | 284 | 048 DN4531-ND 197 170 113 | 4590-395K 
120 | 0.037 | 309 ШАШ 276 237 158 | 2474-14. 4700 | 3.79 | 041 |DN4532-ND 182 1.57 1.05 | 4590-475К 
Max. 150 | 0040 | 297 |DN7415-ND 276 237 158 |2474-15L 5600 | 424 | 039 |DN4533-ND 182 157 105 | 4590-565K 
Test | Current API | * 

induct. | Q |Feq. Rating | Digi-Key тегіне | за 180 | 0.044 | 284 |DN7416-ND 276 237 158 | 2474-16L 6800 | 5.75 | 0.34 |DM534-ND 182 157 1.05 | 4590-685К 
(uH) |Міп. (MHz) (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 22.0 | 0.050 | 2.66 |DN7417-ND 276 237 1.58 | 2474-17L 8200 | 644 | 0.32 |DN4535-ND 182 157 1.05 | 4590-825K 
Gores 1641 270 | 0070 | 225 |DN7418-ND 276 237 158 |2474-18L | | 10000 | 730 | озо |DN4536-ND 182 157 105 | 4590-106K 
Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) 250 015 ote НО 25 Hg Hs PHA 12000 | 934 | 0.26 |DN4537-ND 1.82 157 1.05 | 4590-126K 
10 [50 [250] 1830 [DN4TI0I-ND 146 .99 66 ]1641-101K E : Е 15000 107 | 025 ПАНА 182 157 105 | 4590-156K 
42 | 51 | 25.0| 1570 |0№41121-№0 116 99 46 | 1641-121K 47.0 | 0.104 | 1.84 | DN7421-ND 276 2.37 1.58 [2474-2411 18000 | 14.8 | 0.21 |DN4539-ND 182 1.57 1.05 | 4590-186К 
45 | 51 | 25.0) 1500 |DN41151-ND 116 .99 46 |1641-151K 56.0 | 0.130 | 1.65 |DN7422-ND 276 237 1.58 |2474-221. 22000 | 18.0 | 0.19 |DN4540-ND 182 1.57 1.05 | 4590-226К 
18 | 50 [250] 1330 |DN41181-ND 116 99 66 |1641-181K 68.0 | 0.145 | 1.56 | DN7423-ND 276 237 158 |2474-231 | | 27000 227 | 047 |DN454i-ND 18 157 105 | 4590-276K 
22 | 49 [250] 1120 |DN41221-ND 116 9 466 |1641-221K 820 | 0.152 | 1.53 | DN7424-ND 276 237 158 |2474-24L | | 33000| 257 | 016 |DN4542-ND 199 171 114 | 4590-336K 
27 |47 | 25.0| 870 |DN41271-ND 116 .99 66 |1641-271К 100.0 | 0.208 | 1.30 | DN7425-ND 2.94 2.52 1.68 |2474-25L 39000 | 297 | 0.15 |DN4543-ND 1.99 171 1.14 | 4590-396K 
33 [46 |250 800 | DNATSSI-ND 116 .99 56 |1641-331K | "1255 15583 | 112 "DN7426-:ND 294 252 168 [2474-26 | | 47000 | 337 | 0.14 |DN4544-ND 199 171 114 | 4590-476К 

39 | 44 | 25.0| 680 |DN41391-ND 146 .99 466 | 1641-391K 
7 | 44 [250] 580 |DN41471-ND 116 99 6 | 1641-471K 150.0 | 0.330 | 1.04 | DN7427-ND 294 252 1.68 247427L | | 56000] 38.0 | 043 |DN4545-ND 199 171 1.14 | 4590-566K 
56 | 43 250 505 |DN41561-ND 116 .99 466 |1641-561K 180.0 | 0.362 | 0.99 | 07428-40 2.94 252 1.68 2474-28. 68000 | 528 | 0.11 |DN4546-ND 1.99 171 1.14 | 4590-686K 
58 | 42 |250 430 |DN41681-ND 116 .99 66 | 1641-681K 220.0 | 0.505 | 0.84 |DN7420-ND 2.94 252 1.68 | 2474-29L 82000 | 673 | 0.10 |DN4547-ND 1.99 171 1.14 | 4590-826K 
82 | 40 [250] 375 |DN41821-ND 146 99 466 |1641-821K 270.0 | 0.557 | 0.80 |DN7430-ND 294 252 1.68 |2474-30L | |100000| 76.0 | 0.09 |DN4548-ND 199 171 1.14 | 4590-107К 


More Product Available Online: www.digikey.com 
904 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


Test Current Cut Tape T&R JAPI 
evan Induct.| Егед. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(uH) | (MHz) | Min.| Max. (mA) | Part Мо. 1 10 100 |PartNo. 500 Part №. 
Н .91 | 25 | 40| 685  DNIOISCT-ND 1.72 147 98 |DN1015TR-ND 392.00 |51008-911К 
Series 1008 Q a > 10 | 79 | 30) 670 | DN1016CT-ND 172 147  .98 |DN1016TR-ND 392.00 |51008-102К 
H 12 | 79 | 30| 625 |DN1017CT-ND 172 147 .98 |DN1017TR-ND 392.00 |51008-122К 
7. КЛИ ИННЕНЕ ЕЖ ЕЕ 
: i Bx 5 - ла 147 | - . - 
Surface Mount Inductors аа 55. ры А 22 | 79 | зо] 375 |DN1020CT-ND 1.72 147  .98 |DN1020TR-ND 392.00 |51008-222К 
Operating Temperature Range: -67°F - 257°F (-55°C ~ 125°C) В k 27 79 | 30 365 DN1021CT-ND 172 147 .98 |DN1021TR-ND 392.00 |51008-272К 
33 | 79 | 30| 355 |DN1022CT-ND 172 147 .98 |DN1022TR-ND 392.00 |51008-332К 
Dimensions - Inch (mm) 39 | 79 | 30] 335 |DN1023CT-ND 172 147  .98 |DN1023TR-ND 392.00 |S1008-392K 
A B с D E 47 | 79 | зо] 305 |DN1024CT-ND — 172 147  .98 |DN1024TR-ND 392.00 |51008-472К 
.100 (2.54) .080 (2.03) .080 (2.03) .055 (1.40) .046 (1.17) 5.6 79 | 30 295 DN1025CT-ND 1.72 147 .98 |DN1025TR-ND 392.00 |51008-562К 
68 | 79 | 30| 250 |DN1026CT-ND 172 147  .98 |DN1026TR-ND 392.00 |51008-682К 
gë гарам ага ТАН 82 | 79 | 30| 240 |DN1027CT-ND 172 147 .98 |DN1027TR-ND 392.00 |51008-822К 
Е ЗИ. 19 уе а АЕ 
(uH) | (MHz) | Ми. | Мах. (тА) | Part No. (1 10 100 |PartNo. 500 | Part Мо. - - - - - - 
Series 1000 Phenolic Gore — К Tolerance, +10% ПНЕ ЕКЕН Е 
.010 | 50.0 | 40 | 1562 |DNOS100CT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8100TR-ND 368.00 |1008-100К 220 | 25 | 30| 170 |DN1032CT-ND 172 147 98 |DN1032TR-ND 392.00 |51008-223К 
.012 | 50.0 | 40 | 1450 |DNOS120CT-ND 1.61 138 .92 |DNOS120TR-ND 368.00 |1008-120К 270 | 25 | 30| 160 |DN1033CT-ND 172 147 98 |DN1033TR-ND 392.00 |51008-273К 
015 | 50.0 | 40 | 1381 |DNOS150CT-ND 1.61 138 .92 |DNOS150TR-ND 368.00 |1008-150К 330 | 25 | 30] 125 | DN1034CT-ND 172 147 98 |DN1034TR-ND 392.00 |51008-333К 
.018 | 50.0 | 40 1320 | DN08180CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8180TR-ND 368.00 |1008-180К 470 | 25 | 30 110 DN1036CT-ND 172 147 98 |DN1036TR-ND 392.00 |51008-473К 
.022 | 50.0 | 35 | 1235 |DNOS220CT-ND 1.61 1.38 92 |DNOS220TR-ND 368.00 |1008-220К S1008KIT-ND (API Delevan PaA No: 51008К1Ту 
127 | 50.0 | 35 | 1164 |DNO8270CT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8270TR-ND 368.00 1008-270K : Р н рани : 
033 | 500 | 30 1105 DN08330CT-ND 161 438 92 |DNOB330TR-ND 368.00 |1008-320К Series 51008 Inductor Kit. 5 each of 36 values (0.1uH to 47.0pH), 180 total ріесеѕ.................. $95.95 
139 | 50.0 | 30 | 1053 | DNO8390CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNOS390TR-ND 368.00 |1008-390К : 
.047 | 50.0 | 30| 1108 |DNOS470CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8470TR-ND 368.00 1008-470K Series 1210 
.056 | 50.0 | 25 | 847 | DNO8560CT-ND 161 1.38 .92 | ОМО8560ТА-МО 368.00 |1008-560К : O n d 
.068 | 50.0 | 25 | 823 |DNO8680CT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8680TR-ND 368.00 1008-680K Unshielded | ^r 
.082 | 50.0 | 25 | 801 |DNOS820CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNOS820TR-ND 368.00 |1008-820К == Е 
лоо | 250 [15] 728 |DNoBOICEND 161 138 г (onosto 38800 елак] | Surface Mount Inductors 016(041) x 4 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% Operating Temperature Range: < 275 > А2 
12 | 25.0] 40] 1225 |DN08121CT-ND 1.61 138 92 |DN08121TR-ND 368.00 1008-121К -67°F to 257°F (-55°C to 125°C) в. ЯС 
15 [250] 40| 1168 |DN08151CT-ND 1.61 138 92 |DN08151TR-ND 368.00 1008-151K 
18 | 25.0 | 40| 1119 |DNO8181CT-ND 1.61 138 92 |DN08181TR-ND 368.00 1008-181K Min to Max Dimensions-Inch (mm) 
22 | 25.0 | 40] 1055 |DNOS221CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNOS221TR-ND 368.00 1008-221K A B C (over terminals) D E 
27 | 25.0 | 40] 1000 |DNOS271CT-ND 1.61 1.38 92 |DNOS271TR-ND 368.00 |1008-271К 118-138 .085 - .105 081-.101 1041.061 1054 
38 |250 40| 954 |DNOBS331CT-ND 1.61 138 92 |DN08331TR-ND 368.00 1008-331K (3.00 - 3.51) (2.16 - 2.67) (2.06 - 2.57) (1.04 ~ 1.55) (1.37) 
47 | 25.0 | 40| 846 | DNO8471CT-ND 161 138 92 |DNO8471TR-ND 368.00 |1008-471К 
56 | 25.0 | 40 | 808 | DNOB561CT-ND 161 1.38 92 |DNO8681TR-ND 368.00 |1008-561К Test Current Cut Tape T&R — |API 
88 | 25.0 | 40| 760 | DNOBGBICT-ND 161 1.38 92 | DNOB681TR-ND 368.00 |1008-681К Induct.|Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
82 | 25.0 | 40 | 708 | DNOB821CT-ND 161 138 92 | DNO8821TR-ND 368.00 |1008-821К (uH) [(MHz) | Міп. Max. (mA) | Part No. 1 10 100 |PartNo. 500 Рай №. 
Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% Series 1210 Phenolic Core, +10% 
то | z9 |30] 685 |DNO8102JCT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8102JTR-ND 368.00 [1008-102J .010 | 50.0 | 30) 966 |DN10100CT-ND 84 72 48 |DNTOTOOTR-ND 192.00 |1210-100K 
12 | 79 [30] 591 |DN08122JCT-ND 193 1.65 1.10 |DNOB122JTR-ND 440.00 |1008-122.) .012 | 50.0 | 30| 931 |DN10120CT-ND 84 72 48 |DN10120TR-ND 192.00 |1210-120K 
15 | 79 [30] 548 (|DNOS152JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8152JTR-ND 440.00 |1008-152J :015 | 50.0 | 30) 871 |DN10150CT-ND 84 72 48 |DNTOTSOTR-ND 192.00 |1210-150K 
18 | 79 [30] 457 | DNO8182JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNOS182JTR-ND 440.00 |1008-182.) .018 | 50.0 | 30 | 821 |DN10180CT-ND 84 72 48 |DN10180TR-ND 192.00 |1210-180K 
22 | 79 | 30| 433 | DNO8222JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8222JTR-ND 440.00 |1008-222.) .022 | 50.0 | 30 | 779 |DN10220CT-ND 84 72 48 |DN10220TR-ND 192.00 |1210-220K 
27 | 79 [30] 413 | DNO8272JCT-ND 193 165 1.10 |DNO8272JTR-ND 440.00 |1008-272.) .027 | 50.0 | 30 | 743  |DN10270CT-ND 84 72 48 |DN10270TR-ND 192.00 |1210-270К 
33 | 79 [30] 398 | DNO8332JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8332JTR-ND 440.00 [1008-332J .033 | 50.0 | 30) 711 |DN10330CT-ND 84 72 48 |DN10330TR-ND 192.00 |1210-330K 
39 | 79 [30] 354 | DNO8392JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8392JTR-ND 440.00 |1008-392.) .039 | 50.0 | 30) 670 |DN10390CT-ND 84 72 .48 |DN10390TR-ND 192.00 |1210-390K 
47 | 79 | 30| 334 | DNOB472JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8472JTR-ND 440.00 [1008-4720 .047 | 50.0 | 30) 636 |DN10470CT-ND 84 72 48 |DN10470TR-ND 192.00 |1210-470К 
56 | 79 | 30| зі?  |DNOB562JCT-ND — 1.93 1.65 1.10 |DNO8562JTR-ND 440.00 |1008-562.) .056 | 50.0 | 30) 606 —DN10560CT-ND — .84 — 72 48 |DN10560TR-ND 192.00 |1210-560К 
68 | 79 [30] 274 | DNO8682JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8682JTR-ND 440.00 [1008-682J .068 | 50.0 | 30) 580 |DN10680CT-ND 74 .63 .42 |DN10680TR-ND 168.00 |1210-680К 
82 | 79 [30] 264 | DNOB822JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DN08822JTR-ND 440.00 |1008-822.) .082 | 50.0 | 30 | 551 — |DN10820CT-ND 8 — 72 48 |DN10820TR-ND 192.00 |1210-820К 
10.0 | 79 | 30| 245 (|DNOS103JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8103JTR-ND 440.00 1008-103J Series 1210 Iron Core, +10% 
150 | 25 [30] 194 (|DNOS153JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8153JTR-ND 440.00 1008-153J 10 [250 |30| 1018 |DNIO101CT-ND 95 481  .54 |DN10101TR-ND 216.00 |1210-101К 
18.0 | 25 | 30| 173 | DNO8183JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8183JTR-ND 440.00 |1008-183.) 12 [250 | 30| 971 |DN1O121CT-ND 95 81 54 |DN10121TR-ND 216.00 |1210-121К 
220 | 25 [30] 158 |DNO8223JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNOS223JTR-ND 440.00 1008-223J 45 [250 | 30) 910 |DN1O1S1CT-ND 95 815 54 |DN10151TR-ND 216.00 |1210-151К 
270 | 25 [30] 146 | DNO8273JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8273JTR-ND 440.00 1008-273J 18 [250 | 30| 860 |DN1O181CT-ND 95 815 54 |DN10181TR-ND 216.00 |1210-181К 
33.0 | 25 [30] 135 | DNO8333JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8333JTR-ND 440.00 1008-333J 22 |250 | 30| 805 |DN10221CT-ND 95 81 54 |DN10221TR-ND 216.00 |1210-221К 
39.0 | 2.5 | 30 125 DN08393JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8393JTR-ND 440.00 |1008-393.) 27 |250 | 30 759 DN10271CT-ND 195 81 154 |DN10271TR-ND 216.00 |1210-271К 
47.0 | 25 | 30 120 DNO8473JCT-ND — 1.93 1.65 1.10 | DNO8473JTR-ND 440.00 |1008-473J .33 |250 | 30 720 DN10331CT-ND .95 .81 154 |DN10331TR-ND 216.00 |1210-331K 
300SKIT:ND;(APT.Delevah. Part No. ADOSKIT .39 [250 | 30| 679  |DN10391CT-ND 95 81 54 |DN10391TR-ND 216.00 |1210-391К 
Series 1008 Тағы, Kit. 5 each of 54 pas (0.0018pH ~ 47.0рН), 270 total pieces ............... $95.95 AT | 25.0 | 30) 644 (|DNIO47ICT-ND — .95 41 54 |DNIO471TR-ND 216.00 1210-471K 
56 |250 | 30| 614 |DN1O561CT-ND — .95 81 54 |DN10561TR-ND 216.00 |1210-561К 
.68 |25.0 | 30| 588  |DN10681CT-ND 955 81  .54 |DN10681TR-ND 216.00 [1210-681K 
Series S1008 42 |250| 30| 556  |DNIOBZICT-ND 45 — 81 за |DNIOSPITR-ND 216.00 |1210-821К 
= М Series 1210 Ferrite Core, +5% 
Shielded (2 M ! 10 | 79 |30| 515 |DN10102JOT-ND 98 84 56 |DN10102JTR-ND 22400 |1210-102. 
si с 12 | 79 | 30| 497 |DN1O122JCT-ND 98 44 56 |DN10122JTR-ND 224.00 |1210-122.) 
Surface Mount > “.010-.030 E > 15 | 79 | 30| 467  |DN10152JCT-ND 98 84 56 |DN10152JTR-ND 224.00 |1210-152J 
(0.26-0.76) < DN 18 | 79 [30] 454 |DN10182JCT-ND .98 84 56 |DN10182JTR-ND 224.00 |1210-182J 
Inductors 8 м< 22 | 79 | 30| 431  |DNI0222CT-ND 98 84 56 |DN10222JTR-ND 224.00 [1210-2220 
- - 27 | 79 | 30| 411  |DN10272JCT-ND 98 84 56 |DN10272JTR-ND 224.00 |1210-272J 
Dimensions - Inch (mm) 33 | 79 | 30| 393  |DN10332JCT-ND 98 84  .56 |DN10332JTR-ND 224.00 |1210-332J 
A B c D E 39 | 79 [30] 378  |DN10392JCT-ND .98 84 .56 |DN10392JTR-ND 224.00 |1210-392J 
100 (2.54) 080 (2.03) 080 (2.03) 055 (1.40) 046 (1.17) 47 | 79 | 30| 352  |DN10472JCT-ND 98 8 56 |DN10472JTR-ND 224.00 |1210-472.) 
56 | 79 |30| 341 |DN10562JCT-ND 98 84 56 |DN10562JTR-ND 224.00 |1210-562J 
Test Current Cut Tape T&R | API 68 | 79 | 30| 321 |DN10682JCT-ND 98 84 56 |DN10682JTR-ND 224.00 |1210-682.) 
Induct. | Freq.) Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 82 | 79 [30] 305 |DN10822JCT-ND 98 84 56 |DN10822JTR-ND 224.00 |1210-822J 
(uH) | (МН2) | Min. Max. (тА)! Part No. 1 10 100 _| Part No. 500 | Part No. 100 | 79 | 30| 297  |DN10103CT-ND 102 .87 .58 |DN0103JTR-ND 232.00 [1210-1030 
Series 51008 Ferrite Core, %10% 120 | 2.5 [30] 272  |DN10123CT-ND 1.02 87 58 |DN10123JTR-ND 232.00 |1210-123J 
40 | 25 | 40 | 1120 |DN1001CT-ND 172 147 98 |DNi0D1TR-ND 39200 |51008:101К 150 | 2.5 [30] 257  |DN10153JCT-ND 1.02 87 58 |DN10153JTR-ND 232.00 |1210-153J 
45 25 | 40| 1015 | DN1003CT-ND 172 147  .98 |DN1003TR-ND 392.00 |51008-151К 180 | 25 | 30 237 DN10183JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10183JTR-ND 232.00 |1210-183J 
48 | 25 | 40| 970 |DN1004CT-ND 172 147 әв |DMIODATR-ND 39200 |S1008-181K 220 | 25 [30] 224  |DN10223JCT-ND 1.02 87 58 |DN10223JTR-ND 232.00 [1210-2230 
ээ | 25 | 40! 930 |DNIOOSCT-ND 172 147 әв |DNiODSTR-ND 39200 |S1008-221K 270 | 25 |30| 193  |DN10273JCT-ND 1.02 87 58 |DN10273JTR-ND 232.00 [1210-2730 
27 | эк | 40| аю ЛҮ із 147 % [М ООЛ 30200 |S1008.271K 330 | 25 | 30 | 182  |DN10333JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10333JTR-ND 232.00 [1210-3330 
390 | 25 | 30 | 170  |DN10393JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10393JTR-ND 232.00 |1210-393J 
33 | 25 | 40| 865  DNIOUCTND 172 147 .98 |DNIOO7TR-ND 392.00 S1008-331K 470 | 25 | 30| 163  |DNI0473JCT-ND 1.02 87 58 |DN10473JTR-ND 232.00 |1210-473J 
39 | 25 |40) 840  DNI008CT-ND 172 1.47 .98 /DN1008TR-ND 392.00 |51008-391К 560 | 25 [30] 152  |DN10563JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10563JTR-ND 232.00 [1210-5630 
А7 | 25 | 40) 815 | DN1009CT-ND 172 1.47 .98 /DN1009TR-ND 392.00 |51008-471К 680 | 25 | 30| 144 |DN10683JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10683JTR-ND 232.00 [1210-6830 
56 | 25 | 40) 790 | DN1010CT-ND 172 147  .98 |DN1010TR-ND 392.00 |51008-561К 820 | 25 [30] 136  |DN10828JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10823JTR-ND 232.00 [1210-8230 
62 | 25 | 40| 770 |DNIOTCT-ND 172 147 98 [DN1011TR-ND 392.00 |51008-621К 100.0 | 2.5 | 30| 120  |DN10104JCT-ND 1.02 87 .58 |DN10104JTR-ND 232.00 |1210-104.) 
68 | 25 | 40| 750 | DN1012CT-ND 172 147 .98 |DN1012TR-ND 392.00 |51008-681К 1210KIT-ND (API Delevan Part No. 1210KIT) 
75 | 25 | 40) 735 |DN1013CT-ND 172 147  .98 |DN1013TR-ND 392.00 |51008-751К Series 1210 Inductor Kit. 5 each of 58 values (0.0018;Н to 100.0НН), 290 total pieces............... $95.95 
.82 | 25 | 40| 715 |DNI014CT-ND 172 147 98 [DN1014TR-ND 392.00 |51008-821К (Continued) 
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De Test Current Cut Tape T&R АРІ 
API levan Inductors (Cont.) Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
Ë (uH) | (MHz) Min. Мах. (тА) Part No. 1 10 100 |PartNo. 500 |Рагі Мо. 
Series S1210 <> 22 | 79 50| 535 |DNI2222CT-ND 77 66 44 |DN12222JTR-ND 176.00 [1812-2221 
Shielded O M 27 | 79 | 50| 517 |DNI2272J0T-ND 77 66 аа DN12272JTR-ND 176.00 |1812-272J 
Е| с 33 | 79 | 50| 501 | DN12332JCT-ND 77 66 44 |DN12332JTR-ND 176.00 [1812-3321 
Surface Mount = Ненвоа) A > 39 | 79 | 50| 472 |DN12392JCT-ND 77 66 а DN12392JTR-ND 176.00 |1812-392J 
Inductors : ў k iuo А 47 | 79 | 50| 448 |DNI2472JCT-ND 77 66 44 |DN12472JTR-ND 176.00 [1812-4721 
> 56 | 79 50| 427 |DNI2562CT-ND 77 66 44 |DN12562JTR-ND 176.00 |1812-562J 
нс Max Dimarisions не (mm) 68 | 79 | 50| 409 |DNI2682JCT-ND 77 66  .44 |DN12682JTR-ND 176.00 [1812-6821 
A B C (over terminals) 5 Е 82 | 79 [50] 375  DN12822JCT-ND 77 66 44 |DN12822JTR-ND 176.00 [1812-8221 
3185199 085-108 081.101 ОТОТ ова 100 | 79 | 50| 354 | DN12103JCT-ND 77 66 44 | DN12103JTR-ND 17600 [1812-1034 
(3.00-3.51) (2.16-2.67) (2.06-2.57) (1.04—1.55) (1.37) 120 | 25 | 50| 317 |DN12123/CT-ND — 77 66 а |DN12128JTR-ND 176.00 |1812-123J 
15.0 | 25 | 50| 283 |DMI2153)0T-ND 77 66 44 |DNI2153JTR-ND 176.00 |1812-153J 
"E CH Cut Tape TENE 180 | 25 | 50| 268 |DNI2183)0T-ND 77 66 44 |DNI2183JTR-ND 176.00 |1812-183J 
induct.| Freq.| Q | Rating | Digi-Key EE Digi-Key Pricing | Delevan 220 | 25 | 50| 250 |DN12228J0T-ND 77 66 44 |DN12228JTR-ND 176.00 |1812-223J 
(uH) | (MHz) Min. Max. (mA) | Part No. a m umm ew pn 270 | 25 | 50| 236 | DN12273JCT-ND 77 66 44 | DN12273JTR-ND 176.00 |1812-273J 
Series S1210:Iron Coro; 210% 330 | 25 [50] 224 |DN12333J0T-ND 77 6 44 |DN12333JTR-ND 176.00 |1812-333J 
o æ al ius ШЕП 109 з во ИШПИ 24800 елок 390 | 25 |50| 211 |DN12393/CT-ND 77 66 44 |DN12398JTR-ND 176.00 |1812-393J 
"o | os | aol на РТ іо оз во ШИ ШОП 24800 Si210-121K 470 25 [50] 200 |DNI2473JCT-ND 7? 466 44 |DN12473JTR-ND 176.00 |1812-473J 
"s 95 | 40| 107 ІШПЕ 10 оз ғ ШО ЛЫШ 24800 51210-151K 56.0 | 25 | 50| 191 |DN12563/CT-ND 77 66 44 |DN12563JTR-ND 17600 |1812-563J 
чв | os | 401 er МИ іо оз 6 [BER TS 24200 51210-181K 68.0 | 25 [50] 183 |DN12683/CT-ND 77 66 44 |DN12683JTR-ND 17600 |1812-683J 
0 1 25 | 401 но ШТ 10 в ео И ЛЫП 24200 |s1210-221K 820 | 25 | 50| 169 |DN12823/CT-ND 77 ве 44 |DN12828JTR-ND 176.00 |1812-823J 
эт | zs | ao | зво МЕТ io в в МИНЕТ 24800 |81210271K 1000| 25 | 50| 158 |DNI2104JCT-ND 77 66 44 | DN12104JTR-ND 176.00 |1812-104J 
3 | 25 | 40| п ШТ ію 93. ео МИ 24200 51210-231K 120.0 | 079 | 40 | 158  |DNI2124CT-ND 77 66 44 |DN12124JTR-ND 176.00 |1812-124J 
3 05 | 40| 720 И ію в в ММ 24800 [S1240-391K 1500| 079 | 40 | 149 |DNI2154JCT-ND 77 66 44 |DN12154JTR-ND 176.00 |1812-154J 
47 | 25 | 40| em М ію в ео | 24800 [S1240-471K 180.0 | 079 | 40 | 145 |DNI2184JCT-ND 77 66 44 |DN12184JTR-ND 176.00 |1812-184J 
56 | 25 | 40! 644  DNIOSSCT-ND 100 әз 62 |DNIOSSTR-ND 24800 51210-561K 220.0 | 0.79 | 40| 142 | DN12224JCT-ND 116 99 66 |DN12224JTR-ND — 264.00 |1812-224J 
в | 25 | 40| 64 мост — 109 93 62 |DNIOSOTREND 248.00 |S1210-681K 270.0 | 079 | 40 | 129 | DNI2274CT-ND 116 99 66 |DN12274JTR-ND 26400 |1812-274J 
о | 25 | 401 58  DNIOGICT-ND 100 әз — 62 |DNIOSGITR-ND 24800 |51210-821К 330.0 | 0.79 | 40 | 120 | DN12334CT-ND 116 99  .66 |DN12334JTR-ND 264.00 |1812-334J 
Soris GIAO Forto Cor £109. 3900 | 0.79 | 40 | 100 | DN12394JCT-ND 146 99  .66 |DN12394JTR-ND 264.00 |1812-394J 
, 
4700 | 0.79 | 40 | вв —  DNI2474JCT-ND 146 99 66 |DN12474JTR-ND 264.00 |1812-474J 
1272 40 вә ШШШ 12087 ЭШЕН 23210 51210402 560.0 | 079 | 30 | 82 |DNI2564UCT-ND 116 99 66 |DN12564JTR-ND 264.00 [1812-564] 
is то 1401 з ШИМ ios ғ зе ИЕ 3200 51210152K 680.0 | 0.79 | 30 | 82 | DNI2684CT-ND 116 99 66 |DN12684JTR-ND 26400 |1812-684J 
ts | zo 401 за МЕ іг м в [ ШОП 23200 151210-182K 820.0 | 0.79 | 30) 67 | DNI2824JCT-ND 146 99 66 |DN12824JTR-ND 264.00 |1812-824J 
22 | 78 | 40. эз ПП із: я ss ММ 23200 51210-222K 10000) 0.79 | 30 | 55 |DN12105JCT-ND 116 99 вв |DN12105JTR-ND 264.00 |1812-105J 
27 | тә | 40| 526 |DNI067CT-ND 102 87 58 |DN1067TR-ND 232.00 |51210-272К 
зз | 79 | 40| 509 |DN1068CT-ND — 1.02  .87 58 |DN10G8TR-ND 232.00 |51210-332К z = 
= =) 
39 | 79 | 40! 500 |DNI069CT-ND 102 87 58 |DN1069TR-ND 232.00 |S1210-392K Series 51812 Shielded 
47 | 79 | 40| 455 |DN1070CT-ND 102 87 58 |DN1070TR-ND 232.00 |S1210-472K 
56 | 79 | 40| 399 |DN07ICT-ND 102 87 58 |DN1071TR-ND 232.00 |51210-562К Surface Mount Inductors oss 097) 
68 | 79 | 40| 372 |DNIO72CT-ND 102 87 58 |DNIO72TR-ND 232.00 |51210-682К Min to Max Dimensions - Inch (mm) 
82 | 79 | 40| 349 |DNI073CT-ND 102 87 58 |DN1073TR-ND 232.00 |51210-822К A B С (over terminals) D E 
100 | 25 | 40| 330  |DN1074CT-ND 102 87 58 |DN1O74TR-ND 232.00 |51210-103К 166-190 118-134 118-134 054-078 066 
120 | 25 | 40| 314 |DN1075CT-ND 102 87 58 |DN1075TR-ND 232.00 |S1210-123K (4.22-4.83) | (300-340) (8.00 -3.40) (1.37-1.98) | (1.68) 
15.0 | 25 | 40| 288 |DN1O76CT-ND 102 87 58 |DN1076TR-ND 232.00 |51210-153К 
220 | 25 | 40| 262 |DN1078CT-ND 102 87 58 |DNIO78TR-ND 232.00 |81210-223К m n ü п ШШ) и ШЙ piece m 
270 | 25 | 40| 228 |DN1079CT-ND 102 87 58 |DNIO79TR-ND 232.00 |S1210-273K Es р R 
H) | (MHz) | Min. Мах. (mA) | Part No. 1 10 100 [Рай No. 800 |Part No. 
330 | 25 | 40| 215  |DNIOBOCT-ND — 1.02 87 58 | DN1080TR-ND 232.00 |S1210-333K (HU (Ma) мо МСА ЕЯ ит тоже 9 ы ан 
pen 2: a MUN ues p p) БЕТЕГЕ а B 10 | 25 | 50 | 1490 |DNI100CT-ND 126 1.08 72 |DNI100TR-ND 288.00 |51812-101М 
а Е Qe 24 А : 12 | 25 |50] 1412 |DNMOICT-ND 126 108 72 |DNMOITR-ND 288.00 |S1812-121M 
560 | 25 | 40 181 DN1083CT-ND 1.02  .87 58 | DN1083TR-ND 232.00 |51210-563К 15 25 | 50 | 1347 |DN1102CT-ND 126 108  .72 |DN1102TR-ND 288.00 51812-151M 
680 | 25 | 40| 172 |DN1084CT-ND 102 87 58 |DN1084TR-ND 232.00 |$1210-683K 18 | 25 [50] 1290 |DNI103CT-ND — 126 108 72 |DNITOSTR-ND 288.00 |S1812-181M 
820 | 25 | 40| 156 |DN1085CT-ND 102 87  .58 |DNiOBSTR-ND 232.00 |S1210-823K ат | 25 | 40| 802 |DN1108CT-ND — 126 108 72 |ОМ1108ТА-МО 288.00 |51812-471М 
1000] 25 | 40| 144  |DNIOSGCT-ND — 1.02 87 58 | DN1086TR-ND 23200 |S1210-104K 56 | 25 | 40 | 735 |DNIT09CT-ND — 126 108 72 |DNITO9TR-ND 288.00 |S1812-561M 
82 | 25 |40| 614 |DN1111CT-ND — 126 108 72 |DNI111TR-ND 288.00 |51812-821М 
S1210KIT-ND (API Delevan Part No. S1210KIT) Series $1812 Ferrite Core, +10% 
Series 51210 Inductor Kit. 5 each of 37 values (0.10}Н to 100.0рн), 185 total pieces ............... $95.95 10 79 | 40 755 DN1112CT-ND 130 141 74 (0М11121Ң-М0 296.00 |51812-102К 
12 | 79 | 40| 725 |DNIMSCT-ND — 130 141 74 |DNTTI3TR-ND 296.00 |51812-122К 
Я 15 | 79 | 40| 706 |DNIMACT-ND — 130 141 74 [DN1114TR-ND 296.00 |51812-152К 
Series 1812 18 | 79 |40| 681 |DN1115CT-ND 1.30 141 7а |DNI115TR-ND 296.00 |S1812-182K 
5 22 | 79 [40] 658 |DN1116CT-ND — 130 141 74 |DN1116TR-ND — 296.00 |51812-222К 
Unshielded | 27 | 79 | 40 | 638 |DNIMZCTND — 130 141 74 |DN1117TR-ND 296.00 |S1812-272K 
33 | 79 | 40 | 534 |DN1118CT-ND 130 141 74 |DN1118TR-ND 296.00 |51812-332К 
| 
Surface Mount Inductors ~ 515038) 39 | 79 | 40 | 487 |DN1119CT-ND 130 141 74 |DN1119TR-ND 296.00 |51812-392К 
ў 2B ВЕЕ š 47 | 79 |40| 471 |DNH20CT-ND 130 111 74 |DN1120TR-ND 296.00 |51812-472К 
Operating Temperature Hanger-G IE 15257 x99 C lo das) 56 | 79 |40| 447 |DN1121CT-ND — 130 111 74 |DNTI21TR-ND — 296.00 |51812-562К 
Min to Max Dimensions-Inch (mm) 68 | 79 | 40 | 408 |DN1122CT-ND — 130 141 74 |DN1122TR-ND 296.00 |S1812-682K 
Е B C (over terminali) 5 Е 82 | 79 | 40| 372 |DNH23CT-ND 130 141 74 |DN1123TR-ND 29600 |51812-822К 
100 | 25 | 50 | 333 |DN1124CT-ND 130 1.11 74 |DN1124TR-ND 296.00 |S1812-103K 
.166-.190 .118-.134 .118 –.134 .054—.078 .066 
(4.22- 4.83) (8.00-3.40) (8.00 3.40) (1.87-1.98) (1.68) 120 | 25 |50| 315 |ON1125CT-ND 130 1.11 74 |DN1125TR-ND 296.00 |S1812-123K 
150 | 25 | 50| 301 |DN1126CT-ND — 130 141 74 |DN1126TR-ND 296.00 |S1812-153K 
180 | 25 | 50 | 288 |ON1127CT-ND 120 1.11 74 |DN1127TR-ND 296.00 |S1812-183K 
Test Current Cut T: Tape & Reel | API 
ss птеп: а iE б ае 220 | 25 [50] 277 |DN1128CT-ND 1.30 111 74 |DN1128TR-ND 296.00 |51812-223К 
Induct: Freu” OR i Rating’ (Шіркеу Price Each Digi-Key Pricing: Delevan 270 | 25 [50] 267 |ON1129CT-ND 130 1.11 74 |DN1129TR-ND 296.00 |S1812-273K 
(FS MHz) Mim Мах (mA) parte all ШІ TU en ОПО | Pari No: 330 | 25 | 50 | 258 |ON1130CT-ND 130 111 74 |DN1130TR-ND 296.00 |S1812-333K 
Series 1812 Iron Core, +10% 390 | 25 | 50 | 250 |DN1131CT-ND — 130 1.11 74 |DN1131TR-ND 29600 |S1812-393K 
ло |250| 30) 818 |DN12101CT-ND 70 60 40 |ОМ1210118-М0 160.00 | 1812-101K ато | 25 | 50| 242 |DN1132CT-ND 130 111 74 |[DN1132TR-ND 296.00 |51812-473К 
12 |250|30| 818 |DNIZ121CT-ND — 70 40 40 |DNI2121TR-ND 160.00 |1812-121К 560 | 25 [50] 235 |ON1133CT-ND 130 111 74 |DN1133TR-ND 296.00 |S1812-563K 
15 | 250| 30| 818 |DN12151CT-ND 70 во 40 |DNI2151TR-ND 160.00 | 1812-151K 680 | 25 [50] 215 |DN1134CT-ND — 130 111 74 |DN1134TR-ND 296.00 |S1812-683K 
лв | 250 | 30 | 757 |DNIZ181CT-ND 70 во 40 |DNI2181TR-ND 160.00 | 1812-181K 820 | 25 [50] 196 |DN1135CT-ND 130 111 74 |DN1135TR-ND 296.00 |S1812-823K 
22 |250| 30| 708 | DN12221CT-ND — 70 60 40 |DNI2221TR-ND 160.00 | 1812-221K 1000 | 79 | 40 | 169 |DNH36CTND — 1.30 141 74 |DN1136TR-ND 29600 |51812-104К 
27 | 250 | 30 668 DN12271CT-ND 70 60 40 |DN12271TR-ND 160.00 |1812-271К 120.0 | 79 | 40 163 DN1137CT-ND 1.30 141  .74 |DN1137TR-ND 296.00 |51812-124К 
зз [250 20| ва ПИТ п в a М 16000 1812-321K 1500 | 79 | 40 | 158 | DN1138CT-ND 130 141 74 |DN1138TR-ND 296.00 |51812-154К 
ү 7 й 1800 | 79 | 40| 153 |DN1139CT-ND 130 1.11 74 |DN1139TR-ND 296.00 |$1812-184К 
ҒЫ = л pn ЫК а й и. р 2. 4. 2200| 79 | 40 | 149 |DN1140CT-ND 154 132 88 |DN1140TR-ND 352.00 |51812-224К 
Боо! 409 Шоо т и ом non 1515611 270.0| 79 |40| 135 | DN1141CT-ND 154 1.32 88 |DN1141TR-ND 352.00 |51812-274К 
: - D D - 330.0 | 79 |40 | 129 | DN1142CT-ND 154 132 88 |DN1142TR-ND 352.00 |S1812-334K 
68 | 25.0 30) 379 |DN12681CT-ND 70 60 40 |DN12681TR-ND 160.00 | 1812-681K 390.0 | 79 | 40 | 105 |DN1143CT-ND 1.54 132 .88 |DN1143TR-ND 352.00 51812-394K 
82 | 25.0 | 30) 354 | DN12821CT-ND 70 40 40 |DN12821TR-ND 160.00 | 1812-821К 470.0 | 79 [40] 91 DN1144CT-ND 1.54 1.32  .88 |DN1144TR-ND 352.00 |51812-474К 
Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 5600| 79 | 40 | 84 |DN1145CT-ND — 1.54 132 88 |DN1145TR-ND 352.00 |51812-564К 
10 | 79 | 50] 634 |DN12102JOT-ND 77 56 44 |DNI2102JTR-ND 176.00 | 1812-102J 6800| 79 | 40| 79 | DN1146CT-ND 1.54 132 88 |DNI146TR-ND 352.00 |S1812-684K 
12 | 79 5 604 | DNI2122JCT-ND 77 66  .44 |DNI2122JTR-ND 176.00 | 1812-1224 8200 | 79 | 40| 71 |DNI147CT-ND 154 132 88 |DNTI47TR-ND 352.00 |51812-824К 
15 | 79 | 50) 578 |DNI2152JCT-ND 77 66 44 |DNI2152JTR-ND 17600 | 1812-152J 10000 25 40 во ИЯ 154 132 в | ИЛЕ 35200 51812105K 
18 | 79 | 50| 556 |DN12182JCT-ND 77 66 44 |DN12182JTR-ND 176.00 |1812-182J Si 35 1398 0j : 
S1812KIT-ND (API Delevan Part No. S1812KIT) 
1812KIT-ND (API Delevan Part No. 1812KIT) Series $1812 Inductor Kit. 5 each of 49 values (0.10рН to 1000.0pH), 245 total pieces.............. $95.95 
Series 1812 Inductor Kit. 5 each of 61 values (0.010;Н to 1000.0yH), 305 total pieces .............. $95.95 (Continued) 
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API Delevan Inductors (cont) 


Series P1812 
Surface Mount Power Inductors 


Series 4922 
High Current 
Surface Mount 
Power Inductors 


ТЕ. 


= 


= 050 (1.27) 


- йез + Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a Surface Mount package, using an epoxy molded case. Leads are 
Е} pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. Standard tolerance +15%. 
| “d бб Operating Temp.: -55°С to 125%. Current Rating: 40°C rise over 85°C ambient. Power Dissipation at 85°С: .55 Watts. 
«ПВ ое Inductance: Measured at 1V with no DC current 
Min to Max Dimensions-Inch (mm) Min to Max Dimensions-Inch (mm) 
A B с D A B C (Over Terminals) D E (Min.) 
-166-.190 (4.22-4.83) 118-134 (3.00-3.40) 118-134 (3.00-3.40) 1015 min. (.38 min.) 500 (12.70) 240 (6.10) .220 (5.59) :065 (1.66) -100 (2.54) 
E G 
.054-.078 (1.37-1.98) 118 Ref. only (3.00) 1066 Ref. only (1.68) Max. | Rated | Incre- IE 
Ind.G | DC |Current | mental Cut Tape Reel | API 
mes 1khz | Resist.| (Мах. |Current) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
H Ohms) Amps) (Amps) Part No. 1 10 100 | Part No. 800 | Рам Мо. 
inducta М mental ш — Series 4922 Ferrite Core, +15% 
(uH) |Resist. Current | Current Cut Tape T&R 
+10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | API Delevan 0.22 | 0.0080) 7.00 | 7.00 |DN2193CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2193TR-ND 819.20 |4922-221L 
l@1KHz|(ohms) (mA) (mADC)| Part No. V my mese enr Peur. 0.27 |0.0085| 6.75 | 675 | DNZ494CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2194TR-ND 819.20 |4922-271L 
0.33 |0.0090| 6.50 | 6.50 | DN2195CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2195TR-ND 819.20 |4922-331L 
10 |0113 | 1050 | 2400 | DN3300CT-ND 86 — 75 .50 DN3300TR-ND 197.60 |P1812-102K 0.39 |0.0095| 6.25 | 6.25 |DN2196CT-ND 224 1.92 1.28 |DN2196TR-ND 819.20 |4922-391L 
27 |0.288 | 800 | 1513 |DN3305CT-ND 86 .75 .50 |DN3305TR-ND 197.60 | P1812-272K 047 |0.0100| 6.00 | 6.00 | DN2497CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2197TR-ND 81920 |4922-471L 
47 040) 650 | 1131 ШО зе 75 50 ШОЛЫП 197.60 | P1812-472K 0.56 [0.0105| 580 | 5.80 |DN2198CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2198TR-ND 819.20 [4922-5611 
56 |0487 | 650 | 1060 | ПАЗЗОЭСТМВ) 86 .75 250 |, DNS209TR:ND) 197.60 | P1812-562K 0.68 |00110| 570 | 570 |DN2199CT-ND 224 192 1.28 | DN2I99TR-ND 819.20 |4922-681L 
68 |0472 | 600 | 990 |DN3310CT-ND — .86 75 .50 | DNSSIOTR-ND 197.60 | P1812-682K 0.82 |0.0120| 560 | 5.60 | DN2200CT-ND 224 192 128 | DN2200TR-ND 819.20 |4922-821L 
10 | 0.608 | 550 772 | 0№3312СТ-№0  .98 180 53 | DN3312TR-ND 212.00 | P1812-103K 10 | 0.013 | 5.50 | 5.50 | DN2201CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2201TR-ND 819.20 |4922-01L 
15 |0780 | 450 | вәз | DN3314CT-ND 93  .80 53 | DN3314TR-ND 212.00  P1812-153K 12 | 0.018 | 469 | 469 | DN2202CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2202TR-ND 819.20 |4922-02L 
18 |0875 | 400 | 614 |DN3315CT-ND 9з  .80 553 | DN3315TR-ND 212.00 | P1812-183K 15 | 0.020 | 445 | 445 |DN2203CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2203TR-ND 819.20 |4922-03L 
22 | 1200 | 370 | 515 |DN3316CT-ND 9з .80 553 | DN3316TR-ND 212.00 | P1812-223K 18 | 0.021 | 434 | 434 | DN2204CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2204TR-ND 819.20 |4922-04L 
33 | 1.578 | 300 | 425 |DN3318CT-ND 9з  .80 553 |DN3318TR-ND 212.00 | P1812-333K 22 | 0.029 | 370 | зло |DN2205CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2205TR-ND 819.20 |4922-05L 
27 | 0034] 3.41 | 3.41 |DN2206CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2206TR-ND 819.20 |4922-06L 
39 [мые 200 зе Diu 43 мю 55 DO 21200 | P1812-393K 33 | 0038 | 3.23 | 323 |DN2207CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2207TR-ND 819.20 |4922-07L 
47 | 2.064 | 260 | 366 | DN3320CT-ND 99 80  .53 | DN3320TR-ND 212.00 | P1812-473K 
56 |226 | мо 336 |DN3321CT-ND 93 во 53 | DNS321TR-ND 212.00 | P1812-563K 39 | 0.042 | 3.07 | 3.07 |DN2208CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2208TR-ND 819.20 |4922-08L 
8 |348 | 220 | за? ТОЛЛО o в ә ИМ 21200 | Pig12-683k 47 | 0.047 | 2.90 | 2.90 |DN2209CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2209TR-ND 819.20 |4922-09L 
100 | 4320 180 | 238 ENTERA в 55 МЕН 21200 | P1812-104K 56 | 0051 | 279 | 279 |DN2210CT-ND 2.38 2.04 1.36 | DN2210TR-ND — 87040 |4922-10L 
68 | 0.058 | 261 | 2.61 |DN2211CT-ND 2.38 2.04 1.36 | DN2211TR-ND — 87040 |4922-11L 
120 |6.000 | 160 | 208 | DN3325CT-ND 93 .80 .53 | DN3325TR-ND 212.00 | Р1812-124К 82 | 0.063 | 2.51 | 251 | DN2212CT-ND 2.38 204 1.36 | DN2212TR-ND 87040 |4922-12L 
20 960 | 120 | 143 LM оз во 53 ШОЛЫП 21200 | Р1812-224К 100 | 0.071 | 236 | 236 |DN2213CT-ND 238 2.04 1.36 | DN2213TR-ND — 87040 |4922-13L 
330 |15240| зо | 118 ШЫМ 9з во 53 ШЫЛЫМ 212.00 | P1812-334K 120 | 0079 | 224 | 224 | DN2214CT-ND 238 204 1.36 | DN2214TR-ND — 87040 |4922-14L 
15.0 | 0.089 | 241 | 241 | DN22150T-ND 2.38 2.04 1.36 | DN2215TR-ND 870.40 | 4922-15. 
18.0 | 0419 | 1.82 | 1.82 | DN2216CT-ND 2.38 2.04 1.36 | DN2216TR-ND 870.40 | 4922-16. 
Series P1330 220 | 0.152 | 1.61 | 1.61 | DN2217CT-ND 256 219 1.46 | DN2217TR-ND 93440 |4922-17L 
Surface Mount Power Inductors 270 | 0.179 | 148 | 148 |DN2218CT-ND 256 219 1.46 | DN2218TR-ND 93440 | 4922-18L 
33.0 | 0.222 | 133 | 1.33 | DN2219CT-ND 256 219 1.46 | DN2219TR-ND 934.40 |4922-19L 
39.0 | 0.315 | 1.12 | 1.12 | DN2220CT-ND 256 219 1.46 | DN2220TR-ND 934.40 |4922-20L 
47.0 | 0.362 | 1.04 | 1.04 | DN2221CT-ND 256 219 1.46 | DN2221TR-ND 93440 | 4922-21L 
| — 56.0 | 0.397 | 1.00 | 1.00 | DN2222CT-ND 256 219 1.46 | DN2222TR-ND — 93440 |4922-22L 
| ЙИ 68.0 | 0.418 | 0.97 | 0.97 | DN2223CT-ND 256 219 1.46 | DN2223TR-ND 934.40 |4922-23L 
| НО og | 820 | 0.604 | 081 | 0.81 | DN2224CT-ND 273 234 1.56 | DN2224TR-ND 998.40 |4922-24L 
100 | 0.672 | 076 | 0.76 | DN2225CT-ND 273 234 1.56 | DN2225TR-ND 998.40 |4922-25L 
Мо Мах DIMENSIONS тента) 120 | 0735 | 073 | 0.73 | DN2226CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2226TR-ND 998.40 | 4922-26. 
A B C Б 150 | 0.998 063 | 0.63 | DN2227CT-ND 273 234 1.56 | DN2227TR-ND 998.40 |4922-27L 
0.300-0.325 (7.62-8.26) 0.105-0.126 673.10]. 0.125-0.145 (3.18-3.68) PUER озод d 180 | 137 | 053 | 0.53 | DN2228CT-ND 273 234 1.56 | DN2228TR-ND 998.40 |4922-28L 
0040-0060 (102-155) 0160 (Ref only) (4.83 Ret ony) | 0.070 (Ref. only) (1.78 Ref. only) 220 | 158 | 0.50 | 0.50 |DN2229CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2229TR-ND 998.40 | 4922-29 
270 | 177 | 047 | 047 |DN2230CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2230TR-ND 998.40 | 4922-30L 
ane: 330 | 251 | 0.39 | 0.39 | DN2231CT-ND 273 234 1.56 | DN2231TR-ND 998.40 | 4922-31L 
ue Gee EINE 390 | 273 | 0.38 | 0.38 | DN2232CT-ND 273 234 1.56 | DN2232TR-ND 998.40 |4922-32L 
(ІН) | Resist: Current Current Cut Tape T&R 470 | 325 | 0.35 | 035 | DN2233CT-ND 273 234 1.56 | DN2233TR-ND — 99840 |4922-33L 
410% | Max. |Rating) Rating | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | API Delevan 560 | 375 | 0.33 | 0.33 | DN2234CT-ND 280 2.40 1.60  DN2234TR-ND 1024.00 |4922-34L 
е 1КН2 (Опт) | (mA) | (mA DC) | Part No. д sp “D mam, Ey [a 680 | 431 | 0.30 | 0.30 | DN2235CT-ND 280 2.40 1.60  DN2235TR-ND 1024.00 |4922-35L 
820 | 6.04 | 026 | 0.26 | DN2236CT-ND 280 2.40 1.60  DN2236TR-ND 1024.00 |4922-36L 
1 | 0.035 | 2780 | 1526 | DN3260CT-ND 156 1.34 .90 | DN3260TR-ND 356.80 | P1330-102K 1000 | 690 | 024 | 024 |DN2237CT-ND 280 240 160 | DN2237TR-ND — 102400 |4922-37L 
18 | 0.048 | 1950 | 1180 ШАШЫН 156 154 50 ШО 336.80 | P1320-182K 1200 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | DN2238CT-ND 280 2.40 1.60 | DN2238TR-ND 1024.00 |4922-38L 
22 |0075 | 1690 | 1104 аба 156 1.4 290 ШШШ 256.50 | Р1330-222К 1500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 | DN2239CT-ND 2.80 2.40 1.60 | DN2239TR-ND 1024.00 |4922-39L 
56 |0145 | 1110 | 612 ШОО 156 134 зо Па 356.80 | P1830-562K 1800 | 16.00 | 0.157 | 0157 | DN2333CT-ND 280 240 1.60 | DN2333TR-ND 102400 |4922-40L 
10 [0216 | 946 | 564 ОЛЫП 156 134 50 АЗАРТ 358480 |P1330-103K 2200 | 20.00 | 0.141 | 0141 | DN2334CT-ND 280 240 1.60 | DN2334TR-ND 102400 |4922-41L 
18 | 0.328 817 420 DN3275CT-ND 156 1.24 90 |DN3275TR-ND 356.80 | P1330-183K 2700 | 23.00 | 0.131 | 0.131 | DN2335CT-ND 2.80 2.40 1.60 | DN2335TR-ND 1024.00 |4922-42L 
22 | 0.384 | 694 | зав | DNS276CT-ND 156 134 90 | DN3276TR-ND 356.80 | P1330-223K 3300 | 25.00 | 0.126 | 0.126 | DN2336CT-ND 2.80 2.40 1.60 | DN2336TR-ND 1024.00 |4922-43L 
39 | 0.600 | 488 | 270 | DN3279CT-ND 156 1.34 .90 | DN3279TR-ND 356.80 | P1330-393K 3900 | 33.00 | 0.110 | 0.110 | DN2337CT-ND 2.80 2.40 1.60 | DN2337TR-ND 1024.00 |4922-44L 
47 | 0792 | 467 | 246 | DN3280CT-ND 156 1.34 .90 | DN3280TR-ND 356.80 | P1330-473K 4700 | 37.00 | 0.103 | 0.103 | DN2338CT-ND 280 2.40 1.60  DN2338TR-ND 102400 |4922-45L 
68 | 1.020 | 384 | 174 | DN3282CT-ND 156 1.34 90 | DN3282TR-ND 356.80 | P1330-683K 5600 | 40.00 | 0.100 | 0.100 | DN2339CT-ND 2.80 2.40 1.60 | DN2339TR-ND 1024.00 |4922-46L 
ә [заво | аво | аво ШІН ы о o 356.30 | P1330-823K 6800 | 62.00 | 0.080 | 0.080 | DN2340CT-ND 2.94 2.52 1.68 | DN2340TR-ND 1075.20 |4922-47L 
100 | 1.680 | 347 | 132 | DN3284CT-ND 183 157 105 |DN3284TR-ND 41840 | P1330-104K 8200 | 66.00 | 0.077 | 0.077 | DN2341CT-ND — 2.94 2.52 1.68 | DN2341TR-ND 1075.20 |4922-48L 
150 |2040 | 272 | 106 | DN3286CT-ND 189 157 1.05 |DN3286TR-ND 418.40 | Р1330-154К 10000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 | DN2342CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2342TR-ND 1075.20 | 4922-49L 
220 |2648 | 223 тэ | DN3288CT-ND 183 157 105 |DN3288TR-ND 41840 |P1330-224K 12000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 | DN2343CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2343TR-ND 1075.20 |4922-50L 
380 4800 | i78 т ООЛО чаз 157 105 ІШЕТІН 41840 | P1330-334K 15000 |105.00| 0.061 | 0.061 | DN2344CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2344TR-ND 1075.20 |4922-51L 
18000 | 143.00 | 0.052 | 0.052 | DN2345CT-ND 329 2.82 1.88 | DN2345TR-ND 1203.20 |4922-52L 
470 | 6.000 | 161 41 | DNS292CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3292TR-ND 418.40 | P1330-474K 22000 | 160.00 | 0.050 | 0.050 | DN2346CT-ND 329 2.82 1.88 | DN2346TR-ND 1203.20 |4922-53L 
1000 11460 | 105 22 | DN3296CT-ND 183 1.57 1.05 | DN3296TR-ND 418.40 | P1330-105K (Continued) 
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API Delevan Inductors (cont) 


Series 5022 24 (6.10), қ 2 
Surface Mount = \ as 
Inductors “апта (40-25 250240 


Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package, using an epoxy molded case. Operating 
Temperature: -55°C to 125°C Current Rating at 90°C Ambient: 35°C rise Maximum Power Dissipation at 90°C: 0.405 
Watts Weight Max.: 1.5 grams 


DC Curr. Tape & 
Ind. Test |Resist. | Rating Cut Tape Reel |API 
(uH) | Q | Freg. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
+5% | Ми. | (MHz) | (Ohms) | (mA) | Part No. 1 10 100 | Рам №. 800 |Part No. 


Series 5022 Phenolic Core 


0.20 | 50 | 25.0 | 0.047 | 2790 
0.56 | 50 | 25.0 | 0.135 | 1645 
0.62 | 50 | 25.0 | 0.140 | 1615 
1.00 | 50 | 25.0 | 0.290 | 1125 
2.00 | 33 7.9 | 0.800 | 675 


DN2243CT-ND 2.73 2.34 1.56 
DN2254CT-ND 210 1.80 1.20 
DN2255CT-ND 2.10 1.80 1.20 
DN2260CT-ND 2.10 1.80 1.20 
DN2267CT-ND 2.10 1.80 1.20 


DN2243TR-ND 
DN2254TR-ND 
DN2255TR-ND 
DN2260TR-ND 
DN2267TR-ND 


998.40 |5022-201J 
768.00 |5022-561J 
768.00 |5022-621J 
768.00 |5022-102J 
768.00 |5022-202J 


3.90 | 33 7.9 | 2.300 | 395 | DN2274CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2274TR-ND 1768.00 |5022-392.) 


Series 5022 Iron Core 


13.0 | 65 25 | 1.200 | 520 
100.0 | 50 25 | 4.500 | 275 


DN2287CT-ND 2.31 1.98 1.32 
DN2308CT-ND 2449 2.13 1.42 


DN2287TR-ND 
DN2308TR-ND 


844.80 |5022-133J 
908.80 |5022-104J 


Series 8532 
Surface Mount Power 


Inductors +0027 der: 
> 


Mechanical Configuration: Units are encapsulated т а surface mount я 
package, using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core, allows for ^. 
high inductance with low DC resistance. Operating Temperature: -55°C to 
125*C Current Rating: 40°C rise over 85°C ambient Power Dissipation at 
85*C: .50 Watts Inductance: Measured at 1 V with no DC current 


Min to Max Dimensions - Inch (mm) 


Series SPD62 | | 
Shielded Surface | “ % 
Mount Inductors 


1 == т 
6.9 127 1.5 36 


This low cost power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring 
small size, high current capacity and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends 
itself to auto-insertion. Operating Temperature Range: -55°C to 125°C 


DC Curr. Tape & 
Ind. | Test | Resist. Rating Cut Tape Reel | API 
(uH) | Freq.) Мах. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
+ 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps) | Part Мо. 1 10 100 | Part Мо. 1,500 | Part No. 


12 |100 | 0040 | 350 
24 |100 | 0.045 | 2.80 
35 |100 | 0.060 | 2.50 
47 |100 | 0.070 | 2.00 
68 |100 | 0.080 | 1.80 
10 |100 | 012 | 140 
12 | 100 | 043 | 130 
15 | 10 | 0415 | 120 
18 | 10 | 049 | 110 
22 [10 | 020 | 100 
27 | 10 | 025 | 094 
33 | 1.0 | 028 | 082 
39 | 1.0 | 040 | 078 
ат | 10 | 044 | 070 
56 | 1.0 | 051 | 068 
68 | 1.0 | 064 | 056 
8 [10 | 071 | 050 
100 | 10 | 081 | 041 
120 | 1.0 | 0.95 | 039 
150 | 10 | 107 | 037 
180 | 10 | 167 | 035 
220 | 10 | 189 | 032 
270 [10 | 277 | 029 
330 | 10 | 330 | 022 


DN7500CT-ND 1.51 129 .86| DN7500TR-ND 
DN7501CT-ND 1.51 129 .86| DN7501TR-ND 
DN7502CT-ND 1.51 129 .86| DN7502TR-ND 
DN7503CT-ND 1.51 129 .86| DN7503TR-ND 
DN7504CT-ND 151 129 .86| DN7504TR-ND 
DN7505CT-ND 1.51 129 .86| DN7505TR-ND 
DN7506CT-ND 1.51 129 .86| DN7506TR-ND 
DN7507CT-ND 1.51 129 .86| DN7507TR-ND 
DN7508CT-ND 1.51 129 .86| DN7508TR-ND 
DN7509CT-ND 151 1.29 .86| DN7509TR-ND 
DN7510CT-ND 1.51 129 .86| DN7510TR-ND 
DN7511CT-ND 1.51 129 .86| DN7511TR-ND 
DN7512CT-ND 1.51 1.29 .86 | DN7512TR-ND 
DN7513CT-ND 1.51 129 .86| DN7513TR-ND 
DN7514CT-ND 1.51 129 .86| DN7514TR-ND 
DN7515CT-ND 1.51 129 .86| DN7515TR-ND 
DN7516CT-ND 1.51 129 .86| DN7516TR-ND 
DN7517CT-ND 1.51 129 .86| DN7517TR-ND 
DN7518CT-ND 1.51 129 .86| DN7518TR-ND 
DN7519CT-ND 1.51 1.29 .86| DN7519TR-ND 
DN7520CT-ND 1.51 129 .86| DN7520TR-ND 
DN7521CT-ND 1.51 129 .86| DN7521TR-ND 
DN7522CT-ND 1.51 129 .86| DN7522TR-ND 
DN7523CT-ND 151 129 .86| DN7523TR-ND 


602.00/M | SPD62-122M 
602.00/M | SPD62-242M 
602.00/M | SPD62-352M 
602.00/M | SPD62-472M 
602.00/M | SPD62-682M 
602.00/M | SPD62-103M 
602.00/M | SPD62-123M 
602.00/M | SPD62-153M 
602.00/M | SPD62-183M 
602.00/M | SPD62-223M 
602.00/M | SPD62-273M 
602.00/M | SPD62-333M 
602.00/M | SPD62-393M 
602.00/M | SPD62-473M 
602.00/M | SPD62-563M 
602.00/M | SPD62-683M 
602.00/M | SPD62-823M 
602.00/M | SPD62-104M 
602.00/M | SPD62-124M 
602.00/M | SPD62-154M 
602.00/M | SPD62-184M 
602.00/M | SPD62-224M 
602.00/M | SPD62-274M 
602.00/M | SPD62-334M 


Series DC780 


A B C (over terminals) D E High Current - 4.79 (20.06) 
.840 - 860 1310 - .330 266 - 286 .070 - 110 20 (Ref. Only) E КЕ 195 
(21.34 - 21.84) (7.87 - 8.38) (6.76 - 7.26) (1.78 - 2.79) 5.08 (Ref. Only) Power Line Chokes yum (4.95) , ст 
; ; n ; р 20.90) раке) l £o) 
Mechanical Configuration: Ferrite Bobbin ( O JA 
ШЕ Мах 00 Current Ys Cut Tape д T&R АР! protected with а flame retardant polyolefin sleeve. | = | 
Q1kHz |Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan Center hole allows for mechanical mounting. Е 19.05 805-4140 
(uH)215% | (Ohms) | Max. (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. Insulated bobbins, Operating Temperature: -55°C 2 (19. ) Hole-4/40 screw 
Series 8532 Ferrite Core, +15% to 125°С, -55°С to 80*C @ full rated current. 
10 | 0.009 | 627 |DN3201CT-ND 301 258 1.72 |DN3201TR-ND 660.48 | 8532-01LTR : А 
12 | 0.010 | 5.95 |DN3202CT-ND 301 2.58 1.72 |DN3202TR-ND 660.48 | 8532-02178 Мот. | Мах. Мах. Rated| Dimension | | 5 АРІ 
15 | 0.011 | 5.67 |DN3203CT-ND 301 258 1.72 |DN3203TR-ND 660.48 | 8532-03LTR Induct. DCR | Current | Inch (mm) | Digi-Key Price Each Delevan 
18 | 0.012 | 543 |DN3204CT-ND 301 258 1.72 |DN3204TR-ND 660.48 | 8532-04LTR (uH) |(Ohms)| (ADC) A Part No. 1 10 50 | Part No. 
22 | 0.013 | 522 |DN3205CT-ND 301 258 1.72 |DN3205TR-ND 660.48 | 8532-05LTR Series DC780, +15% 
27 |0014 | 5.03 |DN3206CT-ND 301 258 1.72 |DN3206TR-ND 660.48 | 8532-06LTR 10 | 0.003 114  [620(15.748) | DN2400-ND 5417 470 4.52 | DC780-102L 
33 | 0016 | 470 |DN3207CT-ND 301 258 1.72 |DN3207TR-ND 660.48 | 8532-07LTR 12 | 0.008 11.4 |.620 (15.748) | DN2401-ND 547 470 4.52 | DC780-122L 
39 | 0.017 | 456 |DN3208CT-ND 301 258 1.72 |DN3208TR-ND 660.48 | 8532-08LTR 15 | 0.003 114 |620(15.748) | DN2402-ND 547 4.70 4.52 | DC780-152L 
47 0.022 4.01 DN3209CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3209TR-ND 660.48 | 8532-09LTR 18 0.003 11.4 .620 (15.748) | DN2403-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-182L 
56 | 0.024 | 3.84 |DN3210CT-ND 301 258 1.72 |DN3210TR-ND 660.48 | 8532-10LTR 22 | 0004 114 |620(15.748) | DN2404-ND 517 4.70 452 | DC780-222L 
68 | 0.026 | 369 |DN3211CT-ND 3.01 258 1.72 |DN3211TR-ND 660.48 | 8532-11LTR т т 
82 | 0.028 | 355 |DN3212CT-ND 301 258 1.72 |DN3212TR-ND 660.48 | 8532-12LTR 21 0005 114 peo uer. DAD ND M . 22% ИТ 
10.0 | 0.033 | 3.27  DN3213CT-ND 3.36 2.88 1.92 |DN3213TR-ND 737.28 | 8532-13LTR зз. 140005 ма — 620 (15: d | 4 
í ў à .620(15.748) | DN2407-ND 547 470 4.52 | DC780-392L 
120 | 0.037 | 3.09  DN3214CT-ND 3.36 2.88 1.92 |DN3214TR-ND 737.28 | 8532-14LTR 
150 | 0.040 | 297 |DN3215CT-ND 336 288 192 |DN3215TR-ND 73728 | 8532-15LTR 47 | 0.005 | 114 |420(15.748) аа 517 470 452 | DO780-472L 
180 | 0044 | 284 |DNS2IGCT-ND 336 288 192 |DNSZISTR-ND — 7728 86226118 2900005 1042620015748) ШАМА 517 40 452 678058 
220 | 0.050 | 2.66 |DN3217CT-ND 336 288 1.92 |DN3217TR-ND 73728 | 8532-17LTR 68 | 0.007 114 |.620 (15.748) DN2410-ND 517 470 4.52 | DC780-682L 
270 | 0.070 | 225 |DNS218CT-ND 336 288 1.92 |DN3218TR-ND 737.28 |8532-18LTR 82 | 0007 144 |.620(15.748) REDES 517 470 — 452 | DC780-822L 
33.0 | 0.075 | 2.17 | DN3219CT-ND 336 2.88 1.92 |DN3219TR-ND 737.28 | 8532-19LTR Series DC780, +10% 
39.0 | 0.084 | 2.05 |DN3220CT-ND 336 2.88 1.92 |DN3220TR-ND 737.28 | 8532-20LTR 100 | 0.009 114 | 620(15.748) | DN2412-ND 605 550 528 | DC780-103K 
ато | 0.104 | 1.84 |DN3221CT-ND 336 2.88 1.92 |DN3221TR-ND 737.28 | 8532-21LTR 12.0 | 0.009 11.4  |.620(15.748) | DN2413-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-123K 
56.0 | 0.130 | 1.65 | DN3222CT-ND 336 2.88 1.92 |DN3222TR-ND 737.28 | 8532-22LTR 15.0 | 0.013 9.0 |625 (15.875) | DN2414-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-153K 
68.0 0.145 1.56 | DN3223CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3223TR-ND 737.28 | 8532-23LTR 18.0 0.018 72 .630 (16.002) | DN2415-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-183K 
820 | 0.152 | 1.53 | DN3224CT-ND 336 2.88 1.92 |DN3224TR-ND 737.28 | 8532-24LTR 220 | 0019 72 |630 (16.002) | DN2416-ND 605 550 528 | DC780-223K 
100.0 | 0.208 | 1.30 |DN3225CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3225TR-ND 775.68 | 8532-25LTR 510. [0056 SE 546 (13.868) ШОШО 605 550 528 | 0С780:973к 
120.0 | 0.283 | 1.12 |DN3226CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3226TR-ND 775.68 | 8532-26LTR | 7 : Е i I ` ў 3 $ 
150.0 | 0.330 | 1.04 |DN3227CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3227TR-ND 775.68 | 8532-27LTR о ЕЕ 22 2. eee ке ёга 25 A ас 
180.0 | 0.362 | 0.99 |DN3228CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3228TR-ND 775.68 | 8532-28LTR 470. | 6.095 55 (625 (15875) | DN2420-ND 605 550 528 | DC780473K 
220.0 | 0.505 | 0.84 | DN3229CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3229TR-ND 775.68 | 8532-29LTR св, |6055 55 бавы 45879) ОЛА cos 550 вов | DC780.563K 
270.0 | 0.557 | 0.80 |DN3230CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3230TR-ND 775.68 | 8532-30LTR ` : ° :625 (15.875) с ° : 
3 Т 7 68.0 | 0.053 48 |656 (16.662) | DN2422-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-683K 
390.0 | 0.770 | 0.68 | DN3232CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3232TR-ND 775.68 | 8532-32LTR 
470.0 | 103 | 0.59 |DN3233CT-ND 354 3.03 2.02 |DN3233TR-ND 775.68 | 8532-33LTR 82.0 | 0.060 48 1.658 (16.662) | DN2428-ND 605 550 5.28 | DC780-823K 
560.0 | 114 | 0.56 | DN3234CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3234TR-ND 775.68 | 8532-34LTR 100 | 0.080 4.0 |.593 (15.062) | DN2424-ND 6.05 550 5.28 | DC780-104K 
680.0 | 150 | 0.49 |DN3235CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3235TR-ND 775.68 | 8532-35LTR 120 | 0.090 4.0 |.593(15.062) | DN2425-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-124K 
8200 | 198 | 0.42 |DN3236CT-ND 3.54 3.03 2.02 |DN3236TR-ND 775.68 | 8532-36LTR 150 | 0.098 4.0 |.593(15.062) | DN2426-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-154K 
1000.0 | 230 | 0.39 |DN3237CT-ND 3.75 321 2.14 |DN3237TR-ND 821.76 | 8532-37LTR 180 | 0.110 4.0 |.593(15.062) | DN2427-ND 770 700 672 | DC780-184K 
1200.0 | 2.55 | 0.37 |DN3238CT-ND 375 321 2.14 |DN3238TR-ND 821.76 | 8532-38LTR 220 | 0.150 28 |.593 (15.062) | DN2428-ND 770 7.00 6.72 | DC780-224K 
1500.0 | 3.00 | 0.34 | DN3239CT-ND 375 321 2.14 |DN3239TR-ND 821.76 | 8532-39LTR 270 | 0.213 20 |562(14.274) | DN2429-ND 770 7.00 6.72 | DC780-274K 
1800.0 | 4.00 | 0.30 | DN3240CT-ND 375 321 2.14 |DN3240TR-ND 821.76 | 8532-40LTR 330 | 0.305 1.6 |.590(14.986) | DN2430-ND 770 700 6.72 | DC780-334K 
2200.0 | 440 | 0.28 |DN3241CT-ND 375 321 214 |DN3241TR-ND 821.76 | 8532-41LTR 390 | 0.320 1.6 |.590(14.986) | DN2431-ND 770 700 6.72 | DC780-394K 
2700.0 5.80 0.25 | DN3242CT-ND 375 321 2.14 |DN3242TR-ND 821.76 | 8532-42LTR 470 0.355 1.6 .590 (14.986) | DN2432-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-474K 
3300.0 6.56 0.23 | DN3243CT-ND 375 3.21 2.14 | DN3243TR-ND 821.76 | 8532-43LTR 560 0.388 1.6 .590 (14.986) | DN2433-ND. 7.70 7.00 6.72 | DC780-564K 
4000 | 107 | 018 |DNG2SCTND 375 321 214 |DNSMSIRAD 80176 ы | | 60 | O48) 16 |59048) / DN24BEND 770 740 672 00780584 
. . - л ; н . - . š 820 | 0.590 1.3 |.590 (14.986) | DN2435-ND 770 700 672 | DC780-824K 
5600.0 | 112 | 0.18 |DN3246CT-ND 375 321 2.14 |DN3246TR-ND 821.76 | 8532-46LTR 1000 | 0818 10 ваб (14 580 DN2436-ND 770 700 672 | DC780-105K 
6800.0 | 15.0 | 0.15 |DN3247CT-ND 3.75 321 2.14 |DN3247TR-ND 821.76 | 8532-47LTR т Т 
82000 | 208 | 013 |DN3248CT-ND 375 321 214 |DN3248TR-ND 821.76 | 8532-48LTR Чао | teen | "te. 0 1. (7 17% 17% 6272 рсе 
100000 | 234 | 0.12 |DN3249CT-ND 375 321 2.14 |DN3249TR-ND 821.76 | 8532-49LTR 4800. |. 3:890 08 so 4980) ОООО 770 00 672 | DC780-485K 
12000.0 | 26.0 | 0.12 |DN3250CT-ND 375 321 2.14 |DN3250TR-ND 821.76 | 8532-50LTR 2200. | 1540 баз С п өз ) БЕЙ 70 700 672 | DC790.225K 
15000.0 | 36.0 | 0.10 |DN3251CT-ND 375 321 2.14 |DN3251TR-ND 821.76 | 8532-51LTR З ў 590 (14.986) H «f ) р m 
18000.0 | 40.0 | 0.09 | DN3252CT-ND 375 3.21 2.14 |DN3252TR-ND 821.76 | 8532-52LTR (Continued) 
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Series 4426 
Surface Mount Air Core Inductors 


High Q, wire wound air cores over a wide frequency range. Flat cap top is suitable for automatic placement. 


API Delevan Inductors (cont) 


Series CM9900 PC Mount 
Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: -55°C to 125°C Current Rating at 80°C Ambient: 40°C rise Mechanical Top [| Side Encapsulant 
Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 1 
мода) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted (2) Windings balanced B АН 
within 1% 1 т 
+ 1 | 
í 
21.3 [-718.8— Н | Е 
2 eod Ғ q TT T fe Fie OE + 
joo АТ Bénin ЖЕ | 
Е: L2 19 17.0 | Е 51 End as 
+ l -- к-б-- 
3 6 .64 Sq.--| * 44 ( ҮН. з c£ cL Typical Pad Layout 
НЕЗ |- 229 - 13.1 — L +E 
š Strip length 
-D Max: 90°, Min: 0° 
Inductance Current API 
(uH) Rating Max. Digi-Key Price Each Delevan 
L1 or L2 (Amps) Part No. 10 100 Part No. Size A Size B 
820 14 DN4614-ND 4.48 3.49 2.99 CM9900-824 (inch) (mm) (inch) (mm) 
2200 .55 DN4619-ND 4.48 3.49 2.99 CM9900-225 
A Max. .120 3.05 120 3.05 
F B Max. .125 3.18 125 3.18 
Series CM61 49 C Max. 145 3.68 .270 6.86 
Surface Mount Low Profile Common D 115.010 2.92+.25 .230+.010 5.84+.25 
Mode Choke / Isolation Transformer E 054.015 127438 054.015 1275.88 
Operating Temperature Range: —55*C to 105°С F 165 4.19 285 7.23 
-250 (6.35)-| а 110 2.79 110 2.79 
212 200 
(5.38) 4 ples. 100 609, А Д, i H 130 3.80 130 3.30 
(2.54) (060 055 а р .050 127 050 127 
-400 ы (1.52) (0.64) . . 
(10.16) — 100 J .065 1.65 185 4.69 
300 №] (2.54) 
(7.62) 12 L1 
Y EJ Cut Tape АРІ 
300 (7.62) Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Delevan 
= Uo Code (nH) [Turns | Min. | Part No. 1 10 100 |PartNo. Size | Pricing | Part No. 
400 (10.16 3 2 
400 (10.16) ini: n Я 
p= = Finish Series 4426 Air Core Inductors 
MT мас ЕРЕН Бех КЕТ АР! 25+10% | 1 |145 | DN4001CT-ND 60 .51 .34 | DN4001TR-ND | 650 | 218.40 |4426-1 
+ o urren! 191-Ке rice Eaci lelevan 
L1 АҢЫ; (Ohms) (Amps DC) Мах. Бан Ned 1 10 100 | Part No. 5.0107. | 2 | 140 | DN4002CT-ND 60 51 .34 | DN4002TR-ND | 650 | 218.40 | 4426-2 
25 .010 3.0 DN12825-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6149-253 А | 8.05% | з | 140 | DN4003CT-ND 60 51 .34 | DN4003TR-ND | 650 | 218.40 | 4426-3 
25 p 27 ШАТЫР os 1026 вас а 12.535%| 4 |137 | DNAODACT-ND 60 51 за |DN4004TR-ND | 650 | 218.40 | 4426-4 
100 “030 16 DN12828-ND 1190 1020 680 | СМ6149-104 18.55% | 5 |132 | DN4005CT-ND 60 .51 за | DN4OO5TR-ND | 650 | 21840 |4426-5 
150 040 13 DN12829-ND — 11.90 10.20 6.80 | СМ6149-154 я 
550 60 То БІРІЗГЕ 4190 ^ 1020 ^ 680] СМ6149-224 17.525%| 6 | 100 | DN4006CT-ND 60 .51 34 | DN4006TR-ND | 400 | 13440 | 4426-6 
330 .090 75 DN12831-ND 1337 1146 7.64 | CM6149-334 22.0:5%| 7 |102 | DN4007CT-ND 60 51 .34 | DN4007TR-ND | 400 | 13440 |4426-7 
470 125 60 DN12832-ND 13.37 11.46 7.64 | CM6149-474 B |28.0:5%] 8 | 105 | DN4008CT-ND 60 .51 .34 | DN4O08TR-ND | 400 | 13440  |4426-8 
680 470 50 DN12833-ND 13.37 11.46 7.64 | CM6149-684 B S т | 
1000 pe 9n БОЛО 1337 4146 764 | CMe149-105 35.525%| 9 |112 | DN4009CT-ND 60 .51  .34 | DN4009TR-ND | 400 | 13440  |4426-9 
1200 7350 30 DN12835-ND 13.537 1146 7.64 | CM6149-125 43.0+5% | 11 | 106 | DN4010CT-ND 60 51 .34 | DN4O10TR-ND | 400 | 13440  |4426-10 
1500 .500 24 DN12836-ND 14.00 12.00 8.00 | СМ6149-155 
2200 750 48 DN12837-ND 14.00 12.00 8.00 | СМ6149-225 4426KIT-ND (API Delevan Part No. 4426KIT) 
Series 4426 Inductor Kit. 5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces .. .$25.50 
Series CM6350 Series SMB 2.5 
Surface Mount Common Mode Choke Surface Mount Shield Beads 
Operating Temperature Range: —55°C to 125°С 
Operating Temperature Range: —40°C to 125*C 
350 (8.90)4 
200° .460 (11.68) 
285 (вов) |1 Ў, 2890678) — Max -- 
(7.239)-4 plcs. 100 [1.060 .025 Start ре ----075 
505 Ч (2.54) (1.52) (0.64) 4 1 і Y (1.91) 
(12.827) Ў 100 Ë i лаз i 095 | | 
j 405 Ш ба) аю (4-82) (9405 |. , 7178 (4.82) 
(10.287) + 12 L1 + .09 (2.29) 
Y E] 1 
(10: 287) 
- .287) = em 
— 360. | 3 2 NN ! 193 Н 
| 505 (12.827) | (9.14) Finish й | 4.90) ша 
Inductance Max. Rated API | N Leal .075 (1.91) 
+25% (uH) DCR |RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan .29 (7.37) Міп. 
ІЛ or L2 (Ohms) | (Amps) Мах. | Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.007 5.50 DN12838-ND 6.69 5.73 3.82 | CM6350-333 Minimum Impedance (Ohms) à DCR 
47 0.008 5.00 DN12839-ND 6.69 5.73 3.82 | CM6350-473 ы 
68 0.010 420 DN12840-ND 6.69 573 3.82 | CM6350-683 iib Dean г NH Мн 180 М мак стас 
100 0.014 3.30 DN12841-ND 6.69 573 382 | CM6350-104 art No. ums z Е z z | (Amps) | (Ohms) 
150 0.020 2.70 DN12842-ND 6.83 5.85 3.90 | СМ6350-154 sbs 21/2 515 Е 2100 375 45 01095 
220 0.027 2.20 DN12843-ND 6.83 5.85 3.90 | СМ6350-224 й - - 
330 0.040 1.80 DN12844-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-334 SMB2.5-2 21/2 NA 490 635 650 95 0.005 
470 0.060 1.50 DN12845-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-474 
680 0.090 1.20 DN12846-ND 6.83 5.85 3.90 | CM6350-684 
1000 0.130 0.90 DN12847-ND 683 5.85 3.90 | CM6350-105 н Cut Таре 25. Tape & Reel 
1500 0.190 0.75 DN12848-ND 7.39 6.33 422 | CM6350-155 Ва m ag; 150 EU quc) каны 
2200 0.300 0.60 DN12849-ND 7.39 6.33 4.22 | CM6350-225 ы Š Ë 
3300 0.550 0.40 DN12850-ND 16.03 13.74 9.16 | CM6350-335 DN4700CT-ND 77 66 44 DN4700TR-ND 246.40 SMB2.5-1 
4700 1.050 0.25 рМ12851-40 7.39 6.33 4.22 | CM6350-475 DN4701CT-ND. 77 66 44 | DN4701TR-ND 246.40 SMB2.5-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(тоз) 909 


I DC | Rated Cut Tape & 
AA DK. Ind uctors Induct- | Induct-| Test | Res. | Current} SRF Tape Reel$ 
4 ance | ance | Егед. | max. | max. | min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
MLK, MLG and MLF Series (Lead Free) Dim.inmg | (H) | Tol. |(МН2)) (о) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 10| 4,000 | PartNo. 
_ 3.3 |+0.3nH| 100 | 0.2 300 6.2 |445-1486-1-М0 .17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B3N3S 
Е 3.9 |+0.ЗпН | 100 | 0.2 300 5.6 | 445-1487-1-ND .17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B3N9S 
Fig: 1. MEK0603 (ElA0201) 47 |x03nH 100 | 02 | 300 | 48  445-1488-I-ND 17 138 11.00| 4813/М | MLG1608B4N7S 
5.6 |+0.5пН | 100 | 02 300 4.6 |445-1489-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B5N6D 
qe : 6.8 |+0.5nH| 100 | 02 300 4.2 |445-1490-1-М0 17 1.38 11.00 | 48.13/М |MLG1608B6N8D 
о os 03 82 |+0.5nH| 100 | 0.25 | 300 3.6 | 445-1491-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B8N2D 
max max max р 10 +5% | 100 | 0.25 | 300 3.2 |445-1492-I-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B10NJ 
к 12 +5% | 100 | 03 300 2.8 |445-1493-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B12NJ 
15 +5% | 100 | 0.35 | 300 2.6 |445-1494-1-ND 417 1.38 11.00 | 48. 13/М |MLG1608B15NJ 
18 +5% | 100 | 04 300 2.4 |445-1495-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B18NJ 
22 +5% | 100 | 05 300 2 445-1496-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B22NJ 
Fig. 4 MLF1608 (ЕІА0603) MLF2012 (ЕІА0805) 27 +5% | 100 | 0.55 | 300 1.9 |445-1497-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B27NJ 
33 +5% | 100 | 0.6 300 1.6 |445-1498-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B33NJ 
j= 16-4 39 +5% | 100 | 0.65 | 300 14 |445-1499--М0 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B39NJ 
47 +5% | 100 | 07 300 1.2 |445-1500--М0 17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B47NJ 
56 +5% | 100 | 0.75 | 300 1 445-1501-1-ND — .17 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B56NJ 
0.3 68 +5% | 100 | 0.8 300 0.9 |445-1502-1-М0 417 1.38 11.00 | 48.13/M |MLG1608B68NJ 
82 +5% | 100 | 0.9 300 0.8 |445-1503-1-М0 17 1.38 11.00 | 48. 13/М |MLG1608B82NJ 
100 | +5% | 100 1 300 0.7 |445-1504-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/М | MLG1608BR10J 
DC | Rated Cut Tape & 
Induct-| Induct- | Test | Res. | Current} SRF Tape ReelŠ 
ance | ance |Freq. тах. | max. | min. |Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(uH) | Tol. (Мн?) (©) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 4,000 | Part No. 
Fig. 4 — MLF1608 
MLK Series: Supports operating frequency bands of up to 12GHz with nominal inductance values from 1 to 100nH. 0.047| +20% | 50 0.3 50 260 |445-1000-1-ND — 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D47NM 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- 0.068} +20% | 50 | 03 50 250 | 445-1001-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D68NM 
frequency ceramic and conductive materials. Because the part is non-polarized, it can be used in bulk cassette loaders. 0.082] +20% | 50 0.3 50 245 | 445-1002-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF1608D82NM 
Operating Temperature: -25°C to 85°C 0.1 | +10% | 25 | 05 | 50 | 240 |445-1003-1-ND — 41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF1608DR10K 
MLG Series: Supports operating frequency bands of up to 10GHz with nominal inductance values from 1 to 100nH. 012 п z zu m zx aot i em oot Dum СЕ TK 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- ов Bs 2 06 n 165 TOOS END 4i 340 2720 ШЕК ВАК 
frequency ceramic and conductive materials. Operating Temperature: -25°C to 85°C — | 0.22 | 510% | 25 | 08 | 50 | 150 |445-1007--М0 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR22K 
MLF Series - Magnetic Shielded Inductor: TDK's МІР multilayer chip inductor combines high performance with the most 0.27 | +10% | 25 0.8 50 136 |445-1008-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR27K 
compact design available today. MLF inductor's multilayer technology utilizes ferrite paste and electric conductor paste 0.33 | +10% | 25 | 0.85 35 125 |445-1009-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR33K 
layered in a monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect closed magnetic circuit and a 0.39 | >10% | 25 1 35 110 |445-1010-1-№0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR39K 
magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in disk drives, personal computers, 0.47 | +10% | 25 | 135 | 35 105 |445-1011-1-№0 — .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR47K 
measuring equipment, and telephone equipment. Operating Temperature: -25°C to 85°C ee 212 = rs 25 а И ^ 2 220 таом ТЕРАН 
1.2 | +10% | 10 0.8 25 65 |445-1014--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A1R2K 
edidi ШИ: Modi GE m тараа 15 | +10% | 10 | 08 | 25 | 60 |445-1015--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A1R5K 
ance | ance (меў. тах. mar | min. [Digikey Pricing | Pricing | TOK 22| som | 10 [115] 18 зо мело а! 340 2720 | 119.00/M | MLFIGOBA2R2K 
ү: S " P a +10% = Е si e E К а А 
(nH) | То. (Мн) (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 15,000 | Part No. 27 | +10% | 10 | 135 | 15 | 45 |445-1018-1-ND 41 3.40 2720 | 119.00/М | MLF1608A2R7K 
Fig. 1 — MLK0603 33 | +10% | 10 | 1.55 15 40  |445-1019-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A3R3K 
1.0 |+0.ЗпН | 100 | 0.20 300 12.0 |445-1570-1-№0 .18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLKO603L1NOS 3.9 | +10% | 10 1:7: 15 35 |445-1020-1-№0 .44 4.08 34.00 — | MLF1608A3R9K 
1.2 |+0.3nH | 100 | 0.25 300 11.0 |445-1571-1-№0 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLK0603L1N2S 47 | +10% | 10 24 15 33 |445-1021--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A4R7K 
1.5 |+0.3nH | 100 | 0.30 300 9.5 |445-1572-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/М | MLK0603L1N5S 5.6 | +10% | 4 1.55 5 22 |445-1022--М0 .41 340 27.20 | 119.00/M | MLF1608E5R6K 
1.8 |+0.3nH | 100 | 0.35 300 8.5 |445-1573-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLK0603L1N8S 6.8 | +10% | 4 17 5 20 |445-1023-1-М0 — .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF1608E6R8K 
2.2 |%0.3пН | 100 | 0.40 300 8.0 |445-1574-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLKO603L2N2S 82 | +10% | 4 24 5 18 |445-1024--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E8R2K 
2.7 |+0.3nH | 100 | 0.45 | 300 | 7.5 |445-1575-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | МІК060312М75 10 | +10% | 2 | 185 3 17 |445-1025-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E100K 
33 |%03пН | 100 | 0.50 200 7.0 |445-1576-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLKO603L3N3S 12 | +10% | 2 24 3 15  |445-1026-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF1608E120K 
3.9 |+0.3nH | 100 | 0.55 200 6.5 | 445-1577-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLKO603L3N9S 15 | +10% 1 17 1 14 | 445-1027-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C150K 
4.7 |%03пН | 100 | 0.60 200 6.0 | 445-1578-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLKO603L4N7S 18 | +10% | 1 1.85 1 13 |445-1028-1-М0 — .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C180K 
5.6 |+0.3nH | 100 | 0.70 | 200 | 5.7 |445-1579--М0 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLKO603L5N6S 22 | +10% | 1 24 1 11 |445-1029-1-М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C220K 
6.8 +5% | 100 | 0.80 200 5.5 |445-1580-1-М0 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLK0603L6N8J 27 | 10% 1 275 1 10 | 145-1030-1-М0 41 340 27.20 | 119.00/M | MLF1608C270K 
82 +5% | 100 | 0.90 200 5.0 | 445-1581-1-ND 418 1.50 12.00 | 53.00/M | MLK0603L8N2J 33 | +10% 1 2.95 1 9 445-1031-1-ND — .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C330K 
10 | +5% | 100 | 1.00] 200 | 47 |445-1582-1-М0 18 150 12.00 | 53.00/М | MLKOGOSL10NJ Fig. 5 — MLF2012 
12 | 45% | 100 1.0 | 150 | 43 | 445-1583-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/М | MLKO603L12NJ 0.047| +20% | 50 | 02 | 300 | 320 | 445-10321-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012D47NM 
2 т. n = n = BEI E Lr = SOM HL. 0.068| +20% | 50 | 02 | 300 | 280 |445-1033-1-ND .44 4.08 34.00 — | MLF2012D68NM 
2940 4 y 3 io d я : И 0.082| +20% | 50 0.2 300 255 |445-1034-1-М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012D82NM 
22 +5% | 100 | 1.60 100 3.5 |445-1586-1-ND 18 1.50 12.00 | 53.00/M | MLK0603L22NJ 01 | +10% | 25 03 250 235 |445-1035-1-М0 41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012DR10K 
0.12 | +10% | 25 0.3 250 220 |445-1036-1-М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012DR12K 
DC | Rated Cul Tape & 045 | +10% | 25 | 04 | 250 | 200 |445-1037-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012DR15K 
Induct-| Induct- | Test | Res. | Current! SRF TE БЕ 0.18 | +10% | 25 | 04 | 250 | 185 |445-1038-1-ND 44 4.08 34.00 — | MLF2012DR18K 
1 mmn iei ini 0.22 | +10% | 25 0.5 250 170 |445-1039-1-ND .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR22K 
(ан) E os fn Gh Gis ИШК 1 ш T Роад ТО NU 0.27 | +10% | 25 | 05 | 250 | 150 |445-1040-1-ND 41 340 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR27K 
x Ы 2 Ы 0.33 | +10% | 25 | 0.55 | 250 145 |445-1041-1-ND — .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR33K 
Fig. 2 — MLK1005 0.39 | +10% | 25 | 0.65 | 200 135 |445-1042-1-№0 .44 4.08 34.00 — | MLF2012DR39K 
1 +0.3nH | 100 | 0.1 300 12 |445-1455-1-ND .15 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005S1N0S 1 +10% | 10 0.4 50 75 |445-1047--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A1ROK 
12 |+0.3nH | 100 | 0.15 300 11 |445-1456-1-4М0 .15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S1N2S 1.2 | +10% | 10 0.5 50 65 |445-1048--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A1R2K 
1.5 |+0.3nH | 100 | 0.16 300 9.5 |445-1457-1-ND 15 1.25 10.00 | 43.75/M | МІК100551М55 1.5 | +10% | 10 0.5 50 60 |445-1049--М0 .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012A1R5K 
1.8 |+0.3nH | 100 | 0.2 | 300 | 8.5 |445-1458-1-М0 .15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S1N8S 18 | +10% | 10 | 06 50 55 |445-1050-1-М0 — .41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012A1R8K 
2.2 |s0.3nH | 100 | 0.21 300 8 445-1459-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S2N2S 22 | +10% | 10 | 0.65 30 50 |445-1051-1-№0 41 3.40 27.20 | 119.00/М | MLF2012A2R2K 
27 |+O3nH | 100 | 0.23 300 7.5 |445-1460-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005S2N7S 
3.3 |+0.3nH | 100 | 0.25 300 7 445-1461-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005S3N3S 
3.9 |+030Н | 100 | 0.28 | 300 | 6.5 |445-1462-1-ND 15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S3N9S bib: || Geter Cut Tape & 
47 |+0.3nH | 100 | 0.32 300 6 445-1463-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S4N7S Induct-) Induct- | Test | Res. | Current} SRF Tape Reel$ 
5.6 |+0.5nH | 100 | 0.35 300 5.7 |445-1464-1-ND 15 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005S5N6D ance | ance | Freq.) max. | max. min. |Digi-Key Pricing Pricing | ТОК 
6.8 |+O5nH | 100 | 0.38 300 5.5 |445-1465-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S6N8D (WH) | Tol. |(MHz) (О) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 100 2,000 | Part Мо. 
82 |05аН | 100 | 042 | 300 | 5 |445-1466-1-ND 15 1.25 1000 | 43.75/M | MLK1005S8N2D Fig. 5 — MLF2012 
19 зе | 10105 200 47 Mosen 15 125 1000 (1975 M MLIDOSSIONI 047 | 210% | 25 | 055] 200 | 125 [445-1043-1-№0р аі заб 2720 |119.00/M | MLF2012DR47K 
15 | 35% |100| 055 | 200 | 4 [44514691 №0 15 125 1000 | 4375/M | MLK1005815NJ 0.56 | +10% | 25 | 0.75 | 150 | 115 |445-1044--М0 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR56K 
18 | +5% | 100 | 0.65 200 | 37 4453470--ND 15 125 10.00 | 43.75/M | MLKT005ST8NJ 0.68 | +10% | 25 | 0.8 | 150 | 105 |445-1045-1-ND¢ 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR68K 
22 | +5% | 100 | 0.75 | 200 | 3.5 |445-1471-1-ND 15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S22NJ 0.82 | +10% | 25 1 150 | 100 |445-1046-1-NDT .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR82K 
27 +5% | 100 | 0.95 200 3 445-1472-1-ND 415 125 10.00 | 43.75/M | MLK1005S27NJ 27 | +10% | 10 | 075 30 45  |445-1052-1-NDT .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A2R7K 
33 +5% | 100 | 14 200 25 |445-1473-1-ND 415 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S33NJ 33 | +10% | 10 0.8 30 41 445-1053-1-NDT .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A3R3K 
39 | +5% | 100| 12 100 2  |445-1474-1-ND 415 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S39NJ 39 | 10% | 10 | 09 30 38 | 445-1054-1-NDt 44 4.08 34.00 — | MLF2012A3R9K 
4 +5% | 100 | 1.3 100 1.8 |445-1475-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005S47NJ 47 | +10% | 10 1 30 35 .445-1055-1-NDT .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A4R7K 
56 +5% | 100| 14 100 1.5 |445-1476-1-ND — .15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S56NJ 56 | +10% | 4 0.9 15 32 |445-1056-1-МОТ .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E5R6K 
68 +5% | 100 | 16 100 1.2 |445-1477-1-ND 415 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005S68NJ 6.8 | +10% | 4 1 15 29 445-1057-1-NDT .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E6R8K 
82 +5% | 100 | 18 50 1 445-1478-1-ND 15 1.25 10.00 | 43.75/M | MLK1005S82NJ 82 | +10% | 4 14 15 26 | 445-1058-1-NDt 44 4.08 34.00 — | MLF2012E8R2K 
100 | +5% | 100 | 22 50 0.8 |445-1479-1-ND .15 1.25 10.00 | 43.75/М | MLK1005SR10J 10 | +10% | 2 1.15 15 24 |445-1059-1-NDT .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E100K 
12 | +10% | 2 1.25 15 22 | 445-1060-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E120K 
DC | Rated Cut Tape & 15 | +10% | 1 0.8 5 19 | 445-1061-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C150K 
Induct-| Induct-| Test | Res. | Current] SRF Tape Reels 18 | +10% | 1 0.9 5 18 |445-1062-1-М04 .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C180K 
3 T EJ “x 22 | +10% | 1 ПЕ] 5 16 |445-1063-1-МОТ .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C220K 
апсер єз теті птаха тах пуа | Din Key ЫШ ВАНО ШК 27 |+10%| 1 | 115] 5 14 |445-1064--М0 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C270K 
(nH) | Tol. (MHz) (о) | (mA) | (GHz) | Рам No. 1 10 100 | 4,000 |PartNo. 33 | +10% | 04 | 125 5 13 | 445-1065-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C330K 
Fig. 3 — MLG1608 39 | 405] 2 | 29 | 4 8  |445-1066-1-NDt 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012K390K 
1 ]20.3nH] 100 | 0.1 | 300 | 10 |445-14804-М0 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B1NOS 47 | 10% 2 | 8 | 4 | 7.5 ШЫНЫНЫ 41 340 27.20 — | MLF2012K470K 
12 |20.3nH| 100 | 0.1 | 300 | 10 |445-1481-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B1N2S 58 | 410%] 2 | $1] 4 7 |44531068-1-NDf 44 408 34.00 — | MLF2012KS60K 
1.5 |+20.3nH | 100 | 0.1 | 300 | 10 |445-1482-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B1N5S 68 | +10% | 1 | 29) 2 65 | 445-1069-1-NDt .41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C680K 
1.8 |+O3nH | 100 | 0.1 | 300 | 9.8 |445-1483-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B1N8S 82 | #10% | 1 3 2 6  |445-1070-1-NDT 44 4.08 34.00 — | MLF2012C820K 
22 |+0.3nH | 100 | 0.15 | 300 | 7.6 |445-1484-1-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B2N2S 100 | 10% | 1 | 31] 2 55 |445-1071-1-ND} 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C101K 
27 | +0.3пН | 100 | 0.15 | 300 7 |445-1485-I-ND 17 1.38 11.00 | 48.13/M | MLG1608B2N7S | $ For Tape and Reel Part No., change -1-ND to -2-ND + Thickness is 1.25mm 
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ЖТК. Ind ucto rs Induct- | Induct-| Test | DC ШЕТІ SRF ү BUS 


їн) ance | Freq. | Res. | Мах. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
А рН) | Tol. |(MHz)| (©) | (mA) |(MHz)| Part No. 1 10 100| 2,000 | PartNo. 
NLFC, NLV, NLCV, МЕРУ and МЕС Series 0.022 100 | 037 | 420 |1650 |445-1705-I-ND 39 33 26| 113.75/M | NLV25T-022J-PF 
: 0.027 100 | 04 410 |1550 |445-1706-1-ND .28 23 .19| 8024/М | NLV25T-027J-PF 
Lead Free/RoHS Compliant 0.033 | +5% | 100 | 0.42 | 400 |1450 |445-1707-1-ND 39 33 26] 11375/M | NLV25T-033J-PF 
NEW! NLFC Series: This product has good heat durability that withstands lead-free compatible reflow 0,039 100 045 | зво |1350 L S An 28 223 19 8024/M |NLV25T-039J-PF 
Ideri diti Lead terial id for the plati the terminal. The NLFC series feat 0.047 100 | 05 360 |1200 |445-1709-1-ND .39 .33 .26| 113.75/М | NLV25T-047J-PF. 
$0 ering соп; ў юпв. eat д ree materials are used tor the plat ing on the егтіпа!. е : кепе еа! ures 0.056 100 0.6 340 1100 |445-1710-1-ND 28 23 19 80.24/M | NLV251-056J-PF 
magnetic shielding and is recommended for power supply line applications. DCR: +30% Operating 0.068 100 | 0.65 320 |1050 |445-1711-1-ND 39 33 26| 11375/M | NLV25T-068J-PF 
Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.082 | +5% | 100 | 0.75 | 300 | 900 |445-1712-1-ND .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-082J-PF 
NLV Series: This product supports lead-free solder reflow condition. Lead-free materials are used to terminal 0.1 100 | 0.8 280 | 800 |445-1713-1-ND .39 .33 .26 | 113.75/M | NLV25T-R10J-PF 
plating. This product uses metal terminal, therefore it is high connection reliability. They are wire wound. | 0.12 25.2 | 03 | 550 | 700 |445-1714-1-ND 28 23 19] 80.24/М | NLV25T-R12J-PF 
Operating Temperature: -40*C ~ 85°С (-40°F ~ 185°F) 0.15 252 | 035 | 500 | 550 [445-1715-1-ND .39 .33 26 | 113.75/M | NLV25T-RT5J-PF 
NLCV Series: Lead-free materials are used to terminal plating in this product. Applications: * Universal 018 252] 04 460 |500 STEA 28 23 19 8024/M | NLV2ST-R18J-PF 
Е тарашып produci: APR 3 я 0.22 | +5% | 252 | 0.5 430 | 450 |445-1717-1-ND .39 .33 .26 | 113.75/M | NLV25T-R22J-PF 
inductance circuit use * AV components * Car electronics * IT equipment This series is a large current type: 027 252 | 0.55 420 | 495 |445-1718-1-ND 28 23 19 80.24/M | NLV25T-R27J-PF 
1.0 to 33 uH (NLCV32: 1.0 to 330 uH) DCR: +30% Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.33 252 | 06 400 | 400 |445-1719-1-ND 39 .33 26]! 113.75/M | NLV25T-R33J-PF 
NEW! МІРУ Series: Provides low DC resistance while using 252018 size winding construction. 0.39 25.2 | 0.65 | 375 | 375 |445-1720-1-ND .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-R39J-PF 
Applications: е PCs • Hard disk drives * Other types of electronics DCR: +20% Operating Temperature: 0.47 25.2 | 0.68 | 350 | 350 |445-1721-1-ND .39 33 26) 113.75/M | NLV25T-R47J-PF 
-20°C - 85°C (-4°F - 185°F) 0.56 | +5% | 25.2 | 0.75 | 325 | 325 |445-1722-1-ND .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-R56J-PF 
NEW! NLC4532 Series: Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 90 s 255 E 800 80 НЕШ ент E ES 9 AM NVa ren EE 
í 150mA. dpe сомке у pe 2 тиса DC resistance апа twice as much DC current. Operating 10 796 | 14 245 | 245 1445-1725-1-ND 39 33 26] 113.75/M | NLV25T-TROJ-PF 
emperature: - ~ 105°С (- > ) n 1.2 7.96 | 12 230 | 230 |445-1726-1-ND .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-1R2J-PF 
Dim. in mm. 15 +5% | 7.96 | 13 220 | 182 |445-1727-1-ND .39 .33 .26| 113.75/М | NLV25T-1R5J-PF 
E я " = 1.8 7.96 | 1.45 | 210 | 135 |445-1728-1-ND .28 23 19) 80.24/М | NLV25T-1R8J-PF 
Шол се Г озсо лы 22 796 | 155 | 200 | 105 |445-1729-1-ND 39 33 26] 113.75/M |NLV2ST-2R2J-PF 
( ) ( ) 27 7.96 | 17 | 195 | 70 |445-1730--М0 28 23 .19| 80.24/M | NLV25T-2R7J-PF 
33 7.96 | 1.9 185 55 |445-1731-1-М0 .39 .33 .26 | 113.75/М | NLV25T-3R3J-PF 
3.9 +5% | 7.96 | 2.1 180 48 |445-1732-1-М0 .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-3R9J-PF 
47 7.96 | 23 175 43 |445-1733-1-ND .39 .33 .26 | 113.75/М | NLV25T-4R7J-PF 
5.6 7.96 | 25 170 42 |445-1734-1-М0 28 23 19) 80.24/М | NLV25T-5R6J-PF 
6.8 7.96 | 27 165 39 |445-1735-1-М0 .39 .33 .26 | 113.75/М | NLV25T-6R8J-PF 
82 7.96 | 3.05 | 160 36 |445-1736-1-ND .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-8R2J-PF 
10 +5% | 252 | 35 155 33 |445-1737-1-ND .39 .33 .26 | 113.75/М | NLV25T-100J-PF 
12 2.52 | 3.8 150 30 |445-1738-1-М0 .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-120J-PF 
15 2.52 | 4.4 140 26 |445-1739-1-М0 .39 .33 .26| 113.75/М | NLV25T-150J-PF 
18 2.52 | 4.8 130 24 |445-1740-1-ND .28 23 .19| 80.24/М | NLV25T-180J-PF 
22 2.52 | 55 125 22 |445-1741-1-ND .39 .33 .26| 113.75/М | NLV25T-220J-PF 
Fig. 3 — NLCV25T, NLFV25 Fig. 4 — NEW! К 27 +5% | 2.52 | 63 115 21 |445-1742--М0 .28 23 .19| 80.24/M | NLV25T-270J-PF 
and NLV25T (EIA1008) Ё NLC4532 (Е!А1812) 33 252 | 71 110 20 |445-1743-1-ND .39 .33 .26| 113.75/М | NLV25T-330J-PF 
39 2.52 | 9.5 90 18 |445-1744-1-ND 28 23 19|]  80.24/M | NLV25T-390J-PF 
47 2.52 | 11.1 80 17 |445-1745-1-ND .39 33 26) 113.75/М | NLV25T-470J-PF 
56 2.52 | 12.1 15 16 |445-1746-1-М0 28 23 19) 80.24/М | NLV25T-560J-PF 
š 68 +5% | 2.52 | 16.6 70 15 |445-1747-1-ND .39 33 26) 113.75/M | NLV25T-680J-PF 
[25 — š ` 82 2.52 | 19 66 13 |445-1748-1-М0 .28 23 19) 80.24/М | NLV25T-820J-PF 
Я 100 0.796] 21 60 12 [445-1749-1-ND 39 33 26) 113.75/М | NLV25T-101J-PF 
1.8 ў Fig. 3 — NLCV25T Series 
E ў 1.0 7.96 | 0.34 | 475 | 200 |445-1752-1-ND .38 .32 .26| 110.25/M | NLCV25T-1ROM-PF 
15 7.96 | 0.42 | 435 | 165 |445-1753-1-М0 .38 .32 .26| 110.25/M | NLCV25T-1R5M-PF 
22 о, | 7.96 | 05 390 95 |445-1754-1-ND .38 .32 .26| 110.25/M | NLCV25T-2R2M-PF 
33 | 220% | 796 | 0.65 | 340 55 |445-1755-1-ND .38 .32 .26| 110.25/M | NLCV25T-3R3M-PF 
4.7 7.96 | 0.8 285 43 |445-1756-1-ND .38 .32 .26| 110.25/M | NLCV25T-4R7M-PF 
Rated Cut Tape & 68 796 | 1 | 275 | 39 |445-1757-1-М0 .38 .32 .26] 110.25/М | NLCV25T-6R8M-PF 
Induct- Induct-| Test | DC |Current | SRF Tape Reels 10 2.52 | 1.69 | 210 | 32 |445-1750-i-ND 38 32 .26| 110.25/M | NLCV25T-100K-PF 
ance | ance | Freq. | Res. | Мах. | Min. | Digi-Key Price Each | Pricing | TDK 15 | gw | 252 | 22 | 175 | 21 [44517110 38 32 26 110.25/M | NLCV2ST-150I-PF 
c LS ишш g erialale |u з б а d . 
NEW! Fig. 1 — NLFC2016 Series NEW! 5 5 - — E DE - — 
10 796 | 016 | 300 |100 |445-1897-1-ND 65 60 50 | 180.00/M |NLFC2OT614T-TROM-PF NEW! Fig. З — NLFV25 Series NEW! 
D 5 S 2 " 1.0 7.96 | 0.07 | 455 | 100 |445-1904-1-ND .65 (60 .50| 180.00/M | NLFV25T-1ROM-PF 
2.2 | +20%| 7.96 | 0.28 | 240 80 |445-1899-1-40 .65 .60 .50 | 180.00/M |NLFC201614T-2R2M-PF 1 96 | 009 | 350 80 |445-1905-1-ND 6 60 50! 180.00/М | NLFV25T-1RSM-PE 
47 796 | 04 | 150 | 45 |445-1900-1-ND .65 .60 .50 180.00/М |NLFC201614T-4R7M-PF 33 gË: o URS 
10 | qo 252| 07 | 120 | 32 |445-1896-I-ND 65 60 .50 |180.00/M NLF02016141-100K-PF 22 728 | 01 315 | КИШ 65 60 50) 19000M | МЕ/287282М-РР 
22 | 210%) 252] 17 | 75 |16 |445-1898-1-ND .65 .60 .50 | 180.00/М |М.ҒС201614Т-220К-РЕ 1 Та | 02 | 20 [3 ЕНІ 65 40 50) 18000M | NLNESTOROMTE 
Fig. 2 — NLV32T Series y ў e 6 ve p Я ў ў 3 В 
0.010 100 | 013 | 450 |2500 |445-1505-1-ND .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-010J-PF 88 135 029 175 3 Ea a e a x м NIV SOM RE 
0.015 100 | 0.16 | 450 |2100 | 445-1506-1-ND .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-015J-PF 15 259 | 075 | 130 28 |445-1903-1-ND 65 60 .50| 180.00/M | NLFV25T-150K-PF 
0.022 | +5% | 100 | 0.20 | 450 |1700 |445-1507-1-ND .35 .30 .24 |102.03/M |NLV32T-022J-PF 22 252 | 10 105 16 |445-1906-1-М0 65 60 50| 180.00/M | NLFV25T-220K-PF 
0.033 100 | 0.24 | 450 |1400 |445-1508-1-ND .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-033J-PF 33 | 10% | 252 | 14 85 14 |445-1908-1-ND 65 60 50| 180.00/M | NLFV25T-330K-PF 
0.047 100 | 0.30 | 450 |1200 |445-1509-1-ND .35 .30 .24 |102.03/M |NLV32T-047J-PF A 252 | 17 60 11 |445-1910-1-№0 65 60 50| 180.00/M | NLFV25T-470K-PF 
0.068 100 | 0.36 | 450 |1000 |445-1510-1-ND .35 .30 .24 | 102.03/M |NLV32T-068J-PF 68 252| 33 50 10 |445-1912-1-М0 .65 60 .50 | 180.00/М | NLFV25T-680K-PF 
0.10 100 | 0.44 | 450 |700 |445-1511-1-ND .35 .30 .24 |102.03/M |NLV32T-R10J-PF 100 0.796 | 40 40 8 1|445-1902-1-М0 .65 .60 .50| 180.00/M | NLFV25T-101K-PF 
0.15 | +5% | 25.2 | 0.25 | 450 | 450 |445-1512-1-ND .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-R15J-PF 
0.22 25.2 | 0.32 | 450 |350 |445-1513-1-ND .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-R22J-PF 
0.33 25.2 | 0.40 | 450 | 300 |445-1514-1-М0 .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-R33J-PF DC | Rated Cut Tape & 
0.47 25.2 | 0.50 | 450 |220 |445-1515-1-ND 35 230 24 |104.94/M |NLV32T-R47J-PF Induct-Induct- Test | Res. Сштепі SRF | | Tape Reel$ 
0.68 25.2 | 0.60 | 450 | 160 |445-1516-1-ND .35 .30 .24 |102.03/M |NLV32T-R68J-PF ance | ance | Freq. Max. Max. | Min. | Digi-Key Price Each | Pricing | ТОК 
1.0 | +5% | 7.96 | 0.70 | 400 | 120 |445-1517-1-М0 .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-1R0J-PF (uH) | Tol. |(MHz)| (9) | (mA) | (МН?) | Part No. 1 10  100| 500 |PartNo. 
1.5 7.96 | 0.85 | 370 85 |445-1518-1-№0 .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-1R5J-PF NEW'! Fig. 4 — МІ.С4532 Series NEW! 
22 7.96 | 1.00 | 320 | 75 |445-1519-1-ND 35 30 .24 |10203/M |NLV32T-2R2J-PF 19 796 [011] 1050 | 200 144519441240 60 50 401 8750 NLCA53232T-1R0K-PF 
33 7.96 120 | 260 | 60 |445-1520-1-ND 35 30 .24 |102.03/M|NLV32T-3R3J-PF 12 796 |012| 1000 | 160 | 445-1945-1-ND 60 50 40! 8750 | NLCA53232T-1R2K-PF 
47 7.96 | 150 | 220 50 |445-1521-1-ND .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-4R7J-PF 15 |+10% | 796 [015] 950 130 |445-1946-1-ND 60 50 40| 8750 | М С453232Т-1В5К-РЕ 
6.8 | +5% | 7.96 | 1.80 | 180 40 |445-1522-1-М0 .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-6R8J-PF 18 796 016 900 100 | 445-1947-1-ND 50 50 70 8750 NLC453232T-1R8K-PF 
10 2.52 | 2.10 | 150 30 |445-1523-1-М0 .35 .30 .24 | 102.03/M |NLV32T-100J-PF d а ў y й $ 
15 252 | 280| 130 20 | 445-1524-1-ND 35 30 24 |102.03/M NLV32T-150J-PF 22 7.96 | 0.18 | 850 80 | 445-1948-1-М0 60 50 .40| 87.50 | NLC453232T-2R2K-PF 
22 252 370 110 20 |445-1525-1-ND 35 30 24 102.03/M NLV32T-220J-PF 2.7 7.96 | 02 | 800 60 | 445-1949-1-ND 60 .50 40 | 87.50 | NLC423232T-2R7K-PF 
33 252 | 560 | 70 | 17 |445-1526--ND 35 30 24 |102.03/M [NLV32T-330)-PF 33 7.96 |0.22| 750 | 45 | 445-1950-1-ND 60 50 40| 87.50 NLC453232T-3R3K-PF 
47 1 15%) 252 700 | 60 | 15 |445-187-1-ND 35 30 24 102.03/M [NLV32T-470)-PF 3.9 110% | 7.96 | 024 | 700 | 40 | 445-1951-1-ND 60 50 40 | 87.50| NLC453232T-3R9K-PF 
68 252 | 9.00 50 12 |445-1528-1-МО .35 .30 .24 102.03/M |NLV32T-680J-PF 4T 7.96 | 0.27 | 650 35 |445-1952-1-ND .60 .50 .40 | 87.50 | NLC453232T-4R7K-PF 
100 0.796 | 10.00 | 40 |10 |445-1529-1-М0 .35 .30 24 | 102.03/M|NLV32T-101J-PF 5.6 7.96 | 03 | 650 | 30 | 445-1953-1-ND_ 60 .50 40] 8750 | NLC453232T-5ROK-PF 
150 0.796 | 15.00] 65 8 |445-31530-1-ND 35 30 24 |102.08/M |NLV32T-151J-PF 6.8 7.96 [035] 600 | 28 | 445-1954-1-ND 60 50 40] 87.50  NLC453232T-6R8K-PF 
220 | 45%, | 0.796 | 21.00| 50 7 |445-1531-1-ND 35 30 .24 |102.03/M NLV32T-221J-PF 8.2 7.96 | 0.4 | 600 | 25 | 445-1955-1-ND .60 50 40] 87.50  NLC453232T-8R2K-PF 
330 0.796 | 34.00 | 40 5 |445-1532-1-М0 .35 .30 .24 |102.03/M |NLV32T-331J-PF 10 |+10% | 2.52 | 0.5 | 550 22 |445-1956-1-ND 60 .50 .40 | 87.50 | NLC453232T-100K-PF 
470 0.796 | 40.00 | 25 4 | 445-1533-1-№0 .35 .30 .24 |102.03/М |NLV32T-471J-PF 12 2.52 | 0.6 | 500 21 | 445-1957-1-ND 60 50 .40 | 87.50 | NLC453232T-120K-PF 
Fig. 2 — NLCV32T Series 15 2.52 | 07 | 450 20 | 445-1958-1-М0 60 .50 .40| 87.50 | NLC453232T-150K-PF 
1.0 7.96 | 0.08 | 850 | 100 |445-1534-1-ND .34 29 .23 | 98.18/M |NLCV32T-1ROM-PF 18 2.52 | 0.8 | 400 19 |445-1959-1-ND 60 .50 .40 | 87.50 | NLC453232T-180K-PF 
1.5 „| 7.96 | 0.11 700 80 |445-1535-1-М0 .34 29 .23 | 98.18/M |NLCV32T-1R5M-PF 22 2.52 | 09 | 370 18 | 445-1960-1-ND .60 .50 40 | 87.50 | NLC453232T-220K-PF 
22 |+20% 796 013 | 600 68 |445-1536-1-М0 .34 29 .23 | 98.18/M|NLCV32T-2R2M-PF 27 |+10% | 2.52 | 1.2 | 330 16 | 445-1961-1-ND .60 .50 40 | 87.50 | NLC453232T-270K-PF 
33 7.96 | 0.16 | 500 54 |445-1537-1-М0 .34 29 .23 | 98.18/M |NLCV32T-3R3M-PF 33 2.52 | 14 300 14 |445-1962-1-ND .60 .50 .40 | 87.50 | NLC453232T-330K-PF 
10 2.52 | 0.36 | 300 30 | 445-1538-1-ND 34 .29 .23 | 98.18/M NLCV32T-100K-PF 39 2.52 | 16 | 280 12 |445-1963-1-ND 60 .50 .40| 87.50 | NLC453232T-390K-PF 
15 2.52 | 0.56 | 250 | 26 |445-1539-1-№0 .34 .29 .23 | 98.18/М NLCV32T-150K-PF 47 2.52 | 19 | 260 | 115 | 445-1964-1-ND 60 50 40| 8750 | NLC453232T-470K-PF 
22 | +10%| 2.52 | 0.77 | 210 | 21 |445-1540--М0 34 .29 .23 | 98.18/M |NLCV32T-220K-PF 56 252|22]| 240 11 [445-1965-1-ND 60 50 40 | 87.50 | NLC453232T-560K-PF 
33 2.52 | 110 | 170 17 |445-1541-1-М0 .34 29 .23 | 98.18/М |NLCV32T-330K-PF 0 5 eB й z 
7 252 | 164 | 150 14 |445-1542-1-ND 34 29 23 | 98.18/M |NLCV32T-470K-PF 68 |>10% | 2.52 | 2.6 | 220 10 ЕЗЕШ (60 .50 .40| 87.50 МСС4582327-580К2РЕ 
82 2.52 | 3.5 | 200 9 | 445-1967-1-ND 60 .50 .40 | 87.50 | NLC453232T-820K-PF 
100 0.796 | 3.70 | 100 10 ]|445-1543-1-ND 34 79 .23 | 98.18/M |NLCV32T-101K-PF 3 vs 7 Я 
100; 0.796 | 4 180 8 | 445-1968-1-ND 60 .50 .40| 87.50 | NLC453232T-101K-PF 
150 0.796| 6.10 85 8 |445-1544-1-М0 .34 29 .23 | 98.18/M |NLCV32T-151K-PF 
+10% T E T 7 120 0.796 | 4.5 | 160 7.5 | 445-1969-1-ND 60 50 .40 | 87.50 | NLC453232T-121K-PF 
220 0.796 | 8.40 70 7 |445-1545-1-ND .34 29 .23 | 98.18/M |NLCV32T-221K-PF 150 0796 65 | 140 7 | 445-1970-1-ND 60 50 40| 8750 NLCA453232T-151K-PF 
330 0.796 | 12.3 60 6 1445-1546-1-ND 34 29 .23 | 98.18/М |NLCV32T-331K-PF < Ы p Ë ; Қ 
Fig. 3 — NLV25T Series 180 +10% 0.796 | 7.5 | 120 6.5 |445-1971-1-ND 60 .50 40) 87.50 | NLC453232T-181K-PF 
z CE - E 220 ° [0.796] 9 120 5.5 |445-1972-1-ND 60 .50 .40 | 87.50 | NLC453232T-221K-PF 
0.01 100 | 0.26 | 530 |2150 |445-1701-1-ND .39 .33 26 |113.75/M |NLV25T-010J-PF 
0.012 | c, | 100 | 027 500 |2060 |445-1702-1-ND 28 23 19 | 80.24/M NLV25T-012J-PF 270 0.796 | 11 | 100 | 5 | 445-1973-1-ND 60 .50 .40| 87.50 | NLC453232T-271K-PF 
0.015 | 59^ | 100 | 0.29 | 480 |2000 |445-1703--М0 39 .33 26 |113.75/M |NLV25T-015J-PF 330 0.796 | 13 | 90 4 |445-1974-1-ND 40 50 40) 87.50 | NLC453232T-331K-PF 
0.018 too | 0.31 | 450 |1850 |445-1704-1-ND 28 23 .19 | 80.24/M |NLV25T-018J-PF 8 For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ross) 911 


NT DK. Inductors - мр апа SLF series 


In- DC | Rated 
4 Uu А : А А duct- | Test | Res. | Current Cut Tape 
NEW! VLP Series: This is a SMD power inductor for power supplies that has an open magnetic path construction based ance | Егед. | Nom-| (A) Digi-Key Price Each T&RŠ TDK 
on a low-height drum core (upright). User terminals are contact-formed on the bottom of the drum core using copper (uH) | (KHz)| inal | Max. Part No. 10 100 Pricing Part No. 
(finished with tin plating). It uses crosswise windings and supports large currents and is lead-free compatible. Fig. 3 — SLF6028 Series (+20% Inductance Tolerance) 
SLF Series: SLF series large current leadless inductors have been developed for SMD of power circuits. High performance 47 1 | 0284 1.6 445-1174-1-ND 282 235 1.88 | 822.50/1,000| SLF6028T-4R7M1R6 
ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and high reliability. Features: * Low-profile 68 1 |.0354] 15 445-1175-1-ND 282 235 1.88 | 822.50/1,000| SLF6028T-6R8M1R5 
SMD type * Magnetic shielded type suitable for high density mounting * Provided with embossed carrier tape packaging 10 1 1.0532 13 445-1176-1-ND 2.82 235 188 — | SLF6028T-100M1R3 
for automatic mounting machines * Only reflow soldering is applicable Characteristics: Sizes SLF6028, SLF7032, and 15 1 [0745 10 445-1177-1-ND 282 235 188 | 822.50/1.000| SLF6028T-150M1RO 
SLF7045: Operating temperature is -20°C ~ 85°C; Size SLF10145: Operating temperature is -20°C ~ 90°C 22 1 “404 077 445-1178-1-ND 282 235 1.88 822 501 000 SLF6028T-220MR77 
5 " = " 33 1 |.148 0.69 445-1179-1-ND 2.82 2.35 1.88 | 822.50/1,000 | SLF6028T-330MR69 
Fig. U— NEWI VEP46 Fig: 2. NEW! ҮШ ат | 1 | 21 | 059 |445-180-4-М0 282 235 1.88 | 822.50/1,000 | SLF6028T-470MR59 
68 1 .29 0.5 445-1181-1-ND 2.82 2.35 1.88 | 822.50/1,000 | SLF6028T-680MR50 
100 1 43 0.42 445-1182-1-ND 2.82 2.35 1.88 | 822.50/1,000| SLF6028T-101MR42 
Fig. 4 — SLF7032 Series (12096 Inductance Tolerance) 
33 1 |.023 1.9 445-1183-1-ND 117  .98  .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-3R3M1R9-2 
47 1 | .036 17 445-1184-1-ND 117 .98 .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-4R7M1R7-2 
6.8 1 | 041 1.6 445-1185-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000| SLF7032T-6R8M1R6-2 
10 1 | 053 14 445-1186-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000| SLF7032T-100M1R4-2 
15 1 |.075 14 445-1187-1-ND 117  .98 79] 342.65/1,000| SLF7032T-150M1R1-2 
22 1 Л 0.96 445-1188-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000| SLF7032T-220MR96-2 
33 1 16 0.75 445-1189-1-ND 117 98 79 — | SLF7032T-330MR75-2 
Fig. 3 — SLF6028 Fig. 4 — SLF7032 4 | 1 | 24 | 067 | 445-1190-1-ND 147 .98 79 | 342.65/1,000| SLF7032T-470MR67-2 
68 1 31 0.59 445-1191-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-680MR59-2 
F 6.0 + [797 -22- 100 1 45 0.45 445-1192-1-ND 117  .98 79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-101MR45-2 
Ц р Bi 49 150 1 .65 0.37 445-1193-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-151MR37-2 
O о n 220 1 |1.05 0.29 445-1194-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-221MR29-2 
NS 2) ї г. 330 1 | 1.67 0.22 445-1195-1-ND 117 .98 .79 | 342.65/1,000| SLF7032T-331MR22-2 
d 470 1 |2.05 0.2 445-1196-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-471MR20-2 
680 1 [315 0.16 445-1197-1-ND 117 .98  .79 | 342.65/1,000 | SLF7032T-681MR16-2 
Fig. 5 — SLF7045 Fig. 6 — SLF10145 1000 1 | 4.78 0.13 445-1198-1-ND 117 .98 79] 342.65/1,000| SLF7032T-102MR13-2 
-70- Fig. 5 — SLF7045 Series (12096 Inductance Tolerance) 
ssl 33 1 .02 2.5 445-1199-1-ND 1.32 1.10  .88 | 385.00/1,000 | SLF7045T-3R3M2R5 
47 1 .03 2 445-1200-1-ND 132 110  .88 — | SLF7045T-4R7M2RO 
6.8 1 | 039 17 445-1201-1-ND 1.32 1.10  .88 | 385.00/1,000 | SLF7045T-6R8M1R7 
15 1 |.052 14 445-1203-1-ND 1.32 1.10  .88 | 385.00/1,000 | SLF7045T-150M1R1 
33 1 |.096 0.82 445-1205-1-ND 1.32 1.10  .88 | 385.00/1,000| SLF7045T-330MR82 
4 1 |.125 0.75 445-1206-1-ND 1.32 1.10 .88 | 385.00/1,000 | SLF7045T-470MR75 
In- DC Rated 68 1 |.175 0.6 445-1207-1-ND 1.32 1.10 .88 | 385.00/1,000| SLF7045T-680MR60 
duct- | Test | Res. | Current = Cut Tape 100 1 25 0.5 445-1208-1-ND 1.32 1.10  .88 | 385.00/1,000| SLF7045T-101MR50 
ance | Freq. | Nom-| (А) | Digi-Key Price Each TARS TDK 220 | і | 52] 033 |445-1210--ND 132 1.10 .88 | 385.00/1,000| SLF7045T-221MR33 
(йн) КНа пай Ма ёва No: _ 1 10 100 СВО Шап No: 330 | 1 | 74 | 025 |445-1211-1-ND — 1.32 1.10  .88 | 385.00/1,000| SLF7045T-331MR25 
NEW! Fig. 1 — VLP46 Series (+20% Inductance Tolerance) NEW! 470 | 1 |105| 022 | 445-12124-ND — 132 110 88 | 385.00/1,000| SLF7045T-471 MR22 
1.0 | 100 | 0.11 2.30 445-1916-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-1ROM1R5 680 1 |148 02 445-1213-1-ND 132 110 88 | 38500/1 000 | SLF7045T-681MR20 
1.8 | 100 | 0.14 1.70 445-1917-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-1R8M1R3 1000 1 |228 0.14 445-1214-1-ND 132 110 88 | 385.00/1.000| SLF7045T-102MR14 
2.5 | 100 | 0.17 1.40 445-1919-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-2R5M1R1 ы — = 2 > : — 
33 | 100 026 | 0.90 | 445-1920-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-3R3MR85 Fig. 6 — SLF10145 Series (+20% Inductance Tolerance) 
47 | 100 | 028 0.88 445-1921-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-4R7MR72 10 1 |.0364 3 445-1215-1-ND 180 1.50 1.20 262.50/500 | SLF10145T-100M2R5 
6.8 | 100 | 0.38 0.77 445-1922-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-6R8MR67 15 1 |.0472 24 445-1216-1-ND 1.80 1.50 1.20 262.50/500 | SLF10145T-150M2R2 
10.0 | 100 | 0.62 0.59 445-1914-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-100MR52 22 1 |.0591 24 445-1217-1-ND 1.80 1.50 1.20 262.50/500 | SLF10145T-220M1R9 
15.0 | 100 | 0.96 0.45 445-1915-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-150MR42 33 1 1.0815 1.6 445-1218-1-ND 1.80 1.50 120 262.50/500 | SLF10145T-330M1R6 
22.0 | 100 | 1.42 0.39 445-1918-1-ND 1.95 1.80 1.50 | 1620.00/3,000 | VLP4612T-220MR34 47 1 4 14 445-1219-1-ND 1.80 1.50 120 262.50/500 | SLF10145T-470M1R4 
NEW! Fig. 2 — VLP56 Series (+20% Inductance Tolerance) NEW! 100 1 2 1 445-1221-1-ND 1.80 1.50 120 262.50/500 | SLF10145T-101M1RO 
2.7 | 100 | 0.17 1.26 445-1926-1-ND 2.60 2.40 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-2R7M1RO 150 1 135 0.79 445-1222-1-ND 180 150 120 262.50/500 | SLF10145T-151MR79 
4.7 | 100 | 0.24 1.08 445-1929-1-ND 2.60 2.40 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-4R7MR90 Е -1- = 
6.8 | 100 [030] 0.90 | 445-1930-1-ND 260 240 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-6R8MR80 m | p M M PMID n то 120 пака арба e Shea 
10.0 | 100 | 0.45 0.72 445-1923-1-ND 2.60 2.40 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-100MR65 470 1 |103 047 445-1225-1-ND 180 150 1.20 262.50/500 | SLF10145T-471MR47 
15.0 | 100 | 0.71 0.63 445-1924-1-ND 2.60 2.40 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-150MR52 з = 7 7 T s 
220 | 100 | 0.96 | 050 |445-1925-1-ND — 260 240 2.00 | 2160.00/3.000 | VLP5610T-220MIR45 680 | 1 16 ^ 038 руш 180 150 120) 9262.50/500 SLF10145T-681MR38 
33.0 | 100 | 147 | 0.41 | 445-1927-1-ND 2.60 2.40 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-330MR36 1500 | 1 | 34 | 022 445128440 140 1.50 1.20 | 262.50/500] SLF10145T-152MR22 
47.0 | 100 | 1.93 | 0.36 | 445-1928-1-М0 2.60 240 2.00 | 2160.00/3,000 | VLP5610T-470MR29 | gor Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
- i Inductance ІСІ (A) DCR (mO) 
Transformers PCA Series (uH) (Typ.) (1590) Digi-Key Price Each TDK 
PCA Series: These PCA transformers are generic in their winding construction and can be configured into numerous Parallel Series Par. [Series | Par. |Series| Part No. 1 10 100 (Part №. 
winding turn ratios via the PCB they аге mounted оп. They аге lead free devices and they аге usable іп many applications Fig. 1 — PCA11/5ER Series 
such as: • Inductor (coupled, choke, buck, boost and resonant) “ Transformer (flyback, feed forward, push-pull and | 193.0-30% | 6.9mH+30% | 2.6 | 0.44 | 44.4 | 1607] 445-1670-ND 3.54 2.66 1.77 |PCA11/5ER-U018002 
converter) There are four package sizes with numerous available inductance values within each package. 85.8+30% | 3.1mH+30%| 4.2 | 0.70 | 18.4 | 668 | 445-1669-ND 3.54 2.66 1.77 |PCA11/5ER-U02S002 
27.4+20% | 985-20% | 2.6 | 0.44 | 44.4 | 1607 | 445-1668-ND 3.54 2.66 1.77 |PCA11/5ER-U03S002 
Fig. 1 — PCA11/5ER 12.2+20% | 438320". | 4.2 | 0.70 | 18.4 | 668 | 445-1666-ND 3.54 2.66 1.77 |PCAT1/5ER-UO4S002 
14.7+20% | 529+20% | 2.6 | 0.44 | 44.4 | 1607 | 445-1667-ND 3.54 2.66 1.77 |PCA11/5ER-U05S002 
6.5+20% | 235-20% | 42 | 0.70 | 18.4 | 668 | 445-1663-ND 3.54 2.66 1.77 |PCA11/5ER-U065002 
10.9+20% | 394+20% | 2.6 | 0.44 | 44.4 | 1607 | 445-1665-ND 3.54 2.66 1.77 [РСА11/5Е8-0075002 
4.9+20% | 175+20% | 4.2 | 0.70 | 18.4| 668 | 445-1662-ND 3.54 2.66 1.77 [РСА11/5Е8-0085002 
Che Cs" 8.5+20% | 3062209. | 2.6 | 0.44 | 44.4 | 1607 | 445-1664-ND 3.54 2.66 1.77 |PCA11/SER-U09S002 
Шеге 3.8+20% | 136+20% | 4.2 | 0.70 | 18.4 | 668 | 445-1661-ND 354 2.66 1.77 [РСА11/5Е8-0105002 
d Fig. 2 — PCA14.5/6ER Series 
PCB Layout 160.0+30% | 5.8тН+30% | 5.9 | 0.98 | 18.0] 662 | 445-1680-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U01S002 
78.4%30% | 2.8mH+30% | 7.9 | 1.32 | 9.8 | 356 | 445-1679-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U02S002 
Fig. 2 — PCA14.5/6ER so 21.6:20% | 778+20% | 5.9 | 1.00 | 18.0 | 662 | 445-1678-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U03S002 
55 10.6+20% | 381+20% | 7.9 | 1.32 | 9.8 | 356 | 445-1676-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U04S002 
аг 11.6:20% | 418+20% | 5.9 | 1.00 | 18.0 | 662 | 445-1677-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U05S002 
D зо 5.7+20% | 205+20% | 7.9 | 1.32 | 9.8 | 356 | 445-1673-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U06S002 
7.8 205 8.3+20% | 299+20% | 5.9 | 1.00 | 18.0! 662 | 445-1675-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U07S002 
Мах. u= 4.1+20% | 146+20% | 7.9 | 1.32 | 9.8 | 356 | 445-1672-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U08S002 
67-1 + 0.7 H2.0 {уй 4 6.6+20% | 238+20% | 5.9 | 1.00 | 18.0] 662 | 445-1674-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U09S002 
Ref. "16.8 тах! с N 3.2+20% | 116+20% | 7.9 | 1.32 | 9.8 | 356 | 445-1671-ND 3.90 2.93 1.95 |PCA14.5/6ER-U10S002 
PCB Layout Fig. 3 — PCA15EFD Series 
169.0+30% | 6.1тН+30% | 6.4 | 1.07 | 12.9] 466 | 445-1690-ND 4.41 3.31 221 |PCA15EFD-U018003 
81.0+30% | 2.9тН-30%| 8.0 | 1.34 | 8.9 | 323 | 445-1689-ND 4.41 3.31 2.21 |PCA15EFD-U02S002 
23.3+20% | 840+20% | 6.4 | 1.07 | 12.9 | 466 | 445-1688-ND 4.41 3.31 2.21 |PCA15EFD-U03S003 
11.2:20% | 402+20% | 8.0 | 1.34 | 8.9 | 323 | 445-1686-ND 441 3.31 2.21 |PCA15EFD-U048002 
14.2+20% | 511+20% | 6.4 | 1.07 | 12.9| 466 | 445-1687-ND 441 3.31 2.21 | PCA15EFD-U05S003 
6.8+20% | 245+20% | 8.0 | 1.34 | 8.9 | 323 | 445-1683-ND 441 3.31 2.21 |PCA15EFD-U065002 
TET x 9.3+20% | 335+20% | 6.4 | 1.07 | 12.9 | 466 | 445-1685-ND 441 3.31 2.21 |PCA15EFD-U07S003 
ОСА 232 4.5+20% | 160+20% | 8.0 | 1.34 | 8.9 | 323 | 445-1682-ND 4.41 3.31 221 |PCA15EFD-U08S002 
А и eee з 7.9+20% | 286-20% | 6.4 | 1.07 | 12.9 | 466 | 445-1684-ND 4.41 3.31 2.21 |PCA15EFD-U09S003 
PCB Layout 3.8+20% | 137+20% | 8.0 | 1.34 | 8.9 | 323 | 445-1681-ND 441 3.31 2.21 |PCA15EFD-U10S002 
Fig. 4 — PCA20EFD Series 
Fig. 4 — PCA20EFD 197:3:30% |7.1тН+30% | 9.6 | 16 | 7.9 | 285 | 445-1700-ND 4.86 365 2.43 |РСА20ЕҒО-/015003 
Ë 601 87.7+30% | 3.2mH+30%| 12.0 | 2.0 | 5.2 | 188 | 445-1699-ND 4.86 3.65 2.43 |PCA20EFD-U02S002 
0.8 ref==1 50 22.3+20% | 804+20% | 9.6 | 1.6 | 7.9 | 285 | 445-1698-ND 4.86 3.65 2.43 |PCA20EFD-U03S003 
T га 9.9+20% | 357+20% | 12.0) 2.0 | 5.2 | 188 | 445-1696-ND 4.86 3.65 2.43 |PCA20EFD-U04S002 
| 12.0 eu. 12.0+20% | 430+20% | 96 | 1.6 | 7.9 | 285 | 445-1697-ND 4.86 3.65 2.43 | PCA20EFD-U05S003 
к тах. ІІ 1080 5.3+20% | 191+20% | 120] 2.0 | 5.2 | 188 | 445-1693-ND 4.86 3.65 2.43 /PCA20EFD-U06S002 
+1 -2.025 Nr oun I 9.6+20% | 347+20% | 9.6 | 1.6 | 7.9 | 285 | 445-1695-ND 4.86 3.65 2.43 | PCA20EFD-U07S003 
30.5 — 4.3+20% | 154+20% | 12.0) 2.0 | 5.2 | 188 | 445-1692-ND 4.86 3.65 2.43 |PCA20EFD-U08S002 
PCB Layout 7.6+20% | 275+20% | 9.6 | 1.6 | 7.9 | 285 | 445-1694-ND 4.86 3.65 2.43 | PCA20EFD-U09S003 
3.4+20% | 122+20% | 12.0 | 2.0 | 5.2 | 188 | 445-1691-ND 4.86 3.65 2.43 |PCA20EFD-U10S002 
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сата " . a PN Size Dimensions - Inches «0.010 (mm +0.25) 
Inductors for National Simple Switchers ше а E n 
Electronics $1 | 0339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.185 (4.7) | 0.268 (6.8) 
; CENE В " m 52 |0.394(10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5 0.339 (8.6 
Features: “ High energy storage with minimum saturation * High Stability from no load to full Dimensions - Inches «0.01 (mm +0.25) $3 |0503 (90 0.503 |50 0276 Pa 0.449 yt 
load • Operating Temp. Range: -40*C to 125°C (50KHz and 150KHz), 40°C to 130°C (260KHz) | gig S4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0.508 (12.9) 
* Electrical specifications at 25°C ambient * Inductance is measured at 20KHz, 10mVrms 50КН2 | Code A B C X 55 |0.669(17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.591 (15.0) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher LM2574, LM2475, and LM2576 Series of (1 |0580(1473) | 0340 (864) | 0220 (5.58 0.650 (1651 S6 |0.925(23.5) | 0.925 (23.5) | 0.496 (12.6) | 0.827 (21.0) 
Regulators. 50KHz Inductance will be typical for the Ірс and ЕТор values listed. 150KHz C2 ДЕ 5 0.449 н 2 029917 $) 0700 neay S7 |1.063(27.0) |1.220 (30.99) | 0.500 (12.7) | 1.10 (27.9) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM259X-L1 through ў { Š : й I ' ў 
[L M259X:1 44 and MPSBXcL, 260KHz ind le with National: Simpla Switch C3 | 0.827 (21.0) | 0.449 (11.4) | 0.299 (7.6) | 0.950 (24.13) Ті | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.185 (4.7) | 0.250 (6.35) 
59X-L44 and LM258X-L. z Inductors are compatible with National Simple Switcher | (4 | 0949 (241) | 0598 (152) | 0.449 (11.4) | 1.100 (27.94) T2 [0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.300 (7.62) 
part numbers LM267X-L41 and LM267X-L45 through LM267X-L50 C5 | 1252 (31.8) | 0.701 (178) | 0.500 (12.7) | 1.400 (35.56) T3 |0.503(12.8) | 0.503(12.8) | 0.276 (7.0) | 0.375 (9.52) 
та |0.591 (15.0) | 0.591 (150) | 0.315 (8.0) | 0.500 (12.70) 
Typical Schematic B Series — Base Mount 50 KHz Inductors T5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.600 (15.24) 
Ё LN IDC ЕТОР DCR Size 
1 (uH) Current (V-uSec) (Ohms) Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
d Typ. (A) Max. Max. (Dim.) Part No. 1 10 25 |Part No. 
1 2 47 3.0 90 0.05 C2 TE2000-ND 1.13 1.04 .94 
TE2133 — TE2135 are 47 3.0 90 0.05 55 TE2001-ND .95 87 79 
2 4 pin parts, 47 3.0 90 0.05 T5 TE2002-ND 1.01 .93 .84 
series connection required, 68 3.0 90 0.02 C4 TE2003-ND 1.85 170 1.54 | SWC-3.0-68 
pin 2 to 4 p 100 3.0 90 0.04 C4 TE2004-ND 1.67 1.53 1.39 | SWC-3.0-100 
(15.2% 150 2.0 90 0.10 С4 TE2005-ND 1.61 1.48 1.34 
150 2.0 90 0.10 56 TE2006-ND 1.46 1.34 1.22 
1 š i 150 3.0 200 0.10 C4 TE2024-ND 1.58 1.45 1.32 
C'Serles —cllp Mount сацыя Encapsulated 220 14 90 0.38 $5 TE2007-ND 137 — 126 114 
220 14 90 0.38 T5 TE2008-ND 1.46 1.34 1.22 
220 14 90 0.38 F Series TE2009-ND 1.49 1.37 1.24 
220 1.4 90 0.38 V Series TE2010-ND 1.61 1.48 1.34 
220 14 90 0.14 сз TE2011-ND 1.40 1.28 1.17 
220 1.4 90 0.14 56 TE2012-ND 1.34 1.23 1.12 
220 3.0 200 0.07 C5 TE2025-ND 2.22 2.04 1.85 | SWC-3.0-220 
330 0.9 90 0.74 55 TE2013-ND 1.43 1.81 1.19 | SWS-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 T5 TE2014-ND 1.49 1.37 1.24 | SWT-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 F Series TE2015-ND 1.52 1.39 1.27 | SWF-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 V Series TE2016-ND 1.64 1.50 1.37 | SWV-0.90-330 
330 0.9 90 0.18 C3 TE2017-ND 1.49 1.37 1.24 | SWC-0.90-330 
Я " i 330 0.9 90 0.18 56 TE2018-ND 1.40 1.28 1.17 | SWS6-0.90-330 
S Series — T Series — VSeres— —— 330 30 200 0.15 C5 TE2026-ND 219 201 183 | SWC-3.0-330 
Surface Mount Thru-Hole Mount Encapsulated Vertical 470 0.64 90 0.16 C4 TE2019-ND 1.88 172 1.57 | SWC-0.64-470 
Mount 512 470 2.0 200 0.17 C5 TE2027-ND 2.25 2.07 1.88 
030. 709 680 0.85 90 1.25 55 TE2020-ND 1.52 1.39 1.27 
680 0.85 90 1.25 T5 TE2021-ND 1.58 1.45 1.32 | SWT-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 F Series TE2022-ND 1.67 1.53 1.39 | SWF-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 V Series TE2023-ND 1.79 1.64 1.49 | SWV-0.85-680 
680 1.3 200 0.20 C5 TE2028-ND 2.34 2.15. 1.95 | SWC- 680 
1000 0.95 200 0.24 C5 TE2029-ND 2.52 2.31 2.10 | SWC-0.95-1000 
1500 0.62 200 1.00 B Series TE2030-ND 2.43 2.23 2.03 | SWB-0.62-1500 
2200 0.42 200 1.80 B Series TE2031-ND 2.43 2.23 2.03 | SWB-0.42-2200 
150 KHz Inductors 
LN IDC ETOP DCR Simple Size Size 
(uH) Current | (V-uSec) | (Ohms) Switcher'" Code Digi-Key Price Each AlfaMag Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
%20% (А) Мах. Мах. Reference No.t (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. (Dim.) Part No. 1] 10 25 Part №. 
Surface Mount Thru-Hole 
118 0.20 13.2 1.80 LM259X-L3 $1 TE2034-ND .80 74 67 SWS-0.20-118 T1 TE2079-ND .84 78 171 | SWT-0.20-118 
55 0.30 6.6 1.00 LM259X-L5 $1 TE2036-ND 75 .69 63 SWS-0.30-55 T1 TE2081-ND .80 .74 .67 | SWT-0.30-55 
374 0.20 75.9 2.70 LM259X-L8 $2 TE2039-ND 1.01 .93 .85 SWS-0.20-374 T2 TE2084-ND 1.06 97 .88 | SWT-0.20-374 
256 0.25 33.0 2.20 LM259X-L9 $2 TE2040-ND 197 .89 .81 SWS-0.25-256 T2 TE2085-ND 1.01 .93 .85 | SWT-0.25-256 
176 0.30 26.4 1.40 LM259X-L10 52 TE2041-ND 92 .85 AT: SWS-0.30-176 T2 TE2086-ND .97 .89 .81 | SWT-0.30-176 
118 0.38 19.8 1.20 LM259X-L11 52 TE2042-ND .88 .81 .73 SWS-0.38-118 T2 TE2087-ND .92 85 .77 | SWT-0.38-118 
55 0.56 13.2 0.50 LM259X-L13 52 TE2044-ND .83 177 70 SWS-0.56-55 T2 TE2089-ND .88 .81 .73 | SWT-0.56-55 
26 0.84 6.6 0.20 LM259X-L15 $2 TE2046-ND 79 73 .66 SWS-0.84-26 T2 TE2091-ND .83 Y .70 | SWT-0.84-26 
17 1.02 6.6 0.10 LM259X-L16 $2 TE2047-ND 79 73 -66 SWS-1.02-17 T2 TE2092-ND .88 .81 73 | SWT-1.02-17 
375 0.36 75.9 1.30 LM259X-L17 $3 TE2048-ND 1.13 1.04 .95 SWS-0.36-375 TS TE2093-ND 1.18 1.09 .99 | SWT-0.36-375 
252 0.44 49.5 0.90 LM259X-L18 S3 TE2049-ND 1.04 .96 .87 SWS-0.44-252 TS TE2094-ND 113 1.04 95 | SWT-0.44-252 
173 0.54 36.3 0.60 LM259X-L19 $3 TE2050-ND 1.04 .96 .87 SWS-0.54-173 T3 TE2095-ND 1.09 1.00 .91 | SWT-0.54-173 
115 0.67 29.7 0.40 LM259X-L20 $3 TE2051-ND 1.00 .92 .84 SWS-0.67-115 T3 TE2096-ND 1.04 .96 .87 | SWT-0.67-115 
78 0.82 23.1 0.30 LM259X-L21 $3 TE2052-ND 95 88 .80 SWS-0.82-78 T3 TE2097-ND 1.00 92 .84 | SWT-0.82-78 
54 1.00 16.5 0.20 LM259X-L22 $3 TE2053-ND 95 .88 .80 SWS-1.00-54 TS TE2098-ND 1.00 92 84 | SWT-1.00-54 
38 1.20 13.2 010 LM259X-L23 S3 TE2054-ND 95 88 80 SWS-1.20-38 T3 TE2099-ND 100 92  .84 | SWT-1.20-38 
26 1.48 9.9 0.10 LM259X-L24 $3 TE2055-ND 91 84 76 SWS-1.48-26 T3 TE2100-ND .95 .88 .80 | SWT-1.48-26 
18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 $3 TE2056-ND .91 .84 76 SWS-1.81-18 T3 TE2101-ND .95 .88 .80 | SWT-1.81-18 
377 0.68 75.9 1.00 LM259X-L26 54 TE2057-ND 1.43 1.04 95 SWS-0.68-377 T4 TE2102-ND 1.22 1.13 1.02 | SWT-0.68-377 
248 0.83 72.6 0.60 LM259X-L27 54 TE2058-ND 1.13 1.04 .95 SWS-0.83-248 T4 TE2103-ND 1.18 1.09 .99 | SWT-0.83-248 
168 1.02 56.1 0.40 LM259X-L28 54 TE2059-ND 1.09 1.00 91 SWS-1.02-168 T4 TE2104-ND 113 1.04 .95 | SWT-1.02-168 
112 1.26 42.9 0.30 LM259X-L29 54 TE2060-ND 1.04 .96 .87 SWS-1.26-112 T4 TE2105-ND 1.09 1.00 191 | SWT-1.26-112 
77 1.54 33.0 0.20 LM259X-L30 54 TE2061-ND 1.04 .96 .87 SWS-1.54-77 T4 TE2106-ND 1.09 1.00 .91 | SWT-1.54-77 
53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 54 TE2062-ND 1.03 95 .86 SWS-1.87-53 T4 TE2107-ND 1.12 1.03 .94 | SWT-1.87-53 
37 2.24 19.8 0.10 LM259X-L32 54 TE2063-ND 1.00 .92 .84 SWS-2.24-37 T4 TE2108-ND 1.04 .96 .87 | SWT-2.24-37 
24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 54 TE2064-ND 1.00 .92 .84 SWS-2.74-24 T4 TE2109-ND 1.04 .96 .87 | SWT-2.74-24 
17 3.00 13.2 0.05 LM259X-L34 S4 TE2065-ND 1.00 .92 .84 SWS-3.00-17 C1 TE2110-ND 1.04 .96 .87 | SWC-3.00-17 
250 1.50 72.6 0.23 LM259X-L35 56 TE2066-ND 2.40 2.20 2.00 SWS-1.50-250 C3 TE2111-ND 2.45 2.25 2.04 | SWC-1.50-250 
168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 56 TE2067-ND 2.31 2.12 1.93 SWS-1.81-168 сз TE2112-ND 236 246 1.97 | SWC-1.81-168 
114 2.22 62.7 0.10 LM259X-L37 56 TE2068-ND 2.31 2.12 1.93 SWS-2.22-114 сз TE2113-ND 236 246 1.97 |SWC-2.22-114 
77 2.70 52.8 0.09 LM259X-L38 S6 TE2069-ND 225 207 1.88 SWS-2.70-77 C3 TE2114-ND 230 241 1.92 | SWC-2.70-77 
53 3.00 42.9 0.08 LM259X-L39 S6 TE2070-ND 248 200 1.82 SWS-3.00-53 C3 TE2115-ND 2.22 2.04 1.85 | SWC-3.00-53 
38 3.00 29.7 0.05 LM259X-L40 S6 TE2071-ND 248 2.00 1.82 SWS-3.00-38 C3 TE2116-ND 2.22 2.04 1.85 | SWC-3.00-38 
25 3.00 19.8 0.04 LM259X-L41 S5 TE2072-ND 1.38 1.27 1.15 SWS-3.00-25 C2 TE2117-ND 1.43 1.31 1.19 | SWC-3.00-25 
167 2.50 75.9 0.14 LM259X-L42 56 TE2073-ND 2.97 2.73 2.48 SWS-2.50-167 C4 TE2118-ND 309 2.84 2.58 | SWC-2.50-167 
110 3.00 75.9 0.09 LM259X-L43 56 TE2074-ND 3.05 2.80 2.55 SWS-3.00-110 C4 TE2119-ND 3.17 2.91 2.65 | SWC-3.00-110 
77 3.00 59.4 0.08 LM259X-L44 S6 TE2075-ND 2.30 2.11 1.92 SWS-3.00-77 сз TE2120-ND 234 245 1.96 | SWC-3.00-77 
19 4.50 32.0} 0.02 LM258X-L S6 TE2076-ND 2.27 2.09 1.90 SWS-4.50-19 C3 TE2121-ND 2.32 2.13 1.94 | SWC-4.5-19 
T To be used for reference only. + ETop for part number SW[ ]-4.50-19 is based on a frequency of 100KHz. All other items are rated at 150KHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
260 KHz Inductors 
LN IDC ETOP | DCR Simple Size LN DCR Size 
(uH) | Current |(V-uSec) | (Ohms) Switcher™ Code | Digi-Key Price Each AlfaMag (uH) | (Ohms) | Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Мах. | Reference No.f | (Dim.) | Part Мо. 1 10 25 Part No. +20% Max. (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. 
Surface Mount Clip Mount (Thru-Hole) 

22.8 4.9 23.3 36 LM267X-L41 56 TE2129-ND 3.03 2.78 2.53 | SW260S-4.9-23 22.8 36 C3 TE2122-ND 3.06 2.81 2.55 |SW260C-4.9-23 
10 4.3 10 26 LM267X-L45 54 TE2130-ND 2.01 1.85 1.68 | SW260S-4.3-10 10.2 26 C1 TE2123-ND 2.88 2.64 2.40 |SW260C-4.3-10 
15 5.0 17.0 27 LM267X-L46 55 TE2131-ND 2.43 2.23 2.03 | SW260S-5.0-15 14.8 23 сг TE2124-ND 252 2.31 2.10 |SW260C-5.0-15 
11 5.0 13.0 25 LM267X-L47 55 TE2132-ND 2.28 2.09 1.90 | SW260S-5.0-10 10 25 сг TE2125-ND 237 2.18 1.98 |SW260C-5.0-10 
52* 5.0 40.0 25 LM267X-L48 57 TE2133-ND 4.74 4.35 3.95 | SW260S-5.0-50 50 50 C4 TE2126-ND 408 3.74 3.40 |SW260C-5.0-50 
36* 5.0 36.0 19 LM267X-L49 57 TE2134-ND 4.53 4.16 3.78 | SW260S-5.0-33 33 47 C4 TE2127-ND 3.84 3.52 3.20 |SW260C-5.0-33 

24.7* 5.0 24.0 18 LM267X-L50 57 TE2135-ND 3.84 3.52 3.20 | SW260S-5.0-23 23 26 сз TE2128-ND 3.06 2.81 2.55 |SW260C-5.0-23 


T To be used for reference only. 


* 4 pin part, series connection with pins 2-4 connected for correct inductance ( LN ) rating. 


Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(ross) 913 


МА! Dim. SRF | IDC Cut Tape жТаре 
ми A | Lo Q MH | mA | Digi-Key Price Each & Reel Toko 


(mm) (nH) | Tol. | (typ) | (typ) | (Max) | Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
0.80 | 10.0) +5% 13 | 2850 | 600 | TKS3711CT-ND .68 (61 30 — LL1608-FH10NJ 
Surface Mount Inducto rs 0.80| 12.0) +5% 15 | 2500| 600 | TKS3712CT-ND 68 61 30 840.00/4000 | LL1608-FH12NJ 


LL1005FH Type, LL1608FH Type, LL1608F Type 0.80 15.0] +5% 15 | 2150] 600 | TKS3713CT-ND .68 61 .30 LL1608-FH15NJ 


0.80| 180] 25% | 16 | 2050| 600 | TKS3714CT-ND 58 61 зо | 840.00/4000 | LL1608-FH18NJ 
LL2012F Type, PTL1608F Type, PTL2012F Type 0.80| 220 +5% | 17 | 1850] 600 | TKS3715CT-ND 68 61 230 | 840.00/4000 |LL1608-FH22NJ 


уа OPERE RN " es зворотно |08) 270] 25% | 17 [1750 600 'TKSSTIGCT-ND 68 41 30 - LL1608-FH27NJ 
— World's Smallest Chip Inductor. For reflow soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/° " Т а 

max. * Temperature Range: -40°С to 100°С. Miniature size (1.0mm x 0.5mm). LL1608F & LL2012F - For 0.80 | 33.0 pes 18 | 1500) 600 ШЕШШ 68 61 30 840.00/4000.  LLT6Q8-FH33NJ 
Reflow Soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C max. е Temperature Range: -40°C to 0.80 | 39.0| +5% 17 | 1350 | 500 | TKS3718CT-ND .68 61 230 840.00/4000 | LL1608-FH39NJ 
100°C * Features: Laminated ceramic allows high SRF. 0.80 | 47.0) +5% 17 | 1200| 500 | TKS3719CT-ND .68 (61 30 — LL1608-FH47NJ 


The PTL1608 and PTL2012 Series is a photolithographically etched single layer ceramic chip inductor 0.80 56.0| +5% 17 | 1100| 500 | TKS3720CT-ND 68 61 30 840.00/4000 | LL1608-FH56NJ 


providing high SRF, excellent Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designedfor | во | 680] +5% 18 | 1000 | 400 | TKS3721CT-ND 68 61 30 840.00/4000 | LL1608-FH68NJ 
critical tolerance inductor needs. Solves the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. ў р Ë E в ў 


ИСО Эл БЕО api T gs 0.80| 820| +5% | 18 | 900 | 300 | TKS3722CT-ND 68 61 зо | 840,00/4000 |LL1608-FH82NJ 
PTL1608F 

LL1005FH LL1608F, LL1608FH, LL2012F, PTL2012F 0.50| 12|a0.2nH| 10 |11500) 900 | TKS2901CT-ND 75 57 33 | 1398.00/6000 |PTL1608-F1N2C 

— PTL1608F 0.50| 1.5 |«0.2nH| 9 |10000| 800 | TKS2902CT-ND — .75 .67 33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F1N5C 

Marking 050| 1.8|x0.2nH| 10 | 9250] 700 | TKS2903CT-ND 75 67 33 |1398.00/6000 | РТІ1608-ҒІМ8С 

—J 50.5 i ; 050] 22|+02пн| 9 |8400) 650 | TKS2904CT-ND 75 67  .33 |1398.00/6000 | PTL1608-F2N2C 

j j 050] 33|+02пн| 9 | 6600| 500 | TKS2906CT-ND — 75 67 33 |1398.00/6000 |PTL1608-F3N3C 

050] 39]+0.2nH| 9 |5850| 500 | TKS2907CT-ND 75 67 33 - PTL1608-F3N9C 

050] 47|+02пн| 10 | 5200| 450 | TKS2908CT-ND 75 67 33 - PTL1608-F4N7C 

050] 56|+02пн| 10 | 4700| 400 | TKS2909CT-ND 75 67 33 - PTL1608-F5N6C 

050] 68|+03пн| 9 |4200| 350 | TKS2910CT-ND 75 67 33 |1260.00/6000 |PTL1608-F6N8S 

0603 Package 0805 Package 050| 8.21+03пн| 9 | 3750) 300 | TKS2911CT-ND 75 67 33 = PTL1608-F8N2S 

050| 10 | 3% | 9 |3250] 250 | TKS2912CT-ND 90 81 40 - PTL1608-F10NT 

й занае T am 050] 12 | 3% | 8 |3100) 200 | TKS2913CT-ND 90 81 40 |1260.00/6000 | PTL1608-F12NT 

ШЕ ОНЫ ane 050 15 | 3% | 8 | 2650) 200 | TKS2914CT-ND 90 81 40 | 1260.00/6000 | PTL1608-F15NT 

A | Lo Q | MHz | mA | Digi-Key Price Each & Reel Toko - ы - - - ШУ 

(mm) (nH) | Tol. | (typ) | (typ) (Max) Part Мо. 10 100 500 Pricing Part No. LL2012F 

LL1005FH 0.60| 18|+03пн| 42 | 6000| зоо | TKS2360CT-ND 90 81 40 | 1120.00/4000 | LL2012-F1N8S 


0.60) 2.2 +O3nH| 44 | 6000) 300 | TKS2361CT-ND .90 .81  .40 | 1120.00/4000 |112012-Ғ2М25 
0.60] 2.7 |+0.3nH| 32 | 6000) 300 | TKS2362CT-ND .90 .81  .40 | 1120.00/4000 |112012-Ғ2М75 
0.60] 3.3] +10% | 36 | 6000) 300 | TKS2363CT-ND .75 .67 .33 | 932.00/4000 |LL2012-F3N3K 


0.50} 1.0|%03пН| 30 | 26000, 300 | TKS2580CT-ND .68 .63 .32 | 1790.00/10000 | LL1005-FH1NOS 
0.50) 1.2 | =0.ЗпН | 30 | 26000, 300 | TKS2581CT-ND 68 63 .32 — LL1005-FH1N2S 
0.50) 1.5 |+0.3пН | 30 | >6000 | 300 | TKS2582CT-ND 68 .63 .32 | 1790.00/10000 | LL1005-FH1N5S 


050] 18|+03пн| зо |»6000| 300 | TKS2583CT-ND 68 63 22 - ил005-нінез | |080) 39 40%) 46 5400 300 | TKS23640T-ND_ 78 87 33 = Ааа 
050]. 2.2|+0.3nH| 30 [»6000] 300 | TKS2584CT-ND 68 63 .32 - LL1005-FH2N2S | |0.60| 4.7 | +10% | 45 | 4500] 300 | TKS2365CT-ND 75 (67 33 = LL2012-FAN7K 
0.50] 27 |s03nH| зо | 5500 | 300 | TKS2585CT-ND 68 63 32 - 111005-ЕН2М75 | |080) 56 #10% | 47 | 4000) 300 ҚЫЗ ЕН 275 487 33 = BEEN 
050| 33|+10% | 28 | 5000 | 300 | TKS2586CT-ND 60 56 28 |159000/10000 | LL1005-FH3N3K | |060) 6-8 | #10% | 44 | 3650 300 | TKS2367CT-ND 75 (67 33 = БЕНЕН 

060] 82] +10% | 46 |3000| 300 |TKS2368CT-ND 75 47 33 = LL2012-F8N2K 


050) 39] 210% | 30 | 4700 | 300 | ТКЗБВСТ-МЮ 40 зе 28 | 1590000000 | LL1005-FH3N9K |080) 821210% | 46 | 2900. 300 стар ВЕ ental о т. 
050] 47 210% | 28 | 4300 | 300 | TKS2588CT-ND 60 56 28 | 1590.00/10000| LL1005-FHaN7K | |0851 10.0 | +10% 5 BE 5 б“. аа š 


050| 5.6 | +10% | 28 | 4000 | 300 | TKS2589CT-ND 60 56  .28 | 1590.00/10000| LL1005-FHSN6K | | 0.85| 12.0 =10% | 40 | 2450) 300  TKS2370CT-ND 75 67 33 | 932.00/4000 | LL2012-F12NK 
0.50) 68| 210% | 28 | 3650 | 300 | TKS2590CT-ND 80 56 28 |159000/10000| LL1005-FHengk | [935] 150 | «10% | 43 | 2000) 300 TKSSTICTND 75 47 38 = LL2012-F15NK 
050] 82 +10% | 28 | 3200 | 300 | TKS2591CT-ND 60 56 28 |1590.00/10000 | LL1005-FHan2k | |085| 18.0 | #10% | 42 | 1750) 300 | TKS2372CT-ND 75 87 38 LL2012-F18NK 


0.50] 10.0 ғ10% | 23 | 2800 | 300 | Tks25920T-ND 80 56 28 |159000/0000| LL1005-FH10nk | |085) 22.0 | +10% | 42 | 1700/ 300 | TKS2873CT-ND .75 67 33 | 93200/4000 | LL2012-F22NK 
050 120 | «10% | 24 | 2700 | 300 І во 56 28 й LL4OO5-FHi2NK | [0385] 33.0 | #10% | 44 | 1350) 300 | TKS2375CT-ND 75 67 з | 932004000 |LL2012-F33NK 


0.50| 18.0 | +10% | 17 | 2000 | 300 | TKS2595CT-ND .60 .56 .28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH18NK 1.00) 47.0 | +10% | 36 | 1200) 300 | TKS2377CT-ND .75 .67 .33 | 699.00/3000 | LL2012-F47NK 
0.50| 22.0 | +10% | 23 | 1800 | 300 | TKS2596CT-ND — .60 .56 .28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH22NK 1.00} 56.0 | +10% | 36 | 1150] 300 | TKS2378CT-ND 75 .67 .33 | 699.00/3000 | LL2012-F56NK 
0.50 | 27.0| +10% | 20 | 1600 | 300 | TKS2597CT-ND .60 .56 .28 | 1590.00/10000 | LL1005-FH27NK 1.00) 68.0 | +10% | 35 | 1000 | 300 | TKS2379CT-ND 75 .67 .33 | 699.00/3000 | LL2012-F68NK 
LL1608F 1.00| 82.0 10% | 25 | 850 | 300 | TKS2380CT-ND 75 .67 .33 | 699.00/3000 | LL2012-F82NK 


1.00 |100.0 | +10% | 18 | 730 | 300 | TKS2386CT-ND 75  .70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FR10K 
0.80) 1.5 +O03nH| 60 | >6000 | 300 | TKS2353CT-ND 68 .61 .30 | 844.00/4000 |111608-Ғ1М55 


0.80| 18|+03пн| 37 | >6000| 300 | TKS2354CT-ND 68 61 зо | 84400/4000 | LL1608-Finss | | 1-10/150.0| +10% | 20 | 550 | 250 | TKS2388CT-ND .75 70 35 — LL2012-FRISK 


0.80| 22 |+03пн | 35 |>6000| 300 | TKS2355CT-ND — .68 61 30 = шлвов-ғаков | | 140 1800 210% | 20 | 500 250 За в TO 35 E LEAQ1 2-FRTEK 
аза 27 озан! зо воп! ӨТТ вв бі зо вов | |110 220.0 | #10% | 20 | 450 | 200 | TKS2390CT-ND 75 70 38 | 840.00/3000 | LL2012-FR22K 


0.80| 33| 210% | зо | 5500 | 300 | TKS2357CT-ND 68 61 зо | 840.00/4000 |LLi608-F3N3K | | 1-10 270.0 | #10% | 20 | 400 200 | TKS2391CT-ND 75 70 35 LL2012-FR27K 


1.10 |330.0 | +10% | 20 | 380 | 150 | TKS2392CT-ND 75 70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FR33K 
0.80) 3.9] +10% | 31 | 5700 | 300 | TKS2340CT-ND 68 .61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F3N9K 
0.80) 47 +10% | зі | 4800 | зоо | TKS2341CT-ND 68 61 30 = LL1608-F4N7K 1.10 |390.0 | +10% | 20 | 330 | 150 | TKS2393CT-ND 75 70 35 — LL2012-FR39K 
0.801 5.6! +10% | 27 | 4600 | 300 | TKS2342CT-ND 68 61 30 | 840.00/4000 !LL1608-F5N6K 1.10|470.0| +10% | 19 | 300 | 100 | TKS2394CT-ND 75 .70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FR47K 


0.80) 6.8| +10% | 27 | 3550 | 300 | TKS2343CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F6N8K PTL2012F 


0.80 82 | +10% | 26 | 3500 | 300 | TKS2344CT-ND — .68 61 50 = LL1608-F8N2k 0.501 1.0]+0.2nH| 11 | 10000) 1300 | TKS2950CT-ND .98 .88  .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F1NOC 
0.80) 10.0] +10% | 26 | 2750 | 300 | TKS2345CT-ND 68 (61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F10NK 0.50) 1.2 +0.21Н| 10 | 9000) 1100 | TKS2951CT-ND — .98 .88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-FiN2C 
0.80) 12.0] +10% | 24 | 2750 | 300 | TKS2346CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F12NK 0.50) 1.5 +0.21Н| 8 | 8500) 800 | TKS2952CT-ND — .98 88 .43 | 1818.00/6000 |РТІ2012-ҒІМ5С 
0.80) 15.0 | +10% | 24 | 2300 | 300 | TKS2347CT-ND 68 (61 30 - LL1608-F15NK 0.50) 1.8]+0.2nH] 9 | 8000| 800 | TKS2953CT-ND — .98 .88  .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-FiN8C 
0.80| 18.0 | +10% | 24 | 2300 | 300 | TKS2348CT-ND 68 .61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F18NK 0.50| 2.2|+0.2nH| 10 | 7000] 750 | TKS2954CT-ND 98 88 43 - PTL2012-F2N2C 


0.80| 22.0 10% | 25 | 2000 | 300 | TKS2349CT-ND — .68 61 30 | 840.00/4000 |LL1608-F22NK | [ов] 27 |.02nH| 10 |6000| 750 | TKS2955CT-ND 98 88 43 = PTL2012-F2N7C 


0.80| 27.0) +10% | 25 | 1750 | 300 | TKS2350CT-ND .68 .61 .30 | 840.00/4000 |LL1608-F27NK 0.50] 3.3 |+0.21Н| 10 | 5300] 650 | TKS2956CT-ND 98 88 43 = PTL2012-F3N3C 
0.80) 33.0 | +10% | 24 | 1500 | 300 | TKS2351CT-ND 68  .61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-F33NK 0.50) 3.9 |+0.21Н| 10 | 4800] 600 | TKS2957CT-ND .98 .88 .43 | 1818.00/6000 | PTL2012-F3N9C 
0.80} 39.0 | +10% | 20 | 1300 | 300 | TKS2352CT-ND 68 61 .30 — LL1608-F39NK 0.50) 4.7 |+0.2nH| 10 | 4350] 550 | TKS2958CT-ND 98 .88 43 — PTL2012-FAN7C 
0.80| 47.0 | +10% | 18 | 1200 | 300 | TKS2381CT-ND .68 .63 .32 | 1004.00/4000 |111608-ҒА?МК 0.50) 5.6 |+0.21Н | 10 | 4000) 500 | TKS2959CT-ND .98 .88 .43 | 1818.00/6000 |PTL2012-F5N6C 


0.80| 56.0 | 10% | 14 | 1100 | 300 | TKS2382CT-ND .68 63 32 |1004.00/4000 | LL1608-F56NK | |050) 68 зозиН| 10 |3600| 450 | TKS2960CT-ND 50 81 40 = PTL2012-F6N8S 
0.80 82.0 | 10% | 18 | 900 | 300 | TKS2384CT-ND .68 (62 32 - LL1608-82NK | [050] 10 | 3% | 11 | 2850] 350 | TKS2962CT-ND 90 81 40 |1680.00/6000 | PTL2012-F10NT 
0.80 [100.0 | 10% | з | 830 | 300 |TKS2385CT-ND .68 63 32 | 1008.00/4000 |111608-Ғ810К | |050 12 | 3% | 12 | 2500| 350  TKS2963CT-ND 90 81 40 - PTL2012-F12NT 
ТЕТбОбВЕН 0.50| 15 | 3% | 12 | 2250| 300 | TKS2964CT-ND 90 81 40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F15NT 
0.50| 22 | 3% | 12 | 1800) 250 | TKS2966CT-ND .90 і 40 |1680.00/6000 | PTL2012-F22NT 


0.80) 1.2 |+0.ЗпН | 13 | >6000 1000| TKS3700CT-ND .68  .61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH1N2S 


0.80| 1.5 1+0.3пн! 13 | >6000 | 1000 | TKS3701CT-ND — .68 461 30 | 840.00/4000 |LL1608-FHiNos | 0-50) 27 | 3% | 12 | 1650) 200 | TKS2967CT-ND .90 481 40 = PTL2012-F27NT 


0.80| 18[+0.3пН| 12 |>6000| 1000| TKS3702CT-ND .68 461 .30 | 840.00/4000 |111608-ғн1М85| | 0:50) 33 | 3% | 11 | 1450) 200 | TKS2968CT-ND .90 .81 .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F33NT 
080| 22|+03nH 12 | >6000 | 1000| TKS3703CT-ND 68 51 30 LL4608-FH2N2S | |0.50| 39 | 3% | 11 | 1350| 180 | TKS2969CT-ND 90 81 .40 | 1680.00/6000 |PTL2012-F39NT 


0.80| 27 +O3nH| 12 | >6000 | 1000 | TKS3704CT-ND 68 61 зо | 840.00/4000 |111608-ғн2М75| |050} 47 | 3% | 11 | 1180] 130 |TKS2970CT-ND .90 .81 .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F47NT 


080| 33|s03nH| 12 | 5900 | 1000 | TKSS70CT-ND 68 6 зо | 840.00/4000 | LLteos-rHanas | 1050156 | 3% | 11 | 1070 120 | TKS2971CT-ND_ 450 81 40 — PTL2012:F66NT 
080| 39 +0зпн! 13 | 5600 | 1000 | TKS3706CT-ND 68 61 30 n LL1608-FH3N9S | |0.50| 68 | 3% | 11 | 950 | 100 | TKS2972CT-ND 90 81 .40 | 1680.00/6000 |PTL2012-F68NT 
0.80) 5.6|+0.3nH| 12 | 4350 | 600 | TKS3708CT-ND 68  .61 .30 | 840.00/4000 |111608-ҒН5М65| |0.50| 82 | 3% | 11 | 900] 90 | TKS2973CT-ND 90 81 40 = PTL2012-F82NT 


080 6.8] +5% 12 | 3750 | 600 | TKS3709CT-ND .68  .61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH6N8J 


* For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
914 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount Inductors 
FSLU Type, FSLM Type, 3DF Type and 5CA Type 


Features: 

FSLU - Conforms to EIA Standard 1008 footprint ” Typical max Q: 40-50 * Proprietary wire-wound 
structure with welded terminations offers high reliability * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
* Superior solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering 43FS Tape & Reel quantity is 500 pieces. 
FSLM - Ferrite core wirewound inductor conforms to EIA Standard 1008 footprint. Proprietary welded р q y p г 
termination offers superior reliability and high heat-resistance for flow and reflow soldering capability. 32 
Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and as matching elements. 


[= TOKO 


Surface Mount Inductors 
43FS Type, 5CCD Type, 5CCE Type 


FEATURES: 43FS - For reflow soldering type. Small size. 


FSLU 1008 Package 


2.5 
2° >| 2 Н 5CCD таре & Reel quantity is 1000 pieces. 
Inductance 5.9 
Marking Я = : 2.8 


FSLM 1008 Package 


Ж 20 
-- 5CCE Tape 6 Reel quantity is 750 pieces. 


| 5.6 4 


TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (5ССЕ) (Requires Holder TK9999-ND, below).. 
TK9994-ND Ceramic Tuning Driver (5CCD) (Requires Holder TK9999-ND, below). . 


TK9999-ND Ceramic Driver Holder .................................................................. 


Rated Cut Tape Tape 
Rated | — Cut Tape Tape [i Q DC | Digi-Key Pricing & Reel Toko 
L ü DC | Digi-Key Price Each & Reel | Toko Nom.  |Min.| Freq. |Current | Part No. 1 10 100 Pricing | Part №. 
Nom. | Tol. Min.) Freg. | Current | Part No. 1 10 100) Pricingx | Part No. 43FS Type 
FSLU Type 220Н + 20% | 22 |25.:2MHz | 190mA [TKST205CT-ND 1.50 1152 8640 - 300NS-R22M 
.010uH | +10% | 15 | 100MHz | 730mA | TKS2649CT-ND 1.36 1.20 1.08| 480.00/2000 | FSLU2520-10NK -56UH + 20% | 19 | 25.2MHz | 145mA | TKS1210CT-ND 2.81 21.60 162.00 - 300NS-R56M 
.012uH | +10% | 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08| 640.00/2000 | FSLU2520-12NK .68UH + 20% | 18 | 25.2MHz | 140mA | TKS1211CT-ND 1.50 11.52 86.40 — 300NS-R68M 


„В2рн + 20% | 17 | 25.2МН2 | 135mA | TKS1212CT-ND 150 11.52 86.40 — 300NS-R82M 
1.0ШН + 10% | 50 | 7.96MHz | 250mA | TKS1213CT-ND 2.81 2160 16200 | 575.00/500 | 300LS-1ROK 
1.2yH + 10% | 50 | 7.96MHz | 240mA |TKS1214CT-ND 2.81 2160 162.00 | 540.00/500 | 30015-182К 
1.5uH + 10% | 50 | 7.96MHz | 230mA | TKS1215CT-ND 2.81 2160 16200 | 575.00/500 | 300LS-1R5K 
1.8ЫН + 10% | 50 | 7.96MHz | 220mA | TKS1216CT-ND 2.81 2160 162.00 | 540.00/500 | 300LS-1R8K 
2.2uH + 10% | 50 | 7.96MHz |200mA | TKS1217CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300LS-2R2K 
2.74H + 10% | 50 | 7.96MHz | 190mA | TKS1218CT-ND 2.81 2160 162.00 — 300LS-2R7K 
3.9uH + 10% | 50 | 7.96MHz | 160mA | TKS1220CT-ND 2.81 2160 16200 | 575.00/500 | 300LS-3R9K 
АЛЫН + 10% | 50 | 7.96MHz | 160mA | TKS1221CT-ND 2.81 21.60 162.00 == 300LS-4R7K 
5.БІН + 10% | 50 | 7.96MHz | 150mA | TKS1222CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300LS-5R6K 
6.8uH + 10% | 50 | 7.96MHz | 150mA | TKS1223CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300LS-6R8K 
10.00H + 10%| 50 | 7.96MHz | 145mA | TKS1225CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300LS-100K 
15.ОрН + 10% 50 | 2.52МН2 | 130mA | TKS1227CT-ND 2.81 21.60 16200 | 575.00/500 | 300LS-150K 
18.00H + 10% 50 | 2.52MHz | 125mA | TKS1228CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 575.00/500 | 30015-180К 
22.0uH + 10%| 50 | 2.52МН2 | 115mA | TKS1229CT-ND 2.81 21.60 16200 | 575.00/500 | 300LS-220K 
27.0ЏН + 10%| 50 | 2.52МН2 | 105mA | TKS1230CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300LS-270K 
47.0ШН + 10% 50 |2.52MHz | 85mA | TKS1233CT-ND 2.81 2160 16200 | 575.00/500 | 30015-470К 
68.ОрН + 10%) 50 |2.52MHz | 75mA |TKS1235CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300LS-680K 
82.0uH >10%| 50 |2.52MHz | 75mA |TKS1236CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 540.00/500 | 300LS-820K 
1004H + 5% | 50 | 2.52MHz | 70mA | TKS1237CT-ND 281 2160 162.00 = 300LS-101J 
1204H +5% | 50 | 796KHz | 70mA |TKS1238CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300HS-121J 
1504H +5% | 50 | 796KHz | 65mA |TKS1239CT-ND 2.81 2160 16200 = 300HS-151J 
1804H + 5% | 50 | 796KHz | 60mA | TKS1240CT-ND 2.81 2160 162.00 | 540.00/500 | 300HS-181J 
2204H + 5% | 50 | 796KHz | 60mA | TKS1241CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300HS-221J 
2704H + 5% | 50 | 796KHz | 55mA | TKS1242CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300HS-271J 
3304H + 5% | 50 | 796KHz | 50mA | TKS1243CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300HS-331J 
390uH +5% | 50 | 796KHz | 50mA |TKS1244CT-ND 2.81 2160 162.00 = 300HS-391J 
470uH +5% | 50 | 796KHz | 45mA | TKS1245CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 575.00/500 | 300HS-471J 
560НН + 5% | 50 | 796KHz | 45mA | TKS1246CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300SS-561J 
680ШН +5% | 50 | 796KHz | 40mA | TKS1247CT-ND 2.81 2160 16200 | 575.00/500 | 300SS-681J 
820НН + 5% | 50 | 796KHz | 50mA |TKS1248CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 575.00/500 | 300SS-821J 
1000yH + 5% | 50 | 796KHz | 40mA |TKS1249CT-ND 2.81 2160 162.00 | 575.00/500 | 300SS-102J 


.015pH | +10% | 15 | 100MHz | 660mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-15NK 
-018uH | +10% | 15 | 100MHz | 600mA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-18NK 
0220Н | +10% | 15 | 100MHz | 550mA | TKS2653CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-22NK 
0270Н | +10% | 15 | 100MHz | 520mA | TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-27NK 
-033uH | +10% | 20 | 100MHz | 480mA | TKS2655CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-33NK 
-039uH | +10% | 20 | 100MHz | 460mA | TKS2656CT-ND 136 120 1.08 — FSLU2520-39NK 
ФАТЫН | +10% | 20 | 100MHz | 440mA | TKS2657CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-47NK 
.056pH | +10% | 20 | 100MHz | 420mA | TKS2658CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 640.00/2000 | FSLU2520-56NK 
0820Н | +10% | 20 | 100MHz | 390mA | TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-82NK 
Орн | +10% | 30 | 25.2MHz | 540mA | TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-R10K 
.124H | +10% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08| 480.00/2000 | FSLU2520-R12K 
Лун | +10% | 30 | 25.2MHz | 480mA | TKS2663CT-ND 136 120 1.08 — FSLU2520-R15K 
18pH | +10% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKS2664CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000 | FSLU2520-R18K 
-22yH | +10% | 30 | 25.2MHz | 420mA | TKS2665CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-R22K 
-27yH | +10% | 30 | 25.2MHz | 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-R27K 
„ЗЗЫН | +10% | 30 | 25.2MHz | 380mA | TKS2667CT-ND 136 120 1.08 — FSLU2520-R33K 
-39uH | +10% | 30 | 25.2MHz | 360mA | TKS2668CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-R39K 
ТЫН | +10% | 30 | 25.2MHz | 350mA | TKS2669CT-ND 136 120 1.08 - FSLU2520-R47K 
-68uH | +10% | 30 | 25.2MHz | 320mA | TKS2671CT-ND 136 120 1.08 — FSLU2520-R68K 
1.0uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 250mA | TKS2620CT-ND 136 120 1.08 — FSLU2520-1R0J 
1.24H | +5% | 25 | 7.96MHz | 235mA | TKS2621CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000 | FSLU2520-1R2J 
1.5НН | +5% | 25 | 7.96MHz | 230mA | TKS2622CT-ND 1.36 1.20 1.08} 640.00/2000 | FSLU2520-1R5J 
1.8uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 220mA | TKS2623CT-ND 1.36 1.20 1.08, 520.00/2000 | FSLU2520-1R8J 
27uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 200mA | TKS2625CT-ND 136 120 1.08 - FSLU2520-2R7J 
З.Н | +5% | 25 | 7.96MHz | 185mA | TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08} 480.00/2000 | FSLU2520-3R9J 
5.6uH | +5% | 20 | 7.96MHz | 175mA | TKS2629CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000 | FSLU2520-5R6J 
6.8uH | +5% | 20 | 7.96MHz | 165mA | TKS2630CT-ND 136 120 1.08 — FSLU2520-6R8J 
8.2uH | +5% | 20 | 7.96МН2 | 160mA | TKS2631CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000 | FSLU2520-8R2J 
10H | +5% | 20 | 2.52MHz | 155mA | TKS2632CT-ND 136 120 1.08 m FSLU2520-100J 
18H | +5% | 20 | 2.52MHz | 135mA | TKS2635CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 520.00/2000 | FSLU2520-180J 
39H | +5% | 20 | 2.52MHz | 90mA | TKS2639CT-ND 136 120 1.08 FSLU2520-390J 


үе 5CCD Туре 

АТИН | +5% | 20 | 252MHz | 80тА |TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08] 480.00/2000 | FSLU2520-470J - — 2 - 
56ЫН | +5% | 20 | 252MHz | 75mA |TKS2641CT-ND — 136 120 108| — — | FSLU2520-560J нн 1 ШШЕН Н 
82H | +5% | 20 |2.52MHz | бэтА | TKS2643CT-ND 128 1.00 86 = FSLU2520-820J АЛЫН +3% | 55 |7.96МН2| — |TKS2250CT-ND 332 25.68 194.40 |1168.00/1000 | 614BN-9047Z 
100uH | +5% | 15 |0.796MHz | 60mA | TKS2644CT-ND 1.36 1.20 108 520.00/2000 | FSLU2520-101J 5.60H + 3% | 65 |7.96MHz| — |TKS2251CT-ND 3.32 25.68 194.40 |1168.00/1000 | 614BN-9056Z 
120ШН | +5% | 15 |0.796MHz | 52mA | TKS2645CT-ND 1.36 1.20 1.08 | 480.00/2000 | FSLU2520-121J 6.8uH + 3% | 65 |7.96MHz| —  |TKS2252CT-ND 3.32 2568 194.40 == 614BN-9068Z 
FSLM Type 82uH + 3% | 65 |796MHz| — |TKS2253CT-ND 332 2568 194.40 | 1168.00/1000 [61481-90827 
0.12uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 550mA | TKS3601CT-ND 85 75 67 = FSLM2520-R12J 10.00H + 3% 45 |2.52MHz| — |TKS2254CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1168.00/1000 | 614BN-9100Z 
O.15uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS3602CT-ND 85 75  .67| 500.00/2000 | FSLM2520-R15J 18.00H + 3%) 45 |2.52MHz| — |TKS2257CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1168.00/1000 | 614BN-9180Z 
0484H | 25% | 30 | 25.2MHz | 460mA |TKS3603CT-ND — 85 75 67| 500.00/2000 | FSLM2520-R18J 22.0) + 3%| 45 |2.52MHz| — |TKS2258CT-ND 332 25.68 194.40 | 1168.00/1000 | 614BN-9220Z 
0229H | 25% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKS3604CT-ND 35 75 67 с FSLM2520-R22J 39.0uH з 3%| 45 |252MHz| — |TKS2261CT-ND 332 2568 19440 | 1168.00/1000 | 614BN-93902 
0АТЫН | +5% | 30 | 25.2MHz | 350mA | TKS3607CT-ND. 85 75 67 = FSLM2520-R47J ат ОН + 3% 45 |2.52MHz| -- |TKS2262CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1168.00/1000 | 61481-94702 
O56uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 330mA |TKS3608CT-ND 85 .75 67 500.00/2000 | FSLM2520-R56J асі 80 ЦЯ = С 42 25.68 eph 1169 00 1000 ЕЕ 
0.82uH | +5% | 30 | 25.2MHz | 290mA | TKS3610CT-ND 85 75 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-R82J TO0UH 25% 45 'TockHz | ШК ЕСІП 332 2568 19440 |1168.00/1000  G14AN-91017 
1.2uH | +59 | 30 | 7.96MHz | 240mA | TKS3612CT-ND 85 175 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-1R2J 1201H + 3% | 45 | 796KH7 | —  |TKSP267CI-ND 332 2868 19440 | 1468,00/1000 | 614AN-91217 
1.50H | +5% | 30 | 7.96MHz | 230mA | TKS3613CT-ND. 85 75 .67| 500.00/2000 | FSLM2520-1R5J 150ШН + 3% | 45 | 796KH2 | — |TKS2268CT ND — 332 2568 19420 | 1168.00/1000 | G14AN-91512 
18uH | 25% | 30 | 796MHz | 220mA | TKS3614CT-ND 85 75 67 500.00/2000 | FSLM2520-1R8J 180рн «3% 45 | 796KHz | —  |TKS2269CT-ND 332 2568 19440 |1168.00/1000 | 614АМ-91812 
З.9рН | +5% | 30 | 7.96MHz | 185mA | TKS3618CT-ND 85 15 47 — FSLM2520-3R9J 2204H +3% | 45 | 796KHz | — |TKS2270CT-ND 3.32 25.68 194.40 |1168.00/1000 | 614AN-9221Z 
10H | +5% | 25 | 2.52MHz | 155тА | TKS3623CT-ND 85 15 47 ка FSLM2520-100J 270рн + 3% | 45 | 796KHz | — |TKS2271CT-ND 332 25.68 194.40 |1168.00/1000 | 614AN-9271Z 
12uH | +5% | 25 |2.52MHz | 150mA | TKS3624CT-ND 85 75 67 — FSLM2520-120J 3301Н + 3% | 45 | 796KHz | —  |TKS2272CT-ND 332 25.68 194.40 |1168.00/1000 | 614AN-9331Z 
18uH | +5% | 25 | 2.52MHz | 130mA | TKS3626CT-ND 85 475 67 = FSLM2520-180J 390uH + 3% | 45 | 796KHz | —  |TKS2273CT-ND 332 25.68 19440 | 1168.00/1000 | 614АМ-93917 
АТН | +5% | 25 | 2.52MHz | 80тА | TKS3631CT-ND 85 75 67 E FSLM2520-470J 5604H + 3% | 45 | 706KHz | — |TKS2275CT-ND 332 25.68 194.40 | 1284.00/1000 | 614AN-9561Z 
82H | +5% | 25 | 2.52MHz | 65mA |TKS3634CT-ND 85 75 67 - FSLM2520-820J 8200H +3% | 45 | 706KHz | — |TKS2277CT-ND 332 25.68 194.40 |1168.00/1000 | 614AN-9821Z 
3DF Type 10000H + 3% 30 | 252KHz | — |TKS2278CT-ND 3.32 25.68 19440 - 614АМ-91027 
— 7 = SUE 12000H + 3% 30 | 252KHz | — |TKS2279CT-ND 334 25.68 192.60 - 614АМ-91227 
95H 100KHz | 21тА — тты 130 122 G82AE-014-P3 13000Н +3%| 30 | 252KHz | —  |TKS2280CT-ND 332 2568 19440 | 1168.00/1000 | 614AN-9132Z 
12mH| — | 70 | 252KHz | 54mA |TKS2318CT-ND 4.46 3.54 2.59 |3400.00/2000 | 395GN-00911B-P3| X For Tape & Reel Part No., change CT to TR. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 915 


[ta TOKO 


Surface Mount Inductors (Continued) 


Cut Tape Tape 
L 0 Digi-Key Pricing & Reel Toko 
Nom. Min.| Freq. | Part Мо. 1 10 100 Pricingk | Part No. 
5CCE Type 

68nH + 5% | 60 |100MHz | TKS2420CT-ND 5.80 46.40 348.00 — A638AN-0150Z 
82nH +5% | 63 |100МНг | TKS2421CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0151Z 
120nH + 5% | 68 | 100MHz | TKS2423CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0153Z 
180nH + 5% | 73 |100MHz | TKS2425CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0155Z 
220nH + 5% | 60 |100МН? | TKS2426CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0156Z 
270nH + 5% | 72 |100MHz | TKS2427CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0157Z 
330nH + 5% | 75 | 100MHz | TKS2428CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0158Z 
390nH + 5% | 68 | 100MHz | TKS2429CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0159Z 
470nH + 5% | 67 |100MHz | TKS2430CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0160Z 
560nH + 5% | 68 |100MHz | TKS2431CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0161Z 
680nH >5% | 50 | 30MHz | TKS2432CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0162Z 
820nH + 5% | 48 | 30MHz | TKS2433CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0163Z 
1000nH + 5% | 50 | 30MHz | TKS2434CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0164Z 
1200nH + 5% | 48 | 30MHz | TKS2435CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0165Z 
1500nH + 5% | 48 | 30MHz | TKS2436CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 1305.00/750 | A638AN-0166Z 
1800nH + 5% | 47 | 30MHz | TKS2437CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 2122.50/750 | A638AN-0167Z 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


Fixed Surface Mount Inductors 


32С5, 33CS, 36С5, 073С, D73F, D75C, D75F, D52FU, 
D62CB, D10F, D32FU, and D124C Types 


Features: 

32CS: • For dip-soldering type • Very small 33CS, 36CS: * High current * High Q for reflow soldering 
D73F/C, D75F/C: * Miniature surface mount type * Low profile (3.2 or 4.8mm height) * Available in 
magnetically shielded or unshielded versions * Operating Temperature: -40°С - +80°С * Step up/Step 
down inductor for up to 4W DC/DC converter circuit * Current limiting inductor for DC/AC inverter circuit 
D52FU: * Low profile (2.2mm typ. height) and 5mm square * Ideal for IC inverter EL lamp driver 
applications * Magnetically shielded version * Available on tape and reel for auto-insertion * Suitable for 
reflow soldering D62CB (with Ferrite Shield): * Low profile (2.5mm max.) * Ideal for a variety of DC-DC 
converter inductor applications * Magnetically shielded D10F: * Low profile SMD type (5mm high) * Suitable 
for large current * Suitable for reflow soldering D32FU: • Low profile (2.2mm тах.) and 3.5mm square * Ideal 
for IC inverter EL lamp driver applications * Available on tape and reel for auto-insertion * Suitable for 
reflow soldering D124C: * Low profile (4.5mm max.) * Suitable for large currents 


Induct. L Rated Cut Tape Tape 
L Tol. Test DC | Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. (%) | Frequency | Current | Part Мо. 1 10 100 Pricingx — |Part No. 
D73C Type, with Ferrite Shield 
1.00H x20 100KHz | 3.12A |TKS2501CT-ND 3.17 244 1.83 — 636CY-1ROM 
1.5uH x20 100KHz | 2.85A |TKS2502CT-ND 3.17 244 1.83 — 636CY-1R5M 
КЕТ +20 100KHz | 2.26A |TKS2504CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 | 636CY-3R3M 
4.7TuH x20 100KHz | 1.96A |TKS2505CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 | 636CY-4R7M 
6.8uH +20 100KHz | 1.76A |TKS2506CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 | 636CY-6R8M 
10uH x20 100KHz | 1.34A |TKS2507CT-ND 3.17 244 1.83 — 636CY-100M 
12рН x20 100KHz | 1.23A |TKS2508CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-120M 
15uH x20 100KHz | 1.09A |TKS2509CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-150M 
18uH x20 100KHz | .99A |TKS2539CT-ND 3.17 244 1.83 — 636CY-180M 
22uH x20 100KHz | .90A |TKS2540CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-220M 
27uH x20 100KHz | .81A |TKS2541CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-270M 
КЕЛ +20 100KHz | .72A |TKS2542CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-330M 
47uH +20 100KHz | .60A |TKS2544CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-470M 
68H +20 100KHz | .50А |TKS2546CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-680M 
82uH x20 100KHz | .46A |TKS2547CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |636CY-820M 
100uH | +20 100KHz | .41A |TKS2548CT-ND 3.17 244 1.83 — 636CY-101M 
D73F Type, Unshielded 
1.00H x20 100KHz | 2.88A |TKS2520CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |636FY-1ROM 
2.2uH x20 100KHz | 2.40A |TKS2522CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |636FY-2R2M 
КЕТ +20 100KHz | 2.08A |TKS2523CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 | 636FY-3R3M 
4.7uH x20 100KHz | 1.92A |TKS2524CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |636FY-4R7M 
10H +20 100KHz | 1.41A | TKS2526CT-ND 3.17 244 1.83 — 636FY-100M 
18uH x20 100KHz | 1.00A |TKS2529CT-ND 227 175 1.32 — 636FY-180M 
22uH x20 100KHz | .93A |TKS2530CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |636FY-220M 
47uH x20 100KHz | .59A |TKS2534CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |636FY-470M 
68иН x20 100KHz | .49A |TKS2536CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 | 636ҒҮ-680М 
82uH x20 100KHz | .44A |TKS2537CT-ND 227 1.75 1.32 — 636FY-820M 
100uH | +20 100KHz | .38A |TKS2538CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 | 636ҒҮ-101М 
D75C Туре, with Ferrite Shield 
1004H | +20 100KHz | 0.5A |TKS2559CT-ND 3.17 244 1.83 — 646CY-101M 
1204H | +20 100KHz | 0.47A |TKS2560CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |646CY-121M 
150uH | +20 100KHz | 0.4A |TKS2561CT-ND 3.17 244 1.83 | 1110.00/1000 |646CY-151M 
1804H | +20 100KHz | 0.39A |TKS2562CT-ND 317 244 1.83 — 646CY-181M 
2204H | +20 100KHz | 0.33A |TKS2563CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |646CY-221M 
2704H | +20 100KHz | 0.31A |TKS2564CT-ND 317 244 1.83 | 1110.00/1000 |646CY-271M 
3304H | +20 100KHz | 0.27A |TKS2565CT-ND 3.17 244 1.83 — 646CY-331M 
D75F Type, Unshielded 
100uH | +20 100KHz | 0.51A |TKS2550CT-ND 3.54 2.72 2.04 — 646FY-101M 
120uH | +10 100KHz | 0.42A |TKS2551CT-ND 227 175 1.32 — 646FY-121K 
150uH | +10 100KHz | 0.37A |TKS2552CT-ND 3.54 2.72 2.04 | 1240.00/1000 |646FY-151K 
1804H | +10 100KHz | 0.35A |TKS2553CT-ND 3.54 272 2.04 | 1360.00/1000 |646FY-181K 
220uH | +10 100KHz | 0.29A |TKS2554CT-ND 3.54 272 2.04 | 1240.00/1000 |646FY-221K 
2704H | +10 100KHz | 0.28A |TKS2555CT-ND 3.54 272 2.04 | 1240.00/1000 |646FY-271K 
3304H | +10 100KHz | 0.23A |TKS2556CT-ND 3.54 272 2.04 | 1240.00/1000 |646FY-331K 
3904H | +10 100KHz |0.215A | TKS2557CT-ND 3.54 272 2.04 | 1360.00/1000 |646FY-391K 
4704H | +10 100KHz |0.195А | TKS2558CT-ND 3.54 272 2.04 | 1240.00/1000 |646FY-471K 
Indct. É DC Rated Cut Tape Tape 
L Tol. |$ВЕ] Resistance) DC | Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. | (Ус) (MHz) (Q) Current | Part No. 1 10 100 Pricing “| Part No. 
D52FU Type 
470uH +20 | 5.17 6.78 |140mA|TKS3500CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-471M 
560иН x20 | 4.83 9.43 |125тА | ТК5350101-40 1.88 141 1.30 — 875FU-561M 
680иН x20 | 427 10.79 |115тА | ТК5350201-40 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-681M 
8204H +20 | 3.94 1235 |105mA | TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-821M 
1000H | +20 | 3.61 16.32 | 95mA |TKS3504CT-ND 1.88 141 1.30 — 875FU-102M 
12000H| +20 | 3.17 18.64 | 88mA |TKS3505CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-122M 
1500ЫН | +20 | 2.65 22.19 | 83mA |TKS3506CT-ND 1.88 141 1.30 — 875FU-152M 
2200uH | +20 | 2.38 32.13 | 64mA |TKS3508CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-222M 
2700uH| +20 | 2.11 37.61 | 61mA |TKS3509CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-272M 
3200uH | +20 | 1.97 51.89 | 50mA |TKS3510CT-ND 1.88 1.41 1.30 | 1602.00/2000 | 875FU-332M 
3900yuH | +20 | 1.81 58.84 | 50mA |TKS3511CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-392M 
4700uH | +20 | 1.63 80.21 | 42mA |TKS3512CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-472M 
5600uH | +20 | 1.46 92.12 | 40mA |TKS3513CT-ND 1.88 1.41 1.30 1602.00/2000 | 875FU-562M 
6800рн | +20 | 1.33| 106.41 | 37mA |TKS3514CT-ND 1.88 141 1.30 = 875FU-682M 
Induct. E DC Max. Cut Tape Tape 
L Tol. [Везізіапсе] DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 
(uH) (%) (то) |Current) Part No. 1 10 100) Pricingx Part No. 
D62CB Type 
1.5 x20 14 2.83A | TKS5511CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-1R5M 
2.0 x20 17 244A | TKS5512CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-2ROM 
3.3 x20 24 1.89A | TKS5513CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-3R3M 
43 x20 31 1.65A | TKS5514CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-4R3M 
6.2 x20 43 1.37А | TKS5515CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-6R2M 
10.0 x20 64 1.07A | TKS5516CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-100M 
12.0 x20 75 0.97A | TKS5517CT-ND 3.22 248 1.86 — A920CY-120M 
15.0 x20 87 0.87A | TKS5518CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-150M 
18.0 x20 110 0.79A | TKS5519CT-ND 3.22 248 1.86 — А920СҮ-180М 
22.0 x20 130 0.71А | TKS5520CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-220M 
27.0 x20 170 0.64A | TKS5521CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-270M 
33.0 x20 195 0.58A | TKS5522CT-ND 3.22 248 1.86 — А920СҮ-330М 
39.0 x20 245 0.53A | TKS5523CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-390M 
47.0 x20 290 0.48A | TKS5524CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-470M 
56.0 x20 345 0.44А | TKS5525CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | A920CY-560M 
68.0 x20 400 0.40А | TKS5526CT-ND 322 2.48 1.86 | 1692.00/1500 | А920СҮ-680М 
82.0 x20 465 0.36A | TKS5527CT-ND 3.22 248 1.86 — А920СҮ-820М 
ж For Tape & Reel Part Мо., change СТ to ТВ. ў Self Resonance Frequency (MHz) (Continued) 
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Induct. | L Rated Cut Tape Tape 
L Tol. | Q Test DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 

Nom. | (%) Min | Frequency | Current | Part No. 1 10 100) Pricingk Раг №. 
32CS Type 

68nH | +20 | 26 | 100MHz | 320mA | TKS1011CT-ND 1.50 1.16 .87| 786.00/1500 |380МВ-68ММ 

.15иН | +20 | 17 | 25.2MHz | 230mA | TKS1015CT-ND 1.50 1.16  .87 — 380NB-R15M 

1.0uH [10 30 | 7.96MHz | 235mA | TKS1025CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500 |380LB-1ROK 

1.2uH |+10 30 | 7.96MHz | 225mA | TKS1026CT-ND 1.50 1.16  .87 — 380LB-1R2K 

АЛЫН | +10 | 30 | 7.96MHz | 160mA | TKS1033CT-ND 1.50 1.16 .87| 786.00/1500 |380LB-4R7K 

220uH | +5 | 18] .796MHz | 30.0mA | TKS1053CT-ND 1.50 1.16 .87] 786.00/1500 |380HB-221J 
33CS Type 

6.8nH | +10 | 70| 150MHz |1000mA | TKS2673CT-ND 1.01 78 .59 1520.00/2000 | Y655LY-01K 

15.3nH | +10 | 75 | 150МН2 |1000тА | TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 = Y655LY-03K 
36CS Type 

22nH | +10 | 85 | 150MHz |1000mA | TKS2677CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1640.00/2000 | 65617-05К 

27.5nH | +10 | 85 | 150МН2 | 1000mA | TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 1640.00/2000 | 65617-06К 

33.1nH | +10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2679CT-ND 1.01 18 .59 - 656LZ-07K 

41.1nH | +10 | 85 | 150MHz | 1000тА | TKS2680CT-ND 2.13 1.64 123 — 656LZ-08K 

49.8nH | +10 | 85 | 150МН2 | 1000mA | TKS2681CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000 | 656LZ-09K 

916 (T053) 
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Бс a E Test 0. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
“ТО КО Fixed Surface Mount Inductors (соп!) Nom. | Freg. | Min. | Current | Part №. 1 10 100 500 | Part No. 
БІН | 252MHz | 30 | 30mA | TK4252-ND 56 50 45 42 | 144HY-510J 
Induct| L DC | Мах. Cut Tape Tape 360uH | 796KHz | 30 | 30mA | TK4272-ND 56050 45 42 | 144HY-361J 
L  |Tol.| Test Resistance, DC  |Digi-Key Price Each & Reel Toko 430uH | 796KHz 30 30mA TK4274-ND 1.95 145 1.81 98 | 144HY-431J 
(pH) |(%) | Freg. | (о) — |Current|Part No. 1 10 100] Pricing: | Part No. 5100H | 796KHz | 30 | 30mA | TK4276-ND 195 145 131  .98 | 144HY-511J 
D10F Type 1000H | 796KHz | 30 | 30mA | TK4283-ND 195 145 131  .98 | 144HY-102J 
7 - 8RB Type 
10 ]+20]100KHz] 0.047 |2.60А |TKS5460CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-100M 
12 |x20 100KHz| 0.050 |2.48А |TKS5461CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-120M ЛотН | 796KHz | 80 | 200mA | TK4300-ND 204 167 8 7,0 | 187LY-101J 
15 |%20|100КН2| 0.058 |2.27А |TKS5462CT-ND 4.78 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-150M 12тН | 796KHz | 80 | 200mA | TK4301-ND 204 1.67 83 270 | 187LY-121J 
18 |%20|100КН2| 0.067 |2.15А |TKS5463CT-ND 478 3.68 276 - A814AY-180M 5mH | 796KHz | 80 | 200тА | TK4302-ND 204 167 83 70 | 187LY-151J 
22 |%20 |100КН2| 0.075 |2.00А |TKS5464CT-ND 4.8 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-220M 18тн | 796KHz | 80 | 200mA | TK4303-ND 204 1.67 83 270 | 187LY-181J 
27 | +20 100KHz| 0.087 |1.84А |ТК55465СТ-А0 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | А814АҮ-270М .22тН | 796KHz | 80 | 200mA | TK4304-ND 76 48 41 .6 | 187LY221J 
33 |+20 100KHz| 0.095 |1.72А |TKS5466CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | А814АҮ-330М -33mH | 796KHz | 80 | 200mA | TK4306-ND 204 167 83 270 | 187LY-331J 
39 |>20 100KHz| 0.12 |1.58А |TKS5467CT-ND 4.8 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-390M -39mH | 796KHz | 80 | 200mA | TK4307-ND 204 167 83 70 | 187LY-391J 
56 |s10|100KHz| 0.18 |1.28А |TKS5469CT-ND 4.8 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-560K СӘТІН аце Е Soomi ОО 501 187 Po “0 dn 
68 +10 100KHz| 0.20 |1.20A |TKS5470CT-ND 478 368 276 —  — |A814AY-680K oem d di i ў : й : ^ 
82 |+10 100KHz| 0.23 |1.09А |TKS5471CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-820K 1.0тН | 252KHz | 80 | 150тА | TK4312-ND 2.04 167 83 70 | 187LY-102J 
100 |+10 |t00KHz| 0.27 |1.05А |TKS5472CT-ND 478 368 276 - A814AY-101K 12тН | 252KHz | 90 | 150mA | TK4313-ND 204 167 83 270  187LY-122J 
120 |+10 |100КНг2| 0.33 |0.92А |TKS5473CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | AB14AY-121K 27mH | 252KHz | 90 | 100mA | TK4317-ND 204 167 83 270  187LY-272J 
150 [210 |100КН2| 0.40 |0.80А |TKS5474CT-ND. 4.8 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-151K i т 20 ous БЕКУ EH ШШ iss 0 frm 
180 |>10 |100КН2| 0.53 |0.73А |TKS5475CT-ND 478 368 2.76 | 920.00/500 | А814АҮ-181К m z m ў 4 ` ; : if 
220 |+10 100KHz| 0.60 |0.69A |TKS5476CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | А814АҮ-221К 5.6mH_| 252KHz | 90 | 50тА | TK4321-ND 204 167 83 .70 | 187LY-562J 
270 |+10 |100КН2| 0.84 |0.60А |TKS5477CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-271K 6.8mH | 252KHz | 90 50тА | TK4322-ND 204 1.67 483 270  187LY-682J 
330 [210 |100КН2| 1.00 | 0.53A |TKS5478CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-331K 8.2mH | 252KHz | 90 50тА | TK4323-ND 204 167 488 270  187LY-822J 
390 [10 |100КНг2| 1.09 |0.49А |TKS5479CT-ND 478 368 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-391K ue 60 10 a we 20 НЕ 43 72 ШЕН 
m 4 2 m; | В al a г = 
580 (210 оски 163 (oara TKSMEICEND 478 see ayel — владе | | | 8H | 796KH2 | 100 | Зотд тео 204 167 88 70 ПВ 
680 |210 100KHz| 1.90 |038А |TKSS482CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 A814AY-681K 27mH | 796KHz | 100 | 30mA ВЕКОВА DM бм ылыы 
820 |+10 |100КН2| 2.44 |0.34А |TKS5483CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | A814AY-821K 8RBS Type Low Profile 
1000 |+10 |100KHz| 2.80 |0.31А |TKS5484CT-ND — 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | AB14AY-102K отн | 796kHz | 60 | 200mA | TK4333-ND 241. 171 98 82 | 262LY-101K 
1200 |+10 100KHz| 3.67 |0.27А |TKS5485CT-ND 478 3.68 2.76 | 920.00/500 | AB14AY-122K 10тН | 252kHz | 80 | 50тА | ТК4392-М0 241 171 98 .82 | 262LY-102K 
1500 |+10 100KHz| 4.37 |0.25А |TKS5486CT-ND 478 3.68 2.76 | 1050.00/500 | AB14AY-152K 1.5mH | 252kHz | 80 | 50тА | TK4394-ND 241 171 98 .82 | 262LY-152K 
2.2mH | 252kHz | 80 | 50mA | TK4396-ND 241 171 98 82 | 262LY-222K 
47mH | 252kHz | 80 | 40mA | TK4340-ND 244 171 98.82 | 262LY-472K 
Induct.| L DC Max. Cut Tape Tape 82mH | 252kHz | 80 | 30mA | TK4337-ND 241 171 98 82 | 262LY-822K 
L | Tol. [Resistance | DC | Digi-Key Price Each &Reel |Toko 10.0mH | 79.6kHz | 60 | 20тА | TK4336-ND 241 171 .98  .82 | 262LY-103K 
(mH) | (Зо) (Q) Current | Part No. 1 10 100 Pricingx | Part No. 8RHB Type 
D32FU Type T5uH |7.95MHz | 20 85A | TKA431-ND 251 204 102  .85 | 622LY-1R5M 
033 | +20 97 109mA | TKS5530CT-ND 213 164 123 - 887FU-331M 2.2uH | 7.96MHz | 20 65A | TK4432-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-2R2M 
039 | +20 12 98mA | TKS5531CT-ND 213 1.64 123 1320.00/2000| 887FU-391M 3.3uH | 7.96MHz | 20 5.5A | TKA433-ND 251 204 1.02  .85 | 622LY-3R3M 
047 | +20 14 90тА | TKS5532CT-ND 243 1.64 123 1320.00/2000| 887FU-471M АЛЫН |7.96MHz | 20 43A | TKA434-ND 251 204 102 485 | 622LY-4R7M 
0.68 | +20 20 74тА | TKS5534CT-ND 213 164 123 1320.00/2000| 887FU-681M 6.8uH |7.96MHz | 20 37A | TKA435-ND 251 — 204 100 85 | 622LY-6R8M 
0.82 | +20 30 71тА | TKS5535CT-ND 213 164 123 [1320.00/2000] 887FU-821M 10uH | 252MHz | 50 30A | ТК4436-М0 251 204 102 85 | 622LY-100K 
10 | +20 34 66mA | TKS5536CT-ND 213 164 123 1320.00/2000| 887FU-102M 180H | 2.52MHz | 40 22A | TK4439-ND 251 204 1.02  .85 | 622LY-180K 
12 | +20 35 57mA | TKS5537CT-ND 213 1.64 123 1640.00/2000| 887FU-122M 22H |2.52MHz | 40 20А | TK4440-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-220K 
15 | +20 56 52mA | TKS5538CT-ND 243 1.64 123 1320.00/2000| 887FU-152M 27uH | 2.52MHz | 40 17A | TKA441-ND 251 204 102  .85 | 622LY-270K 
18 | +20 59 46mA | TKS5539CT-ND 243 1.64 123 1640.00/2000| 887FU-182M 33uH | 2.52MHz | 30 16A | TK4442-ND 251 204 102 85 | 622LY-330K 
22 | +20 67 43mA | TKS5540CT-ND 213 164 123 = 887FU-222M 39uH | 2.52MHz | 30 15A | TKA443-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-390K 
25 | +20 81 42тА | TKS5541CT-ND 213 1.64 123 1640.00/2000| 887FU-252M 4ТІН | 2.52MHz | 30 14А | TK4444-ND 251 204 102  .85 | 622LY-470K 
27 | +20 93 38mA | TKS5542CT-ND 213 164 123 1640.00/2000| 887FU-272M 1204H |0.796MHz | 20 | 0.84A | TK4449-ND 251 204 102  .85 | 622LY-121K 
33 [+20 | 113 36mA | TKS5543CT-ND 243 1.64 123 - 887FU-332M 150uH |0.796MHz | 20 | 0.75А | TK4450-ND 251 — 204 — 102  .85 | 622LY-151K 
1804H |0.796MHz | 20 | 0.69А | TK4451-ND 251 204 102  .85 | 622LY-181K 
2204H |0.796МН2| 20 | 0.64А | TK4452-ND 251 204 102  .85 | 622LY-221K 
Induct.| L DC Max. | Cut Tape Tape 2704H |0.706MHz | 20 | 0.57A | TK4453-ND 251 204 102  .85 | 622LY-271K 
L Tol. Test Resistance | DC Digi-Key Price Each &Reel Toko Зорн |0.796MHz | 20 0.54A | TK4454-ND 251 2.04 102 85 | 6221Y-331K 
(uH) |(%) | Freg. | (0) |Current|Part No. 1 10 100 | Pricing |Рап No. 560ШН |0.796МН2| 20 041A | TK4457-ND 251 204 1025 85 | 622LY-561K 
р124С Туре 680uH |0.796МН2| 20 | 038A | TK4458-ND 251 2.04 102  .85 | 622LY-681K 
3.3 | #20 100KHz|13.5 (9.70) | 6.2А |TKSS490CT-ND 624 4.80 3.60 1305.00/500 |892МА5-383М 8204H |0.706MHz | 20 | 035A | TK4459-ND 251 204 102  .85 | 622LY-821K 
47 | +20 |100KHz | 15.5 (11.8) | 5.6A |TKS5491CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892NAS-4R7M 1000uH |0.252МН? | 50 | 0.29А | TK4460-ND 251 204 102 85 | 622LY-102K 
62 | +20 100KHz|17.0(13.5) | 5ЛА |TKS5492CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892NAS-6R2M Е Test Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
8.2 | +20 100KHz|19.0(15.3) | 44A |TKS5493CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 892NAS-8R2M Nom. | Freg. | SRF | Current | Part Мо. 1 10 100 500 | PartNo. 
10.0 | +20 |100KHz | 22.5 (18.0) | 42А |TKS5494CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892МА5-100М 8RHB2 Type 
15.0 | +20 |100KHz / 35.5 (29.6) | 3.2А |TKS5495CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892МА5-150М тор | 1kHz |150МН2| 371A | ТК4461-М0 251 222 102 85 | 822MY-1ROM 
18.0 | +20 |100KHz | 42.0 (34.4) | 30А |TKS5496CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892МА5-180М 1.5uH | 1kHz  |130MHz| 3.32A | TK4462-ND 251 222 1.02  .85 | 822MY-1R5M 
33.0 | +20 100KHz|56.0(45.7) | 19А |TKS5498CT-ND 624 4.80 3.60 —  |892NCS-330M 29H | 1kHz  |100MHz| 3.15A | TK4463-ND 251 222 102  .85 | 822MY-2R2M 
47.0 | +20 |100KHz | 94.5 (77.7) | 1.7A |TKS5499CT-ND — 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892NBS-470M АЛЫН | ік |51MHz| 2.27A | TK4465-ND 251 222 102  .85 | 822MY-4R7M 
68.0 | +20 |100КНг | 170 (133) | 14А |TKS5500CT-ND 6.24 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892МВҒ-680М 6.8uH ikHz | 29МН? | 2.10A | TK4466-ND 251 222 102 485 | 822MY-6R8M 
82.0 | +20 100KHz| 190 (148) | 13А |TKS5501CT-ND 624 4.80 3.60 | 1305.00/500 |892NCF-820M 15ІН | kHz |12МН2| 1.754 | TK4469-ND 251 222 102  .85 | 822MY-150K 
22uH | kHz |92МН2| 1.29А | TKA471-ND 251 222 1.02  .85 | 822MY-220K 
j T 27uH | kHz |85МН2| 1.22A | TKA472-ND 251 222 102  .85 | 822MY-270K 
X For Тара 4 Real part number, change GT-ND to TREND. 33uH | kHz |78МН2| 147A | TKA473-ND 251 22 102 85 | 822MY-330K 
ЗФІН | kHz |6.9MHz| 1.14A | TK4474-ND 251 222 1.02 485 | 822MY-390K 
АТ АТН | ikHz |65MHz| 0.79A | TK4475-ND 251 222 102  .85 | 822MY-470K 
s 68uH | kHz  |49MHz| 0.70A | TK4477-ND 251 222 1.02  .85 | 822MY-680K 
[m | OKO Fixed Inductors 82uH | kHz |41МН2| 067A | TKA478-ND 251 222 102 85 | 822MY-820K 
120uH | kHz |34МН2| 0.56А | TK4480-ND 251 222 102  .85 | 822MY-121K 
: 1500H | kHz |32MHz 042A | TKA481-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-151K 
8RBS Low Profile 1804H | tkHz |2.8MHz| 0.40А | TK4482-ND 251 222 102 45 | 822MY-181K 
62 2704H | 1kHz |24МН2| 035A | TK4484-ND 251 222 102  .85 | 822MY-271K 
Мах. «23 t 3904H | 1kHz | 24MHz 0284 | TK4486-ND 251 222 102  .85 | 822MY-391K 
[5 © ee 470uH | 1kHz |1.9МН2| 025A | TK4487-ND 251 222 1.02  .85 | 822MY-471K 
e т 560yH | 1kHz |1.8MHz| 023A | TK4488-ND 251 — 222 1.02 85 | 822MY-561K 
10RHB2 Type 
124. | 1kHz  |330MHz| 2.004 | TK5153-ND 557 477 225 189 | 824MY-120K 
рас 1228 15uH | kHz |25.0МН2| 1.93A | TK5154-ND 557 477 225 1.89 | 824МУ-150К 
white | 18uH | kHz |16.0МН2| 177A | TK5155-ND 557 477 225 189 | 824MY-180K 
ne tes Т\Н | kHz  |B.30MHz 1.56А | TK5157-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-270K 
start of 33yH | kHz |5.90МН2/ 1.49A | TK5158-ND 557 — 477 225 1.89 | 824MY-330K 
winding, “Мала 39uH | kHz  4.90MHz| 1.40A | TK5159-ND 557 477 225 189 | 824MY-390K 
56uH | kHz  |400MHz 1.25А | TK5161-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-560K 
10RHB2 68uH | kHz  |3.90MHz 1.24А | TK5162-ND 557 477 225 1.89 | 824МУ-680К 
82uH | kHz  |3.60MHz 1.04А | TK5163-ND 557 477 225 1.89 | 824МУ-820К 
Dota рев 100uH | kHz |280MHz 1.02A | TK5164-ND 557 477 2.25 1.89 | 824MY-101K 
white ine _ 1204H | kHz |2.60MHz| 0.94А | TK5165-ND 557 477 225 189 | 824MY-121K 
Stroh ў Mg 270uH | kHz |1.60МН2| 0.60А | TK5169-ND 557 477 225 189 | 824MY-271K 
winding, Мат төсеп 33044 | kHz |1.50МН2| 0.56А | TK5170-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-331K 
390uH | kHz |1.40МН2| 0.52A | TK5171-ND 557 477 225 189 | 824MY-391K 
= | 470uH | 1kHz  |1.30MHz| 0.48A | TK5172-ND 557 477 225 189 | 824MY-471K 
L. Test 0. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 5604H 1КН2 |1.20MHz| 0.45А | TK5173-ND 557 477 225 189 | 824MY-561K 
Nom Freq. Min. | Current | Part No. 1 10 100 ^ 500 | Рам No. 680НН ikHz  |1.10MHz| 0.44А | TK5174-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-681K 
7BA Type 820uH | 1kHz |1.00МН2| 0.40А | TK5175-ND 557 477 225 189 | 824MY-821K 
1.6uH | 7.96MHz 30 30mA | TK4205-ND 56 50 45 42 | 144LY-1R6K 1000uH 1kHz  |0.87MHz| 0.31A | TK5176-ND 5.57 477 225 1.89 | 824MY-102K 
33uH | 7.96MHz 30 30mA TK4212-ND 1.95 1.45 1.31 .98 | 144LY-3R3K 1200Н 1kHz —|0.83MHz, 0.28A TK5177-ND 5.57 477 225 1.89 | 824MY-122K 
3.6uH | 7.96MHz 30 30mA | TK4213-ND 1.95 1.45 1.31 .98 | 144LY-3R6K 1500рН 1kHz  |0.77MHz| 0.27A | TK5178-ND 5.57 477 225 1.89 | 824MY-152K 
3.9uH | 7.96MHz | 30 | 30тА | TK4214-ND 195 145 131  .98 | 144LY-3R9K 1800uH | kHz |0.71МН2| 0.24A | TK5179-ND 557 477 225 189 | 824МУ-182К 
8.2uH | 7.96MHz | 30 | 30mA |TK4222-ND 195 145 1.31 98 | 144LY-8R2K 2200uH | kHz |0.66МНг2| 0.24А | TK5180-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-222K 
10ШН | 7.96MHz 30 30mA TK4224-ND 1.95 145 131 .98 | 144LY-100J 2700uH 1kHz —|0.61MHz| 0.19А TK5181-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824МУ-272К 
20uH | 2.52MHz 30 30mA TK4231-ND 1.95 145 1.81 .98 | 144LY-200J 3300H ЛКН? [0.52МНа] 0.18A TK5182-ND 5.57 4.77 2.25 1.89 | 824MY-332K 
33uH | 2.52MHz | 30 | 30mA | TK4236-ND 195 145 131 98 | 1441ү-330Ј 3900H | kHz —|0.48MHz| 0.16A | TK5183-ND 557 477 225 1.89 | 824МУ-392К 
4ТЫН | 2.52MHz | 30 | 30mA | TK4251-ND 195 145 131  .98 |144HY-470J (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 (тозз) 917 


ОД 1 Fi 
O Fixed In tors (Cont. Cut Tape T&R 
[a ТОК еа ductors (C ) Turns/ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Toko 
= в Color | Мот. | Freg. | Q. |Раг №. 1 10 100 Part Мо. 1,500 |Part No. 
Ë Test 0. Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
Nom. Freq. Min. Current | Part No. 1 10 100 500 | Part Мо. MC152 Ferrite Core — Surface Mount 
10RB Type 11/2 WHT .0320H|100MHz | 90 |TKS2700CT-ND 3.95 34.80 310.00 TKS2700TR-ND 2370.00 | Е558СМ-100020 
1.0тН | 50KHz 70 90mA | ТК4400-М0 375 306 1.52 1.28 |181LY-102J 31/2 ORG |.068Н | 100МН2 |110 TKS2702CT-ND 3.95 34.80 310.00 |ТКЅ2702ТА-МО 2370.00 |E558CN-100022 
d mH 1m eoma RAD 245 228 182 128 т 41/2 YEL [O90uH|100MHz |115 |TKS2703CT-ND 3.95 34.80 310.00 TKS2703TR-ND 2370.00 |E558CN-100023 
m s. m т i i ( i у 51/2 WHT |.1124H 100MHz |120 TKS2704CT-ND 3.95 34.80 310.00 TKS2704TR-ND 2370.00 |E558CN-100024 
5.6m | SOKHz | 100 | «Ота ШК 472. ЧОБ: Wai: 1128 181v be 6 1/2 BLU |.1420H |100MHz |120 TKS2705CT-ND 3.95 34.80 310.00|TKS2705TR-ND 2370.00 | E558CN-100025 
6.8mH | 50KHz | 100 | 35mA | TK4410-ND 375 306 152 128 | 181LY-682J pled 2 : 2 ` - 
82mH | 50KHz | 100 | 30mA | TK4411-ND 375 306 1.52 128 | 181LY-822J MC152 Air Core — Surface Mount 
18mH | 50KHz | 100 | 22mA | TKA415-ND 375 306 152 128 |181LY-183J 21/2 VIO |.046иН | 100MHz |100 TKS2707CT-ND 1.48 13.04 9878 - — |E558HN-100097 
39mH | 50KHz | 100 15тА | TK4420-ND 375 306 1.52 1.28 |181LY-393J 41/2 YEL |.07ЗЬН | 100MHz [105 |TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78 TKS2709TR-ND 2370.00 |E558HN-100099 
nius аа 100 pun ра s M hi 128 тешу 51/2 WHT |.091pH | 100MHz |120 |ТК52710СТ-М0 1.48 1304 9878 = —  |E558HN-100100 
Ш. 2 m Š а : і 61/2 BLU | 111ШН |100МН2 [120 |ТК527110Т-М0 1.48 13.04 9878 - — |Е558НМ-100101 
MC152 Brass Core — Surface Mount 
Molded Coils 21/2 VIO |038Н |100МН2 | 63 TKS2713CT-ND 2.28 2008 15241 - —  |E558AN-100041 
3 1/2 ORG .048uH|100MHz | 56 |TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00 TKS2714TR-ND 2370.00 |E558AN-100042 
51/2 WHT |.0724H |100МН? | 50 TKS2716CT-ND 228 20.08 152.11 - —  |EB58AN-100044 


5МТ МС152 


TK9996-NDCeramic Tuning Driver 


6 1/2 BLU |. 


100MHz 


ITKS2717CT-ND 


2.28 


20.08 


152.11 = 


E558AN-100045 


5P, 5PC, 5PH 


918 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(MC120) (Requires Holder TK9999-ND, below)........................................ $31.39 
TK9999-NDCeramic Driver Ноідег......................................................... $4.16 
Turns/ L Digi-Key Pricing Toko 
Color Nom. Freg. |Q. [Part No. 1 10 100 500 |PartNo 
MC120 with Case 
11/2 BRW | .0393uH | 100MHz | 80 |TK2701-ND 544 47.60 20700 775.00 | Е526НМА-100294 
21/2RED | .065yH | 100MHz [90 |TK2702-ND 544 47.60 207.00 775.00 | Е526НМА-100295 
31/2 ORG | .0994uH | 100MHz |100 | TK2703-ND 544 47.60 20700 775.00 |E526HNA-100296 
41/2 YEL | 4414H | 100MHz |100|TK2704-ND 544 47.60 20700 775.00 | Е526НМА-100297 
51/2GRN | 169uH | 50MHz | 80 |TK2705-ND 544 47.60 207.00 775.00 |Е526НМА-100298 
71/2VIO | 241pH | 50MHz |80 |TK2707-ND 5.44 4760 20700 775.00 | Е526НМА-100300 
81/2GRY | 29yH | 50MHz |80 |TK2708-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | Е526НМА-100301 
11/2 BRW | .0367uH | 100MHz | 80 | TK2710-ND 5.44 47.60 20700 775.00 |Е526НМА-100310 
21/2 RED | .0583uH | 100MHz | 90 |TK2711-ND 5.44 47.0 20700 775.00 | Е526НМА-100311 
31/2 ORG |.0845uH | 100MHz |100 | ТК2712-М0 5.44 4760 20700 775.00 | E526HNA-100312 
51/2 ВВМ | 1370H | 100MHz |110 |ТК2714-М0 544 47.0 20700 775.00 | Е526НМА-100314 
MC120 without Case 
11/2 BRW | 0461uH | 100MHz [120 |TK2715-ND 5.44 4760 20700 775.00 |ES26HN-100302 
21/2 RED | .0845uH | 100МН2 |130 | TK2716-ND 5.44 4760 207.00 775.00 |E526HN-100303 TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (5K) (Requires Holder TK9999-ND, below) ................... $41.66 
31/20RG | .13uH | 100MHz |130 | TK2717-ND 5.44 4760 207.00 775.00 |E526HN-100304 MES 
41/2 YEL | .1950H | 100MHz |140 | TK2718-ND 544 4760 207.00 775.00 |E526HN-100305 TK9999-ND Ceramic Driver Holder .................................................................. $4.16 
51/2 СВМ | 241yH | 50MHz |100|TK2719-ND 544 47.60 207.00 775.00 |E526HN-100306 
61/2BLU | 317yH | 50МН2 |100|TK2720-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 |E526HN-100307 7 = ЕЕ 
71/2VIO | 3584H | 50MHz |100 TK2721-ND 544 4760 20700 775.00 |E526HN-100308 Dia) L Digi-Key Pricing Toko 
81/2GRY | 44lyH | 50МН? |100|TK2722-ND 5.44 4760 20700 775.00 |E526HN-100309 gram) Nom. | Freg. |0. Рап №. 1 10 100 500 |Раг Мо. 
91/2WHT | .534ІҢ | 50МН2 |100|TK2723-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100109 5K Туре 
11/2 BRW | .04374H | 100MHz |100 | ТК2724-М0 544 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100315 овун | 75.0MHz [45 | TKS001-ND 485 4128 32580 97450 [29450110087 
21/2RED |.0745uH | 100MHz |150 | TK2725-ND 5.44 4760 207.00 775.00 | E526HN-100316 й - 
31/20RG | 118иН | 100MHz |170 | TK2726-ND 5.44 4760 207.00 775.00 |E526HN-100317 SH ME 2 CDI ND 75 о 22920 M АНЕ 
41/2YEL | 4544H |100MHz |180|TK2727-ND 5.44 4760 207.00 775.00 |E526HN-100318 с | 33uH | 450MHz | 45 | TK5005-ND 485 4123 32580 97450 |294SN-T1012Z 
51/2 ВМ | 211yH | 100MHz |190 | TK2728-ND 544 47.60 207.00 775.00 | Е526НМ-100319 : : : : : : 
MC122 with Cass АТЫН | 45.0MHz |45 | TK5006-ND 485 4123 32580 974.50 | 294SN-T1013Z 
2172 RED | 05Зрн | 100MHz [во |TK2802-ND 236 2590 11300 425.00 [ES28SNAS-100073 Sm | 450мне |45 ШОРШЫП pO вн 
31/2 086 | .0784H | 100MHz | 90 |TK2803-ND 296 2590 113.00 425.00 | Е5285МА5-100074 ШШ | : : à ° 
41/2 YEL | 108рн | 100MHz | 90 |TK2804-ND 296 2590 113.00 425.00 | E528SNAS-100075 5P Type 
81/2WHT | 2260H | 45MHz |60 |TK2811-ND 2.96 2590 113.00 425.00 | Е5280МА5-100082 33uH | 252MHz |40 | TK5110-ND 514 4428 35000 1040.00 | 5PNR-T1005Z 
101/2 ORG | 2910Н | 45MHz [60 |ТК2813-М0 296 2590 113.00 425.00 | Е5280МА5-100084 зарн | 252МН2 |40 | ТК5111-М0 514 4428 35000 104000 | 5РМВ-Т10067 
МС122 without Case АТЫН | 2.52MHz |40 | TK5112-ND 5.14 4428 350.00 1040.00 | 5PNR-T1007Z 
11/2 WHT | .0352uH | 100MHz | 90 | TK2814-ND 296 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100059 68ыН | 2.52MHz |40 | TK5114-ND 514 4428 35000 1040.00 | 5РМВ-Т10097 
21/2 RED | .0604uH | 100MHz |110| TK2815-ND 2.96 25.00 113.00 425.00 | Е5285М-100060 82uH | 2.52MHz |40 | TK5115-ND 514 4428 350.00 1040.00 | 5PNR-T1010Z 
31/2 ORG | .0957uH | 100MHz |120 | TK2816-ND 296 2590 113.00 425.00 | Е5285М-100061 
41/2 YEL | 1374H |100MHz [120 | ТК2817-М0 296 2590 11300 425.00 | E528SN-100062 ë {oH м ip KENE ND ай en 55000 10000 pai 
51/2 ВМ | 195uH |100MHz |110|TK2818-ND 296 2590 113.00 425.00 | Е5285М-100063 vir БЫНЫ ИВ Ма: айі | і URTO? 
31/2 0RG |.0918uH | 57MHz |100 TK2819-ND — 2.06 2590 113.00 425.00 | E528SN-100064 Niyku E РН ЕЕ 
41/2 YEL | 130uH | 57MHz |100|TK2820-ND 2.96 2590 113.00 425.00 | Е5285М-100065 aout | тавы: | 40 ТІНІ 234 4428. « 35000 404000 |SPNR 110192 
51/2GRN | 4774H | 57MHz |100|TK2821-ND 296 2590 113.00 425.00 E528SN-100066 ВН, 2 B | š : ' š 
101/2 ORG | 447yH | 45MHz [70 |TK2826-ND 296 2590 113.00 425.00 | Е5285М-100071 4704H | .796MHz [40 | TK5124-ND 5.14 4428 350.00 1040.00 | 5PNR-T10192 
MC134 with Case 560uH | .796MHz |40 | TK5125-ND 5144 4428 350.00 1040.00 | 5PNR-T1020Z 
101/2BLK | 260uH | 50MHz |50 |TK3001-ND 448 2920 171.08 643.24 | E540SNA-10005 680uH | .796MHz | 40 | TK5126-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | 5РМА-Т10217 
11 1/2 ВВМ | .2940H | 50MHz |50 |TK3002-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405МА-11003 5PC Type 
121/2RED | .3170H | 50MHz |60 |TK3003-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405МА-12003 т = 
131/2 ORG | .3500H | 50MHz | 60 |TK3004-ND 448 3920 171.03 643.24 | E540SNA-13003 D со jus 2) END 2 don 2 00 и ее 
141/2 YEL | .383uH | 50MHz |55 |TK3005-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405МА-14002 Д 2 à : š | š 3 
151/2 GRN | 422uH | 50MHz |80 |TK3006-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405МА-15002 БРН Туре 
МС134 without Case 10uH | 7.96MHz |55 | TK5130-ND 421 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1012z 
101/2BLK | .398uH | 50MHz |80 [TK3007-ND 448 3920 17103 64324 |E540SN-10004 1.5UH | 7.96MHz |55 | TK5132-ND 421 3623 28700 855.00 | 332PN-T1014z 
111/2BRW| .451yH | 50MHz | 80 |TK3008-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405М-11002 C | 1.8рн | 7.96MHz |55 | TK5133-ND 421 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1015Z 
12 1/2 RED | .483uH | 50MHz | 80 |TK3009-ND 448 3920 171.03 643.24 | E540SN-12002 27yH | 7.96MHz |55 | TK5135-ND 421 36.28 287.00 855.00 | 332PN-T1017Z 
13 1/2 ORG | .545ЫН | 50MHz | 80 |TK3010-ND 448 3920 171.20 643.24 | E540SN-13002 З.ЗЫН | 7.96MHz |55 | TK5136-ND 421 36.28 287.00 855.00 | 332PN-T1018Z 
141/2 YEL | .603uH | 50MHz |80 |TK3011-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405М-14001 
151/2 GRN | .685ІН | 50МНг |80 |TK3012-ND 448 3920 171.03 643.24 | Е5405М-15001 


(Continued) 


[Sa TOKO. Coils (cont) Coils 


Dia-| L Digi-Key Pricing Toko 10EZ, 10EZH, 10EZHC 
gram| Nom. Freq. |Q. | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 


3.9uH |7.96МН2 |55 | TK5137-NI 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1019Z | 13. E: 
4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1020Z 


АЛЫН | 7.96MHz |55 | TK5138-NI 

5.6uH | 7.96MHz |55 | TK5139-NI 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1021Z 

6.8иН | 7.96MHz |55 | TK5140-NI 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332РМ-Т10227 
4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1023Z 


8.2uH | 7.96MHz |55 | ТК5141-М 
12.0uH | 2.52MHz |55 | TK5143-N 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1025Z 
7KMM Type 


5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1028Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1030Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1032Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 


5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1042Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1044Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1046Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1048Z 


5555955 


O.1yuH | 50.0МН2 |35 | TK3101-NI 
0.15pH | 50.0MHz |35 | TK3102-N 
0.22иН | 50.0MHz |50 | TK3103-N 
0.33yH | 50.0MHz |50 | TK3104-N 
0.68uH | 50.0MHz |50 | TK3106-N 


1.5ЫН | 7.96MHz |40 | ТК3108-М 
2.22uH |7.96MHz |40 | TK3109-NI 
З.ЗЫН |7.96МН2 |40 | TK3110-NI 
АЛЫН |7.96МН2 |40 | TK3111-NI 


14.5 (12VX) 
6.6иН | 4.0MHz |85 | TK3115-NI 210 18.90 168.00 777.00 | MF292CNS-T1082Z j n 18.0 Wm 
0.18uH | 50.0MHz |35 | TK3117-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1031Z 
0.274H | 50.0MHz |50 | TK3118-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1033Z 
0.39H | 50.0MHz |50 | TK3119-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1035Z 

С | 0.56Н | 50.0MHz |50 | TK3120-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1037Z : à 


0O.82uH | 50.0MHz |50 | TK3121-N 


1.2uH | 7.96MHz |40 | TK3122-NI 
1.8uH | 7.96MHz |40 | ТК3123-М 
2.7uH | 7.96MHz |40 | TK3124-NI 
3.9uH |7.96MHz |40 | TK3125-NI 
5.6иН | 7.96MHz |40 | TK3126-NI 


8.2uH |7.96МН2 |40 | TK3127-NI 
12.00H | 2.52MHz |35 | TK3128-N 
22.0uH | 2.52MHz |35 | TK3130-N 
33.0uH | 2.52MHz |35 | TK3132-N 
56.0uH | 2.52MHz |35 | TK3135-N 


5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1039Z 


5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1041Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1043Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1045Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1047Z 
5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1049Z 


5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1051Z 
5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1053Z 
5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1056Z 
5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1058Z 
2.40 18.90 168.00 777.00 | F292CNS-T1061Z 
68.0uH | 2.52MHz |35 | TK3136-N 2.40 18.90 168.00 777.00 | F292CNS-T1062Z 
82.0иН | 2.52MHz |35 | TK3137-N 210 18.90 168.00 777.00 | F292CNS-T1063Z 


7KMM High Frequency Туре 


0.08uH | 80.0МН2 |50 | TK3138-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2925М5-Т13657 
0.10ыН | 80.0МН2 |50 | TK3139-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2925М5-Т13667 
0.15uH | 80.0MHz |60 | TK3140-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2925М5-Т13672 
0.22иН | 80.0MHz |60 | TK3141-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1368Z 
0.33yH | 80.0МН2 |60 | TK3142-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1369Z 


0.474H | 50.0МН2 |60 | TK3143-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2925М5-Т13702 
С |0.68yH | 50.0MHz |60 | TK3144-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1371Z 
1.00uH | 7.96МН2 |40 | TK3145-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292КМ5-Т13727 
1.50ыН | 7.96MHz |40 | TK3146-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1373Z 
2.20ЫН | 7.96MHz |40 | TK3147-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1374Z 


З.ЗОрН | 7.96MHz |40 | TK3148-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1375Z 
4.70џН | 7.96MHz |40 | TK3149-NI 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292КМ5-Т13767 


5555555|55555|5555555555|55555 


ее әй =й ей =й = еее 


10.00H | 7.96MHz |40 | TK3152-N 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292КМ5-Т13787 TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (5K) (Requires Holder TK9999-ND, below) ................... $41.66 
7P Type TK9999-ND Ceramic Driver Holder ............................................. иии $4.16 
100pH | 796КНг |80 | TK2417-ND 420 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-11040z 
1204H | 796KHz |80 TK2418-ND 420 3780 28700 850.00 | A7BRS-T1041Z 
1804H | 796KHz |80 TK2420-ND 420 3780 287.00 850.00 | A7BRS-T10432 m mS E 
© | 2204H | 796KHz |80 | ТК2421-М0 420 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-T104 m к zm | nig Key й їй b ШО Gn lies 
270uH | 796KHz |80 | TK2422-ND 420 3780 287.00 850.00 | А7ВВ$-Т10457 : — : ЧОЕТ T : 
330uH | 796KHz |80 | TK2423-ND 420 37.80 28700 850.00 | A7BRS-T1046Z TED T 798RHz 700 ДЕТІ EET я 38600 иен 
ІП 7 E ë Я i } - 
D | 680рН | 455KHz |70 | ТК2502-М0 420 3780 28700 850.00 | A7LC-T10017 D | 820gH | 796KHz | 100 | TK1230-ND 346 3120 23600 700.00 RWRS-T1026Z 
7PA Type 12000Н | 252KHz | 50 | TK1232-ND 346 3120 236.00 700.00 |RUNS-T1028Z 
12mH | 252KHz |60 | TK3202-ND 474 4083 32300 960.00 | 126АМ5-Т10957 10Е2Н Туре 
1.5mH | 252KHz |60 | TK3203-ND 474 4083 32300 960.00 | 126АМ5-Т10967 D |820uH | 2.52МНг| 60 | TK1218-ND 346 2990 236.00 700.00 154ANS-T10202 
1.8mH | 252KHz |60 | TK3204-ND 474 40.83 32300 960.00 | 126ANS-T1097Z 10EZHC Type 
2.2mH | 252KHz |60 | TK3205-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1098Z C | 68.0uH [107MHz| 60 | TK1240-ND 355 3048 24200 720.00 |154РС-470033М0 
3.3mH | 252KHz |60 | TK3207-ND 474 4083 323.00 960.00 | 126ANS-T1100Z 10K Type 
4.7mH | 252KHz |60 | TK3209-ND 4.74 4083 323.00 960.00 | 126ANS-T1102Z 015ШН | 75MHz | 60 | TK1404-ND 412 3720 28100 835.00 ВТКЕМ5-Т10457 
5.6mH | 252KHz |60 | TK3210-ND 474 4083 323.00 960.00 | 126ANS-T1103Z р | 0470Н | 45MHz | 70 | TK1408-ND 412 3720 28100 895.00 BTKXNS-T1048Z 
C |68mH | 252KHz [60 | TK3211-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1104Z 1.5ЫН | 7.96MHz| 60 | TK1412-ND 412 3720 28100 835.00 |BTKANS-9449HM 
8.2mH | 252KHz |60 | TK3212-ND 474 40.83 32300 960.00 | 126АМ5-Т11057 АЛЫН |7.96MHz| 70 | TK1415-ND 412 3720 28100 835.00 |BTKANS-9443HM 
10.0mH | 79.6KHz |60 | TK3213-ND 474 4083 32300 960.00 | 126АМ5-Т11067 Е |046ІН | 27MHz | 65 | TK1418-ND 155 1305 12400 573.50 |KXN-K4636BJF 
12.0mH | 79.6KHz |60 | TK3214-ND 474 4083 32300 960.00 | 126АМ5-Т11072 G | 66yH |2.52MHz| 60 | TK1421-ND 412 23720 28100 835.00 BKANS-K4087HUx 
15.0mH | 79.6KHz |60 | TK3215-ND 474 40.83 32300 960.00 | 126ANS-T1108Z 10PA Type 
18.0mH | 79.6KHz |60 | TK3216-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1109Z i35mH | 200KHz | 70 | TK1701-ND 375 3360 25500 760.00 |САМ-1А901НМ 
22.0mH | 79.6KHz |60 | TK3217-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126АМ5-Т11102 1.0тН | 252KHz | 80 | TK1703-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 |CLNS-T1018Z 
5mH | 252KHz |70 | TK3218-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126LNS-6285Z 1.2mH | 252KHz | 80 | TK1704-ND 3.75 3360 255.00 760.00 CLNS-T10192 
7PH Type 2.2mH | 252KHz | 80 | TK1707-ND 3.75 3360 255.00 760.00 CLNS-T10222 
т m ЕТ амі = 2.7mH | 252KHz | 80 | TK1708-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 |CLNS-T10232 
АЛИН | 7.96МН2 |80 ШЫҚ 200: B7500: ATISANS TORS 33mH | 252KHz | 80 | TK1709-ND 375 3360 25500 760.00 |CLNS-T1024Z 
5.биН | 7.96MHz |80 | TK2402-ND 431 3738 29400 875.00 | A119ANS-T1030Z 47m | 252kHz | во | TK1711-ND 375 3360 25500 78000 CLNS-T10267 
8.2uH | 7.96MHz |80 | TK2404-ND 431 3738 29400 875.00 | А119АМ$-Т10327 56mH | 252KHz | 80 | TK1712-ND 375 3360 25500 76000 |CLNS-T10277 
10.0ЫН | 2.52MHz |80 | TK2405-ND 4.31 3738 29400 875.00 | A119ANS-T1033Z 6.8mH | 252KHz | 80 | TK1713-ND 375 3360 25500 760.00 CLNS-T10287 
12.0рН | 2.52MHz |80 | TK2406-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1034Z D | 82mH | 252KHz | 80 | TK1714-ND 375 33.60 25500 760.00 CLNS-T1029Z 
15.00H | 2.52MHz |80 | TK2407-ND 431 3738 29400 875.00 | A119ANS-T10352 120mH | 79.6КН? | 70 | TK1716-ND 375 3360 255.00 760.00 CLNS-T10312 
C |18.00H | 2.52MHz [80 | TK2408-ND 431 3738 29400 875.00 | А119АМ$-Т10367 15.0тН | 79.6KHz| 70 | TK1717-ND 375 3360 255.00 760.00 |СІ/М5-Т10322 
22.00H | 2.52MHz |80 | TK2409-ND 431 3738 29400 875.00 | A119ANS-T1037Z 18.0mH | 79.6КНг| 70 | TK1718-ND 375 3360 25500 760.00 |CLNS-T1033Z 
27.0uH | 2.52МН2 |80 | TK2410-ND 431 3738 29400 875.00 | A119ANS-T1038Z 22.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1719-ND 3.75 3360 255.00 1760.00 CLNS-T10342 
33.0uH | 2.52MHz |80 | ТК2411-М0 431 3738 29400 875.00 | А119АМ5-Т10397 27.0mH_| 79.6КНг| 70 | TK1720-ND 3.75 3360 25500 760.00 CLNS-T1035Z 
39.0uH | 2.52MHz |80 TK2412-ND 431 3738 29400 875.00 | А119АМ5-Т10407 33.0mH | 79.6КНг | 70 | TK1721-ND 375 38.60 25500 760.00 |СІМ5-Т10367 
zen 39.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1722-ND 375 3360 255.00 760.00 |CLNS-T1037Z 
Орн | 2.52MHz |80 | TK2414-ND 431 3738 29400 875.00 | А119АМ5-Т10422 d Ë 
VOTRE A Aa DART 47.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1723-ND 375 3360 255.00 760.00 CLNS-T10382 
82 ШИН | 2.52МН2 |80 ШВА Ai 9738. 29200 ВЫ, 56.0mH | 79.6KHz| 70 | TK1724-ND 375 3360 25500 760.00 [CLNS-T1039Z 
C |10.70H | 2.52MHz |95 | TK2427-ND 431 3738 29400 875.00 | А119АМ5-171522 12VXA Туре 
— |10714 | 2.52МНг |90 | TK2428-ND 163 1463 13000 601.25 | ATT9ANS-17153Y H |49.1uH | 125КНа | 25 | TK1901-ND 470 4002 31630 945.50 707VX-A042YUK 
C |11.80H | 2.52MHz 114 TK2429-ND 1.68 14.63 13000 601.25 | A119AN-T1018Z B | 2i7uH | 100KHz | 20 | TK1903-ND 470 4002 31630 94550 707VX-T1002N 
— [10.94H | 4.4MHz |80 | TK2430-ND 163 1463 13000 601.25 | 119LNS-A3753G0 А | 1.0mH | 252KHz | 25 | TK2001-ND 470 4002 31630 945.50 707VX-A062A0 
A [12.5uH | 4.4MHz |90 | TK2431-ND 431 37.38 29400 875.00 119LNS-A4451DY | |.419mH | 20KHz | 30 | TK2002-ND 470 4002 316.30 945.50 |707VX-A055YSU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 919 


JW, Surface Mount РМ1812 Series PM1210 Series 
: dba й = 3.2 = 
MAGNETICS Chip Inductors | | | 
PM1812 апа PM1210 Series Dim. in mm. = 
Test SRF DCR Cut Tape 
Frequency (MHz) (Q) Ide Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel J.W. Miller 
L (uH) Q Min. (MHz) Min. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M6032CT-ND 45 41 34 M6032TR-ND 500 66.75 PM1812-R10K 
0.12 30.00 25.20 280.00 0.20 770.00 M6033CT-ND 45 41 34 M6033TR-ND 500 66.75 PM1812-R12K 
0.15 30.00 25.20 250.00 0.22 730.00 M6034CT-ND 45 41 34 M6034TR-ND 500 66.75 PM1812-R15K 
0.18 30.00 25.20 220.00 0.24 700.00 M6035CT-ND 45 41 34 M6035TR-ND 500 66.75 PM1812-R18K 
0.22 30.00 25.20 200.00 0.25 665.00 M6036CT-ND 45 41 34 M6036TR-ND 500 66.75 PM1812-R22K 
0.27 30.00 25.20 180.00 0.26 635.00 M6037CT-ND 45 41 34 M6037TR-ND 500 66.75 PM1812-R27K 
0.33 30.00 25.20 165.00 0.28 605.00 M6038CT-ND 45 41 34 M6038TR-ND 500 66.75 PM1812-R33K 
0.39 30.00 25.20 150.00 0.30 575.00 M6039CT-ND 45 41 34 M6039TR-ND 500 66.75 PM1812-R39K 
0.47 30.00 25.20 145.00 0.32 545.00 M6040CT-ND 45 41 34 M6040TR-ND 500 66.75 PM1812-R47K 
0.56 30.00 25.20 140.00 0.36 520.00 M6041CT-ND 45 41 34 M6041TR-ND 500 66.75 PM1812-R56K 
0.68 30.00 25.20 135.00 0.40 500.00 M6042CT-ND 45 41 34 M6042TR-ND 500 66.75 PM1812-R68K 
0.82 30.00 25.20 130.00 0.45 475.00 M6043CT-ND 45 41 34 M6043TR-ND 500 66.75 PM1812-R82K 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M6044CT-ND 45 41 34 M6044TR-ND 500 66.75 PM1812-1R0J 
1.20 50.00 7.96 80.00 0.55 430.00 M6045CT-ND 45 41 34 M6045TR-ND 500 66.75 PM1812-1R2J 
1.50 50.00 7.96 70.00 0.60 410.00 M6046CT-ND 45 41 34 M6046TR-ND 500 66.75 PM1812-1R5J 
1.80 50.00 7.96 60.00 0.65 390.00 M6047CT-ND 45 41 34 M6047TR-ND 500 66.75 PM1812-1R8J 
2.20 50.00 7.96 55.00 0.70 380.00 M6048CT-ND 45 41 34 M6048TR-ND 500 66.75 PM1812-2R2J 
2.70 50.00 7.96 50.00 0.75 370.00 M6049CT-ND 45 41 .34 M6049TR-ND 500 66.75 PM1812-2R7J 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M6050CT-ND 45 41 34 M6050TR-ND 500 66.75 PM1812-3R3J 
3.90 50.00 7.96 40.00 0.90 330.00 M6051CT-ND 45 41 34 M6051TR-ND 500 66.75 PM1812-3R9J 
4.70 50.00 7.96 35.00 1.00 315.00 M6052CT-ND 45 41 34 M6052TR-ND 500 66.75 PM1812-4R7J 
5.60 50.00 7.96 33.00 110 300.00 M6053CT-ND 45 41 .34 M6053TR-ND 500 66.75 PM1812-5R6J 
6.80 50.00 7.96 27.00 1.20 285.00 M6054CT-ND 45 41 34 M6054TR-ND 500 66.75 PM1812-6R8J 
8.20 50.00 7.96 25.00 1.40 270.00 M6055CT-ND 45 41 .34 M6055TR-ND 500 66.75 PM1812-8R2J 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M6056CT-ND 45 41 34 M6056TR-ND 500 66.75 PM1812-100J 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M6057CT-ND 45 41 34 M6057TR-ND 500 66.75 PM1812-120J 
15.00 50.00 2.52 17.00 2.50 200.00 M6058CT-ND 45 41 34 M6058TR-ND 500 66.75 PM1812-150J 
18.00 50.00 2.52 15.00 2.80 190.00 M6059CT-ND 45 41 34 M6059TR-ND 500 66.75 PM1812-180J 
22.00 50.00 2.52 13.00 3.20 180.00 M6060CT-ND 45 41 .34 M6060TR-ND 500 66.75 PM1812-220J 
27.00 50.00 2.52 12.00 3.60 170.00 M6061CT-ND 45 41 34 M6061TR-ND 500 66.75 PM1812-270J 
33.00 50.00 2.52 11.00 4.00 160.00 M6062CT-ND 45 41 34 M6062TR-ND 500 66.75 PM1812-330J 
39.00 50.00 2.52 10.00 4.50 150.00 M6063CT-ND 45 41 34 M6063TR-ND 500 66.75 PM1812-390J 
47.00 50.00 2.52 10.00 5.00 140.00 M6064CT-ND 45 41 34 M6064TR-ND 500 66.75 PM1812-470J 
56.00 50.00 2.52 9.00 5.50 135.00 M6065CT-ND 45 41 34 M6065TR-ND 500 66.75 PM1812-560J 
68.00 50.00 2.52 9.00 6.00 130.00 M6066CT-ND 45 41 34 M6066TR-ND 500 66.75 PM1812-680J 
82.00 50.00 2.52 8.00 7.00 120.00 M6067CT-ND 45 41 34 M6067TR-ND 500 66.75 PM1812-820J 
100.00 40.00 0.796 7.00 8.00 110.00 M6068CT-ND 45 41 34 M6068TR-ND 500 66.75 PM1812-101J 
120.00 40.00 0.796 6.00 8.00 110.00 M6069CT-ND 45 41 34 M6069TR-ND 500 66.75 PM1812-121J 
150.00 40.00 0.796 5.00 9.00 105.00 M6070CT-ND 45 41 34 M6070TR-ND 500 66.75 PM1812-151J 
180.00 40.00 0.796 5.00 9.50 102.00 M6071CT-ND 45 41 34 M6071TR-ND 500 66.75 PM1812-181J 
220.00 40.00 0.796 4.00 10.00 100.00 M6072CT-ND 45 41 34 M6072TR-ND 500 66.75 PM1812-221J 
270.00 30.00 0.796 3.00 12.00 92.00 M6073CT-ND 45 41 34 M6073TR-ND 500 66.75 PM1812-271J 
330.00 30.00 0.796 3.00 14.00 85.00 M6074CT-ND 45 41 34 M6074TR-ND 500 66.75 PM1812-331J 
390.00 30.00 0.796 3.00 18.00 80.00 M6075CT-ND 45 ES .34 M6075TR-ND 500 66.75 PM1812-391J 
470.00 30.00 0.796 3.00 26.00 62.00 M6076CT-ND 45 41 34 M6076TR-ND 500 66.75 PM1812-471J 
560.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M6077CT-ND 45 41 34 M6077TR-ND 500 66.75 PM1812-561J 
680.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M6078CT-ND 45 41 34 M6078TR-ND 500 66.75 PM1812-681J 
820.00 30.00 0.796 2.00 35.00 30.00 M6079CT-ND 45 41 34 M6079TR-ND 500 66.75 PM1812-821J 
1000.00 30.00 0.796 2.00 40.00 30.00 M6080CT-ND 45 41 34 M6080TR-ND 500 66.75 PM1812-102J 
PM1210 Series 10% 
0.01 15.00 100.00 2500.00 0.13 450.00 M6081CT-ND 45 41 34 M6081TR-ND 2,000 133.50/M РМ1210-В010К 
0.01 17.00 100.00 2300.00 0.14 450.00 M6082CT-ND 45 41 34 — - — РМ1210-В012К 
0.02 19.00 100.00 2100.00 0.16 450.00 M6083CT-ND 45 41 34 — — — PM1210-R015K 
0.02 21.00 100.00 1900.00 0.18 450.00 M6084CT-ND 45 41 34 — — = РМ1210-В018К 
0.02 23.00 100.00 1700.00 0.20 450.00 M6085CT-ND 45 41 34 — — — РМ1210-В022К 
0.03 23.00 100.00 1500.00 0.22 450.00 M6086CT-ND 45 41 34 — — — РМ1210-В027К 
РМ1210 5егіев 5% 
0.03 25.00 100.00 1400.00 0.24 450.00 M6087CT-ND 45 41 34 — — — PM1210-R033J 
0.04 25.00 100.00 1300.00 0.27 450.00 M6088CT-ND 45 41 34 — — — PM1210-R039J 
0.05 26.00 100.00 1200.00 0.30 450.00 M6089CT-ND 45 41 34 — — = PM1210-R047J 
0.06 26.00 100.00 1100.00 0.33 450.00 M6090CT-ND 45 41 34 — — — PM1210-R056J 
0.07 27.00 100.00 1000.00 0.36 450.00 M6091CT-ND 45 41 34 — — — PM1210-R068J 
0.08 27.00 100.00 900.00 0.40 450.00 M6092CT-ND 45 41 34 — — — PM1210-R082J 
0.10 28.00 100.00 700.00 0.44 450.00 M6093CT-ND 45 41 34 M6093TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R10J 
0.12 28.00 25.20 500.00 0.22 450.00 M6094CT-ND 45 41 34 M6094TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R12J 
0.15 28.00 25.20 450.00 0.25 450.00 M6095CT-ND 45 41 34 -- — — PM1210-R15J 
0.18 28.00 25.20 400.00 0.28 450.00 M6096CT-ND 45 41 34 — - - PM1210-R18J 
0.22 28.00 25.20 350.00 0.32 450.00 M6097CT-ND 45 41 34 M6097TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R22J 
0.27 28.00 25.20 320.00 0.36 450.00 M6098CT-ND 45 41 34 M6098TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R27J 
0.33 28.00 25.20 300.00 0.40 450.00 M6099CT-ND 45 41 .34 — — — PM1210-R33J 
0.39 28.00 25.20 250.00 0.45 450.00 M6100CT-ND 45 41 34 M6100TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R39J 
0.47 28.00 25.20 220.00 0.50 450.00 M6101CT-ND 45 41 34 M6101TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R47J 
0.56 28.00 25.20 180.00 0.55 450.00 M6102CT-ND 45 41 34 M6102TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R56J 
0.68 28.00 25.20 160.00 0.60 450.00 M6103CT-ND 45 41 34 M6103TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R68J 
0.82 28.00 25.20 140.00 0.65 450.00 M6104CT-ND 45 41 34 M6104TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-R82J 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M6105CT-ND 45 41 34 M6105TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-1R0J 
1.20 28.00 7.96 100.00 0.75 390.00 M6106CT-ND 45 41 34 M6106TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-1R2J 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M6107CT-ND 45 41 34 M6107TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-1R5J 
1.80 28.00 7.96 80.00 0.90 350.00 M6108CT-ND 45 41 34 M6108TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-1R8J 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M6109CT-ND 45 41 34 M6109TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-2R2J 
2.70 30.00 7.96 70.00 1.10 290.00 M6110CT-ND 45 41 34 M6110TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-2R7J 
3.30 30.00 7.96 60.00 1.20 260.00 M6111CT-ND 45 41 34 M6111TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-3R3J 
3.90 30.00 7.96 55.00 1.30 250.00 M6112CT-ND 45 41 34 -- — — PM1210-3R9J 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M6113CT-ND 45 41 34 M6113TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-4R7J 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M6114CT-ND 45 41 .34 M6114TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-5R6J 
(Continued) 
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JWMiller' Surface mount Chip Inductors (cont) 


MAGNETICS 


Test SRF DCR Cut Tape 
Frequency (MHz) (Q) Ide Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel J.W. Miller 

L (uH) 0 Min. (MHz) Min. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price Part No. 

6.80 30.00 7.96 43.00 2.00 180.00 M6115CT-ND 45 41 134 M6115TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-6R8J 
8.20 30.00 7.96 40.00 2.30 170.00 M6116CT-ND 45 41 .34 = — — PM1210-8R2J 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M6117CT-ND 45 41 134 M6117TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-100J 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M6118CT-ND 45 41 .34 M6118TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-120J 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M6119CT-ND 45 41 134 M6119TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-150J 

PM1210 Series 5% 
18.00 30.00 2.52 27.00 3.60 120.00 M6120CT-ND 45 41 .34 — — — PM1210-180J 
22.00 30.00 2.52 25.00 4.00 110.00 M6121CT-ND 45 41 .34 M6121TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-220J 
27.00 30.00 2.52 20.00 5.00 80.00 M6122CT-ND 45 41 .34 M6122TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-270J 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M6123CT-ND 45 41 .34 M6123TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-330J 
39.00 30.00 2.52 16.00 6.40 65.00 M6124CT-ND 45 41 .34 = — — PM1210-390J 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M6125CT-ND 45 41 134 M6125TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-470J 
56.00 30.00 2.52 13.00 8.00 55.00 M6126CT-ND 45 A 134 M6126TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-560J 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M6127CT-ND 45 A 134 M6127TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-680J 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M6128CT-ND 45 41 .34 M6128TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-820J 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M6129CT-ND 45 41 134 M6129TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-101J 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M6130CT-ND 45 41 .34 M6130TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-121J 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M6131CT-ND 45 41 .34 M6131TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-151J 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M6132CT-ND 45 41 .34 M6132TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-181J 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M6133CT-ND 45 41 .34 M6133TR-ND 2,000 133.50/M PM1210-221J 
Ф а 
АДА Multi-6 Pack, Inductors and Transformers 
mA ON ети сз PM600, РМ610 апа PM620 Series "n 


Features: • Six windings offer many inductor or transformer configuration • High magnetic coupling • Non- 
gapped and gapped core construction * Low core loss at high frequency applications * Low noise radiation 
* Compact size and low profile * Dielectric Strength: 500 Vrms between windings * Operating Temperature: 
-40*C - 105*C 

Applications: * Transformers: flyback, forward, push-pull, bridge, multiple outputs, inverter, step-up, step- 
down, gate drive, base drive, signal, wide band, pulse, impedance, isolation, converter • Inductors: buck, 
boost, buck-boost, coupled, input, output, choke, filter, resonant, high-Q, EMI/RFI filtering, differential, 
forward, common mode 


TYPICAL CONFIGURATIONS FOR TRANSFORMERS: 


JE 


° | | ° 
Basic Diagram 


Turns Ratio: Turns Ratio: Turns Ratio: 
талии Я 1:1:1 


Turns Ratio: 
1:5 or 5:1 


Turns Ratio: 
1:4 or 4:1 


„31 


Turns Ratio: 
4:1:1 


Turns Ratio: 
1:3 ог 3:1 


Turns Ratio: 
3111 


Turns Ratio: 
1:2 or 2:1 


TYPICAL CONFIGURATIONS FOR INDUCTORS: 
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PM610 Series 
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Pad Layout 


PM620 Series 


Basic Diagram 
Inductance: L 
Current: І 


Inductance: 36 x L 
Current: І 


Inductance: 25 x L 
Current: | 


Inductance: 9 x L 
Current: 2 x І 


Inductance: 4 x L 
Current: 3 x І 


Turns Ratio: 
2:3 or 3:2 
Pad Layout 
L (uH) DCR 
e (Q) Isat Digi-Key Price Each J.W. Miller 
100KHz Max. (A) Part No. 1 10 25 Part No. 

PM600 Series 
201.6 +30% 0.324 0.02 M1334-ND 2.85 244 1.90 PM600-01-B 
89.6 +30% 0.137 0.03 M1335-ND 2.85 244 1.90 PM600-02-B 
27.4 +10% 0.324 0.31 M1336-ND 2.85 2.14 1.90 PM600-03-B 
12.2 +10% 0.137 0.47 M1337-ND 2.85 244 1.90 PM600-04-B 

Inductance: 16 x L PM610 Series 
Moi 160.0230% | 0202 | 004 | M1338-ND 285 214 — 190 PM610-01-B 
78.4 +30% 0.094 0.06 M1339-ND 2.85 244 1.90 PM610-02-B 
11.6 +10% 0.202 1.30 M1340-ND 2.85 244 1.90 PM610-05-B 
5.7 +10% 0.094 1.86 M1341-ND 2.85 2.14 1.90 PM610-06-B 

PM620 Series 
160.6 +30% 0.094 0.03 M1342-ND 2.85 244 1.90 PM620-01-B 
77.0 30% 0.065 0.04 M1343-ND 2.85 2.14 1.90 PM620-02-B 
131.8 +20% 0.094 0.08 M1344-ND 2.85 244 1.90 PM620-03-B 
63.2 +20% 0.065 0.12 M1345-ND 2.85 244 1.90 PM620-04-B 
inductance 14.2 +10% | 0.094 | 076 | M1346-ND 2.85 214 190 PM620-07-B 
Current: 6 x i 6.8 +10% 0.065 | 110 | M1347-ND 2.85 244 1.90 PM620-08-8 
7.9 +10% 0.094 140 M1348-ND 2.85 244 1.90 PM620-11-B 
3.8 +10% 0.065 2.02 M1349-ND 2.85 2.14 1.90 PM620-12-B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 921 


JW. Miller Surface Mount High Power Inductors — РМ72325, PM1038S, PM12639S, 
MAGNETICS PM12645S, PM12651S, PM13560S, PM13656S and PM13666 Series 


Features: 


e Ideal for very high current DC/DC converter 
output inductors 

* Magnetically shielded for low radiation 

* High saturation current 


Dim. in mm 


* Low DC resistance | Е — 
* Low Profile 
* Test Frequency: 100KHz Pad Layout for both. 
* Operating Temperature: -40°С -150°С 
Цин) DCR Irated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JW Miller 
+20% Q Max. (A) A B C D E F G H Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 — PM7232S Series 
0.10 0.0009 22 72 66 32 30 40 75 35 13 | M1266CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1266TR-ND 1,500 1335.00/M PM7232S-R10M 
0.22 0.0014 17 72 6.6 3.2 30 40 75 35 13 | M1267CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1267TR-ND 1,500 1335.00/M PM7232S-R22M 
0.47 0.0030 15 72 66 3.2 30 40 75 35 13 | M1268CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1268TR-ND 1,500 1335.00/M PM7232S-R47M 
0.72 0.0080 12.5 72 66 3.2 30 40 75 35 13 | M1269CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1269TR-ND 1,500 1335.00/M PM72328-R72M 
1.0 0.0084 10 72 66 32 30 40 75 35 13 | M1270CT-ND 3.16 2.87 2.14 M1270TR-ND 1,500 1335.00/M PM7232S-1R0M 
15 0.0095 9 72 66 3.2 30 40 75 35 13 | M1271CT-ND 3.16 2.87 214 | M1271TR-ND 1.500 1335.00/M РМ72325-185М 
Fig. 2 — PM1038S Series 
0.75 0.0035 20 105 100 38 45 50 115 20 24 | M1277CT-ND 2.66 242 1.80 — — — PM1038S-R75M 
12 0.0047 17 105 100 38 45 50 115 20 24 | M1278CT-ND 2.66 242 1.80 | M1278TR-ND 800 900.00 РМ10385-182М 
2.5 0.011 11.5 105 100 38 45 50 115 20 24 | M1279CT-ND 2.66 242 1.80 — — — PM1038S-2R5M 
Fig. 1 — PM12639S Series 
0.67 0.0015 23 126 126 39 6.0 65 130 58 24 | M1261CT-ND 3.48 3.17 236 | M1261TR-ND 800 1176.00 PM12639S-R67M 
1⁄2 0.0029 185 126 126 39 6.0 65 130 58 24 | M1262CT-ND 3.48 3.17 236 | M1262TR-ND 800 1176.00 РМ126395-182М 
Fig. 1 — PM12645S Series 
12 0.0020 ?1 126 126 45 6.0 65 130 58 24 | MI263CT-ND 3.55 3.23 240 | M1263TR-ND 800 1200.00 РМ126455-182М 
1.8 0.0035 16 126 126 45 6.0 65 130 58 24 | M1264CT-ND 3.55 323 2.40 | M1264TR-ND 800 1200.00 РМ126455-188М 
2.7 0.0043 15 126 126 45 6.0 65 130 58 24 | M1265CT-ND 3.55 3.23 2.40 | M1265TR-ND 800 1200.00 РМ126455-287М 
Fig. 1 — РМ126515 Series 
47 0.0072 12 12.6 126 541 6.0 65 130 58 24 | M1282CT-ND 2.95 2.68 2.00 | M1282TR-ND 800 996.00 РМ126515-487М 
Fig. 1 — PM13560S Series 
6.0 0.0107 9.5 13.0 126 5.6 6.4 65 134 58 24 | M1283CT-ND 2.96 2.70 2.01 M1283TR-ND 500 626.25 PM13560S-6ROM 
10 0.00088 75 13.0 126 56 64 65 134 58 24 | M1284CT-ND 2.96 2.70 2.01 M1284TR-ND 500 626.25 PM13560S-100M 
Fig. 2 — PM13656S Series 
0.5 0.00088 40 13.6 126 56 5.3 50 147 24 3.5 | M1280CT-ND 3.02 2.75 2.04 M1280TR-ND 500 637.50 PM13656S-R50M 
Fig. 2 — PM13666S Series 
10 0.0144 25 13.6 126 66 53 50 147 24 35 | MI281CT-ND 2.96 2.70 2.01 M1281TR-ND 500 626.25 РМ136665-180М 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors — PM2110 Series 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors — PM2120 Series 


Dim. in mm Dim. in mm 


L(uH) | DCR | Dim. 
L (uH) Іс +20% (Q) A (mm) Digi-Key Price Each J.W. Miller 
© 1KHz (А) | @ Rated! | Max. Max. Part No. 1 10 25 Part No. 

PM2110 Series 20% 


1.00* | 22.70 0.80 0.00 14.48 M6134-ND 3.69 277 246 | PM2110-1ROM 
1.20* | 20.30 1.00 0.00 14.48 M6135-ND 3.69 277 246 | PM2110-1R2M 
1.50* | 20.30 1.20 0.00 14.48 M6136-ND 3.69 277 246 | PM2110-1R5M 
1.80* 18.50 1.40 0.00 14.48 M6137-ND 3.69 277 246 | PM2110-1R8M 
2.20* 17.20 1.70 0.00 1448 M6138-ND 3.69 277 246 | РМ2110-282М 


2.70* 16.00 2.00 0.00 14.48 M6139-ND 3.69 277 246 | РМ2110-287М 
3.30* 16.00 2.50 0.00 1448 M6140-ND 3.69 277 246 | PM2110-3R3M 
3.90* 15.10 2.80 0.00 14.48 M6141-ND 3.69 277 246 | PM2110-3R9M 
4.70* 14.40 3.40 0.00 1448 M6142-ND 3.69 277 246 | PM2110-4R7M 
5.60* 13.70 3.90 0.01 14.48 M6143-ND 3.69 277 246 | PM2110-5R6M 


6.80* 13.10 4.60 0.01 1448 M6144-ND 3.69 277 246 | PM2110-6R8M 
8.20* 12.60 5.50 0.01 14.48 M6145-ND 3.69 277 246 | РМ2110-882М 


PM2110 Series 10% 


10.00 | 11.70 6.50 0.01 14.48 M6146-ND 3.69 277 246 | РМ2110-100К 
12.00 | 11.30 7.60 0.01 14.48 M6147-ND 3.69 277 246 | РМ2110-120К 
15.00 | 10.70 9.20 0.01 14.48 M6148-ND 3.69 277 246 | РМ2110-150К 
18.00 | 10.20 10.70 0.01 14.48 M6149-ND 3.69 277 246 | РМ2110-180К 
22.00 9.70 12.70 0.01 1448 M6150-ND 3.69 277 246 | РМ2110-220К 


27.00 8.20 16.00 0.01 13.72 M6151-ND 3.69 277 246 | РМ2110-270К 
33.00 7.00 20.10 0.02 15.75 M6152-ND 3.69 277 246 | РМ2110-330К 
39.00 6.80 23.20 0.02 15.75 M6153-ND 3.69 277 246 | РМ2110-390К 
47.00 6.50 27.20 0.02 15.75 M6154-ND 3.69 277 246 | РМ2110-470К 
56.00 6.20 31.60 0.02 15.75 M6155-ND 3.69 277 246 | РМ2110-560К 


68.00 5.90 37.10 0.03 15.75 M6156-ND 3.69 277 246 | РМ2110-680К 
82.00 5.60 43.40 0.03 15.75 M6157-ND 3.69 277 246 | РМ2110-820К 
100.00 | 5.40 51.40 0.03 15.75 M6158-ND 3.69 277 246 | PM2110-101K 
120.00 | 5.10 59.60 0.04 15.75 M6159-ND 3.69 277 246 | PM2110-121K 
150.00 | 4.30 77.30 0.05 14.99 M6160-ND 3.69 277 246 | РМ2110-151К 


180.00 | 3.70 96.30 0.07 13.46 M6161-ND 3.69 277 246 | PM2110-181K 
220.00 | 3.50 113.80 0.07 15.24 M6162-ND 3.69 277 246 | РМ2110-221К 
270.00 | 3.40 134.90 0.08 15.24 M6163-ND 3.69 277 246 | PM2110-271K 
330.00 | 3.20 159.50 0.09 15.24 M6164-ND 3.69 277 246 | PM2110-331K 
390.00 | 310 182.90 0.10 15.24 M6165-ND 3.69 277 246 | РМ2110-391К 


470.00 | 2.60 230.40 0.13 14.48 M6166-ND 3.69 277 246 | PM2110-471K 
560.00 | 2.50 266.00 0.15 14.48 M6167-ND 3.69 277 246 | РМ2110-561К 
680.00 | 210 337.10 0.20 13.72 M6168-ND 3.69 277 246 | РМ2110-681К 
820.00 | 2.00 394.10 0.22 15.24 M6169-ND 3.69 277 246 | РМ2110-821К 
1000.00 | 1.90 463.70 0.24 15.24 M6170-ND 3.69 277 246 | РМ2110-102К 


* L (uH) +20% @ 1KHz 


(ин) | DCR | Dim. 
L (pH) Міс +20% (9) A (mm) Digi-Key Price Each J.W. Miller 
© 1KHz (А) | @ Rated! | Мах. Max. Part No. 1 10 25 Part No. 

PM2120 Series 20% 


1.00* 25.40 0.90 0.00 20.83 M6171-ND 4.08 3.06 2.72 | PM2120-1ROM 
1.20* 25.40 1.10 0.00 20.83 M6172-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-1R2M 
1.50* 22.00 1.30 0.00 20.83 M6173-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-1R5M 
1.80* 22.00 1.50 0.00 20.83 M6174-ND 4.08 3.00 272 | PM2120-1R8M 
2.20* 19.70 1.80 0.00 20.83 M6175-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-2R2M 


270* 19.70 220 0.00 20.83 M6176-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-2R7M 
3.30* 18.00 2.60 0.00 20.83 M6177-ND 4.08 3.00 272 | PM2120-3R3M 
3.90* 18.00 3.10 0.00 20.83 M6178-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-3R9M 
470" 16.60 3.70 0.01 20.83 M6179-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-4R7M 
5.60* 15.60 4.20 0.01 20.83 M6180-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-5R6M 


6.80* 1470 5.00 0.01 20.83 M6181-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-688М 
8.20* 14.70 610 0.01 20.83 M6182-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-882М 
PM2120 Series 10% 
10.00 | 13.90 7.20 0.01 20.83 M6183-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-100К 
12.00 | 12.70 8.30 0.01 20.83 M6184-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-120К 
1500 | 1220 10.20 0.01 20.83 M6185-ND 408 3.06 2.72 | РМ2120-150К 
18.00 | 11.80 12.00 0.01 20.83 M6186-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-180К 
2200 | 11.00 14.20 0.01 20.83 M6187-ND 4.08 3.06 2.72 | РМ2120-220К 


27.00 10.40 16.90 0.01 20.83 M6188-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-270K 
33.00 10.10 20.30 0.01 20.83 M6189-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-330К 
39.00 9.60 23.30 0.01 20.83 M6190-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-390K 
47.00 8.20 29.20 0.02 20.07 M6191-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-470K 
56.00 7.90 33.90 0.02 20.07 M6192-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-560К 


68.00 6.70 42.20 0.03 19.56 M6193-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-680K 
82.00 6.40 49.50 0.03 2240 M6194-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-820K 
100.00 6.10 58.70 0.04 2240 M6195-ND 4.08 3.00 272 | РМ2120-101К 
120.00 5.80 68.10 0.04 2240 M6196-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-121К 
150.00 5.50 82.50 0.04 2240 M6197-ND 4.08 306 272 | РМ2120-151К 


180.00 5.30 96.20 0.05 21.08 M6198-ND 4.08 3.00 272 | РМ2120-181К 
220.00 5.00 113.70 0.05 21.08 M6199-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-221K 
270.00 4.20 144.50 0.07 20.32 M6200-ND 4.08 3.00 272 | РМ2120-271К 
330.00 3.60 183.40 0.10 19.81 M6201-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-331K 
390.00 3.50 211.60 0.11 19.81 M6202-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-391К 
470.00 3.30 247.10 0.12 21.59 M6203-ND 4.08 3.06 272 | РМ2120-471К 
560.00 3.20 285.80 0.13 21.59 M6204-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-561К 
680.00 3.00 336.30 0.14 21.59 M6205-ND 4.08 3.00 2.72 | РМ2120-681К 
820.00 2.90 392.50 0.16 21.59 M6206-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-821K 
1000.00 | 2.50 499.70 0.22 20.83 M6207-ND 4.08 3.00 2.72 | PM2120-102K 


* L (uH) +20% Ф 1KHz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
922 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JM: Miller 


MAGNET 


гс 
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Surface Mount Chip Inductors 


PM0603 Series 


PM0805 Series 


PM1008 Series 


279-4 


Features: • Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability * High Self-Resonant Frequency • Flat Тор Surface for 


Automated Pick and Place 


LTest| R,dc | l,dc Cut Tape Tape & Reel 
Ë Q |Freq. Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
(nH) | Tol. |Min.| MHz | Ohms | mA | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
РМО6ОЗ Series 
22 | +03 
nH 18 | 250 | 0.08 | 700 | M1243CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-2N2 
39 303 
nH 22 | 250 | 0.08 | 700 | M1246CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-3N9 
47 | 203 
nH 20 | 250 | 0.13 | 700 | M1248CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-4N7 
6.8 | +5% | 28 | 250 | 0.11 700 | M1251CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-6N8J 
82 | +5% | 30 | 250 | 0.11 700 | M1254CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-8N2J 
10 | +5% | 30 | 250 | 015 | 700 | M1237CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-10NJ 
12 | +5% | 30 | 250 | 0.13 | 700 | M1238CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-12NJ 
15 | +5% | 35 | 250 | 0.17 | 700 | M1239CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-15NJ 
18 | 5% | 35 | 250 | 0.17 | 700 | M1240CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-18NJ 
22 | +5% | 38 | 250 | 0.19 | 700 | M1241CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-22NJ 
27 | +5% | 40 | 250 | 023 | 700 | M1242CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-27NJ 
33 | +5% | 43 | 250 | 0.23 | 600 | M1244CT-ND 58 62 44 172.50/M | PM0603-33NJ 
39 | +5% | 43 | 250 | 0.25 | 600 | M1245CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-39NJ 
47 | +5% | 40 | 200 | 0.28 | 600 | M1247CT-ND 58 52 44 172.50/М | PM0603-47NJ 
56 | +5% | 40 | 200 | 0.31 600 | M1249CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-56NJ 
68 | +5% | 40 | 200 | 0.34 | 600 | M1250CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-68NJ 
72 | +5% | 35 | 150 | 049 | 400 | M1252CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-72NJ 
82 | +5% | 35 | 150 | 0.54 | 400 | M1253CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-82NJ 
100 | +5% | 35 | 150 | 0.58 | 400 | M1255CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-R10J 
120 | +5% | 35 | 150 | 0.65 | 300 | M1256CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-R12J 
150 | +5% | 30 | 150 | 0.92 | 280 | M1257CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-R15J 
180 | +5% | 30 | 100 | 1.25 | 240 | M1258CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-R18J 
220 | +5% | 30 | 100 | 2.10 | 200 | M1259CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-R22J 
270 | +5% | 30 | 100 | 2.30 | 170 | M1260CT-ND 58 52 44 172.50/M | PM0603-R27J 
Е Тез!  R,dc | 1,46 Cut Tape Tape & Reel 
Tol.| Q |Freq. | Max. | Мах. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
L % |Міп.| MHz |Ohms | mA | Part №. 1 10 100 2,000 Part No. 
РМО805 Series 
2.2nH |20 | 15 | 250 | 0.08 | 600 | M1150CT-ND 53 48 40 157.50/М | PM0805-2N2M 
3.3nH | 20 | 50 | 250 | 0.08 | 600 | M1151CT-ND 53 48 40 157.50/М | PM0805-3N3M 
6.8nH | 20 | 50 | 250 | 0.11 | 600 | M1152CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-6N8M 
8.2nH | 20 | 50 | 250 | 0.12 | 600 | M1153CT-ND 53 48 40 157.50/M | PM0805-8N2M 
12nH | 20 | 50 | 250 | 015 | 600 | M1154CT-ND 53 48 40 157.50/М | PM0805-12NM 
15nH | 20 | 50 | 250 | 017 | 600 | M1155CT-ND 53 48 40 157.50/М | PM0805-15NM 
18nH | 20 | 50 | 250 | 0.20 | 600 | M1156CT-ND .58 48 40 157.50/М | PM0805-18NM 
22nH | 20 | 55 | 250 | 0.22 | 500 | M1157CT-ND 53 48 40 157.50/М | PM0805-22NM 
27nH |20 | 55 | 250 | 0.25 | 500 | M1158CT-ND 53 48 40 157.50/М | PM0805-27NM 
33nH | 20 | 60 | 250 | 0.27 | 500 | M1159CT-ND 53 48 40 | 157.50/Mt | РМ0805-33ММ 
39nH | 20 | 60 | 250 | 0.29 | 500 | M1160CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | РМ0805-39ММ 
47nH | 20 | 60 | 200 | 0.31 | 500 | M1161CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-47NM 
О56ун | 10 | 60 | 200 | 0.34 | 500 | M1162CT-ND 53 48 40 | 157.50/Mt | РМ0805-56МК 
068uH | 10 | 60 | 200 | 0.38 | 500 | M1163CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | РМ0805-68МК 
-082uH | 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 | M1164CT-ND 53 48 40 | 157.50/Mt | РМ0805-82МК 


Е Тез! R,dc | Іс Cut Tape Tape & Reel 
Tol.| Q | Freq. | Мах. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
[b % |Min.| MHz |Ohms | mA | Part №. 1 10 100 2,000 Part No. 
10ШН | 10 | 65 | 150 | 046 | 400 | M1165CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | PM0805-R10K 
12H | 10 | 50 | 150 | 0.51 400 | M1166CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | PM0805-R12K 
15ШН | 10 | 50 | 100 | 056 | 400 | M1167CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | PM0805-R15K 
-18yH | 10 | 50 | 100 | 0.64 | 400 | M1168CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | PM0805-R18K 
-22uH | 10 | 50 | 100 | 070 | 400 | M1169CT-ND 53 48 .40 | 157.50/Mt | PM0805-R22K 
27uH | 10 | 40 | 100 | 1.1 280 | M1170CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | PM0805-R27K 
-33uH | 10 | 40 | 100 | 12 260 | M1171CT-ND 53 48 40 | 157.50/М | PM0805-R33K 
-39uH | 10 | 40 | 100 | 15 200 | M1172CT-ND 53 48  .40 | 157.50/М | PM0805-R39K 
4 Reel size 3,000 
І Тез! | R,dc | Іс Cut Tape Tape & Reel 
Tol. | Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 
L: % |Min.| MHz Ohms | mA | Part №. 1 10 100 2,000 Part No. 
PM1008 Series 
10nH | 20 | 50 | 50 | 0.08 | 1000 | M1176CT-ND 53 48 .40 | 157.50/M | PM1008-10NM 
12nH | 20 | 50 | 50 | 0.09 | 1000 | M1177CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-12NM 
15nH | 20 | 50 | 50 | 0.10 | 1000 | M1178CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-15NM 
18nH | 20 | 50 | 50 | 0.11 | 1000 | M1179CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | РМ1008-18ММ 
22nH | 20 | 55 | 50 | 0.12 | 1000 | M1180CT-ND .53 48 .40 | 157.50/M | PM1008-22NM 
27nH | 20 | 55 | 50 | 0.13 | 1000 | M1181CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | РМ1008-27ММ 
33nH | 20 | 60 | 50 | 0.14 | 1000 | M1182CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-33NM 
39nH | 20 | 60 | 50 | 0.15 | 1000 | M1183CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-39NM 
47nH | 20 | 65 | 50 | 0.16 | 1000 | M1184CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | РМ1008-47ММ 
56nH | 10 | 65 | 50 | 0.18 | 1000 | M1185CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-56NK 
68nH | 10 | 65 | 50 | 0.20 | 1000 | M1186CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-68NK 
82nH | 10 | 60 | 50 | 022 | 1000 | M1187CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-82NK 
ЛОН | 10 | 60 | 25 | 0.56 | 650 | M1188CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-R10K 
Анн | 10 | 60 | 25 | 0.68 | 650 | M1189CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PM1008-R12K 
15H | 10 | 45 | 25 | 0.70 | 580 | M1190CT-ND 53 48 40 — PM1008-R15K 
A8H | 10 | 45 | 25 | 0.77 | 620 | M1191CT-ND 53 48 40 — PM1008-R18K 
-22uH | 10 | 45 | 25 | 0.84 | 500 | M1192CT-ND 53 48 40 -- РМ1008-В22К 
.274H | 10 | 45 25 | 0.91 500 | M1193CT-ND 53 48 40 — PM1008-R27K 
-33uH | 10 | 45 | 25 | 1.05 | 450 | M1194CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-R33K 
-39uH | 10 | 45 | 25 | 1.12 | 470 | M1195CT-ND 53 48 40 — PM1008-R39K 
АТЫН | 10 | 45 | 25 | 1.19 | 470 | M1196CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-R47K 
-56uH | 10 | 45 | 25 | 1.33 | 400 | M1197CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-R56K 
68H | 10 | 45 | 25 | 147 | 400 | M1198CT-ND 53 48 40 — PM1008-R68K 
.82uH | 10 | 45 | 25 | 1.61 400 | M1199CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PM1008-R82K 
1.0gH | 10 | 35 | 25 | 1.75 | 370 | M1200CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-1ROK 
1.2uH | 10 | 35 | 79 | 2.00 | 340 | M1201CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-1R2K 
1.5pH | 10 | 28 | 79 | 2.30 | 330 | M1202CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-1R5K 
1.8:H | 10 | 28 | 7.9 | 2.60 | 300 | M1203CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-1R8K 
22uH | 10 | 28 | 79 | 2.80 | 290 | M1204CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PM1008-2R2K 
2.uH | 10 | 22 | 79 | 3.20 | 290 | M1205CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PM1008-2R7K 
3.3uH | 10 | 22 | 7.9 | 340 | 290 | M1206CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PM1008-3R3K 
3.9uH | 10 | 20 | 79 | 3.60 | 260 | M1207CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PM1008-3R9K 
47рН | 10 | 20 | 7.9 | 400 | 260 | M1208CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM1008-4R7K 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Power Inductors — 
PM3308 Series 


L R, dc Cut Tape Tape & Reel 

+20% | Max. | 1, sat. | І, rms Digi-Key Price Each Pricing* J.W.Miller 
(uH) | Ohms | Amp Amp Part No. * 1 10 100 1,000 Part No. 
10 0.11 24 2.0 M9719CT-ND 225 2.08 1.69 675.00 PM3308-100M 
15 0.15 2.0 1.5 M9720CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-150M 
22 0.23 1.6 13 M9721CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-220M 
33 0.30 14 14 M9722CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-330M 
47 0.39 1.0 0.8 M9723CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-470M 
68 0.66 0.9 0.7 M9724CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-680M 
100 0.84 0.7 0.6 M9725CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-101M 
150 12 0.6 0.5 M9726CT-ND 225 2.03 1.69 900.00 PM3308-151M 
220 1.9 0.5 0.4 M9727CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-221M 
330 2.7 0.4 0.3 M9728CT-ND 225 2.03 1.69 675.00 PM3308-331M 
470 4.0 0.3 0.2 M9729CT-ND 2.25 2.03 1.69 675.00 PM3308-471M 
680 53 0.2 0.1 M9730CT-ND 225 2.03 1.69 900.00 PM3308-681M 
1000 84 0.1 0.05 M9731CT-ND 225 2.03 1.69 900.00 PM3308-102M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount Power Inductors 


MAGNETICS PM105S 
Surface Mount uu 72] 
ў 
Power Inductors — = 
PM3316 Series Tox = 
Terminal It E» + sJ 
L |R,dc Cut Tape Tape & Reel Dimensions T = D RF 
+20% | Max. | І, sat. | І, rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller D wp iF EN TA 
| (uH) | Ohms | Amp | Amp | Рам No. 1 10 100 500 Part No. (PM105S) 
10 |0.009| 90 | 68 | M9700CT-ND 243 192 1.60 | 31875 | PM3316-1ROM 
15 | 0.010 | 80 | 64 | M9701CT-ND 243 192 160 | 31875 | PM3316-1R5M Dimensions (mm) 
22 | 0012 | 70 | 61 | M9702CT-ND 243 192 160 | 31875 | PM3316-2R2M сеп k B С DT ET ЕТ 
33 | 0.015 | 64 54 | M9703CT-ND 243 192 160 | 31875 | PM3316-3R3M Bites ур. yp. Ур. 
47 | 0.018 | 54 48 | M9704CT-ND 243 — 192 1.60 31875 | PM3316-4R7M PM43 4.0 + 0.3 45203 3.2 #03 4.5 4.0 1.2 
68 | 0.007 | 46 | 44 | M9705CT-ND 243 1592 160 | 31875 | PM3316-6RBM PM54 52403 58203 45x03 5.8 52 13 
10 0.038 | 3.8 3.9 M9706CT-ND 243 1.92 1.60 318.75 PM3316-100M PM105 90:04 10.0+0.4 5.4404 10.0 90 24 
15 | 0.046 | 30 | 31 | M9707CT-ND 213 190 160 | 31875 | PM3316-150M 
2 | 0085 | 26 | 27 | M9708CT-ND 213 192 160 | 31875 | PM3316-220M РМ1058 9201-10030 ШЫ 78 us Te 
33 | 010 | 20 | 24 | M9709CT-ND 243 — 192 160] 31875 | PM3316-330M 
ат | 014 | 16 | 18 | M9710CT-ND 243 190 160 | 31875 | PM3316-470M Max. Cut Tape T&R 
68 | 020 | 14 | 15 | M9711CT-ND 213 1.592 1.60 | 31875 | PM3316-680M L Tol. Test | DCR Rated! Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing —|J.W.Miller 
100 | 028 | 12 13 | M9712CT-ND 243 192 160 318.75 | PM3316-101M (uH)| % | Freq |Ohms | Amps | Part No. 1 10 100 | Part №. 1,500 |Рап No. 
150 | 040 | 10 | 10 | M9713CT-ND 213 1.92 1.60 | 31875 | PM3316-151M PM43 Series 
220 | 061 | 08 0.8 | M9714CT-ND 213 192 1.60 31875 | PM3316-221M 10 | 20|2.5MHz|0.182| 1.04 |M3100CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3100TR-ND 489.00/М | PM43-100M 
330 | 102 | 06 0.6 | M9715CT-ND 213 192 1.60 318.75 | РМ3316-331М 12 | 20 |2.5МНг [0.210] 0.97 |M3120CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3120TR-ND 489.00/М | РМ43-120М 
470 | 127 | 05 05 | M9716CT-ND 213 192 1.60 318.75 PM3316-471M 15 | 20|2.5МН2|0.235| 0.85 |M3150CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3150TR-ND 489.00/M | PM43-150M 
680 | 202 | 04 04 | M9717CT-ND 213 192 1.60 318.75 | PM3316-681M 18 | 20|2.5МН2|0.338| 0.74 |M3180CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3180TR-ND 489.00/М | PM43-180M 
1000 | 300 | 03 0.3 | M9718CT-ND 213 192 1460) 31875 | PM3316-102M 22 | 20 2.5MHz|0.378| 0.68 |M3220CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3220TR-ND 489.00/M | PM43-220M 
Я E Т 27 | 20 |2.5MHz|0.522| 0.62 |M3327CT-ND 163 147 123| - — |PM43-270M 
Foi Tape апе Heel part number; change CT-ND o TH-ND: зз | 10 |25MHz 0.540 | 056 |M3330CT-ND 163 147 123 M3330TR-ND 489.00/M | PM43-330K 
39 | 10 |25MHz |0.587| 0.52 |M3390CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3390TR-ND 489.00/М | РМ43-390К 
56 | 10 |25MHz 0.337 0.42 | МЗ560СТ-МО 1.63 1.47 1.23 |M3560TR-ND 489.00/М | РМ43-560К 
Surface Mount Power Inductors — % | 1o |z5MHe|1.117| олт 17 1.63 147 таз ВВ 466.0008 PMAG80K 
eries 
PM3340 Series 10 |20|2.5MHz| 0.10 | 1.44 [M4100CT-ND 100 .90 75 |M4100TR-ND 300.00/М |PM54-100M 
12 | 20 2.5MHz| 0.12 | 1.40 |M4120CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4120TR-ND 489.00/M |PM54-120M 
15 | 20 2.5MHz| 0.14 | 1.30 |M4150CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4150TR-ND 489.00/M |РМ54-150М 
18 | 20 2.5MHz| 0.15 | 1.23 |M4180CT-ND 1.63 1.47 1.23 |MA180TR-ND 489.00/M |PM54-180M 
|= 2.92 22 | 20|2.5MHz| 0.18 | 1.11 |M4220CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4220TR-ND 489.00/М |PM54-220M 
|= 7.87 *| 27 | 20|2.5MHz| 0.20 | 0.97 |M4270CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4270TR-ND 489.00/М |PM54-270M 
33 | 15|2.5MHz| 0.23 | 0.88 |M4330CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4330TR-ND 489.00/М |PM54-330L 
39 | 15 |2.5МН2| 0.32 | 0.80 | М43900Т-М0 1.63 1.47 1.23 |M4390TR-ND 489.00/М |PM54-390L 
47 | 15 |2.5МН2| 0.37 | 0.72 |M4470CT-ND 1.63 1.47 1.23 | М447ОТВ-МО 489.00/М |PM54-470L 
56 | 10|2.5MHz| 0.42 | 0.68 | М4560СТ-М0 1.63 1.47 1.23 |M4560TR-ND 652.00/M |РМ54-560К 
68 | 10|2.5MHz| 0.46 | 0.61 |M4680CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4680TR-ND 489.00/М | PM54-680K 
82 | 10|2.5MHz| 0.60 | 0.58 |M4820CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4820TR-ND 489.00/М |РМ54-820К 
L| mec с Cut Tape [аре EGE : 100| 10| 1KHz | 0.70 | 0.52 |M4101CT-ND 1.63 1.47 1.23 |MA101TR-ND 489.00/M |PM54-101K 
+20% | Max. | 1, sat. | 1, rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 120| 10] 1KHz | 0.93 | 0.48 |MA121CT-ND 1.63 1.47 1.23 | М4121ТВ-М0 652.00/М |PM54-121K 
(uH) | Ohms | Amp Атр | PartNo. 1 10 1% 225 Part No. 150| 10] 1KHz | 1.10 | 0.40 |MA151CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4151TR-ND 489.00/M |PM54-151K 
10 | 0.033 | 80 35 | M9732CT-ND 243 219 182 163.69 | PM3340-100M 180] 10] 1KHz | 1.38 | 0.38 |MA181CT-ND 1.63 1.47 1.23 M4181TR-ND 489.00/М |PM54-181K 
15 | 0.042 | 70 | 30 | M9733CT-ND 243 249 182 | 163.69 | PM3340-150M 220] 10] 1KHz | 1.57 | 0.35 |M4221CT-ND 1.63 147 1.23 |M4221TR-ND 489.00/М |РМ54-221К 
22 | 0.054 | 55 | 25 | M9734CT-ND 243 249 1.82 | 163.69 | PM3340-220M 
33 | 008 | 40 | 20 | MO735CT-ND 24 219 182 - PM3340-330M Max. Cul Tape T&R 
47 0.1 3.8 1.6 | M9736CT-ND 243 249 182 163.69 | PM3340-470M L Tol. Test | DCR | Rated І] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
68 | 017 | 30 12 | M9737CT-ND 243 249 182 | 163.69 | PM3340-680M (uH)| % | Freq |Ohms| Amps | Part No. 1 10 100 (PartNo. 500 _| Part No. 
100 | 022 | 25 12 | M9738CT-ND 243 249 1.82 | 16369 | PM3340-101M PM105 Series 
150 | 034 | 20 0.9 | M9739CT-ND 243 219 182 163.69 | PM3340-151M 10 | 20|2.8MHz| 0.06 | 2.60 | М1001СТ-М0 2.75 2.48 2.07 [M1001TR-ND 412.50 |PM105-100M 
220 | 044 | 16 | 07 | M9740CT-ND 243 249 1.82 | 16369 | PM3340-221M 12 | 20 2.5MHz| 0.07 | 2.45 | М1002СТ-МО 2.75 2.48 2.07 |M1002TR-ND 412.50 |РМ105-120М 
330 | 07 | 12 | 06 |M9741CT-ND 243 249 1.82 | 16369 | PM3340-331M 15 | 20 2.5MHz| 0.08 | 2.27 | М1003СТ-МО 2.75 2.48 2.07 |M1003TR-ND 412.50 |РМ105-150М 
470 | 095 | 10 | оз | M9742CT-ND 243 249 182 | 16369 | PM3340-471M 18 | 20 2.5MHz| 0.09 | 215 | М1004СТ-М0 2.75 248 207 -- — |РМ105-180М 
1000 | 20 0.8 0.1 M9744CT-ND 243 219 1.82 163.69 PM3340-102M 22 |20]2.5MHz| 0.10 | 1.95 |M1005CT-ND 2.75 2.48 2.07 |M1005TR-ND 412.50 |РМ105-220М 
27 |20|2.5MHz| 0.11 | 176 |M1006CT-ND 275 248 207| — —  |PM105-270M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 33 | 20 2.5МН2| 0.12 | 1.50 |M1007CT-ND 2.75 2.48 2.07 |M1007TR-ND 412.50 |РМ105-330М 
39 20|25MHz 0.14 | 1.37 |M1008CT-ND 2.75 248 2.07 |M1008TR-ND 412.50 |РМ105-390М 
47 | 10]2.5MHz| 0.17 | 128 |M1009CT-ND 2.75 2.48 2.07 |M1009TR-ND 412.50 |РМ105-470К 
56 | 10|2.5МН2| 0.19 | 1.17 | М10100Т-М0 2.75 2.48 2.07 |M1010TR-ND 41250 |РМ105-560К 
Surface Mount Power Inductors — 68 | 10|2.5МН2| 0.22 | 1.11 |MIOTICT-ND 275 2.48 2.07 |M1011TR-ND 412.50 |РМ105-680К 
82 |10|2.5MHz| 0.25 | 1.00 | М10120Т-М0 2.75 2.48 2.07 |M1012TR-ND 41250 |PM105-820K 
i 100] 10| 1kHz | 0.35 | 0.97 |M1013CT-ND 2.75 2.48 2.07 |M1013TR-ND 412.50 |PM105-101K 
РМ5022 Series 120 10| 1kHz | 0.40 | 0.89 |M1014CT-ND 2.75 2.48 2.07 |M1014TR-ND 412.50 |PM105-121K 
150 10| 1kHz | 0.47 | 0.78 |M1015CT-ND 2.75 2.48 2.07 |М1015ТА-МО 412.50 |PM105-151K 
180 10| ikHz | 0.63 | 0.72 |M1016CT-ND 2.75 2.48 2.07 | М1016ТА-МО 412.50 |PM105-181K 
220] 10] ЧКН2 | 0.73 | 0.66 | М1017СТ-МО 2.75 2.48 2.07 |M1017TR-ND 41250 |РМ105-221К 
270| 10| ікнг | 0.97 | 0.57 | М1018СТ-МО 2.75 2.48 2.07 |M1018TR-ND 412.50 |РМ105-271К 
330] 10] 1kHz | 1.15 | 0.52 | М1019СТ-МО 275 248 207| — — |РМ105-331К 
390] 10] ікнг | 1.30 | 0.48 | М1020СТ-МО 275 248 207| — — |PM105-391K 
470| 10| ikHz | 1.48 | 0.42 | М1021СТ-МО 2.75 2.48 2.07 |M1021TR-ND 41250 |РМ105-471К 
560] 10] ЧКН2 | 1.90 | 0.33 | М1022СТ-МО 275 2.48 2.07 |M1022TR-ND 412.50 |PM105-561K 
680] 10] ЧКН2 | 2.25 | 0.28 | М1023СТ-МО 275 2.48 2.07 |M1023TR-ND 412.50 |PM105-681K 
820] 10| tkHz | 2.55 | 0.24 | М1024СТ-МО 275 2.48 2.07 |M1024TR-ND 412.50 |РМ105-821К 
E R, dc Cut Tape Tape & Reel PM105S (Shielded) Series 
+20% | Max. |1, sat. | 1, rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 10 | 20|2.5MHz| 0.06 | 2.53 | M1025CT-ND 375 338 2.82 |M1025TR-ND 562.50 |РМ1055-100М 
(ин) | Ohms | Amp | Amp | Рай №. 1 10 — 100 250 Part No. 12 | 20 2.5MHz| 0.06 | 2.31 |M1026CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1026TR-ND 562.50 |PM105S-120M 
10 | 001 | 20 86 | M9745CT-ND 165 149 124 | 12375 | PM5022-1ROM 15 | 20 2.5MHz| 0.07 | 2.06 |M1027CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1027TR-ND 562.50 |РМ1055-150М 
22 | 0014 | 16 74 M9747CT-ND 1.65 149 1.24 123.75 PM5022-2R2M 18 | 20|2.5МН2| 0.08 | 1.89 | M1028CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1028TR-ND 562.50 |РМ1055-180М 
: ы 22 | 20|25MHz 0.09 1.71 |M1029CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1029TR-ND 562.50 |РМ1055-220М 
аа кн n 25 He вотАр na jn 154 bi и 27 | 20|2.5MHz 0.11 | 1.54 | M1030CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1030TR-ND 562.50 |РМ1055-270М 
ко | на 40 з МЕ ЕНЕГЕ БЕКЕН \ЕМ 5022-1000] 33 | 20]2.5MHz| 0.12 | 1.39 | М1031СТ-МО 3.75 3.38 2.82 |M1031TR-ND 562.50 |РМ1055-330М 
- : : : : : 39 | 20|25MHz 0.16 | 1.28 |M1032CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1032TR-ND 562.50 |РМ1055-390М 
15 | 0.036 8 40 | M9752CT-ND 165 148 124 | 12375 | РМ5022-150М 47 | 20 2.5MHz| 0.18 | 1.17 |M10330T-ND 375 338 2.82 |M1033TR-ND 562.50 |РМ1055-470М 
22 |0047) 7 35 | M9753CT-ND 165 149 124 123.75 | РМ5022-220М 56 | 20 2.5МН2| 0.19 1.07 |M1034CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1034TR-ND 562.50 |РМ1055-560М 
3 | 0.066 | 5.5 30 | M9754CT-ND 165 149 1.24 123.75 | PM5022-330M 68 | 20 |2.5МН2| 0.22 | 0.97 |M1035CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1035TR-ND 562.50 |РМ1055-680М 
47 [0087] 45 | 26 | M9755CT-ND 165 149 124 | 12375 | PM5022-470M 82 | 20|25MHz 0.28 | 0.88 | M1036CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1036TR-ND 562.50 |РМ1055-820М 
68 | 0.13 | 35 | 23 | M9756CT-ND 165 — 149 124 | 12375 | PM5022-680M 100| 20| 1kHz | 0.35 | 0.80 | M1037CT-ND 375 3.38 2.82 |M1037TR-ND 562.50 |РМ1055-101М 
100 0.19 3.0 1.8 M9757CT-ND 1.65 149 124 123.75 PM5022-101M 120] 20| 1kHz | 0.38 | 0.73 | M1038CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1038TR-ND 562.50 |РМ1055-121М 
150 0.25 26 15 M9758CT-ND 1.65 149 1.24 123.75 PM5022-151M 150| 20| 1kHz | 0.45 | 0.65 | M1039CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1039TR-ND 562.50 |РМ1055-151М 
an om aa | EIS A EET GEL 1] неон 
Pn = 19 s MEER Te ie 154 eibi MEOS IM 270| 20| ikHz | 78 | 0.49 | M1042CT-ND 3.75 3.38 2.82 |M1042TR-ND 562.50 |РМ1055-271М 
: : : : : : : 330| 20| ЧКН2 | 1.03 | 0.44 | М1043СТ-МО 3.75 3.38 2.82 |M1043TR-ND 562.50 |PM105S-331M 
680 | 12 | 12 | 072 | M9762CT-ND 165 148 124 | 12375 | РМ5022-681М 390| 20] tkHz | 1.18 | 0.41 |M1044CT-ND 375 338 2.82 |M1044TR-ND 562.50 |РМ1055-391М 
ж For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ато] 20] ikHz | 1.60 | 0.37 | М1045СТ-МО 3.75 3.38 2.82 |M1045TR-ND 562.50 |РМ1055-471М 


924 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


JWMI Surface Mount Dual Paralle Series 
° A L Іс | L +20% В.с р Ide | L +20% | В.с 


i +20% | Max. | ФІ,0с | Max. | «20% | Max. | ФІ,іс | Max. Digi-Key Price Each J.W.Miller 
w4cewvrrics  TOroid Inductors pH |Amps| pH |Ohms| uH | Amps| pH | Ohms | Part No. 1 10 25 | PartNo. 
The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different PM3602 Series 
functions in a single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user can 5 | 241 3.8 | 0.023 20 | 120 15.2 | 0.092 | M1209-ND 2.49 1.78 1.42 | PM3602-5-B 
utilize these сой$ in four different ways, depending оп the external connection chosen: 8 | 1.90 6.1 | 0.037 32 | 0.95 23.2 | 0.15 M1210-ND 249 1.78 1.42 | PM3602-8-B 
(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 10 | 1.83 74 | 0.040 40 | 0.92 296 | 0.16 M1211-ND 249 178 1.42 | PM3602-10-B 


15 | 145 11.1 | 0.063 60 | 0.73 44.4 | 0.25 M1212-ND 249 1.78 1.42 | PM3602-15-B 


(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance 
(3) Dual inductor: Creates two alfforential mode inductors 20 | 125 | 152 | 0.086 | 80 | 0.63 | 608 | 0.34 | M1213-ND 249 178 1.42 | PM3602-20-B 
(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications 25 | 117 | 185 | 0.098 | 100 | 0.59 | 740 [0.39 | M1214-ND 249 1.78 1.42 | PM3602-25-B 
33 | 098 | 248 | 0.14 | 132 | 0.49 | 992 | 0.56 | M1215-ND 249 1.78 1.42 | PM3602-33-B 
Features: 50 | 078 | 375 | 0.22 | 200 | 0.38 | 150.0 | 0.88 | M1216-ND 249 1.78 1.42 | PM3602-50-B 


* Toroidal core design to minimize RFI radiation * Low loss core material * Encapsulated in case 68 0.72 49.6 | 0.26 272 0.36 1984 | 1.04 M1217-ND 249 178 142 | PM3602-68-B 
for pick and place capability • Reflow soldering * Hi-pot 500V * Operating ambient temperature: 100 | 058 | 740 | 040 400 | 029 | 2960 | 1.60 M1218-ND 272 204 181 | PM3602-100-B 
50 09956 150 | 047 | 1110 | 0.60 | 600 | 024 | 4440 | 240 | M1219-ND 272 204 181 | PM3602-150-B 


Typical Applications: 200 | 040 | 150.0 | 0.84 800 | 0.20 | 600.0 | 3.36 M1220-ND 272 204 1.81 | PM3602-200-B 
* Switching power supplies * Converters * Data communications * Processor/controller circuits 250 | 0.33 | 1925 | 119 | 1000 | 0.17 | 770.0 | 4.76 M1221-ND 2.72 2.04 1.81 | PM3602-250-B 
* Personal computers “ Filters 300 | 0.32 | 225.0 | 1.31 | 1200 | 0.16 | 900.0 | 5.24 M1222-ND 272 204 1.81 | PM3602-300-B 


PM3604 Series 
5 | 330 3.8 | 0.019 20 | 1.65 15.2 | 0.076 | M1223-ND 2.59 1.85 1.48 | РМ3604-5-В 
8 | 300 5.8 | 0.024 32 | 150 23.2 | 0.096 | M1224-ND 2.59 1.85 1.48 | РМ3604-8-В 
— 10 | 2.70 7.3 | 0.028 40 | 135 292 | 0.11 M1225-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-10-B 


NON 
ык! 
F т 15 | 2.20 11.0 | 0.041 60 | 110 44.0 | 0.16 M1226-ND 2.59 1.85 148 | PM3604-15-B 
Series Mode Parallel Mode Us | 
F 


p =p 


20 | 2.02 14.2 | 0.049 80 | 1.01 56.8 | 0.20 M1227-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-20-B 
25 | 1.91 17.0 | 0.054 | 100 | 0.96 68.0 | 0.22 M1228-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-25-B 
33 | 1.60 23.1 | 0.078 | 132 | 0.80 924 | 0.31 M1229-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-33-B 
50 | 128 355 | 0.12 200 | 0.64 | 142.0 | 0.48 M1230-ND 2.59 1.85 1.48 | PM3604-50-B 


Series or parallel сар вв | 119 | 462 044 | 272 | 0.60 | 1848 |056 | M1231-ND 259 185 148 | РМ3604-68-В 
Mcd шета (nat Dimensions (mm) 100 | 0.98 | 68.0 | 0.21 | 400 | 0.49 | 272.0 | 0.84 | M1232-ND 2.85 2.14 1.90 | PM3604-100-B 
air intsrmallconriécilón Part # B| C D Е 150 | 078 | 1035 | 0.32 | 600 | 0.39 | 414.0 |128 | M1233-ND 285 2.14 190 | PM3604-150-B 
of the device). 1:1 Transformer/ PM3602 8.99| 571| 2.54 | 2.54 200 | 0.65 | 140.0 | 0.47 | 800 | 0.33 | 560.0 | 1.88 | M1234-ND 285 244 1.90 | PM3604-200-B 

Dual Differential Mode | PM3604 11.48 | 6.73 | 4.06 2.54 250 | 0.60 | 1725 | 0.53 | 1000 | 0.30 | 690.0 [212 | M1235-ND 285 214 1.90 | PM3604-250-B 


300 | 0.52 | 213.0 | 0.73 | 1200 | 0.26 | 852.0 | 2.92 M1236-ND 2.85 2.14 1.90 | PM3604-300-B 


L | Іс | R,dc Dimensions (mm) | Lead J.W. L | Міс | R,de Dimensions (mm) J.W. 
(uH) | Max. | Max. A B C |Ø Nom. | Digi-Key Price Each Miller (uH) | Max. | Max. A B с D E Digi-Key Price Each | Miller 
+15% | Amps | Ohms | Max. Max. Min. | (mm) | Part No. 1 10 (| Part №. +15% | Атр5 | Ohms| Max. Мах. +.38 +.38 Мах. | PartNo. 1 10 | Part No. 
5700 Series 6700 Series 
10 | 1100 | .008 | 2223 1110 475 | 163 |M5701-ND 5.08 3.81 |5701 10 |11.00| 008 |2223 1077 1524 6.35 2540 | Mb732-ND 6.52 489 |6701 
25 | 5.50 | 014 | 22.23 1110 475 | 1.02 |M5702-ND 508 3.81 |5702 25 |5.50 | 014 | 2223 1079 1524 6.35 25.40 | M5733-ND 652 489 |6702 
125 | 275 | 12 | 2223 1110 4.75 | 51 |M5703-ND 508 3.81 |5703 125 |275 | 12 [2223 1079 1524 635 2540 | M5734-ND 652 4.89 |6703 
to within 275 | 200 | 24 | 2223 1110 475 | .41 |M5704-ND 5.08 3.81 |5704 275 [200] 24 |2223 1079 1524 635 25.40 | M5735-ND 652 489 |6704 
1.57 of body 450 | 1.50 | 49 | 2223 1140 475 | .30 |M5705-ND 547 441 |5705 450 [150] 49 |2223 1079 1524 635 25.40 | M5736-ND 652 4.89 |6705 
6701 - 6705 & 25 | 900 | 012 | 28.58 1427 7.92 | 1.68 | MS706-ND 547 4.11 |5706 25 |900 | 012 [28.58 1524 20.32 10.16 3175 | M5737-ND 706 5.30 |6706 
6726 - 6731 75 | 5.00 | 04 | 28.58 1427 792 | 91 | MS707-ND 547 441 |5707 75 [500] 04 |2858 1524 20.32 1016 3175 | M5738-ND 706 5.30 |6707 
Series «Гр» 400 | 225 | 33 | 2858 1427 7.92 46 |М57084 0 547 411 |5708 400 |2.25 | 33 |2858 1524 2032 1016 3175 | M5739-ND 7.06 5.30 |6708 
еее 800 | 1.75 | 64 | 28.58 1427 7.92 | 38 | М5709-40 547 441 |5709 1000 | 1.50 | 98 | 28.58 15.24 20.32 10.16 3175 | M5741-ND 7.06 5.30 |6710 
Gw М0 139 38 En М Án E TD 5а? a 5710 50 |950 | 012 |3175 2032 2286 1524 34.93 | M5742-ND 773 5.80 |6711 
401. : Н ў ; ў р : 150 |475 | 046 | 3175 2032 22.86 1524 34.93 | M5743-ND 773 5.80 |6712 
150 | 4.75 | 046 | 31.75 1588 9.52 | 91 |MSTIZND 624 469 |5712 700 |225 | 42 |3175 2032 2286 1524 3493 | M5744-ND 773 5.80 |6713 


700 | 225 | 42 | 31.75 15.88 9.52 46 | M5713-ND 6.24 4.69 |5713 
1250 | 1.75 | .85 | 31.75 15.88 9.52 138 | M5714-ND 6.24 4.69 |5714 
1600 | 1.50 | 127 | 31.75 15.88 9.52 30 | М5715-№0 6.24 4.69 |5715 
125 | 7.75 | .032 | 46.02 19.05 19.05 | 1.63 | M5716-ND 7.03 6.25 |5716 
500 | 4.00 | 15 | 46.02 19.05 19.05 81 | M5717-ND 703 6.25 |5717 
1100 | 2.50 | .33 | 46.02 19.05 19.05 64 | M5718-ND 7.03 6.25 [5718 
2250 | 175 | .92 | 46.02 19.05 19.05 46 | М5719-№0 7.03 6.25 |5719 


1250 | 1.75 | 85 | 3175 20.32 22.86 15.24 34.93 | M5745-ND 773 5.80 |6714 
1600 | 1.50 | 1.27 | 3175 20.32 22.86 15.24 34.93 | M5746-ND 773 5.80 |6715 
125 |7.75 | .032 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5747-ND 6.85 6.10 |6716 
500 | 4.00 | 15 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5748-ND 6.85 6410 |6717 
1100 | 2.50 | .33 [46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5749-ND 6.85 6.10 |6718 
2250 | 1.75 | .92 | 46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5750-ND 6.85 6.10 |6719 


4500 | 1.25 | 2.64 [46.02 22.86 30.48 17.78 49.53 | M5751-ND 8.06 7.17 |6720 
E 125 28 ee 1905 s ES STD is 55 5720 250 | 8.00 | .041 | 53.98 2704 38.10 22.86 5715 | M5752-ND 8.06 17417 |6721 
900 | 375 | 175 | 5398 2380 1588 81 |M5722-ND 820 729 |5729 900 | 3.75 | 175 | 53.98 27.94 3810 22.86 5715 | M5753-ND 932 8.29 |6722 
1800 | 2.50 | 55 | 5398 23.80 15.88 58 |M5723-ND 820 7.29 |5723 1800 | 2.50 | .55 | 53.08 27.94 38.10 22.86 57.15 | M5754-ND 932 8.29 |6723 
4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 23.80 15.88 46 |M5724-ND 878 781 |5724 4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 2704 3810 22.86 5715 | M5755-ND 932 829 |6724 
8000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 23.80 15.88 30 | M5725-ND 878 781 |5725 8000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 27.94 38.10 22.86 57.15 | M5756-ND 9.32 8.29 |6725 
25 | 250 | 040 | 1397 559 381 51 | М5726№0 470 352 |5726 25 |2.50 | .040 | 13.97 1079 15.24 6.35 25.40 | M5757-ND 7.12 5.35 |6726 
35 2.50 | 035 17.78 8413 381 64 |M5727-ND 470 3.53 |5727 35 |2.50 | .035 | 17.78 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5758-ND 712 5.35 |6727 
50 | 2.50 | 060 | 1905 8.13 3.81 51 | M5728-ND 470 3.53 |5728 50 | 2.50 | .060 | 19.05 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5759-ND 7.12 5.35 |6728 
100 | 2.50 | .080 | 21.59 9.14 5.08 51 | М5729-0 470 3.53 [5729 100 | 2.50 | .080 | 21.59 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5760-ND 712 5.35 [6729 
70 | 3.00 | .050 | 21.59 9.14 5.08 64 | M5730-ND 5.04 3.78 |5730 70 |3.00 | .050 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40 | M5761-ND 7.12 5.35 |6730 
40 | 400 | 025 | 21.59 9.14 5.08 81 |M5731-ND 470 3.53 |5731 40 | 4.00 | 025 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40 | M5762-ND 7.12 5.35 |6731 


Й " № "n 1 В.с Dimensions (тт) J.W. 
8101-8103 Senes 8104 9121:Series Мах. | Max. A B с D E | Digi-Key Price Each | Miller 
(A) Ohms Max. +0.01 20.015 20.015 Мах. | Part №. 1 10 Part No. 

В > I Bis 17 0.173 1930 1079 1524 6.35 22.86 | M9836-ND 3.57 268 | 8101 
2.4 0.09 1930 1079 1524 6.35 22.86 | M9837-ND 3.57 2.68 8102 

48 0.022 1930 1079 1524 6.35 22.86 | M9838-ND 3.57 2.68 8103 

2.4 0.17 30.48 15.24 2032 1016 30.48 | M9839-ND 5.61 4.21 8104 

2.8 0.12 3048 1524 2032 1016 3048 | M9840-ND 5.61 4.21 8105 

37 0.07 30.48 1524 2032 1016 3048 | M9841-ND 5.61 4.21 8106 

6.6 0.022 30.48 15.24 20.32 1016 3048 | M9842-ND 5.61 4.21 8107 

10 0.01 30.48 15.24 2032 1016 3048 | M9843-ND 5.61 4.21 8108 

23 0.33 34.29 2032 22.86 15.24 36.83 | M9844-ND 8.43 6.33 8109 

127 2.9 0.21 34.29 2032 22.86 15.24 36.83 | M9845-ND 8.43 6.33 8110 

5.08 = с a : q 011 | 3429 2032 2286 1524 36.83 | M9846-ND 843 633 | 8111 

5.6 | 0.055 | 3429 20.32 22.86 1524 36.83 | M9847-ND 843 633 | 8112 

8.9 0.022 36.83 2032 2286 1524 38.10 | M9848-ND 8.43 6.33 8113 

125 | 0.011 36.83 2032 2286 15.24 38.10 | M9849-ND 8.43 6.33 8114 

20 o3 255 253 К 16 0.006 | 3840 2032 2286 1524 38.86 | M9850-ND 8.43 6.33 8115 

E E 23 0.45 39.37 20.32 22.86 1524 41.91 | M9851-ND 8.42 748 | 8116 

2.9 0.3 3937 2032 2286 1524 41.91 | M9852-ND 8.42 7.48 8117 

1 .е 4 1e 4 4 9.3 0.032 4191 2032 2286 15.24 41.91 | M9853-ND 8.42 7.48 8118 

145 | 0.012 4318 22.86 3048 17.78 41.91 | M9854-ND 8.42 748 | 8119 

Т 0.008 4318 2286 3048 17.78 41.91 | M9855-ND 8.42 748 | 8120 

20 0.007 | 4318 2286 30.48 17.78 41.91 | M9856-ND 8.42 7.48 | 8121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 925 


High Current Toroid Inductor 
2100, 2200 and 2300 Series (5і4., НТ and LL) 


JM. Miller 


М А С NE Т І 


2100, 2200, апа 2300 Series: 


Features: * High current * Low radiation Eu ld E Dn ІШЕ im Digi-K Price Each и. 
Typical Applications: • DC-DC converters • ЕМІ filters Fi id E EE dn ах. š Ig SOY пке сас Пат, 
210011. апа 220011. Series: ig. | @1KHz | (А) |@IRated | Ohms | Max. Min. | PartNo. 1 10 | Part №. 
Features: * Low core loss * Low magnetic radiation * High current capacity ” Horizontal mount * Operating 56 10.2 33.7 0.017 | 28.26 135 M9821-ND 2.78 2.09 | 2310-H 
Temperature: -55°C ~ 125°C 68 | 77 | 452 | 0.030 | 2870 1.07 | M9822-ND 2.78 209 | 2311-H 
Typical Applications: • Switch mode power supplies * DC-DC converters * Output chokes • EMI filters 100 7.0 63.1 0.037 | 28.70 1.07 M9823-ND 2.78 2.09 | 2312-H 
Notes: е Rated Idc causes a 30°C temperature rise 120 6.7 73.9 0.040 | 28.70 1.07 M9824-ND 2.78 2.09 | 2313-H 
2200HT Series: 180 | 48 | 1189 | 0.078 | 2845 0.86 | M9826-ND 278 2209 | 2315-H 
Features: * High temperature rating, up to 200°C • Low magnetic radiation * High current capacity ЗА 220 5.8 123.8 0.054 | 29.72 107 M9827-ND 2.78 2.09 | 2316-H 
* Horizontal or vertical mount available * Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 200°С 330 52 1744 0.067 | 2972 107 M9829-ND 278 2.09 | 2318-H 
390 | 50 | 2002 | 0.072 | 2972 1.07 | M9830-ND 278 2.09 | 2319-Н 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 470 | 38 | 2714 | 013 |2946 0.86 | M9831-ND 278 2.09 | 2320-H 
A - Horizontal A - Horizontal A - Horizontal 560 |36 | 3148 | 014 |2946 0.86 | M9832-ND 278 2209 | 2321-H 
1149 max us 3587 А 680 | 34 | 3707 | 015 | 2946 086 | M9833-ND 278 2909 | 2322-Ң 
А E 84 .97 max. 48 18510086 5 1000 | 24 | 593.6 | 0.30 | 28.96 0.69 | M9835-ND 278 2.09 | 2324-H 
&T 10 |200| 67 | 0.005 | 1422 1.68 | M9905-ND 278 2.09 | 2301-V 
5] 12 [1914] 78 | 0.005 |1422 1.68 | M9906-ND 278 2209 | 2302-V 
22 [164] 132 | 0.007 | 14.22 1.68 | М9909-М0 278 2.09 | 2305-V 
27 [156] 157 | 0.008 | 14.22 1.68 | М9910-М0 278 2.09 | 2306-V 
33 |117| 213 | 0.013 | 1346 1.35 | М9911-М0 2.78 2.09 | 2307-V 
и 39 [пэ] 247 | 0014 | 1346 135 | M9912-ND 278 209 | 2308-V 
EL Bs Vertical 47 [107] 290 |0016 | 1346 135 | M9913-ND 278 209 |2309-V 
пазь са 13.97- тм ұзарды TOW Е 56 [102] 337 | 0.017 | 1346 1.35 | M9914-ND 278 2.09 | 2310-V 
тах & 184 RVA DSENM RVA max. E ! 100 | 70 | 634 | 0.037 | 13.21 107 | M9916-ND 278 246 2312-V 
max. max. à 120 | 67 | 739 | 0.040 | 13.21 1.07 | M9917-ND 2.78 2209 | 2313-V 
| 150 | 50 | 1014 |0071 | 1295 0.86 | M9918-ND 278 229 | 2314-V 
270 | 55 | 1472 | 0.060 |1422 1.07 | М9921-М0 278 209 | 2317-V 
330 | 52 | 1741 | 0.067 | 14.22 1.07 | M9922-ND 278 2.09 | 2318-V 
390 | 50 | 2002 | 0.072 1422 1.07 | M9923-ND 2.78 2.09 | 2319-/ 
470 | 38 | 2714 [013 |1372 0.86 | M9924-ND 278 209 | 2320-/ 
= 1000 | 24 | 5936 |030 | 13.46 0.69 | M9928-ND 2.78 209 | 2324-V 
L (uh) ШШ) зи (афу eae i ШҮ 
215% | Ide +15% Max. A B Digi-Key Price Each | Miller 210011 Series 
Е и сг ЧЕЧЕК T E Е 
| | | | .05; - 5 ў -120H- 
10 |98) 63 NS 1956 135 ОНЫН 23 Я 15 [105] 73 [0006] 0.80 0053 М1402-40 350 2563 | 2100LL-150H-RC 
| і ў : | р 18 [104] 85 | 0.007 | 0.80 0.053) M1403-ND 3.50 2.63 | 2100LL-180H-RC 
аа n 129 Е р а чан 2 1. 22 [75] 118 | 0012 | 078 0042) M1404-ND 350 263 | 2100LL-220H-RC 
п |36! 347 | 0055 [1905 ово ШИЕ au dE 27 | 73 | 142 |0012| 078 0.042| М1405-М0 350 2.63 | 2100LL-270H-RC 
г ё : Д : 3 : зз |69 | 166 | 0.014 | 078 0.042| M1406-ND 3.50 2.63 | 2100LL-330H-RC 
56 [34 | 406 | 0.060 |1905 069 | M9773-ND 213 1.52 2110- 39 | 66 | 188 | 0015 | 078 0042 M1407-ND 350 2563 | 2100LL-390H-RC 
6 |33 | 483 |0067 1905 0.69 M9774-ND 213 1.52 2110-H 4 |52 | 253 | 0024 | 076 0.034 М1408-40 350 2563 | 2100LL-470H-RC 
i 10 25 ds 512 pe e MD $T аза баі 56 | 50 | 293 | 0.026 | 076 0034) M1409-ND 3.50 263 | 2100LL-560H-RC 
" А а А Я н ў а Ë 1A 68 Гат | 340 | 0.030 | 076 0.034| М1410-М0 350 2.63 | 2100LL-680H-RC 
150 | 34 | 843 | 0.062 2007 086 WIMSTUENDNE 213 152 | 2114-4 82 | 46 | 399 | 0032 | 076 0034| M1411-ND 350 2563 | 2100LL-820H-RC 
180 |26 1131 |011 |1956 0.69 | M9778-ND 213 152 | 2115-H 100 |43 | 462 0036 | 076 0.034| M1412-ND 3.50 263 | 2100LL-101H-RC 
220 | 24 | 1344 |012 |1956 0.69 | M9779-ND 243 152 2116-H 120 | 41 | 535 0.039 | 0.76 0.034) M1413-ND 3.50 — 2.63 | 2100LL-121H-RC 
210 та ы КЕН Hen A Mar ND 2 Ki arn 150 | 39 | 638 | 0.043 | 0.76 0034| M1414-ND 3.50 — 2.63 | 2100LL-151H-RC 
| н ; : 1 : : 180 | 37 | 733 | 0048 | 076 0.034| M1415-ND 350 2.63 | 2100LL-181H-RC 
470 | 16 | 293.8 028 | 19.30 056 | M9783-ND 241 1.72 2120-Н 220 | 35 | 851 | 0.053 | 076 0034] M1416-ND 3.50 263 | 2100LL-221H-RC 
560 |15 | 3415 | 030 |2007 0.56 | M9784-ND 241 172 | 2121-H 270 |27 | 1242 | 0.003 | 074 0.027| M1417-ND 3.50 2.63 | 2100LL-271H-RC 
1000 | 13 | 5592 040 2057 0.56 | M9787-ND 241 1,72 | 2124-Н 330 |25 | 1451 | 0.103 | 074 0.027) M1418-ND 3.50 2.63 | 2100LL-331H-RC 
10 |108| 63 |0006 | 864 135 | M9857-ND 243 1.52] 2101-V 390 | 24 | 1654 | 0.112 | 074 0.027! M1419-ND 3.50 2.63 | 2100LL-391H-RC 
18 | 74 | 119 | 0.013 838 107 | M9860-ND 213 1.52 | 2104-V 470 | 23 | 1901 | 0.124 | 0.76 0.027] M1420-ND 3.50 263 | 2100LL-471H-RC 
22 | 70 | 142 | 0.015 | 838 1.07 | M9861-ND 243 1.52 | 2105-V 2200LL Series 
27 | 53 | 191 |0426! 813 086 | M9862-ND 213 152 2106-V 10 [143] 60 | 0.006 | 1.05 0.053) M1421-ND 475 3.57 | 2200LL-100H-RC 
33 [50 | 228 0429 813 0.86 | M9863-ND 213 — 152 2107-V 12 [142] 69 | 0.006 | 105 0.053) M1422-ND 475 3.57 | 2200LL-120H-RC 
39 48 264 | 0.032 | 8.13 0.86 | M9864-ND 243 1.52 | 2108-V 15 [136 83 0.007 | 1.05 0.053| M1423-ND 475 3.7 | 2200 -150Н-ВС 
47 |36 | 347 | 0.055 | 787 0.69 | M9865-ND 243 1.52 | 2109-V 18 [134] 97 |007 | 1.05 0.053) M1424-ND 475 357 | 2200LL-180H-RC 
1B 56 | 34 | 406 | 0.060 787 0.69 | M9866-ND 243 152 | 2110-V 22 [126] 115 | 0.008 | 1.05 0.053| M1425-ND 475 3.57 | 2200LL-220H-RC 
100 | 24 752 |013 | 7.87 0.56 | M9868-ND 213 1.52 | 2112-V 27 |118 | 135 | 0.009 | 1.05 0.053] M1426-ND 475 3.57 | 2200LL-270H-RC 
150 | 3.4 843 | 0.062 | 889 0.86 | M9870-ND 213 1.52 | 2114-V зз |114 157 | 0.010 | 1.05 0.053| M1427-ND 475 3.57 | 2200LL-330H-RC 
180 |26 | 1131 |041 | 864 0.69 | M9871-ND 243 1.52 | 2115-V 39 [108] 181 | 0.011 | 1.05 0.053| M1428-ND 475 3.57 | 2200LL-390H-RC 
220 |24 | 1344 | 012 | 864 0.69 | M9872-ND 243 — 1.62 | 2116-V 47 [103] 209 | 0.012 | 105 0.053| М1429-М0 475 3.57 | 2200LL-470H-RC 
330 | 17 | 2163 | 023 | 838 0.56 | M9874-ND 241 172 |2118-V 56 | 98 | 239 | 0.013 | 105 0.053| M1430-ND 4.75 3.57 | 2200LL-560H-RC 
30 | 17 | 2501 | 0.25 | 838 0.56 | M9875-ND 241 1⁄2 2119-V 2A 68 | 76 | 339 | 0022 | 103 0.042| М1431-М0 475 357 | 2200LL-680H-RC 
470 | 16 | 2938 | 028 | 8.89 0.56 | M9876-ND 241 1.72 2120-V 82 |71 | 390 | 0.024 | 1.03 0.042) M1432-ND 475 357 | 2200LL-820H-RC 
1000 | 13 | 5592 |040 | 940 0.56 | M9880-ND 241 1.72 | 2124-V 100 | 68 | 456 | 0.027 | 1.03 0.042) M1433-ND 4.75 357 | 2200LL-101H-RC 
2200 Series 120 [51 | 634 | 0.047 | 1.01 0.034) M1434-ND 4.75 357 | 2200LL-121H-RC 
22 |103] 134 | 0.010 [2235 1.35 | M9792-ND 269 1.92 | 2205-H 150 | 49 | 760 | 0.052 | 1.01 0034] M1435-ND 475 3.57 | 2200LL-151H-RC 
27 |98 | 160 | 0.011 [2235 135 | M9793-ND 2.60 1.92 | 2206-H 180 | 47 | 885 | 0.057 | 101 0.034| M1436-ND 475 3.57 | 2200LL-181H-RC 
33 | 74 | 216 | 0.020 2210 1.07 | M9794-ND 2.60 1.92 | 2207-H 220 | 44 | 1031 | 0.063 | 1.01 0.034) M1437-ND 475 357 | 2200LL-221H-RC 
47 [67 | 293 | 0.024 [2210 107 | M9796-ND 2.60 1.92 | 2209-H 270 | 42 | 1211 | 0.070 | 1.01 0.034) M1438-ND 475 357 | 2200LL-271H-RC 
56 | 64 | 341 |0026 [2210 107 | M9797-ND 2.60 1.92 | 2210-H 330 | 40 | 1419 | 0077 | 1.01 0.027| M1439-ND 475 357 | 2200LL-331H-RC 
JÀ 68 |49 | 457 | 0.046 | 21.84 086 | M9798-ND 269 1.92 | 2211-H 30 | 38 | 1612 | 0.084 | 1.01 0.027| M1440-ND 475 3.57 | 2200LL-391H-RC 
100 | 44 | 640 |0056 [2184 0.86 | M9799-ND 269 192 | 2212-H 470 | 37 | 1857 | 0.092 | 101 0.027| М1441-М0 4.75 357 | 2200LL-471H-RC 
150 |34 | 1027 | 0.11 |2144 0.69 | M9801-ND 269 192 | 2214-H 
270 | 34 | 1494 | 0.092 | 22.86 086 | M9804-ND 297 242 | 2217-H 2100HT Series 
330 | 33 | 1768 | 010 |2286 0.86 | M9805-ND 297 _ 242 | 2218-Н 10 |99 76 | 0.012 | 1930 1.07 | M1285-ND 256 1.83 | 2100HT-100-H 
ато |23 | 2759 | 019 [2235 0.69 | M9807-ND 297 242 | 2220-H 15 |94 | 110 | 0.014 |1930 1.07 | M1286-ND 2.56 1.83 | 2100HT-150-H 
1000 | 19 | 5213 |028 |2311 0.69 | M9811-ND 297 2.12 | 2224-H 1A 33 |61 | 240 | 0.031 | 20.07 0.86 | M1288-ND 2.68 1.88 | 2100HT-330-H 
10 |125| 67 |0007 |1168 135 | M9881-ND 269 1.92 | 2201-V 4 [56 | 331 | 0.036 | 2007 0.86 | M1289-ND 2.66 1.90 | 2100HT-470-H 
12 |120| 79 |0008 [1168 135 | M9882-ND 269 192 | 2202-V 100 | 46 | 645 | 0.053 | 20.07 0.86 | M1291-ND 23 1.95 | 2100HT-101-H 
15 |113| 96 | 0.008 1168 1.35 | M9883-ND 2.69 1.92 | 2203-V 1B 47 |56 | 331 [0036 | 889 086 | M1296-ND 266 190 | 2100HT-470-V 
18 [108] 113 | 0.009 | 11.68 135 | M9884-ND 269 1.92 | 2204-V 2200HT Series 
22 [103] 134 | 0010 | 11.68 135 | M9885-ND 269 1.92 | 2205-V 12 |109| 94 [0015 | 2235 135 | M1299-ND 3.05 2.18 | 2200НТ-120-Н 
27 |98 | 160 | 0.011 | 11.68 135 | M9886-ND 2.0 1.92 | 2206-V JA 39 |81 | 274 | 0.026 2210 1.07 | M1302-ND 273 2.05 | 2200HT-390-H 
зз | 74 | 216 | 0.020 1143 107 | M9887-ND 269 1.92 | 2207-V 56 | 61 | 409 | 0.046 | 21.84 0.86 | M1303-ND 2.79 210 | 2200HT-560-H 
28 47 [67 | 293 | 0.024 [1143 107 | M9889-ND 2.60 1.92 | 2209-V 180 | 46 | 115.6 | 0.082 | 22.86 0.86 | M1306-ND 2.88 _ 246 | 2200HT-181-H 
56 | 64 | 341 | 0.026 |1143 1.07 | M9890-ND 269 1.92 | 2210-V m 22 | 93 | 163 | 0020 1143 107 | M1310-ND 312 2.23 | 2200HT-220-V 
100 | 44 | 640 | 0.056 |1118 0.86 | M9892-ND. 2.0 1.92 | 2212-V 100 | 53 | 689 | 0.061 | 1219 0.86 | M1311-ND 2.82 2112 | 2200НТ-101-/ 
120 | 33 | 844 | 0098 |1118 0.69 | M9893-ND 269 1.92 | 2213-/ 2300HT Series 
220 | 36 | 1256 | 0.083 |1219 0.86 | M9896-ND 269 1.92 | 2216-V 10 |233| 72 | 0006 | 2997 1.68 | M1313-ND 396 2.97 | 2300HT-100-H 
330 | 33 1768 | 0.10 |1219 0.86 | M9898-ND 297 242 | 2218-V зз [136] 230 | 0.015 | 28.96 135 | М1316-М0 4.23 3.18 | 2300HT-330-H 
470 |23 2759 | 0.19 |11.68 0.69 | M9900-ND 297 242 | 2220-/ 47 [100] 347 | 0.028 | 28.70 107 | М1317-М0 4.26 3.20 | 2300HT-470-H 
1000 | 19 | 5213 |028 [1245 0.69 | M9904-ND 297 2.12 | 2224-V ЗА | 150 [75 | 979 | 0.050 [2972 1.07 | М1320-М0 432 324 | 2300HT-151-H 
2300 Series 220 | 68 | 1366 | 0.061 | 2972 1.07 | M1321-ND 435 3.227 | 2300HT-221-H 
10 [200] 67 | 00005 [2997 168 | M9812-ND 278 2.09 | 2301-H 330 | 49 | 2183 | 010 |2946 094 | M1322-ND 441 331 | 2300HT-331-H 
15 |180| 95 | 0.006 | 29.97 1.68 | M9814-ND 2.78 2.09 | 2303-H 470 | 45 | 2979 | 0.14 | 29.46 094 | M1323-ND 444 3.33 | 2300HT-471-H 
ЗА 22 [164] 132 | 0.007 | 29.97 1.68 | M9816-ND 278 2.09 | 2305-H 10 [233 | 72 |0006 |1422 168 | M1325-ND 336 2.97 | 2300HT-100-V 
27 [156] 157 | 0.008 [2997 1.68 | M9817-ND 278 2.09 | 2306-H 3B 22 [190] 145 | 0.008 | 14.22 1.68 | M1326-ND 4.20 3.15 | 2300HT-220-V 
47 |107| 290 | 0.016 | 28.96 135 | M9820-ND 278 2.09 | 2309-H 47 [100] 347 | 0.028 |1321 107 | M1327-ND 4.26 3.20 | 2300HT-470-V 
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High Current RF Chokes 
1110, 1120, 1130 and 1140 Series 
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to within 
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L (uH) DCR Dimension (In.) L (uH) DCR Dimension (In.) 
+20% (9) 1,46 с D Digi-Key Price Each J.W. Miller +20% (9) 1,46 с D Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@1KHz | Max. (A) Approx. Nom. Part No. 1] 10 25 Part No. @1KHz | Max. (A) Approx. | Мот. Part No. 1 10 25 Part No. 
RF Chokes 1110 Series 1096 RF Chokes 1130 Series 2096 
1000 | 001 | 900 | 055 | 005 M6220-ND 348 260 232 | 1110-100K 1.20 | 0.00 | 21.00] 0.80 | 0.08 M6284-ND 615 462 410 | 1130-182М 
ТРЕК гава d$. lei: ей! viti ДЕДІ 220 | 000 |2100| 080 | 0.08 M6287-ND 615 — 462 410 | 1130-2R2M 
2200 | 002 | 550 | O53 | 0.05 M6224-ND 348 261 232 | 1110-220K RF Chokes 1130 Series 10% 
4700 | оов! 280! 053 | ом M6228-ND 348 260 232 | 1110-470K 33.00 | 0.02 | 13.50| 079 | 0.06 M6301-ND 615 462 410 | 1130-330K 
НИЕГЕ ЕЕ аг сар 39.00 | 0.02 | 1140] 079 | 0.06 M6302-ND 615 462 440 | 1130-390К 
8200 | 003 | 900 | 079 | 0.05 M6306-ND 615 462 410 | 1130-820К 
8200 | 008 | 280 | 050 | 0.03 M6231-ND 348 261 232 | 1110-820К 49006 «008. | 900 | aver. |2005 я НРАВ 645 аб 440 | ЧоК 
100.00 | 0.10 | 280 | 050 | 003 M6232-ND 348 261 232 | 1110-101K 12000 | 005 | 720 | 079 | 005 M6308-ND 615 46 410 | 1130-121K 
150.00 | 0.18 | 1.60 | 0.50 0.03 M6234-ND 348 261 232 1110-151К 220.00 | 0.08 | 550 | 077 0.04 M6311-ND 615 462 410 1130-221K 
220.00 | 0.24 | 1.60 | 0.50 | 0.03 M6236-ND 348 261 232 | 1110-221K 470.00 | 0.19 | 400 | 077 | 0.04 M6315-ND 615 462 410 | 1130471K 
330.00 | 034 | 130 | 047 0.02 M6238-ND. 348 261 232 | 1110-331K 560.00 | 021 | 400 | 077 0.03 M6316-ND 615 462 410 | 1130-561K 
звада разва IET EET: m— НЫП НЕТ 680.00 | 0.26 | 2.80 | 077 | 003 M6317-ND 6.15 462 410 | 1130-681K 
1500.00 | 052 | 200 | 075 | 003 M6321-ND 615 — 462 410 | 1130-152К 
560.00 | 0.70 | 0.80 | 047 | 0.02 M6241-ND 348 261 232 | 1110-561K 
3300.00 | 127 | 130 | 075 | 0.02 M6325-ND 615 462 410 | 1130-332К 
RF Chokes 1120 Series 20% 4700.00 | 1.86 | 100 | 075 0.02 M6327-ND 615 462 410 | 1130-472К 
100 | 0.00 | 11.40 | 063 | 0.07 M6242-ND 399 300 266 | 1120-180М RF Chokes 1140 Series 10% 
470 | 001 | 1140 | 063 | 0.06 M6250-ND 399 3.00 266 | 1120-4R7M 18.00 | 001 | 2700| 135 | 0.08 M6340-ND 956 850 744 | 1140-180К 
RF Chokss1120 Sarias- 105; 47.00 | 0.02 | 1440 | 145 | 0.07 M6345-ND 956 850 744 | 1140-470K 
68.00 | 0.02 | 1440 | 145 | 0.06 M6347-ND 956 850 744 | 1140-680K 
1000 | 001  fi40| 063 | 006 QUSS 399 300 266 | 1120-100К 100.00 | 0.03 | 1440 | 1.15 | 0.06 M6349-ND 956 850 744 | 1140-101K 
4700 | 0.04 | 5.50 | 0.62 0.05 M6262-ND 399 300 266 | 1120-470К 120.00 | 0.03 | 14.40 | 1.15 0.06 M6350-ND 956 850 744 | 1140-121K 
68.00 | 0.05 | 480 | 0.62 0.04 M6264-ND 3.99 300 2.66 1120-680К 220.00 | 0.05 | 11.40 | 1.15 0.05 M6353-ND 956 850 744 1140-221K 
8200 | 006 | 480 | 0.62 | 0.04 M6265-ND 399 200 266 | 1120-820К 330.00 | 0.07 | 1140| 115 | 0.05 M6355-ND 956 850 744 | 1140-331K 
100.00 | 0.08 | 400 0.62 0.04 M6266-ND 399 300 2.66 1120-101K 820.00 | 0.15 7.20 145 0.04 M6360-ND 9.56 8.50 744 1140-821K 
ТЕГТІ СИЕТ —9 ae’ "ay "GR | qid 1200.00 | 0.23 | 550 | 144 | 0.04 M6362-ND 956 850 744 | 1140-122К 
2200.00 | 0.49 | 400 | 110 | 003 M6365-ND 956 850 744 | 1140-222K 
220.00 | 0.15 | 280 | 0.62 | 0.03 M6270-ND 399 300 266 | 1120-221K 
3900.00 | 0.85 | 2.80 | 110 | 003 M6368-ND 956 850 744 | 1140-392К 
21090. . Ба 004 060). |f 10109 МЕЛЕ $99. S00, 20 ИЛЕК 4700.00 | 1.14 | 200 | 142 | 003 M6369-ND 956 850 744 | 1140-472K 
470.00 | 036 | 160 | 060 | 0.03 MD 399 300 266 | 1120-471К 10,000.00) 276 | 130 | 111 | 002 M6373-ND 956 850 744 | 1140-103K 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 0.60 0.02 M6278-ND 399 300 266 | 1120-102К 15,000.00| 339 | 1.30 | 1.10 0.02 M6375-ND 956 850 744 | 1140-153K 
L Test Іс J.W. 
Conformal Coated (IH | Q | Freq. | Max. Digi-Key Price Each | Miller 
R F Ch okes 10% | Min. (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 | PartNo. 
15 | 40 | 25 | 145 | M1376-ND 30 24 | 79F150K 
Dim. in mm 18 | 40 | 25 | 140 | M1377-ND 30 24 | 79F180K 
Features: * Epoxy coating * Operating temperature -55°C to 105°С L Test ІШ J.W. 22 40 25 100 M1378-ND 30 24 79F220K 
(ин) | а | Freq. | Max. | Digi-Key Price Each | Miller 27 4 25 го ^^ ELLE 
L Test | Іс J.W. 1096 | Min. | (MHz) | (mA) Part No. 1 10 Part No. 33 40 | 25 75 M1380-ND 30 .24 | 79F330K 
ШІ [Le a Em ШК ЫЗА ы то | 35 | 25 | 270 | M1362ND 50 24 | T9FIROK 39 | 40 | 25 | 74 | MI3BI-ND 30 24 | 79F390K 
010 | з | ов | тоо РЕА "ag" pat. кетет 12 | 40 | 79 | 260 | M1363-ND 30 24 | 79F1R2K 47 | 40 | 25 | 70 | M1382-ND 30 24 | 79Ғ470К 
15 | 40 | 79 | 250 | M1364-ND 30 24 | 79F1R5K 56 | 40 | 25 | 68 | M1383-ND 30 24 | 79F560K 
012 |35 29 |60 | МЗ 30 20 1798724 | | ig 40 | тә | 240 | уыр — 30 24 | төнавк | | 68 | 40 | 25 | 64 | Mi3R4-ND 30 24 | 79F680K 
015 | 5 | 25 60 ШАШ QU. 524 TORRONE 22 | 40 | 79 | 230 | M1366-ND 30 24 | 79F2R2K 82 | 40 | 25 | 46 | M1385-ND 30 24 | 79F820K 
018 | 33 | 25 | 60 ШАШ заве 27 | 40 | 79 | 220 | M1367-ND 30 24 | 79F2R7K 100 | 40 | 25 | 44 | M1386-ND 30 24 | 79F101K 
022 | 35 | 25 | 400 ШАЛЫН % 24 | 79FR22M зз | 40 | 79 | 210 | MI368-ND 20 24 | 79F3R3K 120 | 40 | 079 | 42 | M1387-ND — 30 24 | 79F121K 
0.27 | 35 | 25 | 380 | M1355-ND 30 24 | 79FR27M 39 | 40 | 79 | 200 | M1369-ND 30 24 | T9F3ROK 150 | 40 | 079 | 39 | M1388-ND 30 24 | 79F151K 
033 | 35 | 25 | 370 | M1356-ND 30 24 | T9FR33M 47 | 40 | 79 | 190 | M1370-ND 30 24 | 79F4R7K 180 | 40 | 079 | 37 | M1389-ND 30 24 | 79F181K 
0.39 | 35 | 25 | 350 | M1357-ND 30 24 | 79FR39M 56 | 40 | 79 | 180 | M1371-ND 30 24 | 79F5R6K 220 | 40 | 079 | 35 | M1390-ND 30 24 | 79F221K 
047 | 35 | 25 | 330 | M1358-ND 30 24 | 79FR47M 68 | 40 | 79 | 175 | M1372-ND 30 24 | T9FGRBK 270 | 40 | 079 | 25 | M1391-ND 30 24 | 79F271K 
056 | 35 | 25 | 320 | M1359-ND 30 24 | 79FR56M 82 | 40 | 79 | 165 | M1373-ND 30 24 | 79F8R2K 330 | 40 | 079 | 25 | M1392-ND 30 24 | 79F331K 
0.68 | 35 | 25 | 310 | M1360-ND 30 24 | 79FRGBM 10 | 40 | 25 | 160 | M1374-ND 30 24 | 79F100K 390 | 40 | 079 | 25 | M1393-ND 30 24 | 79F391K 
082 | 35 | 25 290 M1361-ND .30 24 | 79FR82M 12 | 40 | 25 150 M1375-ND 30 24 | 79F120K 470 | 40 | 079 24 M1394-ND 130 24 | 79FA71K 
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JW. Miller Coiled RF Chokes в |а ШІ (ED НШІ Digi-Key Price Each Mis 
(uH) |Min. (MHz) | (mA) | In. (mm) | Рай No. 1 10 |Part No. 


MAGNET 470.0 | 30 | 0.79 | 50 |.095 (2.41) | M9471-ND 1.52 1.15 | 9230-84 


Hash Choke 680.0 | 30 |0.79 | 42 |.095 (2.41) | M9681-ND 1.52 1.15 | 9230-88 


1000.0 | 30 | 0.79 | 38 |.095 (2.41) | M9102-ND 1.86 1.40 | 9230-92 


Coil Dia. 


Phenolic Core (Shielded) 


0.1 | 50 | 25.0 |1790 | 1162 (4.11) | M9201-ND 1.90 1.36 | 9250-101 


L Test П, ас] Col | — | J.W. 0.12 | 51 | 25.0 |1530 | 162 (4.11) | M9202-ND 1.90 1.36 | 9250-121 
(uH) | Q Ред. Мах. Dia. | Digi-Key РИ се Each Miller 015 |51 | 25.0 |1470| .162 (4.11) | M9203-ND 190 1.36 | 9250-151 
5% |Міп. | (MHz) (mA) Іп. (тт) | Part No. 1 10 (Рай No. 
0.18 | 50 | 25.0 [1300 | 162 (4.11) | M9204-ND 190 1.36 | 9250-181 
Iron Core 0.22 | 49 | 25.0 |1100 | 162 (4.11) | M9205-ND 190 1.36 | 9250-221 
1.01 | 41 | 25 |2041|.165 (4.19) |M7010-ND 1.01 .81 | 70F106Al 0.27 | 47 | 25.0 | 855 [.162 (4.11) | M9206-ND 1.90 1.36 | 9250-271 
2.24 | 43 | 79 1132 .16 (4.06) |М7282-М0 1.23 .98 | 70F226Al 0.33 | 46 | 25.0 | 780 |.162 (4.11) | М9207-М0 1.90 1.36 | 9250-331 
um t f B cae UT Е г m 0.39 | 44 | 25.0 | 670 |.162 (4.11) | M9208-ND 1.90 1.36 | 9250-391 
Dimensions: Form Length: 31.75mm; Lead Length: 31.75mm й i AUNT š à х 0.56 | 43 | 25.0 | 490 | 162 (4.11) | M9210-ND 1.90 1.36 | 9250-561 
68Н | 40 | 79 | 566 | .15(3.81) |М7688-М0 1.23 98 |70F686Al ў ` ka ` ) 
тара ТАҒ в ВЫ тә зю лена 0.68 | 42 [250 | 420 | 162(411)| M9211-ND 1.90 1.36 | 9250-681 
R, de |1, йс) бой J.W. Fe ЕТТИ ЛВ Ду ШЫ 0.82 | 40 | 25.0 | 370 | 162 (4.11) | M9212-ND 1.90 1.36 | 9250-821 
L | Max. | Мау. | Dia. Мах.) Digi-Key Price Each | Miller 22 |51 | 25 | 229 |.165 (4.19) |M7220-ND 1.19 .90 |70F225AI : : 1624 - = : 
(ын) | (о) | (A) | (mm) | Part No. 1 10 | PartNo. зз | 50 | 25 |208 | 17(4.30) |M7330-ND 119 .90 |70F335Al Iron Core (Shleided) 
Pansies ат |44 | 25 | 188 | 175 (4.44) |M7470-ND 119 .90 |70F475AI 10 | 44 ] 25.0 |1070] 162 (4.11) | M9213-ND 1.99 142 | 9250-102 
ІТ Га os хс Ge atl em 68 | 42 | 25 [169] 18(457) |M7680-ND 149 .90 |70Ғ685ДІ 12 [44 | 79 | 895 [.162(411) M9214-ND 1.99 142 | 9250-122 
alo з | 707 ША в als 100 |25 | 25 |139 | 165 (419) |M7101-ND 130 .98 |70F104AI 15 |44 79 | 815 |.162 (411) | M9215-ND 1.99 1.42 | 9250-152 
: й : | 220 | 46 | 79 |114 | 17(432) |M7221-ND 130 .98 |70Е224А! 18 |44 | 79 | 775 | 162 (4.11) | M9216-ND 199 142 | 9250-182 
68 | 054 | 5 | 1422 | М5248-0 219 1.57 | 5248 330 | 41 | 79 | 103 | 175 (4.44) |M7331-ND 130 98 |70F334AI 22 |44| 79 | 650 |162 (4.11) | M9217-ND 1.99 1.42 | 9250-222 
100 | 216 | 2 9.65 | M5250-ND 219 1.57 | 5250 ато | 35 | 79 | 95 | 185 (4.70) |M7471-ND 130 .98 |70FA74AI 27 |44 79 | 635 | 162 (4.11) M9218-ND 199 142 | 9250-272 
125 | 08 | 3.5 | 1270 | M5252-ND 219 1.57 | 5252 680 | 37 | 79 | 87 | 2(5.08) |М7681-М0 1.37 1.03 |70FG84Al зз [аа | 79 | 490 | 162(411)| M9219ND 199 142 | 9250-332 
250 | 17 | 25 | 1118 | M5254-ND 219 1.57 | 5254 1000 | 30 | .79 | 79 | 225 (5.71) | M7102-ND 1.37 1.03 |70F103Al 39 |44 | 79 | 450 | 162 (4.11) | M9222-ND 199 142 | 9250-392 
500 | 26 2 14.22 M5256-ND 219 1.57 | 5256 2200 | 40 | 25 | 57 | .24 (6.10) |M7222-ND 1.41 1.06 | 70F223AI 47 |44 | 79 |380 |.162 (4.11) | M9223-ND 1.99 1.42 | 9250-472 
1000| 55 | 1 | 1270 | M5258-ND 225 161 5258 3300 | 52 | 25 | 53 | 26(6.60) |M7332-ND 1.41 1.06 |70F333AI вв |4 79 | 995 162(411) M9224ND 199 142 | 9250-562 
4700 | 49 | 25 | 48 | 285 (724) |M7472-ND 1.53 1.15 |70FA73AI 
6800 | 51 | 25 | 43 | 34 (7.87) |M7GB2-ND 1.53 1.15 |70F683AI 68 |50 | 79 |280 | .162 (4.11) ШШШ 1.99 142 | 9250-682 
А : 82 [50 | 79 |250 4162 (4.11) | М9226-М0 199 142 | 9250-822 
Radial Lead High Current 10,000] 41 | 25 | зв | 335 (851) M7103-ND 146 1.10 |70F102AI som БА Бе ке 4. oor оо раса 
RF Chok 22,000] 50 |.079 | 41 | 33(8.38) |M7223-ND 225 1.61 |70F222AI й | 162 (4.11) б у 
оке$ 120 | 55 | 25 | 200 | 162 (4.11) | M9228-ND 1.99 1.42 | 9250-123 


Ferrite Core 
Ferrite Core (Shielded) 


33,000| 61 | .079 | 43 | .353 (8.97) |M7333-ND 3.10 2.22 |70Ғ332АҒ 


15.0 | 45 | 2.5 | 315 |.162 (4.11) | М9229-М0 1.99 1.42 | 9250-153 
47,000| 57 | .079 | 38 | .384 (9.75) M7473-ND 3.10 2.22 |70F472AF 


68,000| 57 | .079 | 34 |.415 (10.54) |M7683-ND 3.10 222 |70FG82AF 180 [45 25 |300 |162 (4.11) ШУАШ 239 1.71 925046 
Parts finished (122-4505 100,000 48 | 279 | 29 [446 (11.33) M7104-ND 244 1.53 |70F101AF 220 | 45 | 25 290 162 (411) ШАШЫП 199 142 | 9250-228 
аран 20 ЫЯ 220,000] 51 | 025 | 39 |.54(1372) |M7224-ND 233 167 |70F221AF 270 [45 |25 | 260 |162 (4.11) | M9232-ND 239 1.71 | 9250-273 
+ сүті 330,000] 54 | 025 | 34 | 58 (14:73) |M7334-ND 2.59 185 |70F331AF 330 | 45 | 25 |240 | 162 (4.1) В 219 157 | 9250-333 
470,000] 55 | 025 | 30 |.615 (15.62) | М7474-М0 2.59 1.85 |70F471AF 390 |50 | 2.5 | 205 | 162 (4.11) | M9234-ND 219 1.57 | 9250-393 
Dim: їй тї НИИ 47.0 |50 | 25 | 195 |162 (4.11) | M9235-ND 219 1.57 | 9250-473 
560 |50 | 25 |190 |162 (4.11) | M9236-ND 249 1.57 | 9250-563 
Test |l, dc | R,dc 680 |50 | 25 | 170 |.162 (4.11) | M9237-ND 219 1.57 | 9250-683 
2 ўе Bees ase ШИНДИ БОВ ob Molded RF Chokes 820 | 50 | 25 | 180 |162 (4.11) | M9238-ND 239 171 | 9250-823 
(uH) | Ми. | (MHz) | (A) | Ohms| Part No. 1 10 | Part №. 
100 | 50 | 25 | 160 |162 (4.11) | М9239-40 239 171 | 9250-104 
1.04 | 20 736 | 10 .013 ШЫН 1.51 1.14 | 6000-1ROM 120 |55 | 79 | 150 |.162 (4.11) | M9240-ND 239 171 | 9250-124 
151 | 20 | 7.96 | 8.5 | .016 M6002-ND 1.51 1.14 | 6000-185М 150 |55 | 79 | 140 |.162(4.11)| M9241-ND 239 171 | 9250-154 
22t | 20 | 7.96 | 6.5 |.021 | М6003-М0 1.51 144 | 6000-2R2M (ШІ 180 | 55 | 79 | 135 |162 (4.11) | М9242-40 239 1.71 | 9250-184 
33t | 20 | 7.96 | 5.5 | .025 | M6004-ND 1.51 144 | 6000-3R3M 270 |55 | 79 | 115 | 162 (4.11) | М9244-М0 239 1.71 | 9250-274 
ad 20 | 7.98 46. юш 151 114] 8000-4R7M 9230 Series Dimensions: Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 330 | 55 | .79 | 110 |.162 (4.11) (МӘ245:М0 239 171 | 9250-334 
68t | 20 | 7.96 | 41 | .035 | M6006-ND 1.51 1.14 | 6000-6R8M 2.41mm; Lead Length: 38.10mm; Leads: 24 AWG. Tolerance: «1095. 390 |60 | 79 | 105 |.162 (4.11) | M9246-ND 239 1.71 | 9250-394 
10 50 | 252 | 3.4 |.045 | М6007-М0 1.51 1.14 | 6000-100K 9250 Series Dimensions: Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 470 | 60 | 79 | 92 |.162 (4.11) | M9247-ND 2.39 1.71 | 9250-474 
12 50 | 2.52 | 3.1 | .050 | M6008-ND 1.51 1.14 | 6000-120K 4.11тт; Lead Length: 36.53mm; Leads: 22 AWG. Tolerance: +10%. 560 | 60 | 79 | 90 | .162 (4.11) | M9248-ND 2.39 1.71 | 9250-564 
15Ң | 50 | 2.52 | 2.9 | (056 | M6009-ND 1.51 1.14 | 6000-150К ЕТПЕН БЕГІН nm вво [60 | 79 | во | 162(411)| M9249-ND 239 1.71 | 9250-684 
18tt | 40 | 2.52 |2.66|.061 | M6010-ND 1.51 1.14 | 6000-180К L [а Freq. Мах. Ша. | Digi-Key — Price Each | Miller 820 | во | 79 | 80 |.162(4.11)| M9250-ND 239 1.71 | 9250-824 
229 | 40 | 252 | 24 ато | М6011-М0 151 114 | 6000-220K (pH) |Min. (MHz) (mA)| In. (тт) | Рай No. 1 10 | Part No. 1,000 | 60 | 79 | 70 |.162 (4.11) | M9251-ND 239 1.71 | 9250-105 
этн | 40 | 252 [222] 080 | М6012-М0 151 1.14 | 6000-270К Phenolic Core 1200 |45 | 25 | 60 |.162 (4.11) | M9252-ND 274 1.96 | 9250-125 
33 30 | 2.52 |2.05| .090 | М6013-М0 1.51 1.14 | 6000-330K 01 |40 [25.0 |1100 .095 (2.41) | M9R10-ND 143 .90 | 9230-94 1,500 | 45 | 25 | 55 |.162 (4.11) | M9253-ND 274 1.96 | 9250-155 
зон: | 30 | 252 |185| 10 |M6014-ND 151 1.14 | 6000-390К 0.22 |33 250 935 |.095 (241) | M9R22-ND 104 — .84 | 9230-04 1,800 | 45 | 25 | 50 |.162 (4.11) | M9254-ND 274 196 | 9250-185 
amt | 30 252 [1177] 46 REND] 151 1:14 | 6000-470 0.33 |30 [250] 780 |.095 (241) M9R33-ND 1.04 .84 | 9230-08 2700 | 45 | 25 | 40 | 162 (4.11) | М9256-М0 274 1.96 | 9250-275 
0.39 |30 | 25.0 | 640 |.095 (241) M9R39-ND 1.04 .84 | 9230-10 3,300 | 45 | 25 | 40 | 162 (4.11) | M9257-ND 274 196 | 9250-335 
Sert |30 | 25 148 — Ple 5056Ж 047 |30 250 590 | -095 (2.41) M9R47-ND 104 .94 | 9230-12 3,900 | 45 | 25 | 35 |.162(4.11) | M9258-ND 274 1.96 | 9250-395 
x ao | 252 126 21 ЫШ 151 114 6000480 0.82 | 28 |25.0| 380 |.095 (2.41) | M9R82-ND 1.04 .84 | 9230-18 4700 | 45 | 25 | 31 |.162 (4.11) | M9259-ND 2.95 241 | 9250-475 
82Н | 30 | 252 | 1.3 | 23 | M6018-ND 1.51 1.14 | 6000-820K 
ior | 20 | res [14| аз М зї 414 шык 1.0 [25 | 25.0] 350 | .095 (2.41) | M9010-ND 1.04 — .84 | 9230-20 5,600 | 44 | 25 | 28 |162 (4.11) | M9260-ND 295 241 | 9250-565 
РОН | 20 | 7% чэ»! зо ТЕЛ 151 444 | 6000491K Iron Core 6,800 | 40 | 25 | 27 | 162 (4.11) | M9261-ND 295 2.11 | 9250-685 
22 |30 | 79 | 550 | .095 (2.41) | M9R2-ND 143 — .85 | 9230-28 8200 | 40 | 25 | 26 |.162(411)| M9262-ND 2.95 2.11 | 9250-825 
150{{ | 20 | .796 145 .37 | М6021-М0 1.51 1.14 | 6000-151K зз |45 | 79 380.095 (241) M93R3-ND 1.13 45 | 9230-32 10,000| 40 | 25 | 24 |.162 (4.11)! M9263-ND 2.95 241 | 9250-106 
18011 | 20 | .796 | 1.08} .58 |M6022-ND 1.51 1.14 | 6000-181K 47 |45 79 |320 |.095 (2.41) M94R7-ND 143 .85 9230-36 12,000| 30 | .079 | 23 |.162(4.11)| М9264-М0 281 241 | 9250-126 
22011 | 20 |.796 | 1.0 .65 АШ 1.51 1.14 6000-221k 68 |50| 79 | 245 | 095 (241) M96R8-ND 1.28 — .96 | 9230-40 15,000 | 30 | .079 | 22 |.162 (4.11) | М9265-М0 274 1.96 | 9250-156 
27011 | 20 | 796 | 901 75 | М6024-М0 1.51 1.14 | 6000-271К 10.0 |55 | 79 | 180 |.095 (241) M9100-ND 1.28 — .96 | 9230-44 18,000 30 |.079 | 21 |.162 (4.11) | M9266-ND 375 2.82 | 9250-186 
330tf | 20 | .796 | 78 | .85 | M6025-ND 1.51 1.14 | 6000-331K 22.0 |50 | 25 | 190 .095(241)| M9220-ND 130 .98| 9230-52 22,000 | 27 | .079 | 17 | 162 (4.11) | M9267-ND 4.95 372 | 9250-226 
звон: | 20 | 796 | 74 | 1.0 | М6026-М0 1.51 1.14 | 6000-391K Ferrite Core 33,000| 27 | 079 | 15 | 162 (4.11) | M9269-ND 495 372 | 9250-336 
470 20 | 796 | .68 | 1.1 | M6027-ND 1.51 1.14 | 6000-471K 330 [45 | 2.5 | 187 |.095 (2.41) | M9330-ND 1.38 1.04 | 9230-56 39,000 | 27 |.079 | 15 |.162 (4.11) | M9270-ND 4.95 3.72 | 9250-396 
560Н | 20 | 796 | 64 | 14 | М6028-М0 151 1.14 | 6000-561К 47.0 |45 | 25 |165 |.095 (2.41) M9470-ND 1.38 1.04 | 9230-60 47000 | 23 | 079 | 13 |.162 (4.11) | M9271-ND 495 3⁄2 | 9250-476 
680Н | 20 | 796 | 59 | 1.6 | MG029-ND 151 1.14 | 6000-681К 68.0 |50 | 25 | 135 |.095 (241) |M9680-ND 1.38 1.04 | 9230-64 56,000| 23 |.079 | 13 | 162 (4.11) | M9272-ND 630 473 | 9250-566 
820:t | 20 | 796 | 56 | 1.8 | M6030-ND 151 1.14 | 6000-821К 100.0 |50 | 25 | 125 |095 (2.41) M9101-ND 1.52 1.15 | 9230-68 68,000| 23 |.079 | 12 |162 (4.11) | M9273-ND 630 473 | 9250-686 
100041 | 50 | 252 | .51 | 2.9 | M6031-ND 1.51 1.14 | 6000-102K 2200 [30 [079] 73 |.095 (241) |M9221-ND 452 1.15 | 9230-76 82,000| 21 |.079 | 11 | 162 (4.11) | M9274-ND 6.54 4.91 | 9250-826 
ИИ 330.0 [30 [079] 62 |.095 (2.41) |M9331-ND 452 1.15 | 9230-80 100,000] 18 | 079 | 11 |.162 (4.11) | M9275-ND 810 608 | 9250-107 


More Product Available Online: www.digikey.com 
928 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JW Miller Epoxy Conformal Ferrite Beads 
Coated Ind uctors The gens ofa dis га їо й 
MAGNETICS the lead to increase and acts like a 


А . a small ВЕ choke at high frequencies. It is possible to dissipate high 
Filter and Miniatu re ЗЮ. frequency parasitic signals and attenuate undesirable frequencies 
Ж that travel on DC circuits by the use of beads. 
High Current Chokes 


Form Length: .300” Lead Length: 2.62” Hu [дб ШИ ШЫП (ра 


PEN _ Ишт. (7.62mm (66.55mm) 0-40 MHz |132 .69 2.16} M2301-ND 30 2.40 | FB73-085 
ENS 5900 Series Form Diameter: .120" Leads: .022"0 40-200 MHz| 3.30 119 5.74 | M2302-ND 18 1.40 | FB43-226 
C Евә i [11.51 (3.05mm) (56mm 0) 0-40 MHz | 3.30 1.19 5.74 | M2303-ND .30 2.40 | FB73-226 
422 AWG JOANG 40-200 MHz| 3.30 119 3.00 | M2304-ND 18 140 | FB43-110 
17. т 22.86 254 m TENTI пе 200+ МН? [330 119 3.00 | M2305-ND 18 140 | FB64-110 
= е г BAR 0-40 MHz | 330 119 3.00 | M2306-ND 20 1.60 | FB73-110 
EN | | 10% |Q | Freq. Max. | Digi-Key Price Each | Miller 40-200MHz| 4.83 1.45 1072 M2307-ND 30 240 | FB43-422 
Inductance = 15% @ 1 KHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. HH Min. MHz mA | Part №. 1 10 | PartNo. 0-40 MHz | 483 145 10.72 | M2308-ND 25 200 | FB73-422 
m No. 20 tinned copper 1” long min. Ambient Temp.: -55°C to Phenolic Core 40-200 MHz| 7.39 2.26 7.29 | M2309-ND 25 2.00 | FB43-287 
а тоо Паш 112: 90 ТЕЛИ 0-40 MHz [739 226 729 | M2310-ND 25 200 | FB73-287 
Rated лэ | 40 | 25.0 1100 | М8002-40 113 90 | 8230-96 

L (рн) |Max. DCR] Current | Digi-Key Price Each — | J.W.Miller 15 | зв | 25.0 | 1100 | М8003-40 1.25 1.00 | 8230-00 ; А 

е00с109:27с Amp | Part No. ТО Ей ранна? 18 | 35 | 25.0 | 1010 M8004-ND 1.25 100 | 8230-02 High Current Ferrite Beads Пат, 


22| 33 | 250) 935 | М8005-М0 125 100 | 8230-04 
27 33 | 250 | 875 |M8006-ND 125 100 | 6230-06 
39 | 09 | 128 | MSB0I-ND 148 111 | 5800-3R9 .33 | 30 |250| 780 |M8007-ND 125 1.00 | 8230-08 
47 | 022 | 120 ОАЫ 148 111 |58004В7 39|30 | 25.0 640 |М8008-40 125 100 | 8230-10 


56 .024 1.28 M5803-ND 148 1.11 | 5800-586 
68 026 128 M5804-ND 148 141 | 5800-6R8 47 | 30 | 25.0 590 | М8009-40 1.25 1.00 | 8230-12 


5800 Series 


82 | оз | 128 | М580540 148 111 [5800882 5 252 45 T s 10 zan A B с D E F 
ў | я I І - №1331 | 36 28 | 230 | 118 | 08 | 22 
i pa Mei xim E 2 pared 82|28 | 250 | зво |M8012-ND 125 100 | 8230-18 №1332 | 46 | 31 | 204 | 135 | 10 | 25 
15 | мо | 128 | MS80RND 148 111 | 5800-150 1.00 | 25 | 250] 350 |M8013-ND 1.25 1.00 | 8230-20 M1333 | 91 34 284 | 135 45 30 
18 044 1.28 M5809-ND 148 1.1 | 5800-180 Iron Core Features: “ High current capacity up to 5A • Low DC resistance • Multiple 
22 .050 1.28 M5810-ND 148 141 5800-220 150|28 | 7.9 745 |M8015-ND 1.19 90 | 8230-24 sizes available * Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
27 | 058 | 128 | MS811-ND 148 111 | 5800-270 т a n 2 и is > -. ЕШШ CETT 
ў E | 79 | 55 А д ў 5 
33 | 078 | 1.008 | M5812-ND 1.48 111 |5800-330 +25% | ©) | Digi-Key Pricing | Tape & Reel*| J.W.Miller 
39 | 094 | 0.804 | M5813-ND 148 1.11 | 5800-390 270 37 79 | 495 МАНЫ 119 50 8230-20 (o 25MHz| Мах. | PartNo. 10 50 [Size [Pricing] Part No. 
47 | .109 | 0804 | M5814-ND 148 111 | 5800-470 330 45 79 | 380 (ООШ 119 50 8230-22 20 | 0.0005 | M1331CT-ND 251 10.33 |1,000| 97.35 [РМ2001-200 
56 | 140 | 0.804 | M5815-ND 148 1.11 |5800-560 390|45 | 79 | 350 |M8020-ND 119 90 | 8230-34 30 | 0.0006 | M1332CT-ND 1.28 5.25| 500 | 2475 |РМ2002-300 
з | 15 08м |22: 148 111 [5800-80 560 | 50 | 79 | 260 | М8022-№0 119 90 | 8230-38 60 | 0.0009 | M1333CT-ND 179 7.35 | 500 | 34.65 |PM2003-600 
82 152 0.804 M5817-ND 148 141 5800-820 6.80 50 | 7.9 245 | ОРЫН 1.19 90 | 8230-40 * Гог Таре and Reel Part number, change CT-ND to TR-ND. 
100 | 208 | 0632 | M5818-ND 148 111 |5800-101 820|55 | 79 | 210 | М8024-0 119 90 | 8230-42 
120 | 283 |0508 | M5819-ND 148 111 | 5800-121 1000 | 55 | 79 | 180 |M8025-ND 119 90 | 8230-44 
150 | .340 | 0.508 | M5820-ND 148 111 | 5800-151 1200|45 | 25 | 210 |M8026-ND 119 90 | 8230-46 High Quality Epoxy Conformal 
180 | 362 | 0508 | M5821-ND 148 111 | 5800-181 15.00 | 45 [25 | 205 |M8027-ND 119 90 | 8230-48 
220 | 430 |0508 | M5822-ND 148 111 | 5800-221 18.00 | 50 | 25 | 195 M8028-uND 119 90 | 8230-50 Coated Inductors an 
270 557 0.400 M5823-ND 148 141 5800-271 22.00| 50 | 2.5 190 |M8029-ND 1.19 90 | 8230-52 * Operating Temperature: -55°С - 105°С заре 
330 .665 0400 | M5824-ND 148 141 | 5800-331 27.00 | 50 | 25 185 |M8030-ND 119 90 | 8230-54 Marking Vo tage: 250006 mix заг: Я ШУТ; 
d - - al: Coating-Epoxy Leads-TinnedCopper | pim ; 
390 | 772 | 0400 | M5825-ND 148 1.11 | 5800-391 Ferlie Core Ae Cong Epoxy Ы Dim. in mm 
470 115 | 0315 | M5826-ND 148 1.11 | 5800-471 33.00 | 45 | 25 | 187 |M8031-ND 1.37 1.03 | 8230-56 
560 1.27 0.315 M5827-ND 148 111 5800-561 39.00 | 45 | 2.5 180 |M8032-ND 1.37 1.03 | 8230-58 Ls Test І, dc J.W. 
680 | 1.61 | 0250 | M5828-ND 148 111 | 5800-681 4700 | 45 | 25 | 185 ОЛА 137 103 | 8230-60 20% | Q Ней. Max. | Digi-Key Price Each | Miller 
820 | 1.96 | 0.200 | M5829-ND 148 1.11 | 5800-821 56.00 | 45 | 25 | 145 |M8034-ND 137 103 | 8230-62 ШНШ ir (МН (ША pani No: ТОВ ЕШ 
1000 | 230 | 0200 г: їз 111 | 5800102 Ü | | Ç 10 | 40 |250 500 [M/80i-ND 54 44 | 78FRIOM 
- š : : 68.00 | 50 | 2.5 | 135 |M8035-ND 137 1.03 | 8230-64 42 | 40 [250 500 |M7802-ND 54 44 | 78FR12M 
1200 | 265 | 0200 | M5831-ND 148 111 | 5800-122 т е 415 | 40 [250 500 |M7803-ND 54 44 | 78FR15M 
120 | aes ЩЕ 82.00 | 50 |25 | 130 |M8036-ND 137 103 | 8230-66 15 | 40 750 ЙЕН 5а 4 BDSM 
š . : 10000 | 50 |25 | 125 |M8037-ND 137 1.08 | 8230-68 о>» | ao |50 1025 | o за aa | Z8ER22K 
1800 | 403 | 0.158 | M5833-ND 148 111 | 5800-182 120.00 | 30 | 79 | 97 |M8038-ND 137 1.08 | 8230-70 27* | 40 |250 950 |M7806-ND 54 44 | 7BFR27K 
жа са БЫ шш ie i 2. 150.00 30 | 79 | 85 |M8039-ND 137 103 | 8230-72 33% | 40 |250 815 |M7807-ND 54 44 | 78FR33K 
ц 590 015 (ША | 21 | 5800-27 180.00 | 30 | 79 | 79 |M8040ü-ND 137 1.03 | 8230-74 39 40 |250 700 |M7808-ND .54 44 | TBFRS9K 
3300 | 6% | 0% 1 іа 11 | 510080 ат | 40 [250 650 |M7809-ND 54 44 | 78FR47K 
š ) - : 220.00 | 30 | 79 | 73 |M8041-ND 137 103 |8220-76 56% | 40 |250 545 |М7810-40 54 44 | 78FR56K 
3900 | 863 |0100 БАША 148 111 | 5800-992 270.00 | 30 | 79 | 65 |M8042-ND 146 1.10 | 8230-78 68% | 40 [25.0 495 [M7811-ND 54 44 | TGFRGBK 
зю | qas | cose > a (n [senos аю 30 |79 ‘Е |4100 зе (мею м м замя 
ME ME |” з 1 оо 390.00 | 30 | 79 | 55 |M8044-ND 146 1.10 | 8230-82 ie | 40 290 ж ГГ. и и |ы 
470.00 | 30 | 79 | 50 |M8045-ND 146 1.10 | 8230-84 15* | 45 |79 535 -MIBIS-ND — 54 — 44 | 7BFIR5K 
8200 | 208 0005 ЫШЫ 148 111 | 5800-822 560.00 | 30 | 79 | 48 |M8046-ND 146 140 | 8230-86 18% | 50 |79 455 | М781840 54 44 | 78РІАВК 


10000 | 264 0.050 | M5842-ND 148 1.11 | 5800-103 22* 50 |79 395 |M7817-ND 54  .44 | 78F2R2K 


680.00 | 30 | .79 42 |M8047-ND 146 1.10 | 8230-88 


15000 | 425 | 0.039 | M5844-ND 148 1.11 | 5800-153 27* | 50 [79 355 |M7818-ND 54  .44 | 78F2R7K 
18000 | 483 | 0.039 | M5845-ND 148 1.11 | 5800-183 820.00) ГІ сз 40 ШШЕ 145 124 | 8230-00 3.3 50 |79 270 |M7819-ND 54 44 | 78F3R3J 
1,000.00 | 30 | 79 38 |М8049-40 1.65 124 | 8230-92 39 45 |79 250 |M7820-ND 54 44 | 78F3R9J 

5900 Series 47 45 [7.9 230 |M7821-ND 54 44 | 78F4R7J 


5.6 45 |79 185 |M7822-ND 54  .44 | 78F5R6J 
6.8 40 |79 175 |M7823-ND 54 44 | 78F6R8J 
82 40 |7.9 155 |M7824-ND 54  .44 | 78F8R2J 


3.9 007 40 M5901-ND 2.68 1.88 | 5900-3R9 
47 008 40 M5902-ND 2.68 1.88 | 5900-4R7 


10 017 40 M5906-ND 2.68 1.88 | 5900-100 Dim. in mm. 10 40 |25 130 | M7825-ND 5444 | 78F100J 
—— | x 


22 026 4.0 M5910-ND 2.63 1.88 | 5900-220 12 45 [25 155 | M7826-ND 54  .44 | 78F120J 


33 .032 40 | M5912-ND 263 188 | 5900-330 т 15 50 [25 150 |M7827-ND 54 .44 | 782150] 
#22 AWG ТС 18 50 [25 145 |M7828-ND 54 .44 | 78180] 
47 | 035 40 | М591440 263 1.88 | 5900-470 9 | 1897 | 22 50 |25 140 |M7820-:ND 54 44 | 78220) 
56 | 037 | 32 | MS5915-ND 2.63 1.88 | 5900-560 27 50 |25 135 |M7830-ND 54 44 | 78F270J 
68 047 25 | M5916-ND 263 188 | 5900-680 33 50 |25 193 |M7831-ND 54  .44 | 78F330J 
82 060 20 | M5917-ND 263 188 | 5900-820 39 50 |25 185 |M7832-ND .54 .44 | 78F390J 
T Б 47 60 [25 167 |M7833-ND 54 .44 | 78F470J 
M0. 400 16 1с» 20 1.88 | 5900101 56 60 |25 150 |M7834-ND 54 44 | 78F560J 
150 | 129 16 M5920-ND 263 1.88 | 5900-151 68 60 |25 137 |M7835-ND 54 — 44 | 78F680J 
180 | .150 16 | М5921-\0 26% 1.88 | 5900-181 82 60 |25 132 |M7836-ND .54  .44 | 78F820J 
220 162 1.6 M5922-ND 263 188 5900-221 100 60 |25 125 | M7837-ND 54 44 | 78F101J 
ў Я 120 60 [079 100 |M7838-ND 54 .44 | 78F121J 
аю | 2: |18 Ege 1501 | 60 [сла 90 (мыю $4 зы | тане 
470 | 380 12 | M5926-ND 26% 1.88 | 5900-471 
560 | 420 10 | M5927-ND 26% 1.88 | 5900-561 


180 60 | 0.79 84 |M7840-ND 54 — .44 | 78F181J 
220 60 |079 76 |M7841-ND 54 44 | 78F221J 
270 60 | 079 70 |M7842-ND 54  .44 | 78Ғ271.) 


No. of Digi-Key Price Each | J.W.Miller 330 60 |0.79 65 | M7843-ND 54 44 | 78F331J 
680 | 548 10 | M5928-ND 263 1.88 | 5900-681 fa: | Turns Part No. 1 10 | Part No. 390. | во |079 60 Мува Мо 54 4 | 78F391J 
1000 | 844 08 | М5930-40 2463 1.88 | 5900-102 M2093-ND 75 60 |FB20009-3B 470 60 |079 53 |M7845-ND 54 44 | 78F471J 
2200 | 200 05 M5934-ND 2.63 188 | 5900-222 112 M2194-ND 75 60 |FB20019-4B 560 60 |079 51 |M7846-ND 54 44 | T8F561J 
3900 | 275 | 04 | ME937-ND 263 1.88 | 5900-392 B Я 6801 | 60 |079 45 |M7847-ND 54 44 | T8F681J 

21/2 MODA 85 08 | FB20010-38 8201 | 60 |079 43 |M7848-ND 54 44 | 78F821J 
4700 | 319 | 04 | M5938-ND 263 188 | 5900-472 M2204-ND 85  .68 |FB20020-4B 1000t | 60 |079 41 |M7BA9-ND 54 44 | 781027 


10000 | 7.30 0.250 | M5942-ND 3.47 2.60 | 5900-103 
100000| 897 0.065 | M5954-ND 3.47 2.60 | 5900-104 


M2113-ND .95 176 | FB20011-3B 


2x11/2 
M2214-ND — 95 .76 |FB20021-4B * Rated at L + 10% pH. + Rated at L + 5% pH. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 929 


Ф 
JW. Miller EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


MAGNETIC S 


Applications: Cap. | 25dB AH. | 15dB AH. Cut Tape Tape & Box 

* Communication equipment, cordless —|- 2.5 Max. *20% | Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing J.W. Miller 

phones, automotive phones * Digital (pF) (MHz) (MHz) Part No. 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

кыша Ana iao еашртепь ы 22 800 220-800 | M9936CT-ND в аз | M9936TB-ND 142.50/М | EMI220T-LC 

ее. 47 | 550-700 | 350-800 | M9938CT-ND 48  .43 |M9938TB-ND  142.50M | EMI470T-LC 
g dA y 0.6% 0.6 Sq. 100 | 350-500 | 200-800 | M9941CT-ND .48  .43 | M9941TB-ND 142.50/М | EMI101T-LC 


tems * Electronic musical instruments 
and other digital devices 
Specifications: 

* Rated Current: 5А * Rated Voltage: 
50VDC * DCR: 0.050 maximum • In- 
sulation Resistance: 10GQ minimum 
@ 50VDC “ HI-Pot: 125VDC “ Op- = t 2.5 2-Ples. — Dim. in mm 
erating Temperature -25°C - 85°С 


220 200-350 | 100 ~ 800 | M9939CT-ND 48 43 M9939TB-ND 142.50/М | EMI221T-LC 
270 200 - 300 80 - 800 | M9940CT-ND 48 -43 M9940TB-ND 142.50/М EMI271T-LC 
470 120 - 300 50-800 | M9937CT-ND 48 43 M9937TB-ND 142.50/М EMI471T-LC 
1000 70 ~ 200 30-800 | M9934CT-ND 48 43 M9934TB-ND 142.50/М | EMI102T-LC 
2200 45-200 20-800 | M9942CT-ND 48 43 M9942TB-ND 142.50/М EMI222T-LC 
10,000 | 15-200 6 - 800 M9935CT-NDT 48 43 M9935TB-NDT 142.50/М EMI103T-LC 


+ Capacitance Tolerance: -20%, 80% 


БТ DIX RF Balun Transformers HHM Series - Surface Mount 


? Features: These products are intended for wireless LAN (Local Area Network) applications. 


= Dim. in mm | Fig. 2 


Configuration 
1 Unbalanced Port 
2 GND or DC Feed + RF GND 
3 Balanced Port 
4 Balanced Port 
5 GND 
6 NC 


Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape Tape & Reel 
Frequency In/Out Loss-max. of Phase Digi-Key Price Each i-Key Pricing TDK 
Fig. Application MHz) (9) dB: (deg. Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
g. g. 
Bluetooth and 2400 - 2500 50/50 12 180 + 10 445-1233-1-ND 205 154 103 445-1233-2-ND 635.19/M ННМ1517 
IEEE802.11b/g 
Bluetooth and 2400 - 2500 50/100 10 180 + 10 445-1234-1-ND 205 1.54 103 445-1234-2-ND 635.19/M ННМ1520 
IEEE802.11b/g 
1 Bluetooth and 
IEEE802.1 big 2400 - 2500 50/200 1.0 180 + 10 445-1229-1-ND 205 154 103 445-1229-2-ND 635.19/M ННМ1521 
Wideband-LAN 4900 - 5950 50/100 10 180 = 10 445-1231-1-ND 205 154 103 445-1231-2-ND 635.19/M HHM1570B1 
Wideband-LAN 5150 - 5875 50/100 1.0 180 + 10 445-1230-1-ND 205 _ 1584 103 445-1230-2-ND 635.19/M HHM1562B 
Bluetooth and 
2 IEEEB02.11b/g 2400 - 2500 50/100 12 180 « 10 445-1232-1-ND 205 154 103 445-1232-2-ND 635.19/M HHM1711D1 


NEW! Pulse RF Wide Band Balun 


A TECHNOL ит Transformers 


The Pulse balun transformer offers an excellent | Pulse Dimensions (Inches) 
insertion loss device in a low cost SMT format. The | Part No. L. w H 
RF Baluns are ideal for balanced to unbalanced CX2024 | 0.202 (+.015) | 0.204 (+.015) 0.14 (Max.) Е Schem. 3 
applications and have been designed for applications | CX2045L | 0.15 (<.015) [0.15 (+.02/-.015) 0.11 (&.015) 
such as САТУ Distribution/Drop Amplifiers, Set Top | Cxo156 | 0.169 (5.004) | 0.209 (2.004) [0.118 (+.018/-.012) RAE UO 
Boxes and Home Gateways. CX2147 | 0272 (Max) | 0.272 (Мах.) 0.173 (Max.) Eit 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C CX2032 | 0.36 (Max.) | 0.265 (Max.) 0.098 (Max.) 
Impedance Ratio Turns Ratio Bandwidth 
(+ -2%) (+ -2%) (MHz Typ) Insertion Loss i-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Primary:Secondary | Ргітагу:бесопдагу | Midband Loss (dB Typ) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 3 121 11 10 - 1000 0.4 553-1050-ND 1.80 1.12 .82 72 CX2024 
2 11 1:1 2.3-2700 0.2 553-1052-ND 2.04 1.27 .93 .82 CX2045L 
3 1:2CT* 1:1.4CT* 3-300 0.8 553-1051-ND 2.04 1.27 .93 .82 CX2156 
2 14CT* 14CT* 5-200 0.3 553-1053-ND 1.84 1.14 .84 .74 СХ2147 
2 1:4CT* 1:2CT* 5-165 0.6 553-1054-ND 2.44 1.59 1.22 1.08 CX2032 


*Note: CT indicates Center Tape. 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are precisely wound round a double ferrite core. Toko's 
baluns are ideally suited for designing double balanced mixers, directional couplers, signal splitters, signal distributors, 
and impedance matching circuits. 


Operating Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Insertion Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
Fig. | Winding Range Loss Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Type B5F - Surface Mount 
п= 1 50MHz ~ 400MHz 10dB Maximum TKS2514CT-ND 2.89 2.58 1.87 TKS2514TR-ND 1610.00 458DB-1012 
1 n=4 6MHz ~ 600MHz 2.5dB Maximum TKS2512CT-ND 5.00 3.42 2.33 TKS2512TR-ND 1610.00 458DB-1008 
n=2 400MHz ~ 1.3GHz 4dB Maximum TKS2511CT-ND 2.89 2.58 1.87 = = 458DB-1005 
2 = 20MHz ~ 600MHz | IN to OUT-1,2 4.5dB Maximum; OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10dBN minimum | TKS2518CT-ND 5.00 3.42 2.33 TKS2518TR-ND 1610.00 458DS-1014 
3 n=4 6MHz - 600MHz IN to OUT-1 1.3dB Maximum; IN to OUT-2 11dB - 14dB TKS2519CT-ND 5.00 3.42 2.33 TKS2519TR-ND 1610.00 458PS-1015 
3 n=6 6MHz ~ 600MHz IN to OUT-1 0.8dB Maximum; IN to OUT-2 15dB ~ 17dB TKS2517CT-ND 5.00 3.42 2.33 TKS2517TR-ND 1610.00 458Р5-1007 
Туре B7T - Leaded 
1 п=5 5MHz - 500MHz 2dB Maximum TK2513-ND 5.55 4.35 2.59 = = 456DB-1007 
2 = 20MHz - 600MHz | IN to OUT-1,2 4.5dB Maximum; OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10dBN minimum | TK2518-ND 5.55 4.35 2.59 = = 456DS-1012 
3 n=6 6MHz ~ 600MHz IN to OUT-1 0.8dB Maximum; IN to OUT-2 15dB ~ 17dB TK2516-ND 5.55 4.35 2.59 — = 456Р5-1011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Hybri d Pass ive R F/M i с rowave Dev i ces Note: All drawings are top view. 


These components are suited for Mobile Phones (Handsets/Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to 
Computing (PCs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones and Wireless Local Area meet your most demanding coupling needs. Application: To control transmitted power. 


Network (WLAN) applications. DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also 
SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Soldering: 230°C for 5 seconds incorporating an LC Filter. Application: To control transmitted power while suppressing spurious noise. 

ВАШИМ: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to © POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your 
electronic circuitry interface requirements. Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. circuitry power handling requirements. Application: To divide internal signals (ex. VCO). 
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Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (ohms) (max.) (deg.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1 Balun 380-430 50/200 1dB 180215 3.2x1.6 P10702CT-ND 1.89 1.58 1.26 500 472.08 | EHF-FD1617 
1700-1900 50/50 .8dB 180+10 3.2x1.6 P12025CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-1BD1800 
2 Balun 1700-1900 50/100 .8dB 180+10 3.2x1.6 P12026CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-1BE1800 
880-960 50/200 .8dB 180+10 3.2x1.6 P12027CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-1BG0920 
1700-1900 50/200 .8dB 180210 3.2x1.6 P12028CT-ND 1.81 1.51 1.21 3000 905.52/M | EHF-1BG1800 
3 Balun 880-960 50/50 1dB 180+15 3.2 x 1.6 P10705CT-ND 1.71 1.43 1.14 4,000 756.72/M | EHF-FD1618 
1700-2000 50/50 .8dB 180215 3.2x1.6 P10708CT-ND 1.71 1.43 1.14 4,000 756.72/M | EHF-FD1619 
4 Balun 824-894 50/200 1dB 180215 1.6x 1.6 P10703CT-ND 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M | EHF-FD1622 
880-960 50/200 2dB 180215 1.6x1.6 P10706CT-ND 1.89 1.58 1.26 4,000 837.16/M | EHF-FD1620 
Balun 1700-1900 50/200 1dB 180215 3.2 x 1.6 P10711-NDt 1.71 1.43 1.14 = = EHF-FD1626 
1700~1900 50/50 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12029CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BD1800 
1920-2170 50/50 1.048 180+15 2.0 x 1.25 P12030CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BD2060 
2400~2500 50/50 1.0dB 180+15 2.0x1.25 P12031CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BD2450 
880~960 50/100 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12032CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BE0920 
1700-1900 50/100 1.008 180+15 2.0х 1.25 P12033CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BE1800 
6 Balun 1920-2170 50/100 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12034CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BE2060 
2400-2500 50/100 1.048 180+15 2.0 x 1.25 P12035CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BE2450 
880~960 50/200 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12036CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BG0920 
1700-1900 50/200 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12037CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BG1800 
1920-2170 50/200 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12038CT-ND 1.81 1.51 1:21 500 452.76 | EHF-2BG2060 
2400-2500 50/200 1.0dB 180215 2.0x1.25 P12039CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-2BG2450 
3400-4000 50/100 1.0dB 180+20 2.0 x 1.25 P12041CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-FD1755T 
ЕА Balun 1700-2000 50/50 .8dB 180+10 1.6х 1.6 P12040CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 | EHF-FD1629 
8 Balun 5150~5350 50/100 1.2dB 180215 1.6х0.8 P12428CT-ND 4.80 4.01 3.21 500 1201.20 | EHF-4BE5250 
Operating | Coupling Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Fig. | Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
9 Directional 850-950 14.541 „Зав 25dB 1.3 2.0x1.25| P12042CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-2CM0900 
Coupler 1710-1785 14+1 .35dB 22dB 1.3 1.6x.8 P12043CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-4CM1747 
Directional 800-1000 1722 -30dB 24dB 1.3 1.6x1.6 P10684CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/M EHF-FD1540 
10 Coupler 1850-1950 1422 .40dB 19dB 1.3 1.6x1.6 P10691CT-ND 1.62 1.35 1.08 4,000 717.99/М EHF-FD1541 
11 Directional 1710-1910 17+1.5 .25dB 27dB 1.3 1.6x.8 P12044CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-4CQ1810 
Coupler 820-850 20-1 .25dB 30dB 1.3 1.6x.8 P12045CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-4CT0835 
12 Directional 1850-1950 20-1 „Зав 26dB 1.3 1.6x1.6 P12046CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1542 
Coupler 1850-1950 1721 „Зав 23dB 1.3 1.6х 1.6 P12047CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1548 
13 |Бігес. Coupler| 800-1000 14=2 .4dB 20dB 1.3 3.2x1.6 P12048CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1556 
880-915 1922 .35dB 24dB 15 
16 , Dual 1710-1785 | 14%1.5 "4598 17dB 15 2.0x1.25| P12049CT-ND 1.53 128 1.02 500 381.36 | EHF-FD1812D 
т pee ЕЕ TS 2.0х 125] P12050CT-ND 159 128 102 500 38136 | EHF-FD1824 
Operating Coupling | Insertion 2FO 3FO Cut Tape 
Frequency Factor Loss | Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (min.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No. 
19 Direc. Coupler 880-915 2021 .45d 22dB 17dB 2.0x1.25 P12051CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 EHF-FD1728 
with Filter 1710-1785 20-1 .45d 22dB 17dB 2.0 x 1.25 P12052CT-ND 1.81 1.51 1.21 500 452.76 EHF-FD1729 
Operating Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 

Fig. Description (Mhz) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 

14 Power Divider 720-760 4.04В 18dB 1.8 3.2x1.6 P10715-NDt 2.02 1.69 1.35 = = EHF-FD1502 
981~1008 4.0dB 18dB 2.1 3.2 х 1.6 P10716-NDT 2.02 1.69 1.35 = = EHF-FD1508 
1546~1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x1.6 P10717CT-ND 1.93 1.61 1.29 4,000 856.52/М| EHF-FD1503 

15 Power Divider 1607-1685 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10718-NDT 1.93 1.61 1.29 mE = EHF-FD1506 
1880~1920 4.0dB 18dB 1.6 3.2x1.6 P10720-NDT 1.93 1.61 1.29 = = EHF-FD1507 
2043-2104 4.0dB 18dB 16 3.2 х 1.6 P10721-NDT 1.93 1.61 1.29 I = EHF-FD1509 

17 Power Divider 1607-1685 4dB 18dB 2.1 1.6x1.6 P12053CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1495 

18 Power Divider 945-979 4dB 18dB 2.1 1.6x1.6 P12054CT-ND 1.53 1.28 1.02 500 381.36 EHF-FD1779 


t Bulk Package * For Tape & Reel Part Number, change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — 5CHW Type - Surface Mount 
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Examples о! Connection uen ep T LII "n SERO qur uso 
Bottom View Freq./Min. | Selectivity (Min.) Loss | Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Toko 
\(MHz)/(MHz)| dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB Part No. il 10 |PartNo. Pricing Part No. 
Fig. 1 — 5CHW TYPE - Surface Mount 
420/10 | 20 (+50) oe 59 0.5/3.0 |TKS5440CT-ND 19.90 159.20| TKS5440TR-ND 5970.00/750 |4925-1051А 
427/10 | 20 (+50) 14(-50) |0.5/3.0 |TKS5441CT-ND 19.90 159.20| TKS5441TR-ND 8932.50/750 |492S-1053A 
435/10 | 20 (+50) 14 (-50) |0.5/3.5 |TKS5442CT-ND 19.90 159.20| TKS5442TR-ND 5970.00/750 |492S-1055A 
450/10 | 17 (+50) үз 50) |0.5/3.5 |TKS5443CT-ND 19.90 159.20| TKS5443TR-ND 5970.00/750 |492S-1057A 
456/10 | 16 (+50) ү? ү 0.5/3.5 |TKS5444CT-ND 19.90 159.20| TKS5444TR-ND 8932.50/750 |4925-1059А 
463.5 /10 | 16 (+50) 50) |0.5/3.5 |TKS5445CT-ND 19.90 159.20) — — 492S-1061A 
470/10 | 15 (+50) 12(-50) 10.5/3.5 |TKS5446CT-ND 19.90 159.20 | TKS5446TR-ND 5970.00/750 | 492S-1063A 
Fig. 2 — 5CHT TYPE - Surface Mount 
395/10 | 33 (+50) n M 0.5/4.5 |TKS5448CT-ND 27.25 218.00  TKS5448TR-ND 10218.75/750 |493S-1066A 
420/10 | 30(:50) 50) |0.5/4.5 | TKS5449CT-ND 27.25 218.00  TKS5449TR-ND 10218.75/750 |4935-1067А 
425/10 | 30 (+5 e 50) |0.5/4.5 | TKS5450CT-ND 27.25 218.00  TKS5450TR-ND 10218.75/750 |493S-1068A 
430/10 | 30 (+50) i 50) |0.5/4.5 | TKS5451CT-ND 27.25 218.00  TKS5451TR-ND 10218.75/750 |493$-1069А 
440/10 | 27 (+50) "ia а 0.5/4.5 |TKS5452CT-ND 27.25 218.00 — — 493S-1071A 
452/10 | 27 (+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 |TKS5453CT-ND 27.25 218.00 | TKS5453TR-ND 10218.75/750 |493S-1073A 
460/10 | 27 (+50) 27 (-50) 10.5/4.5 |TKS5454CT-ND 27.25 218.00 | TKS5454TR-ND 10218.75/750 |4935-1075А 
Fig. 3 — 5CHLW TYPE - Surface Mount 
836/23 | 14 (+100) 22 (-100) | 1.5/4.0 |TKS5432CT-ND 13.17 104.23 | — — 477М$-1093А 
881/23 11. 9(-100) | 1.0/3.5 |TKS5435CT-ND 13.17 104.23 | — — 477MS-1094A 
902.5/25 |18 (+100) 24 (-100)) 1.0/2.5 | TKS5436CT-ND 20.90 167.20| TKS5436TR-ND 5800.00/1000 477MS-1034A 
915/25 |18 (+100) 25 (-100) | 1.0/2.5 |TKS5437CT-ND 20.90 167.20 | TKS5437TR-ND 5800.00/1000|477М5-1035А 
933/25 |18 (+100) 25 (100) | 1.0/2.5 |TKS5438CT-ND 20.90 167.20 | TKS5438TR-ND 5800.00/1000|477М5-1036А 
947.5/25 |18 (+100) 25 (-100) | 1.0/2.5 |TKS5439CT-ND 20.90 167.20 — — 477MS-1037A 
Test / Bw Ripple/ 
Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss Digi-Key Pricing Toko 
(MHz) / (MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | PartNo. 1 10 50 | Рам №. 
Fig. 4 — 5HW Туре 
365/6 20(-50) 25 (+50) | 1.0/4.5 | TK5414-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-35045A-365 
475/8 18 (-50) 22 (+50) | 1.0/4.5 | TK5415-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-44545A-475 
530/10 16(-50) 20 (+50) | 1.0/4.5 | TK5416-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-51035A-530 
700/16 23(-100) 26 (4100) | 1.0/3.5 | TK5418-ND 26.05 20840 989.90 | 5HW-68050A-700 
820/16 22(-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5419-ND 26.05 208.40 989.90 | 5НМ/-78045А-820 
914/18 19(-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5420-ND 26.05 20840 989.90 | 5HW-88560A-914 
1010/16 | 14(-100) 18 (+100) | 1.0/3.5 | TK5421-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-100090A-1010 
1305/25 | 18(-100) 20 (+100) | 1.0/3.5 | TK5423-ND 26.05 20840 989.90 | 5HW-125055F-1305 
425/7 20(-50) 25 (+50) | 1.0/4.5 | TK5424-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-39545A-425 
Fig. 5 — 5HT Type 
360/16 33 (+50) 25 (-50) | 1.0/4.0 | TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-36020AS-360 
440/14 28 (+50) 25 (-50) | 1.0/4.0 | TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-44020AS-440 
480/14 26 (+50) 22(-50) | 1.0/4.0 | TK5404-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-48030AS-480 
515/16 25 (+50) 20(-50) | 1.0/4.0 | TK5405-ND 23.70 189.60 900.60 | 5НТ-51535А5-515 
590/12 34 (+50) 25(-50) | 1.0/4.0 | TK5406-ND 23.70 189.60 900.60 | 5НТ-59065Ғ-590 
655/12 30 (+50) 26(-50) | 1.0/4.0 | TK5407-ND 23.70 189.60 900.60 | 5НТ-65550Ғ-655 
735/15 28 (+50) 24(-50) | 1.0/4.0 | TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-73565F-735 
830/15 26 (+50) 22(-50) | 1.0/4.0 | TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-83050F-830 
1010/15 18 (+50) 14(-50) | 1.0/4.0 | TK5411-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-101045F-1010 
1090/15 17 (+50) а 50) | 1.0/4.0 | TK5412-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-109065F-1090 
1230/15 20 (+50) 16(-50) | 1.0/4.5 | TK5413-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-123080C-1230 
Fig. 6 — 7HW Type 
405/9 20(-10) 15 (+10) | 1.5/3.5 | TK3301-ND 2045 163.60 777.10 | 252MXPR-2535A 
435/10.5 17 (-5) 14 (+15) 1.5/3.0 | TK3302-ND 2045 163.60 777.10 | 252MXPR-2537A 
453/11.5 c 3) 13 (47) 1.5/2.5 | ТК3303-М0 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2767A 
462/12 Wis 2) 11 (+8) 1.5/2.5 | TK3304-ND 2045 163.60 777.10 | 252MXPR-2689A 
480/12.5 10) 11(ғ10) | 1.5/2.5 | TK3305-ND 10.23 92.03 409.00 | 252MXPR-2765A 
550/7 10) 20(+15) | 1.5/3.5 | TK3307-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2736F 
600/8 pos 5) 21 (+15) 1.5/3.5 | TK3308-ND 2045 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 
640/9 29 (-25) 27 (+5) 1.5/3.5 | TK3309-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2708F 
715/11 (-25) 24 (+10) | 1.5/3.0 | TK3310-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2702F 
830/ 13.5 20 (-35) 18 (+10) | 1.5/3.0 | TK3311-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2774F 
870/14 19 (-30) 16 (+15) | 1.5/3.0 | TK3312-ND 2045 163.60 777.10 | 252HXPK-2770F 
Fig. 7 — 7НТ Туре 
880/20 16 (-40) 10 (+40) | 2.0/3.0 | TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
835 /23 33 (-75) 10 (+35) | 0.5/3.0 | TK3403-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302НХРК-132801 
1015/20 20 (-40) 16 (+40) | 2.0/4.0 | TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 
813/17 23 (-50) 16 (+50) | 0.5/3.0 | TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
456 / 4.5 29 (-20) 22 (+20) | 0.5/5.0 | TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
433 / 7.2 23 (-15) 17 (+15) | 0.5/5.0 | TK3411-ND 2865 229.20 1088.70 | 302НХРК-135401 
Fig. 8 — СВИ/ Туре 
220/2.0 20 (-15) 18 (+15) | 0.5/3.0 | TK3601-ND 3225 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
138 /2.2 20 (-15) 18 (+10) | 10/25 | TK3606-ND 16.13 145.13 645.00 | 271MT-1134A 
167 /2.4 19 (-10) 17 (+10) | 1.0/2.5 | TK3605-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
176 /2.6 16 (-10) 15 (+10) | 1.0/2.5 | TK3604-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1142A 
187 /2.8 15 (-10) 14 (+10) | 10/25 | TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
216/3.0 15 (-10) 14 (+10) | 1.0/3.0 | TK3602-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1145A 
Fig. 9 — CBT Type 
145/2.8 BE 6) 25 (46) 0.5/8.0 | TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
145 /1.2 30 (-6) 30 (+6) 0.5/8.0 | TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 
170/ 1.5 25 (-6) 25 (+6) 0.5/8.0 | ТК3502-М0 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1013A 
170/1.0 5) 25 (+5) 0.5/8.0 | TK3505-ND 4830 386.40 1835.40 | 272МТ-1007А 
223/26 10) 40(+20) | 0.5/6.0 | TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 
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Murata Electronics 


BLM15 Series: The BLM series comprises the A series for standard, and the B series for high speed signal. 
Parts are lead free. The BLM-A series generates an impedance from the relatively low frequencies. The BLM- 
A series is effective in noise suppression in the wide frequency range (30MHz - several hundred MHz). The 
BLM-B series can minimize attenuation of the signal waveform due to its sharp impedance characteristics. 
Various impedances are available to match signal frequency. The BLM-B series has sharp impedance 


characteristics. 


ВІ.М18 Series: The chip ferrite bead BLM18H series comprises ferrite bead inductors in the shape of a chip. 
This inductor generates a high impedance which at high frequencies mainly consists of a resistance element. 
The BLM18H series is effective in circuits without stable ground lines because the BLM18H series does not 
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need a connection to ground. The BLM18HG, BLM18HD series has a modified internal electrode structure, 
that minimizes stray capacitance and increases the effective frequency range. The BLM H series can provide 
higher levels of impedance well into the GHz range. The BLM18HG is intended for standard signal lines as 
this series provides significant impedance across a broad frequency range. The BLM18HD provides a sharper 
roll-off after the cut off frequency. This series is ideal for high speed signal lines. 


BLM31 and BLM41 Series: Series can be used in high current circuits due to its low DC resistance. It can 


match power lines to a maxium of 6A DC (BLM41P). 


BLA31 Series: The ВІ АЗ1А/В is capable of filtering 4 circuits in a 3216 package size. ВІ АЗ1А/В is suitable 
for EMI suppression in smaller digital equipment. 


Impedance Rated DC Resis- 
(at 100MHz) Current tance (max.) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MuRata 
(ohm) (mA) (ohm) Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
BLM03 Series — 0201 Case Size 
10 (Typ.) 500 0.1 490-2555-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2555-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG100SN1D 
70 (Typ.) 200 0.5 490-2556-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2556-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG700SN1D 
120 + 25% 200 0.8 490-2557-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2557-2-ND 15,000 69.65/M BLM03AG121SN1D 
240 + 25% 100 1.0 490-2558-1-ND 1.49 6.47 11.94 490-2558-2-ND 15.000 69.65/M BLM03AG241SN1D 
BLM15 Series — 0402 Case Size 
120 + 25% 500 0.25 490-1005-1-ND :62 2.70 4.98 490-1005-2-ND 10,000 29.05/M BLM15AG121SN1D 
120 + 25% 300 0.55 490-1008-1-ND 62 2.70 4.98 490-1008-2-ND 10,000 29.05/M BLM15BB121SN1D 
600 + 25% 300 0.60 490-1006-1-ND 66 2.84 5.25 490-1006-2-ND 10,000 30.63/M BLM15AG601SN1D 
1000 + 25% 200 1.00 490-1007-1-ND 66 2.84 5.25 490-1007-2-ND 10,000 30.63/M BLM15AG102SN1D 
600 + 25% 200 0.65 490-1009-1-ND 69 2.97 5.49 490-1009-2-ND 10,000 32.03/M BLM15BD601SN1D 
1000 + 25% 200 0.90 490-1010-1-ND .69 2.97 5.49 490-1010-2-ND 10,000 32.03/M BLM15BD102SN1D 
BLM18 Series — 0603 Case Size 
470+25% 100 1.20 490-1029-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1029-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HD471SN1D 
600--25% 100 1.50 490-1030-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1030-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HD601SN1D 
1000+25% 50 1.80 490-1031-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1031-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HD102SN1D 
470+25% 200 0.85 490-1032-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1032-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HG471SN1D 
600+25% 200 1.00 490-1033-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1033-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HG601SN1D 
1000+25% 100 1.60 490-1034-1-ND 1.20 5.20 9.60 490-1034-2-ND 4,000 56.00/M BLM18HG102SN1D 
120+25% 200 0.20 490-1011-1-ND 56 2.44 4.50 490-1011-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG121SN1D 
220+25% 200 0.30 490-1012-1-ND 56 2.44 4.50 490-1012-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG221SN1D 
470+25% 200 0.50 490-1013-1-ND 56 2.44 4.50 490-1013-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG471SN1D 
600--25% 200 0.50 490-1014-1-ND 56 2.44 4.50 490-1014-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG601SN1D 
1000+25% 100 0.70 490-1015-1-ND 56 2.44 4.50 490-1015-2-ND 4,000 26.25/M BLM18AG102SN1D 
22-25% 500 0.35 490-1016-1-ND 56 2.44 4.50 490-1016-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA220SN1D 
47+25% 300 0.55 490-1017-1-ND .56 2.44 4.50 490-1017-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA470SN1D 
75+25% 300 0.70 490-1018-1-ND .56 2.44 4.50 490-1018-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA750SN1D 
120+25% 200 0.90 490-1019-1-ND 56 2.44 4.50 490-1019-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BA121SN1D 
120+25% 200 0.50 490-1020-1-ND 56 2.44 4.50 490-1020-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BB121SN1D 
470+25% 50 1.00 490-1021-1-ND .56 2.44 4.50 490-1021-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BB471SN1D 
470+25% 200 0.55 490-1022-1-ND .56 2.44 4.50 490-1022-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD471SN1D 
600--25% 200 0.65 490-1023-1-ND 56 2.44 4.50 490-1023-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD601SN1D 
1000+25% 100 0.85 490-1024-1-ND 56 2.44 4.50 490-1024-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD102SN1D 
1500+25% 50 1.20 490-1025-1-ND .56 2.44 4.50 490-1025-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD152SN1D 
1800+25% 50 1.50 490-1026-1-ND 56 2.44 4.50 490-1026-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD182SN1D 
2200+25% 50 1.50 490-1027-1-ND 56 2.44 4.50 490-1027-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD222SN1D 
2500+25% 50 1.50 490-1028-1-ND .56 2.44 4.50 490-1028-2-ND 4,000 26.25/M BLM18BD252SN1D 
30 (Тур.) 1000 0.05 490-1035-1-ND .56 2.44 4.50 490-1035-2-ND 4,000 26.25/M BLM18PG300SN1D 
60 (Typ.) 500 0.10 490-1036-1-ND 56 2.44 4.50 490-1036-2-ND 4,000 26.25/M BLM18PG600SN1D 
120+25% 2000 0.05 490-1037-1-ND 56 2.44 4.50 490-1037-2-ND 4,000 26.25/M BLM18PG121SN1D 
BLM?21 Series — 0805 Case Size 
1000+25% 200 0.45 490-1041-1-ND .83 3.58 6.60 490-1041-2-ND 4,000 38.50/M BLM21AG102SN1D 
120+25% 200 0.15 490-1038-1-ND 74 3.22 5.94 490-1038-2-ND 4,000 34.65/M BLM21AG121SN1D 
470+25% 200 0.25 490-1039-1-ND 74 3.22 5.94 490-1039-2-ND 4,000 34.65/M BLM21AG471SN1D 
600--25% 200 0.30 490-1040-1-ND 74 3.22 5.94 490-1040-2-ND 4,000 34.65/M BLM21AG601SN1D 
120+25% 200 0.25 490-1042-1-ND 74 3.22 5.94 490-1042-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BB121SN1D 
470+25% 200 0.45 490-1043-1-ND 74 3.22 5.94 490-1043-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BB471SN1D 
120+25% 200 0.25 490-1044-1-ND 74 3.22 5.94 490-1044-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BD121SN1D 
470+25% 200 0.35 490-1045-1-ND 74 3.22 5.94 490-1045-2-ND 4,000 34.65/M BLM21BD471SN1D 
600--25% 200 0.35 490-1046-1-ND 79 3.41 6.30 490-1046-2-ND 4,000 36.75/M BLM21BD601SN1D 
1000+25% 200 0.40 490-1047-1-ND .83 3.58 6.60 490-1047-2-ND 4,000 38.50/M BLM21BD102SN1D 
1500+25% 200 0.45 490-1048-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1048-2-ND 4,000 49.88/M BLM21BD152SN1D 
1800+25% 200 0.50 490-1049-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1049-2-ND 4,000 49.88/M BLM21BD182SN1D 
2200+25% 200 0.60 490-1050-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1050-2-ND 4,000 49.88/M BLM21BD222TN1D 
2700+25% 200 0.80 490-1051-1-ND 1.07 4.63 8.55 490-1051-2-ND 3,000 49.88/M BLM21BD272SN1L 
220 (Typ.) 2000 0.050 490-1054-1-ND .56 2.41 4.44 490-1054-2-ND 4,000 25.90/M BLM21PG221SN1D 
30 (Typ.) 3000 0.015 490-1052-1-ND 171 3.06 5.64 490-1052-2-ND 4,000 32.90/M BLM21PG300SN1D 
60 (Typ.) 3000 0.025 490-1053-1-ND 71 3.06 5.64 490-1053-2-ND 4,000 32.90/M BLM21PG600SN1D 
BLM31 Series — 1206 Case Size 
50 (Typ.) 3000 0.025 490-1055-1-ND 2.00 8.65 15.96 490-1055-2-ND 3,000 93.10/M BLM31PG500SN1L 
120 (Typ.) 3000 0.025 490-1056-1-ND 2.00 8.65 15.96 490-1056-2-ND 3,000 93.10/M BLM31PG121SN1L 
600 (Typ.) 1500 0.09 490-1057-1-ND 2.00 8.65 15.96 490-1057-2-ND 3,000 93.10/M BLM31PG601SN1L 
BLM41 Series — 1806 Case Size 
80 (Typ.) 1000 0.10 490-1059-1-ND 217 9.39 17.34 490-1059-2-ND 2,500 101.16/M BLM41PF800SN1L 
60 (Typ.) 6000 0.01 490-1058-1-ND 2.53 10.95 20.22 490-1058-2-ND 2,500 117.96/M BLM41PG600SN1L 
470 (Typ.) 2000 0.05 490-1060-1-ND 2.33 10.09 18.63 490-1060-2-ND 2,500 108.68/M BLM41PG471SN1L 
1000 (Typ.) 1500 0.09 490-1061-1-ND 2.57 11.12 20.52 490-1061-2-ND 2,500 119.70/M BLM41PG102SN1L 
BLA31 Series — SMD Array 
120+25% 150 0.20 490-1000-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1000-2-ND 4,000 210.00/M BLA31AG121SN4D 
600--25% 100 0.45 490-1001-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1001-2-ND 4,000 210.00/M BLA31AG601SN4D 
1000+25% 50 0.45 490-1002-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1002-2-ND 4,000 210.00/M BLA31AG102SN4D 
120+25% 150 0.30 490-1003-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1003-2-ND 4,000 210.00/M BLA31BD121SN4D 
600--25% 100 0.35 490-1004-1-ND 4.50 19.50 36.00 490-1004-2-ND 4,000 210.00/M BLA31BD601SN4D 
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NFM21CC Series: The chip EMIFIL NFM21C series is a chip type 3-terminal EMI suppression filter. It can 
reduce residual inductance to an extremely low level making it excellent for noise suppression at high 
frequencies. 

NFM21PC Series: NFM21P is a 3-terminal structure component. This product can be applied to large current 
DC power lines. NFM21P is suitable for noise suppression of DC power lines where relatively large current. 
operates. 

NFE31PT Series: Its large rated current of 6A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable 


МЕМ21СС Series NFE31PT Series 
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NFM21PC Series 
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for DC power line use. The feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. The 
structure incorporates built-in ferrite beads which minimize resonance with surrounding circuits. 

NFM41PC Series: The chip EMIFIL NFM41P series consists of 3-terminal structure. These components are 
able to be applied to large current DC power lines. NFM41P series are suitable in noise suppression in DC 
lines where relatively large currents operate. 

NFE61PT Series: Its large rated current of 2A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable 
for DC power line use. The feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. 


NFM41PC Series NFE61PT Series 


Cap. Rated Volt. Rated Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MuRata 
(pF) (Vdc) (mA) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NFM21CC Series — 0805 Case Size 
22 50 700 490-2532-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2532-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC220U1H3D 
47 50 700 490-2533-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2533-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC470U1H3D 
100 50 700 490-2534-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2534-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC101U1H3D 
2200 50 1000 490-2535-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 490-2535-2-ND 4,000 109.90/M NFM21CC222R1H3D 
NFM21PC Series — 0805 Case Size 
100 25 2 490-2536-1-ND 18 1.57 7.25 12.08 490-2536-2-ND 4,000 84.53/M NFM21PC104R1E3D 
470 16 2 490-2537-1-ND 23 2.00 9.23 15.38 490-2537-2-ND 4,000 107.63/M NFM21PC474R1C3D 
1000 16 2 490-2538-1-ND 19 1.66 7.65 12.75 490-2538-2-ND 4,000 89.25/M NFM21PC105F1C3D 
NFE31PT Series — 1206 Case Size 
22 25 6 490-2544-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2544-2-ND 2,000 251.13/M NFES1PT220R1E9L 
100 25 6 490-2545-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2545-2-ND 2,000 251.13/M NFES1PT101C1E9L 
470 25 6 490-2546-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2546-2-ND 2,000 251.13/M NFES1PT471F1E9L 
2200 25 6 490-2547-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 490-2547-2-ND 2,000 251.13/M NFES1PT222Z1E9L 
NFM41PC Series — 1806 Case Size 
200 50 2 490-2550-1-ND .84 7.25 33.45 55.75 490-2550-2-ND 4,000 390.25/M NFM41PC204F1H3L 
NFEG61PT Series — 2606 Case Size 
33 50 2 490-2551-1-ND 70 6.08 28.07 46.78 490-2551-2-МО 2,500 327.43/M NFE61PT330B1H9L 
680 50 2 490-2552-1-ND 70 6.08 28.07 46.78 490-2552-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT681B1H9L 
1000 50 2 490-2553-1-ND 70 6.08 28.07 46.78 490-2553-2-ND 2,500 327.43/M NFE61PT102E1H9L 
4700 50 2 490-2554-1-ND .85 7.39 34.13 56.88 490-2554-2-ND 2,500 398.13/M NFE61PT472C1H9L 


LC Combined Chip EMIFIL 


NFL18ST Series: The NFL18ST series is an EMI suppression filter for high seed signal lines, achieving T- 

type structure in 1.6 x 0.8mm size with Murata's multilayer technology. Noise suppression for video signal 

lines (RGB lines) and high speed clock lines. 

NFL21S Series: Murata's original internal structure design enables excellent noise suppression up to high 

frequencies. Available in five different values of cut off frequency ranging from 20MHz up to 500MHz. 
NFL18ST Series 
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NFW31S Series: The signal line chip EMI filter NFW31S series consists of high performance ЕМІ 
suppression filters LC combined wound type. They are designed for noise suppression in high speed signal 
digital circuits in which the signal harmonics are prone to becoming noise sources. These filters achieve a 
100dB/dec. (typ.) damping characteristic with Murata's innovative circuit design. This makes these chips 
effective in applications where the signal and noise frequencies are close to each other. 
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Cut-off Freq. | Cap. | Inductance | Rated Volt. | Rated Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MuRata 
(MHz) (pF) (nH) (Мас) (mA) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NFL18ST Series 
150 32 140 16 100 490-2531-1-ND 150 4.37 20.19 33.65 490-2531-2-ND 4,000 235.55/M NFL18ST157X1C3D 
300 18 62 16 200 490-2530-1-ND 150 4.37 20.19 33.65 490-2530-2-ND 4,000 235.55/M NFL18ST307X1C3D 
NFL21S Series 
20 240 700 16 100 490-2543-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-2543-2-ND 4,000 184.80/M NFL21SP206X1C3D 
50 84 305 16 150 490-2542-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 490-2542-2-ND 4,000 184.80/M NFL21SP506X1C3D 
70 76 185 16 150 490-2541-1-ND .37 3.22 14.88 24.80 490-2541-2-ND 4,000 173.60/M NFL21SP706X1C3D 
100 44 135 16 200 490-2540-1-ND 29 2.54 11.72 19.53 490-2540-2-ND 4,000 136.68/M NFL21SP107X1C3D 
300 19 45 16 300 490-2539-1-ND 28 2.40 11.07 18.45 490-2539-2-ND 4,000 129.15/M NFL21SP307X1C3D 
Nominal Cut-off Attenuation at Attenuation at Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel MuRata 
Freq. (MHz) 10 MHz (dB) 400 MHz (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. Size Pricing Part No. 
NFW31S Series 
10 6 max. mi 490-2548-1-ND 74 6.37 29.42 49.03 490-2548-2-МО 2,000 343.18/M NFW31SP106X1E4L 
400 = 6 max. 490-2549-1-ND 74 6.37 29.42 49.03 490-2549-2-МО 2,000 343.18/M NFW31SP407X1E4L 
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Steward Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering 


Steward's Part Number Prefix Code 
(95 Call Digi-Key for Lead Free Versions of these Parts! 


HR: High Retention LI: Low Current 
under bias DM: Differential Mode and 


Applications: * Filtering of power input pins of oscillators and logic devices using high speed clocks • Filtering 
of low frequency input/output signals entering/exiting shielded enclosures * High frequency filtering of 
medium speed clocks and video signals * Chips up to 10 Amps continuous operation 


HI: High Current Ultra High Current 
MI: Mid Current HZ: High Impedance 


Current 
A Я Rating Typical Typical Cut Tape 
Size Dimensions - mm ІМах (mA) | Impedance | Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. | Code | Length | Width | Height | Continuous | © 100 MHz (© 200 MHz Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing | Size Pricing Part No. 
200 3000 4600 240-1136-1-ND 1.18 5.10 9.42 240-1136-2-ND 8,000 | 54.95/M | 32,000 | 50.24/М | LI0402B301R-00 
400 1200 1500 240-1135-1-ND 148 5.10 9.42 240-1135-2-ND 8,000 | 54.95/M | 32,000 | 50.24/M| LI0402D121R-00 
1 | 0402 1.01 0.50 | 0.50 500 300 400 240-1133-1-ND 1.18 5.10 9.42 240-1133-2-ND 8,000 | 54.95/M | 32,000 | 50.24/М ү LI0402E300R-00 
500 600 800 240-1134-1-ND 148 5.10 9.42 240-1134-2-ND 8,000 | 54.95/M | 32,000 | 50.24/М ү LI0402E600R-00 
100 600 Q 925 Q 240-1142-1-ND 1.81 5.67 10.47 240-1142-2-ND 8,000 | 61.08/M | 32,000 | 55.84/М | HZ0402A601R-00 
400 3000 3750 240-1141-1-ND 78 3.36 6.21 240-1141-2-ND Я 36.23/М LI0603D301R-00 
500 1500 2000 240-1139-1-ND 78 3.36 6.21 240-1139-2-ND Я 36.23/М LI0603E151R-00 
0603 1.60 0.80 | 0.80 700 1200 1600 240-1138-1-ND 78 3.36 6.21 240-1138-2-ND Я 36.23/М LI0603G121R-00 
700 2200 2800 240-1140-1-ND 78 3.36 6.21 240-1140-2-ND Я 36.23/М LI0603G221R-00 
700 800 900 240-1137-1-ND 78 3.36 6.21 240-1137-2-ND Я 36.23/М LI0603G800R-00 
1,000 600 800 240-1131-1-ND JT 3.33 6.15 240-1131-2-ND Я 35.88/М MI0603J600R-00 
1,000 600 Q 600 Q 240-2198-1-ND 1.16 5.01 9.24 240-2198-2-ND Я 53.90/M MI0603J601R-00 
160 080 | 080 1,000 680 900 240-1132-1-ND 77 3.33 6.15 240-1132-2-ND Я 35.88/М MI0603J680R-00 
1 | 0603 Ë Ë ` 1,500 300 350 240-1130-1-ND 79 3.43 6.33 240-1130-2-ND Я 36.93/М МІ0603К3008-00 
2,000 3000 4200 240-2239-1-ND 1.16 5.01 9.24 240-2239-2-ND Я 53.90/М MI0603L301R-00 
2,500 1200 1550 240-2238-1-ND 1.16 5.01 9.24 240-2238-2-ND Я 53.90/M MI0603M121R-00 
0603 1.60 0.80 | 0.80 4,000 602 802 240-2193-1-ND 1.16 5.02 9.27 240-2193-2-ND Я 54.08/М HI0603P600R-00 
100 2,200 Q 11000 240-2208-1-ND .88 3.80 7.02 240-2208-2-ND Я 40.95/M HZ0603A222R-00 
200 1,0000 900 Q 240-1145-1-ND .88 3.80 7.02 240-1145-2-ND Я 40.95/M HZ0603B102R-00 
0603 1.60 0.80 | 0.80 200 11000 14500 240-2209-1-ND .88 3.80 7.02 240-2209-2-ND Я 40.95/M HZ0603B112R-00 
300 600 Q 7500 240-1143-1-ND .88 3.80 7.02 240-1143-2-ND А 40.95/M HZ0603C601R-00 
300 650 Q 825 Q 240-2210-1-ND .88 3.80 7.02 240-2210-2-ND Я 40.95/М HZ0603C651R-00 
700 3000 350 Q 240-2218-1-ND .80 3.48 6.42 240-2218-2-ND Я 37 45/М L10805G301R-00 
0805 200 125 | 090 800 1200 1600 240-1041-1-ND .80 3.48 6.42 240-1041-2-ND Я 37.45/M LI0805H121R-00 
I s I 800 1500 1900 240-1021-1-ND .80 3.48 6.42 240-1021-2-ND Я 37.45/M LI0805H151R-00 
800 750 1050 240-2219-1-ND .80 348 6.42 240-2219-2-ND Я 37.45/M LI0805H750R-00 
1,000 7Q 150 240-2200-1-ND .88 3.80 7.02 240-2200-2-ND Я 40.95/M MI0805J070R-00 
1,500 110 140 240-1034-1-ND .88 3.80 7.02 240-1034-2-ND Я 40.95/M MI0805K110R-00 
1,500 269 320 240-2201-1-ND .88 3.80 7.02 240-2201-2-ND Я 40.95/M MI0805K260R-00 
0805 2.00 125 | 0.90 1,500 49 559 240-1035-1-ND .88 3.80 7.02 240-1035-2-ND А 40.95/M MI0805K400R-00 
1,500 600 Q 625 Q 240-2202-1-ND 1.04 4.49 8.28 240-2202-2-ND | 48.30/М MI0805K601R-00 
1 2,000 3000 380 Q 240-2203-1-ND 1.04 4.49 8.28 240-2203-2-ND Қ 48.30/М MI0805L301R-00 
2,500 2200 2759 240-2204-1-ND 1.12 4.84 8.94 240-2204-2-ND Я 52.15/M MI0805M221R-00 
3,500 1200 1700 240-2194-1-ND .98 4.26 7.86 240-2194-2-ND Я 45.85/M HI08050121R-00 
0805 2.00 125 | 0.90 4,500 3810 340 240-1007-1-ND 98 4.26 7.86 240-1007-2-ND | 45.85/М HI08050310R-00 
5,000 800 950 240-2195-1-ND .98 4.26 7.86 240-2195-2-ND Я 45.85/M НІ080588008-01 
300 2,000 Q 1,000 Q 240-2211-1-ND .96 4.14 7.65 240-2211-2-ND Я 44.63/M HZ0805C202R-00 
400 1,000 Q 900 Q 240-2212-1-ND .96 4.14 7.65 240-2212-2-ND Я 44.63/M HZ0805D102R-00 
0805 2.00 125 | 0.90 400 1,5000 1,000 Q 240-2213-1-ND 96 4.14 7.65 240-2213-2-ND Я 44.63/M HZ0805D152R-00 
500 600 Q 650 Q 240-1018-1-ND 80 3.46 6.39 240-1018-2-ND Я 37.28/M HZ0805E601R-00 
700 4700 5250 240-2214-1-ND .80 3.46 6.39 240-2214-2-ND Я 37. 28/М HZ0805G471R-00 
1206 320 1.60 800 1200 1400 240-2222-1-ND .85 3.69 6.81 240-2222-2-ND Я 39.73/M | 6,000 LI1206H121R-00 
I ` 800 1500 1800 240-2223-1-ND .85 3.69 6.81 240-2223-2-ND Я 39.73/M | 6,000 LI1206H151R-00 
1,500 269 350 240-1027-1-ND 1.03 447 8.25 240-1027-2-ND Я 48.13/M | 6,000 MI1206K260R-00 
1,500 3810 340 240-1036-1-ND 1.22 5.28 9.75 240-1036-2-ND Я 56.88/М | 6,000 MI1206K310R-00 
1206 3.20 160 | 140 1,800 600 Q 350 Q 240-2206-1-ND 1.41 6.09 11.25 240-2206-2-ND Я 65.63/M | 6,000 MI1206K601R-00 
1,500 900 1250 240-1037-1-ND 1.22 5.28 9.75 240-1037-2-ND i 56.88/M | 6,000 MI1206K900R-00 
2,000 5000 2800 240-2207-1-ND 1.22 5.28 9.75 240-2207-2-ND Я 56.88/M | 6,000 MI1206L501R-00 
1 140 3,000 1000 1250 240-1008-1-ND 1.37 5.92 10.92 240-1008-2-ND Қ 63.70/М | 6,000 HI1206N101R-00 
5 3,000 800 100 Q 240-1010-1-ND 1.87 5.92 10.92 240-1010-2-ND Я 63.70/М | 6,000 HI1206N800R-00 
1206 3.20 1.60 | 140 4,000 1200 1450 240-2235-1-ND 1.26 5.46 10.08 240-2235-2-ND Я 58.80/M | 6,000 HI1206P121R-00 
К 6,000 1600 200 240-2196-1-ND 1.37 5.92 10.92 240-2196-2-ND Я 63.70/M | 6,000 HI1206T161R-00 
140 6,000 500 550 240-1009-1-ND 1.37 5.92 10.92 240-1009-2-ND Я 63.70/М | 6,000 HI1206T500R-00 
300 2,000 Q 5000 240-2215-1-ND 143 4.88 9.00 240-2215-2-ND | 52.50/М | 6,000 HZ1206C202R-00 
1206 3.20 160 | 140 400 1,0000 5000 240-2216-1-ND 143 4.88 9.00 240-2216-2-ND Я 52.50/M | 6,000 HZ1206D102R-00 
500 600 Q 300 9; 240-1019-1-ND 83 3.59 6.63 240-1019-2-ND | 38.68/М | 6,000 HZ1206E601R-00 
1 | 1210 3.20 2.50 | 1.40 1,500 600 800 240-1038-1-ND 1.88 8.18 15.00 240-1038-2-ND MI1210K600R-00 
1 | 1612 4.06 3.05 | 2.28 10,000 560 650 240-1128-1-ND 7.22 31.30 57.78 240-1128-2-ND DM1612X560R-00 
300 1500 1800 240-1030-1-ND 242 10.47 19.32 240-1030-2-ND Қ 112.70/М | 6,000 LI1806C151R-00 
1806 4.50 1.60 | 1.60 500 1000 1250 240-1031-1-ND 242 10.47 19.32 240-1031-2-ND Д 112.70/М | 6,000 LI1806E101R-00 
1 500 800 900 240-1032-1-ND 242 10.47 19.32 240-1032-2-ND Қ 112.70/М | 6,000 LI1806E800R-00 
1806 4.50 160 | 160 6,000 602 750 240-1012-1-ND 2.63 11.38 21.00 240-1012-2-ND Қ 122.50/М | 6,000 HI1806T600R-00 
1 1812 4.50 320 | 140 1,500 1200 1300 240-1040-1-ND 2.70 11.70 21.60 240-1040-2-ND 2,500 | 126.00/M 000 | 118.80/M | MI1812K121R-00 
1812 4.50 320 | 140 6,000 800 850 240-1013-1-ND 2.70 11.70 21.60 240-1013-2-ND 2,500 | 126.00/M 000 | 118.80/M | HI1812T800R-00 
1.52 4,000 1700 2250 240-1014-1-ND 7.31 31.69 58.50 240-1014-2-ND Д 341.25/M | 6,000 HI2220P171R-00 
1.80 4,000 2500 3000 240-1015-1-ND 7.31 31.69 58.50 240-1015-2-ND А 341.25/M | 6,000 HI2220P251R-00 
1.97 4,000 5500 820 Q 240-2236-1-ND 8.72 37.78 69.75 240-2236-2-ND А 406.88/M | 6,000 HI2220P551R-00 
2220 559 508 3.05 4,000 600 Q 4000 240-1016-1-ND 8.72 37.78 69.75 240-1016-2-ND Д 406.88/M | 6,000 HI2220P601R-00 
й Š 3.05 4,000 7000 4500 240-1126-1-ND 8.72 37.78 69.75 240-1126-2-ND А 406.88/M | 6,000 HI2220P701R-00 
1 1.80 5,000 1500 1900 240-1121-1-ND 731 31.69 58.50 240-1121-2-ND А 341.25/M | 6,000 HI2220R151R-00 
3.20 5,000 3000 3700 240-1124-1-ND 7.31 31.69 58.50 240-1124-2-ND А 341.25/M | 6,000 HI2220R301R-00 
1.80 6,000 1000 1300 240-1120-1-ND 7.31 31.69 58.50 240-1120-2-ND A 341.25/M | 6,000 HI2220T101R-00 
2220 5.59 5.08 3.05 4,000 600 Q 4000 240-2197-1-ND 11.56 50.08 92.46 240-2197-2-ND Д 539.35/M | 6,000 HR2220P601R-00 
у ` 3.61 8,000 8000 2900 240-1127-1-ND 16.05 69.55 128.40 240-1127-2-ND Д 749.00/M | 6,000 HR2220V801R-00 
1 | 3312 8.50 3.05 | 228 10,000 1000 1250 240-1129-1-ND 12.84 55.64 102.72 240-1129-2-ND DM3312X101R-00 
2 | 1612 5.08 3.05 | 3.05 10,000 480 520 240-1002-1-ND 1.60 6.94 12.81 240-1002-2-ND 28F0121-0SR 
2 | 3312 9.53 3.05 | 3.05 10,000 96 Q 1100 240-1001-1-ND 1.60 6.94 12.81 240-1001-2-ND 2,500 | 74.73/М | 5,000 70.46/M | 28F0121-1SR 
240-2227-ND Surface Mount Ferrite Chip Bead Sample Kit (10-30 samples each of over 70 parts; 0402 to 3312 ігев).....................................0..0..0..0..0 1 $60.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 935 


240-2228-ND (Steward K-103) High Current (4A to 75A) Common Mode Sample Kit (4 each of 25 different parts)... $45.00 


@ 


Call Digi-Key for Lead Free 
Versions of these Parts! 


Steward 
EMI Filters, Chokes, Chips, and Power Inductor Chips 


Surface Mount Four - Line Chip Arrays for Differential Signal Filtering 


Features: * Small footprint * Rugged construction * Broad range of impedance values * Good high frequency performance (peaks well above 
100MHz) * Lower installation cost (one pick and place motion instead of four discrete installations) * Equivalent performance to four 0603 sized chips 


Number | Current 
9 А А of Rating Cut Tape 

Size | Dimensions-mm | Typical Impedance (2) | Filtered | Мах (mA) | Digi-Key Price Each — Digi-Key Tape & Reel Steward 

Code Length | Width |Height| @ 100 MHz | @ 200 MHz Circuits |Continuous | Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Size Pricing Size | Pricing |Рагі No. 
1,000 1,125 200 240-1150-1-ND .69 .60 .55 |240-1150-2-ND | 3,000 318.33/M | 6,000 300.14/М | 9,000 | 291.04/M [DA1206B102R-00 
600 775 200 240-1149-1-ND 61 53 .49 |240-1149-2-ND | 3,000 280.88/M | 6,000 264.83/M |9,000| 256.80/М |DA1206B601R-00 
1206| 3.20 | 1.60 | 0.80 120 160 4 300 240-1147-1-ND 61 53 49 3,000 280.88/M | 6,000 264.83/M | 9,000 | 256.80/М |DA1206C121R-00 
300 400 400 240-1148-1-ND 61 53 .49 |240-1148-2-ND | 3,000 280.88/M | 6,000 264.83/M | 9,0001 256.80/М |DA1206D301R-00 
30 40 500 240-1146-1-ND 61 53 .49 |240-1146-2-ND | 3,000 280.88/M | 6,000 264.83/M | 9,000 | 256.80/M |DA1206E300R-00 


Power Inductor Chip / Monolithic Surface Mount 


Steward's DI2220V301R-00 is a surface mount, high current power inductor (in the industry's smallest package) with exceptional performance under DC Bias. 
Very low DCR provides superior thermal performance under DC bias. This compact, monolithic component produces flat inductance over the driven current 
range (from 3 to 8 amps) comparable to a larger, heavier, wire-wound toroidal inductor. EMI resistant, fully shielded internal coil. Tuned to work with the new 
generation of high frequency multiphase DC-DC converters. Mounting can be on back side of PC boards. Low profile, small footprint and vibration resistant. 


АВ 
@ 425%, 


Call Піді-Кеу for Lead Free 
Versions of these Parts! 


L @ 2 MHz DCR | Rated | Max Cut Tape 

Size Dimensions Typical nH (+ 10%) | Мах. | continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 

Code A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 5 Amps 8Amps (Q) (mA) Part No 10 50 100 | Part No. Size Pricing Part No. 

2220 5.59 5.08 3.61 0.76 300 270 0.010 8,000 240-2237-1-ND 1.73 1.43 1.02 | 240-2237-2-ND 2,000 670.89/M | DI2220V301R-00 
Miniature High Current Common Mode Choke Chip Beads (95) АВ 
Steward's monolithic surface mount common mode chokes are designed for power and data line EMI filtering where high current, small size or Call Digi-Key for Lead Free < С 
high frequency performance is required. Low Normal Mode Impedance and Low DCR to minimize signal distortion. Up to 10 Amps continuous " ' 
operating current capability in an 1812 size. Vibration resistant. Excellent performance beyond 1 GHz. Versions of these Parts! 

Typical Impedance DCR | RatedI Max Cut Tape 

Size Dimensions Common Mode (9) Max. | Continuous | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Steward 

Code A (mm) B (mm) C (mm) © 100 MHz | @ 500 MHz | (9) (mA) Part No 10 50  100|Part No. Size Pricing | Size | Pricing | Рам No. 

1812 4.57 3.05 1.60 33 50 0.003 10,000 240-2357-1-ND 51 44 .41|240-2357-2-ND| 2,500 | 236.26/M[5,000| 222.75/M |CM1812X330R-00 

4.57 3.05 2.36 60 85 0.005 5,000 240-2356-1-ND 54 .47  .43|240-2356-2-ND| 2,500 | 249.38/М|5,000| 235.13/М |CM1812R600R-00 


Common Mode Chip Beads for Power and Signal EMI Filtering 


Features: 

Ф Monolithic 

* Compact size 

* High current carrying capability 


(2) 


Call Digi-Key for Lead Free 
Versions of these Parts! 


* Very low DCR to minimize signal distortion 

* Smaller, lighter, and less susceptible to vibration than old style 
wire-wound chokes 

* Performance peaks beyond 2 GHz 


Typical Current 
Impedance Rating Cut Tape 
Size Dimensions (mm) Common Mode (О) iMax (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code |Length | Width Height | @ 100 MHz | @ 500 MHz | Continuous | Part No. 10 50 100 |Part No. Size Pricing | Size Pricing | Size Pricing Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 

1922 4.70 5.60 | 2.84 33 58 10,000 240-1104-1-ND .69  .60  .56 |240-1104-2-ND | 2,500 322.00/M | 5,000 303.60/M | 10,000 294.40/M | CM1922X330R-00 
3322 8.50 5.60 | 2.10 61 85 7,000 240-1102-1-ND .91 .79 .73 |240-1102-2-ND | 2,500 422.63/М | 5,000 398.48/М |10,000 386.40/М | CM3322U610R-00 

8.50 5.60 | 2.84 63 110 10,000 240-1103-1-ND .91 .79  .73 |240-1103-2-ND | 2,500 422.63/M | 5,000 398.48/M | 10,000 386.40/M | CM3322X630R-00 

High Frequency - Low Profile Surface Mount - Monolithic 

3322 8.50 5.60 | 2.10 40 125 4,000 240-1101-1-ND 91  .79  .73 |240-1101-2-ND | 2,500 422.63/M | 5,000 398.48/М | 10,000 386.40/M [CM3322P400R-00 


Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (< 8 to 75 Amps Continuous Operation) 


Fig. 1 - Two Chokes 
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Fig. 2 — Three Chokes Fig. 3 — Four Chokes 
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Fig. 4- 
One Choke 
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Fig.5- 
One Choke 


Fig. 8- 
One Choke 
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Features: * Very high continuous oper- 
ating current capability (up to 75 Amps) 


Features: * Surface mount design * Filters groups of signals. * Multi pass 
board layout application effectively installs 2, 3 or 4 chokes in series to multiply 
impedance up to 1000 Ohms at 100 MHz * High continuous operating current 
capability (8 Amps) * Will fit behind RJ45 Jack * Eliminates the need for an 
expensive filtered connector * Surface mount * Very low DCR 


Features: 

* High continuous operating current ca- 
pability (10 — 20 Amps) * Compact size 
* Parts available in both thru-hole (B) 
and surface mount (R) versions 


Features: * High continuous operating 
current capability (10 — 20 Amps) * Can be 
used as multi-pass device to multiply 
impedance * Available in both thru-hole 
(B) and surface mount (R) versions 


* Impedance over 100 Ohms at 50 MHz 
and 200 Ohms at 500 MHz * Small 
footprint е Smaller and lighter than 
older style wire wound high current 
chokes * Thru hole * Very low DCR 


Common Mode 


Я Я Current Rating Cut Tape 
Size | Dimensions (mm) Impedance (9) iMax (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| Code| Length | Width | Height (© 100 MHz|@ 300 MHz| Continuous |Рагі No. 1 10 50 100 | Part No. Size | Pricing I Size | Pricing I Size | Pricing |Part No. 
High Power Surface Mount 
5 | 2545 | 11.38 | 6.30 | 9.32 170 180 10 240-1106-1-М0 -- 1.05 91 .84 | 240-1106-2-ND | 400 194.46 | 2,000 | 458.37/M |4,000| 444.48/M | CM2545X171R-00 
1 |3032| 7.62 | 8.13 | 9.45 200 205 8 240-1116-1-ND — 132 1.15 1.06 250 153.96 | 1,250 | 580.64/М |2,500| 563.04/M | CM3032V201 R-00 
1 |3032 7.62 | 8.13 | 14.48 300 295 8 240-1118-1-М0 — 1.59 1.38 = 100 74.01| 500 348.89 | 1,000 676.64 | CM3032V301R-00 
5 [3440] 10.03 | 8.51 | 9.32 170 170 20 240-2186-1-МО -- 1.17 1.01 94 375 203.77 | 1,875 | 512.33/M | 3,750| 496.80/М | CM3440Z171R-00 
7 | 4545 | 11.38 | 11.38 | 9.32 130 145 10 240-1108-1-ND -- 138 120 1.11 400 257.60 | 2,000 | 607.20/М | 4,000| 588.80/М | CM4545Z131R-00 
2 | 4732 | 11.94 | 8.13 | 9.45 200 220 8 240-1117-1-МО  — 1.63 141 1.31 400 303.52 | 2,000 | 715.44/М | 4,000 | 693.76/М | CM4732V201R-00 
2 | 4732 | 11.94 | 8.13 | 14.48 300 305 8 240-1119-1-ND | — 1.92 1.67 = 150 134.35 | 750 633.35 | 1,500 | 818.88/М | CM4732V301R-00 
7 | 5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 190 20 240-2189-1-М0 -- 1.33 1.16 1.07 375 232.44 | 1,875 | 584.44/М | 3,750 | 566.72/М | CM5740Z171R-00 
3 | 6032 | 15.24 | 8.13 | 9.45 200 210 8 240-2191-1-ND — 1.67 145 1.34 250 194.82 | 1,250 | 734.75/M |2,500| 712.48/М | CM6032V201R-00 
3 | 6032 | 15.24 | 8.13 | 14.48 300 300 8 240-2192-1-МО  — 199 1.73 — | 240-2192-2-ND | 100 92.87 | 500 437.83 |1,000 849.12 | CM6032V301R-00 
High Current Thru Hole 
4 [2545] 11.38 | 6.30 | 9.32 170 175 10 240-1105-NDT .81 67 58 52 |— CM2545X171B-00 
6 |4545| 11.38 |11.38 | 9.32 130 145 10 240-1107-NDT  .95 .79 .68 61 | — СМ45457131В-00 
Ultra High Current Тһғи Hole 
4 | 3440 | 10.03 | 8.51 | 9.32 170 175 20 240-2185-МОТ .90 75 .65 58 | — СМ34407171В-00 
8 | 5441 | 13.72 | 10.41 | 15.24 160 150 75 240-1109-NDT 1.69 141 121 1.09 | — СМ54417161В-00 
8 | 5441 | 13.72 |10.41 | 10.52 100 112 75 240-1110-NDT 1.61 1.34 1.15 1.04 | — СМ54417101В-00 
6 | 5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 175 20 240-2188-NDT 1.05 88 -76 :68 | — СМ57402171В-00 
1 Bulk Packaging 


More Product Available Online: www.digikey.com 


936 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Steward Common and Differential Mode EMI Filters 
SMD Common Mode Arrays for Power and Signal EMI Filtering 


An advanced family of common mode choke arrays provides EMI filtering for both power and data lines in one part. High continuous operating 
current capability (5 Amps). Very low normal mode impedance allows desired signals to pass. Parts have no crosstalk. One single part can be 
used as a multi-line array or installed as a multi-pass choke in series to multiply impedance. Excellent filters for USB, Firewire and RJ11 to RJ45 


Modular Data/Power Port applications. DCR Maximum is 0.020 Ohms. Will easily fit behind connector port jacks. Three Chokes Four Chokes 
Current Cut Та 
Size Dimensions (mm) | Typical Impedance (О) Rating iMax (A) Price E Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| Code |Length | Width | Height |@ 100 MHz | @ 300 MHz | Continuous 10 50 100 | Part No. Size | Pricing | Size Pricing Size Pricing | Part No. 
2722| 6.99 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2175-1-ND .99 .86 .79 | 240-2175-2-ND | 600 275.84 | 3,000 | 433.46/М | 6,000 | 420.32/М | CM2722R151R-00 
1 |2722| 6.99 | Б.72 | 9.53 200 210 5 240-2176-1-ND 1.25 1.08 1.00 | 240-2176-2-ND | 500 289.45 |2,500| 545.82/М | 5,000 | 529.28/М | CM2722R201R-00 
2722| 6.99 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2178-1-ND 95 .83 -76 | 240-2178-2-ND | 1,000 442.75 | 5,000 | 417.45/M |10,000 | 404.80/M | CM2722R800R-00 
3822 9.78 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2179-1-ND 1.07 .93 .86 | 240-2179-2-ND | 600 298.52 | 3,000 | 469.10/М | 6,000 | 454.88/M | CM3822R151R-00 
2 |3822| 9.78 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2180-1-ND 1.02 .88 .82 | 240-2180-2-ND | 1,000 472.85 | 5,000 | 445.83/M |10,000 | 432.32/M | CM3822R800R-00 
3822| 9.78 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2181-1-ND 1.44 1.25 1.15 | 240-2181-2-ND | 500 334.25 | 2,500 | 630.30/М | 5,000 | 611.20/М | CM3822R201R-00 
5022 | 12.57 | Б.72 | 7.62 150 170 5 240-2182-1-ND 1.31 1.14 1.05 | 240-2182-2-ND | 600 366.56 | 3,000 | 576.02/M | 6,000 | 558.56/M | CM5022R151R-00 
3 | 5022 | 12.57 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2183-1-ND 1.69 1.47 1.36 | 240-2183-2-ND | 375 295.51 | 1,875| 743.00/М | 3,750 | 720.48/M | CM5022R201R-00 
5022| 12.57 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2184-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2184-2-ND | 1,000 564.55 | 5,000 | 532.29/М |10,000 | 516.16/M | CM5022R800R-00 


Common Mode Chokes for Data/Signal Lines 


and CAN-Bus Applications 


Automotive, Medical, Industrial, Consumer Electronics, Etc... 


Strong low and high frequency impedance! 


Surface mount chokes for Control Area Networks (CAN-Bus) 
and other common mode EMI filtering applications. Current 
compensated surface mount chokes filter common mode 
noise currents and minimize emissions from high speed data 
lines. Also suppress interface with on-board electronics. Avail- 
able in 1812 and 2824 sizes. Four chokes offer peak impe- 
dance below 10 MHz. Over 12,000 Ohms at 2 MHz. 


Fig. A (mm) A1 (mm) Max. B (mm) C (mm) C1 (mm) Max. D (mm) T1 (mm) T2 (mm) Steward Part No. Family 
1 7.50 9.00 5.50 3.80 4.90 2.54 1.75 0.50 CC2824xxxxR-00 
5.00 5.20 3.50 3.55 = 1.70 1.00 1.00 СС1812ххххВ-00 
Lp Inductance (uH) TRP DCR Cut Tape 
Test Typical Peak 100KHz/ | Hi-Pot (VAC) | Typical| idc | Digi-Key Price Each Tape & Reel Steward 
Fig.| Conditions Min. | Nom. | Max. Impedance 50mv 0.5ma,2sec.| (О) | mA | Part No. 10 50 100 Size Pricing Part No. 
100KHz / 50mV 3.5 5.0 6.5 388 Q @ 500 MHz 1:1=5% 250 0.10 |1,200| 240-2347-1-ND 2.84 2.46 2.28 1,500 | 1324.58/М | CC2824J502R-00 
100KHz / 50mV 7.7 11.0 14.3 780 Q @ 200 MHz 1:1+5% 250 0.12 | 800 | 240-2348-1-ND 2.98 2.58 2.38 1,500 | 1387.76/М | CC2824E113R-00 
100KHz/50mV | 17.5 25.0 32.5 1,9710 @ 100 MHz | 1: 1 + 5% 250 0.13 |800 |240-2349-1-ND 349 2.76 2.55 1,500 | 1486.10/M | CC2824E253R-00 
1 100КН2 / 50т\ | 35.0 51.0 66.3 3,805 О @ 50 MHz 1:1=5% 250 0.16 | 800 |240-2350-1-ND 3.26 2.82 2.61 1,500 | 1518.48/М | CC2824E513R-00 
100КН2 / 50т\ | 329.0 | 470.0 | 611.0 8,580 0 @ 5 MHz 1:1%>5% 750 0.20 | 700 | 240-2351-1-ND 9.19 2.76 2.55 1,500 | 1486.10/М | CC2824E474R-00 
100КН2 / 50тУ | 700.0 | 1000.0 | 1500.0 4,250 Q @ 7 MHz 1:1=5% 750 0.20 | 700 | 240-2352-1-ND 277 2.41 2.22 1,500 | 1292.38/М | CC2824E105R-00 
10KHz/50mV | 1540.0 | 2200.0 | 3300.0 5,278 0 @ 5 MHz 1:1=5% 750 0.40 |500 |240-2353-1-ND 349 2.76 2.55 1,500 | 1486.10/М | CC2824D225R-00 
10KHz/50mV | 3290.0 | 4700.0 | 7050.0 12,300 о @ 2 MHz 1:1%>5% 750 0.55 | 400 | 240-2354-1-ND 3.19 2.76 2.55 1,500 | 1486.10/М | CC2824B475R-00 
2 |100KHz/50mV | 35.7 51.0 66.3 3,530 Q @ 40 MHz 1:1=5% 250 0.50 |200 |240-2355-1-МО 2.01 1.74 161 2,000 936.95/M | CC1812C513R-00 


Differential Mode Multi-Line Arrays for Power EMI Filtering 


3, 4, 5, & 8 Line Filters Rated up to 10 Amps Continuous Operation 


These multi-line ferrite products provide economical EMI filtering of differential mode noise in 


Fig. 1 — Surface Mount 


surface mount and through-hole PCB applications. They are designed to provide high frequency 
suppression of both common and differential mode EMI noise on groups of data/power lines. Low 
DCR. 
Dimensions -mm | Тур. Impedance (0) Current Rating Мах | # of [Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. [Length Width Height|e 100 MHz [Ф 300 MHz, (A)Continuous Lines Part No. 10 50 100 | Part No. Size | Pricing | Size | Pricing | біге| Pricing | Part Мо. 
8.33 |10.87 | 6.35 200 210 9 3 |240-1004-1-МО 9.06 39.24 72.45| 240-1004-2-ND | 450 190.18 |2,250| 398.48/М |4,500| 386.40/M | 29F0330-2SR 
1 6.10 | 4.50 | 4.19 119 120 6 4 |240-1005-1-ND 9.36 40.58 74.91| 240-1005-2-ND | 900 393.28 |4,500| 412.01/М |9,000| 399.52/М | 29F0418-1SR 
10.87 | 10.87 | 6.35 200 210 9 4 |240-1006-1-ND 10.10 43.78 80.82| 240-1006-2-ND | 450 212.15 |2,250| 444.52/М |4,500| 431.04/M | 29F0430-2SR 
11.43 | 4.50 | 419 119 120 6 8 |240-2167-1-М0 13.06 56.60 104.49) 240-2167-2-ND | 900 548.57 |4,500| 574.70/М |9,000| 557.28/М | 29F0818-1SR 
Мо. of Dimensions (mm) Current Rating Typical Impedance (0) | Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Lines A B с D iMax (A) Continuous | 6 100 MHz | © 300 MHz | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
4 10.87 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2001-ND 72 .60 .52 .47 | 29F0428-0TO 
2 4 10.87 5.49 10.44 2.54 10 285 290 240-2002-ND 54 45 39 :35 | 29F0429-0TO 
5 13.41 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2003-ND 86 71 62 .56 | 29F0528-0TO 


Wound Bead Chokes for Differential Mode EMI Filtering 
Broad Band EMI Filtering - Thru Hole 


Multi-aperture, multiple turn ferrite chokes. Three turn configurations provide lossy 
impedance over one thousand ohms. These parts offer excellent broadband 
frequency performance. Current rating is up to 7 Amps continuous operation. 


Call Digi-Key for Lead Free 
Versions of these Parts! 


Current 
Dimensions - mm Rating iMax(A) | Typical Impedance (О) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B с Continuous @ 50 MHz @ 100 MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 6.00 50.53 10.00 7 845 1,000 240-2169-ND .19 1.55 6.70 12.06 28C0236-0EW 
2 6.00 86.46 10.00 z 700 835 240-2168-ND 16 1.32 5.68 10.22 28C0236-0BW 
3 6.00 20.96 10.00 7 845 1,000 240-2170-ND .20 1.65 7.11 12.80 28C0236-0JW 
Axial Lead Ferrite Beads for EMI Filtering 69 
Steward's two-terminal axial lead ferrite beads provide economical filtering for 
differential mode EMI suppression applications. Constructed using a continuous 22 
gauge conductor, these devices are able to withstand high peak currents that can Call Digi-Key for Lead Free 
destroy other surface mount devices. Thru hole installation. Low DCR. Versions of these Parts! 
Current Cut Tape 
Dimensions - mm | Typical Impedance (O) | Rating iMax (A) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig.| А B [3 € 100 MHz |@ 300 MHz| Continuous | Part No. 10 50 100 Part No. Size Pricing Size Pricing Part No. 
1 |3.51| 254 | 4.45 143 165 5 240-2171-1-ND .99 4.27 7.89 | 240-2171-2-ND 4,000 46.03/М 8,000 43.40/М 28J0138-11R 
2 | 3.51] 59.00 | 4.45 75 80 5 240-2172-1-ND 53 2.31 4.26 | 240-2172-2-ND 4,500 24.86/M 9,000 23.43/M 28L0138-10R 
2 | 3.51] 59.00 | 8.89 135 138 5 240-2173-1-ND 72 3.10 5.73 | 240-2173-2-ND 4,500 33.43/M 9,000 31.52/M 28L0138-40R 
2 | 8.51 | 59.00 | 13.97 220 210 5 240-2174-1-ND :90 3.92 7.23 | 240-2174-2-ND 4,500 42.18/M 9,000 39.77/М 28L0138-70R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 937 


rd Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Steward 
ewa Fig. A B [3 Part No. 1 10 50 |Рагі No. 


з Н А Н Disks 
Ferrite EMI Disks and Plates with Adhesive 20.00 | | 127 | 240-2248-NDt 47 40 34 |НМ0787-100 
20.00 = 1.91 | 240-2249-NDT .59 49 .43 | НМ0787-200 
Steward's Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively coupled 1 35.56 = 1.91 240-2250-NDT .69 .57 .50 | НМ1400-200 
electromagnetic interference. After the РС board soldering process, а ferrite disk ог plate сап be installed directly оп the 35.56 — 2.54 | 240-2251-NDT .86 72 .62 | HM1400-300 
source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). Can also be utilized either as inductively-coupled components 16.51 = 1.27 | 240-2252-ND .39 .32 .28 | MM0650-100 
or EMI shields on PC board components and traces. 20.00 — 1.27 | 240-2253-ND .50 .42 .36 | MM0787-100 
Inductive Coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise time of 1 |2000| — 1.91 | 240-2254-ND 66 55 47 | MM0787-200 
the wave form is effectively slowed by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. EMI shielding 35.56 | — 1.91 | 240-2255-ND 86 72 62 | ММ1400-200 
occurs when the ferrite absorbs the radiated EMI emissions from active components, effectively protecting other boards or 3556| — 2.54 | 240-2256-ND .86 72. :62 | ММ1400-300 

components in the vicinity from radiated contamination. Performance varies with each application. Plates 
Features: * Parts have 3M double sided permanent adhesive * Can be used to locate unwanted EMI antennas * Flat Flex 26.42 | 26.42 | 1.27 | 240-2257-МО+ 76 .63 .54 | HP1040-100 
and Ribbon Cable Shields * Provides retrofit auxiliary EMI attenuation 26.42 | 26.42 | 1.91 240-2258-NDT .99 .82 .71 | HP1040-200 
2 8.00 | 8.00 | 2.00 | 240-2259-ND 134 29 125 | MP0315-200 
ч n " 26.42 | 8.89 1.27 | 240-2260-ND .38 .32 .27 | MP0350-000 
Fig. 1- Disks А4 Fig.: 2= plates А 11.00 | 11.00 | 2.00 | 240-2261-ND (57 48 _ 41 |МРО433-000 
13.00 | 13.00 | 2.00 | 240-2262-ND .56 47 .41 | MP0512-200 
21.00 | 15.00 | 2.00 | 240-2263-ND .63 52 .45 | MP0590-200 
B 2 15.00 | 15.00 | 2.00 | 240-2264-ND .60 .50 43 | MP0591-200 
19.30 | 19.30 | 1.27 | 240-2265-ND .50 42 :36 | MP0760-100 
|| 26.42 | 26.42 | 1.27 | 240-2266-ND 277. .64 .55 | МР1040-100 
2 26.42 | 26.42 | 1.91 | 240-2267-ND 1.01 .84 .72 | МР1040-200 


38.00 | 38.00 | 2.00 | 240-2268-ND 1.21 1.01 .87 | МР1496-000 


240-2247-ND Ferrite EMI Disk and Plate Kit (5 each of 20 different part numbers) 


“Sample kit contains parts with temporary adhesives so they сап be repositioned” ..................... $30.00 T for Higher EMI Frequencies 

Broad Band (30 M Hz == 900 MHz Optimized) Fig. 1 — One Piece Ferrite Fig. 2 One Piece Ferrite Fig. 3 — 

А . Assembly 
Ribbon & Flex Cable Ferrite Cores for EMI c with 

————4 hinged 

One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables: Cable must be inserted into the ferrite cores before cable Ha plastic 
ends are connected for figures 1 and 2. Parts made from high performance material. 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases: Conveniently contain both ferrite core 
halves within the same fully assembled, hinged black plastic case. Order one part for each assembly Assembled Assembled 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips: Easy to use where assembled cable connectors prevent Example of Example of 
the use of one piece ferrite cores. White end clips provide secure closure of ferrite parts onto the flat cable. two plastic two metal 
Tabs with screw holes for mounting the assembly included. Order two parts for each assembly. clipped clipped 


parts ( PO) parts ( MO) 


Split Ribbon Cable Cores with Metal Clips: Split ferrite cores for flat ribbon cables clamp together with small 
metal clips that provide secure closure. Order two parts for each assembly. 


Dimensions (mm) Typical Impedance (9) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B с D E @ 100 MHz (9300 MHz Part No. 1 2 10 50 100 Part No. 
Rectangular Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
8.00 6.00 12.00 0.70 2.70 102 250 240-2320-ND 24 = 2.00 8.63 15.53 28R0315-200 
11.50 8.00 12.00 0.70 3.00 104 260 240-2155-ND 28 — 2.29 9.88 17.78 28R0453-200 
1 11.50 8.00 20.00 0.70 3.00 160 330 240-2321-ND 26 = 2.17 9.35 16.83 28R0453-300 
12.20 8.00 18.00 1.00 5.50 190 320 240-2156-ND 25 = 2.07 8.91 16.04 28R0480-000 
15.01 10.00 22.86 1.50 7.49 227 370 240-2229-ND 46 = 3.83 16.49 29.68 28R0592-010 
15.60 13.60 16.00 0.70 2.80 116 270 240-2158-ND КК] = 2.71 11.69 22 28R0614-200 
17.00 13.00 12.00 0.75 3.50 110 270 240-2157-ND .33 == 2.72 11.73 22 28R0669-000 
1 22.35 14.00 19.05 1.50 7.75 187 356 240-2082-ND .60 = 4.98 21.45 38.61 28R0880-000 
22.80 18.70 16.00 0.70 2.80 127 290 240-2161-ND 36 = 3.00 12.95 23.31 28R0898-200 
28.00 23.00 20.00 0.80 5.80 192 380 240-2162-ND 51 = 4.23 18.21 32.78 28R1102-100 
28.00 23.00 27.00 1.10 6.10 230 480 240-2325-ND .69 = 5.72 24.66 44.39 28R1103-000 
31.12 24.77 13.30 1.91 8.26 128 300 240-2327-ND .58 = 4.78 20.60 37.08 28R1227-100 
1 31.40 23.00 19.00 1.50 7.75 162 370 240-2328-ND 70 = 5.83 25.11 45.20 28R1236-000 
31.40 23.00 21.00 1.00 7.75 211 440 240-2329-ND 75 = 6.21 26.75 48.15 28R1240-010 
38.10 26.67 25.40 1.91 12.07 230 520 240-2084-ND 1.54 = 12.76 55.01 99.02 28R1517-000 
45.08 34.42 28.58 1.52 12.45 260 530 240-2086-ND 244 = 17.76 76.54 137.77 28R1775-000 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.70 298 588 240-2088-ND 3.05 = 25.23 108.76 195.77 28R1779-000 
1 63.50 52.07 12.98 1.68 12.70 170 375 240-2335-ND 1.41 == 11.65 50.21 91 28R1779-100 
45.72 35.05 27.94 1.52 12.70 260 555 240-2336-ND 217 == 17.95 77.36 1.40 28R1800-010 
47.70 36.00 27.00 2.74 15.24 244 507 240-2337-ND 2.18 = 18.04 77.78 1.40 28R1861-000 
50.80 40.60 15.20 2.00 12.20 170 380 240-2338-ND 1.27 = 10.50 45.28 82 28R2000-010 
1 55.12 43.69 25.40 1.27 12.70 280 550 240-2090-ND 2.42 = 20.02 86.29 155.32 28R2170-000 
55.12 43.69 12.70 1.27 12.70 170 370 240-2092-ND 1.25 — 1.04 .90 .81 28R2170-100 
79.98 68.58 12.70 1.91 11.99 135 318 240-2094-ND 1.64 = 1.36 1.17 1.06 28R3149-000 
Oval Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 
15.50 13.50 10.00 1.40 3.40 80 216 240-2322-ND 28 = 2.29 9.88 17.78 | 28R0610-000 
19.20 15.00 10.00 1.15 5.35 107 258 240-2323-ND .36 - 3.00 12.95 23.31 | 28R0756-000 
2 19.20 15.00 16.00 1.15 5.25 150 300 240-2159-ND .30 = 2.50 10.78 .20 | 28R0756-200 
25.00 18.00 24.00 0.90 7.70 220 430 240-2160-ND 70 = 5.81 25.04 45.07 | 28R0984-000 
25.00 18.00 16.00 0.90 7.70 170 370 240-2324-ND 56 = 4.66 20.08 36.14 28R0984-200 
28.58 23.50 31.00 1.70 7.70 220 430 240-2230-ND .85 = 7.02 30.26 54.47 28R1127-000 
28.58 23.50 17.00 1.70 7.70 150 330 240-2231-ND 59 == 4.88 21.03 37.85 28R1127-400 
2 28.58 23.50 9.70 1.70 7.70 110 265 240-2326-ND .38 — 3.16 13.63 24.53 28R1127-500 
37.00 27.00 18.25 1.50 8.00 168 380 240-2163-ND 75 — 6.23 26.84 48.31 28R1141-010 
32.00 25.10 35.00 0.90 7.75 350 700 240-2330-ND 1.10 = .92 79 71 28R1261-100 
32.00 25.10 9.70 0.90 7.75 135 310 240-2331-ND 45 = 3.76 16.23 29.21 28R1261-200 
34.00 28.00 25.00 1.00 7.00 220 449 240-2332-ND 72 — 6.01 25.89 46.60 28R1340-200 
2 36.83 29.58 10.00 0.75 7.75 130 290 240-2164-ND 51 — 4.24 18.29 32.92 28R1450-100 
37.01 33.00 13.46 0.51 4.50 140 310 240-2333-ND 43 = 3.58 15.43 27.77 28R1457-400 
42.00 37.50 5.00 0.70 5.00 84 200 240-2334-ND .36 = 3.00 12.95 23.31 28R1654-010 
2 49.61 44.00 12.00 1.45 7.62 127 300 240-2165-ND .66 — 5.48 23.64 42.55 28R1953-000 
56.90 52.32 9.00 1.02 5.59 110 260 240-2166-ND 58 = 4.81 20.74 37.33 28R2240-130 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases 
3 67.08 52.07 31.70 1.68 16.66 280 590 240-2339-ND 4.59 = 38.05 164.03 295.25 28S2001-0A2 
67.08 52.07 27.53 1.68 16.66 236 480 240-2341-ND 4.07 = 33.68 145.19 261.34 2852001-2А2 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.7 280 590 240-2097-ND* x= 4.31 17.85 76.93 138.47 28S2001-0P0 
4 76.20 65.28 28.58 1.68 12.7 280 600 240-2099-ND* = 4.57 18.93 81.59 146.86 28S2011-0P0 
45.09 34.42 28.58 1.68 12.7 250 550 240-2103-ND* = 3.46 14.32 61.71 111.08 2852022-0Р0 
Split Ribbon Cable Cores with Metal End Clips 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.7 280 590 240-2096-ND* = 3.92 16.25 70.03 126.05 28S2001-0M0 
63.50 52.07 12.98 1.68 12.7 150 340 240-2340-ND* = 2.20 9.10 39.21 70.58 28S2001-1M0 
4 76.20 65.28 28.58 1.68 12.7 280 600 240-2098-ND* E 4.18 17.33 74.69 134.44! 28S2011-0M0 
76.20 65.28 15.01 1.68 12.7 180 390 240-2342-ND* = 2.64 10.93 47.11 84.80 28S2011-1M0 
88.90 78.23 28.58 1.68 12.96 240 630 240-2100-ND* = 5.43 22.48 96.88 174.38 28S2012-0M0 
4 45.09 34.42 28.58 1.68 12.7 250 550 240-2102-ND* — 3.07 12.70 54.74 98.53 2852022-0М0 
38.10 26.67 25.40 1.68 12.7 250 520 240-2104-ND* = 2.42 10.03 43.24 77.83 28S2023-0M0 
Extra Accessories 
Extra Plastic End Clip with Mounting Hole for a Split Ribbon Cable Core . 240-2345-ND 43 = 1.04 4.49 8.08 А55Е001-2 
= Extra Metal End Clip for Split Ribbon Cable Core 240-2346-ND 14 g= 1:17 5.06 9.11 А55Е017-2 


* Note: Split ribbon cable cores require two ferrite pieces per one complete assembly (except split cores in fully assembled hinged plastic cases). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
938 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Steward Ferrite ЕМІ Cores for Cables and Wiring Harnesses 


Low Frequency (300 KHz - 30 MHz) Cores for Round Cables 67 e Ф 


Steward LFB ferrite material provides excellent impedance at lower frequencies. Optimum EMI attenuation is between 300 1 Тит 2 Tum 5 Turn 
KHz and 30 MHz however, with additional wire turns, much broader EMI frequencies can be effectively attenuated. 


Additional wire turns will multiply impedance. 


Net Impedance (О) 

Dimensions (mm) @ 1 MHz @ 1 MHz @ 1 MHz @ 5 MHz @ 5 MHz @ 5 MHz Digi-Key Pricing Steward 

A B c (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
9.00 7.00 5.00 21 90 558 36 140 867 240-2135-ND .09 74 3.19 5.74 22.95 | LFB090050-000 
9.50 19.05 5.10 63 240 1464 86 332 2514 240-2277-ND 43 3.58 15.20 27.36 109.44 | 1ҒВ095051-000 
12.70 7.00 7.92 16 70 436 25 102 593 240-2278-ND 44 1.16 5.00 9.00 — 36.00 | LFB127079-000 
14.27 | 28.58 6.35 122 490 2842 120 480 2646 240-2279-ND 1.03 8.54 3681 66.26 265.05| LFB143064-000 
14.27 13.46 6.35 57 220 1169 53 215 1552 240-2136-ND 59 4.87 2101 37.82 151.29 | LFB143064-100 
15.88 | 28.58 7.87 105 410 2615 100 390 2305 240-2281-ND 147 9.67 41.68 75.02 300.06| LFB159079-000 
1740 | 28.58 9.50 91 350 2184 85 340 2044 240-2282-ND 1.25 10.33 44.54 80.17  320.67| LFB174095-000 
18.10 10.00 10.00 31 138 809 29 115 722 240-2283-ND 36 3.00 12.96 23.33 93.33] LFB180100-000 
18.70 | 28.58 10.16 91 350 1969 84 330 1863 240-2284-ND 1.54 12.80 55.16 99.29 397.17 | LFB187102-000 
22.10 12.70 14.00 30 30 120 28 110 699 240-2137-ND 52 4.29 1848 33.26 133.02 | LFB220140-000 
25.00 13.00 15.00 34 105 980 26 80 624 240-2285-ND 38 6.44 2774 49.98 199.71| LFB250150-000 
25.91 28.58 12.83 106 420 2647 62 240 1487 240-2138-ND 2.93 24.30 104.76 188.57 754.29 | LFB259128-000 
28.98 15.21 19.05 34 155 963 22 70 573 240-2286-ND 143 9.37 4038 72.68 290.70| LFB290190-000 
31.00 13.00 19.00 33 33 143 22 88 554 240-2139-ND 140 9.07 39.11 70.40 281.61| LFB310190-000 
36.00 15.00 23.00 27 110 653 19 75 438 240-2287-ND 1.20 9.91 42.70 76.86 307.44] LFB360230-300 


Ferrite Cylinders and Toroids for Electromagnetic Interference (EMI) 
Broad Band (optimized 30 MHz - 800 MHz +) Bead Cores for Round Cables & Wire Bundles 


One-piece ferrite tubular bead cores for effectively attenuating a broad range of conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Install over round cables or wire bundles. 
Ferrite beads can be over molded or covered with heat shrink coating if desired. Additional wire turns will multiply impedance. Steward's cylindrical beads for round cables in Broad Band 
28 material allows the smallest and most cost effective EMI solution when filtering both common mode and differential mode EMI on internal and external cable assemblies. By using 
Steward's high performance material, one is able to use the smallest and lowest weight core size possible with the highest EMI attenuation performance available 


Dimensions (mm) Typical Impedance Q Digi-Key Pricing Steward 
A B с @ 50 MHz @ 100 MHz @ 300 MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
6.35 15.88 3.18 131 182 300 240-2289-ND 445 1.25 5.40 9.72 38.88 28B0250-100 
6.78 14.22 3.99 100 138 260 240-2112-ND ла 1.15 4.98 8.96 35.82 28B0268-000 
7.00 13.50 3.80 84 146 268 240-2290-ND 15 1.26 5.44 9.79 39.15 28B0275-000 
8.00 4.78 3.17 69 100 220 240-2291-ND .09 2/5 3.25 5.85 23.40 28B0315-000 
8.00 10.06 3.17 112 158 281 240-2292-ND 16 1.37 5.89 10.60 42.39 28В0315-100 
8.60 10.00 3.80 85 143 264 240-2293-ND 47 1.38 5.94 10.69 42.75 28B0339-000 
9.00 10.00 4.50 93 132 254 240-2294-ND 16 1.36 5.85 10.53 42.12 28B0354-000 
9.00 20.00 4.75 148 205 360 240-2295-ND .21 1.78 7.66 13.79 55.17 28B0355-000 
9.53 14.48 5.08 114 154 282 240-2067-ND 22 1.80 7.74 13.93 55.71 28В0375-100 
9.53 19.05 5.08 146 194 310 240-2113-ND 23 1.89 8.16 14.69 58.77 28B0375-300 
9.53 4.83 5.08 52 81 200 240-2296-ND 10 86 3.71 6.68 26.73 28B0375-400 
9.75 10.00 3.80 125 159 286 240-2297-ND 22 1.79 7.71 13.88 55.53 28B0384-000 
9.75 25.00 3.80 254 322 473 240-2298-ND 30 2.48 10.70 19.26 77.04 28В0384-200 
9.91 15.00 6.35 88 128 248 240-2299-ND 16 1.35 5.83 10.49 41.94 28B0390-200 
11.90 15.00 7.00 100 142 270 240-2300-ND 26 245 9.29 16.72 66.87 28B0471-000 
12.00 10.00 3.55 152 195 320 240-2240-ND 28 2.31 9.95 17.91 71.64 28В0473-000 
12.00 25.00 3.55 318 424 558 240-2241-ND 53 4.37 18.85 33.93 135.72 28B0473-200 
12.32 25.40 4.88 253 320 450 240-2114-ND 57 4.73 20.38 36.68 146.70 28B0485-000 
12.70 6.35 7.92 52 83 200 240-2301-ND 47 1.42 6.11 11.00 44.01 28B0500-100 
14.27 10.16 6.35 101 145 270 240-2302-ND 30 2.52 10.86 19.55 78.21 28В0562-000 
14.27 28.58 6.35 262 317 470 240-2078-ND 43 3.55 15.31 27.56 110.25 28B0562-200 
14.27 15.24 7.26 121 173 295 240-2303-ND 39 3.25 14.03 25.25 100.98 28B0563-000 
14.27 28.57 7.26 197 287 406 240-2304-ND 65 5.38 23.20 41.76 167.04 28B0563-200 
14.48 5.51 8.51 51 82 200 240-2305-ND 20 1.67 7.20 12.96 51.84 28В0570-000 
15.00 35.00 5.90 348 450 580 240-2242-ND 92 7.61 32.80 59.04 236.16 28В0591-200 
15.65 28.58 7.00 232 310 450 240-2306-ND 75 6.23 26.85 48.33 193.32 28В0616-000 
15.88 14.27 7.87 87 163 273 240-2307-ND 46 3.81 16.44 29.59 118.35 28B0625-000 
15.88 28.58 7.87 209 280 400 240-2115-ND .74 6.15 26.53 47.75 190.98 28B0625-100 
16.00 28.00 9.25 171 243 370 240-2308-ND .66 5.48 23.64 42.55 170.19 28B0631-100 
17.00 25.00 7.01 226 323 445 240-2309-ND .64 5.30 22.83 41.09 164.34 28B0669-000 
17.42 6.35 9.52 61 91 214 240-2310-ND 25 2.08 8.95 16.11 64.44 28B0686-000 
17.42 28.57 9.52 191 242 390 240-2079-ND .65 5.39 23.21 41.78 167.13 28B0686-200 
18.67 28.58 10.16 197 250 400 240-2080-ND .85 7.02 30.26 5447 217.89 28B0735-000 
18.67 14.27 10.16 108 150 270 240-2311-ND 57 4.70 20.28 36.50 145.98 28B0735-300 
22.10 6.35 13.72 53 85 205 240-2312-ND 35 2.86 12.33 22.19 88.74 28В0870-000 
22.10 12.70 13.72 80 122 236 240-2116-ND .63 5.23 22.55 40.59 162.36 28B0870-100 
25.40 12.70 15.49 83 122 247 240-2313-ND .69 5.72 24.65 44.37 17748 28B0999-000 
25.40 12.70 12.70 106 151 278 240-2117-ND 78 6.50 28.00 50.40 201.60 28B1000-000 
25.91 28.58 12.83 104 276 412 240-2081-ND 1.69 13.97 60.20 108.36 433.44 28B1020-100 
28.50 28.58 13.77 218 307 440 240-2243-ND 2.40 19.92 85.85 154.58 618.12 28B1122-100 
29.01 7.49 19.00 53 85 200 240-2118-ND 58 4.82 20.78 37.40 149.58 28B1142-000 
29.01 13.84 19.00 77 114 235 240-2314-ND 80 6.64 28.60 51.48 205.92 28В1142-100 
31.12 15.93 19.05 100 140 270 240-2315-ND 1.16 9.62 41.48 74.66 298.62 28B1225-000 
31.12 10.00 19.05 70 110 240 240-2316-ND .66 5.50 23.71 42.68 170.73 28B1225-300 
31.75 22.22 19.05 134 186 292 240-2119-ND 1.66 13.75 59.28 106.70 426.78 28B1250-000 
36.00 12.70 23.00 78 115 230 240-2317-ND 1.17 9.72 41.88 75.88 301.50 28В1417-200 
38.86 28.58 12.95 161 210 347 240-2318-ND 2.39 19.79 85.31 153.56 614.25 28B1531-000 
39.12 22.22 16.76 204 254 405 240-2319-ND 3.25 26.92 116.03 208.85 835.38 28B1540-000 
50.80 28.70 25.40 218 305 442 240-2244-ND 7.56 62.61 269.88 485.78 1943.10 28B2000-100 
60.96 12.70 35.56 90 135 285 240-2120-ND 3.36 27.86 120.08 21614 864.54 28B2400-000 
240-2226-ND Broadband Ribbon, Flex, апа Solid Cylinder Ferrite EMI Cable Core Kit (37 different вігев).................................2.0..0.0.0 ааа $60.00 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 939 


Steward Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses (сол) 
High Frequency (300 MHz - 2 GHz) Cylindrical Cores for Round Cables 


Made from special high frequency material, these ferrite cylinders and toroids have EMI attenuation (impedance) that peaks above 1 GHz for most part sizes. Also available in split clamp-on 
shapes (in plastic cases) listed at the bottom of this page. Size and shape of the part can affect performance and frequency response. 


Dimensions (mm) Net Impedance (О) Digi-Key Pricing Steward 
A B с @ 500 MHz @ 800 MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
7.52 10.00 2.39 136 138 240-2146-ND 16 1.36 5.85 10.53 42.12 HFB075024-000 
9.52 10.00 5.08 74 85 240-2145-ND 20 1.66 7.15 12.87 51.48 HFB095051-100 
9.52 19.00 5.08 135 183 240-2140-ND 27 2.26 9.73 17.51 70.02 HFB095051-200 
12.32 5.00 4.88 56 62 240-2269-ND 20 1.63 7.04 12.67 50.67 HFB123049-000 
12.32 10.00 4.88 110 127 240-2149-ND .28 2.33 10.06 18.11 72.45 НЕВ123049-100 
12.32 25.40 4.88 287 305 240-2270-ND 1 5.87 25.31 45.56 182.25 НЕВ123049-300 
14.27 5.00 6.35 50 64 240-2271-ND 23 1.94 8.36 15.05 60.21 HFB143064-000 
14.27 10.00 6.35 100 113 240-2147-ND 136 2.94 12.69 22.84 91.35 HFB143064-100 
14.27 28.58 6.35 315 306 240-2148-ND .84 6.97 30.04 54.07 216.27 HFB143064-300 
14.99 28.58 6.99 287 279 240-2150-ND 91 7.50 32.34 58.21 232.83 НЕВ150070-200 
15.24 10.00 3.38 190 189 240-2151-ND 49 4.02 17.34 31.21 124.83 HFB152034-000 
15.65 20.00 6.99 200 216 240-2273-ND .78 6.43 27.70 49.86 199.44 HFB157070-000 
15.88 28.58 7.87 290 302 240-2142-ND .99 8.22 35.41 63.74 254.97 HFB159079-100 
16.00 19.00 9.25 145 155 240-2274-ND .68 5.65 24.35 43.83 175.32 HFB160093-200 
16.00 27.99 9.25 198 261 240-2152-ND .85 7.06 30.41 54.74 218.97 HFB160093-300 
16.99 10.00 7.01 115 127 240-2153-ND .50 4.14 17.85 32.13 128.52 HFB170070-000 
16.99 20.00 7.01 215 234 240-2275-ND .84 7.00 30.18 54.32 217.26 HFB170070-100 
18.67 30.00 10.16 250 276 240-2143-ND 1.22 10.12 43.60 78.48 313.92 HFB187102-100 
25.91 20.00 12.83 224 242 240-2144-ND 1.68 13.89 59.85 107.73 430.92 HFB259128-000 
25.91 28.58 12.83 246 268 240-2154-ND 2.32 19.19 82.73 148.91 595.62 HFB259128-100 
240-2225-ND High Frequency Ferrite Clamp-On and Solid Cylinder Core Sample Kit for Round Cables (one each of 18 different ігев)..................................................0.. 00 eene $30.00 
Clamp-On, Split Ferrite Cores in Plastic Cases for ound Clamp-On. Box Сарай 


Round Cables and Wire Bundles 


—B— 


Split ferrite bead cores in clamp-on (or snap-on) plastic cases can be easily used for EMI attentuation where 
one-piece cores cannot be installed. Clamp-on cores are also convenient for use during EMI testing. 
Cylinder, Round and box shaped plastic cased part shapes available. Additional wire turns will multiply 
impedance. High performance material. 


Broad Band Clamp-On Cores Optimized for 30 MHz — 800 MHz + 


Е А " Max. Cable 
Case Plastic Case Dimensions (mm) Diameter Typical Impedance (Q) Digi-Key Price Each Steward 
Color A B с (тт) @ 100 MHz @ 300 MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
Black 25.20 13.00 3.50 3.50 240 400 240-2233-ND 1.11 .92 .80 72 28A0350-0B2 
White 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2068-ND 1.07 .89 477 69 28A0392-0A0 
Black 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2070-ND 1.07 .89 77 .69 28A0392-0A2 
Black 42.55 14.30 5.35 5.10 277 449 240-2344-ND 1.15 .96 .83 75 28A0434-0A2 
Black 53.39 18.75 4.80 4.50 572 688 240-2245-ND 1.71 1.42 1.23 1.11 28A0592-0A2 
Black 53.39 18.75 6.60 6.55 471 575 240-2246-ND 1.62 1.85 1.16 1.05 28A0593-0A2 
White 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2065-ND 1.97 1.64 1.41 1.27 28A0640-0A0 
Black 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2066-ND 1.97 1.64 1.41 1.27 28A0640-0A2 
Black 41.68 21.03 7.00 6.35 270 460 240-2122-ND 2.10 1.74 1.50 1.35 28A2026-0A2 
Black 35.10 18.00 9.00 9.00 220 360 240-2124-ND 1.54 1.28 1.10 99 28A2736-0A2 
Black 33.70 30.00 13.00 12.85 260 410 240-2127-ND 3.17 2.63 2.27 2.04 28A3851-0A2 
Round Clamp-On Ferrite 
Black 19.90 19.20 8.20 8.13 160 300 240-2123-ND 1.29 1.07 92 83 28A2432-0A2 
Black 13.60 24.55 10.20 10.19 130 250 240-2125-ND 1.35 1.13 197 87 28A3039-0A2 
Black 15.40 28.80 13.60 13.55 120 230 240-2128-ND 1.55 1.29 1.11 1.00 28A4155-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
White 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2072-ND 3.77 3.13 2.70 2.43 28A2024-0A0 
Black 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2073-ND 3.77 3.13 2.70 2.43 28A2024-0A2 
White 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2074-ND 1.90 1.58 1.36 1.28 28A2025-0A0 
Black 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2075-ND 1.90 1.58 1.36 1.23 28A2025-0A2 
White 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2076-ND 2.36 1.96 1.69 1.53 28A2029-0A0 
Black 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2077-ND 2.36 1.96 1.69 1.53 28A2029-0A2 
Black 42.00 29.20 19.30 18.80 210 360 240-2121-ND 5.26 4.36 3.76 3.38 28A5776-0A2 
240-2224-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Sample Kit for Round Cables (one each of 14 different вігев)....................................00..00..0000 а. $30.00 


High Frequency (300MHz - 2GHz) Clamp-On Ferrite Cores Case Color: Black 


Я T š Max. Cable Net 

Plastic Case Dimensions (mm) Diameter Impedance (0) Digi-Key Price Each Steward 

A B с (mm) @ 500 МН2 | @ 800 MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 

Cylinder Clamp-On Ferrite 
29.30 12.80 5.30 4.65 152 168 240-2129-ND 147 .97 84 75 HFA100049-0A2 
41.68 21.03 8.13 6.35 340 281 240-2132-ND 2.08 1.73 1.49 1.34 HFA150068-0A2 
40.36 19.10 9.09 8.95 260 262 240-2130-ND 2.23 1.86 1.60 1.44 HFA163090-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 

32.50 17.88 7.00 6.35 350 339 240-2131-ND 4:81 1.50 1.30 1.17 НҒА150066-0А2 
32.64 21.77 10.00 9.91 290 280 240-2133-ND 2.48 2.06 4277 1.60 НҒА187102-0А2 
32.51 29.01 13.00 12.70 315 275 240-2134-ND 3.94 3.27 2.82 2.54 HFA259131-0A2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
940 (тоз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Combination Line Filters 
Series C, types 21C and 25C 


Combination line filters applicable for attenuation of both the common mode and normal mode. 

FEATURES: * Addition of superior normal mode attenuation characteristics * Compact and high inductance * Low profile 
and suitable for high density mounting 

RECOMMENDED APPLICATIONS: • Lighting equipment • AV Equipment • Communication equipment * Power supply 
SPECIFICATIONS: • Operating Temperature: -20°C ~ 115°C • Voltage: AC 250 Vrms maximum “ Dielectric withstanding 
voltage: AC 2kV 1 min. • Temperature rise: 45 K maximum 


21C Type 


1 ET 
25C Type 
Marking 


DCR (at 20°C)| Rated 
Inductance (mH Min.) (Q) Current Digi-Key Price Each Panasonic 
Common | Normal +20% Tol. |(Arms) Мах.) Part No. it 10 100 | Рам No. 
21C Type 
43.0 1.70 3.07 0.3 PLK1294-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C003A 
25.0 .960 1.75 0.4 PLK1295-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C004A 
11.0 440 190 0.6 PLK1296-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C006A 
6.40 .250 450 0.9 PLK1297-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C009A 
3.90 .150 .300 14 PLK1298-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C011A 
2.30 .090 170 15 PLK1299-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C015A 
1.70 .065 120 18 PLK1300-ND 3.68 345 2.63 | ELF-21C018A 
1.00 .040 .080 23 PLK1301-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C023A 
25C Type 

184.0 5.30 5.031 0.3 PLK1302-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C003A 
72.0 2.10 1.891 0.5 PLK1303-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C005A 
34.0 0.90 916 0.7 PLK1304-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C007A 
20.0 0.52 510 0.9 PLK1305-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C009A 
11.0 0.31 310 12 PLK1306-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C012A 
6.70 1180 180 1.6 PLK1307-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C016A 
440 110 113 2.0 PLK1308-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C020A 
3.00 .080 .080 25 PLK1309-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C025A 
1.80 .050 .053 32 PLK1310-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C032A 
1.20 .03 .037 3.8 PLK1311-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C038A 


EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: • DC Resistance: 10M9 maximum * Insulation Resistance: 10MQ min. 


Frequency Characteristics 


Surface Mount Bead Cores 


SPECIFICATIONS: 
e Tolerance: +25% e Test Frequency: 100MHz • Rated Current: 2 (А) е Flow/ Reflow Soldering 


Frequency Characteristics 


Impedance(Q) 
№ ROO то 


10 100 


1000 
Frequency (MHz) 


Cut Tape Tape & Reel 
Imp. | Dimensions (mm) |Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic 
Dia.) (Q) | L W H A | Рай №. 10 100 | Part No. 2,000 10,000 | Рам №. 
А 25 | 3.2 1.6 1.6 0.5 |P9810CT-ND 41 .31 |P9810TR-ND 173.00/М 160.00/М | EXC-CL3216U1 
В 45 | 3.2 25 1.6 0.5 |P9811CT-ND 53 .39 |P9811TR-ND 221.00/М 205.00/М | EXC-CL3225U1 
С | 115 | 4.5 32 1.8 0.5 |P9812CT-ND 62 .46 |P9812TR-ND — 240.00/М| EXC-CL4532U1 


Surface Mount Bead Core Array ово (мо254) 


FEATURES: • .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 5mg), 


narrow pitch, compatible with SSOP pitch wena: 
dre MR 107, o ы 
EXC-28BB Series: • Suitable for high speed signals (over 50Mhz), excellent X 2.0 
cross talk characteristics (100Mhz: «-25dB) APPLICATIONS: “РС, LCD, DSC, 
Printer, PDA, MD, CD, NAVI 
ATE [t 
EXC-28BA Series: • Suitable for ring suppression while maintaining wave 0.5>%> 20.5 
form, excellent cross talk characteristics (100Mhz: «-30dB) APPLICATIONS: ao б> 
* HDD, E-IDE (Ultra ОМА 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW “ 
Ітр. Cut Tape Tape & Reel 
100 MHz| | | Вас | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(О)%25% | (mA) | (9) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 5,000 Part No. 
120 100 | 0.5 | P10751CT-ND лі .52 .38 | P10751TR-ND 298.00/M EXC-28BB121U 
220 100 | 0.7 | P10752CT-ND 11 .52 .38 | P10752TR-ND 298.00/М EXC-28BB221U 
120 100 | 0.5 | P10753CT-ND лі .52 38 | P10753TR-ND 298.00/М EXC-28BA121U 
200 100 | 0.7 | P10754CT-ND 11 .52 .38 | P10754TR-ND 298.00/М EXC-28BA221U 


NEW! Common Mode Noise Filter o5o4 


Features: * Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiancy due to multilayer 
construction 


Applications: General electronic equipment 


Specifications: Temperature Range: -40°С - 85°С 


Dim. in mm 


Imp. @ 100MHz (O) Rated | Rated Cut Tape T&R 
Соттоп | Differen- | Volt. | Current | Вас | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode |tial Mode |(V DC) (тА DC) (Q Мах.) | Part No. 1 10 100 5,000 |PartNo. 
90 15 5 160 1.75 |P12972CT-ND (61 .46 .34 | 192.00/M | EXC-24CE900U 
120 18 5 140 220 |P12970CT-ND (61 46 .34 | 192.00/M | EXC-24CE121U 
200 20 5 130 2.70 |P12971CT-ND 61 .46 .34 | 192.00/M | EXC-24CE201U 
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3.0 
D. 
= T 
с 20. 
53 Dim. in mm 
Imp. (©) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | Part Мо. 
Radial Dual Type (Tape & Вох) | 140 min. | P9817TB-ND — — 88.00 — | EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BK-ND 179 14.58 — — | EXC-ELDR35C 
Axial Single Type (Tape & Вох) | 110 min. | P9818TB-ND — — 5800 — | EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 — — | EXC-ELSA39 
Radial Dual Type (Tape & Вох) | 100 min. | P9819TB-ND = = — 82.00/М | EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 173 1408 114.00 — | EXC-ELDR25C 
Axial Single Туре (Tape & Вох) | 60 тіп. | P9820TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60 min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 — — | EXC-ELSA35 
Radial Single Type (Tape & Box) | 60 min. | P9821TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 60 тіп. | P9821BK-ND 1.27. 8.78 — — | EXC-ELSR35S 


Surface Mount Bead Cores osos 


< 
FEATURES: EXC-3BB Series: • High impedance for high speed signal line * Increase the А f| 
characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz - — .8 
300MHz range EXC-3BP Series: • Reduced DC resistance for EMI suppression * High k 
current rating » Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz 1.60 
APPLICATIONS: Clock line, signal line, 1/0 interface circuit 


Imp. 100 Cut Tape T&R 
MHz I Rdc | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
(Q)#25% | (mA) | (0) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 4,000 | Part No. 
220 200 | 0.3 | P10188CT-ND 1.52 10.23 34.65 | P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
600 100 | 0.8 | P10189CT-ND 1.52 10.23 34.65 | P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
1000 50 1 P10190CT-ND 1.52 1023 34.65 | P10190TR-ND 45.00/M | EXC-3BB102H 
60 1000 | 0.07| P10749CT-ND 1.72 12.10 41.80 | P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
120 500 | 01 | P10750CT-ND 1.72 1240 41.80 | P10750TR-ND 66.00/M | EXC-3BP121H 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


NEW! Common Mode Noise Filter Array osos 


Features: * Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiancy due to multilayer 
construction * 2 filters in one small package 


Applications: General electronic equipment 


Specifications: Temperature Range: -40*C - 85*C 


Imp. @ 100MHz (O) Rated | Rated Cut Tape T&R 
Common | Differen- | Volt. | Current | Rdc | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | іа! Mode (V ЮС) (mA DC) (© Max.) | Part No. 1 10 100) 5,000 | PartNo. 
90 15 5 160 1.5 P12975CT-ND 88 .66 .49 | 277.00/M | EXC-28CE900U 
120 18 5 140 2.0 P12973CT-ND 88 66 .49 | 277.00/M | EXC-28CE121U 
200 20 5 130 2.5 P12974CT-ND 88 .66 .49 | 277.00/M | EXC-28CE201U 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 941 


Panasonic 


FEATURES: 


* Acoustic quality improvement of mobile 


Noise Filters 


phone and portable audio equipment е Effec- 


tively suppresses both com 


and normal mode noise * Small size and 


light weight 


APPLICATIONS: 
* Receiver line, microphone 


of mobile phone (GSM, TDMA, PDC, etc.) 
* Small digital equipment such as personal 
computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM 


and LCD * Digital audio and 
such as PDA, DSC, DVC, 
Player and MD Player 


mon mode noise 


line and headset 
0.35 


video equipment 
CD Player, DVD 


0.65 — 100 


Normal mode 


EXC-24CB and EXC-24CP Series 


Surface Mount 2 Mode 


Circuit Configuration 


Common mode 


Open mode 


SPECIFICATIONS: 
* Tolerance: +25% » Rated Voltage: 5VDC 
Open Mode Rated DC Cut Tape Tape & Reel* 
Impedance Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
@100MHz (9) | (mA DC) | Мах.(О) | Part No. 10 1 5,000 Part No. 
1000 50 15 P11169CT-ND 68 51 338 215.00/M EXC-24CB102U 
220 100 07 P11170CT-ND 68  .51 38 215.00/M EXC-24CB221U 
220 350 0.4 P11598CT-ND 71 53 39 223.00/М EXC-24CP221U 
120 500 03 P11597CT-ND 71 5 39 223.00/M EXC-24CP121U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Surface Mount Common Mode 
Noise Filters 


FEATURES: 


* Effective in noise suppression of portable equipment * Magnetic shield 


Flat Cable Core Ferrites FP series 


Applications: Noise reduction for flat cables. Measuring Wire: • 1 — 1UEW 0.5, 50mm, 1turn • 2 — UL1007 AWG26, 
65mm, Чит • 3 — 1UEW 0.5, 100mm, 1 turn 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
с 
с С; А e вА 
Ç A 
E s Е в ` 
b b 
Meas- Typical 
uring Dimensions (mm) Impedance (о) Digi-Key Price Each | Panasonic 
Fig. Wire | A B C D Е j|30MHz|50MHz 100MHz| Part Мо. 1 10 50 | PartNo. 
1 1 225 175 60 1.0 103| 32 40 56 P11387-ND .82 .60 .40 | KR16FP220610 
3 |335 270 65 13 100] 28 38 73 P11388-ND .86 .63 .42 | KR16FP340710 
2 2 |335 285 75 25 120] 25 32 53 P11389-ND 190 .66 .44 | KR16FP340812 
2 |360 310 65 15 90 23 30 48 P11390-ND .86 .63 .42 | KR16FP360709 
3 2 |400 348 65 13 100] 24 34 65 P11391-ND 1.03 .75 .50 | KR16FP400710 
3 |452 400 65 13 120] 28 40 83 P11392-ND 1.15 .84 .56 | КА16ЕР450712 


Ring Core with Casing Ferrites та апа ТВ Series 


Applications: Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. Material of Case: PP Measuring Wire: UL1015 
AWG #14, 100mm, 1 turn 


type * Small size and light weight * Lead Free Typical 
APPLICATIONS: Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each | Panasonic 
* Digital audio and video equipment; PDA, DSC, DVC, DVD and CD Fig.|Color| A B D D О/ MHz Part No. 1 10 50 |Раг No. 
player * USB data line of mobile phone (IMT2000) * Small digital ТА Seri 
equipment such as personal computers * MD Player eres 
1 |White| 19.6 8.7 11.0 1.0* | 35/30 | 50/50 | 80/100 |P11398-ND 115 .84 .56 КВ16ТА191010// 
Imp. © 100MHz (О) DC 2 |White| 26.5 13.5 14.0 3.0* | 35/30 | 50/50 | 80/100 |P11399-ND 1.68 1.23 .82 KR16TA251512W 
Diff- |Rated| Rated |Resist. Cut Tape T&R 2 |Black| 26.5 13.5 140 3.0* | 20/1 | 18/5 | 14/0 |P11400-ND 1.80 1.32 .88|KR50TA251512B1 
Соттоп erential | Volt | Current | Мах. | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic TB Series 
Mode | Mode |(VDC) | (тА 0С), (о) | Part No. 10 100 5,000 | PartNo. z 
60 20 5 160 2 PTHT3CT-ND 95 —71 52 |299.00/M |EXC-24CD600U 3 |Black| 29.5 13.4 13.5 23.0 | 35/30 | 50/50 | 80/100 |P11401-ND 2.34 1.71 1.14 KR16TB251512B1 
90 30 5 160 2 | P11174CT-ND 95 — 71 52 | 299.00/M | EXC-24CD900U * Maximum 
120 35 5 140 2 P11171CT-ND 95 7  .52 | 299.00/М | EXC-24CD121U 
200 40 5 130 3 P11172CT-ND .95 71  .52 | 299.00/М | EXC-24CD201U 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND Snap-On Core Ferrites 
i i Fig. 2 
P KRCB Series Fig. 1 g 
Surface Mount Bead Cores БА 
Қ Applications: Noise reduction оп АС power cable for 
High Current Li PC's and other electronic devices. Their "snap-on" 
А C > construction allows for easy installation at any point їп 
FEATURES: Super small, high self-resonant frequency and excellent tolerance. ^ A the production cycle. Material of Case: Nylon 66 
SPECIFICATIONS: • Tolerance: +25% * Test Frequency: 100MHz Bere Material of Core: KR16 Measuring Wire: UL1015 AWG 
#14, 100mm, 1turn 
Rdc Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Imp І | Max. (mm) Digi-Key Pricing Pricing* Panasonic Typical 
Size (Q) (А) (то), А B С | PartNo. 10 100 500 | 3,000 4,000 |Part No. Case Dimensions (mm) Impedance (Q) Digi-Key Price Each | Panasonic 
0603|27|4 | 6 |16 8 .8 |P10436CT-ND 2.61 18.43 63.65 — 87.00/М | EXC-ML16A270U Fig.|Color| A В с D |30МН7 | 50MHz | 100MHz | Part No. 1 10 50 | Part №. 
0805] 39 [4 | 8 |20 12 .9 |P10191CT-ND 2.61 18.43 63.65 — 87.00/М | EXC-ML20A390U 
1206168 [3 | 12 |32 16 .9 | Р10437СТ-М0 2.56 18.25 65.70 | 102.00/M — [EXC-ML32A680U 1 | Black) 65 190 155 21.0) 35 | 50 | 80 ШШШ 139 102 .68|KRCBCI307148 
1806|91|3 | 16 |45 1.6 1.1|P11956CT-ND 2.82 20.13 72.45 | 121.00/M — [ЕХС-МСАЅА9ТОН White} 65 190 155 210] 35 50 80 | P11394-ND 148 108 .72 | KRCBG130714 
*For Tape and Reel number, change CT to TR. о [Black] 85 220 210 370] 110 | 140 | 140 | Р11305-М0 2.58 1.89 1.26 |KRCBC160928B 
White| 8.5 22.0 21.0 370] 110 140 140 | P11396-ND 246 1.80 1.20 | KRCBN160928 
3 | Black | 12.8 33.0 315 340] 130 160 170 | Р11397-М0 5.74 4.20 2.80 | KRCBC261329B 
Н Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Ring Core ы е 
-Ø B 
. ов «а B, H 
Ferrites rr series _ | SMT ЕМІ Filters 
Applications: General purpose noise reduction, such as ІС [c с SPECIFICATIONS: • 50VDC • 2A Maximum 
for power circuits, motor areas, and TV circuits. OA OA L1 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn -ОА- 
Frequency Characteristics 
Dimensions (mm) Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic a 
Fig.| A B с 30MHz 5OMHz 100МН? | PartNo. 1 10 50 | PartNo. ЗЕ ЕЕ 
12.0 8.0 5.5 20 27 42 P12713-ND 41 30 20 | КВ16Т7120805 Б 5о0 
130 71 63 | 30 40 55 | PI2715-ND 49 36 24 | KR16TT130706 ФМ б (7 
16.0 120 80 20 30 45 P12721-ND 49 36 124 | KR16TT161208 с 540 D en 
180 100 60 30 40 55 Р12722-М0 62 45 130 | KR16TT181006 2 EF AURI 
18.0 10.0 10.0 35 50 80 P12723-ND .66 48 .32 | KR16TT181010 @ 1 10 100 1000 
185 100 80 42 51 68 P12724-ND 57 42 28 | KR161T191008 
185 100 100 | 35 50 80 | P12725-ND 620 45 30 | KR16TT191010 Dira. fa mim Frequency (MHz) 
1 | 205 106 10.3 55 65 80 P11378-ND 70 51 .34 | КВ16ТТ201110 
205 106 12.0 65 75 95 P11379-ND 74 54 136 | КВ16ТТ201112 
220 140 60 25 30 48 P11380-ND 62 A5 .30_ | KR16TT221406 
220 140 100 | 35 45 60 | РТІЗВІ-МО % 5  .38 | KR1611221410 2548 1548 Cut Таре Tape & Reel 
250 150 80 35 44 64 P11382-ND 1.07 78 .52 | KR16TT251508 Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
250 150 120 | 35 50 80 | P11383-ND 1419 87 58 | KR16TT251512 Dia. (pF) | (MHz) (MHz) | Part No. 10 100] Part No. 1,000 | PartNo. 
285 180 75 30 40 60 P11385-ND 90 .66 44 | КВ16ТТ281807 
285 180 150 53 67 88 P11386-ND 152 141 74 | KR16TT281815 H | 22 |800-1000 | 600-1000 | P9825CT-ND .69 51 | P9825TR-ND 289.00 | EXC-CET220U 
90 60 10.0 30 38 56 P12710-ND 49 .36 .24 | KR16TT090610 E w Я H Т 
85 49 104 40 50 70 P12711-ND 57 49 28 | KR16TT100510 G | 47 | 450-550 | 350-1000 | P9826CT-ND .69 51 | P9826TR-ND 289.00 | EXC-CET470U 
2 | 120 80 150 35 50 80 P12714-ND 49 36 24 | КВ16Т7120815 F |100 | 300-450 | 200-900 | P9827CT-ND .69 51 | P9827TR-ND 289.00 | EXC-CET101U 
160 9.0 18.0 80 95 110 P12719-ND .94 .69 46 | KR16TT160918 
260 130 290 155 170 160 P11384-ND 234 17 144 | KR16TT261329 Е | 270 | 200-300 | 80-700 | P9828CT-ND 69 51 | P9828TR-ND 289.00 | EXC-CET271U 
107 64 200 72 88 110 P12712-ND .82 .60 .40 | KR16TT110620 D | 470 | 100-220 | 50-700 | P9829CT-ND .69 .51 | P9829TR-ND 289.00 | EXC-CET471U 
143 64 200 120 140 140 P12716-ND 90 .66 44 |KR16TT140620 
Я 143 64 286 200 220 175 P12717-ND 119 87 '58 | KR16TT140629 С |1000 | 65-200 30-700 | P9830CT-ND .69 51 | P9830TR-ND 289.00 | EXC-CET102U 
160 m 250 120 180 т AER T 108 P PAL ee B |2200 | 35-180 15-700 | P9831CT-ND .69 51 | P9831TR-ND 289.00 | EXC-CET222U 
185 100 290 130 150 150 P11377-ND 152 111 74 | KR16TT191029 A |10000 15-120 5-700 P9832CT-ND .69 .51 | P9832TR-ND 289.00 | EXC-CET103U 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Digital Noise Filters 
(ELKT Type) 


Useful EMI noise filter when signal and noise frequency are close in frequency. T type radial lead EMI filter 
consisting of one capacitor and two inductors. 


Panasonic 
EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


APPLICATIONS: 


Ф Communication equipment, cordless phones, auto. phones * Digital audio and video equipment • Electronic auto. 
equipment such as engine controls, panels and audio systems * Electric musical instruments, and other digital devices 


FEATURES: ° Flat response at signal frequency and sharp noise attenuation characteristics * Minimal 
distortion of pulse signal wave form and excellent noise attenuation toward high frequency noise (good EMI 
filter for analog signal line such as video signal) 

SPECIFICATIONS: 


e Rated Voltage (Max): P9802-P9807: 50; P9809: 16 * Tolerance: +20% (+20% to -30% on P9809) • Temperature 
Characteristics: Р9802-Р9807: YB (Max. capacitance change is +10% over the temperature range of -25°C to 85°C in 
reference to 20°С); P9809: YD (Max. capacitance change is 20, -30% over the temperature range of -25°С to 85°С in 
reference to 20°С) * Rated Current (Max.): 5A 


APPLICATIONS: * Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line and DC line circuit within OA, AV, 
communication equipment 


Replaces ELK-A series 


I--7.0—4 
Marking 
Frequency Characteristics 
5 10 50 100 500 1000 1[2] з] 3.5 
аца ча гара | u 
5.0” 
Internal ] 
Connection 
Cut Tape Tape & Box 

Cut-off | пред. | Rated | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Freq. Zo(Q) Curr. | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
20MHz | 100 | 100mA|P11092CT-ND 1.14 1.06 77 | P11092TB-ND 439.00 | ELK-TT151EA 
20MHz | 550 | бота | P11094CT-ND — 1.14 1.06 77 | P110947B-ND 43900 | ELK-TT3301A 
2508 1508 35MHz | 100 | 120mA | PMOS7CT-ND 114 106 77 - —  |ELK-TT820CA 
сар us oe Digi-Key үи тара Digi-Key UE Pass 35MHz | 300 | 90mA | P11098CT-ND — 1.14 1.06 77 | P11098TB-ND 43900 | ELK-TT270FA 
Шаз MN DEN MH) CUN PartiNo: ip SED] EET 2:000 NM Е 40MHz | 550 | 90тА | P11099CT-ND 114 1.06 77 | P11099TB-ND 439.00 | ELK-TT150GA\ 

G 47 | 450-700 | 400-1000 | P9802CT-ND .30 24 | P9802TB-ND 134.00/M_|EXC-EMT470BT 
E | 20| 250-400 | 150-500 ГТП зо оз ШЕН See 50 МН2 | 100 | 130тА | P11100CT-ND 114 1.06 17 | P11100TB-ND 439.00 | ELK-TTS60BA 
D | 270| 250-400 | 150-500 | P9805CT-ND 30 24 | P9B05TB-ND 134.00/М |EXC-EMT271BT 55MHz | 300 | 100mA | P11101CT-ND 1.14 1.06 — 77 | P11101TB-ND 439.00  |ELK-TT180EA 
B | 1000| 100-250 | 50-400 | P9807CT-ND зо 24 | P9807TB-ND 134.00/М | ЕХС-ЕМТ102ВТ ом; sso | soma [PPP 101: m = натар 

A |10,000| 25-120 | 15-400 | P9809CT-ND 30  .24 | P9809TB-ND 134.00/М |EXC-EMT103DT 


SMT Digital Noise Filters 


Series K: Type E 

High performance noise filter for digital signal processing circuits. Wide attenuation band by low pass "T" filter 
constitution. 

FEATURES: 


* Wide attenuation band in noise signal * Minimal rounding of waveforms of the signal * High rated DC current: 2.0A 
e Rated Voltage VDC (V): 50 • DCR (DC Resistance О): 0.02 • High magnetic shielding characteristics • Selection for: 
high current in small size. 


APPLICATIONS: 


MMZ - Digital Signal Line Application 
МР2 — Power Supply Line Application 


MATERIAL CHARACTERISTICS 


R Material: 
For digital signal line applications 


S Material: 
For signal line applications in which 


* Office automated equipment “ТУ, VTRs * Communication equipment the blocking region is near 100MHz Dimensions (mm) 
Y Material: A B c D E F T 
High frequency range type intended | ум21608 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 07 | 21 | 07 | 08 
for the 100MHz region and above. For 
Š е ET E MMZ2012 |125 | 2 | 05 | 1 | 26 | 1 | 0.85 
signal line applications in which the 
(db) signal frequency is far from the cutoff MPZ1608 0.8 1.6 0.3 0.6 2.2 0.8 | 0.6* 
10 frequency мР22012 |125| 2 | 05 | 1 | 26 | 12 | 0.85 
0 * 2200 - 0.8 
-10 
:20 Imp. Cut Tape T&R 
-30 100MHz | І | Вас | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | ТОК 
-40 ЬН (О)+25% | (A) | (о) | Part No. 10 50 100 | PartNo. 4,000 | Part No. 
-50 А BCDE MMZ1608 
т 10M 100M 600 | 500 | 0.23 |445-1547-1-ND — .90 390 7.20 |445-1547-2-ND 42.00/М | MMZ1608R601A 
Freq. (Hz) 1000 | 400 | 0.34 | 445-1548-1-ND — .90 3.90  7.20|445-1548-2-ND — 42.00/M | MMZ1608R102A 
600 | 500 | 0.25 |445-1549-1-ND — .90 390 7220 | 445-1549-2-ND 42.00/М | MMZ1608S601A 
1000 | 400 | 0.31 | 445-1550-1-ND — .90 3.90 720 | 445-1550-2-ND 42.00/М | MMZ1608S102A 
m 600 | 500 | 0.28 |445-1551-1-ND — .90 390 7220 |445-1551-2-ND 42.00/М | MMZ1608Y601B 
Dim. in mm 1000 | 400 | 0.37 | 445-1552-1-ND .90 3.90 7.20 | 445-1552-2-ND 42.00/М | MMZ1608Y102B 
1500 | .300 | 0.48 | 445-1553-1-ND —— .90 3.90 7.0 | 445-1553-2-М0 42.00/М | MMZ1608Y152B 
MMZ2012 
Cut ІШШЕ Digi-Key ү Тай. Digi-Key DE RID 600 | 500 [0.14 | 445-1554-1-ND 94 406  7.50|445-1554-2-ND — 43.75/M | MMZ2012R601A 
Dia. | quency | Z0.(Q) | Part No. 1 10 100 | Рам Мо. 2,000 6,000 Part Мо. 1000 | .500 | 0.19 | 445-1555-1-ND 94 4.06 7.50 | 445-1555-2-М) 43.75/М | MMZ2012R102A 
600 | 500 | 013 | 445-1556-1-ND  .94 406 7.50 | 445-1556-2-ND 43.75/М | ММ220125601А 
І 380 84 |P9870CT-ND 69 52 .38 |P9870TR-ND 216.00/М 208.00/М | ELK-E100FA 1000 -500 | 0.17 | 445-1557-1-ND 94 4.06 7.50 | 445-1557-2-М0 43.75/М | ММ220125102А 
600 | .500 |0.15 | 445-1558-1-ND — .94 406 17.50 |445-1558-2-ND 43.75/М | MMZ2012Y601B 
H | 257 | 56 |P9871CT-ND 69 52 38 |P9871TR-ND 216.00/М 208.00/М | ELK-E220FA 1000 | .500 | 0.2 | 445-1559-1-ND — .94 4.06 7.50 |445-1559-2-ND 43.75/М | MMZ2012Y102B 
1500 | 500 | 0.26 | 445-1560-1-ND — .94 4.06 7.50 | 445-1560-2-ND — 43.75/M | MMZ2012Y152B 
G | 15 | 39 (|PS8720T-ND 69 52 38 |P9872TR-ND 216.00/М 208.00/М | ELK-E470FA 2000 | 400 | 0.31 |445-1561-1-ND — .94 406 7.50 | 445-1561-2-М0 — 43.75/M | MMZ2012Y2028 
Е | 120 | 26 |P9873CT-ND 69 52  .38 |P9873TR-ND 216.00/М 208.00/М | ELK-E101FA MPZ1608 
30 50 | 005 | 445-1562-1-№0 81 351 6.48 | 445-1562-2-ND 37.80/М | MPZ1608S300A 
E | 8 18 |P9874CT-ND 69 52 38 |P9874TR-ND 216.00/M —208.00/M | ELK-E221FA 60 3.5 |.010|445-1563-1-ND — .81 3.51 648 |445-1563-2-ND — 37.80/M | MPZ1608S600A 
100 | 3.0 | .020 | 445-1564-1-ND 81 3.51 6.48 | 445-1564-2-М0 — 37.80/M | MPZ1608S101A 
D | 55 12 |P9875CT-ND 69 52 .38 |P9875TR-ND 216.00/M 208.00/М | ELK-E471FA 220 | 2.0 | 035 | 445-1565-1-ND 81 351 6.48 445-1565-2-ND 37.80/М | MPZ1608S221A 
C | 38 8 |P9876CT-ND 69 52  .38 |P9876TR-ND 216.00/M 208.00/М | ELK-E102FA MPZ2012 
30 5 |.004|445-1566-1-ND .84 3.66 6.75 | 445-1566-2-М0 39.38/М | MPZ2012S300A 
B | 26 6  |P9877CT-ND 69 .52 зв |P9877TR-ND 216.00/М 208.00/М | ELK-E222FA 100 4 | 010 | 445-1567-1-ND — .84 3.66 6.75 | 445-1567-2-ND 39.38/М | MPZ2012S101A 
220 3 |.020 | 445-1568-1-ND — .84 3.66 6.75 | 445-1568-2-М0 — 39.38/M | MPZ2012S221A 
A | 12 3  |P9878CT-ND 69 .52 .38 |P9878TR-ND 216.00/М 208.00/М | ELK-E103FA 330 | 25 |.030|445-1569-i-ND — .84 3.66 6.75 | 445-1569-2-ND 39.38/M | MPZ2012S331A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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= в . . 
Line filters for suppressing conductive noise ranging from low to high fre- 
Panasonic Li ne Fi Iters Standard Circuit Diag. Circuit Example quencies generated from power supply circuits of various equipment 
V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 24V Types) — Ç " 
VS 


H Series (200, 270, 400, 600 Types) ne ies (ашса оо — үш й a ара characteristics 
F Series (23F, 25F Types) ШЕР F Series (Thin Structure) 18 пт абм пах едені 
M Series (1 1M, 14M, 16M Types) M Series (Small Structure): Small size and lightweight 
N Series (15N 18N, 20N Types) @ Ф М Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 

" “Sakit; H High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 
High N Series (17N, 19N, 21N Types) 


290 Type Mounting Dimensions 17N Type 
Mounting Dimensions 
DW 12 Ø 1.19 


Mounting Dimensions 


e Dim.: shown іп [ ] are for 450 type. 


20.00 21.00 20.00 13.00 10.00 13.00 10.00 
24.00 24.50 19.50 21.00 15.00 21.00 15.00 
28.50 29.00 22.50 24.00 20.00 24.00 20.00 


Mounting Dimensions 
01.40 


Mounting Dimensions 


б 
L 


Mounting Dimensions Le 
O20 д 


„В 


А в с 

Мах. Мах. Мах. D E 

24 23 14 16+0.5 1040.5 1640.1 10+0.1 
28 25 15 2140.5 1140.5 2140.1 1140.1 


Mounting Dimensions 


Mounting Dimensions Mounting Dimensions 


4-0 1.2 E 4-0 1.2 И 
ШІ қа rn = # pun 
в | L | [70 

fx 


1.13.0 1 


24V Туре o 18N Type 


F 275 4] Mounting Dimensions 
| [| й Е E: 4-@ 1.2 


Mounting Dimensions NN А 
Mounting Dimensions 


01.19 4 4-012 
1—13.0— 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance |Current Digi-Key Pricing Panasonic tance |Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min.| A rms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Type | mH min.| A rms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
V Series 82.0 0.8 PLK1231-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850R 
33.0 0.3 PLK1005-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290H 56.0 14 PLK1017-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 
22.0 0.4 PLK1004-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290C 47.0 1.2 PLK1232-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850U 
290 10.0 0.6 PLK1003-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 33.0 14 PLK1233-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850H 
3.3 1.1 PLK1002-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290S 27.0 1.5 PLK1234-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00_| ELF-18D850Z 
22 1.3 PLK1001-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290T 22.0 1.8 PLK1018-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
0.82 2.0 PLK1000-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290B 18.0 1.9 PLK1235-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Q 
56.0 0.45 PLK1206-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450Q 850 | 15.0 2.0 PLK1236-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
39.0 0.50 PLK1207-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450H 10.0 25 PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W 
180 0.8 PLK1007-ND 568 4869 40575 242200 | ELF-18D450B 8.2 3.0 PLK1237-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850C 
10.0 10 PLK1208-ND 568 4869 40575 242200 | ELF-18D450J 5.6 3.4 PLK1238-ND 9.82 8418 70150 4188.00 | ELF-18D850X 
82 11 PLK1209-ND 568 4869 40575 242200 | ELF-18D450G 47 3.5 PLK1015-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
450 | 68 12 PLK1210-ND 568 4869 40575 242200  ELF-18D450L 3.9 87 PLK1239-ND 9.82 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
56 14 PLK1211-ND 568 4869 40575 242200 | ELF-18D450D 3.3 42 PLK1014-ND 982 8448 70150 4188.00 | ELF-18D850B 
39 18 PLK1212-ND 568 4869 40575 242200 | ELF-18D450K 27 45 PLK1240-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27 20 PLK1006-ND 568 4869 40575 242200 | ELF-18D450A 15 5.0 PLK1013-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
22 22 PLK1213-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450C 68.0 0.6 PLK1102-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V006A 
1.2 3.0 PLK1214-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450M 56.0 0.7 PLK1103-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V007A 
68.0 0.6 PLK1223-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D656S 33.0 0.8 PLK1104-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
470 07 PLK1012-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-18D650U 27.0 10 PLK1105-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-21V010A 
39.0 07 PLK1215-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650P 18.0 12 PLK1106-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
330 08 PLK1216-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-18D650H 15.0 1.3 PLK1107-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V013A 
270 10 PLK1224-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-1apesev | | 21V| 12.0 1.6 PLK1108-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V016A 
220 10 PLK1011-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-18D650L 82 18 PLK1109-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V018A 
180 10 PLK1217-ND 621 5325 44375 264900 |ELF-18D650Q 68 | 20 PLK1110-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
180 12 PLK1225-ND 621 5325 44375 264900 |ELF-18D656Q 56 | 22 PLK1111-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
150 13 PLK1226-ND 621 5325 44375 264900 |ELF-18D656D 45 | 25 PLK1112-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V025A 
120 13 PLK1218-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-18D650J 27 | 27 PLK1113-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 
120 16 PLK1038-ND 621 — 5825 — 44375 264900 | ELF-18D656J 22 3.0 PLK1114-ND 5.78 — 49.50 41250 2463.00 | ELF-21V030A 
650| 100 14 PLK1219-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650W 82.0 0.8 PLK1115-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V008A 
82 1.7 PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650C 56.0 1.0 PLK1116-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V010A 
6.8 18 PLK1220-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650K 47.0 12 PLK1117-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V012A 
68 20 PLK1227-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-18D656K 33.0 14 PLK1118-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V014A 
56 22 PLK1228-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D656X 27.0 15 PLK1119-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V015A 
47 20 PLK1221-ND 621 5325 44375 2649.00  ELF-18D650Y 24V | 22.0 18 PLK1120-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V018A 
33 24 PLK1009-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650B 18.0 19 PLK1121-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V019A 
18 28 PLK1222-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650G 15.0 2.0 PLK1122-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V020A 
15 34 PLK1008-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D650M 10.0 2.5 PLK1123-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V025A 
47 25 PLK1229-ND 621 5325 44375 2649.00 | ELF-18D656Y 9.0 28 PLK1124-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V028A 
27 27 PLK1230-ND 621 5325 44375 264900 | ELF-A8D656Z 82 3.0 PLK1125-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V030A 
22 28 PLK1037-ND 6.21 5325 443.75 2649.00 | ELF-18D666A (Continued) 
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не. š 
Induc- | Rated 
Panasonic Line Filters (Gont) tance |Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type| mH min.| A rms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
Induc- | Rated M Series 
tance |Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type mH min. А rms Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 30.0 0.1 PLK1136-ND 292 25.05 20875 1246.00 | ELF-11MO10E 
12.0 0.2 PLK1137-ND 2.92 25.05 20875 1246.00 | ELF-11M020E 
5.6 34 PLK1126-ND 578 49.50 412.50 2463.00 | ELF-24V034A 6.0 0.3 PLK1138-ND 292 25.05 208.75 1246.00 | ELF-11M030E 
47 3.5 PLK1127-ND 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V035A 3.5 0.4 PLK1139-ND 292 2505 20875 1246.00 | ELF-11MO40E 
3.9 3.7 PLK1128-ND 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V037A 11M L 25 0.5 PLK1140-ND 292 2505 20875 1246.00 | ELF-11MO50E 
3.3 4.2 PLK1129-ND 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V042A 1.5 0.6 PLK1141-ND 2.92 25.05 20875 1246.00 | ELF-11MO60E 
27 4.5 PLK1130-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V045A 1.0 07 PLK1142-ND 292 2505 20875 1246.00 | ELF-11M070E 
24v| 15 5.0 PLK1131-ND 8.58 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V050A 0.8 0.8 PLK1143-ND 292 2505 20875 1246.00 | ELF-11M080E 
0.80 7.0 PLK1132-ND 8.58 173.50 612.50 3657.00 | ELF-24V070A 0.7 0.9 PLK1144-ND 2.92 2505 208.75 1246.00 | ELF-11MO90E 
0.40 8.0 PLK1133-ND 8.58 173.50 612.50 3657.00 | ELF-24V080A 0.5 1.0 PLK1145-ND 2.92 2505 20875 1246.00 | ELF-11M100E 
0.26 | 9.0 PLK1134-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V090A 
015 | 100 |  PLKMGS-ND 858 7350 61250 385700 | ELF-24V100A 120 | 02 | МКМ — 320 2745 22875 136600 | ELF-14M020E 
H Series 6.0 0.3 PLK1148-ND 320 2745 22875 1366.00 | ELF-14M030E 
68.0 0.25 PLK1247-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D222F 3.5 04 PLK1149-ND 3.20 27.45 22875 1366.00 | ELF-14M040E 
47.0 0.3 PLK1248-ND 384 3288 27400 1636.00 | ELF-18D235F yam 25 0.5 PLK1150-ND 320 2745 228.75 1366.00 | ELF-14M050E 
33.0 0.4 PLK1024-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D221F 1.5 0.6 PLK1151-ND 3.20 2745 22875 1366.00 | ELF-14M060E 
22.0 0.4 PLK1021-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D218 1.0 0.7 PLK1152-ND 3.200 2745 22875 1366.00 | ELF-14M070E 
18.0 0.5 PLK1241-ND. 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D210 0.8 0.8 PLK1153-ND 3.20 27.45 22875 1366.00 | ELF-14M080E 
15.0 0.5 PLK1242-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D215 0.7 0.9 PLK1154-ND 3.20 2745 22875 1366.00 | ELF-14M090E 
8.2 0.7 PLK1243-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D214 0.5 10 PLK1155-ND 320 2745 22875 1366.00 | ELF-14M100E 
200| 68 0.8 PLK1244-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D225 28.0 0.2 PLK1156-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M020A 
4.7 1.0 PLK1249-ND зва 3288 27400 1636.00 | ELF-18D227F 20.0 0.3 PLK1157-ND 1.77 1515 126.25 754.00 | ELF-16M030A 
3.9 1.0 PLK1020-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D216 15.0 0.4 PLK1158-ND 1.77 1515 126.25 754.00 | ELF-16M040A 
3.3 1.0 PLK1245-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D213 8.0 0.5 PLK1159-ND 1.77 1515 126.25 754.00 | ELF-16M050A 
27 1.3 PLK1246-ND 384 3288 27400 1636.00 | ELF-18D219 7.0 0.6 PLK1160-ND. 177 15.15 126.25 _ 754.00 | ELF-16M060A 
22 1.5 PLK1023-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D228F 1вм 50 0.7 PLK1161-ND 177 1515 12625 754.00 | ELF-16M070A 
1.5 1.6 PLK1019-ND 3.84 32.88 27400 1636.00 | ELF-18D217 3.5 0.8 PLK1162-ND 177 1515 126.25 754.00 | ELF-16M080A 
12 2.0 PLK1250-ND 3.84 3288 27400 1636.00 | ELF-18D230F 2.0 10 PLK1163-ND 177 1515 126.25 754.00 | ELF-16M100A 
10 2.1 PLK1022-ND 384 3288 27400 1636.00 | ELF-18D212F 1.0 13 PLK1164-ND 177 1515 126.25 754.00 | ELF-16M130A 
33.0 0.3 PLK1251-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270J 0.8 1.5 PLK1165-ND 177 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M150A 
22.0 0.4 PLK1252-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270B 0.6 1.7 PLK1166-ND 1.77 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M170A 
18.0 0.5 PLK1253-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D270H 0.5 2.0 PLK1167-ND T 15.15 126.25 754.00 | ELF-16M200A 
это | 10.0 0.6 PLK1254-ND 336 2880 24000 1433.00 | ELF-18D270G N Series 
6.8 0.7 PLK1025-ND 3.36 28.80 24000 1433.00 | ELF-18D270A 104.0 0.2 PLK1064-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N002A 
5.6 0.8 PLK1255-ND 3.36 28.80 24000 1433.00 | ELF-18D270Q 43.0 0.3 PLK1065-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N003A 
27 14 PLK1256-ND 3.36 28.80 24000 1433.00 | ELF-18D270D 26.0 04 PLK1066-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N004A 
18 15 PLK1257-ND 336 2880 24000 1433.00 | ELF-18D270C 19.0 0.5 PLK1067-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO05A 
68.0 0.4 PLK1266-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D437F 12.0 0.6 PLK1068-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO06A 
39.0 0.5 PLK1267-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D427F 10.0 0.7 PLK1069-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N007A 
33.0 0.5 PLK1029-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D428 isn) 68 0.8 PLK1070-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO08A 
27.0 0.6 PLK1258-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D423 5.3 1.0 PLK1071-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO10A 
22.0 0.6 PLK1259-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D422 4.0 ісі PLK1072-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO11A 
18.0 0.7 PLK1260-ND 4.55 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D417 27 13 PLK1073-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N013A 
18.0 0.8 PLK1268-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D417F 2.1 1.5 PLK1074-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO15A 
12.0 0.9 PLK1028-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D430 17 17 PLK1075-ND 242 2076 173.00 1033.00 | ELF-15NO17A 
10.0 1.0 PLK1031-ND 4.55 3903 32525 1942.00 | ELF-18D431F 1.0 22 PLK1076-ND 2.42 2076 173.00 1033.00 | ELF-15N022A 
8.2 1.0 PLK1261-ND. 4.55 _ 39.08 325.25 1942.00 | ELF-18D415 0.6 3.0 PLK1077-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N030A 
400| 68 12 PLK1262-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D412 80.0 0.4 PLK1078-ND 4.67 4005 333.75 1993.00 | ELF-18N004A 
5.6 13 PLK1263-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424 50.0 0.5 PLK1079-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N005A 
5.6 14 PLK1269-ND 4.55 3903 32525 1942.00 | ELF-18D424F 35.0 0.6 PLK1080-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO06A 
3.9 1.5 PLK1264-ND 4.55 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D433 20.0 0.8 PLK1081-ND 4.67 4005 333.75 1993.00 | ELF-18NO08A 
3.3 1.8 PLK1265-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D414 18м L 15.0 10 PLK1082-ND 4.67 4005 333.75 1993.00 | ELF-18NO10A 
27 2.0 PLK1270-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D434F 9.5 12 PLK1083-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO12A 
22 2.0 PLK1027-ND 4.55 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D416 6.0 16 PLK1084-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO16A 
22 22 PLK1030-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D435F 42 2.0 PLK1085-ND 4.67 4005 333.75 1993.00 | ELF-18NO020A 
1.5 24 PLK1026-ND 4.55 3903 325.25 1942.00 | ELF-18D419 24 2.5 PLK1086-ND 467 4005 333.75 1993.00 | Е(Ғ-18М025А 
12 30 PLK1271-ND 4.55 39.03 32525 1942.00 | ELF-18D420F 14 32 PLK1087-ND 4.67 4005 333.75 1993.00 | ELF-18N032A 
0.56 3.4 PLK1272-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D441F 69.0 0.6 PLK1088-ND 511 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N006A 
100.0 0.4 PLK1273-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D620 43.0 0.8 PLK1089-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N008A 
68.0 0.5 PLK1274-ND 575 4929 41075 2452.00 | ELF-18D607 28.0 10 PLK1090-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20NO10A 
47.0 0.7 PLK1287-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D605F 18.0 13 PLK1091-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N013A 
39.0 0.7 PLK1275-ND 575 4929 41075 2452.00 | ELF-18D615 14.0 15 PLK1092-ND 5.11 4377 36475 2178.00 | ELF-20N015A 
33.0 0.8 PLK1036-ND 575 _ 49.29 41075 2452.00 | ELF-18D624F 12.0 16 PLK1093-ND 5.11 4377 36475 2178.00 | ELF-20NO16A 
27.0 0.8 PLK1276-ND 575 4929 41075 2452.00 | ELF-18D618 гом! 75 18 PLK1094-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N018A 
27.0 1.0 PLK1288-ND 575 4929 41075 2452.00 | ELF-18D618F 7.0 2.0 PLK1095-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N020A 
22.0 1.0 PLK1034-ND 575 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D612 62 22 PLK1096-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N022A 
18.0 1.0 PLK1277-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D606 4.9 24 PLK1097-ND. 5.11 4377 36475 2178.00 | ELF-20N024A 
18.0 12 PLK1289-ND 575 49.29 41075 2452.00 | ELF-18D606F 4.7 27 PLK1098-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N027A 
12.0 13 PLK1278-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D609 2.9 3.0 PLK1099-ND 5.11 4377 36475 2178.00 | ELF-20N030A 
12.0 1.6 PLK1290-ND 575 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D609F 2.0 8.5 PLK1100-ND 5.11 43.77 36475 2178.00 | ELF-20N035A 
600 | 10.0 1.4 PLK1279-ND 575 4929 41075 2452.00 | ELF-18D616 1.5 4.0 PLK1101-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N040A 
10.0 1.6 PLK1291-ND 575 49.29 41075 2452.00 | ELF-18D601F High N Series 
82 17 HUITABOSND 5.75 49.29 41075 2452.00 | ELF-18D602 142.0 02 PLK1168-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17N002A 
56 18 SEND) 575 4929 41075 2452.00 | ELF-18D603 60.0 0.3 PLK1169-ND 142 1221 101.75 607.00 | ELF-17N003A 
56 2.1 ВЕК се 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D603F 35.0 0.4 PLK1170-ND 142 1221 101.75 607.00 | ELF-17N004A 
47 2.0 PLK1282-ND 5.75 4929 41075 2452.00 | ELF-18D604 26.0 0.5 PLK1171-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17NO05A 
47 25 PLK1293-ND 5.75 49.29 41075 2452.00 | ELF-18D604F 16.0 0.6 PLK1172-ND 142 1221 101.75 607.00 | ELF-17N006A 
3.9 2.2 PLK1283-ND 5.75 49.29 41075 2452.00 | ЕІҒ-180613 140 0.7 PLK1173-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17N007A 
33 2.5 PLK1033-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 9.2 0.8 PLK1174-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17N008A 
2.7 2.6 PLK1284-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D611 ШЕ 10 PLK1175-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17NO10A 
22 28 МАЗа 5.75 4929 410.75 245200 | ELF-18D617F 54 14 PLK1176-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17NO11A 
18 28 PLK1285-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D614 3.7 1.3 PLK1177-ND 142 1221 10175 _ 607.00 | ELF-17NO13A 
15 3.1 PLK1286-ND 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D610 2.9 1.5 PLK1178-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17NO15A 
1.0 3.4 PLK1032-ND 5.75 49.29 41075 2452.00 | ELF-18D608 2.3 17 PLK1179-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17N017A 
F Series 13 22 PLK1180-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17N022A 
50.0 0.3 PLK1039-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 0.8 3.0 PLK1181-ND 142 1221 10175 607.00 | ELF-17N030A 
30.0 0.4 PLK1040-ND 9.85 84.39 70325 4198.00 | ELF-23F004A 99.0 0.4 PLK1182-ND 2.57 2205 183.75 1097.00 | ELF-19NO04A 
20.0 0.5 PLK1041-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 62.0 0.5 PLK1183-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N005A 
140 0.6 PLK1042-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F006A 43.0 0.6 PLK1184-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO06A 
10.0 0.7 PLK1043-ND. 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F007A 25.0 0.8 PLK1185-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO08A 
8.0 0.8 PLK1044-ND 9.85 84.39 70325 4198.00 | ELF-23F008A ләм | 19.0 10 PLK1186-ND. 2.57 2205 183.75 1097.00 | ELF-19NO10A 
23F| 60 0.9 PLK1045-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F009A 12.0 12 PLK1187-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO12A 
5.0 1.0 PLK1046-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F010A 74 16 PLK1188-ND 2.57 2205 183.75 1097.00 | ELF-19NO16A 
3.5 12 PLK1047-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F012A 5.1 2.0 PLK1189-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO20A 
2.0 1.6 PLK1048-ND. 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F016A 3.0 2.5 PLK1190-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO25A 
1.5 1.8 PLK1049-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F018A 17 32 PLK1191-ND 2.57 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N032A 
12 2.0 PLK1050-ND 9.85 8439 1703.25 4198.00 | ELF-23F020A 87.0 0.6 PLK1192-ND 3.24 2775 231.25 1381.00 | ELF-21NO06A 
1.0 2.2 PLK1051-ND 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F022A 54.0 0.8 PLK1193-ND 3.24 2775 231.25 1381.00 | ELF-21N008A 
28.0 0.6 PLK1052-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F106A 36.0 10 PLK1194-ND 324 2775 231.25 1381.00 | ELF-21NO10A 
20.0 0.7 PLK1053-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F107A 22.0 13 PLK1195-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N013A 
15.0 0.8 PLK1054-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F108A 18.0 1.5 PLK1196-ND 324 2775 231.25 1381.00 | ELF-21N015A 
12.0 0.9 PLK1055-ND 11.49 9846 820.50 4898.00 | ELF-25F109A 15.0 16 PLK1197-ND 3.24 2775 23125 1381.00 | ELF-21N016A 
10.0 1.0 PLK1056-ND. 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F110A 21м! 94 18 PLK1198-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N018A 
25Е| 70 1.2 PLK1057-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F112A 87 2.0 PLK1199-ND 324 2775 231.25 1381.00 | ELF-21N020A 
5.0 14 PLK1058-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F114A 7.8 22 PLK1200-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N022A 
4.0 1.6 PLK1059-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F116A 6.1 24 PLK1201-ND 324 2775 231.25 1381.00 | ELF-21N024A 
3.0 1.8 PLK1060-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F118A 5.8 27 PLK1202-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N027A 
2.0 2.0 PLK1061-ND. 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F020A 37 3.0 PLK1203-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N030A 
1.6 22 PLK1062-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F022A 2.5 3.5 PLK1204-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N035A 
13 2.5 PLK1063-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F025A 19 4.0 PLK1205-ND 324 2775 23125 1381.00 | ELF-21N040A 
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Qualtek ELECTRONICS СОВР. AC Line Cords 


* Temperature Rating: +60°C * Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without 
* Volt Rating: 125V/AC. SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third third conductor for grounding purposes only. 300V, +60° C. 

* Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant ог SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 
* Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug portable use in damp locations. 300V. with overall thermoplastic jacket. 300V, +60°C to +105°С 


Rating 
Length Cord/Plug Amps @ | Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color AWG 125V Type Part No. 1 10 100 250 Part No. 
i 6'0" (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 1.58 1.43 1.15 97 221001-03 
Small Appliance iai f š 
. 6'0" (1.83) White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.29 2.08 1.67 141 221001-08 
Line Cord 1 6'0" (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 1.61 1.46 147 99 221001-01 
UL Listed 90” (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 177 1.60 1.29 1.09 221002-01 
67" (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 3.10 2.80 2.25 1.90 311007-01 
910" (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 3.35 3.03 2.44 2.06 311010-01 
Male Plug 67" (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 2.98 2.69 2.16 1.83 311013-01 
Power Cord 910" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 4.99 4.51 3.63 3.06 311016-01 
UL Listed Е 67" (2.01) Black/Black 16/3 18 SJT Q110-ND 3.21 2.91 2.34 1.98 311019-01 
CSA Certified 910" (3.00) Black/Black 16/3 18 SJT Q111-ND 5.63 5.09 4.09 3.46 311022-01 
CEE Color Code 67" (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 3.96 3.58 2.88 2.43 311024-01 
9'10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 4.86 4.39 3.53 2.98 311027-01 
8'0” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 4.06 3.67 2.95 2.49 211012-06 
N Amet: Color Gode, |, 2 8'0” (2.44) Gray/Gray 18/8 10 SJT Q123-ND 3.26 2.95 2.37 2.01 211018-06 
67" (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 3.37 3.05 2.45 2.07 12007-01 
910" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 6.67 6.03 4.85 4.09 312010-01 
67" (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 3.92 3.54 2.85 2.41 312011-01 
3 9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 4.88 4.41 3.55 3.00 312014-01 
9'10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 10.11 9.13 7.34 6.20 312040-01 
76" (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 4.23 3.83 3.08 2.60 212013-01 
Detachable 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 2.64 2.39 1.92 1.63 312003-01 
Power Cord 76" (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 3.67 3.32 2.67 2.25 312021-01 
UL Listed 67" (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 5.85 5.29 4.25 3.59 313006-01 
CSA Certified 67" (2.01) Black/Black 16/3 18 SJT Q117-ND 6.23 5.64 4.58 3.83 313010-01 
CEE Color Code 4 910" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q105-ND 4.50 4.07 3.27 2.76 313009-01 
910" (3.00) Black/Black 16/3 18 SJT Q118-ND 7.66 6.92 5.56 4.70 313014-01 
910" (3.00) Black/Black 16/3 18 SJT Q119-NDt 10.14 9.16 7.36 6.22 313026-01 
3'3" (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 2.98 2.69 2.16 1.83 318002-01 
3 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 2.73 2.47 1.99 1.68 318005-01 
12 9'10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 14.13 12.77 10.26 8.67 331010-01 
6 910" (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 3.59 3.25 2.61 2.21 315008-01 
6'0" (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND 2.78 2.52 2.02 171 350049-LD01 
15 100” (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND 3.28 2.97 2.39 2.02 350050-LD01 
100” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 5.53 5.00 4.02 3.39 232003-06 
Hospital Grade 7 100” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 11.05 9.98 8.02 6.77 232011-06 
UL Listed 100" (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 6.20 5.60 4.50 3.80 233003-06 
CSA Certified 8 100” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q133-ND 6.20 5.60 4.50 3.80 233009-06 
N. Amer. Color Code 9 10'0" (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 13.51 12.20 9.81 8.28 243003-06 
t Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: +105° C VW-1 
Rating 
Length Conductors Amps @ Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color Cordage (MM2) 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
J 10 82" (2.5) Black H05VV-F ЗХ 1.00 10 Q134-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 363012-D01 
pn 1 82" (2.5) Black H05VV-F 3 X 1.00 10 Q135-ND 6.18 5.58 4.49 3.79 364002-D01 
5 82" (2.5) Black HOSVV-F/SJT ЗХ 1.00 10 Q136-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 319004-TO1 
United 18 82" (2.5) Black H05VV-F ЗХ 1.00 10 Q137-ND 10.85 9.80 7.88 6.65 369003-E01 
Kingdom 14 82" (2.5) Black HO5VV-F 3 X 1.00 10 Q138-ND 11.65 10.53 8.46 715 370001-E01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
946 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP, AC Receptacles 


а SAN ant, ВОС aa Pape n sa aw: Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
QU/DX: UL, CSA, VDE, SEV, DEMKO, NEMO, SEMKO, FIMKO, СВ. 74aw- |179- Description Tenes [Lx wm] Ene arto: MM Me MIDI arth: 
00/0X and 745W-XX/YY: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO, FIMKO, Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
NEMKO 770W-X2/03, /04, /05: UL, CSA, VDE, SEV, SETI, DEMKO, NEMKO, AC Receptacle, Straight, Male Screw | 314x27.0 Solder Tab 0201-ND 242 219 176 | 719W-00/02 
SEMKO, OVE, CB. 770W-X2/09, /11, /12: UL, CSA, VDE, SEV, FIMKO, б " 
DEMKO, NEMKO, SEMKO, бУЕ. 770W-X2/10: UL, CSA, ҮЙЕ, NEMKO. 771W- 1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 314 x 27.0 187" (4.75mm) Fast-On 0202-М0 242 219 1.76 | 719W-00/03 
X2/01, /02: ULR, CSA, VDE, SEV, DEMKO, NEMKO, SEMKO. 761-18/xxx and AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .248” (6.35тт) Fast-On Q203-ND 242 249 1.76 |719W-00/04 
762-18/xxx: UL, CSA, VDE. 763-00/xxx and 763-00/xxx: UL, CSA, VDE. i " w - E 
770W-00-01: UL. CSA, VDE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI. 771W- й т 1. Straight, Male, O31" (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 31.4 2 Solder Tab 0204-ND 242 249 1.76 | 723W-X2/02 
xxx/01: UL, CSA, VDE, МЕМКО. eceptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 31.4 187" (4.75mm) Fast-On Q205-ND 2.42 249 1.76 | 723W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 31.4 .248" (6.35mm) Fast-On Q206-ND 2.42 249 1.76 | 723W-X2/04 
AC Power Inlets 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw |19.8 x 27.4 frt. Solder Tab Q210-ND 64 58 .47 | 703W-00/02 
3 | AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw |ог 22.8 x 30.0 187" (4.75mm) Fast-On 0211-М0 64 58 .47 | 703W-00/03 
AC Recept., Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | rear mount .248" (6.35mm) Fast-On Q212-ND 74 67 .54 | 703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5x 32.5 | .248” (6.3mm) Quick Connect Q235-ND 79 72 -58 | 744W-00/04 
АС Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord - Screw Terminals 0213-ND 393 355 2.86 | 704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord = Screw Terminals Q214-ND 5.08 4.59 3.69 | 705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord = Screw Terminals Q215-ND 711 6.43 5.17 |711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord — Screw Terminals Q216-ND 711 6.43 5417 | 712-00/00 
9 | In-Line Рішо, Straight, Female Cord == Screw Terminals 0217-ND 445 403 3.24 |709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Round PC Terminals Q218-ND 74 67 .54 | 703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Flat PC Terminals Q219-ND .69 63 .51 | 703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Flat PC Terminals Q220-ND 69 63 .51 | 703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 Solder Tab Q221-ND 64 58 .47 | 710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 x 32.4 187" (4.75mm) Fast-On Q222-ND .64 58 .47 | 710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2 х 32.4 .248” (6.35mm) Раз Оп 0223-ND 74 67 54 | 710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 20.5 Solder Tab 0207-ND .69 63 51 | 701W-X2/02 
13 | AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 20.5 187” (4.75mm) Fast-On Q208-ND 69 63 .51 | 701W-X2/03 
АС Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In| 27.0 x 20.5 .248” (6.35mm) Раз Оп Q209-ND 69 63 51 | 701W-X2/04 
Power Receptacle, .059" (1.5mm), Male Snap-In| 27.2 x 19.7 Solder Tab Q256-ND 59 54 .43 | 701W-15/21 
13 | Power Receptacle, .059" (1.5mm), Male Snap-In| 27.2 x 19.7 |.187” (4.7тт) Fast-On/Solder Tab | 0257-М0 59 54 .43 | 701W-15/26 
Power Receptacle, .059" (1.5mm), Male Snap-In| 27.2x 19.7 .250" (6.35mm) Раз Оп Q258-ND 64 58 .47 | 701W-15/31 
Power Outlet, .059" (1.5mm), Female Snap-In| 25.2x 32.8 Solder Tab Q259-ND 79 72 58 | 716W-15/05 
14 | Power Outlet, .059" (1.5mm), Female Snap-In| 25.2 x 32.8 |.187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | Q260-ND 79 72  .58 | 716W-15/10 
Power Outlet, .059" (1.5mm), Female Snap-In| 25.2x 32.8 .250" (6.35mm) Раз Оп Q261-ND «84 76 :61 | 716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In| 25.3 x 32.6 Solder Tab 0224-М0 79 72 .58 | 716W-X2/01 
15 | AC Recept. Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In| 25.3 x 32.6 187" (4.75mm) Fast-On Q225-ND .69 63 .51 | 716W-X2/02 
AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In| 25.3 x 32.6 .248" (6.35mm) Fast-On Q226-ND 69 63 51 | 716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
16 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In} 22.3 x 24.6 187” (4.75mm) Fast-On 0227-ND 59 54 .43 | 738W-X2/03 
17 | АС Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In| 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals Q228-ND 79 72 58 | 739W-X2/03 
NEMA 5-20P Power Outlets 
18 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In} 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q282-ND 123 142 .90 | 739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4 x 21.0 Solder Tab Q269-ND 59 54 .43 | 770W-X2/03 
19 | Power Receptacle Panel | 12.4x 21.0 Right Angle, PCB Pins Q273-ND AQ 45 .36 | 770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In| 12.5 х 24.5 PCB Pins Q277-ND 79 72 58 | 771W-X2/02 
20 | Power Receptacle, 2 Соп. Snap-In| 12.4х 22.1 4.8mm Tab 0281-ND 49 45 .36 | 738W-CX2-01 
AC Adapter 
21 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong = = Wall Plug Q280-ND 74 67 54 | 738W-E-01 
Circuit Breaker Switch 
22 Illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0 х 28.5 Solder Tab Q278-ND 1.62 1.46 1.18 | 736W-B-101 
22 Non-illuminated, Black Воду 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab Q279-ND 1.37 1.24 1.00 | 736W-B-102 
Multi-Function Modules 
23 Male, Plastic Housing, SPST, $91. Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 Solder Tab 0300-ND 785 5.61 4.66 | 761-18/003 
Male, Plastic Housing, DPST, 501. Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 26.9 Solder Tab Q301-ND 10.83 7.74 6.43 | 761-18/004 
24 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250" Fast-On 0302-ND 10.45 747 6.20 | 762-18/002 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250" Fast-On Q303-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/003 
25 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250" Fast-On 0304-М0 16.34 11.67 9.69 | 762-18/004 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.0 x 27.0 .250" Fast-On 0305-М0 20.69 14.78 12.27 | 762-18/005 
26 | Male, Plastic Housing, DPST, Double + Fuse Screw | 58.9 x 27.5 Solder Tab Q306-ND 8.49 6.07 5.04 | 763-00/001 
27 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4 x 27.9 Solder Tab Q307-ND 9.77 6.98 5.80 | 764-00/002 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5х20 Screw | 72.4 x 27.9 Solder Tab 0308-ND 11.26 8.05 6.68 | 764-00/003 
Low Power Inlets 
29 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21.0x 12.4 Solder Tab Q309-ND 74 67 54 | 770W-00/01 
30 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5 х 12.5 Solder Tab 0310-ND 123 1.12 .90 | 771W-AX2/01 
31 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5 х 12.5 Solder Tab 0311-ND 123 142 .90 | 771W-BX2/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5 х 12.5 Solder Tab 0312-ND 123 132 .90 | 771W-CX2/01 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B с D E F Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250 (6.35) .125(3.18) .196 (4.98) | Q264-ND 2.44 2.06 1.86 1.63 | 730B-00/00 
33 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .218 (5.54) .125 (3.18) .196 (4.98) | Q265-ND 3.10 2.60 2.36 2.06 | 732B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) .250 (6.35) .125 (3.18) .196 (4.98) | Q266-ND 2.44 2.06 1.86 1.63 | 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250 (6.35) .125 (3.18) .352 (8.94) | Q267-ND 2.65 2.23 2.02 1.76 | 731B-00/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= SCHURTER Connectors/Power Entry Modules 


468-1026-ND: (65; , 
468-1027-ND: S „Ау 68 


S 


ОО тв 


Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Mounting Pin Space Part No. 1 25 50 Part No. Fig. Mounting Pin Space Part No. 1 25 50 Part No. 
Power Entry Modules 17 Screw-0n Q.C. .250" 486-1032-ND 344 275 248 |6200.2300 
Screw-On Solder 138” 486-1001-ND 184 105 95 | 61003100 qg | $пар4п15тт Solder 138” 486-1033-ND 344 275 248 | 6200.4115 
1 Screw-On Q.C. 187" 486-1002-ND 131 105  .95 |6100.3200 Зира 15mm гс A vem 1ч s 29 ота 
2 Crew-on А PM E > К Ë А » 
Би аса сог 131.109 5 61003900 19 | snap-in 1.5mm Q.C. 250” 486-1036-NDt — 3.99 — 320 288 | 4301.0502 
Snap-In 1.5mm Solder .138 486-1004-ND 137 110  .99 [61004115 - 
2 Snap-In 15mm QC 187" nop із 140 99 І відоагів 20 Screw-on Q.C. 250 486-1038-ND 1500 12.00 1080 | 5110.0133.4 
қ Snap-In .8-3.0mm Q.C. .250" 486-1039-ND 1500 12.00 1080 | 5110.03431 
Sapin taimm паш ваза 17 ш 9 6100431 21 | $пар1п830тт| 0С. 250" 486-1040-ND — 4500 1200 1080 |5110.1043.1 
3 Screw-On 9.05/9.7mm 486-1007-ND 148 149 107 | GSP1.81014 22 О DC 192 ЖЕШЕТ An 409: a 68771 [4303 0001 
mE ШЕШ OBS ОПЕ: А0 194. TSS 140 BL 23 Screw-On Q.C. 250" 486-1043-ND 2797 2238 2014 | C20F.0001 
Я Screw-0n pcb 9.05/9.7mm 486-1009-ND 208 1.66 1.50 | GSP2.8101.13 24 SEAM СС 187" ТАИТИ) 1102 — 882 ты — [43022001 
Screw-0n pcb 9.05/9.7mm 486-1010-ND 175 140 126 | 65Р2.8201.13 25 SEFREOR Ос ВЕ саву 9793: 295 13 AI 4302:5002 
Š Rear Snap-In Q.C. 187" SEED 304 243 219 | GSF2401101 26 Screw-On Q.C. 187" 486-1046-ND* 1776 1421 1279 |KD14.1101.151 
6 Screw-On Solder -138" 286 1012D 179 144 130 | 61103100 27 Screw-On Q.C. 187" 486-1047-ND* 4251 3401 3061 | CD44.1101.151 
Screw-On Q.C. .250" 486-1013-ND 179 144 130 | 61103300 Fuss атыла о Noades: 
7 Snap-In 1.5mm Solder 138" 486-1014-ND 179 144 130 ] 61104115 
P Screw-On Solder 486-1015-ND 398 318 287 | 4798.9200 m Е =: ME о ae 2 Н 
Screw-0n Q.C. .250" 486-1016-ND 398 318 287 | 4798.9000 2 | | E 
Snap-In 1.5mm Solder 486-1017-ND 598 479 431 | 47934200 -1037-1 i i ; 
9 лари 1 8mm o om ACCIUS EA aj di 47584000 T Fuse Drawer (486-1037-ND) available for this part, Sold separately 8 Approvals: (Š © „АУ @ 
10 Screw-On inlet/outlet 486-1019-ND 1156 925 833 | 47300100 * Fuse Drawer (486-1042-ND) available for this part, Sold separately — Approvals: (Š <s © WG 
11 Screw-0n Solder .138" 486-1020-ND 2.08 167 150 | 6600.3100 = | 
Screw-0n Q.C. 250" 486-1021-ND 2.08 167 1.50 | 6600.3300 Max. Digi-Key Price Each Schurter 
1; | Snap-In 1.5mm Solder .138” 486-1022-ND 201 161 145 | 66004115 Fig. Mounting Wire Size Part No. 1 25 50  |PartNo. 
Snap-In 1.5mm Q.C. .250" 486-1023-ND 2.01 1.61 145 6600.4315 Power Entry Connectors 
13 Screw-On ас. .250" 486-1024-ND 291 253 210 | 4721.0000 28 Straight Entry 18 AWG 486-1048-ND 467 374 337 | 4782.0000 
Screw-On Solder 486-1025-ND 291 253 210 | 4721.0300 29 Angled Entry 18 AWG 486-1049-ND 561 449 404 |4785.0000 
44 Snap-In 1.5mm Solder 486-1026-ND 358 287 2.58 | 0909.0021 30 Straight Entry 18 AWG 486-1050-ND 4.21 337 303 | 14781.0000 
Snap-In 1.5mm | Q.C..187" Insulated | 486-1027-ND 6.28 502 452 4752.4200 31 Angled Entry 18 AWG 486-1051-ND 4.67 374 337 4784.0000 
15 Snap-In 1.5mm Solder/Q.C. 486-1028-ND 343 274 247 4300.0301 32 Straight Entry 18 AWG 486-1052-ND 6.54 524 471 4732.0000 
16 Screw-On Solder/Q.C. 187" | 486-1029-ND 431 345 341 | 66533100 38 Angled Entry 18 AWG 486-1053-ND 701 561 505 [4733.0000 
Screw-On Q.C. 250” 486-1030-ND 431 3.45 311 | 6653.3300 34 Straight Entry 14 AWG 486-1054-ND 743 594 535 |4795.0000 
17 Screw-On Solder .138" 486-1031-ND 344 275 2.48 | 6200.2100 35 Straight Entry 14 AWG 486-1055-ND 843 675 607 | 4796.0000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Electronics 
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C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch 
and an ІЕС 320 power line connector. 

EC Series: This series of filtered power entry modules provides the highest attenuation of 
any standard filter available in a package size limited by the dimensions of the integral IEC 
connector. These filters combine high common-mode inductance with high differential- 
mode capacitance and minimal parasitic elements, for effective attenuation of line-to- 
ground and line-to-line noise across the frequency range. 

ED Series: These filtered power entry modules are more effective than general purpose 
filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground noise must be 
controlled. 

EEA Series: A new design in both the internal structure and manufacturing process makes 
this series cost effective and compact. 

EF Series: This rugged international series of filtered power entry modules incorporates 
the special IEC power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and 
SEV approved. Models with F suffix are SEMKO approved and comply with BSI standards. 
GG Series: The GG series power entry modules combine the functions of a general 
purpose RFI filter with IEC power cord connector and single or dual metric fusing, in the 
smallest possible panel space. 

EEJ Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EEA/EEB series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It also has an extended metal flange around the socket for improved high 
frequency EMI shielding. The ЕЕ.) series also includes a 20 Amp version that uses the inlet 
IEC 320/C20. 

EJH Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EAH/EBH series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has an improved high frequency EMI shielding and larger contact area for 
the panel ground. These medical filters are designed to provide common and differential 
mode performance while maintaining the UL leakage requirements for medical and dental 
equipment. The EJH series also includes a 20 Amp version that uses the inlet IEC 
320/C20. 

EJS Series: The 1-15 Amp versions are snap-in mounted and mechanically equivalent to 
the EAS/EBS series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has improved high frequency EMI shielding. The EJS series also includes a 
20 Amp version that uses the inlet IEC 320/20. 

H Series: The H series was developed specifically for health care applications. These 
products are suitable for uses in both patient care equipment and non-patient care equip- 
ment. Their extremely low leakage current allows compliance with UL544 and CSA 22.2 
health care specifications. 

P Series: This series of power entry modules offers full flexibility of design in the most 


Power Entry Modules 


compact package. As the first 10 Amp module to provide all five power entry functions in 
one compact design, the "Chameleon" readily adapts to its environment and the needs of 
international markets. • Snap-in or flange mounting * IEC power line connector “ Both 
North American and European fusing capabilities * Two voltage selection * Optional 
DPST on/off switch • Filtering options for general purpose and medical applications. 

J Series: The most widely accepted of all the power entry modules, the J series combines 
an IEC connector, 2 voltage, or 4 voltage selection, and a North American fuseholder. 

LA Series: A multi-function power entry connector with a choice of filtering capabilities. 
The series features an IEC line connector, selectable North American or dual European 
fusing capabilities, DPST on/off switch and 120/240 voltage selection. The filtered LA 
units provide a one piece solution to all power entry needs and provide a filtering solution 
for almost any RFI problem. Their vertical design is flange mounted and will meet require- 
ments for worldwide markets. 

M Series: This series of power entry modules offers the most choices of power entry 
components and filtering options to fit a specific need. 

SR Series: The SR series includes a full line of popular AC receptacles. These male and 
female power line connectors include snap-in and flange mounted models. All have 
complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 10A & 10B) 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse Filter Filter “Shield 
Style Options Options Select Options Type Current Options 


P 


| 
| 0 = № filter ог 
0 = Blank D = Dual fuse Intercon. block 
E=Mtg. Ears | c.ppsp | S-Singlefuse [3 Затрэ 
(horiz) 6 - 6 amps 
S = Snap-in X - 10 amps 


Ма None 0 = Single AC volt. 0 = No filter 
E ге 9 = Dual АС volt. select В = Intercon. 0 = No shield 
J - J Series SMPS Е š : 
L - L Series ( ) block A - Filter shield 
X = Dual AC volt. select H = Medical Filter B = Complete 


(series/paralle) 5 = Gen. purpose shield 


Rated 
Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B C D E F Part No. 1 25 100 Part No. 
Series C — Power Entry Modules 
1 10 Faston, Straight | 31.24 24.64 41.17 — — — CCM1647-ND* 8.56 149.75 500.00 10CS1 
Series EC — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight | 66.50 30.20 2060 40.01 — — CCM1623-ND 22.44 392.50 1310.00 3EC1 
2 6 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 — — CCM1611-ND 22.44 392.50 1310.00 6EC1 
10 Faston, Straight | 66.50 3020 20.60 40.01 — - CCM1646-ND 23.65 413.25 1380.00 10EC1 
Series ED — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight | 56.00 30.20 20.60 40.01 — — CCM1204-ND 16.52 289.00 966.00 3ED1 
6 Faston, Straight | 56.00 30.20 20.60 40.01 — - CCM1205-ND 16.52 289.00 966.00 6ED1 
10 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 — — CCM1206-ND 17.04 297.75 995.00 10ED1 
2 3 Wire Lead, Straight | 39.40 3020 20.60 40.01 - - CCM1214-ND 16.36 286.00 956.00 3ED8 
6 Wire Lead, Straight | 39.40 3020 2060 — 40.01 — — CCM1215-ND 16.52 289.00 966.00 6Е08 
6 Wire Lead, Straight | 50.30 3020 20.60 40401 — — CCM1218-ND 20.97 366.75 1225.00 6Е08С 
10 Faston, Straight | 66.50 3020 20.60 40.01 — - CCM1219-ND 22.53 394.00 1317.00 10ED1C 
Series EEA — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight | 54.60 28.70 20.60 40.01 — — CCM1622-ND 10.21 178.50 597.00 3EEA1 
2 6 Faston, Straight | 54.60 28.70 20.60 40.01 — — CCM1610-ND 9.44 165.00 551.00 GEEA1 
10 Faston, Straight | 54.60 2870 20.60 40.01 — - CCM1645-ND 10.37 181.25 605.00 10EEA1 
Series EF — Power Entry Modules 
1 Faston, Straight | 55.90 3020 20.60 40.01 — — CCM1100-ND 13.76 240.50 804.00 ТЕКТЕ 
3 Faston, Straight | 55.90 3020 20.60 40.01 — — CCM1101-ND 13.76 240.50 804.00 3EFIF 
6 Faston, Straight | 55.90 3020 20.60 40.01 — - CCM1102-ND 13.76 240.50 804.00 6EF1F 
2 10 Faston, Straight | 66.50 30.20 20.60 40.01 — - CCM1103-ND 13.98 244.50 817.00 10EF1F 
3 Faston, Straight | 55.90 30.20 20.60 40.01 — — CCM1621-ND 15.72 274.75 917.00 3EF1 
6 Faston, Straight | 55.90 3020 20.60 40.01 — - CCM1609-ND 15.72 274.75 917.00 БЕРІ 
15 Faston, Straight | 66.50 3020 20.60 40.01 — — CCM1636-ND 20.34 355.75 1188.00 15EF1F 
Series GG — Power Entry Modules With Fuseholders 
6 Faston, Straight | 42.20 28.70 3280 33.30 — — CCM1620-ND 14.88 260.00 869.00 6EGG1-1 
3 6 Faston, Straight | 42.20 — 28.70 3280 33.30 — — CCM1650-NDT 17.71 309.50 1034.00 6EGG1-2 
Series EEJ — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 5461 3048 2438 4000 51.76 — CCM1220-ND 10.34 180.75 603.00 1EEJ1 
3 Straight 5461 3048 2438 4000 51.76 — CCM1221-ND 8.36 146.25 489.00 3EEJ1 
4 6 Straight 5461 3048 2438 4000 51.76 — CCM1222-ND 7.80 136.50 456.00 GEEJ1 
10 Straight 54.61 3048 2438 4000 51.76 — CCM1223-ND 8.49 148.50 496.00 10EEJ1 
15 Straight 54.61 30.48 2438 4000 5176 - CCM1224-ND 9.19 160.75 537.00 15EEJ1 
5 20 Straight 7938 3479 2900 4201 53.00 - CCM1225-ND 15.11 264.00 881.00 20EEJ1 
1 Right Angle 39.12 2870 2438 4000 5176 - CCM1226-ND 11.09 193.75 647.00 1EEJ2 
3 Right Angle 39.12 2870 2438 4000 51.76 - CCM1227-ND 9.13 159.75 532.00 3EEJ2 
6 6 Right Angle 39.12 2870 24.38 4000 5176 - CCM1228-ND 8.49 148.50 496.00 GEEJ2 
10 Right Angle 3912 2870 2438 4000 51.76 - CCM1229-ND 9.13 159.75 532.00 10EEJ2 
15 Right Angle 4547 2870 2438 4000 5176 - CCM1230-ND 9.41 164.75 550.00 15EEJ2 
1 PCB 39.12 2870 2438 4000 5176 - CCM1231-ND 12.38 216.75 724.00 TEEJP 
3 PCB 39.12 2870 2438 4000 51.76 - CCM1232-ND 9.84 172.25 574.00 3EEJP 
7 6 PCB 39.12 2870 2438 40.00 5176 — CCM1233-ND 9.15 160.00 534.00 6EEJP 
10 PCB 39.12 2870 2438 4000 51.76 — CCM1234-ND 9.84 172.25 574.00 1OEEJP 
15 PCB 45.47 2870 24.38 4000 51.76 - CCM1235-ND 11.18 195.25 653.00 15EEJP 
Series EJH — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 54.61 3048 2438 4000 51.76 — CCM1236-ND 10.13 177.00 592.00 1EJH1 
3 Straight 54.61 3048 24.38 4000 51.76 - CCM1237-ND 9.40 164.50 550.00 3EJH1 
4 6 Straight 5461 3048 2438 4000 51.76 - CCM1238-ND 8.79 153.75 514.00 GEJH1 
10 Straight 5461 3048 2438 4000 51.76 — CCM1239-ND 9.40 164.50 550.00 10EJH1 
15 Straight 54.61 3048 2438 4000 5176 - CCM1240-ND 8.95 156.25 522.00 15EJH1 
5 20 Straight 7938 3479 2900 4201 53.00 - CCM1241-ND 16.09 281.00 939.00 20EJH1 
1 Right Angle 39.12 2870 2438 4000 5176 - CCM1242-ND 10.38 181.50 606.00 1EJH2 
3 Right Angle 3912 2870 2438 4000 5176 - CCM1243-ND 8.32 145.50 486.00 3EJH2 
6 6 Right Angle 3912 2870 2438 4000 51.76 - CCM1244-ND 8.24 143.75 481.00 6EJH2 
10 Right Angle 39.12 2870 2438 4000 51.76 - CCM1245-ND 8.87 155.25 518.00 10EJH2 
15 Right Angle 4547 2870 2438 4000 5176 — CCM1246-ND 9.04 157.75 527.00 15EJH2 
1 PCB 39.12 2870 2438 40.00 5176 — CCM1247-ND 12.04 210.75 703.00 1EJHP 
3 PCB 39.12 2870 24.38 4000 5176 — CCM1248-ND 10.07 176.00 588.00 3EJHP 
7 6 PCB 39.12 2870 24.38 40.00 51.76 — CCM1249-ND 9.99 174.50 583.00 GEJHP 
10 PCB 39.12 28.70 2438 4000 51.76 - CCM1250-ND 10.93 191.25 639.00 10EJHP 
15 PCB 45.47 2870 2438 4000 5176 — CCM1251-ND 10.85 189.75 633.00 15EJHP 
* Unfiltered — t Utilizes 2 5x20 fuses (Continued) 
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Power Entry Modules (cont) 


— —-  Corcom 
Electronics 
Rated 
Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A C D F Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EJS — Enhanced Performance Snap-In Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 Straight 55.88 2794 24.38 3010 3421 — CCM1252-ND 11.24 196.50 657.00 1EJS1 
3 Straight 5588 2794 2438 3010 3421 — CCM1253-ND 9.27 162.50 542.00 3EJS1 
8 6 Straight 55.88 2794 24.38 3010 3421 — CCM1254-ND 8.69 151.75 507.00 6EJS1 
10 Straight 5588 2794 2438 3010 3421 — CCM1255-ND 9.35 163.50 547.00 10EJS1 
15 Straight 55.88 2794 2438 3010 3421 — CCM1256-ND 9.38 164.00 548.00 15EJS1 
9 20 Straight 79.375 3429 2999 3708 36.07 — CCM1257-ND 17.54 306.75 1024.00 20EJS1 
Series H - Power Entry Modules 
2 6 Faston, Straight | 55.90 3020 20.60 40.01 — — CCM1607-ND 16.41 287.00 958.00 6EH4 
Series P, Chameleon — For General or Medical Applications (See chart for part number break down) 
10 Faston 31.50 4902 5867 26.92 55.91 — CCM1372-ND* 16.38 286.25 956.00 Р505Х5000 
10 Faston 31.50 49.00 5867 2692 55.91 — CCM1373-ND* 1277 223.50 746.00 PS000S000 
10 Faston 31.50 5410 5867 26.92 55.91 — CCM1374-ND 19.53 341.50 1141.00 PS0S0SBX0 
3 Faston 3150 5410 5867 2850 5591 — CCM1376-ND 24.35 425.50 1422.00 PS000SS3B 
3 Faston 31.50 5440 5867 26.92 55.91 — CCM1377-ND 23.89 417.75 1395.00 PSOSXSS30 
10A 6 Faston 31.50 5410 5867 26.92 55.91 — CCM1378-ND 22.53 394.00 1317.00 PS0SXSS60 
10 Faston 31.50 5410 5867 2850 55.91 — CCM1379-ND 27.64 483.25 1614.00 Р505055ХА 
10 Faston 31.50 5410 5867 28.50 55.91 — CCM1380-ND 25.85 451.75 1509.00 Р500055ХВ 
6 Faston 31.50 5410 5867 2692 55.91 — CCM1381-ND 22.53 394.00 1317.00 PSOSXDS60 
6 Faston 31.50 5410 5867 28.50 55.91 — CCM1382-ND 24.80 433.50 1447.00 Р5050556А 
6 Faston 31.50 5410 5867 26.92 55.91 — CCM1600-ND 22.53 394.00 1317.00 PS0S0SS60 
10 Faston 5029 4902 5867 2850 55.91 40.01 | CCM1375-ND* 1743 304.75 1018.00 PE0SSS000 
108 6 Faston 5029 5440 5867 2850 55.91 40.01 | CCM1383-ND 23.58 412.25 1377.00 РЕ0555560 
10 Faston 50.29 5410 58.67 2850 55.91 40.01 | CCM1384-ND 26.45 462.25 1544.00 PE0SSSSX0 
3 Faston 5029 5410 58.67 2850 5501 40.01 | CCM1385-ND 24.94 436.00 1457.00 PE0S0SS30 
ж Unfiltered t Utilizes 2 5x20 fuses 
Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position | Switch A B с D Е Part №. 1 25 100 Part No. 
Series J — Power Entry Modules 
6 Unfiltered 4 - 68.07 38.61 2972 3124 — | CCM1200-ND 16.17 282.50 944.00 | 6VJ1 
11 6 Gen. Purpose 4 — 69.85 4750 2973 4013 — | CCM1201-ND 28.90 505.25 1687.00 | 6J4 
Series LA — Power Entry Modules 
12 5 Gen. Purpose 2 — 50.50 39.90 65.79 6121 — | CCM1614-ND 54.62 955.00 3190.01 | 5EFLA2S 
Series M — Power Entry Modules 
6 Unfiltered 1 Yes 105.92 91.95 36.83 818  — | CCM1001-ND 20.92 365.75 1221.00 | 6VM1S 
6 Unfiltered 2 Yes 118.11 104.14 36.83 945 -- | CCM1003-ND 24.40 426.50 1425.00 | 6/М25 
13 6 Unfiltered 4 Yes 118.11 104.14 3683 945  — | CCM1005-ND 24.40 426.50 1425.00 | 6/М45 
5 Medical 1 Yes 10592 9195 290 818 5563 | CCM1011-ND 31.02 54225 1811.00 | 5EHM1S 
5 Gen. Purpose 1 Yes 105.92 91.95 290 81.8 55.63 | CCM1021-ND 30.50 533.25 1781.00 | 5EFM1S 
5 Gen. Purpose 4 Yes 118.11 10444 29.0 94.0 55.63 | CCM1023-ND 33.99 594.25 1985.00 | БЕРМ45 
14 5 Medical 4 No 9855 8433 290 742 55.63 | CCM1012-ND 30.11 52625 1757.00 | БЕНМ4 
5 Gen. Purpose 1 No 86.11 7214 290 62.0 55.63 | CCM1020-ND 26.14 457.00 1527.00 | 5EFM1 
Insulating Boot for M1 Version ........................................................................ CCM1066-ND NEW? 4.82 84.50 282.23 | MA604 
Rated 
Current 
125V Output Mounting | Input Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. (Amps) Terminals Style | Config B с Part Мо. 1 25 100 Part Мо. 
Series SR — АС Connector 
15 PC Terminals Flange | Male | 50.01 40.01 28.19 2670 CCM1400-ND 323 5650 189.00 GESRM-P 
15 Quick Disconnect | Flange | Male | 50.22 40.01 2276 31.09 CCM1401-ND 235 41.00 137.00 GESRM-3 
15 15 Quick Disconnect | Snap-In | Male | 3040 -- 22.66 3061 CCM1402-ND 247 4300 144.00 GESRMC2 Note: Pictüra.sh ith 
15 Quick Disconnect | Snap-In | Female) 3531 — 28.19 3571 CCM1403-ND 2.86 5000 167.00 6ESRFC3 м эу б © @ 
15 Quick Disconnect | Flange | Female 50.01 4001 29.31 35.71 CCM1404-ND 286 5000 167.00 6ESRF-3 mounting flange. = 


RF Line Filters 


B Series: These general purpose common-mode RFI power line filters effectively 
provide RFI control of line-to-ground noise in a small size at a low cost. 

EDP Series: These RFI power line filters provide enhanced differential-mode 
performance for applications requiring more line-to-line protection. 


EJT Series: The EJT Series is a power inlet filter designed to attenuate noise up 
to 1 GHz. This inlet uses an IEC 320/C14 input connector. This product was 
designed to address the demand for more noise attenuation at higher frequencies 
in a compact inlet. 


EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both common 
and differential-mode noise for susceptibility applications. 


EP Series: The EP/VP series of RFI filters has been developed to reduce 
conducted noise to acceptable limits for equipment that must comply with 
requirements of CISPAR in Europe and the FCC specifications in the USA. 

H Series: The H series filters were developed specifically for health care 
applications. These products are suitable for uses in both patient care equipment 
and nonpatient care equipment. Extremely low leakage current allows compliance 
with UL544 and CSA 22.2 health care specifications. 

HT Series: This series of power line filters provides superior common-mode and 
premium differential-mode attenuation to RFI noise on the frequency range from 
10KHz to 30MHz, for IEC601 and UL544 patient-connected equipment, as well as 
all other electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 


K Series: These power line filters are general purpose common-mode and 
differential-mode filters. They are effective in the control of line-to-line as well as 
line-to-ground RFI interference. They are particularly suited in applications where 
pulsed, continuous and/or intermittent RFI interference is present. 


MV Series: This series answers the need for a medical filter to help equipment 
comply with increasing noise sources in medical applications while still meeting 
leakage current requirements of UL2601. 


N Series: The N series RFI filters are designed to provide superior common- 
mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching 
power supplies) over the frequency range of 10KHz to 30MHz. 


Q Series: A series of RFI power line filters that has been developed specifically 
for switching power supplies and is designed to be all the line filtering needed to 
control conducted emissions all the way down to 10KHz. 


R Series: These dual T section RFI power line filters provide premium 
performance at a moderate cost. They are well suited for impedance loads where 
noisy RFI environments are present. They control pulsed, continuous and/or 
intermittent interference, insuring protection of your equipment from power 
noise in addition to protecting the line from equipment noise. 

S Series: The S series of RFI power line filters combines successful line-to- 


ground interference rejection filters with additional circuitry designed to reduce 
line-to-line noise and transients. 


SK Series: This series of ВЕ! power line filters was designed to reduce 
conducted noise to acceptable limits for equipment that must comply with the 
FCC specifications in the USA and CISPAR specifications in Europe. 


T Series: These RFI power line filters provide superior common-mode and 
premium differential-mode attenuation, exceeded only by that of Q series filters. 


U Series: The U series was designed to meet the RFI needs created by power 
factor corrected power supplies. This high performance filter offers a high 
impedance circuit to mismatch the power supply's impedance characteristics. 


V and W Series: These RFI power line filters will protect equipment from 
malfunctions due to conducted interference coming into the equipment from the 
line, especially line-to-line noise and transients. The W series has a two-stage 
construction that provides excellent suppression at high frequency. 


X Series: This series was designed to bring most digital equipment (including 
Switching power supplies) into compliance with FCC Part 15J, Class B conducted 
emission limits. 


Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power 
supplies) into compliance with EN55022 Level B, (as well as FCC Part 15J, Class 
B) conducted emission limits. 


Rated Cur. Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) | Termination A B с D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series B — Line Filter 
1 Faston 57.15 46.23 16.76 53.98 CCM1300-ND 13.94 243.75 814.00 1VB1 
2 Faston 57.15 46.23 16.76 53.98 CCM1301-ND 12.54 219.00 731.00 2VB1 
3 Faston 66.29 46.23 19.81 53.98 CCM1302-ND 14.48 253.25 846.00 3VB1 
1 5 Faston 66.29 46.23 19.81 53.98 CCM1303-ND 13.42 234.75 783.00 5VB1 
10 Faston 66.29 46.23 29.46 53.98 CCM1304-ND 14.99 262.25 875.00 10VB1 
20 Faston 85.30 52.60 29.50 60.33 CCM1634-ND 23.23 406.00 1357.00 20EB1 
20 Faston 85.34 52.58 29.46 60.33 CCM1305-ND 23.00 402.25 1343.00 20VB1 
1 Wire Lead 24.38 46.23 16.76 53.98 CCM1310-ND 14.84 259.50 867.00 1VB3 
2 Wire Lead 24.38 46.23 16.76 53.98 CCM1311-ND 13.53 236.50 791.00 2VB3 
9 3 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 CCM1312-ND 15.44 270.00 902.00 3VB3 
5 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 CCM1313-ND 14.22 248.25 830.00 5VB3 
10 Wire Lead 33.53 46.23 29.46 53.98 CCM1314-ND 15.69 274.25 916.00 10VB3 
4 20 Stud 87.88 52.58 29.46 60.33 CCM1321-ND 27.37 478.75 1598.00 20VB6 


(Continued) 
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Белла” Corcom RF Line Filters (cont) 
Rated Cur. Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) | Termination A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EDP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.58 31.50 24.13 = CCM1364-ND 17.79 311.00 1039.00 1ЕОР 
3 PCB 36.58 31.50 24.13 = CCM1365-ND 16.62 290.50 971.00 3EDP 
Series EJT1 — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 CCM1652-ND 17.17 300.25 1003.00 1EJT1 
3A Faston 566 302 222 40.0 CCM1653-ND 17.10 298.75 999.00 ЗЕУТІ 
10 6A Faston 566 302 222 40.0 CCM1654-ND 17.07 298.50 998.00 6EJT1 
10A Faston 566 302 222 40.0 CCM1655-ND 17.17 300.25 1003.00 10EJT1 
15A Faston 566 302 222 40.0 CCM1656-ND 17.40 304.25 1016.00 15EJT1 
Series EJT8 — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A Wire Lead 56.6 30.2 222 40.0 CCM1657-ND 16.37 286.25 956.00 1EJT8 
3A Wire Lead 566 302 222 40.0 CCM1658-ND 16.37 286.25 956.00 ЗЕЈТВ 
10 бА Wire Lead 566 302 222 40.0 CCM1659-ND 16.61 290.25 970.00 6EJT8 
10A Wire Lead 566 302 222 40.0 CCM1660-ND 16.69 291.75 974.00 10EJT8 
15A Wire Lead 566 302 222 40.0 CCM1661-ND 16.93 296.00 988.00 15EJT8 
Series EOP — For General Purpose Application 
6 1 РСВ 36.58 31.50 19.81 = CCM1366-ND 14.70 256.75 859.00 1EOP 
3 PCB 36.58 31.50 19.81 = CCM1367-ND 13.42 234.75 783.00 3EOP 
Series EP — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression 
2 3 Faston 97.80 52.60 45.20 74.63 CCM1619-ND 34.40 601.50 2008.00 3EP1 
10 Faston 168.10 52.60 70.60 142.88 CCM1644-ND 77.91 1362.25 4549.01 10EP1 
Series EXP — For Emission Control Applications 
5 3 PCB 66.29 28.70 41.15 = CCM1370-ND 22.23 388.50 1298.00 3EXP 
6 PCB 6629 28.70 4445 = CCM1371-ND 36.00 629.25 2102.00 6EXP 
Series EZP — For Emission Control Applications 
5 2 PCB 66.29 28.70 4445 mcd CCM1368-ND 27.70 484.25 1618.00 2EZP 
3 PCB 66.29 28.70 44.45 -- CCM1369-ND 28.44 497.25 1661.00 3EZP 
Series H — Line Filter For Healthcare Equipment 
1 6 Faston 57.20 46.10 16.70 53.98 CCM1608-ND 13.54 236.75 791.00 6EH1 
Series HT — High Performance Line Filter For Medical Equipment 
2 6 Faston 90.40 54.60 46.00 74.63 CCM1606-ND 45.80 800.75 2673.00 6EHT1 
Series K — Line Filter 
2 Faston 78.70 52.60 23.10 60.33 CCM1627-ND 16.04 280.50 937.00 2VK1 
3 Faston 78.70 52.60 29.50 60.33 CCM1618-ND 19.04 333.00 1113.00 3VK1 
1 5 Faston 78.70 52.60 29.50 60.33 CCM1613-ND 16.32 285.25 953.00 5VK1 
10 Faston 85.10 52.60 29.50 60.33 CCM1641-ND 17.22 301.00 1006.00 10VK1 
20 Faston 85.10 65.00 38.90 74.63 CCM1632-ND 25.70 449.50 1501.00 20VK1 
20 Faston 85.10 65.00 38.90 74.63 CCM1633-ND 25.96 454.00 1516.00 20EK1 
й 20 Stud 87.90 65.00 38.90 74.63 CCM1631-ND 29.72 519.75 1734.99 20VK6 
30 Stud 135.60 85.90 38.90 95.25 CCM1625-ND 55.70 973.75 3253.00 30VK6 
9 2 Wire Lead 46.00 52.60 23.10 60.33 CCM1626-ND 17.30 302.75 1011.00 2VK3 
5 Wire Lead 46.00 52.60 29.50 60.33 CCM1612-ND 18.39 321.50 1074.00 5VK3 
Series MV — Multipurpose Line Filter For Medical Applications 
2 10 Faston 98.00 52.80 3890 74.63 CCM1642-ND 40.24 703.25 2349.00 10MV1 
Series N - High Performance Line Filter for Switching Power Supplies 
2 10 Faston 119.10 57.70 45.70 103.20 CCM1649-ND 83.82 1465.50 4894.01 10VN1 
Series Q — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz 
2 3 Faston 97.80 52.60 45.20 74.63 CCM1651-ND 52.28 914.00 3053.00 3EQ1 
6 Faston 126.50 57.70 45.70 103.20 CCM1605-ND 77.70 1358.50 4537.99 6EQ1 
Series R — Line Filter, 2 Stage 
2 Faston 85.09 45.97 29.46 60.33 CCM1331-ND 23.05 403.00 1345.00 2VR1 
3 Faston 97.79 52.58 29.46 74.63 CCM1332-ND 24.74 432.25 1443.00 3VR1 
2 5 Faston 97.79 52.58 29.46 74.63 CCM1333-ND 23.26 406.50 1359.00 5VR1 
10 Faston 97.79 52.58 38.86 74.63 CCM1334-ND 24.40 426.50 1425.00 10VR1 
20 Faston 132.84 85.60 38.86 95.25 CCM1335-ND 59.19 1034.75 3457.00 20VR1 
10 Stud 100.58 52.58 38.86 74.63 CCM1360-ND 28.94 506.00 1689.00 10VR6 
2 Wire Lead 52.58 45.97 29.46 60.33 CCM1341-ND 25.48 445.50 1487.00 2VR3 
8 5 Wire Lead 65.02 52.58 29.46 74.63 CCM1343-ND 25.68 449.00 1500.00 5VR3 
10 Wire Lead 65.02 52.58 38.86 74.63 CCM1344-ND 25.23 441.25 1474.00 10VR3 
Series S — Line Filter For Emission Control 
3 Faston 85.30 46.20 29.50 60.33 CCM1617-ND 30.28 529.50 1768.00 3VS1 
2 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1603-ND 30.28 529.50 1768.00 6VS1 
10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1640-ND 35.67 623.50 2082.00 10VS1 
20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 CCM1648-ND 78.85 1378.25 4603.00 20VS1 
Series SK — Line Filter - High Performance K Series 
2 20 Stud 127.30 57.20 45.20 103.20 CCM1630-ND 57.40 1003.50 3351.99 20VSK6 
7 30 Stud 125.00 79.25 69.85 87.30 CCM1624-ND 69.01 1206.75 4030.00 30VSK6 
40 Stud 152.40 79.25 55.40 88.90 CCM1615-ND 76.44 1336.50 4463.00 40VSK6 
Series T — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies 
6 Faston 90.40 54.60 46.00 74.63 CCM1604-ND 46.51 813.25 2716.01 6ET1 
2 10 Faston 119.10 57.70 45.70 103.20 CCM1643-ND 67.19 1174.50 3923.00 10ET1 
10 Faston 119.10 57.70 45.70 103.20 CCM1639-ND 67.19 1174.50 3923.00 10VT1 
3 15 Faston 138.40 79.20 55.40 88.90 CCM1635-ND 88.39 1545.50 5161.01 15ET1 
Series U — For Power Factor Corrected Power Supplies 
2 6.5 6EU1 Faston| 125.73 57.66 45.72 103.12 CCM1363-ND 59.16 1034.25 3455.00 6EU1 
Series V — Line Filter For Emission Control 
2 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1602-ND 34.23 598.25 1998.00 6VV1 
10 Faston 98.00 52.80 3890 74.63 CCM1638-ND 38.61 675.00 2254.00 10VV1 
3 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 CCM1629-ND 82.49 1442.00 4815.99 20УУ1 
Series W — Line Filter For Emission Control, 2 бізде 
3 Faston 85.30 46.20 32.50 60.33 CCM1616-ND 36.06 630.25 2105.00 3VW1 
2 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1601-ND 36.06 630.25 2105.00 6VW1 
10 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 CCM1637-ND 41.36 723.00 2414.99 10VW1 
3 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 CCM1628-ND 84.34 1474.50 4925.01 20VW1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(ха PREO 


Ss A DIVISION OF EASTEK INTERNATIONAL Power Line EMI Filters ча 6% 


ЕВ бегіев: ЕН бегіев: 

General purpose EMI filters, which suppress high frequency conducted noise both into and out of the High performance ЕМІ filters with multi-stage design for both common mode and differential mode noise 
equipment through the power lines. The compact and low cost designs make these a good choice for cleaning suppression. This series is most useful when attenuation is required for compliance with stringent ЕМІ 
up noisy power lines. emission regulations such as FCC-B and VDE-B. 

EK Series: HB Series: 

General purpose EMI filters with enhanced differential mode performance. They are effective in suppressing General purpose EMI filters specially designed for medical and dental equipment, both patient care and 
both common mode and differential mode noise. This series is a very good choice when it is required ю nonpatient categories. The leakage current in this series is extremely low to satisfy the stringent leakage 
comply with basic EMI emission regulations, such as FCC-A and VDE-A. current limit imposed by safety regulations for medical and dental equipment, such as UL544 and IEC601. 


Mounting Flange Wire Leads, ig. 48-32 Screw 


18AWG . Terminal 
of м. S mm (16 АМ@ for 10A) 
p Terminal 


| 


6.35 Еазїоп 
Terminal 


6.35 Faston Зэ ав! 
Terminal 


6.35 Faston š Wire Leads, 2 #8-32 Screw 
Terminal 18AWG D——4 Terminal 
О | Y (16AWG for 10A) 
[ALI 
Rated Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Eastek 
Fig. Amps Termination A B с D E Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EB 
2A Faston 57.2 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1000-ND 7.64 5.73 4.46 02EB11 
3A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1001-ND 8.83 6.62 5.15 03EB11 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1002-ND 8.18 6.13 4.77 06ЕВ11 
10А Faston 66.3 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1008-ND 8.21 6.91 5.37 10EB11 
20A Faston 85.3 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1003-ND 14.85 11.14 8.66 20EB11 
2A Wire 24.4 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1004-ND 8.40 6.30 4.90 02EB33 
2 3A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1005-ND 9.58 7.19 5.59 ОЗЕВЗЗ 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1006-ND 8.83 6.62 5.15 06EB33 
10A Wire 33.5 46.2 29.5 54.0 64.8 364-1007-ND 9.74 7.91 5.68 10EB33 
3 10A Screw 69.1 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1009-ND 11.78 8.84 6.87 10EB66 
20A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1010-ND 17.50 13.13 10.21 20EB66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1011-ND 33.42 25.07 19.50 30EB66 
1A ІЕСЗ20/Ғавіоп 54.5 50.3 20.8 40.0 == 364-1012-ND 8.16 6.12 4.76 01ЕВМІ 
5 ЗА ІЕСЗ20/Ғавіоп 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1013-ND 6.93 5.20 4.04 ОЗЕВМ1 
6A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 == 364-1014-ND 6.86 5.15 4.00 06ЕВМІ 
10А IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1015-ND 7.00 5.25 4.08 10EBM1 
Series EK 
2A Faston 78.7 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1016-ND 9.76 7.32 5.69 02ЕК11 
ЗА Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1017-ND 11.62 8.72 6.78 OSEK11 
1 6A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1018-ND 9.94 7.45 5.80 O6EK11 
10A Faston 85.1 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1019-ND 10.69 8.02 6.24 10EK11 
20A Faston 85.1 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1020-ND 16.61 12.46 9.69 20EK11 
2A Wire 46.0 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1021-ND 10.75 8.06 6.27 02ЕКЗЗ 
2 3A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1022-ND 12.22 9.16 748 ОЗЕКЗЗ 
6A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1023-ND 11.42 8.57 6.66 O6EK33 
10A Wire 52.6 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1024-ND 11.25 8.43 6.56 10EK33 
3A ІЕСЗ20/Ғавіоп 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1025-ND 13.15 9.86 7.67 ОЗЕКМ1 
6 6A ІЕСЗ20/Ғавіоп 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1026-ND 12.14 9.10 7.08 O6EKM1 
10A ІЕСЗ20/Ғавіоп 94.2 57.2 32.5 40.0 = 364-1027-ND 13.48 10.11 7.87 10EKM1 
3 10A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1028-ND 13.20 9.90 7.70 10EK66 
20A Screw 87.9 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1029-ND 19.21 14.40 11.20 20EK66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1030-ND 35.98 26.98 21.00 30EK66 
Series ER 
2A Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1031-ND 14.75 11.06 8.60 O2ER11 
3A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1032-ND 15.82 11.87 9.23 OSER11 
7 6A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1033-ND 14.87 11.15 8.67 ОбЕВ11 
10А Faston 97.8 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1034-ND 15.60 11.70 9.10 10ER11 
20A Faston 132.8 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1035-ND 37.88 28.41 22.10 20ER11 
2A Wire 52.6 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1036-ND 16.28 12.21 9.50 02ER33 
8 3A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1037-ND 16.87 12.65 9.84 03ER33 
6A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1038-ND 16.43 12.33 9.59 06ER33 
10A Wire 65.0 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1039-ND 16.16 12.12 9.42 10ER33 
3A IEC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 = 364-1040-ND 18.26 13.69 10.65 ОЗЕВМ1 
6 6A IEC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 = 364-1041-ND 17.23 12.92 10.05 O6ERM1 
10A ІЕСЗ20/Ғавіоп 110.0 57.2 38.9 40.0 = 364-1042-ND 18.53 13.90 10.81 10ERM1 
10A Screw 100.6 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1043-ND 18.51 13.88 10.80 10ER66 
20A Screw 135.6 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1044-ND 38.87 29.15 22.67 20ER66 
30A Screw 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 364-1045-ND 66.00 49.50 38.50 30ER66 
Series HB 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1046-ND 8.34 6.25 4.86 06HB11 
2 6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1047-ND 9.48 721 5.53 06HB33 
5 6A ІЕСЗ20/Ғавіоп 54.5 50.3 20.8 40.0 — 364-1048-ND 10.30 7.72 6.01 06HBM1 
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ЕТ? SAL-A 123 


i i i DESCRIPTION VALUE 
: : : Dimensions in mm 
Axial Solid AL Electrolytic Case sizes (Dnom X Lnom in mm) 6.7 x 15.3to 12.9 x 32.0 
Capacito rs Rated capacitance range (Еб Series), CR 1.5 to 2200 pF 
Tolerance on Св +20% 
FEATURES: Я P N Я Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
* Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 
E n р à i Category temperature range -55°С to +125°С 
* Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. 
* SAL-A: standard version Usable temperature range -80°С to +200°С 
* Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C Endurance test at 155 and 125*C 5000 and 8000 hours 
* Extended usable temperature range up to 200°C Useful life at 40°C, In applied 450,000 hours 
* Excellent low temperature impedance and ESR behavior Shelf life at 0 V, 125°С 500 hours 
* Charge and discharge proof, application with 0 Q resistance allowed Based on sectional specification IEC 384-4/СЕСС 30300 
* Reverse DC voltage up to 0.3 x Up allowed Detail specification IEC384-4-2/CECC 30302 
* AC volt: to 0.8 x Up all а 
voltage up to 0.8 x UR pude | uM | m Climatic category IEC 68 
* Advanced technology to achieve high reliability and high stability 55/125/56 (FKD; 434) 
(DIN 40040; NF C20-600) 
APPLICATIONS: CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
* EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military and space Form BA: Taped in box (ammopack) Approvals Gam-t-1 (MIL) 
* Smoothing, filtering, buffering, timing CECC 30302-003 
* For power supplies, DC/DC converters 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) |Current (uA) tan 5 Curr. (mA) L D d Part No. 1 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 Part No. 
47 15 0.180 58 15.3 6.7 0.6 4264PHCT-ND 3.69 33.83 4264PHTB-ND 457.64 1870.74 2906.55 2742.82/М | 2222 123 13479 
68 21 0.180 83 15.3 6.7 0.6 4265PHCT-ND 5.96 54.64 4265PHTB-ND 466.90 1908.59 2965.36 2798.31/М | 2222 123 13689 
6.3 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 4267PHCT-ND 7.42 68.03 4267PHTB-ND 581.32 2376.32 369207 3484.09/М | 2222 123 13331 
680 214 0.180 680 32 10.3 0.6 4268PHCT-ND 9.39 86.12 4268PHTB-ND 735.93 3008.32 4674.01 4410.71/M | 2222 123 13681 
1000 315 0.180 940 32 12.9 0.6 4269PHCT-ND 11.17 102.40 4269PHTB-ND 875.07 3577.12 5557.73 5244.65/М | 2222 123 13102 
1500 473 0.180 1220 32 12.9 0.6 4270PHCT-ND 6.01 55.11 — 2222 123 13152 
33 17 0.180 63 15.3 6.7 0.6 4271PHCT-ND 6.04 55.36 4271PHTB-ND 473.10 1933.95 3004.76 2835.50/М | 2222 123 14339 
47 24 0.180 83 15.3 6.7 0.6 4272PHCT-ND 6.16 56.45 4272PHTB-ND 482.36 1971.80 3063.57 2890.99/М | 2222 123 14479 
68 34 0.180 110 20.4 7.6 0.6 4273PHCT-ND 3.85 35.26 4273PHTB-ND 494.75 2022.42 3142.22 2965.21/М | 2222 123 14689 
100 50 0.180 160 20.4 7.6 0.6 4274PHCT-ND 6.59 60.43 4274PHTB-ND 516.39 2110.90 3279.69 3094.93/М | 2222 123 14101 
10 150 75 0.180 240 23.3 9.3 0.6 4275PHCT-ND 4.13 37.87 4275PHTB-ND 547.29 2237.22 3475.95 3280.14/M | 2222 123 14151 
220 110 0.180 350 23.3 9.3 0.6 4276PHCT-ND 7.54 69.11 4276PHTB-ND 590.60 2414.27 3751.03 3539.72/M | 2222 123 14221 
330 165 0.180 490 32 10.3 0.8 4277PHCT-ND 4.46 40.92 2222 123 14331 
470 235 0.180 570 32 10.3 0.8 4278PHCT-ND 4.49 41.11 2222 123 14471 
680 340 0.180 760 32 12.9 0.8 4279PHCT-ND 5.17 47.41 4279PHTB-ND 881.25 3602.38 5596.99 5281.69/М | 2222 123 14681 
1000 500 0.180 1000 32 12.9 0.8 4280PHCT-ND 13.82 126.65 4280PHTB-ND 1082.25 4424.01 6873.55  6486.34/M | 2222 123 14102 
10 16 0.140 31 15.3 6.7 0.6 4281PHCT-ND 6.00 55.00 4281PHTB-ND 470.00 1921.27 2985.06 2816.90/М | 2222 123 15109 
15 24 0.140 47 15.3 6.7 0.6 4282PHCT-ND 3.69 33.83 4282PHTB-ND 476.18 1946.53 3024.31 2853.95/M | 2222 123 15159 
22 35 0.140 63 15.3 6.7 0.6 4283PHCT-ND 6.16 56.45 4283PHTB-ND 482.36 1971.80 3063.57 2890.99/М | 2222 123 15229 
33 55 0.140 89 20.4 7.6 0.6 4284PHCT-ND 6.28 57.53 4284PHTB-ND 491.64 2009.74 3122.52 2946.62/М | 2222 123 15339 
47 75 0.140 120 20.4 7.6 0.6 4285PHCT-ND 6.43 58.98 4285PHTB-ND 504.00 2060.27 3201.08 3020.71/М | 2222 123 15479 
16 68 110 0.140 180 20.4 7.6 0.6 4286PHCT-ND 6.67 61.15 4286PHTB-ND 522.57 2136.16 3318.94 3131.97/М | 2222 123 15689 
100 160 0.140 260 23.3 9.3 0.6 4287PHCT-ND 7.07 64.77 4287PHTB-ND 553.50 2262.58 3515.36 3317.33/М | 2222 123 15101 
150 240 0.160 310 23.3 9.3 0.6 4288PHCT-ND 7.62 69.84 4288PHTB-ND 596.78 2439.53 3790.28 3576.76/М | 2222 123 15151 
220 350 0.160 420 32 10.3 0.8 4289PHCT-ND 8.45 77.48 4289PHTB-ND 661.71 2704.96 4202.67 3965.92/М | 2222 123 15221 
330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 4290PHCT-ND 4.44 40.73 4290PHTB-ND 760.65 3109.38 4831.02  4558.87/M | 2222 123 15331 
470 750 0.160 680 32 12.9 0.8 4291PHCT-ND 11.33 103.85 4291PHTB-ND 887.43 3627.65 5636.24 5318.73/М | 2222 123 15471 
680 870 0.160 850 32 12.9 0.8 4292PHCT-ND 13.74 125.92 4292PHTB-ND 1076.04 4398.65 6834.15 6449.16/М | 2222 123 15681 
10 25 0.140 43 15.3 6.7 0.6 4293PHCT-ND 5.88 53.91 4293PHTB-ND 460.72 1883.32 2926.11 2761.27/M | 2222 123 16109 
15 35 0.140 60 45.3 6.7 0.6 4294PHCT-ND 6.00 55.00 4294PHTB-ND 470.00 1921.27 2985.06 2816.90/М | 2222 123 16159 
22 55 0.140 88 20.4 7.6 0.6 4295PHCT-ND 6.20 56.81 4295PHTB-ND 485.46 1984.48 3083.27 2909.58/М | 2222 123 16229 
33 85 0.140 130 20.4 7.6 0.6 4296PHCT-ND 11.17 102.40 4296PHTB-ND 875.07 3577.12 5557.73 5244.65/M | 2222 123 16339 
25 47 100 0.140 160 20.4 7.6 0.6 4297PHCT-ND 6.83 62.60 4297PHTB-ND 534.93 2186.69 3397.45 3206.06/М | 2222 123 16479 
68 170 0.140 230 23.3 9.3 0.6 4298PHCT-ND 7.34 67.30 4298PHTB-ND 575.14 2351.06 3652.82 3447.04/М | 2222 123 16689 
100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 4299PHCT-ND 8.13 74.54 4299PHTB-ND 636.97 2603.80 4045.50 3817.61/М | 2222 123 16101 
150 400 0.160 350 32 10.3 0.8 4300PHCT-ND 4.42 40.51 4300PHTB-ND 735.93 3008.32 4674.01 4410.71/M | 2222 123 16151 
220 550 0.160 460 32 12.9 0.8 4301PHCT-ND 14.47 102.40 4301PHTB-ND 875.07 3577.12 5557.73 5244.65/М | 2222 123 16221 
330 800 0.160 600 32 12.9 0.8 4302PHCT-ND 13.93 127.73 4302PHTB-ND 1091.50 4461.86 6932.35 6541.83/М | 2222 123 16331 
1.0 5.0 0.120 4.0 15.3 6.7 0.6 4303PHCT-ND 5.84 53.55 4303PHTB-ND 457.64 1870.74 2906.55 2742.82/М | 2222 123 10108 
1:5 5.0 0.120 7.0 15.3 6.7 0.6 4304PHCT-ND 3.67 33.63 4304PHTB-ND 457.64 1870.74 2906.55 2742.82/М | 2222 123 10158 
22 5.0 0.120 10 15.3 6.7 0.6 4305PHCT-ND 5.88 53.91 4305PHTB-ND 460.72 1883.32 2926.11 2761.27/M | 2222 123 10228 
3.3 7.0 0.120 14 15.3 6.7 0.6 4306PHCT-ND 5.96 54.64 4306PHTB-ND 466.90 1908.59 2965.36 2798.31/М | 2222 123 10338 
47 10 0.120 20 15.3 6.7 0.6 4307PHCT-ND 6.04 55.36 4307PHTB-ND 473.10 1933.95 3004.76 2835.50/М | 2222 123 10478 
6.8 15 0.120 27 15.3 6.7 0.6 4308PHCT-ND 6.16 56.45 4308PHTB-ND 482.36 1971.80 3063.57 2890.99/М | 2222 123 10688 
35 10 20 0.120 37 20.4 7.6 0.6 4309PHCT-ND 6.32 57.90 4309PHTB-ND 494.75 2022.42 3142.22 2965.21/М | 2222 123 10109 
15 30 0.120 53 20.4 7.6 0.6 4310PHCT-ND 6.59 60.43 4310PHTB-ND 516.39 2110.90 3279.69 3094.93/М | 2222 123 10159 
22 45 0.120 78 20.4 7.6 0.6 4311PHCT-ND 6.99 64.04 4311PHTB-ND 547.29 2237.22 3475.95 3280.14/М | 2222 123 10229 
33 65 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4312PHCT-ND 7.58 69.47 4312PHTB-ND 593.68 2426.85 3770.58 3558.17/М | 2222 123 10339 
47 95 0.120 140 23.3 9.3 0.6 4313PHCT-ND 8.37 76.71 4313PHTB-ND 655.53 2679.69 4163.41 3928.88/M | 2222 123 10479 
68 135 0.160 170 32 10.3 0.8 4314PHCT-ND 9.51 87.21 4314PHTB-ND 745.21 3046.27 4732.96 4466.34/М | 2222 123 10689 
100 200 0.160 220 32 12.9 0.8 4315PHCT-ND 11.29 103.49 4315PHTB-ND 884.35 3615.06 5616.69 5300.28/М | 2222 123 10101 
150 300 0.160 290 32 12.9 0.8 4316PHCT-ND 14.01 128.46 4316PHTB-ND 1097.71 4487.22 6971.76 6579.01/М | 2222 123 10151 
22 9.0 0.120 11 15.3 6.7 0.6 4317PHCT-ND 3.74 34.24 4317PHTB-ND 460.72 1883.32 2926.11 2761.27/M | 2222 123 17228 
3.3 13 0.120 16 15.3 6.7 0.6 4318PHCT-ND 5.92 54.28 4318PHTB-ND 463.82 1896.01 2945.81 2779.86/M | 2222 123 17338 
4.7 19 0.120 22 15.3 6.7 0.6 4319PHCT-ND 3.74 34.24 4319PHTB-ND 470.00 1921.27 2985.06 2816.90/М | 2222 123 17478 
6.8 27 0.120 28 15.3 6.7 0.6 4320PHCT-ND 6.08 55.72 4320PHTB-ND 476.18 1946.53 3024.31 2853.95/M | 2222 123 17688 
10 40 0.120 41 20.4 7.6 0.6 4321PHCT-ND 6.24 57.17 4321PHTB-ND 488.54 1997.06 3102.82 2928.03/М | 2222 123 17109 
40 15 60 0.120 61 20.4 7.6 0.6 4322PHCT-ND 6.47 59.34 4322PHTB-ND 507.11 2072.95 3220.73  3039.30/M | 2222 123 17159 
22 90 0.120 89 23.3 9.3 0.6 4323PHCT-ND 6.83 62.60 4323PHTB-ND 534.93 2186.69 3397.45 3206.06/М | 2222 123 17229 
33 130 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4324PHCT-ND 7.34 67.30 4324PHTB-ND 575.14 2351.06 3652.82 3447.04/М | 2222 123 17339 
68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 4326PHCT-ND 4.49 41.11 4326PHTB-ND 708.10 2894.59 4497.29  4243.95/M | 2222 123 17689 
100 400 0.160 220 32 12.9 0.8 4327PHCT-ND 10.58 96.97 4327PHTB-ND 828.68 3387.49 5263.11 4966.62/M | 2222 123 17101 
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IBI... ASM 021 


Axial Standard Miniature 
Electrolytic Capacitors 


FEATURES: • Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial leads, cylindrical 
aluminum case, insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof е Case O10mm 
x 30mm to 21mm x 40 mm with pressure relief * Taped versions up to case O15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Miniaturized, high CV-product per unit volume 

APPLICATIONS: * General purpose, industrial, automotive, audio-video * Coupling, 
decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing * Portable and mobile equipment 
(small size, low mass) * Low mounting height boards, vibration and shock resistant. 


LA 


63515" Dim.inmm] [DESCRIPTION | VALUE 
Case sizes (ÜDnom x Lnom in mm) 4.5 х 1010 10x25 10 x 30 to 21 x 40 
Rated capacitance range, CR 0.47 to 15,000 uF 
Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 to 100V 
Category temperature range —40°C to +85°C 
Endurance test at 85°C: UR = 6.3 to 25 V 1,000 hours 5,000 hours 
UR = 40 to 100 V 2,000 hours 5,000 hours 
Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours 
Case size 10 x 30 and above are bulk Useful life at 40°C, 1.4 x IR applied 70,000 hours 200,000 hours 
Form BA: Taped in box (ammopack) Shelf life at 0 V, 85°C 500 hours 500 hours 
*Case ØD x L = Based on sectional specification: ТЕС 384-4/CECC 30300) 1EC384-4/CECC 30300 
4.5x10t08x11 mm UR = 6.3 to 25 V GP grade LL grade 
““Саве ØD x L = UR = 40 to 100 V LL grade LL grade 
6.5 x 18 to 10 x 25 mm Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/085/56 (GPF) 


WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tand Curr. (mA) i5 D Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Рагі Мо. 

470 22 0.250 260 11 8 0.6 4000PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4000PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M 261.43/М| 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8 0.8 4001PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4001PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/M 299.10/М| 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 4002PHCT-ND VAT. 10.07 78.84 | 4002PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/M__ 435.72/M| 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 4.5 0.6 4003PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4003PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 34101 
220 17. 0.200 160 10 6 0.6 4004PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4004PHTB-ND = 235.67 222.40/М 205.07/М| 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 11 8 0.6 4005PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4005РНТВ-МО 193.38 300.45 283.52/M 261.43/М| 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 4006PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4006PHTB-ND — 300.45 283.52/М 261.43/М 2222 021 34471 
680 45 0.200 400 18 8 0.8 4007PHCT-ND .81 6.91 54.12 | 4007PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/М 299.10/М| 2222 021 34681 
1000 64 0.200 550 18 10 0.8 4008PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4008PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/М 343.51/М| 2222 021 34102 
10 1500 94 0.230 690 25 10 0.8 4009PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4009PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/|M 435.72/М | 2222 021 90525 
1500 94 0.230 740 30 10 0.8 4010PHBK-ND 1.32 11.29 88.43 | — 361.49 561.64 530.00/M 488.71/М| 2222 021 14152 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 4011PHBK-ND 1.45 12.44 97.41 |— 398.18 618.65 583.81/M 538.32/М | 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 4012PHBK-ND 1.67 14.29 111.93 |— 457.55 710.89 670.85/M 618.58/М| 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 4013PHBK-ND 1.94 16.62 130.17 |— 532.10 826.71 780.14/M 719.35/М| 2222 021 14472 
10000 604 0.400 1860 38 18 0.8 4015PHBK-ND 2.97 25.46 199.44 |-- 815.29 1266.71  1195.36/M 1102.21/M| 2222 021 14103 
68 11 0.160 90 10 4.5 0.6 4017PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4017PHTB-ND — 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6 0.6 4018PHCT-ND .55 4.74 37.11 | 4018PHTB-ND — 235.67 222.40/М 205.07/М| 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 11 8 0.6 4019PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4019PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/М 261.43/М| 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 4020PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4020PHTB-ND — 300.45 283.52/M 261.43/М| 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8 0.8 4021PHCT-ND .81 6.91 54.12 | 4021PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/М 299.10/М| 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 4022PHCT-ND .93 7.94 62.16 | 4022PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/М| 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 4023PHCT-ND 147 10.07 78.84 | 4023PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/М 435.72/М | 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 4024PHBK-ND 1.31 11.25 8813 |— 360.24 559.70 528.17/M 487.02/М | 2222 021 15102 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 4026PHBK-ND 1.66 14.21 111.32 |> 455.05 707.01 667.19/M — 615.20/M| 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 4027PHBK-ND 1.98 16.94 132.66 | — 542.28 842.53 795.07/М 1733.12/М| 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 4028PHBK-ND 2.38 20.37 159.54 |— 652.18 1013.28 956.20/M 881.69/М | 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 4029PHBK-ND 2.98 25.58 200.36 |— 819.04 1272.53  1200.85/M 1107.28/М| 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 4030PHBK-ND 3.91 33.47 262.21 |— 1071.88 1665.56 1571.55/М 1449.09/M| 2222 021 15103 
47 11 0.140 80 10 4.5 0.6 4031PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4081PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 4032PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4032PHTB-ND — 235.67 222.40/М 205.07/М 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 11 8.0 0.6 4033PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4033PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/М 261.43/М | 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 4034PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4034PHTB-ND = 300.45 283.52/М 261.43/М 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 4035PHCT-ND .70 6.04 47.31 | 4035PHTB-ND = 300.45 283.52/М — 261.43/M| 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 4036PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4036PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/М 299.10/М| 2222 021 36331 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 4037PHCT-ND .93 7.94 62.16 | 4037PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/М| 2222 021 36471 
25 680 106 0.140 560 25 10 0.8 4038PHCT-ND daz 10.07 78.84 | 4038PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/М 435.72/М | 2222 021 90528 
680 106 0.140 640 30 10 0.8 4039PHBK-ND 1.32 11.33 88.74 | — 362.74 563.58 531.83/M 490.39/М| 2222 021 16681 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 4040PHBK-ND 1.46 12.47 97.71 _| = 399.43 620.59 585.64/М 540.00/M| 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 4041PHBK-ND 1.67 14.29 111.93 | — 457.55 710.89 670.85/M 618.58/М| 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 4042PHBK-ND 1.96 16.82 13172 |= 538.44 836.56 789.44/M 727.93/М | 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 4043PHBK-ND 242 20.76 162.64 |— 664.86 1032.98 974.79/M 898.83/М | 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 4044PHBK-ND 3.01 25.82 202.22 |— 826.68 1284.32  1211.98/M 1117.54/М | 2222 021 16472 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 4045PHBK-ND 3.90 33.40 261.60 | — 1069.38 1661.48  1567.89/M 1445.72/М| 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 4.5 0.6 4046PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4046PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 37229 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 4047PHCT-ND .55 4.74 37.11 | 4047PHTB-ND = 235.67 222.40/М 205.07/М | 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 11 8.0 0.6 4048PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4048РНТВ-МО 193.38 300.45 283.52/M 261.43/М | 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 4049PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4049PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/М| 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8 0.8 4050PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4050PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/М _ 299.10/M| 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 4051PHCT-ND 93 7.94 62.16 | 4051PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/М 343.51/М| 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 4052PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4052PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/М 435.72/М | 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 4053PHCT-ND 1.17. 10.07 78.84 | 4053PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/М 435.72/М | 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 4054PHBK-ND 1.25 10.70 83.80 | — 342.56 532.24 502.26/M 463.12/М| 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 4055PHBK-ND 1.39 11.92 93.39 |= 381.76 593.13 559.72/M 516.11/М| 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 4056PHBK-ND 1.61 13.82 108.22 | — 442.37 687.31 648.60/M 598.06/М | 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 4057PHBK-ND 1.96 16.78 131.41 | — 537.19 834.62 787.61/М — 726.24/M| 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 4058PHBK-ND 2.45 20.96 164.19 |- 671.20 1042.83 984.09/M 907.41/М| 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 4059PHBK-ND 3.21 27.47 215.21 |= 879.75 1366.86  1289.86/M 1189.35/М | 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 4060PHBK-ND 4.18 35.80 280.45 |— 1146.42 1781.19  1680.85/M 1549.87/M| 2222 021 17472 
0.47 42 0.090 8.0 10 4.5 0.6 4061PHCT-ND -46 3.91 30.62 | 4061PHTB-ND — 194.48 183.53/M 169.23/M| 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 4.5 0.6 4062PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4062PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M| 2222 021 38108 
2.2 4.8 0.090 21 10 4.5 0.6 4063PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4063PHTB-ND — 194.48 183.53/M 169.23/M| 2222 021 38228 
3.3 52 0.090 25 10 4.5 0.6 4064PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4064PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M| 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 4.5 0.6 4065PHCT-ND .46 3.91 30.62 | 4065PHTB-ND = 194.48 183.53/M 169.23/M| 2222 021 38478 
10 7.8 0.080 50 10 4.5 0.6 4066PHCT-ND -46 3.91 30.62 | 4066PHTB-ND - 194.48 183.53/М 169.23/M| 2222 021 38109 
15 9.5 0.080 55 10 4.5 0.6 4067PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4067PHTB-ND — 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 4068PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4068PHTB-ND = 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 4069PHCT-ND 55 4.74 37.11 | 4069PHTB-ND = 235.67 222.40/M 205.07/М | 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 11 8.0 0.6 4070PHCT-ND .70 6.04 47.31_| 4070PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/М 261.43/М| 2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 4071PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4071PHTB-ND = 300.45 283.52/М 261.43/М| 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 11 8.0 0.6 4072PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4072РНТВ-МО 193.38 300.45 283.52/М 261.43/М | 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 4073PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4073PHTB-ND == 300.45 283.52/M 261.43/М | 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 4074PHCT-ND 81 6.91 54.12 | 4074PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/М 299.10/М| 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 4075PHCT-ND .93 7.94 62.16 | 4075PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/М — 343.51/M| 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 4076PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4076PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/М 435.72/М | 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 4077PHBK-ND 1.23 10.58 82.86 | — 338.72 526.27 496.62/M 457.93/М 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 4078PHBK-ND 1.39 11.92 93.39 |— 381.76 593.13 559.72/M 516.11/М| 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 4079PHBK-ND 1.59 13.62 106.67 |— 436.03 677.46 639.30/M 589.48/М | 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 4080PHBK-ND 1.88 16.15 126.48 | — 517.01 803.28 758.03/M — 698.96/M| 2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 4081PHBK-ND 2.33 20.01 156.77 | — 640.84 995.67 939.58/M 866.37/М| 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 4082PHBK-ND 3.04 26.05 204.07 |— 834.22 1296.11  1223.10/M 1127.80/М | 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 4083PHBK-ND 4.03 34.50 270.25 — 1104.73 1716.41 1619.72/М 1493.51/M| 2222 021 18222 
1.0 4.6 0.080 14 10 4.5 0.6 4084PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4084PHTB-ND =. 194.48 183.53/M 169.23/M| 2222 021 39108 
22 5.3 0.080 20 10 4.5 0.6 4085PHCT-ND 46 3.91 30.62 | 4085PHTB-ND - 194.48 183.53/М 169.23/M| 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 4.5 0.6 4086PHCT-ND .50 4.30 33.70 | 4086PHTB-ND — 214.03 201.98/M 186.24/M| 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 4087PHCT-ND 53 4.54 35.56 | 4087PHTB-ND = 225.82 213.10/M 196.50/M| 2222 021 39109 
15 13 0.080 77 11 8.0 0.6 4088PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4088PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/M___261.43/M| 2222 021 90548 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 4089PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4089PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/М| 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 11 8.0 0.6 4090PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4090PHTB-ND 193.38 300.45 283.52/М — 261.43/M | 2222 021 90552 
22 17 0.080 100 18 6.5 0.8 4091PHCT-ND 70 6.04 47.31 | 4091РНТВ-МО - 300.45 283.52/М 261.43/М | 2222 021 39229 
33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 4092PHCT-ND -70 6.04 47.31 | 4092PHTB-ND = 300.45 283.52/M 261.43/М| 2222 021 39339 
100 47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 4093PHCT-ND .81 6.91 54.12 | 4093PHTB-ND 221.23 343.73 324.37/М _ 299.10/M| 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 4094PHCT-ND .93 7.94 62.16 | 4094PHTB-ND 254.09 394.77 372.54/M 343.51/М| 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 4095PHCT-ND 1.17 10.07 78.84 | 4095PHTB-ND 322.29 500.74 472.54/М 435.72/М | 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 4096PHBK-ND 1.22 10.46 81.94 | — 334.97 520.45 491.13/M 452.86/М 2222 021 19101 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 4098PHBK-ND 1.63 13.97 109.46 | — 447.46 695.22 656.06/M 604.94/М| 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 4099PHBK-ND 2.01 17.21 134.82 | — 551.12 856.26 808.03/М — 745.07/M| 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 4100PHBK-ND 2.49 21.35 167.27 |— 683.78 1062.38  1002.54/M 924.42/М| 2222 021 19471 
680 412 0.090 1050 38 18 0.8 4101PHBK-ND 3.21 27.51 215.52 |-- 881.00 1368.80 1291.69/М 1191.04/М 2222 021 19681 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 4102PHBK-ND 4.31 36.95 289.43 | — 1183.12 1838.20  1734.65/M 1599.48/М 2222 021 19102 


* “СТ” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “ВК” stands for Bulk. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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His owens АНТ 118 axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

* Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 
* Case O10mm x 30mm to 21mm x 40 mm with pressure relief 


* Taped versions up to case @15mm x 30 mm available for automatic 


insertion 
* Charge and discharge proof 
* Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability 
* Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume 


APPLICATIONS: 

* Automotive, industrial and telecommunication 

* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing 

* For use after very long storage (10 years) without voltage applied 
* Portable and mobile equipment (small size, low mass) 

* Low mounting height boards, vibration and shock resistant 

* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers 


Dimensions in mm. 
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Case size 10mm x 30mm and above are bulk 


Form BA: Taped in box (ammopack) 


Case ОП x L = 6.5mm x 18mm to 10mm x 25mm 


DESCRIPTION 


VALUE 


Case sizes (дОпот x пот in mm) 


6.5 x 1810 10х25 10 x 30 to 21 x 40 


Rated capacitance range, CR 


1to 10,000 pF 


Tolerance on Cp +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 to 200V 
Category temperature range -40°C to +125°С -55°C to +125°С 
Endurance test at 150°C, 

with no Ig applied 500 hours 1,000 hours 
Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
Useful life at 40°C, 1.8 x Ip applied 500,000 hours 500,000 hours 
Shelf life at 0 V, 125°C 

Up = 6.3 to 63V 500 hours 

Up = 100 and 200 V 100 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300, LL grade 


Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 


40/125/56 (КО) 55/125/56 (FKD) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tan Š Curr. (mA) L D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 |Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 4103PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4103PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/М 734.81/М |2222 118 33102 
i 1500 61 0.500 352 25 10 0.8 4104PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4104PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M  768.96/М | 2222 118 90503 
220 20 0.350 109 18 6.5 0.8 4105PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4105PHTB-ND = 785.52 741.27/M 683.51/М |2222 118 34221 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 4106PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4106PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/М | 2222 118 34331 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 4107PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4107PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/М | 2222 118 34471 
1000 64 0.350 343 25 10 0.8 4108PHCT-ND 1.98 16.98 133.01 | 4108PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M  768.96/M | 2222 118 90505 
10 1500 94 0.320 590 30 12.5 0.8 4110PHBK-ND 2.34 20.09 157.38 = 643.34 999.55 943.24/M 869.74/М | 2222 118 14152 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 4111PHBK-ND 2.75 23.57 184.59 — 754.58 1172.38  1106.34/M 1020.13/М | 2222 118 14222 
3300 202 0.400 826 30 15 0.8 4112PHBK-ND 3.39 29.05 227.57 = 930.28 1445.37 1363.95/M 1257.67/М | 2222 118 14332 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 4113PHBK-ND 4.20 36.00 282.00 = 1152.76 1791.04 1690.14/M 1558.44/М | 2222 118 14472 
6800 412 0.530 1395 38 18 0.8 4114PHBK-ND 5.43 46.58 364.86 = 1491.48 2317.30 2186.76/M 2016.37/М |2222 118 14682 
10000 604 0.530 1674 38 21 0.8 4115PHBK-ND 7.28 62.37 488.54 — 1997.06 3102.82 2928.03/М 2699.87/М |2222 118 14103 
220 25 0.250 145 18 8.0 0.8 4116PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4116PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/М | 2222 118 35221 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 4117PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4117PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/М 734.81/М | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 4118PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4118PHTB-ND 543.53 844.47 796.91/М 734.81/М |2222 118 35471 
680 69 0.220 389 30 10 0.8 4119PHBK-ND 2.06 17.69 138.53 = 566.29 879.85 830.29/M 765.59/М |2222 118 15681 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 4120PHBK-ND 2.33 20.01 156.77 = 640.84 995.67 939.58/M — 866.37/M | 2222 118 15102 
1500 148 0.290 609 30 12.5 0.8 4121PHBK-ND 2.75 23.60 184.90 — 755.83 1174.32 1108.17/М 1021.82/М | 2222 118 15152 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 4122PHBK-ND 3.35 28.70 224.80 = 918.94 1427.75 1347.33/M 1242.34/M | 2222 118 15222 
3300 321 0.340 1008 30 18 0.8 4123PHBK-ND 4.27 36.63 286.96 — 1173.03 1822.53  1719.86/M 1585.85/М | 2222 118 15332 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 4124PHBK-ND 5.43 46.58 364.86 = 1491.48 2317.30 2186.76/M 2016.37/М |2222 118 15472 
6800 657 0.380 1627 38 21 0.8 4125PHBK-ND 7.23 61.97 485.46 — 1984.48 3083.27 2909.58/М 2682.86/М |2222 118 15682 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 4126PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4126PHTB-ND = 785.52 741.27/M 683.51/М |2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 4127PHCT-ND 1.98 16.97 132.96 | 4127PHTB-ND 543.58 84447 796.91/М 734.81/М | 2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 4128PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4128PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M 768.96/М | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 4129PHCT-ND 2.21 18.92 148.24 | 4129PHTB-ND 605.97 941.49 888.45/M 819.22/М | 2222 118 90509 
470 75 0.180 366 30 10 0.8 4130PHBK-ND 2.22 18.99 148.73 = 607.99 944.62 891.41/М 821.95/М | 2222 118 16471 
25 680 106 0.180 515 30 12.5 0.8 4131PHBK-ND 2.49 21.32 166.97 = 682.53 1060.44  1000.71/M 922.73/М | 2222 118 16681 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 4132PHBK-ND 2.91 24.91 195.12 = 797.62 1239.25 1169.44/M 1078.32/М |2222 118 16102 
1500 229 0.250 691 30 15 0.8 4133PHBK-ND 3.56 30.51 239.02 — 977.06 1518.05 1432.54/М 1320.91/М |2222 118 16152 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 4134PHBK-ND 4.48 38.37 300.54 = 1228.56 1908.80 1801.27/M 1660.91/M |2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 4135PHBK-ND 5.89 50.53 395.79 = 1617.90 2513.72  2372.12/M 2187.28/M | 2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 4136PHBK-ND 7.74 66.32 519.47 = 2123.48 3299.24 3113.38/М 2870.78/М | 2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 4137PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4137PHTB-ND = 785.52 741.27/М 683.51/М |2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 4138PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4138PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/М | 2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 4139PHCT-ND 1.98 16.96 132.85 | 4139PHTB-ND 543.05 843.73 796.20/М 734.16/М |2222 118 37151 
220 57 0.110 287 25 10 0.8 4140PHCT-ND 2.19 18.75 146.90 | 4140PHTB-ND 600.49 932.98 880.43/M 811.82/М | 2222 118 90512 
40 220 57 0.100 338 30 10 0.8 4141PHBK-ND 2.18 18.67 146.26 — 597.90 928.95 876.62/M 808.32/М | 2222 118 17221 
330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 4142PHBK-ND 2.47 21.20 166.05 = 678.78 1054.62 995.21/M 917.67/М | 2222 118 17331 
470 117 0.110 522 30 12.5 0.8 4143PHBK-ND 2.85 24.44 191.41 — 782.44 1215.67  1147.19/M 1057.80/М | 2222 118 17471 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 4145PHBK-ND 4.28 36.67 287.26 = 1174.28 1824.47 1721.69/M 1587.54/М | 2222 118 17102 
2200 532 0.150 1403 38 21 0.8 4147PHBK-ND 7.51 64.34 504.00 = 2060.27 3201.03 3020.71/М 2785.33/М | 2222 118 17222 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 4148PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4148PHTB-ND = 785.52 741.27/M 683.51/М |2222 118 38108 
22 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 4149PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4149PHTB-ND E 785.52 741.271М 683.51/М |2222 118 38228 
4.7 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 4150PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4150PHTB-ND = 785.52 741.27/M 683.51/М |2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 4151PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4451PHTB-ND — 785.52 741.27/М 683.51/М | 2222 118 38109 
22 20 0.070 77 18 6.5 0.8 4152PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4152PHTB-ND = 785.52 741.27/M___683.51/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 4153PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4153PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/М | 2222 118 38479 
63 100 42 0.070 243 25 10 0.8 4154PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4154PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M 768.96/М | 2222 118 90514 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 4155PHBK-ND 2.18 18.67 146.26 — 597.90 928.95 876.62/M 808.32/М |2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 4156PHBK-ND 2.49 21.35 167.27 — 683.78 1062.38 1002.54/М 924.42/М | 2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 4157PHBK-ND 2.93 25.10 196.65 = 803.86 1248.95  1178.59/M 1086.76/М [2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 4158PHBK-ND 3.62 30.99 242.73 — 992.24 1541.63 1454.79/М 1341.43/М | 2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 4159PHBK-ND 4.49 38.49 301.48 = 1232.40 1914.77 1806.90/M 1666.11/М |2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 4160PHBK-ND 5.80 49.74 389.61 = 1592.64 2474.47 2335.07/M 2153.12/М |2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 4161PHBK-ND 7.78 66.71 522.57 = 2136.16 3318.94  3131.97/M 2887.92/М | 2222 118 18102 
47 20 0.070 36 18 6.5 0.8 4162PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4162PHTB-ND == 785.52 741.27/M 683.51/М |2222 118 39478 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 4163PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4163PHTB-ND = 785.52 741.27/М 683.51/М |2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 4164PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 | 4164PHTB-ND 518.26 805.22 759.86/M 700.65/М | 2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 4165PHCT-ND 2.07 17.76 139.14 | 4165PHTB-ND 568.79 883.73 833.95/M 768.96/М | 2222 118 39339 
47 33 0.070 170 25 10 0.8 4166PHCT-ND 2.24 19.24 150.71 | 4166PHTB-ND 616.06 957.16. 903.24/М 832.86/М | 2222 118 90536 
100 47 33 0.080 178 30 10 0.8 4167PHBK-ND 2.31 19.78 154.91 — 633.25 983.88 928.45/M 856.11/М |2222 118 19479 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 4169PHBK-ND 2.98 25.58 200.36 — 819.04 1272.53 1200.85/М 1107.28/М |2222 118 19101 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 4171PHBK-ND 4.52 38.72 303.34 = 1239.99 1926.56 1818.03/M 1676.37/М | 2222 118 19221 
330 202 0.100 694 38 18 0.8 4172PHBK-ND 5.94 50.92 398.89 E 1630.58 2533.42  2390.71/M 2204.42/М |2222 118 19331 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 4173PHBK-ND 7.74 66.32 519.47 — 2123.48 3299.24  3113.38/M 2870.78/М | 2222 118 19471 
22 20 0.060 27 18 6.5 0.8 4174PHCT-ND 1.84 15.79 123.68 | 4174PHTB-ND == 785.52 741.27/M 683.51/М |2222 118 90538 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 4176PHCT-ND 2.51 21.55 168.78 | 4176PHTB-ND 689.93 1071.94  1011.55/M 932.73/М | 2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 4177PHBK-ND 2.15 18.44 144.41 = 590.31 917.16 865.50/М 798.06/М |2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 4178PHBK-ND 2.52 21.59 169.13 — 691.37 1074.17  1013.67/M 934.68/М | 2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 4179PHBK-ND 3.10 26.57 208.09 = 850.64 1321.64 1247.19/M 1150.00/М | 2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 4180PHBK-ND 3.83 32.84 257.25 = 1051.61 1633.87 1541.83/M 1421.69/М | 2222 118 92479 
68 86 0.046 428 38 18 0.8 4181PHBK-ND 4.93 42.24 330.86 — 1352.48 2101.33  1982.96/M 1828.44/М | 2222 118 92689 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 4182PHBK-ND 6.63 56.84 445.25 == 1820.12 2827.90 2668.59/М 2460.65/М | 2222 118 92101 


* “CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “ВК” stands for Bulk. 
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(тоз) 955 


BiG ow; AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial leads, 
cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm are molded with flame 
retardant plastic material) е Case O10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief • Taped versions up to case O15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Charge and discharge proof 
* Long useful life: 2,000 to 10,000 hours at 105°C, high reliability 
e High ripple current capability • Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 
e Industrial, automotive, EDP and telecommunication * Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing * Portable 


Dimension in mm, | | DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (лот X лот inmm)| 6.3 х 12.7 to 10x 25 10 x 30 to 21 x 40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 to 15,000 uF 

“рэ Tolerance оп CR +20% 

$: Rated voltage range, UR 6.3 to 100V 
| U Category temperature range -40°C to +105°С 

n Endurance test at 105°С 1,000 hours 5,000 hours 
| R Useful life at 105°С 2,000 hours 10,000 hours 
ГЕННЕН ІІ Е 2; š 1.3 x In applied: 1.8 x Ip applied: 
Г Маа Hear 40, nappies 200,000 hours 500,000 hours 

Case size 10mm x 30mm and above are bulk Shelf life at 0 V, 105°C 500 hours 


Form BA: Taped in box (ammopack) 
*Case ОП x L = 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 


and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications “Саве ØD x L = 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 40/105/56 (GMF) 
* Low mounting height boards * Vibration and shock resistant (DIN 40040) 
МУ Сар. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Tape & Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) |Current (pA)| tanë |Сштепі(тА) L D d Part No. 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 

100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4183PHTB-ND = 569.55 2222 138 33101 

220 31 0.240 160 12:7 7.7 0.6 4184PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4184PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 33221 

6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4185PHTB-ND — 490.89 2222 138 33471 
1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND 1.57 13.42 105.14 4186PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 33102 

2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4187PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 33222 

150 33 0.200 140 12.7 FETA 0.6 4188PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4188PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 34151 

220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4189PHTB-ND — 490.89 2222 138 34221 

470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND 1.24 10.66 83.50 4190PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 34471 

1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4191PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 34102 

1500 94 0.260 560 30 10 0.8 4192PHBK-ND 1.58 13.54 106.06 = 433.53 673.58 2222 138 14152 

10 2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND 1.83 15.67 122.76 = 501.84 779.70 2222 138 14222 
3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND 2.22 18.99 148.73 = 607.99 944.62 2222 138 14332 

4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND 2.71 23.25 182.13 — 744.49 1156.71 2222 138 14472 

6800 410 0.320 1700 38 18 0.8 4196PHBK-ND 3.45 29.60 231.90 == 947.95 1472.83 2222 138 14682 

10000 600 0.370 1900 38 18 0.8 4197PHBK-ND 4.59 39.32 307.97 = 1258.91 1955.96 2222 138 14103 

22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4199PHTB-ND == 569.55 2222 138 35229 

47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4200PHTB-ND — 569.55 2222 138 35479 

100 35 0.160 130 12.7 TG 0.6 4201PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4201PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 35101 

220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND 1.24 10.66 83.50 4202PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 35221 

470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND 1.57 13.42 105.14 4203PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 35471 

16 1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND 1.58 13.50 105.75 = 432.29 671.64 2222 138 15102 
1500 150 0.190 730 30 12.5 0.8 4205PHBK-ND 1.82 15.63 122.46 = 500.59 777.76 2222 138 15152 

2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND 2.17 18.63 145.96 = 596.65 927.01 2222 138 15222 

3300 320 0.230 1200 30 18 0.8 4207PHBK-ND 2.72 23.33 182.74 = 746.99 1160.59 2222 138 15332 

4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND 3.42 29.29 229.43 = 937.87 1457.16 2222 138 15472 

6800 660 0.280 1800 38 18 0.8 4209PHBK-ND 4.47 38.29 299.93 = 1226.06 1904.92 2222 138 15682 

10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND. 6.08 52.10 408.15 — 1668.43 2592.23 2222 138 15103 

10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4211PHTB-ND = 569.55 2222 138 36109 

22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4212PHTB-ND = 569.55 2222 138 36229 

33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 4213PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4213PHTB-ND = 569.55 2222 138 36339 

47 27 0.140 96 12.7 77 0.6 4214PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4214PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 36479 

100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4215PHTB-ND — 490.89 2222 138 36101 

220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND 1.57 13.42 105.14 4216PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 36221 

25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4217PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 36471 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND 1.55 13.30 104.20 = 425.95 661.79 2222 138 16681 

1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND 1.80 15.40 120.60 = 493.00 765.97 2222 138 16102 

1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND 2.18 18.71 146.57 == 599.15 930.89 2222 138 16152 

2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND 2.72 23.33 182.74 = 746.99 1160.59 2222 138 16222 

3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND 3.56 30.55 239.32 = 978.31 1519.99 2222 138 16332 

4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND 4.65 39.87 312.29 = 1276.59 1983.42 2222 138 16472 

6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND. 6.26 53.69 420.53 = 1719.06 2670.88 2222 138 16682 

33 29 0.110 91 12.7 7.7 0.6 4225PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4225PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 37339 

47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4226PHTB-ND — 490.89 2222 138 37479 

100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND 1.24 10.66 83.50 4227PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 37101 

220 57 0.100 350 25 10 0.8 4228PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4228PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 37221 

40 330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND. 1.50 12.83 100.49 == 410.77 638.21 2222 138 17331 
470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND 1.67 14.29 111.93 -- 457.55 710.89 2222 138 17471 

680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND 1.93 16.50 129.25 = 528.35 820.89 2222 138 17681 

1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND 2.81 19.82 155.22 -- 634.50 985.82 2222 138 17102 

2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND 3.78 32.41 253.87 = 1037.77 1612.38 2222 138 17222 

3300 800 0.150 1700 38 21 0.8 4235PHBK-ND 5.11 43.82 343.22 = 1403.01 2179.84 2222 138 17332 

10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4236PHTB-ND — 569.55 2222 138 31109 

50 22 25 0.090 82 12.7 Le 0.6 4237PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4237PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 31229 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND 1.57 13.42 105.14 4238PHTB-ND 429.79 667.76 2222 138 31101 

4.7 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 4239PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4239PHTB-ND = 569.55 2222 138 38478 

10 16 0.080 59 12.7 ти 0.6 4240PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4240PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 38109 

22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4241PHTB-ND = 490.89 2222 138 38229 

47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND 1.24 10.66 83.50 4242PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 38479 

100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4243PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 38101 

63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND 1.47 12.59 98.63 = 403.18 626.41 2222 138 18151 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND 1.64 14.09 110.38 = 451.21 701.04 2222 138 18221 

330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-ND 1.92 16.46 128.94 = 527.10 818.95 2222 138 18331 

470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND 2.27 19.46 152.44 = 623.16 968.20 2222 138 18471 

1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND 3.60 30.87 241.79 = 988.40 1535.66 2222 138 18102 

1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND 4.84 41.45 324.68 = 1327.21 2062.08 2222 138 18152 

1.0 5.0 0.090 16 12:7 6.3 0.6 4251PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4251PHTB-ND = 569.55 2222 138 39108 

2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND 1.34 11.45 89.68 4252PHTB-ND = 569.55 2222 138 39228 

47 12 0.080 40 12.7 7.7 0.6 4253PHCT-ND 1.47 12.63 98.96 4253PHTB-ND 404.52 628.50 2222 138 39478 

10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND 1.15 9.87 77.29 4254PHTB-ND — 490.89 2222 138 39109 

22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND 1.24 10.66 83.50 4255PHTB-ND 341.31 530.30 2222 138 39229 

47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND 1.89 16.19 126.78 4256PHTB-ND 518.26 805.22 2222 138 39479 

100 68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND 1.56 13.34 104.50 -- 427.19 663.73 2222 138 19689 
100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND 1.74 14.92 116.89 -- 477.82 742.38 2222 138 19101 

220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-ND 2.43 20.84 163.25 = 667.35 1036.86 2222 138 19221 

330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND 3.06 26.25 205.63 — 840.56 1305.96 2222 138 19331 

470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND 3.86 33.12 259.42 = 1060.44 1647.60 2222 138 19471 

680 410 0.090 1100 38 21 0.8 4263PHBK-ND 5.07 43.42 340.14 = 1390.42 2160.29 2222 138 19681 


* “CT” stands for Cut Tape and "BK" stands for Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 


956 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Panasonic Bi-Polar Series SU Capacitors 


FEATURES: Working Volt. 6.3v | 10v | tev | 25v | 35v | sov Vids 
* Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 пу! sleeve od 
applied when switches are turned on or off. Impedance ~40°C/+20°C 8 6 4 4 4 3 
* Life: 2000 hours at +85°C. / 
SPECIFICATIONS: ENDURANCE: L | 14 =! | 
Operating Temp. Range: —40°C to +85°C. Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. p 3 
Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 
Leakage Current: | < 0.03CV + 3(uA) after 5 minutes application of hours. SHELF LIFE: 
rated working voltage at +20°C. Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 
Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan д: +85°С. Applied Voltage: none 
Following specified values. «15096 of initial specified value. Post Test Requirements (+20°C): Same limits for "Endurance". 
D.C.L. tan ё Ripple 
Сар. |(+20°C/5min.) (120Hz/+20°C) Current Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
WV| (HF) [нА] max. (max.) (mA) rms D L P d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 11 20 05 P1141-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A0JN330U 
47 11.8 0.30 90 5 11 20 05 P1142-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A0JN470U 
100 21.9 0.30 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P1143-ND .31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A0JN101U 
220 44.5 0.30 200 8 115 35 06 P1144-ND 38 2.65 18.95 106.00 99.00/М 95.00/M | ECE-A0JN221U 
330 65.3 0.30 250 8 115 35 06 P1145-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-AOJN331U 
6.3] 470 91.8 0.30 310 10 125 50 06 P1146-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/М | ECE-A0JN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 50 06 P1147-ND .80 5.60 41.10 236.00 227.00/M 219.00/M | ECE-A0JN102U 
2200 418.8 0.30 660 125 25 50 06 P1148-ND 1.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-A0JN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 08 P1149-ND 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A0JN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 315 75 08 P1150-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/М 574.00/M | ECE-A0JN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 355 75 08 P1151-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A0JN682U 
22 9.6 0.25 60 5 11 20 05 P1152-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 11 20 05 P1153-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1AN330U 
47 17.1 0.25 90 5 11 20 05 P1154-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 83 112 25 05 P1155-ND .84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 83 112 25 O05 P1370-ND 51 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1AN101X 
10| 220 69.0 0.25 200 8 115 35 06 P1156-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 16 50 0.6 P1157-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 16 5.0 0.6 P1158-ND 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 125 20 50 06 P1159-ND .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75 08 P1160-ND 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 315 75 08 P1161-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 355 75 08 P1162-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 11 20 05 P1163-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 11 2.0 0.5 P1164-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 11 2.0 0.5 P1165-ND .20 1.38 9.83 55.00 51.00/М 49.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P1166-ND .31 2.14 15.30 86.00 80.00/М 77.00/М | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 115 3.5 0.6 P1167-ND 43 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1CN101U 
16| 220 108.6 0.20 260 10 125 50 06 P1168-ND 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 16 5.0 0.6 P1169-ND 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 25 5.0 06 P1171-ND 1.23 8.74 65.57 388.00 373.00/M 364.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 315 75 08 P1172-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 355 75 08 P1173-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 11 20 05 P1174-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 11 20 05 P1175-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 11 2.0 0.5 P1176-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 11 20 05 P1177-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1EN220X 
33 ӨТ. 0.15 90 63 112 25 05 P1178-ND 131 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/М | ECE-A1EN330U 
25 47 38.2 0.15 110 6.3 112 25 05 P1179-ND .31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-A1EN470U 
100 78.0 0.15 180 8 115 35 06 P1180-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 16 50 06 P1181-ND .67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 125 20 50 0.6 P1182-ND .80 5.68 42.62 252.00 242.00/М 237.00/М | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 125 20 50 06 P1183-ND .99 6.99 52.45 310.00 298.00/М 291.00/М | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 08 P1184-ND 1.51 10.81 81.60 530.00 514.00/М 502.00/М | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 355 75 08 P1185-ND 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1EN222U 
4.7 7.9 0.15 30 5 11 20 05 P1186-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 11 20 05 P1187-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ЕСЕ-А1УМ1000 
22 26.1 0.15 80 6.3 112 25 05 P1188-ND .31 2.14 15.30 86.00 80.00/М 77.00/М | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 115 3.5 0.6 P1189-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 115 35 06 P1190-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 16 50 06 P1191-ND .67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 125 20 50 06 P1192-ND .80 5.68 42.62 252.00 242.00/М 237.00/М | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 20 5.0 0.6 P1193-ND .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 125 25 SD 0.6 P1194-ND 1.08 7.72 58.28 379.00 367.00/M 358.00/M | ЕСЕ-А1УМ4710 
0.47 3.7 0.15 10 5 11 20 05 P1195-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 11 20 05 P1196-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/M | ECE-A1HNO10U 
2:2 6.3 0.15 18 5 11 20 05 P1197-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 11 20 05 P1198-ND 24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 11 20 05 P1199-ND .24 1.53 10.81 59.00 51.00/М 49.00/М | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 6.3 112 25 05 P1280-ND .31 2.14 15.30 86.00 80.00/М 77.00/М | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 115 35 06 P1281-ND 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 115 35 06 P1282-ND 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 125 50 06 P1283-ND .57 3.96 29.12 167.00 161.00/M 155.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 50 06 P1284-ND 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 125 25 50 06 P1285-ND 1.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND 1.24 8.88 67.02 436.00 422.00/M 412.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 315 75 08 P1287-ND 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/М 574.00/M | ECE-A1HN471U 
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Panasonic М Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120 Hz 


Ammo Box Packaging 5-8 mm 10, 12.5 mm 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES ео Ree М. мес B Е £ 2 35 Е 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; Я 
Магсоп: DSM; Rubycon: УК; Elna: ВЕЗ; іе s D | | | | | | It -40°С/20°С 12 10 8 5 4 3 
Nitsuko: MK Sanyo: НОНО | For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 pF for -25°C/20°C. 
FEATURES: * Miniaturized size version for general Ë П 1 add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
purpose use * Life: 2000 hours at 85°С • Vent | о о o | (| ооо | 
construction for >@6.3 mm products J FP -|-оа = BP pd Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 17 
Rated Working Voltage Range 6.3- 50 V DC 160 - 450 V DC й 
Nominal Capacitance Range 0.47 - 2200 uF 1 ~ 470 pF Endurance: 
j " о) е Test Conditions Post Test Requirements at 20°С 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 200) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
I< 0.03 CV or 4 (uA) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Leakage Current I< 0.01 CV or 3 (uA) after 2 minutes application of rated working voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan ò < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan ô: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
{ап 8 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 Ambient Temperature 85°С Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage m E S150% fial specified value 
Leakage Ripple 
Wv Cap Current tan 5 Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms ор Ë P да Part Мо. 500 1,000 2,000 Part Мо. 
220 13.8 0.28 240 5 11 50 0.5 P10357TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.5 0.5 P10401TB-ND == = 27.00/M ECA-0JM221I 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM471I 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 63.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND = 63.00 — ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 124.00 imi 197.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 11 5.0 0.5 P10363TB-ND = = 27.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 11 25 0.5 P10404TB-ND = — 27.00/M ЕСА-1АМ1011 
220 22 0.24 250 5 11 5.0 0.5 P10364TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 112 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 11.5 5.0 0.6 P10366TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 P10407TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 51.00 = 80.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 11 5.0 0.5 P10369TB-ND = = 30.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 11 2.5 0.5 P10408TB-ND E = 30.00/M ЕСА-1СМ1011 
220 35.2 02 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND = = 39.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 112 2.5 0.5 P10409TB-ND = = 39.00/M ЕСА-1СМ2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND = 63.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND = 63.00 = ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-1CM222B 
47 11.7 0.16 130 5 11 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 11 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM470I 
100 25 0.16 180 6.3 41.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P10413TB-ND = = 42.00/M ЕСА-1ЕМ1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 63.00 ral ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND = 63.00 = ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND = 63.00 = ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND — 63.00 = ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 59.00 = 92.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1EM102B 
33 11.5 0.14 110 5 11 5.0 0.5 P10381TB-ND - - 30.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 11 2.5 0.5 P10416TB-ND - - 30.00/М ECA-1VM330l 
47 16.4 0.14 130 5 11 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 11 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 30.00/M ЕСА-1УМ4701 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND — 63.00 = ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 59.00 — 92.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 68.00 — 106.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 136.50 = 216.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 11 5.0 0.5 P10388TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 11 2.5 0.5 P10420TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 11 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 27.00/M ЕСА-1НМ010В 
1 3 0.12 10 5 41 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 27.00/M ЕСА-1НМ0101 
2.2 3 0.12 20 5 11 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 11 2.5 0.5 P10422TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2I 
3.3 3 0.12 35 5 11 5.0 0.5 P10391TB-ND = - 27.00/М ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 11 2.5 0.5 P10423TB-ND = = 27.00/M ЕСА-1НМЗАЗІ 
47 3 0.12 45 5 11 5.0 0.5 P10392TB-ND = - 27.00/М ECA-1HM4R7B 
47 3 0.12 45 5 11 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 11 5.0 0.5 P10393TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 11 2.5 0.5 P10425TB-ND = = 27.00/M ЕСА-1НМ1001 
22 11 0.12 100 5 11 5.0 0.5 P10394TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 11 2.5 0.5 P10426TB-ND = = 30.00/M ЕСА-1НМ2201 
33 16.5 0.12 110 5 11 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 11 2.5 0.5 P10427TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM330I 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = = 42.00/M ЕСА-1НМ4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND = 63.00 — ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P10429TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101BJ 
220 11 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 63.00 - 98.00/М ЕСА-1НМ221В 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 72.00 - 112.00/М ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1HM471B 
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Panasonic 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES 


M Series 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120 Hz 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Nichicon: VR; Chemicon: SMG; 5010 >08 W.V. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 | 450 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; e AN Au -25°C/20°C 5 š 3 2 2 2 2 2 2 3 6 
Be PES; Мизико МК © © P+5 © Pt.5 -40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 3 3 = = - 
апуо: НС/НРС | 1 | 1 
ЖЕШ Ор+.5 @D+5 For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 pF for -25°C/20°C. 
FEATURES: тіп min max max add 1.0 per every 1000 uF for -40°C/20°C. 
* Miniaturized size version for general 
purpose use 
* Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
* Vent construction for 206.3 mm products Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 13 1.7 
Operating Temperature Range -40°С - 85°С -25°С - 85°С 
Rated Working Voltage Range 6.3 - 100 V DC 160 - 450 V DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 ~ 22000 HF 1-470yuF Test Conditions Post Test Requirements at 20°С 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
I< 0.03 CV or 4 (uA) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes " Е FERE x= 
Pastasa билен Ie 0.01 су or 3 es after 2 minutes application of ы а voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan 5 < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan à: (at 120 Hz, 20°С) Test Conditions Post Test Requirements at 20°С 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.16 0.18 0.20 Ambient Temperature 85°С Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tanë < 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tan à Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| (pF) (uA) max. (mA) rms ор L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 11 20 05 P5111-ND ЯБ. 77 5.21 17.64 27.00 23.00/М ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 11 20 05 P5112-ND 16 277. 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 63 112 25- 05 P5113-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 63 112 25 0.5 P5114-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 35 06 P5115-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/М ECA-0JM102 
6.3 2200 138.6 0.30 890 10 16 50 06 P5116-ND 46 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/М ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 50 06 P5117-ND 157 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND :82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 125 25 50 06 P5119-ND .93 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-0JM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 08 P5120-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 08 P5121-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 08 P5122-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/М ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 11 20 05 P5123-ND 16 77 5.21 17.64 27.00 23.00/М ЕСА-1АМ101 
220 22.0 0.24 250 63 11.2 25 0.5 P5124-ND .24 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/М ЕСА-1АМ221 
330 33.0 0.24 330 63 112 25 05 P5125-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11.5 35 0.6 P5126-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/М ЕСА-1АМ471 
1000 100.0 0.24 630 10 12.5 50 06 P5127-ND .34 1.99 14.20 51.12 80.00 74.00/M ECA-1AM102 
10 2200 220.0 0.26 920 10 20 50 06 P5128-ND -57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 125 20 50 06 P5129-ND .74 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 125 25 50 06 P5130-ND .94 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 08 P5131-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 75 08 P5132-ND 1.56 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 0.8 P5133-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 11 20 0.5 P5134-ND 15 X 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 Bk 20 05 P5135-ND 15 477. 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM220 
33 8.2 0.20 110 5 1 20 05 Р5136-МО 15 477. 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM330 
47 75 0.20 130 5 1 20 05 Р5137-МО 15 477. 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 20 05 P5138-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/М ЕСА-1СМ101 
220 35.2 0.20 280 63 112 25 105 P5139-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 35 06 P5140-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/М ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11:5 35 06 P5141-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/М ЕСА-1СМ471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 50 06 P5142-ND 40 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/М ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 125 20 50 06 P5143-ND .82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 125 25 50 06 P5144-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 1.58 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 08 P5147-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 11 20 05 P5148-ND 15 477. 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 11 20 05 P5149-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/М ЕСА-1ЕМ220 
33 8.2 0.16 110 5 11 20 05 P5150-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/М ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 11 20 05 P5151-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/М ЕСА-1ЕМ470 
100 25.0 0.16 180 63 112 25 0.5 P5152-ND 23 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 35 06 P5153-ND 31 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 35 0.6 P5154-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/М ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 50 06 P5155-ND 39 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/М ЕСА-1ЕМ471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 50 06 P5156-ND .58 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 125 25 50 06 P5157-ND 1.04 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 08 P5158-ND 1.35 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 08 P5159-ND 1.72 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/М ЕСА-1ЕМ472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 08 P5160-ND 2.55 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M ECA-1EM682 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(тоз) 959 


Panasonic 


M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Leakage Ripple 
wv Cap. Current tan 5 Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(МОС) | (uF) (НА) тах. (тА) rms ор L P ed Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 

10 3.5 0.14 60 5 11 2.0 0.5 P5161-ND A5 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1VM100 

22 727. 0.14 95 5 11 2.0 0.5 P5162-ND 15 177 5.21 17.64 27.00 23.00/М ECA-1VM220 

33 11.5 0.14 110 5 11 2.0 0.5 P5163-ND .18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1VM330 

47 16.4 0.14 130 5 11 2.0 0.5 P5164-ND .18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1VM470 

100 35.0 0.14 210 6.3 11.2 25 0.5 P5165-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1VM101 

220 77.0 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P5166-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/М ECA-1VM221 

35 330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P5167-ND .36 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P5168-ND ERI 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M ЕСА-1УМ471 

1000 350.0 0.14 900 12.5. 20 5.0 0.6 P5169-ND 74 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1VM102 

2200 770.0 0.16 1250 16 25 TS 0.8 P5170-ND 1.26 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M ECA-1VM222 

3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 7.5 0.8 P5171-ND 1.48 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M ECA-1VM332 

4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 7.5 0.8 P5172-ND 2.42 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M ECA-1VM472 

0.33 3.0 0.12 4.4 5 11 2.0 0.5 P5349-ND* 21 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/М ECA-1HMR33 

0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5173-ND* A5 Fed 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HMR47 

1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5174-ND* .15 177 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM010 

2.2 3.0 0.12 20 5 11 2.0 0.5 P5175-ND* 215. 277. 5.21 17.64 27.00 23.00/М ECA-1HM2R2 

3.3 3.0 0.12 35 5 11 2.0 0.5 P5176-ND* 15 FT 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM3R3 

4.7 3.0 0.12 45 5 11 2.0 0.5 P5177-ND* 15 ahh 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM4R7 

50 10 5.0 0.12 65 5 11 2.0 0.5 P5178-ND* 45 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 11 2.0 0.5 P5179-ND* .18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1HM220 

33 16.5 0.12 110 5 11 2.0 0.5 P5180-ND* .18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1HM330 

47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 25 0.5 P5181-ND* 25 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M ECA-1HM470 

100 50.0 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P5182-ND* 29 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M ECA-1HM101 

220 110.0 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P5183-ND* 37 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-1HM221 

330 165.0 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P5184-ND* 43 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-1HM331 

470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P5185-ND* 52 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M ECA-1HM471 

1000 500.0 0.12 1050 12:5. 25 5.0 0.6 P5186-ND* 1.08 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M ECA-1HM102 

2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 7.5 0.8 P5187-ND* 1.85 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-1HM222 

3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 7.5 0.8 P5188-ND* 2.51 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M ECA-1HM332 

10 6.3 0.11 70 5 11 2.0 0.5 P5189-ND AF .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1JM100 

22 13.8 0.11 105 5 11 2.0 0.5 P5190-ND .18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M ECA-1JM220 

33 20.7 0.11 130 6.3 11.2 25 0.5 P5191-ND .19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JM330 

47 29.6 0.11 160 6.3 11.2 25 0.5 P5192-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M ECA-1JM470 

63 100 63.0 0.11 270 8 11.5 3.5 0.6 P5193-ND 31 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M ECA-1JM101 

220 138.6 0.11 450 10 16 5.0 0.6 P5194-ND 45 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-1JM221 

330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 P5195-ND 63 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-1JM331 

470 296.1 0.11 750 125 20 5.0 0.6 P5196-ND 192 5.25 39.35 139.92 233.00 224.00/M ECA-1JM471 

1000 630.0 0.11 1100 16 25 T5 0.8 P5197-ND 1.40 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M ECA-1JM102 

2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 7.5 0.8 P5198-ND 2.64 15.45 116.58 437.18 758.00 734.00/M ECA-1JM222 

0.47 3.0 0.10 10 5 11 2.0 0.5 P5199-ND .18 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AMR47 

1.0 3.0 0.10 20 5 11 2.0 0.5 P5305-ND .18 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ЕСА-2АМ010 

2.2 3.0 0.10 30 5 11 2.0 0.5 P5306-ND .19 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AM2R2 

3.3 3.3 0.10 40 5 11 2.0 0.5 P5307-ND .19 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ЕСА-2АМЗАЗ 

4.7 4.7 0.10 50 5 11 2.0 0.5 P5308-ND .19 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECA-2AM4R7 

10 10.0 0.10 70 5 11 2.0 0.5 P5309-ND 19 .94 6.32 21.42 33.00 28.00/M ECA-2AM100 

100 22 22.0 0.10 115 6.3 11.2 25 0.5 P5310-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 11.5 3.5 0.6 P5311-ND .38 1.99 14.03 48.45 77.00 66.00/M ECA-2AM330 

47 47.0 0.10 180 8 11.5 3.5 0.6 P5312-ND 32 1.89 13.48 48.51 75.00 70.00/M ECA-2AM470 

100 100.0 0.10 350 10 16 5.0 0.6 P5313-ND 48 2.89 21.22 76.76 122.00 117.00/M ECA-2AM101 

220 220.0 0.10 550 125 20 5.0 0.6 P5314-ND .94 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2AM221 

330 330.0 0.10 700 12.5. 25 5.0 0.6 P5315-ND 1.21 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2AM331 

470 470.0 0.10 900 16 25 TS 0.8 P5316-ND 1.59 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2AM471 

1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 T5 0.8 P5317-ND 2.91 17.76 134.06 502.73 871.00 845.00/M ECA-2AM102 

1.0 19.6 0.16 36 6.3 11.2 25 0.5 P5318-ND 32 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M ECA-2CM010 

2.2 31.1 0.16 53 6.3 11.2 25 0.5 P5319-ND .33 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M ECA-2CM2R2 

3.3 41.6 0.16 66 6.3 11:2. 2.5 0.5 P5320-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ECA-2CM3R3 

4.7 55.1 0.16 78 6.3 11.2 25 0.5 P5321-ND .31 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/М ECA-2CM4R7 

10 103.0 0.16 105 10 12.5 5.0 0.6 P5322-ND 42 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M ECA-2CM100 

160 22 221.0 0.16 175 10 16 5.0 0.6 P5323-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 P5324-ND 68 3.03 22.25 80.50 128.00 123.00/M ECA-2CM330 

47 461.0 0.16 320 125 20 5.0 0.6 P5325-ND .99 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/М ЕСА-2СМ470 

100 970.0 0.16 515 125 25 5.0 0.6 P5326-ND 1.24 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M ECA-2CM101 

220 2122.0 0.16 830 16 31.5 7.5 0.8 P5327-ND 1.79 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M ЕСА-2СМ221 

330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 T5 0.8 P5328-ND 3.07 18.53 139.88 524.55 909.00 881.00/M ECA-2CM331 

470 4522.0 0.16 1440 18 40 T5 0.8 P5329-ND 4.16 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M ECA-2CM471 

1.0 25.0 0.18 34 6.3 11.2 25 0.5 P5330-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ЕСА-2ЕМ010 

2:2 43.0 0.18 50 6.3 11.2 25 0.5 P5331-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M ECA-2EM2R2 

3.3 59.5 0.18 72 8 11.5 3.5 0.6 P5332-ND .36 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M ЕСА-2ЕМЗАЗ 

4.7 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 P5333-ND 41 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/М ECA-2EM4R7 

250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 P5334-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 P5335-ND 81 3.36 24.65 89.17 142.00 136.00/М ЕСА-2ЕМ220 

33 505.0 0.18 250 125 20 5.0 0.6 P5336-ND 1.00 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2EM330 

47 715.0 0.18 350 125 25 5.0 0.6 P5337-ND 1.21 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M ECA-2EM470 

100 1510.0 0.18 530 16 31.5 7:5 0.8 P5338-ND 1.91 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M ECA-2EM101 

220 3310.0 0.18 930 18 40 7.5 0.8 P5339-ND 4.15 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M ECA-2EM221 

1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 35 06 P5340-ND 44 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECA-2WMO10 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 P5341-ND 52 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 P5342-ND 59 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-2WM3R3 
450 4.7 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND .85 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 125 20 5.0 0.6 P5344-ND 1.18 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2WM100 

22 604.0 0.20 210 16 25 7.5 0.8 P5345-ND 1.63 8.50 64.12 240.45 417.00 404.00/M ECA-2WM220 

33 901.0 0.20 285 16 31.5 7.5 0.8 P5346-ND 1.95 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2WM330 


* M-KIT-ND Digi-Key? M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage guide. 


$69.95 


960 (тоз) 
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Panasonic 


Panasonic NHG Series Cross References: 


Ripple Current: 120 Hz, +105°С 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Nippon Chemicon: KMG; Nichicon: VZ; «910 208 Frequency (Hz 
Elna: Н.М; Rubycon: УХА Z а = W.V. (V.DC) Cap (шЕ) 60 120 1k 10k 100k 
FEATURES: &» Pes -s 6.3 ~ 100 ~ 33 0.75 1 1.55 1.80 2.00 
Н "mo | | 47-470 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
* Compact size (same case size with series M) M—14—43 бр+5 OD+5 1000 ~ 0.85 1 1.10 145 1.15 
* Life: 1000 - 2000 hours at +105°С emo на, “жЕ ОБ max max 160 - 450 1.0 - 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 
Operating Temperature Range -55°С to +105°С -25°С to +105°С Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3to 100 VDC 160 to 450 VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 to 22000 pF 1.0 to 330 pF Ambient Temperature +105°С Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan ô < 200% initial specified value 
Leakage |! < 0.01 CV pA or Зра, whichever is greater after 2 I < 0.06 CV + 10pA after 2 minutes appli- * 1000 Hours for < @8mm products. 
Current | minutes application of rated working voltage at +20°C. | cation of rated working voltage at +20°C. | shelf Life: 
tan à: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 020 0.16 0.14 012 010 0.08 015 0.15 0.24 Ambient Temperature +105°С Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 uF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tanë < 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°С) tan ò Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) НЕ (нА) тах. тах. (mA) rms ор L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 19 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 2.5 0.5 P5507-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/М ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 2.5 0.5 P5508-ND 24 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/М ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 38 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/М ECA-0JHG102 
63 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/М ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND .99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.27 7.21 54.09 192.32 320.00 308.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 LD: 0.8 P5514-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 7.5 0.8 P5515-ND 2.14 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 7.5 0.8 P5516-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/М ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5 11 2.0 0.5 P5517-ND 18 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/М ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/М ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/М ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND 41 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/М ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 79 4.43 32.52 117.64 187.00 180.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND 96 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/М ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.30 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 7.5 0.8 P5525-ND 1.84 10.49 78.68 279.76 465.00 448.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 7.5 0.8 P5526-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 7.5 0.8 P5527-ND 3.02 17.38 131.14 491.78. 852.00 826.00/М ECA-1AHG153 
47 7.5 0.20 7T 5 11 2.0 0.5 P5528-ND 24 1.44 7.89 26.04 40.00 33.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5529-ND 19 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5530-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/М ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 37 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 40 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND .63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND .99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.35 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 7.5 0.8 P5536-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 7.5 0.8 P5537-ND 2.07 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 P5538-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/М ECA-1CHG103 
47 11.7 0.16 91 5 11 2.0 0.5 P5539-ND 18 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND .28 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/М ЕСА-1ЕНС101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/М ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1EHG331 
25 470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 49 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/М ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/М ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.29 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 75 0.8 P5546-ND 1.65 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 7.5 0.8 P5547-ND 1.84 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 P5548-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 18 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 11 2.0 0.5 P5550-ND 19 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/М ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/М ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 52 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 56 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 1.71 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 7.5 0.8 P5557-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 P5558-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1VHG472 
0.1 3.0 0.12 14 5 11 2.0 0.5 P5559-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 11 2.0 0.5 P5560-ND* .24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-ND* 24 1.44 7.89 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5562-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/М ЕСА-1НН(010 
2.2 3.0 0.12 18 5 11 2.0 0.5 P5564-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-ND* 24 1.44 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 11 2.0 0.5 P5566-ND* 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 11 2.0 0.5 P5567-ND* 22 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 11 2.0 0.5 P5568-ND* .18 .97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 11 2.0 0.5 P5569-ND* 19 197 6.82 23.56 37.00 32.00/М ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P5570-ND* 29 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/М ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-ND* 39 2.14 15.30 55.08 86.00 80.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-ND* .50 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-ND* 57 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-ND* 70 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-ND* 1.19 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 7.5 0.8 P5576-ND* 1.74 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 7.5 0.8 P5577-ND 3.04 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1HHG332 


(Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(ross) 961 


Panasonic NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


D.C.L. Ripple 
Wv Cap. (=20°С) tanë Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDCO)| pF (НА) тах. | max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 6.3 0.10 46 5 11 2.0 0.5 P5578-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 71 5 11 2.0 0.5 P5579-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 31 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 11:2 2.5 0.5 P5581-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-1JHG470 
63 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND .48 3.21 22.95 82.62 129.00 119.00/M ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335 10 16 5.0 0.6 P5583-ND .69 3.87 28.41 102.77 163.00 157.00/M ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND .91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.15 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 75 0.8 P5586-ND 1.78 10.23 77.22 289.58 502.00 486.00/M ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 7.5 0.8 P5587-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 Ж 2.0 0.5 P5588-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 11 2.0 0.5 P5589-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ЕСА-2АН0010 
2.2 3.0 0.08 21 5 1 2.0 0.5 P5590-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 Ж 2.0 0.5 P5591-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М ECA-2AHG3R3 
47 47 0.08 38 5 11 2.0 0.5 P5592-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 2.5 0.5 P5593-ND 130 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/М ECA-2AHG100 
22 22.0 0.08 93 6.3 11:2 2.5 0.5 P5594-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-2AHG220 
100 33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 44 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 53 2.96 21.13 76.05 118.00 110.00/M ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.36 7.78 58.37 207.52 345.00 332.00/M ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 7.5 0.8 P5599-ND 1.92 10.93 81.97 291.44 485.00 466.00/M ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 7.5 0.8 P5850-ND 2.02 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 7.5 0.8 P5851-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5852-ND 134 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG010 
2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 2.5 0.5 P5853-ND 138 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/М ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5854-ND E 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 2.5 0.5 P5855-ND 45 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 53 2.70 19.86 71.83 114.00 110.00/M ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND 71 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 82 3.41 25.58 90.96 151.00 146.00/M ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.02 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335 16 25 7.5 0.8 P5860-ND 1.50 7.87 59.02 209.84 349.00 336.00/M ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 75 0.8 P5861-ND 2.28 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 7.5 0.8 P5862-ND 3.26 19.31 145.72 546.45 947.00 918.00/M ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5863-ND .40 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHGO010 
22 43.0 0.15 29 6.3 12 2.5 0.5 P5864-ND 42 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 45 1.87 13.70 49.56 79.00 76.00/M ECA-2EHG3R3 
47 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND .52 2.10 15.42 55.76 89.00 85.00/М ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND .78 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/М ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND .94 5.03 37.71 134.08 223.00 215.00/M ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.12 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 1.45 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 75 0.8 P5871-ND 2.22 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 11.5 3.5 0.6 P5872-ND .56 2.33 17.13 61.97 98.00 95.00/M ECA-2WHG010 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND .60 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 41 10 16 5.0 0.6 P5874-ND .84 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND .88 3.72 27.88 99.12 165.00 159.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 1.50 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 7.5 0.8 P5877-ND 2.00 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 7.5 0.8 P5878-ND 2.45 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2WHG330 
* NHG-KIT-ND Digi-Key? МНС Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage guide ....................................................... $69.95 


Panasonic Z Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors +20%, Low Leakage, Low Impedance 


SPECIFICATIONS: etan д. (Dissipation Factor) Max. — *Low Temperature Stability: Maximum 
impedance ratio against +20°С at 120Hz 


* Operating Temperature: -40°С to +85°C * Rated Working Voltage: 6.3 to Safety vent Rubber seal 
50VDC * Rated Capacitance: 0.1 to 2200uF • Capacitance Tolerance: +20% Working Working -25°C -40°C 

* Leakage Current: | = 0.002CV + 1 (mA) max.; Where, І: DC leakage current Voltage {апд |D.F. Voltage to +20°C 10 +20°C 

(uA) C: rated capacitance (uF), V: DC rated working voltage (V). Leakage current 


is measured after 2-minute application of the rated DC working voltage. * Surge 


10V 2 4 
Voltage: The listed surge voltage is applied to the capacitor in series with 1,000 TONDE pu i 


ohms resistor at a cycle of 0.5 = 0.06 for uF or less. L 27 
minute “ON” and 4.5 minute "OFF" Working Voltage Surge Voltage Max. Min.(1.063) 
repeating 1,000 times at 25*C 10 V DC 13V DC * Load Life: After 2,000 hour application of DC working voltage at +85°C with 
+10°C. After the test, the capacitor specified RMS ripple current, the measurements should meet the following PANASONIC Z 
should meet the following limits: requirements: CROSS REFERENCES 
n Tnm "E - hi D Tur IC: RLR 
Capacitance change Within +10% of the initial measured value Capacitance change Within +20% of the initial measured value Sprague: 30D 
tano Less than 15095 of the initial specified value tano Less than 200% of the initial specified value UCC: SX 
DC leakage current Less than the initial specified value DC leakage current Less than the initial specified value Not recommended for new designs. 
Rating Dimensions Max. RMS Max. Leakage 
му Сар. mm (inch) Ripple Current Current Digi-Key Price Each Panasonic 
DC НЕ D L A d (mA) @ 120 Hz, 85°С pA Part No. 1 10 100 1,000 | Part Мо. 
10 2200 16.0 (.630) 31.5 (1.299) 7.5 (.295) 0.8 (.032) 850 45.0 P6614-ND 1.43 1.08 :81 48 ЕСЕ-А1072200 


More Product Available Online: www.digikey.com 
962 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


FEATURES: 

* Low impedance • Long life: 1000 ~ 5000 hours at +105°C 

SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature Range: -55 to +105°С • Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100V DC * Nominal Capacitance Range: 1.0 to 150007 * Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (pA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at +20°C 


* tan à (120 Hz, +20°С) 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for 04 ~ 06.3mm), 2000 hours (for 
08тт), 3000 hours (for 10mm), 5000 hours (for 012.5mm-) * Ambient 
Temperature: +105°C +2°C • Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at +105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
* Capacitance change: +20% of initial measured value * tan à: < 200% of initial 
specified value 


FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


W.V. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 - 330 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.00 
63-100 390 - 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
ў 1200 - 2200 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
2700 - 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Vinyl Sleeve 


i Shell Life: 
Working volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 | 63 | 100 Test Conditions — Duration: 1000 hours • Ambient Temperature: +105°C +2°C 
tan 5 max. 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | + Applied Voltage: (попе) 
. Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
For capacitance value > 1000F, add 0.02 per every 1000pF. * Capacitance change: +20% of initial measured value «tan à: < 200% of initial D x 
* Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, +20°C) specified value 
* Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, +105°С) * Body Color: Black Blue * Marking Color: Gold * E— te 146—838 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
М.М. Сар. Dimensions (mm) (+20°С) (2 тіп.) | (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) ØD L [2 да (pA) Мах (0) Мах (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
68 4 M 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P12700-ND .28 .19 14 .08 EEU-FC0J680 
100 5 11 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND 134 14 10 .06 EEU-FCO0J101 
150 5 15 2.0 0.50 94 0.50 235 1000 P10196-ND 130 21 15 .08 EEU-FCO0J151 
220 6.3 11.2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P12701-ND .34 AT 43 07 EEU-FC0J221 
330 6.3 11:2 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND .28 .16 .11 .07 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P12702-ND 139 26 18 ло EEU-FC0J331 
390 8 11.5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P12703-ND 48 25 18 ло EEU-FC0J391 
470 8 11.5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P12704-ND .48 25 18 ло EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P12705-ND 48 25 18 ло EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P12706-ND .63 .35 25 14 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND .48 .28 21 12 EEU-FCO0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND 47 .28 21 112 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND 61 138 28 16 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND 53 33 24 14 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND .80 .55 40 .23 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND 73 45 33 19 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P12707-ND 1.07 .62 44 .24 EEU-FC0J182 
2200 16 15 7.5 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND 1.05 73 55 32 EEU-FC0J222S 
63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND .80 51 37 22 EEU-FC0J222 
i 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND 1.51 .94 .67 137 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P12709-ND 1.30 Ni .55 130 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P12708-ND 1.20 76 54 130 EEU-FC0J272L 
3300 18 15 7.5 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND 1.39 .98 74 44 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND .90 .59 45 27 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND 1.24 .75 .56 .33 EEU-FC0J392 
4700 16 20 15 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND 1.41 .92 .69 41 EEU-FC0J472S 
4700 42.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND 1.26 hf 58 34 EEU-FC0J472 
5600 16 20 75 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND 2.03 1.20 85 46 EEU-FC0J562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND 1.39 1.00 75 45 EEU-FC0J562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND 1.61 1.11 .84 .54 EEU-FC0J682S 
6800 16 25 7.5 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND 1.66 1.10 .82 49 EEU-FC0J682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 1.59 1.15 .86 51 EEU-FCO0J682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND 3.23 1.82 1.29 70 EEU-FC0J822 
10000 18 25 7.5 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND 2.04 1.39 1.05 .69 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND 1.99 1.42 1.07 .70 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC0J123 
12000 16 40 7:5 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 3.76 2.30 1.62 .89 EEU-FCOJ123L 
15000 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND 2.71 1.74 1.32 .86 EEU-FCO0J153 
47 4 11 1.5 0.45 4.7 1.30 120 1000 P11180-ND 28 ла 14 08 EEU-FC1A470 
82 5 11 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND .34 44 ло .06 EEU-FC1A820 
100 5 11 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND 134 14 10 06 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND 130 21 15 .08 EEU-FC1A101 
180 6.3 11.2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND .34 AZ 13 .07 EEU-FC1A181 
220 6.3 11.2 2.5 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND 28 16 .11 07 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND 39 26 .18 .10 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND 48 25 18 ло EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND .48 25 18 .10 EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND .40 22 16 .09 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND 63 35 25 14 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND 45 28 21 12 EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND .48 .28 21 112 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND 81 46 .33 18 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND .59 .38 .28 .16 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND .53 .33 24 ла EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND .80 .55 .40 23 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND .72 45 33 19 EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND .80 51 137 22 EEU-FC1A152 
10 1800 16 15 7.5 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND 1.05 .73 .55 .32 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND 1.30 77 55 130 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND .90 .59 45 27 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND 1.20 76 54 130 EEU-FC1A222L 
2700 18 15 7.5 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND 1.39 .98 74 44 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND 1.20 .75 56 .33 EEU-FC1A272 
3300 16 20 7.5 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND 1.41 .92 .69 E EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND 1.26 77 .58 34 EEU-FC1A332 
3900 16 20 7.5 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND 2.13 1.20 .85 46 EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND 1.39 1.00 .75 45 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 75 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND 1.81 1.10 .82 49 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND 1.53 1.15 .86 51 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 7.5 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND 1.61 1.11 .84 .54 EEU-FC1A562S 
5600 16 25 7.5 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND 2.60 1.43 1.01 55 EEU-FC1A562 
6800 18 25 7.5 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND 1.97 1.39 1.05 .69 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 7.5 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND 1.97 1.24 194 61 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 7:5 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 3.71 2.37 1.67 .91 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND 3.27 2.09 1.47 .81 EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 7.5 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND 2.71 1.74 1.32 .86 EEU-FC1A103 
12000 18 40 7.5 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1A123 
39 4 11 15 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND 28 19 14 08 EEU-FC1C390 
47 5 qt 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND .34 44 ло .06 EEU-FC1C470 
56 5 11 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND .34 44 10 06 EEU-FC1C560 
68 5 11 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND .34 44 ло .06 EEU-FC1C680 
82 5 15 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND .30 .21 45 .08 EEU-FC1C820 
100 6.3 11.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND .34 17 13 .07 EEU-FC1C101 
16 120 6.3 11.2 2.5 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND 28 16 .11 .07 EEU-FC1C121 
180 6.3 45 2.5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND .32 23 d ло EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND .48 25 18 ло EEU-FC1C221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND AB 25 18 .10 EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND 40 22 .16 .09 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND .63 .35 25 ла EEU-FC1C391 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 963 


Panasonic FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) ØD L P да (uA) Мах (Q) Max (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000) Part Мо. 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND 47 28 21 12 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND 47 28 21 12 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND 81 46 .33 .18 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND .51 .38 28 16 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND .56 33 24 14 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND .80 .55 .40 23 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND 74 45 .33 49 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND 1.03 55 39 21 EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND 477 51 37 22 EEU-FC1C102 
1200 16 15 7.5 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND 1.51 .94 .67 137 EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND 1.07 .62 44 24 EEU-FC1C122 
1500 16 15 7.5 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND 1.56 .94 .67 137 ЕЕЦ-ЕС1С1525 
16 1500 12.5 20 50 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND .90 .59 45 27 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND .90 .62 .46 27 EEU-FC1C152L 
1800 18 15 7.5 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND 1.39 .98 74 ELI EEU-FC1C182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND 1.78 197 .69 .38 EEU-FC1C182 
2200 16 20 7.5 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND 1.41 .92 .69 41 EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND 1.14 45 .56 .33 EEU-FC1C222 
2700 16 20 7.5 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND 2.03 1.20 .85 .46 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND 1.26 477: .58 .34 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 7.5 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND 1.61 1.11 .84 .54 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND 1.35 1.00 75 45 EEU-FC1C332 
3900 18 20 7.5 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND 2.65 1.62 1.15 .63 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 7.5 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND 1.60 1.10 .82 49 EEU-FC1C392 
4700 18 25 7.5 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND 1.97 1.39 1.05 .69 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 75 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND 1.97 1.24 94 61 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 7.5 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 7.5 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND 1.87 1.42 1.07 70 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 7.5 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND 3.65 2.30 1.62 .89 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 7.5 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND 2.71 1.74 1.32 .86 EEU-FC1C822 
10 4 7 1.5 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND 130 13 .09 .05 EEA-FC1E100 
22 5 7 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND .32 14 10 .06 EEA-FC1E220 
27 4 11 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND .28 19 44 .08 EEU-FC1E270 
39 5 11 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND .28 .19 44 .08 EEU-FC1E390 
47 5 11 2.0 0.50 11.7 0.80 175 1000 P10267-ND .28 19 14 .08 EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND .30 .21 .15 .08 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND .33 .17 43 07 EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 2.5 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND 23 16 .11 07 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND 32 23 17 .10 EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND .48 .25 18 .10 EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND .38 .22 16 .09 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND .63 .35 25 14 EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND 44 28 21 12 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND 47 .28 21 12 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND .81 -46 .33 .18 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND .57 38 .28 .16 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND .53 .33 24 ла EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND .80 55 40 23 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND .93 55 39 21 EEU-FC1E561 
680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND 72 .45 .33 .19 EEU-FC1E681 
25 820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND 1.30 77 55 130 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND 1.07 .62 44 24 EEU-FC1E821 
1000 16 15 7.5 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND 1.05 73 .55 .32 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND 87 59 45 27 EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND 1.20 .76 54 .30 EEU-FC1E102L 
1200 18 45 7.5 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND 1.39 .98 EZ! 44 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND 1.78 197 .69 .38 EEU-FC1E122 
1500 16 20 7.5 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND 1.41 .92 .69 41 EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND 1.24 Э 56 .33 EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND 2.03 1.20 .85 .46 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND 1.26 77 .58 .34 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 7.5 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND 1.61 1.11 .84 154 EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND 1.35 1.00 75 45 EEU-FC1E222 
2700 16 25 7.5 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND 1.81 1.10 .82 49 EEU-FC1E272 
3300 18 25 7.5 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND 1.97 1.39 1.05 .69 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 7.5 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND 1.97 1.24 .94 .61 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND 3.27 2.09 1.47 .81 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 7.5 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND 2.71 1.74 1.32 86 EEU-FC1E472 
5600 18 40 7.5 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1E562 
18 4 11 1.5 0.45 6.3 13 120 1000 P11229-ND .28 .19 44 .08 EEU-FC1V180 
22 5 11 2 0.50 77 0.80 175 1000 P11230-ND 134 14 ло .06 EEU-FC1V220 
27 5 11 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND 134 44 ло .06 EEU-FC1V270 
33 5 11 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND .34 14 ло .06 EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND .30 .21 .15 .08 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND 134 АТ 13 .07 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 2.5 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND .33 лт 13 07 EEU-FC1V560 
68 6.3 11.2 2.5 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND .28 16 11 07 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 2.5 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND .32 23 aA ло EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND -38 .22 16 .09 EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND .46 25 .18 ло EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND .36 92 16 09 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND 63 135 25 14 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND 44 28 21 12 EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND .48 .28 .21 .12 EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND 81 46 .33 .18 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND .80 .55 .40 23 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND 61 138 28 16 EEU-FC1V331 
330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND .56 .33 .24 14 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND .96 .55 .39 221 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND 72 45 33 19 EEU-FC1V471 
35 560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND 125 АА 55 .30 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND 1.07 .62 44 24 EEU-FC1V561 
680 16 15 7.5 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND 1.01 73 55 32 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND .90 .59 .45 .27 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND 1.20 .76 54 .30 EEU-FC1V681L 
820 18 45 7.5 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND 1.35 .98 74 44 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND 1.78 197 .69 .38 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 7.5 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND 1.42 192 .69 41 EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND 1.11 .75 56 .33 EEU-FC1V102 
1200 16 20 7.5 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND 2.03 1.20 .85 .46 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND 1.26 M .58 .34 EEU-FC1V122L 
1500 18 20 7.5 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 7.5 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND 1.81 1.10 .82 49 EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND 1.39 1.00 75 .45 EEU-FC1V152L 
1800 18 20 7.5 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND 2.65 1.62 1.15 .63 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 75 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND 2.39 1.43 1.01 55 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND 2.29 1.49 1.05 58 EEU-FC1V182L 


(Continued) 
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Panasonic FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) | (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) ор L P да (НА) Мах (9) Мах (тА) гтѕ тах. (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
2200 18 25 7.5 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND 1.97 1.39 1.05 .69 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 7.5 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND 1.78 1.24 .94 61 EEU-FC1V222 
35 2700 18 31.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND 3.27 2.09 1.47 .81 EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 7.5 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND 2.71 1.74 1.32 .86 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1V392 
1.0 5 11 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND 27 14 .10 .06 EEU-FC1H1RO 
2.2 5 11 2.0 0.50 1.1 1.30 45 1000 P10313-ND 27 14 10 .06 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND 134 44 ло .06 EEU-FC1H3R3 
47 5 11 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND 27 14 ло .06 EEU-FC1H4R7 
10 4 11 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND .28 19 14 .08. EEU-FC1H100 
10 5 11 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND .34 44 ло .06 EEU-FC1H100L 
15 5 11 2.0 0.50 7.5 1.30 145 1000 P10317-ND .34 14 ло .06 EEU-FC1H150 
18 5 11 2 0.50 9.0 13 155 1000 P11251-ND 134 ла ло .06 EEU-FC1H180 
22 5 11 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND 134 ла ло .06 EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND .30 21 .15 .08 EEU-FC1H270 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND 27 16 EE! .07 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND .28 16 11 07 EEU-FC1H470 
56 6.3 45 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND .32 23 ^7 ло EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND .48 ‚25 18 10 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND .43 25 48 ло EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND 44 .28 21 12 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND 63 135 25 14 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND 65 .35 25 14 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND .81 .46 .33 .18 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND .56 .33 .24 14 EEU-FC1H181L 
220 12.5 15 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND .80 .55 .40 23 EEU-FC1H221S 
50 220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND 72 45 33 19 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND 1.07 .62 44 24 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND 1.30 Ng .55 130 EEU-FC1H331 
390 16 15 7.5 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND 1.05 .73 .55 .32 EEU-FC1H391S 
390 125 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND 1.30 77 55 130 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND 1.08 75 .56 .33 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND 1.20 .76 .54 130 EEU-FC1H471L 
560 18 15 7.5 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND 1.39 .98 74 44 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND 1.78 .97 -69 -38 EEU-FC1H561 
680 16 20 7.5 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND 1.41 .92 .69 E EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND 1.26 Nd .58 134 EEU-FC1H681L 
820 18 20 7.5 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND 1.39 1.00 75 45 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 7.5 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND 1.75 1.10 .82 .49 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND 2.29 1.49 1.05 .58 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 75 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND 3.23 2.05 1.45 79 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 7.5 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND 3.23 1.82 1.29 70 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 7.5 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND 1.99 1.42 1.07 70 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 7.5 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND 3.58 2.37 1.67 .91 EEU-FC1H182 
1800 16 40 7.5 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND 3.51 2.30 1.62 .89 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 7.5 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND 2.60 1.74 1.32 .86 EEU-FC1H222 
6.8 4 11 1:5 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND .28 19 14 .08 EEU-FC1J6R8 
12 5 11 2.0 0.50 7.5 2.00 145 1000 P10336-ND .34 14 10 -06 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND 130 21 15 .08 EEU-FC1J180 
22 6.3 11.2 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND 27 16 п 07 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND .29 16 41 .07 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND .32 23 17 ло EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND .38 .22 16 .09 EEU-FC1J470 
68 8 11.5 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND .40 22 16 .09 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND 48 25 18 ло EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND .63 .35 .25 14 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND 44 28 21 12 EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND 40 28 21 12 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND .81 .46 .33 .18 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND 56 33 24 ла EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND .80 55 -40 -23 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND 99 55 39 21 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND .90 .59 45 27 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND .68 51 37 22 EEU-FC1J221 
63 270 16 15 7.5 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND 1.05 73 55 32 EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND 87 59 .45 .27 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND 1.20 76 .54 130 EEU-FC1J331L 
390 18 15 7.5 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND 1.39 .98 74 44 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND 1.78 .97 .69 .38 EEU-FC1J391 
470 16 20 75 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND 1.36 .92 .69 41 EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND 1.26 273. .58 .34 EEU-FC1J471L 
560 16 25 7.5 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND 2.60 1.43 1.01 55 EEU-FC1J561 
680 18 20 75 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND 2.65 1.62 1.15 63 EEU-FC1J681S 
680 16 25 7.5 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND 1.78 1.10 .82 49 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND 1.35 1.00 75 45 EEU-FC1J681L 
820 18 25 7.5 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND 3.23 2.05 1.45 79 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND 3.23 1.82 1.29 70 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND 2.29 1.49 1.05 58 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 7.5 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND 3.33 1.82 1.29 70 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND 1.99 1.42 1.07 70 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 3.65 2.30 1.62 .89 EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND 3.71 2.37 1.67 91 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND 2:71 1.74 1.32 .86 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND 4.77 3.02 2.13 1.16 EEU-FC1J182 
1.0 5 11 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND .24 14 10 .06 EEU-FC2A1R0 
2.2 5 11 2.0 0.50 22 5.400 35 1000 P10766-ND 130 44 ло .06 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND .30 ла ло .06 EEU-FC2A3R3 
4.7 5 11 2.0 0.50 47 4.400 65 1000 P10768-ND .30 14 10 .06 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 112 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND .31 .17 ҺЕ] .07 EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND 44 24 18 10 EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND .51 .31 283 43 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND .54 .31 23 43 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND .82 .50 .37 21 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND .88 .56 .41 .24 EEU-FC2A680L 
100 100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND 1.01 .66 49 29 EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND .93 .64 .48 29 EEU-FC2A101L 
150 18 15 75 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND 1.55 1.08 .81 48 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND 1.15 .80 .60 136 EEU-FC2A151 
220 16 25 7.5 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND 1.76 1.07 .81 53 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND 1.55 1.10 83 49 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND 1.55 1.11 .84 55 EEU-FC2A271L 
330 18 25 7.5 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND 2.21 1.55 1.17 76 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 75 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND 2.19 1.36 1.03 67 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 7.5 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND 2.21 1.56 1.18 ^1 EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND 2.47 1.72 1.30 .85 EEU-FC2A471 
680 18 40 7.5 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND 3.28 2.26 1.70 1.11 EEU-FC2A681 
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Panasonic FM Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: Current: Refer to standard product table (100kHz, 105°C) Frequency Correction Factor for Ripple Current 
• Low Impedance: 40 ~ 70% lower than FC Series • High Ripple Current: 50% Endurance: W.V. Frequency (Hz) 
і BE ru ife- Е oC e d .V. 
Rn BE DA pite; ак не at 105°C * PVC free, Pb тез Conditions — Duration: 3000 hours (for 08х11.5 - 15mm), 4000 hours | (VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
(for 08х20, 010х12.5 - 16mm), 5000 hours (for 010х20 - 25, 012.5х20, 22-33 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.00 
SPECIFICATIONS: 016х20тт), 7000 hours (for 012.5x25 ~ 35, 016x25mm) * Ambient | c5 50 47 - 330 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 
* Operating Temperature Range: -40°С - 105?C “ Capacitance Tolerance: Temperature: 105°С +2°C * Applied Voltage: DC voltage with maximum É 390 - 1000 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 1.00 
+20% (120Hz, 20°C) • Leakage Current: | < 0.01 CV (uA) measured after 2 permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 1200 - 6800 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 
minutes application of rated working voltage at 20°C super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
“ап 5 (120 Hz, 20°C) be equal to rated DC working voltage.) " " сов 2910 
Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified N 
Working volt. (VDC)| 63 10 16 25 35 50 value * Capacitance change: 16V - 50V: +25% of initial measured value (6.3V €=) ДЕ (ей 
~ 10V: +30%) * tan à: < 200% of initial specified value wo We 
шш QS] HOS шалы ше. ш Shelf Life: After storage for 1000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and 14 min, ID +0.5 max. 
: elf Life: E i [t seen š 
For capacitance value > 1000uF, add 0.02 per every 1000yF. then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the limits specified in Endurance. <16:1.=+15тах SMN 
* Impedance at High Frequency: Refer to standard product table “ Ripple (With voltage treatment) 2 20: L =+2.0 тах. 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
М.М. Сар. Dimensions (тт) (20°C) (2 min.) (100kHz) (20°C) | (1000kHz @ 105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) ØD L P да (uA) Мах. (О) Мах. (mA) rms Мах. (hours) |Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
150 5 11 2.0 0.5 9.5 0.300 280 2000 P12917-ND NEW! 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM0J151 
330 6 11.2 2.5 0.5 20.8 0.130 455 2000 P12918-ND NEW! 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM0J331 
560 8 11.5 3.5 0.6 35.3 0.056 950 3000 P12348-ND .32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM0J561 
820 8 15 3.5 0.6 51.7 0.041 1240 3000 P12352-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.038 1290 4000 P12340-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.026 1790 4000 P12341-ND .50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.030 1560 4000 P12342-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM0J122L 
6.3 1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.019 2180 5000 P12343-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM0J152 
2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.018 2470 5000 P12344-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM0J222L 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.018 2600 5000 P12345-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.015 3190 7000 P12346-ND .95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM0J392 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.013 3630 7000 P12347-ND .98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM0J472L 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.012 3750 7000 P12349-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM0J562L 
5600 16 20 7.5 0.8 352.8 0.017 3300 5000 P12350-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM0J562S 
6800 16 25 7.5 0.8 428.4 0.014 3820 7000 P12351-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM0J682 
100 5 11 2.0 0.5 10.0 0.300 280 2000 P12919-ND NEW? 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1A101 
220 6 11.2 2.5 0.5 22.0 0.130 455 2000 P12920-ND NEW! 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1A221 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.056 950 3000 P12361-ND .32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1A471 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.038 1290 4000 P12364-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.041 1240 3000 P12365-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1A681L 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.026 1790 4000 P12353-ND .50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 100.0 0.030 1560 4000 P12354-ND .50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102L 
10 1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.019 2180 5000 P12355-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.018 2470 5000 P12356-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1A152L 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.018 2600 5000 P12357-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1A222 
3300 12.5 25 5.0 0.6 330.0 0.015 3190 7000 P12735-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1A332 
3900 12.5 30 5.0 0.8 390.0 0.013 3630 7000 P12736-ND .98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1A392L 
3900 16 20 7.5 0.8 390.0 0.017 3300 5000 P12737-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1A392S 
4700 12.5 35 5.0 0.8 470.0 0.012 3750 7000 P12362-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1A472L 
5600 16 25 7.5 0.8 560.0 0.014 3820 7000 P12363-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1A562 
68 5 11 2.0 0.5 10.9 0.300 280 2000 P12921-ND NEW? .16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1C680 
120 6 11.2 2.5 0.5 19.2 0.130 455 2000 P12922-ND NEW! 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1C121 
330 8 11.5 3.5 0.6 52.8 0.056 950 3000 P12372-ND .32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1C331 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.038 1290 4000 P12375-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.041 1240 3000 P12376-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1C471L 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.026 1790 4000 P12377-ND 150 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.030 1560 4000 P12378-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1C681L 
16 1000 10 20 5.0 0.6 160.0 0.019 2180 5000 P12366-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1C102 
1200 10 25 5.0 0.6 192.0 0.018 2470 5000 P12367-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1C122L 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.018 2600 5000 P12368-ND .76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1C152 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.015 3190 7000 P12369-ND .95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1C222 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.013 3630 7000 P12370-ND .98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1C272L 
2700 16 20 75 0.8 432.0 0.017 3300 5000 P12371-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1C272S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.012 3750 7000 P12373-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1C332L 
3900 16 25 7.5 0.8 624.0 0.014 3820 7000 P12374-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1C392 
47 5 11 2.0 0.5 11.8 0.300 280 2000 P12923-ND NEW! .16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1E470 
100 6 11.2 2.5 0.5 25.0 0.130 455 2000 P12924-ND NEW! .20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1E101 
220 8 11.5 3.5 0.6 55.0 0.056 950 3000 P12383-ND .32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1E221 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.038 1290 4000 P12386-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.041 1240 3000 P12387-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1E331L 
470 10 16 5.0 0.6 117.5 0.026 1790 4000 P12388-ND .50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1E471 
470 8 20 3.5 0.6 117.5 0.030 1560 4000 P12389-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1E471L 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.019 2180 5000 P12390-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1E681 
820 10 25 5.0 0.6 205.0 0.018 2470 5000 P12391-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1E821L 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.018 2600 5000 P12379-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1E102 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.015 3190 7000 P12380-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1E152 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.013 3630 7000 P12381-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1E182L 
1800 16 20 7.5 0.8 450.0 0.017 3300 5000 P12382-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1E182S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.012 3750 7000 P12384-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1E222L 
2700 16 25 7.5 0.8 675.0 0.014 3820 7000 P12385-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1E272 
33 5 11 2.0 0.5 11.6 0.300 280 2000 P12925-ND NEW! .16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1V330 
68 6 11.2 2.5 0.5 23.8 0.130 455 2000 P12926-ND NEW! 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1V680 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.056 950 3000 P12408-ND .32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1V151 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.038 1290 4000 P12411-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.041 1240 3000 P12412-ND 137 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1V221L 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.026 1790 4000 P12413-ND .50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1V331 
330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.030 1560 4000 P12414-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1V331L 
35 470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.019 2180 5000 P12415-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1V471 
560 10 25 5.0 0.6 196.0 0.018 2470 5000 P12416-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1V561L 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.018 2600 5000 P12417-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1V681 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.015 3190 7000 P12405-ND .95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1V102 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.013 3630 7000 P12406-ND .98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1V122L 
1200 16 20 7.5 0.8 420.0 0.017 3300 5000 P12407-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1V122S 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.012 3750 7000 P12409-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1V152L 
1800 16 25 7.5 0.8 630.0 0.014 3820 7000 P12410-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1V182 
22 5 11 2.0 0.5 11.0 0.340 250 2000 P12927-ND NEW! 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1H220 
56 6 11.2 2.5 0.5 28.0 0.140 405 2000 P12928-ND NEW! 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1H560 
100 8 11.5 3.5 0.6 50.0 0.061 870 3000 P12392-ND .32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1H101 
120 8 15 3.5 0.6 60.0 0.045 1140 3000 P12394-ND 37 2.71 19.35 108.37 EEU-FM1H121L 
150 10 12.5 5.0 0.6 75.0 0.042 1170 4000 P12395-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.033 1430 4000 P12396-ND 43 3.16 22.58 126.43 EEU-FM1H181L 
220 10 16 5.0 0.6 110.0 0.030 1650 4000 P12397-ND 150 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1H221 
50 270 10 20 5.0 0.6 135.0 0.023 1890 5000 P12398-ND 59 4.38 31.29 175.21 EEU-FM1H271 
330 10 25 5.0 0.6 165.0 0.022 2150 5000 P12399-ND 61 4.50 33.07 189.96 EEU-FM1H331L 
470 12.5 20 5.0 0.6 235.0 0.022 2260 5000 P12400-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1H471 
560 12.5 25 5.0 0.6 280.0 0.018 2660 7000 P12401-ND .95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1H561 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.016 3160 7000 P12402-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1H681L 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.014 3270 7000 P12403-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1H821L 
820 16 20 7.5 0.8 410.0 0.019 2870 5000 P12404-ND 1.09 8.21 61.58 364.03 EEU-FM1H821S 
1000 16 25 75 0.8 500.0 0.016 3320 7000 P12393-ND 1.30 9.78 73.32 433.38 EEU-FM1H102 
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В "PN E B S А Working Voltage: 160 200 250 350 | 400 | 450 
anasonic e r | es Dissipation Factor-max. (at 120 Hz, +20°C): 0.15 0.15 0.15 0.20 0.24 0.24 
Temperature Char. Z(-25°C)/Z (+20°С): 3 3 3 6 6 6 
Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life (Impedance ratio at 120Hz) 
Appl ications (Hig h Voltage) Ripple Current Frequency Multiplier: 
Frequency (Hz) 
FEATURES: * High Ripple (High Frequency) * Life Time: 105°С 5000 hours WV. 120 1k 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
MAIN APPLICATION: * Electronic Ballast, Power supply 160 - 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
SPECIFICATIONS: 350 - 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
Operating Temperature Range: -25°С to +105°С 
Rated Working Voltage Range: 160 to 450 V.DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range: 10 to 330 HF Test Conditions Post Test Requirements at +20°С 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°С) 
Leakage Current: | «0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes application of rated working voltage at +20°C. Duration 5000 Hours DC Leakage Current initial specified value 
Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Vinyl Sleeve Applied Voltage «Rated DC Working Voltage | Dissipation Factor | < 200% initial specified value 
Shelf Life: 
(е) Test Conditions Post Test Requirements at +20°С 
Ё Duration 1000 Hours DC Leakage Current < initial specified value 
ы rui Ambient Temperature +105°С Capacitance Change | +20% of initial measured value 
L 4 2 Мах. 14Min 5 Min ОП + 0.5 Max. р P: E) 
Applied Voltage — Dissipation Factor < 200% initial specified value 
DCE DF Ripple Current 
Wv Cap. (+20°C/2mm) (120Hz/20°C) | (100kHz/+105°C) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (НА) max. max. (mA) rms max. ор 18 Р od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 470 10 20 5.0 0.6 P5900-ND .67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470 10 20 5.0 0.6 P5901-ND .67 3.93 30.81 196.00 185.00/М 170.00/М EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 P5902-ND .85 5.90 46.22 294.00 277.00/М 255.00/М EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 12.5 25 5.0 0.6 P5903-ND 1.09 6.78 53.09 337.00 318.00/M 293.00/M EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750 16 20 7.5 0.8 P5904-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C680S 
160 100 970.0 0.15 1060 16 25 7.5 0.8 P5905-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 18 20 7.5 0.8 P5906-ND 1.53 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 16 31.5 7.5 0.8 P5907-ND 1.67 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 18 25 75 0.8 P5908-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 16 31.5 7.5 0.8 P5909-ND 2.04 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 P5910-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 18 31.5 7.5 0.8 P5911-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2C331 
22 274.0 0.15 470 10 20 5.0 0.6 P5912-ND .64 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2D220 
33 406.0 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 P5913-ND .94 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 P5914-ND .97 6.12 47.94 304.00 287.00/M 265.00/M EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 12.5 25 5.0 0.6 P5915-ND 1.33 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2D680 
200 68 826.0 0.15 750 16 20 7.5 0.8 P5916-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 16 25 7.5 0.8 P5917-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D101 
100 1210.0 0.15 1060 18 20 7.5 0.8 P5918-ND 1.93 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 16 31.5 75 0.8 P5919-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 P5920-ND 2.24 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 18 31.5 7.5 0.8 P5921-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 12.5 20 5.0 0.6 P5922-ND .94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 12.5 20 5.0 0.6 P5923-ND .94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 12.5 25 5.0 0.6 P5924-ND 1.22 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710 16 20 7.5 0.8 P5925-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E470S 
250 68 1030.0 0.15 990 16 25 7.5 0.8 P5926-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 18 20 7.5 0.8 P5927-ND 1.85 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 16 31.5 7.5 0.8 P5928-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 18 25 7.5 0.8 P5929-ND 2.02 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 18 315 17.5 0.8 P5930-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 10 20 5.0 0.6 P5931-ND 171 4.59 35.96 228.00 215.00/М 199.00/М EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 42.5 20 5.0 0.6 P5932-ND .97 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 16 20 7.5 0.8 P5933-ND 1.56 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2V330S 
350 47 997.0 0.20 640 16 25 7.5 0.8 P5934-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 18 20 7.5 0.8 P5935-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 16 31.5 7.5 0.8 P5936-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 18 25 7.5 0.8 P5937-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 18 31.5 7.5 0.8 P5938-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 10 20 5.0 0.6 P5939-ND 78 4.59 35.96 228.00 215.00/М 199.00/М EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410 12.5 25 5.0 0.6 P5940-ND 1.22 8.74 68.48 435.00 410.00/M 378.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410 16 20 7.5 0.8 P5941-ND 1.43 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2G220S 
400 33 802.0 0.24 600 16 25 7.5 0.8 P5942-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 18 20 7.5 0.8 P5943-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 16 31.5 7.5 0.8 P5944-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 18 25 75 0.8 P5945-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 12.5 20 5.0 0.6 P5946-ND 1.07 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 16 25 7.5 0.8 P5947-ND 1.79 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 18 20 7.5 0.8 P5948-ND 1.88 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 16 31.5 7.5 0.8 P5949-ND 2.29 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 18 25 7.5 0.8 P5950-ND 2.57 15.74 123.28 783.00 739.00/M 681.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 18 315 7.5 0.8 P5951-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2W470 


Bi-Polar Aluminum Electrolytic Capacitors 


This bi-polar miniature aluminum electrolytic capacitor is ideal SPECIFICATIONS: Vinyl sleeve Rubber end seal Tinned steel 
for reversal circuit of DC voltage. This series is the < Operating t " : -40°C to 85°C 
miniaturized case size and expanded products range from perating temperature range: E 

previous series. * Rated DC working voltage range: 6.3 to 50V DC 
FEATURES: 

e Close capacitance tolerance (+20%) 
* Compact size 


* Capacitance tolerance: +20% * DC leakage current: | = 0.03 CV +3 (uA) 
(After 5 minutes application of DC working voltage at +20°C) 


* Stable characteristics at -40°C to 85°C * tan 8: max. at 120 Н2/20°С 
Cap. | Мах. Leakage tanë Ripple Current Dimensions Digi-Key Price Each Panasonic 
WV | (uF) (нА) (120Н2/20°С) | (тА) rms D L A d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
63 47 11.9 0.30 100 6.3 11.2 2.5 0.6 P1101-ND .47 E .32 21 ECE-AOJN470S 
47 17.7 0.25 100 6.3 11.2 2.5 0.6 P1109-ND .49 42 33 21 ЕСЕ-А1АМ4705 
10 330 102.0 0.25 340 10 20 5 0.6 P1112-ND .95 .82 .64 41 ECE-A1AN331S 
50 33 52.5 0.15 140 10 16 5 0.6 P1138-ND .52 49 44 38 ECE-A1HN330S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (T053) 967 


Panasonic KS Ca pac ito rs WV |Cap. DCL tan Š Ripple Dim. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| (pF) | (ғ20%С/2 тіп) | (120Hz/+20°C) | Current | ØD L Р |PartNo. 10 100 1,000 | PartNo. 
22 3.0 0.35 19 з 5 1.0 |P950-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A0GKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 15 |P951-ND 77 602 33.00 | ECE-A0GKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 15 |P952ND 77 602 33.00 | ECE-A0GKS470 
А 100 40 0.35 61 5 5 2.0 |P953-ND .84 660 36.00 | ECE-A0GKS101 
Ва 220 8.8 0.35 82 63 5 25 |P954-ND 102 8.00 44.00 | ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 15 |P955-ND 77 602 33.00 | ECE-A0JKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 |P956-ND .84 660 36.00 | ECE-AOJKS330 
63 | 47 3.0 0.24 46 5 5 20 |P957ND .84 6.60 36.00 | ECE-A0JKS470 
100 6.3 0.24 71 63 5 2.5 |P958-ND 1.02 8.00 44.00 | ЕСЕ-А0/К5101 
330 20.7 0.24 130 8 5 2.5 |P959-ND 1.84 1444 179.00 | ECE-A0JKS331 
Body dis. D 22 3.0 0.20 35 5 5 20 |P960-ND 84 660 36.00 | ECE-A1AKS220 
Lead dia. d Ў 33 3.3 0.20 43 5 5 20 |P961-ND .84 660 36.00 | ECE-A1AKS330 
10 | 47 47 0.20 65 63 5 2.5 |P962-ND 1.02 800 44.00 | ECE-A1AKS470 
Lead space P й : 2 100 10.0 0.20 80 6.3 5 2.5 |P963-ND 1.02 800 44.00 | ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 2.5 |P964-ND 1.84 1444 79.00 | ECE-A1AKS221 
Features: 10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 |P965-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1CKK100 
e Low profile 5mm height for 03 ~ 08 mm 10 3.0 0.16 28 4 5 15 |P966-ND 77 6.02 33.00 | ECE-A1CKS100 
n 16 | 22 3.5 0.16 39 5 5 20 |P967ND 84 660 36.00 | ECE-A1CKS220 
Specifications: 33 52 0.16 60 63 5 2.5 |P968-ND 1.02 8.00 44.00 | ECE-A1CKS330 
° Operating Temperature Range: -40°C to +85°С • Rated Working Voltage 47 75 0.16 70 63 5 2.5 |P969-ND 1.02 8.00 44.00 | ECE-A1CKS470 
Range: 4 to 50V DC * Nominal Capacitance Range: 0.1 to ЗЗОрЕ * Capacitance 100 16.0 0.16 91 8 5 25 P970-ND 1.84 1444 79.00 | ECE-A1CKS101 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) • Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (uA), 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at 22 3.0 0.14 8 3 5 1.0 |P971-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1EKK2R2 
+20°С 3.3 3.0 0.14 10 3 5 10 |P972ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1EKK3R3 
—— 47 3.0 0.14 12 3 5 10 |P973-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1EKK4R7 
25 | 47 3.0 0.14 22 4 5 15 |P974ND 77 6.02 33.00 | ECE-A1EKS4R7 
* Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: +85°С 
* Applied Voltage: Rated DC working voltage * Post Test Requirements at +20°C 10 3.0 0.14 28 5 5 20 АЕ -84 6.60 36.00 | ECE-ATEKS100 
— Leakage Current: < Initial specified value * Capacitance Change: +20% of initial 22 55 0.14 55 63 5 25 |P976-ND 1.02 8.00 44.00 | ECE-ATEKS220 
measured value (4V: +30%) «tan à: < 200% of initial specified value 33 82 0.14 65 6.3 5 2.5 |P977-ND 1.02 8.00 44.00 | ECE-A1EKS330 
Shelf Life: 3.3 3.0 0.12 16 4 5 15 |P978-ND 77 6.02 33.00 | ECE-A1VKS3R3 
* Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: +85°С 47 3.0 0.12 22 4 5 15 |P97.ND .77 6.02 33.00 | ECE-ATVKS4R7 
* Applied voltage: (None) * Post Test Requirements at +20°C — Leakage 35 10 3.5 0.12 30 5 5 20 SUEDE -84 6.60 36.00 | ECE-A1VKS100 
Current: < Initial specified value * Capacitance Change: +20% of initial measured 22 77 0.12 60 6.3 5 2.5 P981-ND 1.02 8.00 44.00 | ECE-ATVKS220 
value (4V: +30%) *tan à: < 200% of initial specified value 33 11.6 0.12 65 8 5 25 |P982-ND 1.84 1444 79.00 | ECE-A1VKS330 
N 47 16.4 0.12 85 8 5 2.5 |P983-ND 1.84 1444 79.00 | ECE-A1VKS470 
Panasonic KS Cross Reference: 
Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: М55, Marcon: LSM 0.1 3.0 0.10 1 4 5 1.5 |P984£ND 77 6.02 33.00 | ECE-A1HKSOR1 
Е Applications: 0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 |P985-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1HKKOR1 
duni d : 0.22 3.0 0.10 2 4 5 15 |Р986 МО .77 602 33.00 | ECE-A1HKSR22 
AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 0.22 3.0 0.10 2 з 5 10 |P987-ND 1.38 1081 59.00 | ECE-A1HKKR22 
Tan 6: (120Hz, +20°С) 0.33 3.0 0.10 3 4 5 15 |P988-ND 77 6.02 33.00 | ECE-A1HKSR33 
я 0.33 3.0 0.10 3 3 5 10 |P989-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1HKKR33 
Working voltage (V): | 4 өз 10 6 25. cigar. 250 0.47 3.0 0.10 5 4 5 15 |P990-ND 77 602 33.00 | ECE-ATHKSR47 
tan 5 тах. 0.35 024 020 0.16 014 0.12 0.10 50 |0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 |P991-ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1HKKR47 
1.0 30 0.10 8 з 5 1.0 |P992ND 1.38 10.81 59.00 | ECE-A1HKK010 
Characteristics at Low Temperature: Impedance ratio max. at 120Hz 10 3.0 0.10 10 4 5 15 |P993ND 77 6.02 33.00 | ECE-ATHKSO10 
- 22 3.0 0.10 16 4 5 15 |P994-ND 77 602 33.00 | ECE-A1HKS2R2 
Working voltage (V) | 4 — 63 10: 36 2:45 35 50 33 3.0 0.10 16 4 5 15 |P995-ND 77 602 33.00 | ECE-A1HKS3R3 
-25°С/+25°С 7 4 3 2 2 2 2 47 3.0 0.10 23 5 5 2.0 |P996-ND .84 6.60 36.00 | ECE-A1HKS4R7 
7 Е 10 5.0 0.10 35 63 5 25 |P997-ND 1.02 8.00 44.00 | ECE-ATHKS100 
dui 155 D8 $ 4 4 9 з 22| 110 0.10 60 8 5 25 |P998-ND 1.84 1444 79.00 | ECE-A1HKS220 
KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors аана іа наванай сацы 
Вайпа Dimensions Vinyl sleeve | Rubberendseal Tinned copper clad steel wire 
Wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic + 
DC pF D L P | Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
22 | 40 70 1.5 | P800-ND 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A0JKA220 
33 | 40 70 1.5 | P801-ND 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A0JKA330 
өз| 47 | 40 70 15 P802-ND 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A0JKA470 L+1.0 150 50 
| 100 | 50 70 2.0 | P803-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/М ЕСЕ-АОЈКА101 3 Я й 
220 | 63 70 25 | P829-ND 45 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М ЕСЕ-АОЈКА221 | ° Operating Temperature Range: —40°С to +85°C. 
330 | 80 70 3.5 | P830-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M ЕСЕ-АОЈКАЗЗ1 | *Rated DC Voltage Range: 6.3 to 63VDC. 
22 | 40 70 1.5 | P804-ND 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1AKA220 | • Rated Capacitance Range: 1.0 to 100ЏЕ. 
33 | 40 70 1.5 | Р805-МО 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ЕСЕ-АТАКАЗЗО | + Capacitance Tolerance: +20%. 
10 | 47 | 50 70 20 | P806-ND 46 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M ECE-A1AKA470 | «tana: Max. аі 120Hz. 
100 | 63 70 2.5 | P831-ND 45 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECE-A1AKA101 
220 | 80 70 35 | P832-ND .23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M ECE-A1AKA221 wv. | 63 10 16 25 35 50 
10 | 40 70 1.5 | P807-ND 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1CKA100 tan | 024 | 02 | 046 | 044 | 042 | 040 
22 | 40 70 1.5) P808-ND 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1CKA220 - — 
16 | 33 50 70 20 | P809-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M ECE-A1CKA330 | ° DC Leakage Current, Max.: After 5 minutes application of 
47 | 5.0 70 2.0 | P810-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M ECE-A1CKA470 | the DC working voltage, І-0.01 C V or 3pA, whichever is 
100 | 63 70 2.5 | P833-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECE-A1CKA101 | greater. 
4.7 4.0 7.0 1:5 P812-ND* 44 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1EKA4R7 | «Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 | 40 70 1.5 P813-ND 44 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1EKA100 | voltage at +85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 | 22 | 50 70 20 | P814-ND 46 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M ECE-A1EKA220 
33 | 63 70 2.5 P815-ND 45 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECE-A1EKA330 | | Capacitance Change |Within +20% of the initial 
47 | 63 70 25 | P834-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECE-A1EKA470 measured value 
47 | 40 70 15| P817-ND* 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1VKA4R7 | | tan Š Less than 200% of the initial 
10 | 50 70 20| P818-ND* 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M ECE-A1VKA100 specified value 
35 22 | 63 70 2.5 | P819-ND* 45 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECE-A1VKA220 DC Leakage Current |Less than the initial specified value 
33 | 63 70 2.5 | P835-ND 45 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ЕСЕ-АТУКАЗЗО | | Stability at L IBI ББ РЕЙ й 
47 | 80 70 3.5 | P836-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/М ЕСЕ-А1УКА470 ауа OW AnG ыы 
ол | 40 70 1.5 | P820-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/М ECE-A1HKAOR1 | а! 120Hz -25/20°C, —40/20°С. 
0.22 | 40 7.0 1.5 | P821-ND* 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1HKAR22 
0.33 | 40 70 15 | P822-ND* 44 .91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1HKAR33 НАД sap б = 29212290 
0.47 | 40 70 1.5 | P823-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1HKAR47 | | -25/20°С | 4 3 2 2 2 2 
10 | 40 70 1.5 | P824-ND* 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1HKA010 | | -40/20C | 8 6 4 4 3 3 
50| 22 | 40 70 15 | P825-ND* 44 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1HKA2R2 i 7 
33 | 40 70 15 | PB26ND' 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M ECE-A1HKAaR3 | "Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 
47 | 40 7.0 1.5 | P827-ND* 14 E 6.11 20.69 32.00 27.00/М ECE-A1HKA4R7 | +85°С, the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10 | 50 70 2.0 | P828-ND* 46 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M ECE-A1HKA100 | *Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22 | 63 70 2.5 | P837-ND 45 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECE-A1HKA220 
33 | во 7.0 35 | P838-ND 28 1.68 12.08 43.29 67.00 63.00/М ECE-A1HKA330 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 


Elna: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 
Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


* P835-KIT-ND Digi-Key? KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage case ... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
968 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


tan ë (120Hz/120°C): 


KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 105°C 


The KG-Series is a tantalum substitute for many applications. 
Features: * Height is 7mm * Anti-solvent in Freon 

Operating Temperature Range: —55°C - 105°C 

Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, +20°C 


DC Leakage Current: |:0.01CV or 3[pA] after 2 min. (whichever is 
greater) 


W.V. 6.3 10 16 25 35 50 
tan 5 (max.) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 
W.V. 6.3 | 10 16 25 35 50 
Z(-25°C)/Z(+20°C) 2 2 
Z(-40°C)/Z(+20°C) 5 3 
Z(-55°C)/Z(+20°C) 8 | 6 4 | 4 а [а 


Load Life: After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 
+105°С, the capacitor shall meet the following limits. 


Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 
tan 9: < 200% of the initial specified value. 
DC leakage current: « the initial specified value. 


Anti-solvent: Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in 
Freon TE, TES, or TP-35 at +40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 


Wv Cap. Size Digi-Key Pricing Panasonic 
DC НЕ Code Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
22 A P900-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A0JKG220 
33 B P901-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A0JKG330 
6.3 47 B P902-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A0JKG470 
й 68 с P903-ND 20 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A0JKG680 
100 с P904-ND* 24 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A0JKG101 
220 D P941-ND. .40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_ | ECE-A0JKG221 
22 A P905-ND .19 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1AKG220 
33 B P906-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A1AKG330 
10 47 с P907-ND 21 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1AKG470 
68 с P908-ND 24 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ЕСЕ-А1АКС680 
100 с P942-ND .24 1.12 8.03 28.89 45.00 42.00/M_ | ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND .18 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1CKG6R8 
10 А P910-ND 19 91 6.41 22.44 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A P911-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1CKG150 
16 22 B P912-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A1CKG220 
33 с P913-ND* 22 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1CKG330 
47 с P914-ND* 23 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1CKG470 
68 D P943-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/ М | ECE-A1CKG680 
100 D P944-ND .40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_ | ECE-A1CKG101 
6.8 A P915-ND* .19 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG6R8 
10 A P916-ND* 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1EKG100 
15 B P917-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A1EKG150 
25 22 B P918-ND* 22 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A1EKG220 
33 с P919-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1EKG330 
47 D P945-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/М | ECE-A1EKG470 
68 D P946-ND .40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/М | ECE-A1EKG680 
4.7 A P920-ND* .19 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1VKG4R7 
6.8 А P921-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1VKG6R8 
10 В P922-ND* 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A1VKG100 
35 15 с P923-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1VKG150 
22 с P924-ND* 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1VKG220 
33 D P947-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/М | ECE-A1VKG330 
47 D P948-ND .40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/М | ECE-A1VKG470 
0.1 A P925-ND* .18 .91 6.41 2244 35.00 30.00/М | ECE-A1HKGOR1 
0.15 A P926-ND .18 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKGR15 
0.22 А P927-ND* 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR22 
0.33 A P928-ND* .18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKGR33 
0.47 А P929-ND* 18 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKGR47 
0.68 А P930-ND .18 .91 6.41 2244 35.00 30.00/М | ECE-A1HKGR68 
| А P931-ND* 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKG010 
50 1.5 А P932-ND .18 .91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKG1R5 
2.2 А P933-ND* 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A P934-ND* 519. 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKG3R3 
47 А P935-NDe 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/М | ECE-A1HKG4R7 
6.8 B P936-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/М | ECE-A1HKG6R8 
10 с P937-ND* 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1HKG100 
15 с P938-ND 26 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/М | ECE-A1HKG150 
22 D P939-ND .40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/М | ECE-A1HKG220 
33 D P940-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/М | ECE-A1HKG330 


* P900-KIT-ND Digi-Key? KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case. 


Роигег юг” coda Bussmann 


power * DC/DC converters * Hybrid battery packs * Valve and solenoid actuation 


B Series: Features: е Higher energy density * Very low ESR • Low leakage currents * Long cycle life • 2.5VDC 
working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: • Main power * Hybrid 


battery packs * Hold-up power * Pulse power 


P Series: Features: * Available in an ultra-low ESR version, PA or a low ESR but higher energy density version (PB) 


* 5.0VDC working voltage. Applications: PB Series: * Memory, microprocessor or RTC backup 
PA Series: * Pulse power * Hybrid battery packs * Hold-up power 


.$34.95 


Dimensions: (mm) 
Size Body Diameter Lead Space 
Code D P 
A 4 1.5 
B 5 2 
с 6.3 2.5 
D 8 3.5 
Vinyl Sleeve 
‚„1-------- — -45 © 
! =—— 
| © 
' 1 
VLLL эй 
7 15 | 


Aerogel Supercapacitors 


The PowerStor Aerogel Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based on a novel type of carbon foam, 
known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are similar to ultracapacitors and electrochemical double layer 
capacitors (EDLCs) and gold capacitors with the added benefit of low ESR. Temperature range: -25°С - 70*C 

A Series: Features: • Ultra low ESR * Low leakage current * Long cycle life * High useable capacity * 2.5VDC 
working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: * Pulse power * Hold-up 


Nominal Internal 
Working | Capac- Series Res. Dimensions (mm) 
Voltage | itance at 1KHz d iF Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) (Q) D L (+0.02) | (+0.5) | Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — A Series Supercapacitors 
47 .150 8.5 21.0 .50 3.5 283-2497-NDe 4.80 4.40 3.60 A0820-2R5474 
25 1 .090 10.5 22.3 .60 5.0 283-2498-NDe 7.20 6.60 5.40 A1020-2R5105 
: 15 .060 10.5 31.5 .60 5.0 283-2499-NDe 9.60 8.80 7.20 A1030-2R5155 
4.7 .025 16.5 38.0 .80 7.5 283-2500-NDe 18.00 16.50 13.50 A1635-2R5475 
Fig. 1 — B Series Supercapacitors 
22 3.00 5.5 12.0 .50 2.0 283-2501-NDx 1.80 1.65 1.35 B0510-2R5224 
1 .400 8.5 18.5 .50 3.5 283-2502-NDx 3.00 2.75 2.25 B0810-2R5105 
1.5 .300 10.5 14.4 .60 5.0 283-2503-NDx 4.50 4.13 3.38 B1010-2R5155 
22 .200 8.5 21.0 .50 3.5 283-2504-NDA 6.00 5.50 4.50 B0820-2R5225 
3.3 450 10.5 22.3 .60 5.0 283-2505-NDA+ 7.50 6.88 5.63 B1020-2R5335 
2.5 4.7 1150 8.5 31.0 150 3.5 283-2506-ND+ 7.98 7.32 5.99 B0830-2R5475 
6.8 .100 10.5 31.5 .60 5.0 283-2507-ND+ 9.00 8.25 6.75 B1030-2R5685 
10 .060 18.5 28.4 .60 5.0 283-2508-ND+ 10.56 9.68 7.92 B1325-2R5106 
22 .040 16.5 38.0 .80 7.5 283-2509-ND& 15.75 12.95 10.15 B1635-2R5226 
33 .030 18.5 38.0 .80 7.5 283-2510-ND& 21.38 17.58 13.78 B1835-2R5336 
50 .025 18.5 42.0 .80 7.5 283-2511-МО& 26.78 22.02 17.26 B1840-2R5506 
Nominal Internal 
Working | Capac- Series Res. 
Voltage | itance at 1KHz Dimensions (mm) Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) (9) A C |а(%0.02) | P(z0.5) Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 2 — P Series Supercapacitors 
ло 10.0 5.5 | 10.8 12.5 5 7.3 283-2512-NDA 4.20 3.85 3.15 PB-5R0V104 
47 2.00 8.5 | 16.8 12.5 5 11.8 283-2513-NDA 5.70 5.23 4.28 PB-5R0V474 
5.0 1.0 1.00 8.5 | 16.8 21.5 5 11.8 283-2514-NDA 9.00 8.25 6.75 PB-5R0V105 
22 .300 8.5 | 16.8 21.5 5 11.8 283-2515-NDe 7.80 7.15 5.85 PA-5R0V224 
.47 .200 10.5 | 20.8 21.5 6 5.3 283-2516-NDe 9.90 9.08 7.43 PA-5R0V474 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PowerStor Design Kits 


High power design kit for pulse and 
bridge power applications. PowerStor 
reference number Р5-5903 4 Each of 
values indicated with e 


283-2517-ND $128.25 


High power design kit for bridge power 
and memory backup applications. 
PowerStor reference number Р5-5904 6 
Each of values indicated with x, plus 4 
Each of values indicated with А 


283-2518-ND $105.75 


High energy design kit for bridge, pulse 
and main power applications. PowerStor 
reference number Р5-5905 6 Each of 
values indicated with + 


283-2519-ND $101.25 


High energy design kit for bridge, pulse. 
and main power applications. PowerStor 
reference number Р5-5906 2 Each of 
values indicated with &. 


283-2520-ND 


(тоз) 969 


Fig. 1 


Solderable 
Connecting 
Elements 


UltraCaps — Electrochemical double layer capacitors from EPCOS are new energy stor- 
age devices that close the gap between aluminum electrolytic capacitors and batteries in 
terms of power and energy density. They are capable of several hundred thousand 
charge and discharge cycles. Outstanding characteristics of UltraCaps are high power 
delivery and long uselul life. 


Mounting @16 
Holes for +0.1 
PCB -<- 


Features: 

• High Power Density * Fast Charging with High Current • Rechargable with Random 
Currents and Charging Profiles * Very High Discharge Currents * Proof Against Ex- 
haustive Discharge * Resistant Against Reverse Polarity • Ultra-Low ESR * Wide Oper- 
ating Temperature Range * Low Weight “РСВ Free * Safety Vent * Maintenance Free 


Maximum ESR Dimensions 

Wv Capacitance at 25° C 1KHz Capacity (mm) Digi-Key Price Each EPCOS 

Fig. DC (F) (mohms) (mAh) D Ш Part Мо. 1 10 100 250 Part Мо. 
1 25 110 3.0 80 25 67 495-2059-ND 31.20 25.90 21.84 20.28 B49410A2115Q000 
200 15 140 30 76 495-2060-ND 42.90 35.61 30.03 27.89 B49410A2205Q000 
600 0.6 420 50 109 495-2061-ND 136.50 117.00 109.20 101.40 B49410B2605Q000 
1200 0.35 830 50 148 495-2062-ND 159.25 136.50 127.40 118.30 B49410B2126Q000 
2 25 1800 0.30 1300 75 121 495-2063-ND 205.01 172.90 160.55 154.38 B49410B2186Q000 
2700 0.21 1900 75 150 495-2064-ND 248.17 209.30 194.35 186.88 B49410B2276Q000 
3600 0.16 2500 75 176 495-2065-ND 291.33 245.70 228.15 219.38 B49410B2366Q000 
5000 0.18 3500 89 176 495-2066-ND 352.63 312.82 295.75 284.38 B49410B2506Q000 


Panasonic SG Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: « Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°С • Rated Work- 
ing Voltage: 5.5VDC * Nominal Capacitance Range: 0.022F - 1.0F (20*C) 
* Capacitance Tolerance: -20% - 80% 


Vertical Horizontal 


F-20.0—4 
Temperature Characteristics: е Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 
20°C * Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C • Inflow Current at 70°C: 


<4 times at 20°C 


0— 4i- 0.2 


Load Life Characteristics: (after 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC ap- 
plied at 70°C.) • Capacitance Change: +30% of initial measured value * Internal 
Resistance: <4 times of initial specified value • Inflow Current: <2 times of initial 
specified value 


Nominal Internal 
МУ Capacitance Resistance Digi-Key Price Each Panasonic 
DC (F) © (1KHz) Part No. al 10 100 1,000 Part No. 
Vertical 
0.47 30 P6974-ND 4.65 3.71 2.91 1.86 EEC-S5R5V474 
5.5 1.0 30 P6975-ND 4.82 3.84 3.01 1.93 EEC-S5R5V105 
1.5 30 P11343-ND 5.55 4.42 3.46 2.22 EEC-S5R5V155 
Horizontal 
0.47 30 P6980-ND 4.65 3.71 2.91 1.86 EEC-S5R5H474 
5.5 1.0 30 P6981-ND 4.82 3.84 3.01 1.93 EEC-S5R5H105 
1.5 30 P11342-ND 5.55 4.42 3.46 2.22 EEC-S5R5H155 


SD Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Features: * 30% smaller than the SG series * Terminal solderability 95% * Longer 
life than a secondary battery * Best choice for uA range IC memory back-up 


Vertical 


Horizontal 


Specifications: « Operating Temperature Range: -25°С - 70*C * Rated Working 
Voltage: 5.5VDC * Capacitance Tolerance: -20% - 80% 

Temperature Characteristics: е Capacitance Change -25°С - 70°С: +30% at 20°С 
* Internal Resistance -25*C: «5 times at 20°С 

Endurance: (after 1000 hours with rated voltage of 5.5V DC applied at 70°C.) * Ca- 
pacitance Change: +30% of initial measured value * Internal Resistance: < 4 times 
the initial specified value 


11.5 Max 


Nominal Internal Dimensions A 
Wv Capacitance Resistance mm Digi-Key Price Each Panasonic 
DC (F) © (1KHz) (Maximum) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
Vertical 
0.022 <150 = P10789-ND 1.85 1.24 197 62 EEC-SOHD223V 
0.047 <120 — P10790-ND 1.92 1.28 1.01 85 EEC-SOHD473V 
5.5 0.10 <75 — P10791-ND 1.98 1.33 1.04 .67 EEC-SOHD104V 
0.22 <75 — P10792-ND 2.06 1.37 1.08 .69 EEC-SOHD224V 
0.33 <75 — P11065-ND 1.85 1.42 1.11 ^1 EEC-S0HD334V 
Horizontal 
0.022 <150 5.5 P10785-ND 1.85 1.24 .97 :62 EEC-S0HD223H 
0.047 <120 5.5 P10786-ND 1.92 1.28 1.01 :65 EEC-S0HD473H 
5.5 0.10 <75 5.5 P10787-ND 1.98 1.33 1.04 67 EEC-SOHD104H 
0.22 <75 6.0 P10788-ND 2.06 1.37 1.08 .69 EEC-SOHD224H 
0.33 <75 6.5 P11064-ND 1.85 1.42 1.11 EA EEC-SOHD334H 


970 (ross) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


EN Series Gold Capacitors Surface Mount 
Electric Double Layer Capacitors 


Panasonic 


1.65 


=LI 
Side View 


|+ 06.8 Max. —| 


Side View 


1.9 Max. 


Lares 


Top View Top View Side View Top View 


Features: * Surface mount * Longer life than a secondary battery * Lead free Nom. | Internal Cut Tape T&R 
stainless steel terminals Applications: * Audio/Video equipment * Robotics |WV | Cap. | Resist. |Current] Terminal | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
* Computers * Home appliance * Office equipment Specifications: е Opera- [ЮС] (F) | Q Мах. НА Type Part No. 1 10 100 1,000 | Рам Мо. 2,000 Part No. 
ting Temperature; Range: «10 G~ GO O: e Plated Working voltage: 32/05 02 | 200 | 150 A |P11067CT-ND 249 1.88 147 1.26 |P11067TR-ND 938.00/М | EEC-ENOF204A 
* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% “ Reflow Solder: 240°C 30 second 33| 02 | 200 | 150 B |Р11068СТ-МО 249 1.88 1.47 1.26 | P11068TR-ND 938.00/М | EEC-ENOF204B 
e аа лы аа ана ана а ЕСТЕ Ji |P11070CT-ND 2.50 214 1.68 1.43 P11070TR-ND 1070.00/М |EEC-EN0F204J1 
É 2) $ Current: збора or less (at 30 minutes) + Capacitance: Changa: 0.2 | 200 | 150 RL  |P11069CT-ND 249 1.88 1.47 1.26 |P11069TR-ND 938.00/М | EEC-ENOF204RL| 
+30% of initial measured value * Internal Resistance: 4KQ or less 
HW Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 
Specifications: « Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C (reflects Nominal Internal 
capacitance range 1.0 - 22); -25°С ~ 60°C (reflects capacitance range 30 | WV | Capacitance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
- 50) * Terminal Polarity: (—) Negative DC (F) Q (1KHz) ор L да Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Warning: If the voltage bal- 33 <0.3 125 23 08 50 | P11347-ND 3.03 238 1.52 142 | EEC-HW0D335 
Sleeve ance breaks down, an over 4.7 <0.3 125 23 08 50 P11344-ND 3.12 2.45 1.57 1.46 EEC-HW0D475 
Ø d +0.05 voltage condition could result. | ,, 10.0 «0.2 125 35 08 50 | P11845-ND 404 317 2.03 1.89 | EEC-HWOD106 
е То prevent this from occurring, | 22.0 «01 180 35 08 7.5 | P11346-ND 6.95 545 348 825 | EEC-HWOD226 
e adda Mud ng Reid 30.0 «01 180 35 08 7.5 | P11348-ND 8.05 631 403 3.76 | EEC-HWOD306 
IL “з іп parallel with each capacitor, z 1 4 
L+2max 3473 ар; allowing for. Ihe capacitors 50.0 «01 180 40 08 75 | P11066-ND 879 6.89 440 411 | EEC-HW0D506 
in min leakage current. 24 70.0 «01 180 50 08 75 | P11349-ND 1481 1161 741 6.92 | EEC-HWOD706 
AL Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 
Specifications: • Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated * Capacitance Change: +30% of initial measured value • Internal Resis- 


Working Voltage: 2.5VDC • Nominal Capacitance Range: 0.22F ~ 10F 
(20°C) е Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 

Temperature Characteristics: е Capacitance Change -25%С - 70*C: 
+30% at 20°С • Internal Resistance -40°C: <3 times at 20°C • Inflow 
Current at 70°C: <3 times at 20°C 


Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 
2.5VDC applied at 70°C.) 


tance: <2 times of initial specified value * Inflow Current: <2 times of 
initial specified value 

Shelf Life: The capacitor shall meet the limits for “High Temperature 
Loading” after 1,000 hours exposure at 70°C with no voltage applied. 
Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High 
Temperature Loading” after 500 hours exposure at 55°C/90 to 95%RH 
with 2.5V DC applied. 


Sleeve 


Li + 2 Marla 15 mine is ØD+.5 


wv Capacitance Inflow Current* Internal Resistance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC (F) (mA) Q (1KHz) øD ød Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 P6963-ND 4.15 3.21 2.52 1.61 EEC-A0EL105 
25 8.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 P6966-ND 5.22 4.04 3.17 2.03 EEC-A0EL335 
4.7 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 P6967-ND 6.11 4.73 3.71 2.37 EEC-A0EL475 
10 0.60 0.1 18.0 35 0.8 7.5 P6969-ND 8.71 7.43 5.82 3.73 EEC-A0EL106 


* Inflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several pA level after approximately 10 hours application of rated working voltage. 


NEW! F Series Gold Capacitors Electric Double Layer Capacitors 


Features: * Endurance: 85°С 1000h Endurance: (After 1000 hours of 5.5VDC at 85*C, the capacitator shall 
meet the following limits.) « Capacitance Change: +30% of initial measured 
value * Internal Resistance: Less than 4 times of initial specified value 
Shelf Life: (After 1000 hours storage at 85°C without load, the capacitor 
shall meet the specified limits for "Endurance".) 

Moisture Resistance: (After 500 hours storage at 55°C, 90% to 95% R.H., 
the capacitor shall meet the specified limits for "Endurance".) 


Sleeve 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C е Maximum 
Operating Voltage: 5.5VDC * Nominal Capacitance Range: 0.047 - 1.0F 


Temperature Characteristics: е Capacitance Change: +30% of initial 
measured value at 20°C (-25° ~ 85°C) * Internal Resistance: -25°C: Less 
than 5 times of initial measured vaue at 20°C 


wv Capacitance Capacitance Current Internal Resistance Case | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC (F) Range (F) pA Q (1KHz) Code D L Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
0.047 0.0376 - 0.0846 70 120 A 13.5 9.5 P12914-ND 3.48 2.79 2.18 1.40 EEC-F5R5H473 
0.10 0.080 - 0.180 100 100 A 13.5 9.5 P12912-ND 3.59 2.87 2.25 1.44 EEC-F5R5H104 

55 0.47 0.376 - 0.846 215 75 B 21.5 9.5 P12915-ND 8.44 6.76 5.30 3.38 EEC-F5R5H474 
0.68 0.476 - 1.224 315 50 B 21.5 9.5 P12916-ND 8.72 6.98 5.47 3.49 EEC-F5R5H684 
1.00 0.80 - 1.80 315 50 B 21.5 9.5 P12913-ND 8.99 7.20 5.64 3.60 EEC-F5R5H105 


NF Series Gold Capacitors Wet Type Electric Double Layer Capacitors 


Insulating 


D Max. 


Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode and minia- 
turization technology meeting the trend of compactness. Suitable for a memory 
back-up for CMOS type RAM in microcomputers. 


Features: * A long period memory back-up is available by excellent self-dis- 
charging characteristics * Low profile design is 9.5 mm maximum in height and 
has a standardized 5 mm terminal spacing * Superior to primary or secondary 
batteries in operating temperature range, charge/discharge characteristics, long 
time reliability and performance stability 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°С - 70°С * Surge Vol- 
tage: 6.3VDC * Capacitance Tolerance: -20% - 80% 

Temperature Characteristics: е Capacitance Change: +30% at 20°C • Inter- 
nal Resistance -25°C: Less than 5 times at +20°С * Leakage Current at 70°С: 
Less than 4 times at 20°С 

Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC ap- 
plied at 70°C.) * Capacitance Change: +30% * Internal Resistance: Less than 4 
times * Leakage Current: Less than 2 times 


му Capacitance Capacitance Inflow Current Internal Resistance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC (F) Range (F) НА (30 minutes) V (1KHz) [5 D Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
0.1 0.08 - 0.18 100 75 7.5 18.5 P6952-ND 2.33 1.66 1.30 .83 EEC-F5R5U104 

5.5 0.47 0.376 - 0.846 216 30 8.0 21.5 P6954-ND 5.41 4.07 8.19 2.04 EEC-F5R5U474 
1.0 0.8 - 1.8 315 30 8.0 21.5 P6955-ND 5.41 4.07 3.19 2.04 EEC-F5R5U105 
15 12-27 385 30 8.0 21.5 P11063-ND 6.63 4.82 3.77 2.42 EEC-F5R5U155 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 971 


Panasonic 
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Specifications: 
* TSU Series: Miniaturized Type (16 ~ 250V/ -40 ~ 85°C/220 ~ 47,000gF) 
TSUP Series: Large Сап Туре (16 ~ 250V/ -40 ~ 85°C/180 ~ 68,000yF) 
TSNH Series: 105°C Туре (16 ~ 100V/ -40 ~ 105*C/470 ~ 33,000НЕ) 
TSHA Series: Large Can Туре (10 ~ 250V/ -40 ~ 105*C/180 ~ 68,000uF) 
TSHB Series: Large Сап Type (200 ~ 450V/ -40 ~ 105°C/82 ~ 2,200uF) 
TSED Series: Large Can Туре (200 ~ 250V/ -40 ~ 105°C/220 ~ 2,200uF) 
(400 ~ 450V/ -25 ~ 105*C/56 ~ 560uF) 
Large Can Туре (160 ~ 250V/ -40 ~ 105°C/270~ 3,300pF) 
(350 ~ 450V/ -25 ~ 105°C/100 ~ 820yF) 
TSUQ Series: Large Can Type (160 ~ 250V/ -40 ~ 85*C/270 ~ 3,9002) 
(350 ~ 450V/ -25 ~ 85°C/82 ~ 1,000uF) 


Capacitance Tolerance (at 120Hz): 


TSHC Series: 


(2483.040) 


TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


CR0SS REFERENCES 


PANASONIC TSU 
Elna: LP; Marcon: FTW/FHW; Nichicon: UB/PS; 
Rubycon: LP/RP; Sprague: 80D; UCC: NMA. 


PANASONIC TSUP 
Matsushita: TSUP; Nichichemi: SMH; Nichicon: LQ; 
Rubycon: USP; Marcon: DWF & CEFHW; UCC: SMH; 
Sprague: 82D; ICI: LPR/LUG; Мерсо: 3487. 


PANASONIC TSNH 
Elna: LPS/LPJ; Marcon: FTU/FHU; Nichicon: GH/GL/GM; 
Rubycon: XLP/XRP; Sprague: 81D; UCC: KM. 
PANASONIC TSHA 
Matsushita: TSHA; Nichichemi: KMH; Nichicon: GQ; 
Rubycon: MXP; Marcon: DUF & CEFHU; UCC: KMH; 
Sprague: 81D; Mepco: 3488. 


After the test, the capacitor shall meet the following limits: Capacitance change of +20% of initial measured 
value; DC leakage current less than initial limits; and D.F. less than 150% of initial limits. 


Ripple Voltage: The sum of the DC voltage plus the AC peak ripple voltage shall not exceed the rated DC 
voltage and there shall be no application of reversed voltage. 


Ripple Current (mA): 


Frequency (Hz): 50Hz 60Hz 120Hz 500Hz 1KHz 10 - 50KHz 
16V - 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.06 1.15 
160V - 500V: 0.75 0.8 1.0 12 1.25 1.4 


D.C. Leakage Current: 
Measurements shall be made at rated working voltage at 20°C. The voltage shall be applied to the capacitor 
for a minimum period of 5 minutes before reading the leakage current. Maximum leakage current shall not 


Type: TSU TSUP TSNH TSHA TSHB TSED TSHC TSUQ exceed the value given by the following formula: 16 ~ 100V: in case of C X V = 100,000yFV І = 0.01CVpA max. 
Tol.: +20% +20% +20% 420% +20% +20% +20% 420% in case of C X V = 100,000gFV | = З у C x VHA max. 160 ~ 450V: 1 = З у C x УрА max. where | = leakage 
current in mA, С = rated capacitance in ШЕ V = DC rated WV in volts. 
Surge Voltage & Surge Voltage Test: The DC surge voltage is the maximum voltage to which the capacitor Load Life Test: 
should be subjected. The surge voltage listed below is applied in series with a 1,000 ohm resistor at a cycle of DOG Ce rest : Т š n " 
0.5 minutes "ON" and 4.5 minutes "OFF", repeated 1,000 times at 25°C. The capacitor shall be subjected to application of the DC rated voltage with full rated ripple current in the 
ў Š specified ambient temperature for the specified life period. The capacitor shall then be removed from the test 
= chamber and stabilized at room temperature. After reaching temperature stability; the capacitor shall not 
Gated pe voltagc: = 25 = = = = = 160 ze 250 150 = = 2 exceed the following specified values listed: Capacitance change within +20% of the initial measured value. 
urge vo lage: D.F. 150% of the initial limits. DC leakage current «5 initial limit 
Max. |85° (rms) Max. |85 (rms) 
DC (тА) | Ripple | Dimensions DC (mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Сар.  Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current | (12042) A) D L Part No. 1 10 50 200 |PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz)A| D Е Part Мо. 1 10 50 200 | Part No. 
TSU General Ригрове 85°C, 2000 Hour Life 8200| 1.35 357 | 25 25 P6885-ND 3.52 2.89 2.02 1.41 | ЕСО-51ЕРВ22СА 
10000 | 1.50 3.78 22 35 P6886-ND 3.71 3.05 2.14 1.49 | ECO-S1EP103BA 
16 | 4700 075 | 20 2 25 ша тыа лыы BUE EUESS IUDA TTD 10000 | 150 | 378 | 30 25 | P6887-ND 406 333 234 1.63 | ECO-S1EP103DA 
35 4700 | 121 2.5 22 40 P6483-ND 345 277 227 148 | ECE-S1VU472G 12000 1.64 4.10 22 40 P6888-ND 404 331 2.32 1.62 | ECO-S1EP123BA 
50 | 15000| 259 47 35 51 P6428-ND 772 666 585 461 | ECE-S1HU153Z 12000 1.64 4.10 30 30 P6889-ND 4.38 3.60 2.52 1.76 | ECO-S1EP123DA 
63 3300| 136 24 25 40 P6492-ND 420 345 290 202 |ECE-S1JU332M 15000 | 1.83 4.63 22 50 P6890-ND 447 3.67 2.57 1.79 | ECO-S1EP153BA 
- - - - - - 15000 | 1.83 4.63 30 30 P6891-ND 485 3.98 2.79 1.94 | ECO-S1EP153DA 
20| 220) 062 | 115 | 22 315 ыа 321 257 211 138 | ЕСЕ-5200221Е 18000| 201 | 547 | 25 45 | P6892-ND 509 418 2.93 2.04 | ECO-S1EP183CA 
470 | 0.91 17 25 40 P6542-ND 4.02 3.30 2.77 1.93 | ECE-S2DU471M 25 | 18000 | 2.01 5.47 30 35 P6893-ND 5.33 4.38 3.06 2.14 | ECO-S1EP183DA 
250] 680 123 245 | 30 50 |  P6553-ND 624 528 456 342 | ECE-S2EU681U 22000| 222 610 | 25 50 |  P6894-ND 5.61 461 323 225 | ECO-S1EP223CA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose 85°C, 3000 Hour Lifet 22000 | 2.22 6.10 30 40 P6895-ND 5.09 4.32 3.11 2.33 | ECO-S1EP223DA 
27000 | 2.46 6.21 30 45 P6896-ND 5.82 4.93 3.55 2.66 | ECO-S1EP273DA 
4700 | 0.82 1.77 22 25 P7600-ND 2.20 1.86 1.34 1.01 | ECO-S1CP472BA 27000 | 2.46 6.21 35 35 P6897-ND 6.11 5.17 3.72 2.79 | ECO-S1EP273EA 
6800 | 0.98 2.57 22 25 P7601-ND 2.39 2.03 1.46 1.10 | ECO-S1CP682BA 33000 | 272 6.84 30 50 P6898-ND 649 5.50 3.96 2.97 | ECO-S1EP333DA 
8200| 108 | 347 | 20 30 |  P6859-ND 387 348 223 155 | ECO-SICP822AA 33000 | 272 | 684 | 35 40 |  P6899-ND 7.04 5.96 429 3.22 | ECO-S1EP333EA 
8200 | 108 3.10 22 25 P7602-ND 250 242 153 1.15 |ECO-S1CP822BA 39000 | 2.96 7.36 35 45 P6900-ND 703 6.06 444 3.49 | ECO-S1EP393EA 
10000 | 120 378 20 35 P6860-ND. 413 339 237 165 | ECO-S1CP103AA 47000 | 3.25 8.00 35 50 P6901-ND 7.90 6.81 4.99 3.93 | ECO-S1EP473EA 
- - — 2200| 083 | 152 | 22 25 | P7606-ND 222 1.88 1.35 1.02 | ECO-S1VP222BA 
10000| 1.20 3.78 25: 25 P6861-ND 3.78 3.03 2.07 1.35 | ECO-S1CP103CA 3300 | 101 273 20 25 P6902-ND 373 306 244 149 | ECO-S1VP332AA 
12000 | 1.31 452 | 20 35 P6862-ND 429 352 247 1.72 | ECO-S1CP123AA 3300 | 1.01 229 | 22 25 P7607-ND 242 205 148 1.11 | ECO-S1VP332BA 
12000 | 1.31 4.52 25 25 P6863-ND 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S1CP123CA 3900 140 2.94 20 30 P6903-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | ECO-S1VP392AA 
15000| 1.46 526 20 40 P6864-ND 4.67 3.84 2.69 1.87 | ECO-S1CP153AA 3900 140 2.71 20. 25 P7608-ND 2.54 246 1.55 1.17 | ECO-S1VP392BA 
15000| 146 526 | 25 30 |  P6865-ND 381 343 219 153 | ЕСО-51СР153СА 47001 121 326 | 25 25 | P6905-ND 3.85 3.09 241 1.38 | ECO-S1VP472CA 
5600| 1.32 3.36 20 40 P6906-ND 4.49 3.68 2.58 1.80 | ECO-S1VP562AA 
18000 | 1.60 5.57 22 40 P6866-ND 3.94 323 2.26 1.58 | ECO-S1CP183BA 5600 | 132 3.36 5 25 P6907-ND 403 323 221 144 | ECO-S1VP562CA 
16 | 18000 | 1.60 5.57 25 30 P6867-ND 4.00 3.29 2.30 1.60 | ECO-S1CP183CA 6800 | 146 3.68 22 35 P6908-ND 371 304 243 149 | ECO-S1VP682BA 
22000 1.77 6.10 22 45 P6868-ND 4.38 3.60 2.52 1.76 | ECO-S1CP223BA 6800 1.46 3.68 25 30 P6909-ND. 385 316 221 1.54 | ECO-S1VP682CA 
22000 | 1.77 6.10 30 30 P6869-ND 4.84 3.97 2.78 1.94 | ECO-S1CP223DA 8200 | 1.60 4.00 22 40 P6910-ND 4.03 3.31 2.32 1.62 | ECO-S1VP822BA 
27000 | 1.97 6.31 25 45 P6870-ND 513 421 2.95 2.06 | ECO-S1CP273CA 35 8200 | 1.60 4.00 25 35 P6911-ND 4.18 3.43 240 1.68 | ECO-S1VP822CA 
27000 | 197 631 30 35 P6871-ND 538 441 309 245 | ECO-S1CP273DA 10000 | 1.77 4.42 22 45 P6913-ND 448 3.67 2.57 1.79 | ECO-S1VP103BA 
39000 315 ёй 3p а а 4183 2% зы н БОЕРСА 10000| 177 442 | 35 25 P6914-ND 5.33 4.37 3.06 2.13 | ECO-S1VP103EA 
Г i l ў ` й й 12000 | 1.94 5.05 25 45 P6915-ND 545 4.22 2.96 2.06 | ECO-S1VP123CA 
33000 27) 68 | 35 30 Min ВИТ BGS 39: 200. БАН 12000 | 194 | 505 | 35 30| P6916-ND — 579 475 333 222 |ECO-SIVPI23EA 
39000 | 236 | 694 30 45| P6874-ND 575 487 351 2.63 |ECO-SICPS93DA 15000| 217 | 557 | 25 50 | P6917-ND 560 4.50 322 224 | ECO-S1VP153CA 
39000 | 2.36 6.94 35 35 P6875-ND 6.03 5.11 3.68 2.76 | ECO-S1CP393EA 15000 | 2.17 5.57 35 30 P6918-ND 5.55 4.70 3.38 2.54 | ECO-STVP153bEA 
47000 | 260 | 747 | 30 50 |  P6876-ND 634 537 3.87 2.90 | ECO-STCP473DA 18000 | 238 | 568 | 30 45) РЭМО 590 500 360 270 | ECO-SIVP183DA 
47000| 260 747 35 40 P6877-ND 689 584 420 3.15 |ЕСО-51СРА7ЗЕА 18000 2.38 5.68 35 35 P6920-ND 6.19 5.24 3.77 2.83 | ECO-S1VP183EA 
56000 | 283 873 35 45 P6878-ND 765 648 466 350 | ECO-S1CP563EA 22000 | 2.63 6.10 30 50 P6921-ND 6.39 5.41 3.90 2.92 | ECO-S1VP223DA 
i ` I Ë ; I 22000 | 2.63 6.10 35 40 P6922-ND 693 5.87 4.22 3.17 | ECO-S1VP223EA 
68000 | 312 | 905 | 35 50 БИЗ 4,80. 56:19: 4:39; 9.88. (ЕСОГЭТЕРЕВЗЕХ 27000 | 291 | 684 | 35 45 |  P6923-ND 709 612 448 353 | ECO-SIVP273EA 
3300 | 0.86 1.68 22 08 P7603-ND 220 1.87 1.35 1.01 | ECO-S1EP332BA 33000 | 322 7.15 35 50 P6924-ND 8.05 6.94 5.09 4.00 | ECO-S1VP333bEA 
4700 | 1.02 3.05 20 25 P6880-ND 371 3.04 2.13 1.49 | ECO-S1bEP472AA 1500| 0.82 1.24 20 5 P7609-ND 228 1.93 1.39 1.05 | ECO-S1HP152BA 
4700 | 1.02 239 | 22 25 P7604-ND 2.39 2.03 146 1.10 | ECO-S1EP472BA 2200 0.99 226 | 20 25 P6925-ND 3.81 313 219 1.53 | ECO-STHP222AA 
25 | 5600| 142 | 336 | 20 30 | P6881-ND 388 318 223 156 |ECO-SIEPS62AA | | so | 2200) 099 | 182 | 22 25 | P/GIOND 245 208 150 1.12 |ECO-STHP2228A 
2700 | 1.10 2.23 22 25 P7611-ND 2.62 2.22 1.60 1.20 | ECO-S1HP272BA 
5600 | 1.12 2.86 22 25 P7605-ND 2.51 2.12 1.53 1.15 | ECO-S1EP562BA 
3300 | 121 2.78 20 35 P6927-ND 4.37 3.58 2.51 1.75 | ECO-S1HP332AA 
6800 | 123 3.47 20 35 P6882-ND 4.13 3.39 2.38 1.66 | ECO-S1EP682AA 3300| 121 273 25 25 P6928-ND. 348 285 200 139 | ECO-S1HP332CA 
6800 1.23 347 % 25 P6883-ND 378 303 208 136 | ECO-S1EPE82CA T 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum 


Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Мах. |85° (rms) Max. |85° (rms) 
DC(mA)| Ripple | Dimensions DC (тА) | Ripple | Dimensions 

W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic М.У. Сар. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC | (uF) | Current |(120Hz)A| D L Part No. üÜ 10 50 200 | Рам №. DC | (uF) | Current |(120Hz)A| D L Part No. 1 10 50 200 |PartNo. 
3900| 132 | 275 | 20 40 |  P6929-ND 456 3.82 268 1.87 | ECO-S1HP392AA 1800 | 180 | 432 | 35 40 |  P7389-ND 7.60 643 463 347 | ECO-S2DP182EX 
3900| 132 | 275 | 25 25 |  P6930-ND 368 302 212 148 | ECO-SIHPS92CA| || 1800| 1.80 | 432 | 35 45 | P6134-ND 6.94 598 438 345 | ECO-S2DP182EA 
4700| 145 | 3.03 | 22 35 | P6931-ND 390 3.20 224 1.56 | ECO-S1HP472BA 2200| 1.98 | 492 | 35 45 | P7390-ND 8.60 7.28 5.24 3.93 | ECO-S2DP222EX 
4700| 145 | 3.03 | 30 25 |  P6932-ND 428 351 246 171 | ECO-SIHP472DA 2200| 198 | 492 | 35 50 |  P6135-ND 797 6.87 504 3.96 | ECO-S2DP222EA 
5600| 158 | 342 | 22 40 |  P6933-ND 424 348 244 170  ECO-S1HP562BA 120 | 051 071 | 22 25 | P7391-ND 234 199 143 1.08 | ECO-S2EP121BA 
5600 | 158 | 342 | 30 30 |  P6934-ND 4.63 3.80 266 1.85 ECO-S1HP562DA 150 | 058 | 089 | 22 25 | P7392-ND 247 209 151 143 | ECO-S2EP151BA 
6800 | 174 | 3.85 | 22 50 | P6935-ND 470 3.86 270 1.88 | ECO-S1HP682BA 180 | 0.63 107 | 20 30 | P7393-ND 337 2.86 2.06 1.55 | ECO-S2EP181AA 
6800| 174 | 385 | 30 30 |  P6936-ND 507 416 2.92 2.08 | ECO-STHP682DA 180 | 0.63 107 | 22 25 | P7394-ND 262 222 1.60 1.20 | ECO-S2EP181BA 

50 | 8200| 192 | 441 | 25 45 |  P6937-ND 537 441 3.09 2.15 | ECO-S1HP822CA 220| 070 117 | 22 25 |  P7395-ND 276 234 169 127 | ECO-S2EP221BX 
8200| 192 | 441 | 30 35 |  P6938-ND 562 461 323 225 | ECO-SIHP822DA 270| 077 131 | 22 30 | P7396-ND 297 2.50 1.82 1.36 | ECO-S2EP271BA 
10000 | 212 | 497 | 25 50 |  P6939-ND 5.01 425 3.06 2.29 | ECO-S1HP103CA 270| 077 131 | 25 25 | P7397-ND 309 2.62 1.89 142 | ECO-S2EP271CA 
10000| 2.12 | 497 | 35 30 |  P6940-ND 571 483 348 2.61 | ECO-S1HP103EA 330| 086 175 | 22 35 | P7398-ND 327 277 200 150 | ECO-S2EP331BA 
12000| 232 | 558 | 30 45 |  P6941-ND 610 516 372 279 | ECO-S1HP123DA 330 | 0.86 175 | 25 30 | P7399-ND 334 283 204 153 | ECO-S2EP331CA 
12000| 2.32 5.58 35 35 P6942-ND 6.38 540 3.89 2.92 | ECO-S1HP123EA 390 0.93 1.91 22 40 P7400-ND. 349 2.96 213 1.60 | ECO-S2EP391BA 
15000| 2.59 | 644 | 30 50 |  P6943-ND 651 551 397 298 | ECO-S1HP153DA 390| 093 191 | 30 25 |  P7401-ND 3.80 3.22 2.32 174 | ECO-S2EP391DA 
15000 | 2.59 644 | 35 40 P6944-ND 741 627 4.52 3.39 | ЕСО-БІНРІЗЗЕА] | 250| 470! 1.02 2411 2 45 P7402-ND 3.85 326 235 1.76 | ECO-S2EP471BA 
18000 | 2.84 6.94 35 45 P6945-ND 7.51 648 4.75 3.73 | ECO-S1HP183EA 470 1.02 211 30 25 P7403-ND 416 352 2.54 1.90 | ECO-S2EP471DX 
22000 | 3.15 7.57 35 50 P6946-ND 8.21 7.08 5.19 4.08 | ECO-S1HP223EA 560 142 225 25 40 P7404-ND 4.33 3.67 2.64 1.98 | ECO-S2EP561CX 
680 | 0.69 1.02 | 22 25 P7357-ND 224 1.90 137 1.03 | ECO-S1KP681BA 560 | 112 225 | 35 25 P7405-ND 491 4.16 3.00 2.25  ECO-S2EP561EA 
1000] 0.84 151 | 22 25 P7358-ND 246 2.09 1.50 1.13 | ECO-STKP102BA 680 | 123 250 | 25 45 P7406-ND 4.80 4.06 2.93 2.20 | ECO-S2EP681CX 
1200 | 0.92 1.81 22 25 P7359-ND 2.55 2.16 1.56 1.17 | ECO-S1KP122BA 680| 123 2.50 35 30 P7407-ND 543 4.60 3.31 2.49 | ECO-S2EP681EA 
1500 | 1.03 2.26 22 30 P7360-ND 2.82 239 1.72 1.29 | ECO-S1KP152BA 820| 135 2.50 30 4 P7408-ND 5.67 4.80 3.46 2.60 | ECO-S2EP821DX 
1500 | 1.03 2.26 25 25 P7361-ND 2.90 2.46 1.77 1.33 | ECO-S1KP152CA 820| 135 277 3 30 P7409-ND 605 542 369 277 | ECO-S2EP821EX 
1800| 113 | 252 | 22 35 |  P7362-ND 3.04 2.58 1.86 1.39 | ECO-S1KP182BA 1000 | 150 | 332 | 30 45 | P7410-ND 645 546 393 295 | ECO-S2EP102DX 
18001 1.13 252 | 25 30 |  PT363-ND 3.10 2.63 1.89 1.42 | ECO-STKP182CA 1000| 1.50 332 | 35 55 P7411-ND 6.85 5.80 418 3.13 | ECO-S2EP102EX 
2200| 125 273 | 22 40)  PT364-ND 331 2.81 2.02 1.52 | ECO-STKP222BA 1200 | 1.64 358 | 35 40 P7412-ND 7.80 6.60 475 3.57 | ECO-S2EP122EX 
2200| 125 | 273 | 30 25 |  P7365-ND 360 3.05 2.20 1.65 | ECO-S1KP222DA 1500 | 183 | 404 | 35 50 | P7413-ND 905 766 551 414 ECO-S2EP152EA 
2700| 139 | 278 |22 45 |  P7366-ND 3.68 312 225 1.69| ECO-S1KP272BA 47 | 041 047 | 22 25 | P7414-ND 264 224 161 121 | ECO-S2GP470BA 

go | 2700) 139 278 | 30 30 | PT367-ND 3.94 3.34 240 1.80 | ЕСО-51КР272рА 68 | 049 076 | 20 30 P6136-ND 395 324 227 1.58 | ECO-S2GP680AA 
3300| 154 | 321 | 22 50 | P7368-ND 395 334 241 1.81 | ECO-S1KP332BA 68| 049 | 076 | 22 25 | P6137-ND 358 287 197 128 | ECO-S2GP680BA 
3300| 154 | 321 | 30 30 |  P7369-ND 427 362 261 1.96 | ECO-S1KP332DA 82] 054 | 088 | 20 зо | P6138-ND 417 342 239 167 | ECO-S2GP820AA 
3900| 167 | 359 |25 45) gP/370-ND 447 3.79 2.73 2.05 ЕСО-51КРЗӘ2СА 82 | 054 | 083 | 22 25 | P6139-ND 330 271 1.90 1.32 | ECO-S2GP820BA 
3900| 167 | 359 | 30 35 | P7371-ND 476 404 291 2.18 | ECO-S1KP392DA 100 | 060 | 0% | 20 35 | P6I40-ND 448 368 258 180 | ECO-S2GPIO1AA 
4700| 183 | 409 | 25 50 | P7372-ND 488 413 2.98 223 | ECO-S1KP472CA 100| ово | 0% | 25 25 | P6141-ND 360 296 207 144 | ECO-S2GPI01CA 
4700 | 183 | 409 |30 40 "МШШ 521 441 3.18 2:38 | ECO-STKPA72DA 120| 065 | 102 | 20 40 |  P6142-ND 481 395 276 1.93 | ECO-S2GP121AA 
5600 | 200 | 455 | 30 45 ЕШ 585 495 357 268 | ECO-SiKPS62DA 120 | 065 | 102 | 25 25 | P7415-ND 330 279 201 1.51 | ЕС0-526Р1210Х 
5600 | 2.00 | 455 | 35 35 | P7375-ND 644 520 3.75 2.81 | ECO-S1KP562EA 120 | 065 102 | 25 30 | P6143-ND 384 315 221 154 | ECO-S20P121CA 
6800| 221 516 | 30 50 |  P7376-ND 648 549 3.95 2.96 | ECO-S1KP682DA 150 073 146 | 22 40 ОШО 439. 347 243 169 |ECO-SOGPISIBA 
6800 | 221 | 516 | 35 40 ТШШ 706 598: 431 323 EGO-SIKPGBAEA 150| 073 | 116 | 30 25 |  P6145-ND 451 370 259 1.81 | ECO-S2GP151DA 
8200| 242 | 583 | 35 50 |  P7378-ND 797 615 486 3.65 | ECO-S1KP822EA 180 | 050 1м |2 45 uuu 468; 380.288 a6 ECO-S2CP181BA 
470) 005 | 111 | 22 25 АВ 291-590 TANN 106 (EGO-SAAPATIBA 180 080 | 144 | 30 зо | P6147-ND — 490 402 282 1.96 | ECO-S2GP181DA 
560) 070 | 132 |22 25 ho 241 205 148 111 ECO-S2APS6IBA) |400| 220 | oss | 149 | 22 50 | FP6148-ND 523 429 301 2.09 |ECO-S2GP221BA 
680| 078 161 | 22 25 |  P7381-ND 256 217 1.56 1.17 | ECO-S2AP681BA 20 БІ 149 | ao 20 ЕПШШ 54 446 ано оча ECO SƏGP091BA 
1000| 094 | 186 20 55 W un RUE аны аны 270| 098 | 167 | 25 45 |  P6150-ND 502 425 306 2.30 |ECO-S2GP271CA 
1000 | 0394 | 196 | 25 25 |  P6946-ND 350 2.88 201 1.40 | ECO-S2AP102CA ото | 098 | 1.67 | 35 30 | P6151-ND 558 472 340 2.55 | ECO-S2GP271EA 
1200) 103 | 231 | 20 40)  P6949-ND 471 387 2.71 1.89 | ECO-S2AP122AA 330 | 108 | 190 | 30 40 | P6152-ND 593 5.03 362 2.72 | ECO-S2GP331DA 
1200| 103 | 231 | 25 30 |  P6990-ND 373 3.06 245 1.50 | ECO-S2AP122CA 380 | 108 too | 5 зо Ш 625.550 381-06. РОС СРЕ 
1500) 146 | 257 22 40 ШЕШШ 405 332 233 1.62 | ЕСО-Б2АРІБ2ВА 330 | 108 | 190 | 35 35 |  P6153-ND 625 530 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EA 
1500] 116 | 257 | 30 25 |  P6992-ND 435 3.57 250 1.74 | ECO-S2AP152DA 390 | 118 | 243 | з қ MEETS и р 
1800 | 1.27 | 284 | 22 45 |  P6993-ND 447 367 2.57 179 | ECO-S2AP182BA 300 | 118 | 243 | 5 зе ООП eos. БАШ 41233 18: ПЕСО СЗ 

100| 1800 127 | 284 | 30 30 ООВ AUT SETI OIN ECO peor Вера 390 118 | 243 | 35 40 | P6155-ND 707 599 431 323 | ECO-S2GP3O1EA 
2200 | 1.40 | 314 | 22 50 Mh n 489 401 281 1.96 | Е00-62АР2228А 470 | 130 | 239 | 35 40 | P7418-ND 7.98 675 486 3.65 | ECE-S2GP471EX 
2200] 140 | 314 | 30 30 |  P6103-ND 445 377 271 2.04 | ECO-S2AP222DA 270171301 239 | as 45 SEG 708 «519: 408. 353| ECOS GPA 
2700| 155 | 371 | 25 45 | P6104-ND 4.91 416 3.00 225 | ECO-S2AP272CA | | "nb = yia. 

560 | 141 269 | 35 45 | P7419-ND 8.88 7.52 541 4.06 | ECO-S2GP561EX 
2700| 155 | 371 | 30 35 |  P6105-ND 500 424 3.05 229 | ECO-S2AP272DA 
560 | 1.41 269 | 35 50 | P6157-ND 823 710 520 4.09 | ECO-S2GP561EA 

3300 | 172 | 406 |25 50 |  P6106-ND 544 461 3.32 249 | ECO-S2AP332CA 280 | ise | ao) | s с. 1050 297 646 485 | ECO-S2GPOSIEX 
3300| 172 | 406 | 30 40 |  P6107-ND 573 485 3.49 262 | ECO-S2AP332DA - : ам Бш энэ о 
3000 | 127 | 454 | о 45 ОООО о О 33| 036 | 04 | 22 25 | P7421-ND 242 2.05 148 141 | ECO-S2WP330BA 
3900 | 1.87 | 454 | 35 35 |  P6109-ND 674 570 411 3.08 | ECO-S2AP392EA 47) 043 | 059 | 22 25 ЕВ 204. 224 AGT „1:21. |EGO-S2WPATOBA 
4700 | 205 | 513 | 30 50 | P6110-ND 644 556 407 3.20 | ECO-S2APA72DA 56) 047 | 070 20 30 MALI 351 298 214 1.61 | ЕС0-52М/Р5БОАА 
ато! 205 | 513 | as 40 МЕТ 690 603 442 348 | EPOISPAPATOEA 56 | 047 | 070 | 22 25 | P7424-ND 279 236 170 128 | ECO-S2WP560BA 
5600 | 224 | 575 | 35 45 | P6112-ND 783 676 495 3.89 | ECO-S2AP562EA 82 | 057 | 083 22 зо “РЛАР 325 275 198 149 | ECO-S2WP820BA 
6800| 247 | 660 | 35 50 |  P6113-ND 7.92 698 522 433 | ECO-S2AP682EA 82| 057 | 083 | 25 25 РАД 327 277 200 1.50 | ECO-S2WP820CA 
ТӨШ 051 ori | 22 25 МИРО 345 386 134 101 ECO:SƏDPIBIHÁ 100 | 063 | 093 | 22 35 | P7427-ND 359 304 249 1.64 | ECO-S2WP101BA 
3| 062 104 | 22 25 |  P7383-ND 237 201 145 109 | ECO-S2DP221BA 120 | 0.69 104 | 22 40 | P7428-ND 392 3.32 239 1.79 | ECO-S2WP121BA 
2701 069 Га | 20 30 | P614-ND 381 342 249 153 | ECO-S2DP271AA 120| 0.69 104 | 30 25 | P7429-ND 4.16 352 2.54 1.90 | ECO-S2WP121DA 
210.| “06D Га | 2 2 | P615-ND 339 272 186 122 | ECO-S2DP271BA 150] 077 119 | 22 50 |  P7430-ND 438 3.71 2.67 2.01 | ECO-S2WP151BA 
330 | 077 156 | 20 35 | P61H06-ND 406 333 234 1563 | ECO-s2DP331AA |480 | 150 | 077 119 | 30 30 | P7431-ND 455 3.85 278 2.08 | ECO-S2WP151DA 
330] 077 156 | 25 25 | P6117-ND 325 267 187 130 | ECO-S2DP331CA 180 | 0.85 135 | 25 40 | P7432-ND 490 415 299 2.24 | ECO-S2WP181CX 
390 | 083 168 | 22 30 | P6118-ND 331 272 191 133 | ECO-S2DP391BA 180| 0.85 135 | 35 25 | P7433-ND 557 472 840 2.55 | ECO-S2WP181EA 
390| 083 168 | 25 25 | FP6119-ND 344 282 198 138 | ECO-S2DP391CA 220| 094 155 | 25 45 | P7434-ND 555 470 3.39 2.54 | ЕСО-52М/Р2210Х 
470 | 0.91 185 | 22 35 |  P6120-ND 359 2.95 207 144 | ECO-S2DPA71BA 220 | 0.94 155 | 35 30 |  P7435-ND 6.05 543 3.69 2.77 | ECO-S2WP221EA 
470| 091 185 | 30 25 | P6121-ND 441 337 236 165 | ECO-S2DP471DA 270| 104 178 | 30 45 |  P7436-ND 650 5.50 3.96 2.97 | ECO-S2WP271DA| 
560 | 100 | 243 | 22 40 | P6122-ND 377 310 217 151 | ECO-S2DPS61BA 270| 104 178 | 35 30 | P7437-ND 693 5.87 422 3.17 | ECO-S2WP271EX 
560 | 100 | 243 | 30 25| P6123-ND 443 363 255 177 | ECO-S2DP561DA 330| 115 | 201 | 30 50 | P7438-ND 7.88 641 462 3.46 | ECO-S2WP331DA| 
680| 1.10 268 | 22 45 |  P6124-ND 413 339 2.37 1.65 | ECO-S2DP681BA 330 | 1.15 201 | 35 35 | P7439-ND 813 6.88 4.96 3.72 | ECE-S2WP331EX 
esol 110 | 268 | 30 30| P6125-ND 479 393 275 192 ECO-S2DP681DA 390| 125 | 224 | 35 45 | P7440-ND 879 7.44 5.36 402 | ECO-S2WP391EA 

200 | 820| 121 293 | 25 45 P6126-ND 469 3.85 2.70 1.88 | ECO-S2DP821CA 470| 137 253 | 35 45 P7441-ND 10.48 8.87 6.39 4.79 | ECO-S2WP471EX 
820] 121 293 | 35 25 |  P6127-ND 566 4.64 325 2.27 | ECO-S2DP821EA ат] 045 | 063 | 22 25 | P7442-ND 332 281 202 1.52 | ECO-S2HP470BA 
1000| 1.34 | 325 | 25 45 |  P7384-ND 435 3.68 265 1.99 | ECO-S2DP102CX 56 | 050 | 070 | 22 зо | P7443-ND 851 298 214 1.61 | ECO-S2HP560BA 
1000| 1.34 | 325 | 25 50 |  P6128-ND 452 383 2.76 2.07 | ECO-S2DP102CA 68 | 055 | 078 | 22 35 | P7444-ND 3.87 328 236 1.77 | ECO-S2HP680BA 
1000| 1.34 | 325 | 35 30 |  P6129-ND 537 455 327 246 | ECO-S2DP102EA 68 | 055 | 078 | 25 25 | P7445-ND 391 332 239 1.79 | ECO-S2HP680CA 
1200| 146 | 350 | 30 40 |  P7385-ND 544 460 331 249 | ECO-S2DP122DX 82] 060 | 088 | 22 40 | P7446-ND 421 357 2.57 1.93 | ECO-S2HP820BA 
1200| 146 | 350 | 30 45 |  P6130-ND 558 473 340 255|ECO-S2DP122DA| | po | 82 | 060 | 088 | 25 30 | P7447-ND 422 358 2.58 1.93 | ECO-S2HP820CA 
1200| 146 | 350 | 35 30 |  P7386-ND 5.82 4.93 355 2.66 | ECO-S2DP122EX 100| 067 | 09 | 22 45 | P7448-ND 4.66 3.95 2.85 2.14 | ECO-S2HP101BA 
1200| 146 | 350 | 35 35 | P6131-ND 597 5.06 3.64 273 | ECO-S2DP122EA 100 | 067 | 099 | 25 35 | P7449-ND 4.68 3.97 2.86 2.14 | ECO-S2HP101CA 
1500| 1.64 | 387 | 30 45 |  P7387-ND 630 5.33 3.84 2.88 | ECO-S2DP152DX 120| 073 148 | 22 50 | P7450-ND 523 443 349 2.39 | ECO-S2HP121BA 
1500| 164 | 387 | 30 50 |  P6182-ND 655 554 3.99 2.99 | ECO-S2DP152DA 120| 073 118 | 30 30 |  P7451-ND 539 4.57 329 247 | ECO-S2HP121DA 
1500| 164 | 387 | 35 35 |  P7388-ND 6.68 5.65 407 3.05 | ECO-S2DP152EX 150| 0.82 129 | 25 45 |  P7452-ND 596 5.05 3.63 2.73 | ECO-S2HP151CA 
1500| 164 | 387 | 35 40 |  P6183-ND 693 587 422 3.17 | ECO-S2DP152EA 150] 082 120 | 35 25 |  P7453-ND 6.60 5.59 402 3.02 | ECO-S2HP151EA 


* Ripple Current at 105*C 


T 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length. 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Мах. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC (mA) | Ripple | Dimensions DC (mA) | Ripple | Dimensions 
М.М. Сар. |Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic М.У. Сар. |Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (pF) | Current |(120Hz)A| D L Part No. 1 10 50 200 | Рам №. DC | (pF) | Current |(120Hz)A| D L Part №. 1 10 50 200 | Part No. 
180 | 0.90 138 | 25 50 | P7454-ND 681 576 415 3.11 | ECO-S2HP181CA 5600| 132 240 | 22 35 |  P6658-ND 376 308 246 151 | ECO-S1VA562BA 
180| 090 1.36 35 30 P7455-ND 728 616 444 333 | ECO-S2HP181EA 5600| 1.32 240 30 25 P6659-ND 4.06 333 2.33 1.63 | ECO-S1VA562DA 
220| 099 150 | 30 45 |  P7456-ND 791 670 482 362 | ECO-S2HP221DA 6800 | 1.46 260 | 22 40 |  P6660-ND 411 337 236 1.65 | ECO-S1VA682BA 
500| 220] 099 | 154 | 35 35 | P7457-ND 828 701 505 3.79 | ECO-S2HP221EA aen ins TH :: = eee н 5- ре nd И 
270 10 17635 (выва 95. 810 583 438 | ECO-S2HP27IEA 8200 | 160 290 | 35 25 | P6663-ND 522 428 300 2.09  ECO-S1VA822EA 
330 121 | 199 | 35 45) P7459-ND 11.06 936 674 506 |ECO-S2HPSSIEA | | 35 | 40000] 177 | 320 | 25 45 | P6664-ND 513 421 295 2.05 | ECO-SIVA103CA 
390 | 1.32 222 | 35 50 | P7460-ND 12.75 10.79 7.77 5.83 | ECO-S2HP391EA 10000 177 320 | 35 зо |  P6665-ND 571 469 328 229 | ECO-SIVAIO3EA 
TSNH Long Life and High Ripple Current 105*C, 2000 Hour Life 12000 | 1.94 350 | 25 50 P6666-ND 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VA123CA 
4700| 075 20% | 22 315  P6450-ND 3.10 2.49 2.04 1.33 | ECE-S1CG472E 12000| 1.94 350 | 35 30 |  P6667-ND 6.35 521 365 2.54 | ECO-S1VA123EA 
16 | 22000 177 4.2* 30 50 P6454-ND 538 456 3.94 2.96 | ECE-S1CG223U 15000 | 2.17 3.90 30 45 P6668-ND 5.88 4.98 3.58 2.69 | ECO-S1VA153DA 
33000 | 247 48° | 35 51 P6455-ND 785 664 574 4.31 | ECE-S1CG333Z 15000 | 247 390 | 35 35 |  P6669-ND 617 523 376 2.82 | ECO-S1VA153EA 
3300 | 86 47° | 22 315| P6456-ND 307 246 202 132 | ECE-S1EG332E 18000 | 238 430 | 35 40 |  P6670-ND 7.04 596 429 3.22 | ECO-S1VA183EA 
в em is | |н Г | | 200} 2e зш и ы | гш за гм їл Seb қосыша 
30000. 150 31 | 25 50 =з 168-955 (8:24 12.25; | EGE SIEGIOSN 1500 | 0.82 125 | 22 25 | P7468-ND 312 250 172 1.12 | ECO-S1HA152BA 
22000 | 222 40 | 35 51 P6461-ND 8.16 6.91 596 4.47 | ECE-S1EG2237 {800 “абаб 150 | 20 зо ËO D 380 349 248 152 | ECO-SIHATIOAA 
35 |15000| 247 39° | 35 51 P6467-ND 692 5.86 5.06 3.80 | ECE-S1VG153Z 1800| 090 150 | 22 25 | P6673-ND 328 263 180 118 | ECO-S1HA182BA 
50 | 10000 | 2.12 37 35 51 P6473-ND 661 5.60 4.84 3.63 | ECE-S1HG103Z 2200| 0.99 170 22 30 P6675-ND 357 2.86 1.96 1.28 | ECO-S1HA222BA 
63 | 3300 | 1.36 25 | 25 50 |  P6536-ND 451 370 311 2.17 | ECE-S1JG332N 2700| 140 180 | 20 40 |  P6676-ND 432 355 249 1.73 | ECO-S1HA272AA 
470 | 047 12 | 22 31.5]  P6474-ND 331 2.65 248 142 | ECE-S2AG471E 2700| 140 180 | 25 25 | P6677-ND 343 2.82 1.97 1.38 | ECO-S1HA272CA 
100| 680] 068 14 | 22 40 |  P6539-ND 332 278 229 1.60 | ЕСЕ-52А06816 3300| 121 2.00 | 22 35 |  P6678-ND 3.63 2.98 209 145 | ECO-S1HA332BA 
200 220 | 0.62 1.0 22 40 P6554-ND 310 2.55 244 149 | ECE-S2DG221G 3300 | 121 2.00 25 30 P6679-ND 3.69 3.03 2.12 1.48 | ECO-S1HA332CA 
680 | 14 17 | 30 50 | P6557-ND 585 480 403 281 ECE-S2DG6B1U 3900 | 1.32 220 | 22 40 | P6680-ND 3.88 319 223 1.56 | ECO-S1HA392BA 
эво 380] 086 | 125 | 25 50 | P6581-ND 487 400 336 2.34 | ECE-S2EG331N | | 50 ped s i s n БЕІН pr 5 m ү, ор. 
6801 123 18 | 35 81 шош 6.71 568 491 368 | ECE-S2EG681Z 4700| 145 250 | 35 25 |  P6683-ND 5.02 412 289 2.01 | ECO-S1HA472EA 
40| 68| 049 56 | 22 40 ЗАВ Заў 1667. 2224, 156 Е0Е--2680808 5600| 158 | 280 | 22 50 | P6684-ND 462 379 265 185 | ECO-S1HAS62BA 
220 | 088 | 10 | 30 50 ИЕН 800 5.08 439 3.29 | ECE-S2GG221U 5600 | 158 | 280 | 35 30 | P6685-ND 541 444 341 217 | ECO-STHAGG2EA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current 105*C, 3000 Hour LifeT 6800 174 3.30 25 50 P6686-ND 5.20 427 2.99 2.08 | ECO-S1HA682CA 
3300 | 0.68 130 | 22 25 P7461-ND 283 227 1.56 1.02 | ECO-S1CA332BA 6800 | 1.74 330 | 35 30 P6687-ND 5.94 487 341 2.38  ECO-STHAGB2EA 
4700 | 082 152 | 22 25 | FP7462-ND 303 243 167 109 |ECO-SICA472BA 8200 | 1.92 360 | 30 45 | P6688-ND 6.25 543 3.59 2.50 | ECO-S1HA822DA 
6800 | 098 | 220 | 20 зо | P6434-ND 380 312 248 1.52 | ECO-S1CA682AA Dru 2 m п z CHE | B 5 1. 
6800| 09% 220 | 22 25 U 328 26% ао 1.18! ШЫ 10000 | 2.12 400 | 35 40 | P6691-ND 642 543 391 2.94 | ECO-S1HA103EA 
8200 | 108 | 240 | 20 35 ПЕН 402 330 231 1.61 | ЕСО-51САВ22АА 120001 232 | 450 | 35 45 |  P6692-ND 711 6.02 434 325 | ECO-STHA123EA 
8200 | 108 | 240 | 22 30) РӘМІЗІ) 356 285 196 128 | ECO-SICAB22BA 15000 | 259 | 480 | 35 50 |  P6693-ND 8.7 692 498 3.74 | ECO-S1HA153EA 
10000 | 1.20 260 | 20 40 P6444-ND 429 3.52 247 1.72 | ECO-STCA103AA 680| 0.62 090 | 22 25 P7469-ND 2.89 231 1.59 1.04 | ECO-S1JA681BA 
10000 | 1.20 2.60 25 25 P6460-ND 3.41 2.80 1.96 1.37 | ECO-S1CA103CA 1000| 075 147 22 Ж P7470-ND 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S1JA102BA 
12000 | 131 290 | 22 35 |  P6468-ND 3.56 2.93 2.05 143 | ECO-S1CA123BA 1200 | 0.82 140 | 20 30 | P7471-ND 428 342 235 1.53  ECO-S1JA122AA 
12000 | 131 290 | 30 25 |  P6477-ND 3.92 322 225 157 | ECO-S1CA123DA 1200 | 0.82 140 | 22 25 | P7472-ND 3.22 258 177 1.15 | ECO-S1JA122BA 
15000 | 146 320 | 30 30 P6541-ND 428 351 246 172 | ECO-S1CA153DA 1500 | 0.92 150 | 20 55 P7473-ND 456 3.65 2.50 1.63 | ECO-S1JA152AA 
16 | 18000 | 1.60 | 350 | 22 45 |  P6543-ND 4.19 344 241 1.68 | ECO-S1CA183BA 1500| 092 | 150 | 22 30 ОРДЫ 352 282 193 1.26 | ECO-S1JA152BA 
18000| 150 | 350 | 35 25 |  P6545-ND 505 414 290 2.02 |ECO-SICA183EA 1800 | 101 170 | 22 30 MOD 373 299 205 134 EG0O-S1JAIB2BA 
22000 | 177 | 380 | 25 45 |  P6547-ND 486 399 279 1.95 | ECO-S1CA223CA 1800 | 101 | 170 | 25 25 ДП Залы с аталары 
22000 | 177 3.80 | 35 30 | Р6550-М0 552 453 317 2.21 | ECO-S1CA223EA 2200 hi 200 |22 35 ШШШ а 
2200| 1.11 2.00 | 25 30 | P7478-ND 411 329 225 1.47 | ECO-S1JA222CA 
27000| 197 420 | 25 50 |  P6552-ND 536 440 3.08 2.15 | ECO-S1CA273CA 2700| 123 220 | 22 40 | P7479-ND 438 351 241 157  ECO-S1JA272BA 
27000 | 1.97 420 | 35 30) P6558-ND 610 5.01 3.51 2.44 | ECO-S1CA273EA 2700| 123 220 | 30 25 | P7480-ND 478 383 262 1.71 | ECO-S1JA272DA 
33000 | 2.17 4.70 30 45 P6559-ND 5.53 4.69 3.38 2.53 | ECO-S1CA333DA 83 3300 1.36 250 22 50 P7481-ND 479 3.83 2.63 171 | ECO-S1JA332BA 
33000 | 2.17 470 | 35 35 |  P6560-ND 5.88 4.94 355 2.67 | ECO-S1CA333EA 3300 | 1.36 250 | 35 25 | P7482-ND 570 456 343 2.04 | ECO-S1JA332EA 
39000 | 2.36 510 | 30 50 | Р6561-М0 6.03 5.10 3.68 2.76 | ECO-S1CA393DA 3900| 148 270 | 25 45 | FP7483-ND 537 430 295 1.92 | ECO-S1JA392CA 
39000 | 2.36 510 35 40 P6562-ND 6.56 5.55 4.00 3.00 | ECO-S1CA393EA 3900| 148 2.70 35 30 P7484-ND 6.12 4.90 3.36 2.19 | ECO-S1JA392EA 
47000 2.60 5.50 35 45 P6563-ND 729 618 445 3.34 | ECO-S1CA473EA 4700 1.63 3.00 25 50 P7485-ND 5.84 4.67 3.20 2.09 | ECO-S1JA472CA 
56000 | 2.83 600 | 35 50 |  P6999-ND 777 658 473 355 | ECO-S1CA563EA 4700 | 163 300 | 35 30 | P7486-ND 668 5.35 366 2.39 | ECO-S1JA472EA 
Ой. 0% 130 | 99 95 ЕКПШ oi 2326 dus doi EGOSIEADDDDA 5600| 178 330 | 30 45 | P7487-ND 6.96 5.57 3.82 2.49 | ECO-S1JA562DA 
5600| 178 330 | 35 35 | P7488-ND 734 588 4.03 2.63 |ЕС0-51/А562ҒА 
3300 | 0.86 162 | 22 25 | P7464-ND 3.08 243 1.66 1.09 | ECO-S1EA332BA БО “кае 360 | 20 s0 227 БЕ R33 4207 354 ПЕСО SIJAGSSDA 
4700 102 | 200 20 30 ЩЕ 38i 8:19; 213. 1-53. | ECO STEAM АА 6800| 196 | 360 | 35 40 | P7490-ND 838 671 459 3.00 | ECO-S1JA682EA 
4700 | 1.02 200 | 22 25 |  P6566-ND 3.29 2.64 181 1.18 | ECO-S1EA472BA 8200 | 215 390 | 35 45 | P7491-ND 928 таз 5.09 3.32 | ECO-S1JA822EA 
5600 | 1.12 220 | 20 5 P6567-ND 4.02 330 231 1.61 | ECO-S1EA562AA 10000 | 2.38 440 | 35 50 P7492-ND 1047 8.38 574 3.74 | ECO-S1JA103EA 
5600 1.12 2.20 22 30 P6997-ND 3.57 2.86 1.96 1.28 | ЕСО-51ЕА562ВА 470| 058 0.80 22 25 P7493-ND 292 2.34 1.60 1.05 | ECO-S1KA471BA 
6800 | 123 240 | 20 40 | P6569-ND 428 3.51 246 1.72 | ECO-S1EA682AA 680 | 0.69 100 | 22 25 | P7494-ND 346 2.53 173 1.13 | ЕС0-51КА681ВА 
6800 | 123 240 | 25 25 | Р6570-М0 341 280 1.96 1.37 | ECO-S1EA682CA 820| 076 120 | 20 30 | P7495-ND 448 3.59 246 1.60 | ECO-S1KA821AA 
8200 1.35 270 22 35 P6571-ND 3.58 2.94 2.06 1.44 | ECO-S1EA822BA 820| 076 1.20 22 25 P7496-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | ECO-S1KA821BA 
8200| 135 270 | 30 25 Р6572-М0 392 322 226 1.57 | ECO-S1EA822DA 1000| 0.84 130 | 22 30 P7497-ND 3.70 2.97 203 1.33 | ECO-STKAT02BA 
ж | 10000 | 150 | 300 | 22 40 | nP6573-ND 3.80 342 219 1.52 | ECO-S1EA103BA ies б ая d ED s ёй Fu be а 
10000 | 1.50 3.00 | 30 30 |  P6574-ND 425 348 244 1.70 | ECO-S1EA103DA 3906. | 7092 іт | 5 25 Ë im а ГСО БСА 
12000 | 1.64 320 | 22 45 | P6575-ND 427 3.50 245 1.71 | ECO-S1EA123BA NEU Бе in |> з Ër n p P ОО КА S 
12000 | 1.64 320 | 35 25 | P6576-ND 5.01 411 2.88 2.01 | ECO-S1EA123EA 1500| 103 170 | 25 30 | P7502-ND 444 356 244 159 | ECO-SIKA52CA 
15000 | 1.83 | 350 25 45 | 'PO577-ND 487 400 280 195 | ECO-SIEAISSCA | | go | 1800] 143 | 180 | 22 40 |  P7503-ND 443 355 243 1.59 | ECO-S1KA182BA 
15000 | 1.83 360 | 35 30 P6578-ND 5.52 453 3.17 221 | ECO-STEAT53EA 1800 | 1.13 180 | 30 25 P7504-ND 4.80 3.85 2.64 1.72 | ECO-S1KA182DA 
18000 | 2.01 390 | 25 50 |  P6996-ND 529 434 3.04 2.12 | ECO-S1EA183CA 2200 | 125 240 | 22 45 | P7505-ND 489 3.92 268 1.75 | ECO-S1KA222BA 
18000 | 2.01 390 | 35 35 | P6590-ND 6.07 498 3.49 243 | ECO-S1EA183EA 2200 | 1.25 240 | 35 25 | P7506-ND 6.15 493 3.37 2.20 | ECO-S1KA222EA 
22000 | 2.22 430 | 30 45 | P6591-ND 5.46 4.63 333 2.50 | ECO-S1EA223DA 2700 | 139 240 | 25 45 | P7507-ND 5.69 455 312 2.04 | ECO-S1KA272CA 
22000 | 222 430 | 35 35 P6592-ND 575 487 351 2.63 | ECO-S1EA223EA 2700 1.39 240 | 35 30 P7508-ND 674 5.39 3.69 2.41 ЕСО-51КА272ЕА 
27000 | 246 480 | 35 45 P6593-ND 6.56 5.56 4.00 3.00 | ECO-S1EA273EA 3300 | 154 260 | 25 50 | P/S09-ND 6.23 4.99 342 2.23 | ECO-STKA332CA 
33000 | 272 | 550 | 35 50 | P6594-ND 740 627 451 3.39  ECO-SIEA333EA 3300 | 154 | 260 35 30 ШЕШШ 709 568 389 254 | ECO-SIKA332EA 
4700| 1.83 330 | 30 50 | P7511-ND 815 6.58 447 2.92 | ECO-S1KA472DA 
1500 0.68 110 | 22 25 |  P7465-ND 288 231 1.58 1.03 ECO-STVAT52BA 4700| 183 330 | 35 40 | P7512-ND 8.0 712 488 348 | ECO-S1KA472EA 
2200 | 083 | 148 | 22 25 МАЕ 342 250 172 1.12 | ECO-SIVA222BA 5600 | 200 | зло | 35 45 | P7513-ND 984 787 539 3.52 | ECO-STKAS62EA 
3300 | 1.01 190 | 20 30 P6595-ND 3.94 3.23 226 1.58 | ECO-STVA332AA 6800| 221 390 | 35 50 P7514-ND. 11.06 8.85 6.06 3.96 | ECO-S1KA682EA 
3300| 1.01 190 | 22 25 |  P6596-ND 344 276 1.89 1.23 | ECO-S1VA332BA 330 | 054 080 | 22 25 | P7515-ND 3.05 2.44 1.67 1.09 | ECO-S2AA331BA 
35 | 3900| 110 2.00 | 20 35 |  P6597-ND 417 342 239 1.67 |ECO-S1VA392AA| |... | 470| 085 092 | 22 25 | P7516-ND 341 249 171 141 | ЕС0-52АА471ВА 
3900| 1.10 2.00 | 22 30 |  P6598-ND 370 297 2.03 133 | ECO-S1VA392BA 560| 070 110 | 20 30 |  P6694-ND 376 3.08 246 1.51 | ECO-S2AA561AA 
4700 | 121 220 | 20 40 P6599-ND 451 3.70 2.59 1.81 | ECO-S1VA472AA 560 | 0.70 110 | 22 25 P6695-ND 2.84 234 1.64 1.14  ECO-S2AAS61BA 
POO В m m АБЕН) ОНО * Ripple Current at 105°C 4 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length (Continued) 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. | 85° (rms) Max. |85° (rms) 
DC (mA) | Ripple | Dimensions DC (mA) | Ripple | Dimensions 
М.М. Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap.  Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (pF) | Current | (120Н2) A L Part No. 1 10 50 200 |PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz) A Part No. 1 10 50 200 | Рам №. 
820| 0.85 140 | 20 35 P6696-ND 436 3.58 2.51 1.75 | ECO-S2AA821AA ES 051 oes 2 80 ӨЛЕН 355 230 Шш TH ЕСЕН СОВА 
Da Не 5 F P EN 15 zu Ма о P wr, 100| 0.60 | 069 | 25 2 P10137-ND 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S2GB101CA 
Ë ў рар заа 120] 065 | 075 | 22 35 P10138-ND 429 352 247 172 | ECO-S2GB121BA 
1000 | 0.94 170 | 25 30 P6699-ND 3.60 2.96 2.07 1.44 | ECO-S2AA102CA 120| 065 | 075 | 25 30 P10139-ND 429 352 246 172 | ЕСО-526В121СА 
1200 | 1.03 180 | 22 40 P6700-ND 4.05 333 2.33 1.62 | ECO-S2AA122BA 150| 073 0.82 22 40 P10140-ND 482 3.95 277 1.93 | ECO-S2GB151BA 
1200| 1.03 180 | 30 25 P6701-ND 413 3.39 237 1.65 | ECO-S2AA122DA 150| 073 | 082 | 30 25 P10141-ND 541 419 2.93 2.05  ECO-S2GB151DA 
1500 | 1.16 210 | 22 45 P6702-ND 449 3.69 2.58 1.80 | ECO-S2AA152BA 180 Бар Шар 25 25 Brice 1 PES A 208 ЕСО RB ыны 
0 ы M = x gu pd e dun i = s 400| 220| 088 | 100 | 25 45 P10144-ND. 513 434 313 2.35 | ECO-S2GB221CA 
100 ; а аба Au M. Re 220| 0.88 | 100 | 35 25 P10145-ND 577 489 3.52 2.64 | ECO-S2GB221EA 
1800 127 230 | 35 30 P6806-ND. 457 3.87 2.79 2.09 | ECO-S2AA182EA 270| 098 | 110 | 25 50 P10146-ND 592 5.02 3.61 2.71 | ECO-S2GB271CA 
2200| 140 260 | 25 50 P6994-ND 452 3.83 276 2.07 | ECO-S2AA222CA 270| 098 | 110 | 35 30 P10147-ND 6.39 541 3.90 2.92 | ECO-S2GB271EA 
2200| 1.40 260 |35 30 P6995-ND 5.04 427 3.07 2.31 | ECO-S2AA222EA 320 108 1-20 20 2 FIO ND 522 241 518 330 Se 
- Я i | 5 35 - f 72 419 3. - 
0 is ae Е к О ae аа т oe s. оо, 3900] 118 | 130 | 30 50 P10150-ND 719 620 4.54 357 | ECO-S2GB391DA 
: | Ç bc 390 | 118 | 130 | 35 40 P10151-ND 7.54 6.50 477 3.75 | ECO-S2GB391EA 
3300 | 172 3.20 | 30 50 | P6809-ND 604 5.12 3.69 277 | ECO-S2AA332DA 470| 130 | 140 | 35 45 | P10152-ND 837 722 529 416 | ECO-S2GB471EA 
3300| 1.72 320 |35 40 Р6810-М0 6.43 5.44 3.92 2.94 | ECO-S2AA332EA 560| 1.30 140 35 50 P10153-ND 8.83 7.79 5.82 4.82 | ECO-S2GB561EA 
3900 | 1.87 360 | 35 45 P6811-ND 6.33 545 4.00 3.15 | ECO-S2AA392EA 82| 057 | 056 | 22 30 P10154-ND 418 343 2.40 1.67 | ECO-S2WB820BA 
4700 | 2.05 3.80 | 35 50 P6812-ND 7.87 6.78 4.97 3.91 | ECO-S2AA472EA 100 ү и A 5 БН 25 s 291 153 ECO SAEIA 
10] 042 | 050 22 25 ПИ 279 224 153 100 | ECO-S2DA101BA 120| 069 | 072 | 22 40 | P10157-ND 508 447 292 204  ECO-S2WBI21BA 
150| 051 068 | 22 25 P7518-ND 3.07 246 1.68 140 |ECO-S2DA151BA 120| 069 | 072 | 25 35 P10158-ND 501 411 288 201 | ECO-S2WBI21CA 
220 | 0.62 100 | 20 30 P6813-ND 3.86 3.17 222 1.55 | ECO-S2DA221AA 150| 077 | 079 | 22 50 P10159-ND 5.86 480 336 2.34 | ECO-S2WBI51BA 
220 | 0.62 100 | 22 25 P6814-ND 338 271 1.85 1.21 | ECO-S2DA221BA 150| 077 | 079 | 30 30 P10160-ND 515 437 314 2.36 | ECO-S2WB151DA 
270| 0.69 110 20 35 P6815-ND 4.04 332 232 1.62 | ECO-S2DA271AA 180 | 0.85 0.87 25 45 P10161-ND 5.57 472 340 2.55 | ECO-S2WB181CA 
270| 069 110 | 25 25 P6B16-ND 331 272 191 133 |ECO-S2DA27z1CA| |450| 180] 085 | 087 | 30 35 P10162-ND 576 488 351 2.64 | ECO-S2WB181DA| 
220 094 | 100 | 25 50 P10163-ND 648 549 395 2.96 | ECO-S2WB221CA 
330 | 077 120 | 25 25 | P6818-ND 355 2.91 204 1.42 ECO-S2DASSICA 220| 094 | 100 | 30 40 | PI0164-ND 657 556 401 3.01 | ECO-S2WB221DA 
390 0.83 1.30 22 35 P6819-ND 361 2.96 2.07 1.45 | ECO-S2DA391BA 270 1.04 1.19 30 45 P10165-ND 758 642 462 347 | ECO-S2WB271DA 
390 | 0.83 130 | 30 25 P6820-ND 402 330 231 1.61 | ECO-S2DA391DA 270| 104 | 119 | 35 35 P10166-ND 795 6.73 485 3.64 | ECO-S2WB271EA 
470| 091 140 | 22 40 P6821-ND 3.88 3.18 2.23 156 | ECO-S2DA471BA 330 | 115 | 138 | 30 50 P10167-ND 812 7.01 5.13 4.04 | ECO-S2WB331DA 
т Т 330| 115 | 138 | 35 40 P10168-ND 837 722 529 416 | ECO-S2WB331EA 
200| 470| 0.91 140 | 30 25 P6822-ND 433 356 249 174 ECO-S2DAMTIDA ааа RAE 837 722 529 115 АЕ 
560| 1.00 150 | 22 45 P6823-ND 421 346 242 1.69 | ECO-S2DA561BA yO tage | Ga «| E БОКОНО 1255 1106 993 822 | ECOSOWBATIEA 
560 | 1.00 150 | 30 30 P6824-ND 4.63 3.80 2.66 1.86 | ECO-S2DA561DA 105° (mms) ESR : deem АЕС 
680 | 140 170 | 25 40 P6825-ND 478 3.93 275 1.92 | ECO-S2DA6B1CA Вірріе | (тах) | Dimensions 
680| 140 170 | 30 30 P6826-ND 510 418 2.93 2.04 | ECO-S2DA681DA| |W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
820] 1.21 200 | 25 50 P6829-ND 4.66 3.95 2.85 214 | ECO-S2DA821CA| | DC | (uF) [120Н2) А |12001 D L Part No. 1 10 50 200 | PartNo. 
820 | 121 200 | 35 30 P6830-ND 517 438 3.15 2.37 | ECO-S2DA821EA TSED Very High Ripple Current 105"C, 3000 Hour Life 
1000 | 1.34 220 | 30 45 P6831-ND 541 4.58 330 2.48 | ECO-S2DA102DA 270| 142 | 0553 | 22 25 P11609-ND 3.00 240 197 1.29 |EET-ED2D271BA 
1000 | 1.34 220 | 35 35 P6832-ND 5.85 4.95 3.57 2.68 | ECO-S2DA102EA 330 156 | 0452 | 22 30 Р11610-М0 311 249 2.05 1.34 | EET-ED2D331BA 
1200| 146 230 | 30 50 P6833-ND 614 520 374 281 |ECO-S2DA122DA 390 | 171 | 0383 | 22 30 P11611-ND 337 270 222 145 |EET-ED2D391BA 
1200 | 146 230 | 35 40 P6834-ND 6.53 5.53 3.98 2.99 | ECO-S2DA122EA EUM ЕКЕ FG Ш 24422122220 148 | EET ED2DA91CA 
470| 185 | 0.317 | 22 35 P11613-ND 318 261 220 1.53 | EET-ED2D471BA 
1500 1.64 2.50 35 50 P6835-ND 685 5.91 433 3.41 | EC0-S2DA152EA 470 185 0317 25 30 P11614-ND 320 263 221 154 | ЕЕТ-Е020471СА 
33| 034 030 | 22 25 P7519-ND 317 2.54 174 1.14 | ECO-S2GA330BA 560 | 214 | 0266 | 22 40 P11615-ND 343 282 237 1.65 | EET-ED2D561BA 
4| 041 043 | 22 25 P7520-ND 345 277 190 1.24 | ECO-S2GA470BA 560 | 214 | 0266 | 25 30 P11616-ND 346 2.84 238 1.66 | EET-ED2D561CA 
56| 044 0.51 22 95 P6837-ND 316 2.60 1.82 1.27 | ECO-S2GA560BA 560| 244 0.266 30 25 P11617-ND 4.65 3.81 3.21 2.23 | EET-ED2D561DA 
вв! 049 056 | 20 3 P6838-ND 427 350 245 171 |ECO-S2GAGBOAA 680| 242 | 0219 | 22 45 P11618-ND. 376 309 2.60 1.81 | EET-ED2D681BA 
ӨЛЕ ЕДЕ RATE азо: ов]. ваў 4ia7-| EGO SƏBAG80CA 680 | 242 | 0219 | 25 35 P11619-ND 381 312 2.63 1.83 | EET-ED2D681CA 
680 | 242 | 0219 | 30 30 P11620-ND 4.65 3.82 321 2.24 | EET-ED2D681DA 
82| 054 0.64 | 20 40 P6840-ND 4.56 3.74 2.62 1.83 | ECO-S2GA820AA| [200] 820] 2.63 | 0.182 | 22 50 P11621-ND 418 343 2.89 2.01 | EET-ED2D821BA 
82| 054 064 | 25 25 P6841-ND 3.67 301 2.11 1.47 | ECO-S2GA820CA 820 | 263 | 0182 | 25 40 P11622-ND 418 343 288 2.01 | EET-ED2D821CA 
100| 0.60 0.69 | 22 35 P6842-ND 3.05 324 227 1.58 | ECO-S2GA101BA 820| 263 0.182 30 30 P11623-ND 4,63 3.80 3.19 2.23 | EET-ED2D821DA 
100| 0.60 069 | 25 30 P6843-ND 396 3.25 2.28 1.59 | ECO-S2GA101CA 820 263 | 0182 | 35 25 P11624-ND 582 477 401 2.80 | EET-ED2D821EA 
120| 065 075 | 2 40 P6844-ND 426 349 245 171 |ECO-S2GA121BA 1000 | 2.84 | 0.149 | 25 45 P11600-ND 484 397 334 233 | EET-ED2D102CA 
1000 | 2.84 | 0.149 | 30 35 P11601-ND 565 4.64 390 2.72 | EET-ED2D102DA 
120) 065 | 075 | 30 25 | P6845-ND 454 372 261 1.82 | ECO-S2GA121DA 1000 | 284 | 0.149 | 35 30 | P11602-ND 576 473 397 277 | EET-ED2D102EA 
400 150 0.73 0.82 22 50 P6846-ND 4.85 3.98 2.79 1.94 | ЕС0-526А151ВА 1200 3.13 0.124 30 40 P11603-ND 575 472 396 2.76 | EET-ED2D122DA 
150| 073 082 | 30 30 P6847-ND 5.03 443 2.89 2.01 | ECO-S2GA151DA 1200 | 313 | 0.124 | 35 35 P11604-ND 529 448 387 2.91 | EET-ED2D122EA 
180| 0.80 090 | 25 45 P6848-ND 533 437 3.06 2.13 | ECO-S2GA181CA 1500 | 3.56 0.009 | 30 50 P11605-ND 5.82 4.93 426 3.19 | EET-ED2D152DA 
180| 080 090 | 35 25 P6849-ND 514 436 314 235 ECO-S2GMBIEA 1500 | 3.56 | 0.099 | 35 40 P11606-ND 613 549 4.48 3.36 | EET-ED2D152EA 
220 | 088 100 | 25 50 P6850-ND 521 441 318 238 |ECO-S2GA221CA 1800 | 3.84 | 0.083 | 35 45 P11607-ND 681 577 498 374 | EET-ED2D182EA 
220 | 0.88 100 | 35 30 P6851-ND 5.68 4.81 3.46 2.60 | ECO-S2GA221EA 2200 412 0068 55 50 LES ty 816 691 597 4.48 ЕЕТ-ЕО20222ЕА 
220; 128 | 0678 | 22 30 P11628-ND 331 2.65 2.18 142 | EET-ED2E221BA 
270 0.98 1.10 30 45 P6852-ND 6.04 542 3.69 2.77 | ECO-S2GA271DA 270 142 0.553 22 30 P11629-ND 348 2.61 2.19 1.53 | EET-ED2E271BA 
270 | 0.98 110 | 35 35 P6853-ND 640 542 3.90 2.93 | ECO-S2GA271EA 270 | 142 | 0553 | 25 25 P11630-ND 324 2.66 224 1.56 | EET-ED2E271CA 
330| 1.08 120 | 30 50 P6854-ND 7.01 594 428 3.21 | ECO-S2GA331DA 520 156 0452 2 55 КМ 348 200 nu 168 ЕВА 
y Y 5 45 5 - і 89 243 1. - 
m s е u Е s n “© i de DIA 390 | 172 | 0383 | 22 40 P11633-ND 378 3.10 2.60 1.82 | EET-ED2E391BA 
Ao | 1% dup. зе: «еў РТ 869; "MT ТЕ ECOROGAATIEA 390 | 171 | 0383 | 25 30 P11634-ND 3.81 343 2.63 1.83 | EET-ED2E391CA 
| : š Е Ы. 390 171 | 0383 | 30 25 P11635-ND 405 3.32 279 1.95 | EET-ED2E391DA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current 105°С, 3000 Hour Life 470| 1.85 0.317 22 45 P11636-ND 415 341 2.87 2.00 | EET-ED2E471BA 
390 | 083 | 130 | 22 30 | PI010b-ND 351 288 202 141 | ECO-S2DB301BA] | 250-401 148 |087 25 3551 РМ 422 346 241 2.03 | EET ED2EATTOA 
390 | 0.83 130 | 25 25 P10107-ND 374 3.07 215 1.50 | ECO-S2DB391CA 560| 214 | 0266 | 25 40 P11639-ND 4.66 3.83 322 2.24 | EET-ED2ES61CA 
470 0.91 140 22 35 P10108-ND 383 315 220 1.54 | ECO-S2DB471BA 560 2.14 0.266 30 30 P11640-ND 532 436 3.67 2.56 | EET-ED2E561DA 
470 | 0.91 140 | 25 30 P10109-ND 399 327 2.29 1.60 | ECO-S2DB471CA 680 | 242 | 0219 | 25 45 P11641-ND 522 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2E681CA 
560 | 1.00 150 | 30 25 P10110-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 | ECO-S2DB561DA 5% 242 0219 2 E О 3% 426 MH 24 азна 
a ji 2 = E E ME ye и e r pad 820 | 263 | 0182 | 30 40 P11644-ND 563 477 412 3.09 | EET-ED2E821DA 
: | | кы E 820 | 263 | 0182 | 35 35 P11645-ND 574 486 420 3.15 | EET-ED2E821EA 
200 | 1000 | 134 220 | 25 50 P10113-ND 519 439 316 2.37 | ECO-S2DB102CA 1000 | 284 | 0149 | 30 50 P11625-ND 611 517 447 335 | EET-ED2E102DA 
1000 1.34 2.20 35 30 P10114-ND 5.76 4.88 3.51 2.64 | ECO-S2DB102EA 1000 2.84 0.149 35 40 P11626-ND 6.42 544 470 3.52 | EET-ED2E102EA 
1200 | 146 230 | 30 40 P10115-ND 5.68 481 3.46 2.60 | ECO-S2DB122DA 1500 | 3.56 | 0.099 | 35 50 Р11627-М0 7.88 6.79 5.97 4.70 | EET-ED2E152EA 
1200| 146 230 | 35 55 P10116-ND 6.44 5.46 3.93 2.95 | ECO-S2DB122EA ES E pM 2 E s 345 2:0 220 a EM 
m y 2 2 2 И oe A wu m Саа 100 | 091 | 1326 | 25 25 P11647-ND 333 274 230 1.60 | EET-ED2G101CA 
: s Я C н 150| 1.07 | 0.884 | 22 40 P11648-ND 4.00 329 276 1.93 | EET-ED2G151BA 
1800 | 1.80 270 | 35 45 P10119-ND 742 640 4.69 3.69 | ECO-S2DB182EA 150! 107 | 0884 | 25 30 P11649-ND 402 330 277 193 | EET-ED2G151CA 
2200 1.98 2.90 35 50 P10120-ND 8.79 7.58 5.55 4.37 | ECO-S2DB222EA 150 1.07 0.884 30 25 P11650-ND 4.80 3.94 331 231 | EET-ED2G151DA 
330 | 0.86 120 | 25 30 P10121-ND 425 349 245 170 | ECO-S2EB331CA 180| 142 | 0737 | 22 45 P11651-ND 444 3.64 3.06 2.13 | EET-ED2G181BA 
390 | 0.93 130 | 30 25 P10122-ND 490 402 2.81 1.96 | ECO-S2EB391DA 180| 112 | 0737 | 25 35 P11652-ND 447 367 3.08 2.15 | EET-ED2G181CA 
470 | 102 140 | 22 50 P10123-ND 541 419 294 205 | ECO-S2EBA71BA 180| 142 | 0737 | 30 30 P11653-ND 523 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2G181DA 
220| 142 | 0.603 | 22 50 P11654-ND. 5.00 447 351 2.44 | EET-ED2G221BA 
470) 102 | 140 | 30 $30 | PI0I24-ND 457 387 279 209 | ECO-S2EB471DA | | 499 —220 1.42 | 0603 | 25 40 | PT1655-ND — 503 413 347 242 |EET-ED2G221CÀ 
560 | 112 150 | 25 45 P10125-ND 4.82 4.09 2.94 2.21 | ЕСО-52ЕВ561СА 220| 142 | 0603 | 30 30 P11656-ND 546 448 376 2.62 | EET-ED2G221DA 
560 1.12 1.50 35 25 P10126-ND 545 461 3.32 249 | ECO-S2EB561EA 220 1.42 0.603 35 25 P11657-ND 5.96 4.89 411 2.86 | EET-ED2G221EA 
250 | 680 | 123 170 | 25 50 P10127-ND 5.55 470 3.39 2.54 |EC0-S2EB681CA 270 | 156 | 0491 | 25 45 P11658-ND 576 472 397 277 |EET-ED2G271CA 
820| 135 200 | 30 45 P10129-ND 641 543 3.01 2.93 | ECO-S2EB821DA 210 158 ТЕ 80 55 РББ 255 475 243 310 EET EDPGATIDA 
Din 155 200141599. У НОА B7 93t 413 ракавая 330 | 171 | 0402 | 30 40 P11661-ND 6.07 5.14 444 3.33 | EET-ED2G331DA 
50 220 | 30 50 P10131-ND 743 6.29 4.53 3.40 | ECO-S2EB102DA 330 | 171 | 0402 | 35 30 P11662-ND 635 538 464 348 EET-ED2G33IEA 
1000 | 150 | 220 | 35 40 | PÍ0132-ND — 7.82 6.63 477 3.58 | ECO-S2EB102EA 390| 185 | 0340 | 30 45 | P11663-ND 720 610 527 3.95 | EET-ED2G391DA 
1200 | 1.64 230 | 35 45 P10133-ND 10.08 8.69 7.64 6.01 | ECO-S2EB122EA 390 | 185 | 0340 | 35 35 P11664-ND 713 604 521 3.91 | EET-ED2G391EA 
1500 | 1.83 250 | 35 50 P10134-ND 9.54 8.22 6.00 474 | ECO-S2EB152EA 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Солі) 


105*(rms) ESR 105° (rms)| ESR 
Ripple | (max.) | Dimensions Ripple | (max.) | Dimensions 
W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Current | @20°С (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |120Н2)А|120ғ:0| D Г | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120H2)A 120H2O | D Г |  PartNo. 1 10 50 200|PartNo. 
TSED Very High Ripple Current 105*C, 3000 Hour Life 220| 1.00 0.754 | 22 35 | P11784-ND — 411 337 283 1.97 | EET-HC2V221BA 
ax| 470] 201 0282 | 35 40 | P11665-ND 824 697 602 452 | EET-ED2G471EA 220| 1.00 0.754 | 25 30 | P11785-ND 412 3.38 2.84 1.98 | EET-HC2V221CA 
560| 235 0237 | 35 45 P11666-ND 837 722 635 4.99 | EET-ED2G561EA 20 Bh кын 5 РТР Hs ни x 55% а 
5 oer zu 5 28 ана 32% 2/4 5 a AEEA 330| 1.20 0.502 | 25 40 | P11788-ND — 525 431 3.62 2.52 | EET-HC2V331CA 
68| 076 1950 | 25 25 | P1169-ND 329 270 227 158 | EET-ED2W680CA 330| 120 0.502 | 30 30 | P11789-ND — 5393 486 4.09 2.85 | EET-HC2V331DA 
390| 1.30 0425 | 25 45 | P11790-ND 5.83 478 402 280 | EET-HC2V391CA 
w| aso | тв? 2 30 | o Па ERU IER n 
100 | 0.91 1.326 | 22 35 | P11668:ND 387 3.18 2.67 1.86 | EET-ED2W101BA 470 | 140 0.353 | 25 50 | Р11792-М0 5.82 4.93 426 3.19 | EET-HC2V471CA 
100| 0.91 1326 | 25 30 | Pi1669-ND 3.92 321 270 1.88 | EET-ED2W101CA 470 1.40 | 0.353. 35 зо MENENS NOM 642 543 469 352 | FET-HC2VATIEA 
120 | 102 1105 22 40 ООП 425 349 293 204 EELED2WI2IBA 560 | 1.50 0.296 | 30 45 | P11794-ND — 702 594 543 3.85 | EET-HC2V561DA 
190 | 1.02 | 1405 | 25 35 | P11671-ND 4:30 353 296 207 | EET-ED2W121CA аю s 025 A E Edo 745 Es 222 2n EE ЫБА 
120| 102 1305 | 30 25 | P11672-ND 501 411 345 240 | EET-ED2W121DA $20. 170 415 5 э 449 тоо 449 -EEEHOVORIER 
150 | 1.07 0.884 | 22 45 | P11673-ND 488 400 336 2.34 | EET-ED2W151BA КЕЛ 4190 020 | + 45 ЖООП: 731 ваз 506 EELHCOVEPiEA 
150 | 1.07 0.884 | 25 40 | P11674-ND — 491 403 339 2.36 | EET-ED2W151CA 100 | 070 1804 ос МИ м 305 253 212 148 | FET-HC2GIOTBA 
450| 150] 1.07 0.884 | 30 30 | P11675-ND 5.15 423 3.55 2.48 | EET-ED2W151DA 328 | 10 1520 | 22 зо MERE 335 275 231 161 EELHC2G121BA 
150| 1.07 0.884 | 35 25 | P11676-ND 574 471 3.96 2.76 | EET-ED2W151EA 150: оа i218 | 22 s г зс 309 259 181| EELHC2G151BA 
180| 142 0.737 | 22 50 | P11677ND 5.55 455 3.83 2.67 | EET-ED2W181BA 480.| 2006 iom | 2 3 М 11751449288: 2201. | EETH0281818A 
180| 142 0.737 | 25 40 | P11678-ND 551 452 3.80 2.65 | EET-ED2W181CA Ча абоз 103 | 5 30 М j ооо ЕАСИ 
180 | 1.12 0.737 | 30 30 | P11679-ND 527 447 3.86 2.89 | EET-ED2W181DA 201-110 0829 22 45 IMNIGMITECINDN 252 379 218 222] FET-HCOGOPIBA 
180| 142 0.737 | 35 25 | P11680-ND 542 459 3.97 2.98 | EET-ED2W181EA 250 БЕН 0820 | 25 35 BOLD геа 381 320 223 | EET-HC2G221CA 
220 142 | 0603 25 45 | P11681-ND 551 467 403 303 | EET-ED2W221CA 220] 140 | 0829 | 30 25 | P11764-ND 504 413 347 242| EET-HC2G221DA 
220 | 142 | 0.603 30 35 | РП62М0 557 472 407 3.06 | EET-ED2W221DA 270| 122 0.675 | 22 50 | P11765-ND 5.33 437 3.67 2.56 | EET-HC2G271BA 
220| 142 0.603 | 35 30 | P11683-ND 5.90 499 431 3.24 | EET-ED2W221EA 20 |155 0675 | 25 40 | ОЛО 837^ атсаи. 258 lEECHCOGOTICA 
270| 172 0491 | 30 40 | P11684-ND 641 543 469 3.52 | EET-ED2W271DA 270 129 0675 | 30 зо | Ptt7e7-ND 601 493 414 289] EEFHC26271DA 
270) 172 | 0491 | 35 35 | Р1168540 673 570 493 370 | EET-ED2W271EA |400) 270| 1.22 | 0,675! 35 25 | P11768-ND | 5.32 451 389 2.92 | EET-HC2G271EA 
330| 185 | 0402 | 30 50 ni SNS 752 637 550 413 | EET-ED2W331DA 330| 144 | 0553| 25 45 | P11769-ND 549 465 402 3.01 | EET-HC2G331CA 
330 | 185 0.402 | 35 40 | P11687-ND_ — 786 666 5.75 4.31 | EET-ED2W331EA 330| 1.44 0.553 | 30 35 | P11770-ND 5.56 471 407 3.05 | EET-HC2G331DA 
390 | 197 | 0340 | 35 40 j o D 801 бот 607 4.78 EETED2W391EA 330| 144 | 0553| 35 30 | P11771-ND_ — 593 502 434 3.26 | EET-HC2G331EA 
470 | 247 0.282 | 35 50 | P11689-ND 9.34 8.05 7.08 5.57 | EET-ED2W471EA 390 | 1.55 0.468 | 25 50 | Pit772-ND 601 5.09 440 3.30 | EET-HC2G391CA 
560 | 3.50 0.236 | 35 63 P11691-ND 11.92 10.51 9.43 7.81 | EET-ED2W561EA 390| 1.55 0.468 | 30 40 P11773-ND 645 546 472 3.54 | EET-HC2G391DA 
TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 2000 Hour Life 390] 155 0.468 | 35 30 | PI1774-ND 650 550 475 3.57 | EET-HC2G391EA 
470 140 0.423 | 22 25 P11709-ND 302 242 199 1.30 | EET-HC2C471BA 470 1.68 0.388 | 30 45 P11775-ND 710 6.01 5.20 3.90 | EET-HC2G471DA 
560 1.50 0.355 | 22 30 P11710-ND 321 2.57 242 1.38 | EET-HC2C561BA 470 1.68 0.388 | 35 35 P11776-ND 7.56 6.40 5.53 4.15 | EET-HC2G471EA 
680 1.70 0293 | 22 30 P11711-ND 3.45 276 227 148 | EET-HC2C681BA 560 1.90 0.326 | 30 50 P11777-ND 842 7.13 6.16 4.62 | EET-HC2G561DA 
680 1.70 0293 | 25 25 P11712-ND 3.08 2.53 243 148  EET-HC2C681CA 560 1.90 0.326 | 35 40 P11778-ND 7.73 6.67 5.86 4.61 | EET-HC2G561EA 
820 | 200 0248 | 22 35 | P11713-ND — 356 292 245 171 EET-HC2C821BA 680 | 2.12 0.268 | 3 45 | P11779-ND — 893 770 677 5.33 | EET-HC2G681EA 
8201 200 03243 | 25 —30 | PHHAND — 333 273 230 160  EET-HC2CB21CÀ 100| 0.64 1824| 22 30 | Р11799-М0 3.61 2.97 249 1.74 | EET-HC2W101BA 
1000 | 220 0199 | 22 40 | PH696-ND — 359 295 248 173 EET-HC2C102BA 100 | 0.64 1.824 25 25 | P11800-ND 369 303 2.54 1.77 | EET-HC2W101CA 
1000 | 220 0199 | 25 3 |  P11697-ND — 364 298 251 175 | EET-HC2C102CA 120 | 072 1.520 | 22 35 | P11801-ND — 398 326 274 1.91 | EET-HC2W121BA 
1000 | 220 0.216 | 30 25 | P11698-ND 4.36 3.58 3.01 2.09 | EET-HC2C102DA 120 | 0.72 1520] 25 30 | P11802-ND 4.03 331 278 1.94 | EET-HC2W121CA 
aeo [ 1500 | 250 | 0.133 | 25 45 | Р11699-М0 456 374 345 2.19 ЕЕТ-НС2С152СА = == = = = USE It I 81 H LL 
1500 | 2.50 0.133 | 30 35 | Р11700-МО 525 430 362 2.52 | EET-HC2C152DA | d ў 58 878 314 2. л 
1800 | 270 0111 | 5 5 | Ра 515 423 355 248 | EET-HC2CIB2CA 150 | 0.79 1216 | 30 25 | P11805-ND 530 4.35 3.65 2.55 | EET-HC2W151DA 
T800: | 1230 onil ao | ОШ 57 474 398 277 | EEI-HCOCTR2DA 180 | 0.87 1013 | 22 45 | P11806-ND 503 413 347 2.42  EET-HC2W181BA 
1800| 270 | 0420 | 35 30 | P11703-ND 535 453 391 2.93 | EET-HC2CI82EA 180; 087 | 1013 | 25 40 ni TD 509 418 351 245  EET-HCOWIBICA 
2200| 290 | 0090 | 30 45 | РП704-40 — 558 472 408 3.06 | EET-HC2C222DA 1 == HE = = IUE 21 == = == LIE 
2200 | 290 | 0498 | 35 35 | PiT705-ND 603 511 441 331 |EET-HC2C2220A | [450] 220 100 | 0829 25 40 Ñ END K dui 398 277 | ЕЕ иена 
2700| 340 0.080 | 30 50 | P11706-ND — 6.37 539 4.66 3.49 | EET-HC2C272DA забі! Ao neag | зв а oe 437 420 345 НАЕ 
2700 | 3.10 0.086 | 35 40 | P11707-ND 6.99 592 541 3.84 | EET-HC2C272EA оте ners | as s ШТ 570 490 423 318 EELHCAWZTICA 
3300 | 3.30 0.070 | 35 50 | P11708-ND — 7.98 6.76 5.84 4.38 | EET-HC2C332EA А ЕР oem x» 40 ООШ 65 521 450 337 | FEIHCOWZ7IDA 
390| 131 0.510 | 22 25 | P11728-ND 922 258 212 1.39 | EET-HC2D391BA 2701119 0675 | a5 30 ШОШ cis 540 474 356 | EEEHCOWOTTER 
470 | 145 0.423 | 22 30 | P11729-ND 348 278 229 1.49 | EET-HC2D471BA es 0553 | ao 45 Ë 7 720 610 527 395 | EEL-HC2W33IDA 
560| 167 0.355 | 22 30 | P11730-ND — 326 268 225 1.57 | EET-HC2D561BA 320 | 438 дэз з as ШОО 748 608 525 394 | FELHCOWSSIEA 
680| 175 0.293 | 22 40 | P41731-ND — 3.57 2.93 246 1.71 | ЕЕТ-НС20681ВА 390| 155 0468 | 30 s ИИ aci 695 601 451| FELHCOWOOIDA 
680 | 175 | 0.293 | 25 зо | P11732-ND 3.61 297 249 1.74 | EET-HC2D681CA 390 | 155 | 0.468 | 35 40 | P11818-ND — 826 700 604 453 | EET-HC2W391EA 
820| 204 0.243 | 22 45 | Р11733-МО 394 323 272 1.89 | ЕЕТ-НС20821ВА ао м 0388 35 45 Мо 554 735 647 509| EELECOWATIER 
820 204 | 0243] 25 35 | PII734ND 356 325 273 1.90 EET-HC2D821CA 560 | 190 | 0326] 35 50 | P11820-ND 994 857 753 593 | EET-HC2W561EA 
820 204 0.243 | 30 25 | P11735-ND 4.68 3.84 323 225 | EET-HC2D821DA TSUG Highiy Miniaturized Version 64°C: 2000 Hour Lie. 
1000 | 230 0.199 | 22 50 | Pfi715-ND 446 3.66 3.07 2.14 | EET-HC2D102BA аму d 
1000 | 230 0.199 | 25 45 P11716-ND 445 365 307 214 | EET-HC2D102CA 560| 2.25 0.355 | 22 25 P11839-NDS 3.18 255 210 1.37 | EET-UQ2C561BA 
200 | 1000 | 230 0.199 | 30 30 Р11717-М0 514 422 354 247 | EET-HC2D102DA 680| 2.50 0.293 | 22 30 P11840-ND$ 342 274 225 147 | EET-UQ2C681BA 
1000 | 2.30 0.216 | 35 25 | PH718-ND 5.51 452 3.80 2.65 | EET-HC2D102EA 820 | 275 0243 | 22 35 | Pi1841-ND$ 325 2.66 224 1.56 EET-UQ2C821BA 
1200 | 265 0166 | 25 5 | 2117190 501 411 346 241 | EET-HC2D122CA 1000 | 3.00 0.199 | 22 40 | P11821-ND8 3.55 291 245 1.71  EET-UQ2C102BA 
1200 | 265 0466 | 30 35 | PH720ND — 567 465 391 272 |EET-HC2D122DA 1000 | 3.00 0.199 | 25 зо | P11822-ND$ — 361 296 249 1.73 | EET-UQ2C102CA 
1200 | 265 0180 | 35 30 | P11721-ND — 603 495 416 290 EET-HC2D122EA 1200 | 3.25 0.166 | 22 45 | Р11823-М05 392 322 271 1.89 | EET-UQ2C122BA 
1500 280 04333] 30 40 | вэ — 548 464 401 301 | ЕЕТ-НС20152А 1200 | 3.25 0.166 | 25 35 | P11824-ND§ 3.95 324 272 1.90 | EET-UQ2C122CA 
1500 | 280 0144 | % зо | P11723ND — 583 494 427 320 | EET-HCODIS9EA 1200 | 3.25 0.166 | 30 25 | P11825-NDS 466 3.83 322 2.24 | EET-UQ2C122DA 
1800. 2 308 0111 30 45 ШЕШШ 614 520 449 337 | FET-HC2D182DA 1500 | 3.73 0.133 | 22 50 | P11826-ND§ 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2C1528A 
1800 308 0129 | 35 40 | PHZ2ND 654 554 479 359 | EET-HC2D182EA 1500| 373 0.133 | 25 40 | P11827-ND$ 4178 392 329 2.30 | EET-UQ2CI52CA 
2200 | 348 0090 | з 50 | ООШ 711 602 520 390 СЕТ | 180 | 1500 | 373 0.133 | 30 30 | P11828-NDS 516 424 356 2.48 | EET-UQ2C152DA 
2200 | 348 0008 | 35 45 МИР 749 634 548 АН | EEFHC2D222EA 1500| 373 0.133 | 35 25 | P11829-ND§ 5.54 4.54 3.82 2.66 | EET-UQ2C152EA 
— аашаа 1800 | 420 0.11 | 25 45 | [11830-08 501 411 3.45 2.40 | EET-UQ2C182CA 
ЕЕ; 0502 | 2 зо ooo 306 251 211 147 | EELHCO2E331BA 1800| 420 0120 | 30 35 | P11831-ND8 5.69 467 392 273 | ЕЕТ-/0201820А 
330 | 120 0502 | 5 25 МН 340 255 244 149 | EELHO2E331CA 1800 | 420 0.111 | 35 30 | P11832-NDS — 6.06 497 418 2.91 | EET-UQ2C182EA 
300 | 130 045 |» зз АЛП; 270 227 158 | EELHC2E391BA 2200| 478 0.090 | 30 40 | P11833-NDS 5.45 462 399 2.99 | EET-UQ2C222DA 
о 0425 | 25 25 М 333 273 230 160 EET-HC2E391CA 2200 | 4.78 0.098 | 35 35 | P11834-ND§ 5.80 491 425 3.19 | EET-UQ2C222EA 
та З T 22 ЖЕ БЕГІН р 358 291 247 172 ГЕЕТНОЕПБВА 2700| 545 0.074 | 30 45 | P11835-NDS 619 524 453 3.40  EET-UQ2C272DA 
КЕ сава | 2 зо ЖОЛШЫ: 3:00 2:2 176 | EELUCƏEARICA 2700| 545 0.080 | 35 40 | P11836-ND§ 6.59 558 482 3.61 | EET-UQ2C272EA 
6 | an oam | aa s з 12 зва 298 208 | FETHCOEA7IDA 3300 | 575 0.070) 35 45 | P11837-ND$ 7.56 640 553 4.15 | EET-UQ2C332EA 
p. 0298 | 2 4 1:21 2o: 222 271 199 нез 3900| 6.00 0.055 | 35 50 | P11838-NDS 7.75 668 5.87 4.62 | EET-UQ2C392EA 
) | ке деу А ЧЫ 390 | 1.68 0.510 | 22 25 | P11856-NDS 910 248 2.04 1.33 | ЕЕТ-И020391ВА 
250 | 560 | 150 | 0296 | 25 35 EHUASNDNMM 397 326 274 1.91 FETHCZESSICA 470| 185 | 0423 | 22 30 | P11857-ND8 334 268 220 144 | EET-UQ2D471BA 
560 | 150 | 0296 | 30 25 | P11750-ND 470 3.85 324 226 | EET-HC2ES61DA 560 | 2.43 0.355 | 22 30 | P11858-ND$ 311 256 245 1.50 | EET-UQ2D561BA 
680 | 170 | 0244 | 22 50 АШЫП 442 3.63 305 2.13 | EET-HC2EGBIBA 560| 243 | 035 25 25 | P11859-NDS 3.18 261 219 1.53 | EET-UQ2D561CA 
680 170 | 0.244 | 25 40 | P11752-ND 442 3.62 305 2.12 | EET-HC2EGBICA 680| 2.68 0.293 | 22 35 | Р11860-М08 — 340 279 235 1.64 | EET-UQ2D681BA 
680 170 | 0.244 | 30 30 | P11753-ND 510 419 352 245 | EET-HC2E681DA 680| 2.68 | 0.293 | 25 30 | PI1861-ND8 345 2.83 238 1.86 | EET-UQ2D681CA 
820 | 2.00 0.202 | 25 4 | P11754-ND 4.96 407 342 238 | EET-HC2E821CA 820| 2.93 0.248 | 25 30 | P11862-NDS 375 3.08 2.59 1.80  EET-UQ2D821CA 
820 | 2.00 0.202 | 30 35 | P11755-ND 5.64 463 3.89 2.71 | EET-HC2E821DA 820| 2.93 0.243 | 30 25 | P11863-ND$ 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2D821DA 
820 2.00 0.202 | 35 30 | P11756-ND 535 453 391 2.4 | ЕЕТ-НС2ЕВ21ЕА | | 200) 1009] 325 0.199 | 22 45 | P11842-ND8 413 339 2.85 1.99 | EET-UQ2D102BA 
1000 | 2.20 0.166 | 30 40 P11736-ND 5.37 4.55 3.93 2.95 | EET-HC2E102DA 1000 | 3.25 0.199 | 25 35 Р11843-№08 — 446 341 2.87 2.00 | EET-UQ2D102CA 
1200 | 230 0138 | 30 45 P11737-ND 6.05 5.12 442 3.32 EET-HC2E122DA 1000| 3.25 0199 | 30 30 P11844-ND8 4.66 383 322 2.24 | EET-UQ2D102DA 
1500 | 2.50 0111 | 35 45 P11738-ND 7.84 6.64 5.74 4.30 | EET-HC2E152EA 1000| 325 0.232 | 35 25 Р11845-М08 5.23 429 3.60 2.51 | EET-UQ2D102EA 
1800 | 2.70 0.092 | 35 50 P11739-ND 818 7.05 6.20 4.88 | EET-HC2E182EA 1200 | 350 0.166 | 25 40 Р11846-М08 4.64 3.81 3.20 2.23 | EET-UQ2D122CA 
120 | 0.75 1.382 | 22 25 P11780-ND 347 2.78 229 149 EET-HC2V121BA 1200 | 35 0.166 | 30 30 Р11847-408 5.32 437 3.67 2.56 | EET-UQ2D122DA 
350 | 150 | 0.82 1.105 | 22 30 Р11781-№0 334 2.74 230 1.60 | ЕЕТ-НС2/151ВА 1500 | 3.87 0.133 | 25 50 | Р118480Ю$ 5.40 443 372 2.59 | EET-UQ2D152CA 
180 | 0.90 0.921 | 22 30 P11782-ND 3.99 3.27 2.75 1.92 | EET-HC2V181BA 1500| 3.87 0.144 | 30 35 Р11849-М08 6.02 4.94 4.15 2.89 | EET-UQ2D152DA 
180| 090 0.921 | 25 25 | P11783-ND 404 332 279 1.94 | EET-HC2V181CA | ç TSUQ Series Ripple Current is at 85°C (Caninae) 


976 (1053) 
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Panasonic TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


85'(rms) ESR 85° (rms)| ESR 
Ripple | (max.) | Dimensions Ripple | (max.) Dimensions 
W.V.| Сар. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Current | @20°C (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) (120Hz)A| 12000 | D І Part No. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz) A| 12082 © T Part No. 1 10 50 200 | PartNo. 
TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 2000 Hour Life 350 | 820| 325 0243 | 35 45 P11932-ND 8.38 7.09 613 4.60 | EET-UQ2V821EA 
1500| 3.87 0144 | 35 30 P11850-ND 549 465 402 3.02 | EET-UQ2D152EA 1000 | 3.54 0.199 | 35 50 P11911-ND 8.89 7.67 6.74 5.30 | EET-UQ2V102EA 
1800| 432 0.120 30 45 P11851-ND 574 4.86 420 3.15 | EET-UQ2D182DA 120| 102 1658 | 22 25 P11888-ND 3.32 273 229 1.60 | EET-UQ2G121BA 
200| 1800] 432 0.120 | 35 35 P11852-ND 6.14 5.20 449 3.37 | EET-UQ2D182EA 150| 1.16 1326 | 22 30 P11889-ND 3.37 277 233 1.62 | EET-UQ2G151BA 
2200| 492 0.008 | 30 50 P11853-ND 661 5.60 4.84 3.63 | EET-UQ2D222DA 180| 144 1.105 | 22 35 P11890-ND 3.68 3.02 254 177 | EET-UQ2G181BA 
2200 | 492 0.105 | 35 40 P11854-ND 7.03 5.95 544 3.86 | EET-UQ2D222EA 220 | 149 0.904 | 22 40 P11891-ND 410 3.36 2.83 1.97 | EET-UQ2G221BA 
2700 | 545 0.086 | 35 50 P11855-ND 812 6.88 5.94 4.46 | EET-UQ2D272EA 220| 149 0.904 | 25 30 P11892-ND 417 3.42 288 2.01 | EET-UQ2G221CA 
270| 131 0.737 | 22 25 P11872-ND 317 2.54 2.09 1.36 | EET-UQ2E271BA 270| 167 0737 | 22 45 P11893-ND 4.68 3.80 319 222 | EET-UQ2G271BA 
330| 1.75 0.603 | 22 30 P11873-ND 342 274 225 147 | EET-UQ2E331BA 270| 1.67 0737 | 25 35 P11894-ND 4.75 3.89 327 2.28 | EET-UQ2G271CA 
390 | 191 0510 22 30 P11874-ND 3.20 262 221 154 EET-UQ2E391BA 270| 167 0737 | 30 30 P11895-ND 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2G271DA 
390| 191 0510 | 25 25 P11875-ND 3.25 2.67 224 1.56 | EET-UQ2E391CA 330| 190 0.603 | 22 50 P11896-ND 543 446 3.75 2.61 | EET-UQ2G331BA 
ато] 211 | 0423 | 22 35 |MEMGIGIDINDNMME 349 286 2/1 1.68 | EET-UQ2E471BA 330| 190 | 0.603 | 25 40 | P11897-ND — 540 443 372 2.59 | EET-UQ2G331CA 
470 e. бара 5 a БЫТИЕ m ee 25 s БЕГ DESI apo 3301 190 0.603 | 30 30 | P11898-ND 6.01 4.93 415 2.89 | EET-UQ2G331DA 
IPE | H ЕКЕТ МЕРЕКЕНІ КЕБ 
560| 225 0355 | 30 25 P11880-ND 436 3.58 3.01 2.09 | EET-UQ2E561DA 390 | - 243 ШЫ 30° 35 ОИ RS 479 444 310 `EELU026391BA 
680| 250 0293 | 22 45 P11881-ND 424 348 2.92 2.04 | EET-UQ2E681BA 400| 212 FEES ШОРО S05. i504. 435; 3.97: ТЕН 
680| 2.50 0293 | 25 35 P11882-ND 428 351 2.95 2.06 | EET-UQ2E681CA PESE 0423 | 29 50 Е ӨЛӨ: EDA 4153 <34 ПЕЕТАШПОСАТТСА 
жо) 680| 250 0293 | 30 30 P11883-ND 497 407 342 2.39 | EET-UQ2E681DA "dps ddas 357. 49 ТИ и EEOC AA 
820| 277 0243 | 22 50 P11884-ND 479 3.93 330 2.30 | EET-UQ2E821BA | | а жә мөт S 
820| 277 | 0243 | 25 40 | P11885-ND 478 392 329 230 | EET-UQ2E821CA 470) 239 | 0.423 | 35 à 30 | P11905-ND 679 5.75 497 3.73 | EET-UQ2G471EA 
820| 277 | 0.243 | 30 зо | P11886-ND — 527 432 363 2.53 | EET-UQ2E821DA 560 | 269 | 0355 30 45 РОЛІ? 715 605 523 3.92 | EET-UG2G561DA 
820| 277 0243 | 35 25 P11887-ND 584 479 403 281 EET-UQZEB21EA 560| 2.69 0355 | 35 35 P11907-ND 7.66 6.49 5.60 4.20 | EET-UQ2G561EA 
1000 | 3.32 0.199 | 25 45 P11864-ND 542 445 3.74 2.60 | EET-UQ2E102CA 680| 296 0293 | 30 50 P11908-ND 7.68 662 5.82 4.58 | EET-UQ2G681DA 
1000| 3.32 0199 | 30 35 P11865-ND 5.80 4.83 4.06 2.83 | EET-UQ2E102DA 680| 296 0.293 | 35 45 P11909-ND 7.72 6.65 5.85 4.60 | EET-UQ2G681EA 
1000 | 3.32 0.199 | 35 30 P11866-ND 553 468 4.04 3.03 | EET-UQ2E102EA 820| 325 0.243 | 35 — 50 P11910-ND 8.94 7.71 6.78 5.33 | EET-UQ2G821EA 
1200| 3.53 0.166 | 30 40 P11867-ND 581 492 425 3.19 | EET-UQ2E122DA 82| 083 2426 | 22 25 P11955-ND 343 275 226 148 | EET-UQ2W820BA 
1200| 353 0166 | 35 35 P11868-ND 6.19 524 453 3.40 | EET-UQ2E122EA 100| 0.93 1.989 | 22 25 P11933-ND 326 2.68 225 1.57 | EET-UQ2W101BA 
1500 | 4.04 0.133 | 30 50 P11869-ND 6.81 5.76 4.98 3.74 | EET-UQ2E152DA 120 | 1.04 1.658 | 22 30 P11934-ND 348 286 240 1.68 | EET-UQ2W121BA 
1500 | 4.04 0.133 | 35 40 P11870-ND 712 6.03 521 3.91 | EET-UQ2E152EA 150| 1.19 1326 | 22 35 P11935-ND 392 321 270 1.88 | EET-UQ2W151BA 
1800| 4.55 0111 | 35 45 P11871-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2E182EA 150| 149 1326 | 25 30 P11936-ND 398 3.27 275 1.91 | EET-UQ2W151CA 
150| 112 1326 | 22 25 P11912-ND 342 2.56 245 1.50 | EET-UQ2V151BA 180| 135 1.105 | 22 40 P11937-ND 435 3.57 3.00 2.09 | EET-UQ2W181BA 
180| 122 1105 | 22 30 P11913-ND 3.32 2.73 2.29 1.60 | EET-UQ2V181BA 180| 135 1105 | 25 30 P11938-ND 440 3.61 3.04 2.12 | EET-UQ2W181CA 
220| 144 0.904 | 22 35 P11914-ND 3.69 3.03 2.54 1.77 | EET-UQ2V221BA 220| 155 0.904 | 22 45 P11939-ND 4.90 4.02 3.38 2.35 | EET-UQ2W221BA 
270 | 1.66 0737 | 22 40 P11915-ND 411 338 2.84 1.98 | EET-UQ2V271BA 220| 155 0.904 | 25 40 P11940-ND 497 407 342 2.39 | EET-UQ2W221CA 
270 | 166 0.737 | 25 30 | P11916-ND — 422 346 2.91 2.03 | EET-UQ2V271CA 220 | 155 0.904 | 30 30 | P11941-ND 540 443 372 2.59 | EET-UQ2W221DA 
30 1.88 | 0.603 22 45 МАРИАМ 461 378 318 221 EET-UQ2V331BA 20 155 | 0.904 35 25 | Р11942М0 5.83 478 402 2.80 | EET-UQ2W221EA 
330| 1.88 0.603 | 25 35 P11918-ND 472 387 326 227 | EET-UQ2V331CA 
m| 2o | osul s| поо заза зи зн | | “50| 20 te отш ее 
390 | 2.06 0.510 | 25 40 P11920-ND 526 432 3.63 2.53 | EET-UQ2V391CA 270! 118 0737 30 30 P11945-ND 524 444 384 288 | EET-UQ2W271DA 
зво 390 | 2.06 0510 | 30 30 P11921-ND 5.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2V391DA 330 | 201 аба s ИТ 5927 10675075424. EET UGNI CA 
390 | 2.06 0.510 | 35 25 P11922-ND 535 453 3.91 2.93 | EET-UQ2V391EA 330 201 ЖОКЛЕ 0 ОТЕТ 617-7502 4517335 [EFEUQANSSIDA 
470 | 240 0428 | 25 45 P11923-ND 593 4.87 4.09 2.85 | EET-UQ2V471CA ) : : s aS ы 
470| 240 0423 | 30 35 P11924-ND 556 471 407 305 | EET-UQ2VA71DA 330| 201 0.603 | 35 30 P11948-ND 6.51 5.51 476 3.57 | EET-UQ2W331EA 
470 | 240 0.423 | 35 30 | P11925-ND 581 492 425 319 | EET-UQ2V471EA 390 | 224 0510 | 30 40 | P11949-ND 6.85 5.80 5.01 3.76 | ЕЕТ-/02//3910А 
560| 260 0355 | 25 50 P11926-ND 580 491 424 318 | EET-UQ2V561CA 390 | 224 0.510 | 35 35 P11950-ND 725 644 530 3.98 | EET-UQ2W391EA 
560 | 2.60 0355 | 30 40 P11927-ND 623 528 456 342 | EET-U02V561DA 470 | 253 0423 | 30 45 P11951-ND 778 6.59 5.69 427 | EET-UQ2W471DA 
560| 2.60 0355 | 35 30 P11928-ND 657 5.57 481 3.61 | EET-UQ2V561EA 470 | 253 0428 | 35 40 P11952-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2W471EA 
680| 2.96 0293 | 30 45 P11929-ND 711 6.02 5.20 3.90  EET-UQ2V681DA 560 | 282 0.355 | 30 50 P11953-ND 811 7.00 615 4.84 | EET-UQ2W561DA 
680| 2.96 0.293 | 35 35 P11930-ND 748 6.33 547 4.0 | EET-UQ2V681EA 560 2.82 0.355 | 35 45 P11954-ND 8.30 7.16 6.29 4.95 | EET-UQ2W561EA 
820| 325 0243 | 30 50 P11931-ND 833 706 609 457 EET-UQ2V821DA | | 990 hour life for can sizes of 20mm Чата or ləngih: 
ш 5 = š L 
Panasonic AA-Series computer Grade Capacitors coss пение О °® 
киш "T — Rated Voltage: | 25 | 40 | 50 | 100 | 250 | 350 | 450 а ni F 
e Standard 10-32, high post screw threads (include: Д В , = 
* High ripple current capability with low ESR Surge Voltage: 32 | 90 63 | 125 | 300 | 400 | 500 GE:23A,23M UCC: 36DA 52 E КГ 
Specifications: Ripple Current Frequency Correction Factors Philips: 3186 CDE: ОСМХ 8 
e Working Voltage Range: 10 ~ 450VDC “ Capacitance Tolerance: Frequency 100- | 300- 10k- Е Е 
-10/+50% ° Operating Temperature Range: -40 /85°С * Rated Endurance: (Hz): 50 60 | 120 | 360 | 1k |50k- Ripple Current Temperature Correction Factors 
85°С for 3000 hours 25-100 WV: 09 | 095| 10 | 105 | 108 |115 Max Temperature 85°C 70°C 600 | <45% 
* DC Leakage Current: 3\/ Cy (uA) or 5mA maximum after 5 minutes at 20°C 250-450 WV: 075 | 08 10 12 | 125 | 14 G-AA 1.0 1.6 2.0 2.2 
wv Cap. 120Hz, 20°C | 120Hz, 85°C Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC (uF) ESR (О) R.C. (A) D L 5 Part No. 1 10 50 200 Part No. 
12000 0.042 5.13 1.375 (35 2.125 (54 0.500 (12.7 P10072-ND 16.49 14.92 13.65 1174 EEG-ATET23CCE 
25 22000 0.023 6.05 2000 (51) 2:128 (84) ЕД 2 P10073-ND 18.60 16.82 15.39 13.24 EEG-A1E223FCE 
47000 0.010 12.72 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10074-ND 19.46 18.17 17.00 15.24 EEG-A1E473FGE 
68000 0.009 1744 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10075-ND 2143 20.01 18.72 16.78 EEG-A1E683FHE 
6000 0.073 6.06 1.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10076-ND 16.54 14.96 13.69 1177 FEG-ATG602CGE 
40 13000 0.034 1176 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10077-ND 17.33 16.19 15.14 13.58 EEG-A1G133FKE 
22000 0.020 13.06 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10078-ND 18.77 17.53 16.40 14.70 EEG-A1G223FGE 
4100 0.107 5.40 1.375 (35 3.125 (79 0.500 (12.7 P10079-ND 16.57 14.99 1371 1179 EEG-ATH412CGE 
6800 0.065 6.42 1.375 (56) 3.125 (79) 0.500 7 P10080-ND 17.40 15.73 14.39 12.38 EEG-A1H682CGE 
50 10000 0.044 8.79 1.375 (35) 4.125 (105) 0.500 (12.7) P10081-ND 18.15 16.41 15.02 12.92 EEG-A1H103CKE 
15000 0.029 11.35 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10082-ND 18.79 1755 1642 14.72 EEG-A1H153FKE 
i mun аа 8 | EE: ыз бл — 1—6 
100 4000 0.073 6.53 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10085-ND 17.86 16.68 15.61 13.99 EEG-A2A402FCE 
10000 0.029 8.16 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10086-ND 23.51 21.95 20.54 18.41 EEG-A2A103FHE 
И J Бр к йу бо (Я 
55 . : й 1 à ў - š \ ў ў - 
XE EM гб MB | NM (й д шо gao шш 
10000 0.022 17.75 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10091-ND 56.53 52.79 49.38 44.27 EEG-A2E103HLE 
350 1000 0.221 411 2.000 (51) 2.625 (67) 0.875 (22.2) P10092-ND 25.76 24.06 22.51 20.18 EEG-A2V102FEE 
5600 0.039 10.06 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10093-ND 67.75 63.26 59.18 53.06 EEG-A2V562HLE 
450 0.491 2.93 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10094-ND 23.39 21.85 20.44 18.33 EEG-A2W451FGE 
1000 0.221 5.85 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10095-ND 30.79 28.75 26.90 24.12 EEG-A2W102FHE 
1800 0.122 747 2.000 (51) 5.625 (143) 0.875 (22.2) P10096-ND 42.28 39.48 36.93 33.11 EEG-A2W182FPE 
450 1800 0.122 9.46 3.000 (76) 5.625 (143) 1.250 (31.8) P10097-ND 49.87 46.57 43.56 39.06 EEG-A2W182HPE 
2200 0.100 9.27 2.500 (64) 4.125 (105) 1.125 (28.6) P10098-ND 49.09 45.84 42.89 38.45 EEG-A2W222GKE 
2400 0.092 7.74 3.000 (76) 5.125 (130) 1.250 (31.8) P10099-ND 53.21 49.69 46.48 41.67 EEG-A2W242HNE 
3100 0.071 1118 2.500 (64) 5.625 (143) 1.125 (28.6) P10100-ND 61.64 57.56 53.85 48.28 EEG-A2W312GPE 
3600. 0.061 12.07 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10101-ND 72.38 67.58 63.22 56.68 EEG-A2W362HLE 
Mounting Clamp, 1.375" (34.9mm) diameter with 2 tabs . P10102-ND 2.57 2.06 1.69 1.11 MC36B2 
Mounting Clamp, 2.000" (50.8mm) diameter with 3 tabs . P10103-ND 3.07 246 2.02 1.32 MC51B3 
Mounting Clamp, 2.500" (63.5mm) diameter with 3 tabs . P10104-ND 3.34 2.67 2.20 143 MC64B3 
Mounting Clamp, 3.000" (76.2mm) diameter with 3 tabs . P10105-ND 3.14 2.58 2.17 1.51 MC77B3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Т-І/Р Series snap-In Capacitors 


T-HA Series Snap-In Capacitors 


| 0.8 2.0 Vinyl Sleeve Ф 4 at 92.0 0.8 2.0 
Vani PA Sleeve @ 4at 02.0 элге эя [* Vent ж у! б> D A e ы 
“ С,- 95 А 63] 14.0 BN 30° ' 30° & 4 
of^w а o Š Y ы 40 
30 ч 30 Пт ` 7 
: қ т : М. Е >l 1.5 
ru cu Terminals A & C are n Terminals A & C are 
`o not electrically active not electrically active 
= and must be isolated — 0225 +— and must be isolated 
— 022.5 | from circuit wiring. 022.5 from circuit wiring. 
|4-- 901 —— 
FEATURES: Rated Working Voltage 16 to 250 VDC 350 to 450 VDC FEATURES: Rated Working Voltage 16 to 250 VDC 350 to 450 VDC 
* 4 terminal mounting provides " - е E е * 4 terminal mounting provides " = ey E о 
stability and keyed polarity “ Re- Operating Temperature 40 to 85°C 25 to 85°C stability and keyed polarity “ Re- Operating Temperature 40 to 105°C 25 to 105°C 
places T-U series with higher |Nominal Capacitance 1500 to 120000pF 470 to 1800Е places T-NHE series with higher [Nominal Capacitance 1200 to 120000yF 470 to 1500рЕ 
capacitance and ripple current per |Endurance 2000 hours at 85*C capacitance and ripple current per | Епішапсе 2000 hours at +105°C 
case size = General purpose rated with maximum specified ripple current case size * Industrial grade with with maximum specified ripple current 
at 85°C, 3000 hour endurance * 35 3000 hour endurance at 105? C 
pra TE Sizes Up [Rated DC Voltage:[ 16 25 25 50 63 80 100 200 250 350 400 450 35 ane nm pud сазе (Rated DC Voltaye:| 16 25 35 50 63 80 100 200 250 350 400 450 
Cocoon. S OP vent (Surge Voltage: |20 32 44 63 79 100 125 250 300 400 450 500 vent construction | rO * 0р [Surge Voltage: |20 32 44 63 79 100 125 250 300 400 450 500 
Size Max. 85*C Max. 20*C Size Max. 85*C Max. 20*C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(ШЕ) DXL | 120Hz 10k-100kHz| ESR (©) | Part No. 1 10 50 Part No. (uF) DXL | 120Hz 10k-100kHz| ESR (©) | Part No. 1 10 50 Part No. 
16WV DC 16WV DC 
68000 | 35x50 9.05 10.41 0.018 P10000-ND 10.21 8.81 6.45 | ECE-TICP683EA 56000 | 35х50 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17 | ECE-T1CA563EA 
82000 | 35x 60 9.94 11.43 0.018 P10001-ND 11.68 10.07 7.38 | ЕСЕ-Т1СР82ЗЕА 68000 | 35х60 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 | ECE-T1CA683EA 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 0.019 P10003-ND 842 7.26 6.38 | ECE-T1CP823FA 68000 | 40x50 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 | ECE-T1CA683FA 
100000 | 35x80 | 11.00 12.65 0.019 P10002-ND 10.11 8.91 8.00 | ECE-TICP104EA 82000 | 40x 60 7.29 8.38 0.017 P10615-ND 11.49 10.12 7.57 | ECE-T1CA823FA 
100000 | 40x60 | 11.36 13.06 0.020 P10004-ND 12.13 10.69 8.00 | ЕСЕ-ТІСР104ҒА 100000 | 35 х80 8.03 9.23 0.015 P10616-ND 12.30 10.84 8.11 ECE-T1CA104EA 
120000 | 40x80 | 12.42 1428 0.018 P10005-ND 1320 11.63 8.70 | ECE-T1CP124FA 120000 | 40 x 80 879 1011 0.014 P10617-ND 12.55 11.36 8.66 | ECE-T1CA124FA 
25WV DC 25WV DC 
47000 | 35x50 8.00 9.20 0.017 P10006-ND 10.28 8.86 6.49 | ECE-T1EP473EA 33000 | 35х50 5.50 6.33 0.020 P10618-ND 9.23 7.96 5.83 | ECE-T1EA333EA 
56000 | 35x 60 8.64 9.94 0.017 P10007-ND 11.68 1007 7.38 | ECE-T1EP563EA 47000 | 35x 60 6.56 7.54 0.017 P10619-ND 10.14 8.94 6.68 | ECE-T1EA473EA 
56000 | 40х50 8.96 10.30 0.018 P10009-ND 11.69 10.08 7.38 | ЕСЕ-Т1ЕР56ЗҒА 47000 | 40х50 6.47 7.44 0.019 P10620-ND 10.16 8.95 6.69 | ECE-TIEA473FA 
68000 | 35x 80 9.44 10.86 0.017 P10008-ND 1156 10.19 7.62 | ECE-TIEP683EA 56000 | 35x80 7.25 8.34 0.017 P10621-ND 11.10 9.78 7.32 | ECE-T1EA563EA 
68000 | 40x 60 976 11.22 0.018 P10010-ND 1240 1066 7.98 | ECE-TIEP683FA 56000 | 40x 60 747 8.25 0.015 P10622-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-T1EA563FA 
100000 | 40x80 | 11.68 1343 0.018 P10011-ND 13.36 12.08 9.21 ECE-T1EP104FA 82000 | 40x 80 8.68 9.98 0.014 P10623-ND 1271 1149 8.76 | ECE-T1EA823FA 
35WV DC 35WV DC 
33000 | 35х50 7.15 8.22 0.018 P10012-ND 10.80 9.31 6.82 | ECE-TIVP333bEA 22000 | 35х50 5.00 5.75 0.026 P10624-ND 9.86 8.50 6.23 | ECE-T1VA223EA 
39000 | 35 х60 7.94 913 0.015 P10013-ND 1231 1061 7.78 | ECE-TIVP393EA 27000 | 35x 60 5.53 6.36 0.021 P10625-ND 10.15 8.95 6.69 | ECE-T1VA273EA 
39000 | 40x 50 7.79 8.96 0.017 P10015-ND 10.96 9.66 7.23 | ECE-TIVP393FA 27000 | 40x50 5.44 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 | ECE-T1VA273FA 
47000 | 35х80 9.53 10.96 0.015 P10014-ND 1243 10.69 8.00 | ECE-TIVP473EA 33000 | 40x 60 6.61 7.60 0.020 P10627-ND 1177 1037 7.76 | ECE-T1VA333FA 
47000 | 40x 60 8.58 9.87 0.017 P10016-ND 1272 1121 8.38 | ECE-TIVP473FA 39000 | 35 x 80 6.52 7.50 0.015 P10628-ND 12.39 10.92 8.16 | ECE-T1VA393EA 
56000 | 40х80 | 1017 11.70 0.017 P10017-ND 1377 12.13 9.08 | ECE-TIVP563FA 47000 | 40x 80 7.79 8.96 0.014 P10629-ND 1420 12.51 9.36 | ECE-T1VA473FA 
50WV DC 50WV DC 
22000 | 35x50 7.57 8.71 0.023 P10018-ND 11.27 9.72 742 | ECE-TIHP223EA 15000 | 35 x 50 4.80 5.52 0.033 P10630-ND 9.99 8.61 6.31 ЕСЕ-ТІНАТЭЗЕА 
27000 | 35 x 60 8.31 9.56 0.018 P10019-ND 13.20 1138 8.34 | ECE-T1HP273EA 18000 | 35 x 60 5.27 6.06 0.028 P10631-ND 10.18 8.97 6.71 ECE-T1HA183EA 
27000 | 40х50 8.12 9.34 0.021 P10021-ND 1172 1033 7.72 | ECE-T1HP273FA 22000 | 40х50 5.15 5.92 0.026 P10632-ND 11.31 9.97 7.45 | ECE-TIHA223FA 
33000 | 35x 80 923 10.51 0.015 P10020-ND 1316 1160 8.68 | ЕСЕ-ТІНРЗЗЗЕА 27000 | 35х80 6.16 7.08 0.018 P10633-ND 1270 1120 837 | ECE-TIHA273EA 
33000 | 40x 60 8.86 10.19 0.018 P10022-ND 13.80 12.16 9.10 | ECE-T1HP333FA 27000 | 40x 60 6.05 6.96 0.021 P10634-ND 13.28 11.70 8.75 | ECE-T1HA273FA 
39000 | 40x 80 9.79 1126 0.015 P10023-ND 1492 13.15 9.83 | ЕСЕ-ТІНРЗ9ЗҒА 39000 | 40х80 7.55 8.68 0.015 P10635-ND 14.66 1326 10.11 ECE-T1HA393FA 
63WV DC 63WV DC 
12000 | 35 x 50 7.15 8.22 0.035 P10024-ND 9.96 8.59 6.29 | ECE-T1JP123EA 12000 | 35 x 50 4.40 5.06 0.035 P10636-ND 9.39 8.28 6.19 | ECE-T1JA123EA 
15000 | 35x 60 Tn 8.87 0.028 P10025-ND 11.60 10.00 7.32 | ECE-T1JP153EA 15000 | 35 x 60 4.92 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 | ECE-T1JA153EA 
15000 | 40 x 50 7.53 8.66 0.033 P10027-ND 11.60 1000 7.32 | ECE-T1JP153FA 15000 | 40х50 4.80 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 7.23 | ECE-T1JA153FA 
18000 | 35 x 80 941 10.82 0.023 P10026-ND 11.39 10.03 7.50 | ECE-T1JP183EA 18000 | 35 x 80 5.79 6.66 0.023 P10639-ND 12.12 10.68 7.99 | ECE-T1JA183EA 
18000 | 40x 60 8.28 9.52 0.028 P10028-ND 1191 10.50 7.85 | ECE-T1JP183FA 18000 | 40 x 60 5.39 6.20 0.028 P10640-ND 1270 11.19 8.37 | ECE-T1JA183FA 
22000 | 40x 80 997 1147 0.023 P10029-ND 13.09 11.54 8.63 | ECE-T1JP223FA 27000 | 40x80 6.59 7.58 0.018 P10641-ND 1428 12.92 9.85 | ECE-T1JA273FA 
80WV DC 80WV DC 
8200 | 35x 50 5.83 6.70 0.051 P10030-ND 9.76 841 6.16 | ECE-TIKP822EA 6800 | 35 x 50 3.90 449 0.061 P10642-ND 9.05 7.98 5.97 | ECE-T1KA682EA 
10000 | 35 x 60 6.38 7.34 0.041 P10031-ND 11.82 10.19 7.47 | ЕСЕ-ТІКРІ0ЗЕА 8200 | 35 x 60 4.39 5.05 0.051 P10643-ND 10.47 9.23 6.90 | ЕСЕ-Т1КА822ЕА 
10000 | 40x50 6.56 7.54 0.041 P10033-ND 10.08 8.88 6.64 | ЕСЕ-ТІКРІ0ЗҒА 8200 | 40x50 4.29 4.93 0.051 P10644-ND 11.21 9.88 7.39 | ECE-TIKA822FA 
12000 | 35 х80 6.92 7.96 0.035 P10032-ND 11.06 9.75 729 | ECE-TIKP123EA 10000 | 35 x 80 4.88 5.61 0.041 P10645-ND 12.54 11.05 8.26 | ECE-TIKA103EA 
12000 | 40x 60 7.29 8.38 0.035 P10034-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-TIKP123FA 10000 | 40 x 60 4.73 544 0.041 P10646-ND 12.51 11.02 8.25 | ECE-T1KA103FA 
15000 | 40x 80 893 1027 0.028 P10035-ND 12.84 11.32 846 | ECE-TIKP153FA 15000 | 40 x 80 5.97 6.87 0.028 P10647-ND 13.58 12.29 9.37 | ECE-T1KA153FA 
100WV DC 100WV DC 
6800 | 35 x 50 6.60 7.59 0.049 P10036-ND 10.26 9.05 6.77 | ECE-T2AP682EA 4700 | 35х50 3.80 4.37 0.071 P10648-ND 9.37 8.26 6.18 | ЕСЕ-Т2АА472ЕА 
8200 | 35х60 7.05 8.12 0.040 P10037-ND 12.03 10.60 7.93 | ECE-T2AP822EA 5600 | 35 x 60 4.06 4.67 0.059 P10649-ND 10.81 9.52 7.12 | ECE-T2AA562EA 
8200 | 40x50 7.28 8.37 0.040 P10039-ND 11.89 10.48 7.84 | ECE-T2AP822FA 6800 | 40x50 4.57 5.26 0.049 P10650-ND 11.96 10.55 7.89 | ECE-T2AA682FA 
10000 | 35 x 80 7.74 8.90 0.033 P10038-ND 11.96 10.82 8.25 | ECE-T2AP103EA 8200 | 35 x 80 5.15 5.92 0.040 P10651-ND 1337 11.78 8.81 ECE-T2AA822EA 
10000 | 40x 60 7.97 9.17 0.033 P10040-ND 1408 1241 9.28 | ECE-T2AP103FA 8200 | 40х60 5.02 5.77 0.040 P10652-ND 12.59 11.39 8.68 | ECE-T2AA822FA 
12000 | 40x 80 8.65 9.95 0.026 P10041-ND 13.99 12.66 9.65 | ECE-T2AP123FA 12000 | 40 x 80 6.44 7.41 0.028 P10653-ND 15.70 1420 10.83 | ECE-T2AA123FA 
200WV DC 200WV DC 
2200 | 35x 50 4.92 6.89 0.113 P10042-ND 10.83 9.34 6.84 | ECE-T2DP222EA 2200 | 35 x 50 2.90 4.06 0.113 P10654-ND 10.41 9.18 6.86 | ECE-T2DA222EA 
2700 | 35x 60 5.41 7.57 0.092 P10043-ND 12.11 1044 7.65 | ECE-T2DP272EA 2700 | 35 x 60 3.65 5.11 0.092 P10655-ND 11.70 10.31 7.71 ECE-T2DA272EA 
2700 | 40x 50 5.41 7.57 0.092 P10045-ND 11.28 9.95 7.44 | ECE-T2DP272FA 2700 | 40x50 3.55 4.97 0.092 P10656-ND 12.19 10.74 8.03 | ECE-T2DA272FA 
3300 | 35x 80 5.90 8.26 0.075 P10044-ND 12.58 11.09 8.29 | ECE-T2DP332EA 3300 | 35 x 80 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 | ECE-T2DA332EA 
3300 | 40x 60 5.90 8.26 0.075 P10046-ND 12.60 11.10 8.30 | ECE-T2DP332FA 3300 | 40x 60 4.40 6.16 0.075 P10658-ND 13.608 12.06 9.02 | ECE-T2DA332FA 
3900 | 40 x 80 6.40 8.96 0.064 P10047-ND 1428 12.59 9.41 ECE-T2DP392FA 4700 | 40 x80 5.76 8.06 0.053 P10659-ND 15.80 1429 10.89 | ECE-T2DA472FA 
250WV DC 250WV DC 
1500 | 35х50 4.04 5.66 0.166 P10048-ND 11.04 9.52 6.98 | ECE-T2EP152EA 1200 | 35 x 50 2.30 3.22 0.207 P10660-ND 10.12 8.92 6.67 | ECE-T2EA122EA 
1800 | 35х60 4.49 6.29 0.138 P10049-ND 1222 10.54 7.72 | ECE-T2EP182EA 1500 | 35 x 60 2.57 3.60 0.166 P10661-ND 11.48 1012 7.57 | ECE-T2EA152EA 
1800 | 40x50 4.49 6.29 0.138 P10051-ND 12.75 10.99 8.05 | ЕСЕ-Т2ЕР182ҒА 1800 | 40x50 3.15 441 0.138 P10662-ND 13.33 11.74 8.78 | ECE-T2EA182FA 
2200 | 35x80 4.94 6.92 0.113 P10050-ND 1273 1122 8.39 | ECE-T2EP222EA 2200 | 35x80 3.75 5.25 0.113 P10663-ND 13.53 1224 9.33 | ECE-T2EA222EA 
2200 | 40x 60 4.94 6.92 0.113 P10052-ND 1272 1121 8.38 | ЕСЕ-Т2ЕР222ҒА 2200 | 40 x 60 3.68 5.15 0.113 P10664-ND 1347 1249 9.29 | ECE-T2EA222FA 
2700 | 40x 80 5.39 7.55 0.092 P10053-ND 1478 13.02 9.74 | ЕСЕ-Т2ЕР272ҒА 3300 | 40 x 80 4.68 5.80 0.075 P10665-ND 16.14 15.07 11.75 | ECE-T2EA332FA 
350WV DC 350WV DC 
680 | 35x50 2.96 4.14 0.366 P10054-ND 1121 9.56 708 | ECE-T2VP681EA 680 | 35х50 2.15 3.01 0.366 P10666-ND 11.13 9.81 7.34 | ECE-T2VA681EA 
1000 | 35x60 3.19 447 0.249 P10055-ND 12.61 11.12 8.31 ECE-T2VP102EA 820 | 35x60 2.65 3.71 0.303 P10667-ND 12.43 10.95 8.19 | ECE-T2VA821EA 
1000 | 40х50 3.19 4.47 0.249 P10057-ND 1313 11.57 8.65 | ECE-T2VP102FA 820 | 40х50 2.65 3.71 0.303 P10668-ND 1293 11.39 8.52 | ECE-T2VA821FA 
1200 | 35x80 3.64 5.10 0.207 P10056-ND 14.56 12.83 9.60 | ECE-T2VP122EA 1200 | 35х80 3.22 4.51 0.207 P10669-ND 1478 13.37 1049 | ECE-T2VA122EA 
1200 | 40x 60 3.64 5.10 0.207 P10058-ND 1464 12.90 9.65 | ECE-T2VP122FA 1200 | 40x 60 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 14.68 1327 1042 | ECE-T2VA122FA 
1800 | 40x 80 410 5.74 0.136 P10059-ND 17.68 1600 1249 | ECE-T2VP182FA 1500 | 40x 80 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 1591 1243 | ECE-T2VA152FA 
400WV DC 400WV DC 
560 | 35x50 2.69 3.77 0.444 P10060-ND 11.10 9.57 7.01 ECE-T2GP561EA 560 | 35x50 1.80 2.52 0.444 P10672-ND 1142 10.07 7.53 | ECE-T2GA561EA 
680 | 35x60 2.93 4.10 0.366 P10061-ND 11.05 9.74 7.29 | ECE-T2GP681EA 680 | 40x50 2.17 3.04 0.366 P10673-ND 1336 11.77 8.80 | ECE-T2GA681FA 
820 | 40x50 3.18 4.45 0.303 P10063-ND 12.83 1131 8.46 | ECE-T2GP821FA 820 | 35x60 244 342 0.303 P10674-ND 1476 13.01 9.73 | ECE-T2GA821EA 
1000 | 35 x 80 3.42 4.79 0.249 P10062-ND 14.48 1276 9.54 | ECE-T2GP102EA 1000 | 35 x 80 3.00 4.20 0.249 P10675-ND 15.36 13.89 10.59 | ECE-T2GA102EA 
1000 | 40х60 3.42 4.79 0.249 P10064-ND 14.59 12.86 9.61 ECE-T2GP102FA 1000 | 40x 60 3.00 4.20 0.249 P10676-ND 15.24 13.78 10.51 ECE-T2GA102FA 
1500 | 40x 80 3.91 547 0.166 P10065-ND 17.62 15.94 12.15 | ECE-T2GP152FA 1200 | 40x 80 3.30 4.62 0.207 P10677-ND 17.80 1610 1227 | ECE-T2GA122FA 
450WV DC 450WV DC 
470 | 35x50 2.53 3.54 0.529 P10066-ND 12.50 10.78 7.90 | ECE-T2WP471EA 470 | 35х50 1.74 244 0.529 P10678-ND 12.45 10.98 8.21 ECE-T2WA471EA 
560 | 35x60 2.76 3.86 0.444 P10067-ND 13.87 11.96 8.76 | ECE-T2WP561EA 560 | 35x60 245 3.01 0.444 P10679-ND 13.90 1225 9.16 | ECE-T2WA561EA 
680 | 40x50 2.99 4.19 0.366 P10069-ND 14.53 12.80 9.57 | ECE-T2WP681FA 560 | 40x50 2.10 2.94 0.444 P10680-ND 1444 12.72 9.52 | ECE-T2WA561FA 
820 | 35x80 3.22 4.51 0.303 P10068-ND 1475 13.34 10.17 | ECE-T2WP821EA 680 | 40x60 2.50 3.78 0.303 P10681-ND 14.60 13.21 10.07 | ECE-T2WA681FA 
820 | 40x60 3.22 4.51 0.303 P10070-ND 16.36 1441 1078 | ECE-T2WP821FA 820 | 35х80 2.70 3.50 0.303 P10682-ND 16.77 15.17 11.56 | ECE-T2WA821EA 
1200 | 40x 80 3.45 4.83 0.207 P10071-ND 1740 16.25 12.67 | ECE-T2WP122FA 1000 | 40x80 3.50 4.90 0.249 P10683-ND 19.73 17.84 13.60 | ECE-T2WA102FA 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric 


xe i А Dimensions 
Efficiency 5 Таре апа i Packaging for Automatic Placement | Series Case D L A i W P 
Specifications: • Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°С * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 

z 0.3 Max- > +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 min. application of A 3.0 5.4 3.3 15 0.55+0.1 0.6 
š L rated working voltage at +20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
а Following specified values: ie 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65+0.1 15 
á m. D 6.3 5.4 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
° | Impedance Working Voltage vs D2 6.3 5.7 6.6 26 0.65+0.1 1.8 

ot Б [ 120Hz Series | 40V | 63v | 10V | 16у | 25V | 35V | Sov | 63V | 100V D8 | 63 | 79 | 66 | 26 | 05:01 | 18 
E 8.0 62 8.8 34 0.65+0.1 2.2 
+ і -25°С/+20°С vs 7 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.8 34 0.90+0.2 3.1 
ЕЕ -40°С/+20°С 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 | 4.6 
Rated Nom. tan ò < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (pF) (120Hz, +20°C) (НА) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
VS General Purpose Low Profile Series: -40%С - 85°C (2000 Hour Life) 
22 0.37 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 24 20 49 AT PCE3051TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 21 17 16 45 PCE3052TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V0GA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 21 17 16 45 PCE3053TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA470SR 
100 0.35 4.0 C 61 PCE3054CT-ND 30 25 23 21 PCE3054TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 PCE3055CT-ND 28 23 21 20 PCE3055TR-ND 1,000 75.00 ECE-VOGA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 PCE3308CT-ND 24 20 49 AT PCE3308TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V0JS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 26 21 20 18 PCE3056TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V0JA220SR 
4 0.35 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 23 49 48 46 PCE3309TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V0JA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 PCE3057CT-ND 30 25 23 21 PCE3057TR-ND 1,000 64.00 ECE-V0JA470SR 
100 0.26 6.3 D 71 PCE3058CT-ND .34 .28 26 .24 PCE3058TR-ND 1,000 75.00 ЕСЕ-/0/А1015Р 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 35 .29 27 25 PCE3310TR-ND 1,000 89.00 ECE-V0JA221WP 
6.3 330 0.26 20.8 D8 150 PCE3351CT-ND 43 35 33 30 PCE3351TR-ND 900 91.80 ECE-V0JA331XP 
330 0.35 20.8 Ë 300 PCE2034CT-ND 56 46 43 39 PCE2034TR-ND 1,000 123.00 ECE-V0JA331P 
470 0.35 29.6 F 380 PCE2035CT-ND 55 46 42 .39 PCE2035TR-ND 500 79.50 ECE-V0JA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 PCE3173CT-ND 61 50 AT 43 PCE3173TR-ND 500 86.50 ECE-V0JA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 PCE2038CT-ND .69 57 53 49 PCE2038TR-ND 500 93.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 PCE3174CT-ND 76 62 58 54 PCE3174TR-ND 500 102.00 ECE-V0JA152P 
33 0.30 33 B 29 PCE3175CT-ND 23 49 17 16 PCE3175TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1AA330WR 
33 0.20 33 C 43 PCE3059CT-ND 24 20 .19 17 PCE3059TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1AA330SR 
47 0.20 47 D 65 PCE3060CT-ND At 34 31 29 PCE3060TR-ND 1,000 142.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 10.0 C 50 PCE3311CT-ND 35 29 27 25 PCE3311TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.20 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 37 30 28 26 PCE3176TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 22.0 08 150 PCE3352CT-ND 51 42 39 36 PCE3352TR-ND 900 91.80 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 51 42 39 36 PCE2040TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA221P 
330 0.26 33.0 F 330 PCE2041CT-ND 55 46 42 39 PCE2041TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA331P 
470 0.26 47.0 G 400 PCE2042CT-ND .69 57 53 49 PCE2042TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA471P 
470 0.26 47.0 F 330 PCE3177CT-ND 55 46 42 .39 PCE3177TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3178CT-ND 69 57 53 49 PCE3178TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 24 20 .19 17 PCE3061TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 32 26 25 23 PCE3062TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1CA100SR 
22 0.26 35 B 28 PCE3179CT-ND 29 24 22 21 PCE3179TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE3063CT-ND 30 25 23 21 PCE3063TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 5.3 C 35 PCE3180CT-ND 26 21 20 18 PCE3180TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE3181CT-ND 33 27 26 24 PCE3181TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3064CT-ND 34 28 26 24 PCE3064TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 43 35 33 30 PCE3182TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 51 42 39 36 PCE2043TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 150 PCE3353CT-ND 64 53 49 45 PCE3353TR-ND 900 91.80 ECE-V1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 PCE3275CT-ND 64 53 AQ 45 PCE3275TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 PCE2044CT-ND 77 63 59 54 PCE2044TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 PCE3183CT-ND 81 67 62 57 PCE3183TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 194 Т 72 .66 PCE2045TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 85 70 65 :60 PCE3184TR-ND 500 86.50 ECE-V1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 94 47. 72 .66 PCE2046TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 PCE3065CT-ND 24 20 .19 AT PCES065TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3066CT-ND 21 17 16 15 PCE3066TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1EA4R7SR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE3067CT-ND 34 28 26 24 PCE3067TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 28 23 21 20 PCE3068TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 8.2 C 42 PCE3276CT-ND 33 27 26 .24 PCE3276TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1EA330WR 
33 0.14 83 D 65 PCE3069CT-ND 34 28 26 24 PCE3069TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA330SP 
25 4 0.16 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 35 29 27 25 PCE3185TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 25.0 D8 150 PCE3354CT-ND 51 42 39 36 PCE3354TR-ND 900 91.80 ECE-V1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 PCE3186CT-ND 51 42 39 36 PCE3186TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 PCE2047CT-ND 64 53 49 45 PCE2047TR-ND 500 79.50 ECE-V1EA101P 
220 0.16 55.0 F 140 PCE3187CT-ND 68 56 52 48 PCE3187TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 PCE2048CT-ND 77 63 59 54 PCE2048TR-ND 500 93.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 61 50 AT 43 PCE3188TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 90 74 69 63 PCE3189TR-ND 500 102.00 ECE-V1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 24 20 .19 A? PCE3070TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 PCE3071CT-ND 24 20 49 AT PCE3071TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 26 21 20 18 PCE3072TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 29 24 22 21 PCE3277TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1VA100WR 
10 0.12 3.5 C 30 PCE3073CT-ND 30 25 23 21 PCE3073TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1VA100SR 
35 22 0.16 77 C 36 PCE3278CT-ND 33 27 26 24 PCE3278TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 T4 D 60 PCE3074CT-ND 34 28 26 24 PCE3074TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 11.5 D 60 PCE3279CT-ND 35 29 2f 25 PCE3279TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA330WP 
33 0.14 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 35 29 27 25 PCE3190TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA330UP 
33 0.14 11.6 E 130 PCE2049CT-ND 43 35 33 .30 PCE2049TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330P 
47 0.16 16.4 D 70 PCE3280CT-ND 43 35 33 30 PCE3280TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 51 42 39 36 PCE2050TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA470P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tanë < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key ape er Panasonic 
(VDC) (НЕ) (120Hz, +20°С) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 0.12 35.0 D8 130 PCE3355CT-ND .64 53 49 45 PCE3355TR-ND 900 91.80 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 PCE3191CT-ND л 63 59 54 PCE3191TR-ND 500 79.50 ECE-V1VA101UP 
35 100 0.14 35.0 G 210 PCE2051CT-ND 90 74 69 63 PCE2051TR-ND 500 93.00 ECE-V1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 PCE3192CT-ND 61 50 47 43 PCE3192TR-ND 500 86.50 ECE-V1VA221UP 
330 0.14 115.5 G 350 PCE3193CT-ND 76 62 58 54 PCE3193TR-ND 500 102.00 ECE-V1VA331P 
0.1 0.14 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 24 20 49 27. PCE3075TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSOR1SR 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 22 18 17 45 PCE3076TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 24 20 49 aT PCE3077TR-ND 2,000 64.00/M ЕСЕ-У1Н582258 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 21 17 16 15 PCE3078TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 24 20 19 AT PCE3079TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 2i 17 16 15 PCE3080TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 24 20 49 E PCE3081TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 21 17 16 15 PCE3082TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 PCE3083CT-ND 24 20 49 AT PCE3083TR-ND 2,000 64.00/M ЕСЕ-У1Н501058 
1 0.12 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 22 18 A7 45 PCE3084TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA010SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 24 20 49 AT PCE3085TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HS2R2SR 
22 0.12 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 21 17 16 15 PCE3086TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA2R2SR 
33 0.12 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 26 21 20 18 PCE3087TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA3R3SR 
50 47 0.14 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 23 19 18 16 PCE3281TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3088CT-ND 24 20 19 AT PCE3088TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 C 27 PCE3282CT-ND 134 28 26 24 PCE3282TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 37 50 28 26 PCE3089TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 43 35 33 30 PCE3283TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1HA220WP. 
22 0.12 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 43 .35 33 .30 PCE3194TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 51 42 39 .36 PCE2053TR-ND 1,000 123.00 ЕСЕ-/1 НА220Р 
33 0.12 16.5 D8 85 PCE3356CT-ND 43 35 33 .30 PCE3356TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 43 35 33 .30 PCE3195TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 55 46 42 39 PCE2054TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA330P 
4 0.12 23.5 D8 90 PCE3357CT-ND 43 35 33 30 PCE3357TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA470XP 
4 0.12 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 55 .46 42 .39 PCE3196TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 PCE2055CT-ND 71 59 55 51 PCE2055TR-ND 500 93.00 ECE-V1HA470P. 
100 0.12 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 61 50 47 43 PCE3197TR-ND 500 86.50 ECE-V1HA101UP 
220 0.12 110.0 G 300 PCE3198CT-ND 76 62 58 54 PCE3198TR-ND 500 102.00 ECE-V1HA221P. 
10 0.18 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 35 29 227 25 PCE3199TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1JA100P 
22 0.18 13.9 E 40 PCE3284CT-ND 54 45 41 .38 PCE3284TR-ND 1,000 136.00 ECE-V1JA220UP 
63 22 0.18 13.9 F 40 PCE3200CT-ND .61 .50 47 43 PCE3200TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA220P 
33 0.18 20.8 F 45 PCE3201CT-ND 61 50 47 43 PCE3201TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA330P 
47 0.18 29.6 G 45 PCE3202CT-ND 76 62 58 54 PCE3202TR-ND 500 133.00 ECE-V1JA470P 
100 0.18 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 76 62 58 54 PCE3203TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 45 .38 35 32 PCE3204TR-ND 1,000 136.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 PCE3285CT-ND 54 45 41 .38 PCE3285TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 PCE3205CT-ND 61 50 47 43 PCE3205TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA4R7P 
100 10 0.18 10.0 E 50 PCE3286CT-ND .54 45 41 .38 PCE3286TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA100UP 
10 0.18 10.0 Е 85 PCE3206CT-ND .61 .50 47 43 PCE3206TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 PCE3287CT-ND .69 57 53 AQ PCE3287TR-ND 500 95.50 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 76 .62 .58 54 PCE3207TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 PCE3208CT-ND 76 62 58 54 PCE3208TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA330P 


Panasonic VS Bi-Polar Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose Bi-Polar • Life Time: 1000H @ 85°С * Surface Mount Туре 


* High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Case Dimensions 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance " 
2492-4 Tolerance: +20% (120Hz, +20°С) • Leakage Current: | < 0.01CV or З(ЏА) whichever is Series |Code| D L A ! w P 
— т greater measured after а 2 min. application of rated working voltage at +20°C • Low 
0.3 Max-= = I Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
А P Following specified values: B 40 54 43 18 0.65+0.1 10 
8 + " Imped: Working Volt: vs- 
6 тредапсе 'orking Voltage 
E wells 120Hz Series | 40У | 6.3v | 10V | 16V | 25V | зѕу | sov | |вірогпан| © | 59 | 54 | 53 | 22 | 065804 | 15 
° 
-25°С/+20°С 7 4 3 2 2 2 2 
— L — -40°C/+20°C VS 15 8 6 4 4 3 3 D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
Rated | Nom tan ò < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Rsel 
М.М. Сар. spec. values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key ape noe Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (НА) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
VS BI-POLAR General Purpose Series: -40°С - 85°С (1000 Hour Life) 
63 22 0.52 6.0 C 29 PCE3123CT-ND 37 30 28 26 PCE3123TR-ND 1,000 95.00 ECE-V0JA220NR 
i 4 0.52 60 D 4 PCE3124CT-ND 42 .34 32 30 PCE3124TR-ND 1,000 113.00 ECE-VOJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 31 26 24 22 PCE3125TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1AA100NR 
33 0.40 66 D 43 PCE3126CT-ND 42 34 32 30 PCE3126TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 31 26 24 22 PCE3127TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 C 25 PCE3128CT-ND 37 30 28 26 PCE3128TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1CA100NR 
22 0.32 70 D 39 PCE3129CT-ND 42 34 32 30 PCE3129TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 31 26 24 22 PCE3130TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 21 PCE3131CT-ND 37 30 28 26 PCE3131TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE3132CT-ND 43 35 33 30 PCE3132TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 31 26 24 22 PCE3133TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 C 22 PCE3134CT-ND 37 30 28 26 PCE3134TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 42 34 32 30 PCE3135TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 31 26 24 22 PCE3136TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 31 26 24 22 PCE3137TR-ND 2,000 80.00/M ECE-VIHAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 31 26 24 22 PCE3138TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE3139CT-ND .31 26 24 22 PCE3139TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HA010NR 
22 0.24 6.0 с 16 PCE3140CT-ND 37 30 28 26 PCE3140TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 21 PCE3141CT-ND 68 56 52 48 PCE3141TR-ND 1,000 239.00 ECE-V1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 42 34 32 30 PCE3142TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1HA4R7NP 


980 (тоз) 
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= о к 
Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 1000Н @105°С * Surface Mount Type * High CV Case Dimensions 
Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series | Code D L A 1 W P 
Specifications: е Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: 
А+0.2 +20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after B 40 54 43 18 0.65+0.1 1.0 
а 2 min. application of rated working voltage at +20°С • Low Temperature Characteristics: с 50 54 53 22 0.65+0.1 1.5 
= р Impedance ratio (120Hz) 
P Following specified values: D 6.3 54 6.6 2.6 0.6501 18 
; 08 Mace № + | НА | 08 | 63 | 79 | 66 | 26 | 065+01 | 18 
š іші Impedance Working Voltage 80 62 83 34 0.65+0.1 22 
5 | 1 М 120Hz Series 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V - - - - газа - 
Š _25°С/+20°С m 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
L | -40°С/+20°С 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated Nom. Хап ё < Мах. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
М.У. Сар. spec. values Current Size 120Hz, 105*C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
HA Long Life Series: -40°C - 105°C (1000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE3000CT-ND 48 45 44 43 PCE3000TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA0J220R 
4 0.35 30 B 36 PCE3288CT-ND 20 46 45 44 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA0J470WR 
47 0.30 3.0 C 46 PCE3001CT-ND 21 18 16 15 PCE3001TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA0J470R 
100 0.35 63 C 47 PCE3289CT-ND 23 19 18 16 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA0J101WR 
63 100 0.30 63 D 71 PCE3002CT-ND 25 21 19 18 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA0J101P 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 29 24 23 21 PCE3290TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA0J221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 34 28 26 24 PCE3358TR-ND 900 106.20 EEV-HA0J331XP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 52 43 40 37 PCE3209TR-ND 500 91.50 EEV-HA0J102UP 
1500 0.35 945 G 480 PCE3210CT-ND 67 55 51 48 PCE3210TR-ND 500 117.50 EEV-HAQJ152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 20 46 45 44 PCE3291TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 33 C 43 PCE3003CT-ND 21 18 16 15 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 10.0 D 71 PCE3211CT-ND 25 21 19 18 PCE3211TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1A101WP 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 34 28 26 24 PCE3359TR-ND 900 106.20 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 52 43 40 37 PCE3212TR-ND 500 91.50 EEV-HA1A471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3292CT-ND 67 55 51 48 PCE3292TR-ND 500 117.50 EEV-HA1A102P 
10 0.16 3.0 В 28 PCE3004CT-ND 48 45 44 43 PCE3004TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 35 B 28 PCE3293CT-ND 20 46 45 44 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 35 C 39 PCE3005CT-ND 21 18 16 15 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1C220R 
4 0.26 75 C 39 PCE3294CT-ND 23 19 18 16 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3006CT-ND 25 21 19 18 PCE3006TR-ND 1.000 86.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 29 24 E 21 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1C101WP 
220 0.16 352 08 105 PCE3360CT-ND .34 28 26 24 PCE3360TR-ND 900 106.20 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 352 F 150 PCE3213CT-ND 52 43 40 37 PCE3213TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C221UP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 52 43 40 37 PCE3214TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C331UP 
470 0.20 752 F 190 PCE3215CT-ND 57 47 43 40 PCE3215TR-ND 500 99.00 EEV-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 в 340 PCE3216CT-ND 61 -50 AT 43 PCE3216TR-ND 500 107.00 EEV-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 48 45 44 43 PCE3007TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 3.0 C 28 PCE3008CT-ND 21 18 16 15 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1E100R 
22 0.14 55 D 55 PCE3009CT-ND 25 221 19 18 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 8.2 C 42 PCE3296CT-ND 23 19 18 16 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 83 D 65 PCE3010CT-ND 25 21 19 18 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E330P 
25 47 0.20 11.7 D 70 PCE3297CT-ND 29 24 23 21 PCE3297TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 F 91 PCE3217CT-ND 40 33 31 29 PCE3217TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE3298CT-ND 40 33 31 29 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 52 43 40 37 PCE3218TR-ND 500 91.50 EEV-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE3219CT-ND 57 47 44 40 PCE3219TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 57 AT 44 40 PCE3220TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 67 -55 51 48 PCE3221TR-ND 500 117.50 EEV-HA1E471P 
47 0.12 3.0 В 22 PCE3011CT-ND 48 45 44 43 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 20 46 45 44 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1V100WR 
10 0.12 35 C 30 PCE3012CT-ND 21 18 16 15 PCE3012TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 77 C 35 PCE3300CT-ND 23 19 18 16 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE3013CT-ND 25 Kal 49 48 PCE3013TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 115 D 42 PCE3301CT-ND 29 24 23 21 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1V330WP 
35 33 0.14 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 40 33 31 29 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V330P 
47 0.14 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 40 33 31 29 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 52 43 40 37 PCE3223TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V470P 
100 0.12 35.0 08 84 PCE3361CT-ND 34 28 26 24 PCE3361TR-ND 900 106.20 EEV-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE3224CT-ND 52 43 40 37 PCE3224TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V101UP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 57 AT 43 40 PCE3225TR-ND 500 99.00 EEV-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE3226CT-ND .61 .50 47 43 PCE3226TR-ND 500 107.00 EEV-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 67 -55 51 48 PCE3227TR-ND 500 117.50 EEV-HA1V331P 
0.1 0.12 3.0 В 1 PCE3014CT-ND 48 45 14 13 PCE3014TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR10 R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3015CT-ND 48 15 14 13 PCE3015TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 30 В 3 PCE3016CT-ND 48 25 14 13 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 48 45 44 43 PCE3017TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 48 15 14 43 PCE3018TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H010R 
22 0.12 30 B 16 PCE3019CT-ND 48 45 44 43 PCE3019TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3020CT-ND 48 45 44 43 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 30 C 23 PCE3021CT-ND 21 18 16 45 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 25 21 19 18 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 40 33 31 29 PCE3228TR-ND 1.000 141.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 60 PCE3362CT-ND .34 28 26 24 PCE3362TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H33ÍOXP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE3303CT-ND 40 33 31 29 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 52 43 40 37 PCE3229TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H330P 
47 0.12 23.5 08 63 PCE3363CT-ND 34 28 26 24 PCE3363TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H470XP 
4 0.12 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 52 43 40 37 PCE3230TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 57 AT 44 40 PCE3231TR-ND 500 99.50 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 61 50 AT 43 PCE3232TR-ND 500 107.00 EEV-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 67 55 51 48 PCE3233TR-ND 500 117.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 45 37 34 32 PCE3234TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 30 PCE3304CT-ND 49 41 38 35 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE3235CT-ND 57 AT 43 40 PCE3235TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 67 155 51 48 PCE3236TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J330P 
47 0.18 29.7 E 50 PCE3305CT-ND 57 AT 43 40 PCE3305TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J470UP 
47 018 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 67 55 51 48 PCE3237TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J470P 
3.3 0.18 3.3 Ë 30 PCE3238CT-ND 45 37 34 32 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA2A3R3P 
47 0.18 47 Ë 30 PCE3306CT-ND 49 41 38 35 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE3239CT-ND 57 AT 43 40 PCE3239TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 [d 55 PCE3240CT-ND 57 AT 43 40 PCE3240TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 220 E 55 PCE3307CT-ND 62 51 48 44 PCE3307TR-ND 500 109.00 EEV-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 67 55 51 48 PCE3241TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 67 55 51 48 PCE3242TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A330P 
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Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @105°С * Surface Mount Type * High CV Volumetric Я E 
Efficiency • Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Case Dimensions 
Specifications: • Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°С * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Series | Code 
А+0.2 +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or З(цА) whichever is greater measured after a 2 min. application of D L A ! w P 
rated working voltage at +20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
= ; ігі А в 4.0 58 | 4.3 1.8 |0.65+0.1 | 1.0 
EN не U 1 E Following specified values: 
š +В Impedance Working Voltage HB |с | 50 |58 |53 | 22 |065:01 [15 
5 1 H ! 120Hz Series 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
Е Wess -25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 
8 \ -40°С/+20°С HB 15 8 6 4 4 3 3 D 6.3 5.8 | 66 | 2.6 |0.65+0.1 | 1.8 
—— L — 
Rated Nom tan ò < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
НВ Long Life High Relial ї 
47 0.50 3.0 В 34 PCE3023CT-ND 19 45 44 43 PCE3023TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 40 с 61 PCE3024CT-ND 22 48 17 16 PCE3024TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB0G101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 26 21 20 48 PCE3025TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 19 15 14 13 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 19 15 14 13 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J330R 
š 4 0.30 3.0 C 46 PCE3028CT-ND 22 48 17 16 PCE3028TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB0J470R 
100 0.30 63 D 71 PCE3029CT-ND 26 21 20 48 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0J101P. 
10 33 0.22 33 с 43 PCE3030CT-ND 22 18 й 16 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3031CT-ND 19 15 14 13 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 35 C 39 PCE3032CT-ND 22 48 Ae 46 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE3033CT-ND 26 21 20 48 PCE3033TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1C470P 
4T 0.14 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 19 45 14 13 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 19 45 44 43 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E6R8R 
25 10 0.14 3.0 C 28 PCE3036CT-ND 74 61 56 52 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 55 D 55 PCE3037CT-ND 85 70 65 60 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P 
33 0.14 83 D 65 PCE3038CT-ND 26 21 20 18 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 с 28 PCE3039CT-ND 22 18 17 16 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE3040CT-ND 26 21 20 48 PCE3040TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3041CT-ND 19 15 14 13 PCE3041TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 19 15 14 13 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 19 15 14 43 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3044CT-ND 19 15 14 13 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 19 15 14 13 PCE3045TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3046CT-ND 49 45 44 43 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 19 45 44 43 PCE3047TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3048CT-ND 22 48 17 16 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1H4R7R 
6.8 0.12 34 C 23 PCE3049CT-ND 26 21 20 48 PCE3049TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 5.0 D 35 PCE3050CT-ND 26 21 20 48 PCE3050TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H100P 
= о R 
Panasonic HD Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Long Life * Life Time: 5000H @105°C * Surface Mount Type * High CV 
Volumetric Efficiency • Tape and Reel Packaging for Automatic Placement • Anti- Case Dimensions 
solvent: Freon-TE, TES, TP-35 Series | Code D i A r w P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°С - 105°С » Capacitance 
Аю2 Tolerance: +20% (120Hz, +20°С) * Leakage Current: І < 0.01CV or З(рА) whichever is B 40 58 43 1.8 0.65+0.1 1.0 
[==] greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at +20°С * Low 
m Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) б 5.0 5.8 5.3 22 0.65+0.1 15 
; OS Масы | Following specified values: 
š P HD D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
5 ] a H Impedance Working Voltage E | 80 | 62 8.3 3.4 | 0.65+0.1| 22 
ó «ЕС 120Hz Series 10V 16V 25V 35V 50V | 63V | 100V 
© Е 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 | 3.1 
L | -25%С/%20%С HD 6 2 É 2 2 2 2 
-40°С/+20°С 12 5 3 3 3 3 3 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 | 4.6 
Rated | Nom tanë < Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105*C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 0.30 20 10.0 Ë 62 PCE3364CT-ND .53 43 40 37 PCE3364TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1A101P 
10 220 0.30 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 68 56 52 48 PCE3365TR-ND 500 119.50 EEV-HD1A221P 
330 0.30 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 80 66 61 56 PCE3366TR-ND 500 139.50 EEV-HD1A331P 
10 0.20 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 23 .19 18 17 PCE3338TR-ND 2,000 80.00/М EEV-HD1C100R 
22 0.20 72 35 C 33 PCE3339CT-ND 27 23 21 20 PCE3339TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1C220R 
16 47 0.20 40 7.5 D 55 PCE3340CT-ND 32 27 25 23 PCE3340TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1C470P 
100 0.23 15 16.0 F 89 PCE3367CT-ND .68 56 52 48 PCE3367TR-ND 500 119.50 EEV-HD1C101P 
220 0.23 0.8 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 1.25 1.03 95 88 PCE3368TR-ND 500 219.00 EEV-HD1C221P 
33 0.16 40 8.3 D 52 PCE3341CT-ND .32 27 25 23 PCE3341TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1E330P 
25 47 018 2.0 11.8 Е 56 PCE3369CT-ND 53 43 40 37 PCE3369TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1E470P 
100 0.18 15 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 68 56 52 48 PCE3370TR-ND 500 119.50 EEV-HD1E101P 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 23 19 18 17 PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1V4R7R 
10 0.13 7.2 3.5 C 28 PCE3343CT-ND 27 23 21 20 PCE3343TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1V100R 
35 22 0.13 40 77 D 4 PCE3344CT-ND .32 27 325 23 PCE3344TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1V220P 
33 0.16 20 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 53 43 40 37 PCE3371TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1V330P 
47 0.16 15 16.5 E 79 PCE3372CT-ND 68 56 52 48 PCE3372TR-ND 500 119.50 EEV-HD1V470P 
100 0.16 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND -80 66 61 56 PCE3373TR-ND 500 139.50 EEV-HD1V101P 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 23 19 18 ЕШ PCE3345TR-ND 2,000 80.00/М EEV-HD1HR47R 
1.0 0.12 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND 23 19 18 17 PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H1ROR 
2.2 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 23 19 18 17 PCE3347TR-ND 2,000 80.00/М EEV-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 23 19 18 17 PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H3R3R 
50 47 0.12 72 3.0 C 21 PCE3349CT-ND 27 23 21 20 PCE3349TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1H4R7R 
10 0.12 4.0 5.0 D 33 PCE3350CT-ND .32 27 25 23 PCE3350TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 Ë 50 PCE3374CT-ND 53 43 40 37 PCE3374TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1H220P 
33 0.14 1.5 16.5 E 74 PCE3375CT-ND 68 56 52 48 PCE3375TR-ND 500 119.50 EEV-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 80 66 61 56 PCE3376TR-ND 500 139.50 EEV-HD1H470P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE3571CT-ND 49 46 40 31 PCE3571TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1J100P 
63 22 0.18 15 13.8 F 65 PCE3572CT-ND 64 60 52 48 PCE3572TR-ND 500 119.50 EEV-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE3573CT-ND 45 70 61 56 PCE3573TR-ND 500 139.50 EEV-HD1J330P 
33 0.18 20 3.3 E 30 PCE3576CT-ND 49 46 40 37 PCE3576TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD2A3R3P 
100 47 0.18 15 4T F 50 PCE3577CT-ND 64 60 52 48 PCE3577TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 15 10.0 F 55 PCE3574CT-ND .64 60 52 48 PCE3574TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND 45 70 61 56 PCE3575TR-ND 500 139.50 EEV-HD2A220P 
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Bn? TS А+0.2 imensi 
Panasonic © р: Аш | Ты Biens 
Negative Polarity А 
: Marking (-) Pic QD H B Ü | ір Series | Code | D Е [АВ H I М Р K 
HC Series Lot No. 52 | dA Ю в |40 58| 43 | 5.5 Мах. | 18 | 065501 | 1.0 | 035 
1 " А " I—L30.3—4 se 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Following specified values: RW C |50|58|53 | 65Мах | 22 | 065501 | 15 | 035 
Surface Mount Type, Lead Free Impedance Working Voltage Rated Voltage Mark нс |2 63 |58 66 |78max | 26 | 065:01 | 18 | 035 
ificatians- i J 6.3V 
Specifications: . | Tag | Series | 6.3 (10У | 16V 25V 35V "ab ов |63|77 66 |78Мах | 26 | 065:01 | 18 035 
* Category Temperature Range: -40°C ~ 105°C • Capacitance E " 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) SUB | yg 3|3 | 2 | 2 | 2 Ë nN Е | 8.0 102| 83 100Max | 34 | 09002 | 34 | 0.70202 
Rated Voltage: 6.3, 10, 16, 25, 35 “ Surge Voltage: 8, 13, 20, -40°C/Z+20°C 8 5 4 3 3 
32, 44 • Life Time: 3000 - 5000H 08, 010 V 35V G 110.0 10.2] 10.3 |12.0 Max. | 3.5 | 0.90+0.2 | 4.6 | 0.70+0.2 
Rated Nom. tanë < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key SPERM Panasonic 
(VDC) (НЕ) (12092, +20°C) (НА) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3739CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3739TR-ND 2,000 76.00/M EEE-HC0J220R 
47 0.30 3.0 C 46 PCE3740CT-ND 1.28 240 4.88 18.03 PCE3740TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC0J470R 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE3741CT-ND 1.51 2.48 5.76 21.27 PCE3741TR-ND 1,000 106.00 EEE-HC0J101P 
й 220 0.30 13.8 D8 101 PCE3742CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3742TR-ND 900 130.50 ЕЕЕ-НСОЈ221ХР 
330 0.30 207 Е 230 PCE3743CT-ND 3.19 5.26 12.200 45.06 PCE3743TR-ND 500 112.50 EEE-HC0J331P 
1000 0.50 63.0 G 313 PCE3744CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3744TR-ND 500 132.00 EEE-HC0J102P 
10 33 0.26 33 C 43 PCE3745CT-ND 1.07 1.76 440 15.12 PCE3745TR-ND 1,000 76.00 EEE-HC1A330R 
220 0.26 22.0 F 160 PCE3746CT-ND 3.19 5.26 12.20 45.06 PCE3746TR-ND 500 112.50 EEE-HC1A221P. 
10 0.20 3.0 B 28 PCE3747CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3747TR-ND 2,000 76.00/M EEE-HC1C100R 
22 0.20 3.5 C 39 PCE3748CT-ND 1.28 240 4.88 18.03 PCE3748TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC1C220R 
16 4 0.20 75 D 70 PCE3749CT-ND 1.51 2.48 5.76 21.27 PCE3749TR-ND 1,000 106.00 ЕЕЕ-НС10470Р 
100 0.20 16.0 D8 81 PCE3750CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3750TR-ND 900 130.50 EEE-HC1C101XP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3751CT-ND. 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3751TR-ND 500 132.00 EEE-HC1C471P. 
33 0.16 82 D 65 PCE3752CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.03 PCE3752TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC1E330P 
25 4 0.16 11.7 D8 65 PCE3753CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3753TR-ND 900 130.50 ЕЕЕ-НС1Е470ХР 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3754CT-ND 3.19 5.26 12.20 45.06 PCE3754TR-ND 500 112.50 EEE-HC1E101P 
330 0.16 82.5 G 238 PCE3755CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3755TR-ND 500 132.00 EEE-HC1E331P 
47 0.14 3.0 B 15 PCE3756CT-ND 1.07 1.76 4.10 15.12 PCE3756TR-ND 2,000 76.00/M EEE-HC1V4R7R 
10 0.14 3.5 C 28 PCE3757CT-ND 1.28 240 4.88 18.03 PCE3757TR-ND 1,000 90.00 EEE-HC1V100R 
35 22 0.14 T D 55 PCE3758CT-ND 1.51 2.48 5.76 21.27 PCE3758TR-ND 1,000 106.00 EEE-HC1V220P 
33 0.14 11.5 08 57 PCE3759CT-ND 2.05 3.38 7.85 28.98 PCE3759TR-ND 900 130.50 EEE-HC1V330XP 
220 0.14 77.0 G 220 PCE3760CT-ND 3.74 6.16 14.30 52.80 PCE3760TR-ND 500 132.00 EEE-HC1V221P. 


0.3 Мах. - Dimensions 


Series|Code| D | L | A | I М Р 
В | 4.0 | 5.4 | 4.3 | 1.8|0.65:0.1|1.0 
С |5.0 | 5.4 | 5.3 | 2.2 | 0.65+0.1 [1.5 
D | 6.3 | 5.4 | 6.6 | 2.6 | 0.65+0.1 |1.8 
Е | 8.0 | 6.2 | 8.3 | 3.4 | 0.65+0.1 | 2.2 
Е 

G 


Panasonic Fc series = 


Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Д 
Features: “ Low Impedance (1/2 of HA Series) “ Life Time: 1000H @ 105°C • Surface Mount Type “ High CV Volumetric Following specified values: 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Impedance Working Voltage FC 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C “ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°С) * Leakage 120Hz Series | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V 
Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at +20°С • Low | -25°C/+20°C FC 2 2 2 2 2 2 
3 


@D+0.5Max. 


8.0 |10.2 | 8.3 | 3.4 | 0.90+0.2 | 3.1 


Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -40°С/+20°С 313131313 10.0 [10.2 [10.3 | 3.5 | 0.90+0.2 | 4.6 
Rated | Nom. tan ô < Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key ы ЫЫ Panasonic 
(VDC) | (pF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (НА) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
FC Low Ітреаапс: T Life) 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3090CT-ND 22 18 AT 45 PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC0J220R 
4T 0.26 1.80 3.0 C 95 PCE3091CT-ND 26 21 20 18 PCE3091TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3092CT-ND 30 25 23 21 PCE3092TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ680P 
100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND 30 25 23 21 PCE3093TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC0J101P 
63 220 0.26 0.40 13.9 Е 230 PCE3094CT-ND AQ 41 .38 .35 PCE3094TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC0J221P. 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 63 52 AQ 45 PCE3095TR-ND 500 111.50 EEV-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 74 .61 57 53 PCE3243TR-ND 500 130.50 EEV-FC0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCES244CT-ND. .81 .67 62 -58 PCE3244TR-ND 500 143.00 EEV-FC0J152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCE3096CT-ND 26 21 20 18 PCE3096TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND 49 41 38 35 PCE3097TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND AQ 41 38 35 PCE3098TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3099CT-ND 63 52 49 45 PCE3099TR-ND 500 111.50 EEV-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 74 .61 57 53 PCE3100TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A471P 
1000 0.22 0.15 100.0 G 670 PCE3245CT-ND 74 .61 57 .53 PCE32451R-ND 500 130.50 EEV-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 22 18 AT 15 PCE3101TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3102CT-ND 26 21 20 18 PCE3102TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1C220R 
4T 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND .30 25 23 21 PCE3103TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 РСЕЗ104СТ-МО 49 41 38 35 PCE3104TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND AQ 41 .38 .35 PCE3105TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 74 .61 Eu 53 PCE3106TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 74 .61 57 53 PCE3107TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75,2 G 670 PCE3246CT-ND .74 .61 57 53 PCE3246TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 200: 18 AT 15 PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 55 D 140 PCE3109CT-ND .30 25 23 21 PCE3109TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 30 25 23 21 PCE3110TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E330P 
25 4 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND AQ 41 38 35 PCE3111TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND .63 52 AQ A5 PCE3112TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 63 52 AQ 45 PCE3247TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE3248CT-ND 74 .61 57 53 PCE3248TR-ND 500 130.50 EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.6 G 670 PCE3249CT-ND 81 67 62 58 PCE3249TR-ND 500 143.00 EEV-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 50 PCE3113CT-ND 22 18 AT 15 PCE3113TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 50 PCE3114CT-ND 22 18 AT 15 PCE3114TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 50 PCE3115CT-ND 22 18 417 15 PCE3115TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 22 18 47 45 PCE3116TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 C 95 PCE3117CT-ND 26 .21 .20 .18 PCE3117TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 35 C 95 PCE3118CT-ND 26 21 20 18 PCE3118TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 T. D 140 PCE3119CT-ND 30 25 23 21 PCE3119TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND AQ 41 38 35 PCE3120TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND AQ 41 38 35 PCE3121TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND .74 .61 57 .53 PCE3122TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 74 .61 57 53 PCE32501R-ND 500 130.50 EEV-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND .81 .67 .62 58 PCE3251TR-ND 500 143.00 EEV-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND 22 18 AT 15 PCE3252TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 22 18 AT 15 PCE3253TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 22 18 17 15 PCE3254TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 C 50 PCE3255CT-ND 26 21 20 18 PCE3255TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND 30 ‚25 .23 .21 PCE3256TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND AQ 41 38 35 PCE3257TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 р 300 PCE3258CT-ND .63 52 49 45 PCE3258TR-ND 500 111.50 EEV-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 74 .61 57 53 PCE3259TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 74 .61 57 53 PCE3260TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 81 67 62 58 PCE3261TR-ND 500 143.00 EEV-FC1H221P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) N т 
* Long Life: 2000-5000H @ 105°С » Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency Case Dimensions 
* Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series |Code| D L A 1 w P 
Specifications: « Operating Temperature Range: -55°C - 105*C * Capacitance Toler- B 4 5.8 43 1.8 0.65+0.1 1.0 
0.3 Max.— - ance: +20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV ог 3(uA) whichever is greater с 5 58 5.3 22 0.65+0.1 1.5 
x ў measured after a 2 min. application of rated working voltage at +20°C • Low Temperature D 63 58 66 26 0.6520.1 18 
z Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
t А+0.2 Followi ified val D8 6.3 7.7 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
3 E: udis ML e Е 18 |62 [аз 34 0.65401 | 22 
© \ Impedance Working Voltage F 8 102 | 83 34 0.90+0.2 3.1 
в P 120Hz Series | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V |100V G 10 | 10.2 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
+ Н -25°C/+20°C 2 І 2 |2 2 [2 sale 2 І 2 H13 | 125 |135 | 135 | 47 0.90203 | 44 
ма С -40°С/+20°С ЕК 3 3 З 3 3 3 3 3 3 J16 | 16 |16.5 | 17.0 5.5 1.2+0.3 6.7 
-55°С/+20°С 4 4 4 3 3 3 3 3 3 K16 18 |16. | 19.0 6.7 1.2+0.3 6.7 
Rated | Nom. tan ò < Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (pF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (НА) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
than FC), High Reliability, -55°C - 105°C (2000 Hour Life, GP Suffix 5000 Hour) 
22 0.26 1.35 30 B 90 PCE3377CT-ND 25 .20 19 18 PCE3377TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK0J220R 
4 0.26 1.35 30 B 90 PCE3378CT-ND 25 20 49 48 PCE3378TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK0J470UR 
4 0.26 0.70 30 C 160 PCE3379CT-ND 29 24 23 21 PCE3379TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 C 160 PCE3380CT-ND 29 24 23 21 PCE3380TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK0J101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND .34 .28 .26 .24 PCE3381TR-ND 1.000 120.00 EEV-FK0J101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND .34 28 26 24 PCE3382TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK0J221P 
330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 56 46 43 40 PCE3383TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK0J331P. 
63 | 330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND 47 39 36 33 PCE3507TR-ND 900 147.60 EEV-FK0J331XP 
i 470 0.26 0.16 29.6 E 600 PCE3384CT-ND 72 .60 56 51 PCE3384TR-ND 500 127.00 EEV-FK0J471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3708CT-ND 79 .66 .61 .56 PCE3708TR-ND 500 139.50 EEV-FK0J471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 72 .60 56 51 PCE3385TR-ND 500 127.00 EEV-FK0J102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3706CT-ND 79 66 61 56 PCE3706TR-ND 500 139.50 EEV-FK0J102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND .85 .70 65 60 PCE3386TR-ND 500 149.00 EEV-FK0J152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3707CT-ND 93 47. 71 66 PCE3707TR-ND 500 163.50 EEV-FK0J152GP 
3300 0.30 0.060 207.9 H13 1100 PCE3454CT-ND 142 147 1.09 1.00 PCE3454TR-ND 200 100.00 EEV-FKOJ332Q 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3455TR-ND 125 102.25 EEV-FK0J682M 
22 0.19 1.35 30 В 90 PCE3387CT-ND 25 20 19 18 PCE3387TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 33 B 90 PCE3388CT-ND 25 20 19 18 PCE3388TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 33 C 160 PCE3389CT-ND 29 24 23 21 PCE3389TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND .34 28 26 24 PCE3508TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND AT .39 .36 .33 PCE3509TR-ND 900 147.60 EEV-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 56 46 43 40 PCE3390TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 72 .60 56 51 PCE3391TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A331P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3710CT-ND 79 .66 .61 56 PCE3710TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 72 .60 56 51 PCE3392TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3711CT-ND 79 :66 .61 .56 PCE3711TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A471GP 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND 72 .60 56 51 PCE3510TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 85 70 65 60 PCE3393TR-ND 500 149.00 EEV-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3709CT-ND 93 4T 71 66 PCE3709TR-ND 500 163.50 EEV-FK1A102GP 
2200 0.21 0.060 220.0 H13 1100 PCE3456CT-ND 1.42 147 1.09 1.00 PCE3456TR-ND 200 100.00 EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3457TR-ND 125 102.25 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE3458CT-ND 2.74 226 210 — PCE3458TR-ND 125 120.63 EEV-FK1A682M 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 25 20 19 18 PCE3394TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C100R 
22 0.16 1.35 35 B 90 PCE3395CT-ND 25 .20 19 18 PCE3395TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 35 C 160 PCE3396CT-ND 29 24 23 21 PCE3396TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C220R 
4 0.16 0.70 75 C 160 PCE3397CT-ND 29 24 23 21 PCE3397TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C470UR 
4 0.16 0.36 75 D 240 PCE3398CT-ND 34 28 26 -24 PCE3398TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND .34 28 26 24 PCE3511TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 34 28 26 24 PCE3399TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND 47 39 36 33 PCE3512TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C151XP 
220 0.16 0.34 352 D8 280 PCE3513CT-ND En 39 36 33 PCE3513TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C221XP 
16 220 0.16 0.26 352 E 300 PCE3400CT-ND 56 A6 43 40 PCE3400TR-ND 1.000 196.00 EEV-FK1C221P 
330 0.16 0.16 52.8 Е 600 PCE3401CT-ND 72 .60 56 51 PCE3401TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3712CT-ND 79 66 61 56 PCE3712TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C331GP 
470 0.16 0.16 75.2 [3 600 PCE3402CT-ND 72 .60 56 51 PCE3402TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3713CT-ND 79 66 61 56 PCE3713TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND. 1.24 1.02 95 87 PCE3501TR-ND 500 217.50 EEV-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3714CT-ND 93 4T 71 66 PCE3714TR-ND 500 163.50 EEV-FK1C681GP 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 142 147 1.09 1.00 PCE3459TR-ND 200 100.00 EEV-FK1C152Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3460TR-ND 125 102.25 EEV-FK1C332M 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE3461CT-ND 2.74 226 210 — PCE3461TR-ND 125 120.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 30 B 90 PCE3403CT-ND 25 20 19 18 PCE3403TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1E100R 
22 0.14 0.70 55 C 160 PCE3404CT-ND 29 24 23 21 PCE3404TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 C 160 PCE3405CT-ND 29 24 23 21 PCE3405TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND .34 .28 .26 24 PCE3406TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 34 -28 -26 -24 PCE3407TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND .34 28 26 24 PCE3514TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND 47 39 36 33 PCE3515TR-ND 900 147.60 EEV-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 56 46 43 40 PCE3408TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1E101P 
25 150 0.14 0.16 375 [4 600 PCE3516CT-ND 72 .60 56 51 PCE3516TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 72 .60 56 51 PCE3409TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 [3 600 PCE3715CT-ND 79 .66 .61 56 PCE3715TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 72 .60 56 51 PCE3410TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3716CT-ND 79 .66 61 56 PCE3716TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 85 70 65 .60 PCE3411TR-ND 500 149.00 EEV-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3717CT-ND 93 77 71 .66 PCE3717TR-ND 500 163.50 EEV-FK1E471GP 
1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 142 147 1.09 1.00 PCE3462TR-ND 200 100.00 EEV-FK1E1020 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3463TR-ND 125 102.25 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE3506CT-ND 2.74 226 — 240 - PCE3506TR-ND 125 120.63 EEV-FK1E332M 
47 0.12 1.35 30 B 90 PCE3412CT-ND 25 20 49 48 PCE3412TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 35 B 90 PCE3413CT-ND 25 20 19 18 PCE3413TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 35 C 160 РСЕЗ414СТ-М0 29 24 23 21 PCE3414TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 C 160 PCE3415CT-ND 29 24 23 21 PCE3415TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 34 28 26 24 PCE3416TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND .34 28 26 24 PCE3417TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3517CT-ND 47 39 36 33 PCE3517TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND AT .39 .36 33 PCE3518TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V101XP 
35 100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 101 .60 56 51 PCE3418TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 E 600 PCE3720CT-ND 79 :66 .61 .56 PCE3720TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE3519CT-ND 72 .60 56 51 PCE3519TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 72 .60 .56 .51 PCE3419TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3721CT-ND 79 .66 61 56 PCE3721TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 85 70 65 60 PCE3420TR-ND 500 149.00 EEV-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3722CT-ND 93 77 71 66 PCE3722TR-ND 500 163.50 EEV-FK1V331GP 
470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 PCE3464CT-ND 142 147 1.09 1.00 PCE3464TR-ND 200 100.00 EEV-FK1V471Q 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 142 147 1.09 1.00 PCE3465TR-ND 200 100.00 EEV-FK1V681Q 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE3466CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-FK1V152M 
(Continued) 
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Panasonic 


FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tanë < Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 100KHz, 105*C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°С) | (ohms) (HA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 25 20 49 48 PCE3467TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 C 85 PCE3468CT-ND 29 24 23 21 PCE3468TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 34 28 26 24 PCE3469TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 34 28 26 24 PCE3470TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 08 195 PCE3520CT-ND AT 39 36 33 PCE3520TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 56 46 43 40 PCE3471TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H330P 
47 010 0.68 23.5 08 195 PCE3521CT-ND AT 39 36 33 PCE3521TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H470XP 
50 47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 56 46 43 40 PCE3472TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 72 60 56 51 PCE3473TR-ND 500 127.00 EEV-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3718CT-ND 79 66 .61 56 PCE3718TR-ND 500 139.50 EEV-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND .85 .70 .65 .60 PCE3522TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 85 70 65 60 PCE3474TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3719CT-ND 93 77 71 66 PCE3719TR-ND 500 163.50 EEV-FK1H221GP 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 1.42 117 109 1.00 PCE3475TR-ND 200 100.00 EEV-FK1H331Q 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3523TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 2.32 1.91 1.78 — PCE3477TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.00 3.0 C 50 PCE3478CT-ND 31 25 .24 22 PCE3478TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 36 30 28 26 PCE3479TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1J100P. 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND 49 41 .38 .35 PCE3524TR-ND 900 154.80 EEV-FK1J220XP 
22 0.08 1.20 13.9 Ë 120 PCE3480CT-ND 59 AQ 45 42 PCE3480TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3481CT-ND 76 63 58 54 PCE3481TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J330P. 
63 47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 76 63 58 54 PCE3482TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J470P. 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND 89 73 68 63 PCE3525TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J680P. 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 89 173 68 63 PCE3483TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J101P. 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 PCE3526TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J221Q 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 2.44 2.01 1.87 — PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 K16 1690 PCE3486CT-ND 2.87 237 220 — PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FK1J681M 
3.3 0.08 5.00 3.0 C 25 PCE3487CT-ND 31 25 .24 22 PCE3487TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.76 D 40 PCE3488CT-ND 36 30 28 26 PCE3488TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 08 60 PCE3527CT-ND 49 41 38 35 PCE3527TR-ND 900 154.80 EEV-FK1K100XP 
10 0.08 240 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 59 49 45 42 PCE3489TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 76 .63 .58 .54 PCE3490TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K220P 
80 33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 76 63 58 54 PCE3491TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 89 73 68 63 PCE3492TR-ND 500 156.50 EEV-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 1.49 1.23 1.14 1.05 PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 1.49 1.23 114 1.5 PCE3494TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE3495CT-ND 2.44 2.01 1.87 — PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE3496CT-ND 2.87 237 220 — PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M 
22 0.07 1.30 22.0 F 130 PCE3502CT-ND 45 62 58 53 PCE3502TR-ND 500 132.00 EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 87 72 67 62 PCE3503TR-ND 500 153.50 EEV-FK2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 1.49 1.23 114 105 PCE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A470Q 
400 68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE3498CT-ND 1.49 1.23 114 105 PCE3498TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A680Q 
100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 2.44 2.01 1.87 — PCE3504TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 2.44 2.01 1.87 — PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A151M 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 2.87 237 220 — PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A221M 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE3505CT-ND 2.87 2.37 220 — PCE3505TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A331M 
шоб & 
Panasonic EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Long Life: 3000-5000H @ 105°C * High Voltage * Surface Mount Type я " 
* High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement . Case Dimensions 
Specifcations: • Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C * Capacitance Series: 654016 L ы L ku E 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: І < 0.06CV +10(uA) after 2 G13 10 18.5 | 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
minutes application of rated working voltage at +20°С * Low Temperature 
0.3 Мах.= А+0.2 Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Ө. 102 465: 10 85 0:8040:2 46 
: М m , Н16 | 12.5 | 16.5 | 13.5 47 0.90+0.3 4.4 
5 = Following specified values: 
= = 1 ЕВ J16 16 16.5 | 17.0 5.5 1.2-0.3 6.7 
i5 
š P | Impedance Working Voltage 421 | 16 |21.5 [170 | 55 12203 | 67 
8 + | 120Hz Series 160V 200V 250V 350V 400V 450V K16 18 16.5 | 19.0 6.5 1.2-0.3 6.7 
= L——] Wil [La -25°С/+20°С ЕВ 2 2 3 5 6 6 K21 18 21.5 | 19.0 6.5 1.2+0.3 6.7 
Rated | Nom. tan ò < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (pF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
EB Long Life, High Ripple Series: -25°С - 105°С (3000 - 5000 Hour Life) 
10 0.15 106.0 G13 70 PCE3421CT-ND 1.13 93 87 PCE3421TR-ND 250 99.50 EEV-EB2C1000 
33 0.15 326.8 H16 470 PCE3422CT-ND 1.86 1.53 1.42 PCE3422TR-ND 150 98.10 EEV-EB2C330SQ 
160 47 0.15 461.2 J16 600 PCE3579CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3579TR-ND 125 102.25 EEV-EB2C470SM 
68 0.15 662.8 J21 750 PCE3580CT-ND 2.74 2.26 240 PCE3580TR-ND 75 72.38 EEV-EB2C680M 
68 0.15 662.8 K16 750 PCE3581CT-ND 2.74 2.26 240 PCE3581TR-ND 125 120.63 EEV-EB2C680SM 
100 0.15 970.0 K21 1060 PCE3578CT-ND 3.26 2.69 249 PCE3578TR-ND 75 86.18 EEV-EB2C101M 
22 0.15 274.0 H16 470 PCE3427CT-ND 1.86 1.53 142 PCE3427TR-ND 150 98.10 EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 406.0 J16 600 PCE3583CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3583TR-ND 125 102.25 EEV-EB2D330SM 
200 47 0.15 574.0 K16 600 PCE3584CT-ND 2.74 2.26 240 PCE3584TR-ND 125 120.63 EEV-EB2D470SM 
68 0.15 826.0 J21 750 PCE3585CT-ND 274 2.26 240 PCE3585TR-ND 75 72.38 EEV-EB2D680M 
100 0.15 1210.0 K21 1060 PCE3582CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3582TR-ND 75 86.18 EEV-EB2D101M 
10 0.15 160.0 G17 88 PCE3432CT-ND 1.30 1.07 99 PCE3432TR-ND 200 91.40 EEV-EB2E100Q 
22 0.15 340.0 J16 560 PCE3586CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3586TR-ND 125 102.25 EEV-EB2E220SM 
250 33 0.15 505.0 K16 560 PCE3587CT-ND 2.74 2.26 240 PCE3587TR-ND 125 120.63 EEV-EB2E330SM 
47 0.15 715.0 J21 710 PCE3588CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3588TR-ND 75 72.38 EEV-EB2E470M 
68 0.15 1030.0 K21 990 PCE3589CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3589TR-ND 75 86.18 EEV-EB2E680M 
10 0.20 220.0 J16 270 PCE3593CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3593TR-ND 125 102.25 EEV-EB2V100SM 
350 22 0.20 472.0 K16 350 PCE3594CT-ND 274 2.26 2.10 PCE3594TR-ND 125 120.63 EEV-EB2V220SM 
33 0.20 703.0 J21 480 PCE3595CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3595TR-ND 75 72.38 EEV-EB2V330M 
47 0.20 997.0 K21 670 PCE3596CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3596TR-ND 75 86.18 EEV-EB2V470M 
33 0.24 89.2 G13 40 PCE3441CT-ND 1.13 93 87 PCE3441TR-ND 250 99.50 EEV-EB2G3R3Q 
47 0.24 122.8 617 50 PCE3442CT-ND 1.30 1.07 .99 PCE3442TR-ND 200 91.40 EEV-EB2G4R7Q 
400 10 0.24 250.0 J16 250 PCE3590CT-ND 2.32 1.91 1.78 PCE3590TR-ND 125 102.25 EEV-EB2G100SM 
22 0.24 538.0 J21 410 PCE3591CT-ND 2.74 2.26 2.10 PCE3591TR-ND 75 72.38 EEV-EB2G220M 
33 0.24 802.0 K21 600 PCE3592CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3592TR-ND 75 86.18 EEV-EB2G330M 
22 0.24 69.4 G13 29 PCE3446CT-ND 1.13 93 87 PCE3446TR-ND 250 99.50 EEV-EB2W2R2Q 
33 0.24 99.1 G17 41 PCE3447CT-ND 1.30 1.07 .99 PCE3447TR-ND 200 91.40 EEV-EB2W3R3Q 
450 47 0.24 136.9 H16 49 PCE3448CT-ND 1.86 1.53 1.42 PCE3448TR-ND 150 98.10 EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 280.0 K16 310 PCE3597CT-ND 2.74 2.26 240 PCE3597TR-ND 125 120.63 EEV-EB2W100SM 
22 0.24 604.0 K21 560 PCE3598CT-ND 3.26 2.69 2.49 PCE3598TR-ND 75 86.18 EEV-EB2W220M 
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Panasonic TA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * High Temperature: 125°C • Automotive Applications * Life Time: 1000H @ 125°C * Surface 


Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Case Dimensions 
Specifications: е Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% | Series | Code | D L A I w P 
(120Hz, +20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 min. 
А+0.2 application of rated working voltage at +20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) E во! 62 | 83 34 |065:01| 22 
Е 0.3 Мах.-| ишш Following specified values. 3 ” I ` энн ў 
S = I 
5 P Impedance Working Voltage TA | F | 800 | 10.2 | 83 | 34 |090+02 3.1 
өр | E an ! 120Hz Series 10V 16V 25V 35V 50V 
Q І ey °, 
-25°С/+20°С 8 8 4 3 3 
° Т ) w-Li -40°С/+20°С ТА 14 12 10 8 8 G 10.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 |0.90+0.2 | 4.6 
Rated Nom. tan ò < Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane & Reel 
W.V. Cap. spec. values Current Size 100KHz, 125*C Digi-Key Price Each Digi-Key аре рө Panasonic 
(VDC) (ШЕ) | (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TA Automotive Series: -40%С - 125°C (1000 Hour Life) 
100 0.32 10.0 Ë 62 PCE3143CT-ND .86 71 66 61 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1A101P 
10 220 0.32 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 141 92 85 79 PCE3144TR-ND 500 195.00 EEV-TA1A221P 
330 0.32 33.0 G 118 PCE3145CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3145TR-ND 500 229.50 EEV-TA1A331P 
16 100 0.24 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 141 92 85 79 PCE3146TR-ND 500 195.00 EEV-TA1C101P 
220 0.24 35.2 G 113 PCE3147CT-ND 1.31 1.08 1.00 .92 PCE3147TR-ND 500 229.50 EEV-TA1C221P 
25 47 0.21 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 86 n 66 61 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1E470P 
100 0.21 25.0 F 84 PCE3149CT-ND 141 92 85 79 PCE3149TR-ND 500 195.00 EEV-TA1E101P 
33 0.18 11.6 E 53 PCE3150CT-ND .86 n .66 61 PCE3150TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1V330P 
35 47 0.18 16.5 F 79 PCE3151CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3151TR-ND 500 195.00 EEV-TA1V470P 
100 0.18 35 G 101 PCE3152CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3152TR-ND 500 229.50 EEV-TA1V101P 
10 0.18 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 86 n .66 61 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H100P 
50 22 0.18 11.0 E 50 PCE3154CT-ND 86 n 66 61 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H220P 
33 0.18 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 141 92 85 79 PCE3155TR-ND 500 195.00 EEV-TA1H330P 
4 0.18 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3156TR-ND 500 229.50 EEV-TA1H470P 
ш 9 . 
Panasonic TG Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 
Features: * Life Time: 1000-2000H @ 125°C * Automotive Applications * Surface Я Е 
Mount Туре • Miniaturization (40% less than ТА Series) • Low ESR (Low Temperature) Case Dimensions 
Specifications: • Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C • Capacitance Series |Code| D L A І w P 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: І < 0.01CV or 3(uA) whichever is E 8.0 62 8.3 34 0.65+0.1 22 
greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at +20°C • Low - ` й _ - - Š 
0.3 Мах.» A+0.2 Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
x ў Following specified values: TG G 10.0 10.2 10.3 35 0.90-0.2 | 46 
5 P Impedance Working Voltage H13 | 12.5 13.5 13.5 47 0.90-0.3| 44 
á + i 120Hz Series | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V |100V Jie | 160 165 170 55 120:03| 67 
° | -25°С/+20°С TG 3 2 2 2 2 2 2 2 
= L=] well -40°С/+20°С 6 4 4 3 3 3 3 3 K16 | 18.0 16.5 19.0 6.7 1.20+0.3 | 6.7 
Rated | Nom tanë < ESR Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key D Panasonic 
(WDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) Q (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TG Series: -40°C - 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1 10.0 E 100 PCE3607CT-ND 74 61 57 52 PCE3607TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1A101P 
220 0.30 1 22.0 Ë 197 PCE3610CT-ND 93 76 71 66 PCE3610TR-ND 1,000 304.00 EEV-TG1A221P 
220 0.30 0.5 22.0 E 100 PCE3611CT-ND 76 63 59 54 PCE3611TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1A221UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE3613CT-ND 141 91 85 78 PCE3613TR-ND 500 195.00 EEV-TG1A331P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE3614CT-ND 95 79 73 67 PCE3614TR-ND 500 167.50 EEV-TG1A331UP 
10 470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE3617CT-ND 143 94 87 80 PCE3617TR-ND 500 199.50 EEV-TG1A471UP 
1000 0.30 0.12 100.0 H13 800 PCE3608CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3608TR-ND 200 130.20 EEV-TG1A102Q 
1500 0.30 0.12 150.0 H13 800 PCE3609CT-ND 190 156 1.45 1.34 PCE3609TR-ND 200 133.60 EEV-TG1A152UQ 
2200 0.32 0.08 220.0 J16 1100 PCE3612CT-ND 3.02 2.49 2.31 — PCE3612TR-ND 125 133.00 EEV-TG1A222M 
3300 0.34 0.075 330.0 K16 1300 PCE3615CT-ND 3.58 2.95 2.74 — PCE3615TR-ND 125 157.75 EEV-TG1A332M 
3300 0.34 0.08 330.0 J16 1100 PCE3616CT-ND 307 253 2.35 — PCE3616TR-ND 125 135.25 EEV-TG1A332UM 
4700 0.36 0.075 470.0 K16 1300 PCE3618CT-ND 3.58 2.95 2.74 — PCE3618TR-ND 125 157.75 EEV-TG1A472M 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE3619CT-ND 93 76 n 66 PCE3619TR-ND 500 163.00 EEV-TG1C101P 
220 0.23 0.3 352 G 270 PCE3622CT-ND 141 91 85 78 PCE3622TR-ND 500 195.00 EEV-TG1C221P 
220 0.23 0.5 352 F 197 PCE3623CT-ND 95 79 73 87 PCE3623TR-ND 500 167.50 EEV-TG1C221UP 
330 0.23 0.12 52.8 H13 800 PCE3626CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3626TR-ND 200 130.20 EEV-TG1C331Q 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE3627CT-ND 143 94 87 80 PCE3627TR-ND 500 199.50 EEV-TG1C331UP 
16 470 0.23 0.12 75.2 H13 800 PCE3629CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3629TR-ND 200 130.20 EEV-TG1C471Q 
680 0.23 0.12 108.8 H13 800 PCE3630CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3630TR-ND 200 130.20 EEV-TG1C681Q 
1000 0.23 0.08 160.0 J16 1100 PCE3620CT-ND 2.92 2.41 2.23 — PCE3620TR-ND 125 128.63 EEV-TG1C102M 
1000 0.23 0.12 160.0 H13 800 PCE3621CT-ND 190 156 1.45 1.34 PCE3621TR-ND 200 133.60 EEV-TG1C102UQ 
2200 0.25 0.075 352.0 K16 1300 PCE3624CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3624TR-ND 125 153.38 EEV-TG1C222M 
2200 0.25 0.08 352.0 J16 1100 PCE3625CT-ND 2.97 2.45 2.27 — PCE3625TR-ND 125 130.88 EEV-TG1C222UM 
3300 0.27 0.075 528.0 K16 1300 PCE3628CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3628TR-ND 125 153.38 EEV-TG1C332M 
47 0.18 1 11.75 E 100 PCE3640CT-ND 74 61 57 52 PCE3640TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1E470P 
100 0.48 0.5 25.0 F 197 PCE3631CT-ND 93 76 71 66 PCE3631TR-ND 500 163.00 EEV-TG1E101P 
100 0.18 1 25.0 E 100 PCE3632CT-ND 76 63 59 54 PCE3632TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1E101UP 
220 0.18 03 55.0 G 270 PCE3635CT-ND 1.41 91 85 78 PCE3635TR-ND 500 195.00 EEV-TG1E221P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE3636CT-ND 95 79 73 67 PCE3636TR-ND 500 167.50 EEV-TG1E221UP 
330 0.18 0.12 82.5 H13 800 PCE3638CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3638TR-ND 200 130.20 EEV-TG1E3310 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE3639CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3639TR-ND 500 199.50 EEV-TG1E331UP 
470 0.18 0.12 1175 H13 800 PCE3641CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3641TR-ND 200 130.20 EEV-TG1E471Q 
25 680 0.18 0.08 170.0 J16 1100 PCE3642CT-ND 2.92 241 2.23 — PCE3642TR-ND 125 128.63 EEV-TG1E681M 
680 0.18 0.12 170.0 H13 800 PCE3643CT-ND 190 156 1.45 1.34 PCE3643TR-ND 200 133.60 EEV-TG1E681UQ 
1000 0.18 0.075 250.0 K16 1300 PCE3633CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3633TR-ND 125 153.38 EEV-TG1E102M 
1000 0.18 0.08 250.0 J16 1100 PCE3634CT-ND 297 245 2.27 — PCE3634TR-ND 125 130.88 EEV-TG1E102UM 
2200 0.20 0.075 550.0 K16 1300 PCE3637CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3637TR-ND 125 153.38 EEV-TG1E222M 
33 0.16 1 11.55 E 100 PCE3686CT-ND 74 61 57 52 PCE3686TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1V330P 
4 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE3688CT-ND 93 76 71 66 PCE3688TR-ND 500 163.00 EEV-TG1V470P 
4 0.16 1 16.45 E 100 PCE3689CT-ND 76 63 59 54 PCE3689TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1V470UP 
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Panasonic TG Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tan ò < ESR Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
М.М. | Сар. | spec. values | (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(VDC) | (НЕ) | (120Hz, +20°C) | (+20°C) © (HA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE3682CT-ND 1.11 .91 .85 78 PCE3682TR-ND 500 195.00 EEV-TG1V101P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE3683CT-ND 95 19 73 67 PCE3683TR-ND 500 167.50 EEV-TG1V101UP 
220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE3685CT-ND 143 .94 .87 .80 PCE3685TR-ND 500 199.50 EEV-TG1V221UP 
330 0.16 0.12 115.5 H13 800 PCE3687CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3687TR-ND 1,000 564.00 EEV-TG1V331Q 
35 470 0.16 0.08 164.5 J16 1100 РСЕЗ690СТ-М0 2.92 2.41 2.23 — PCE3690TR-ND 125 128.63 EEV-TG1V471M 
470 0.16 0.12 164.5 H13 800 PCE3691CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3691TR-ND 200 133.60 EEV-TG1V471UQ 
680 0.16 0.075 238.0 K16 1300 PCE3692CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3692TR-ND 125 153.38 EEV-TG1V681M 
680 0.16 0.08 238.0 J16 1100 PCE3693CT-ND 2.97 2.45 2.27 — PCE3693TR-ND 125 130.88 EEV-TG1V681UM 
1000 0.16 0.075 350.0 K16 1300 PCE3684CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3684TR-ND 125 153.38 EEV-TG1V102M 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE3644CT-ND 74 .61 57 52 PCE3644TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE3647CT-ND 74 61 57 52 PCE3647TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H220P 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE3649CT-ND 93 76 n 66 PCE3649TR-ND 500 163.00 EEV-TG1H330P 
33 0.14 1.6 16.5 E 80 РСЕЗ650СТ-М0 76 63 59 54 PCE3650TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1H330UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE3652CT-ND 141 91 85 78 PCE3652TR-ND 500 195.00 EEV-TG1H470P 
4 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE3653CT-ND 95 79 73 67 PCE3653TR-ND 500 167.50 EEV-TG1H470UP 
50 100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE3645CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3645TR-ND 500 199.50 EEV-TG1H101UP 
220 0.14 0.23 110.0 H13 600 PCE3648CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3648TR-ND 200 130.20 EEV-TG1H2210 
330 0.14 0.23 165.0 H13 600 PCE3651CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3651TR-ND 200 130.20 EEV-TG1H3310 
470 0.14 0.15 235.0 J16 900 PCE3654CT-ND 2.92 2.41 2.23 — PCE3654TR-ND 125 128.63 EEV-TG1H471M 
680 0.14 0.14 340.0 K16 950 PCE3655CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3655TR-ND 125 153.38 EEV-TG1H681M 
680 0.14 0.15 340.0 J16 900 PCE3656CT-ND 2.97 2.45 2.27 - PCE3656TR-ND 125 130.88 EEV-TG1H681UM 
1000 0.14 0.14 500.0 K16 950 PCE3646CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3646TR-ND 125 153.38 EEV-TG1H102M 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE3657CT-ND 74 .61 57 52 PCE3657TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1J100P 
22 0.12 1 13.86 F 100 РСЕЗ660СТ-М0 93 76 afl .66 PCE3660TR-ND 500 163.00 EEV-TG1J220P 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE3662CT-ND 1.11 .91 .85 78 PCE3662TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J330P 
33 0.12 1 20.79 F 100 РСЕЗ663СТ-М0 95 79 73 .67 PCE3663TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J330UP 
4 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE3665CT-ND 141 91 85 78 PCE3665TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J470P 
63 47 0.12 1 29.61 F 100 РСЕЗ666СТ-М0 95 79 73 .67 PCE3666TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J470UP 
100 0.12 0.26 63.0 H13 350 РСЕЗ658СТ-М0 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3658TR-ND 200 130.20 EEV-TG1J1010 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE3659CT-ND 143 94 87 80 PCE3659TR-ND 500 199.50 EEV-TG1J101UP 
220 0.12 0.26 138.6 H13 350 PCE3661CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3661TR-ND 200 130.20 EEV-TG1J2210 
330 0.12 0.18 207.9 J16 500 РСЕЗ664СТ-М0 2.92 2.41 2.23 — PCE3664TR-ND 125 128.63 EEV-TG1J331M 
470 0.12 0.18 296.1 J16 500 PCE3667CT-ND 2.92 2.41 2.23 — PCE3667TR-ND 125 128.63 EEV-TG1J471M 
10 0.12 13 8.0 F 70 PCE3668CT-ND 93 76 n 66 PCE3668TR-ND 500 163.00 EEV-TG1K100P 
22 0.12 1 17.6 G 90 PCE3671CT-ND 141 .91 85 78 PCE3671TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K220P 
22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE3672CT-ND 95 79 73 67 PCE3672TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K220UP 
33 0.12 1 26.4 G 90 PCE3675CT-ND 141 .91 85 78 PCE3675TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K330P 
33 0.12 13 26.4 F 70 PCE3676CT-ND 95 79 73 67 PCE3676TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K330UP 
4 0.12 0.42 37.6 H13 250 PCE3679CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3679TR-ND 200 130.20 EEV-TG1K4700 
80 4 0.12 1 37.6 G 90 PCE3680CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3680TR-ND 500 199.50 EEV-TG1K470UP 
100 0.12 0.3 80.0 J16 350 PCE3669CT-ND 2.92 2.41 2.23 — PCE3669TR-ND 125 128.63 EEV-TG1K101M 
100 0.12 0.42 80.0 H13 250 PCE3670CT-ND 1.90 1.56 1.45 1.34 PCE3670TR-ND 200 133.60 EEV-TG1K101UQ 
220 0.12 0.28 176.0 K16 400 PCE3673CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3673TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K221M 
220 0.12 0.3 176.0 J16 350 PCE3674CT-ND 2.97 2.45 2.27 — PCE3674TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K221UM 
330 0.12 0.28 264.0 K16 400 PCE3677CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3677TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K331M 
330 0.12 0.3 264.0 J16 350 PCE3678CT-ND 2.97 2.45 2.27 = PCE3678TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K331UM 
470 0.12 0.28 376.0 K16 400 PCE3681CT-ND 3.48 2.87 2.66 - PCE3681TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K471M 
10 0.10 13 10.0 F 70 PCE3694CT-ND 93 76 n 66 PCE3694TR-ND 500 163.00 EEV-TG2A100P 
22 0.10 1 22.0 G 90 PCE3696CT-ND 1.41 91 85 78 PCE3696TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A220P 
22 0.10 13 22.0 F 70 PCE3697CT-ND 95 79 73 .67 PCE3697TR-ND 500 167.50 EEV-TG2A220UP 
100 33 0.10 1 33.0 G 90 PCE3699CT-ND 1.41 .91 85 78 PCE3699TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A330P 
47 0.10 0.42 47.0 H13 250 PCE3701CT-ND 1.85 1.52 1.42 1.31 PCE3701TR-ND 200 130.20 EEV-TG2A470Q 
100 0.10 0.3 100.0 J16 350 PCE3695CT-ND 2.92 2.41 2.23 — PCE3695TR-ND 125 128.63 EEV-TG2A101M 
220 0.10 0.28 220.0 K16 400 PCE3698CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3698TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A221M 
330 0.10 0.28 330.0 K16 400 PCE3700CT-ND 3.48 2.87 2.66 — PCE3700TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A331M 


= 8 = 
Panasonic TK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type, Lead Free 


Specifications: е Category Temperature Range: -40°C 
~ 125°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Impedance š Rated Voltage Mark 
+20°C) * Rated Voltage: 10, 16, 25, 35 * Surge 120Hz Series | 10 | 16 | 25 | 35 А 10р 
Voltage: 13, 20, 32, 44 Z(-25°C)/Z(20°C) TK 3 2 2 2 
0.3 Max. =| |= | A+0.2—>| ук x ds : ( É 25V 
Y | Following specified values: Z(-40°C)/Z(20°C) TK 4 3 3 3 F SEU 
оо H Capacitance (uF) 
Negative Polarity | Series Size Code D L A.B H І w P K 
+ | Marking (-) W.V. Code F 80 | 102 8.8 10.0 Мах. | 3.4 | 0.90402 | 3.1 | 0.7002 
оз”. Lot No. G 100 | 102 | 103 | 12.0 Max. | 35 | 0.90502 | 46 | 0.70502 
Rated | Nom. tan d < Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR Q Max. Cut Tape Tane & Reel 
М.М. Сар. spec. values Current Size 100KHz, 125*C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key аре нер Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) «207€ -40°C Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
TK Series: — 40°C ~ 125°C Low ESR (3000 Hour Life) 
220 0.30 22.0 F 197 0.30 5.0 PCE3723CT-ND 116 96 89 82 PCE3723TR-ND 500 205.00 EEE-TK1A221P 
10 330 0.30 33.0 F 197 0.30 5.0 PCE3724CT-ND 116 96 89 82 PCE3724TR-ND 500 205.00 EEE-TK1A331UP 
330 0.30 33.0 G 270 0.20 3.0 PCE3725CT-ND 140 1.15 107 .99 PCE3725TR-ND 500 246.00 EEE-TK1A331P 
470 0.30 47.0 G 270 0.20 3.0 PCE3726CT-ND 140 1.15 107 .99 PCE3726TR-ND 500 246.00 EEE-TK1A471UP 
100 0.23 16.0 F 197 0.30 5.0 PCE3727CT-ND 116 96 89 82 PCE3727TR-ND 500 205.00 EEE-TK1C101P 
16 220 0.23 35.2 F 197 0.30 5.0 PCE3728CT-ND 116 96 89 82 PCE3728TR-ND 500 205.00 EEE-TK1C221UP 
220 0.23 35.2 G 270 0.20 3.0 PCE3729CT-ND 140 1.15 107 .99 PCE3729TR-ND 500 246.00 EEE-TK1C221P 
330 0.23 52.8 G 270 0.20 3.0 PCE3730CT-ND 140 115 1.07 .99 PCE3730TR-ND 500 246.00 EEE-TK1C331UP 
100 0.18 25.0 F 197 0.30 5.0 PCE3731CT-ND 116 96 89 82 PCE3731TR-ND 500 205.00 EEE-TK1E101P 
25 220 0.18 55.0 F 197 0.30 5.0 PCE3732CT-ND 116 96 89 82 PCE3732TR-ND 500 205.00 EEE-TK1E221UP 
220 0.18 55.0 G 270 0.20 3.0 PCE3733CT-ND 140 115 1.07 .99 PCE3733TR-ND 500 246.00 EEE-TK1E221P 
330 0.18 82.5 G 270 0.20 3.0 PCE3734CT-ND 140 115 1.07 .99 PCE3734TR-ND 500 246.00 EEE-TK1E331UP 
47 0.16 16.4 F 197 0.30 5.0 PCE3735CT-ND 116 96 89 82 PCE3735TR-ND 500 205.00 EEE-TK1V470P 
35 100 0.16 35.0 F 197 0.30 5.0 PCE3736CT-ND 116 96 89 82 PCE3736TR-ND 500 205.00 EEE-TK1V101UP 
100 0.16 35.0 G 270 0.20 3.0 PCE3737CT-ND 140 1.15 107 .99 PCE3737TR-ND 500 246.00 EEE-TK1V101P 
220 0.16 77.0 G 270 0.20 3.0 PCE3738CT-ND 140 1.15 107 .99 PCE3738TR-ND 500 246.00 EEE-TK1V221UP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 987 


Bent p-Ca Impedance | Ripple Current Cut Tape T&R* 
anasonic pto а, p Cap. | (100kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 
Ed i cd W.V. | (WF) | 2096) 20 -105°С) Рай No. 1 10 — 100 3,500 | Part No. 
CD Series ialtv Pol Alumi 100 | 0.0180 2.5A rms PCE3271CT-ND 177 134 146 | 532.00/М | EEF-CDOD101R 
Specialty Polymer Aluminum 2 |120 | 0.0180 2.5A rms PCE2107CT-ND 196 147 128 | 587.00/M |EEF-CDOD121R 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 150 | 0.0180 2.5A rms PCE3561CT-ND 1.64 1.55 134 | 617.00/M |EEF-CDOD151R 
82 | 0.0180 2.5A rms PCE3272CT-ND 177 134 1.16 | 532.00/М |EEF-CDOE820R 
Features: • Low profile type (1.8mm Height) of D size * Low impedance at high frequency 25 | 100 0.0180 2.5A rms PCE2108CT-ND 1.96 147 1.28 587.00/М | EEF-CD0E101R 
(10kHz-10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to an applying speciality 120 | 0.0180 2.5A rms PCE3562CT-ND 1.64 1.55 134 | 617.00/M |EEF-CDOE121R 
polymer with high conductivity) • Excellent noise-absorbent characteristics • Surface mount 56 0.0180 2.5A rms PCE3274CT-ND 177 134 116 532.00/M | EEF-CD0G560R 
tretiow soldering method ауаїчыө) -+ Very stable capacitance, impedance and ESR against | > ев. | 0.0180. 2.5A rms РСЕЗ977СТ-М0 NEW! 1% 147 1.28 | 587.00/M | EEF-CD0G680R 
temperature * Excellent endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte 82 00180 2.5A rms PCE2109CT-NDt 1.96 147 1.28 587.00/M | EEF-CDOG820R 
Speci ations: > potu Тетрегешге mange: oak о үч сараснапсе 100 | 0.0250 1.8A rms PCE3605CT-ND 156 137 118 | 587.00/M | EEF-CD0G101R 
olerance: +20% Ы id eakage Current: I< 0. or ЗНА after 2 minutes x 7 
(whichever is greater) * Dissipation Factor: 9006 (120Hz/ 20°С) • Surge Voltage: Rated 10 x A ШЫ ИСТ ү Fi Sor OM шу. 
Working Voltage x 1.25 • Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 63 | 33 0.0280 20А fiiis PCE3159CT-ND 173 130 143 51 9.00/M EEF-CD0J330R 
105°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Ë а 9 Я >. x г 
Change (+10% of initial measured value) DF and DC leakage current (initial specified value) 47 0.0180. 2.5A rms PCES160CT-ND 1.77 134 146 532.00/М | EEF-CD0J470R 
* Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°С, 90-95% В.Н.) Сарасйапсе 68 0.0180 2.5A rms PCE2110CT-NDT 1.96 147 128 587.00/M | EEF-CD0J680R 
Change (+40%, of initial measured value, -20% (6.3V: «5096, -20%). DF <200% initial 8.2 0.0550 14A rms PCE3161CT-ND 1.65 124 1.07 494.00/M | EEF-CDOK8R2R 
specified value. DC leakage current (initial specified value). 15 0.0400 1.6A rms PCE3162CT-ND 1.69 127 140 506.00/M | EEF-CDOK150R 
8 [22 | 0.0280 2.0A rms PCE3163CT-ND 173 130 1.13 | 519.00/М | EEF-CDOK220R 
Polarity Bar 33 | 0.0180 2.5A rms PCE3164CT-ND 177 134 146 | 532.00/M | EEF-CDOK330R 
(Positive) 47 | 00259 1.8A rms PCE3606CT-ND 1.56 137 1.18 | 587.00/М |EEF-CDOK470R 
e ot Cap 47 | 0.0800 1A rms PCE3165CT-ND 1.65 1.24 1.07 | 494.00/M | EEF-CD1B4R7R 
1.8 — 425| 10 | 00600 1A rms РСЕЗ166СТ-М0 1.69 127 140 | 506.00/M |EEF-CD1B100R 
>| 13 -F 4.3 2440.2 15 | 0.0500 1.3A rms PCE3167CT-ND 173 130 1.13 | 519.00/М | EEF-CD1B150R 
— 73 — СҮ 22 | 00300 1.6A rms PCE3168CT-ND 177 134 146 | 532.00/M |EEF-CD18220R 
tf 22 | 0.100 1A rms PCE3169CT-ND 1.65 124 1.07 | 494.00/M |EEF-CD1C2R2R 
W.V. Code 16 | 47 | 0.0800 1A rms PCE3170CT-ND 1.60 127 1.10 | 506.00/М | EEF-CD1C4R7R 
68 | 0.0700 1A rms PCE3171CT-ND 173 130 1.13 | 519.00/M | EEF-CD1C6R8R 
+SP2-KIT-ND Digi-Key? UD/UE/CD/S Series Capacitors Kit 15 each of values denoted 82 | 0.0450 1.3A rms PCE3172CT-NDT 177 134 146 | 532.00/М | EEF-CD1C8R2R 
(180 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic storage box with selector guide, and a 
business card CDROM containing data sheets and application guide................... $34.99 + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
UD/UE Series Б | Ripe 
š : а (100kHz/ | Current Cut Tape 
Specialty Polymer Aluminum Electrolytic М.М. |Cap.| 20°C) | (100kHz/ |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &Reel — | Panasonic 
А 1 (VDC)|(uF)| Max. | 20 ~ 105°C) | Part No. 1 10 100 | Рам №. Size | Pricing | Part No. 
Chip Capacitors, Surface Mount UD Soros 
Features: * Low impedance at high frequency (10kHz to 10MHz) as low 180 | .0150 3.0A |РСЕЗ262СТ-МО 3.55 2.67 2.31 |РСЕЗ262ТҢ-МО 2,000 | 1065.00/М | EEF-UDOD181R 
as ceramic capacitors (Reduced ESR due to applying speciality polymer 2 [220] 0150 3.0А |РСЕЗӘ7ЗСТ-МО NEW! 3.73 2.80 2.43 | PCE3973TR-ND NEW! |2,000 | 1119.00/M |EEF-UD0D221R 
with high conductivity) * Stable temperature characteristics: capacitance, 270 | .0150 3.0A  |PCE2111CT-ND 3.90 2.98 2.54 PCE2111TR-ND 2,000| 1171.00/M |EEF-UD0D271R 
impedance and ESR • Excellent noise-absorbent characteristics • Vol- 330 | .0150 3.0A_  |PCE3563CT-ND 3.28 3.08 2.67 | PCE3563TR-ND 2,000 | 1230.00/M | EEF-UDOD331R 
tage derating not necessary * Excellent endurance characteristics due to 150| .0150 3.0A |РСЕЗ273СТ-МО 3.55 2.67 2.31 | PCE3273TR-ND 2,000| 1065.00/M | EEF-UDOE151R 
adoption of solid electrolyte 25 [180] 0150 3.0А |PCE3974CT-NDNEW! 3.73 2.80 2.43 PCE3974TR-ND NEW! |2,000 | 1119.00/M | EEF-UDOE181R 
А a w i ? |220| 0150 3.0A  |PCE2112CT-ND 3.90 2.98 2.54 PCE2112TR-ND 2,000| 1171.00/M | EEF-UDOE221R 
Speelficationg::* Operating Temp. Range: -40 C. 105°C, <"бар- 270| .0150 | 3.0A |РСЕЗ564СТ-МО 328 3.08 2.67 | PCE3564TR-ND 2.000 | 1230.00/М | EEF-UDOE271R 
acitance Tolerance: +20% (120Н2/20%С) ° DC Leakage Current: 4V I< 120| 0150 | 3.0A  |PCES263CT-ND 3.55 2.67 2.31 | PCES263TR-ND 2,000 | 1065.00/M | EEF-UDOG121R 
0.06СУ, 6.3 to 8V I< 0.04СУ after 2 minutes • Dissipation Factor: UD, | 4 |150| (160 | 30A  |PCE2113CT-ND 3.90 2.93 2.54 |PCE2113TR-ND 2,000 1171.00/M | EEF-UD0G151R 
UE Series “0.1 Max. CD Series «0.06 Max. (120Hz/+20°C) * Surge 180 | .0180 2.5A  |PCE3599CT-NDf 342 2.74 2.35 | PCE3599TR-ND 2,000| 1171.00/M | EEF-UDOG181R 
Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 • Endurance: After applying 100 | .0150 3.0A |РСЕЗ264СТ-МО 3.55 2.67 2.31 |PCE3264TR-ND 2,000 | 1065.00/M | EEF-UD0J101R 
rated working voltage for 1000 hours at 105*C, and then being stabilized | 6.3 [120] .0150 3.0A PCE2114CT-ND 3.90 2.93 2.54 |PCE2114TR-ND 2,000 | 1171.00/М | EEF-UD0J121R 
at 20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Change 150 | .0180 2.5А PCE3600CT-NDt 3.12 2.74 2.35 | PCE3600TR-ND 2,000 | 1171.00/M | EEF-UD0J151R 
(£10% of initial measured value). DF (initial specified value). DC leakage в | 68 | 0150 3.0A |РСЕЗ265СТ-МО 3.55 2.67 2.31 | PCE3265TR-ND 2,000 | 1065.00/M | EEF-UDOK680R 
current (initial specified value). • Moisture Resistance: (After storing for 100 | .0180 2.БА PCE3601CT-ND 3.12 2.74 2.35 | PCE3601TR-ND 2,000| 1171.00/M | EEF-UDOK101R 
500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V, 2.5V: +70%, - UE Series 
20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial 270 | .0120 3.3A |РСЕЗ266СТ-МО 4.74 8.56 3.09 |PCE3266TR-ND 2,000 | 1422.00/M | EEF-UEOD271R 
measured value). DF <200% initial specified value. DC leakage current 2 [330] 0120 3.8A |РСЕЗ975СТ-МО NEW! 4.98 3.74 3.24 |PCE3975TR-ND NEW! |2,000 | 1493.00/M | EEF-UE0D331R 
(initial specified value). 390 | .0120 3.3A |РСЕ2115СТ-МО 5.22 3.92 3.40 | PCE2115TR-ND 2,000 | 1565.00/M | EEF-UE0D391R 
470 | 0120 3.3A  |PCE3567CT-ND 4.88 4.11 3.56 | PCE3567TR-ND 2,000 | 1643.00/M | EEF-UEOD471R 
Polarity Bar 220 | 0120 3.3A |РСЕЗ267СТ-МО 4.74 3.56 3.09 |PCE3267TR-ND 2,000 | 1422.00/М | EEF-UE0E221R 
Сар (Positive) © өз 25 |270 | 0120 3.8A |РСЕЗ976СТ-МО NEW! 4.98 3.74 3.24 | PCE3976TR-ND NEW! |2,000 | 1493.00/M | EEF-UEOE271R 
? |330 | .0120 ЗЗА |РСЕ2116СТ-МО 5.22 3.92 3.40 PCE2116TR-ND 2,000 | 1565.00/M | EEF-UEOE331R 
D + 2.8(UD SERIES) 390 | .0120 ЗЗА _|PCE3568CT-ND 438 441 8.56 |PCE3568TR-ND 2,000| 1643.00/M | EEF-UE0E391R 
4.3 2.4 4.2(UE SERIES) 180 | .0120 3.3A |РСЕЗ268СТ-МО 4.74 8.56 3.09 |PCE3268TR-ND 2,000 | 1422.00/M | EEF-UEOG181R 
Y Y ы 13 =F 4 |220 | 0120 3.3A  |PCE2117CT-ND 5.22 3.92 3.40 PCE2117TR-ND 2,000| 1565.00/M | EEF-UE0G221R 
W.V Code ЖЫ =l 270 | 0150 3.0A  |PCE3602CT-NDt 417 3.66 3.13 | PCE3602TR-ND 2,000 | 1565.00/М | EEF-UE0G271R 
2 150 | .0120 3.8A |РСЕЗ269СТ-МО 4.74 8.56 8.09 | PCE3269TR-ND 2,000| 1422.00/M | EEF-UE0J151R 
{ SP2-KIT-ND — Digi-Key? UD/UE/CD/S Series Capacitors Kit 15 each | 6.3 |180 | 0120 3.3A |РСЕ2118СТ-МО 5.22 3.92 3.40 PCE2118TR-ND 2,000 | 1565.00/М | EEF-UE0J181R 
of values denoted (180 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic 220 | .0150 3.0А ___ | PCE3603CT-NDt 4.17 3.66 3.13 | PCE3603TR-ND 2,000 | 1565.00/М | EEF-UE0J221R 
storage box with selector guide, and a business card CDROM con- | в |100 | 0120 3.3A |PCE3270CT-ND 4.74 3.56 3.09 |PCE3270TR-ND 2,000 | 1422.00/M | EEF-UEOK101R 
taining data sheets and application guide ......................... $34.99 150 | .0150 3.0A |PCE3604CT-ND 417 3.66 3.13 | PCE3604TR-ND 2,000 | 1565.00/M | EEF-UEOK151R 
H ; ; " ESR  [Ripple Current Cut Tape 
S Series specialty Polymer Aluminum Electrolytic сар. | (100KH2/ | (100KH2/ Digi-Key Price Each Tape & Reel* | panasonic 
š г М.М. | (uF) | 20°С) 105°С) Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Part Мо. 
Chip Capacitors, Surface Mount 2 |100 | .0090 3A PCE3978CT-ND NEW! 215 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/М | EEF-SLOD101R 
Features: * Lower ESR * Higher Ripple Current 2 120 .0090. 3A PCE3551CT-NDt 1.72 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOD121R 
Speciteations:: Operating Temperature Range: -47С - 108°C «Rated wiv. Range:2- | 3 [6 | Da | й (е ій paa та | aaoo оом то 
6.3VDC * Nominal Capacitance Range: 56 ~ 560ШҒ * Capacitance Tolerance: +20% | 25 | 100 | .0090 3A PCE3553CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/M | EEF-SLOE101R 
(120Hz/ 20°C) * DC Leakage Current: I< 0.06CV after 2 minutes * Dissipation Factor: 2.5 | 120 | .0090 3A PCE3554CT-ND 1.81 1.70 1.48 | 3,500 | 680.00/М | EEF-SLOE121R 
0.06 max (SL/SX), 0.10 max (SD/SE) (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working 4 82 .0090. 3A PCE3555CT-ND 1.72 1.62 1.40 | 3,500 645.00/M | EEF-SLOG820R 
Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) * Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 |-63 | 56 | .009о 3A PCE3556CT-ND 172 1.62 1.40 | 3,500 | 645.00/M | EEF-SLOJ560R 
h COES and thon bera Sbi qalas af и 2 | 180 | .0090 ЗА РСЕЗ557СТ-МО 1.99 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M | EEF-SXOD181R 
POUNG OT TAES a BIO; Men Dong mar H e: O арасы Snel MOST WO TOENG 2 | 220 | 10090 3A PCE3703CT-NDT 1.99 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M | EEF-SX0D221R 
limits. Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current are 25 | 150 | .009Q 3A PCE3558CT-ND 1.99 1.87 1.62 | 3,500 | 747.00/M | EEF-SXOE151R 
«Initial specified value. 25 | 180 | .0090 3A PCE3979CT-ND NEW! 227 1.70 1.48 | 3,500 | 680.00/М | EEF-SXOE181R 
* Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: Р Б. es M а ратар NEW! 421 187 155 2200 M FEF 5008208 
(2 W.V./ 2.5 W.V.: +70%, -20%; 4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%, of initial | 63 | вв (00 ЗА PCE3560CT-ND 199 1.87 162 | 3,500 | 747.00/M | EEF-SX0J680R 
measured value). DF <200% initial specified value. DC leakage current initial specified value. 2 270 10070 3.5A PCE3539CT-ND 344 323 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | ЕЕҒ-50002718 
2 |330 | 0070 3.5А PCE3540CT-NDt 3.61 3.39 2.94 | 2,000 | 1353.00/M | EEF-SDOD331R 
Ca 2 | 390 | .0070 3.5A PCE3704CT-ND 3.61 3.39 2.94 | 2,000 | 1353.00/M | EEF-SDOD391R 
р 25 | 220 | 0070 3.5А PCE3541CT-ND 344 323 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | EEF-SDOE221R 
1.8 (SL Series) -- Polarity 25 | 270 | .0070 3.5A PCE3542CT-ND 3.61 3.39 2.94 | 2,000 | 1353.00/M | EEF-SDOE271R 
— 1:9 (SX Series) Bar (+) 4 |150 | .0070 3.5А PCE3543CT-ND 344 323 2.80 | 2,000 | 1289.00/M | EEF-SDOG151R 
2:8 (SD Series) 6.3 | 120 | (0070 3.5A PCE3544CT-ND 3.44 323 2.80 2,000 | 1289.00/M | EEF-SD0J121R 
40 (SE Series) 2 |39 | .0050 4А PCE3545CT-ND 459 431 3.73 | 2,000 | 1721.00/М | EEF-SE0D391R 
11.3 j 2 | 470 | .005Q 4А PCE3546CT-NDt 4.82 4.52 3.92 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOD471R 
73 W. V. code 2 | 560 | .0050 4А PCE3705CT-ND 482 452 3.92 | 2000 | 1808.00/M | EEF-SE0D561R 
25 | 330 | .005Q 4А PCE3547CT-ND 459 4.31 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SEOE331R 
25 | 390 | .005Q 4А PCE3548CT-ND 4.82 452 3.92 | 2,000 | 1808.00/M | EEF-SEOE391R 
"" ; : й 4 | 220 | .0050 4А РСЕЗ549СТ-№0+ 4.59 4.31 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SE0G221R 
TSP2-KIT-ND Піді-КеуФ UD/UE/CD/S Series Capacitors Kit 15 each of values denoted | 63 | 180 | .0050 4А PCE3550CT-ND 459 431 3.73 | 2,000 | 1721.00/M | EEF-SE0J181R 


(180 total pieces). Kit consists of parts, hinged plastic storage box with selector guide, and a 
business card CDROM containing data sheets and application guide .................. $34.99 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


988 (1053) Toll-Free: 


1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Panasonic SP-Cap FD Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 


Features: “ Low profile type (1.1mm Height) * Low impedance at high frequency (10kHz-10MHz) as low as w 9 Cap роайу Ваг 
ceramic capacitors (reduced ESR due to applying specialty polymer with high conductivity) • Excellent noise- + ( = Ne) 
absorbent characteristics ” Surface mount (reflow soldering method avail.) * Very stable capacitance, 1з„ == 1 4.3 = 2 
impedance and ESR against temperature • Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte 7.3 — i E 
Specifications: “ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C • Capacitance Tolerance: 20% (120Hz/ усе 
20°С) * DC Leakage Current: | < 0.04 CV or 3 (uA) after 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. to 4 Impedance | Ripple Current Cut Tape Tape & Reel * 
W.V.: | < 0.06 CV) ° Dissipation Factor: «0.06 (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 We. E ШОН Оны | РАР 1 Prise Fach "m Елші жат 
15°C ~ 35°C) • End : After applying rated working voltage for 1000 hours at 1052°C, and then bei se z ап 0. я an’: 
( Бк. die i scito | " 206 t n Th ul A js m MN a n " n | en e 2 | 68 | 0035 16 POEMOSCI-ND 196 147 128 | 58700 | EEF-FDODG80R 
кашын а! + capacitor shall meet the following limits: Capacitance change (410% of initial measure 25 | 56 0.035 16 PCE2106CT-ND 1.96 147 128 587.00/M | EEF-FD0E560R 
value). tan (<initial specified value). DC leakage current («initial specified value). • Moisture Resistance: 4 39 0.035 1.6 PCE3451CT-ND 1.96 147 1.28 587.00/M EEF-FD0G390R 
(After storing for 500 hours at 60°C, 90% В.Н.) Capacitance Change +40%, -20% of initial measured value 6.3 33 0.035 1.6 PCE3452CT-ND 1.96 147 1.28 587.00/M EEF-FD0J330R 
(4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: «5096, -20%). 0.Е.<200% initial specified value. DC leakage current 8 | 22 0.035 16 PCESASSCT-ND 1% 147 1.28 | 58700/M__| EEF-FD0K220R 
(sinitial specified value). * For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
i i i ESR Ripple Current Cut Tape 
H Series Specialty Polymer Aluminum Cap. | (100KHz/ (100KHz/ Digi-Key Price Each Tape & Reel* Panasonic 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount W.V.| (uF) | 20°C) 125°C) Part No. 1 10 100 | Size Pricing Part No. 
D Series 
2 180 | .0150 2.5A PCE2119CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HDOD181R 
2 220 | .015Q 2.5А PCE3529CT-ND 3.28 3.08 2.67 | 2,000 | 1232.00/М | EEF-HD0D221R 
2.5 | 150 | .0150 2.5A PCE2120CT-ND 3.90 2.93 2.54 | 2,000 | 1171.00/M | EEF-HDOE151R 
i | Cap, Polarity Bar (Positive) 25 | 180 | 0150 2.5A PCE3530CT-ND 3.28 308 2.67 | 2,000 | 1232.00/M | EEF-HDOE181R 
p. 9 8 (D Series) Zap. J 4 [120] 0150 2.5A PCE2121CT-ND 390 293 254| 2,000 | 1171.00/М | EEF-HDOG121R 
| 14.2 (E Series) t 2 63 | 100 | 0150 2.5А PCE2122CT-ND 390 293 254 | 2,000 | 1171.00/М | EEF-HD0J101R 
[13 3 11.8 (L Series) Е. i 8 | 68 | 0150 2.5A PCE2123CT-ND 390 293 254 | 2,000 | 1171.00/М | EEF-HDOK680R 
` == Е Series 
W.V. Code 2 270 | .0120 3.0A PCE2124CT-ND 5.22 3.92 3.40 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HE0D271R 
2 330 | .0120 3.0A PCE3531CT-ND 4.38 4.11 3.56 | 2,000 | 1643.00/М | EEF-HE0D331R 
2.5 | 220 | .0120 3.0А PCE2125CT-ND 5.22 3.92 3.40 | 2,000 | 1565.00/M | EEF-HEOE221R 
Features: “ High Reliability (125*C) * Low ESR and High Ripple Current 2.5 | 270 | .0120 3.0А PCE3532CT-ND 4.38 4.11 3.56 | 2,000 | 1643.00/М | EEF-HEOE271R 
Specifications: • Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: Ы; i 0 58 К ВСЕ БЕТІНІ 255 e b 200 М E ER 
+20% (120Hz/ 20°C) • DC Leakage Current: I< 0.1CV after 2 minutes • Dissipation Factor: з | 100. 0120 30А PCE2128CT-ND 522 392 3.40 | 2,000 | 1565.00/M| EEF-HEDK101R 
0.1 max (120Hz/ 2090) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°С - 35°С) £ 
: 4 L Series 
ы Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 hours or derated voltage 2 | 10| (0180 18A PCE3533CT-ND 156 147 128 | 3500 | 587.00/М | EEF-HLODIOTR 
(working voltage x 0.875 at 115°C or working voltage x 0.75 at 125°C) and then being | 25 | 82 | 0180 1.8A PCE3534CT-ND 156 147 1.28 | 3,500 | 587.00/М | EEF-HLOE820R 
stabilized at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change 4 56 .0180. 1.8А PCE3535CT-ND 1.56 147 1.28 | 3,500 587.00/M | EEF-HLOG560R 
+10% of initial measured value. D.F.<Initial specified value. “ Moisture Resistance: 4 | 68 | 0180 1.8A PCE3536CT-ND 1.56 1.47 1.28 | 3,500 | 587.00/M | EEF-HLOG680R 
(After storing for 500 hours at 60*C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V / 2.5V: Е р аа а ТИ = (а be ам чылымы 
+70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured а Н ч Н - 2 = - X 
value). DF <200% initial specified value. DC leakage current (initial specified value). * For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
SP/CB Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount 
79 Capacitor ed 1.2 i 91.5 Rated | Nom. Cut Tape Tape & Reel 
Ж y on я М.У. Сар. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
52 24 Z Ж 4 á z (VDC) (uF) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. 
і y à 
й W.V. воде 1 Z 63 10 PCS1100BCT-ND 241 2.01 1.74 | PCS1100BTR-ND 804.00/M | ECG-COJB100R 
Features: * Excellent noise-absorbent characteristics « Surface mountable (Flow and reflow 63 сё KS sU 2.92 26 271 н 976.00/M | Е06-00/82208 
soldering method available) • Very stable capacitance, impedance and ESR against 6.3 33 PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1330BTR-ND 1188.00/М | ECG-COJB330R 
temperature * Excellent endurance characteristics due to an adoption of solid electrolyte 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°С - 105°С “ Capacitance 82 PCS18R2BCT-ND 241 2.01 1.74 | PCS18R2BTR-ND 804.00/M | ECG-COKB8R2R 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) * Leakage Current: 1< 0.04 CV or 3pA after 2 min. 15 PCS1150BCT-ND 2.92 2.44 2.11 | PCS1150BTR-ND 976.00/M | ECG-COKB150R 
* Dissipation Factor: 20.06 (120°Hz/+20°C) * Permissible Current Between Terminals 22 PCS1220BCT-ND 3.56 297 2.57 | PCS1220BTR-ND 1188.00/M | ECG-COKB220R 
with Same Polarity: 2A DC max. (This shall be applicable only when each terminal is 
landed individually as shown in Fig. 2.) * Surge Voltage: Rated working voltage x 1.25 * En- 12.5 47 = = = — PCE2101TR-ND 1354.00/M | ECG-C1BA4R7R 
durance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105*C, and then being 16 47 PCS34R7BCT-ND 241 2.01 174 | PCS34R7BTR-ND 804.00/M | ECG-C1CB4R7R 
stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of 
initial measured value); tan, Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). 16 6.8 PCS36R8BCT-ND 2.92 244 2.11 | PCS36R8BTR-ND 976.00/M | ECG-CTCBGRBR 
WA Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount 
Features: * Excellent Noise-Absorbent Characteristics * High Voltage * Referance Size 
* High Capacitance (uA) After 2 minutes application of rated working 0.3 Мах— 
voltage at 20°С * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.15 (15 Қ 
to 35*C) е Endurance: After applying rated working voltage for 2000 ш | Size Сове [Ф L Е H їн w р K 
hours at +105+2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitors 9 
shall meet the following limits: Capacitance change (+20% of initial Q +0.1 
measured value). tan à (<150% of initial specified value). DC H E70 8.0 |6.9 8.3 10.0 Мах. [3.4] 0.9+0.2 [3.1 |0.5-0.2 
leakage current (initial specified value). * Moisture Resistance: =e — -0.2 
After storing for 1000 hours at 60°С, 90 to 95% R.H.: Capacitance ма |— 
Change (+20% of initial measured value). tan 5 (<150% of initial (mm) G 10.0 | 10.2+0.3 10.3 |12.0 Мах. |3.5 | 0.90.2 |4.6 |0.5+0.2 
specified value). DC leakage current (<initial specified value). 
Tan ú Permissible 
W.V. Max. L.C. ESR Ripple Current Cut Tape 
Rated Cap. 120Hz (uA) (m Q) Arms Case Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(VDC) (uF) 20°C Max. (100kHz, 20°С) | (100кнг/ 20 ~ 105°C) Code Part No. 1 10 100 PartNo. Size Pricing | Part No. 
6.3 220 0.15 277 32 3.05 E70 PCE2130CT-ND 2.16 1.62 141 — — — EEF-WA0J221P 
6.3 470 0.12 592 20 5.10 G PCE2133CT-ND 3.08 2.31 2.01 = — — EEF-WA0J471P 
6.3 680 0.12 856 15 5.10 G PCE2135CT-ND 3.08 2.31 2.01 — — — EEF-WA0J681P 
10 120 0.15 240 35 2.80 E70 PCE2136CT-ND 2.16 1.62 141 PCE2136TR-ND 1,000 647.00 EEF-WA1A121P 
16 220 0.12 704 27 4.10 G PCE2144CT-ND 3.08 231 2.01 PCE2144TR-ND 500 462.00 EEF-WA1C221P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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michicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 85°С ** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


etan à: 
Sleeve For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 
да Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20*C. 
t Ф Rated Voltage (V)| 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 to 315 | 350 їо 450 
раны 8 | Е pobres P40.5 tan 5 (Мах) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
Pressure/ |- L1, 5t-L-— 15 e" 
Relief * Stability at Low Temperature: 
vent (O 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3] 10] 16 | 25] 35 | 50] 63 | 100 | 160-200 | 250-350 | 400] 450 
FEATURES: * Radial lead standard type for general purpose * Miniature sized * Life: 2000 hours at 85°С | 7-25°С7+20°С|5|4|з|2|2|2|2|2 3 4 6 | 15 
SPECIFICATIONS: Impedance Ratio 
27/220 Мах. | 7.40°С/2+20°С | 12 10 8| 5 | 4] 8 з 3 4 8 10| — 
Temperature Range -40*C to 85%С (6.3V to 400V), -25%С to 85*C (450V) 
P 9 е 
Capacttancs: Tolerance 320988 120z; 20°C a и ама Capacitance Change Within +20% of initial value 
* Leakage Current: 85%С, capacitors meet the tan б 200% or less of initial 
Rated Voltage: 6.3V to 100V Rated Voltage: 160V to 450V characteristic requirements specified vale. 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, listed at right. Leakage Current intial speciedivalue/orless 
ів not more than 0.03СУ or 4(ША), whichever is greater. CV < 1000: I-0.1CV-40pA or less ° Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, endurance characteristics listed above 
is not more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. CV > 1000: І-0.04СУ +100pA or less * Marking: Printed with white color letter on black sleeve 
Rated Leakage tan б Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
W.V. Cap. Current Max. (9120Н2/85%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (pA) @120Н2/20°С (mA гтз) ор É P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1000-ND 20 1.24 8.37 UVR0J220MDD 
33 3.00 0.28 80 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1001-ND 20 1.24 8.37 UVR0J330MDD 
47 3.00 0.28 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1002-ND 20 1.24 8.37 UVR0J470MDD 
100 6.30 0.28 135 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1003-ND 24 1.52 10.23 UVR0J101MDD 
220 13.86 0.28 200 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1004-ND 24 1.60 11.28 UVR0J221MDD 
330 20.79 0.28 270 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1005-ND 26 1.79 12.65 UVR0J331MED 
470 29.61 0.28 320 6.3 11.0 2:5 0.5 493-1006-ND 29 1.99 14.03 UVR0J471MED 
1000 63.00 0.28 540 8.0 11:5 3.5 0.6 493-1007-ND 41 3.01 21.50 UVR0J102MPD 
6.3 2200 138.60 0.30 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1008-ND 57 4.24 30.25 UVR0J222MPD 
3300 207.90 0.32 1190 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1009-ND 58 4.29 31.49 UVRO0J332MPD 
4700 296.10 0.34 1550 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1010-ND .96 7.14 52.41 UVR0J472MHD 
6800 428.40 0.38 1920 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1011-ND 1.25 9.39 70.43 UVR0J682MHD 
10000 630.00 0.46 2350 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1012-ND 1.64 12.30 92.25 UVR0J103MHD 
15000 945.00 0.56 2850 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1013-ND 1.91 14.34 107.55 UVR0J153MHD 
22000 1386.00 0.70 3350 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1014-ND 1.97 14.92 112.60 UVR0J223MHD 
22000 1386.00 0.70 3200 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1015-ND 1.97 14.92 112.60 UVR0J223MRD6 
33000 2079.00 0.92 3900 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1016-ND 4.98 37.68 284.40 UVR0J333MRD 
33000 2079.00 0.92 3800 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1017-ND 4.98 37.68 284.40 UVRO0J333MRD6 
22 3.00 0.24 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1018-ND 20 1.24 8.37 UVR1A220MDD 
33 3.30 0.24 85 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1019-ND 20 1.24 8.37 UVR1A330MDD 
47 4.70 0.24 100 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1020-ND 20 1.24 8.37 UVR1A470MDD 
100 10.00 0.24 145 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1021-ND 24 1.52 10.23 UVR1A101MDD 
220 22.00 0.24 240 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1022-ND .26 1.79 12.65 UVR1A221MED 
330 33.00 0.24 290 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1023-ND .30 2.03 14.30 UVR1A331MED 
470 47.00 0.24 350 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1024-ND 39 2.65 18.70 UVR1A471MED 
1000 100.00 0.24 650 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1025-ND 45 3.33 23.75 UVR1A102MPD 
10 2200 220.00 0.26 1100 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1026-ND .58 4.29 31.49 UVR1A222MPD 
3300 330.00 0.28 1450 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1027-ND .89 6.59 48.41 UVR1A332MHD 
4700 470.00 0.30 1800 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1028-ND 1.10 8.22 61.65 UVR1A472MHD 
6800 680.00 0.34 2250 16.0 25.0 75 0.8 493-1029-ND 1.65 12.39 92.93 UVR1A682MHD 
10000 1000.00 0.42 2700 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1030-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1A103MHD 
15000 1500.00 0.52 3100 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1031-ND 1.99 14.91 111.83 UVR1A153MHD 
22000 2200.00 0.66 3700 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1032-ND 2.71 20.48 154.60 UVR1A223MRD 
22000 2200.00 0.66 3300 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1033-ND 2.71 20.48 154.60 UVR1A223MRD6 
33000 3300.00 0.88 4500 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1034-ND 5.43 41.08 310.00 UVR1A333MRD 
33000 3300.00 0.88 4800 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1035-ND 5.43 41.08 310.00 UVR1A333MRD6 
10 3.00 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1036-ND 20 1.24 8.37 UVR1C100MDD 
22 3.52 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1037-ND 20 1.24 8.37 UVR1C220MDD 
33 5.28 0.20 90 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1038-ND 20 1.24 8.37 UVR1C330MDD 
47 7.52 0.20 110 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1039-ND 24 1.52 10.23 UVR1C470MDD 
100 16.00 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1040-ND 24 1.60 11.28 UVR1C101MDD 
220 35.20 0.20 260 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1041-ND .30 2.03 14.30 UVR1C221MED 
330 52.80 0.20 370 8.0 11.5 8.5 0.6 493-1042-ND 139 2.65 18.70 UVR1C331MPD 
470 75.20 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1043-ND .36 2.63 18.75 UVR1C471MPD 
1000 160.00 0.20 790 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1044-ND 57 4.20 30.00 UVR1C102MPD 
16 2200 352.00 0.22 1300 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1045-ND .78 5.82 42.77 UVR1C222MHD 
3300 528.00 0.24 1700 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1046-ND 1.20 8.97 67.28 UVR1C332MHD 
4700 752.00 0.26 2100 16.0 25.0 7:5 0.8 493-1047-ND 1.60 12.03 90.23 UVR1C472MHD 
6800 1088.00 0.30 2650 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1048-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1C682MHD 
10000 1600.00 0.38 2950 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1049-ND 1.99 14.91 111.83 UVR1C103MHD 
10000 1600.00 0.38 3000 20.0 31.0 10.0 1.0 493-1050-ND 1.99 14.91 111.83 UVR1C103MRD6 
15000 2400.00 0.46 3400 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1051-ND 2.79 2142 159.40 UVR1C153MRD 
15000 2400.00 0.46 3300 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1052-ND 2.79 2142 159.40 UVR1C153MRD6 
22000 3520.00 0.58 4200 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1053-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1C223MRD 
22000 3520.00 0.58 4000 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1054-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1C223MRD6 
33000 5280.00 0.78 4800 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1055-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1C333MRD 
4.7 3.00 0.16 35 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1056-ND 20 1.24 8.37 UVR1E4R7MDD 
10 3.00 0.16 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1057-ND 20 1.24 8.37 UVR1E100MDD 
22 5.50 0.16 80 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1058-ND 24 1.52 10.23 UVR1E220MDD 
33 8.25 0.16 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1059-ND 24 152 10.23 UVR1E330MDD 
25 47 11.75 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1060-ND 23 1.56 11.00 UVR1E470MDD 
100 25.00 0.16 190 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1061-ND 27 1.83 12.93 UVR1E101MED 
220 55.00 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1062-ND 39 2.65 18.70 UVR1E221MPD 
330 82.50 0.16 440 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1063-ND 41 3.05 21.75 UVR1E331MPD 
470 117.50 0.16 550 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1064-ND 41 3.01 21.50 UVR1E471MPD 
1000 250.00 0.16 960 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1065-ND .58 4.29 31.49 UVR1E102MPD 


(Continued) 
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nichicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Leakage tan 5 Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
W.V. Cap. Current Max. 6120Н2/85%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @120Hz/20°C (mA rms) ор Ë P od Part No. 1 10 100 Part No. 
2200 550.00 0.18 1550 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1066-ND 1.20 8.97 67.28 UVR1E222MHD 
3300 825.00 0.20 1980 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1067-ND 1.60 12.03 90.23 UVR1E332MHD 
4700 1175.00 0.22 2450 16.0 31.5 ub 0.8 493-1068-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1E472MHD 
6800 1700.00 0.26 2900 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1069-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1E682MHD 
25 6800 1700.00 0.26 2700 20.0 31.0 10.0 1.0 493-1070-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1E682MRD6 
10000 2500.00 0.34 3000 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1071-ND 2.94 22.23 167.80 UVR1E103MRD 
10000 2500.00 0.34 2900 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1072-ND 2.94 22.23 167.80 UVR1E103MRD6 
15000 3750.00 0.42 3800 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1073-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1E153MRD 
15000 3750.00 0.42 3600 25.0 40.0 12:5 1.0 493-1074-ND 5.53 41.87 316.00 UVR1E153MRD6 
22000 5500.00 0.54 4500 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1075-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1E223MRD 
4.7 3.00 0.14 40 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1076-ND 20 1.24 8.37 UVR1V4R7MDD 
10 3.50 0.14 60 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1077-ND .20 1.24 8.37 UVR1V100MDD 
22 7.70 0.14 90 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1078-ND 24 1.52 10.23 UVR1V220MDD 
33 11.55 0.14 105 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1079-ND 23 1.56 11.00 UVR1V330MDD 
47 16.45 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1080-ND 24 1.60 11.28 UVR1V470MDD 
100 35.00 0.14 210 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1081-ND 130 2.03 14.30 UVR1V101MED 
220 77.00 0.14 385 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1082-ND 41 3.05 21.75 UVR1V221MPD 
330 115.50 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1083-ND 47 3.47 24.75 UVR1V331MPD 
470 164.50 0.14 650 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1084-ND 157 4.24 30.25 UVR1V471MPD 
35 1000 350.00 0.14 1150 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1085-ND .92 6.88 50.53 UVR1V102MHD 
2200 770.00 0.16 1800 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1086-ND 1.44 10.77 80.78 UVR1V222MHD 
3300 1155.00 0.18 2280 16.0 35.5 75 0.8 493-1087-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1V332MHD 
4700 1645.00 0.20 2700 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1088-ND 1.87 14.15 106.80 UVR1V472MHD 
4700 1645.00 0.20 2700 20.0 31.0 10.0 1.0 493-1089-ND 1.87 14.15 106.80 UVR1V472MRD6 
6800 2380.00 0.24 3000 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1090-ND 2.79 21.12 159.40 UVR1V682MRD 
6800 2380.00 0.24 2900 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1091-ND 2.79 21.12 159.40 UVR1V682MRD6 
10000 3500.00 0.32 3700 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1092-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1V103MRD 
10000 3500.00 0.32 3600 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1093-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1V103MRD6 
15000 5250.00 0.40 4300 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1094-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1V153MRD 
0.1 3.00 0.12 13 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1095-ND 20 1.24 8.37 UVR1HOR1MDD 
0.22 3.00 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1096-ND 20 1.24 8.37 UVR1HR22MDD 
0.33 3.00 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1097-ND 20 1.24 8.37 UVR1HR33MDD 
0.47 3.00 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1098-ND .20 1.24 8.37 UVR1HR47MDD 
1 3.00 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1099-ND 20 1.24 8.37 UVR1H010MDD 
22 3.00 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1100-ND 20 1.24 8.37 UVR1H2R2MDD 
3.3 3.00 0.12 35 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1101-ND .20 1.24 8.37 UVR1H3R3MDD 
4.7 3.00 0.12 40 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1102-ND 20 1.24 8.37 UVR1H4R7MDD 
10 5.00 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1103-ND 24 1.52 10.23 UVR1H100MDD 
22 11.00 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1104-ND 23 1.56 11.00 UVR1H220MDD 
33 16.50 0.12 125 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1105-ND 25 1.68 11.83 UVR1H330MDD 
47 23.50 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1106-ND 27 1.83 12.93 UVR1H470MED 
50 100 50.00 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1107-ND .35 2.56 18.25 UVR1H101MPD 
220 110.00 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1108-ND .51 3.75 26.75 UVR1H221MPD 
330 165.00 0.12 590 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1109-ND .56 4.19 30.79 UVR1H331MPD 
470 235.00 0.12 760 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1110-ND .67 4.99 36.66 UVR1H471MHD 
1000 500.00 0.12 1350 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1111-ND 1.07 7.94 58.28 UVR1H102MHD 
2200 1100.00 0.14 2100 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1112-ND 1.91 14.34 107.55 UVR1H222MHD 
3300 1650.00 0.16 2500 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1113-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1H332MHD 
3300 1650.00 0.16 2450 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1114-ND 2.01 15.21 114.80 UVR1H332MRD6 
4700 2350.00 0.18 2900 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1115-ND 3.49 26.45 199.60 UVR1H472MRD 
4700 2350.00 0.18 2900 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1116-ND 3.49 26.45 199.60 UVR1H472MRD6 
6800 3400.00 0.22 3500 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1117-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1H682MRD 
6800 3400.00 0.22 3300 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1118-ND 4.45 33.66 254.00 UVR1H682MRD6 
10000 5000.00 0.30 4000 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1119-ND 6.17 46.72 352.60 UVR1H103MRD 
10 6.30 0.10 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1120-ND .24 1.52 10.23 UVR1J100MDD 
22 13.86 0.10 100 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1121-ND 25 1.68 11.83 UVR1J220MDD 
33 20.79 0.10 140 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1122-ND 27 1.83 12.93 UVR1J330MED 
47 29.61 0.10 170 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1123-ND 130 2.03 14.30 UVR1J470MED 
100 63.00 0.10 300 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1124-ND 43 3.15 22.50 UVR1J101MPD 
220 138.60 0.10 490 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1125-ND 56 4.19 30.79 UVR1J221MPD 
330 207.90 0.10 710 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1126-ND 64 4.77 35.02 UVR1J331MPD 
63 470 296.10 0.10 900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1127-ND 89 6.59 48.41 UVR1J471MHD 
1000 630.00 0.10 1300 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1129-ND 1.41 10.56 79.20 UVR1J102MHD 
2200 1386.00 0.12 2300 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1130-ND 1.88 14.23 107.40 UVR1J222MHD 
3300 2079.00 0.14 2700 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1131-ND 3.45 26.13 197.20 UVR1J332MRD 
3300 2079.00 0.14 2600 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1132-ND 3.45 26.13 197.20 UVR1J332MRD6 
4700 2961.00 0.16 3400 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1133-ND 4.40 33.34 251.60 UVR1J472MRD 
4700 2961.00 0.16 3200 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1134-ND 4.40 33.34 251.60 UVR1J472MRD6 
6800 4284.00 0.20 3900 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1135-ND 5.95 45.08 340.20 UVR1J682MRD 
0.1 3.00 0.08 2.1 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1136-ND 20 1.24 8.37 UVR2A0R1MDD 
0.22 3.00 0.08 4.7 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1137-ND 20 1.24 8.37 UVR2AR22MDD 
0.33 3.00 0.08 Т 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1138-ND 20 1.24 8.37 UVR2AR33MDD 
0.47 3.00 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1139-ND 20 1.24 8.37 UVR2AR47MDD 
1 3.00 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1140-ND 20 1.24 8.37 UVR2A010MDD 
22 3.00 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1141-ND 20 1.24 8.37 UVR2A2R2MDD 
3.3 3.30 0.08 40 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1142-ND .24 1.52 10.23 UVR2A3R3MDD 
4.7 4.70 0.08 45 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1143-ND 24 1.52 10.23 UVR2A4R7MDD 
10 10.00 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1144-ND 25 1.68 11.83 UVR2A100MED 
100 22 22.00 0.08 130 6.3 11.0 2:5 0.5 493-1145-ND -30 2.03 14.30 UVR2A220MED 
33 33.00 0.08 180 8.0 11.5 8.5 0.6 493-1146-ND .39 2.65 18.70 UVR2A330MPD 
47 47.00 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1147-ND 137 2.70 19.25 UVR2A470MPD 
100 100.00 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1148-ND .59 4.34 31.00 UVR2A101MPD 
220 220.00 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1149-ND .96 7.14 52.41 UVR2A221MHD 
330 330.00 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1150-ND 1.07 7.94 58.28 UVR2A331MHD 
470 470.00 0.08 1000 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1151-ND 1.41 10.56 79.20 UVR2A471MHD 
1000 1000.00 0.08 1380 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1152-ND 1.91 14.34 107.55 UVR2A102MHD 
2200 2200.00 0.10 2400 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1153-ND 4.63 35.06 264.60 UVR2A222MRD 
2200 2200.00 0.10 2400 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1154-ND 4.63 35.06 264.60 UVR2A222MRD6 
3300 3300.00 0.12 2900 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1155-ND 4.83 36.54 275.80 UVR2A332MRD 
(Continued) 
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nichicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Leakage tan 5 Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
W.V. Cap. Current Max. @120Hz/85°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @120Hz/20°C (mA rms) ор È P ød Part No. 1 10 100 Part No. 
0.47 47.52 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1156-ND 25 1.61 10.85 UVR2CR47MED 
1 56 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1157-ND 25 1.61 10.85 UVR2C010MED 
22 75.2 0.20 33 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1158-ND 25 1.72 12.10 UVR2C2R2MED 
3.3 92.8 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1159-ND .32 2.18 15.40 UVR2C3R3MED 
47 115.2 0.20 50 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1160-ND .24 1.64 11.55 UVR2C4R7MED 
10 200 0.20 80 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1161-ND 33 2.26 15.95 UVR2C100MPD 
22 392 0.20 155 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1162-ND 138 2.84 20.25 UVR2C220MPD 
160 33 568 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1163-ND 59 4.34 31.00 UVR2C330MPD 
47 792 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1164-ND 66 4.93 36.19 UVR2C470MHD 
100 1640 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1165-ND 1.03 7.68 56.40 UVR2C101MHD 
220 3560 0.20 800 16.0 35.5 7:5 0.8 493-1166-ND 1.64 12.33 92.48 UVR2C221MHD 
330 5320 0.20 940 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1167-ND 1.84 13.97 105.40 UVR2C331MHD 
330 5320 0.20 900 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1168-ND 1.84 13.97 105.40 UVR2C331MRD6 
470 7560 0.20 1410 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1169-ND 3.17 24.01 181.20 UVR2C471MRD 
470 7560 0.20 1290 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1170-ND 3.17 24.01 181.20 UVR2C471MRD6 
1000 16040 0.20 1900 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1171-ND 4.09 30.98 233.80 UVR2C102MRD 
0.47 49.4 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1172-ND 24 1.60 11.28 UVR2DR47MED 
1 60 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1173-ND 24 1.60 11.28 UVR2D010MED 
2:2 84 0.20 33 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1174-ND 27 1.83 12.93 UVR2D2R2MED 
3.3 106 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1175-ND .32 2.18 15.40 UVR2D3R3MED 
47 134 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1176-ND 33 2.45 17.50 UVR2D4R7MPD 
10 240 0.20 95 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1177-ND 42 3.08 22.00 UVR2D100MPD 
22 480 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1178-ND 61 4.48 32.00 UVR2D220MPD 
200 33 700 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1179-ND .66 4.93 36.19 UVR2D330MHD 
47 980 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1180-ND .66 4.93 36.19 UVR2D470MHD 
100 2040 0.20 530 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1181-ND 1.60 12.00 90.00 UVR2D101MHD 
220 4440 0.20 810 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1182-ND 1.96 14.67 110.03 UVR2D221MHD 
330 6640 0.20 1130 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1183-ND 3.34 25.28 190.80 UVR2D331MRD 
330 6640 0.20 1090 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1184-ND 3.34 25.28 190.80 UVR2D331MRD6 
470 9440 0.20 1490 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1185-ND 4.09 30.95 233.60 UVR2D471MRD 
470 9440 0.20 1550 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1186-ND 4.09 30.95 233.60 UVR2D471MRD6 
0.47 51.75 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1187-ND 24 1.64 11.55 UVR2ER47MED 
1 65 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1188-ND 24 1.64 11.55 UVR2E010MED 
2.2 95 0.20 33 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1189-ND 28 1.79 12.09 UVR2E2R2MED 
3.3 122.5 0.20 46 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1190-ND .32 2.18 15.40 UVR2ESR3MPD 
47 157.5 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1191-ND .34 2.49 17.75 UVR2E4R7MPD 
10 290 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1192-ND 40 2.94 21.00 UVR2E100MPD 
22 590 0.20 190 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1193-ND 61 4.52 32.25 UVR2E220MHD 
250 33 865 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1194-ND .66 4.93 36.19 UVR2E330MHD 
47 1215 0.20 300 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1195-ND 1.03 7.68 56.40 UVR2E470MHD 
100 2540 0.20 520 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1196-ND 1.80 13.50 101.25 UVR2E101MHD 
220 5540 0.20 740 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1197-ND 3.71 28.09 212.00 UVR2E221MRD 
220 5540 0.20 820 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1198-ND 3.71 28.09 212.00 UVR2E221MRD6 
330 8290 0.20 1170 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1199-ND 3.97 30.05 226.80 UVR2E331MRD 
330 8290 0.20 970 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1200-ND 3.97 30.05 226.80 UVR2E331MRD6 
470 11790 0.20 1600 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1201-ND 5.05 38.27 288.80 UVR2E471MRD 
1 71.5 0.20 22 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1202-ND 26 1.79 12.65 UVR2F010MED 
2.2 109.3 0.20 33 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1203-ND .36 2.42 17.05 UVR2F2R2MPD 
3.3 143.95 0.20 55 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1204-ND 39 2.87 20.50 UVR2F3R3MPD 
47 188.05 0.20 65 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1205-ND 44 3.22 23.00 UVR2F4R7MPD 
10 355 0.20 115 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1206-ND 57 4.20 30.00 UVR2F100MPD 
315 22 733 0.20 190 42.5 20.0 5.0 0.6 493-1207-ND .66 4.93 36.19 UVR2F220MPD 
33 1079.5 0.20 275 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1208-ND 1.11 8.34 62.55 UVR2F330MHD 
47 1520.5 0.20 340 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1209-ND 1.42 10.62 79.65 UVR2F470MHD 
100 3190 0.20 560 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1210-ND 1.81 13.56 101.70 UVR2F101MHD 
220 6970 0.20 850 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1211-ND 5.02 38.00 286.80 UVR2F221MRD 
220 6970 0.20 770 25.0 30.0 12:5 1.0 493-1212-ND 5.02 38.00 286.80 UVR2F221MRD6 
330 10435 0.20 1250 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1213-ND 5.73 43.38 327.40 UVR2F331MRD 
1 75 0.25 22 6.3 11.0 2:5 0.5 493-1214-ND 27 1.83 12.93 UVR2V010MED 
22 117 0.25 38 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1215-ND .35 2.34 16.50 UVR2V2R2MPD 
3.3 155.5 0.25 55 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1216-ND 40 2.94 21.00 UVR2V3R3MPD 
4.7 204.5 0.25 65 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1217-ND .40 2.94 21.00 UVR2V4R7MPD 
10 390 0.25 115 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1218-ND 57 4.24 30.25 UVR2V100MPD 
350 22 810 0.25 200 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1219-ND 64 4.77 35.02 UVR2V220MHD 
33 1195 0.25 275 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1220-ND 1.08 8.07 60.53 UVR2V330MHD 
47 1685 0.25 380 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1221-ND 1.75 13.14 98.55 UVR2V470MHD 
100 3540 0.25 590 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1222-ND 1.79 13.52 102.00 UVR2V101MHD 
100 3540 0.25 570 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1223-ND 1.79 13.52 102.00 UVR2V101MRD6 
220 7740 0.25 850 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1224-ND 5.73 43.38 327.40 UVR2V221MRD 
220 7740 0.25 890 25.0 40.0 12.5 1.0 493-1225-ND 5.73 43.38 327.40 UVR2V221MRD6 
1 80 0.25 25 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1226-ND .31 2.11 14.85 UVR2G010MPD 
2.2 128 0.25 45 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1227-ND .38 2.77 19.75 UVR2G2R2MPD 
3.3 172 0.25 55 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1228-ND 40 2.94 21.00 UVR2G3R3MPD 
47 228 0.25 70 10.0 16.0 50 0.6 493-1229-ND 47 3.43 24.50 UVR2G4R7MPD 
10 440 0.25 130 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1230-ND .58 4.35 31.96 UVR2G100MHD 
400 22 920 0.25 240 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1231-ND 1.08 8.07 60.53 UVR2G220MHD 
33 1360 0.25 300 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1232-ND 1.44 10.80 81.00 UVR2G330MHD 
47 1920 0.25 370 16.0 35.5 75 0.8 493-1233-ND 1.90 14.25 106.88 UVR2G470MHD 
100 4040 0.25 550 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1234-ND 3.77 28.54 215.40 UVR2G101MRD 
100 4040 0.25 530 25.0 30.0 12.5 1.0 493-1235-ND 3.77 28.54 215.40 UVR2G101MRD6 
220 8840 0.25 750 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1236-ND 6.24 47.28 356.80 UVR2G221MRD 
1 85 0.25 23 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1237-ND 31 2.11 14.85 UVR2W010MPD 
2.2 139 0.25 35 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1238-ND 40 2.94 21.00 UVR2W2R2MPD 
3.3 188.5 0.25 45 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1239-ND .40 2.94 21.00 UVR2W3R3MPD 
47 251.5 0.25 55 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1240-ND 57 4.24 30.25 UVR2W4R7MPD 
450 10 490 0.25 90 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1241-ND 64 4.77 35.02 UVR2W100MHD 
22 1030 0.25 165 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1242-ND 1.08 8.07 60.53 UVR2W220MHD 
33 1525 0.25 230 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1243-ND 1.90 14.25 106.88 UVR2W330MHD 
47 2155 0.25 300 18.0 40.0 75 0.8 493-1244-ND 2.02 15.26 115.20 UVR2W470MHD 
47 2155 0.25 290 22.0 30.0 10.0 1.0 493-1245-ND 2.02 15.26 115.20 UVR2W470MRD6 
100 4540 0.25 350 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1246-ND 4.50 34.11 257.40 UVR2W101MRD 
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е е 4 
michicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C ** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


Sleeve 


etan ò: 
For capacitance of more than 1000pF, add 0.02 for every increase of 1000F. Measurement frequency: 
120Hz, Temperature: 20°С. 


Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 16010315 | 350 to 450 
е Deo * 41.0 for oD >20 P40.5 tan ë (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 
3 +2.0 for L 220 
Pressure/ Мар 15 Eas 
elief * Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
on (@ 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3] 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |160 - 200 | 250 - 350 | 400 |450 
Mon ie. Ione aal pad Mandard type for general purpose * Small case size * Wide temperature Impedance ratio]z-25°c/z+20°c| 5 | 4| з | 2 | 2 2| 2/2 3 4 6 15 
SPECIFICATIONS: ZT/Z20 (Мах) [2-40°С/2+20°С[ 10] 8| 6 [4 [з | 8| 3] з 4 8 |10|— 
Temperature Range -55 to 105°C (6.3 to 100V), -40 to 105°C (160 to 400V), -25 to 105°C (450V) 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C * Endurance: --— Capacitance Change Within +20% of initial value 
After 1000 hours application of — 
Я rated voltage аі 105°C, capacitors tanë 200% or less of initial 
* Leakage Current: meet the characteristic specified value 
Rated Voltage: 6.3 to 100 Rated Voltage: 160 to 450 requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, 
is not more than 0.03CV or 4 (uA), whichever is greater. СУ < 1000: I=0.1CV+40 (uA) or less. * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current | After 1 minutes application of rated voltage, endurance characteristics listed above. 
is not more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. СУ > 1000: І-0.04СУ +100 (uA) or less. * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap. Current | tan 5 (Max.) (8120Н2/105%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) |@120Hz/20°C (mA) rms ор L p od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 3.00 0.28 45 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1247-ND .26 1.66 11.16 UVZ0J220MDD 
33 3.00 0.28 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1248-ND .26 1.66 11.16 UVZ0J330MDD 
47 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1249-ND .26 1.66 11.16 UVZ0J470MDD 
100 6.30 0.28 95 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1250-ND 25 172 12.10 UVZ0J101MDD 
220 13.86 0.28 145 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1251-ND 130 2.07 14.58 UVZ0J221MDD 
330 20.79 0.28 195 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1252-ND 135 2.34 16.50 UVZ0J331MED 
470 29.61 0.28 230 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1253-ND .36 2.46 17.33 UVZ0J471MED 
6.3 1000 63.00 0.28 390 8.0 41.5 3.5 0.6 493-1254-ND 25 172 12.10 UVZ0J102MPD 
2200 138.60 0.30 710 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1255-ND .65 4.80 35.25 UVZ0J222MPD 
3300 207.90 0.32 840 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1256-ND 72 5.38 39.48 UVZ0J332MPD 
4700 296.10 0.34 1090 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1257-ND 1.06 7.98 59.85 UVZ0J472MHD 
6800 428.40 0.38 1350 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1258-ND 1.49 11.19 83.93 UVZ0J682MHD 
10000 630.00 0.46 1650 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1259-ND 1.96 14.67 110.03 UVZ0J103MHD 
15000 945.00 0.56 2010 16.0 35.5 75 0.8 493-1260-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ0J153MHD 
22000 1386.00 0.70 2350 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1261-ND 2.65 20.06 151.40 UVZ0J223MHD 
33000 | 2079.00 0.92 2800 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1262-ND 4.90 37.13 280.20 UVZ0J333MRD 
22 3.00 0.24 45 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1263-ND .26 1.66 11.16 UVZ1A220MDD 
33 3.30 0.24 58 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1264-ND .26 1.66 11.16 UVZ1A330MDD 
47 4.70 0.24 68 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1265-ND .26 1.66 11.16 UVZ1A470MDD 
100 10.00 0.24 105 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1266-ND .25 1.72 12.10 UVZ1A101MDD 
220 22.00 0.24 175 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1267-ND .35 2.34 16.50 UVZ1A221MED 
330 33.00 0.24 210 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1268-ND .37 2.50 17.60 UVZ1A331MED 
470 47.00 0.24 250 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1269-ND .40 2.98 21.25 UVZ1A471MED 
10 1000 100.00 0.24 460 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1270-ND .57 4.20 30.00 UVZ1A102MPD 
2200 220.00 0.26 760 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1271-ND 72 5.38 39.48 UVZ1A222MPD 
3300 330.00 0.28 1000 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1272-ND 1.06 7.87 57.81 UVZ1A332MHD 
4700 470.00 0.30 1260 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1273-ND 1.30 9.78 73.35 UVZ1A472MHD 
6800 680.00 0.34 1570 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1274-ND 1.97 14.76 110.70 UVZ1A682MHD 
10000 1000.00 0.42 1890 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1275-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1A103MHD 
15000 1500.00 0.52 2180 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1276-ND 2.39 18.13 136.80 UVZ1A153MHD 
22000 | 2200.00 0.66 2650 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1277-ND 3.44 26.02 196.40 UVZ1A223MRD 
33000 | 3300.00 0.88 3250 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1278-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1A333MRD 
10 3.00 0.20 35 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1279-ND .26 1.66 11.16 UVZ1C100MDD 
22 3.52 0.20 54 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1280-ND .26 1.66 11.16 UVZ1C220MDD 
33 5.28 0.20 65 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1281-ND .26 1.66 11.16 UVZ1C330MDD 
47 7.52 0.20 79 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1282-ND .25 1.72 12.10 UVZ1C470MDD 
100 16.00 0.20 115 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1283-ND .30 2.07 14.58 UVZ1C101MDD 
220 35.20 0.20 190 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1284-ND .37 2.54 17.88 UVZ1C221MED 
330 52.80 0.20 265 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1285-ND .40 2.98 21.25 UVZ1C331MPD 
470 75.20 0.20 315 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1286-ND 44 3.26 23.25 UVZ1C471MPD 
16 1000 160.00 0.20 560 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1287-ND .65 4.80 35.25 UVZ1C102MPD 
2200 352.00 0.22 920 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1288-ND 1.02 7.68 57.60 UVZ1C222MHD 
3300 528.00 0.24 1170 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1289-ND 1.42 10.68 80.10 UVZ1C332MHD 
4700 752.00 0.26 1480 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1290-ND 1.92 14.37 107.78 UVZ1C472MHD 
6800 1088.00 0.30 1780 16.0 35.5 7:5 0.8 493-1291-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1C682MHD 
10000 1600.00 0.38 2060 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1292-ND 2.39 18.13 136.80 UVZ1C103MHD 
15000 | 2400.00 0.48 2430 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1293-ND 3.44 26.02 196.40 UVZ1C153MRD 
22000 | 3520.00 0.62 3000 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1294-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1C223MRD 
33000 | 5280.00 0.84 3450 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1295-ND 7.56 57.21 431.80 UVZ1C333MRD 
4.7 3.00 0.16 25 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1296-ND .26 1.66 11.16 UVZ1E4R7MDD 
10 3.00 0.16 36 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1297-ND 22 1.38 9.30 UVZ1E100MDD 
25 22 5.50 0.16 58 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1298-ND 22 1.38 9.30 UVZ1E220MDD 
33 8.25 0.16 68 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1299-ND 25 1.72 12.10 UVZ1E330MDD 
47 11.75 0.16 83 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1300-ND .22 1.38 9.30 UVZ1E470MDD 
100 25.00 0.16 140 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1301-ND .28 1.75 11.78 UVZ1E101MED 
(Continued) 
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nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Сар. | Current | tan 5 (Мах.) €120Hz/105*C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) | @120Hz/20°C (mA) rms ор В Р od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 55.00 0.16 240 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1302-ND 40 2.98 21.25 UVZ1E221MPD 
330 82.50 0.16 315 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1303-ND .38 2.80 20.00 UVZ1E331MPD 
470 117.50 0.16 380 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1304-ND 134 2.52 18.00 UVZ1E471MPD 
1000 250.00 0.16 680 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1305-ND 64 4.77 35.02 UVZ1E102MPD 
2200 550.00 0.18 1090 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1306-ND 1.42 10.68 80.10 UVZ1E222MHD 
25 3300 825.00 0.20 1400 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1307-ND 1.16 8.70 65.25 UVZ1E332MHD 
4700 1175.00 0.22 1710 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1308-ND 1.36 10.20 76.50 UVZ1E472MHD 
6800 1700.00 0.26 2040 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1309-ND 2.65 20.09 151.60 UVZ1E682MHD 
10000 2500.00 0.34 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1310-ND 4.30 32.57 245.80 UVZ1E103MRD 
15000 3750.00 0.44 2750 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1311-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1E153MRD 
22000 5500.00 0.58 3250 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1312-ND 7.56 57.21 431.80 UVZ1E223MRD 
4.7 3.00 0.14 28 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1313-ND 26 1.66 11.16 UVZ1V4R7MDD 
10 3.50 0.14 41 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1314-ND .22 1.38 9.30 UVZ1V100MDD 
22 7.70 0.14 61 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1315-ND .22 1.38 9.30 UVZ1V220MDD 
33 11.55 0.14 75 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1316-ND .30 2.03 14.30 UVZ1V330MDD 
47 16.45 0.14 93 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1317-ND 22 1.38 9.30 UVZ1V470MDD 
100 35.00 0.14 150 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1318-ND 137 2.54 17.88 UVZ1V101MED 
220 77.00 0.14 275 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1319-ND 52 3.82 27.25 UVZ1V221MPD 
35 330 115.50 0.14 350 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1320-ND 45 3.29 23.50 UVZ1V331MPD 
470 164.50 0.14 460 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1321-ND 65 4.86 35.72 UVZ1V471MPD 
1000 350.00 0.14 810 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1322-ND 1.02 7.68 57.60 UVZ1V102MHD 
2200 770.00 0.16 1260 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1323-ND 1.71 12.84 96.30 UVZ1V222MHD 
3300 1155.00 0.18 1610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1324-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1V332MHD 
4700 1645.00 0.20 1910 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1325-ND 2.40 18.18 137.20 UVZ1V472MHD 
6800 2380.00 0.24 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1326-ND 3.44 26.02 196.40 UVZ1V682MRD 
10000 3500.00 0.32 2650 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1327-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1V103MRD 
15000 4200.00 0.36 3100 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1328-ND 7.95 60.18 454.20 UVZ1V153MRD 
0.1 3.00 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1329-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HOR1MDD 
0.22 3.00 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1330-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HR22MDD 
0.33 3.00 0.12 43 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1331-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HR33MDD 
0.47 3.00 0.12 7 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1332-ND 26 1.66 11.16 UVZ1HR47MDD 
1 3.00 0.12 13 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1333-ND 22 1.38 9.30 UVZ1H010MDD 
2.2 3.00 0.12 20 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1334-ND .22 1.38 9.30 UVZ1H2R2MDD 
3.3 3.00 0.12 25 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1335-ND 26 1.66 11.16 UVZ1H3R3MDD 
4.7 3.00 0.12 30 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1336-ND 22 1.38 9.30 UVZ1H4R7MDD 
10 5.00 0.12 46 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1337-ND 25 1.72 12.10 UVZ1H100MDD 
22 11.00 0.12 68 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1338-ND .30 2.03 14.30 UVZ1H220MDD 
50 33 16.50 0.12 90 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1339-ND .33 2.22 15.68 UVZ1H330MDD 
47 23.50 0.12 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1340-ND 21 1.33 8.99 UVZ1H470MED 
100 50.00 0.12 190 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1341-ND 43 3.19 22.75 UVZ1H101MPD 
220 110.00 0.12 300 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1342-ND 58 4.29 31.49 UVZ1H221MPD 
330 165.00 0.12 410 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1343-ND .60 4.41 31.50 UVZ1H331MPD 
470 235.00 0.12 530 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1344-ND 1.07 8.01 60.08 UVZ1H471MHD 
1000 500.00 0.12 950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1345-ND 1.01 7.49 54.99 UVZ1H102MHD 
2200 1100.00 0.14 1470 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1346-ND 2.25 17.04 128.60 UVZ1H222MHD 
3300 1650.00 0.16 1770 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1347-ND 2.70 20.46 154.40 UVZ1H332MHD 
4700 2350.00 0.18 2100 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1348-ND 4.30 32.57 245.80 UVZ1H472MRD 
6800 3400.00 0.22 2500 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1349-ND 5.44 41.21 311.00 UVZ1H682MRD 
10000 5000.00 0.30 2850 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1350-ND 7.56 57.21 431.80 UVZ1H103MRD 
10 6.30 0.10 46 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1351-ND 25 1.72 12.10 UVZ1J100MDD 
22 13.86 0.10 71 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1352-ND .33 2.22 15.68 UVZ1J220MDD 
33 20.79 0.10 100 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1353-ND 135 2.38 16.78 UVZ1J330MED 
47 29.61 0.10 120 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1354-ND 137 2.54 17.88 UVZ1J470MED 
100 63.00 0.10 215 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1355-ND 41 3.01 21.50 UVZ1J101MPD 
220 138.60 0.10 335 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1356-ND 171 5.25 38.54 UVZ1J221MPD 
63 330 207.90 0.10 510 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1357-ND .80 5.95 43.71 UVZ1J331MPD 
470 296.10 0.10 640 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1358-ND 1.06 7.87 57.81 UVZ1J471MHD 
1000 630.00 0.10 930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1359-ND 1.68 12.57 94.28 UVZ1J102MHD 
2200 1386.00 0.12 1650 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1360-ND 2.10 15.90 120.00 UVZ1J222MHD 
3300 2079.00 0.14 1950 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1361-ND 4.28 32.38 244.40 UVZ1J332MRD 
4700 2961.00 0.16 2450 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1362-ND 5.39 40.84 308.20 UVZ1J472MRD 
6800 4284.00 0.20 2800 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1363-ND 7.27 55.01 415.20 UVZ1J682MRD 
0.1 3.00 0.08 1.5 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1364-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AOR1MDD 
0.22 3.00 0.08 34 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1365-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AR22MDD 
0.33 3.00 0.08 5 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1366-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AR33MDD 
0.47 3.00 0.08 7:3 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1367-ND 26 1.66 11.16 UVZ2AR47MDD 
1 3.00 0.08 15 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1368-ND 26 1.66 11.16 UVZ2A010MDD 
2.2 3.00 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1369-ND 26 1.66 11.16 UVZ2A2R2MDD 
3.3 3.30 0.08 29 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1370-ND .25 1.72 12.10 UVZ2A3R3MDD 
4.7 4.70 0.08 32 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1371-ND .25 1.72 12.10 UVZ2A4R7MDD 
10 10.00 0.08 54 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1372-ND 33 2.22 15.68 UVZ2A100MED 
100 22 22.00 0.08 93 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1373-ND 37 2.54 17.88 UVZ2A220MED 
33 33.00 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1374-ND 40 2.98 21.25 UVZ2A330MPD 
47 47.00 0.08 165 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1375-ND 46 3.40 24.25 UVZ2A470MPD 
100 100.00 0.08 265 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1376-ND 64 4.74 34.78 UVZ2A101MPD 
220 220.00 0.08 440 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1377-ND 1.06 7.98 59.85 UVZ2A221MHD 
330 330.00 0.08 540 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1378-ND 1.18 8.85 66.38 UVZ2A331MHD 
470 470.00 0.08 715 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1379-ND 1.68 12.57 94.28 UVZ2A471MHD 
1000 1000.00 0.08 985 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1380-ND 2.40 18.18 137.20 UVZ2A102MHD 
2200 2200.00 0.10 1750 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1381-ND 6.04 45.77 345.40 UVZ2A222MRD 
3300 3300.00 0.12 2070 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1382-ND 6.29 47.65 359.60 UVZ2A332MRD 
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nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap. Current | tan 5 (Max.) @120Hz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) | @120Hz/20°C (mA) rms ор n P od Part No. il 10 100 Part No. 

0.47 47.52 0.20 11 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1383-ND 25 1.72 12.10 UVZ2CR47MED 

1 56 0.20 16 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1384-ND 25 1.72 12.10 UVZ2C010MED 

2.2 75.2 0.20 25 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1385-ND .31 2.11 14.85 UVZ2C2R2MED 

3.3 92.8 0.20 30 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1386-ND 139 2.61 18.43 UVZ2C3R3MED 

47 115.2 0.20 34 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1387-ND 139 2.65 18.70 UVZ2C4R7MED 

10 200 0.20 41 8.0 11,5 3.5 0.6 493-1388-ND 40 2.98 21.25 UVZ2C100MPD 

160 22 392 0.20 100 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1389-ND 58 4.27 30.50 UVZ2C220MPD 

33 568 0.20 145 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1390-ND 67 4.96 36.43 UVZ2C330MPD 

47 792 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1391-ND 76 5.66 41.60 UVZ2C470MHD 

100 1640 0.20 215 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1392-ND 1.10 8.28 62.10 UVZ2C101MHD 

220 3560 0.20 570 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1393-ND 1.90 14.36 108.40 UVZ2C221MHD 

330 5320 0.20 750 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1394-ND 2.36 17.86 134.80 UVZ2C331MHD 

470 7560 0.20 900 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1395-ND 3.49 26.45 199.60 UVZ2C471MRD 

1000 16040 0.20 1310 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1396-ND 4.59 34.74 262.20 UVZ2C102MRD 

0.47 49.4 0.20 11 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1397-ND 130 2.03 14.30 UVZ2DR47MED 

1 60 0.20 16 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1398-ND 130 2.03 14.30 UVZ2D010MED 

22 84 0.20 25 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1399-ND .34 2.30 16.23 UVZ2D2R2MED 

3.3 106 0.20 30 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1400-ND 139 2.65 18.70 UVZ2D3R3MED 

47 134 0.20 39 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1401-ND 40 2.98 21.25 0у2204В7МРО 

10 240 0.20 65 10.0 12.5 50 0.6 493-1402-ND .50 3.71 26.50 UVZ2D100MPD 

200 22 480 0.20 120 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1403-ND .67 4.96 36.43 UVZ2D220MPD 

33 700 0.20 160 42.5 20.0 5.0 0.6 493-1404-ND .76 5.66 41.60 UVZ2D330MHD 

47 980 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1405-ND .76 5.66 41.60 UVZ2D470MHD 

100 2040 0.20 375 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1406-ND 1.84 13.80 103.50 UVZ2D101MHD 

220 4440 0.20 575 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1407-ND 2.14 16.17 122.00 UVZ2D221MHD 

330 6640 0.20 705 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1408-ND 3.58 27.14 204.80 UVZ2D331MRD 

470 9440 0.20 840 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1409-ND 4.59 34.74 262.20 UVZ2D471MRD 

0.47 51.75 0.20 10 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1410-ND .31 2.11 14.85 UVZ2ER47MED 

1 65 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1411-ND .31 2.11 14.85 UVZ2E010MED 

22 95 0.20 23 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1412-ND 139 2.61 18.43 UVZ2E2R2MED 

3.3 122.5 0.20 32 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1413-ND 139 2.65 18.70 UVZ2E3R3MPD 

47 157.5 0.20 39 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1414-ND 40 2.98 21.25 UVZ2E4R7MPD 

10 290 0.20 74 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1415-ND .58 4.27 30.50 UVZ2E100MPD 

250 22 590 0.20 130 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1416-ND .67 4.96 36.43 UVZ2E220MHD 

33 865 0.20 160 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1417-ND .76 5.66 41.60 UVZ2E330MHD 

47 1215 0.20 210 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1418-ND 1.10 8.28 62.10 UVZ2E470MHD 

100 2540 0.20 365 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1419-ND 1.95 14.76 111.40 UVZ2E101MHD 

220 5540 0.20 600 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1420-ND 2.36 17.86 134.80 UVZ2E221MRD 

330 8290 0.20 730 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1421-ND 4.38 33.13 250.00 UVZ2E331MRD 

470 11790 0.20 870 25.0 50.0 12:5 1.0 493-1422-ND 5.58 42.24 318.80 UVZ2E471MRD 

1 71.5 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1423-ND .32 2.18 15.40 UVZ2F010MED 

22 109.3 0.20 26 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1424-ND .33 2.45 17.50 UVZ2F2R2MPD 

3.3 143.95 0.20 38 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1425-ND .36 2.66 19.00 UVZ2F3R3MPD 

47 188.05 0.20 45 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1426-ND 45 3.29 23.50 UVZ2F4R7MPD 

10 355 0.20 80 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1427-ND 58 4.27 30.50 UVZ2F100MPD 

315 22 733 0.20 115 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1428-ND 67 4.96 36.43 UVZ2F220MHD 

33 1079.5 0.20 195 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1429-ND 1.03 7.74 58.05 UVZ2F330MHD 

47 1520.5 0.20 230 16.0 25.0 75 0.8 493-1430-ND 1.76 13.23 99.23 UVZ2F470MHD 

100 3190 0.20 395 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1431-ND 2.19 16.62 125.40 UVZ2F101MHD 

220 6970 0.20 620 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1432-ND 5.65 42.74 322.60 UVZ2F221MRD 

330 10435 0.20 760 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1433-ND 8.02 60.71 458.20 UVZ2F331MRD 

1 75 0.25 15 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1434-ND .34 2.52 18.00 UVZ2V010MED 

2.2 117 0.25 26 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1435-ND 137 2.70 19.25 UVZ2V2R2MPD 

3.3 155.5 0.25 38 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1436-ND 40 2.94 21.00 UVZ2V3R3MPD 

47 204.5 0.25 45 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1437-ND 45 3.33 23.75 UVZ2V4R7MPD 

350 10 390 0.25 80 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1438-ND .68 5.06 37.13 UVZ2V100MPD 

22 810 0.25 115 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1439-ND .83 6.14 45.12 UVZ2V220MHD 

33 1195 0.25 195 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1440-ND 1.27 9.51 71.33 UVZ2V330MHD 

47 1685 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1441-ND 1.93 14.49 108.68 UVZ2V470MHD 

100 3540 0.25 420 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1442-ND 2.44 18.50 139.60 UVZ2V101MHD 

220 7740 0.25 620 22.0 50.0 10.0 1.0 493-1443-ND 6.21 46.98 354.60 UVZ2V221MRD 

1 80 0.25 17 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1444-ND 137 2.73 19.50 UVZ2G010MPD 

2.2 128 0.25 30 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1445-ND 42 3.12 22.25 UVZ2G2R2MPD 

3.3 172 0.25 38 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1446-ND .46 3.36 24.00 UVZ2G3R3MPD 

47 228 0.25 50 10.0 16.0 50 0.6 493-1447-ND 59 4.38 31.25 UVZ2G4R7MPD 

400 10 440 0.25 90 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1448-ND 77 5.76 42.30 UVZ2G100MHD 

22 920 0.25 165 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1449-ND 1.22 9.18 68.85 UVZ2G220MHD 

33 1360 0.25 215 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1450-ND 1.93 14.49 108.68 UVZ2G330MHD 

47 1920 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1451-ND 1.99 15.05 113.60 UVZ2G470MHD 

100 4040 0.25 450 20.0 40.0 10.0 1.0 493-1452-ND 3.55 26.87 202.80 UVZ2G101MRD 

220 8840 0.25 660 25.0 50.0 12.5 1.0 493-1453-ND 6.31 47.75 360.40 UVZ2G221MRD 

1 85 0.25 13 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1454-ND .38 2.80 20.00 UVZ2W010MPD 

2.2 139 0.25 23 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1455-ND 48 3.57 25.50 UVZ2W2R2MPD 

3.3 188.5 0.25 31 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1456-ND 57 4.26 31.26 UVZ2W3R3MPD 

47 251.5 0.25 40 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1457-ND 70 5.22 38.31 UVZ2W4R7MPD 

450 10 490 0.25 65 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1458-ND 1.05 7.86 58.95 UVZ2W100MHD 

22 1030 0.25 115 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1459-ND 1.48 11.10 83.25 UVZ2W220MHD 

33 1525 0.25 165 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1460-ND 1.86 14.05 106.00 UVZ2W330MHD 

47 2155 0.25 185 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1461-ND 2.31 17.52 132.20 UVZ2W470MHD 

100 4540 0.25 270 22.0 40.0 10.0 1.0 493-1462-ND 4.78 36.17 273.00 UVZ2W101MRD 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance, High Reliability 105°C ** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


etan ô: 
For capacitance of more than 1000pF, add 0.02 for every increase of 1000pF. 


да Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°С. 
| Ф x Rated Volt. (V) | 6.3 | 10 16 25 35 50 | 63 | 100 | 160 to 250 | 315 to 350 | 400 to 450 
Ø D40.5* +1.0 for ØD > 20 P +0.5 tan б (Мах) | 0.22 0.19 |0.16 | 014 | 012 | 010 | 0.09| 0.08] 015 0.20 0.25 
9. +1.5 for L > 7, m 
зле / ая OF + 15 4 $ 42.0 for L > 20 * Stability at Low Temperature: 
vent (@ 6.3 and up) Rated Voltage (V) 6.3-10 | 16-25 | 35-50 | 63-100 | 160-200 | 250 | 315-350 | 400 | 450 
I d Z-55°C/Z+20°C 3 3 3 3 
FEATURES: * Miniature sized * Low impedance • High reliability withstanding 5000 hour load life at +105°C | "PAP? |удостюос| — | — | — | — 4 6 8 Гао — 
(3000/2000 hours for smaller case sizes аз specified) * Ideal for switching power supplies 
SPECIFICATIONS: Z-25*C/Z420*C 3 3 4 6 15 
Temperature Range -55 to 105°С (6.3 to 100V), -40 to 105°С (160 to 400V), -25 to 105°С (450V) E risk Айат 2л "sas O ов Capacitance Change | Within «20% of initial value 
Е 9 > voltage plus the rated ripple current for jours — 
Сараслапез тојегапсе ыыы О (2000 hours for D = 4, 5 and 6.3, 3000 hoursforD | tans 200% or less of initial 
* Leakage Current: = 8 and 10) at 105°C the peak voltage shall not specified value 
exceed the rated D.C. voltage, capacitors meet the iti; ІН 
Rated Volt. (V) 6.3to 100 160 to 450 characteristic requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated des В * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105?C for 1000 hours, they meet the specified value for 
Ce voltage, leakage current is not more than a ee ! Sa Сана ü үш) endurance але сана Y р 
чиа 0.03CV ог 4 (uA), whichever is greater. > зді m (uA) Max. (1 minute) 
* Marking: Printed with white color letter on dark brown sleeve 
Rated Leakage Impedance tanó Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap Current Q Мах. (Max.) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms ар L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 4.158 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1687-ND .24 1.60 11.28 UPW0J220MDD 
27 5.103 2.000 0.22 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1688-ND 24 1.60 11.28 UPW0J270MDD 
33 6.237 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1689-ND 24 1.60 11.28 UPW0J330MDD 
33 6.237 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1690-ND 24 1.60 11.28 UPW0J330MDD6 
47 8.883 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1691-ND 24 1.60 11.28 UPW0J470MDD 
47 8.883 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1692-ND 24 1.60 11.28 UPW0J470MDD6 
56 10.584 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1693-ND 24 1.60 11.28 UPWOJ560MDD 
68 12.852 1.300 0.22 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1694-ND .26 1.79 12.65 UPW0J680MDD 
100 18.9 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1695-ND 27 1.83 12.93 UPW0J101MDD 
120 22.68 0.450 0.22 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1696-ND -30 2.03 14.30 UPW0J121MDD 
150 28.35 0.500 0.22 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1697-ND 130 2.03 14.30 UPW0J151MDD6 
150 28.35 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1698-ND .30 2.03 14.30 UPW0J151MED 
220 41.58 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1699-ND 33 2.26 15.95 UPW0J221MED 
330 62.37 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1700-ND 40 2.69 18.98 UPW0J331MED 
330 62.37 0.230 0.22 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1701-ND .40 2.69 18.98 UPW0J331MED6 
470 88.83 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1702-ND 135 2.56 18.25 UPW0J471MPD 
560 105.84 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1703-ND 37 2.70 19.25 UPW0J561MPD 
680 128.52 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1704-ND 138 2.77 19.75 UPWO0J681MPD 
820 154.98 0.085 0.22 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1705-ND .51 3.75 26.75 UPW0J821MPD 
63 820 154.98 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1706-ND 51 3.75 26.75 UPWO0J821MPD6 
1000 189 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1707-ND .56 4.43 29.50 UPW0J102MPD 
1200 226.8 0.065 0.22 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1708-ND .57 4.17 29.75 UPW0J122MPD 
1200 226.8 0.068 0.22 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1709-ND 61 4.54 33.37 UPW0J122MPD6 
1500 283.5 0.052 0.22 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1710-ND 61 4.54 33.37 UPW0J152MPD 
2200 415.8 0.038 0.24 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1711-ND .80 5.95 43.71 UPW0J222MHD 
2200 415.8 0.045 0.24 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1712-ND .80 5.95 43.71 UPW0J222MPD6 
2700 510.3 0.035 0.24 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1713-ND 1.01 7.55 55.46 UPW0J272MPD 
3300 623.7 0.038 0.26 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1714-ND 1.05 7.81 57.34 UPW0J332MHD 
3900 737.1 0.030 0.26 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1715-ND 1.16 8.70 65.25 UPW0J392MHD 
4700 888.3 0.022 0.28 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1716-ND 1.19 8.91 66.83 UPW0J472MHD 
4700 888.3 0.025 0.28 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1717-ND 1.19 8.91 66.83 UPW0J472MHD6 
5600 1058.4 0.022 0.30 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1718-ND 1.49 11.16 83.70 UPW0J562MHD 
5600 1058.4 0.029 0.30 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1719-ND 1.49 11.16 83.70 UPW0J562MHD6 
6800 1285.2 0.022 0.32 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1720-ND 1.52 11.40 85.50 UPW0J682MHD 
6800 1285.2 0.028 0.32 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1721-ND 1.52 11.40 85.50 UPW0J682MHD6 
8200 1549.8 0.018 0.36 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1722-ND 1.83 13.89 104.80 UPW0J822MHD 
10000 1890 0.016 0.40 3150 16 31.5 7.5 0.80 493-1723-ND 1.93 14.63 110.40 UPW0J103MHD 
10000 1890 0.020 0.40 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1724-ND 1.93 14.63 110.40 UPW0J103MHD6 
12000 2268 0.016 0.44 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1725-ND 2.25 17.07 128.80 UPW0J123MHD 
15000 2835 0.015 0.5 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1726-ND 2.38 18.02 136.00 UPW0J153MHD 
22 6.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1727-ND 24 1.60 11.28 UPW1A220MDD 
22 6.6 2.000 0.19 65 4 7.0 15 0.45 493-1728-ND .24 1.60 11.28 UPW1A220MDD6 
33 9.9 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1729-ND 24 1.60 11.28 UPW1A330MDD 
33 9.9 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1730-ND .24 1.60 11.28 UPW1A330MDD6 
39 11.7 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1731-ND 24 1.60 11.28 UPW1A390MDD 
47 14.1 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1732-ND 24 1.60 11.28 UPW1A470MDD 
47 14.1 1.300 0.19 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1733-ND 24 1.60 11.28 UPW1A470MDD6 
82 24.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1734-ND .27 1.83 12.93 UPW1A820MDD 
82 24.6 0.450 0.19 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1735-ND 27 1.83 12.93 UPW1A820MDD6 
100 30 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1736-ND .27 1.83 12.93 UPW1A101MDD 
100 30 0.500 0.19 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1737-ND 27 1.83 12.93 UPW1A101MDD6 
150 45 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1738-ND .33 2.26 15.95 UPW1A151MED 
180 54 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1739-ND .39 2.65 18.70 UPW1A181MED 
220 66 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1740-ND 134 2.49 17.75 UPW1A221MED 
220 66 0.230 0.19 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1741-ND .34 2.49 17.75 UPW1A221MED6 
330 99 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1742-ND 37 2.70 19.25 UPW1A331MPD 
470 141 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1743-ND 49 3.61 25.75 UPW1A471MPD 
10 680 204 0.090 0.19 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1744-ND .51 3.75 26.75 UPW1A681MPD 
680 204 0.085 0.19 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1745-ND 51 3.75 26.75 UPW1A681MPD6 
1000 300 0.068 0.19 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1746-ND 62 4.61 33.84 UPW1A102MPD 
1000 300 0.065 0.19 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1747-ND 62 4.61 33.84 UPW1A102MPD6 
1200 360 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1748-ND 69 5.15 37.84 UPW1A122MPD 
1500 450 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1749-ND 72 5.34 39.25 UPW1A152MPD 
1500 450 0.045 0.19 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1750-ND 72 5.34 39.25 UPW1A152MPD6 
2200 660 0.038 0.21 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1751-ND 1.01 7.55 55.46 UPW1A222MHD 
2200 660 0.035 0.21 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1752-ND 1.01 7.55 55.46 UPW1A222MPD6 
2700 810 0.030 0.21 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1753-ND 1.05 7.81 57.34 UPW1A272MHD 
3300 990 0.030 0.23 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1754-ND .90 6.72 49.35 UPW1A332MHD 
3300 990 0.025 0.23 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1755-ND .90 6.72 49.35 UPW1A332MHD6 
3900 1170 0.022 0.23 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1756-ND 1.19 8.91 66.83 UPW1A392MHD 
3900 1170 0.029 0.23 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1757-ND 1.19 8.91 66.83 UPW1A392MHD6 
4700 1410 0.022 0.25 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1758-ND 1.45 10.86 81.45 UPW1A472MHD 
5600 1680 0.022 0.27 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1759-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1A562MHD 
5600 1680 0.028 0.27 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1760-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1A562MHD6 
6800 2040 0.018 0.29 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1761-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1A682MHD 
(Continued) 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tan š Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap Current О Max. (Max.) 9100КН2/105%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | 8120Н2/20%С (mA) rms ор L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
6800 2040 0.020 0.29 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1762-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1A682MHD6 
8200 2460 0.016 0.33 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1763-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1A822MHD 
10 8200 2460 0.016 0.33 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1764-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1A822MHD6 
10000 3000 0.015 0.37 3680 18 35.5 75 0.80 493-1765-ND 2.38 18.02 136.00 UPW1A103MHD 
15000 4500 0.014 0.47 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1766-ND 2.61 19.74 149.00 UPW1A153MHD 
10 4.8 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1767-ND .24 1.60 11.28 UPW1C100MDD 
15 7.2 2.000 0.16 65 4 7.0 15 0.45 493-1768-ND 24 1.60 11.28 UPW1C150MDD 
22 10.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1769-ND 24 1.60 11.28 UPW1C220MDD 
22 10.56 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1770-ND 24 1.60 11.28 UPW1C220MDD6 
27 12.96 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1771-ND 24 1.60 11.28 UPW1C270MDD 
33 15.84 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1772-ND 24 1.60 11.28 UPW1C330MDD 
33 15.84 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1773-ND .24 1.60 11.28 UPW1C330MDD6 
39 18.72 1.300 0.16 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1774-ND 25 1.72 12.10 UPW1C390MDD 
47 22.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1775-ND 27 1.83 12.93 UPW1C470MDD 
56 26.88 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1776-ND 27 1.83 12.93 UPW1C560MDD 
56 26.88 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1777-ND 27 1.83 12.93 UPW1C560MDD6 
82 39.36 0.500 0.16 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1778-ND 130 2.03 14.30 UPW1C820MDD 
100 48 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1779-ND .33 2.26 15.95 UPW1C101MED 
120 57.6 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1780-ND .33 2.26 15.95 UPW1C121MED 
150 72 0.250 0.16 290 6.3 11.0 25 0.50 493-1781-ND .39 2.65 18.70 UPW1C151MED 
180 86.4 0.230 0.16 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1782-ND .34 2.49 17.75 UPW1C181MED 
220 105.6 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1783-ND .37 2.70 19.25 UPW1C221MPD 
330 158.4 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1784-ND .51 3.75 26.75 UPW1C331MPD 
470 225.6 0.090 0.16 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1785-ND .53 3.92 28.00 UPW1C471MPD 
470 225.6 0.085 0.16 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1786-ND .53 3.92 28.00 UPW1C471MPD6 
16 680 326.4 0.068 0.16 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1787-ND .67 4.96 36.43 UPW1C681MPD 
680 326.4 0.065 0.16 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1788-ND .67 4.96 36.43 UPW1C681MPD6 
820 393.6 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1789-ND .78 5.82 42.77 UPW1C821MPD 
1000 480 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1790-ND 78 5.82 42.77 UPW1C102MPD 
1200 576 0.045 0.16 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1791-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1C122MPD 
1500 720 0.038 0.16 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1792-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1C152MHD 
1500 720 0.035 0.16 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1793-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1C152MPD6 
2200 1056 0.030 0.18 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1794-ND 84 6.27 46.06 UPW1C222MHD 
2700 1296 0.025 0.18 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1795-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1C272MHD 
2700 1296 0.029 0.18 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1796-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1C272MHD6 
3300 1584 0.022 0.20 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1797-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1C332MHD 
3300 1584 0.022 0.20 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1798-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1C332MHD6 
3900 1872 0.022 0.20 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1799-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C392MHD 
3900 1872 0.028 0.20 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1800-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C392MHD6 
4700 2256 0.018 0.22 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1801-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C472MHD 
4700 2256 0.020 0.22 2740 18 25.0 75 0.80 493-1802-ND 1.83 13.89 104.80 UPW1C472MHD6 
5600 2688 0.016 0.24 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1803-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1C562MHD 
5600 2688 0.016 0.24 3635 18 31.5 7:5. 0.80 493-1804-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1C562MHD6 
6800 3264 0.015 0.26 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1805-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1C682MHD 
8200 3936 0.015 0.3 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1806-ND 2.38 18.02 136.00 UPW1C822MHD 
10000 4800 0.014 0.34 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1807-ND 2.61 19.74 149.00 UPW1C103MHD 
47 4 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1808-ND 24 1.60 11.28 UPW1E4R7MDD 
10 7.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1809-ND 24 1.60 11.28 UPW1E100MDD 
10 75 2.000 0.14 65 4 7.0 15 0.45 493-1810-ND 24 1.60 11.28 UPW1E100MDD6 
22 16.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1811-ND 27 1.83 12.93 UPW1E220MDD 
22 16.5 0.950 0.14 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1812-ND 27 1.83 12.93 UPW1E220MDD6 
27 20.25 1.300 0.14 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1813-ND 27 1.83 12.93 UPW1E270MDD 
33 24.75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1814-ND 27 1.83 12.93 UPW1E330MDD 
39 29.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1815-ND 32 2.18 15.40 UPW1E390MDD 
39 29.25 0.450 0.14 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1816-ND .32 2.18 15.40 UPW1E390MDD6 
47 35.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1817-ND .32 2.18 15.40 UPW1E470MDD 
56 42 0.500 0.14 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1818-ND 32 2.18 15.40 UPW1E560MDD 
82 61.5 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1819-ND 36 2.66 19.00 UPW1E820MED 
100 75 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1820-ND 36 2.66 19.00 UPW1E101MED 
120 90 0.230 0.14 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1821-ND .37 2.70 19.25 UPW1E121MED 
150 112.5 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1822-ND .37 2.73 19.50 UPW1E151MPD 
220 165 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1823-ND .51 3.75 26.75 UPW1E221MPD 
330 247.5 0.090 0.14 755 10 42.5 5.0 0.60 493-1824-ND .52 3.82 27.25 UPW1E331MPD 
330 247.5 0.085 0.14 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1825-ND 52 3.82 27.25 UPW1E331MPD6 
470 352.5 0.068 0.14 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1826-ND 69 5.15 37.84 UPW1E471MPD 
25 470 352.5 0.065 0.14 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1827-ND .69 5.15 37.84 UPW1E471MPD6 
560 420 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1828-ND .80 5.92 43.48 UPW1E561MPD 
680 510 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1829-ND .80 5.92 43.48 UPW1E681MPD 
820 615 0.045 0.14 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1830-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1E821MPD 
1000 750 0.038 0.14 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1831-ND 1.03 7.68 56.40 UPW1E102MHD 
1000 750 0.035 0.14 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1832-ND 1.03 7.68 56.40 UPW1E102MPD6 
1500 1125 0.022 0.14 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1833-ND 1.20 8.97 67.28 UPW1E152MHD 
1500 1125 0.030 0.14 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1834-ND 1.20 8.97 67.28 UPW1E152MHD6 
1800 1350 0.025 0.14 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1835-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1E182MHD 
1800 1350 0.029 0.14 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1836-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1E182MHD6 
2200 1650 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1837-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1E222MHD 
2200 1650 0.022 0.16 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1838-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1E222MHD3 
2200 1650 0.028 0.16 2490 18 20.0 75 0.80 493-1839-ND 1.56 11.67 87.53 UPW1E222MHD6 
2700 2025 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1840-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1E272MHD 
3300 2475 0.018 0.18 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1841-ND 1.84 13.97 105.40 UPW1E332MHD 
3300 2475 0.020 0.18 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1842-ND 1.84 13.97 105.40 UPW1E332MHD6 
3900 2925 0.016 0.18 3150 16 85.5 7.5 0.80 493-1843-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1E392MHD 
3900 2925 0.016 0.18 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1844-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1E392MHD6 
4700 3525 0.015 0.2 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1845-ND 1.86 14.05 106.00 UPW1E472MHD 
6800 5100 0.014 0.24 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1846-ND 2.79 21.12 159.40 UPW1E682MHD 
4.7 4.935 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1847-ND .24 1.60 11.28 UPW1V4R7MDD 
6.8 7.14 2.000 0.12 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1848-ND 24 1.60 11.28 UPW1V6R8MDD 
10 10.5 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1849-ND 24 1.60 11.28 UPW1V100MDD 
10 10.5 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1850-ND 24 1.60 11.28 UPW1V100MDD6 
12 12.6 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1851-ND .24 1.60 11.28 UPW1V120MDD 
18 18.9 1.300 0.12 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1852-ND .26 1.79 12.65 UPW1V180MDD 
22 23.1 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1853-ND 27 1.83 12.93 UPW1V220MDD 
27 28.35 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1854-ND 27 1.83 12.93 UPW1V270MDD 
27 28.35 0.450 0.12 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1855-ND 27 1.83 12.93 UPW1V270MDD6 
35 33 34.65 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1856-ND .32 2.18 15.40 UPW1V330MDD 
39 40.95 0.500 0.12 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1857-ND .33 2.26 15.95 UPW1V390MDD 
47 49.35 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1858-ND .33 2.26 15.95 UPW1V470MED 
56 58.8 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1859-ND .33 2.26 15.95 UPW1V560MED 
82 86.1 0.230 0.12 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1860-ND .38 2.84 20.25 UPW1V820MED 
100 105 0.117 0.12 555 8 11:5 3.5 0.60 493-1861-ND 37 2.70 19.25 UPW1V101MPD 
150 157.5 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1862-ND .40 2.94 21.00 UPW1V151MPD 
220 231 0.090 0.12 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1863-ND .57 4.17 29.75 UPW1V221MPD 
220 231 0.085 0.12 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1864-ND .57 4.17 29.75 UPW1V221MPD6 
330 346.5 0.068 0.12 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1865-ND .70 5.18 38.07 UPW1V331MPD 
330 346.5 0.065 0.12 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1866-ND .70 5.18 38.07 UPW1V331MPD6 
(Continued) 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tan 5 Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap Current О Max. (Max.) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (pA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms ор L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
390 409.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1867-ND .88 6.56 48.18 UPW1V391MPD 
470 493.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1868-ND .88 6.56 48.18 UPW1V471MPD 
560 588 0.045 0.12 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1869-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1V561MPD 
680 714 0.038 0.12 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1870-ND 1.07 7.97 58.52 UPW1V681MHD 
680 714 0.035 0.12 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1871-ND 1.07 7.97 58.52 UPW1V681MPD6 
1000 1050 0.030 0.12 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1872-ND 1.20 9.00 67.50 UPW1V102MHD 
1200 1260 0.025 0.12 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1873-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1V122MHD 
1200 1260 0.029 0.12 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1874-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1V122MHD6 
35 1500 1575 0.022 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1875-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1V152MHD 
1500 1575 0.022 0.12 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1876-ND 1.60 12.00 90.00 UPW1V152MHD6 
1800 1890 0.022 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1877-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V182MHD 
1800 1890 0.028 0.12 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1878-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V182MHD6 
2200 2310 0.018 0.14 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1879-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V222MHD 
2200 2310 0.020 0.14 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1880-ND 1.76 13.36 100.80 UPW1V222MHD6 
2700 2835 0.016 0.14 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1881-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1V272MHD 
2700 2835 0.016 0.14 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1882-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1V272MHD6 
3300 3465 0.015 0.16 3680 18 35.5 75 0.80 493-1883-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1V332MHD 
4700 4935 0.014 0.18 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1884-ND 2.79 21.12 159.40 UPW1V472MHD 
0.47 4 5.000 0.1 25 5 11.0 2.0 0.50 493-1885-ND .24 1.60 11.28 UPW1HR47MDD 
1 4 3.500 0.1 40 5 11.0 2.0 0.50 493-1886-ND .24 1.60 11.28 UPW1H010MDD 
2.2 4 3.000 0.1 55 5 11.0 2.0 0.50 493-1887-ND .24 1.60 11.28 UPW1H2R2MDD 
3.3 4.95 2.600 0.1 65 5 11.0 2.0 0.50 493-1888-ND .24 1.60 11.28 UPW1H3R3MDD 
47 7.05 2.300 0.1 90 5 11.0 2.0 0.50 493-1889-ND .24 1.60 11.28 UPW1H4R7MDD 
10 15 1.400 0.1 120 5 11.0 2.0 0.50 493-1890-ND .26 1.79 12.65 UPW1H100MDD 
10 15 2.500 0.1 90 4 11.0 1.5 0.45 493-1891-ND .26 1.79 12.65 UPW1H100MDD6 
18 27 1.300 0.1 155 5 11.0 2.0 0.50 493-1892-ND .33 2.26 15.95 UPW1H180MDD 
22 33 1.200 0.1 170 5 11.0 2.0 0.50 493-1893-ND .33 2.26 15.95 UPW1H220MDD 
27 40.5 0.900 0.1 215 5 15.0 2.0 0.50 493-1894-ND .33 2.26 15.95 UPW1H270MDD 
33 49.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1895-ND .33 2.45 17.50 UPW1H330MED 
47 70.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1896-ND .35 2.59 18.50 UPW1H470MED 
56 84 0.400 0.1 360 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1897-ND .37 2.70 19.25 UPW1H560MED 
82 123 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1898-ND .51 3.75 26.75 UPW1H820MPD 
100 150 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1899-ND .51 3.75 26.75 UPW1H101MPD 
120 180 0.155 0.1 635 8 15.0 3.5 0.60 493-1900-ND .56 4.13 29.50 UPW1H121MPD 
120 180 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1901-ND .56 4.13 29.50 UPW1H121MPD6 
150 225 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1902-ND .56 4.13 29.50 UPW1H151MPD 
180 270 0.120 0.1 860 8 20.0 3.5 0.60 493-1903-ND 61 4.54 33.37 UPW1H181MPD 
50 180 270 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1904-ND 61 4.54 33.37 UPW1H181MPD6 
220 330 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1905-ND 61 4.54 33.37 UPW1H221MPD 
220 330 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1906-ND 61 4.54 33.37 UPW1H221MPD6 
270 405 0.082 0.1 1200 10 25.0 5.0 0.60 493-1907-ND .83 6.18 45.36 UPW1H271MPD 
330 495 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1908-ND .83 6.18 45.36 UPW1H331MPD 
330 495 0.060 0.1 1610 10 31.5 5.0 0.60 493-1909-ND .83 6.18 45.36 UPW1H331MPD6 
390 585 0.063 0.1 1480 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1910-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1H391MHD 
470 705 0.060 0.1 1500 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1911-ND 1.01 7.59 56.93 UPW1H471MHD 
560 840 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1912-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1H561MHD 
680 1020 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1913-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1H681MHD 
680 1020 0.048 0.1 1835 16 20.0 7.5 0.80 493-1914-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1H681MHD6 
820 1230 0.034 0.1 2285 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1915-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1H821MHD 
820 1230 0.042 0.1 2420 18 20.0 7.5 0.80 493-1916-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1H821MHD6 
1000 1500 0.034 0.1 2235 16 25.0 7.5 0.80 493-1917-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1H102MHD 
1200 1800 0.028 0.1 2700 16 31.5 7.5 0.80 493-1918-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H122MHD 
1200 1800 0.029 0.1 2610 18 25.0 7.5 0.80 493-1919-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H122MHD6 
1500 2250 0.028 0.1 2700 16 31.5 7.5 0.80 493-1920-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H152MHD 
1500 2250 0.025 0.1 2790 16 35.5 7.5 0.80 493-1921-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1H152MHD6 
1800 2700 0.025 0.1 3000 18 31.5 7.5 0.80 493-1922-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1H182MHD 
2200 3300 0.023 0.12 3100 18 35.5 7.5 0.80 493-1923-ND 2.43 18.42 139.00 UPW1H222MHD 
47 8.883 4.700 0.09 68 5 11.0 2.0 0.50 493-1924-ND 27 1.83 12.93 UPW1J4R7MDD 
6.8 12.852 2.500 0.09 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1925-ND 27 1.83 12.93 UPW1J6R8MDD 
6.8 12.852 3.500 0.09 80 4 11.0 1.5 0.45 493-1926-ND 27 1.83 12.93 UPW1J6R8MDD6 
10 18.9 2.100 0.09 110 5 11.0 2.0 0.50 493-1927-ND 27 1.83 12.93 UPW1J100MDD 
12 22.68 2.000 0.09 145 5 11.0 2.0 0.50 493-1928-ND 33 2.26 15.95 UPW1J120MDD 
15 28.35 1.200 0.09 160 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1929-ND .33 2.45 17.50 UPW1J150MED 
18 34.02 1.300 0.09 200 5 15.0 2.0 0.50 493-1930-ND .33 2.45 17.50 UPW1J180MDD 
22 41.58 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1931-ND 33 2.45 17.50 UPW1J220MED 
33 62.37 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1932-ND 135 2.59 18.50 UPW1J330MED 
39 73.71 0.700 0.09 330 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1933-ND 36 2.66 19.00 UPW1J390MED 
47 88.83 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1934-ND 40 2.94 21.00 UPW1J470MPD 
68 128.52 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1935-ND E 3.75 26.75 UPW1J680MPD 
100 189 0.256 0.09 535 10 12.5 5.0 0.60 493-1936-ND 56 4.13 29.50 UPW1J101MPD 
100 189 0.230 0.09 535 8 15.0 3.5 0.60 493-1937-ND .56 4.13 29.50 UPW1J101MPD6 
120 226.8 0.194 0.09 600 10 16.0 5.0 0.60 493-1938-ND 61 4.54 33.37 UPW1J121MPD 
150 283.5 0.194 0.09 660 10 16.0 5.0 0.60 493-1939-ND 61 4.54 33.37 UPW1J151MPD 
180 340.2 0.150 0.09 1020 12.5 15.0 5.0 0.60 493-1940-ND 88 6.56 48.18 UPW1J181MHD6 
180 340.2 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1941-ND 88 6.56 48.18 UPW1J181MPD 
63 220 415.8 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1942-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1J221MPD 
220 415.8 0.130 0.09 1050 10 25.0 5.0 0.60 493-1943-ND 1.06 7.90 58.05 UPW1J221MPD6 
270 510.3 0.090 0.09 1410 16 15.0 7.5 0.80 493-1944-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1J271MHD 
330 623.7 0.085 0.09 1285 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1945-ND 1.07 7.94 58.28 UPW1J331MHD 
390 737.1 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1946-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J391MHD 
390 737.1 0.086 0.09 1690 18 15.0 75 0.80 493-1947-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J391MHD6 
470 888.3 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1948-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J471MHD 
470 888.3 0.059 0.09 1765 16 20.0 7.5 0.80 493-1949-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J471MHD3 
470 888.3 0.055 0.09 2090 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1950-ND 1.24 9.27 69.53 UPW1J471MHD6 
680 1285.2 0.050 0.09 2160 16 25.0 7.5 0.80 493-1951-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1J681MHD 
680 1285.2 0.055 0.09 2290 18 20.0 7.5 0.80 493-1952-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1J681MHD3 
680 1285.2 0.047 0.09 2265 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1953-ND 1.49 11.16 83.70 UPW1J681MHD6 
820 1549.8 0.043 0.09 2670 16 31.5 7.5 0.80 493-1954-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J821MHD 
820 1549.8 0.043 0.09 2585 18 25.0 7.5 0.80 493-1955-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J821MHD6 
1000 1890 0.043 0.09 2670 16 31.5 7.5 0.80 493-1956-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J102MHD 
1000 1890 0.036 0.09 2770 16 35.5 7.5 0.80 493-1957-ND 1.93 14.63 110.40 UPW1J102MHD6 
1200 2268 0.032 0.09 2950 18 31.5 7.5 0.80 493-1958-ND 2.25 17.07 128.80 UPW1J122MHD 
1500 2835 0.030 0.09 3095 18 35.5 7.5 0.80 493-1959-ND 2.43 18.42 139.00 UPW1J152MHD 
2200 4158 0.028 0.11 3200 18 40.0 7.5 0.80 493-1960-ND 2.79 21.12 159.40 UPW1J222MHD 
0.47 4 43.000 0.08 20 5 11.0 2.0 0.50 493-1961-ND 27 1.83 12.93 UPW2AR47MDD 
1 4 20.000 0.08 30 5 11.0 2.0 0.50 493-1962-ND .27 1.83 12.93 UPW2A010MDD 
22 6.6 9.800 0.08 44 5 11.0 2.0 0.50 493-1963-ND 27 1.83 12.93 UPW2A2R2MDD 
3.3 9.9 6.600 0.08 58 5 11.0 2.0 0.50 493-1964-ND .32 2.18 15.40 UPW2A3R3MDD 
100 47 14.1 4.600 0.08 74 5 11.0 2.0 0.50 493-1965-ND 32 2.18 15.40 UPW2A4R7MDD 
6.8 20.4 3.500 0.08 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1966-ND 32 2.18 15.40 UPW2A6R8MDD 
10 30 1.800 0.08 130 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1967-ND 35 2.59 18.50 UPW2A100MED 
15 45 0.830 0.08 180 8 11.5 3.5 0.60 493-1968-ND .40 2.94 21.00 UPW2A150MPD 
18 54 0.800 0.08 200 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1969-ND .40 2.94 21.00 UPW2A180MED 
22 66 0.680 0.08 230 8 11.5 3.5 0.60 493-1970-ND .51 3.75 26.75 UPW2A220MPD 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance tan 5 Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap Current Q Max. (Max.) 8100КН2/105%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms ар L P od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 99 0.460 0.08 320 10 12.5 5.0 0.60 493-1971-ND .56 4.13 29.50 UPW2A330MPD 
33 99 0.450 0.08 360 8 15.0 3.5 0.60 493-1972-ND .56 4.13 29.50 UPW2A330MPD6 
47 141 0.370 0.08 420 10 16.0 5.0 0.60 493-1973-ND 61 4.54 33.37 UPW2A470MPD 
47 141 0.370 0.08 420 8 20.0 3.5 0.60 493-1974-ND 61 4.54 33.37 UPW2A470MPD6 
68 204 0.300 0.08 490 10 20.0 5.0 0.60 493-1975-ND 88 6.56 48.18 UPW2A680MPD 
82 246 0.250 0.08 540 10 25.0 5.0 0.60 493-1976-ND 1.06 7.90 58.05 UPW2A820MPD 
100 300 0.180 0.08 580 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1977-ND 1.07 7.94 58.28 UPW2A101MHD 
150 450 0.130 0.08 710 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1978-ND 1.37 10.29 77.18 UPW2A151MHD 
180 540 0.120 0.08 790 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1979-ND 1.40 10.53 78.98 UPW2A181MHD 
100 180 540 0.130 0.08 750 16 20.0 7.5 0.80 493-1980-ND 1.40 10.53 78.98 UPW2A181MHD6 
220 660 0.100 0.08 890 16 25.0 7.5 0.80 493-1981-ND 1.49 11.16 83.70 UPW2A221MHD 
220 660 0.110 0.08 850 18 20.0 75 0.80 493-1982-ND 1.49 11.16 83.70 UPW2A221MHD6 
330 990 0.090 0.08 1080 16 25.0 7.5 0.80 493-1983-ND 1.98 14.85 111.38 UPW2A331MHD 
390 1170 0.083 0.08 1260 18 25.0 7.5 0.80 493-1984-ND 1.83 13.86 104.60 UPW2A391MHD 
470 1410 0.076 0.08 1310 16 31.5 7.5 0.80 493-1985-ND 1.93 14.60 110.20 UPW2A471MHD 
560 1680 0.068 0.08 1370 18 31.5 7.5 0.80 493-1986-ND 2.25 17.07 128.80 UPW2A561MHD 
680 2040 0.064 0.08 1410 16 35.5 75 0.80 493-1987-ND 2.43 18.42 139.00 UPW2A681MHD 
1000 3000 0.047 0.08 1520 18 40.0 7.5 0.80 493-1988-ND 3.65 27.64 208.60 UPW2A102MHD 
0.47 47.52 — 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1989-ND .35 2.59 18.50 UPW2CR47MED 
1 56 — 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1990-ND .35 2.59 18.50 UPW2C010MED 
22 75.2 — 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1991-ND 42 3.08 22.00 UPW2C2R2MED 
3.3 92.8 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-1992-ND 54 3.99 28.50 UPW2C3R3MPD 
47 115.2 = 0.15 43 8 11.5 3.5 0.60 493-1993-ND .54 3.99 28.50 UPW2C4R7MPD 
10 200 pm 0.15 70 10 12.5 5.0 0.60 493-1994-ND .59 4.42 32.43 UPW2C100MPD 
160 22 392 = 0.15 130 10 20.0 5.0 0.60 493-1995-ND 84 6.27 46.06 UPW2C220MPD 
33 568 — 0.15 180 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1996-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2C330MHD 
47 792 = 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1997-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2C470MHD 
100 1640 — 0.15 330 16 25.0 7.5 0.80 493-1998-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2C101MHD 
220 3560 = 0.15 500 18 35.5 7.5 0.80 493-1999-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2C221MHD 
220 3560 = 0.15 500 20 31.0 10.0 1.00 493-2000-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2C221MRD6 
330 5320 — 0.15 900 20 40.0 10.0 1.00 493-2001-ND 3.52 26.69 201.40 UPW2C331MRD 
470 7560 == 0.15 1200 22 50.0 10.0 1.00 493-2002-ND 5.81 40.20 303.40 UPW2C471MRD 
0.47 49.4 = 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2003-ND .39 2.87 20.50 UPW2DR47MED 
1 60 — 0.15 17 6.3 11.0 2.5. 0.50 493-2004-ND .39 2.87 20.50 UPW2D010MED 
22 84 — 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2005-ND .50 3.71 26.50 UPW2D2R2MED 
3.3 106 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-2006-ND 54 3.99 28.50 UPW2D3R3MPD 
47 134 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2007-ND -58 4.31 30.75 UPW2D4R7MPD 
10 240 — 0.15 80 10 16.0 5.0 0.60 493-2008-ND .66 4.93 36.19 UPW2D100MPD 
200 22 480 XE 0.15 140 10 20.0 5.0 0.60 493-2009-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2D220MPD 
33 700 = 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2010-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2D330MHD 
47 980 = 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2011-ND 1.20 8.97 67.28 UPW2D470MHD 
100 2040 - 0.15 335 16 31.5 75 0.80 493-2012-ND 2.33 17.62 133.00 UPW2D101MHD 
220 4440 — 0.15 515 18 40.0 7.5 0.80 493-2013-ND 3.23 24.49 184.80 UPW2D221MHD 
220 4440 = 0.15 515 20 35.0 10.0 1.00 493-2014-ND 3.23 24.49 184.80 UPW2D221MRD6 
330 6640 — 0.15 1100 22 40.0 10.0 1.00 493-2015-ND 5.59 42.32 319.40 UPW2D331MRD 
470 9440 — 0.15 1310 22 50.0 10.0 1.00 493-2016-ND 6.87 52.02 392.60 UPW2D471MRD 
0.47 51.75 = 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2017-ND 42 3.08 22.00 UPW2ER47MED 
1 65 — 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2018-ND 42 3.08 22.00 UPW2E010MED 
2.2 95 = 0.15 29 8 11.5 3.5 0.60 493-2019-ND .54 3.99 28.50 UPW2E2R2MPD 
3.3 122.5 — 0.15 42 10 12.5 5.0 0.60 493-2020-ND .57 4.20 30.00 UPW2E3R3MPD 
47 157.5 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2021-ND 58 4.35 31.96 UPW2E4R7MPD 
10 290 = 0.15 88 10 20.0 5.0 0.60 493-2022-ND 84 6.27 46.06 UPW2E100MPD 
22 590 — 0.15 155 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2023-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2E220MHD 
250 33 865 — 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2024-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2E330MHD 
47 1215 mE 0.15 230 16 25.0 7.5 0.80 493-2025-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2E470MHD 
100 2540 = 0.15 340 18 35.5 7.5 0.80 493-2026-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2E101MHD 
100 2540 — 0.15 340 20 31.0 10.0 1.00 493-2027-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2E101MRD6 
220 5540 = 0.15 525 20 40.0 10.0 1.00 493-2028-ND 3.67 27.80 209.80 UPW2E221MRD 
330 8290 = 0.15 1150 22 50.0 10.0 1.00 493-2029-ND 6.59 49.87 376.40 UPW2E331MRD 
470 11790 — 0.15 1350 25 50.0 12.5 1.00 493-2030-ND 8.48 64.24 484.80 UPW2E471MRD 
0.47 54.805 — 0.2 11 8 11.5 3.5 0.60 493-2031-ND .50 3.71 26.50 UPW2FR47MPD 
1 71.5 — 0.2 16 8 11.5 3.5 0.60 493-2032-ND .50 3.71 26.50 UPW2F010MPD 
22 109.3 = 0.2 28 10 12.5 5.0 0.60 493-2033-ND .57 4.20 30.00 UPW2F2R2MPD 
3.3 143.95 — 0.2 34 10 12.5 5.0 0.60 493-2034-ND .60 4.45 31.75 UPW2F3R3MPD 
47 188.05 = 0.2 45 10 16.0 5.0 0.60 493-2035-ND 71 5.28 38.78 UPW2F4R7MPD 
315 10 355 = 0.2 72 10 20.0 5.0 0.60 493-2036-ND .86 6.37 46.77 UPW2F100MPD 
22 733 — 0.2 120 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2037-ND 1.00 7.53 56.48 UPW2F220MHD 
33 1079.5 — 0.2 155 16 25.0 7.5 0.80 493-2038-ND 1.75 13.14 98.55 UPW2F330MHD 
47 1520.5 = 0.2 190 16 35.5 7.5 0.80 493-2039-ND 2.33 17.62 133.00 UPW2F470MHD 
100 3190 = 0.2 285 18 40.0 7.5 0.80 493-2040-ND 3.13 23.72 179.00 UPW2F101MHD 
100 3190 — 0.2 285 20 35.0 10.0 1.00 493-2041-ND 3.13 23.72 179.00 UPW2F101MRD6 
220 6970 — 0.2 540 22 50.0 10.0 1.00 493-2042-ND 7.65 57.90 437.00 UPW2F221MRD 
0.47 56.45 = 0.2 11 8 11.5 3.5 0.60 493-2043-ND .51 3.75 26.75 UPW2VR47MPD 
1 75 = 0.2 17 10 12.5 5.0 0.60 493-2044-ND .57 4.20 30.00 UPW2V010MPD 
22 117 — 0.2 31 10 16.0 5.0 0.60 493-2045-ND .56 4.16 30.55 UPW2V2R2MPD 
3.3 155.5 — 0.2 38 10 16.0 5.0 0.60 493-2046-ND .66 4.93 36.19 UPW2V3R3MPD 
47 204.5 — 0.2 49 10 20.0 5.0 0.60 493-2047-ND .78 5.79 42.54 UPW2V4R7MPD 
10 390 — 0.2 82 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2048-ND 1.03 7.71 57.83 UPW2V100MHD 
350 22 810 — 0.2 130 16 25.0 7.5 0.80 493-2049-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2V220MHD 
33 1195 = 0.2 160 16 31.5 75 0.80 493-2050-ND 1.80 13.65 103.00 UPW2V330MHD 
47 1685 = 0.2 200 18 35.5 7.5 0.80 493-2051-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2V470MHD 
47 1685 — 0.2 200 20 31.0 10.0 1.00 493-2052-ND 2.68 20.33 153.40 UPW2V470MRD6 
100 3540 — 0.2 290 20 40.0 10.0 1.00 493-2053-ND 3.67 27.80 209.80 UPW2V101MRD 
220 7740 - 0.2 550 25 50.0 12.5 1.00 493-2054-ND 8.88 67.23 507.40 UPW2V221MRD 
1 80 — 0.25 16 10 12.5 5.0 0.60 493-2055-ND .57 4.26 31.26 UPW2G010MPD 
22 128 — 0.25 27 10 16.0 5.0 0.60 493-2056-ND .68 5.02 36.90 UPW2G2R2MPD 
3.3 172 — 0.25 36 10 20.0 5.0 0.60 493-2057-ND 78 5.79 42.54 UPW2G3R3MPD 
4.7 228 = 0.25 43 10 20.0 5.0 0.60 493-2058-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2G4R7MPD 
400 10 440 — 0.25 72 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2059-ND 1.13 8.49 63.68 UPW2G100MHD 
22 920 — 0.25 110 16 25.0 7.5 0.80 493-2060-ND 1.94 14.58 109.35 UPW2G220MHD 
33 1360 — 0.25 140 16 31.5 7.5 0.80 493-2061-ND 2.33 17.62 133.00 UPW2G330MHD 
47 1920 — 0.25 170 18 35.5 7.5 0.80 493-2062-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2G470MHD 
47 1920 — 0.25 170 20 31.0 10.0 1.00 493-2063-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2G470MRD6 
100 4040 — 0.25 350 22 50.0 10.0 1.00 493-2064-ND 5.76 43.59 329.00 UPW2G101MRD 
1 85 = 0.25 18 10 12.5 5.0 0.60 493-2065-ND 58 4.32 31.73 UPW2W010MPD 
2.2 139 = 0.25 29 10 20.0 5.0 0.60 493-2066-ND 78 5.79 42.54 UPW2W2R2MPD 
3.3 188.5 — 0.25 41 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2067-ND 1.03 7.68 56.40 UPW2W3R3MHD 
47 251.5 — 0.25 49 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2068-ND 1.08 8.07 60.53 UPW2W4R7MHD 
450 10 490 = 0.25 75 16 25.0 7.5 0.80 493-2069-ND 1.67 12.51 93.83 UPW2W100MHD 
22 1030 — 0.25 115 16 31.5 7:5 0.80 493-2070-ND 2.02 15.29 115.40 UPW2W220MHD 
33 1525 — 0.25 145 18 35.5 7.5 0.80 493-2071-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2W330MHD 
33 1525 == 0.25 145 20 31.0 10.0 1.00 493-2072-ND 3.12 23.64 178.40 UPW2W330MRD6 
47 2155 = 0.25 175 20 40.0 10.0 1.00 493-2073-ND 3.67 27.80 209.80 UPW2W470MRD 
100 4540 — 0.25 350 25 50.0 12.5 1.00 493-2074-ND 7.82 59.20 446.80 UPW2W101MRD 
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nichicom HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


Extremely Low Impedance, High Reliability 105°C 


Sleeve 


f 


Ø D+0.5 / — 
Pressure FÍ L+1.5=—=— 15 9... 


Relief 
vent (Ø 6.3 and up) 


* 2.0 forL 220 


FEATURES: * Miniature sized * Extremely low impedance * High reliability and long life withstanding 
4,000 hours to 10,000 hours. 


SPECIFICATIONS: 


-40°С to 105°С 
+20% at 120Hz, 20°С 


Temperature Range 
Capacitance Tolerance 


* Leakage Current: After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or 
3 (uA), whichever is greater. 


etan à: For capacitance of more than 1000рҒ, add 0.02 for every increase of 1000uF. Measurement 
frequency: 120Hz, Temperature: 20*C. 


** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


* Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
Impedance ratio | 2-20°С / 2+20°С 4 3 2 2 2 2 2 2 
ZT / Z20 (Max.) 2-40°С / 2+20°С 8 6 4 3 3 3 3 3 


* Endurance: After an application of D.C bias voltage plus the rated ripple current for stated hours in the 
below chart at 105°C the peak voltage shall not exceed the rated D.C. voltage, capacitors shall meet the 
following requirements. 


Case Size $D < 6.3 $D = 8,10 oD > 12.5 
Rated Voltage 6.3 to 10WV 4,000 hours 6,000 hours 8,000 hours 
(У) 1610 100WV 5,000 hours 7,000 hours 10,000 hours 
Capacitance Change Within +25% of initial value 
tan 5 200% or less of initial specified value 


Leakage Current Initial specified value or less 


* Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105*C for 1000 hours, they meet the specified value for 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 endurance characteristics listed above. 
tan б (Мах.) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage Impedance Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage Cap. Current | ohms (О) Мах. | tan б (Max.) | @ 100КН2/105%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) | (uF) (pA) |@ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms ØD [E P od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 9.45 0.58 0.22 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1463-ND .23 1.56 11.00 UHE0J151MDD 
330 20.79 0.22 0.22 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1464-ND 30 2.03 14.30 UHE0J331MED 
680 42.84 0.13 0.22 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1465-ND .38 2.80 20.00 UHE0J681MPD 
820 51.66 0.080 0.22 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1466-ND 39 2.91 20.75 UHE0J821MPD 
1000 63 0.087 0.22 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1467-ND .34 2.30 16.23 UHE0J102MPD 
1200 75.6 0.069 0.22 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1468-ND .48 3.50 25.00 UHEO0J122MPD 
1200 75.6 0.060 0.22 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1469-ND .48 3.50 25.00 UHEO0J122MPD6 
1500 94.5 0.046 0.22 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1470-ND .52 3.82 27.25 UHEO0J152MPD 
1800 113.4 0.049 0.22 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1471-ND 56 4.10 29.25 UHE0J182MHD 
2200 138.6 0.042 0.24 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1472-ND 61 4.51 33.14 ОНЕОЈ222МРО 
2700 170.1 0.031 0.24 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1473-ND .79 5.86 43.01 UHE0J272MPD6 
6.3 2700 170.1 0.042 0.24 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1474-ND .79 5.86 43.01 UHE0J272MHD 
3300 207.9 0.035 0.26 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1475-ND .81 6.02 44.18 UHE0J332MHD 
3900 245.7 0.027 0.26 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1476-ND .96 7.14 52.41 UHE0J392MHD 
3900 245.7 0.043 0.26 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1477-ND .96 7.14 52.41 UHE0J392MHD6 
4700 296.1 0.024 0.28 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1478-ND .98 7.30 53.58 UHE0J472MHD 
5600 352.8 0.020 0.3 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1479-ND 1.15 8.64 64.80 UHE0J562MHD 
5600 352.8 0.027 0.3 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1480-ND 1.15 8.64 64.80 UHE0J562MHD6 
6800 428.4 0.017 0.32 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1481-ND 1.17 8.76 65.70 UHE0J682MHD 
6800 428.4 0.021 0.32 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1482-ND 147 8.76 65.70 UHE0J682MHD6 
6800 428.4 0.026 0.32 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1483-ND 1.17 8.76 65.70 UHE0J682MHD3 
8200 516.6 0.017 0.36 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1484-ND 1.70 12.75 95.63 UHE0J822MHD 
10000 630 0.015 0.4 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1485-ND 1.70 42.75 95.63 UHE0J103MHD 
10000 630 0.019 0.4 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1486-ND 1.70 12.75 95.63 UHE0J103MHD6 
12000 756 0.013 0.44 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1487-ND 1.99 1491 111.83 UHE0J123MHD 
12000 756 0.015 0.44 4170 18.0 31.5 75 0.8 493-1488-ND 1.99 14.91 111.83 UHE0J123MHD6 
15000 945 0.014 0.5 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1489-ND 1.84 13.91 105.00 UHE0J153MHD 
18000 1134 0.012 0.56 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1490-ND 1.94 14.71 111.00 UHE0J183MHD 
100 10 0.58 0.19 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1491-ND .21 1.40 9.90 UHE1A101MDD 
220 22 0.22 0.19 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1492-ND .32 2.15 15.13 UHE1A221MED 
470 47 0.13 0.19 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1493-ND .38 2.80 20.00 UHE1A471MPD 
680 68 0.087 0.19 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1494-ND 39 2.91 20.75 UHE1A681MPD 
680 68 0.080 0.19 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1495-ND .39 2.91 20.75 UHE1A681MPD6 
1000 100 0.069 0.19 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1496-ND 52 3.85 27.50 UHE1A102MPD 
1000 100 0.060 0.19 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1497-ND 52 3.85 27.50 UHE1A102MPD6 
1200 120 0.046 0.19 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1498-ND .60 4.41 31.50 UHE1A122MPD 
1500 150 0.042 0.19 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1499-ND .56 4.19 30.79 UHE1A152MPD 
1500 150 0.049 0.19 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1500-ND .56 4.19 30.79 UHE1A152MHD6 
2200 220 0.031 0.21 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1501-ND 79 5.86 43.01 UHE1A222MPD 
2200 220 0.035 0.21 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1502-ND 79 5.86 43.01 UHE1A222MHD6 
2200 220 0.042 0.21 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1503-ND 79 5.86 43.01 UHE1A222MHD3 
10 2700 270 0.043 0.21 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1504-ND .88 6.56 48.18 UHE1A272MHD 
3300 330 0.027 0.23 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1505-ND .96 7.14 52.41 UHE1A332MHD 
3900 390 0.024 0.23 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1506-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1A392MHD 
3900 390 0.027 0.23 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1507-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1A392MHD6 
4700 470 0.020 0.25 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1508-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1A472MHD 
5600 560 0.017 0.27 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1509-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1A562MHD 
5600 560 0.021 0.27 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1510-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1A562MHD6 
5600 560 0.026 0.27 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1511-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1A562MHD3 
6800 680 0.017 0.29 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1512-ND 1.70 12.75 95.63 UHE1A682MHD 
6800 680 0.019 0.29 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1513-ND 1.70 12.75 95.63 UHE1A682MHD6 
8200 820 0.015 0.33 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1514-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1A822MHD 
8200 820 0.015 0.33 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1515-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1A822MHD6 
10000 1000 0.013 0.37 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1516-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1A103MHD 
10000 1000 0.014 0.37 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1517-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1A103MHD6 
12000 1200 0.012 0.41 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1518-ND 1.93 14.60 110.20 UHE1A123MHD 
56 8.96 0.58 0.16 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1519-ND 26 1.76 12.38 UHE1C560MDD 
16 120 19.2 0.22 0.16 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1520-ND 26 1.76 12.38 UHE1C121MED 
330 52.8 0.13 0.16 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1521-ND 39 2.91 20.75 UHE1C331MPD 
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michicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Leakage Impedance Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage | Cap. Current | ohms (О) Мах.| tan (Мах.) | @ 100КН2/105%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) | (uF) (pA) | @ 20°C/100KHz| @120Hz/20°C (mA) rms ар т P od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 75.2 0.087 0.16 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1522-ND 41 3.01 21.50 UHE1C471MPD 
470 75.2 0.080 0.16 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1523-ND 41 3.01 21.50 UHE1C471MPD6 
680 108.8 0.069 0.16 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1524-ND .60 4.41 31.50 UHE1C681MPD 
680 108.8 0.060 0.16 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1525-ND .60 4.41 31.50 UHE1C681MPD6 
1000 160 0.046 0.16 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1526-ND 61 4.51 33.14 UHE1C102MPD 
1000 160 0.049 0.16 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1527-ND 61 4.51 33.14 UHE1C102MHD6 
1200 192 0.042 0.16 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1528-ND 56 4.19 30.79 UHE1C122MPD 
1500 240 0.031 0.16 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1529-ND 82 6.11 44.89 UHE1C152MPD 
1500 240 0.035 0.16 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1530-ND .82 6.11 44.89 UHE1C152MHD6 
1500 240 0.042 0.16 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1531-ND 82 6.11 44.89 UHE1C152MHD3 
2200 352 0.027 0.18 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1532-ND .99 7.39 54.29 UHE1C222MHD 
2200 352 0.043 0.18 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1533-ND 99 7.39 54.29 UHE1C222MHD6 
16 2700 432 0.024 0.18 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1534-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1C272MHD 
2700 432 0.027 0.18 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1535-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1C272MHD6 
3300 528 0.020 0.20 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1536-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C332MHD 
3900 624 0.017 0.20 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1537-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C392MHD 
3900 624 0.021 0.20 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1538-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C392MHD6 
3900 624 0.026 0.20 2860 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1539-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1C392MHD3 
4700 752 0.017 0.22 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1540-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1C472MHD 
4700 752 0.019 0.22 3140 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1541-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1C472MHD6 
5600 896 0.015 0.24 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1542-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1C562MHD 
5600 896 0.015 0.24 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1543-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1C562MHD6 
6800 1088 0.013 0.26 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1544-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1C682MHD 
8200 1312 0.014 0.30 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1545-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1C822MHD 
10000 1600 0.012 0.34 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1546-ND 2.22 1683 127.00 UHE1C103MHD 
47 11.75 0.58 0.14 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1547-ND 26 1.76 12.38 UHE1E470MDD 
100 25 0.22 0.14 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1548-ND .33 2.26 15.95 UHE1E101MED 
220 55 0.13 0.14 640 8.0 11.5 8.5 0.6 493-1549-ND 39 2.91 20.75 UHE1E221MPD 
330 82.5 0.087 0.14 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1550-ND 37 2.73 19.50 UHE1E331MPD 
330 82.5 0.080 0.14 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1551-ND 37 2.73 19.50 UHE1E331MPD6 
470 117.5 0.069 0.14 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1552-ND .60 4.41 31.50 UHE1E471MPD 
470 117.5 0.06 0.14 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1553-ND .60 4.41 31.50 UHE1E471MPD6 
680 170 0.046 0.14 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1554-ND 63 4.67 34.31 UHE1E681MPD 
680 170 0.049 0.14 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1555-ND 63 4.67 34.31 UHE1E681MHD6 
820 205 0.042 0.14 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1556-ND :64 4.74 34.78 UHE1E821MPD 
1000 250 0.031 0.14 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1557-ND 81 6.05 44.42 UHE1E102MPD 
1000 250 0.035 0.14 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1558-ND :81 6.05 44.42 UHE1E102MHD6 
1000 250 0.042 0.14 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1559-ND .81 6.05 44.42 UHE1E102MHD3 
25 1200 300 0.043 0.14 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1560-ND .92 6.82 50.06 UHE1E122MHD 
1500 375 0.027 0.14 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1561-ND 99 7.39 54.29 UHE1E152MHD 
1800 450 0.024 0.14 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1562-ND 1.45 8.64 64.80 UHE1E182MHD 
1800 450 0.027 0.14 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1563-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1E182MHD6 
2200 550 0.020 0.16 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1564-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1E222MHD 
2200 550 0.026 0.16 2860 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1565-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1E222MHD6 
2700 675 0.017 0.16 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1566-ND 1.24 9.27 69.53 UHE1E272MHD 
2700 675 0.021 0.16 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1567-ND 1.24 9.27 69.53 UHE1E272MHD6 
3300 825 0.017 0.18 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1568-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1E332MHD 
3300 825 0.019 0.18 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1569-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1E332MHD6 
3900 975 0.015 0.18 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1570-ND 1.99 1491 111.83 UHE1E392MHD 
3900 975 0.015 0.18 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1571-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E392MHD6 
4700 1175 0.013 0.20 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1572-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E472MHD 
4700 1175 0.014 0.20 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1573-ND 1.99 14.91 111.83 UHE1E472MHD6 
5600 1400 0.012 0.22 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1574-ND 2.22 1683 127.00 UHE1E562MHD 
33 11.55 0.58 0.12 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1575-ND 26 1.76 12.38 UHE1V330MDD 
56 19.6 0.22 0.12 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1576-ND .33 2.22 15.68 UHE1V560MED 
150 52.5 0.13 0.12 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1577-ND 37 2.54 17.88 UHE1V151MPD 
220 77 0.087 0.12 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1578-ND 43 3.19 22.75 UHE1V221MPD 
220 77 0.080 0.12 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1579-ND 43 3.19 22.75 UHE1V221MPD6 
270 94.5 0.069 0.12 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1580-ND .60 4.41 31.50 UHE1V271MPD 
330 115.5 0.060 0.12 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1581-ND .60 4.41 31.50 UHE1V331MPD 
470 164.5 0.046 0.12 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1582-ND .63 4.67 34.31 UHE1V471MPD 
470 164.5 0.049 0.12 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1583-ND 63 4.67 34.31 UHE1V471MHD6 
560 196 0.042 0.12 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1584-ND :64 4.74 34.78 UHE1V561MPD 
680 238 0.031 0.12 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1585-ND .81 6.05 44.42 UHE1V681MPD 
680 238 0.035 0.12 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1586-ND .81 6.05 44.42 UHE1V681MHD6 
680 238 0.042 0.12 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1587-ND :81 6.05 44.42 UHE1V681MHD3 
35 1000 350 0.027 0.12 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1588-ND .99 7.39 54.29 UHE1V102MHD 
1000 350 0.043 0.12 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1589-ND .99 7.39 54.29 UHE1V102MHD6 
1200 420 0.024 0.12 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1590-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1V122MHD 
1200 420 0.027 0.12 2530 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1591-ND 1.35 8.64 64.80 UHE1V122MHD6 
1500 525 0.020 0.12 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1592-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V152MHD 
1800 630 0.017 0.12 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1593-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V182MHD 
1800 630 0.021 0.12 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1594-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V182MHD6 
1800 630 0.026 0.12 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1595-ND 1.20 9.00 67.50 UHE1V182MHD3 
2200 770 0.017 0.14 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1596-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1V222MHD 
2200 770 0.019 0.14 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1597-ND 1.63 12.21 91.58 UHE1V222MHD6 
2700 945 0.015 0.14 3610 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1598-ND 1.99 1491 111.83 UHE1V272MHD 
2700 945 0.015 0.14 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1599-ND 1.99 1491 111.83 UHE1V272MHD6 
3300 1155 0.013 0.16 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1600-ND 1.99 1491 111.83 UHE1V332MHD 
3300 1155 0.014 0.16 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1601-ND 1.99 1491 111.83 UHE1V332MHD6 
3900 1365 0.012 0.16 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1602-ND 2.25 17.01 12840 UHE1V392MHD 
(Continued) 
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° ° . 
nichicon НЕ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Leakage Impedance Rated Ripple Cur. Lead (Pb) Free 
Voltage | Сар. Current ohms(O)Max.| tan б (Max. | @ 100КН2/105%С Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (НА) © 20°C/100KHz | (9120Н2/20%С (mA) rms ор L [2 od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 11 0.70 0.1 180 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1603-ND 26 1.76 12.38 UHE1H220MDD 
56 28 0.30 0.1 295 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1604-ND .33 2.26 15.95 UHE1H560MED 
100 50 0.17 0.1 555 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1605-ND 39 2.91 20.75 UHE1H101MPD 
120 60 0.12 0.1 730 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1606-ND 43 3.15 22.50 UHE1H121MPD 
150 75 0.12 0.1 760 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1607-ND 43 3.15 22.50 UHE1H151MPD 
180 90 0.091 0.1 910 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1608-ND 48 3.57 25.50 UHE1H181MPD 
220 110 0.084 0.1 1050 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1609-ND 52 3.82 27.25 UHE1H221MPD 
270 135 0.060 0.1 1220 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1610-ND .63 4.67 34.31 UHE1H271MPD 
270 135 0.061 0.1 1260 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1611-ND .63 4.67 34.31 UHE1H271MHD6 
330 165 0.055 0.1 1440 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1612-ND .64 4.74 34.78 UHE1H331MPD 
470 235 0.043 0.1 1690 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1613-ND .83 6.18 45.36 UHE1H471MPD 
470 235 0.045 0.1 1660 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1614-ND .83 6.18 45.36 UHE1H471MHD6 
470 235 0.055 0.1 1690 16.0 15.0 75 0.8 493-1615-ND .83 6.18 45.36 UHE1H471MHD3 
50 560 280 0.034 0.1 1950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1616-ND .99 7.39 54.29 UHE1H561MHD 
560 280 0.054 0.1 1930 18.0 15.0 T5 0.8 493-1617-ND .99 7.39 54.29 UHE1H561MHD6 
680 340 0.030 0.1 2310 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1618-ND 1.02 7.62 55.93 UHE1H681MHD 
820 410 0.025 0.1 2510 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1619-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H821MHD 
820 410 0.034 0.1 2210 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1620-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H821MHD6 
1000 500 0.021 0.1 2920 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1621-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H102MHD 
1000 500 0.025 0.1 2555 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1622-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H102MHD6 
1000 500 0.036 0.1 2490 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1623-ND 1.15 8.64 64.80 UHE1H102MHD3 
1200 600 0.022 0.1 3010 16.0 31.5 75 0.8 493-1624-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1H122MHD 
1200 600 0.026 0.1 2740 18.0 25.0 75 0.8 493-1625-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1H122MHD6 
1500 750 0.019 0.1 3150 16.0 35.5 75 0.8 493-1626-ND 1.70 12.75 95.63 UHE1H152MHD 
1800 900 0.016 0.1 3710 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1627-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1H182MHD 
1800 900 0.021 0.1 3635 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1628-ND 1.83 13.83 104.40 UHE1H182MHD6 
2200 1100 0.017 0.12 3680 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1629-ND 1.88 14.20 107.20 UHE1H222MHD6 
2700 1350 0.014 0.12 3800 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1630-ND 1.88 14.20 107.20 UHE1H272MHD 
15 9.45 2.8 0.09 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1631-ND 25 1.72 12.10 UHE1J150MDD 
33 20.79 1.2 0.09 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1632-ND .33 2.22 15.68 UHE1J330MED 
56 35.28 0.63 0.09 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1633-ND 40 2.69 18.98 UHE1J560MPD 
82 51.66 0.45 0.09 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1634-ND 43 3.15 22.50 UHE1J820MPD 
82 51.66 0.43 0.09 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1635-ND 43 3.15 22.50 UHE1J820MPD6 
120 75.6 0.33 0.09 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1636-ND 52 3.82 27.25 UHE1J121MPD 
120 75.6 0.31 0.09 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1637-ND 52 3.82 27.25 UHE1J121MPD6 
180 113.4 0.21 0.09 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1638-ND .63 4.67 34.31 UHE1J181MPD 
180 113.4 0.23 0.09 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1639-ND .63 4.67 34.31 UHE1J181MHD6 
220 138.6 0.20 0.09 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1640-ND .64 4.74 34.78 UHE1J221MPD 
270 170.1 0.15 0.09 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1641-ND .84 6.24 45.83 UHE1J271MPD 
270 170.1 0.16 0.09 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1642-ND 84 6.24 45.83 UHE1J271MHD6 
270 170.1 0.14 0.09 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1643-ND .84 6.24 45.83 UHE1J271MHD3 
63 330 207.9 0.12 0.09 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1644-ND 97 7.20 52.88 UHE1J331MHD 
390 245.7 0.12 0.09 920 18.0 15.0 75 0.8 493-1645-ND .99 7.39 54.29 UHE1J391MHD 
470 296.1 0.10 0.09 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1646-ND 1.02 7.62 55.93 UHE1J471MHD 
470 296.1 0.091 0.09 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1647-ND 1.02 7.62 55.93 UHE1J471MHD6 
560 352.8 0.083 0.09 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1648-ND 1.08 8.13 60.98 UHE1J561MHD 
560 352.8 0.073 0.09 1250 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1649-ND 1.08 8.13 60.98 UHE1J561MHD6 
680 428.4 0.071 0.09 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1650-ND 1.45 8.64 64.80 UHE1J681MHD 
680 428.4 0.080 0.09 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1651-ND 1.35 8.64 64.80 UHE1J681MHD6 
820 516.6 0.054 0.09 1570 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1652-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J821MHD 
820 516.6 0.057 0.09 1490 18.0 25.0 7.5 0.8 493-1653-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J821MHD6 
1000 630 0.045 0.09 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1654-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J102MHD 
1000 630 0.047 0.09 1630 18.0 31.5 T5 0.8 493-1655-ND 1.62 12.12 90.90 UHE1J102MHD6 
1200 756 0.040 0.09 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1656-ND 1.82 13.68 102.60 UHE1J122MHD 
1200 756 0.040 0.09 1790 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1657-ND 1.82 13.68 102.60 UHE1J122MHD6 
1500 945 0.036 0.09 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1658-ND 1.92 14.55 109.80 UHE1J152MHD 
6.8 6.8 2.3 0.08 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1659-ND 25 1.72 12.10 UHE2A6R8MDD 
15 15 1.2 0.08 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1660-ND .33 2.22 15.68 UHE2A150MED 
27 27 0.63 0.08 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1661-ND 36 2.42 17.05 UHE2A270MPD 
39 39 0.45 0.08 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1662-ND 40 2.69 18.98 UHE2A390MPD 
47 47 0.43 0.08 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1663-ND 40 2.69 18.98 UHE2A470MPD 
56 56 0.33 0.08 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1664-ND 43 3.15 22.50 UHE2A560MPD 
68 68 0.31 0.08 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1665-ND 43 3.15 22.50 UHE2A680MPD 
82 82 0.21 0.08 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1666-ND 43 3.15 22.50 UHE2A820MPD 
82 82 0.23 0.08 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1667-ND 43 3.15 22.50 UHE2A820MHD6 
100 100 0.20 0.08 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1668-ND 45 3.29 23.50 UHE2A101MPD 
120 120 0.15 0.08 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1669-ND 56 4.13 29.50 UHE2A121MPD 
120 120 0.16 0.08 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1670-ND 56 4.13 29.50 UHE2A121MHD6 
150 150 0.14 0.08 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1671-ND .64 4.74 34.78 UHE2A151MHD 
100 180 180 0.12 0.08 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1672-ND :64 4.74 34.78 UHE2A181MHD 
180 180 0.12 0.08 920 18.0 15.0 75 0.8 493-1673-ND :64 4.74 34.78 UHE2A181MHD6 
220 220 0.10 0.08 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1674-ND .80 5.98 43.95 UHE2A221MHD 
220 220 0.091 0.08 1040 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1675-ND 80 5.98 43.95 UHE2A221MHD6 
270 270 0.083 0.08 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1676-ND 84 6.24 45.83 UHE2A271MHD 
270 270 0.073 0.08 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1677-ND .84 6.24 45.83 UHE2A271MHD6 
330 330 0.071 0.08 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1678-ND 1.59 11.94 89.55 UHE2A331MHD 
330 330 0.080 0.08 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1679-ND 1.59 11.94 89.55 UHE2A331MHD6 
390 390 0.054 0.08 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1680-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A391MHD 
390 390 0.057 0.08 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1681-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A391MHD6 
470 470 0.045 0.08 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1682-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A471MHD 
470 470 0.047 0.08 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1683-ND 1.62 12.12 90.90 UHE2A471MHD6 
560 560 0.040 0.08 2020 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1684-ND 1.82 13.68 102.60 UHE2A561MHD 
680 680 0.040 0.08 1790 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1685-ND 1.82 13.68 102.60 UHE2A681MHD 
820 820 0.036 0.08 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1686-ND 1.92 14.55 109.80 UHE2A821MHD 
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michicon WX Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


General Purpose 85%С 


** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


*tan à: 
| *Voltage Rated Volt. (V) 4 63 10 16 25 35 50 
Plastic Platform C+02 GPositive : tanë (Мах) — |0.35 (0.40) | 0.26 (0.30) | 0.20 (0.24) | 0.16 (0.19) | 0.14 (0.16) | 0.12 (0.14) | 0.12 (0.14) 
0.3-| [* ANGE Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C (Values in ( ) 23 case size) 
pI ГА %02 * Stability at Low Temperature: 
k= Dama Rated Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
1 damen Impedance ratio [7 225°С72 +20°С | 7 4 3 2 2 2 2 
Е | i . 18121124183 ZT / 220 (Max.) | Z -40°C / Z +20°С 15 8 8 4 4 3 3 
Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 93 units, "V" 
for rated voltage is omitted. 4.3 | 5.3 | 6.6 | 8.3 Measurement frequency: 120Hz 
t In case of marking for оз units, Lot No. is expressed by digit ы 2 г г: * Endurance: Я Within +20% of initial value (Within +25% for 
(month code). : : 5 : After 2000 hours application of rated volt- | Capacitance Change | дуг and 03) 
age at 85°C, capacitors meet the char- | tan ë 200% or less of initial specified value 
FEATURES: N К . N N . . В acteristic requirements listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
* Designed for surface mounting on high density PC board * Applicable to automatic mounting machine using 
carrier tape * Load life of 2000 hours at 85°С * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
endurance characteristics listed above. 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -40°C to 85°C ы endo et ый ае Capacitance Change | Within +10% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C for 30 seconds. After removing from the hot plate | tanë Initial specified value or less 
After 2 minutes application of rated voltage, and restored at room temperature, they meet the Leakage Current Initial specified value or less 
Leakage Current leakage current is not more than 0.01CV characteristic requirements listed at right. 
or 8 (pA), whichever is greater. * Marking: Black print on the case top. 
Rated Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape Lead (Pb) Free 
Voltage Cap. tan 5 (Max.) Current @120Н2/85°С D Е Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Size | Pricing | Part No. 
22 0.35 3 19 3.0 5.4 493-2075-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2075-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX0G220MCL2GB 
33 0.35 3 28 4.0 54 493-2076-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2076-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX0G330MCL1GB 
47 0.35 3 33 4.0 5.4 493-2077-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2077-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX0G470MCL1GB 
4 56 0.35 3 42 5.0 5.4 493-2078-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2078-2-ND 1,000 66.00 | UWX0G560MCL1GB 
100 0.35 4 56 5.0 5.4 493-2079-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2079-2-ND 1,000 66.00 | UWX0G101MCL1GB 
150 0.35 6 79 6.3 5.4 493-2080-1-ND 1.21 2.00 4.63 | 493-2080-2-ND 1,000 85.50 | UWX0G151MCL1GB 
220 0.35 8.8 96 6.3 5.4 493-2081-1-ND 1.21 2.00 4.63 | 493-2081-2-ND 1,000 85.50 | UWX0G221MCL1GB 
330 0.35 13.2 145 8.0 5.4 493-2082-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2082-2-ND 1,000 91.50 | UWX0G331MCL1GB 
22 0.26 3 21 3.0 5.4 493-2083-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2083-2-ND 2,000 | 60.00/М | UWX0J220MCL2GB 
22 0.26 3 28 4.0 5.4 493-2084-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2084-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX0J220MCL1GB 
33 0.26 3 37 5.0 5.4 493-2085-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2085-2-ND 1,000 66.00 | UWX0J330MCL1GB 
47 0.26 3 45 5.0 5.4 493-2086-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2086-2-ND 1,000 63.00 | UWX0J470MCL1GB 
6.3 56 0.26 3.528 52 6.3 5.4 493-2087-1-ND .94 1.54 9.58 | 493-2087-2-ND 1,000 66.00 | UWX0J560MCL1GB 
100 0.26 6.3 70 6.3 5.4 493-2088-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2088-2-ND 1,000 66.00 | UWX0J101MCL1GB 
150 0.26 9.45 71 6.3 5.4 493-2089-1-ND 1.28 2.10 4.88 | 493-2089-2-ND 1,000 90.00 | UWX0J151MCL1GB 
220 0.26 13.86 110 8.0 5.4 493-2090-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2090-2-ND 1,000 91.50 | UWX0J221MCL1GB 
330 0.26 20.79 170 8.0 5.4 493-2091-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2091-2-ND 1,000 91.50 | UWX0J331MCL1GB 
22 0.2 3 33 5.0 5.4 493-2092-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2092-2-ND 1,000 60.00 | UWX1A220MCL1GB 
33 0.2 3.3 41 5.0 5.4 493-2093-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2093-2-ND 1,000 66.00| UWX1A330MCL1GB 
47 0.2 47 52 6.3 5.4 493-2094-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2094-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A470MCL1GB 
10 56 0.2 5.6 57 6.3 54 493-2095-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2095-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A560MCL1GB 
100 0.2 10 76 6.3 5.4 493-2096-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2096-2-ND 1,000 66.00 | UWX1A101MCL1GB 
150 0.2 15 111 8.0 5.4 493-2097-1-ND 1.64 2.70 6.26 | 493-2097-2-ND 1,000 115.50| UWX1A151MCL1GB 
220 0.2 22 135 8.0 54 493-2098-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2098-2-ND 1,000 91.50| UWX1A221MCL1GB 
10 0.16 3 18 3.0 54 493-2099-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2099-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1C100MCL2GB 
10 0.16 3 23 4.0 54 493-2100-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2100-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1C100MCL1GB 
22 0.16 3.52 37 5.0 5.4 493-2101-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2101-2-ND 1,000 60.00 | UWX1C220MCL1GB 
16 33 0.16 5.28 49 6.3 5.4 493-2102-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2102-2-ND 1,000 72.00 | UWX1C330MCL1GB 
47 0.16 7.52 58 6.3 5.4 493-2103-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2103-2-ND 1,000 66.00| UWX1C470MCL1GB 
56 0.16 8.96 63 6.3 5.4 493-2104-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2104-2-ND 1,000 72.00 | UWX1C560MCL1GB 
100 0.16 16 86 6.3 5.4 493-2105-1-ND 1.04 1.72 3.98 | 493-2105-2-ND 1,000 73.50 | UWX1C101MCL1GB 
4.7 0.14 3 12 3.0 5.4 493-2106-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2106-2-ND 2,000 | 60.00/М | UWX1E4R7MCL2GB 
4.7 0.14 3 16 4.0 5.4 493-2107-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2107-2-ND 2,000 | 60.00/М | UWX1E4R7MCL1GB 
10 0.14 3 27 5.0 54 493-2108-1-ND .94 1.54 9.58 | 493-2108-2-ND 1,000 66.00 | UWX1E100MCL1GB 
25 22 0.14 5.5 42 6.3 5.4 493-2109-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2109-2-ND 1,000 72.00 | UWX1E220MCL1GB 
33 0.14 8.25 52 6.3 5.4 493-2110-1-ND 1.17 1.93 4.47 | 493-2110-2-ND 1,000 82.50 | UWX1E330MCL1GB 
47 0.14 11.75 70 8.0 5.4 493-2111-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2111-2-ND 1,000 91.50 | UWX1E470MCL1GB 
56 0.14 14 76 8.0 54 493-2112-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2112-2-ND 1,000 91.50 | UWX1E560MCL1GB 
100 0.14 25 110 8.0 5.4 493-2113-1-ND 1.72 2.84 6.58 | 493-2113-2-ND 1,000 121.50 | UWX1E101MCL1GB 
2.2 0.12 3 8.4 3.0 5.4 493-2114-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2114-2-ND 2,000 | 60.00/М | UWX1V2R2MCL2GB 
3.3 0.12 3 10 3.0 54 493-2115-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2115-2-ND 2,000 | 60.00/М | UWX1V3R3MCL2GB 
4.7 0.12 3 18 4.0 5.4 493-2116-1-ND .85 1.40 3.25 | 493-2116-2-ND 2,000 | 60.00/M | UWX1V4R7MCL1GB 
35 10 0.12 3.5 29 5.0 5.4 493-2117-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2117-2-ND 1,000 66.00 | UWX1V100MCL1GB 
22 0.12 7.7 46 6.3 5.4 493-2118-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2118-2-ND 1,000 72.00 | UWX1V220MCL1GB 
33 0.12 11.55 62 8.0 5.4 493-2119-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2119-2-ND 1,000 91.50 | UWX1V330MCL1GB 
47 0.12 16.45 80 8.0 54 493-2120-1-ND 1.30 2.14 4.96 | 493-2120-2-ND 1,000 91.50 | UWX1V470MCL1GB 
0.1 0.12 3 1 3.0 5.4 493-2121-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2121-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HOR1MCL2GB 
0.1 0.12 3 1 4.0 5.4 493-2122-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2122-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HOR1MCL1GB 
0.22 0.12 3 2 3.0 54 493-2123-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2123-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HR22MCL2GB 
0.22 0.12 3 2 4.0 54 493-2124-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2124-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HR22MCL1GB 
0.33 0.12 3 2.8 3.0 5.4 493-2125-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2125-2-ND 2,000 | 63.00/M | UWX1HR33MCL2GB 
0.33 0.12 3 2.8 4.0 5.4 493-2126-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2126-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HR33MCL1GB 
0.47 0.12 3 4 3.0 54 493-2127-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2127-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HR47MCL2GB 
0.47 0.12 3 4 4.0 54 493-2128-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2128-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1HR47MCL1GB 
50 1 0.12 3 8 3.0 5.4 493-2129-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2129-2-ND 2,000 | 63.00/М | UWX1H010MCL2GB 
1 0.12 3 8.4 4.0 5.4 493-2130-1-ND .89 1.47 3.41 | 493-2130-2-ND 2,000 | 63.00/M | UWX1H010MCL1GB 
22 0.12 3 10 3.0 54 493-2131-1-ND .94 1.54 9.58 | 493-2131-2-ND 2,000 | 66.00/M | UWX1H2R2MCL2GB 
22 0.12 3 13 4.0 5.4 493-2132-1-ND .94 1.54 3.58 | 493-2132-2-ND 2,000 | 66.00/M | UWX1H2R2MCL1GB 
3.3 0.12 3 17 4.0 5.4 493-2133-1-ND .96 1.58 3.66 | 493-2133-2-ND 2,000 | 67.50/M | UWX1H3R3MCL1GB 
4.7 0.12 3 20 5.0 5.4 493-2134-1-ND .98 1.61 3.74 | 493-2134-2-ND 1,000 69.00 | UWX1H4R7MCL1GB 
10 0.12 5 33 6.3 5.4 493-2135-1-ND 1.02 1.68 3.90 | 493-2135-2-ND 1,000 72.00 | UWX1H100MCL1GB 
22 0.12 11 52 8.0 54 493-2136-1-ND 1.47 2.42 5.61 | 493-2136-2-ND 1,000 103.50| UWX1H220MCL1GB 
33 0.12 16.5 71 8.0 5.4 493-2137-1-ND 1.47 2.42 5.61 | 493-2137-2-ND 1,000 103.50| UWX1H330MCL1GB 
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ichi ies Alumi ic Capaci 
michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C ** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


Diameter D (mm): 03.0 to 08.0 x 5.4 L SPEGIHGATIONS: 


Plastic Platform 105°C Temperature Range -55°C to 105°C 


ros prosiva marking Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 


Q.341- 
ор! 
+£ 05 + о 


After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 


Leakage Current more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. 


Iz Ea] etan à: 
$L+01 
-02 Rated Volt. (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
$ =0.3 for 06.3 x 5.8, 06.3 x 7.7 tan 6 (Max.) 0.40 0.30 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 
Diameter D (mm): 08 x 10 L, 910 x 10 L Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C 
Plastic Platform С+02 GPositive d * Stability at Low Temperature: 
0.3- U sel 
Phu г 5 0.5 ФЯ Rated Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
+ 0.5, +02! «Пе Е í Impedance ratio | Z -25°C / Z +20°С 7 4 
mtos” 41 ЕО Negative Sz ZT / 220 (Мах.) |Z-40°C/Z+20°C | 15 
Pressure Relief Vent Measurement frequency: 120Hz 
ж Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 93 units, "V" for rated voltage is omitted. ы Endurance: After 1000 hours Within +25% of initial value for capacitors of o3(mm) 
T In case of marking for 23 units, Lot No. is expressed by a digit (month code). application of rated voltage at — |Capacitance Change | unit, and 16V or less. Within +20% of initial value for 
105*C, capacitors meet the capacitors of 25V or more. 
characteristic requirements tan ò 200% or less of initial specified value 
Diameter D (mm) x Dimension L (mm) listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
Di 3.0 x 5.4 | 4.0 x 5.4 | 5.0х5.4 | 63x5.4 | 63x5.8 | 6.3х7.7 |8.0 x 5.4 | 8.0 x 10.0 [10.0 x 10.0 
= Ts P 28 2 2 24 35 25 35 * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°С for 1000 hours, they meet the specified value for 
B 3.3 4.3 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 endurance characteristics listed above. 
9 3.3 43 53 66 66 66 8.8 8.8 103 * Resistance to Soldering Heat: The capacitors 
E 0.8 1.0 1.3 2.2 22 2.2 2.3 3.1 4.5 g w сар Capacitance Change | Within +10% of initial value 
L 54 54 54 54 58 77 54 10 10 shall be Кері оп the hot plate maintained ай 
H [05-08 | 05-08 | 0508 | 0508 | 0508 | 05-08 [0508] 08-11 | 0811 | 250°С for 30 seconds. After removing from the | tans Initial specified value or less 
hot plate and restored at room temperature, they 
FEATURES: meet the characteristic requirements listed at Leakage Current Initial specified value or less 
* Chip type, operating over wide temperature range of -55°C to 105°С * Designed for surface mounting on right. 
high density PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape * Marking: Black print on the case top. 
Rated Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape Lead (Pb) Free 
Voltage Cap. tan 5 (Мах.) Сштепі 120Н2/105%С D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) (9120Н2/20%С (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Size | Pricing | Part No. 
22 0.4 3 22 4.0 5.4 493-2138-1-ND .96 1.58 3.66 493-2138-2-ND 2,000 67.50/М | UWTOG220MCL1GB 
33 0.4 3 30 5.0 5.4 493-2139-1-ND .96 1.58 3.66 493-2139-2-ND 1,000 67.50 | UWTOG330MCL1GB 
47 0.4 3 36 5.0 5.4 493-2140-1-ND 1.13 1.86 4.31 493-2140-2-ND 1,000 79.50 | UWT0G470MCL1GB 
100 0.4 4 60 6.3 5.4 493-2141-1-ND 1.21 2.00 4.63 493-2141-2-ND 1,000 85.50| UWTOG101MCL1GB 
150 0.4 6 86 6.3 5.8 493-2142-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2142-2-ND 1,000 96.00| UWT0G151MCL1GS 
4 220 0.4 8.8 102 8.0 5.4 493-2144-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2144-2-ND 1,000 124.50| UWTOG221MCL1GB 
330 0.4 18.2 105 6.3 ҚТА 493-2145-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2145-2-ND 900 112.05 | UWT0G331MCL1GS 
470 0.4 18.8 210 8.0 10.0 493-2146-1-ND 2.18 3.50 8.18 493-2146-2-ND 500 75.00| UWTOG471MNL1GS 
680 0.4 27.2 210 8.0 10.0 493-2147-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2147-2-ND 500 75.00| UWT0G681MNL1GS 
1000 0.4 40 230 8.0 10.0 493-2148-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2148-2-ND 500 75.00| UWT0G102MNL1GS 
1500 0.4 60 310 10.0 10.0 493-2149-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2149-2-ND 500 96.75 | UWT0G152MNL1GS 
22 0.3 3 22 4.0 5.4 493-2150-1-ND .96 1.58 3.66 493-2150-2-ND 2,000 67.50/M | UWTOJ220MCL1GB 
33 0.3 3 30 5.0 5.4 493-2151-1-ND .96 1.58 3.66 493-2151-2-ND 1,000 67.50| UWT0J330MCL1GB 
47 0.3 3 36 5.0 5.4 493-2152-1-ND 1.13 1.86 4.31 493-2152-2-ND 1,000 79.50| UWT0J470MCL1GB 
100 0.3 6.3 60 6.3 5.4 493-2153-1-ND 1.21 2.00 4.63 493-2153-2-ND 1,000 85.50| UWT0J101MCL1GB 
150 0.3 9.45 86 6.3 5.8 493-2154-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2154-2-ND 1,000 96.00| UWT0J151MCL1GS 
6.3 220 0.3 13.86 102 8.0 5.4 493-2156-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2156-2-ND 1,000 124.50| UWT0J221MCL1GB 
330 0.3 20.79 105 6.3 77 493-2157-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2157-2-ND 900 112.05| UWT0J331MCL1GS 
470 0.3 29.61 210 8.0 10.0 493-2158-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2158-2-ND 500 75.00| UWT0J471MNL1GS 
680 0.3 42.84 210 8.0 10.0 493-2159-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2159-2-ND 500 75.00| UWT0J681MNL1GS 
1000 0.3 63 230 8.0 10.0 493-2160-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2160-2-ND 500 75.00| UWT0J102MNL1GS 
1500 0.3 94.5 310 10.0 10.0 493-2161-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2161-2-ND 500 96.75 | UWT0J152MNL1GS 
22 0.24 3 27 5.0 5.4 493-2162-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2162-2-ND 1,000 87.00| UWT1A220MCL1GB 
33 0.24 3.3 35 5.0 5.4 493-2163-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2163-2-ND 1,000 87.00 | UWT1A330MCL1GB 
47 0.24 4.7 46 6.3 5.4 493-2164-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2164-2-ND 1,000 96.00| UWT1A470MCL1GB 
100 0.24 10 60 6.3 5.4 493-2165-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2165-2-ND 1,000 96.00 | UWT1A101MCL1GB 
10 150 0.24 15 86 6.3 5.8 493-2166-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2166-2-ND 1,000 96.00| UWT1A151MCL1GS 
220 0.24 22 105 6.3 77 493-2167-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2167-2-ND 900 112.05 | UWT1A221MCL1GS 
330 0.24 33 195 8.0 10.0 493-2168-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2168-2-ND 500 75.00| UWT1A331MNL1GS 
470 0.24 47 210 8.0 10.0 493-2169-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2169-2-ND 500 75.00| UWT1A471MNL1GS 
680 0.24 68 310 10.0 10.0 493-2170-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2170-2-ND 500 96.75 | UWT1A681MNL1GS 
1000 0.24 100 310 10.0 10.0 493-2171-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2171-2-ND 500 96.75 | UWT1A102MNL1GS 
10 0.2 3 14 3.0 5.4 493-2172-1-ND .96 1.58 3.66 493-2172-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1C100MCL2GB 
10 0.2 3 18 4.0 5.4 493-2173-1-ND .96 1.58 3.66 493-2173-2-ND 2,000 67.50/M | UWT1C100MCL1GB 
22 0.2 3.52 30 5.0 5.4 493-2174-1-ND 1.38 2.28 5.28 493-2174-2-ND 1,000 97.50| UWT1C220MCL1GB 
33 0.2 5.28 40 6.3 5.4 493-2175-1-ND 1.38 2.28 5.28 493-2175-2-ND 1,000 97.50| UWT1C330MCL1GB 
47 0.2 7.52 50 6.3 5.4 493-2176-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2176-2-ND 1,000 103.50| UWT1C470MCL1GB 
16 100 0.2 16 60 6.3 5.4 493-2177-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2177-2-ND 1,000 103.50| UWT1C101MCL1GB 
150 0.2 24 95 6.3 77 493-2178-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2178-2-ND 900 112.05 | UWT1C151MCL1GS 
220 0.2 35.2 105 6.3 ТТ 493-2179-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2179-2-ND 900 112.05| UWT1C221MCL1GS 
330 0.2 52.8 195 8.0 10.0 493-2180-1-ND 2.18 3.50 8.18 493-2180-2-ND 500 75.00 | UWT1C331MNL1GS 
470 0.2 75.2 230 8.0 10.0 493-2181-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2181-2-ND 500 75.00| UWT1C471MNL1GS 
680 0.2 108.8 310 10.0 10.0 493-2182-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2182-2-ND 500 96.75 | UWT1C681MNL1GS 


(Continued) 
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michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 


Rated Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape Lead (Pb) Free 

Voltage Cap. tan à (Max.) Current 120Hz/105*C D (b Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing | Part No. 

47 0.16 3 10 3.0 5.4 493-2183-1-ND .96 1.58 3.66 493-2183-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1E4R7MCL2GB 

4.7 0.16 3 13 4.0 5.4 493-2184-1-ND .96 1.58 3.66 493-2184-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1E4R7MCL1GB 

10 0.16 3 23 5.0 54 493-2185-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2185-2-ND 1,000 96.00| UWT1E100MCL1GB 

22 0.16 5.5 38 6.3 5.4 493-2186-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2186-2-ND 1,000 103.50| UWT1E220MCL1GB 

33 0.16 8.25 48 6.3 5.4 493-2187-1-ND 1.55 2.56 5.93 493-2187-2-ND 1,000 109.50| UWT1E330MCL1GB 

25 47 0.16 11.75 66 8.0 5.4 493-2189-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2189-2-ND 1,000 124.50| UWT1E470MCL1GB 

100 0.16 25 91 6.3 74 493-2190-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2190-2-ND 900 112.05| UWT1E101MCL1GS 

150 0.16 37.5 140 8.0 10.0 493-2191-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2191-2-ND 500 75.00| UWT1E151MNL1GS 

220 0.16 55 455 8.0 10.0 493-2192-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2192-2-ND 500 75.00] UWT1E221MNL1GS 

330 0.16 82.5 190 8.0 10.0 493-2193-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2193-2-ND 500 75.00| UWT1E331MNL1GS 

470 0.16 117.5 300 10.0 10.0 493-2194-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2194-2-ND 500 96.75] UWT1E471MNL1GS 

22 0.14 3 7.5 3.0 54 493-2195-1-ND .96 1.58 3.66 493-2195-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1V2R2MCL2GB 

3.3 0.14 3 8 3.0 5.4 493-2196-1-ND 1.11 1.82 4.23 493-2196-2-ND 2,000 78.00/M| UWT1V3R3MCL2GB 

47 0.14 3 15 4.0 5.4 493-2197-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2197-2-ND 2,000 87.00/M| UWT1V4R7MCL1GB 

10 0.14 8.5 25 5.0 54 493-2198-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2198-2-ND 1,000 96.00] UWT1V100MCL1GB 

22 0.14 TG 42 6.3 5.4 493-2199-1-ND 1.47 2.42 5.61 493-2199-2-ND 1,000 103.50| UWT1V220MCL1GB 

35 33 0.14 11.55 59 8.0 5.4 493-2201-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2201-2-ND 1,000 124.50| UWT1V330MCL1GB 

47 0.14 16.45 63 6.3 5.8 493-2202-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2202-2-ND 1,000 124.50| UWT1V470MCL1GS 

100 0.14 35 84 6.3 ТТ 493-2203-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2203-2-ND 900 112.05| UWT1V101MCL1GS 

150 0.14 52.5 155 8.0 10.0 493-2204-1-ND 2.43 3.50 8.13 493-2204-2-ND 500 75.00] UWT1V151MNL1GS 

220 0.14 77 190 8.0 10.0 493-2205-1-ND 2.66 4.38 10.16 493-2205-2-ND 500 93.75] UWT1V221MNL1GS 

330 0.14 115.5 300 10.0 10.0 493-2206-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2206-2-ND 500 96.75] UWT1V331MNL1GS 

0.1 0.14 3 1 3.0 54 493-2207-1-ND .96 1.58 3.66 493-2207-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1HOR1MCL2GB 

0.1 0.14 3 1 4.0 5.4 493-2208-1-ND .96 1.58 3.66 493-2208-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1HOR1MCL1GB 

0.22 0.14 3 2.6 3.0 5.4 493-2209-1-ND .96 1.58 3.66 493-2209-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1HR22MCL2GB 

0.22 0.14 3 2.6 4.0 5.4 493-2210-1-ND .96 1.58 3.66 493-2210-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1HR22MCL1GB 

0.33 0.14 3 3.2 3.0 54 493-2211-1-ND .96 1.58 3.66 493-2211-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1HR33MCL2GB 

0.33 0.14 3 3.2 4.0 5.4 493-2212-1-ND .96 1.58 3.66 493-2212-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1HR33MCL1GB 

0.47 0.14 3 3.8 3.0 5.4 493-2213-1-ND .96 1.58 3.66 493-2213-2-ND 2,000 67.50/М | UWT1HR47MCL2GB 

0.47 0.14 3 3.8 4.0 5.4 493-2214-1-ND .96 1.58 3.66 493-2214-2-ND 2,000 67.50/M| UWT1HR47MCL1GB 

1 0.14 3 5.9 3.0 5.4 493-2215-1-ND .96 1.58 3.66 493-2215-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1H0O10MCL2GB 

1 0.14 3 6.3 4.0 5.4 493-2216-1-ND .96 1.58 3.66 493-2216-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1H010MCL1GB 

50 22 0.14 3 8 3.0 5.4 493-2217-1-ND .96 1.58 3.66 493-2217-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1H2R2MCL2GB 

2.2 0.14 3 11 4.0 54 493-2218-1-ND .96 1.58 3.66 493-2218-2-ND 2,000 67.50/М| UWT1H2R2MCL1GB 

3.3 0.14 3 14 4.0 5.4 493-2219-1-ND 1.11 1.82 4.23 493-2219-2-ND 2,000 78.00/М| UWT1H3R3MCL1GB 

4.7 0.14 3 18 5.0 5.4 493-2220-1-ND 1.23 2.03 4.71 493-2220-2-ND 1,000 87.00] UWT1H4R7MCL1GB 

10 0.14 5 30 6.3 5.4 493-2221-1-ND 1.36 2.24 5.20 493-2221-2-ND 1,000 96.00] UWT1H100MCL1GB 

22 0.14 11 51 8.0 54 493-2223-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2223-2-ND 1,000 124.50| UWT1H220MCL1GB 

33 0.14 16.5 60 6.3 7.7 493-2224-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2224-2-ND 900 112.05| UWT1H330MCL1GS 

47 0.14 23.5 63 6.3 7.7 493-2225-1-ND 1.76 2.91 6.74 493-2225-2-ND 900 112.05| UWT1H470MCL1GS 

100 0.14 50 140 8.0 10.0 493-2226-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2226-2-ND 500 75.00| UWT1H101MNL1GS 

150 0.14 75 180 10.0 10.0 493-2227-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2227-2-ND 500 96.75| UWT1H151MNL1GS 

220 0.14 110 220 10.0 10.0 493-2228-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2228-2-ND 500 96.75] UWT1H221MNL1GS 


e e . 
michicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Low Impedance 105°C ** Lead (Pb) Free/RoHS Compliant Part Numbers Stocked ** 


SPECIFICATIONS: 


Diameter D (mm): 04 - 96.3 x 5.8L 


Plastic Platf Temperature Range -55°C to 105°C. 
ene aor: C+02 (Positive Voltage (C: 16V) Capacitance Tolerance +20% at 120Н2, 20°С 
0.3-|- Г 7 0.5 9 ` After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
Leakage Current g v 
о р? | QE a gaxage тай more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. 
%0.5 “Гаі 
У = ЇА+02 I *tan à: 
“Н O Negative Capacitance 
Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 
Diameter D (mm): 08, 010 tan 8 (Max.) 0.24 (0.28) | 0.20 (0.24) | 0.16 (0.20) | 0.14 (0.16) | 0.12(0.14) | 0.12 (0.14) 
Plastic Platform Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C (Values in ( ) 08 case size) 
0.3-1|- oe Voltage (V: 35) Series * Stability at Low Temperature: 
іЯ ТАЗ 
op Спано ТА 95 ЕС Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 
"Los" Ki M ЇА+02 ° | Impedance ratio | Z -25°С / Z +20°С 8 
Pressure Relief Vent Н” `O Negative Capacitance ZT/Z20(Max) [Z-55°C/Z+20°C | 5 


Measurement frequency: 120Hz 
* Endurance: After 1000 hours 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) RE Capacitance Change Within +25% of initial value 
N application of rated voltage at 
Dim. 4.0х5.8 5.0x5.8 6.3х58 63х77 8.0x 10.0 10.0% 10.0 105*C, capacitors meet the tan à 200% or less of initial specified value 
A 18 2.1 2.4 2.4 2.9 3.2 characteristic requirements zt pe 
B 43 53 66 66 83 103 listed at right. Leakage Current Initial specified value or less 
c 43 53 6.6 6.6 83 10.3 * Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°С for 1000 hours, they meet the specified value for 
E 1.0 1.3 22 22 3.1 4.5 endurance characteristics listed above. 
L 5.8 5.8 5.8 7.7 10 10 * Resistance to Soldering Heat: The capacitors з "m ren 
ü 0598 05:08 9598 TES Deu IER shall be kept on the hor plate а at | Сарасйапсе Change | Within +10% of initial value 
250°C for 30 seconds. After removing from the | tana Initial specified value or less 
hot plate and restored at room temperature, they 
FEATURES: meet the characteristic requirements listed at | Leakage Current Initial specified value or less 
e Chip type, low impedance temperature range up to 105°C * Designed for surface mounting on high density right. 
PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape * Marking: Black print on the case top. 
(Continued) 
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nichicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 


Rated Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape Lead (Pb) Free 

Voltage | Cap. | tan ë (Max.) ohms (0) Мах. | Current | @100KHz/105°C D Ë Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) | (mm) Part Мо. 5 10 25 Part No. Size | Pricing Part No. 

27 0.24 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2229-1-ND 304 5.01 11.62 493-2229-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD0J270MCL1GS 

33 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2230-1-ND 342 5.64 13.08 493-2230-2-ND | 1,000 241.50 | UUDOJ330MCL1GS 

47 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2231-1-ND 3.42 5.64 13.08 493-2231-2-ND | 1,000 241.50 | UUD0JA70MCL1GS 

56 0.24 0.76 3.528 150 5.0 5.8 493-2232-1-ND 3.42 5.64 13.08 493-2232-2-ND | 1,000 241.50 | UUD0J560MCL1GS 

68 0.24 0.44 4.284 230 6.3 5.8 493-2233-1-ND 3.70 609 14.14 493-2233-2-ND | 1,000 261.00 | UUDOJ680MCL1GS 

100 0.24 0.44 6.3 230 6.3 5.8 493-2234-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2234-2-ND | 1,000 261.00 | UUDOJ101MCL1GS 

6.3 150 0.24 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2235-1-ND 370 609 1414 493-2235-2-ND | 1,000 261.00 | UUD0J151MCL1GS 

220 0.24 0.44 13.86 230 6.3 5.8 493-2236-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2236-2-ND | 1,000 261.00 | UUD0J221MCL1GS 

330 0.24 0.34 20.79 280 6.3 7.7 493-2237-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2237-2-ND 900 234.90 | UUD0J331MCL1GS 

470 0.28 0.17 29.61 450 8.0 10.0 493-2238-1-ND 470 774 17.96 493-2238-2-ND 500 165.75 | UUD0J471MNL1GS 

680 0.28 0.17 42.84 450 8.0 10.0 493-2239-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2239-2-ND 500 165.75 | UUD0J681MNL1GS 

1000 0.28 0.17 63 450 8.0 10.0 493-2240-1-ND 470 7.74 17.96 493-2240-2-ND 500 165.75 | UUDOJ102MNL1GS 

1500 0.28 0.09 94.5 670 10.0 10.0 493-2241-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2241-2-ND 500 178.50 | UUD0J152MNL1GS 

22 0.2 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2242-1-ND 304 5.01 11.62 493-2242-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1A220MCL1GS 

27 0.2 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2243-1-ND 342 5.64 13.08 493-2243-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1A270MCL1GS 

33 0.2 0.76 3.3 150 5.0 5.8 493-2244-1-ND 342 5.64 13.08 493-2244-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1A330MCL1GS 

47 0.2 0.44 4.7 230 6.3 5.8 493-2245-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2245-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A470MCL1GS 

56 0.2 0.44 5.6 230 6.3 5.8 493-2246-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2246-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A560MCL1GS 

68 0.2 0.44 6.8 230 6.3 5.8 493-2247-1-ND 370 609 1414 493-2247-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A680MCL1GS 

10 100 0.2 0.44 10 230 6.3 5.8 493-2248-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2248-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A101MCL1GS 

150 0.2 0.44 15 230 6.3 5.8 493-2249-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2249-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1A151MCL1GS 

220 0.2 0.34 22 280 6.3 77 493-2250-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2250-2-ND 900 248.40 | UUD1A221MCL1GS 

330 0.24 0.17 33 450 8.0 10.0 493-2251-1-ND 470 774 17.96 493-2251-2-ND 500 165.75 | UUD1A331MNL1GS 

470 0.24 0.17 47 450 8.0 10.0 493-2252-1-ND 4.70 774 17.96 493-2252-2-ND 500 165.75 | UUD1A471MNL1GS 

680 0.24 0.09 68 670 10.0 10.0 493-2253-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2253-2-ND 500 178.50 | UUD1A681MNL1GS 

1000 0.24 0.09 100 670 10.0 10.0 493-2254-1-ND 506 8.33 19.34 493-2254-2-ND 500 178.50 | UUD1A102MNL1GS 

15 0.16 1.8 3 80 40 5.8 493-2255-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2255-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1C150MCL1GS 

22 0.16 0.76 3.52 150 5.0 5.8 493-2256-1-ND 342 5.64 13.08 493-2256-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1C220MCL1GS 

27 0.16 0.76 4.32 150 5.0 5.8 493-2257-1-ND 3.42 564 13.08 493-2257-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1C270MCL1GS 

33 0.16 0.44 5.28 230 6.3 5.8 493-2258-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2258-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C330MCL1GS 

47 0.16 0.44 7.52 230 6.3 5.8 493-2259-1-ND 370 6.09 14.4 493-2259-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C470MCL1GS 

56 0.16 0.44 8.96 230 6.3 5.8 493-2260-1-ND 3.70 609 1414 493-2260-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C560MCL1GS 

16 68 0.16 0.44 10.88 230 6.3 5.8 493-2261-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2261-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C680MCL1GS 

100 0.16 0.44 16 230 6.3 5.8 493-2262-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2262-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1C101MCL1GS 

150 0.16 0.34 24 280 6.3 7.7 493-2263-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2263-2-ND 900 248.40 | UUD1C151MCL1GS 

220 0.16 0.34 35.2 280 6.3 7.7 493-2264-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2264-2-ND 900 248.40 | UUD1C221MCL1GS 

330 0.2 0.17 52.8 450 8.0 10.0 493-2265-1-ND 470 7.74 17.96 493-2265-2-ND 500 165.75 | UUD1C331MNL1GS 

470 0.2 0.17 75.2 450 8.0 10.0 493-2266-1-ND 4.70 7.74 17.96 493-2266-2-ND 500 165.75 | UUD1C471MNL1GS 

680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 10.0 493-2267-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2267-2-ND 500 178.50 | UUD1C681MNL1GS 

10 0.14 1.8 3 80 40 5.8 493-2268-1-ND 3.04 5.01 11.62 493-2268-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1E100MCL1GS 

15 0.14 0.76 3.75 150 5.0 5.8 493-2269-1-ND 342 5.64 13.08 493-2269-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1E150MCL1GS 

22 0.14 0.76 55 150 5.0 5.8 493-2270-1-ND 3.42 564 13.08 493-2270-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1E220MCL1GS 

27 0.14 0.44 6.75 230 6.3 5.8 493-2271-1-ND 370 609 1414 493-2271-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E270MCL1GS 

33 0.14 0.44 8.25 230 6.3 5.8 493-2272-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2272-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E330MCL1GS 

47 0.14 0.44 11.75 230 6.3 5.8 493-2273-1-ND 3.70 609 14.14 493-2273-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E470MCL1GS 

25 56 0.14 0.44 14 230 6.3 5.8 493-2274-1-ND 3.70 609 14.14 493-2274-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E560MCL1GS 

68 0.14 0.44 17 230 6.3 5.8 493-2275-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2275-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1E680MCL1GS 

100 0.14 0.34 25 280 6.3 77 493-2276-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2276-2-ND 900 248.40 | UUD1E101MCL1GS 

150 0.16 0.17 37.5 450 8.0 10.0 493-2277-1-ND 470 774 17.96 493-2277-2-ND 500 165.75 | UUD1E151MNL1GS 

220 0.16 0.17 55 450 8.0 10.0 493-2278-1-ND 470 774 17.96 493-2278-2-ND 500 165.75 | UUD1E221MNL1GS 

330 0.16 0.17 82.5 450 8.0 10.0 493-2279-1-ND 470 774 17.96 493-2279-2-ND 500 165.75 | UUD1E331MNL1GS 

470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 10.0 493-2280-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2280-2-ND 500 178.50 | UUD1E471MNL1GS 

4.7 0.12 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2281-1-ND 304 5.01 11.62 493-2281-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1V4R7MCL1GS 

10 0.12 0.76 3.5 150 5.0 5.8 493-2282-1-ND 342 5.64 13.08 493-2282-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1V100MCL1GS 

15 0.12 0.76 5.25 150 5.0 5.8 493-2283-1-ND 3.42 5.64 13.08 493-2283-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1V150MCL1GS 

22 0.12 0.76 7.7 150 50 58 493-2284-1-ND 3.42 5.64 13.08 493-2284-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1V220MCL1GS 

27 0.12 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2285-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2285-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1V270MCL1GS 

33 0.12 0.44 11.55 230 6.3 5.8 493-2286-1-ND 3.70 609 14.14 493-2286-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1V330MCL1GS 

35 47 0.12 0.44 16.45 230 6.3 5.8 493-2287-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2287-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1V470MCL1GS 

56 0.12 0.34 19.6 280 6.3 7.7 493-2288-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2288-2-ND 900 248.40 | UUD1V560MCL1GS 

68 0.12 0.34 23.8 280 6.3 De 493-2289-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2289-2-ND 900 248.40 | UUD1V680MCL1GS 

100 0.14 0.17 35 450 8.0 10.0 493-2290-1-ND 470 7.74 17.96 493-2290-2-ND 500 165.75 | UUD1V101MNL1GS 

150 0.14 0.17 52.5 450 8.0 10.0 493-2291-1-ND 470 774 17.96 493-2291-2-ND 500 165.75 | UUD1V151MNL1GS 

220 0.14 0.17 77 450 8.0 10.0 493-2292-1-ND 4.70 774 17.96 493-2292-2-ND 500 165.75 | UUD1V221MNL1GS 

330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 10.0 493-2293-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2293-2-ND 500 178.50 | UUD1V331MNL1GS 

1 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2294-1-ND 304 5.01 11.62 493-2294-2-ND | 2,000 | 214.50/М | UUD1H010MCL1GS 

2.2 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2295-1-ND 304 5.01 11.62 493-2295-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1H2R2MCL1GS 

3.3 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2296-1-ND 304 5.01 11.62 493-2296-2-ND | 2,000 | 214.50/M | UUD1H3R3MCL1GS 

4.7 0.12 1.52 3 85 5.0 5.8 493-2297-1-ND 3.42 564 13.08 493-2297-2-ND | 1,000 241.50 | UUD1H4R7MCL1GS 

10 0.12 0.88 5 165 6.3 5.8 493-2298-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2298-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1H100MCL1GS 

15 0.12 0.88 7.5 165 6.3 5.8 493-2299-1-ND 370 609 14.44 493-2299-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1H150MCL1GS 

22 0.12 0.88 11 165 6.3 5.8 493-2300-1-ND 3.70 6.09 14.14 493-2300-2-ND | 1,000 261.00 | UUD1H220MCL1GS 

50 27 0.12 0.68 18.5 185 6.3 77 493-2301-1-ND 3.91 644 14.95 493-2301-2-ND 900 248.40 | UUD1H270MCL1GS 

33 0.12 0.68 16.5 185 6.3 757. 493-2302-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2302-2-ND 900 248.40 | UUD1H330MCL1GS 

47 0.12 0.68 23.5 185 6.3 7.7 493-2303-1-ND 3.91 6.44 14.95 493-2303-2-ND 900 248.40 | UUD1H470MCL1GS 

56 0.14 0.34 28 300 8.0 10.0 493-2304-1-ND 470 7.74 17.96 493-2304-2-ND 500 165.75 | UUD1H560MNL1GS 

68 0.14 0.34 34 300 8.0 10.0 493-2305-1-ND 470 7.74 17.96 493-2305-2-ND 500 165.75 | UUD1H680MNL1GS 

100 0.14 0.34 50 300 8.0 10.0 493-2306-1-ND 470 7.74 17.96 493-2306-2-ND 500 165.75 | UUD1H101MNL1GS 

150 0.14 0.18 75 670 10.0 10.0 493-2307-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2307-2-ND 500 178.50 | UUD1H151MNL1GS 

220 0.14 0.18 110 670 10.0 10.0 493-2308-1-ND 5.06 8.33 19.34 493-2308-2-ND 500 178.50 | UUD1H221MNL1GS 
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NEW! 


SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 85°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 85°С Maximum Temperature Specifications: е Operating Temperature: -40°С - 85°С 
(6.3-400V), -25*C ~ 85°С (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°С: 
øD | DC Voltage Test Time Leakage Current (uA) 1 gd Ф 
6.3-100У | After 1 Minute | | = 0.03CV or 4pA, whichever is greater ØD o 
< 018 After 1 Minute | СУ< 1,000: I=0.1CV +40 СУ>1,000: I-0.04CV +100 | 
160-450V [After 5 Minutes | CV« 1,000: I=0.03CV +15 | CV>1,000: I-0.02CV +25 Vent |—— L ——+}15 тіп. m 4 min. 
>020| 6.3-450V | After 3 Minutes | I=0.03CV 
Rated Rated Ripple 
М.У. Сар. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan š @85°C 120Hz ор L E Part No. i 10 100 Part No. 
33 0.34 77 5.0 11.0 2.0 565-1000-ND 23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL330ME11D 
47 0.34 92 5.0 11.0 2.0 565-1001-ND 23 1.46 9.85 ESMG6RSELL470ME11D 
100 0.34 134 5.0 11.0 2.0 565-1002-ND 23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 200 5.0 11.0 2.0 565-1003-ND 24 1.50 10.13 ESMG6RSELL221ME11D 
330 0.34 270 6.3 11.0 2.5 565-1004-ND .28 1.75 11.77 ESMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 320 6.3 11.0 2.5 565-1005-ND .28 1.75 11.77 ESMG6R3ELL471MF11D 
2200 0.36 1000 10.0 20.0 5.0 565-1006-ND .38 2.81 20.05 ESMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 1185 10.0 20.0 5.0 565-1007-ND 44 3.22 22.99 ESMG6R3ELL332MJ20S 
6.3 4700 0.40 1545 12.5 20.0 5.0 565-1008-ND .59 4.31 30.79 ESMG6RS3ELL472MK20S 
6800 0.44 1915 12.5 25.0 5.0 565-1009-ND .68 5.08 37.31 ESMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 2330 16.0 25.0 7.5 565-1010-ND .96 747 52.66 ESMG6R3ELL103ML25S 
10000 0.46 2310 20.0 25.0 10.0 565-1011-ND 1.61 12.06 90.48 ESMG6R3ELL103MN25S 
15000 0.56 2660 20.0 30.0 10.0 565-1012-ND 1.75 13.09 98.16 ESMG6R3ELL153MN30S 
22000 0.76 3320 18.0 40.0 7.5 565-1013-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG6R3ELL223MM40S 
22000 0.70 3130 20.0 40.0 10.0 565-1014-ND 1.96 14.73 110.51 ESMG6R3ELL223MN40S 
27000 0.80 3280 22.0 40.0 10.0 565-1015-ND 1.93 14.59 110.09 ESMG6RSELL273MP40S 
39000 1.04 3560 25.4 40.0 12.5 565-1016-ND 2.83 21.48 161.71 ESMG6RSELL393MQ40S 
22 0.24 66 5.0 11.0 2.0 565-1017-ND 23 1.48 9.94 ESMG100ELL220ME11D 
33 0.24 83 5.0 11.0 2.0 565-1018-ND .23 1.47 9.90 ESMG100ELL330ME11D 
47 0.24 100 5.0 11.0 2.0 565-1019-ND 25 1.60 10.81 ESMG100ELL470ME11D 
100 0.24 146 5.0 11.0 2.0 565-1020-ND 25 1.59 10.72 ESMG100ELL101ME11D 
220 0.24 240 5.0 11.0 2.0 565-1021-ND .25 1.58 10.64 ESMG100ELL221ME11D 
330 0.24 290 6.3 11.0 2.5 565-1022-ND -30 2.05 14.42 ESMG100ELL331MF11D 
470 0.24 350 6.3 11.0 25 565-1023-ND .26 1.66 11.21 ESMG100ELL471MF11D 
10 1000 0.24 650 10.0 12.5 5.0 565-1024-ND .53 3.93 28.09 ESMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 1070 10.0 20.0 5.0 565-1025-ND .56 4.12 29.42 ESMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1420 12.5 20.0 5.0 565-1026-ND .57 4.26 31.30 ESMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1780 12.5 25.0 5.0 565-1027-ND 73 5.40 39.66 ESMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 2220 16.0 25.0 7.5 565-1028-ND 1.00 7.47 54.83 ESMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 2410 20.0 25.0 10.0 565-1029-ND 1.70 12.77 95.81 ESMG100ELL103MN25S 
15000 0.52 3080 18.0 35.5 7.5 565-1030-ND 1.36 10.20 76.51 ESMG100ELL153MMP1S 
22000 0.66 3480 22.0 40.0 10.0 565-1031-ND 2.18 16.51 124.63 ESMG100ELL223MP40S 
33000 0.88 3560 25.4 40.0 12.5 565-1032-ND 3.24 24.50 184.87 ESMG100ELL333MQ40S 
10 0.20 50 5.0 11.0 2.0 565-1033-ND 1.95 14.60 109.49 ESMG160ELL100ME11D 
22 0.20 75 5.0 11.0 2.0 565-1034-ND .23 1.48 9.94 ESMG160ELL220ME11D 
33 0.20 81 5.0 11.0 2.0 565-1035-ND .23 1.43 9.63 ESMG160ELL330ME11D 
47 0.20 109 5.0 11.0 2.0 565-1036-ND 25 1.60 10.81 ESMG160ELL470ME11D 
100 0.20 160 5.0 11.0 2.0 565-1037-ND .25 1.62 10.90 ESMG160ELL101ME11D 
220 0.20 260 6.3 11.0 2.5 565-1038-ND .28 1.75 11.81 ESMG160ELL221MF11D 
330 0.20 370 8.0 11.5 3.5 565-1039-ND 130 2.01 14.16 ESMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 440 8.0 11.5 3.5 565-1040-ND 130 2.00 1412 ESMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 785 10.0 16.0 5.0 565-1041-ND .39 2.86 20.42 ESMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 1295 12.5 20.0 5.0 565-1042-ND .55 4.05 28.95 ESMG160ELL222MK20S 
16 3300 0.24 1655 12.5 25.0 5.0 565-1043-ND .66 4.94 36.27 ESMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 2090 16.0 25.0 7.5 565-1044-ND .91 6.79 49.86 ESMG160ELL472ML25S 
4700 0.26 1960 20.0 20.0 10.0 565-1045-ND 1.47 11.04 82.80 ESMG160ELL472MN20S 
6800 0.30 2520 16.0 31.5 75 565-1046-ND 1.05 7.88 59.10 ESMG160ELL682MLN3S 
6800 0.30 2330 20.0 25.0 10.0 565-1047-ND 1.66 12.42 93.18 ESMG160ELL682MN25S 
8200 0.34 2500 20.0 30.0 10.0 565-1048-ND 1.75 13.18 98.49 ESMG160ELL822MN30S 
10000 0.38 2920 18.0 35.5 75 565-1049-ND 1.52 11.39 85.45 ESMG160ELL103MMP1S 
12000 0.42 2900 20.0 40.0 10.0 565-1050-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG160ELL123MN40S 
12000 0.42 2900 22.0 35.0 10.0 565-1051-ND 1.76 13.33 100.59 ESMG160ELL123MP35S 
15000 0.48 3380 22.0 40.0 10.0 565-1052-ND 2.27 17.22 129.99 ESMG160ELL153MP40S 
22000 0.62 3720 25.4 40.0 12.5 565-1053-ND 3.06 23.20 175.07 ESMG160ELL223MQ40S 
47 0.16 36 5.0 11.0 2.5 565-1054-ND .23 1.43 9.63 ESMG250ELLA4R7ME11D 
10 0.16 53 5.0 11.0 2.0 565-1055-ND 25 1.57 10.58 ESMG250ELL100ME11D 
22 0.16 78 5.0 11.0 2.0 565-1056-ND .23 1.48 9.94 ESMG250ELL220ME11D 
33 0.16 96 5.0 11.0 2.0 565-1057-ND 23 1.45 9.76 ESMG250ELL330ME11D 
47 0.16 115 5.0 11.0 2.0 565-1058-ND .23 1.46 9.85 ESMG250ELL470ME11D 
100 0.16 190 6.3 11.0 2.0 565-1059-ND 27 1.73 11.68 ESMG250ELL101MF11D 
220 0.16 330 8.0 11.5 3.5 565-1060-ND 130 2.01 14.20 ESMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 440 8.0 11.5 8.5 565-1061-ND -30 2.03 14.32 ESMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 545 10.0 12.5 5.0 565-1062-ND .39 2.66 18.77 ESMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 955 10.0 20.0 5.0 565-1063-ND .41 3.01 21.52 ESMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1540 12.5 25.0 5.0 565-1064-ND .68 5.03 36.97 ESMG250ELL222MK25S 
25 3300 0.20 1975 16.0 25.0 7.5 565-1065-ND .94 6.98 51.25 ESMG250ELL332ML25S 
3300 0.20 1850 20.0 20.0 10.0 565-1066-ND 1.05 7.84 57.54 ESMG250ELL332MN20S 
4700 0.22 2420 16.0 31.5 75 565-1067-ND 1.01 7.57 56.75 ESMG250ELL472MLN3S 
4700 0.22 2420 20.0 25.0 10.0 565-1068-ND 1.18 8.82 66.11 ESMG250ELL472MN25S 
6800 0.26 2880 18.0 35.5 75 565-1069-ND 1.53 11.44 85.78 ESMG250ELL682MMP1S 
6800 0.26 2680 20.0 35.0 10.0 565-1070-ND 1.53 11.44 85.78 ESMG250ELL682MN35S 
6800 0.26 2510 22.0 30.0 10.0 565-1071-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG250ELL682MP30S 
8200 0.30 2810 20.0 40.0 10.0 565-1072-ND 2.18 16.47 124.34 ESMG250ELL822MN40S 
8200 0.30 2810 22.0 35.0 10.0 565-1073-ND 2.23 16.87 127.31 ESMG250ELL822MP35S 
10000 0.34 3240 22.0 40.0 10.0 565-1074-ND 2.21 16.75 126.43 ESMG250ELL103MP40S 
12000 0.38 3240 22.0 40.0 10.0 565-1075-ND 2.30 17.42 131.46 ESMG250ELL123MP40S 
15000 0.44 3610 25.4 40.0 12.5 565-1076-ND 3.20 24.26 183.08 ESMG250ELL153MQ40S 
4.7 0.14 40 5.0 11.0 2.0 565-1077-ND .23 1.43 9.63 ESMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 59 5.0 11.0 2.0 565-1078-ND 23 1.43 9.67 ESMG350ELL100ME11D 
22 0.14 88 5.0 11.0 2.0 565-1079-ND 23 1.48 9.94 ESMG350ELL220ME11D 
33 0.14 108 5.0 11.0 2.0 565-1080-ND 23 1.45 9.76 ESMG350ELL330ME11D 
47 0.14 130 5.0 11.0 2.0 565-1081-ND .23 1.48 9.99 ESMG350ELL470ME11D 
100 0.14 210 6.3 11.0 2.5 565-1082-ND .28 1.77 11.90 ESMG350ELL101MF11D 
220 0.14 385 8.0 11.5 3.5 565-1083-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 490 10.0 12.5 5.0 565-1084-ND .39 2.66 18.77 ESMG350ELL331MJC5S 
35 470 0.14 645 10.0 16.0 5.0 565-1085-ND .36 2.65 18.91 ESMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 1145 12.5 20.0 5.0 565-1086-ND .58 4.26 30.42 ESMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1785 16.0 25.0 7.5 565-1087-ND .96 7.17 52.66 ESMG350ELL222ML25S 
2200 0.16 1670 20.0 20.0 10.0 565-1088-ND 1.51 11.35 85.12 ESMG350ELL222MN20S 
3300 0.18 2050 20.0 25.0 10.0 565-1089-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG350ELL332MN25S 
3900 0.18 2310 20.0 30.0 10.0 565-1090-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG350ELL392MN30S 
4700 0.20 2700 18.0 35.5 7.5 565-1091-ND 1.39 10.46 78.46 ESMG350ELL472MMP1S 
4700 0.20 2510 20.0 35.0 10.0 565-1092-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MN35S 
4700 0.20 2380 22.0 30.0 10.0 565-1093-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MP30S 
5600 0.22 2690 20.0 40.0 10.0 565-1094-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MN40S 
(Continued) 
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NEW! SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Тап 5 @85°C 120Н2 ор L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
5600 0.22 2690 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1095-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MP35S 
35 6800 0.24 3090 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1096-ND 2.20 16.67 125.81 ESMG350ELL682MP40S 
10000 0.32 3480 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1097-ND 3.17 24.02 181.31 ESMG350ELL103MQ40S 
0.10 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1098-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1099-ND 23 1.47 9.90 ESMGS500ELLR22ME11D 
0.33 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1100-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1101-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR47ME11D 
1.0 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1102-ND 22 1.42 9.58 ESMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1103-ND 23 1.44 9.72 ESMGS500ELL2R2ME11D 
3.3 0.12 35 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1104-ND .23 1.43 9.67 ESMGS500ELL3R3ME11D 
47 0.12 41 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1105-ND 23 1.43 9.63 ESMGS500ELL4R7ME11D 
10 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1106-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELL100ME11D 
22 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1107-ND 23 1.48 9.94 ESMGSO0O0ELL220ME11D 
33 0.12 125 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1108-ND 23 1.48 9.94 Е5МС500Е111330МЕ110 
47 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1109-ND .28 1.76 11.86 ESMGS500ELL470MF11D 
50 100 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1110-ND 30 2.01 14.20 ESMGS500ELL101MHB5D 
220 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1111-ND 39 2.66 18.77 ESMGS500ELL221MJC5S 
330 0.12 585 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1112-ND 87 2.75 19.64 ESMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 755 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1113-ND 44 3.27 23.36 ESMGS500ELL471MJ20S 
1000 0.12 1340 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1114-ND 171 5.32 39.04 ESMGS500ELL102MK25S 
1500 0.12 1570 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1115-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG500ELL152MN20S 
2200 0.14 1880 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1116-ND 1.29 9.66 72.44 ESMG500ELL222MN25S 
2700 0.14 2150 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1117-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG500ELL272MN30S 
3300 0.16 2500 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1118-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG500ELL332MMP1 S 
3300 0.16 2420 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1119-ND 1.92 14.55 109.80 ESMGS500ELL332MN35S, 
3300 0.16 2420 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1120-ND 1.92 14.51 109.50 ESMG500ELL332MP30S 
3900 0.16 2590 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1121-ND 2.03 15.34 115.74 ESMGS500ELL392MP35S 
4700 0.18 2960 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1122-ND 2.29 17.30 130.57 ESMGS500ELL472MP40S 
6800 0.22 3360 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1123-ND 3.48 26.38 199.11 ESMGS500ELL682MQ40S 
10 0.09 65 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1124-ND 23 1.46 9.81 ESMG6SOELL100ME11D 
22 0.09 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1125-ND 23 1.48 9.99 ESMG63OELL220ME11D 
33 0.09 140 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1126-ND 28 1.77 11.90 ESMG630ELL330MF11D 
47 0.09 170 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1127-ND 29 1.82 12.27 ESMG630ELL470MF11D 
100 0.09 300 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1128-ND :38 2.61 18.37 ESMG630ELL101MJC5S 
220 0.09 490 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1129-ND 37 2.75 19.64 ESMG63OELL221MJ16S 
330 0.09 710 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1130-ND 44 3.22 22.99 ESMG630ELL331MJ20S 
63 470 0.09 900 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1131-ND 61 4.52 32.26 ESMG630ELL471MK20S 
820 0.09 1370 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1132-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG630ELL821MN20S 
1000 0.09 1300 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1133-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG630ELL102ML25S 
1000 0.09 1600 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1134-ND 1.60 12.02 90.15 ESMG63OELL102MN25S 
1500 0.09 1850 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1135-ND 1.89 14.16 106.18 ESMG63OELL152MN30S 
2200 0.11 2330 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1136-ND 1.91 14.43 108.92 ESMG630ELL222MN35S, 
2200 0.11 2190 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1137-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG630ELL222MP30S 
3300 0.13 2810 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1138-ND 2.39 18.08 136.49 ESMG630ELL332MP40S 
3900 0.13 3100 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1139-ND 2.94 22.25 167.95 ESMG630ELL392MQ40S 
0.10 0.08 2.1 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1140-ND .23 1.48 9.94 ESMG101ELLR10ME11D 
0.22 0.08 4.7 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1141-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 7.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1142-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1143-ND 25 1.56 10.54 ESMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1144-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELL1ROME11D 
2.2 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1145-ND 23 1.43 9.63 ESMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1146-ND 23 1.43 9.67 ESMG101ELL3R3ME11D 
4.7 0.08 45 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1147-ND 23 1.44 9.72 ESMG101ELL4R7ME11D 
10 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1148-ND .27 1.73 11.68 ESMG101ELL100MF11D 
22 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1149-ND .27 1.83 12.94 ESMG101ELL220MHB5D 
33 0.08 180 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1150-ND .28 1.90 13.42 ESMG101ELL330MHB5D 
100 47 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1151-ND .37 2.50 17.63 ESMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1152-ND 76 5.65 41.47 ESMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1153-ND 1.09 8.16 61.21 ESMG101ELL221MK25S 
330 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1154-ND .72 5.35 39.30 ESMG101ELL331MK25S 
330 0.08 870 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1155-ND .78 5.79 42.53 ESMG101ELL331MN20S 
470 0.08 1000 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1156-ND .96 7.15 52.50 ESMG101ELL471ML25S 
680 0.08 1360 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1157-ND 1.96 14.69 110.18 ESMG101ELL681MN30S 
820 0.08 1540 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1158-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG101ELL821MP30S 
1000 0.08 1380 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1159-ND 1.49 11.19 83.91 ESMG101ELL102MM40S 
1000 0.08 1720 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1160-ND 1.76 13.33 100.64 ESMG101ELL102MN35S 
1200 0.08 1980 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1161-ND 2.11 15.96 120.48 ESMG101ELL122MP40S 
1800 0.08 2490 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1162-ND 3.42 25.91 195.55 ESMG101ELL182MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1163-ND 27 1.69 11.38 ESMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 48 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1164-ND 28 1.79 12.09 ESMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1165-ND 36 2.64 18.87 ESMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1166-ND 43 3.17 22.64 ESMG161ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1167-ND 44 3.22 22.98 ESMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1168-ND .61 4.46 31.89 ESMG161ELL470MK20S 
100 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1169-ND :67 5.00 36.71 ESMG161ELL101MK25S 
160 220 0.20 760 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1170-ND 1.03 7.73 58.00 ESMG161ELL221MLN3S 
220 0.15 730 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1171-ND 1.83 13.76 103.16 ESMG161ELL221MN25S 
330 0.20 995 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1172-ND 1.33 9.99 74.95 ESMG161ELL331MMP1S 
330 0.15 920 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1173-ND 1.87 14.15 106.83 ESMG161ELL331MN30S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1174-ND 1.94 14.67 110.68 ESMG161ELL391MP30S 
470 0.15 1340 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1175-ND 2.28 17.26 130.28 ESMG161ELL471MN40S 
470 0.15 1340 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1176-ND 2.36 17.85 134.72 ESMG161ELL471MP35S 
560 0.15 1470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1177-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG161ELL561MP40S 
680 0.15 1570 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1178-ND 3.35 25.33 191.17 ESMG161ELL681MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1179-ND 29 1.83 12.32 ESMG201ELL3R3MF11D 
4.7 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1180-ND :32 2.16 15.22 ESMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1181-ND 40 2.96 21.15 ESMG201ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1182-ND 47 3.43 24.50 ESMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1183-ND .58 4.26 30.42 ESMG201ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1184-ND .61 4.56 33.47 ESMG201ELL470MK20S 
100 0.20 475 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1185-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG201ELL101ML25S 
100 0.15 460 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1186-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG201ELL101MN20S 
180 0.15 660 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1187-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG201ELL181MN25S 
200 220 0.20 810 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1188-ND 1.66 12.46 93.46 ESMG201ELL221MMP1S 
220 0.15 750 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1189-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG201ELL221MN30S 
270 0.15 830 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1190-ND 2.02 15.29 115.42 ESMG201ELL271MN30S 
330 0.15 1070 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1191-ND 2.25 17.06 128.78 ESMG201ELL331MN35S 
330 0.15 1070 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1192-ND 2.85 21.55 162.62 ESMG201ELL331MP30S 
390 0.15 1190 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1193-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG201ELL391MN40S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1194-ND 5.80 43.89 331.28 ESMG201ELL391MP30S 
470 0.15 1350 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1195-ND 2.77 20.95 458.15 ESMG201ELL471MP40S 
560 0.15 1430 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1196-ND 3.33 25.20 190.20 ESMG201ELL561MP40S 
680 0.15 1620 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1197-ND 4.03 30.51 230.28 ESMG201ELL681MQ40S 
22 0.20 32 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1198-ND 29 1.82 12.27 ESMG251ELL2R2MF11D 
250 3.3 0.20 46 8.0 11.5 8.5 0.6 565-1199-ND .30 2.06 14.53 ESMG251ELL3R3MHB5D 
4.7 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1200-ND .32 2.16 15.22 ESMG251ELL4R7MHB5D 
10 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1201-ND 44 3.22 22.99 ESMG251ELL100MJ16S 
(Continued) 
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NEW! SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Тап 5 @85°C 120Hz ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1202-ND 52 3.84 27.44 ESMG251ELL220MJ20S 
33 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1203-ND :62 4.61 33.82 ESMG251ELL330MK20S 
47 0.20 295 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1204-ND 77 5.70 41.84 ESMG251ELL470MK25S 
82 0.15 420 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1205-ND 1.82 13.62 102.17 ESMG251ELL820MN20S 
100 0.20 515 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1206-ND 1.20 8.99 67.44 ESMG251ELL101MLN3S 
120 0.15 530 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1207-ND 1.91 14.47 109.21 ESMG251ELL121MN25S 
250 180 0.15 680 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1208-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG251ELL181MN30S 
5 220 0.20 825 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1209-ND 1.96 14.86 112.18 ESMG251ELL221MM40S 
220 0.15 780 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1210-ND 2.19 16.59 125.22 ESMG251ELL221MN35S 
220 0.15 820 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1211-ND 2.16 16.32 123.16 ESMG251ELL221MP30S 
270 0.15 880 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1212-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG251ELL271MN40S 
270 0.15 880 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1213-ND 1.80 13.60 102.68 ESMG251ELL271MP35S 
330 0.15 1060 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1214-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG251ELL331MP40S 
390 0.15 1200 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1215-ND 3.82 28.94 218.39 ESMG251ELL391MQ40S 
0.47 0.24 15 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1216-ND 32 2.15 15.13 ESMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1217-ND .32 2.19 15.42 ESMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 38 8.0 11:5 3.5 0.6 565-1218-ND .35 2.61 18.65 ESMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1219-ND .34 2.54 18.14 ESMG351ELL3R3MHB5D 
47 0.24 65 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1220-ND .41 3.01 21.52 ESMG351ELL4R7MJC5S 
350 10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1221-ND .50 3.69 26.34 ESMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 185 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1222-ND 70 5.17 38.00 ESMG351ELL220MK20S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1223-ND 1.00 7.45 54.74 ESMG351ELL330ML25S 
47 0.24 325 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1224-ND 1.11 8.33 62.44 ESMG351ELL470ML25S 
47 0.15 310 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1225-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG351ELL470MN20S 
100 0.15 500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1226-ND 2.19 16.55 124.92 ESMG351ELL101MN30S 
220 0.15 890 254 40.0 12.5 1.0 565-1227-ND 4.06 30.71 231.75 ESMG351ELL221MQ40S 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1228-ND 32 2.19 15.42 ESMG401ELL1ROMF11D 
3.3 0.24 54 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1229-ND 42 3.06 21.89 ESMGAO01ELLSR3MJC5S 
4.7 0.24 71 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1230-ND 44 3.27 23.36 ESMG401ELL4R7MJ16S 
10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1231-ND 52 3.84 27.44 ESMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 205 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1232-ND 79 5.89 43.22 ESMG401ELL220MK25S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1233-ND 1.00 7.52 56.41 ESMG401ELL330ML25S 
33 0.15 260 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1234-ND 1.01 7.57 56.75 ESMG401ELL330MN20S, 
400 47 0.24 350 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1235-ND 1.25 9.39 70.45 ESMGA01ELL470MLN3S 
56 0.15 350 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1236-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG401ELL560MN25S, 
68 0.15 420 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1237-ND 1.42 10.64 79.79 ESMG401ELL680MN30S 
100 0.15 520 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1238-ND 1.97 14.94 112.77 ESMGAO1ELL101MN35S 
100 0.15 520 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1239-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG401ELL101MP30S 
120 0.15 580 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1240-ND 2.68 20.33 153.41 ESMGAO1ELL121MN40S 
120 0.15 580 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1241-ND 2.64 20.01 151.03 ESMG401ELL121MP35S 
180 0.15 790 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1242-ND 3.95 29.92 225.81 ESMG401ELL181MQ40S 
0.47 0.24 13 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1243-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELLR47MJC5S 
1.0 0.24 19 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1244-ND 41 3.01 21.52 ESMG451ELL1R0MJC5S 
22 0.24 32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1245-ND 42 3.06 21.89 ESMGA451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 44 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1246-ND 47 3.48 24.87 ESMG451ELL3R3MJ16S 
4.7 0.24 56 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1247-ND 51 3.79 27.08 ESMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 91 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1248-ND 58 4.32 31.74 ESMG451ELL100MK20S 
22 0.24 165 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1249-ND 1.04 7.74 56.85 ESMG451ELL220ML25S 
22 0.20 180 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1250-ND 1.69 12.69 85.15 ESMG451ELL220MN20S 
450 33 0.24 215 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1251-ND 1.48 11.13 83.46 ESMG451ELL330MLN3S 
33 0.20 240 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1252-ND 1.76 13.29 100.29 ESMG451ELL330MN25S 
47 0.24 265 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1253-ND 1.67 12.51 93.79 ESMG451ELL470MLP1S 
47 0.20 290 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1254-ND 1.94 14.70 110.98 ESMG451ELL470MN25S 
56 0.20 320 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1255-ND 2.47 18.72 141.26 ESMG451ELL560MN30S 
68 0.20 370 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1256-ND 2.49 18.83 142.14 ESMG451ELL680MN35S 
68 0.20 370 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1257-ND 2.58 19.54 147.47 ESMG451ELL680MP30S 
82 0.20 420 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1258-ND 2.55 19.31 145.70 ESMG451ELL820MN40S 
82 0.20 420 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1259-ND 2.55 19.34 146.00 ESMG451ELL820MP35S 
100 0.20 470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1260-ND 3.01 22.80 172.10 ESMG451ELL101MP40S 
120 0.20 520 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1261-ND 4.15 31.46 237.40 ESMG451ELL121MQ40S 


KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
NEW! General Purpose 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 105°C Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 
(6.3-100V), -40°C ~ 105°C (160-400V), -25*C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


DC Voltage Test Time Leakage Current (uA) ® | 
6.3-100V After 1 Minute | = 0.03CV or 4pA, whichever is greater ор 
After 1 Minute | CV< 1,000: I-0.1CV +40 СУ>1,000: I=0.04CV +100 
1994507 After 5 Minutes | С\< 1,000: І-0.03СУ +15 | CV>1,000: І-0.02СУ +25 Vent - L — 15 min. 4 min. 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tanà @85°C 120Hz ор L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
47 0.34 64 5 11 2.0 0.5 565-1262-ND 23 1.46 9.85 EKMG6R3ELL470ME11D 
100 0.34 94 5 11 2.0 0.5 565-1263-ND 23 1.45 9.76 EKMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 140 5 11 2.0 0.5 565-1264-ND 24 1.53 10.30 EKMG6R3ELL221ME11D 
330 0.34 190 6.3 11 2.5 0.5 565-1265-ND 23 1.56 11.03 EKMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 230 6.3 11 2.5 0.5 565-1266-ND 25 1.61 10.87 EKMG6R3ELL471MF11D 
6.3 1000 0.34 380 8 11.5 3.5 0.6 565-1267-ND .28 1.87 13.20 EKMG6R3ELL102MHB5D 
2200 0.36 710 10 20 5.0 0.6 565-1268-ND .38 2.78 19.89 EKMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 840 10 20 5.0 0.6 565-1269-ND 40 2.97 21.25 EKMG6R3ELL332MJ20S 
4700 0.40 1090 12.5 20 5.0 0.6 565-1270-ND 55 4.03 28.79 EKMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1350 12.5 25 5.0 0.6 565-1271-ND .66 4.91 36.07 EKMG6R3ELL682MK25S 
10000 0.52 1650 16 25 75 0.8 565-1272-ND .93 6.93 50.90 EKMG6R3ELL103ML25S 
20000 0.76 2350 18 40 7.5 0.8 565-1273-ND 1.58 11.84 88.84 EKMG6R3ELL223MM40S 
22 0.24 46 5 11 2.0 0.5 565-1274-ND 23 1.47 9.90 EKMG100ELL220ME11D 
33 0.24 57 5 11 2.0 0.5 565-1275-ND 23 1.45 9.76 EKMG100ELL330ME11D 
47 0.24 68 5 11 2.0 0.5 565-1276-ND 23 1.46 9.85 EKMG100ELL470ME11D 
100 0.24 100 5 "1 2.0 0.5 565-1277-ND 23 1.45 9.76 EKMG100ELL101ME11D 
220 0.24 170 6.3 dal 2.5 0.5 565-1278-ND .31 2.11 14.85 EKMG100ELL221MF11D 
330 0.24 200 6.3 TI 2.5 0.5 565-1279-ND 27 1.81 12.77 EKMG100ELL331MF11D 
10 470 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 565-1280-ND 29 2.00 14.08 EKMG100ELL471MHB5D 
1000 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 565-1281-ND 36 2.46 17.35 EKMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 760 10 20 5.0 0.6 565-1282-ND 39 2.88 20.57 EKMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 565-1283-ND .53 3.89 27.77 EKMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 565-1284-ND .62 4.61 33.84 EKMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 1570 16 25 7.5 0.8 565-1285-ND 1.52 11.39 85.43 EKMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 1890 16 35.5 7.5 0.8 565-1286-ND 1.16 8.68 65.09 EKMG100ELL103MLP1S 
15000 0.52 2180 18 35.5 7.5 0.8 565-1287-ND 1.42 10.65 79.90 EKMG100ELL153MMP1S 
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NEW! KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple 
М.М. Сар. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tanà @85°C 120Hz ор Ë Е od Part No. 1 10 100 Part No. 
10 0.20 34 5 11 2.0 0.5 565-1288-ND .23 1.43 9.67 EKMG160ELL100ME11D 
22 0.20 51 5 m 2.0 0.5 565-1289-ND .23 1.47 9.90 EKMG160ELL220ME11D 
33 0.20 63 5 11 2.0 0.5 565-1290-ND .23 1.45 9.76 EKMG160ELL330ME11D 
47 0.20 75 5 11 2.0 0.5 565-1291-ND .23 1.46 9.85 EKMG160ELL470ME11D 
100 0.20 110 5 11 2.0 0.5 565-1292-ND 29 1.82 12.29 EKMG160ELL101ME11D 
220 0.20 180 6.3 11 2.5 0.5 565-1293-ND .27 1.81 12.77 EKMG160ELL221MF11D 
16 330 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 565-1294-ND 134 2.54 18.12 EKMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1295-ND 27 1.85 13.01 EKMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 560 10 16 5.0 0.6 565-1296-ND .58 4.28 30.58 EKMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 565-1297-ND 70 5.23 38.37 EKMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 565-1298-ND .63 4.68 34.34 EKMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 1480 16 25 7.5 0.8 565-1299-ND 87 6.45 47.38 EKMG160ELL472ML25S 
6800 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 565-1300-ND 1.07 7.94 58.31 EKMG160ELL682MLN3S 
10000 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 565-1301-ND 1.40 10.49 78.68 EKMG160ELL103MMP1S 
4.7 0.16 25 5 11 2.0 0.5 565-1302-ND .23 1.43 9.63 EKMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 36 5 11 2.0 0.5 565-1303-ND 25 1.60 10.77 EKMG250ELL100ME11D 
22 0.16 54 5 ti 2.0 0.5 565-1304-ND .23 1.47 9.90 EKMG250ELL220ME11D 
33 0.16 67 5 21 2.0 0.5 565-1305-ND .23 1.45 9.76 EKMG250ELL330ME11D 
47 0.16 80 5 11 2.0 0.5 565-1306-ND .21 1.36 9.15 EKMG250ELL470ME11D 
100 0.16 130 6.3 11 2.5 0.5 565-1307-ND 25 1.60 10.79 EKMG250ELL101MF11D 
25 220 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 565-1308-ND .35 2.39 16.87 EKMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 310 8 145 3.5 0.6 565-1309-ND 28 1.88 13.24 EKMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 565-1310-ND .46 3.42 24.43 EKMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 680 10 20 5.0 0.6 565-1311-ND 40 2.93 20.91 EKMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 565-1312-ND 1.34 10.04 75.28 EKMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1400 16 25 75 0.8 565-1313-ND 1.23 9.23 69.22 EKMG250ELL332ML25S 
4700 0.22 1710 16 81.5 7.5 0.8 565-1314-ND 1.01 7.57 56.75 EKMG250ELL472MLN3S 
6800 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 565-1315-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG250ELL682MMP1S 
4.7 0.14 28 5 11 2.0 0.5 565-1316-ND .23 1.43 9.63 EKMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 41 5 11 2.0 0.5 565-1317-ND .23 1.43 9.67 EKMG350ELL100ME11D 
22 0.14 61 5 11 2.0 0.5 565-1318-ND .23 1.47 9.90 EKMG350ELL220ME11D 
33 0.14 75 5 Ti 2.0 0.5 565-1319-ND 25 1.58 10.67 EKMG350ELL330ME11D 
47 0.14 90 5 11 2.0 0.5 565-1320-ND .28 1.80 12.12 EKMG350ELL470ME11D 
35 100 0.14 150 6.3 11 2.5 0.5 565-1321-ND .24 1.63 11.51 EKMG350ELL101MF11D 
220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-1322-ND 42 3.12 22.30 EKMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 565-1323-ND 36 2.46 17.35 EKMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 460 10 16 5.0 0.6 565-1324-ND 40 2.73 19.22 EKMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 565-1325-ND .54 3.98 28.45 EKMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1260 16 25 75 0.8 565-1326-ND .91 6.76 49.62 EKMG350ELL222ML25S 
4700 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 565-1327-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG350ELL472MMP1S 
0.10 0.12 1.3 5 11 2.0 0.5 565-1328-ND .22 1.42 9.58 EKMGS500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5 31 2.0 0.5 565-1329-ND .23 1.47 9.90 EKMGS500ELLR22ME11D 
0.33 0.12 43 5 *1 2.0 0.5 565-1330-ND .23 1.48 9.94 EKMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5 11 2.0 0.5 565-1331-ND 21 1.33 8.98 EKMGS500ELLR47ME11D 
1.0 0.12 13 5 11 2.0 0.5 565-1332-ND .27 1.72 11.60 EKMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 20 5 11 2.0 0.5 565-1333-ND .27 1.72 11.60 EKMGS500ELL2R2ME11D 
3.3 0.12 25 5 ti 2.0 0.5 565-1334-ND 21 1.33 8.98 EKMGS500ELL3R3ME11D 
47 0.12 30 5 T1 2.0 0.5 565-1335-ND 27 1.72 11.60 EKMG500ELL4R7ME11D 
10 0.12 40 5 11 2.0 0.5 565-1336-ND 21 1.33 8.98 EKMGS500ELL100ME11D 
50 22 0.12 65 5 11 2.0 0.5 565-1337-ND .25 1.69 11.94 EKMGS500ELL220ME11D 
33 0.12 90 5 11 2.0 0.5 565-1338-ND 21 1.36 9.19 EKMGS500ELL330ME11D 
47 0.12 110 6.3 11 2.5 0.5 565-1339-ND 23 1.57 11.10 EKMGS500ELL470MF11D 
100 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 565-1340-ND 28 1.88 13.24 EKMGS500ELL101MHB5D 
220 0.12 300 10 12.5 5.0 0.6 565-1341-ND .36 2.46 17.35 EKMGS500ELL221MJC5S 
330 0.12 410 10 16 5.0 0.6 565-1342-ND 34 2.54 18.15 EKMGS500ELL331MJ16S 
470 0.12 530 10 20 5.0 0.6 565-1343-ND 42 3.07 21.93 EKMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 565-1344-ND .69 5.13 37.70 EKMGS500ELL102MK25S 
2200 0.14 1470 16 35.5 7.5 0.8 565-1345-ND 41 3.01 21.52 EKMGS500ELL222MLP1S 
3300 0.16 1770 18 35.5 7.5 0.8 565-1346-ND 1.55 11.64 87.28 EKMGS00ELL332MMP1 S 
10 0.10 46 5 11 2.0 0.5 565-1347-ND .23 1.45 9.76 EKMG630ELL100ME11D 
22 0.10 71 5 11 2.0 0.5 565-1348-ND 27 1.72 11.60 EKMG63OELL220ME11D 
33 0.10 100 6.3 11 2.5 0.5 565-1349-ND 26 1.64 11.04 EKMG630ELL330MF11D 
47 0.10 120 6.3 ti 2.5 0.5 565-1350-ND 27 1.68 11.34 EKMG630ELL470MF11D 
63 100 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 565-1351-ND .35 2.59 18.47 EKMG630ELL101MJC5S 
220 0.10 335 10 16 5.0 0.6 565-1352-ND 35 2.59 18.49 EKMG630ELL221MJ16S 
330 0.10 510 10 20 5.0 0.6 565-1353-ND 40 2.97 21.25 EKMG630ELL331MJ20S 
470 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 565-1354-ND .57 4.18 29.84 EKMG630ELL471MK20S 
1000 0.10 930 16 25 7.5 0.8 565-1355-ND 1.00 7.46 54.76 EKMG630ELL102ML25S 
0.10 0.08 1.5 5 Ы 2.0 0.5 565-1356-ND 24 1.51 10.17 EKMG101ELLR10ME11D 
0.22 0.08 3.4 5 11 2.0 0.5 565-1357-ND .23 1.43 9.67 EKMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 5.0 5 11 2.0 0.5 565-1358-ND .23 1.43 9.67 EKMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 FA 5 31 2.0 0.5 565-1359-ND 23 1.57 11.04 EKMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 15 5 11 2.0 0.5 565-1360-ND .25 1.69 11.94 EKMG101ELL1ROME11D 
22 0.08 21 5 11 2.0 0.5 565-1361-ND .28 1.79 12.08 EKMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 29 5 11 2.0 0.5 565-1362-ND .33 2.21 15.61 EKMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 32 5 11 2.0 0.5 565-1363-ND 25 1.69 11.94 EKMG101ELL4R7ME11D 
100 10 0.08 54 6.3 1 2.5 0.5 565-1364-ND .33 2.27 16.01 EKMG101ELL100MF11D 
22 0.08 93 8 11:5 3.5 0.6 565-1365-ND 52 3.86 27.57 EKMG101ELL220MHB5D 
33 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 565-1366-ND .28 1.90 13.38 EKMG101ELL330MHB5D 
47 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 565-1367-ND .36 2.46 17.35 EKMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 265 10 20 5.0 0.6 565-1368-ND 40 2.93 20.91 EKMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 565-1369-ND 1.28 9.61 72.07 EKMG101ELL221MK25S 
330 0.08 540 16 25 7.5 0.8 565-1370-ND :87 6.50 47.70 EKMG101ELL331ML25S 
470 0.08 715 16 31.5 7.5 0.8 565-1371-ND 1.12 8.39 62.93 EKMG101ELL471MLN3S 
1000 0.08 985 18 40 7.5 0.8 565-1372-ND 1.74 13.04 97.80 EKMG101ELL102MM40S 
3.3 0.20 28 6.3 ТЕ 2.5 0.5 565-1373-ND 27 1.69 11.38 EKMG161ELL3R3MF11D 
4.7 0.20 34 6.3 11 2.5 0.5 565-1374-ND 26 1.66 11.17 EKMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 67 10 12.5 5.0 0.6 565-1375-ND .36 2.68 19.13 EKMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1376-ND 45 3.31 23.66 EKMG161ELL220MJ20S 
160 33 0.20 145 10 20 5.0 0.6 565-1377-ND .56 4.19 30.80 EKMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1378-ND .59 4.32 30.86 EKMG161ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 7.5 0.8 565-1379-ND 1.83 13.75 103.15 EKMG161ELL101ML25S 
220 0.20 540 16 31.5 75 0.8 565-1380-ND 1.25 9.38 70.33 EKMG161ELL221MLN3S 
330 0.20 705 18 35.5 7.5 0.8 565-1381-ND 1.65 12.38 92.85 EKMG161ELL331MMP1S 
3.3 0.20 28 6.3 11 2.5 0.5 565-1382-ND .29 1.83 12.32 EKMG201ELL3R3MF11D 
4.7 0.20 39 8 11:5 50 0.6 565-1383-ND .32 2.15 15.17 EKMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1384-ND 43 3.17 22.62 EKMG201ELL100MJ16S 
200 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1385-ND .49 3.58 25.60 EKMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1386-ND .59 4.37 32.09 EKMG201ELL330MK20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1387-ND .63 4.70 34.51 EKMG201ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 7.5 0.8 565-1388-ND 1.02 7.59 55.77 EKMG201ELL101ML25S 
220 0.20 575 18 35.5 7.5 0.8 565-1389-ND 1.69 12.71 95.32 EKMG201ELL221MMP1S 
22 0.20 23 6.3 11 2.5 0.5 565-1390-ND 27 1.68 11.34 EKMG251ELL2R2MF11D 
3.3 0.20 32 8 1 3.5 0.6 565-1391-ND 28 1.90 13.42 EKMG251ELL3R3MHB5D 
250 4.7 0.20 39 8 14.5 3.5 0.6 565-1392-ND .29 1.99 14.02 EKMG251ELL4R7MF11D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1393-ND 58 4.28 30.59 EKMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1394-ND .57 4.23 30.18 EKMG251ELL220MK20S 
(Continued) 
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NEW! KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Тап 5 @85°C 120Hz ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1395-ND 61 4.52 33.16 EKMG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 210 12.5 25 5.0 0.6 565-1396-ND 73 5.44 39.94 EKMG251ELL470MK25S 
5 100 0.20 365 16 31.5 7.5 0.8 565-1397-ND 1.18 8.88 66.63 EKMG251ELL101MLN3S 
220 0.20 585 18 40 7.5 0.8 565-1398-ND 1.83 13.70 102.72 EKMG251ELL221MM40S 
0.47 0.24 11 6.3 111 2.5 0.5 565-1399-ND 29 1.99 14.06 EKMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 15 6.3 11 2.5 0.5 565-1400-ND 32 2.18 15.34 EKMG351ELL1ROMF11D 
22 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1401-ND 35 2.60 18.58 EKMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1402-ND AL 3.01 21.52 EKMG351ELLSR3MJC5S 
350 47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1403-ND 44 3.22 22.99 EKMG351ELL4R7MJ16S 
10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1404-ND .50 3.65 26.09 EKMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1405-ND :66 4.91 36.07 EKMG351ELL220MK20S 
33 0.24 495 16 25 7.5 0.8 565-1406-ND 1.05 7.87 59.05 EKMG351ELL330ML25S 
47 0.24 230 16 25 7.5 0.8 565-1407-ND 1.23 9.21 69.10 EKMG351ELL470ML25S 
1.0 0.24 15 6.3 11 2.5 0.5 565-1408-ND 32 2.18 15.34 EKMGAO1ELL1ROMF11D 
22 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1409-ND 32 2.15 15.14 EKMG401ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1410-ND 39 2.88 20.57 EKMG401ELL3R3MJC5S 
4.7 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1411-ND 40 2.97 21.25 EKMG401ELL4R7MJ16S 
400 10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1412-ND .51 8.75 26.75 EKMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 145 12.5 25 5.0 0.6 565-1413-ND БА] 5.26 38.66 EKMG401ELL220MK25S 
33 0.24 195 16 25 7.5 0.8 565-1414-ND 1.03 7.69 56.50 EKMG401ELL330ML25S 
47 0.24 250 16 31.5 75 0.8 565-1415-ND 147 8.80 66.02 EKMG401ELL470MLN3S 
100 0.24 350 16 40 7.5 0.8 565-1416-ND 1.95 14.74 111.27 EKMG401ELL101ML40S 
1.0 0.24 13 10 12.5 5.0 0.6 565-1417-ND 139 2.88 20.57 EKMG451ELL1R0MJC5S 
22 0.24 23 10 12.5 5.0 0.6 565-1418-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 31 10 16 5.0 0.6 565-1419-ND 44 3.22 22.98 EKMG451ELL3R3MJ16S 
450 4.7 0.24 40 10 20 5.0 0.6 565-1420-ND 52 3.84 27.43 EKMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 65 12.5 20 5.0 0.6 565-1421-ND .67 4.96 36.39 EKMG451ELL100MK20S 
22 0.24 115 16 25 75 0.8 565-1422-ND 1.03 7.68 56.40 EKMG451ELL220ML25S 
33 0.24 155 16 31.5 7.5 0.8 565-1423-ND 151 11.35 85.14 EKMG451ELL330MLN3S 


KXG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
NEW! Long Life High Ripple Current 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, Long Life (8-10K Hours), For Electronic Ballasts, 105°С Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature: -40°С - 105°С (160- 
400V), -25*C - 105%С (450V), * Capacitance Tolerance: +20% 


Leakage Current @ 20°С: T^ Od 
CV Product After 1 Minute After 5 Minutes ар © e 
CV < 1,000 | = 0.1CV +40рА | = 0.03CV +15рА | А | А 
CV > 1,000 |= 0.04CV +100рА I-0.02CV «250A Vent E eS min; “eres mins 
Rated Rated Ripple Current 
W.V. Cap. (mA RMS) @105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Тап 5 120Н2 100KHz ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1424-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL220MJ20S 
33 0.20 250 625 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1425-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL330MJ20S 
47 0.20 300 750 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1426-ND 52 3.85 27.50 EKXG161ELL470MJ20S 
160 100 0.20 620 1395 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1427-ND 82 6.08 44.65 EKXG161ELL101MK25S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1428-ND :87 6.47 47.51 EKXG161ELL101ML20S 
150 0.20 770 1735 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1429-ND .99 7.36 54.05 EKXG161ELL151ML20S 
220 0.20 1020 2295 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1430-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG161ELL221ML25S 
330 0.20 1390 3130 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1431-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG161ELL331MMN3S 
10 0.20 125 315 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1432-ND 43 3.15 22.50 EKXG201ELL100MJ16S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1433-ND 48 3.50 25.00 EKXG201ELL220MJ20S 
33 0.20 260 650 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1434-ND 52 3.85 27.50 EKXG201ELL330MJ20S 
47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1435-ND :65 4.80 35.25 EKXG201ELL470MK20S 
200 68 0.20 470 1175 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1436-ND .69 5.12 37.60 EKXG201ELL680MK20S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 T5 0.8 565-1437-ND .96 7.18 52.73 EKXG201ELL101ML20S 
150 0.20 840 1890 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1438-ND 1.08 8.10 60.75 EKXG201ELL151ML25S 
220 0.20 1050 2365 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1439-ND 1.57 11.76 88.19 EKXG201ELL221MM25S 
330 0.20 1430 3220 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1440-ND 1.82 13.78 104.00 EKXG201ELL331MMP1S 
10 0.20 140 350 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1441-ND 46 3.39 24.24 EKXG251ELL100MJ20S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1442-ND 157 4.20 30.00 EKXG251ELL220MJ20S 
33 0.20 320 800 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1443-ND .69 5.12 37.60 EKXG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1444-ND 70 5.23 38.41 EKXG251ELL470MK20S 
68 0.20 520 1300 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1445-ND 1.03 7.68 56.40 EKXG251ELL680ML20S 
82 0.20 550 1375 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1446-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG251ELL820ML20S 
100 0.20 680 1530 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1447-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG251ELL101ML25S 
150 0.20 860 1935 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1448-ND 1.54 41.51 86.36 EKXG251ELL151MM25S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1449-ND 46 3.39 24.24. EKXG351ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1450-ND .53 3.88 27.71 EKXG351ELL100MJ20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1451-ND 70 5.23 38.41 EKXG351ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 T5 0.8 565-1452-ND 1.01 7.49 54.99 EKXG351ELL330ML20S 
47 0.24 430 1075 16 20 7.5 0.8 565-1453-ND 1.05 7.89 59.20 EKXG351ELL470ML20S 
350 68 0.24 560 1400 16 25 75 0.8 565-1454-ND 1.36 10.20 76.50 EKXG351ELL680ML25S, 
68 0.24 550 1375 18 20 75 0.8 565-1455-ND 1.56 11.70 87.75 EKXG351ELL680MM20S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1456-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG351ELL820MM25S 
100 0.24 700 1575 18 25 7.5 0.8 565-1457-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG351ELL101MM25S 
120 0.24 830 1865 18 31.5 75 0.8 565-1458-ND 1.96 14.84 112.00 EKXG351ELL121MMN3S 
150 0.24 960 2160 18 35.5 7.5 0.8 565-1459-ND 2.70 20.41 154.00 EKXG351ELL151MMP1S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1460-ND 48 3.55 25.35 EKXG401ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1461-ND 57 4.20 30.00 EKXG401ELL100MJ20S 
15 0.24 220 550 12.5 20 5.0 0.6 565-1462-ND 70 5.23 38.41 EKXG401ELL150MK20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1463-ND .82 6.08 44.65 EKXG401ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 7.5 0.8 565-1464-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG401ELL330ML20S 
400 47 0.24 470 1175 16 25 75 0.8 565-1465-ND 1.28 9.60 72.00 EKXG401ELL470ML25S 
47 0.24 450 1125 18 20 7.5 0.8 565-1466-ND 1.37 10.30 77.28 EKXG401ELL470MM20S 
68 0.24 585 1465 18 25 7.5 0.8 565-1467-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG401ELL680MM25S 
82 0.24 610 1525 18 25 7.5 0.8 565-1468-ND 1.76 13.36 100.80 EKXG401ELL820MM25S 
100 0.24 765 1720 18 31.5 7.5 0.8 565-1469-ND 1.93 14.64 110.50 EKXG401ELL101MMN3S 
120 0.24 865 1945 18 35.5 7.5 0.8 565-1470-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG401ELL121MMP1S 
150 0.24 985 2215 18 40 7.5 0.8 565-1471-ND 2.98 22.53 170.00 EKXG401ELL151MM40S 
6.8 0.24 110 275 10 20 5.0 0.6 565-1472-ND 159 4.31 30.80 EKXG451ELL6R8MJ20S 
10 0.24 180 450 12.5 20 5.0 0.6 565-1473-ND 73 5.45 40.02 EKXG451ELL100MK20S 
15 0.24 240 600 12.5 25 5.0 0.6 565-1474-ND .90 6.72 49.35 EKXG451ELL150MK25S 
22 0.24 290 725 16 20 7.5 0.8 565-1475-ND 1.00 7.52 56.36 EKXG451ELL220ML20S 
450 33 0.24 390 975 16 25 7:5 0.8 565-1476-ND 1.25 9.39 70.42 EKXG451ELL330ML25S 
33 0.24 380 950 18 20 7.5 0.8 565-1477-ND 1.48 11.10 83.25 EKXG451ELL330MM20S 
47 0.24 480 1200 18 25 7.5 0.8 565-1478-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG451ELL470MM25S 
68 0.24 630 1575 18 31.5 7.5 0.8 565-1479-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG451ELL680MMN3S 
82 0.24 715 1785 18 35.5 7.5 0.8 565-1480-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG451ELL820MMP1S 
100 0.24 800 1800 18 40 7.5 0.8 565-1481-ND 2.56 19.35 146.00 EKXG451ELL101MM40S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance Long Life 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (4-10K Hours), 105°С Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature: -40°C - 105°С 
* Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: І-0.01СУ or ЗрА, whichever is greater, after 2 minutes Ф 20°C 


NEW! 


Dissipation Factor @ 20*C 120Hz: 


т | да e 
Rated 
voltage (у) 63 10 | 16 | 25 | 35 50 dx e 
Тап ô (DF) | 022 019 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 Vent [«——— i. — — sae min; (М mii: 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1482-ND 22 1.38 9.30 EKY-6R3ELL151ME11D 
330 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1483-ND 22 1.38 9.28 EKY-6R3ELL331MF11D 
680 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1484-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL681MHB5D 
820 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1485-ND .33 2.45 17.50 EKY-6R3ELL821MJC5S 
1000 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1486-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1487-ND .38 2.60 18.35 EKY-6R3ELL122MJ16S 
1200 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1488-ND 32 2.14 15.11 EKY-6R3ELL122MH20D 
1500 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1489-ND :36 2.64 18.88 EKY-6R3ELL152MJ20S 
6.3 1800 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1490-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL182MK15S 
2200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1491-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL222MJ25S 
2700 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1492-ND .48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL272MJ30S 
3300 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1493-ND 52 3.85 27.50 EKY-6R3ELL332MK20S 
3900 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1494-ND .58 4.32 31.73 EKY-6R3ELL392MK25S 
4700 2650 0.024 0.078 42.5 30.5 5.0 0.6 565-1495-ND .66 4.91 36.08 EKY-6R3ELL472MK30S 
5600 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1496-ND .70 5.24 38.47 EKY-6R3ELL562MK35S 
6800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1497-ND 74 5.48 40.24 EKY-6R3ELL682MK40S 
10000 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1498-ND .98 7.29 53.54 EKY-6R3ELL103MM25S. 
100 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1499-ND 19 1.17 7.92 EKY-100ELL101ME11D 
220 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1500-ND 22 1.39 9.37 EKY-100ELL221MF11D 
470 640 0.18 0.52 8.0 11:5 3.5 0.6 565-1501-ND 24 1.60 11.29 EKY-100ELL471MHB5D 
680 865 0.80 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1502-ND 30 2.06 14.54 EKY-100ELL681MJC5S 
680 840 0.87 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1503-ND 27 1.84 12.99 EKY-100ELL681MH15D 
1000 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1504-ND .36 2.69 19.19 EKY-100ELL102MJ16S 
1000 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1505-ND .33 2.21 15.56 EKY-100ELL102MH20D 
1200 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1506-ND .36 2.64 18.88 EKY-100ELL122MJ20S 
1500 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1507-ND 44 3.22 22.97 EKY-100ELL152MJ25S 
1500 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1508-ND .47 3.48 24.86 EKY-100ELL152MK15S 
10 2200 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1509-ND .48 3.52 25.17 EKY-100ELL222MJ30S 
2200 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1510-ND 52 3.84 27.40 EKY-100ELL222MK20S 
2700 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8 565-1511-ND 73 5.40 39.63 ЕКҮ-100Е11272ММ155 
3300 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1512-ND 57 4.23 31.08 EKY-100ELL332MK25S 
3900 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1513-ND 63 4.72 34.63 EKY-100ELL392MK30S 
3900 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1514-ND .74 5.52 40.56 EKY-100ELL392ML20S 
4700 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1515-ND .68 5.08 37.28 EKY-100ELL472MK35S 
5600 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1516-ND 79 5.88 43.18 EKY-100ELL562MK40S 
5600 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1517-ND .94 6.97 51.19 EKY-100ELL562ML25S 
6800 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1518-ND 1.00 7.47 54.84 EKY-100ELL682MLN3S 
10000 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1519-ND 1.28 9.59 71.94 EKY-100ELL103MMP1S 
56 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1520-ND 18 1.16 7.88 EKY-160ELL560ME11D 
120 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1521-ND 24 1.51 10.17 EKY-160ELL121MF11D 
330 640 0.18 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1522-ND 23 1.59 11.22 EKY-160ELL331MHB5D 
470 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1523-ND 135 2.36 16.62 EKY-160ELL471MJC5S 
470 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1524-ND 27 1.83 12.92 EKY-160ELL471MJ15D 
680 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1525-ND 138 2.60 18.35 EKY-160ELL681MJ16S 
680 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1526-ND .31 2.10 14.84 EKY-160ELL681MH20D 
1000 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1527-ND .36 2.69 19.19 EKY-160ELL102MJ20S 
1000 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1528-ND 47 3.44 24.55 EKY-160ELL102MK15S 
1200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1529-ND 44 3.22 22.97 EKY-160ELL122MJ25S 
1500 1910 0.031 012 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1530-ND 47 3.44 24.55 EKY-160ELL152MJ30S 
16 1500 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1531-ND 49 3.61 25.82 EKY-160ELL152MK20S 
2200 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1532-ND .61 4.49 32.10 EKY-160ELL222MK25S 
2700 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1533-ND 61 4.55 33.44 EKY-160ELL272MK30S 
2700 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1534-ND .62 4.59 33.72 EKY-160ELL272ML20S 
3300 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1535-ND 68 5.08 37.28 EKY-160ELL332MK35S 
3900 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1536-ND .76 5.64 41.41 EKY-160ELL392MK40S 
3900 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1537-ND .82 6.12 44.96 EKY-160ELL392ML25S 
4700 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1538-ND .90 6.73 49.41 EKY-160ELL472MLN3S 
4700 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1539-ND .97 7.21 52.96 EKY-160ELL472MM25S 
5600 3610 0.015 0.044 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1540-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-160ELL562MLP1S 
5600 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1541-ND 1.06 7.95 59.63 EKY-160ELL562MMN3S 
6800 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1542-ND 1.00 7.52 56.36 EKY-160ELL682ML40S 
8200 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1543-ND 1.28 9.22 69.12 EKY-160ELL822MMP1S 
47 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1544-ND 18 1.16 7.83 EKY-250ELL470ME11D 
100 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1545-ND 21 1.35 9.11 EKY-250ELL101MF11D 
220 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1546-ND .24 1.60 11.26 EKY-250ELL221MHB5D 
330 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1547-ND .35 2.36 16.62 EKY-250ELL331MJC5S 
330 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1548-ND ‚27 1.86 13.14 EKY-250ELL331MH15D 
470 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1549-ND .38 2.55 18.02 EKY-250ELL471MJ16S 
470 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1550-ND 132 2.14 15.07 EKY-250ELL471MH20D 
680 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1551-ND .36 2.64 18.88 EKY-250ELL681MJ20S 
680 1450 0.049 0.16 42.5 15.0 5.0 0.6 565-1552-ND 46 3.39 24.24 EKY-250ELL681MK15S 
820 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1553-ND 42 3.09 22.04 EKY-250ELL821MJ25S 
1000 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1554-ND 47 3.48 24.86 EKY-250ELL102MJ30S 
1000 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1555-ND 52 3.84 27.40 EKY-250ELL102MK20S 
25 1200 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8 565-1556-ND 77 5.76 42.30 EKY-250ELL122MM15S 
1500 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1557-ND .62 4.54 32.41 ЕКҮ-250Е11152МК255 
1800 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1558-ND 67 5.00 36.70 EKY-250ELL182MK30S 
1800 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1559-ND .64 4.75 34.92 EKY-250ELL182ML20S 
2200 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1560-ND 70 5.20 38.18 EKY-250ELL222MK35S 
2200 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1561-ND 1.01 7.51 55.15 ЕКҮ-250Е11222ММ205 
2700 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1562-ND A 5.76 42.31 ЕКҮ-250Е11272МК405 
2700 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1563-ND .81 6.04 44.38 EKY-250ELL272ML25S 
3300 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1564-ND .93 6.93 50.89 EKY-250ELL332MLN3S 
3300 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1565-ND 94 6.97 51.19 EKY-250ELL332MM25S 
3900 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1566-ND 1.13 8.50 63.73 EKY-250ELL392MMN3S 
4700 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1567-ND 1.15 8.65 64.86 EKY-250ELL472MMP1S 
5600 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1568-ND 1.26 9.48 71.10 EKY-250ELL562MM40S 
33 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1569-ND .20 1.29 8.73 EKY-350ELL330ME11D 
35 56 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1570-ND 22 1.36 9.19 EKY-350ELL560MF11D 
150 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1571-ND 23 1.59 11.18 EKY-350ELL151MHB5D 
220 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1572-ND .35 2.36 16.62 EKY-350ELL221MJC5S 
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NEW! KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C ор ПЕ E ed Part No. 1 10 100 Part No. 
220 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1573-ND 27 1.85 13.03 EKY-350ELL221MH15D 
270 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1574-ND .31 2.13 14.99 EKY-350ELL271MH20D 
330 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1575-ND .36 2.69 19.19 EKY-350ELL331MJ16S 
470 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1576-ND 41 3.04 21.73 EKY-350ELL471MJ20S 
470 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1577-ND .46 3.40 24.31 EKY-350ELL471MK15S 
560 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1578-ND 44 3.26 23.28 EKY-350ELL561MJ25S 
680 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1579-ND .48 3.52 25.17 EKY-350ELL681MJ30S 
680 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1580-ND .48 3.57 25.51 EKY-350ELL681MK20S 
1000 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1581-ND 61 4.51 33.14 EKY-350ELL102MK25S 
1000 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1582-ND ^7 5.74 42.15 EKY-350ELL102MM15S 
35 1200 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1583-ND .57 4.23 31.08 EKY-350ELL122MK30S 
1200 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1584-ND .69 5.12 37.57 EKY-350ELL122ML20S 
1500 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1585-ND 70 5.24 38.47 EKY-350ELL152MK35S 
1800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1586-ND 277. 5.76 42.31 EKY-350ELL182MK40S 
1800 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1587-ND .75 5.58 40.99 EKY-350ELL182ML25S 
1800 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1588-ND .88 6.54 48.02 EKY-350ELL182MM20S 
2200 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1589-ND .94 7.02 51.54 EKY-350ELL222MLN3S 
2200 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1590-ND 1.03 7.66 56.22 EKY-350ELL222MM25S 
2700 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1591-ND 1.12 8.42 63.16 EKY-350ELL272MMN3S 
3300 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1592-ND 1.06 7.86 57.70 EKY-350ELL332ML40S 
3300 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1593-ND 1.20 9.03 67.70 EKY-350ELL332MMP1S 
3900 4280 0.012 0.032 18.0 14.0 7.5 0.8 565-1594-ND 1.22 9.12 68.43 EKY-350ELL392MM40S 
2.2 43 2.5 10.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1595-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL2R2ME11D 
3.3 53 2.2 8.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1596-ND .20 1.27 8.53 EKY-500ELL3R3ME11D 
4.7 88 1.9 7.6 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1597-ND 20 1.25 8.44 EKY-500ELL4R7ME11D 
10 100 i5 6.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1598-ND 20 1.25 8.39 EKY-500ELL100ME11D 
22 180 0.70 2.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1599-ND 19 1.19 8.00 EKY-500ELL220ME11D 
56 295 0.30 1.2 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1600-ND 22 1.40 9.45 EKY-500ELL560MF11D 
100 555 0.17 0.68 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1601-ND 24 1.63 11.48 EKY-500ELL101MHB5D 
120 730 0.12 0.48 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1602-ND .28 1.88 13.26 EKY-500ELL121MH15D 
150 760 0.12 0.48 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1603-ND 135 2.36 16.62 EKY-500ELL151MJC5S 
180 910 0.091 0.36 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1604-ND .32 2.16 15.26 EKY-500ELL181MH20D. 
220 1050 0.084 0.34 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1605-ND .40 2.70 19.04 EKY-500ELL221MJ16S 
270 1220 0.060 0.24 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1606-ND 134 2.51 17.96 EKY-500ELL271MJ20S 
270 1260 0.061 0.20 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1607-ND 47 3.48 24.86 EKY-500ELL271MK15S 
330 1440 0.055 0.22 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1608-ND .48 3.57 25.51 EKY-500ELL331MJ25S 
50 470 1690 0.043 0.17 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1609-ND .50 3.70 26.44 EKY-500ELL471MJ30S 
470 1660 0.045 0.15 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1610-ND .52 3.84 27.40 EKY-500ELL471MK20S 
560 1950 0.034 0.11 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1611-ND .58 4.81 31.66 EKY-500ELL561MK25S 
560 1930 0.054 0.15 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1612-ND 73 5.44 39.95 EKY-500ELL561MM15S 
680 2310 0.030 0.10 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1613-ND 63 4.72 34.63 EKY-500ELL681MK30S 
820 2510 0.025 0.083 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1614-ND ТА 5.32 39.05 EKY-500ELL821MK35S 
820 2210 0.034 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1615-ND 73 5.40 39.63 EKY-500ELL821ML20S 
1000 2920 0.021 0.069 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1616-ND 78 5.84 42.89 EKY-500ELL102MK40S 
1000 2555 0.025 0.075 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1617-ND .83 6.17 45.28 EKY-500ELL102ML25S 
1000 2490 0.036 0.097 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1618-ND .88 6.57 48.22 EKY-500ELL102MM20S 
1200 3010 0.022 0.066 16.0 81.5 7.5 0.8 565-1619-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-500ELL122MLN3S 
1200 2740 0.026 0.070 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1620-ND 1.01 7.59 56.95 EKY-500ELL122MM25S 
1500 3150 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1621-ND 1.02 7.62 55.93 EKY-500ELL152MLP1S 
1800 3710 0.016 0.048 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1622-ND 1.06 7.93 59.48 EKY-500ELL182ML40S 
2200 3680 0.017 0.046 18.0 35.5 75 0.8 565-1623-ND 1.28 9.59 71.93 EKY-500ELL222MMP1S 
2700 3800 0.014 0.038 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1624-ND 1.44 10.77 80.74 EKY-500ELL272MM40S 


LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Low Impedance 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°С Maximum Temperature Specifications: е Operating Temperature: -55°С - 105°С 
* Capacitance Tolerance: =20% * Leakage Current: I=0.01CV or ЗрА, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°С 


NEW! 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: ғ да 
e 
nated 10 16 25 | зв 50 63 ар °| 
Voltage (V) Y 
Тап 5 (DF) 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 Vent — L желіне БЕ min. "l 4 тіп. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD L F od Part No. al 100 Part No. 
82 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1747-ND 26 12.38 ELXY100ELL820MEB5D 
180 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1748-ND .32 15.13 ELXY100ELL181MFB5D 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1749-ND 37 17.88 ELXY100ELL221MF15D 
330 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1750-ND .36 18.75 ELXY100ELL331MH12D 
390 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1751-ND .40 21.25 ELXY100ELL391MJC5S 
470 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1752-ND 43 22.50 ELXY100ELL471MH15D 
680 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1753-ND .50 26.25 ELXY100ELL681MJ16S 
680 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1754-ND 48 25.00 ELXY100ELL681MH20D 
1000 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1755-ND 57 30.00 ELXY100ELL102MJ20S 
1200 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1756-ND .60 32.90 ELXY100ELL122MJ25S 
10 1500 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1757-ND .65 35.25 ELXY100ELL152MJ30S 
1800 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1758-ND 77 42.30 ELXY100ELL182MK20S 
2200 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1759-ND .90 Я 49.35 ELXY100ELL222MK25S 
2700 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1760-ND 99 7.36 54.05 ELXY100ELL272MK30S 
3300 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1761-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY100ELL332MK35S 
3300 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1762-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY100ELL332ML20S 
3900 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1763-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY100ELL392MK40S 
3900 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1764-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY100ELL392ML25S 
5600 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1765-ND 1.40 10.50 78.75 ELXY100ELL562ML30S 
6800 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1766-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY100ELL682ML35S 
8200 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1767-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY100ELL822ML40S 
56 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1768-ND 26 1.76 12.38 ELXY160ELL560MEB5D 
120 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1769-ND .32 2.15 15.13 ELXY160ELL121MFB5D 
16 180 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1770-ND .35 2.34 16.50 ELXY160ELL181MF15D 
270 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1771-ND 40 2.98 21.25 ELXY160ELL271MJC5S 
270 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1772-ND :36 2.63 18.75 ELXY160ELL271MH12D 
330 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1773-ND 45 3.33 23.75 ELXY160ELL331MH15D 
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NEW! LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
470 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1774-ND .50 3.68 26.25 ELXY160ELL471MJ16S 
470 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1775-ND 48 3.50 25.00 ELXY160ELL471MH20D 
680 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1776-ND 57 4.20 30.00 ELXY160ELL681MJ20S 
820 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1777-ND .60 4.48 32.90 ELXY160ELL821MJ25S 
1200 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1778-ND .69 5.12 37.60 ELXY160ELL122MJ30S 
1200 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1779-ND 77 5.76 42.30 ELXY160ELL122MK20S 
1500 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1780-ND 190 6.72 49.35 ELXY160ELL152MK25S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1781-ND 99 7.36 54.05 ELXY160ELL222MK30S 
2200 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1782-ND 142 8.40 63.00 ELXY160ELL222ML20S 
2700 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1783-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY160ELL272MK35S 
2700 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1784-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY160ELL272ML25S 
3300 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1785-ND 1.18 8.85 66.38 ELXY160ELL332MK40S 
3900 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1786-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY160ELL392ML30S 
4700 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1787-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY160ELL472ML35S 
5600 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1788-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY160ELL562ML40S 
39 163 0.75 1:5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1789-ND 29 1.95 13.75 ELXY250ELL390MEB5D 
82 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1790-ND .32 2.15 15.13 ELXY250ELL820MFB5D 
120 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1791-ND 37 2.54 17.88 ELXY250ELL121MF15D 
150 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1792-ND 36 2.63 18.75 ELXY250ELL151MH12D 
180 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1793-ND 40 2.98 21.25 ELXY250ELL181MJC5S 
220 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1794-ND 43 3.15 22.50 ELXY250ELL221MH15D 
330 740 0.095 0.19 8.0 20.0 8.5 0.6 565-1795-ND 150 3.68 26.25 ELXY250ELL331MJ16S 
330 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1796-ND 48 3.50 25.00 ELXY250ELL331MH20D 
470 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1797-ND 157 4.20 30.00 ELXY250ELL471MJ20S 
25 560 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1798-ND .60 4.48 32.90 ELXY250ELL561MJ25S 
820 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1799-ND .69 5.12 37.60 ELXY250ELL821MJ30S 
820 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1800-ND 77 5.76 42.30 ELXY250ELL821MK20S 
1000 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1801-ND .86 6.40 47.00 ELXY250ELL102MK25S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1802-ND 99 7.36 54.05 ELXY250ELL152MK30S 
1500 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1803-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY250ELL152ML20S 
1800 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1804-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY250ELL182MK35S 
1800 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1805-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY250ELL182ML25S 
2200 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1806-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY250ELL222MK40S 
2700 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1807-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY250ELL272ML30S 
3300 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1808-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY250ELL332ML35S 
3900 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1809-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY250ELL392ML40S 
27 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1812-ND 30 2.07 14.58 ELXY350ELL270MEB5D 
56 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1810-ND .32 2.18 15.40 ELXY350ELL560MFB5D 
82 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1813-ND 35 2.34 16.50 ELXY350ELL820MF15D 
120 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1814-ND .36 2.63 18.75 ELXY350ELL121MH12D 
120 625 0.12 0.24 10.0 42.5 5.0 0.6 565-1811-ND 25 1.72 12.10 ELXY350ELL121MJC5S 
180 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1815-ND 43 8.15 22.50 ELXY350ELL181MH15D 
220 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1816-ND 150 3.68 26.25 ELXY350ELL221MJ16S 
220 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1817-ND 48 3.50 25.00 ELXYS50ELL221MH20D 
330 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1818-ND 157 4.20 30.00 ELXY350ELL331MJ20S 
390 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1819-ND .60 4.48 32.90 ELXY350ELL391MJ25S 
35 560 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1820-ND .69 5.12 37.60 ELXY350ELL561MJ30S 
560 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1821-ND ae 5.76 42.30 ELXY350ELL561MK20S 
680 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1822-ND .86 6.40 47.00 ELXY350ELL681MK25S 
1000 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1823-ND 48 3.50 25.00 ELXY350ELL102MK30S 
1000 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1824-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY350ELL102ML20S 
1200 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1825-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY350ELL122MK35S 
1200 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1826-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY350ELL122ML25S, 
1500 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1827-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY350ELL152MK40S 
1800 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1828-ND 1.36 10.20 76.50 ELXYS50ELL182ML30S 
2200 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1829-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY350ELL222ML35S, 
2700 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75 0.8 565-1830-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY350ELL272ML40S 
18 129 1.2 24 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1831-ND 26 1.76 12.38 ELXY500ELL180MEB5D 
39 219 0.54 1.1 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1832-ND .32 2.15 15.13 ELXY500ELL390MFB5D 
56 310 0.34 0.68 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1833-ND 37 2.54 17.88 ELXY500ELL560MF15D 
68 340 0.30 0.60 8.0 12.0 8.5 0.6 565-1834-ND 36 2.63 18.75 ELXY500ELL680MH12D 
82 470 0.20 0.40 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1835-ND .40 2.98 21.25 ELXY500ELL820MJC5S 
82 480 0.20 0.40 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1836-ND 43 3.15 22.50 ELXY500ELL820MH15D 
120 610 0.14 0.28 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1837-ND 150 3.68 26.25 ELXY500ELL121MJ16S 
120 755 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1838-ND 52 3.85 27.50 ELXY500ELL121MH20D 
180 945 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1839-ND 57 4.20 30.00 ELXY500ELL181MJ20S 
220 1150 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1840-ND .60 4.48 32.90 ELXY500ELL221MJ25S 
50 330 1260 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1841-ND 69 5.12 37.60 ELXY500ELL331MJ30S 
330 1190 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1842-ND 58 4.32 31.73 ELXY500ELL331MK20S 
470 1490 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1843-ND .86 6.40 47.00 ELXY500ELL471MK25S 
560 1720 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1844-ND .99 7.36 54.05 ELXY500ELL561MK30S 
680 1890 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1845-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY500ELL681MK35S 
680 1420 0.050 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1846-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL681ML20S 
820 2030 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1847-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY500ELL821MK40S 
820 1880 0.034 0.068 16.0 25.0 75 0.8 565-1848-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY500ELL821ML25S, 
1000 2150 0.030 0.060 16.0 30.0 75 0.8 565-1849-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL102ML30S 
1200 2320 0.027 0.054 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1850-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY500ELL122ML35S 
1500 2540 0.024 0.048 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1851-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY500ELL152ML40S 
10 103 1.9 4.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1852-ND .26 1.76 12.38 ELXY630ELL100MEB5D 
18 161 1.0 2.5 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1853-ND 32 2.15 15.13 ELXY630ELL180MFB5D 
33 233 0.61 1.6 6.3 15.0 2:5 0.5 565-1854-ND 35 2.34 16.50 ELXY630ELL330MF15D 
47 274 0.47 1.2 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1855-ND 36 2.63 18.75 ELXY630ELL470MH12D 
56 418 0.27 0.68 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1856-ND .40 2.98 21.25 ELXY630ELL560MJC5S 
68 525 0.21 0.53 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1857-ND 150 3.68 26.25 ELXY630ELL680MJ16S 
68 360 034 0.85 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1858-ND 43 3.15 22.50 ELXY630ELL680MH15D 
82 500 0.21 0.53 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1859-ND 45 3.33 23.75 ELXY630ELL820MH20D 
120 650 0.16 0.40 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1860-ND 57 4.20 30.00 ELXY630ELL121MJ20S 
150 783 0.13 0.33 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1861-ND .60 4.48 32.90 ELXY630ELL151MJ25S 
63 180 960 0.10 0.25 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1862-ND 65 4.80 35.25 ELXY630ELL181MJ30S 
220 870 0.11 0.28 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1863-ND 73 5.44 39.95 ELXY630ELL221MK20S 
270 1150 0.074 0.19 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1864-ND :61 4.52 33.21 ELXY630ELL271MK25S 
330 1100 0.085 0.22 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1865-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY630ELL331ML20S 
390 1280 0.068 0.17 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1866-ND .99 7.36 54.05 ELXY630ELL391MK30S 
470 1390 0.063 0.16 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1867-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY630ELL471MK35S 
470 1480 0.055 0.14 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1868-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY630ELL471ML25S 
560 1530 0.051 0.13 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1869-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY630ELL561MK40S 
680 1720 0.046 0.12 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1870-ND 1.32 9.90 74.25 ELXY630ELL681ML30S 
820 1910 0.040 0.10 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1871-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY630ELL821ML35S 
1000 2070 0.036 0.09 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1872-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY630ELL102ML40S 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Very Low Impedance 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, Very Low Impedance, 105°C Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°С • Capacitance Tolerance: 
+20% • Leakage Current: I=0.01CV ог 3pA, whichever is greater, after 2 minutes Ф 20°C 


NEW! 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


да 
Rated 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 Я 
Voltage (V) й 
Tan 6 (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 Vent L 15 min. 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (HF) @105°C 100KHz 20°C -10°C ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1625-ND 19 1.17 7.92 EKZE6R3ELL151ME11D 
220 380 0.15 0.45 8.0 7.0 3.5 0.45 565-1626-ND .26 1.78 12.54 EKZE6R3ELL221MH07D 
330 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1627-ND .22 1.38 9.28 EKZE6R3ELL331MF11D 
560 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1628-ND 23 1.59 11.18 EKZE6R3ELL561MHB5D 
820 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1629-ND 26 1.76 12.42 EKZE6R3ELL821MH15D 
1000 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1630-ND .34 2.31 16.28 EKZE6R3ELL102MJC5S 
1200 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1631-ND .38 2.60 18.35 EKZEGRSELL122MJ16S 
63 1200 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1632-ND 32 2.14 15.11 EKZE6R3ELL122MH20D 
i 1500 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1633-ND 135 2.56 18.27 EKZE6R3ELL152MJ20S 
2200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1634-ND 47 3.44 24.55 EKZE6R3ELL222MJ25S 
3300 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1635-ND 49 3.61 25.82 EKZE6R3ELL332MK20S 
3900 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1636-ND .60 4.45 31.79 EKZE6R3ELL392MK25S 
4700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1637-ND 63 4.72 34.63 EKZE6R3ELL472MK30S 
5600 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1638-ND 65 4.87 35.79 EKZE6R3ELL562MK35S 
5600 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1639-ND .67 4.96 36.40 EKZE6R3ELL562ML20S 
6800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1640-ND .77 5.72 42.02 EKZE6R3ELL682ML25S 
100 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1641-ND 19 1.18 7.96 EKZE100ELL101MELLD 
220 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1642-ND 22 1.38 9.32 EKZE100ELL221MFLLD 
470 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1643-ND 24 1.60 11.29 EKZE100ELL471MHB5D 
680 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1644-ND .33 2.26 15.94 EKZE100ELL681MJC5S 
680 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1645-ND .26 1.77 12.46 EKZE100ELL681MH15D 
1000 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 8.5 0.6 565-1646-ND .38 2.60 18.35 EKZE100ELL102MJ16S 
1000 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1647-ND .33 2.21 15.56 EKZE100ELL102MH20D 
10 1200 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1648-ND 135 2.56 18.27 EKZE100ELL122MJ20S 
1500 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1649-ND 42 3.13 22.35 EKZE100ELL152MJ25S 
2200 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1650-ND .58 3.92 28.02 EKZE100ELL222MK20S 
3300 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1651-ND 57 4.23 31.08 EKZE100ELL332MK25S 
3900 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1652-ND 62 4.63 34.02 EKZE100ELL392MK30S 
3900 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1653-ND .67 4.96 36.40 EKZE100ELL392ML20S 
4700 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1654-ND 71 5.28 38.76 EKZE100ELL472MK35S 
5600 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1655-ND .81 6.00 44.09 EKZE100ELL562ML25S 
56 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1656-ND .18 1.16 7.83 EKZE160ELL560MELLD 
68 300 0.24 0.72 6.3 7.0 2.5 0.45 565-1657-ND .24 1.64 11.56 EKZE160ELL680MF07D 
120 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1658-ND 21 1.35 9.11 EKZE160ELL121MFLLD 
330 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1659-ND .23 1.59 11.22 EKZE160ELL331MHB5D 
470 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1660-ND .33 2.26 15.94 EKZE160ELL471MJC5S 
470 995 0.056 0.17 8.0 15.0 8.5 0.6 565-1661-ND 27 1.83 12.88 EKZE160ELL471MH15D 
680 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1662-ND .37 2.51 17.67 EKZE160ELL681MJ16S 
16 680 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 8.5 0.6 565-1663-ND .31 2.10 14.84 EKZE160ELL681MH20D 
1000 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1664-ND .35 2.60 18.58 EKZE160ELL102MJ20S 
1200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1665-ND 45 3.35 23.93 EKZE160ELL122MJ25S 
1500 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1666-ND 49 3.61 25.82 EKZE160ELL152MK20S 
2200 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1667-ND .62 4.54 32.41 EKZE160ELL222MK25S 
2700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1668-ND :61 4.55 33.44 EKZE160ELL272MK30S 
2700 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1669-ND .67 4.96 36.40 EKZE160ELL272ML20S 
3300 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1670-ND 67 4.99 36.66 EKZE160ELL332MK35S 
3900 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1671-ND .78 5.84 42.89 EKZE160ELL392ML25S 
47 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1672-ND 18 1.16 7.83 EKZE250ELL470ME11D 
100 405 0.18 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1673-ND 21 1.35 9.11 EKZE250ELL101MF11D 
220 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1674-ND 27 1.83 12.92 EKZE250ELL221MHB5D 
330 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1675-ND 135 2.36 16.62 EKZE250ELL331MJC5S 
330 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1676-ND .26 1.78 12.58 EKZE250ELL331MH15D 
470 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1677-ND .36 2.45 17.30 EKZE250ELL471MJ16S 
470 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 8.5 0.6 565-1678-ND .31 2.13 15.03 EKZE250ELL471MH20D 
25 680 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1679-ND .35 2.60 18.58 EKZE250ELL681MJ20S 
820 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1680-ND 45 3.35 23.93 EKZE250ELL821MJ25S 
1000 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1681-ND 48 3.52 25.17 EKZE250ELL102MK20S 
1500 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1682-ND 62 4.54 32.41 EKZE250ELL152MK25S 
1800 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1683-ND 61 4.55 33.44 EKZE250ELL182MK30S 
1800 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1684-ND .67 4.99 36.61 EKZE250ELL182ML20S 
2200 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1685-ND .68 5.08 37.28 EKZE250ELL222MK35S 
2700 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1686-ND .79 5.88 43.18 EKZE250ELL272ML25S 
33 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1687-ND .18 1.16 7.83 EKZE350ELL330ME11D 
56 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1688-ND 21 1.36 9.15 EKZE350ELL560MF11D 
150 760 0.072 0.22 8.0 11.5 8.5 0.6 565-1689-ND .24 1.61 11.33 EKZE350ELL151MHB5D 
220 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1690-ND 35 2.36 16.62 EKZE350ELL221MJC5S 
220 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1691-ND 27 1.85 13.03 EKZE350ELL221MH15D 
270 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1692-ND .31 2.13 14.99 EKZE350ELL271MH20D 
330 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1693-ND .38 2.55 18.02 EKZES50ELL331MJ16S 
35 470 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1694-ND .38 2.78 19.85 EKZE350ELL471MJ20S, 
560 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1695-ND 45 3.35 23.93 EKZE350ELL561MJ25S, 
680 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1696-ND 48 3.57 25.51 EKZE350ELL681MK20S 
1000 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1697-ND 57 4.23 31.08 EKZE350ELL102MK25S 
1200 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1698-ND 62 4.63 34.02 EKZE350ELL122MK30S 
1200 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1699-ND .66 4.91 36.08 EKZE350ELL122ML20S 
1500 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1700-ND .69 5.15 37.86 EKZE350ELL152MK35S 
1800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1701-ND .80 5.92 43.51 EKZE350ELL182ML25S 
10 210 0.50 1.5 5.0 7.0 2.0 0.5 565-1702-ND 27 1.71 11.49 EKZE500ELL100ME07D 
22 238 0.34 1.18 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1703-ND 19 1.19 8.00 EKZE500ELL220ME11D 
56 385 0.14 0.50 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1704-ND 22 1.40 9.45 EKZE500ELL560MF11D 
50 100 724 0.074 0.22 8.0 115 8.5 0.6 565-1705-ND .24 1.61 11.33 EKZE500ELL101MHB5D 
120 950 0.061 0.18 8.0 15 3.5 0.6 565-1706-ND .28 1.88 13.26 EKZE500ELL121MH15D 
150 979 0.061 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1707-ND .35 2.36 16.62 EKZE500ELL151MJC5S 
180 1190 0.046 0.14 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1708-ND :32 2.16 15.22 EKZE500ELL181MH20D 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1015 


NEW! KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (pF) @105°С 100KHz 20°С -10°С ор E E od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 1370 0.042 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1709-ND .38 2.60 18.35 EKZE500ELL221MJ16S 
270 1580 0.030 0.090 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1710-ND .37 2.73 19.50 EKZE500ELL271MJ20S 
330 1870 0.028 0.085 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1711-ND 47 3.44 24.55 EKZES500ELL331MJ25S, 
470 2050 0.027 0.068 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1712-ND 51 3.74 26.75 EKZES500ELL471MK20S 
50 560 2410 0.023 0.059 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1713-ND 57 4.23 31.06 EKZES500ELL561MK25S 
680 2860 0.021 0.052 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1714-ND 63 4.67 34.31 EKZES500ELL681MK30S 
820 2960 0.019 0.051 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1715-ND 70 5.24 38.47 EKZE500ELL821MK35S 
820 2730 0.023 0.059 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1716-ND 72 5.36 39.34 EKZE500ELL821ML20S 
1000 3010 0.021 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1717-ND :82 6.08 44.67 EKZE500ELL102ML25S 
15 165 0.88 3.5 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1718-ND 19 1.20 8.09 EKZE630ELL150ME11D 
33 265 0.35 14 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1719-ND .22 1.41 9.49 EKZE630ELL330MF11D 
56 500 0.22 0.88 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1720-ND 24 1.61 11.33 EKZE630ELL560MHB5D 
82 690 0.11 0.44 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1721-ND .38 2.60 18.35 EKZE630ELL820MJC5S 
82 665 0.16 0.64 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1722-ND .28 1.87 13.18 EKZE630ELL820MH15D 
120 950 0.076 0.31 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1723-ND 138 2.60 18.35 EKZE630ELL121MJ16S 
63 180 1150 0.072 0.29 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1724-ND .50 3.66 26.13 EKZE630ELL181MK16S 
220 1350 0.046 0.19 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1725-ND 43 3.17 22.66 EKZE630ELL221MJ25S, 
390 1900 0.031 0.093 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1726-ND 58 4.31 31.66 EKZE630ELL391MK25S 
470 2300 0.028 0.084 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1727-ND .63 4.72 34.63 EKZE630ELL471MK30S 
680 2800 0.021 0.063 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1728-ND 79 5.86 43.06 EKZE630ELL681MK40S 
1000 2900 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1729-ND 1.04 7.73 56.80 EKZE630ELL102MLP1S 
1500 3400 0.018 0.054 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1730-ND 1.27 9.54 71.52 EKZE630ELL152MMP1S 
1800 3500 0.017 0.051 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1731-ND 1.41 10.54 79.04 EKZE630ELL182MM40S 
27 355 0.36 14 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1732-ND 24 1.62 11.41 EKZE101ELL270MHB5D 
39 450 0.25 1.0 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1733-ND 27 1.85 13.06 EKZE101ELL390MH15D 
47 480 0.17 0.66 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1734-ND 135 2.36 16.62 EKZE101ELL470MJC5S 
68 600 0.11 0.47 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1735-ND .40 2.70 19.04 EKZE101ELL680MJ16S 
100 750 0.11 0.34 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1736-ND .50 3.70 26.44 EKZE101ELL101MK16S 
120 900 0.069 0.28 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1737-ND 45 3.30 23.58 EKZE101ELL121MJ25S 
150 1100 0.062 0.18 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1738-ND 55 4.05 28.94 EKZE101ELL151MK20S 
100 220 1250 0.047 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1739-ND 63 4.72 34.63 EKZE101ELL221MK25S 
270 1500 0.042 0.13 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1740-ND 66 4.91 36.08 EKZE101ELL271MK30S 
330 1650 0.036 0.11 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1741-ND .74 5.52 40.54 EKZE101ELL331MK35S 
330 1500 0.045 0.14 18.0 20.0 75 0.8 565-1742-ND .99 7.33 53.83 EKZE101ELL331MM20S 
470 1750 0.036 0.11 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1743-ND 1.07 8.05 60.35 EKZE101ELL471MM25S 
560 2000 0.029 0.086 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1744-ND 1.39 10.46 78.46 EKZE101ELL561MLP1S 
680 2200 0.027 0.081 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1745-ND 1.49 41.211 84.06 EKZE101ELL681MMP1S 
820 2700 0.026 0.077 18.0 40.0 75 0.8 565-1746-ND 1.53 11.48 86.12 EKZE101ELL821MM40S 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Lowest Impedance 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Miniature, Lowest Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature: -55*C - 105*C 
* Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I=0.01CV or 3pA, whichever is greater, after 2 minutes Ф 20°C 


NEW! 


Dissipation Factor @ 20^C 120Hz: Od 


Rated t ө 
ØD 
Volage(y) | 63 10 16 25 | 85 50 | 63 e| 
Tan ô (DF) 0.22 0.19 0.16 0.14 | 0.12 0.10 0.08 Vent - L — 15 min. 4 4 тіп. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (ЫЕ) @105°С 100KHz 20°С -10°С ор L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1873-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL151MEB5D 
330 290 0.25 0.50 6.3 41.5 25 0.5 565-1874-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL331MFB5D 
470 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1875-ND .33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL471MF15D 
680 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1876-ND 135 2.34 16.50 ELXZ6R3ELL681MH12D 
820 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1877-ND .33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL821MJC5S 
1000 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1878-ND .38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1879-ND .38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL122MJ16S 
1200 810 0080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1880-ND 43 3.15 22.50 ELXZ6R3ELL122MH20D 
1500 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1881-ND 48 3.50 25.00 ELXZ6R3ELL152MJ20S 
2200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1882-ND .57 4.20 30.00 ELXZ6R3ELL222MJ25S 
2700 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1883-ND 56 4.16 30.55 ELXZ6R3ELL272MJ30S 
3300 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1884-ND 65 4.80 35.25 ELXZ6R3ELL332MK20S 
63 3900 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1885-ND 73 5.44 39.95 ELXZ6R3ELL392MK25S 
š 4700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1886-ND .86 6.40 47.00 ELXZ6R3ELL472MK30S 
5600 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1887-ND .95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562MK35S 
5600 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1888-ND 95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562ML20S 
6800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1889-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ6R3ELL682MK40S 
6800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 75 0.8 565-1890-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ6R3ELL682ML25S 
6800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1891-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL682MM20S 
8200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1892-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ6R3ELL822ML30S 
10000 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7:5 0.8 565-1893-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ6R3ELL103ML35S 
10000 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1894-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ6R3ELL103MM25S 
12000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1895-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123ML40S 
12000 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1896-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123MM30S 
15000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1897-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ6R3ELL153MM35S 
18000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1898-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ6R3ELL183MM40S 
100 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1899-ND 23 1.56 11.00 ELXZ100ELL101MEB5D 
220 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1900-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL221MFB5D 
330 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1901-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL331MF15D 
470 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1902-ND 135 2.34 16.50 ELXZ100ELL471MH12D 
10 680 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1903-ND .33 2.45 17.50 ELXZ100ELL681MJC5S 
680 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1904-ND .38 2.80 20.00 ELXZ100ELL681MH15D 
1000 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1905-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MJ16S 
1000 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1906-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MH20D 
1200 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1907-ND 48 3.50 25.00 ELXZ100ELL122MJ20S 
1500 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1908-ND .57 4.20 30.00 ELXZ100ELL152MJ25S 
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NEW! LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20°C -10°C oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
1800 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1909-ND 56 4.16 30.55 ELXZ100ELL182MJ30S 
2200 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1910-ND :65 4.80 35.25 ELXZ100ELL222MK20S 
3300 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1911-ND 77 5.76 42.30 ELXZ100ELL332MK25S 
3900 2310 0.025 0.058 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1912-ND .86 6.40 47.00 ELXZ100ELL392MK30S 
3900 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1913-ND .95 7.04 51.70 ELXZ100ELL392ML20S 
4700 2510 0.022 0.044 42.5 35.0 5.0 0.6 565-1914-ND 95 7.04 51.70 ELXZ100ELL472MK35S 
5600 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1915-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ100ELL562MK40S 
10 5600 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1916-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ100ELL562ML25S 
5600 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1917-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ100ELL562MM20S 
6800 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1918-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ100ELL682ML30S 
6800 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1919-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ100ELL682MM25S 
8200 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1920-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ100ELL822ML35S 
8200 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1921-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ100ELL822MM30S 
10000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1922-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ100ELL103ML40S 
10000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1923-ND 1.93 14.58 110.00 ELXZ100ELL103MM35S 
12000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1924-ND 1.92 14.40 108.00 ELXZ100ELL123MM40S 
47 475 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1925-ND .23 1.56 11.00 ELXZ160ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1926-ND .23 1.56 11.00 ELXZ160ELL101MFB5D 
220 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1927-ND 29 1.95 13.75 ELXZ160ELL221MF15D 
330 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1928-ND 35 2.34 16.50 ELXZ160ELL331MH12D 
470 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1929-ND :33 2.45 17.50 ELXZ160ELL471MJC5S 
470 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1930-ND 38 2.80 20.00 ELXZ160ELL471MH15D 
560 810 0.080 0.16 8.0 20.0 8.5 0.6 565-1931-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL561MH20D 
680 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1932-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL681MJ16S 
1000 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1933-ND 48 3.50 25.00 ELXZ160ELL102MJ20S 
1200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1934-ND 57 4.20 30.00 ELXZ160ELL122MJ25S 
1500 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1935-ND 56 4.16 30.55 ELXZ160ELL152MJ30S 
1500 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1936-ND :65 4.80 35.25 ELXZ160ELL152MK20S 
16 2200 1950 0.030 0.060 42.5 25.0 5.0 0.6 565-1937-ND At 5.76 42.30 ELXZ160ELL222MK25S 
2700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1938-ND 86 6.40 47.00 ELXZ160ELL272MK30S 
2700 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1939-ND .95 7.04 51.70 ELXZ160ELL272ML20S 
3300 2510 0.022 0.044 42.5 35.0 5.0 0.6 565-1940-ND .99 7.36 54.05 ELXZ160ELL332MK35S 
3900 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1941-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL392MK40S 
3900 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1942-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ160ELL392ML25S 
3900 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1943-ND 1.12 8.40 63.00 ELXZ160ELL392MM20S 
4700 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1944-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ160ELL472ML30S 
4700 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1945-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ160ELL472MM25S 
5600 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1946-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL562ML35S 
5600 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1947-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ160ELL562MM30S 
6800 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1948-ND 1.76 13.20 99.00 ELXZ160ELL682ML40S 
8200 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1949-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL822MM35S 
10000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1950-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL103MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1951-ND 23 1.56 11.00 ELXZ250ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11:5 2.5 0.5 565-1952-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL101MFB5D 
150 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1953-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL151MF15D 
220 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1954-ND .33 2.45 17.50 ELXZ250ELL221MH12D 
330 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1955-ND .33 2.45 17.50 ELXZ250ELL331MJC5S 
330 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1956-ND .38 2.80 20.00 ELXZ250ELL331MH15D 
390 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1957-ND 43 3.15 22.50 ELXZ250ELL391MH20D 
470 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1958-ND .38 2.80 20.00 ELXZ250ELL471MJ16S 
680 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1959-ND 48 3.50 25.00 ELXZ250ELL681MJ20S 
820 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1960-ND 57 4.20 30.00 ELXZ250ELL821MJ25S. 
1000 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1961-ND 56 4.16 30.55 ELXZ250ELL102MJ30S 
1000 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1962-ND .60 4.48 32.90 ELXZ250ELL102MK20S 
25 1500 1950 0.030 0.060 42.5 25.0 5.0 0.6 565-1963-ND 77 576 42.30 ELXZ250ELL152MK25S 
1800 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1964-ND .86 6.40 47.00 ELXZ250ELL182MK30S 
1800 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1965-ND .90 6.72 49.35 ELXZ250ELL182ML20S 
2200 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1966-ND .99 7.36 54.05 ELXZ250ELL222MK35S 
2200 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1967-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ250ELL222MM20S 
2700 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1968-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ250ELL272MK40S 
2700 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1969-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ250ELL272ML25S 
3300 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1970-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ250ELL332ML30S 
3300 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1971-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ250ELL332MM25S 
3900 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1972-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ250ELL392ML35S 
3900 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1973-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ250ELL392MM30S 
4700 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1974-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ250ELL472ML40S 
4700 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1975-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ250ELL472MM35S 
5600 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1976-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ250ELL562MM40S 
33 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1977-ND 23 1.56 11.00 ELXZ350ELL330MEB5D 
56 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1978-ND 23 1.56 11.00 ELXZ350ELL560MFB5D 
100 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1979-ND 29 1.95 13.75 ELXZ350ELL101MF15D 
150 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1980-ND .33 2.45 17.50 ELXZ350ELL151MH12D 
220 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1981-ND .33 2.45 17.50 ELXZ350ELL221MJC5S 
220 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1982-ND 38 2.80 20.00 ELXZ350ELL221MH15D 
270 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1983-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL271MH20D 
330 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1984-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL331MJ16S 
470 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1985-ND 48 3.50 25.00 ELXZ350ELL471MJ20S 
560 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1986-ND 57 4.20 30.00 ELXZ350ELL561MJ25S. 
680 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1987-ND 56 4.16 30.55 ELXZ350ELL681MJ30S 
680 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1988-ND .60 4.48 32.90 ELXZ350ELL681MK20S 
35 1000 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1989-ND 74 5.76 42.30 ELXZ350ELL102MK25S 
1200 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1990-ND .86 6.40 47.00 ELXZ350ELL122MK30S 
1200 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1991-ND .90 6.72 49.35 ELXZ350ELL122ML20S 
1500 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1992-ND 95 7.04 51.70 ELXZ350ELL152MK35S 
1800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1993-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ350ELL182MK40S 
1800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1994-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ350ELL182ML25S 
1800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1995-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ350ELL182MM20S 
2200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1996-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ350ELL222ML30S 
2200 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1997-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ350ELL222MM25S 
2700 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1998-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ350ELL272ML35S 
2700 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1999-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ350ELL272MM30S 
3300 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 4.5 0.8 565-2000-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ350ELL332ML40S 
3300 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-2001-ND 1.68 12.60 94.50 ELXZ350ELL332MM35S 
3900 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2002-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ350ELL392MM40S 
(Continued) 
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NEW! LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (О / 100KHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100KHz 20%С -10°С ор L E od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 155 0.90 1.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2003-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL220MEB5D 
47 260 0.45 0.90 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2004-ND .23 1.56 11.00 ELXZ500ELL470MFB5D 
68 360 0.31 0.62 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2026-ND 29 1.95 13.75 ELXZ500ELL680MF15D 
100 485 0.22 0.44 8.0 12.0 8.5 0.6 565-2005-ND 35 2.34 16.50 ELXZ500ELL101MH12D 
120 620 0.16 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2008-ND .38 2.80 20.00 ELXZ500ELL121MJC5S 
120 635 0.16 0.32 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2009-ND .33 2.45 17.50 ELXZ500ELL121MH15D 
180 850 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2013-ND .38 2.80 20.00 ELXZ500ELL181MJ16S 
180 730 0.12 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2014-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL181MH20D 
220 1050 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2017-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL221MJ20S 
330 1250 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2020-ND .57 4.20 30.00 ELXZ500ELL331MJ25S 
390 1500 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2021-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL391MJ30S 
390 1480 0.059 0.12 42.5 20.0 5.0 0.6 565-2022-ND .60 4.48 32.90 ELXZ500ELL391MK20S 
50 560 1840 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2023-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL561MK25S 
680 2220 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2024-ND 477 5.76 42.30 ELXZ500ELL681MK30S 
680 1840 0.048 0.096 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2025-ND :86 6.40 47.00 ELXZ500ELL681ML20S 
820 2290 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2027-ND 90 6.72 49.35 ELXZ500ELL821MK35S 
820 1980 0.042 0.084 18.0 20.0 7.5 0.8 565-2028-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ500ELL821MM20S 
1000 2500 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2006-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ500ELL102MK40S 
1000 2240 0.034 0.068 16..0 25.0 7.5 0.8 565-2007-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ500ELL102ML25S 
1200 2700 0.028 0.056 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2010-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ500ELL122ML30S 
1200 2610 0.029 0.058 18.0 25.0 7.5 0.8 565-2011-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ500ELL122MM25S 
1500 2800 0.025 0.050 16.0 35.0 7.5 0.8 565-2012-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ500ELL152ML35S 
1800 3200 0.021 0.042 16.0 40.0 7.5 0.8 565-2015-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ500ELL182ML40S 
1800 3000 0.025 0.050 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2016-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ500ELL182MM30S 
2200 3100 0.023 0.046 18.0 35.0 T5 0.8 565-2018-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ500ELL222MM35S 
2700 3400 0.020 0.040 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2019-ND 2.00 15.11 114.00 ELXZ500ELL272MM40S 
12 145 1.9 4.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2035-ND 22 1.38 9.30 ELXZ630ELL120MEB5D 
22 240 1.0 2.0 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2041-ND .23 1.56 11.00 ELXZ630ELL220MFB5D 
39 330 0.61 1.4 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2045-ND .23 1.56 11.00 ELXZ630ELL390MF15D 
68 405 0.34 0.75 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2051-ND 43 3.15 22.50 ELXZ630ELL680MH12D 
100 540 0.255 0.51 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2029-ND .33 2.45 17.50 ELXZ630ELL101MJC5S 
100 535 0.27 0.65 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2030-ND 35 2.34 16.50 ELXZ630ELL101MH15D 
120 600 0.19 0.38 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2032-ND .33 2.45 17.50 ELXZ630ELL121MJ16S 
150 690 0.21 0.52 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2036-ND .33 2.45 17.50 ELXZ630ELL151MH20D 
180 890 0.145 0.29 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2038-ND .38 2.80 20.00 ELXZ630ELL181MJ20S 
220 1050 0.13 0.26 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2040-ND .48 3.50 25.00 ELXZ630ELL221MJ25S. 
330 1300 0.090 0.18 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2042-ND 157 4.20 30.00 ELXZ630ELL331MJ30S 
330 1290 0.085 0.17 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2043-ND 56 4.16 30.55 ELXZ630ELL331MK20S 
63 390 1720 0.070 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2044-ND 65 4.80 35.25 ELXZ630ELL391MK25S 
470 2090 0.055 0.11 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2046-ND .69 5.12 37.60 ELXZ630ELL471MK30S 
470 1770 0.059 0.12 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2047-ND 374: 5.76 42.30 ELXZ630ELL471ML20S 
680 2270 0.047 0.094 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2048-ND :86 6.40 47.00 ELXZ630ELL681MK35S 
680 2160 0.050 0.10 16.0 25.0 7.5 0.8 565-2049-ND .90 6.72 49.35 ELXZ630ELL681ML25S 
680 2290 0.055 0.11 18.0 20.0 7.5 0.8 565-2050-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ630ELL681MM20S 
820 2560 0.042 0.084 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2052-ND .95 7.04 51.70 ELXZ630ELL821MK40S 
820 2670 0.043 0.086 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2053-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ630ELL821ML30S 
820 2590 0.043 0.086 18.0 25.0 7.5 0.8 565-2054-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ630ELL821MM25S 
1000 2770 0.036 0.072 16.0 35.0 7.5 0.8 565-2031-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ630ELL102ML35S 
1200 2850 0.030 0.060 16.0 40.0 75 0.8 565-2033-ND 1.24 9.30 69.75 ELXZ630ELL122ML40S 
1200 2950 0.032 0.064 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2034-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ630ELL122MM30S 
1500 3100 0.030 0.060 18.0 35.0 7.5 0.8 565-2037-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ630ELL152MM35S 
1800 3210 0.025 0.050 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2039-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ630ELL182MM40S 


Аісһіртм MVA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
NEW! General Purpose 85°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V), 85°C Maximum Temperature Specifications: • Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Capacitance 
Tolerance: +20% 


Terminal Code: A Terminal Code: G 


Саве Dimensions: Size Code: D55 - KG5 e Size Code: LHO - MNO 
- з ІМ 
Size Code D L A B с w P — Y 
D55 4 52 43 4.3 5.1 0.5 - 0.8 1.0 По | Olid P 
E55 5 52 5.3 5.3 5.9 0.5 - 0.8 1.4 
F55 6.3 52 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 B P ор 
Е60 63 5.7 6.6 6.6 72 0.5 - 0.8 19 L О І о) } | 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 
HA0 8 10.0 8.3 8.3 9.0 07-14 31 Ам аса Dummy Terminals 
ЗАО 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 - 1.1 4.5 e 
KEO 12.5 18.5 13.0 13.0 13.7 1.0-1.3 4.2 
KGS 125 160 | 130 | 130 137 10-13 42 Leakage Current: 
LH0 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0- 1.3 6.5 
LNO 16 21.5 170 170 180 10-13 65 Case D55-JA0 I=0.01CV or ЗрА, whichever is greater, after 2 minutes Ф 20°С 
мно 18 165 19.0 19.0 20.0 10-43 6.5 Case КЕ0-ММ0 І-0.03СУ ог АНА, whichever is greater, after 1 minute @ 20°С 
MN0 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 - 1.3 6.5 
Rated Rated Ripple 
М.М. Сар. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Тап 5 @ 85*C 120Hz D [5 Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
33 D55 0.35 30 4.0 5.2 565-2055-1-ND 51 .84 1.95 565-2055-2-ND 2,000 36.00/M EMVA6R3ADA330MD55G 
47 D55 0.35 33 4.0 52 565-2056-1-ND 72 1.19 2.76 565-2056-2-ND 2,000 51.00/M EMVA6GR3ADA470MD55G 
100 E55 0.35 55 5.0 5.2 565-2057-1-ND .64 1.05 2.44 565-2057-2-ND 1,000 45.00 EMVA6R3ADA101ME55G 
220 F55 0.35 88 6.3 5:2 565-2058-1-ND 79 1.30 3.02 565-2058-2-ND 1,000 56.00 EMVA6R3ADA221MF55G 
330 F80 0.35 135 6.3 7.7 565-2059-1-ND .87 1.44 3.34 565-2059-2-ND 900 55.80 EMVA6R3ADA331MF80G 
470 HA0 0.35 280 8.0 10.0 565-2060-1-ND 1.37 2.26 5.25 565-2060-2-ND 500 48.50 EMVA6R3ADA471MHA0G 
680 HA0 0.35 290 8.0 10.0 565-2061-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2061-2-ND 500 48.00 EMVA6R3ADA681MHA0G 
6.3 820 HA0 0.35 320 8.0 10.0 565-2062-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2062-2-ND 500 48.00 EMVA6R3ADA821MHA0G 
1000 JA0 0.35 430 10.0 10.0 565-2063-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2063-2-ND 500 77.50 EMVA6R3ADA102MJA0G 
1500 JA0 0.35 480 10.0 10.0 565-2064-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2064-2-ND 500 77.50 EMVA6R3ADA152MJA0G 
2200 KE0 0.40 890 12.5 13.5 565-2065-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2065-2-ND 200 69.00 EMVA6R3ARA222MKE0S 
3300 KG5 0.42 1000 12.5 16.0 565-2066-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2066-2-ND 150 56.25 EMVA6R3ARA332MKG5S 
3300 LHO 0.42 1200 16.0 16.5 565-2067-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2067-2-ND 800 420.00 EMVA6R3GDA332MLHOS 
4700 LHO 0.44 1400 16.0 16.5 565-2068-1-ND 7.08 11.67 27.08 565-2068-2-ND 800 400.00 EMVA6R3GDA472MLHOS 
6800 LNO 0.48 1750 16.0 21.5 565-2069-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2069-2-ND 800 480.00 EMVA6R3GDA682MLNOS 
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Аісһіртм MVA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Тап 5 @ 85%С 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
63 6800 MHO 0.48 1700 18.0 16.5 565-2070-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2070-2-ND 600 405.00 EMVA6R3GDA682MMHOS 
` 10000 MNO 0.56 2000 18.0 21.5 565-2071-1-ND 8.93 14.70 34.18 565-2071-2-ND 600 378.00 EMVA6R3GDA103MMNOS 
22 D55 0.30 26 4.0 52 565-2072-1-ND .51 .84 1.95 565-2072-2-ND 2,000 36.00/M EMVA100ADA220MD55G 
33 D55 0.30 30 4.0 52 565-2073-1-ND .51 .84 1.95 565-2073-2-ND 2,000 36.00/M EMVA100ADA330MD55G 
47 E55 0.30 44 5.0 5.2 565-2074-1-ND .64 1.05 2.44 565-2074-2-ND 1,000 45.00 EMVA100ADA470ME55G 
100 F55 0.30 70 6.3 52 565-2075-1-ND 72 1.19 2.76 565-2075-2-ND 1,000 51.00 EMVA100ADA101MF55G 
150 F55 0.30 79 6.3 5.2 565-2076-1-ND .73 1.20 2.78 565-2076-2-ND 1,000 51.00 EMVA100ADA151MF55G 
220 F80 0.30 130 6.3 7.7 565-2077-1-ND .87 1.44 3.33 565-2077-2-ND 900 55.80 EMVA100ADA221MF80G 
10 330 HAO 0.30 270 8.0 10.0 565-2078-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2078-2-ND 500 45.00 EMVA100ADA331MHA0G 
470 HA0 0.30 280 8.0 10.0 565-2079-1-ND 1.28 2.11 4.90 565-2079-2-ND 500 45.00 EMVA100ADA471MHAOG 
1000 JAO 0.30 430 10.0 10.0 565-2080-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2080-2-ND 500 82.50 EMVA100ADA102MJA0G 
2200 KEO 0.36 960 12.5 18.5 565-2081-1-ND 4.73 7.80 18.10 565-2081-2-ND 600 200.40 EMVA100ADA222MKEOS 
3300 LHO 0.38 1300 16.0 16.5 565-2082-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2082-2-ND 800 420.00 EMVA100GDA332MLHOS 
4700 LNO 0.40 1550 16.0 21.5 565-2083-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2083-2-ND 800 480.00 EMVA100GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.40 1600 18.0 16.5 565-2084-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2084-2-ND 600 405.00 EMVA100GDA472MMHOS 
6800 MNO 0.44 1850 18.0 21.5 565-2085-1-ND 6.80 11.20 26.00 565-2085-2-ND 600 288.00 EMVA100GDA682MMNOS 
22 D55 0.26 26 4.0 52 565-2086-1-ND .55 .90 2.09 565-2086-2-ND 2,000 39.00/M EMVA160ADA220MD55G 
33 E55 0.26 37 5.0 52 565-2087-1-ND .66 1.09 2.53 565-2087-2-ND 1,000 47.00 EMVA160ADAS330ME55G 
47 E55 0.26 44 5.0 52 565-2088-1-ND .64 1.05 2.44 565-2088-2-ND 1,000 45.00 EMVA160ADA470ME55G 
100 F55 0.26 70 6.3 52 565-2089-1-ND .78 1.28 2.98 565-2089-2-ND 1,000 55.00 EMVA160ADA101MF55G 
150 F80 0.26 110 6.3 7.7 565-2090-1-ND .94 1.55 3.60 565-2090-2-ND 900 59.40 EMVA160ADA151MF80G 
220 F80 0.26 130 6.3 7.7 565-2091-1-ND .96 1.59 3.68 565-2091-2-ND 900 61.20 EMVA160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.26 270 8.0 10.0 565-2092-1-ND 1.36 2.25 5.21 565-2092-2-ND 500 48.00 EMVA160ADA331MHAOG 
470 HAO 0.26 280 8.0 10.0 565-2093-1-ND 1.28 2.11 4.91 565-2093-2-ND 500 45.50 EMVA160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.26 380 10.0 10.0 565-2094-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2094-2-ND 500 84.00 EMVA160ADA681MJA0G 
1000 KEO 0.30 710 12.5 18.5 565-2095-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2095-2-ND 200 66.00 EMVA160ARA102MKEOS 
2200 LHO 0.32 1150 16.0 16.5 565-2096-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2096-2-ND 800 418.40 EMVA160GDA222MLHOS 
3300 LNO 0.34 1450 16.0 21.5 565-2097-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2097-2-ND 800 480.00 EMVA160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1450 18.0 16.5 565-2098-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2098-2-ND 600 405.00 EMVA160GDA332MMHOS 
4700 MNO 0.36 1750 18.0 21.5 565-2099-1-ND 9.45 15.56 36.13 565-2099-2-ND 600 400.20 EMVA160GDA472MMNOS 
10 D55 0.16 24 4.0 52 565-2100-1-ND .51 .84 1.95 565-2100-2-ND 2,000 36.00/M EMVA250ADA100MD55G 
22 E55 0.16 41 5.0 52 565-2101-1-ND .62 1.02 2.36 565-2101-2-ND 1,000 44.00 EMVA250ADA220ME55G 
33 E55 0.16 47 5.0 52 565-2102-1-ND .67 1.10 2.55 565-2102-2-ND 1,000 47.00 EMVA250ADA330ME55G 
47 F55 0.16 60 6.3 52 565-2103-1-ND 77 1.27 2.95 565-2103-2-ND 1,000 55.00 EMVA250ADA470MF55G 
56 F55 0.16 66 6.3 5.2 565-2104-1-ND 7 1.26 2.93 565-2104-2-ND 1,000 54.00 EMVA250ADAS560MF55G 
100 F80 0.16 120 6.3 7-7. 565-2105-1-ND .94 1.54 3.59 565-2105-2-ND 900 59.40 EMVA250ADA101MF80G 
25 150 HAO 0.16 210 8.0 10.0 565-2106-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2106-2-ND 500 48.00 EMVA250ADA151MHAOG 
220 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2107-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2107-2-ND 500 48.50 EMVA250ADA221MHAOG 
330 HAO 0.16 300 8.0 10.0 565-2108-1-ND 1.40 2.30 5.34 565-2108-2-ND 500 49.50 EMVA250ADA331MHAOG 
470 JAO 0.16 400 10.0 10.0 565-2109-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2109-2-ND 500 84.00 EMVA250ADA471MJA0G 
1000 KEO 0.26 820 12.5 18.5 565-2110-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2110-2-ND 120 42.00 EMVA250ADA102MKEOS 
2200 LNO 0.28 1450 16.0 21.5 565-2111-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2111-2-ND 800 457.60 EMVA250GDA222MLNOS 
2200 MHO 0.28 1400 18.0 16.5 565-2112-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2112-2-ND 600 405.00 EMVA250GDA222MMHOS 
3300 MNO 0.30 1800 18.0 21.5 565-2113-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2113-2-ND 600 405.00 EMVA250GDA332MMNOS 
47 D55 014 18 4.0 52 565-2114-1-ND .54 .90 2.08 565-2114-2-ND 2,000 38.00/M EMVA350ADA4R7MD55G 
10 D55 0.14 24 4.0 52 565-2115-1-ND .51 .84 1.95 565-2115-2-ND 2,000 36.00/M EMVA350ADA100MD55G 
22 E55 0.14 41 5.0 5.2 565-2116-1-ND .66 1.09 2.53 565-2116-2-ND 1,000 47.00 EMVA350ADA220ME55G 
33 F55 0.14 54 6.3 52 565-2117-1-ND 77 1.26 2.93 565-2117-2-ND 1,000 54.00 EMVA350ADA330MF55G 
47 F60 0.14 64 6.3 5.7 565-2118-1-ND .85 1.40 3.25 565-2118-2-ND 1,000 60.00 EMVA350ADA470MF60G 
35 100 F80 0.14 120 6.3 427 565-2119-1-ND .88 1.46 3.38 565-2119-2-ND 900 55.80 EMVA350ADA101MF80G 
150 HAO 0.14 210 8.0 10.0 565-2120-1-ND 1.25 2.07 4.79 565-2120-2-ND 500 44.50 EMVA350ADA151MHAOG 
220 HAO 0.14 260 8.0 10.0 565-2121-1-ND 1.29 243 4.94 565-2121-2-ND 500 45.50 EMVA350ADA221MHAOG 
330 JAO 0.14 360 10.0 10.0 565-2122-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2122-2-ND 500 82.50 EMVA350ADA331MJA0G 
470 KEO 0.22 600 12.5 13.5 565-2123-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2123-2-ND 200 67.40 EMVA350ARA471MKEOS 
1000 LHO 0.22 1100 16.0 16.5 565-2125-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2125-2-ND 800 420.00 EMVA350GDA102MLHOS 
2200 MNO 0.24 1700 18.0 21.5 565-2126-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2126-2-ND 600 405.00 EMVA350GDA222MMNOS 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2127-1-ND .54 .90 2.08 565-2127-2-ND 2,000 38.00/M EMVA500ADA3R3MD55G 
47 D55 0.12 18 4.0 52 565-2128-1-ND .51 .84 1.95 565-2128-2-ND 2,000 36.00/M EMVA500ADA4R7MD55G 
10 E55 0.12 30 5.0 52 565-2129-1-ND .66 1.09 2.53 565-2129-2-ND 1,000 47.00 EMVA500ADA100ME55G 
22 F55 0.12 47 6.3 52 565-2130-1-ND 74 1.23 2.84 565-2130-2-МО 1,000 53.00 EMVA500ADA220MF55G 
33 F80 0.12 70 6.3 7.7 565-2131-1-ND .92 1.51 3.50 565-2131-2-ND 900 58.50 EMVA500ADAS330MF80G 
47 F80 0.12 85 6.3 77 565-2132-1-ND .92 1.52 3.53 565-2132-2-ND 900 58.50 EMVA500ADA470MF80G 
50 100 HAO 0.12 190 8.0 10.0 565-2133-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2133-2-ND 500 45.00 EMVA500ADA101MHAOG 
220 JAO 0.12 320 10.0 10.0 565-2134-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2134-2-ND 500 77.50 EMVA500ADA221MJA0G 
330 KEO 0.18 600 12.5 18.5 565-2135-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2135-2-ND 120 42.00 EMVA500ARA331MKEOS 
470 KG5 0.18 740 12.5 16.0 565-2136-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2136-2-ND 150 56.25 EMVA500ARA471MKG5S 
470 LHO 0.18 850 16.0 16.5 565-2137-1-ND 7.15 11.78 27.34 565-2137-2-ND 800 404.00 EMVA500GDA471MLH0S 
1000 LNO 0.18 1300 16.0 21.5 565-2138-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2138-2-ND 800 480.00 EMVAS500GDA102MLNOS 
1000 MNO 0.18 1400 18.0 21.5 565-2139-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2139-2-ND 600 405.00 EMVA500ADA102MMNOS 
0.10 D55 0.12 13 4.0 52 565-2140-1-ND 54 89 2.07 565-2140-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 3.0 4.0 5.2 565-2141-1-ND .54 .89 2.07 565-2141-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR22MD55G 
0.33 D55 0.12 4.0 4.0 5.2 565-2142-1-ND .53 .88 2.03 565-2142-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 52 565-2143-1-ND .54 .89 2.07 565-2143-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 52 565-2144-1-ND .53 .88 2.03 565-2144-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADA1R0MD55G 
22 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2145-1-ND .54 .89 2.07 565-2145-2-ND 2,000 38.00/M EMVA630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17 5.0 52 565-2146-1-ND .64 1.05 2.44 565-2146-2-ND 1,000 45.00 EMVA630ADA3R3ME55G 
4.7 E55 0.12 20 5.0 52 565-2147-1-ND .65 1.08 2.50 565-2147-2-ND 1,000 46.00 EMVA630ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 52 565-2148-1-ND .76 1.25 2.91 565-2148-2-ND 1,000 54.00 EMVA630ADA100MF55G 
63 22 F80 0.12 60 6.3 77 565-2149-1-ND .87 1.43 3.32 565-2149-2-ND 900 54.90 EMVA630ADA220MF80G 
33 HA0 0.12 110 8.0 10.0 565-2150-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2150-2-ND 500 48.00 EMVA630ADA330MHAOG 
47 HAO 0.12 130 8.0 10.0 565-2151-1-ND 1.24 2.04 4.75 565-2151-2-ND 500 44.00 EMVA630ADA470MHAOG 
56 JAO 0.12 160 10.0 10.0 565-2152-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2152-2-ND 500 77.50 EMVA630ADAS560MJA0G 
68 JAO 0.12 170 10.0 10.0 565-2153-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2153-2-ND 500 77.50 EMVA630ADA680MJA0G 
100 KEO 0.14 380 12.5 18.5 565-2154-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2154-2-ND 120 41.40 EMVA630ARA101MKEOS 
220 KEO 0.14 580 12.5 18.5 565-2155-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2155-2-ND 200 69.00 EMVA630ARA221MKEOS 
330 KG5 0.14 720 12.5 16.0 565-2156-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2156-2-ND 150 54.00 EMVA630ARA331MKG5S 
330 LHO 0.14 820 16.0 16.5 565-2157-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2157-2-ND 800 288.00 EMVA630GDA331MLHOS 
470 LHO 0.14 950 16.0 16.5 565-2158-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2158-2-ND 800 420.00 EMVA630GDA471MLHOS 
470 MHO 0.14 1000 18.0 16.5 565-2159-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2159-2-ND 600 405.00 EMVA630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 90 8.0 10.0 565-2160-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2160-2-ND 500 45.00 EMVA101ADA220MHA0G 
33 JAO 0.12 120 10.0 10.0 565-2161-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2161-2-ND 500 84.00 EMVA101ADA330MJA0G 
100 68 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2162-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2162-2-ND 200 66.00 EMVA101ARA680MKEOS 
100 KEO 0.10 440 12.5 18.5 565-2163-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2163-2-ND 120 41.76 EMVA101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 850 16.0 21.5 565-2164-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2164-2-ND 800 480.00 EMVA101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 800 18.0 16.5 565-2165-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2165-2-ND 600 405.00 EMVA101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 1000 18.0 21.5 565-2166-1-ND 9.37 15.44 35.84 565-2166-2-ND 600 397.20 EMVA101GDA331MMNOS 
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NEW! 


Case Dimensions: 


Alchip™ MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
High Temperature 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V), 105°C Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature: -40°C 


Tolerance: +20% 


Terminal Code: A 
Size Code: D55 ~ KG5 


Terminal Code: G 


Size Code: LHO - MNO 


- 105*C * Capacitance 


Size Code D L A B с w P 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 - 0.8 1.0 
E55 5.0 5.2 5.8 5.8 5.9 0.5 - 0.8 14 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 П 
Ғ60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 Я Ç 
HA0 8.0 100 | 83 8.3 9.0 0.7 - 11 81 Dummy Terminals 
ЗАО 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 - 1.1 4.5 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 - 1.8 42 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 10-13 42 Leakage Current: 
LHO 16.0 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0 - 1.3 6.5 
LNO 16.0 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0- 1.3 6.5 Case D55-JA0 1-0.01CV or 3pA, whichever is greater, after 2 minutes Ф 20°С 
мно пау 165 190 190 200 10 = 13 65 Case КЕ0-ММ0 І-0.03СУ or АНА, whichever is greater, after 1 minute Ф 20°C 
Rated Rated Ripple 
М.М. Сар. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Тап 5 @ 105%С 120Н2 D B Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 D55 0.30 22 4.0 5.2 565-2167-1-ND 66 1.08 2.51 565-2167-2-ND 2,000 46.00/M EMVE6R3ADA220MD55G 
33 E55 0.30 34 5.0 5.2 565-2168-1-ND 72 1.18 2.75 565-2168-2-ND 1,000 51.00 EMVE6R3ADA330ME55G 
47 E55 0.30 38 5.0 5.2 565-2169-1-ND 72 1.18 2.75 565-2169-2-ND 1,000 51.00 EMVE6R3ADA470ME55G 
100 F55 0.30 69 6.3 5.2 565-2170-1-ND 79 1.30 3.01 565-2170-2-ND 1,000 56.00 EMVE6R3ADA101MF55G 
220 F80 0.45 120 6.3 X 565-2171-1-ND .97 1.60 3.71 565-2171-2-ND 900 61.20 EMVE6R3ADA221MF80G 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2172-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2172-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA331MHA0G 
470 HAO 0.45 320 8.0 10.0 565-2173-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2173-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA471MHA0G 
680 HA0 0.45 340 8.0 10.0 565-2174-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2174-2-ND 500 49.50 EMVE6R3ADA681MHA0G 
6.3 1000 JA0 0.40 410 10.0 10.0 565-2175-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2175-2-ND 500 84.00 EMVE6R3ADA102MJA0G 
1500 JA0 0.45 550 10.0 10.0 565-2176-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2176-2-ND 500 84.00 EMVEGRSADA152MJAOG 
2200 KEO 0.40 680 12.5 13.5 565-2177-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2177-2-ND 120 45.00 EMVE6R3ARA222MKE0S 
2200 LHO 0.40 840 16.0 16.5 565-2178-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2178-2-ND 800 317.60 EMVE6R3GDA222MLHOS 
3300 KG5 0.42 850 12.5 16.0 565-2179-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2179-2-ND 150 56.25 EMVE6R3ARA332MKG5S 
3300 MH0 0.42 1000 18.0 16.5 565-2180-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2180-2-ND 600 384.00 EMVE6R3GDA332MMH0S 
4700 LNO 0.44 1200 16.0 21.5 565-2181-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2181-2-ND 800 564.80 EMVEGRSGDA472MLNOS 
4700 MHO 0.44 1200 18.0 16.5 565-2182-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2182-2-ND 600 384.00 EMVE6R3GDA472MMHOS 
6800 LNO 0.48 1200 16.0 21.5 565-2183-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2183-2-ND 800 564.80 EMVE6R3GDA682MLNOS 
6800 MNO 0.48 1350 18.0 21.5 565-2184-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2184-2-ND 600 423.60 EMVE6R3GDA682MMNOS 
22 E55 0.24 30 5.0 5.2 565-2185-1-ND 72 1.18 2.75 565-2185-2-ND 1,000 51.00 EMVE100ADA220ME55G 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2186-1-ND 71 1.16 2.70 565-2186-2-ND 1,000 50.00 EMVE100ADA330ME55G 
47 F55 0.24 48 6.3 5.2 565-2187-1-ND 78 1.28 2.98 565-2187-2-ND 1,000 55.00 EMVE100ADA470MF55G 
100 F55 0.30 69 6.3 5.2 565-2188-1-ND 77 1.26 2.93 565-2188-2-ND 1,000 54.00 EMVE100ADA101MF55G 
150 F80 0.35 100 6.3 ЖУЙ 565-2189-1-МО 97 1.60 3.71 565-2189-2-ND 900 61.20 EMVE100ADA151MF80G 
220 F80 0.35 120 6.3 TA 565-2190-1-ND .97 1.59 3.69 565-2190-2-ND 900 61.20 EMVE100ADA221MF80G 
330 НАО 0.35 290 8.0 10.0 565-2191-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2191-2-ND 500 48.50 EMVE100ADA331MHAOG 
10 470 НАО 0.35 320 8.0 10.0 565-2192-1-ND 1.40 2.31 5.36 565-2192-2-ND 500 49.50 EMVE100ADA471MHA0G 
1000 JA0 0.35 410 10.0 10.0 565-2193-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2193-2-ND 500 84.00 EMVE100ADA102MJA0G 
2200 KG5 0.36 750 12.5 16.0 565-2194-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2194-2-ND 150 55.20 EMVE100ARA222MKG5S 
2200 LHO 0.36 850 16.0 16.5 565-2195-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2195-2-ND 800 294.40 EMVE100GDA222MLHOS 
3300 LHO 0.38 1000 16.0 16.5 565-2196-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2196-2-ND 800 317.60 EMVE100GDA332MLHOS 
3300 MHO 0.38 1100 18.0 16.5 565-2197-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2197-2-ND 600 384.00 EMVE100GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.40 1300 16.0 21.5 565-2198-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2198-2-ND 800 564.80 EMVE100GDA472MLNOS 
4700 MNO 0.40 1350 18.0 21.5 565-2199-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2199-2-ND 600 423.60 EMVE100GDA472MMNOS 
10 D55 0.20 17 4.0 5.2 565-2201-1-ND 64 1.06 2.46 565-2201-2-ND 2,000 45.00/M EMVE160ADA100MD55G 
22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2202-1-ND 71 1.17 2.73 565-2202-2-ND 1,000 50.00 EMVE160ADA220ME55G 
33 F55 0.20 45 6.3 5.2 565-2203-1-ND 79 1.30 3.01 565-2203-2-ND 1,000 56.00 EMVE160ADA330MF55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2200-1-ND 79 1.30 3.01 565-2200-2-ND 1,000 56.00 EMVE160ADA470MF55G 
100 F55 0.26 69 6.3 5.2 565-2204-1-ND 78 1.28 2.98 565-2204-2-ND 1,000 55.00 EMVE160ADA101MF55G 
150 F80 0.28 100 6.3 77 565-2205-1-ND 95 1.56 3.62 565-2205-2-ND 900 60.30 EMVE160ADA151MF80G 
220 F80 0.28 120 6.3 7.7 565-2206-1-ND .96 1.58 3.66 565-2206-2-ND 900 61.20 EMVE160ADA221MF80G 
16 330 НАО 0.28 290 8.0 10.0 565-2207-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2207-2-ND 500 48.50 ЕМУЕ160АрАЗЗ1МНАОО 
470 НАО 0.28 320 8.0 10.0 565-2208-1-ND 1.41 2.33 5.40 565-2208-2-ND 500 50.00 EMVE160ADA471MHA0G 
680 JA0 0.28 470 10.0 10.0 565-2209-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2209-2-ND 500 84.00 EMVE160ADA681MJA0G 
1000 KE0 0.30 550 12.5 13.5 565-2210-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2210-2-ND 120 44.16 EMVE160ARA102MKE0S 
1000 LHO 0.30 650 16.0 16.5 565-2211-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2211-2-ND 800 294.40 EMVE160GDA102MLHOS 
2200 LHO 0.32 950 16.0 16.5 565-2212-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2212-2-ND 800 317.60 EMVE160GDA222MLHOS 
2200 MHO 0.32 1000 18.0 16.5 565-2213-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2213-2-ND 600 384.00 EMVE160GDA222MMHOS 
3300 LNO 0.34 1200 16.0 21.5 565-2214-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2214-2-ND 800 564.80 EMVE160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1200 18.0 16.5 565-2215-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2215-2-ND 600 384.00 EMVE160GDA332MMHOS 
10 E55 0.16 27 5.0 5.2 565-2216-1-ND .71 1.17 2.73 565-2216-2-ND 1,000 50.00 EMVE250ADA100ME55G 
22 F55 0.16 44 6.3 5.2 565-2217-1-ND .78 1.28 2.96 565-2217-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA220MF55G 
33 F55 0.16 50 6.3 5.2 565-2218-1-ND .78 1.28 2.98 565-2218-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA330MF55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2219-1-ND 77 1.27 2.95 565-2219-2-ND 1,000 55.00 EMVE250ADA470MF55G 
100 F80 0.18 100 6.3 A. 565-2220-1-ND -96 1.58 3.66 565-2220-2-ND 900 61.20 EMVE250ADA101MF80G 
150 HA0 0.18 240 8.0 10.0 565-2221-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2221-2-ND 500 49.50 EMVE250ADA151MHA0G 
25 220 HA0 0.18 320 8.0 10.0 565-2222-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2222-2-ND 500 48.50 EMVE250ADA221MHA0G 
330 JA0 0.16 450 10.0 10.0 565-2223-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2223-2-ND 500 84.00 EMVE250ADA331MJA0G 
470 JA0 0.18 490 10.0 10.0 565-2224-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2224-2-ND 500 84.00 EMVE250ADA471MJA0G 
1000 LHO 0.26 820 16.0 16.5 565-2225-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2225-2-ND 800 317.60 EMVE250GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.26 880 18.0 16.5 565-2226-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2226-2-ND 600 384.00 EMVE250GDA102MMHOS 
2200 LNO 0.28 1250 16.0 21.5 565-2227-1-ND 8.32 13.70 31.80 565-2227-2-ND 800 469.60 EMVE250GDA222MLNOS 
2200 MNO 0.28 1300 18.0 21.5 565-2228-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2228-2-ND 600 423.60 EMVE250GDA222MMNOS 
4.7 D55 0.14 16 4.0 5.2 565-2229-1-ND .64 1.06 2.46 565-2229-2-ND 2,000 45.00/M EMVE350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 27 5.0 5.2 565-2230-1-ND .72 1.18 2.74 565-2230-2-ND 1,000 51.00 EMVE350ADA100ME55G 
22 F55 0.14 44 6.3 5.2 565-2231-1-ND 78 1.29 2.99 565-2231-2-МО 1,000 55.00 EMVE350ADA220MF55G 
33 F60 0.14 54 6.3 5.7 565-2232-1-ND .80 1.32 3.07 565-2232-2-ND 1,000 57.00 EMVE350ADA330MF60G 
47 F80 0.16 80 6.3 7.7 565-2233-1-ND .92 1.52 3.53 565-2233-2-ND 900 58.50 EMVE350ADA470MF80G 
100 F80 0.16 100 6.3 7.7 565-2234-1-ND 97 1.60 3.71 565-2234-2-ND 900 61.20 EMVE350ADA101MF80G 
35 150 HA0 0.16 260 8.0 10.0 565-2235-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2235-2-ND 500 48.50 EMVE350ADA151MHA0G 
220 JA0 0.16 375 10.0 10.0 565-2236-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2236-2-ND 500 84.00 EMVE350ADA221MJA0G 
330 JA0 0.16 450 10.0 10.0 565-2237-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2237-2-ND 500 84.00 EMVE350ADA331MJA0G 
470 KE0 0.22 520 12.5 13.5 565-2238-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2238-2-ND 120 41.76 EMVE350ARA471MKEOS 
470 LHO 0.22 650 16.0 16.5 565-2239-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2239-2-ND 800 278.40 EMVE350GDA471MLHOS 
1000 LHO 0.22 750 16.0 16.5 565-2240-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2240-2-ND 800 317.60 EMVE350GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.22 1000 18.0 16.5 565-2241-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2241-2-ND 600 384.00 EMVE350GDA102MMHOS 
2200 MNO 0.24 1450 18.0 21.5 565-2242-1-ND 10.25 16.88 39.19 565-2242-2-ND 600 433.80 EMVE350GDA222MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2243-1-ND .64 1.06 2.45 565-2243-2-ND 2,000 45.00/M EMVE500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2244-1-ND .64 1.06 2.45 565-2244-2-ND 2,000 45.00/M EMVE500ADA1R0MD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2245-1-ND .64 1.06 2.45 565-2245-2-ND 2,000 45.00/M EMVE500ADA2R2MD55G 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2246-1-ND .64 1.06 2.46 565-2246-2-ND 2,000 45.00/M EMVE500ADA3R3MD55G 
50 4.7 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2247-1-ND «ГА 1.17 2.71 565-2247-2-ND 1,000 50.00 EMVE500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2248-1-ND 78 1.28 2.98 565-2248-2-МО 1,000 55.00 EMVE500ADA100MF55G 
22 F60 0.12 47 6.3 5.7 565-2249-1-ND .80 1.32 3.06 565-2249-2-ND 1,000 57.00 EMVE500ADA220MF60G 
33 F80 0.14 65 6.3 ТТ: 565-2250-1-ND .92 1.51 3.51 565-2250-2-ND 900 58.50 EMVES500ADA330MF80G 
47 F80 0.14 80 6.3 A 565-2251-1-ND .94 1.54 3.59 565-2251-2-ND 900 59.40 EMVE500ADA470MF80G 
100 НАО 0.14 230 8.0 10.0 565-2252-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2252-2-ND 500 48.50 EMVE500ADA101MHA0G 
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NEW! Аісһіртм MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Тап 5 @ 105°С 120Hz D E Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2253-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2253-2-ND 500 84.00 EMVE500ADA221MJA0G 
330 KEO 0.18 500 12.5 18.5 565-2254-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2254-2-ND 120 45.72 ЕМУ\УЕ500АВАЗЗ1МКЕОЗ 
0 330 LH0 0.18 600 16.0 16.5 565-2255-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2255-2-ND 800 304.80 EMVE500GDA331MLH0S 
5 470 LH0 0.18 700 16.0 16.5 565-2256-1-ND 7.51 12.38 28.73 565-2256-2-ND 800 424.00 EMVE500GDA471MLHOS 
470 MHO 0.18 750 18.0 16.5 565-2257-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2257-2-ND 600 384.00 EMVE500GDA471MMHOS 
1000 MNO 0.18 1200 18.0 21.5 565-2258-1-ND 9.74 16.04 37.24 565-2258-2-ND 600 412.80 EMVE500GDA102MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2259-1-ND .66 1.08 2.51 565-2259-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2260-1-ND .66 1.08 2.51 565-2260-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADA1ROMD55G 
22 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2261-1-ND .66 1.08 2.51 565-2261-2-ND 2,000 46.00/M EMVE630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17. 5.0 5.2 565-2262-1-ND 72 1.18 2.75 565-2262-2-ND 1,000 51.00 EMVE630ADA3R3ME55G 
4.7 Е55 0.12 22 6.3 5.2 565-2263-1-ND .78 1.29 2.99 565-2263-2-ND 1,000 55.00 EMVE630ADA4R7MF55G 
10 F55 0.12 32 6.3 52 565-2264-1-ND 78 1.29 2.99 565-2264-2-ND 1,000 55.00 EMVE630ADA100MF55G 
22 F80 0.12 58 6.3 ҮЛ 565-2265-1-ND .97 1.60 3.71 565-2265-2-ND 900 61.20 EMVE630ADA220MF80G 
63 33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2266-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2266-2-ND 500 49.50 EMVE630ADAS330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2267-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2267-2-ND 500 49.50 EMVE630ADA470MHA0G 
100 ЗАО 0.12 310 10.0 10.0 565-2268-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2268-2-ND 500 84.00 EMVE630ADA101MJA0G 
220 KEO 0.14 470 12.5 13.5 565-2269-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2269-2-ND 120 45.00 EMVE630ARA221MKE0S 
220 LH0 0.14 560 16.0 16.5 565-2270-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2270-2-ND 800 317.60 EMVE630GDA221MLH0S 
330 LHO 0.14 700 16.0 16.5 565-2271-1-ND 5.74 9.45 21.94 565-2271-2-ND 800 324.00 EMVE630GDA331MLHOS 
330 MHO 0.14 750 18.0 16.5 565-2272-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2272-2-ND 600 384.00 EMVE630GDA331MMHOS 
470 LNO 0.14 900 16.0 21.5 565-2273-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2273-2-ND 800 564.80 EMVE630GDA471MLNOS 
470 MHO 0.14 900 18.0 16.5 565-2274-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2274-2-ND 600 384.00 EMVE630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 100 8.0 10.0 565-2275-1-ND 1.44 2.36 5.49 565-2275-2-ND 500 50.50 EMVE101ADA220MHA0G 
33 JAO 0.12 150 10.0 10.0 565-2276-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2276-2-ND 500 84.00 EMVE101ADA330MJA0G 
47 KEO 0.10 250 12.5 13.5 565-2277-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2277-2-ND 120 42.36 EMVE101ARA470MKE0S 
68 KEO 0.10 300 12.5 13.5 565-2278-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2278-2-ND 120 43.20 EMVE101ARA680MKEOS 
100 100 LHO 0.10 450 16.0 16.5 565-2279-1-ND 7.22 11.90 27.62 565-2279-2-ND 800 408.00 EMVE101GDA101MLHOS 
100 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2280-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2280-2-ND 120 42.36 EMVE101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 750 16.0 21.5 565-2281-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2281-2-ND 800 564.80 EMVE101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 750 18.0 16.5 565-2282-1-ND 9.05 14.90 34.59 565-2282-2-ND 600 383.40 EMVE101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 980 18.0 21.5 565-2283-1-ND 9.89 16.28 37.80 565-2283-2-ND 600 418.80 EMVE101GDA331MMNOS 


Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
NEW! High Temperature 125°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: High Temperature (125°C), Solvent Proof (10-50V) Specifications: * Operating Temperature: -40*C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: Terminal Code: A Terminal Code: G рэм 
Size Code: F60 - KG5 Size Code: LH0 - MN0 
Size Code D L A B c w P й Қой еў 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 B — 
| оо 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 E 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 05 - 0.8 2.3 [| A 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 07-14 3.1 Dummy Terminals 
JA0 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 - 1.1 4.5 Leakage Current @ 20°C 120Hz: 
KEO 129 199 19:0 199 197 Bois TE Case F60 to JAO І-0.01СУ or 3pA, whichever is greater 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 - 1.3 4.2 
Case КЕО to ММО I=0.03CV ог 4рА, whichever is greater 
LH0 16.0 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0- 1.3 6.5 
LNO 16.0 215 | 170 | 170 18.0 10-13 6.5 Dissipation Factor.©; 20 C 12042 
мно 18.0 165 | 190 | 190 20.0 10-13 6.5 Rated Voltage (V) 10 16 5 35 Е ва 100 
Case F60-JA0 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 
MN0 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0-1.3 6.5 Case KE0-MN0 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
Rated Max. ESR (О) Rated Ripple 
W.V. | Cap.| Size @ 100KHz Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi Con 
(VDC) | (uF) Code 20°C -40°C 100KHz D L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
100 | F80 0.90 14.0 110 6.3 rea 565-2284-1-ND 197 1.60 3.71 565-2284-2-ND 900 61.20 EMVH100ADA101MF80G 
100 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2285-1-ND 1.25 2.06 4.78 | 565-2285-2-ND 1,000 88.00 EMVH100ADA101MH63G 
220 | НАО 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2286-1-ND 1.83 3.01 6.99 | 565-2286-2-ND 500 64.50 EMVH100ADA221MHAOG 
330 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2287-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2287-2-ND 500 109.00 EMVH100ADA331MJAO0G 
10 1000| KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2288-1-ND 5.53 9.10 21.13 | 565-2288-2-ND 200 78.00 EMVH100ARA102MKE0S 
2200 | LH0 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2289-1-ND 8.16 13.44 31.20 | 565-2289-2-ND 800 460.80 EMVH100GDA222MLHOS 
2200 | МНО | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2290-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2290-2-ND 600 414.00 EMVH100GDA222MMH0S 
3300|MH0 | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2291-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2291-2-ND 600 414.00 EMVH100GDA332MMHOS 
4700 | MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2292-1-ND 11.26 18.55 43.06 | 565-2292-2-ND 600 477.00 EMVH100GDA472MMNOS 
47 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2293-1-ND 95 1.56 3.62 | 565-2293-2-ND 1,000 67.00 EMVH160ADA470MF60G 
470 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2294-1-ND 5.40 8.89 20.65 | 565-2294-2-ND 120 45.72 EMVH160ARA471MKEOS 
16 680 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2295-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2295-2-ND 120 47.64 EMVH160ARA681MKE0S 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2296-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2296-2-ND 800 468.00 EMVH160GDA681MLHOS 
1000| МНО | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2297-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2297-2-ND 600 414.00 EMVH160GDA102MMHOS 
2200 | МНО | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2298-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2298-2-ND 600 414.00 EMVH160GDA222MMH0S 
33 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2299-1-ND .95 1.56 3.62 | 565-2299-2-ND 1,000 67.00 EMVH250ADA330MF60G 
47 | F80 0.90 14.0 110 6.3 7.7 565-2300-1-ND .97 1.60 3.71 565-2300-2-ND 900 61.20 EMVH250ADA470MF80G 
47 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2301-1-ND 1.17 1.92 4.46 | 565-2301-2-ND 1,000 82.00 EMVH250ADA470MH63G 
100 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2302-1-ND 1.83 3.02 7.01 565-2302-2-ND 500 64.50 EMVH250ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2303-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2303-2-ND 500 109.00 EMVH250ADA221MJAOG 
25 330 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2304-1-ND 5.54 9.13 21.20 | 565-2304-2-ND 120 46.92 EMVH250ARA331MKEOS 
470 | KEO 0.14 24 750 12.5 13.5 565-2305-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2305-2-ND 120 47.64 EMVH250ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2306-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2306-2-ND 800 468.00 EMVH250GDA471MLHOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2307-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2307-2-ND 800 468.00 EMVH250GDA681MLHOS 
680 | МНО | 0.10 1:5 1200 18.0 16.5 565-2308-1-ND 9.70 15.98 37.10 | 565-2308-2-ND 600 411.00 EMVH250GDA681MMHOS 
1000 | ММО | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2309-1-ND 10.41 17.15 39.81 565-2309-2-ND 600 441.00 EMVH250GDA102MMNOS 
10 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2310-1-ND 87 1.44 3.34 | 565-2310-2-ND 1,000 62.00 EMVH350ADA100MF60G 
22 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2311-1-ND .89 1.47 3.41 565-2311-2-ND 1,000 63.00 EMVH350ADA220MF60G 
33 | F80 0.90 14.0 110 6.3 7.7 565-2312-1-ND 197 1.60 3.71 565-2312-2-ND 900 61.20 EMVH350ADA330MF80G 
33 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2313-1-ND 1.18 1.94 4.50 | 565-2313-2-ND 1,000 83.00 EMVH350ADA330MH63G 
47 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2314-1-ND 1.70 2.80 6.50 | 565-2314-2-ND 500 60.00 EMVH350ADA470MHAOG 
35 100 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2315-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2315-2-ND 500 110.00 EMVH350ADA101MJAO0G 
330 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2316-1-ND 5.53 9.10 21.13 | 565-2316-2-ND 200 78.00 EMVH350ARA331MKE0S 
330 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2317-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2317-2-ND 800 317.60 EMVHS350GDAS331MLHOS 
470 | KG5 0.11 1.5 900 12.5 16.0 565-2318-1-ND 6.02 9.91 23.01 565-2318-2-ND 150 63.75 EMVH350ARA471MKG5S 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2319-1-ND 8.43 13.88 32.22 | 565-2319-2-ND 800 476.00 EMVH350GDA471MLHOS 
680 | МНО | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2320-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2320-2-ND 600 414.00 EMVH350GDA681MMH0S 
10 | F60 2.8 42.0 51 6.3 5.7 565-2321-1-ND .86 1.41 3.27 | 565-2321-2-ND 1,000 60.00 EMVH500ADA100MF60G 
50 22 | F80 2.0 30.0 83 6.3 7.7 565-2322-1-ND 97 1.60 3.71 565-2322-2-ND 900 61.20 EMVH500ADA220MF80G 
22 | H63 1.6 30.0 83 8.0 6.3 565-2323-1-ND 1.09 1.79 4.16 | 565-2323-2-ND 1,000 77.00 EMVH500ADA220MH63G 
33 | HA0 0.70 11.0 160 8.0 10.0 565-2324-1-ND 1.78 2.85 6.61 565-2324-2-ND 500 61.00 EMVH500ADA330MHAOG 


(Continued) 
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NEW! Alchip™ МУН Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 
Rated Max. ESR (Q) Rated Ripple 
W.V. | Сар. | Size @ 100KHz Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code| 20°C -40°С 100KHz D E Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
47 | JA0 0.50 7.5 247 10.0 10.0 565-2325-1-ND 2.60 4.28 9.94 | 565-2325-2-ND 500 92.00 EMVH500ADA470MJA0G 
100 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2326-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2326-2-ND 120 43.92 EMVH500ARA101MKE0S 
220 | КЕО 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2327-1-ND 5.32 8.77 20.36 565-2327-2-ND 120 45.12 EMVH500ARA221MKE0S 
50 220 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2328-1-ND 8.86 14.60 33.89 | 565-2328-2-ND 800 500.80 EMVH500GDA221MLHOS 
330 | KG5 0.18 2.7 700 12.5 16.0 565-2329-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2329-2-ND 150 66.45 EMVH500ARA331MKG5S 
330 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2330-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2330-2-ND 800 354.40 EMVH500GDA331MLHOS 
470 | МНО | 0.15 23 920 18.0 16.5 565-2331-1-ND 8.93 14.70 34.13 | 565-2331-2-ND 600 378.00 EMVH500GDA471MMHOS 
10 | F80 2.0 100 60 6.3 Т 565-2332-1-МО .94 1.54 3.58 565-2332-2-ND 900 59.40 EMVH630ADA100MF80G 
10 | H63 2.0 110 60 8.0 6.3 565-2333-1-ND 1.00 1.64 3.81 565-2333-2-ND 1,000 70.00 EMVH630ADA100MH63G 
22 | HA0 0.70 35.0 100 8.0 10.0 565-2334-1-ND 1.47 2.42 5.61 565-2334-2-ND 500 52.00 EMVH630ADA220MHA0G 
63 33 | JA0 0.50 25.0 170 10.0 10.0 565-2335-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2335-2-ND 500 110.00 EMVH630ADA330MJA0G 
100 | KEO 0.25 12.5 500 12.5 13.5 565-2336-1-ND 4.82 7.98 18.41 565-2336-2-ND 120 40.80 EMVH630ARA101MKEOS 
220 | KG5 0.20 10.0 600 12.5 16.0 565-2337-1-ND 5.91 9.73 22.60 | 565-2337-2-ND 150 62.55 EMVH630ARA221MKG5S 
330 | LHO 0.18 9.0 820 16.0 16.5 565-2338-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2338-2-ND 800 384.00 EMVH630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.11 5.5 1100 16.0 21.5 565-2339-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2339-2-ND 800 384.00 EMVH630GDA471MLN0S 
10 | HA0 0.75 50.0 70 8.0 10.0 565-2340-1-ND 1.45 2.39 5.55 565-2340-2-ND 500 51.00 EMVH101ADA100MHAOG 
22 | JAO 0.55 35.0 115 10.0 10.0 565-2341-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2341-2-ND 500 109.00 EMVH101ADA220MJA0G 
100 47 | KEO 0.33 16.5 450 12.5 13.5 565-2342-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2342-2-ND 200 75.00 EMVH101ARA470MKE0S 
68 | KG5 0.26 13.0 550 12.5 16.0 565-2343-1-ND 5.98 9.85 22.87 | 565-2343-2-ND 150 63.30 EMVH101ARA680MKG5S 
100 | LHO 0.24 12.0 650 16.0 16.5 565-2344-1-ND 8.17 13.46 31.24 | 565-2344-2-ND 800 461.60 EMVH101GDA101MLHOS 
220 | ММО | 0.16 8.0 950 18.0 21.5 565-2345-1-ND 11.05 18.21 42.26 565-2345-2-ND 600 468.00 EMVH101GDA221MMN0S 
Alchip™ МУК Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
NEW! General Purpose Low Profile 105°C Lead Free/RoHS Compliant 
Features: General Purpose, Low Profile, Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
* Capacitance Tolerance: +20% • Leakage Current Ф 20°C after 2 Minutes: І-0.01СУ or ЗрА, whichever is greater 
Case Dimensions: 
Size Code D L A B с w P 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 - 0.8 1.0 
D60 4.0 5.7 4.3 4.3 5.1 0.5 - 0.8 1.0 
E55 5.0 5.2 5.8 5.8 5.9 0.5 - 0.8 14 
E60 5.0 54 5.8 5.8 5.9 0.5 - 0.8 14 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 - 0.8 1.9 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 - 0.8 2.3 
HA0 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 - 1.1 3.1 
ЗАО 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 - 1.1 4.5 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code Тап 5 @ 85°С 120Hz р L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 D55 0.30 21 4.0 5.2 565-2346-1-ND .58 .96 2.22 565-2346-2-ND 2,000 41.00/M EMVK6R3ADA220MD55G 
47 E55 0.30 36 5.0 52 565-2347-1-ND 81 1.33 3.09 565-2347-2-ND 1,000 57.00 EMVK6R3ADA470ME55G 
6.3 100 F55 0.30 56 6.3 52 565-2348-1-ND .85 1.40 3.25 565-2348-2-ND 1,000 60.00 EMVK6R3ADA101MF55G 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2349-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2349-2-ND 500 56.50 EMVK6R3ADA331MHAOG 
1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2350-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2350-2-ND 500 82.50 EMVK6RS3ADA102MJAOG 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2351-1-ND .81 1.33 3.09 565-2351-2-ND 1,000 57.00 EMVK100ADA330ME55G 
10 100 H63 0.30 90 8.0 6.3 565-2352-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2352-2-ND 1,000 71.00 EMVK100ADA101MH63G 
220 HA0 0.30 180 8.0 10.0 565-2353-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2353-2-ND 500 56.50 EMVK100ADA221MHA0G 
10 D55 0.20 16 4.0 5.2 565-2354-1-ND .62 1.02 2.36 565-2354-2-ND 2,000 44.00/M EMVK160ADA100MD55G 
16 22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2355-1-ND .81 1.33 3.09 565-2355-2-ND 1,000 57.00 EMVK160ADA220ME55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2356-1-ND .85 1.40 3.25 565-2356-2-ND 1,000 60.00 EMVK160ADA470MF55G 
470 JA0 0.26 460 10.0 10.0 565-2357-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2357-2-ND 500 82.50 EMVK160ADA471MJA0G 
33 F55 0.16 45 6.3 5.2 565-2358-1-ND .85 1.40 3.25 565-2358-2-ND 1,000 60.00 EMVK250ADA330MF55G 
25 47 H63 0.16 80 8.0 6.3 565-2359-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2359-2-ND 1,000 71.00 EMVK250ADA470MH63G 
100 HAO 0.16 180 8.0 10.0 565-2360-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2360-2-ND 500 56.50 EMVK250ADA101MHAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2361-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2361-2-ND 500 82.50 EMVK250ADA331MJAOG 
4.7 D55 0.14 15 4.0 5.2 565-2362-1-ND .62 1.02 2.36 565-2362-2-ND 2,000 44.00/M EMVK350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 25 5.0 52 565-2363-1-ND 81 1.33 3.09 565-2363-2-ND 1,000 57.00 EMVK350ADA100ME55G 
35 22 F55 0.14 40 6.3 52 565-2364-1-ND .85 1.40 3.25 565-2364-2-ND 1,000 60.00 EMVK350ADA220MF55G 
33 H63 0.14 80 8.0 6.3 565-2365-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2365-2-ND 1,000 71.00 EMVK350ADA330MH63G 
220 JA0 0.14 375 10.0 10.0 565-2366-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2366-2-ND 500 82.50 EMVK350ADA221MJA0G 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2367-1-ND .62 1.02 2.36 565-2367-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 2.6 4.0 5.2 565-2368-1-ND .85 1.40 3.25 565-2368-2-ND 2,000 60.00/M EMVK500ADAR22MD55G 
0.33 D55 0.12 3.2 4.0 5.2 565-2369-1-ND .85 1.40 3.25 565-2369-2-ND 2,000 60.00/M EMVK500ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 3.8 4.0 5:2: 565-2370-1-ND .62 1.02 2.36 565-2370-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 5.6 4.0 5.2 565-2371-1-ND .62 1.02 2.36 565-2371-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA1ROMD55G 
22 D55 0.12 10 4.0 5.2 565-2372-1-ND .62 1.02 2.36 565-2372-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA2R2MD55G 
50 3.3 D55 0.12 14 4.0 5.2 565-2373-1-ND .62 1.02 2.36 565-2373-2-ND 2,000 44.00/M EMVK500ADA3R3MD55G 
47 Е55 0.12 19 5.0 52 565-2374-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2374-2-ND 1,000 75.00 EMVK500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 29 6.3 52 565-2375-1-ND .85 1.40 3.25 565-2375-2-ND 1,000 60.00 EMVK500ADA100MF55G 
22 H63 0.12 70 8.0 6.3 565-2376-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2376-2-ND 1,000 71.00 EMVK500ADA220MH63G 
33 HA0 0.12 140 8.0 10.0 565-2377-1-ND 1.46 2.40 5.57 565-2377-2-ND 500 51.50 EMVK500ADA330MHA0G 
47 HA0 0.12 170 8.0 10.0 565-2378-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2378-2-ND 500 56.50 EMVK500ADA470MHA0G 
100 JA0 0.12 310 10.0 10.0 565-2379-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2379-2-ND 500 82.50 EMVK500ADA101MJA0G 
Bi-Polar Series 
10 D60 0.35 14 4.0 5.7 565-2404-1-ND .97 1.59 3.69 565-2404-2-ND 2,000 68.00/M BMVK6R3ADA100MD60G 
6.3 22 E60 0.35 25 5.0 5.7 565-2405-1-ND 85 1.40 3.25 565-2405-2-ND 1,000 60.00 BMVK6R3ADA220ME60G 
47 F60 0.35 39 6.3 5.7 565-2406-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2406-2-ND 1,000 90.00 BMVK6R3ADA470MF60G 
6.8 D60 0.26 13 4.0 5.7 565-2380-1-ND .96 1.58 3.66 565-2380-2-ND 2,000 68.00/M BMVK100ADA6R8MD60G 
10 15 E60 0.26 22 5.0 5.7 565-2381-1-ND 85 1.40 3.25 565-2381-2-ND 1,000 60.00 BMVK100ADA150ME60G 
33 F60 0.26 35 6.3 5.7 565-2382-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2382-2-ND 1,000 90.00 BMVK100ADA330MF60G 
4.7 D60 0.24 12 4.0 5.7 565-2383-1-ND .96 1.58 3.66 565-2383-2-ND 2,000 68.00/M BMVK160ADA4R7MD60G 
16 10 E60 0.24 20 5.0 5.7 565-2384-1-ND 85 1.40 3.25 565-2384-2-ND 1,000 60.00 BMVK160ADA100ME60G 
22 F60 0.24 32 6.3 5.7 565-2385-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2385-2-ND 1,000 90.00 BMVK160ADA220MF60G 
3.3 060 0.20 10 4.0 5.7 565-2386-1-ND .96 1.58 3.67 565-2386-2-ND 2,000 68.00/M BMVK250ADA3R3MD60G 
25 6.8 E60 0.20 17 5.0 5.7 565-2387-1-ND .85 1.40 3.25 565-2387-2-ND 1,000 60.00 BMVK250ADA6R8ME60G 
15 F60 0.20 28 6.3 5.7 565-2388-1-ND 1.28 2.11 4.89 565-2388-2-ND 1,000 90.00 BMVK250ADA150MF60G 
2.2 D60 0.18 8.8 4.0 5.7 565-2389-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2389-2-ND 2,000 | 195.00/M BMVK350ADA2R2MD60G 
35 4.7 E60 0.18 15 5.0 5.7 565-2390-1-ND .85 1.40 3.25 565-2390-2-ND 1,000 60.00 BMVK350ADA4R7ME60G 
10 F60 0.18 23 6.3 5.7 565-2391-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2391-2-ND 1,000 90.00 BMVK350ADA100MF60G 
0.10 D60 0.18 1.3 4.0 5.7 565-2392-1-ND .97 1.59 3.69 565-2392-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR10MD60G 
0.15 D60 0.18 1.9 4.0 5.7 565-2393-1-ND .96 1.58 3.66 565-2393-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR15MD60G 
0.22 D60 0.18 2.3 4.0 5.7 565-2394-1-ND .97 1.59 3.69 565-2394-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR22MD60G 
0.33 D60 0.18 2.8 4.0 5.7 565-2395-1-ND 197 1.60 3.71 565-2395-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR33MD60G 
0.47 D60 0.18 3.4 4.0 5.7 565-2396-1-ND .97 1.59 3.69 565-2396-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR47MD60G 
50 0.68 D60 0.18 4. 4.0 5.7 565-2397-1-ND .96 1.58 3.66 565-2397-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADAR68MD60G 
1.0 D60 0.18 5.5 4.0 5.7 565-2398-1-ND .97 1.59 3.69 565-2398-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADA1ROMD60G 
1.5 D60 0.18 7.5 4.0 5.7 565-2399-1-ND .96 1.58 3.66 565-2399-2-ND 2,000 68.00/M BMVK500ADA1R5MD60G 
22 E60 0.18 10 5.0 5.7 565-2400-1-ND .85 1.40 3.25 565-2400-2-ND 1,000 60.00 BMVK500ADA2R2ME60G 
3.8 E60 0.18 13 5.0 5.7 565-2401-1-ND .85 1.40 3.25 565-2401-2-ND 1,000 60.00 BMVKS00ADA3R3ME60G 
47 Ғ60 0.18 16 6.3 5.7 565-2402-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2402-2-ND 1,000 90.00 BMVK500ADA4R7MF60G 
6.8 F60 0.18 20 6.3 5.7 565-2403-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2403-2-ND 1,000 90.00 BMVK500ADA6R8MF60G 
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NEW! 


Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Low Impedance, Solvent Proof (6.3-63V), 105°C Maximum Temperature Specifications: « Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3-63V), 
-40°C ~ 105°C (100V) • Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: І-0.01СУ or SpA, whichever is greater 


К . Terminal Code: A Terminal Code: G м 
Сазе Dimensions: Size Code: D55 - KG5 Size Code: LH0 - MN0 
Size Code D L A B с w P П Ме 
D55 4 52 4.3 4.3 5.1 0.5- 0.8 1.0 1| | odko | 
E55 5 52 53 53 5.9 05-08 14 ØD eS 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 | e 
F80 6.3 77 6.6 6.6 72 0.5 - 0.8 19 [=з Dummy Terminals 
HA0 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 - 1.1 3.1 
JAO 10 100 | 103 10.3 11.0 07-14 45 Dissipation Factor @ 20%С 120 Hz: 
КЕЙ 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 - 1.3 4.2 
KG5 125 160 180 180 137 10-13 45 Rated Voltage (Vdc) взу | tov | tev | 25V | 35V | sov | өзү | 100v 
LHO 16 165 Т 170 170 180 10-13 65 D5510F80 | 0.24 | 020 | 0.16 | 014 | 0.12 | 0.12 | = - 
LNO 16 215 170 170 18.0 10-13 65 tan 8 (Max.) HAO to JAO | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 046 | 044 | 042 = = 
MHO 18 165 19.0 19.0 20.0 10-13 65 KEOtoMNO| 0.26 | 0.22 | 048 | 046 | 044 | 042 | 014 | 0.10 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 - 1.3 6.5 When nominal capacitance exceeds 1,000, add 0.02 to the value above for each 1,000pF increase. 
Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Сар. | Size | (Q) € 100KHz |Current (mA RMS)| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D [5 Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2407-1-ND 64 1.05 2.44 565-2407-2-ND 2,000 45.00/M EMVY6R3ADA220MD55G 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2408-1-ND 85 1.40 3.25 565-2408-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA330ME55G 
47 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2409-1-ND 85 1.40 3.25 565-2409-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA470ME55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2410-1-ND 85 1.40 3.25 565-2410-2-ND 1,000 60.00 EMVY6R3ADA101MF55G 
220 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2411-1-ND .85 1.40 3.25 565-2411-2-ND 1,000 60.00 EMVYGRSADA221MF55G 
330 | F80 0.34 280 6.3 LF 565-2412-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2412-2-ND 900 67.50 EMVY6R3ADA331MF80G 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2413-1-ND 1.65 2.72 6.32 565-2413-2-ND 500 58.50 EMVY6R3ADA471MHA0G 
680 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2414-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2414-2-ND 500 61.50 EMVY6R3ADA681MHA0G 
1000 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2415-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2415-2-ND 500 60.00 EMVYG6R3ADA102MHAOG 
6.3 | 1500! JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2416-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2416-2-ND 500 97.50 EMVY6RSADA152MJAOG 
2200 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2417-1-ND 5.43 8.95 20.78 565-2417-2-ND 120 46.08 EMVY6R3ARA222MKE0S 
2200 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2418-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2418-2-ND 800 443.20 EMVY6R3GDA222MLHOS 
3300 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2419-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2419-2-ND 150 61.05 EMVY6R3ARA332MKG5S 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2420-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2420-2-ND 600 244.20 EMVY6R3GDA332MMHOS 
4700 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2421-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2421-2-ND 800 480.00 EMVY6R3GDA472MLNOS 
4700 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2422-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2422-2-ND 600 387.00 EMVY6R3GDA472MMHOS 
6800 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2423-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2423-2-ND 800 480.00 EMVY6R3GDA682MLNOS 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2424-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2424-2-ND 600 450.00 EMVY6R3GDA682MMNOS 
8200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2425-1-ND 11.02 18.14 42.12 565-2425-2-ND 600 466.80 EMVY6R3GDA822MMNOS 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2426-1-ND .85 1.40 3.25 565-2426-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA220ME55G 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2427-1-ND .85 1.40 3.25 565-2427-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA330ME55G 
47 | F55 0 140 6.3 5.2 565-2428-1-ND .85 1.40 3.25 565-2428-2-ND 1,000 60.00 EMVY100ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 52 565-2429-1-ND .90 1.48 3.43 565-2429-2-ND 1,000 63.00 EMVY100ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2430-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2430-2-ND 900 67.50 EMVY100ADA221MF80G 
330 | HA0 0.30 450 8.0 10.0 565-2431-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2431-2-ND 500 53.00 EMVY100ADA331MHA0G 
470 | HA0 0.30 450 8.0 10.0 565-2432-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2432-2-ND 500 53.00 EMVY100ADA471MHA0G 
10 680 | JA0 0.15 670 10.0 10.0 565-2433-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2433-2-ND 500 101.50 EMVY100ADA681MJA0G 
1000 | ЗАО 0.15 670 10.0 10.0 565-2434-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2434-2-ND 500 97.50 EMVY100ADA102MJAO0G 
2200 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2435-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2435-2-ND 150 59.85 EMVY100ARA222MKG5S 
2200 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2436-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2436-2-ND 800 319.20 EMVY100ADA222MLHOS 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2437-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2437-2-ND 600 450.00 EMVY100GDA332MMHOS 
3300 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2438-1-ND 9.30 15.32 35.57 565-2438-2-ND 800 525.60 EMVY100GDA332MLHOS 
4700 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2439-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2439-2-ND 800 480.00 EMVY100GDA472MLNOS 
4700 | MNO 0.38 1750 18.0 21.5 565-2440-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2440-2-ND 600 450.00 EMVY100GDA472MMNOS 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2441-1-ND 11.09 18.27 42.41 565-2441-2-ND 600 469.80 EMVY100GDA682MMNOS 
10 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2442-1-ND 66 1.09 2.54 565-2442-2-ND 2,000 47.00/M EMVY160ADA100MD55G 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2443-1-ND 85 1.40 3.25 565-2443-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA220ME55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2444-1-ND 94 1.54 3.59 565-2444-2-ND 1,000 66.00 EMVY160ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2445-1-ND 85 1.40 3.25 565-2445-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2446-1-ND .85 1.40 3.25 565-2446-2-ND 1,000 60.00 EMVY160ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 6.3 77 565-2447-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2447-2-ND 900 67.50 EMVY160ADA221MF80G 
330 | HA0 0.30 450 8.0 10.0 565-2448-1-ND 1.49 2.45 5.69 565-2448-2-ND 500 52.50 EMVY160ADA331MHAOG 
16 470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2449-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2449-2-ND 500 60.00 EMVY 160ADA471MHAOG 
680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2450-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2450-2-ND 500 101.50 EMVY160ADA681MJAOG 
1000 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2451-1-ND 5.29 8.71 20.23 565-2451-2-ND 120 44.76 EMVY160ARA102MKE0S 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2452-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2452-2-ND 800 480.00 EMVY160GDA102MLH0S 
2200 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2453-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2453-2-ND 800 443.20 EMVY160GDA222MLHOS 
2200 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2454-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2454-2-ND 600 387.00 EMVY160GDA222MMHOS 
3300 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2455-1-ND 8.86 14.60 33.89 565-2455-2-ND 800 500.80 EMVY160GDA332MLNOS 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2456-1-ND 9.14 15.05 34.94 565-2456-2-ND 600 387.00 EMVY160GDA332MMHOS 
4700 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2457-1-ND 10.87 17.91 41.57 565-2457-2-ND 600 460.20 EMVY160GDA472MMNOS 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2458-1-ND 81 1.33 3.08 565-2458-2-ND 1,000 57.00 EMVY250ADA100ME55G 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2459-1-ND 85 1.40 3.25 565-2459-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA220MF55G 
89 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2460-1-ND 85 1.40 3.25 565-2460-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2461-1-ND .85 1.40 3.25 565-2461-2-ND 1,000 60.00 EMVY250ADA470MF55G 
100 | F80 0.34 280 6.3 77 565-2462-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2462-2-ND 900 67.50 EMVY250ADA101MF80G 
220 | НАО 0.30 450 8.0 10.0 565-2463-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2463-2-ND 500 53.00 EMVY250ADA221MHA0G 
25 330 | HA0 0.30 450 8.0 10.0 565-2464-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2464-2-ND 500 60.00 EMVY250ADA331MHA0G 
470 | JA0 0.15 670 10.0 10.0 565-2465-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2465-2-ND 500 97.50 EMVY250ADA471MJA0G 
1000 | LHO 0.054 1260 18.0 16.5 565-2466-1-ND 7.95 13.10 30.40 565-2466-2-NDT 800 448.80 EMVY250GDA102MLHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2467-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2467-2-ND 600 360.00 EMVY250GDA102MMHOS 
2200 | LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2468-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2468-2-ND 400 240.00 EMVY250GDA222MLNOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2469-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2469-2-ND 600 450.00 EMVY250GDA222MMNOS 
3300 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2470-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2470-2-ND 600 450.00 EMVY250GDA332MMNOS 
4.7 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2471-1-ND 66 1.09 2.54 565-2471-2-ND 2,000 47.00/M EMVYS350ADA4R7MD55G 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2472-1-ND 85 1.40 3.25 565-2472-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA100ME55G 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2473-1-ND 85 1.40 3.25 565-2473-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA220MF55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2474-1-ND 85 1.40 3.25 565-2474-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2475-1-ND .85 1.40 3.25 565-2475-2-ND 1,000 60.00 EMVY350ADA470MF55G 
68 | F80 0.34 280 6.3 7,4 565-2476-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2476-2-ND 900 67.50 EMVY350ADA680MF80G 
35 100 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2477-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2477-2-ND 500 53.00 EMVY350ADA101MHA0G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2478-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2478-2-ND 500 53.00 EMVY350ADA221MHA0G 
330 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2479-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2479-2-ND 500 60.00 EMVY350ADA331MJAOG 
470 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2480-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-2480-2-ND 200 75.00 EMVY350ARA471MKE0S 
470 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2482-1-ND 7.81 12.86 29.85 565-2482-2-ND 800 440.80 EMVY350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2483-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2483-2-ND 125 78.75 EMVY350GDA102MMHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2484-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2484-2-ND 600 343.20 EMVY350GDA102MMHOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2485-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2485-2-ND 600 450.00 EMVY350GDA222MMNOS 
1.0 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2486-1-ND 66 1.09 2.54 565-2486-2-ND 2,000 47.00/M EMVY500ADA1ROMD55G 
2.2 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2487-1-ND 74 1.23 2.84 565-2487-2-ND 2,000 53.00/M EMVY500ADA2R2MD55G 
50 3.3 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2488-1-ND 72 1.19 2.76 565-2488-2-ND 2,000 51.00/M EMVY500ADA3R3MD55G 
4.7 | E55 3.0 50 5.0 5.2 565-2489-1-ND 85 1.40 3.25 565-2489-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA4R7ME55G 
10 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2490-1-ND 85 1.40 3.25 565-2490-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA100MF55G 
T Bulk Pricing (Continued) 
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NEW! Аісһіртм MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (cont) 


Rated Max. Impedance Rated Ripple 
W.V. | Сар. | Size | (0) Ф 100KHz  |Current (тА RMS)| Dimensions (тт) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D É Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2491-1-ND .85 1.40 3.25 565-2491-2-ND 1,000 60.00 EMVY500ADA220MF55G 
33 | F80 0.60 170 6.3 Tat 565-2492-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2492-2-ND 900 67.50 EMVY500ADA330MF80G 
47 | F80 0.60 170 6.3 7.7 565-2493-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2493-2-ND 900 67.50 EMVY500ADA470MF80G 
68 | HA0 0.60 300 8.0 10.0 565-2494-1-ND 1.72 2.84 6.59 565-2494-2-ND 500 61.00 EMVY500ADA680MHAOG 
100 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2495-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2495-2-ND 500 53.00 EMVY500ADA101MHAOG 
50 220 | JAO 0.30 500 10.0 10.0 565-2496-1-ND 2.98 4.90 11.38 565-2496-2-ND 500 105.00 EMVY500ADA221MJAOG 
330 | KEO 0.11 650 12.5 13.5 565-2497-1-ND 4.46 7.35 17.06 565-2497-2-ND 200 63.00 ЕМУЎ5ООАВАЗЗ1МКЕ05 
330 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2498-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2498-2-ND 800 480.00 EMVY500GDA331MLHOS 
470 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2499-1-ND 7.88 12.98 30.13 565-2499-2-ND 800 444.80 EMVY500GDA471MLHOS 
470 | MHO 0.087 1060 18.0 16.5 565-2500-1-ND 8.94 14.72 34.17 565-2500-2-NDT 600 378.60 EMVY500BTR471MMHOS 
1000 | MNO 0.050 1520 18.0 21.5 565-2501-1-ND 10.40 17.12 39.75 565-2501-2-ND 600 440.40 EMVY500GDA102MMNOS 
68 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2502-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2502-2-ND 120 43.92 EMVY630ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2503-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2503-2-ND 200 72.00 EMVY630ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2504-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2504-2-ND 200 72.00 EMVY630ARA221MKEOS 
63 220 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2505-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2505-2-ND 800 396.00 EMVY630GDA221MLHOS 
330 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2506-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2506-2-ND 800 396.00 EMVY630GDA331MLH0S 
470 | LNO 0.085 1100 16.0 21.5 565-2507-1-ND 8.17 13.46 31.24 565-2507-2-ND 800 461.60 EMVY630GDA471MLNOS 
470 | MHO 0.12 905 18.0 16.5 565-2508-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2508-2-ND 600 360.00 EMVY630GDA471MMHOS 
47 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2509-1-ND 4.78 7.87 18.27 565-2509-2-ND 120 40.44 EMVY101ARA470MKEOS 
68 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2510-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2510-2-ND 200 72.00 EMVY101ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2511-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2511-2-ND 200 75.00 EMVY101ARA101MKE0S 
100 100 | LHO 0.24 650 16.0 16.5 565-2512-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2512-2-ND 800 418.40 EMVY101GDA101MLHOS 
220 | LNO 0.16 900 16.0 21.5 565-2513-1-ND 8.50 14.00 32.49 565-2513-2-ND 800 480.00 EMVY101GDA221MLNOS 
220 | MHO 0.24 700 18.0 16.5 565-2514-1-ND 9.01 14.84 34.46 565-2514-2-ND 600 381.60 EMVY101GDA221MMHOS 
330 | MNO 0.16 950 18.0 21.5 565-2515-1-ND 10.07 16.58 38.50 565-2515-2-ND 600 426.60 EMVY101GDA331MMNOS 
+T Bulk Pricing 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
NEW! Very Low Impedance 105°C Lead Free/RoHS Compliant 


Features: Very Low Impedance, Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance 
Tolerance: +20% * Leakage Current: Ф 20°C after 2 minutes: І-0.01СУ or 3pA, whichever is greater 


Case Dimensions: 


Size Code D L A B с w P 
061 4 5.8 4.3 4.3 5.1 0.5 - 0.8 1.0 
E61 5 5.8 5.3 5.3 5.9 0.5-0.8 1.4 
F61 6.3 5.8 6.6 6.6 72 0.5-0.8 1.9 
F80 6.3 5.7 6.6 6.6 72 0.5 ~ 0.8 19 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 - 1.1 3.1 
JA0 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 - 1.1 4.5 
Rated Max. Impedance Rated Ripple 
М.М. | Cap. | Size (Q) e 100KHz Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code |Тап Š 20%С @ 85%С 120Н2 D L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
22 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2516-1-ND .85 1.40 3.25 | 565-2516-2-ND 2,000 | 60.00/М | EMZA6R3ADA220MD61G 
47 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2517-1-ND .85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/М | EMZA6R3ADA470MD61G 
47 E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2518-1-ND 87 1.43 3.32 1,000 61.00| EMZA6R3ADA470ME61G 
100 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2519-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA6R3ADA101ME61G 
6.3 100 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2520-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA6R3ADA101MF61G 
й 220 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2521-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00| EMZA6R3ADA221MF61G 
330 | F80 | 0.26 0.34 280 6.3 7.7 565-2522-1-ND 1.32 2.17 5.04 900 83.70 | EMZA6R3ADA331MF80G 
470 | НАО | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2523-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA6R3ADA471MHA0G 
1000 | НАО | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2524-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA6R3ADA102MHA0G 
1500 | JAO | 0.26 0.08 850 10.0 10.0 565-2525-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2525-2-ND 500 117.00| EMZA6RS3ADA152MJAOG 
22 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 58 565-2526-1-ND .85 1.40 3.25 | 565-2526-2-ND 2,000 | 60.00/М | EMZA100ADA220MD61G 
33 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 58 565-2527-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2527-2-ND 2,000 | 60.00/М | EMZA100ADA330MD61G 
33 E61 | 0.19 0.70 160 5.0 5.8 565-2528-1-ND .94 1.54 3.59 | 565-2528-2-ND 1,000 66.00 | EMZA100ADA330ME61G 
10 220 | F80 | 0.19 0.34 280 6.3 Tf 565-2529-1-ND 1.32 247 5.04 | 565-2529-2-ND 900 83.70 | EMZA100ADA221MF80G 
330 | HA0 | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2530-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2530-2-ND 500 72.00 | EMZA100ADA331MHAOG 
470 | НАО | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2531-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00| EMZA100ADA471MHA0G 
680 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2532-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA100ADA681MHA0G 
1000 | JAO | 0.19 0.08 850 10.0 10.0 565-2533-1-ND 3.32 5.47 12.70 500 117.00 | EMZA100ADA102MJAOG 
10 061 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2534-1-ND .85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/М| EMZA160ADA100MD61G 
22 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2535-1-ND .85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/М | EMZA160ADA220MD61G 
22 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2536-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 66.00 | EMZA160ADA220ME61G 
47 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2537-1-ND .94 1.54 8.59 1,000 66.00| EMZA160ADA470ME61G 
16 47 F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2538-1-ND 1.05 1.74 4.03 1.000 74.00 | EMZA160ADA470MF61G 
100 | F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2539-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA160ADA101MF61G 
220 | F80 | 0.16 0.34 280 6.3 77 565-2540-1-ND 1.32 247 5.04 900 83.70| EMZA160ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2541-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA160ADA331MHAOG 
470 | HA0 | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2542-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2542-2-ND 500 72.00 | EMZA160ADA471MHAOG 
680 | JAO | 0.16 0.08 850 10.0 10.0 565-2543-1-ND 3.08 5.08 11.78 | 565-2543-2-ND 500 109.00 | EMZA160ADA681MJAOG 
10 D61 | 0.14 1.35 90 4.0 5.8 565-2544-1-ND .85 1.40 3.25 | 565-2544- 2,000 | 60.00/М | EMZA250ADA100MD61G 
22 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2545-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2545- 1,000 66.00 | EMZA250ADA220ME61G 
33 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2546-1-ND .94 1.54 3.59 | 565-2546-2-ND 1,000 66.00 | EMZA250ADA330ME61G 
33 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2547-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2547-2-ND 1,000 74.00 | EMZA250ADA330MF61G 
25 47 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2548-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 565-2548- 1,000 75.00 | EMZA250ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.14 0.34 280 6.3 77 565-2549-1-ND 1.28 2.10 4.88 | 565-2549- 900 81.00| EMZA250ADA101MF80G 
220 | HA0 | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2550-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2550- 500 72.00| EMZA250ADA221MHA0G 
330 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2551-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2551- 500 72.00| EMZA250ADA331MHAOG 
470 | JAO | 0.14 0.08 850 10.0 10.0 565-2552-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2552- 500 117.00 | EMZA250ADA471MJAO0G 
4.7 | 061 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2553-1-ND .85 1.40 3.25 | 565-2553- 2,000 | 60.00/М | EMZA350ADA4R7MD61G 
10 D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5:8 565-2554-1-ND .85 1.40 3.25 | 565-2554- 2,000 | 60.00/М | EMZAS350ADA100MD61G 
10 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2555-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2555-2-ND 1,000 61.00| EMZA350ADA100ME61G 
22 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2556-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2556-2-ND 1,000 61.00| EMZA350ADA220ME61G 
35 33 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2557-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 74.00 | EMZA350ADA330MF61G 
47 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2558-1-ND .98 1.61 3.74 | 565-2558-2-ND 1,000 69.00 | EMZA350ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.12 0.34 280 6.3 77 565-2559-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2559-2-ND 900 83.70 | EMZA350ADA101MF80G 
100 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2560-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2560-2-ND 500 72.00 | EMZA350ADA101MHAOG 
220 | НАО | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2561-1-ND 1.91 3.15 7.31 | 565-2561- 500 67.50 | EMZA350ADA221MHA0G 
330 | JAO | 0.12 0.08 850 10.0 10.0 565-2562-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2562- 500 117.00| EMZA350ADA331MJA0G 
47 | D61 | 0.10 2.90 60 4.0 58 565-2563-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2563-2-ND 2,000 | 60.00/М | EMZA500ADA4R7MD61G 
10 E61 | 0.10 1.52 85 5.0 5.8 565-2564-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2564-2-ND 1,000 66.00 | EMZA500ADA100ME61G 
10 Ғ61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2565-1-ND .98 1.61 3.74 | 565-2565-2-ND 1,000 69.00 | EMZAS500ADA100MF61G 
50 22 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2566-1-ND .85 1.40 3.25 2,000 | 60.00/М | EMZAS500ADA220MF61G 
33 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7 565-2567-1-ND 1.32 2.17 5.04 900 83.70 | EMZA500ADA330MF61G 
47 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 d. 565-2568-1-ND 1.32 217 5.04 900 83.70 | EMZA500ADA470MF80G 
100 | HAO | 0.10 0.34 350 8.0 10.0 565-2569-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 72.00 | EMZA500ADA101MHAOG 
220 | JAO | 0.10 0.18 670 10.0 10.0 565-2570-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2570-2-ND 500 117.00 | EMZA500ADA221MJA0G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! PS Series NPCAP'" Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


Ultra - Low ESR 105°С — Lead Free/RoHS Compliant 
Features: Coated Case 
* Solid functional polymer aluminum * Ultra-low ESR * High temperature resistance * Solvent proof * 105°C maximum temperature. F] В (б 
Specifications: ар e | 


Гай 
а авия 


* Operating Temperature Range: -55°С - 105°С » Capacitance Tolerance: +20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°С 120Hz 4 min. 


* Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20*C. 


Rated Rated Ripple Maximum 
М. М. Сар. Current (mA RMS) ESR О Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105%С 100KHz @ 100 to 300KHz 20%С OD E F Part No. 1 10 100 Part No. 
25 680 5230 10 8.0 11.5 3.5 565-3033-ND 477. .58 43 APS-2R5ELL681MHB5S 
й 1500 5500 8 10.0 12.5 5.0 565-3034-ND 1.12 .84 .63 APS-2R5ELL152MJC5S 
4 560 5230 10 8.0 11.5 3.5 565-3035-ND 73 .55 40 APS-4R0ELL561MHB5S 
820 5500 8 10.0 12.5 5.0 565-3036-ND 1.04 .78 59 APS-4ROELL821MJC5S 
63 390 4770 12 8.0 11.5 3.5 565-3037-ND 73 .55 40 APS-6R3ELL391MHB5S 
` 680 5500 10 10.0 12.5 5.0 565-3038-ND 1.09 .82 .62 APS-6R3ELL681MJC5S 
10 270 4420 14 8.0 115 3.5 565-3039-ND 77 .58 43 APS-100ELL271MHB5S 
470 5300 12 10.0 12.5 5.0 565-3040-ND 1.09 .82 :62 APS-100ELL471MJC5S 
16 180 4360 16 8.0 11.5 3.5 565-3041-ND 75 .56 41 APS-160ELL181MHB5S 
330 5050 14 10.0 12.5 5.0 565-3042-ND 1.09 .82 .62 APS-160ELL331MJC5S 
25 100 4320 20 10.0 12:5 5.0 565-3045-ND 2.14 1.62 1.22 APS-250ELL101MJC5S 
68 3320 24 8.0 11.5 3.5 565-3046-ND 73 .55 .40 APS-250ELL680MHB5S 


NEW! PSA Series NPCAP™ Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
“ Super - Low ESR 105°С — Lead Free/RoHS Compliant 
Features: 


Coated Case 

* Solid functional polymer aluminum • Super-low ESR (25-35% Lower than PS Series) * High temperature resistance * High ripple current г Gd 

capability * 105°C maximum temperature ор 1 o Ө Ө» 
+ | 

Specifications: 0445 та min. 


* Operating Temperature Range: -55°C - 105°С * Capacitance Tolerance: +20% * Dissipation Factor: 0.08 maximum @ 20*C 120Hz 
* Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20*C. 


Rated Rated Ripple Maximum 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR © Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105°C 100KHz @ 100 to 300KHz 20°C OD L F Od Part No. 1 10 100 Part No. 
390 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3055-ND 74 .55 41 APSA2R5ELL391MFA5G 
25 680 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3056-ND 177 58 43 APSA2R5ELL681MHB5S 
820 5580 T 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3057-ND 274 58 43 APSA2RSELL821MHB5S 
1000 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3054-ND 1.09 :82 .62 APSA2RSELL102MJB5S 
270 3160 20 6.3 10.5 25 0.5 565-3058-ND 74 55 E APSA4ROELL271MFA5G 
4 390 3300 24 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3059-ND 74 .55 41 APSA4R0ELL391MFA5G 
560 5580 7 8.0 115 3.5 0.8 565-3060-ND 77 58 43 APSA4ROELL561MHB5S 
820 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3061-ND 1.08 .81 61 APSA4ROELL821MJB5S 
220 3160 20 6.3 10.5 25 0.5 565-3062-ND .74 55 E APSAGRSELL221MFA5G 
63 330 3190 28 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3063-ND 74 .55 41 APSA6R3ELL331MFA5G 
390 5080 8 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3064-ND 177 58 43 APSA6R3ELL391MHB5S 
680 5860 7 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3065-ND 1.09 :82 .62 APSA6R3ELL681MJB5S 
47 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3051-ND 74 155 E APSA100ELL470MFA5G 
68 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3052-ND 74 .55 41 APSA100ELL680MFA5G 
10 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3047-ND 74 155 E APSA100ELL101MFA5G 
150 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3048-ND 74 .55 41 APSA100ELL151MFA5G 
270 4710 9 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3049-ND 474 58 43 APSA100ELL271MHB5S 
470 5650 8 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3050-ND 1.09 .82 .62 APSA100ELL471MJB5S 
16 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3053-ND 74 .55 41 APSA160ELL101MFA5G 
NEW! PXA Series МРСАРТМ Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Ultra - Low ESR 105°С — Lead Free/RoHS Compliant 
Features: я 
* Solid functional polymer aluminum * Ultra-low ESR * High temperature Size Code; 0р L А В © Ww Е 
resistance * For Lead Free Soldering * 105°С Maximum temperature. Е55 SS S56. AGI (72 ро ов: 08: 
Е60 6.3 | 57 | 66 | 66 | 72 | 0.5-0.8 | 1.9 
Specifications: H70 8.0 6.7 |83 | 8.3 | 9.0 | 07-1.1 3.1 
* Operating Temperature Range: -55°С - 105°С * Capacitance J80 10.0 | 7.7 |10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7- 1.1 | 4.5 
Tolerance: +20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz HCO 8.0 |120 | 83 | 83 | 90 | 07-1.1 |3.1 
* Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C. JCO 10.0 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 110 | 07-11 |45 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. |Cap. | Size |Current (mA RMS) ESR О (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 120Hz © 100KHz to 20°C @D [E Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
220 F55 2500 25 6.3 5.2 565-3087-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3087-2-ND 1,000 305.00 APXA2R5ARA221MF55G 
220 F60 2500 25 6.3 5.7 565-3088-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3088-2-ND 1,000 303.00 APXA2R5ARA221MF60G 
2.5 560 H70 3100 23 8.0 6.7 565-3089-1-ND 5.53 9.10 21.18 565-3089-2-ND 1,000 390.00 APXA2R5ARA561MH70G 
680 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3090-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3090-2-ND 400 246.00 APXA2R5ARA681MHCOG 
1000 J80 4240 19 10.0 гата 565-3086-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3086-2-ND 500 277.50 APXA2R5ARA102MJ80G 
100 F55 2450 26 6.3 5.2 565-3100-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3100-2-ND 1,000 305.00 APXAA4ROARA101MF55G 
100 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3101-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3101-2-ND 1,000 303.00 APXA4ROARA101MF60G 
150 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3099-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3099-2-ND 1,000 303.00 APXAA4ROARA151MF60G 
220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3104-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3104-2-ND 1,000 393.00 APXA4ROARA221MH70G 
4 330 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3105-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3105-2-ND 1,000 393.00 APXA4ROARA331MH70G 
470 J80 4130 20 10.0 qur 565-3106-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3106-2-ND 500 277.50 APXA4ROARA471MJ80G 
560 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3107-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3107-2-ND 400 246.00 APXA4ROARA561MHCOG 
680 J80 4130 20 10.0 7.7 565-3108-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3108-2-ND 500 277.50 APXA4ROARA681MJ80G 
820 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3109-1-ND 8.93 14.70 34.18 565-3109-2-ND 400 252.00 APXA4ROARA821MJCOG 
1200 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3102-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3102-2-ND 400 252.00 APXA4ROARA122MJC2G 
68 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3120-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3120-2-ND 1,000 303.00 APXA6R3ARA680MF60G 
82 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3122-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3122-2-ND 1,000 305.00 APXAGRSARA820MF55G 
6.3 82 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3123-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3123-2-ND 1,000 303.00 APXAGRSARA820MF60G 
100 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3110-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3110-2-ND 1,000 305.00 APXAGRS3ARA101MF55G 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PXA Series МРСАРТМ 


Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


NEW! 
Ultra- Low ESR 105°C — Lead Free/RoHS Compliant 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. |Cap. | Size | Current (mA RMS) ESRO (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) Code @85°C 120Hz @ 100KHz to 20°C ор Е Рагі Мо. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 

100 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3111-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3111-2-ND 1,000 285.00 APXA6R3ARA101MF60G 
120 F60 2400 27: 6.3 5.7 565-3112-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3112-2-ND 1,000 285.00 APXA6R3ARA121MF60G 
150 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3113-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3113-2-ND 1,000 390.00 APXA6R3ARA151MH70G 
220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3114-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3114-2-ND 1,000 390.00 APXA6R3ARA221MH70G 

6.3 330 J80 4130 20 10.0 77 565-3115-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3115-2-ND 500 277.50 APXA6R3ARA331MJ80G 
390 HC0 4770 12 8.0 12.0 565-3116-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3116-2-ND 400 246.00 APXA6R3ARA391MHC0G 
470 HC0 4770 12 8.0 12.0 565-3117-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3117-2-ND 400 246.00 APXA6R3ARA471MHC0G 
470 J80 4130 20 10.0 7.7 565-3118-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3118-2-ND 500 277.50 APXA6R3ARA471MJ80G 
680 JC0 5500 10 10.0 12.2 565-3119-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3119-2-ND 400 308.40 APXA6R3ARA681MJC0G 
820 JC0 5500 10 10.0 12.2 565-3121-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3121-2-ND 400 308.40 APXA6R3ARA821MJC0G 
47 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3073-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3073-2-ND 1,000 303.00 APXA100ARA470MF60G 
56 F55 2250 31 6.3 5.2 565-3075-1-ND 4.31 7.11 16.49 565-3075-2-ND 1,000 305.00 APXA100ARA560MF55G 
56 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3076-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3076-2-ND 1,000 303.00 APXA100ARA560MF60G 
120 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3066-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3066-2-ND 1,000 390.00 APXA100ARA121MH70G 

10 150 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3067-1-ND 5.53 9.10 21.18 565-3067-2-ND 1,000 390.00 APXA100ARA151MH70G 
270 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3068-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3068-2-ND 400 246.00 APXA100ARA271MHCOG 
270 J80 3770 24 10.0 77 565-3069-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3069-2-ND 500 277.50 APXA100ARA271MJ80G 
330 HC0 4420 14 8.0 12.0 565-3070-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3070-2-ND 400 246.00 APXA100ARA331MHC0G 
330 J80 3770 24 10.0 77 565-3071-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3071-2-ND 500 277.50 APXA100ARA331MJ80G 
470 JC0 5300 12 10.0 12.2 565-3072-1-ND 11.90 19.60 45.50 565-3072-2-ND 400 336.00 APXA100ARA471MJC0G 
560 JC0 5300 12 10.0 12.2 565-3074-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3074-2-ND 400 252.00 APXA100ARA561MJC0G 
33 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3082-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3082-2-ND 1,000 303.00 APXA160ARA330MF60G 
39 F55 2050 37 6.3 5.2 565-3083-1-ND 4.31 а 16.49 565-3083-2-ND 1,000 305.00 APXA160ARA390MF55G 
39 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3084-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3084-2-ND 1,000 303.00 APXA160ARA390MF60G 
82 H70 2700 30 8.0 6.7 565-3085-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3085-2-ND 1,000 390.00 APXA160ARA820MH70G 

16 150 J80 3430 26 10.0 7.7 565-3077-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3077-2-ND 500 277.50 APXA160ARA151MJ80G 
180 HC0 4360 16 8.0 12.0 565-3078-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3078-2-ND 400 246.00 APXA160ARA181MHC0G 
180 J80 3430 26 10.0 7.7 565-3079-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3079-2-ND 500 277.50 APXA160ARA181MJ80G 
220 JC0 5050 14 10.0 12.2 565-3080-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-3080-2-ND 3,000 2250.00 APXA160ARA221MJC0G 
330 | JCO 5050 14 10.0 12.2 565-3081-1-ND 11.69 19.25 44.69 565-3081-2-ND 400 330.00 | APXA160ARA331MJCOG 


NEW! 


Features: 


Super - Low ESR 105°C 


* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR (20-30% Lower than PXA 
Series) * High temperature resistance * 105°C maximum temperature. 


Lead Free/RoHS Compliant 


арна: SzeCode|OD| L [А | B |C w P 
Sperlficatians: . А . E60 [50] 57 |53 [53 [59 | 05-08 |14 
* Opera ng Temperature Range: -55 C ~ 105°C • Capacitance Tolerance: F60 63| 57 | 66 [66 72| 05-08 |19 
+20% * Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz * Leakage Current: H70 80] 67 |83 [83 |90| 07-11 [31 
| = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20*C. I A - E Ç ç ы š 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Сар. | Size | Current (mA RMS) ESR о @20°С (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (НЕ) | Code @85°С 100KHz 300KHz ор L Part No. 5 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
180 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3130-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3130-2-ND 1,000 300.00 | APXC2R5ARA181ME60G 
2.5 270 F60 2700 20 18 6.3 5.7 565-3131-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3131-2-ND 1,000 328.00 | APXC2R5ARA271MF60G 
470 H70 3420 17 16 8.0 6.7 565-3132-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3132-2-ND 1,000 420.00 | APXC2R5ARA471MH70G 
150 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3133-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3133-2-ND 1,000 300.00 | APXC4ROARA151ME60G 
4 220 F60 2640 21 19 6.3 5.7 565-3134-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3134-2-ND 1,000 328.00 | APXC4ROARA221MF60G 
330 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3135-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3135-2-ND 1,000 420.00 | APXC4ROARA331MH70G 
100 E60 1780 35 26 5.0 5.7 565-3136-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3136-2-ND 1,000 300.00 | APXC6R3ARA101ME60G 
6.3 180 F60 2580 22 19 6.3 5.7 565-3137-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3137-2-ND 1,000 328.00 | APXC6R3ARA181MF60G 
220 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3138-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3138-2-ND 1,000 420.00 | APXC6R3ARA221MH70G 
56 E60 1660 40 31 5.0 5.7 565-3125-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3125-2-ND 1,000 300.00 | APXC100ARA560ME60G 
10 82 F60 2440 23 21 6.3 5.7 565-3126-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3126-2-ND 1,000 328.00 | APXC100ARA820MF60G 
150 H70 3160 20 19 8.0 6.7 565-3124-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3124-2-ND 1,000 420.00 | APXC100ARA151MH70G 
27 E60 1570 45 35 5.0 5.7 565-3127-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3127-2-ND 1,000 300.00 | APXC160ARA270ME60G 
16 39 F60 2300 25 23 6.3 5.7 565-3128-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3128-2-ND 1,000 328.00 | APXC160ARA390MF60G 
82 H70 2830 25 23 8.0 6.7 565-3129-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3129-2-ND 1,000 420.00 | APXC160ARA820MH70G 


NEW! 


PXH Series NPCAPTM Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Super - Low ESR 125°С 


Lead Free/RoHS Compliant 


Features: 
* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR * High temperature resistance 
* 125°С maximum temperature. Size Code | OD L A B | Ç М Р 
Specifications: F60 6.3 | 5.7 | 6.6 [6.6 | 7.2 | 05-08 | 1.9 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C • Capacitance Tolerance: Fro S0: 6: 15:9: 6099.0: НЕ. 
+20% • Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz. 380 оо оз ШЕЛ AA m 
Rated Leakage Rated Ripple Current (mA RMS) Maximum ESR | Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current pA max 100KHz to 300KHz о @20°C (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code | after 2 Minutes -55°C ~ 105°C 105°C ~ 125°C | 100KHz - 300KHz | ØD L Part No. 5 10 25 | Рай No. Size Pricing Part No. 
25 | 220 | F60 110 2500 710 35 6.3 | 5.7 | 565-3148-1-ND 4.87 8.03 — 18.64 | 565-3148-2-ND 1,000 344.00 | APXH2R5ARA221MF60G 
й 1000 | J80 500 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3147-1-ND 8.91 — 1467 _ 34.07 | 565-3147-2-ND 500 314.50 | APXH2R5ARA102MJ80G 
150 | F60 120 2450 770 35 6.3 | 57 | 565-3152-1-ND 487 8.08 18.64 | 565-3152-2-ND 1,000 344.00 | APXH4ROARA151MF60G 
4 220 | H70 176 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3153-1-ND 624 1027 23.85 | 565-3153-2-ND 1,000 440.00 | APXH4ROARA221MH70G 
680 | J80 544 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3154-1-ND 8.91 — 1467 _ 34.07 | 565-3154-2-ND 500 314.50 | APXHA4ROARA681MJ80G 
82 F60 103 2400 720 40 6.3 | 57 | 565-3159-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3159-2-ND 1,000 344.00 | APXH6R3ARA820MF60G 
100 | Ғ60 126 2400 720 40 6.3 | 57 | 565-3155-1-ND 4.87 8.03 18.64| 565-3155-2-ND 1,000 344.00 | APXH6R3ARA101MF60G 
63 | 150 | H70 189 3020 960 30 8.0 | 67 | 565-3156-1-ND 6.24 1027 23.85 | 565-3156-2-ND 1,000 440.00 | APXH6R3ARA151MH70G 
220 | H70 277 3020 960 30 8.0 | 67 | 565-3157-1-ND 6.24 1027 23.85 | 565-3157-2-ND 1,000 440.00 | APXH6R3ARA221MH70G 
470 | J80 592 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3158-1-ND 891 1467 34.07 | 565-3158-2-ND 500 314.50 | APXHGR3ARA471MJ80G 
56 F60 112 2250 680 45 6.3 | 57 | 565-3143-1-ND 487 8.03 18.64] 565-3143-2-ND 1,000 344.00 | АРХН100АВА560МҒ606 
10 120 | H70 240 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3139-1-ND 624 1027 23.85] 565-3139-2-ND 1,000 440.00 | APXH100ARA121MH70G 
150 | H70 300 2800 880 35 80 | 6.7 | 565-3140-1-ND 6.24 1027 23.85 | 565-3140-2-ND 1,000 440.00 | APXH100ARA151MH70G 
330 | J80 660 3700 1010 30 10.0 | 7.7 | 565-3141-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3141-2-ND 500 314.50 | APXH100ARA331MJ80G 
39 F60 125 2050 650 50 6.3 | 57 | 565-3142-1-ND 487 8.03 — 18.64 | 565-3142-2-ND 1,000 344.00 | APXH160ARA390MF60G 
16 82 H70 262 2700 830 40 8.0 | 6.7 | 565-3146-1-ND 6.24 1027 23.85 | 565-3146-2-ND 1,000 440.00 | APXH160ARA820MH70G 
150 | 180 480 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3144-1-ND 891 1467 34.07 | 565-3144-2-ND 500 314.50 | APXH160ARA151MJ80G 
180 | J80 576 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3145-1-ND 8.91 — 1467 34.07 | 565-3145-2-ND 500 314.50 | APXH160ARA181MJ80G 
22 F60 88 1650 590 60 6.3 | 57 | 565-3149-1-ND 487 8.03 — 18.64 | 565-3149-2-ND 1,000 344.00 | APXH200ARA220MF60G 
20 47 H70 188 2000 780 45 8.0 | 6.7 | 565-3150-1-ND 6.24 1027 23.85 | 565-3150-2-ND 1,000 440.00 | APXH200ARA470MH70G 
82 J80 328 2400 820 45 10.0 | 7.7 | 565-3151-1-ND 8.91 1467 34.07 | 565-3151-2-ND 500 314.50 | APXH200ARA820MJ80G 
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NEW! 


SMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


General Purpose 85%С 
Lead Free/RoHS Compliant 


Features: • General Purpose * High CV • High Ripple * 2,000 Hours Ф 85°С 


Specifications: • Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C • Capacitance Tolerance: +20% * Leakage 


Current @ 20°C: I=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Ven 


Sleeve (PET) 


Е 


4.0* 
+0.5 


* @D=35mm : 3.5+0.5тт 


Negative Mark 


0 
PC 
Board 
Pin-out 


1 
2-02 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Сар. | OD xL (A RMS) G | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Сар. | ODxL (A RMS) G | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) | Tan | 85°C, 120Н2 | Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (тт) [Tan ò | 85°C, 120Н2 | Part No. 1 10 100 | Part No. 
15000) 22x25 | 060] 2.44 565-2571-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH6R3VSN153MP25T 4700 | 25.4x25 | 0.25 2.42 565-2645-ND 2.75 20.81 157.05 | EEMH350VSN472MQ25T 
22000) 22х30 | 0.60) 3.06 565-2572-ND 2.75 2083 157.19 | ESMH6R3VSN223MP30T 5600 | 22х35 | 0.25] 275 565-2646-ND 2.87 21.74 164.09 | EEMH350VSN562MP35T 
22000 | 25.4x25 | 0.60 3.07 565-2573-ND 3.01 22.79 172.00 | ESMH6R3VSN223MQ25T 6800 | 22x40 | 0.25] 2.80 565-2647-ND 276 20.87 157.52 | ESMH350VSN682MP40T 
27000) 22x35 [060] 3.49 565-2574-ND 297 22.52 169.94 | ESMH6R3VSN273MP35T 6800 | 25.4x30 | 0.25 2.74 565-2648-ND 2.75 20.86 157.42 | EEMH350VSN682MQ30T 
27000 | 25.4x30 | 0.60 3.52 565-2575-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH6R3VSN273MQ30T 8200 | 22x45 [025] 347 565-2649-ND 2.95 22.36 168.72 | EEMH350VSN822MP45T 
33000| 22x40 [060] 3.97 565-2576-ND 318 24.09 181.81 | ESMH6R3VSN333MP40T 8200 | 254x35 | 0.25 3.10 565-2650-ND 297 22.52 169.99 | EEMH350VSN822MQ35T 
33000 | 25.4x35 | 0.60 | 402 565-2577-ND 3.37 25.51 192.53 | ESMH6R3VSN333MQ35T 10000| 22x50 | 025 3.57 565-2651-ND 3.12 2359 178.00 | EEMH350VSN103MP50T 
39000| 22x50 | 0.60) 455 565-2578-ND 3.46 26.19 197.69 | ESMH6R3VSN393MP50T 10000| 25.4x40 | 0.25 3.53 565-2652-ND 3.60 2728 205.89 | EEMH350VSN103MQ40T 
6.3 |39000| 25.4x40 | 0.60 | 4.50 565-2579-ND 3.46 2622 197.86 | ESMH6R3VSN393MQ40T 10000| 30x30 | 025 346 565-2653-ND 4,66 35.30 266.39 | ESMH350VSN103MR30T 
47000 | 25.4x45 | 0.60 5.09 565-2580-М0 3.81 28.84 217.62 | ESMH6R3VSN473MQ45T 35 |12000| 25.4х45 | 0.25 3.98 565-2654-ND 3.64 27.56 208.00 | ESMH350VSN123MQ45T 
47000| 30x35 [060] 5.06 565-2581-ND 484 3667 276.73 | ESMH6R3VSN473MR35T 12000| 30x35 | 025 | 401 565-2655-ND 4.93 37.29 281.46 | EEMH350VSN123MR35T 
56000| 25.4x50 | 0.60 5.71 565-2582-ND 4.12 31.18 235.33 | EEMH6R3VSN563MQ50T 15000| 25.4x50 | 0.25 | 454 565-2656-ND 3.93 2977 224.68 | ESMH350VSN153MQ50T 
56000| 30х40 | 0.60) 570 565-2583-ND 5.20 39.40 297.33 | ESMH6R3VSN563MR40T 15000| 30х40 | 0.25 | 452 565-2657-ND 5.34 4045 305.28 | ESMH350VSN153MR40T 
68000| 30х45 | 0.60) 648 565-2585-ND 5.39 40.81 308.00 | ESMH6R3VSN683MR45T 15000| 35x35 | 025 501 565-2658-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH350VSN153MA35T 
68000| 35x35 [060] 642 565-2584-ND 5.24 39.65 299.23 | ESMH6R3VSN683MA35T 18000| 3045 | 025| 411 565-2659-ND 5.11 38.69 292.02 | ESMH350VSN183MR45T 
82000| 30x50 [060] 732 565-2586-ND 583 4410 332.86 | ESMH6R3VSN823MR50T 18000| 3540 | 0.25 5.54 565-2660-ND 572 43.30 326.82 | ESMH350VSN183MA40T 
82000| 35x40 | 0.60) 729 565-2587-ND 6.54 49.51 373.63 | ESMH6R3VSN823MA40T 22000| 30x50 | 0.25 5.33 565-2661-ND 5.53 41.87 316.00 | EEMH350VSN223MR50T 
100000] 35x45 | 060 | 831 565-2588-ND 715 5415 408.70 | ESMH6R3VSN104MA45T 22000| 35x45 | 0.25 6.04 565-2662-ND 6.57 49.76 375.54 | ESMH350VSN223MA45T 
12000| 22x25 | 0.50 | 239 | 565-2589-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH100VSN123MP25T 27000 | 35x45 | 0.25 | 689 | 565-2663-ND 664 50.30 379.62 | ESMH350VSN273MASOT 
15000| 22x30 | 050 | 276 565-2590-ND 270 2041 154.00 | ESMH100VSN153MP30T 2200 | 22х25 | 0.20 1.91 565-2664-ND 237 17.97 135.60 | EEMH500VSN222MP25T 
15000| 25.4х25 | 0.50 2.77 565-2591-ND 300 22.72 171.44 | EEMH100VSN153MQ25T 3300 | 22x30 |020) 2.37 565-2665-ND 2.83 21.43 161.72 | Е5МН500/5М332МР30Т 
18000| 22х35 [050] 3.12 565-2592-ND 2.87 21.73 164.00 | ESMH100VSN183MP35T 3900 | 22x35 [020] 265 565-2666-ND 3.02 22.84 172.40 | Е5МН500/5М392МР35Т 
22000| 22x40 | 0.50 | 355 565-2593-ND 317 2401 181.18 | ESMH100VSN223MP40T 3900 | 254x30 | 0.20 2.68 565-2667-ND 292 22.07 166.58 | EEMH500VSN392MQ30T 
22000 | 25.4x30 | 0.50 3.48 565-2594-ND 3.29 24.91 188.00 | EEMH100VSN223MQ30T 4700 | 22x40 [020] 299 565-2668-ND — 2.80 2123 160.26 | Е5МН500/5М472МР40Т 
27000| 22x45 [050] 404 565-2595-ND 3.34 2527 190.74 | EEMH100VSN273MP45T 4700 | 25.4x35 | 0.20 3.03 565-2669-ND 336 2544 192.00 | Е5МН500/5М472М035Т 
27000 | 25.4x35 | 0.50 3.98 565-2596-ND 3.48 2634 198.79 | EEMH100VSN273MQ35T 5600 | 22x45 | 0.20) 336 565-2670-ND 3.04 22.99 173.54 | Е5МН500/5М562МР45Т 
10 |33000| 22x50 |0.50| 458 565-2597-ND 3.59 2717 205.09 | EEMH100VSN333MP50T 5600 | 254x35 | 0.20 3.31 565-2671-ND 3.52 26.65 201.17 | ESMH500VSN562M035T 
33000 | 25.445 | 0.50 | 454 565-2598-ND 3.70 28.02 211.50 | ESMH100VSN333MQ40T 6800 | 22x50 [020] 381 565-2672-ND 3.35 25.36 191.40 | Е5МН500/5М682МР50Т 
39000 | 25.4x45 | 0.50 5.08 565-2599-ND 406 3071 231.75 | EEMH100VSN393MQ45T 50 | 6800 | 254x40 | 0.20 3.81 565-2673-ND 630 47.70 360.00 | ESMH500VSN682MO40T 
39000| 30x35 |0.50| 5.05 565-2600-ND 485 3676 277.41 | ESMH100VSN393MR35T 6800 | 30x35 020) 385 565-2674-ND 4.28 32.43 244.79 | EEMH500VSN682MR35T 
47000| 25.4x50 | 0.50 5.73 565-2601-ND 6.55 49.56 374.00 | Е5МН100/5М473М050Т 8200 | 254x50 | 020 | 437 565-2675-ND 4.41 3339 252.00 | EEMH500VSN822MQ50T 
47000| 30х40 [050] 572 565-2602-ND 5.38 40.76 307.65 | ESMH100VSN473MR40T 8200 | 30x40 | 020 | 436 565-2676-ND 3.92 29.68 224.00 | ESMHS00VSN822MR40T 
56000| 30х45 |0.50| 644 565-2603-ND 5.50 42.30 319.28 | EEMH100VSN563MR45T 10000| 30x45 | 0.201 4.97 565-2677-ND 4.97 37.64 284.04 | Е5МН500/5М103МВ45Т 
68000 | 35x40 [050] 7.27 565-2604-ND 6.60 49.98 377.20 | ESMH100VSN683MA40T 10000 | 3535 [020] 492 565-2678-ND 5.42 41.04 309.77 | ESMH500VSN103MA35T 
82000 | 35х50 [050] 8.49 565-2605-ND 7.34 55.57 419.36 | ESMH100VSN823MA50T 12000 | 30x50 | 0.20 5.60 565-2679-ND 5.22 3956 298.55 | ESMHS00VSN123MR50T 
8200 | 22х25 | 040 251 565-2606-ND 228 17.23 130.00 | ESMH160VSN822MP25T 12000 | 35x40 | 0.20 5.58 565-2680-ND 5.84 44.21 333.63 | ESMH500VSN123MA40T 
10000| 22х25 | 0.40 277 565-2607-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH160VSN103MP25T 15000) 35х45 | 0.20 6.44 565-2681-ND 6.34 47.97 362.00 | Е5МН500/5М153МА45Т 
12000| 22x30 | 0.40 2.86 565-2608-ND 2.72 20.57 155.24 | ESMH160VSN123MP30T 18000 | 35x50 | 020 671 565-2682-М0 6.95 52.65 397.33 Е5МН500/5М183МА50Т 
15000) 22x35 | 0.401 329 565-2609-ND 2.87 21.73 164.01 | EEMH160VSN153MP35T 1800 | 22x25 | 0.15 1.82 565-2683-ND 2.76 20.90 157.73 | ESMH630VSN182MP25T 
15000 | 24.5x30 | 0.40 3.46 565-2610-ND 312 23.59 178.00 | ESMH160VSN153M030T 2200 | 22х30 |045 | 231 565-2684-ND 2.86 21.62 163.18 ESMH630VSN222MP30T 
18000) 2240 1040 1 372 565-2611-ND 305 23.06 174.00 | EEMH160VSN183MP40T 2700 | 22х35 |045 | 240 565-2686-ND 3.04 23.05 173.96 | EEMH630VSN272MP35T 
18000 | 25.4x35 | 0.40 3.98 565-2612-ND 3.05 23.06 174.00 | EEMH160VSN183MQ35T 2700 | 25.4x25 | 0.15 2.40 565-2685-ND 3.19 24.12 182.00 | EEMH630VSN272MQ25T 
22000) 22х50 [040] 4.37 565-2613-ND 3.05 23.06 174.00 | EEMH160VSN223MP50T 3300 | 22х35 | 0.15 | 2462 565-2688-ND 319 24.12 182.00 | ESMH630VSN332MP35T 
22000| 25.4x40 | 0.40 | 426 565-2614-ND 3.65 27.62 208.49 | EEMH160VSN223MQ40T 3300 | 25.4x30 | 0.15 2.64 565-2687-ND 3.39 25.66 193.69 | ESMH630VSN332MQ30T 
16 |27000| 254x45 | 0.40 | 472 565-2615-ND 3.78 28.62 216.00 | Е5МН160/5М273М045Т 3900 | 22x40 |015) 2.93 565-2689-ND 3.37 25.54 192.74 | ESMH630VSN392MP40T 
27000 | 30x35 | 0.40 | 4.82 565-2616-ND 433 32.75 247.16 | ESMH160VSN273MR35T 3900 | 25.4535 | 015 2.97 565-2690-ND 3.65 27.64 208.61 | EEMH630VSN392MQ35T 
33000 | 25.4x50 | 0.40 5.33 565-2617-ND 4.03 3048 230.00 | EEMH160VSN333MQ50T 4700 | 22x50 | 0.15 3.39 565-2691-ND 3.70 28.03 211.57 | EEMH630VSN472MP50T 
33000| 30x40 |040| 536 565-2618-ND 5.23 39.57 298.67 | ESMH160VSN333MR40T 63 | 4700 | 254x40 | 0.15 3.36 565-2692-ND 3.81 28.87 217.89 | ESMH630VSN472MQ40T 
39000| 30x45 [040] 601 565-2619-ND 6.09 46.11 348.00 | ESMH160VSN393MR45T 5600 | 25.45 | 015 377 565-2693-ND 4.18 31.69 239.13 | ESMH630VSN562MQ45T 
47000| 30x50 [040] 679 565-2620-ND 536 40.55 306.00 | EEMH160VSN473MR50T 5600 | 30х35 | 0.15 375 565-2694-ND 4.53 34.27 258.68 | EEMH630VSN562MR35T 
47000| 35x40 [040] 676 565-2621-ND 5.88 4452 336.00 | ESMH160VSN473MA40T 6800 | 254x50 | 0.15 | 427 565-2695-ND 4.41 33.40 252.05 | EEMH630VSN682MQ50T 
56000| 35x45 |040| 7.62 565-2622-ND 651 4929 372.00 | EEMH160VSN563MA45T 6800 | 30x40 | 0.15 427 565-2696-ND 4.82 36.50 275.49 | ESMH630VSN682MR40T 
68000| 35х50 | 0.40 | 8.63 565-2623-ND 7.28 5512 416.00 | Е5МН160/5М683МА50Т 8200 | 30x45 | 0.15 | 483 565-2697-ND 6.06 45.86 346.15 | ESMH630VSN822MR45T 
100000] 35x80 | 030 | 0.00 565-2624-ND 1046 79.23 597.99 | EEMH160VSN104MA80T 10000| 30x50 | 0.15 5.49 565-2698-ND 587 4444 335.41 | ESMH630VSN103MR50T 
5600 | 22x25 | 0.30 221 565-2625-ND 2.35 17.76 134.05 | ESMH250VSN562MP25T 10000) 35х40 | 0.15 547 565-2699-ND 7.10 53.75 405.64 | ESMH630VSN103MA40T 
6800 | 22x30 | 0.30 240 565-2626-ND 270 2041 154.00 | EEMH250VSN682MP30T 12000| 35x45 | 0.15 6.19 565-2700-ND 7.69 58.20 439.23 | ESMH630VSN123MA45T 
6800 | 254x25 | 0.30 2.56 565-2627-ND 2.67 2048 152.31 | EEMH250VSN682MQ25T 820 | 22305 | 0.15 1.86 565-2701-ND 242 1829 138.00 | ESMH101VSN821MP25T 
8200 | 22x35 [030] 272 565-2628-ND 295 22.34 168.60 | EEMH250VSN822MP35T 1200 | 22x30 |015| 2.09 565-2702-ND 294 2226 168.00 | EEMH101VSN122MP30T 
10000| 22x40 | 030 | 3.09 565-2629-ND 275 20.82 157.11 | ESMH250VSN103MP40T 1500 | 22x35 |045 | 241 565-2703-ND 315 23.85 180.00 | ESMH101VSN152MP35T 
10000 | 25.4x30 | 0.30 3.12 565-2630-ND 3.33 2518 190.00 | ESMH250VSN103M030T 1500 | 25.30 | 0.15 243 565-2704-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN152MQ30T 
12000| 22x45 | 030 | 348 565-2631-ND 2.98 22.53 170.00 | ESMH250VSN123MP45T 1800 | 22x40 [015] 271 565-2705-ND — 3.43 25.97 196.00 | EEMH101VSN182MP40T 
12000| 25.4x35 | 0.30 343 565-2632-ND 3.43 25.97 196.00 | EEMH250VSN123MQ35T 1800 | 25.35 | 0.15 2.75 565-2706-ND 3.64 27.56 208.00 | EEMH101VSN182MQ35T 
25 |15000| 22x50 | 030 | 400 565-2633-ND 3.15 23.85 180.00 | EEMH250VSN153MP50T 2200 | 22х45 |045 | 3.08 565-2707-ND 3.50 26.50 200.00 | EEMH101VSN222MP45T 
15000| 254x40 | 0.30 3.95 565-2634-ND 3.52 2676 201.97 | ESMH250VSN153MQ40T 2200 | 254x40 | 0.15 3.13 565-2708-ND 3.92 29.68 224.00 | EEMH101VSN222MQ40T 
18000| 254x45 | 030 | 445 565-2635-ND 438 33.13 25000 | ESMH250VSN183MO45T | | 2700 | 22x50 |045 | 353 565-2709-ND 4.03 30.48 230.00 | EEMH101VSN272MP50T 
18000| 30x35 | 030 | 446 565-2636-ND 4.34 32.86 247.99 | EEMH250VSN183MR35T 2700 | 25.4х45 | 0.15 357 565-2710-ND 4.27 3233 244.00 | ESMH101VSN272MQ45T 
22000 | 25.4x50 | 0.30 5.02 565-2637-ND 4.06 30.74 232.00 | EEMH250VSN223MQ50T 2700 | 30х35 | 015 | 355 565-2711-ND 557 4214 318.00 | EEMH101VSN272MR35T 
22000| 30x45 [030] 521 565-2638-ND 473 35.78 270.01 | ESMH250VSN223MR45T 3300 | 254x50 | 0.15 | 4.06 565-2712-ND 4.83 3657 276.00 | EEMH101VSN332MQ50T 
27000| 30x50 |0.30| 5.94 565-2639-ND 5.11 38.72 292.26 | ESMH250VSN273MR50T 3300 | 30x40 | 0.15 | 405 565-2713-ND 4.97 37.63 284.00 | ESMH101VSN332MR40T 
27000 | 35x40 | 0.30 | 5.92 565-2640-ND 5.73 43.35 327.17 | ESMH250VSN273MA40T 3900 | 30х45 | 015 | 454 565-2714-ND 742 5618 424.00 | ESMH101VSN392MR45T 
33000 | 35x45 | 0.30 | 6.75 565-2641-ND 5.99 45.32 342.07 | ESMH250VSN333MA45T 4700 | 30%50 [015] 513 565-2715-ND 5.67 42.93 324.00 | EEMH101VSN472MR50T 
39000 | 35х50 |0.30| 7.56 565-2642-ND 6.37 48.23 364.00 | ESMH250VSN393MA50T 4700 | 3540 |015| 511 565-2716-ND 6.61 50.08 377.99 | ESMH101VSN472MA40T 
3900 | 22х25 | 0.25 222 565-2643-ND 2.37 17.92 135.25 | ESMH350VSN392MP25T 5600 | 35x45 | 0.15 5.75 565-2717-ND 6.69 50.62 382.00 | ESMH101VSN562MA45T 
35 | 4700 | 20x30 |025| 241 565-2644-ND 241 1826 137.80 | EEMH350VSN472MP30T 6800 | 35x50 |015) 6.50 565-2718-ND 7.70 58.30 440.00 | ESMH101VSN682MASOT 
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(тоз) 1027 


NEW! ЕДІН SMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) 


Downsized General Purpose 85°C + die ies ык 
Lead Free/RoHS Compliant ЁЎ Board 


Features: * General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C 
Specifications: • Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% * Leakage * @D=35mm : З 2-02 
Current @ 20°C: 120Hz: 1< ЗУ CV (uA) after 5 minutes @ 20°C - 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V Сар. | ØDxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Сар. | 0DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) |Тап 5 | 85°С, 120Hz| Part No. 1 10 100 |PartNo. (VDC)| (uF) | (mm) |Tanà|85*C, 120Hz| Part No. 4 10 100 | Part №. 
560 22х25 | 0.15 2.25 565-2719-ND 2.43 1840 138.87 | ESMQ161VSN561MP25S 150 22x25 | 0.15 142 565-2760-ND 2.73 20.65 155.81 | ESMQ351VSN151MP25S 
680 22x30 | 0.15 2.50 565-2720-ND 2.64 19.97 150.71 | ESMQ161VSN681MP30S 270 | 254x30 | 0.15 1.66 565-2761-ND 347 26.24 198.00 | Е5М0351/5М271М0305 
820 22x35 | 0.15 2.75 565-2721-ND 3.07 2321 175.15 | ESMQ161VSN821MP35S 390 22x50 | 0.15 2.06 565-2762-ND 5.37 40.68 307.00 | ESMQ351VSN391MP50S 
1000 | 22x40 | 0.15 3.00 565-2722-ND 3.35 25.38 191.53 | ESMQ161VSN102MP40S 470 30x35 | 0.15 2.40 565-2763-ND 5.22 3954 298.45 | ESMQ351VSN471MR35S 
160 1000 | 254x30 | 0.15 3.00 565-2723-ND 3.39 25.65 193.60 | ESMQ161VSN102MQ30S 350 | 560 3040 | 0.15 2.60 565-2764-ND 6.53 49.46 37325 | ESMQ351VSN561MR40S 
1500 | 30x30 | 015 3.73 565-2724-ND 4.57 34.63 261.36 | ESMQ161VSN152MR30S 680 35х35 | 0.15 2.96 565-2765-ND 9.48 7176 541.55 | EEMQ351VSN681MA35S 
1800 | 25.4x45 | 0.15 4.20 565-2725-ND 4.85 36.73 277.20 | ESMQ161VSN182MQ45S 820 30x50 | 0.15 325 565-2766-ND 10.03 75.98 573.40 | ESM0351VSN821MR50S 
1800 | 30x35 | 0.15 4.20 565-2726-ND 525 39.76 300.05 | EEMQ161VSN182MR35S 820 35x45 | 0.15 325 565-2767-ND 8.50 64.37 485.85 | ESMQ351VSN821MA45S 
2200 | 30х40 |0.15 4.78 565-2727-ND 6.22 47.09 355.39 | ESMQ161VSN222MR40S 1000 | 35x50 | 0.15 3.54 565-2768-ND 963 72.93 550.42 | ESMQ351VSN102MA50S 


3300 | 35х45 | 015 5.75 565-2728-ND 9.05 68.52 517.11 | Е5М0161/5М332МА455 


3900 | 35x50 | 015 | 600 | 565-2729-ND 1035 7834 591.25 | ESMQ161VSN392MA50S 150 | 22x30 [015] 146 O 289 2140 16520 ESMOADIVSNISIMP3OS 


180 22x85 | 0.15 144 565-2770-ND 3.06 2314 174.61 | ESMQ401VSN181MP35S 


390 | 2225 0.15 | 168 | 565-2730-ND 2.32 17.55 132.42 | ESMQ201VSN391MP25S 220 | 22x40 | 0.15 | 1.49 | 565-2771-ND 347 26.27 198.26 | ESMQ401VSN221MP40S 
470 | 22x30 | 0.15 | 185 | 565-2731-ND 279 2110 159.23 | EEMQ201VSN471MP30S -2772- 

560 | 2210 |015| 243 |5%-22-40 290 2192 16549 ESMQ201VSN56IMP30S 20 2205 |015| 187  |SSS2IISND 432 3274 24713 | ESMOADIVSNAPIMPASS 
680 | 22x05 | 0.15 | 208 ШОЛЫП 266 2017 15221 ESMQ201VSN681MP35S 270 | 25435 | 0.15 | 187 | 565-2774-ND 431 32.64 246.34 ESM0401VSN271M035S 
680 | 254x30 | 0.15 | 2.68 | 565-2734-ND 3.51 2659 200.67 | ESMQ201VSN681MQ30S 330 | 22550 [015] 190 | 565-2775-ND 545 4125 31134 ESMQ401VSN331MP50S 


820 | 2240 | 0.15 | 293 | 565-2735-ND 415 3143 237.17 | ESM0201VSN821MP40S 
400 | 330 | 254540 [015] 190 | 565-2776-ND 511 3866 291.80 ESMO401VSN331MO40S 
1000 | 22x45 |015| 325 oo S 424 3214 242.50 ESMQ201VSNIO2MP45S 390 | 254x45 | 0.15 | 243 | 565-2777-ND 571 4326 32646  ESMO401VSN391M0455 


200 | 1000 | 254x35 | 0.15 | 325 | 565-2737-ND 386 2924 220.68 ESMQ201VSN102MQ35S ІР EE. ар аа 
1000 | 30x30 | 0.15 | 325  |565-2738-ND 448 3392 256.00 ESM0201VSN102MR30S 
470 | 30x40 | 045] 239 | 565-2779-ND 701 53.07 40052 ESM0401VSN471MR40S 
1200 | 25.4x40 [015] 350 | 565-2739-ND 457 3461 261.20 ESM0201VSN122M040S 
1500 | 254x50 |015 3.87 |565-2740-40 5.62 4253 321.00 ESM0201VSN152M050S 560 | 3045 |015) 269 раша 849 6425 48187 ESMOADTVSNSGIMRASS 
680 | 30x50 | 0.15 | 296  |565-2781-ND 1018 7706 58158 | ESMQ401VSN681MR50S 


1800 | 30x45 | 0.15 4.32 565-2741-ND 6.84 5179 390.85 | ESMQ201VSN182MR45S 
2200 | 30x50 |015 4.92 565-2742-ND 799 6050 45660 ESMQ201VSN222MR50S 680 35x40 | 0.15 2.96 565-2782-ND 10.92 82.66 623.84 | ESMQ401VSN681MA40S 


2200 | 35x40 | 0.15] 492 | 565-2743-ND 870 6585 49696 ESM0201VSN222MA40S 920 | 3545 |045 | 325 МИ 1265 9575 — 722.61 | EGMCAOTVSNE21MAA5S 
2700 | 35x50 | 0.15 | 545 | 565-2744-ND 920 69.69 525.98 | ESMQ201VSN272MAS0S A == 020 ПЕ ND m 188 1000 PM 
Xi Я А E ы М ^ d 
amo | 2088 |08) 211 | S882746ND 842 2591 19555 ESMO25IVSNATIMPƏSS 120 | 2200 |020 104 | 565-2786ND 291 2207 16654 ESMQ45IVSNI2IMP3OS 
470 | 254x30 |045 | 211 | 565-2747-ND 310 2346 177.06 | ESMQ251VSN471MQ30S 150 | 25.4x25 | 0.20 | 119 | 565-2787-ND 3.66 2769 209.00 | Е5М0451/5М151М0255 
560 | 22x40 | 0.15 | 225 | 565-2748-ND 3.80 2876 217.06 | ESMQ251VSN561MP40S 180 | 22x40 | 0.20 | 135 [ 565-2788-ND 382 28.90 218.12  ESMQ451VSNT81MP40S 
560 | 254x30 | 0.55 | 225 | 565-2749-ND 373 28.26 213.27 | ESMQ251VSN561MQ30S 180 | 25.4х30 | 0.20 | 1.35 | 565-2789-ND 438 33.17 250.34 | ESMQ451VSN181MQ30S 
680 | 22x45 | 0.15 2.50 565-2750-ND 424 3244 242.56 | ESMQ251VSN681MP45S 220 | 22x45 | 0.20 155 565-2790-ND 4.44 33.59 253.47 | ESMQ451VSN221MP45S 
680 | 254x385 | 0.15 2.50 565-2751-ND 422 31.96 241.21 | ESMQ251VSN681MQ35S 450 | 270 | 22x50 | 0.20 1.78 565-2792-ND 5.65 4278 322.89 | ESMQ451VSN271MP50S 
250 | 820 | 22x50 | 0.15 277 565-2752-ND 472 35.70 269.44 | ESMQ251VSN821MP50S 270 | 25.4x40 | 0.20 1.78 565-2793-ND 5.61 42.50 320.76 | ESMQ451VSN271MQ40S 
820 | 25.4x40 | 015 | 2.77 | 565-2753-ND 5.05 3823 288.54 | ESMQ251VSN821MQ40S 330 | 25.4x50 | 0.20 201 | 565-2794-ND 639 4836 — 364.96 | ESMQ451VSN331MQ50S 
1000 | 25.4x45 | 0.15 | 332 | 565-2754-ND 5.38 4073 307.36 | ESMQ251VSN102M045S 330 | 3040 [020] 2.01 | 565-2705-ND 643 48.69 367.48 | ESMQ451VSN331MR40S 
1000 | 30x35 | 0.15 | 332 | 565-2755-ND 5.88 44.53 336.05 | ESMQ251VSN102MR35S 390 | 30x40 | 020| 224 | 565-2796-ND 813 61.54 464.45 | ESMQ451VSN391MR40S 
1200 | 30x40 [015] 353 | 565-2756-ND 6.69 50.65 382.26 | ESMQ251VSN122MR40S 470 | 30x45 |020| 2.53 | 565-2797-ND 9.19 69.55 524.89 | ESMQ451VSN471MR45S 
1500 | 30x50 | 0.15 | 4.04 | 565-2757-ND 8.09 61.22 462.00 | ESMQ251VSN152MR50S 470 | 35x40 |020| 2.53 | 565-2798-ND 10.00 75.71 571.36 | ESMQ451VSN471MA40S 
1500 | 35x40 | 0.15 | 4.04 | 565-2758-ND 872 6599 498.05 | ESMQ251VSN152MA40S 560 | 30x50 | 020] 2.82 | 565-2799-ND 1032 78.13 589.65 | ESMQ451VSN561MR50S 
1800 | 35x45 | 0.15 | 455 | 565-2759-ND 994 7523 567.80 | ESMQ251VSN182MA45S 560 | 35x45 | 0.20| 2.82 | 565-2800-ND 1038 78.62 593.39 | ESMQ451VSN561MA45S 


Sleeve (PET) 
o 
General Purpose 105%С п s p 
Lead Free/RoHS Compliant 2D | Board 
Features: • General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C Specifications: • Operating Vent l—L— E Pin-out 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C • Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C: I-0.02CV * QD-35mm : 3.5+0.5mm 2-02 
or 3mA, whichever is smaller 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V Сар. | ØDxL (A RMS) G | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V Cap. | 0DxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (НЕ) (mm) |Тап 5 | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part №. (VDC) | (uF) (тт) | Тапа | 85°C, 120Hz Рай No. 1 10 100 | Part Мо. 
12000) 22x25 | 0.60 1.54 565-2801-ND 2.62 19.85 149.79 | ЕКМН6ВЗУ5М123МР25Т 12000 | 25.4x30 | 0.40 2.24 565-2835-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH160VSN123MQ30T 
15000| 22x25 | 0.60 1.72 565-2802-ND 2.63 19.88 150.00 | ЕКМН6ВЗУ5М153МР25Т 15000| 22x40 | 0.40 2.55 565-2836-ND 3.10 23.49 177.31 | EKMH160VSN153MP40T 
18000| 22x30 | 0.60 1.95 565-2803-ND 2.70 2041 154.00 | EKMHeR3VSN183MP30T 15000 | 25.4x35 | 0.40 2.58 565-2837-ND 3.39 25.64 193.52 | EKMH160VSN153MQ35T 
22000! 22x35 | 0.60 2.23 565-2804-ND 2.79 21.12 159.38 | EKMH6R3VSN223MP35T 18000 | 22x45 | 0.40 2.87 565-2838-ND 3.33 2518 190.00 | EKMH160VSN183MP45T 
22000! 25.4x30 | 0.60 2.25 565-2805-ND 3.08 2332 176.00 | EKMH6R38VSN223MQ30T 18000 | 25.4x40 | 0.40 2.92 565-2839-ND 3.65 27.66 208.76 | EKMH160VSN183MQ40T 
27000 | 22x40 | 0.60 2.54 565-2806-ND 3.15 23.83 179.86 | EKMH6R3VSN273MP40T 22000 | 25.4х45 | 0.40 3.32 565-2840-ND 3.61 27.30 206.00 | ЕКМН160/5М223М045Т 
6.3 |27000 | 25.4x35 | 0.60 2.57 565-2807-ND 3.38 25.61 193.25 EKMH6R3VSN273MQ35T 16 |22000| 30x35 | 0.40 3.29 565-2841-ND 4.74 35.91 270.98 | EKMH160VSN223MR35T 
39000} 30x35 | 0.60 3.26 565-2808-ND 4.80 36.37 274.48 | EKMH6R3VSN393MR35T 27000 | 25.4х50 | 0.40 3.78 565-2842-ND 3.85 2915 220.00 | EKMH160VSN273MQ50T 
47000 | 25.4х50 | 0.60 3.69 565-2809-ND 4.02 30.46 229.91 | EKMH6R3VSN473MQ50T 27000| 30х40 | 0.40 3.77 565-2843-ND 518 39.22 296.02 |ЕКМН160/5М273МҺ40Т 
47000| 30x40 | 0.60 3.69 565-2810-ND 5.11 38.69 292.00 | EKMH6R3VSN473MR40T 33000 | 30x45 | 0.40 4.30 565-2844-ND 5.67 42.93 324.00 | EKMH160VSN333MR45T 
56000, 30x45 | 0.60 4.16 565-2811-ND 5.48 41.52 313.35 | EKMH6R3VSNS63MR45T 39000 | 30x50 | 0.40 4.81 565-2845-ND 6.41 48.50 366.00 | EKMH160VSN393MR50T 
68000! 30x50 | 0.60 471 565-2812-ND 5.70 43.17 325.78 | EKMH6R3VSN683MR50T 39000| 35х40 | 0.40 4.79 565-2846-ND 5.74 43.46 328.00 | ЕКМН160/5М393МА40Т 
68000] 35x40 | 0.60 4.69 565-2813-ND 6.35 48.11 363.13 | EKMH6R3VSN683MA40T 47000| 35х45 | 0.40 5.43 565-2847-ND 6.51 49.29 372.00 | ЕКМН160/5М473МА45Т 
82000| 35x45 [060] 532 | 565-2814-ND 6.88 5207 393.01 | EKMH6R3VSN823MA45T 4700 | 2205 |0301 150 | 565-2848-ND 262 1980 14945 |ЕКМН250/5М472МР25Т 
10000| 22x25 | 0.50 1.55 565-2815-ND 2.57 19.49 147.06 | EKMH100VSN103MP25T 5600 | 22x25 | 0.30 1.63 565-2849-М0 2.69 20.34 153.47 | ЕКМН250/5М562МР25Т 
12000| 22x30 | 0.50 1.77 565-2816-М0 2.66 20.14 152.00 | EKMH100VSN123MP30T 6800 | 22x30 | 0.30 1.86 565-2850-ND 2.86 21.69 163.67 | EKMH250VSN682MP30T 
15000| 22x30 | 0.50 1.97 565-2817-ND 2.80 2119 159.92 | EKMH100VSN153MP30T 8200 | 22x85 | 0.30 241 565-2851-ND 2.87 2173 164.00 | EKMH250VSN822MP35T 
15000| 25.4х25 | 0.50 1.96 565-2818-ND 301 22.79 172.00 | ЕКМН100/5М153М025Т 8200 | 25.4x30 | 0.30 2.12 565-2852-ND — 3.19 2412 182.00 ЕКМН250/5М822М030Т 
18000 | 22х35 | 0.50 2.21 565-2820-ND 2.06 22.44 169.38 | EKMH100VSN183MP35T 10000| 22x40 | 0.30 2.39 565-2853-ND 2.80 2120 160.00 | EKMH250VSN103MP40T 
18000| 25.4x30 | 0.50 2.23 565-2819-ND 3.25 24.60 185.65 | EKMH100VSN183MQ30T 10000 | 25.4x35 | 0.30 242 565-2854-ND 3.77 28.52 215.25 | EKMH250VSN103MQ35T 
22000! 25.4x35 | 0.50 2.54 565-2821-ND 3.33 25.22 190.35 | EKMH100VSN223MQ35T 25 12000| 22x45 | 0.30 2.69 565-2856-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH250VSN123MP45T 
10 27000! 22x40 | 0.50 2.51 565-2822-ND 361 27.32 206.19 | EKMH100VSN273MQ40T 12000 | 25.4х40 | 0.30 2.74 565-2855-ND 3.60 27.29 205.99 | ЕКМН250/5М123М040Т 
33000 | 25.4х45 | 0.50 3.30 565-2823-ND 3.81 28.85 217.76 | ЕКМН100/5М333М045Т 15000| 25.4х45 | 0.30 3.15 565-2857-ND 3.57 27.03 204.00 |ЕКМН250/5М153М045Т 
33000| 30х35 | 0.50 3.28 565-2824-ND 4.83 36.58 276.04 | EKMH100VSN333MR35T 15000! 30x35 | 0.30 3.13 565-2858-ND 4.84 36.67 276.79 | EKMH250VSN153MR35T 
39000} 30x40 | 0.50 3.69 565-2825-ND 5.18 3922 296.03 | EKMH100VSN393MR40T 18000 | 25.4x50 | 0.30 3.54 565-2859-ND 392 29.68 224.00 | EKMH250VSN183MQ50T 
39000} 35x30 | 0.50 343 565-2826-ND 5.36 40.55 306.00 | EKMH100VSN393MR45T 18000| 30х40 | 0.30 3.54 565-2860-ND 512 38.76 292.54 | EKMH250VSN183MR40T 
47000 | 30x45 | 0.50 447 565-2827-ND 5.59 42.35 319.63 | EKMH100VSN473MR45T 22000! 30x45 | 0.30 4.04 565-2861-ND 5.67 4293 324.00 | EKMH250VSN223MR45T 
56000! 30x50 | 0.50 4.68 565-2828-ND 5.79 43.86 330.99 | EKMH100VSN563MR50T 27000 | 35x45 | 0.30 4.73 565-2862-ND 6.99 52.92 399.41 | ЕКМН250/5М273МА45Т 
56000} 35x40 | 0.50 4.67 565-2829-ND 6.50 49.20 371.31 | EKMH100VSN563MA40T 33000 | 35x50 | 0.30 5.39 565-2863-ND 6.44 48.76 368.00 | ЕКМН250/5М333МА50Т 
68000 | 35x50 | 0.50 | 546 | 565-2830-ND 707 53.53 — 404.00  EKMH100VSN683MASOT 3300 | 22x25 | 0.25 140 | 565-2864-ND 2.66 2044 151.97 | EKMH350VSN332MP25T 
6800 | 22x25 | 0.40 | 157 | 565-2831-ND 229 17.31 130.68 | ЕКМН160/5М682МР25Т 35 | 3900 | 22x30 [025] 157 | 565-2865-ND 270 2041 154.00 | EKMH350VSN392MP30T 
16 |10000| 22x30 [040] 197 | 565-2832-ND 275 20.84 157.30 EKMH160VSN103MP30T 4700 | 22x30 | 0.25 | 172 | 565-2866-ND 278 21.08 159.06 | EKMH350VSN472MP30T 
10000| 25.4x25 | 0.40 1.97 565-2833-ND 260 1969 148.62 EKMH160VSN103MQ25T 4700 | 25.595 | 0.25 1.80 565-2867-ND 307 2326 175.57 | EKMH350VSN472MQ25T 
12000| 22x35 [040] 222 | 565-2834-ND 2.58 19.52 147.29 |EKMH160VSN123MP35T (Continued) 
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NEW! KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) (сол) 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Сар. | 0DxL (ARMS) G | Digi-Key Pricing United Chemi-Con ММ | Сар. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (тт) |Тап 5 | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 |PartNo. (VDC)| (Е) | (mm) |Tan | 85°С, 120Н2 | Part No. 1 10 100 | Part No. 
5600 | 22х35 | 0.25 1.95 565-2868-ND 273 20.67 156.00 EKMH350VSN562MP35T 1500 | 22х25 | 0.15 1.33 565-2902-ND 2.45 18.55 140.00 | EKMH630VSN152MP25T 
5600 | 25.4х30 | 0.25 1.96 565-2869-ND 3.33 25.18 190.00 | ЕКМН350/5М562М030Т 1800 | 22x30 | 0.15 1.51 565-2903-ND 2.43 18.43 139.08 | EKMH630VSN182MP30T 
6800 | 22x40 | 0.25 2.20 565-2870-ND 2.84 21.47 162.00 EKMH350VSN682MP40T 2200 | 22x35 | 0.15 1.73 565-2904-ND 2.58 19.51 147.26 | EKMH630VSN222MP35T 
6800 | 25.4x35 | 0.25 2.23 565-2871-ND 3.32 25.17 189.94 | ЕКМН350/5М682М035Т 2200 | 25.4x30 | 0.15 1.74 565-2905-ND 2.83 2141 161.55 | ЕКМН630/5М222М030Т 
8200 | 22x50 | 0.25 2.55 565-2872-ND 315 23.85 180.00 | EKMH350VSN822MP50T 2700 | 22x40 | 0.15 1.97 565-2907-ND 2.75 20.85 157.32 | ЕКМН630/5М272МР40Т 
8200 | 25.4х40 | 0.25 2.53 565-2873-ND 3.55 26.88 202.86 | ЕКМН350/5М822М040Т 2700 | 25.4Х35 | 0.15 1.99 565-2906-ND 3.29 24.91 188.00 | EKMH630VSN272MQ35T 
35 |10000 | 25.4х45 | 0.25 2.87 565-2874-ND 3.75 28.36 214.00 | ЕКМН350/5М103М045Т 3300 | 22x50 | 0.15 2.29 565-2908-ND 2.97 22.47 169.62 | EKMH630VSN332MP50T 
10000} 30x35 | 0.25 2.90 565-2875-ND 4.76 36.04 272.00 | EKMH350VSN103MR35T 3300 | 25.4x40 | 0.15 2.27 565-2909-ND 3.48 26.35 198.86 | ЕКМН630/5М332М040Т 
12000 | 25.4x50 | 0.25 3.24 565-2876-ND 4.55 34.45 260.00 | EKMH350VSN123MQ50T 63 | 3900 | 25.4x45 | 0.15 2.54 565-2910-ND 3.71 28.09 212.00 ЕКМН630/5М392М045Т 
15000 | 30x45 | 025 3.72 565-2877-ND 5.04 38.16 288.00 EKMH350VSN153MR45T 3900 | 30х35 | 0.15 2.55 565-2911-ND 410 — 31.01 234.00 | EKMH630VSN392MR35T 
15000| 35х35 | 0.25 3.67 565-2878-ND 5.57 4214 318.00 | EKMH350VSN153MA35T 4700 | 25.4x50 | 0.15 2.86 565-2912-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMH630VSN472MQ50T 
18000| 35x40 | 0.25 437 565-2879-ND 5.88 44.52 336.00  EKMH350VSN183MA40T 4700 | 30x40 | 0.15 2.86 565-2913-ND 4.31 32.60 246.00 | EKMH630VSN472MR4OT 
22000| 35x50 | 0.25 4.92 565-2880-ND — 7.12 53.90 406.82 | ЕКМН350/5М223МА50Т 5600 | 30x45 | 0.15 3.22 565-2914-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMH630VSN562MR45T 
1800 | 22x25 | 0.20 1.33 565-2881-ND 2.35 17.80 134.34 | ЕКМН500/5М182МР25Т 6800 | 30x50 | 0.15 3.65 565-2915-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMH630VSN682MR50T 
2700 | 22x30 | 0.20 1.69 565-2882-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMH500VSN272MP30T 6800 | 35x40 | 0.15 3.64 565-2916-№0 5.61 — 42.46 320.44 | EKMH630VSN682MA40T 
2700 | 25.4х25 | 0.20 170 565-2883-ND 2.72 20.59 155.43 | EKMH500VSN272MQ25T 8200 | 35x45 | 0.15 3.90 565-2917-ND 6.16 46.64 352.00 | ЕКМН630/5М822МА45Т 
3300 | 22x35 | 0.20 1.93 565-2884-ND 2.66 2013 151.91 | EKMH500VSN332MP35T 10000| 35x50 | 0.15 440 565-2918-ND 6.65 50.35 380.00 | EKMH630VSN103MA40T 
3300 | 25.4x30 | 0.20 1.85 565-2885-ND 2.86 21.68 163.60 | ЕКМН500/5М332М030Т 560 22x25 | 015 10.5 565-2919-ND 266 2014 152.00 | EKMH101VSN561MP25T 
3900 | 22x40 | 0.20 2.16 565-2886-ND 2.80 2120 160.00 | ЕКМН500/5М392МР40Т 820 22x30 | 0.15 1.32 565-2920-ND 2.50 19.61 148.00 | EKMH101VSN821MP30T 
3900 | 25.4x35 | 0.20 2.18 565-2887-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH500VSN392MQ35T 1000 | 22х35 | 0.15 1.50 565-2922-ND 338 2557 192.97 | EKMH101VSN102MP35T 
4700 | 22x45 | 0.20 243 565-2888-ND 3.01 22.79 172.00 | ЕКМН500/5М472МР45Т 1000 | 25.4х30 | 0.15 151 565-2921-ND 3.33 2518 190.00 | EKMH101VSN102MQ30T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 2.39 565-2889-ND 3.50 26.50 200.00 | ЕКМН500/5М472М035Т 1200 | 22x40 | 045 1.69 565-2924-ND 326 2465  186.00| EKMH101VSN122MP40T 
4700 | 30x30 020 225 565-2890-ND 4.50 3407 257.11 | EKMHS00VSN472MR30T 1200 | 25.4х35 | 0.15 171 565-2023-ND 338 2556 192.92 EKMH101VSN122MQ35T 
50 | 5600 | 22x50 | 0.20 2.75 565-2891-ND 350 26.50 200.00 | ЕКМН500/5М562МР50Т 1500 | 22x45 | 0.15 1.94 565-2925-ND 319 2412 182.00 | EKMH101VSN152MP45T 
5600 | 2544 |0.20| 270 | 565-2892-ND 3.73 28.26 — 213.29 | ЕКМН500/5М562М040Т 1500 | 25.4х40 | 0.15 1.98 | 565-2926-ND 326 24.65 186.00 EKMH101VSN152MQ40T 
5600 | 30x35 |0.20| 276 | 565-2893-ND 4.82 3653 275.67 EKMHS00VSN562MR35T | | 100 | 1800 | 254x45 | 0.15 223 | 565-2928-ND 399 3021 228.00 | EKMH101VSN182MQ45T 
6800 | 25.4х50 | 0.20 3.30 565-2894-ND 3.78 28.62 216.00 | ЕКМН500/5М682М050Т 1800 | 30x35 | 0.15 2.50 565-2927-ND 429 3247 245.08 | EKMH101VSN182MR35T 
6800 | 35x30 020) 325 565-2895-ND 434 3286 248.00 ЕКМН500/5М682МАЗ0Т 2200 | 25.4x50 | 0.15 2.53 | 565-2929-ND 389 29.42 222.00 | ЕКМН101/5М222М050Т 
8200 30x45 | 0.20| 3.60 | 565-2896-ND 4.75 36.00 271.69 | EKMH500VSN822MR45T 2200 | 30x40 | 045 | 270 | 565-2930-ND 451 3418 25793 |EKMH101VSN222MR40T 
8200 | 35x35 020 | 3.55 | 565-2897-ND 546 4132 311.82 | ЕКМН500/5М822МАЗ5Т 2700 | 30x45 [015] 2.88 | 565-2931-ND 4.59 3472 262.00 | EKMH101VSN272MR45T 
10000| 30x50 | 0.20 | 4.04 | 565-2898-ND 5.12 38.80 292.80 | EKMHSOOVSN103MR5OT 3300 | 30x50 [0145] 328 | 565-2022-ND 546 4134 31200 EKMHI01VSN332MR50T 
10000| 35x40 | 0.20 | 403 | 565-2899-ND 587 4442 335.28 | ЕКМН500/5М103МА40Т 3300 | 35х40 | 015 32 565-0033-ND 704 5327 40200 |EKMH101VSN332MA40T 
12000| 35x45 | 0.20| 455 | 565-2900-ND 6.21 47.00 354.75 | ЕКМН500/5М123МА45Т 3000 35х45 | 018 — 387 | 565-2934-ND 574 4346 — 828 00 | EKMHTOTVSNSS2MAMBT 
63 | 1200 | 22x25 | 0.15 1.19 565-2901-ND 2.31 17.49 131.98 | EKMH630VSN122MP25T 4700 | 35x50 | 0.15 3.80 565-2935-ND 7.42 56.18 424.00 | EKMH101VSN472MAS50T 


NEW! KMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) 
Downsized General Purpose 105%С F| 


Lead Free/RoHS Compliant ys ae 


4. 
Features: * General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°С Vent —pL—4 ---0.5 
Specifications: • Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C • Capacitance Tolerance: +20% * Leakage z 
Current @ 20°C: I< 3NCV (uA) after 5 minutes @ +20°C * @D=35mm : 3.5+0.5mm 


Negative Mark 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V Сар. | 8DxL (A RMS) G | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Сар. | 0DxL (A RMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) |Тап 5 |85°C,120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (тт) |Tan ë | 85°С, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
470 | 2225 | 0.15 | 1.40 | 565-2936-ND 237 1797 135.65 | EKMQ161VSN471MP25S 180 | 22x30 | 0.15 | 090 | 565-2984-ND 329 2491 188.00 | EKMQ351VSN181MP30S 
680 | 22x30 [015] 170 | 565-2937-ND 2.82 21.32 160.92 EKMQ161VSN681MP30S 220 | 22x35 | 0.15 | 100 | 565-2985-ND 371 28.09 212.00 EKMQ351VSN221MP35S 
820 | 22x35 | 0.15 | 2.00 | 565-2938-ND 349 2443 182.14 | EKMQ161VSN821MP35S 220 | 254x30 | 0.15 | 100 | 565-2986-ND 340 25.71 194.00 EKMQ351VSN221M030S 
1000 | 22x40 | 0.15 | 220 | 565-2939-ND 354 26.80 202.28 | EKMQ161VSN102MP40S 270 | 30x25 [015] 1.10 | 565-2987-ND 448 33.00 256.00 EKMQ351VSN271MR25S 
1000 | 25.4x35 | 0.15 | 220 | 565-2940-ND 523 3851 275.08 | EKMQ161VSN102MQ35S 330 | 22x45 | 0.15 | 120 | 565-2988-ND 572 4333 326.99 | EKMQ351VSN331MP45S. 
1200 | 25.40 | 0.15 | 230 | 565-2941-ND 586 4320 308.60 | EKMQ161VSN122MQ40S 330 | 25.4х40 | 0.15 | 120 | 565-2989-ND 438 3313 250.00 | KM0351VSN331M040S 
160 
1500 | 25.4х45 | 0.15 | 250 | 565-2942-ND 4.80 3631 274.00 |EKMQ161VSN152MQ45S | | 350 | 390 | 25.4x45 | 0.15 | — 1.30 | 565-2990-ND 483 3657 276.00 | EKMQ351VSN391MQ45S 
1500 | 30x35 | 0.15 | 250 | 565-2943-ND 521 39.48 297.95 | EKMQ161VSN152MR35S 390 | 30x35 | 0.15 | 130 | 565-2991-ND 637 48.21 363.1 | EKMQ351VSN391MR35S 
1800 | 30x40 | 0.15 | 270 | 565-2944-ND 577 4371 329.88 | EKMQ161VSN182MR40S 470 | 35x30 [015] 140 | 565-2992-ND 6.89 5214 393.53 | EKMQ351VSN471MA30S 
2200 | 30x45 | 0.15 | 290 | 565-2945-ND 674 51.00 384.94 | EKMQ161VSN222MR45S 560 | 35x35 | 0.15 | 150 | 565-2993-ND 789 5976 451.04 | EKMQ351VSN561MA35S. 
2200 | 35x35 | 0.15 | 290 | 565-2946-ND 740 56.06 423.08 | EKMQ161VSN222MA35S 680 | 30x50 | 0.15 | 170 | 565-2994-ND 873 66.10 498.85 | EKMO351VSN681MR50S 
2700 | 35x40 | 0.15 | 310 | 565-2947-ND 849 64.28 485.15 | EKMQ161VSN272MA40S 820 | 35x45 | 0.15 | 190 | 565-2995-ND 10.68 80.83 610.05 | EKMQ351VSN821MA45S 
3300 | 35x50 | 0.15 | 330 | 565-2948-ND 10.06 76.17 574.87 | EKMQ161VSN332MA50S 100 | 22x25 | 0.15 | 070 | 565-2996-ND 252 19.08 144.00 | ЕКМ0401У5М101МР255 
390 | 2295 |015| 131 565-2949-ND 278 2107 159.04 | EKM0201VSN391MP25S 120 | 22x30 | 0.15 | 075 | 565-2997-ND 272 20.57 155.27 | ЕКМ0401У6М121МР305 
470 | 22х30 | 0.15 145 565-2950-ND 2.70 2043 154.19 | EKMQ201VSN471MP30S 150 | 22x80 | 0.15 0.88 565-2998-ND 335 25.38 191.53 | EKMQ401VSN151MP30S 
560 22x30 | 0.15 1.67 565-2951-ND 2.94 2224 167.88 | EKMQ201VSN561MP30S 150 | 25.4х25 | 0.15 0.88 565-2999-ND 312 23.59 178.00 | EKMQ401VSN151MQ25S 
680 22x40 | 0.15 175 565-2952-ND 3.51 26.59 200.66 | EKMQ201VSN681MP40S 180 22x85 | 0.15 0.95 565-3000-ND — 3.61 27.30 206.00 | ЕКМ0401/5М181МР355 
680 | 25.4x30 | 0.15 175 565-2953-ND 3.47 2624 198.00 | EKMQ201VSN681MQ30S 180 | 25.4х30 | 0.15 0.95 565-3001-ND 3.64 27.56 208.00 | EKMQ401VSN181MQ30S 
820 | 22x45 | 0.15 2.04 565-2954-ND 3.99 20.22 228.07 | ЕКМ0201У5М821МР455 220 | 22x45 | 0.15 110 565-3002-ND 4.09 30.93 233.44 | EKMQ401VSN221MP45S 
820 | 25.4x35 | 015 2.04 565-2955-ND 3.85 2912 219.76 | EKMQ201VSN821MQ35S 220 | 254x835 | 0.15 140 565-3003-ND 4.09 30.98 233.80 | EKMQ401VSN221MQ35S 
200 | 1000 | 22x50 | 0.15 2.30 565-2056-ND 4.45 3367 254.12 | EKMQ201VSN102MP50S 270 | 22х50 | 015 1.22 565-3004-ND 471 35.67 269.18 EKM0401VSN271MP50S 
1000 | 25.4х45 | 0.15 | 230 565-2957-ND 3.95 29.93 225.88 | ЕКМ0201/5М102М0455 | | 400 20 23490 a 12 ЗОО 503 3810 23759 ATA 
1000 | 30x30 | 0.15 | 2.30 | 565-2958-ND 483 3659 276.14 | EKMQ201VSN102MR30S Ax . - -3006- - І Ë 
1200 | 25.4x50 | 0.15 | 265 | 565-2959-ND 453 3433 259.06 | KM0201VSN122M050S 330 | 30х35 | 0.15 | 1.44 | 565-3007-ND 5.84 44.23 333.80 EKMQ401VSN331MR35S 
1200 | 30x35 | 0.15 | 2.65 | 565-2960-ND 548 4146 312.94 | EKMQ201VSN122MR35S 390 | 25.4x50 [015] 1.55 | 565-3008-ND 634 4802 MEM eo r ES 
1500 | 30x40 | 0.15 | 280 | 565-2961-ND 633 4791 361.58 | EKMQ201VSN152MR40S 390 | 30x40 [015] 1.55 | 565-3009-40 669 50.65 “ва | ROAD VEN ММА des 
1800 | 30x45 [015] 3.08  |565-2962-ND 497 37.66 284.24 | EKMQ201VSN182MR45S 470 ае 045 168 ыш 783 m E MEE 
1800 | 35x40 | 0.15 | 308 | 565-2963-ND 737 5577 420.94 | EKMQ201VSN182MA40S Б d ` FM . | й 
2200 | 35x45 [015] 348 | 565-2064-ND 1101 8339 629.39 | EKMQ201VSN222MA45S Be аа "n ven ` DD аа безі den БАМа r dre 
on 222 "n 100 585 298500 E ІНЕН e ДАМЫ Va a 680 | 35x45 | 0.15 | 212 | 565-3014-ND 11.08 83.86 632.89 | EKMQ401VSN681MA45S 
X; Я $ г = J А * 
330 | 22x30 |015 120 | 565-2967-ND 301 2278 171.93 EKMQ251VSN331MP30S әз) 050 ӨЛМЕЙ ы 1813. 1500 A 
330 | 254x25 | 0.15 | 120 | 565-2968-ND 253 1944 144.47 | EKMQ251VSN331M025S 100 | 2505 020 0584 БЕП 343 2597 19600 EKMOASTVSNIDIMQ2ES 
390 | 22x35 | 0.15 | 130 | 565-2969-ND 3.34 25.25 190.59 | EKMQ251VSN391MP35S 120 | sas |020| oz БЕКЕН 347 2624 19800 EKMDMSIVSNIZIMP3SS 
470 | 22x40 | 0.15 | 140 | 565-2970-ND 334 2527 190.73 | EKMQ251VSN471MP40S 150 | 2540 |020 0% С 44i 3339 25200 ЕНУ 
470 | 254x30 [015] 140 | 565-2971-ND 308 2332 176.00 EKMQ251VSN471M030S 150. | 25400 [020 079 ООО] 441 3339 25200 EKMDASTVSK'TSTMOSOS 
560 | 22x45 [015] 1.50 | 565-2972-ND 376 2844 214.64 EKMQ251VSN561MP45S à і : і | à 
180 | 22x45 [020] 0.87 | 565-3021-ND 427 32.33 244.00 | ЕКМ0451У5М181МР455 
560 | 254x35 | 0.15 | 150 | 565-2973-ND 3.56 2697 203.53 | EKMQ251VSN561MQ35S 
180 | 25.4x40 [020] 0.87 | 565-3022-ND 459 3472 262.00 EKMO451VSN181M040S 
250 | 680 | 22x50 | 0.15 | 170 | 565-2974-ND 448 3392 256.00 | EKMQ251VSN681MP50S Eod 
220 | 254x45 | 0.20 | 100 | 565-3023-ND 5.60 42.40 320.00 EKMQ451VSN221M045S 
680 | 254х40 | 0.15 | 170 | 565-2975-ND 1876 10415 786.00  EKMQ251VSN681M040S Ша 
450 | 220 | 30x30 |020 | 1.00 | 565-3024-ND 546 41.34 312.00 | EKMQ451VSN221MR30S 
820 | 254x45 | 0.15 | 2.00 | 565-2976-ND 5.07 3841 289.88 EKMQ251VSN821M045S oan 
270 | 254x50 [020] 119 | 565-3025-ND 599 4532 342.00 | EKMQ451VSN271MQ50S 
820 | 30x35 [015] 2.00 | 565-2977-ND 524 39.65 299.25 | EKMQ251VSN821MR35S ES 
270 | 30x40 [020] 119 | 565-3026-ND 735 55.65 420.00 EKMO451VSN271MR40S 
1000 | 30x40 | 0.15 | 220 | 565-2978-ND 588 44.55 336.24 | EKMQ251VSN102MR40S 330 | 30x45 |020| 138  |565-3007ND 718 5435 41019 EKMQ451VSN331MR45S 
1200 | 30x45 | 0.15 | 230 | 565-2979-ND 701 53.06 400.47 | EKMQ251VSN122MR45S 330 | 35x35 |020| 138 | 565-3028-ND 767 5804 43800 | EKMQ451VSN331MA35S 
1500 | 35x45 | 0.15 | 250 | 565-2980-ND 892 6752 509.58 | EKMQ251VSN152MA45S 390 | 30х50 1020! 155 | 565-3029-ND 805 6095 46000 | EKMQ451VSN391MR508 
1800 | 35x50 | 0.15 | 270 | 565-2981-ND 10.13 7670 578.89 | EKMQ251VSN182MA50S 390 | 35x40 |020| 155 | 565-3030-ND 1050 7950  600.00|EKMO451VSN391MA40S 
зво | 120 | 22x25 | 015 | 075 | 565-2082-ND 263 19.88 150.00 EKMOSSIVSNI2IMP25S 470 | 3545 [020] 174 | 565-3031-ND 1050 79.50 600.00 | ЕКМ0451/5М471МА455 
150 | 22x30 | 0.15 | 0.82 | 565-2983-ND 287 2173 164.00 | EKMQ351VSN151MP30S 560 | 35x50 [020] 1.90 | 565-3032-ND 1147 86.87 655.60 | ЕКМ0451/5М561МА505 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


Features: 

F93 — Standard Series 

* General purpose rectangular resin molded chip * Low 
ESR/Impedance, excellent high frequency 


Specification: 


* Operating Temperature Range: -55°C to 125°C 


Dimensions in mm 


characteristics * Excellent humidity resistance Case 
Code L wi w2 H 
F91 - Low ESR Series 
* Rectangular resin molded chip * Low ESR A (F93/97) 32202 1.6 + 0.2 1.20.1 1.6 +01 0.8 =0.2 
F92 — Compact Series A (F92) 32202 | 16:02 12304 11201 0.8 +0.2 
. Low profile, rectangular resin molded chip * Excellent B 35202 28202 22204 19202 084202 
high frequency characteristics * Excellent humidity 
resistance с 6.0 + 0.2 3.2 + 0.2 2.2+0.1 2.5 + 0.2 13202 
F97 - High Reliability Series 
. Rectangular resin molded chip * Soldering heat N тое 13502 cim 2802 19202 
resistance * Superior humidity and environment P 20202 1.25 x 0.1 0.9 € 0.1 1.11204 0.5+0.2 
resistance * High Reliability 
Leakage Dissipation 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (pF) Tolerance Size (pA) (% e 120Hz) (Q@100kHz) | Part No. Part No. Size Pricing Part No. 
F93 - Standard Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2346-1-ND 1.92 16.80 493-2346-2-ND 2,000 75.00/M_| F930J335MAA 
4.7 +20% A 0.5 6 4.0 493-2347-1-ND 1.98 17.29 493-2347-2-ND 2,000 77.00/M | F930J475MAA 
6.8 +20% A 0.5 6 3.5 493-2349-1-ND 2.04 17.78 493-2349-2-ND 2,000 80.00/M | F930J685MAA 
10 +20% A 0.6 6 3.0 493-2340-1-ND 2.04 17.78 2,000 80.00/M_| F930J106MAA 
15 +20% A 0.9 8 2.9 493-2341-1-ND 2.22 19.38 493-2341-2-ND 2,000 87.00/M | F930J156MAA 
6.3 15 +20% B 0.9 6 2.0 493-2342-1-ND 2.49 21.74 493-2342-2-ND 2,000 97.00/M_ | F930J156MBA 
22 +20% A 1.4 8 2.5 493-2343-1-ND 2.32 20.25 2,000 91.00/M | F930J226MAA 
22 +20% B 1.4 6 1.9 493-2344-1-ND 2.66 23.22 493-2344-2-ND 2,000 104.00/M | F930J226MBA 
47 +20% B 3.0 8 1.0 493-2348-1-ND 3.45 30.13 493-2348-2-ND 2,000 135.00/M_| F930J476MBA 
68 +20% с 4.3 8 0.8 493-2350-1-ND 5.59 48.87 500 117.50 | F930J686MCC 
220 +20% N 13.9 10 0.5 493-2345-1-ND 10.34 90.29 493-2345-2-ND 500 217.00 | F930J227MNC 
22 +20% A 0.5 6 5.0 493-2356-1-ND 1.92 16.80 493-2356-2-ND 2,000 75.00/M_| F931A225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2358-1-ND 1.92 16.80 2,000 75.00/M_| F931A335MAA 
4.7 +20% A 0.5 6 4.0 493-2361-1-ND 1.83 15.96 2,000 71.00/M_| F931A475MAA 
10 +20% A 1.0 6 3.0 493-2351-1-ND 1.74 15.20 2,000 68.00/M_| F931A106MAA 
10 +20% B 1.0 6 21 493-2352-1-ND 2.49 21.74 493-2352-2-ND 2,000 97.00/M | F931A106MBA 
15 +20% B 1.5 6 2.0 493-2354-1-ND 2.66 23.22 493-2354-2-ND 2,000 104.00/M | F931A156MBA 
22 +20% B 2.2 8 1.9 493-2357-1-ND 2.61 22.80 2,000 102.00/M | F931A226MBA 
10 33 +20% B 3.3 8 1.4 493-2359-1-ND 3.61 31.58 493-2359-2-ND 2,000 141.00/M_| F931A336MBA 
33 +20% с 3.3 6 14 493-2360-1-ND 5.25 45.90 493-2360-2-ND 500 110.00 | F931A336MCC 
47 +20% с 47 8 0.9 493-2362-1-ND 5.59 48.87 493-2362-2-ND 500 117.50 | F931A476MCC 
68 +20% N 6.8 6 0.6 493-2363-1-ND 7.97 69.62 493-2363-2-ND 500 167.00 | F931A686MNC 
100 +20% N 10.0 10 0.6 493-2353-1-ND 8.79 76.76 493-2353-2-ND 500 184.50 | F931A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 0.6 493-2355-1-ND 10.47 91.50 493-2355-2-ND 500 219.50 | F931A157MNC 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2364-1-ND 1.92 16.80 493-2364-2-ND 2,000 75.00/M_| F931C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.0 493-2366-1-ND 1.92 16.80 2,000 75.00/M | F931C155MAA 
22 +20% A 0.5 6 5.0 493-2368-1-ND 1.83 15.96 2,000 71.00/M | F931C225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2370-1-ND 1.83 15.96 493-2370-2-ND 2,000 71.00/M_| F931C335MAA 
4.7 +20% A 0.8 6 4.0 493-2372-1-ND 1.83 15.96 493-2372-2-ND 2,000 71.00/M_| F931C475MAA 
6.8 +20% A 1.1 6 3.5 493-2374-1-ND 2.09 18.28 493-2374-2-ND 2,000 82.00/M | F931C685MAA 
16 6.8 +20% B 1.1 6 2.5 493-2375-1-ND 2.49 21.74 493-2375-2-ND 2,000 97.00/M | F931C685MBA 
10 +20% B 1.6 6 2.0 493-2365-1-ND 2.60 22.72 493-2365-2-ND 2,000 102.00/M_| F931C106MBA 
15 +20% B 2.4 8 2.0 493-2367-1-ND 2.83 24.70 493-2367-2-ND 2,000 111.00/M_| F931C156MBA 
22 +20% с 3.5 6 1.1 493-2369-1-ND 5.25 45.90 493-2369-2-ND 500 110.00 | F931C226MCC 
33 +20% с 5.3 8 14 493-2371-1-ND 5.59 48.87 493-2371-2-ND 500 117.50 | F931C336MCC 
47 +20% N 7.5 6 0.7 493-2373-1-ND 7.57 66.16 493-2373-2-ND 500 159.00 | F931C476MNC 
68 +20% N 10.9 8 0.6 493-2376-1-ND 8.93 78.01 493-2376-2-ND 500 187.50 | F931C686MNC 
1.5 +20% A 0.5 6 6.3 493-2378-1-ND 1.92 16.80 493-2378-2-ND 2,000 75.00/M_| F931D155MAA 
22 +20% A 0.5 6 5.0 493-2380-1-ND 1.83 15.96 493-2380-2-ND 2,000 71.00/M_| F931D225MAA 
3.3 +20% A 0.7 6 4.5 493-2382-1-ND 2.38 20.75 493-2382-2-ND 2,000 93.00/M | F931D335MAA 
4.7 +20% A 0.9 6 4.0 493-2384-1-ND 3.00 26.22 493-2384-2-ND 2,000 117.00/M_| F931D475MAA 
20 4.7 +20% B 0.9 6 2.8 493-2385-1-ND 3.00 26.22 493-2385-2-ND 2,000 117.00/M_| F931D475MBA 
6.8 +20% B 1.4 6 25 493-2386-1-ND 3.17 27.66 493-2386-2-ND 2,000 124.00/M_| F931D685MBA 
10 +20% B 2.0 6 21 493-2377-1-ND 4.15 36.25 493-2377-2-ND 2,000 162.00/M_| F931D106MBA 
15 +20% с 3.0 6 1.2 493-2379-1-ND 5.25 45.90 500 110.00 | F931D156MCC 
22 +20% с 4.4 8 1.1 493-2381-1-ND 5.59 48.87 493-2381-2-ND 500 117.50 | F931D226MCC 
33 +20% N 6.6 6 0.7 493-2383-1-ND 7.97 69.62 493-2383-2-ND 500 167.00 | F931D336MNC 
.68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2394-1-ND 1.92 16.80 493-2394-2-ND 2,000 75.00/M | F931E684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2387-1-ND 1.92 16.80 493-2387-2-ND 2,000 75.00/M | F931E105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.7 493-2389-1-ND 1.98 17.29 493-2389-2-ND 2,000 77.00/М | F931E155MAA 
22 +20% A 0.6 6 6.3 493-2390-1-ND 2.09 18.28 2,000 82.00/M | F931E225MAA 
25 3.3 +20% B 0.8 6 3.1 493-2392-1-ND 3.17 27.66 493-2392-2-ND 2,000 124.00/М | F931E335MBA 
47 +20% B 1.2 6 2.8 493-2393-1-ND 3.32 29.03 493-2393-2-ND 2,000 130.00/M_| F931E475MBA 
6.8 +20% с 17 6 1.8 493-2395-1-ND 4.86 42.45 493-2395-2-ND 500 102.00 | F931E685MCC 
10 +20% с 2.5 6 1.5 493-2388-1-ND 5.25 45.90 493-2388-2-ND 500 110.00 | F931E106MCC 
22 +20% N 5.5 6 0.7 493-2391-1-ND 7.80 68.13 493-2391-2-ND 500 163.50 | F931E226MNC 
47 +20% A 0.5 4 10.0 493-2402-1-ND 1.92 16.80 493-2402-2-ND 2,000 75.00/M | F931V474MAA 
.68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2404-1-ND 1.92 16.80 493-2404-2-ND 2,000 75.00/M | F931V684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2396-1-ND 1.98 17.29 493-2396-2-ND 2,000 77.00/M | F931V105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 75 493-2398-1-ND 1.83 15.96 2,000 71.00/M | F931V155MAA 
22 +20% B 0.8 6 3.8 493-2400-1-ND 2.49 21.74 493-2400-2-ND 2,000 97.00/M_ | F931V225MBA 
m 3.3 +20% B 1.2 6 3.5 493-2401-1-ND 3.32 29.03 493-2401-2-ND 2,000 130.00/М | F931V335MBA 
47 +20% с 1.6 6 1.8 493-2403-1-ND 4.97 43.43 500 104.50 | F931V475MCC 
6.8 +20% с 2.4 6 1.8 493-2405-1-ND 5.54 48.37 500 116.00 | F931V685MCC 
10 +20% с 3.5 6 1.6 493-2397-1-ND 8.25 72.09 500 173.00 | F931V106MCC 
15 +20% N 5.3 6 0.7 493-2399-1-ND 8.25 72.09 493-2399-2-ND 500 173.00 | F931V156MNC 
(Continued) 
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1030 (T053) 


machacom Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (Cont.) 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Сарасйапсе | Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (pA) (Зе @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
F91 - Low ESR Series 

100 +20% с 6.3 10 .250 493-2309-1-ND 11.22 98.00 493-2309-2-ND 500 235.50 | F910J107MCC 

6.3 150 +20% N 9.5 10 .100 493-2310-1-ND 16.68 145.73 493-2310-2-ND 500 350.00 | F910J157MNC 
220 +20% N 13.9 10 .100 493-2311-1-ND 17.01 148.58 493-2311-2-ND 500 357.00 | F910J227MNC 

47 +20% с 47 8 400 493-2314-1-ND 11.22 98.00 493-2314-2-ND 500 235.50 | F911A476MCC 

10 100 +20% N 10 10 .100 493-2312-1-ND 16.68 145.73 493-2312-2-ND 500 350.00 | F911A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 .100 493-2313-1-ND 17.01 148.58 493-2313-2-ND 500 357.00 | F911A157MNC 

33 +20% с 5.3 8 .400 493-2315-1-ND 11.22 98.00 493-2315-2-ND 500 235.50 | F911C336MCC 
16 47 +20% N 75 6 .150 493-2316-1-ND 15.01 131.10 493-2316-2-ND 500 315.00 | F911C476MNC 
15 +20% с 3 6 .450 493-2317-1-ND 11.22 98.00 493-2317-2-ND 500 235.50 | F911D156MCC 
20 33 +20% N 6.6 6 .200 493-2318-1-ND 16.68 145.73 493-2318-2-ND 500 350.00 | F911D336MNC 
10 +20% с 2.5 6 450 493-2319-1-ND 11.22 98.00 493-2319-2-ND 500 235.50 | F911E106MCC 

25 22 +20% N 5.5 6 .200 493-2320-1-ND 16.68 145.73 493-2320-2-ND 500 350.00 | F911E226MNC 
33 +20% N 8.3 8 .200 493-2321-1-ND 16.68 145.73 493-2321-2-ND 500 350.00 | F911E336MNC 

6.8 +20% с 2.4 6 .600 493-2325-1-ND 11.22 98.00 493-2325-2-ND 500 235.50 | F911V685MCC 

10 +20% N 3.5 6 1300 493-2322-1-ND 16.68 145.73 493-2322-2-ND 500 350.00 | F911V106MNC 

35 15 +20% N 5.3 6 1300 493-2323-1-ND 16.68 145.73 493-2323-2-ND 500 350.00 | F911V156MNC 
22 +20% N Т 8 .300 493-2324-1-ND 16.68 145.73 493-2324-2-ND 500 350.00 | F911V226MNC 

F92- Compact Series 

2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2326-1-ND 2.94 25.69 493-2326-2-ND 3,000 115.00/M | F920G225MPA 

4 22 +20% P 0.9 20 5.0 493-2327-1-ND 4.31 37.62 493-2327-2-ND 3,000 168.00/M | F920G226MPA 
15 +20% P 0.5 8 12.0 493-2329-1-ND 2.94 25.69 493-2329-2-ND 3,000 115.00/M | F920J155MPA 

6.3 10 +20% P 0.6 10 6.0 493-2328-1-ND 4.13 36.10 493-2328-2-ND 3,000 162.00/M_| F920J106MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2330-1-ND 2.94 25.69 493-2330-2-ND 3,000 115.00/M | F921A105MPA 

2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2331-1-ND 5.70 49.78 493-2331-2-ND 3,000 223.00/M | F921A225MPA 

10 3.3 +20% P 0.5 8 12.0 493-2332-1-ND 4.18 36.56 493-2332-2-ND 3,000 164.00/M_| F921A335MPA 
4.7 +20% P 0.5 8 6.0 493-2333-1-ND 5.87 51.30 493-2333-2-ND 3,000 230.00/M_| F921A475MPA 

16 .68 +20% P 0.5 8 12.0 493-2335-1-ND 3.05 26.68 493-2335-2-ND 3,000 119.00/М | Ғ921С684МРА 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2334-1-ND 3.11 27.17 493-2334-2-ND 3,000 122.00/M | F921C105MPA 

0.1 +20% A 0.5 4 10.0 493-2336-1-ND 2.15 18.77 493-2336-2-ND 2,500 84.00/M | F921V104MAA 

15 +20% A 0.5 4 10.0 493-2337-1-ND 2.15 18.77 493-2337-2-ND 2,500 84.00/M | F921V154MAA 

35 .22 +20% А 0.5 4 10.0 493-2338-1-ND 2.15 18.77 493-2338-2-ND 2,500 84.00/M | F921V224MAA 
.33 +20% A 0.5 4 10.0 493-2339-1-ND 2.24 19.61 493-2339-2-ND 2,500 88.00/M_| F921V334MAA 

F97 - High Reliability Series 

3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2407-1-ND 2.15 18.77 493-2407-2-ND 2,000 84.00/M_| F970J335MAA 

6.8 +20% B 0.5 6 25 493-2409-1-ND 4.19 36.59 493-2409-2-ND 2,000 164.00/M_| F970J685MBA 

6.3 22 +20% с 1.4 6 1.1 493-2406-1-ND 7.61 66.50 493-2406-2-ND 500 159.50 | F970J226MCC 
47 +20% N 3.0 6 0.7 493-2408-1-ND 9.24 80.75 493-2408-2-ND 500 194.00 | F970J476MNC 

68 +20% N 4.3 6 0.6 493-2410-1-ND 8.35 72.96 493-2410-2-ND 500 175.00 | F970J686MNC 

2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2412-1-ND 2.15 18.77 493-2412-2-ND 2,000 84.00/M_| F971A225MAA 

4.7 +20% B 0.5 6 2.8 493-2414-1-ND 4.19 36.59 493-2414-2-ND 2,000 164.00/M_| F971A475MBA 

10 15 +20% с 1.5 6 1.2 493-2411-1-ND 7.61 66.50 493-2411-2-ND 500 159.50 | F971A156MCC 
33 +20% N 3.3 6 0.7 493-2413-1-ND 9.24 80.75 493-2413-2-ND 500 194.00 | F971A336MNC 

47 +20% N 4.7 6 0.7 493-2415-1-ND 8.35 72.96 493-2415-2-ND 500 175.00 | F971A476MNC 

1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2416-1-ND 4.08 35.64 493-2416-2-ND 2,000 159.00/M_| F971C105MAA 

1.5 +20% A 0.5 4 6.3 493-2418-1-ND 2.15 18.77 493-2418-2-ND 2,000 84.00/M_| F971C155MAA 

3.3 +20% B 0.5 6 3.1 493-2420-1-ND 4.19 36.59 493-2420-2-ND 2,000 164.00/M_| F971C335MBA 

16 4.7 +20% B 0.8 6 2.8 493-2422-1-ND 3.68 32.15 493-2422-2-ND 2,000 144.00/M | F971C475MBA 
10 +20% с 1.6 6 1.5 493-2417-1-ND 7.61 66.50 493-2417-2-ND 500 159.50 | F971C106MCC 

22 +20% N 3.5 6 0.7 493-2419-1-ND 9.24 80.75 493-2419-2-ND 500 194.00 | F971C226MNC 

33 +20% N 5.3 6 0.7 493-2421-1-ND 8.35 72.96 493-2421-2-ND 500 175.00 | F971C336MNC 

.68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2425-1-ND 4.08 35.64 493-2425-2-ND 2,000 159.00/M | F971D684MAA 

2.2 +20% B 0.5 6 3.8 493-2424-1-ND 4.19 36.59 493-2424-2-ND 2,000 164.00/M | F971D225MBA 

20. 6.8 +20% с 1.4 6 1.8 493-2426-1-ND 7.61 66.50 493-2426-2-ND 500 159.50 | F971D685MCC 
15 +20% N 3.0 6 0.7 493-2423-1-ND 9.24 80.75 493-2423-2-ND 500 194.00 | F971D156MNC 

47 +20% A 0.5 4 10.0 493-2429-1-ND 4.08 35.64 493-2429-2-ND 2,000 159.00/М | F971E474MAA 

1.5 +20% B 0.5 4 4.0 493-2428-1-ND 4.19 36.59 493-2428-2-ND 2,000 164.00/M_| F971E155MBA 

25 4.7 +20% с 1.2 6 1.8 493-2430-1-ND 7.61 66.50 493-2430-2-ND 500 159.50 | F971E475MCC 
10 +20% N 2.5 6 1.0 493-2427-1-ND 9.24 80.75 493-2427-2-ND 500 194.00 | F971E106MNC 

A +20% A 0.5 4 15.0 493-2431-1-ND 4.08 35.64 493-2431-2-ND 2,000 159.00/M | F971V104MAA 

45 +20% A 0.5 4 15.0 493-2433-1-ND 4.08 35.64 493-2433-2-ND 2,000 159.00/M | F971V154MAA 

22 +20% A 0.5 4 12.0 493-2435-1-ND 4.08 35.64 493-2435-2-ND 2,000 159.00/M | F971V224MAA 

.33 +20% A 0.5 4 12.0 493-2437-1-ND 4.08 35.64 493-2437-2-ND 2,000 159.00/M | F971V334MAA 

47 %20% B 0.5 4 5.0 493-2439-1-ND 4.19 36.59 493-2439-2-ND 2,000 164.00/M | F971V474MBA 

35 .68 +20% B 0.5 4 5.0 493-2441-1-ND 4.19 36.59 493-2441-2-ND 2,000 164.00/M | F971V684MBA 
1 +20% B 0.5 4 4.0 493-2432-1-ND 4.19 36.59 493-2432-2-ND 2,000 164.00/M | F971V105MBA 

15 +20% с 0.5 4 20 493-2434-1-ND 5.48 47.88 493-2434-2-ND 750 172.50 | F971V155MCMBMA 

2.2 +20% с 0.8 6 20 493-2436-1-ND 6.53 57.00 493-2436-2-ND 500 137.00 | F971V225MCC 

3.3 +20% с 1.2 6 2.0 493-2438-1-ND 7.61 66.50 493-2438-2-ND 500 159.50 | F971V335MCC 

4.7 +20% N 1.6 6 1.0 493-2440-1-ND 8.97 78.39 493-2440-2-ND 500 188.00 | F971V475MNC 

6.8 +20% N 2.4 6 1.0 493-2442-1-ND 9.24 80.75 493-2442-2-ND 500 194.00 | F971V685MNC 
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EF Series 


Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors 


Panasonic 


M: барасын М.М. |Сар. | Cap. Tol.| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Л ` (D.C) | (ығ) | (%® |р É F | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 |Part No. 

мах. 68 | «20 |55 95 2.5 P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M | ECS-F0JE686 
(71.5 Max. | 63 [100] +20 |60 110 25] P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-F0JE107 
10 Min x 150 | +20 [75 125 50 | Р2020-МО 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-FOJE157 
|| [вёз 15 | +10 |45 70  2.5|P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/М 301.00/M | ECS-F1AE 156K 
zu 22 | «10 |47 80 25 |P2028-ND 1.08 9.24 72.38 460.00 428.00/M 400.00/M | ECS-F1AE226K 
10 33 | «10 [52 85 25 | P2029-ND 1.80 1143 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M | ECS-F1AE336K 
1005 68 | +20 |60 110 25 | P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-F1AE686 
W.V. code/place of 100 | зго [75 12.55 5.0| Р2032-МО 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/М 2397.00/M | ECS-F1AE107 
decimal point 22 | +10 [35 55 2.5 | P2034-ND* 49 4.17 32.67 207.00 193.00/М 181.00/M | ECS-F1CE225K 
Specifications: 47 | +10 |37 65 25| P2036-ND* 59 5.04 39.48 251.00 233.00/М 218.00/М | ECS-F1CE475K 
aons: 68 | +10 |40 70 25| P2037-ND* 70 6.03 47.24 300.00 279.00/М 261.00/М | ECS-F1CE685K 
* Operating Temperature Range: 16 10 +10 |45 70 2.5 | P2038-ND* 99 8.46 66.27 421.00 392.00/М 366.00/М | ECS-F1CE106K 
355:0 5:108 (НЗ = 85 O) 15 | +10 |47 80  25|P2039-ND* 144 9.75 76.38 485.00 451.00/М 422.00/M | ECS-F1CE156K 
* Rated Working Voltage Range: 6.3 - 50 WV 33 | +10 |55 95 2.5 P2041-ND 1.85 15.87 124.32 790.00 735.00/М 687.00/M | ECS-F1CE336K 
Dc | 47 | зго |60 110 25 | P2042-ND 2.85 2442 191.29 1215.00 1131.00/М 1057.00/М | ECS-F1CE476 
* Rated Capacitance Range: .1 - 330 рР 68 | +20 [75 125 50 | P2043-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/М 2397.00/M | ECS-F1CE686 
* Capacitance Tolerance: As Specified 22 | #10 |35 5.5 25 |P2045-ND 54 4.62 36.19 230.00 214.00/M 200.00/M | ЕС5-ЕТЕЕ225К 
* Leakage Current: | = 0.008 CV or 0.05 pA ж |47| #10 |40 70  25|P2047-ND 83 741 55.70 354.00 329.00/M 308.00/M | ECS-F1EE475K 
whichever is greater; | in HA, G in HF, V in volts 10 | +10 |52 85  2.5|P2049-ND 1.61 13.83 108.34 688.00 640.00/M 599.00/M | ECS-F1EE106K 
* Leads are not less than 0.394" in length 33 | +20 |75 125  5.0| P2052-ND 3.92 33.60 263.20 1672.00 1556.00/M 1455.00/М | ECS-F1EE336 
0. | +20 |83 50 2.5 | P2053-ND* 39 3.33 26.09 166.00 154.00/М 144.00/M | ECS-F1VE104 
Working Surge 0.15 | +20 |33 50  2.5|P2054-ND* .39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M | ECS-F1VE154 
Voltage (DC) Voltage (DC) a5 |10| #10 |35 55  2.5|P2059-ND* 56 4.83 37.84 240.00 224.00/M 209.00/M | ECS-F1VE105K 
ба ^ 15 | +10 [35 55 25] P2060-ND 54 4.62 36.19 230.00 214.00/M 200.00/M | ECS-F1VE155K 
10 i 10 | +10 |55 95  2.5|P2065-ND 1.86 15.90 124.55 791.00 736.00/M 688.00/M | ECS-F1VE106K 
15 50 22 | +20 [75 125 50 |P2101-ND 4.02 34.44 269.78 1713.00 1594.00/M 1491.00/M | ECS-F1VE226 
25 25 015| +20 33 50  2.5|P2068-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/М | ECS-FIHE154 
58 а 0.33| +20 [35 55  2.5|P2070-ND 47 4.02 31.49 200.00 186.00/M 174.00/M | ECS-F1HE334 
20 Sa 0.47 | +20 [37 65  2.5|P2071-ND 51 4.38 34.31 218.00 203.00/M 190.00/M | ECS-F1HE474 
50 [068] +20 |37 65 25 P2072-ND 63 5.40 42.30 269.00 250.00/M 234.00/M | ECS-F1HE684 
то | +10 |40 70 25] P2073-ND 78 6.72 52.64 334.00 311.00/М 291.00/М | ECS-F1HE105K 
PANASONIC EF CROSS REFERENCES 15 +10 |45 70 2.5 | P2074-ND 131 11.25 88.13 560.00 521.00/M 487.00/M | ECS-F1HE155K 
Sprague: 196D; Kemet: T350/T360; Mepco: 47 +10 |55 9.5 2.5 | P2077-ND 3.05 26.13 204.69 1300.00 1210.00/M 1131.00/M | ECS-F1HE475K 


49GS; NEC: DN; Nichicon: 599; Hitachi: 


TSD-3; Matsuo: 202; AVX: Tap. * Included in F-KIT-ND. 


Panasonic TE Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


É 


H . = 
і ME m we j : 
POLARITY BAR (+ side) L | 
Y CAP. М = ыйа - wi 
H - 
- W.V. | Сар. ВІА | біле| Digi-Key Cut Таре Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
POLARITY W.V. (D.C.) (uF) Size Code Part No. 10 100 500 | PartNo. Size Pricing Part No. 
WI EE BAR: (E sida) 33 |A | Y | PCSI335CT-ND 22 19 15 | PCS1335TR-ND 2000 |  8500/M | ECS-TOJY335R 
iE : 10 | А | Y | PCS1106CT-ND 23 20 16 | PCS1106TR-ND 2.000 90.00/M ECS-TOJY106R 
— 15 A | Y | P11303CT-ND 24 21 47 | P11303TR-ND 2,000 93.00/M ECS-TOJY156R 
шы (mm) 63 |22 |А | Y | P11304CT-ND 26 23 18 | P11304TR-ND 2000 | 10200М | ECS-T0JY226R 
ize 22 |B | X | PCS1226CT-ND 30 27 21 | PCS1226TR-ND 2,000 | 118.00/M ECS-TOJX226R 
Sie | Code | 1202 | Wis02 | Wos0i | Hs02 | Р+0.3 47 |B | X | P11305CT-ND 39 34 27 | P11305TR-ND 2,000 | 153.00/M ECS-TOJX476R 
A Y 32 16 1.2 1.6 0.8 68 |р | D | PCS1686CT-ND 90 79 62 | — — — ECS-TOJD686R 
B X 3.5 2.8 22 1.9 0.8 100 D | D | P11307CT-ND .96 .84 86 | P11307TR-ND 750 299.25 ECS-TOJD107R 
с c 6.0 3.2 22 25 13 220|D | D | P11308CT-ND 142 .98 77 | P11308TR-ND 750 351.00 ECS-T0JD227R 
D D 73 43 24 28 13 22 А | Y | PCS2225CT-ND 22 19 45 | PCS2225TR-ND 2,000 85.00/М ЕС5-Т1АҮ225Ң 
ат |А | У | PCS2475CT-ND 23 20 16 | PCS2475TR-ND 2,000 88.00/M ECS-T1AY475R 
Packing Size Y, X 2,000 pieces/reel 10 [А | Y | Р11309СТ-МО 24 .21 47 | P11309TR-ND 2,000 93.00/M ECS-TIAY106R 
Quantity Size C, D 750 pieces/reel 10 |в | X | POS2106CT-ND 28 25 20 | PCS2106TR-ND 2,000 | 110.00/M ECS-T1AX106R 
15 |B | X | PCS2156CT-ND 30 27 21 ШЕ = - ECS-T1AX156R 
Features: * Wide capacitance range * High performance in temperature and 10 2 Г ү ЗЕ а E" al ВОРОТ 2 rat ТУ ERA 
frequency characteristics * Excellent solderability * Excellent terminal 33 |р D PCS2336CT-ND 4 74 58 PCS2336TR-ND "750 263 25 ECS-T1AD336R 
construction against bending of P.W.B * Low inductance structure. 47 1С C P11312CT-ND 63 555 74 P11312TR-ND 750 19725 ЕС5-Т1АС4768 
Эрәсіісайолв: € operating Тетрегегиге nanga: (25510 ET nta ат |D | D | PCS2476CT-ND 85 15 59 | PCS2476TR-ND 750 267.75 ECS-T1AD476R 
OOV BHO E A E о 9 ЦЫ 100|D | D | P11313CT-ND 1.01 98 70 | P11313TR-ND 750 315.00 ECS-TIAD107R 
: Fog. maximum whichever is greater: DG leakage current shall be 150|D | D | P11314CT-ND 132 98 77 | P11314TR-ND 750 35100 | ECS-TIAD157R 
measured after 2 minutes application or rated working voltage at 20°C * tan 0: 068 A Y PCS3684CT-ND 25 39 15 = Б — ECS-TICY684R 
аа Loa ахаць RP The maximum; 1004F -008 10|A | Y | PCS3105CT-ND 22 19 45 | PCS3105TR-ND 2,000 | 8500М | ECS-Ticy105R 
| р | ео 22 А | Y | PCS3225CT-ND 22 19 15 | PCS3225TR-ND 2000 | 8500М | ECS-TICY225R 
into solder bath for 5 x1 seconds at 260 +5°С * Moisture Resistance: й й Я K ў 2 
Capacitor shall be tested for 500 hours at 40°С апа 90-95% Н.Н. without load. %3 A ў . MD > 20 18 PCS3475TR ND 2 000 90 00M Begin 
After the test, capacitor shall meet the following limits. - З Е Е d а з а E 
i 9 16 68 A] Y | PT315CT-ND 24 21 17 | P11315TR-ND 2,000 93.00/M ECS-TICYG85R 
Capacitance Change | = 10% of the initial measured value. 68 [8 | X | PCS3685CT-ND 28 25 20 | PCS3685TR-ND 2,000  110.00/M ECS-T1CX685R 
= Ir Е 10 |в | X | PCS3106CT-ND 30 26 21 | PCS3106TR-ND 2,000  115.00/M ECS-T1CX106R 
po закаде = curren inital pected valve. 2 C | C | P11317CT-ND 63 55 43 | P11317TR-ND 750 19575 | ECS-TICC226R 
= P. : 33 |р | D | PCS3336CT-ND 50 79 .62 | PCS3336TR-ND 750 281.25 ECS-T1CD336R 
* Endurance: After 2000 hours application of DC rated working voltage at 85°C, 068|A | Y PCS4684CT-ND 22 19 15 PCS4684TR-ND 2,000 85.00/М ECS-T1DY684R 
or derated voltage at +125°С, the capacitor shall meet the following limits. ЗЗ[А | Y P11321CT-ND 23 20 16 — — — ECS-T1DY335R 
33|B | X | PCS4335CT-ND 28 25 20 | PCS4335TR-ND 2,000 | 110.00/M ECS-T1DX335R 
Capacitance Change + 10% of the initial measured value. 47|B |X PCS4475CT-ND 28 25 20 PCS4475TR-ND 2,000 110.00/M ECS-T1DX475R 
DEDE 5 1267% ofthe curent Initial NM СЕ esiri — 58 БЕР ЖЕР ЕНІ | 750-1 18525 0871001081 
tani Эа specified: value. 15 [с | C | P11325CT-ND ‘63 ‘55 аз БЕ = — | ECS-TIDCI56R 
15 D | D | PCS4156CT-ND .84 74 58 | PCS4156TR-ND 750 263.25 ECS-T1DD156R 
22 |C | C | P11326CT-ND 63 55 44 | P11326TR-ND 750 197.25 ECS-T1DC226R 
TO; A | Y | PCS5105CT-ND 22 19 15 | PCS5105TR-ND 2,000 85.00/M ECS-TIEY105R 
H 15|B | X | PCS5155CT-ND 30 26 21 |" - - ECS-T1EX155R 
||: 22 B | X | PCS5225CT-ND 30 26 21 | PCS5225TR-ND 2,000  115.00/M ECS-T1EX225R 
зЗ [В | X | PCS5335CT-ND 30 27 21 | PCS5335TR-ND 2,000  118.00/M ECS-T1EX335R 
ogg [47| B | X | P11330CT-ND 31 27 21 | P11330TR-ND 2,000 | 120.00/M ECS-T1EX475R 
dei 47 С | C | PCS5475CT-ND 56 49 39 | PCS5475TR-ND 750 175.50 ECS-TTECA75R 
Dimensions (mm) JW 68 C | C | PCS5685CT-ND 61 53 42 | PCS5685TR-ND 750 189.75 ECS-T1EC685R 
10 [С | C | P11331CT-ND .63 55 43 | P11331TR-ND 750 195.75 ECS-T1EC106R 
дА дв с D B w t 15 D | D | PCS5156CT-ND .93 зі 64 | PCS5156TR-ND 750 291.00 ECS-T1ED156R 
#2 | Min. | «05 | +08 | #0.5 | «15 | «05 22 [р | D | PCS5226CT-ND 93 81 .64 | PCS5226TR-ND 750 291.00 ECS-T1ED226R 
i2mmiape | 178 50 | 130 | 210 | 20 | 140 | 20 A [A | Y | PCS6104CT-ND 25 % 17 | PCS6104TR-ND 2,000 95.00/М ECS-TIVY104R 
15] A | Y | PCS6154CT-ND 25 22 17 | PCS6154TR-ND 2,000 95.00/M ECS-TIVY154R 
ümmispe: (ique | 50 ЕВ ВЕ 20 | 100.1 29 22 |А | Y | PCS6224CT-ND 25 22 47 | PCS6224TR-ND 2000 | 9500М | ECS-TIVY224R 
- 33 |A | Y | PCS6334CT-ND 25 22 17 | PCS6334TR-ND 2,000 95.00/M ECS-TIVY334R 
Size) W | P 4 m. T2. | 5 68 | A | Y | PCS6684CT-ND 22 19 15 | PCS6684TR-ND 2.000 85.00/M ECS-T1VY684R 
Code = 0.3/+ 0.1 іа 15 ^ n 10|B | X | PCS6105CT-ND 28 25 20 | PCS6105TR-ND 2,000 | 110.00/M ECS-TIVX105R 
Y | в0 40 PEEL У ЯЕ 33|B | X | P11333CT-ND зі 27 21 | P11333TR-ND 2,000  120.00/M ECS-T1VX335R 
x Sel а L E 33 C | C | P0S6335CT-ND 56 49 39 | PCS6335TR-ND 750 175.50 ECS-T1VC335R 
C ро 80 — NOD 68 [С | C | P11334CT-ND .63 55 43 | P11334TR-ND 750 195.75 ECS-T1VC685R 
p. 22 Tape Running Direction 10 D | D | POS6106CT-ND 93 зі .64 | PCS6106TR-ND 750 291.00 ECS-T1VD106R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic TES Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


Polarity Bar(+) Size P Polarity Bar(+) Size Z 


o 4 


Characteristics at High and Low Temperature: 


ie n Size Code [L = 0.2 | W1 x 0.2 | H max. P W2 x 0.1 
РЫ УР i i 2 20 | 125 | 12 [05=02| 09 
а Ср Pe = WV Code Cap code P 3.2 1.6 12 [08=03| 12 
Features: W.V. | Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricing Panasonic 
* Ultra miniature sizes (D.C.) | (uF) | Code Part No. 10 100 500 3,000 6,000 Part No. 
* Low profile 1.2mm maximum height 22 | Z | PCSO255CCT-ND 33 29 2з | — - — | ECS-T0GZ225R 
Specifications: Я 22 | P | PCS0255BCT-ND ла 65 -51 | PCSO255BTR-ND 292.00/М 275.00/M | ECS-TOGP225R 
сана Tompordture Hohe: sS 33 | P | PCS0335BCT-ND ла .65 51 | — = — | ECS-T0GP335R 
Намо Уе 15 | Z | PCS1155CCT-ND 33 29 23 | — - — | ECS-T0JZ155R 
Range: 25 = 20VDC «Nomina | 63 | 22 | P | POSI225BCT-ND ла 65 -51 | PCS1225BTR-ND 292.00/М 275.00/М | ECS-T0JP225R 
СЫНЫ r i S 10 | 2 | P11337CT-ND и .68 .54 | P11837TR-ND 304.00/M 287.00/М | ECS-TOJZ106R 
Ена е, ü АСЫР ары 4o | 19 | Z | PCS2105CCT-ND 33 29 23 | PCS2105CTR-ND 130.00/М 123.00/М | ECS-T1AZ105R 
сара S Cunan c Oi S O | 47 | Z | P11340CT-ND 75 66 52 | P11340TR-ND 296.00/M 279.00M | ECS-T1AZ475R 
(ША), whichever is greater treasured after 0.68 | P | PCS3684BCT-ND 74 65 51 - - — | ECS-T1CP684R 
2 iinutés application ol Tatad working 4g | 098 | 2 | PCS3684CCT-ND 35 30 24 | PCS3684CTR-ND 135.00/M 127.00/М | ECS-T1CZ684R 
Voltage at 20°C = tan 2: 0.04 maximum 10 | P | PCSS105BCT-ND 84 ла 58 | PCSS105BTR-ND 331.00/М 313.00/М | ECS-T1CP105R 
for < 3.3uF, 0.08 maximum for 2.5W.V. 0.15 | P | PCS4154BCT-ND ла 65 51 | PCS4154BTR-ND 292.00/М 275.00/М | ECS-T1DP154R 
ка UU | го |033 | P | PCS4334BCT-ND ла 65 51 = - — | ECS-T1DP334R 
| : 0.08 | P | PCS4684BCT-ND ла 65 51 | — - — | ECS-T1DP684R 


Features: * Low ESR Specifications: * Category Temperature 


Range: -55°С - 125°С * Capacitance Tolerance: + 20% EIA Code | Size Code | Lx0.2 |W1=0.2 | W2+0.1| Н+0.2 | Р+0.3 be | - 
Lo 


Panasonic TEL Series Bs (+) © 
L І 


(120Hz/+20°C) * DC Leakage Current: 1<0.01CV or 0.5(uA) after 2 6032 с 6.0 3.2 2.2 2.5 13 WV 
minutes application of rated working voltage at 20*C. (Whichever is 7343 D 7.3 4.3 24 2.8 1.3 Polarity Bar ` (v) 
the greater) * Resistance to Soldering Heat: The capacitor shall (+ side) 
withstand dipping into solder for 5x1 seconds at +260+5°C * Endur- Moisture Resistance: р 

ance: After 2000 hours application of rated DC working voltage at After 500 hours exposure at 40°С апа 90 to 95% В.Н. without load, (for 6.3W.V. abbreviated to 6V) 


85°С ог derated voltage at 125°C, the capacitor shall meet the the capacitor shall meet the following limits. 1 
following limits. H 
Capacitance Change | + 10% of the Initial Measured Value 


Capacitance Change | + 10% of the Initial Measured Value = bi "m LU 
D.F. « Initial Specified Value D.F. < Initial Specified Value ў + ра 
DC Leakage Current < 125% of Initial Specified Value DC Leakage Current « Initial Specified Value Wi 
Ripple Cur. 
D.F. ESR (100kHz) Cut Tape Tape & Reel 
М.М. Сар. Size (120Hz) L.C. (100kHz) (20°С) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(D.C) | (uF) | Code (20°С) (pA) (ohms) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. 750 1,500 Part No. 
6.3 150 D 0.08 9.5 0.1 1225 P11285CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11285TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L0JD157R 
10 100 D 0.08 10 0.1 1225 P11288CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11288TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L1AD107R 
150 D 0.10 15 0.1 1225 P11289CT-ND 1.89 1.65 1.30 == — = EEJ-L1AD157R 
16 33 с 0.06 5.3 0.4 524 P11290CT-ND 1.06 93 .73 P11290TR-ND 333.00 430.00/M EEJ-L1CC336R 
47 D 0.06 7.6 0.15 1000 P11291CT-ND 1.61 1.41 1.11 P11291TR-ND 505.50 653.00/M EEJ-L1CD476R 
20 10 с 0.06 2 0.45 494 P11292CT-ND 1.00 .88 69 P11292TR-ND 313.50 405.00/M EEJ-L1DC106R 
33 D 0.06 6.6 0.2 866 P11294CT-ND 1.61 1.41 1.11 = -- = EEJ-L1DD336R 
25 22 D 0.06 5.5 0.2 866 P11297CT-ND 1.56 1.37 1.08 P11297TR-ND 489.75 633.00/M EEJ-L1ED226R 
33 D 0.08 8.3 0.2 866 P11298CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11298TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L1ED336R 
6.8 с 0.06 2.4 0.6 428 P11299CT-ND 1.05 92 72 P11299TR-ND 328.50 425.00/M EEJ-L1VC685R 
35 10 D 0.06 3.5 0.3 707 P11300CT-ND 1.56 1.37 1.08 P11300TR-ND 489.75 633.00/M EEJ-L1VD106R 
22 D 0.08 7.7 0.3 866 P11302CT-ND 1.69 1.48 1.17 P11302TR-ND 531.00 686.00/M EEJ-L1VD226R 


Panasonic тен Series Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors 


Specifications: « Operating Temperature Range: -55 - 125°С 
* Rated Working Voltage Range: 6.3 - 35V * Rated ‘Molded resin T 
O| | = М ЕЕЕ; 
Jt ре |=] 
L 


Capacitance Range: .1yF ~ 68uF • Capacitance Tolerance: Marking; 
Dimensions (mm) 


Connected with 
Conductive cement 
Negative terminal 
(Nickel & Solder) 


+20% at 120Hz, 20°С “ DC Leakage Current: | = 0.01CV or 
0.5uA maximum, whichever is greater. DC leakage current shall 
be measured after 2 minutes application or rated working voltage 
at 20°C. * tan 9: less than 3.3yF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 68uF 
— 0.06 maximum * Stability at Low and High Temperature 


‘Capacitor element 


Positive terminal 


(Nickel & Solder) НА Size 
I Within +10% of the Size| Code | L +0.2 | Wy =0.2 | Wg +0.1| Hy =0.2 | Ho Тур. | P 0.3 
Capacitance Change | initial measured value. PANASONIC TE CROSS REFERENCES A Y 3.2 1.6 1.2 1.6 1.0 0.8 
eakage Less than 125% of the z ч ө Қ Я В x 3.5 2.8 22 1.9 1.2 0.8 
Current initial specified value Sprague: 293D; Kemet: T491; Mepco: 49MC; C C 60 32 22 25 15 13 
t 2 Е NEC: SV; Nichicon: F93; Hitachi: TMC; 35V e Е x В 
ап 5 Less than initial specified value. Matsuo: 267. D D 73 4.3 24 28 16 1.3 
W.V. Cap. EIA Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) Size Code Part No. 10 100 Part No. 750 1,500 2,000 4,000 6,000 Part No. 
3.3 А Y PCT1335CT-ND 2.41 21.05 PCT1335TR-ND = = 95.00/М 91.00/М 90.00/M ECS-H0JY335R 
6.3 6.8 B x PCT1685CT-ND 2.91 25.46 — = = = = шегі ECS-H0JX685R 
š 15 с с PCT1156CT-ND 6.02 52.59 = == — = = = ECS-H0JC156R 
68 D D PCT1686CT-ND 9.83 85.84 PCT1686TR-ND 309.00 400.00/M = = 366.00/М ECS-H0JD686R 
22 A Ж PCT2225CT-ND 2.41 21.05 = = ECS-H1AY225R 
47 B x PCT2475CT-ND 2.91 25.46 PCT2475TR-ND = = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1AX475R 
10 10 с с PCT2106CT-ND 6.02 52.59 PCT2106TR-ND 189.75 245.00/M = = 224.00/M ECS-H1AC106R 
15 с с PCT2156CT-ND 6.02 52.59 PCT2156TR-ND 189.75 245.00/M = = 224.00/M ECS-H1AC156R 
47 D D PCT2476CT-ND 9.38 81.97 PCT2476TR-ND 295.50 382.00/M = = 349.00/M ECS-H1AD476R 
0.68 A 5% PCT3684CT-ND 2.41 21.05 = — ECS-H1CY684R 
1.0 A bí PCT3105CT-ND 2.41 21.05 PCT3105TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1CY105R 
16 22 B x PCT3225CT-ND 2.91 25.46 PCT3225TR-ND — = 115.00/M 110.00/M 109.00/M ECS-H1CX225R 
6.8 с с PCT3685CT-ND 6.02 52.59 = = ECS-H1CC685R 
10 с с PCT3106CT-ND 6.02 52.59 PCT3106TR-ND 189.75 245.00/M = = 224.00/M ECS-H1CC106R 
33 D D PCT3336CT-ND 9.83 85.84 PCT3336TR-ND 309.00 400.00/M = = 366.00/M ECS-H1CD336R 
0.68 A Y PCT4684CT-ND 2.41 21.05 PCT4684TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1DY684R 
20 47 с с PCT4475CT-ND 6.02 52.59 Ed = ECS-H1DC475R 
6.8 с с PCT4685CT-ND 6.02 52.59 = = ECS-H1DC685R 
15 D D PCT4156CT-ND 8.81 76.95 = = — — — = ECS-H1DD156R 
25 1.5 B X PCT5155CT-ND 3.11 27.18 PCT5155TR-ND — сері 123.00/М 117.00/М 116.00/М ECS-H1EX155R 
10 D D PCT5106CT-ND 8.75 76.42 PCT5106TR-ND 275.25 356.00/M = = 326.00/M ECS-H1ED106R 
15 A Y PCT6154CT-ND 2.41 21.05 = = ECS-H1VY154R 
22 А Y PCT6224CT-ND 2.41 21.05 PCT6224TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1VY224R 
33 A Y PCT6334CT-ND 2.41 21.05 PCT6334TR-ND = = 95.00/M 91.00/M 90.00/M ECS-H1VY334R 
35 47 B x PCT6474CT-ND 3.11 27.18 PCT6474TR-ND = = 123.00/M 117.00/M 116.00/M ECS-H1VX474R 
1.0 B X PCT6105CT-ND 3.11 27.13 PCT6105TR-ND = = 123.00/M 117.00/M 116.00/M ECS-H1VX105R 
1.5 с с PCT6155CT-ND 6.15 53.69 = = ECS-H1VC155R 
3.3 D D PCT6335CT-ND 8.75 76.42 = = = = — — ECS-H1VD335R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ros 1033 


/ АМ ify ( TA P Se r i es 2.5mm LS Style 5.0mm LS Style 
ҒА À 


Dipped Radial Tantalum Capacitors 


TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and featuring low leakage 
current and impedance, very small physical sizes and exceptional temperature stability. * Capacitance 


Tolerance: 10% * Temperature Range: -55°С to +125°С 
ESR ESR 
DF | DCL | Мах. DF | DCL) Мах. 

Сар. | Dimensions (mm) | % | (pA) | (O)G | Digi-Key Price Each AVX Сар. | Dimensions (mm) | % | (pA) | (О)@ | Digi-Key Price Each AVX 
(F) D | H |15 | Max. | Мах. | 100kHz | Part No. 1 10 100 | Part No. (F) D | H | LS | Max | Max. | 100kHz | Part No. 1 10 100 |PartNo. 

6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) 20 Volt Ф 85°C (13 Volt Ф 125°C) (Cont.) 
33 [450 | 7.00 | 25 | 6 | 05 | 130 | 478-1885-ND 46 40 .32 | ТАРЗЗ5К0069С5 22 | 700| 105] 25| в | 35 | 18 | 478-1876-ND 175 150 148 | ТАР228К0205С5 
47 |450| 700 | 25 | 6 | 05 | 100 | 478-1902-ND 46 40 .32 |TAP475K006SCS 33 | 8.00| 115] 25| 8 | 52] 14 | 478-1895-ND 252 216 170 | TAP336K020SCS 
68 450 7.00 | 25 | 6 | 05 | 80 | 478-1917-ND 46 40 .32 |ТАР685К006505 47 | 850|125| 25| 8 | 75 | 12 | 478-1912-ND 312 2.67 210 | ТАР476К0205С5 
10 |450 | 750 25 8 | 05 | 60 | 478-1837-ND 58 50 .39 ТАР106К0065С5 68 | 9.00] 160] 5.0 | 8 | 108] 09 | 478-1927-ND 7.07 606 475 | TAP686KO20CCS 
15 | 5.00 | 8.50 25 8 | 08 | 50 | 478-1855-ND 65 .56 44 | ТАР156К0065С5 | |1001 900| 160] 5.0 | 10 | 160] 06 | 478-1847-М0 809 693 543 | TAP107K020CCS 
22 |5.00 | 9.00 25 | 8 | 11 | 37 | 478-1873-ND 65 56 44 | ТАР226К0065С5 25 Volt @ 85'C (16 Volt @ 125'C) 
38 |550| 900 | 25 | 8 | 17 | 30 | 478-1892-ND өз 80 .63 |ТАРЗ36К006565| |10 | 450 700| 25 | 4 | 05 | 100 | 478-1834-ND 46 40 32 | ТАР105К025505 
47 |600|1000| 25 8 | 24 | 20 | 478-1909-ND 1 ле 862 | TAPA76K006SCS | | 1.5 4.50] 700| 25 | 4 | 05 | 80 | 478-1852-ND 46 40 32 | ТАР155К025505 
68 |6.50 10.00 | 25 | 8 | 34 | 18 | 478-1924-ND 1.09 аз 73 |ТАР686К006505| | 22| 450| 700 | 25 | 6 | 05 | 60 | 478-1870-ND 46 40 32 | TAP225K025SCS 
100 | 7.00 | 10.5 | 25 | 10 | 50 | 16 | 478-1844-ND 259 222 174 |ТАР107К0065С5 | | 33] 450 | 750] 25 | 6 | 06 | 50 | 478-1889-ND 58 50 .39 | TAP335K025SCS 
150 | 850|125| 50 | 10 | 76 | 09 | 478-1862-ND 326 279 249 |ТАР157К006065| | 47| 500 8.50 25 | 6 | 0.9 | 40 | 478-1906-ND 65 96 44 | ТАР475К025505 
220 | 9.00 | 13.0 | 50 | 10 | 110 | 09 | 478-1880-ND 651 5.58 438 | ТАР2270006СС5 | | 68] 500| 9.00 | 25 | 6 | 13 | 34 | 478-1921-ND .65 56 44 | TAP685K025SCS 
330 | 10.0 | 170 | 50 | 10 |166 | 07 | 478-1898-ND 812 696 546 |TAP337K006CCS 10 | 550| 9.00 | 25 | 8 | 20 | 25 | 478-1841-ND 93 80 .63 | TAP106K0255CS 

10 Volt @ 85°C (6.3 Volt @ 125°C) 15 | 6.00 10.00] 25 | 8 | 30 | 20 | 478-1859-ND 1.98 170 1.33 | TAP156K025SCS 
22 [450 | 7.00 | 25 | 6 | 05 | 130 | 478-1867-ND 46 40 32 | TAP225K010SCS 22|700|105| 25 | 8 | 44 | 15 | 478-1877-ND 259 222 174 | ТАР226К0255С5 
33 | 4550 | 7.00 | 25 | 6 | 05 | 10.0 | 478-1886-ND 46 40 32 | TAP335K010SCS 33 | 800) 115) 25 | 8 | 66 | 12 | 478-1896-ND 327 281 220 | TAP336K025SCS 
47 | 4.50 | 7.00 25 | 6 | 05 | 80 | 478-1903-ND 46 40  .32 |ТАР475К010555| | 47| 900 | 130 | 25 | 8 | 94 | 10 | 478-1913-ND 501 429 337 |ТАР476К0255С5 
68 450|750 25 | 6 |05 бо Ш 58 .50 .39 |ТАР685К010505| | ев | poo 160] 50] 8 [136] ов | 478-1928-ND 8129 696 546 | TAP686K025CCS 
10 |500 8.50 | 25 | 8 | 08 | 50 | 478-1838-ND .65 56 44 | TAP106K010SCS 35 Volt @ 85°C (23 Volt е 125°C) 
15 [500 9.00 25 | 8 | 12 | 37 | 478-1856-ND 65 56 .44  TAP156K0105C8 | 0.1 450 7.00] 25 | 4 | 05 | 260 | 478-1831-ND 46 40 32 |ТАР104К0355С5 
22 |5.50 | 9.00 | 25 | 8 | 17 | 27 | 478-1874-ND .93 .80 63  TAP226K010SCS | |0.15| 450] 700 25 | 4 | 05 | 210 | 478-1848-ND 46 40 .32 | ТАР154К0355С5 
33 | 6.00 | 100 | 25 | 8 | 26 | 21 | 478-1893-ND 95 .81 64 | TAP336KO10SCS| | 0.22) 4.50] 7.00] 25 | 4 | 05 | 170 | 478-1865-ND 46 40 32 |ТАР224К0355С5 
47 |650| 100 | 25 | 8 | 37 | 17 |478-1910-ND 179 153 120 ! ТАР476К0105С5 | |0.33| 4.50 | 7.00 | 25 | 4 | 05 | 150 | 478-1883-ND 46 40 32 | TAP334K035SCS 
68 |700| 105 | 25 | 8 | 54 | 13 | 478-1925-ND 259 222 174 |TAP686K0105CS | |047| 4.50 | 7.00 25 | 4 | 05 | 130 | 478-1900-ND 46 40 .32 | ТАР474К0355С5 
100 | 8.50 | 125 | 25 | 10 | 80 | 10 | 478-1845-ND 326 279 249 |ТАР107К010505 | |0.68| 4.50 | 7.00 | 25 | 4 | 05 | 100 | 478-1915-ND 46 40 .32 | TAPG84K035SCS 
150 | 9.00 16.0 | 50 | 10 | 120 | 08 | 478-1863-ND 6.51 5.58 438 |TAP157K010CCS 1.0 | 4.50) 7.00} 25 | 4 | 05 | 80 | 478-1835-ND 46 40 .32 | ТАР105К035505 
220 | 10.0 | 170 | 50 | 10 | 176 | 06 | 478-1881-ND 812 696 546 | ТАР227К010СС5 | | 15 450) 700| 25 | 4 | O5 | 60 | 478-1853-ND 46 40 .32 | ТАР155К035505 
330 | 10.0 | 185 | 50 | 10 |200 | 05 |478-1899-ND 812 696 546 |ТАР337К010005| | 22 450 750| 25 | 6 | 0.6 | 50 | 478-1871-ND 58 50 .39 | ТАР225К035505 

16 Volt @ 85°C (10 Volt е 125°C) 33| 5.00 | 8.50 | 25 | 6 | 09 | 40 | 478-1890-ND .65 56 44 | TAP335K035SCS 
15 |450|700| 25 | 4 | 05 | 100 | 478-1850-ND 46 40 32 |ТАР155К016505| | 47| 5.50] 900 | 25 | 6 | 13 | 30 | 478-1907-ND .93 80.63 | TAP475K035SCS 
22 |450 | 7.00 25 6 | 05 | 80 | 478-1868-ND 46 40 32 | ТАР22500169С5! | 68] 6.00 | 100] 25 | 6 | 19 | 25 | 478-1922-ND .89 77 80 | TAP685K035SCS 
33 | 4550 | 7.00 | 25 | 6 | 05 | 60 | 478-1887-ND 46 40 .32 | TAP335K016SCS 10 | 6.00 | 100 | 25 | 8 | 28 | 20 | 478-1842-ND 149 128 1.00 | ТАР106К0355С5 
47 | 4550 | 7550 | 25 | 6 | 06 | 50 | 478-1904-ND 58 50 .39 |ТАР475К0165С5 15 | 700|105| 25 | 8 | 42 | 16 | 478-1860-ND 312 267 240 |ТАР156К0355С5 
6.8 500|850| 25 | 6 | 08 | 40 | 478-1919-ND .65 56 44 | TAP685K016SCS 22 | 8.50 | 125 25 | 8 | 61 | 13 | 478-1878-ND 312 2.67 240 | ТАР226К0355С5 
10 |500|900| 50 | 8 | 12 | 32 | 478-1839-ND 70 .60 47 | TAP106K016CCS 33 | 9.00} 130] 50] 8 | 92 | 10 | 478-1897-ND 543 465 3.65 | TAP336K035CCS 
15 [550 [900] 25 | 8 | 19 | 25 | 478-1857-ND 93 .80 .63 | TAP156K016SCS 47 | 9.00} 16.0 | 50 | в | 100] 08 | 478-1914-ND 812 696 5.46 | ТАР476К035СС5 
22 | 6.00 | 10.0 | 2.5 8 2.8 2.0 478-1875-ND .93 .80 .63 | TAP226K016SCS 50 Volt @ 85°С (33 Volt @ 125'C) 
33 |6.00| 10.0 | 2.5 8 42 1.6 | 478-1894-ND 1.75 1.50 1.18 | TAP336K016SCS 01| 450| 700| 25 4 05 | 260 | 478-1832-ND 52 45 135 | TAP104K050SCS 
47 |800 11.5 25 | 8 | 60 | 13 | 478-1911-ND 275 236 1.85 | ТАР476К016505| |015| 450| 700] 25 | 4 | 05 | 210 | 478-1849-ND 48 42 33 | ТАР154К0505С5 
68 |900| 125 | 25 | 8 | 87 | 10 | 478-1926-ND 3.33 285 224 |ТАР686К016565| |022| 450| 7.00 | 25 | 4 | 05 | 17.0 | 478-1866-ND 52 45 .35 | ТАР224К050505 
100 | 9.00 | 16.0 | 50 | 10 | 12.8 | 08 | 478-1846-ND 700 600 470 |ТАР107КО16ССЅ | |0.33| 4.50 | 700] 25 | 4 | 05 | 15.0 | 478-1884-ND 52 45 .35 | TAP334K050SCS 
150 | 9.00] 160 | 5.0 | 10 | 192 | 06 | 478-1864-ND 805 690 541 |ТАР157К016665 | | 0.47) 4.50] 700] 25 | 4 | 05 | 13.0 | 478-1901-ND 52 45 35 | ТАР474К050505 
220 | 10.0 | 18.5 | 5.0 10 | 20.0 0.5 478-1882-ND 9.91 8.49 6.66 | TAP227K016CCS 0.68| 450| 750| 25 4 0.5 10.0 | 478-1916-ND 58 50 139 | TAP684K050SCS 

20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125%С) 1.0 | 5.00] 850| 25| 4 | 05 | 80 | 478-1836-ND .65 56 44 | TAP105K050SCS 
1.0 | 450 | 7.00] 25 | 4 | 05 | 100 | 478-1833-ND 46 40 32 |ТАР105К020505| |15| 500| 9.00) 25 | 4 | O6 | 60 | 478-1854-ND 88 75 .59 | TAP155K050SCS 
15 |450|700| 25 | 4 | 05 | 90 | 478-1851-ND 46 40 32 |ТАР155К020505| |22| 550| 900| 25 | 6 | O8 | 35 | 478-1872-ND .93 80 63 | TAP225K050SCS 
22 |450 | 7.00 | 25 | 6 | 05 | 70 | 478-1869-ND 46 40 32 |ТАР225К020505| | 33 | 600| 100 | 25 | 6 | 13 | 30 | 478-1891-ND 1.08 .89 .70 | TAP335K050SCS 
33 450 | 750 | 25 | 6 | 05 | 55 БАЕВ 58 50 .39 |TAPS35KO208CS [47] 650| 100| 25 | 6 | 18 | 25 |478-1908-ND 128 110 486 | TAPA75KOS0SCS 
47 500 850 25 | 6 | 07 | 45 ШЫП 65 56 44 [TAPATSKO20SCS | | 68| 700] 105 | 25 | 6 | 27 | 20 | 478-03-40 301 258 203 | TAPGB5KOS0SCS 
6.8 | 5.00 | 9.00 25 | 6 | 10 | 36 | 478-1920-ND 65 56 44 |ТАР685К020505 10 | 8.00] 115] 25 | 8 | 40 | 16 | 478-1843-ND 525 450 3.53 | TAP106K050SCS 
10 [550 [900] 25 | 8 | 16 | 29 | 478-1840-ND .88 75 59 |TAP106K020SCS 15 | 8.50] 125 | 50 | 8 | 60 | 12 | 478-1861-ND 578 495 3.88 | TAP156K050CCS 
15 | 6.00 | 100 | 25 | 8 | 24 | 23 | 478-1858-ND 95 .81 64 | TAP156K020SCS 22 | 9.00] 125] 50 | 8 | 88 | 10 | 478-1879-ND 945 810 635 | ТАР226К050СС5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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УАУ) ( ТАЈ Series standard Surtace Mount Tantalum Capacitors 


The TAJ standard series en- 


compasses the sizes recog- Case НА s L ——s 
nized by major OEMs through- se Gode Е w H Wi A Min: < w 
out the world: A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 110 | > 
s Temperature; Flange!-65°O B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 140 Polarity, ін 
85°С at rated voltage and up to с 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 (=ë appa) 4 
125°C with voltage derating in D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 | | | 
applications utilizing recom- E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 A se m 
mended series resistance M 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (нА) Мах. (тО) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (нЕ) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-ND .50 44 138 478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336K004R 
47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND 50 44 .38 478-1669-2-ND 2,000 170.00/М | TAJA476K004R 
68 10 B 6 27 1800 478-2344-1-ND .65 .57 .50 478-2344-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB686K004R 
4 100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 .88 478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107K004R 
150 10 B 8 6 1500 478-2345-1-ND 1.00 .87 .76 478-2345-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157K004R 
220 10 с 8 8.8 1200 478-2346-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-2346-2-ND 500 399.50 | TAJC227K004R 
330 10 с 8 13.2 900 478-2347-1-ND 2.43 2.11 1.85 478-2347-2-ND 500 412.50 | TAJC337K004R 
1000 10 E 14 40 400 478-2348-1-ND 10.75 9.36 8.17 478-2348-2-ND 400 1462.00 | TAJE108K004R 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND 41 .36 .32 478-1653-2-ND 2,000 139.00/M | TAJA106K006R 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND 41 .36 .32 478-1656-2-ND 2,000 139.00/M | TAJA106M006R 
22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 155 48 42 478-1681-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K006R 
33 10 A 8 2.1 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 478-1666-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336K006R 
33 20 A 8 2.1 2500 478-1667-1-ND .63 .55 48 478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336M006R 
47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND .65 .57 .50 478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476K006R 
6.3 68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 .66 57 478-1696-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB686K006R 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-ND 1.25 1.09 .95 478-1677-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107K006R 
100 10 с 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 .92 478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107K006R 
150 10 [e] 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157K006R 
220 10 с 8 13.9 1200 478-1713-1-ND 240 1.83 1.60 478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227K006R 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-1741-2-ND 500 573.50 | TAJD477K006R 
680 10 E 10 42.8 500 478-2349-1-ND 8.70 7.57 6.62 478-2349-2-ND 400 1183.20 | TAJE687K006R 
4.7 10 A 6 0.5 5000 478-2350-1-ND 43 37 .33 478-2350-2-ND 2,000 145.00/М | TAJA475K010R 
6.8 10 А 6 0.7 4000 478-2351-1-ND 45 .40 135 478-2351-2-ND 2,000 153.00/М | TAJA685K010R 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 137 3 478-1654-2-ND 2,000 145.00/М | TAJA106K010R 
10 20 А 6 1 3000 478-1657-1-ND 43 37 .33 478-1657-2-ND 2,000 145.00/М | TAJA106M010R 
10 10 в 6 1 2500 478-1672-1-ND .55 .48 42 478-1672-2-ND 2,000 187.00/М | TAJB106K010R 
15 10 А 6 1.5 3200 478-1660-1-ND .50 44 .38 478-1660-2-МО 2,000 170.00/М | TAJA156K010R 
15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND 50 44 .38 478-1661-2-МО 2,000 162.00/М | TAJA156M010R 
22 10 А 8 22 3000 478-1663-1-ND .50 44 .38 478-1663-2-МО 2,000 170.00/М | TAJA226K010R 
10 33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 .88 478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010R 
47 10 B 8 47 1000 478-1693-1-ND .88 77 :67 478-1693-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476K010R 
68 10 с 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 95 478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010R 
100 10 с 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 195 478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107K010R 
150 10 с 8 15 900 478-2352-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-2352-2-ND 500 382.50 | TAJC157K010R 
150 10 D 6 15 900 478-2343-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-2343-2-ND 500 450.50 | TAJD157K010R 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010R 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-ND 4.80 4.18 3.65 478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010R 
330 10 Е 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337K010R 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477K010R 
1 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 .39 34 478-1649-2-ND 2,000 150.00/М | TAJA105K016R 
1 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND 44 .39 .34 478-1652-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105M016R 
2.2 10 A 6 0.5 6500 478-2353-1-ND 43 37 .33 478-2353-2-ND 2,000 145.00/М | TAJA225K016R 
3.3 10 A 6 0.5 5000 478-2354-1-ND 43 .37 .33 478-2354-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA335K016R 
4.7 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 55 48 42 478-1689-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB475K016R 
6.8 10 A 6 14 3500 478-1670-1-ND 48 42 137 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA685K016R 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND 50 44 .38 478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106K016R 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND 63 55 48 478-1673-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB106K016R 
10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 63 .55 48 478-1675-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB106M016R 
10 10 [e] 6 1.6 2000 478-1698-1-ND .49 43 .38 478-1698-2-ND 500 89.00 | TAJC106K016R 
16 10 20 с 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 49 43 .38 478-1702-2-ND 500 89.00 | TAJC106M016R 
15 10 B 6 24 2500 478-2355-1-ND .60 .53 46 478-2355-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K016R 
22 10 B 6 8.5 2300 478-1682-1-ND .55 48 42 478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016R 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016R 
33 10 B 8 5.3 2100 478-1688-1-ND .95 .83 73 478-1688-2-МО 2,000 323.00/М | TAJB336K016R 
33 10 с 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 .55 48 478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016R 
47 10 с 6 7.5 1400 478-1718-1-ND 1.00 .87 76 478-1718-2-МО 500 182.00 | TAJC476K016R 
47 10 D 6 75 900 478-1739-1-ND .83 72 63 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016R 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016R 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107K016R 
150 10 D 6 24 900 478-2356-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2356-2-ND 500 552.50 | TAJD157K016R 
220 10 E 10 35.2 500 478-2357-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-2357-2-ND 400 1122.00 | TAJE227K016R 
1 10 А 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 40 35 478-1650-2-ND 2,000 153.00/М | TAJA105K020R 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 43 137 .33 478-1658-2-ND 2,000 145.00/М | TAJA155K020R 
22 10 A 6 0.5 5300 478-2358-1-ND 45 .40 .35 478-2358-2-МО 2,000 153.00/М | TAJA225K020R 
КЕ] 10 А 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 37 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335K020R 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND .55 48 42 478-1685-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K020R 
47 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-ND 48 42 137 478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475K020R 
6.8 10 B 6 14 2500 478-1694-1-ND .55 48 42 478-1694-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB685K020R 
6.8 10 с 6 1.4 2000 478-1719-1-ND 55 48 42 478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685K020R 
10 10 B 6 2 2100 478-1674-1-ND :65 57 .50 478-1674-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB106K020R 
10 10 с 6 2 1900 478-1699-1-ND 46 .40 :35 478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106K020R 
20 15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND .65 457 150 478-1679-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB156K020R 
15 10 с 6 3 1700 478-1707-1-ND .88 ae 67 478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156K020R 
22 10 B 6 44 1800 478-1683-1-ND 63 55 48 478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020R 
22 10 с 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 .87 76 478-1711-2-МО 500 182.00 | TAJC226K020R 
33 10 с 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 .87 .76 478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020R 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND .83 72 63 478-1734-2-ND 500 150.00 | TAJD336K020R 
47 10 с 6 9.4 900 478-2359-1-ND 1.98 1.72 1.51 478-2359-2-ND 500 336.00 | TAJC476K020R 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686K020R 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107K020R 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107K020R 
150 10 E 8 30 300 478-2360-1-ND 5.49 4.78 4.18 478-2360-2-ND 400 746.80 | TAJE157K020R 
(Continued) 
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(тоз) 1035 


/ЖУУА ТАЈ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Max. (то) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 10 А 4 0.5 14000 478-2339-1-ND 1.00 .87 .76 478-2339-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K025R 
.68 10 A 4 0.5 10000 478-2362-1-ND 1.00 .87 76 478-2362-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K025R 
1 10 A 4 0.5 8000 478-2363-1-ND .50 44 .38 478-2363-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA105K025R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-2364-1-ND 45 40 35 478-2364-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA155K025R 
22 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND .48 42 137 478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025R 
3.3 10 B 6 0.8 3500 478-2365-1-ND 75 .66 57 478-2365-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB335K025R 
4.7 10 B 6 1.2 2800 478-1690-1-ND .55 48 42 478-1690-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB475K025R 
25 6.8 10 B 6 17 2800 478-1695-1-ND .65 .57 .50 478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025R 
10 10 с 6 2.5 1800 478-1700-1-ND 53 46 40 478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025R 
15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND .83 .72 63 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156K025R 
22 20 с 6 5.5 1400 478-1712-1-ND 1.05 .92 .80 478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025R 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND .83 72 63 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025R 
33 10 D 6 8.3 900 478-2366-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2366-2-ND 500 552.50| TAJD336K025R 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-ND 3.89 3.39 2.96 478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025R 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025R 
100 10 V 8 25 400 478-2367-1-ND 9.25 8.05 7.08 478-2367-2-ND 400 1258.00 | TAJV107K025R 
A 10 A 4 0.5 24000 478-2368-1-ND 1.00 87 76 478-2368-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA104K035R 
15 10 А 4 0.5 21000 478-2336-1-ND 1.00 .87 76 478-2336-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K035R 
.22 10 А 4 0.5 18000 478-2337-1-ND 1.00 .87 .76 478-2337-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K035R 
.33 10 А 4 0.5 15000 478-2338-1-ND 1.00 .87 .76 478-2338-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA334K035R 
47 10 А 4 0.5 12000 478-2340-1-ND 1.00 .87 .76 478-2340-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K035R 
47 10 B 4 0.5 10000 478-2373-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2373-2-ND 2,000 510.00/М | TAJB474K035R 
.68 10 A 4 0.5 8000 478-2341-1-ND 1.00 .87 76 478-2341-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K035R 
1 10 А 4 0.5 7500 478-1651-1-ND 54 47 42 478-1651-2-ND 2,000 184.00/M | TAJA105K035R 
1 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND 55 48 42 478-1671-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB105K035R 
15 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND 70 61 54 478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155K035R 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND .60 .53 .46 478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155K035R 
1.5 10 с 6 0.5 4500 478-1705-1-ND .93 .81 171 478-1705-2-ND 500 168.50 | TAJC155K035R 
22 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 55 48 42 478-1680-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB225K035R 
22 10 с 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 48 42 478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225K035R 
35 3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND .55 48 42 478-1686-2-ND 2,000 187.00/М | TAJB335K035R 
3.3 10 с 6 1.2 2500 478-1714-1-ND 55 48 42 478-1714-2-ND 500 100.00 | TAJC335K035R 
3.3 10 D 6 1.2 2500 478-1732-1-ND 75 66 57 478-1732-2-МО 500 136.50 | TAJD335K035R 
4.7 10 B 6 1:2 3100 478-1691-1-ND 85 .57 .50 478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475K035R 
4.7 10 с 6 1.6 2200 478-1717-1-ND .53 46 40 478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475K035R 
4.7 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND .83 .72 63 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475K035R 
6.8 10 с 6 2.4 1800 478-1720-1-ND 63 55 48 478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685K035R 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 72 63 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685K035R 
10 10 с 6 3.5 1600 478-1701-1-ND 85 .83 73 478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106K035R 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND .88 77 .67 478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106K035R 
15 10 с 6 5.8 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 95 478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156K035R 
15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 .92 .80 478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156K035R 
22 10 D 6 7.7 900 478-1730-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035R 
22 10 E 6 77 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035R 
33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-1735-2-ND 500 437.00 | TAJD336K035R 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 .66 57 478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104K050R 
15 10 А 4 0.5 15000 478-2375-1-ND 1.00 .87 76 478-2375-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K050R 
22 10 А 4 0.5 18000 478-2376-1-ND 1.00 .87 .76 478-2376-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K050R 
.33 10 B 4 0.5 12000 478-2377-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2377-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB334K050R 
47 10 B 4 0.7 9500 478-2378-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2378-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K050R 
.68 10 B 4 0.5 8000 478-2379-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2379-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB684K050R 
.68 10 с 4 0.5 7000 478-2342-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-2342-2-ND 500 382.50| TAJC684K050R 
50 1 10 с 4 0.5 5500 478-1697-1-ND .75 .66 157 478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105K050R 
1.5 10 с 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1:71 478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155K050R 
1:5 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155K050R 
22 10 D 6 1 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225K050R 
3.3 10 D 6 1.7 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335K050R 
4.7 10 D 6 2.4 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475K050R 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1743-2-ND 500 955.50| TAJD685K050R 
10 10 D 6 5 800 478-2380-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-2380-2-ND 500 892.50| TAJD106K050R 
H = 
TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 
TPS surface mount products have inherently low ESR 
(equivalent series resistance) and are capable of күш pd L w H w. A E 
higher ripple current handling, producing lower ripple 1 = — L— [- w id 
voltages, less power and heat dissipation than A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 т 
standard product for the most efficient use of circuit B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
power. с 6032-28 6.00 320 2.60 2.20 1.30 2.90 = JJ H 
TPS has been designed, manufactured, and pre- D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 t 
conditioned. for optimum performance in typical power Е 7343-43 7.80 4.80 410 2.40 1.80 4.40 [= s = БЕН Sr 
supply applications. A 
* Temperature Range: -55°С - 125°C У 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Max. (m9) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
47 10 A 8 1.9 500 478-2381-1-ND 1.00 87 76 478-2381-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA476K004R0500 
220 10 D 8 8.8 100 478-2382-1-ND 4.20 3.66 3.20 478-2382-2-ND 500 764.50 | TPSD227K004R0100 
330 10 D 8 13.2 35 478-2383-1-ND 14.65 12.75 11.14 478-2383-2-ND 500 2666.50 | TPSD337K004R0035 
4 330 10 D 8 13.2 100 478-2384-1-ND 11.40 9.92 8.67 478-2384-2-ND 500 2075.00 | TPSD337K004R0100 
470 10 D 12 18.8 45 478-2385-1-ND 9.00 7.83 6.84 478-2385-2-ND 500 1638.00 | TPSD477K004R0045 
680 10 D 14 27.2 100 478-2386-1-ND 12.95 11.27 9.85 478-2386-2-ND 500 2357.00 | TPSD687K004R0100 
1000 10 V 16 40 40 478-2387-1-ND 18.75 16.32 14.25 478-2387-2-ND 400 2730.00 | TPSV108K004R0040 
10 10 A 6 0.6 1500 478-2388-1-ND 1.00 87 .76 478-2388-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA106K006R1500 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-ND 75 66 .57 478-1754-2-ND 2,000 255.00/M | TPSA226K006R0900 
33 10 A 8 2.1 600 478-1755-1-ND 1.00 .87 76 478-1755-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA336K006R0600 
6.3 47 10 B 6 3 250 478-2389-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2389-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB476K006R0250 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 .92 478-1761-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB686M006R0500 
100 10 с 6 6.3 150 478-1764-1-ND 2.55 2.22 1.94 478-1764-2-ND 500 464.00 | TPSC107K006R0150 
150 10 с 6 9.5 150 478-2390-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-2390-2-ND 500 482.50 | ТР5С157К006В0150 
(Continued) 
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1036 (то53) 


INA TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case 96 (pA) Мах. (то) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. ji 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
220 10 с 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
6.3 470 20 D 12 29.6 100 478-1790-1-ND 6.95 6.05 5.29 478-1790-2-ND 500 1265.00 | TPSD477M006R0100 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
680 10 E 10 42.8 45 478-1809-1-ND 14.50 12.62 11.02 400 2111.20 | TPSE687K006R0045 
22 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND 75 .66 57 2,000 255.00/M | TPSA225K010R1800 
47 10 A 6 0.5 1400 478-2391-1-ND 1.00 87 76 2,000 340.00/M | TPSA475K010R1400 
6.8 10 A 6 0.7 1800 478-2392-1-ND 1.00 .87 .76 2,000 340.00/М | TPSA685K010R1800 
10 10 А 6 1 900 478-1751-1-ND 70 .61 54 2,000 238.00/M | TPSA106K010R0900 
15 10 А 6 15 1000 478-1752-1-ND 75 .66 .57 2,000 255.00/M | TPSA156K010R1000 
22 10 B 6 22 400 478-2393-1-ND 1.25 1.09 .95 2,000 425.00/М | TPSB226K010R0400 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 .92 2,000 408.00/М | TPSB336K010R0425 
33 10 с 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
10 47 10 B 8 4.7 650 478-1760-1-ND 1.25 1.09 .95 478-1760-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB476K010R0650 
100 10 с 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 478-1765-2-ND 500 341.50 | TPSC107K010R0100 
100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1776-2-ND 500 710.00 | TPSD107K010R0065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1777-2-ND 500 427.50 | TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1779-2-ND 500 427.50 | TPSD107M010R0100 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-1781-2-ND 500 655.00 | TPSD157K010R0100 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
330 10 D 10 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
470 10 E 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 478-1807-2-ND 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
22 10 А 6 0.5 1800 478-2394-1-ND 1.00 .87 76 478-2394-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K016R1800 
3.3 10 A 6 0.5 3500 478-2395-1-ND 1.00 .87 .76 478-2395-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K016R3500 
4.7 10 B 6 0.8 1500 478-2396-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2396-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K016R1500 
6.8 10 B 6 11 1200 478-2397-1-ND 1.25 1.09 95 478-2397-2-МО 2,000 425.00/М | TPSB685K016R1200 
10 10 B 6 1.6 800 478-2398-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2398-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB106K016R0800 
15 10 B 6 24 800 478-1757-1-ND 1.00 .87 .76 478-1757-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB156K016R0800 
22 10 B 6 8.5 600 478-1758-1-ND 1.00 .87 .76 478-1758-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB226K016R0600 
22 10 с 6 3.5 375 478-1767-1-ND .88 77 67 478-1767-2-ND 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
16 33 10 с 6 5.3 300 478-1771-1-ND 2.10 1.83 1.60 478-1771-2-ND 500 382.00 | TPSC336K016R0300 
47 10 с 6 7.5 350 478-1773-1-ND 2.55 2.22 1.94 478-1773-2-ND 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
47 10 D 6 7.5 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
68 10 с 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 478-1774-2-ND 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 478-1778-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.08 478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 478-1794-2-ND 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 478-1782-2-ND 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
T 10 A 4 0.5 3000 478-2399-1-ND 1.00 .87 .76 2,000 340.00/М | TPSA105K020R3000 
22 10 А 6 0.5 3000 478-2400-1-ND 1.00 .87 .76 2,000 340.00/М | TPSA225K020R3000 
3.3 10 А 6 0.7 2500 478-2401-1-ND 1.00 .87 .76 2,000 340.00/М | TPSA335K020R2500 
4.7 10 В 6 0.9 1000 478-2402-1-ND 1.25 1.09 .95 2,000 425.00/М | TPSB475K020R1000 
6.8 10 В 6 1.4 1000 478-2403-1-ND 1.25 1.09 .95 2,000 425.00/М | TPSB685K020R1000 
10 10 В 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 :95 2,000 425.00/M | TPSB106K020R1000 
20 15 10 с 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
22 10 с 6 4.4 150 478-2404-1-ND 2.60 2.27 1.98 500 442.00 | TPSC226K020R0150 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1785-2-ND 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
47 10 E 6 94 125 478-1805-1-ND 7.75 6.75 5.89 478-1805-2-ND 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 94 150 478-1806-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-1806-2-ND 400 1019.20 | TPSE476K020R0150 
68 10 E 6 13.6 150 478-1808-1-ND 9.00 7.83 6.84 478-1808-2-ND 400 1310.40 | TPSE686K020R0150 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 478-1792-2-ND 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
100 10 E 6 20 150 478-1795-1-ND 5.75 5.01 4.37 478-1795-2-ND 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
.68 10 A 4 0.5 6000 478-2405-1-ND 1.00 .87 .76 478-2405-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K025R6000 
1.5 10 А 6 0.5 3000 478-2406-1-МО 1.00 .87 .76 478-2406-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA155K025R3000 
3.3 10 B 6 0.8 2000 478-2407-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2407-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB335K025R2000 
4.7 10 B 6 1.2 900 478-2408-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2408-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K025R0900 
6.8 10 с 6 1.7 600 478-2409-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-2409-2-ND 500 272.00 | TPSC685K025R0600 
10 10 с 6 2.5 500 478-1762-1-ND .88 77 .67 478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
25 10 20 с 6 2.5 500 478-1763-1-ND .88 77. .67 478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 
33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.75 3.27 2.85 478-1786-2-ND 500 682.50 | TPSD336K025R0300 
33 10 E 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1801-2-ND 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 20 E 6 8.3 175 478-1802-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-1802-2-ND 400 1019.20 | TPSE336M025R0175 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 478-1803-2-ND 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 478-1789-2-ND 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
68 10 E 6 17. 125 478-2410-1-ND 10.25 8.92 7.79 478-2410-2-ND 400 1492.40 | TPSE686K025R0125 
.68 10 A 4 0.5 6000 478-2411-1-ND 1.00 .87 76 478-2411-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K035R6000 
1 10 B 4 0.5 2000 478-2412-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2412-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB105K035R2000 
1.5 10 B 6 0.5 2500 478-2413-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2413-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB155K035R2500 
2.2 10 B 6 0.8 2000 478-2414-1-ND 1.25 1.09 .95 478-2414-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB225K035R2000 
3.3 10 с 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1769-2-ND 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
47 10 с 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1772-2-ND 500 355.00 | ТР5С475К035Н0600 
35 6.8 10 D 6 24 400 478-2415-1-ND 4.05 3.53 3.08 500 737.00 | TPSD685K035R0400 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
15 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | TPSD156K035R0300 
22 10 E 6 7.7 125 478-1796-1-ND 9.75 8.49 7.41 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22 10 E 6 7.7 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.08 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
22 10 E 6 7.7 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
33 10 D 6 11.6 300 478-2416-1-ND 9.25 8.05 7.03 500 1683.50 | TPSD336K035R0300 
47 10 E 6 16.5 250 478-2417-1-ND 11.65 10.14 8.86 400 1696.40 | TPSE476K035R0250 
15 10 А 4 0.5 9000 478-2418-1-ND 1.00 .87 .76 2,000 340.00/М | TPSA154K050R9000 
.22 10 А 4 0.5 7000 478-2419-1-ND 1.00 .87 .76 478-2419-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA224K050R7000 
2.2 10 D 6 1.1 1200 478-2420-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-2420-2-ND 500 1274.00 | TPSD225K050R1200 
50 3.3 10 D 6 1.7 800 478-2421-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2421-2-ND 500 1319.50 | TPSD335K050R0800 
4.7 10 D 6 24 500 478-2422-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2422-2-ND 500 1319.50 | TPSD475K050R0500 
6.8 10 D 6 34 500 478-2423-1-ND 4.50 3.92 3.42 478-2423-2-ND 500 819.00 | TPSD685K050R0500 
10 10 E 6 5 500 478-2424-1-ND 17.70 15.40 13.46 478-2424-2-ND 400 2577.20 | TPSE106K050R0500 
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Multianode Ultra Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors i 
H 
Low ESR, high capacitance and high ripple current are the key parameters (баве, EIA L w H w. A s ( J + 
for processor filtering. Multianode configuration within a standard E case Е 1 қ 
package meets these requirements. Size Code +0.20 | +0.20, -0.10 | +0.20, -0.10 | +0.20 | +0.30, -0.20 | Min. І5--- 5 "+ >| wi [= 
г Temperature Range: -55°C ~ 125°C Е 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 bint nt: 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (pA) Max. (то) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
680 10 E 6 27 23 478-1815-1-ND 12.25 10.66 9.31 478-1815-2-ND 400 1783.60 | TPME687K004R0023 
4 680 20 E 6 27 23 478-1816-1-ND 11.25 9.79 8.55 478-1816-2-ND 400 1638.00 | TPME687M004R0023 
1000 10 E 6 40 18 478-1819-1-ND 12.50 10.88 9.50 478-1819-2-ND 400 1820.00 | TPME108K004R0018 
1000 20 E 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 478-1820-2-ND 400 1710.80 | TPME108M004R0018 
470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1812-2-ND 400 1456.00 | TPME477K006R0030 
63 470 20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1813-2-ND 400 1419.60 | TPME477M006R0030 
! 680 10 Е 6 41 23 478-1817-1-ND 12.25 10.66 9.31 478-1817-2-ND 400 1783.60 | TPME687K006R0023 
680 20 E 6 41 23 478-1818-1-ND 11.25 9.79 8.55 478-1818-2-ND 400 1638.00 | TPME687M006R0023 
330 10 E 6 33 35 478-1810-1-ND 10.00 8.70 7.60 478-1810-2-ND 400 1456.00 | TPME337K010R0035 
10 330 20 E 6 33 35 478-1811-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1811-2-ND 400 1419.60 | TPME337M010R0035 
470 20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-1814-2-ND 400 1419.60 | TPME477M010R0030 
TAC Series Standard Microchip Surface Mount Tantalum Capacitors 
The world's smallest surface mount tantalum capacitor, Minimum } L і IN 
small enough to create space providing room for ideas EIA EIA Termination Termination 
to grow. TACmicrochip™ is a major breakthrough in Code Code Metric b w H Spacing (S) Length (Lt) H 
miniaturization without reduction in performance. It K 0402 1005-07 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 | 
offers the highest energy Store in a small case down to L 0603 1608-10 1.60 0.85 0.85 0.65 0.15 -— S —4-Lt “ІТ w =] 
0402; enhanced high frequency operation through 
unique ESR performance with temperature and voltage R 0805 2012-15 2.00 1.35 1.35 0.85 0.15 "De 
stability also offered. A 1206 | 3216-18 3.20 1.60 1.60 2.00 0.15 Dim. in mm. 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (uA) Max. (0) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
10 20 0603 10 0.5 75 478-2549-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2549-2-ND 500 318.50 | ТАСІ106М004ХТА 
22 20 0603 20 0.9 75 478-2550-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2550-2-ND 500 318.50 |TACL226MOO4XTA 
4 10 20 0805 8 0.5 5 478-2559-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2559-2-ND 500 500.50 | TACR106M004XTA 
22 20 0805 8 0.9 5 478-2560-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2560-2-ND 500 500.50 | TACR226M004XTA 
100 20 1206 20 40 1 478-2566-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2566-2-ND 500 591.50 | ТАСА107М004ХТА 
22 20 0402 8 0.5 15 478-2547-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-2547-2-ND 1000 1420.00 | TACK225M006QTA 
1.5 20 0603 6 0.5 7.5 478-2551-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2551-2-ND 500 318.50 | TACL155M006XTA 
6.3 22 20 0603 6 0.5 7.5 478-2552-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2552-2-ND 500 318.50 |TACL225MOO6XTA 
й 10 20 0603 10 0.6 6 478-2553-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2553-2-ND 500 318.50 | TACL106M006XTA 
10 20 0805 8 0.6 5 478-2561-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2561-2-ND 500 500.50 | TACR106M006XTA 
22 20 0805 10 14 5 478-2562-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2562-2-ND 500 500.50 |TACR226M006XTA 
1.0 20 0402 6 0.5 15 478-2548-1-ND 3.90 3.40 2.97 478-2548-2-ND 1000 1420.00 | ТАСК105М0100ТА 
1.0 20 0603 6 0.5 7.5 478-2554-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2554-2-ND 500 318.50 |TACL105MO10XTA 
22 20 0603 6 0.5 7.5 478-2555-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2555-2-ND 500 318.50 |TACL225MO10XTA 
10 3.3 20 0603 8 0.5 7.5 478-2556-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2556-2-ND 500 318.50 | TACL335M010XTA 
4.7 20 0603 10 0.5 6 478-2557-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2557-2-ND 500 318.50 | TACL475M010XTA 
3.3 20 0805 8 0.5 5 478-2563-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2563-2-ND 500 500.50 | TACR335M010XTA 
47 20 0805 8 0.5 6 478-2564-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2564-2-ND 500 500.50 | ТАСВ475М010ХТА 
16 1.0 20 0603 6 0.5 7.5 478-2558-1-ND 1.75 1.53 1.33 478-2558-2-ND 500 318.50 |TACL105MO16XTA 
10 20 0805 10 1.6 5 478-2565-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2565-2-ND 500 500.50 | ТАСВ106М016ХТА 
. ™ . = . = 
ОхіСартм Niobium Охіае Сарасіїогѕ 
Cost versus performance is а key requirement for consumer electronic 
products. A solid electrolyte capacitor OxiCap has been developed by AVX in rus с 22036 40. Васа 10 | +O. pa al 10 d 40. Por 20 n L а W | 
standard EIA case sizes in order to meet this requirement as a higher = сары Айай ке 2 паа ы | | 
performance alternative to aluminum and other SMT capacitor technologies A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 140 "he 
currently on the market. The OxiCap non-burn technology is based on NbO B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 H 
niobium oxide ceramic material as the anodic material processed through the с 6032-28 6.00 320 2.60 2.20 1.30 2.90 Í J tj 
same manufacturing process as tantalum capacitors. The laser coded 
orange molded body gives total traceability. D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 440 — Бе] = Е |= 
Е 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 1 
NOJ Series Dim. in mm. 
* Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tolerance Case % (uA) Max. (то) Digi-Key Price Each -Key Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
4 100 20 с 6 8 400 478-1824-1-ND 75 .66 57 478-1824-2-ND 500 136.50 | NOJC107M004RWJ 
10 20 A 6 1.2 2200 478-1821-1-ND 40 35 31 478-1821-2-ND | 2,000 | 136.00/M | NOJA106M006RWJ 
15 20 B 6 1.8 2000 478-1822-1-ND 55 48 42 478-1822-2-ND | 2,000 | 187.00/M | NOJB156M006RWJ 
22 20 B 6 2.64 1900 478-1823-1-ND 150 44 138 478-1823-2-ND | 2,000 | 170.00/М | NOJB226M006RWJ 
6.3 100 20 D 6 12.0 400 478-1825-1-ND 1.05 .92 .80 478-1825-2-ND 500 191.00 | NOJD107M006RWJ 
150 20 D 6 18.0 400 478-1826-1-ND 1.25 1.09 95 478-1826-2-ND 500 227.50 | NOJD157M006RWJ 
220 20 E 12 26.4 400 478-1827-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-1827-2-ND 400 436.80 | NOJE227M006RWJ 
330 20 E 12 39.6 300 478-1828-1-ND 3.93 3.42 2.99 478-1828-2-ND 400 571.60 | NOJE337M006RWJ 
NOS Low ESR Series 
* Temperature Range: -55°C - 125%С 
Rated Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage itance Tolerance | Case % (НА) Мах. (то) -Кеу Price Each Tape & Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Мах. Мах. @100kHz Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
4 330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-1830-2-ND 500 655.00 NOSD337M004R0100 
6.3 100 20 D 6 12.6 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 
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KEMET T350 and T356 “UltraDip 


The KEMET “UltraDip 1!” Series, miniature dipped solid tantalum 
capacitors, provide the designer with the advantage of compactness 
plus low leakage and low DF performance characteristics for filtering, 
bypassing, coupling, blocking and RC timing circuits. 

The plastic case provides a tough barrier coating and maintains 
precision of lead wire spacing within +0.015 inch. 

All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and 


vendor identification, these self-insulating cases are resistant to shock 
and vibration. 


Tantalum Dipped / Radial Capacitors 


IIP Series 


The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding 
permanency and legibility. 

Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during shelf 
storage. 

These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 
excellent temperature stability. The ESR values provided are for 
reference only. 


Capacitance Tolerance (%): +10 Operating Temperature: -55° to 
85°C (125°C with voltage derating) 


T350 Series 


T356 Series 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz |D.C.L. | DF% 100KHz | D.C.L. | DF% 
WV | Cap. e ше | @25°C Dim. (mm) Digi-Key Price Each Kemet WV | Cap.) 0 ше | @25°C Dim. (mm) Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) | (pF) | +25°С | 25°C | 120Hz D H LS | Part №. 1 10 100 | Part Мо. (DC) | (uF)| +25°C | 25°C | 120Hz D H LS |PartNo. 1 10 100 | Part №. 
T350 Series T356 Series 
47 10 0.5 5 4.5 7.1 | 2.54 |399-1377-ND .39 .34 .27 | ТЗ50А475К006А5 47 10 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1302-ND .39 .34 .27 | ТЗ56А475К006А5 
6.8 8 0.5 5 4.5 7.1 | 2.54 |399-1378-ND .48 .42 33 Т3504685К006А5 6.8 8 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1303-ND .48 .42 .33 | ТЗ56А685К006А5 
10 6 0.5 6 4.5 7.6 | 2.54 |399-1379-ND .59 .51 .40 T350B106K006AS 10 6 0.5 6 4.5 8.9 | 5.08 | 399-1304-М0 .59 .51  .40|T356B106K006AS 
15 5 0.7 6 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1380-ND .66 .57 .45 |T350C156K006AS 15 5 0.7 6 5.0 | 9.6 |5.08 |399-1305-ND .66 .57 .45|T356C156KO06AS 
63 22 37 14 6 5.0 8.6 | 2.54 |399-1381-ND .78 .68 .53 Т3500226К006А5 63 22 37 (А 6 5.0 | 9.9 |5.08 | 399-1306-М0 78 .68  .53|T356D226K006AS 
33 3 16 6 55 8.9 | 2.54 | 399-1382-ND .83 .72 .56 T350E336K006AS 33 3 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1307-ND .83 .72 .56 | T356E336K006AS 
4 2 23 6 6.0 9.9 | 2.54 |399-1383-ND .93 .80 .63 Т350Ғ476К006А5 4 2 2.3 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1308-ND 93 .80 .63 Т356Ғ476К006А5 
68 1.8 33 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-1384-М0 1.10 .95 .75 | T350G686K006AS 68 1.8 33 6 6.3 |114 | 5.08 | 399-1309-ND 1.10 .95 .75|T356G686KO06AS 
100| 1.6 4.8 8 7.6 | 10.2 | 254 |399-1385-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107K006AS 100| 16 48 8 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1310-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H107K006AS 
150 | 0.9 7.2 8 84 | 12.7 | 5.08 |399-1386-ND 3.33 2.86 2.24 | Т350./157К006А5 150] 0.9 12 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1311-ND 3.33 2.86 2.24 | Т356./157К006А5 
22 13 0.5 5 4.5 71 | 2.54 |399-1387-ND .48 .42 .33 T350A225K010AS 2.2 13 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1312-ND 48 .42 .33 | ТЗ56А225К010А5 
3.3 10 0.5 5 4.5 71 | 2.54 |399-1388-М) .48 .42 .33 Т350А335К010Ү5 3.3 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 |399-1313-ND 48 .42  .33|T356A335K010AS 
47 8 0.5 5 4.5 7.1 | 2.54 |399-1389-ND .48 .42 33 Т3504475К010ҮА5 47 8 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1314-ND .48 .42  .33|T356A475K010AS 
6.8 6 0.5 5 4.5 7.6 | 2.54 |399-1390-ND .66 .57 .45 T350B685K010AS 6.8 6 0.5 5 4.5 8.9 | 5.08 | 399-1315-М0 .66 .57  .45|T356B685K010AS 
10 5 0.8 6 5.0 8.4 | 2.54 |399-1391-ND .66 .57  .45|T350C106K010AS 10 5 0.8 6 5.0 | 9.6 |5.08 | 399-1316-ND .66 .57 .45 | T356C106K010AS 
10 15 37 12 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1392-ND 78 .68 .53 T350E156K010AS 10 15 37 1.2 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1317-ND 78 .68 .53 | T356E156K010AS 
22 2.7 18 6 5.5 8.9 | 2.54 |399-1393-М0 .88 .76 60 T350E226K010AS 22 27 1.8 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1318-ND 88 .76 .60 Т356Е226К010Ү5 
33 24 2.6 6 6.0 9.9 | 2.54 |399-1394-ND 1.03 .89  .70|T350F336K010AS 33 24 2.6 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1319-ND 1.03 .89  .70 | T356F336K010AS 
4 17 3.8 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1395-М0 1.81 1.56 1.22 | T350H476K010AS 4 17 3.8 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1320-М0 1.81 1.56 1.22 | T356H476K010AS 
68 13 54 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1396-М0 2.60 2.23 1.75 | T350H686K010AS 68 13 54 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1321-М0 2.60 2.23 1.75 | T356H686K010AS 
100 1 8.0 8 84 | 12.7 | 5.08 | 399-1397-М0 3.33 2.86 2.24 | T350J107KO10AS 100 1 8.0 8 84 | 14.0 | 5.08 | 399-1322-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J107K010AS 
1.5 10 0.5 5 4.5 71 | 2.54 |399-1398-М0 .48 .42 .33 T350A155K016AS 1.5 10 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1323-ND .48 .42 .33 | ТЗ56А155К016А5 
2.2 8 0.5 5 4.5 71 | 2.54 |399-1399-ND .48 .42 .33 T350A225K016AS 2.2 8 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1324-ND 48 .42 .33 | ТЗ56А225К016А5 
3.3 6 0.5 5 4.5 7.1 | 2.54 |399-1400-ND .48 .42 33 Т350А335К016А5 33 6 0.5 5 4.5 8.6 | 5.08 |399-1325-ND .48 .42 .33 | ТЗ56А335К016А5 
47 5 0.6 5 4.5 7.6 | 2.54 |399-1401-ND .59 .51 .40 | T350B475K016AS 47 5 0.6 5 4.5 8.9 | 5.08 | 399-1326-М0 .59 .51  .40|T356B475K016AS 
6.8 4 0.9 5 5.0 8.4 | 2.54 |399-1402-ND .69 .59 47 | Т350С685К016А5 6.8 4 0.9 5 5.0 | 9.6 |5.08 | 399-1327-ND .69 .59 .47 | T356C685K016AS 
16 10 3.2 13 6 5.5 8.9 | 2.54 |399-1403-ND 71 .61  .48 T350E106K016AS 10 32 13 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1328-ND 71 .61 .48 | T356E106K016AS 
15 25 1.8 6 5.5 8.9 | 2.54 399-1404-ND .93 .80 .63 T350E156K016AS 19 15 2.5 1.8 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1329-ND .93 .80 .63 Т356Е156К016Ү5 
22 2 2.6 6 6.0 9.9 | 2.54 |399-1405-ND .93 .80 .63 | ТЗ50Е226К016А5 22 2 2.6 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1330-ND .93 .80 .63 Т356Ғ226К016А5 
33 1.6 4.0 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1406-М0 1.81 1.56 1.22 | T350H336K016AS 33 1.6 4.0 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1331-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H336K016AS 
47 1.3 5.6 6 84 | 12.7 | 5.08 | 399-1407-М0 2.77 2.38 1.87 |T350J476K016AS 47 1.3 5.6 6 8.4 | 140 | 5.08 | 399-1332-ND 2.77 2.38 1.87 | T356J476K016AS 
68 1 8.2 6 89 | 13.5 | 5.08 |399-1408-ND 3.33 2.86 2.24 |T350K686K016AS 68 1 8.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1333-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686K016AS 
100 | 08 10.0 8 8.9 | 16.0 | 5.08 |399-1409-ND 7.14 6.12 4.80 | T350L107K016AS 100| 08 10.0 8 8.9 | 18.1 | 5.08 | 399-1334-М0 7.14 6.12 4.80 | T356L107K016AS 
20 10 2.9 1.6 6 5.5 8.9 | 2.54 |399-1410-М0 .88 .76 .60 T350E106K020AS 20 10 2.9 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1335-М0 88 .76 .60 | T356E106K020AS 
100 | 06 10.0 8 10.2 | 17.0 | 5.08 |399-1411-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M107K020AS 100| 0.6 10.0 8 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-1336-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107K020AS 
1.0 10 0.5 3 4.5 71 | 2.54 |399-1412-ND .48 .42 333 | T350A105K025AS 1.0 10 0.5 3 4.5 8.6 | 5.08 |399-1337-ND .48 .42  .33|T356A105K025AS 
1.5 8 0.5 5 4.5 7.1 | 2.54 |399-1413-ND .48 .42 .33 | ТЗ50А155К025А5 15 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 |399-1338-ND 48 .42 .33 | ТЗ56А155К025А5 
2.2 6 0.5 5 4.5 7.6 | 2.54 |399-1414-40 .59 .51 .40 T350B225K025AS 2.2 6 0.5 5 4.5 8.9 | 5.08 |399-1339-ND .59 .51 .40 Т356В225К025А5 
3.3 5 0.7 5 45 7.6 | 2.54 |399-1415-ND .59 .51 .40 | T350B335K025AS 3.3 5 0.7 5 45 8.9 | 5.08 |399-1340-ND .59 .51  .40|T356B335K025AS 
47 4 0.9 5 5.0 8.4 | 254 |399-1416-ND .71 .61  .48|T350C475K025AS 47 4 0.9 5 5.0 | 9.6 |5.08 |399-1341-ND 71 .61 .48 | T356C475K025AS 
25 6.8 3.1 1.4 5 55 8.9 | 2.54 | 399-1417-ND .93 .80 .63 Т350Е685К025А5 25 6.8 3.1 14 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1342-ND .93 .80 .63 Т356Е685К025А5 
10 2.5 2.0 6 5.5 8.9 | 2.54 |399-1418-ND .93 .80 .63 Т350Е106К025А5 10 2.5 2.0 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1343-ND .93 .80 .63 Т356Е106К025А5 
15 2 3.0 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-1419-М0 2.00 1.71 1.34 | T350G156K025AS 15 2 3.0 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1344-ND 2.00 1.71 1.34 | T356G156K025AS 
22 1.5 44 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1420-М0 2.60 2.23 1.75 | T350H226K025AS 22 15 44 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1345-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H226K025AS 
33 12 6.6 6 8.4 | 127 | 5.08 |399-1421-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J336K025AS 33 12 6.6 6 8.4 | 140 | 5.08 | 399-1346-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J336K025AS 
47 1 94 6 89 | 13.5 | 5.08 | 399-1422-М0 5.07 4.35 3.41 | Т350К476К025А5 47 1 94 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1347-ND 5.07 4.35 3.41 | Т3З56К476К025А5 
10 26 0.5 3 4.5 71 | 2.54 |399-1423-ND .48 .42 .33 Т350А104К035А5 10 26 0.5 3 45 8.6 | 5.08 |399-1348-ND 48 .42  .33|T356A104K035AS 
15 21 0.5 3 4.5 7.1 | 2.54 |399-1424-ND .48 .42 33 Т350А154К035А5 15 21 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1349-ND .48 .42 .33 | ТЗ56А154К0З5А5 
22 17 0.5 3 45 71 | 2.54 |399-1425-ND .48 .42 .33 | ТЗ50А224К035А5 22 17 0.5 3 4.5 8.6 | 5.08 | 399-1350-М0 .48 .42 .33 | ТЗ56А224К035А5 
33 15 0.5 3 45 71 | 2.54 |399-1426-ND .48 .42 .33 Т350А334К035А5 .33 15 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1351-М0 .48 .42 .33 Т356А334К035А5 
AT 13 0.5 3 45 71 | 2.54 |399-1427-ND .48 .42 .33 | T350A474K035AS AT 13 0.5 3 45 8.6 | 5.08 |399-1352-ND .48 .42 .33|T356A474K035AS 
.68 10 0.5 3 45 71 | 2.54 |399-1428-ND 48 .42 .33 Т350А684К035А5 .68 10 0.5 3 4.5 8.6 | 5.08 |399-1353-ND .48 .42 .33 Т356А684К035А5 
1.0 8 0.5 3 4.5 7.1 | 2.54 |399-1429-ND .48 42 33 |T350A105K035AS 1.0 8 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1354-М0 48 .42  .33|T356A105K035AS 
35 15 6 0.5 5 4.5 7.6 | 2.54 |399-1430-ND .54 .47 .37 |T350B155K035AS 35 15 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 |399-1355-ND .54 .47 .37 |Т356В155К035А5 
2.2 5 0.6 5 5.0 84 | 2.54 |399-1431-ND .59 .51 .40 | T350C225K035AS 24 5 0.6 5 5.0 | 9.6 |5.08 |399-1356-ND .59 .51 40 | T356C225K035AS 
33 4 0.9 5 5.0 8.6 | 2.54 |399-1432-ND .74 .63 .50 Т3500335К035А5 33 4 0.9 5 5.0 | 9.9 |5.08 |399-1357-ND .74 .63 .50|T356D335K035AS 
47 3 13 5 5.5 8.9 | 2.54 |399-1433-М0 .78 .68 .53 T350E475K035AS 47 3 13 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1358-ND .78 .68 .53 Т356Е475К035А5 
6.8 2.5 1.9 5 6.0 9.9 | 2.54 |399-1434-ND .88 .76  .60 |Т350Ғ685К035А5 6.8 | 25 1.9 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1359-№0 88 .76 .60 | T356F685K035AS 
10 2 2.8 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-1435-М0 1.50 1.29 1.01 | Т3506106К035А5 10 2 2.8 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1360-ND 1.50 1.29 1.01 | T356G106K035AS 
15 1.6 4.2 6 8.4 | 12.7 | 5.08 |399-1436-ND 3.14 2.69 2.11 | Т350./156К035А5 15 1.6 4.2 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1361-ND 3.14 2.69 2.11 | T356J156K035AS 
22 1.3 6.2 6 89 | 13.5 | 5.08 | 399-1437-М0 3.14 2.69 2.11 | T350K226K035AS 22 13 6.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1362-ND 3.14 2.69 2.11 | Т3З56К226К035А5 
47 0.8 10.0 6 10.2 | 17.0 | 5.08 |399-1438-ND 8.18 7.02 5.50 | Т350М476К035А5 47 0.8 10.0 6 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-1363-М0 8.18 7.02 5.50 | Т356М476К035А5 
10 | 26 05 3 45 | 7.1 | 2.54 |399-1439-ND 53 .45 36 Т350А104К050А5 ло 26 05 3 45 | 8.6 | 5.08 |399-1364-ND 53 .45 .36 |T356A104K050AS 
15 21 0.5 3 4.5 71 | 2.54 |399-1440-ND .53 .45 .36 | ТЗ50А154К050А5 15 21 0.5 3 45 8.6 | 5.08 |399-1365-ND .53 .45 .36 | ТЗ56А154К050А5 
22 17 0.5 3 4.5 7.1 | 2.54 |399-1441-ND .53 .45 .36 | ТЗ50А224К050А5 22 17 0.5 3 45 8.6 | 5.08 |399-1366-ND .53 .45 .36 | ТЗ56А224К050А5 
33 15 0.5 3 4.5 71 | 2.54 |399-1442-40 .53 .45 .36 Т350А334К050А5 .33 15 0.5 3 4.5 8.6 | 5.08 |399-1367-ND .53 .45  .36|T356A334K050AS 
47 13 0.5 3 45 7.6 | 2.54 |399-1443-ND .59 .51  .40|T350B474K050AS 47 13 0.5 3 45 8.9 | 5.08 |399-1368-ND .59 .51 .40 Т356В474К050А5 
.68 10 0.5 3 4.5 7.6 | 2.54 |399-1444-ND .59 .51 .40 T350B684K050AS .68 10 0.5 3 45 8.9 | 5.08 |399-1369-ND .59 .51 .40 Т356В684К050А5 
50 1.0 8 0.5 3 4.5 7.6 | 2.54 |399-1445-40 .59 .51 .40 Т350В105К050А5 50 1.0 8 0.5 3 45 8.9 | 5.08 |399-1370-ND .59 .51  .40|T356B105K050AS 
1.5 5 0.6 5 5.5 8.9 | 2.54 |399-1446-ND .88 .76 .60 |Т350Е155К050А5 1.5 5 0.6 5 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-1371-ND 88 .76 .60 Т356Е155К050А5 
2.2 3.5 0.9 5 5.5 8.9 | 2.54 |399-1447-ND .93 .80 .63 Т350Е225К050А5 22 3.5 0.9 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1372-ND .93 .80 .63 | T356E225K050AS 
33 3 13 5 6.0 9.9 | 2.54 |399-1448-ND 1.03 .89 .70 | T350F335KO50AS 33 3 13 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1373-ND 103 .89 .70 T356F335K050AS 
47 25 1.9 5 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-1449-М0 1.29 111 .87 | T350G475K050AS 47| 25 1.9 5 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1374-ND 1.29 111 .87 | T356G475K050AS 
6.8 2 27 5 84 | 12.7 | 5.08 | 399-1450-М0 3.02 2.60 2.04 | T350J685K050AS 6.8 2 2.7 5 8.4 | 140 | 5.08 | 399-1375-ND 3.02 2.60 2.04 | T356J685K050AS 
10 1.6 4.0 6 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-1451-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106K050AS 10 1.6 4.0 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1376-ND 5.32 4.56 3.58 | T356K106K050AS 
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БАЛЕТ Molded Axial Tantalum Capacitors 
KEMET T322 Series 


The KEMET T322 Series offers a complete line of extended range molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an 
extremely high capacitance-to-volume ratio while still maintaining excellent performance characteristics. 


Applications: Я ТА 1.50 „| [Р я 


(38.10) 


Decoupling, blocking, bypassing and filtering in commercial computers, data processing, communications, and other electronic 
equipment. The low ESR/impedance at high frequencies offered by this capacitor is especially suitable for decoupling required 
by high speed computers. The ESR values provided are for reference only. үү 
Specifications: 

* Capacitance Tolerance (%): x10 * Operating Temperature: -55°С - 85°С (125*C with voltage derating) 


ESRO @ Max. DF 

Wv Cap. 100KHz D.C. Leakage % @ 25°С Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Kemet 

(DC) (uF) @ +25°С НА @ 25°С 120Hz D 18 w Part No. 1 10 100 Part No. 
3.3 13 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1452-ND .65 56 44 T322A335K006AS 
4.7 10 0.5 4 24 6.6 51 399-1453-ND .65 56 44 T322A475K006AS 
6.8 8 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1454-ND 71 61 48 T322B685K006AS 
10 6 0.5 6 2.8 74 Si 399-1455-ND 1 61 48 T322B106K006AS 
15 5 0.7 6 2.8 7.4 .51 399-1456-ND 571 61 48 T322B156K006AS 
22 3.7 1:1 6 4.6 8.8 .51 399-1457-ND 1.36 1.17 92 T322C226K006AS 

6.3 33 3.0 1.5 6 4.6 8.8 51 399-1458-ND 1.36 1.17 .92 T322C336K006AS 
47 2.0 2.3 6 4.6 10.7 51 399-1459-ND 1.52 1.31 1.02 T322D476K006AS 
68 1.8 3.3 6 4.6 10.7 51 399-1460-ND 1.64 1.41 1.11 T322D686K006AS 
100 1.6 4.8 8 74 13.5 .64 399-1461-ND 4.14 3.55 2.78 T322E107K006AS 
150 0.9 5.0 8 ЖА 13.5 .64 399-1462-ND 4.14 3.55 2.78 T322E157K006AS 
220 0.9 10.0 8 У 13.5 .64 399-1463-ND 5.51 4.73 3.70 T322E227K006AS 
330 0.7 10.0 8 7.6 18.0 .64 399-1464-ND 10.96 9.40 7.37 T322F337K006AS 
22 13 0.5 4 24 6.6 51 399-1465-ND .65 56 44 T322A225K010AS 
3.3 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1466-ND .65 56 44 T322A335K010AS 
47 8 0.5 4 2.8 7.4 .51 399-1467-ND 171 61 48 T322B475K010AS 
6.8 6 0.5 6 2.8 74 51 399-1468-ND 171 61 48 T322B685K010AS 
10 5 0.8 6 2.8 74 51 399-1469-ND 171 61 48 T322B106K010AS 
15 3.7 12 6 4.6 8.8 51 399-1470-ND 1.36 1.17 .92 T322C156K010AS 

10 22 2:7 15 6 4.6 8.8 .51 399-1471-ND 1.36 1.17 .92 T322C226K010AS 
33 2.1 2.6 6 4.6 10.7 51 399-1472-ND 1.52 1.31 1.02 T322D336K010AS 
47 17 3.8 6 4.6 10.7 .51 399-1473-ND 1.64 1.41 1.11 T322D476K010AS 
68 13 5.0 6 7:1 18.5 .64 399-1474-ND 4.14 3.55 2.78 T322E686K010AS 
100 1.0 8.0 8 7:1 18.5 .64 399-1475-ND 4.14 3.55 2.78 T322E107K010AS 
150 0.8 10.0 8 dl 18.5 .64 399-1476-ND 5.51 4.73 3.70 T322E157K010AS 
220 0.6 10.0 8 7.6 18.0 .64 399-1477-ND 10.96 9.40 7.37 T322F227K010AS 
1.5 10 0.5 4 24 6.6 .51 399-1478-ND .65 56 44 T322A155K015AS 
2.2 8 0.5 4 2.4 6.6 .51 399-1479-ND .65 .56 44 T322A225K015AS 
3.3 6 0.5 4 2.8 7.4 .51 399-1480-ND 171 61 48 T322B335K015AS 
47 5 0.6 4 2.8 74 .51 399-1481-ND .80 .69 54 T322B475K015AS 
6.8 4 0.8 6 2.8 7.4 51 399-1482-ND .80 .69 54 T322B685K015AS 
10 3.2 1:2 6 4.6 8.8 51 399-1483-ND 1.36 1.17 .92 T322C106K015AS 
15 2.5 1.5 6 4.6 8.8 51 399-1484-ND 1.36 1.17 92 T322C156K015AS 

їз 22 2.0 26 6 4.6 10.7 51 399-1485-ND 1.52 1.31 1.02 T322D226K015AS 
33 1.6 4.0 6 4.6 10.7 51 399-1486-ND 1.64 1.41 1.11 T322D336K015AS 
47 13 5.0 6 Eel 18.5 .64 399-1487-ND 4.14 3.55 2.78 T322E476K015AS 
56 13 6.7 6 7:1 18.5 .64 399-1488-ND 4.14 3.55 2.78 T322E566K015AS 
68 1.0 8.2 6 У 13.5 .64 399-1489-ND 4.14 3.55 2.78 T322E686K015AS 
100 0.8 10.0 8 709) 13.5 .64 399-1490-ND 5.51 4.73 3.70 T322E107K015AS 
150 0.6 10.0 8 7.6 18.0 .64 399-1491-ND 10.96 9.40 7.97 T322F157K015AS 
1.0 10 0.5 4 24 6.6 .51 399-1492-ND .65 .56 44 T322A105K020AS 
1.5 9 0.5 4 24 6.6 .51 399-1493-ND .65 .56 44 T322A155K020AS 
22 7 0.5 4 2.8 74 51 399-1494-ND УА .61 48 T322B225K020AS 
3.3 5.5 0.5 4 2.8 7.4 51 399-1495-ND 171 61 48 T322B335K020AS 
47 4.5 0.8 4 2.8 7.4 51 399-1496-ND .80 .69 154 T322B475K020AS 

20 10 2.9 1.6 6 4.6 8.8 51 399-1497-ND 1.36 1.17 .92 T322C106K020AS 
15 2.3 24 6 4.6 10.7 51 399-1498-ND 1.52 1.31 1.02 T322D156K020AS 
22 1.8 3.5 6 4.6 10.7 .51 399-1499-ND 1.64 1.41 1.11 T322D226K020AS 
33 14 5.0 6 7:1 18.5 .64 399-1500-ND 4.14 3.55 2.78 T322E336K020AS 
47 1.2 75 6 321 18.5 .64 399-1501-ND 4.14 3.55 2.78 T322E476K020AS 
68 0.9 10.0 6 Y 13.5 .64 399-1502-ND 5.51 4.73 3.70 T322E686K020AS 
100 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1503-ND 10.96 9.40 7.97 T322F107K020AS 
47 16 0.5 3 24 6.6 .51 399-1504-ND .65 56 44 T322A474K025AS 
.68 12 0.5 3 24 6.6 .51 399-1505-ND .65 .56 44 T322A684K025AS 
1.0 10 0.5 3 24 6.6 51 399-1506-ND .65 56 44 T322A105K025AS 
1.5 8 0.5 3 2.8 7.4 .51 399-1507-ND .80 .69 54 T322B155K025AS 
22 6 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1508-ND .80 .69 154 T322B225K025AS 
3.3 5 0.7 3 2.8 7.4 .51 399-1509-ND .80 .69 .54 T322B335K025AS 

25 47 4 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1510-ND 1.36 117 92 T322C475K025AS 
6.8 3.1 14 4 4.6 8.8 .51 399-1511-ND 1.36 1.17 92 T322C685K025AS 
15 2 3.0 4 4.6 10.7 .51 399-1512-ND 1.64 1.41 1.11 T322D156K025AS 
22 1.5 4.4 6 74 18.5 .64 399-1513-ND 4.14 3.55 2.78 T322E226K025AS 
33 1.2 6.6 6 7.1 13.5 .64 399-1514-ND 4.14 3.55 2.78 T322E336K025AS 
47 1.0 9.4 6 74 13.5 .64 399-1515-ND 5.51 4.73 3.70 T322E476K025AS 
68 0.8 10.0 6 7.6 18.0 .64 399-1516-ND 10.96 9.40 7.37 T322F686K025AS 
10 26 0.5 3 24 6.6 51 399-1517-ND .65 56 44 T322A104K035AS 

35 415 21 0.5 3 2.4 6.6 .51 399-1518-ND .65 .56 44 T322A154K035AS 
22 17 0.5 3 24 6.6 51 399-1519-ND .65 56 44 T322A224K035AS 

(Continued) 
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KEMET 


Molded Axial Tantalum Capacitors (Cont.) 


T322 Series 
ESR се Max. DF 

Wv Cap. 100KHz D.C. Leakage % @ 25°С Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Kemet 

(DC) (uF) @ +25°С НА @ 25°С 120Hz D E w Part No. 1 10 100 Part No. 
.33 15 0.5 3 24 6.6 51 399-1520-ND .65 56 44 T322A334K035AS 
47 13 0.5 3 24 6.6 .51 399-1521-ND .65 56 44 T322A474K035AS 
.68 10 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1522-ND 171 61 48 T322B684K035AS 
1.0 8 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1523-ND 171 61 48 T322B105K035AS 
1.5 6 0.5 3 2.8 7.4 .51 399-1524-ND .80 .69 54 T322B155K035AS 
22 5 0.6 3 4.6 8.8 51 399-1525-ND 1.36 1.17 92 T322C225K035AS 

35 3.3 4 0.9 4 4.6 8.8 .51 399-1526-ND 1.36 1.17 .92 T322C335K035AS 
4.7 3 13 4 4.6 8.8 51 399-1527-ND 1.36 1.17 92 T322C475K035AS 
6.8 2.5 1.9 4 4.6 10.7 Б 399-1528-ND 1.52 1.31 1.02 T322D685K035AS 
10 2 2.8 4 4.6 10.7 51 399-1529-ND 1.64 1.41 134 T322D106K035AS 
15 1.6 42 6 74 18.5 .64 399-1530-ND 4.14 3.55 2.78 T322E156K035AS 
22 13 6.2 6 ТА! 13.5 .64 399-1531-ND 4.14 3.55 2.78 T322E226K035AS 
33 1 9.2 6 А1 13.5 .64 399-1532-ND 5.51 4.73 3.70 T322E336K035AS 
47 0.8 10.0 6 7.6 18.0 .64 399-1533-ND 10.96 9.40 7.97 T322F476K035AS 
ло 26 0.5 3 2.4 6.6 Di 399-1534-ND 74 63 150 T322A104K050AS 
15 21 0.5 3 24 6.6 51 399-1535-ND 74 .63 50 T322A154K050AS 
22 17 0.5 3 24 6.6 51 399-1536-ND 74 63 150 T322A224K050AS 
.33 15 0.5 3 2.8 74 51 399-1537-ND .87 75 159 T322B334K050AS 
47 13 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1538-ND .87 75 59 T322B474K050AS 
.68 10 0.5 3 2.8 74 51 399-1539-ND .87 75 159 T322B684K050AS 
1.0 8 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1540-ND .96 .83 :65 T322B105K050AS 

50 1.5 5 0.6 4 4.6 8.8 .51 399-1541-ND 1.54 1.33 1.04 T322C155K050AS 
22 3.5 0.9 4 4.6 8.8 .51 399-1542-ND 1.54 1.33 1.04 T322C225K050AS 
3.3 3 13 4 4.6 10.7 51 399-1543-ND 2.06 1.77 1.39 T322D335K050AS 
4.7 2.5 1:9: 4 4.6 10.7 51 399-1544-ND 2.06 1.77 1.39 T322D475K050AS 
6.8 2 27: 4 74 13.5 .64 399-1545-ND 4.54 3.90 3.06 T322E685K050AS 
10 1.6 4.0 6 74 18.5 .64 399-1546-ND 4.54 3.90 3.06 T322E106K050AS 
15 12 6.0 6 7.6 18.0 .64 399-1547-ND 13.62 11.68 9.15 T322F156K050AS 
22 1 8.8 6 7.6 18.0 .64 399-1548-ND 13.62 11.68 9.15 T322F226K050AS 


High-Temperature Wet 
Tantalum Capacitors 


Applications: 


* Filtering, bypass circuits * Coupling and timing 
circuits * Low source impedance circuits * High 


charging current circuits 


Features: 


case 


* Operating temperature: -55°C - 200*C, derated 
voltage * Volts, 6-125 • Low ESR • Tantalum 


Term LCTN 
within 0.79 R 


of 
True Position 


Circuit Diagram 


Max. Max. Max. Ripple MIL-PRF- 
D.C. Мах. DF | ESR Q Current Dimensions - mm Kemet | 39006/22/ 
Wv Сар. | Сар. | Leakage (625% @25°С mArms L D E Case | 25/30/31 |Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) | Tol. | рА@25°С | 120Hz 120Hz | @85°C 40kHz (Max.) (Max.) = 6.35 Size | Case Size | Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
6V@85°C 

30 10% 1 9 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A ті 399-3412-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A306K006AS 

(3V@200°C) 

8V@85°C 

56 10% 1 14 3.32 900 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3415-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A566K008AS 

(4V@200°C) 
10V@85°C 20 10% 1 6 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A T 399-3409-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A206K010AS 
(5V @200°C) 47 10% 1 13 3.67 855 12.29 5.56 38.10 A 71 399-3414-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A476K010AS 
15V@85°C 45 10% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 А 71 399-3406-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156K015AS 
(7.5V @200°C) 100 | 10% 2 30 3.98 900 12.29 5.56 38.10 A ті 399-3424-ND 34.00 25.50 20.40 | Т198А107К015А5 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A Ті 399-3404-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106K025AS 
25V @85°С 22 10% 1 7 4.22 800 12.29 5.56 38.10 A Ti 399-3410-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A226K025AS 
(12.5V 9 200*C) 68 10% 2 22 4.29 850 12.29 5.56 38.10 A Ті 399-3428-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A686K025AS 
270 | 10% 3 55 2.70 1400 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3432-ND 44.00 33.00 26.40 | Т198В277К025А5 
30V @85°C 15 | 20% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A Т1 399-3407-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156M030AS 
(15V @200°С) 56 10% 2 22 5.21 800 12.29 5.56 38.10 A ті 399-3427-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A566K030AS 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A T1 399-3405-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106K050AS 
50V @85°С 47 10% 1 13 3.67 1155 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3420-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B476K050AS 
(25V @200°C) 33 10% 2 12.3 4.95 700 12.29 5.56 38.10 A Tii 399-3426-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A336K050AS 
120 | 10% 4 22.5 2.49 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3430-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B127K050AS 
330 | 10% 9 38 1.53 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3434-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D337K050AS 
60V @85°C 39 10% 1 12 4.08 1110 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3419-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B396K060AS 
(30V @200°C) 100 | 10% 4 19 2.52 1100 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3429-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B107K060AS 
6.8 | 10% 1 3.5 6.83 610 12.29 5.56 38.10 A Ti 399-3416-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A685K075AS 
75\@85°С 15 10% 1 6 5.31 890 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3417-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B156K075AS 
(87.5V € 200*C) 22 10% 3 8.5 5.13 600 12.29 5.56 38.10 A Ті 399-3425-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A226K075AS 
у 33 10% 1 10 4.02 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3418-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B336K075AS 
82 10% 4 15.2 2.46 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3433-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B826K075AS 
100V @85°С 2.5 | 10% 1 2 10.62 505 12.29 5.56 38.10 А T1 399-3411-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A255K100AS 
(50V e 200*C) 10 10% 3 4.5 5.97 800 12.29 5.56 38.10 A Ті 399-3423-ND 34.00 25.50 20.40 | Т198А106К100А5 
1.7 | 10% 1 2 15.61 415 12.29 5.56 38.10 A TA 399-3408-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A175K125AS 
125V@85°C 3.6 | 10% 1 3 11.05 520 12.29 5.56 38.10 A pu 399-3413-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A365K125AS 
(62.5V@200°C) 27 10% 5 7.2 3.54 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3431-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B276K125AS 
“ 56 10% 10 6.5 1.54 1800 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3422-ND 62.00 46.50 37.20 | T197D566K125AS 
82 10% 12 174 2.82 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3435-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D826K125AS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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КЕМЕТ Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET's family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of 
surface mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to 
today's surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°С to 125°С (T520 Series: -55%С to 105°С) 

T491 Series — Industrial 

The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the requirements of EIA 
standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this global standard. 

This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and equipment. 

T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 

The T494 is а low ESR series that is available in all the same case sizes and CV ratings as the T491 Series. 
The T494 offers low ESR performance with the economy of an industrial grade device. This series is targeted 
for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust 

Designed primarily for output filtering in switch-mode power supplies and DC-to-DC converters. The standard 
CV T495 values are an excellent choice for battery-to-ground input filter applications. 

This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple current capability, excellent 
capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused 

KEMET also offers a "fail-safe" fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse element provides 
excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault currents exist. 
Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 


T510 Series — Ultra-Low ESR 


KEMET's T510 Series offers the industry's lowest ESR in the popular EIA 7343-43 case size. The ultra-low 
ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS filtering and power decoupling. 
KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates multiple capacitor elements, in 
parallel, inside a single package. 


T520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

The KO-CAP is a Tantalum capacitor, with Ta anode and TasOs dielectric. A conductive, organic, polymer 
replaces the MnO% as the cathode plate of the capacitor. This results in very low ESR and improved сар 
retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign failure mode, which eliminates the ignition 
failures that can occur in standard МпО» Tantalum types. 

KO-CAPs may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than 
standard tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap 
retention), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric 
efficiency, surface mount capability, and no wearout mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 

T525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

The T525 has been targeted for power management applications. This series offers all of the same 
advantages as the T520 KO-CAP including very low ESR, improved capacitance retention at high frequency 
and a benign failure mode, to go along with 125°C capability. 

T530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum 

The KO-MAT is an extremely low-ESR, volumetrically efficient, organic tantalum chip capacitor that offers high 
capacitance retention while preventing thermal events (ignition failures). 

Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic polymer 
is more conductive than МпО> — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. 

Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits 


i 5 Size EIA 
Capacitor Markings End View Side View Bolton view Code Code L w H F201 | S203 
: Cathode (-) A 3216-18 32-02 1.6+0.2 1.6+0.2 1.2 0.8 
yPolarity B 3528-21 3.5+0.2 2.8+0.2 1.9+0.2 22 0.8 
Indicator + с 6032-28 6.0+0.3 3.2+0.3 2.50.3 22 1,3 
X X X |)Picofarad code | | D 7343-31 7.3+0.3 4.3+0.3 2.8+0.3 2.4 1.3 
Rated(| X X K |КЕМЕТ 1р. E 7260-38 7.3+0.3 6.0+0.3 3.6+0.2 44 13 
Voltage | y ww R 2012-12 2.0+0.2 1.340.2 1.2 Max. 0.9 0.5 
== T 3528-12 3.5+0.2 2.8+0.2 1.2 Max 22 0.8 
Year Week M 7343-20 7.30.3 4.3+0.3 2.0 Max 2.4 1.3 
x 7343-43 7.3+0.3 4.3+0.3 4.0+0.3 2.4 1.3 
DC DF% ESR О 
Cap. Leakage @+25° @+25°С Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
T491 Series — Industrial 
68 +10 2.8 30.0 4.0 A 399-3338-1-ND 150 44 .38 399-3338-2-ND 2,000 170.00/М | T491A686K004AS 
68 +10 2.7 6.0 0.8 D .65 57 .50 500 118.00 | T491D686K004AS 
100 x20 4 30.0 4.0 A 48 42 37 2,000 162.00/M | T4914107M004AS 
4 100 x20 4 8.0 1.0 B .93 .81 171 2,000 315.00/M | Т491В107М004А5 
100 +20 4 30.0 5.0 T 1.60 1.39 1.22 2,500 542.00/M | T491T107M004AT 
100 x20 4 8.0 0.8 D :65 157 .50 500 118.00 | T491D107M004AS 
150 x20 6 12.0 2.0 B .93 .81 171 2,000 315.00/М | Т491В157М004А5 
330 +10 13.2 10.0 1.2 с 2.00 1.74 1.52 500 364.00 | Т491С337К004А5 
6.8 +10 0.5 8.0 15 R 1.16 1.01 89 2,500 394.00/M | T491R685K006AS 
10 +10 0.6 6.0 4.0 A .20 18 16 2,000 68.00/М | Т491А106К006А5 
10 x20 0.6 6.0 4.0 A 20 18 16 2,000 68.00/М | Т491А106М006А5 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B 28 25 22 2,000 96.00/M | T491B106K006AS 
22 +10 1.4 6.0 3.5 B -30 .26 .23 2,000 100.00/М | T491B226K006AS 
22 +10 1.4 6.0 1.8 с 39 35 130 500 71.50 | Т491С226К006А5 
47 x20 3 12.0 3.5 A 48 42 37 2,000 162.00/M | T4914476M006AS 
6.3 47 +10 2.9 6.0 1.6 с 43 .38 .33 500 77.50 | T491C476K006AS 
68 x20 4.1 8.0 1.0 B .93 .81 #71 2,000 315.00/М | T491B686M006AS 
68 +10 4.1 6.0 12 с 52 46 .40 500 94.50 | T491C686K006AS 
68 +10 4.1 6.0 0.8 D 399-1558-1-ND :65 157 .50 399-1558-2-ND 500 118.00 | T491D686K006AS 
100 x20 6.3 15.0 3.0 B 399-3195-1-ND .93 .81 т 399-3195-2-ND 2,000 315.00/М | Т491В107М006А5 
220 x20 13.2 10.0 1.2 с 399-3208- 1.95 1.70 1.49 399-3208- 500 355.00 | T491C227M006AS 
470 x20 28.2 12.0 0.5 D 399-3002-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3002- 500 842.00 | Т4910477М006А5 
680 +20 40.8 12.0 0.5 E 399-3094-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3094-2-ND 500 1729.00 | Т491Е687М006А5 
22 +10 0.5 6.0 8.0 A 399-1559-1-ND 19 AT 15 399-1559-2-ND 2,000 65.00/M | T491A225K010AS 
3.8 +10 0.5 6.0 6.0 A 19 17 15 2,000 65.00/M | T491A335K010AS 
3.3 +10 0.3 8.0 15 R 1.16 1.01 89 2,500 394.00/М | T491R335K010AS 
4.7 +10 0.5 6.0 6.0 A 19 47 15 2,000 65.00/M | T491A475K010AS 
4.7 +20 0.5 6.0 6.0 A 399-1562-1-ND 119 117 445 399-1562-2-ND 2,000 65.00/M | T491A475M010AS 
4.7 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1565-1-ND 28 25 22 399-1565-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475K010AS 
4.7 x20 0.5 6.0 3.5 В .28 25 .22 2,000 96.00/М | T491B475M010AS 
6.8 +10 0.7 6.0 3.5 B 28 25 22 2,000 96.00/M | T491B685K010AS 
10 +10 1 6.0 4.0 A 22 19 17 2,000 74.00/М | Т491А106К010А5 
10 +20 1 6.0 4.0 A 22 49 17 2,000 74.00/М | Т491А106М010А5 
10 +10 1 6.0 3.5 B 28 25 22 2,000 96.00/М | T491B106K010AS 
10 x20 1 6.0 3.5 B 28 25 22 2,000 96.00/M | T491B106M010AS 
10 +10 1 6.0 1.8 с 39 35 130 500 71.50 | Т491С106К010А5 
15 +10 1.5 6.0 3.5 B 30 26 23 2,000 100.00/М | T491B156K010AS 
15 +10 1.5 6.0 1.8 с 39 35 -30 500 71.50 | Т491С156К010А5 
10 22 x20 22 10.0 6.0 A 48 42 37 2,000 162.00/M | T491A226M010AS 
22 +10 22 6.0 1.8 с 39 35 130 500 71.50 | Т491С226К010А5 
33 +10 3.3 6.0 0.8 D 65 57 .50 500 118.00 | T491D336K010AS 
47 x20 4.7 8.0 1.0 B .93 .81 т 2,000 315.00/М | Т491В476М010А5 
47 +10 47 6.0 12 с 52 46 -40 500 94.50 | T491C476K010AS 
47 x20 4.7 6.0 12 с 52 46 40 500 94.50 | T491C476M010AS 
47 +10 47 6.0 0.8 D 65 57 .50 500 118.00 | T491D476K010AS 
47 x20 4.7 6.0 0.8 D :65 157 .50 500 118.00 | T491D476M010AS 
100 +10 10 8.0 0.7 D .78 .68 .60 500 142.00 | T491D107K010AS 
100 x20 10 8.0 0.7 D 399-1580-1-ND .78 .68 .60 399-1580-2-ND 500 142.00 | T491D107M010AS 
150 +10 15 10.0 12. с 399-3231-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3231-2-ND 500 364.00 | T491C157K010AS 
150 x20 15 8.0 0.7 D 1.00 88 177 500 182.00 | Т4910157М010А5 
220 +10 22 12.0 0.7 M 3.50 3.05 2.66 1,000 1190.00 | T491V227K010AS 
220 +10 22 8.0 0.5 x 399-1582-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-1582-2-ND 500 403.50 | T491X227K010AS 
330 +20 33 10.0 0.5 D 399-3097-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3097-2-ND 500 842.00 | T491D337M010AS 
470 +20 47 12.0 0.5 E 399-3095-1-ND 9.50 8.27 7.22 500 1729.00 | T491E477M010AS 
1.0 +10 0.5 4.0 10.0 A 399-1583-1-ND 19 4 15 399-1583-2-ND 2,000 65.00/M | T491A105K016AS 
1.0 x20 0.5 4.0 10.0 A 399-1584-1-ND 19 A 15 399-1584-2-ND 2,000 65.00/M | T491A105M016AS 
16 1.5 +10 0.5 6.0 8.0 A 19 47 15 2,000 65.00/М | Т491А155К016А5 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A 19 17 15 2,000 65.00/М | T491A225K016AS 
3.3 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1589-1-ND .28 .25 .22 399-1589-2-ND 2,000 96.00/M | T491B335K016AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


DC DF% ESRO 
Cap. Leakage @+25°С @+25°С Cut Tape 
Wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 

(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 +10 0.8 6.0 6.0 A 399-1587-1-ND .20 .18 16 399-1587-2-ND 2,000 68.00/M | T491A475K016AS 
4.7 +20 0.8 6.0 6.0 A 399-1588-1-ND 20 18 16 399-1588-2-ND 2,000 68.00/M | T491A475M016AS 
4.7 +10 0.8 6.0 3.5 B 28 25 22 399-1590-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475K016AS 
4.7 +20 0. 6.0 3.5 B 28 25 22 399-1591-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475M016AS 
6.8 +20 11 6.0 1.9 с 399-1592-1-ND 139 135 30 399-1592-2-ND 500 71.50 | T491C685M016AS 
10 +20 1.6 10.0 7.0 A 399-3098-1-ND .24 21 18 399-3098-2-ND 2,000 80.00/M | T491A106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B 130 26 .23 399-1593- 2,000 100.00/М | T491B106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B .30 26 23 399-1594-2-ND 2,000 100.00/M | T491B106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 1.8 с 139 35 30 399-1595- 500 71.50 | Т491С106К016А5 
10 +20 1.6 6.0 1.8 C 399-1596-1-ND 139 35 30 399-1596-2-ND 500 71.50 | T491C106M016AS 
22 +20 3.5 6.0 2.2 B 399-3099-1-ND .53 47 41 399-3099-2-ND 2,000 182.00/M | T491B226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 1.6 с 43 .38 .33 500 77.50 | T491C226K016AS 
16 22 +20 3.6 6.0 1.6 с 43 .38 33 399-1598-2-ND 500 77.50 | T491C226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.8 D 399-1600-1-ND 65 57 150 399-1600-2-ND 500 118.00 | T491D226K016AS 
33 +10 5.3 6.0 12 с 399-1599-1-ND .52 .46 40 399-1599-2-ND 500 94.50 | T491C336K016AS 
33 +10 5.3 6.0 0.8 D 65 57 150 399-1601- 500 118.00 | Т4910336К016А5 
33 +20 5.3 6.0 0.8 D 65 57 150 399-1602- 500 118.00 | T491D336M016AS 
47 +10 7.5 6.0 0.8 D 399-1603-1-ND .65 57 150 399-1603-2-ND 500 118.00 | T491D476K016AS 
100 +10 16 8.0 0.7 D 399-1604-1-ND 1.00 .88 77 399-1604-2-ND 500 182.00 | T491D107K016AS 
100 +20 16 8.0 0.7 D 399-1605- 1.00 .88 77 399-1605-: 500 182.00 | T491D107M016AS 
100 +10 16 12 0.7 V 399-3366- 3.40 2.96 2.59 399-3366-: 1,000 1156.00 | T491V107K016AS 
100 +10 16 8.0 0.7 x 399-1606-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1606-2-ND 500 330.50 | T491X107K016AS 
100 +20 16 8.0 0.7 x 399-1607-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1607-2-ND 500 330.50 | T491X107M016AS 
150 +10 24 12.0 0.7 D 1.39 1:21 1.06 399-3365-2-ND 500 252.50 | T491D157K016AS 
150 +10 24 8.0 0.5 x 2.22 1.93 1.69 399-1608-: 500 403.50 | T491X157K016AS 
1.0 +10 0.5 4.0 10.0 А 399-1609-1-ND 19 Eri 445 399-1609-2-ND 2,000 65.00/M | Т491А105К020А5 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A 399-1610-1-ND 19 AZ 15 399-1610-2-ND 2,000 65.00/M | Т491А105М020А5 
1.0 +20 0.2 6.0 20.0 R 399-3209- 1.11 97 .85 399-3209-2-ND 2,500 377.00/М | T491R105M020AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1611- 28 25 22 2,000 96.00/М | Т491В225К020А5 
47 +10 1 6.0 3.5 B 399-1612-1-ND .28 25 22 399-1612-2-МО 2,000 96.00/M_ | T491B475K020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 1.9 с 399-1613-1-ND 89 135 30 399-1613-2-ND 500 71.50 | T491C685K020AS 
10 +10 2 6.0 1.8 с 139 135 30 399-1614-2-ND 500 71.50 | T491C106K020AS 
20 22 +10 44 6.0 1.2 с 52 46 40 500 94.50 | Т491С226К020А5 
22 +10 44 6.0 0.8 D :65 157 150 399-1616-2-ND 500 118.00 | T491D226K020AS 
22 x20 44 6.0 0.8 D 399-1617-1-ND .65 .57 50 399-1617-2-ND 500 118.00 | T491D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.8 D 399-1618-1-ND 65 57 150 399-1618-2-ND 500 118.00 | T491D336K020AS 
47 +10 9.4 6.0 0.7 D .78 .68 .60 399-1619-2-ND 500 142.00 | T491D476K020AS 
68 +10 13.6 8.0 0.7 D 1.39 1.21 1.06 399-1620-2-ND 500 252.50 | T491D686K020AS 
68 +10 13.6 6.0 0.7 x 399-1621-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1621-2-ND 500 330.50 | T491X686K020AS 
100 +20 20 8.0 0.5 x 399-1622-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-1622-2-ND 500 403.50 | T491X107M020AS 
47 +10 0.5 4.0 14.0 A 399-1623- 19 17 445 399-1623-2-ND 2,000 65.00/M | T491A474K025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 8.0 A 399-1624- 20 .18 16 399-1624-2-ND 2,000 68.00/M | T491A105K025AS 
1.5 +10 0.5 6.0 5.0 B 399-1625-1-ND 28 25 22 399-1625-2-ND 2,000 96.00/M | T491B155K025AS 
2.2 +10 0.6 6.0 4.5 в 399-1626-1-ND .30 26 .23 399-1626-2-ND 2,000 100.00/M | T491B225K025AS 
2.2 +10 0.6 6.0 3.5 с 139 35 30 399-1627-2-ND 500 71.50 | T491C225K025AS 
2.2 +20 0.6 6.0 3.5 с 139 135 30 399-1628-2-ND 500 71.50 | T491C225M025AS 
47 +10 1.2 6.0 24 с 399-1629-1-ND 139 135 30 399-1629-2-ND 500 71.50 | T491C475K025AS 
47 +20 1.2 6.0 24 с 399-1630-1-ND 139 135 30 399-1630-2-ND 500 71.50 | T491C475M025AS 
6.8 +10 1.7 8.0 3.0 B 399-3363- 53 47 41 2,000 182.00/М | T491B685K025AS 
6.8 +10 1.7 6.0 1.9 с 399-1631- 39 35 .30 500 71.50 | T491C685K025AS 
6.8 +20 1.7 6.0 1.9 с 399-1632-1-ND 139 135 30 399-1632-2-ND 500 71.50 | T491C685M025AS 
25 10 +10 2.5 6.0 1.5 с 399-1633-1-ND 43 .38 .33 399-1633-2-ND 500 77.50 | T491C106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 1.5 с 43 .38 .33 500 77.50 | T491C106M025AS 
10 +10 2.5 6.0 1.0 D 65 57 150 500 118.00 | Т4910106К025А5 
10 +20 2.5 6.0 1.0 D 65 57 .50 500 118.00 | T491D106M025AS 
15 +10 3.8 6.0 1.0 D 65 57 .50 500 118.00 | T491D156K025AS 
15 +20 3.8 6.0 1.0 D 65 57 150 500 118.00 | Т4910156М025А5 
22 +10 5.5 8.0 1.5 с 68 .60 53 500 124.50 | T491C226K025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.8 D 65 57 150 500 118.00 | Т4910226К025А5 
22 +20 5.5 6.0 0.8 D 399-1640-1-ND 65 57 .50 399-1640-2-ND 500 118.00_ | T491D226M025AS 
33 +10 8.3 6.0 0.7 x 399-1641-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-1641-2-ND 500 330.50 | T491X336K025AS 
33 +20 8.3 6.0 0.7 x 1.82 1.58 1.38 399-1642-2-ND 500 330.50 | Т491Х336М025А5 
47 +20 11.8 10.0 0.7 D 1.39 1.21 1.06 399-3210-2-ND 500 252.50 | T491D476M025AS 
68 +20 17.0 8.0 0.7 x 399-3211-1-ND 2.22 1.93 1.69 399-3211-2-ND 500 403.50 | T491X686M025AS 
ло +10 0.5 4.0 10.0 А 399-1643-1-ND 19 ат 15 399-1643-2-ND 2,000 65.00/M | T491A104K035AS 
10 +20 0.5 4.0 10.0 A 419 Burd 15 399-1644-2-ND 2,000 65.00/M | T491A104M035AS 
.33 +10 0.5 4.0 15.0 A 19 47 445 2,000 65.00/M | T491A334K035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B 399-1646-1-ND .28 25 22 399-1646-2-ND 2,000 96.00/M | T491B105K035AS 
1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B 399-1647-1-ND .28 .25 22 399-1647-2-МО 2,000 96.00/M | T491B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6.0 3.5 с 139 135 30 500 71.50 | Т491С225К035А5 
3.3 +20 1.2 6.0 3.5 B 53 47 41 2,000 182.00/М | T491B335M035AS 
3.3 +20 1.2 6.0 2.5 с 139 135 30 500 71.50 | Т491С335М035А5 
47 +10 1.7 6.0 2.5 с 43 .38 .33 500 77.50 | T491C475K035AS 
35 4.7 +10 1.7 6.0 1.5 D :65 57 .50 500 118.00 | T491D475K035AS 
6.8 +20 2.4 6.0 2.0 с 52 .46 40 500 94.50 | Т491С685М035А5 
6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D 65 57 150 500 118.00 | Т4910685К035А5 
10 +10 3.5 6.0 1.0 D 65 57 150 500 118.00 | T491D106K035AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 D 65 57 150 500 118.00 | Т4910106М035А5 
15 +10 5.3 6.0 0.8 D .78 .68 .60 500 142.00 | T491D156K035AS 
15 +10 5.8 6.0 0.9 x 1.82 1.58 1.38 500 330.50 | T491X156K035AS 
22 +10 7.7 6.0 07 x 1.82 1.58 1.38 500 330.50 | T491X226K035AS 
22 +20 7.7 6.0 0.7 x 1.82 1.58 1.38 500 330.50 | T491X226M035AS 
47 +10 16.5 8.0 0.6 x 2.62 2.29 2.00 500 477.50 | Т491Х476К035А5 
.33 +20 0.5 4.0 10.0 B .34 .30 26 2,000 116.00/М | T491B334M050AS 
47 +10 0.5 4.0 8.0 с 49 43 37 500 88.50 | Т491С474К050А5 
1.0 +10 0.5 4.0 5.5 с 49 43 37 500 88.50 | T491C105K050AS 
50 2.2 +10 1.1 6.0 2.5 D .80 70 61 500 145.00 | T491D225K050AS 
3.3 +20 1:7 6.0 2.0 D .80 .70 .61 500 145.00 | T491D335M050AS 
47 +10 2.4 6.0 1.5 D .80 70 .61 500 145.00 | T491D475K050AS 
6.8 +20 3.4 6.0 1.0 D 399-3109-1-ND .96 84 74 399-3109-2-ND 500 175.00 | T491D685M050AS 

T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 
68 +10 2.8 30.0 3.0 A 399-3343-1-ND 85 74 65 399-3343-2-ND 2,000 289.00/M | T494A686K004AS 
100 +20 4 30.0 3.0 A .83 .72 .63 399-3344-2-ND 2,000 281.00/M | T494A107M004AS 
4 100 +20 4 8.0 1.0 B 1.39 1.21 1.06 399-3004-2-ND 2,000 473.00/M | T494B107M004AS 
100 +20 4 30.0 4.5 Ku 1.99 1.73 1.52 399-3342-2-ND 2,500 676.00/M | T494T107M004AT 
150 +20 6 12.0 1.0 B 399-3345-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3345-2-ND 2,000 473.00/M | T494B157M004AS 
330 +10 13.2 10.0 0.9 с 399-3310-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3310-2-ND 500 473.00 | Т494С337К004А5 
6.8 +10 0.5 8.0 10 R 399-3233- 1.45 1.27 TAT 399-3233-2-ND 2,500 493.00/M | T494R685K006AS 
47 +20 3 12.0 2.5 A 399-3346-1-ND .83 .72 63 399-3346-2-ND 2,000 281.00/М | T494A476M006AS 
63 68 +20 4.1 8.0 1.0 B 399-3005-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3005-2-ND 2,000 473.00/M | T494B686M006AS 
Б 100 +20 6.3 15.0 1.5 B 399-3196- 1.39 1:21 1.06 399-3196-2-ND 2,000 473.00/M | Т494В107М006А5 
220 +20 13.2 10.0 0.3 с 399-3212- 2.54 2.21 1.93 399-3212-2-ND 500 461.50_| T494C227M006AS 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D 399-3006-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3006-2-ND 500 1492.50 | T494D477M006AS 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


DC DF Зе ЕЗВ О 
Сар. Leakage @+25°С @+25°С Cut Tape 
Wv Cap. Tol. НА@+25°С 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Мах. Мах. Мах. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A 399-1772-1-ND .60 53 46 399-1772-2-ND 2,000 204.00/M | T494A225K010AS 
3.3 +10 0.3 8.0 10 R 1.45 1.27 1.11 2,500 493.00/M | T494R335K010AS 
47 +10 0.5 6.0 1.5 B 399-1773-1-ND .83 .72 .63 2,000 281.00/M | T494B475K010AS 
10 +20 1 6.0 0.8 B 399-1774-1-ND .80 70 61 399-1774-2-ND 2,000 272.00/M | T494B106M010AS 
22 +20 2.2 10.0 4.5 A 399-3103-1-ND 83 72 .63 399-3103-2-ND 2,000 281.00/M | T494A226M010AS 
33 +10 3.3 6.0 2.00 B 399-1775-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-1775-2-ND 2,000 459.00/M | T494B336K010AS 
10 47 +20 4.7 8.0 1.0 B 399-3007-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3007-2-ND 2,000 473.00/M | T494B476M010AS 
47 +10 47 6.0 0.30 с 399-1776-1-ND 1.63 1.42 1.24 399-1776- 500 296.00 | Т494С476К010А5 
100 +10 10 8.0 0.15 D 399-1777-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-1777-2-ND 500 473.00 | T494D107K010AS 
150 +10 15 10.0 0.9 с 399-3234-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3234-2-ND 500 473.00 | T494C157K010AS 
220 +10 22 12 0.5 V 399-3372-1-ND 4.53 3.94 3.44 399-3372- 1,000 1539.00 | T494V227K010AS 
330 +20 33 10.0 0.15 D 399-3104-1-ND 8.20 7.44 6.24 399-3104-2-ND 500 1492.50 | T494D337M010AS 
330 +10 33 10.0 0.10 x 399-1778-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-1778-2-ND 500 1833.50 | T494X337K010AS 
10 +20 1.6 10.0 3.0 A 399-3105-1-ND 78 .68 59 399-3105-2-ND 2,000 264.00/M | T494A106M016AS 
10 +10 1.6 6.0 0.8 B 399-1779-1-ND .90 79 .69 399-1779-2-ND 2,000 306.00/M | T494B106K016AS 
22 +20 3.5 6.0 0.8 B 399-3106-1-ND 1.30 1.14 .99 399-3106-: 2,000 442.00/M | T494B226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.35 с 399-1780-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-1780-2-ND 500 260.50 | T494C226K016AS 
16 22 +20 3.6 6.0 0.35 с 399-1781-1-ND 1.28 1.12 98 399-1781-2-ND 500 233.00 | T494C226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.25 D 399-1782-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-1782-2-ND 500 396.50 | T494D226K016AS 
100 +10 16 12 0.5 V 399-3371-1-ND 4.42 3.85 3.36 399-3371- 1,000 1503.00 | T494V107K016AS 
150 +10 24 12 0.4 D 399-3370-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-3370-2-ND 500 1301.50 | T494D157K016AS 
150 +10 24 8.0 0.15 x 399-1783-1-ND 8.78 7.64 6.67 399-1783-2-ND 500 1597.00_ | T494X157K016AS 
20 1.0 +20 0.2 6.0 15.0 R 399-3213-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3213- 2,500 472.00/М | Т4948105М020А5 
100 +20 20 8.0 0.15 x 399-1784-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-1784-2-ND 500 1514.00_ | T494X107M020AS 
6.8 +10 1.7. 8.0 2.0 в 399-3368-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3368-2-ND 2,000 459.00/M | T494B685K025AS 
10 +10 2.5 6.0 0.6 с 399-1785-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-1785-2-ND 500 260.50 | T494C106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 0.6 с 399-1786-1-ND 1.28 1.12 .98 399-1786-2-ND 500 233.00 | T494C106M025AS 
25 10 +10 2.5 6.0 0.4 D 399-1787-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-1787- 500 396.50 | Т4940106К025А5 
22 +10 5.5 8.0 1.0 с 399-3369-1-ND 1.69 1.47 1.29 399-3369-2-ND 500 307.50 | T494C226K025AS 
47 +20 11.8 10.0 0.2 D 399-3214-1-ND 6.83 5.94 5.19 399-3214-2-ND 500 1242.00 | T494D476M025AS 
68 +20 17.0 8.0 0.3 x 399-3215-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3215- 500 1514.00 | T494X686M025AS 
3.3 +20 1.2 6.0 1.3 B 399-3107-1-ND 1.30 1.14 99 399-3107-2-ND 2,000 442.00/M | T494B335M035AS 
47 +10 157. 6.0 0.7 D 399-1788-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-1788-2-ND 500 396.50 | T494D475K035AS 
35 10 +20 3.5 6.0 0.4 D 399-1789-1-ND 2.11 1.84 1.61 399-1789-2-ND 500 384.50 | T494D106M035AS 
22 +10 7.7 6.0 0.30 x 399-1790-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-1790-2-ND 500 1301.50 | T494X226K035AS 
47 +10 16.5 8.0 0.5 x 399-3312-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3312-2-ND 500 1833.50 | T494X476K035AS 
22 +10 1.4 6.0 0.8 D 399-1791-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-1791-2-ND 500 520.50 | T494D225K050AS 
0 47 +10 2.4 6.0 0.6 D 399-1792-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-1792-2-ND 500 520.50 | T494D475K050AS 
5 6.8 +20 3.4 6.0 0.7 D 399-3108-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3108-2-ND 500 591.50 | T494D685M050AS 
15 +10 7.5 8.0 0.4 X 399-3235-1-ND 9.75 8.49 7.41 399-3235-2-ND 500 1774.50 | T494X156K050AS 
T495 Series — Low ESR, Surge Robust 
4 150 +20 6 12.0 0.9 B 399-3347-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3347-2-ND 2,000 646.00/M | T495B157M004ASE900 
330 +10 13.2 12.0 0.7 с 399-3307-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3307- 500 418.50 | T495C337K004ASE700 
100 +20 6.3 15.0 0.70 B 399-3197- 1.90 1.66 1.45 399-3197- 2,000 646.00/М | Т495В107М006А5Е700 
220 +10 13.9 10.0 0.225 с 399-3236- 2.30 2.01 1.75 399-3236-: 500 418.50 | T495C227K006ASE225 
6.3 330 +10 20.8 8.0 0.10 D 399-3198- 2.00 1.74 1.52 399-3198- 500 364.00 | T495D337K006ASE100 
330 +10 19.8 8.0 0.10 x 399-1793- 3.63 3.16 2.76 399-1793- 500 660.00 | T495X337K006ASE100 
470 +10 29.6 12.0 0.125 D 399-3348- 4.60 4.01 3.50 399-3348- 500 837.00 | T495D477K006ASE125 
100 +10 10 8.0 0.10 D 399-1794- 1.76 1.54 1.34 399-1794- 500 320.50 | T495D107K010ASE100 
150 +20 15 8.0 0.15 V 399-3110- 3.85 3.35 2.93 399-3110- 1,000 1309.00 | T495V157M010ASE150 
220 +10 22 8.0 0.125 D 399-3313- 4.50 3.92 3.42 399-3313- 500 819.00 | T495D227K010ASE125 
10 220 +20 22 12 0.15 M 399-3373- 3.95 3.44 3.01 399-3373- 1,000 1343.00 | T495V227M010ASE150 
220 +10 22 8.0 0.10 x 399-1795- 3.63 3.16 2.76 399-1795- 500 660.00 | T495X227K010ASE100 
330 +10 33 10.0 0.125 D 399-3349- 4.60 4.01 3.50 399-3349- 500 837.00 | T495D337K010ASE125 
330 +10 33 10 0.06 x 399-3199- 3.00 2.61 2.28 399-3199-: 500 546.00 | Т495Х337К010А5Е060 
68 +10 10.9 6.0 0.15 D 399-3200- 1.20 1.05 92 399-3200-: 500 218.50 | T495D686K016ASE150 
16 100 +10 16 8.0 0.10 x 399-1796- 3.42 2.98 2.60 399-1796-: 500 621.50 | T495X107K016ASE100 
100 +20 16 8.0 0.10 x 399-1797- 3.42 2.98 2.60 399-1797- 500 621.50 | T495X107M016ASE100 
150 +10 24 8.0 0.10 x 399-3201- 2.50 2.18 1.90 399-3201- 500 455.00 | T495X157K016ASE100 
47 +10 715. 4.0 0.15 x 399-1798- 2.63 2.29 2.00 399-1798- 500 478.00 | T495X476K020ASE150 
20 47 +10 9.4 6.0 0.175 D 399-3202- 1.40 1.22 1.07 399-3202- 500 255.00 | T495D476K020ASE175 
68 +10 13.6 8.0 0.15 D 399-3308- 4.25 3.70 3.23 399-3308- 500 773.50 | Т4950686К02045Е150 
68 +10 13.6 6.0 0.15 x 399-1799- 3.42 2.98 2.60 399-1799-: 500 621.50 | T495X686K020ASE150 
33 +10 6.6 4.0 0.175 x 399-1800- 2.63 2.29 2.00 399-1800-: 500 478.00 | T495X336K025ASE175 
2 33 +10 8.3 6.0 0.3 D 399-3203- 1.40 1.22 1.07 399-3203-; 500 255.00 | T495D336K025ASE300 
5 47 +20 11.8 6.0 0.2 x 399-3204- 9.00 7.83 6.84 399-3204-: 500 1638.00 | T495X476M025ASE200 
68 +10 17 8.0 0.2 x 399-3205- 2.50 2.18 1.90 399-3205-: 500 455.00 | T495X686K025ASE200 
6.8 +10 2.4 6.0 0.4 D 399-3206- 1.20 1.05 92 399-3206-: 500 218.50 | T495D685K035ASE400 
35 22 +10 77 6.0 0.3 D 399-3207- 1.40 1.22 1.07 399-3207- 500 255.00 | Т4950226К035А5ЕЗ00 
22 +10 ТЫР. 6.0 0.275 x 399-1801- 3.42 2.98 2.60 399-1801- 500 621.50 | T495X226K035ASE275 
47 +10 16.5 8.0 0.3 x 399-3350- 10.50 9.14 7.98 399-3350-: 500 1911.00 | Т495Х476К035А5ЕЗ00 
50 6.8 +10 3.4 6.0 0.3 D 399-3237- 3.75 3.27 2.85 399-3237- 500 682.50 | T495D685KO50ASE300 
15 +10 7.5 8.0 0.3 x 399-3309-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3309-2-ND 500 2229.50 | Т495Х156К050А5ЕЗ00 
T496 Series — Fused 
4 330 +10 13.2 8.0 07 x 399-1665-1-ND 750 653 570 399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337K004AS 
330 EN 13.2 8.0 0.7 x 399-1666-1-ND 700 609 5.32 399-1666-2-ND 500 1274.00 | T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B 399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1667-2-ND 2,000 612.00/M | T496B106K006AS 
10 +20 0.6 6.0 3.5 B 1.65 1.44 1.26 2,000 561.00/М | Т496В106М006А5 
6.3 100 +10 6 8.0 0.8 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D107K006AS 
a 100 +20 6 8.0 0.8 D 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D107M006AS 
100 +10 6 8.0 0.9 x 7.00 6.09 5.32 500 1274.00 | T496X107K006AS 
100 +20 6 8.0 0.9 x 6.50 5.66 4.94 500 1183.00 | Т496Х107М006А5 
47 +10 0.5 6.0 3.5 B 1.80 1.57 1.37 2,000 612.00/M | T496B475K010AS 
47 +20 0.5 6.0 3.5 B 1.65 1.44 1.26 2,000 561.00/M | T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6.0 2.0 с 3.00 2.61 2.28 500 546.00 | Т496С226К010А5 
22 +20 2.2 6.0 2.0 с 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | T496C226M010AS 
33 +10 3.3 6.0 1.0 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D336K010AS 
33 +20 3.3 6.0 1.0 D 399-1678-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1678-2-ND 500 682.50 | T496D336M010AS 
10 47 +10 47 6.0 1.0 D 399-1679-1-ND 3.90 3.40 2.97 399-1679-2-ND 500 710.00 | T496D476K010AS 
47 +20 4.7 6.0 1.0 D 399-1680-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1680-2-ND 500 682.50 | T496D476M010AS 
68 +10 6.8 6.0 0.9 x 399-1683-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1683- 500 1274.00 | T496X686K010AS 
68 +20 6.8 6.0 0.9 x 399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +10 10 8.0 0.7 D 399-1681-1-ND 4.15 3.62 3.16 399-1681-2-ND 500 755.50 | T496D107K010AS 
100 +20 10 8.0 0.7 D 399-1682-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-1682-2-ND 500 728.00 | T496D107M010AS 
220 +10 22 8.0 0.5 x 399-1685-1-ND 9.00 7.83 6.84 500 1638.00 | T496X227K010AS 
220 +20 22 8.00 0.5 x 399-1686-1-ND 8.50 7.40 6.46 399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
22 +10 0.5 6.0 3.5 B 399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1687-2-ND 2,000 612.00/M | T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B 399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1688-2-ND 2,000 561.00/M | T496B225M016AS 
16 47 +10 0.8 6.0 3.5 B 399-1689-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1689-2-ND 2,000 612.00/М | Т496В475К016А5 
47 +20 0.8 6.0 3.5 B 399-1690-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-1690-2-ND 2,000 561.00/M | T496B475M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B 399-1691-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-1691-2-ND 2,000 646.00/М | Т496В106К016А5 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B 399-1692-1-ND 1.80 1.57 1.37 399-1692-2-ND 2,000 612.00/М | T496B106M016AS 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


DC DF% ESR О 
Cap. Leakage @+25°С @+25°С Cut Tape 
Wv Cap. Tol. НА@+25°С 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Мах. Мах. Мах. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 +10 1.6 6.0 2.0 с 399-1693-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1693-2-ND 500 546.00 | T496C106K016AS 
10 x20 1.6 6.0 2.0 с 399-1694- 2.75 2.40 2.09 399-1694- 500 500.50 | T496C106M016AS 
15 +10 2.4 6.0 2.0 с 399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-1695-2-ND 500 546.00 | T496C156K016AS 
15 x20 24 6.0 2.0 с 399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 399-1696- 500 500.50 | T496C156M016AS 
22 +10 3.6 6.0 1.6 с 399-1697-1-ND 3.15 2.75 2.40 399-1697-2-ND 500 573.50 | T496C226K016AS 
22 x20 3.6 6.0 1.6 с 399-1698-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-1698-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AS 
16 33 +10 5.3 6.0 1.0 D 399-1699-1-ND 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D336K016AS 
33 +20 5.3 6.0 1.0 D 399-1700-1-ND 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +10 7:5 6.0 0.8 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D476K016AS 
47 x20 7.5 6.0 0.8 D 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D476M016AS 
47 +10 7.5 6.0 0.9 x 7.00 6.09 5.32 500 1274.00 | T496X476K016AS 
47 x20 7.5 6.0 0.9 x 6.50 5.66 4.94 500 1183.00 | Т496Х476М016А5 
100 +10 16 8.0 0.7 x 7.50 6.53 5.70 500 1365.00 |T496X107K016AS 
100 +20 16 8.0 0.7 x 7.00 6.09 5.32 500 1274.00 |T496X107M016AS 
22 +10 0.5 6.0 3.5 B 1.80 1.57 1.37 2,000 612.00/М | Т496В225К020А5 
2.2 x20 0.5 6.0 3.5 B 1.65 1.44 1.26 2,000 561.00/M | T496B225M020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 2.0 с 3.00 2.61 2.28 500 546.00 | T496C685K020AS 
6.8 x20 14 6.0 2.0 с 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | Т496С685М020А5 
20 10 +10 2 6.0 2.0 с 399-1711- 3.00 2.61 2.28 500 546.00 | T496C106K020AS 
10 x20 2 6.0 2.0 с 399-1712- 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | Т496С106М020А5 
22 +10 4.4 6.0 1.0 D 399-1713- 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D226K020AS 
22 x20 4.4 6.0 1.0 D 399-1714- 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.9 x 399-1715- 7.00 6.09 5.32 500 1274.00 |T496X336K020AS 
33 x20 6.6 6.0 0.9 x 399-1716- 6.50 5.66 4.94 500 1183.00 |T496X336M020AS 
4.7 +10 1.2 6.0 2.5 с 399-1717- 3.00 2.61 2.28 500 546.00 | Т496С475К025А5 
47 x20 1.2 6.0 2.5 с 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | Т496С475М025А5 
10 +10 2.5 6.0 1.2 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D106K025AS 
2: 10 x20 2.5 6.0 1.2 D 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D106M025AS 
5 22 +10 5.5 6.0 0.8 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D226K025AS 
22 x20 5.5 6.0 0.8 D 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D226M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.9 x 7.00 6.09 5.32 500 1274.00 |T496X226K025AS 
22 x20 5.5 6.0 0.9 x 6.50 5.66 4.94 500 1183.00 |T496X226M025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B 1.80 1.57 1.37 2,000 612.00/М | T496B105K035AS 
1.0 x20 0.5 4.0 5.0 B 1.65 1.44 1.26 2,000 561.00/M | Т496В105М035А5 
2.2 +10 0.8 6.0 3.5 с 3.00 2.61 2.28 500 546.00 | T496C225K035AS 
2.2 x20 0.8 6.0 3.5 с 2.75 2.40 2.09 500 500.50 | T496C225M035AS 
4.7 +10 1/1 6.0 1.5 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D475K035AS 
35 4.7 x20 1:7 6.0 1.5 D 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D475M035AS 
6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D 3.90 3.40 2.97 500 710.00 | T496D685K035AS 
6.8 x20 24 6.0 1.3 D 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | T496D685M035AS 
10 +10 3.5 6.0 1.0 x 399-1733-1-ND 7.00 6.09 5.32 500 1274.00 | T496X106K035AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 x 399-1734-1-ND 6.50 5.66 4.94 399-1734-2-ND 500 1183.00 |T496X106M035AS 
15 +10 5.3 6.0 0.9 x 399-1735-1-ND 750 653 570 399-1735-2-ND 500 1365.00 | T496X156K035AS 
15 +20 5.3 6.0 0.9 x 399-1736-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1736- 500 1274.00 |T496X156M035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.5 с 399-1737-1-ND 3.38 2.94 2.57 399-1737- 500 614.50 | T496C105K050AS 
0 1.0 x20 0.5 4.0 5.5 с 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-1738-2-ND 500 600.50 | T496C105M050AS 
5i 4.7 +10 2.4 6.0 1.5 x 399-1739-1-ND 8.00 6.96 6.08 399-1739-2-ND 500 1456.00 |T496X475K050AS 
47 +20 2.4 6.0 15 x 399-1740-1-ND 7.50 6.53 5.70 399-1740-2-ND 500 1365.00 | Т496Х475М050А5 
Т510 Series — Ultra-Low Е5Н 
680 +10 27.2 6.0 0.030 x 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1749-2-ND 500 2684.50 | T510X687K004AS 
680 x20 27.2 6.0 0.030 x 399-1750- 14.00 12.18 10.64 500 2548.00 | T510X687M004AS 
4 1000 +10 40 6.0 0.018 E 399-1741- 18.00 15.66 13.68 500 3276.00 | T510E108K004AS 
1000 +10 40 6.0 0.010 E 399-1742- 1850 16.10 14.06 500 3367.00 | T510E108K004A84115 
1000 x20 40 6.0 0.018 E 399-1743- 16.75 14.58 12.73 500 3048.50 | T510E108M004AS 
1000 x20 40 6.0 0.010 E 399-1744- 17.25 15.01 13.11 500 3139.50 | Т510Е108М004454115 
470 +10 28.2 6.0 0.030 x 399-1751-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1751-2-ND 500 2684.50 | T510X477K006AS 
470 x20 28.2 6.0 0.030 x 399-1752-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1752-2-ND 500 2548.00 | Т510Х477М006А5 
63 680 +10 40.8 6.0 0.023 E 399-1745-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-1745-2-ND 500 3276.00 | T510E687K006AS 
š 680 +10 40.8 6.0 0.012 E 399-1746-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-1746- 500 3367.00 | T510E687K006A84115 
680 +20 40.8 6.0 0.023 E 399-1747-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1747-2-ND 500 3048.50 | Т510Е687М006А5 
680 x20 40.8 6.0 0.012 E 399-1748-1-ND 16.75 14.58 12.73 399-1748-2-ND 500 3139.50 | Т510Е687М006454115 
10 330 +10 33 6.0 0.035 x 399-1753-1-ND 14.75 12.84 11.21 500 2684.50 | T510X337K010AS 
330 x20 33 6.0 0.035 x 399-1754-1-ND 14.00 1248 10.64 399-1754-2-ND 500 2548.00 | Т510Х337М010А5 
25 100 x20 25 8.0 0.050 E 399-3374-1-ND 16.25 14.14 12.35 399-3374-2-ND 500 2957.50 | T510E107M025AS 
T520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 
2 470 +20 94 10.0 0.040 V 399-3156-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3156-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ASE040 
100 +20 25 8.0 0.070 B 399-3157- 1.10 .96 .84 2,000 374.00/М | T520B107M2R5ASE070 
100 x20 25 8.0 0.040 B 399-3314- 1.30 1.14 .99 2,000 442.00/М | T520B107M2R5ASE040 
220 x20 55 8.0 0.070 B 399-3375-1-ND 1.25 1.09 .95 399-3375-2-ND 2,000 425.00/М | T520B227M2R5ASE070 
220 x20 55 10.0 0.045 V 399-3240-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3240-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ASE045 
220 +20 55 10.0 0.025 V 399-3239-1-ND 3.75 3.27 2.85 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ASE025 
220 x20 55 10.0 0.015 V 399-3238-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3238-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE015 
220 +20 55 10.0 0.012 V 399-3392-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3392-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE012 
220 +20 55 10.0 0.009 V 399-3391-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3391-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ASE009 
2.5 330 +20 83 10.0 0.025 V 399-3242- 4.50 3.92 3.42 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ASE025 
330 +20 83 10.0 0.015 M 399-3241- 4.75 4.14 3.61 1,000 1615.00 | T520V337M2R5ASE015 
330 +20 99 10.0 0.009 M 399-3351- 5.00 4.35 3.80 1,000 1700.00 | T520V337M2R5ASE009 
470 +20 118 10.0 0.009 D 399-3379- 5.00 4.35 3.80 500 910.00 | T520D477M2R5ASE009 
470 x20 118 10.0 0.009 V 399-3395- 5.00 4.35 3.80 1,000 1700.00 | T520V477M2R5ASE009 
470 +20 118 10.0 0.015 V 399-3158- 4.50 3.92 3.42 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ASE015 
470 +20 118 10.0 0.012 M 399-3159- 4.75 4.14 3.61 1,000 1615.00 | T520V477M2R5ASE012 
680 x20 170 10.0 0.040 D 399-3244- 4.50 3.92 3.42 500 819.00 | T520D687M2R5ASE040 
680 x20 170 10.0 0.015 D 399-3243- 4.75 4.14 3.61 500 864.50 | T520D687M2R5ASEO015 
100 x20 30 8.0 0.070 B 399-3059- 1.10 .96 .84 2,000 374.00/М | T520B107M003ASE070 
100 x20 30 8.0 0.040 B 399-3315- 1.30 1.14 .99 2,000 442.00/М | T520B107M003ASE040 
150 x20 45 8.0 0.070 B 399-3160- 1.25 1.09 .95 2,000 425.00/М | Т520В157М0034А5Е070 
150 x20 45 8.0 0.040 B 399-3316- 1.45 1.27 1.11 2,000 493.00/M | T520B157M003ASE040 
3 330 +20 99 10.0 0.025 M 399-3161- 4.50 3.92 3.42 1,000 1530.00 |T520V337M003ASEO025 
330 x20 99 10.0 0.015 V 399-3162- 4.75 4.14 3.61 1,000 1615.00 | Т520У/337М003А5Е015 
680 x20 204 10.0 0.040 D 399-3163- 4.50 3.92 3.42 500 819.00 | Т5200687М003А5Е040 
680 x20 204 10.0 0.015 D 399-3164- 4.75 4.14 3.61 500 864.50 | Т5200687М003А5Е015 
1000 x20 300 10.0 0.030 x 399-3165- 9.00 7.83 6.84 500 1638.00 | T520X108M003ASE030 
1000 x20 300 10.0 0.015 x 399-3166- 9.25 8.05 7.03 500 1683.50 | T520X108M003ASE015 
15 x20 6 8.0 0.100 T 399-3245- 1.25 1.09 .95 2,500 425.00/М | T520T156M004ATE100 
47 +20 19 8.0 0.070 T 399-3380- 1.35 1.18 1.03 2,500 459.00/M |Т5201476М004АТЕО70 
68 x20 2f 8.0 0.070 B 399-3060- 1.10 .96 .84 2,000 374.00/М | T520B686M004ASE070 
68 +20 27 8.0 0.040 B 399-3317- 1.30 1.14 .99 2,000 442.00/М | T520B686M004ASE040 
4 100 +20 40 8.0 0.070 B 399-3167-1-ND 1.10 .96 .84 399-3167-2-ND 2,000 374.00/М | T520B107M004ASE070 
100 x20 40 8.0 0.040 B 399-3318-1-ND 1.30 1.14 .99 399-3318-2-ND 2,000 442.00/М | T520B107M004ASE040 
150 x20 60 8.0 0.070 B 399-3319-1-ND 1.25 1.09 .95 2,000 425.00/М | T520B157M004ASE070 
150 x20 60 8.0 0.040 B 399-3320-1-ND 1.45 1.27 1.11 2,000 493.00/M | T520B157M004ASE040 
150 x20 60 10.0 0.025 M 399-3247-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3247-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MO04ASE025 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


DC DF% ESR О 
Cap. Leakage @+25°С @+25°С Cut Tape 
му Сар. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 

(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
150 x20 60 10.0 0.012 M 399-3384-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3384-2-ND 1,000 1360.00 | Т520У157М004А5Е012 
150 x20 60 10.0 0.009 M 4.25 3.70 3.23 1,000 1445.00 | Т520У157М004А5Е009 
150 x20 60 10.0 0.015 M 4.00 3.48 3.04 1,000 1360.00 | T520V157M004ASE015 
220 x20 88 10.0 0.065 D 1.85 1.61 1.41 500 336.50 | T520D227M004ASE065 
220 +20 88 10.0 0.045 M 3.75 3.27 2.85 1,000 1275.00 | T520V227M004ASE045 
220 x20 88 10.0 0.025 M 4.00 3.48 3.04 1,000 1360.00 | T520V227M004ASE025 
220 x20 88 10.0 0.012 M 4.25 3.70 3.23 1,000 1445.00 | T520V227M004ASE012 
220 x20 88 10.0 0.009 M 399-3387-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3387-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ASE009 
330 x20 132 10.0 0.045 D 399-3252-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-3252-2-ND 500 336.50 | T520D337M004ASE045 
330 x20 132 10.0 0.040 D 399-3250-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3250-2-ND 500 382.00 | T520D337M004ASE040 
330 x20 132 10.0 0.015 D 399-3248-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-3248-2-ND 500 427.50 | T520D337M004ASE015 
4 330 x20 132 10.0 0.009 D 399-3378-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3378-2-ND 500 473.00 | T520D337M004ASE009 
330 x20 132 10.0 0.040 M 3.75 3.27 2.85 399-3251-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ASE040 
330 x20 132 10.0 0.025 M 4.00 3.48 3.04 399-3249-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ASE025 
330 x20 132 10.0 0.012 M 399-3394-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3394-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ASE012 
330 x20 132 10.0 0.009 M 399-3393-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3393-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ASE009 
470 x20 188 10.0 0.040 D 2.15 1.88 1.64 500 391.50 | T520D477M004ASE040 
470 x20 188 10.0 0.025 D 2.40 2.09 1.83 500 437.00 | Т5200477М0044А5Е025 
470 x20 188 10.0 0.018 D 2.40 2.09 1.83 500 437.00 | Т5200477М004А5Е018 
470 x20 188 10.0 0.015 D 2.65 2.81 2.02 500 482.50 | T520D477MO04ASE015 
470 x20 188 10.0 0.012 D 2.65 2.31 2.02 500 482.50 | T520D477M004ASE012 
680 x20 272 10.0 0.035 x 9.00 7.83 6.84 500 1638.00 | T520X687M004ASE035 
680 +20 272 10.0 0.015 x 9.25 8.05 7.03 500 1683.50 | T520X687M004ASE015 
15 x20 9.5 8.0 0.100 T 1.25 1.09 .95 2,500 425.00/M | T520T156MOO6ATE100 
33 x20 21 8.0 0.070 B 399-3171-1-ND 1.10 .96 .84 399-3171-2-ND 2,000 374.00/М | Т5208336М006А5Е070 
33 x20 21 8.0 0.040 B 399-3322-1-ND 1.30 1.14 .99 399-3322-2-ND 2,000 442.00/М | Т520В336М006А5Е040 
33 x20 20.8 8.0 0.070 Т: 399-3354-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3354-2-ND 2,500 459.00/M | Т520Т336М006АТЕ070 
47 x20 30 8.0 0.070 B 399-3061-1-ND 1.10 .96 84 399-3061-2-ND 2,000 374.00/M | T520B476M006ASEO070 
47 x20 30 8.0 0.040 B 399-3323-1-ND 1.30 1.14 .99 399-3323-2-ND 2,000 442.00/М | T520B476MO06ASE040 
68 x20 43 8.0 0.070 B 399-3172-1-ND 1.10 .96 .84 399-3172-2-ND 2,000 374.00/М | Т5208686М006А5Е070 
68 +20 43 8.0 0.040 B 399-3324-1-ND 1.30 1.14 99 399-3324-2-ND 2,000 442.00/М | T520B686M006ASE040 
100 x20 63 8.0 0.070 B 399-3173-1-ND 1.20 1.05 92 399-3173-2-ND 2,000 408.00/M | Т520В107М00645Е070 
100 +20 63 8.0 0.040 B 399-3325-1-ND 1.40 1.22 1.07 399-3325-2-ND 2,000 476.00/M | Т5208107М006А5Е040 
100 x20 63 10.0 0.012 M 399-3382-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3382- 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ASE012 
100 x20 63 10.0 0.009 M 4.25 3.70 3.23 399-3381- 1,000 1445.00 | T520V107MOO6ASE009 
150 x20 95 10.0 0.055 D 1.85 1.61 1.41 399-1759- 500 336.50 | Т5200157М0064Л5Е055 
150 x20 94.5 10.0 0.025 D 2.10 1.83 1.60 399-3334- 500 382.00 | Т5200157М0064А5Е025 
150 x20 95 10.0 0.015 D 2.10 1.83 1.60 399-3177- 500 382.00 | T520D157MO06ASE015 
150 x20 95 10.0 0.045 M 3.75 3.27 2.85 399-1758- 1,000 1275.00 | Т520У157М006А5Е045 
150 x20 95 10.0 0.040 M 3.75 3.27 2.85 399-3255- 1,000 1275.00 | Т520У157М006А5Е040 
6.3 150 x20 95 10.0 0.025 M 4.00 3.48 3.04 399-3174- 1,000 1360.00 | Т520У157М006А5Е025 
150 x20 95 10.0 0.012 M 4.25 3.70 3.23 399-3386- 1,000 1445.00 | Т520У157М006А5Е012 
150 x20 95 10.0 0.009 M 4.50 3.92 3.42 399-3385- 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ASE009 
220 x20 139 10.0 0.050 D 1.85 1.61 1.41 399-1760- 500 336.50 | T520D227M006ASE050 
220 x20 139 10.0 0.040 D 2.10 1.83 1.60 399-1761- 500 382.00 | T520D227M006ASE040 
220 x20 139 10.0 0.009 D 399-3377-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3377-2-ND 500 473.00 | T520D227M006ASE009 
220 x20 139 10.0 0.040 M 399-3175-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3175-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M006ASE040 
220 x20 139 10.0 0.025 M 399-3176-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-3176-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227M006ASE025 
220 x20 139 10.0 0.012 M 399-3390-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-3390-2-ND 1,000 1700.00 | Т520У/227М006А5Е012 
220 x20 139 10.0 0.009 M 399-3389-1-ND 5.25 4.57 3.99 399-3389-2-ND 1,000 1785.00 | Т520У/227М006А5Е009 
330 x20 208 10.0 0.045 D 399-1762-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-1762-2-ND 500 336.50 | T520D337M006ASE045 
330 x20 208 10.0 0.040 D 399-1763-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-1763-2-ND 500 382.00 | T520D337M006ASE040 
330 x20 208 10.0 0.025 D 399-3326-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-3326-2-ND 500 336.50 | Т5200337М0064Л5Е025 
330 x20 208 10.0 0.015 D 399-3327-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-3327-2-ND 500 427.50 | T520D337M006ASE015 
330 x20 208 10.0 0.040 M 399-3355- 4.50 3.92 3.42 1,000 1530.00 | T520V337M006ASE040 
330 x20 208 10.0 0.025 M 399-3356- 4.75 4.14 3.61 1,000 1615.00 | Т520У/337М006А5Е025 
470 x20 296 10.0 0.040 x 399-1764- 1225 10.66 9.31 500 2229.50 | T520X477M006ASE040 
470 x20 296 10.0 0.035 x 399-1765- 1250 10.88 9.50 500 2275.00 | T520X477M006ASE035 
33 x20 26 8.0 0.040 B 399-3328- 1.30 1.14 .99 2,000 442.00/М | T520B336M008ASE040 
33 x20 27 8.0 0.070 B 399-3256- 1.10 96 .84 2,000 374.00/М | T520B336M008ASE070 
8 150 x20 120 10.0 0.055 D 399-3259- 3.50 3.05 2.66 500 637.00 | Т5200157М0084А5Е055 
150 x20 120 10.0 0.040 D 399-3258- 3.75 3.27 2.85 500 682.50 | Т5200157М008А5Е040 
150 +20 120 10.0 0.025 D 399-3257-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3257-2-ND 500 728.00 | Т5200157М008А5Е025 
33 x20 33 8.0 0.070 B 399-3178-1-ND 1.10 .96 .84 399-3178-2-ND 2,000 374.00/М | T520B336M010ASE070 
33 x20 33 8.0 0.040 B 399-3329-1-ND 1.30 1.14 99 399-3329-2-ND 2,000 442.00/М | T520B336M010ASE040 
68 x20 68 10.0 0.060 M 399-1766- 3.75 3.27 2.85 399-1766-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ASE060 
68 x20 68 10.0 0.045 M 399-3330-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3330-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ASE045 
100 +20 100 10.0 0.080 D 399-1767-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-1767-2-ND 500 336.50 | T520D107M010ASE080 
100 +20 100 10.0 0.055 D 399-1768-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-1768-2-ND 500 382.00 | T520D107M010ASE055 
100 +20 100 10.0 0.050 M 399-3179-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3179-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ASE050 
10 100 x20 100 10.0 0.045 M 399-3335-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3335-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ASE045 
100 x20 100 10.0 0.025 M 4.50 3.92 3.42 399-3180- 1,000 1530.00 | T520V107M010ASE025 
150 x20 150 10.0 0.055 D 1.85 1.61 1.41 399-1769- 500 336.50 | T520D157M010ASE055 
150 x20 150 10.0 0.040 D 2.10 1.83 1.60 399-1770- 500 382.00 | T520D157M010ASE040 
220 x20 220 10.0 0.040 D 2.15 1.88 1.64 399-3181- 500 391.50 | T520D227M010ASE040 
220 x20 220 10.0 0.025 D 2.40 2.09 1.83 399-3260- 500 437.00 | T520D227M010ASE025 
220 x20 220 10.0 0.018 D 2.40 2.09 1.83 399-3182- 500 437.00 | T520D227M010ASE018 
330 x20 330 10.0 0.040 x 1225 10.66 9.31 399-1771- 500 2229.50 | T520X337M010ASE040 
330 x20 330 10.0 0.025 x 1250 10.88 9.50 399-3183- 500 2275.00 | T520X337M010ASE025 
33 x20 53 10.0 0.060 M 399-3184-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3184-2-ND 1,000 1530.00 | T520V336M016ASE060 
16 47 x20 75 10.0 0.070 D 399-3102-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3102-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ASE070 
47 x20 76 10.0 0.070 М 399-3331- 4.50 3.92 3.42 1,000 1530.00 | T520V476M016ASE070 
25 15 x20 37.5 10.0 0.080 D 399-3336- 3.25 2.83 2.47 500 591.50 | T520D156M025ASE080 
15 x20 38 10.0 0.060 D 399-3376-1-ND 3.45 3.01 2.63 399-3376-2-ND 500 628.00 | Т5200156М025А5Е060 

T525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

330 x20 83 10.0 0.025 D 399-3261-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3261-2-ND 500 905.50 | T525D337M2R5ATE025 
25 470 x20 118 10.0 0.025 D 399-3262-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3262-2-ND 500 905.50 | T525D477M2R5ATE025 
680 +20 170 10.0 0.025 D 399-3263-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3263-2-ND 500 905.50 | T525D687M2R5ATE025 
100 x20 30 8.0 0.080 B 399-3264-1-ND 1.30 1.14 99 399-3264-2-ND 2,000 442.00/M | Т525В107М00ЗАТЕ080 
150 x20 45 8.0 0.080 B 399-3265-1-ND 1.30 1.14 99 399-3265-2-ND 2,000 442.00/М | Т525В157М00ЗАТЕ080 
3 330 x20 99 10.0 0.025 D 399-3266-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3266-2-ND 500 905.50 | T525D337M003ATE025 
470 x20 141 10.0 0.025 D 399-3267-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3267-2-ND 500 905.50 | T525D477M003ATE025 
680 +20 204 10.0 0.025 D 399-3268-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3268-2-ND 500 905.50 | Т5250687М00ЗАТЕ025 
68 x20 27.2 8.0 0.080 B 399-3269-1-ND 1.30 1.14 99 399-3269- 2,000 442.00/М | Т525В686М004АТЕ080 
100 x20 40 8.0 0.080 B 399-3270-1-ND 1.30 1.14 99 399-3270- 2,000 442.00/М | Т525В107М004АТЕ080 
4 220 x20 88 10.0 0.025 D 399-3271-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3271- 500 905.50 | Т5250227М004АТЕ025 
330 x20 132 10.0 0.025 D 399-3272-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3272- 500 905.50 | Т5250337М004АТЕ025 
470 x20 188 10.0 0.040 D 399-3151-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3151- 500 905.50 | Т5250477М004АТЕ040 
470 x20 188 10.0 0.025 D 399-3273-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3273-2-ND 500 951.00 | Т5250477М004АТЕ025 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


DC DF% ESRO 
Cap. Leakage @+25°С @+25°С Cut Tape 
Wv Cap. Tol. НА@+25°С 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 

(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
33 +20 20.8 8.0 0.080 B 399-3274-1-ND 1.30 1.14 .99 399-3274-2-ND 2,000 442.00/M | Т525В336М006АТЕ080 
47 +20 29.6 8.0 0.080 B 399-3275-1-ND 1.30 1.14 .99 399-3275-2-ND 2,000 442.00/M | Т525В476М006АТЕ080 
68 +20 42.8 8.0 0.080 B 399-3276-1-ND 1.30 1.14 99 399-3276-2-ND 2,000 442.00/М | Т525В686М006АТЕ080 
6.3 150 +20 95 10.0 0.025 D 399-3277-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3277-2-ND 500 951.00 | Т5250157М006АТЕ025 
220 +20 139 10.0 0.025 D 399-3278-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3278-2-ND 500 951.00 | T525D227MO06ATE025 
330 +20 208 10.0 0.040 D 399-3152-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3152-2-ND 500 905.50 | Т5250337М006АТЕ040 
330 +20 208 10.0 0.025 D 399-3279-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3279-2-ND 500 951.00 | Т5250337М006АТЕ025 
33 +20 33 8.0 0.080 B 399-3280-1-ND 1.30 1.14 99 399-3280-2-ND 2,000 442.00/M | Т525В336М010АТЕ080 
100 +20 100 10.0 0.055 D 399-3153-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3153-2-ND 500 905.50 | Т5250107М010ҮАТЕ055 
10 100 +20 100 10.0 0.025 D 399-3281- 5.23 4.55 3.98 399-3281- 500 951.00 | T525D107M010ATE025 
150 +20 150 10.0 0.055 D 399-3154-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3154- 500 905.50 | Т5250157М010АТЕ055 
150 +20 150 10.0 0.025 D 399-3282-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3282-2-ND 500 951.00 | T525D157MO10ATE025 
220 +20 220 10.0 0.025 D 399-3283-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3283-2-ND 500 951.00 | T525D227M010ATE025 
16 47 +20 75.2 10.0 0.065 D 399-3155-1-ND 4.98 4.33 3.79 399-3155-2-ND 500 905.50 | Т5250476М016ҮЛТЕ065 
47 +20 76 10.0 0.035 D 399-3284-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3284-2-ND 500 951.00 | T525D476M016ATE035 

T530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum 

470 +20 118 8.0 0.006 D 399-3399-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3399-2-ND 500 1911.00 | T530D447M2R5ASE006 
25 560 +20 140 8.0 0.005 D 399-3357-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-3357-2-ND 500 2002.00 | T530D567M2R5ASE005 
` 680 +20 170 8.0 0.010 D 399-3332-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-3332-2-ND 500 1865.50 | T530D687M2R5ASE010 
1,000 +20 250 8.0 0.006 x 399-3400-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3400-2-ND 500 2229.50 | T530X108M2R5ASE006 
680 +20 204 8.0 0.010 D 399-3333-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-3333-2-ND 500 1865.50 | Т5300687М00345Е010 
3 1000 +20 300 8.0 0.010 x 399-3062-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3062-2-ND 500 2138.50 | T530X108M003ASE010 
1500 x20 450 8.0 0.008 x 399-3185-1-ND 13.00 11.31 9.88 399-3185-2-ND 500 2366.00 | T530X158M003ASE008 
330 +20 132 8.0 0.006 D 399-3398-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3398-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ASE006 
4 470 +20 188 8.0 0.010 D 399-3285-1-ND 10.25 8.92 7.79 399-3285-2-ND 500 1865.50 | Т5300477М00445Е010 
680 +20 272 8.0 0.010 x 399-3063-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3063-2-ND 500 2138.50 | T530X687M004ASE010 
680 +20 272 8.0 0.006 x 399-3403-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3403-2-ND 500 2229.50 | T530X687M004ASE006 
220 +20 139 8.0 0.006 D 399-3397-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3397-2-ND 500 1911.00 | Т5300227М006А5Е006 
63 330 +20 208 8.0 0.010 D 399-3286-1-ND 10.00 8.70 7.60 399-3286-2-ND 500 1820.00 | Т5300337М00645Е010 
ü 470 +20 296 8.0 0.010 X 399-3064-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3064-2-ND 500 2138.50 | T530X477M006ASE010 
470 +20 297 8.0 0.006 X 399-3402-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3402-2-ND 500 2229.50 | T530X477M006ASE006 
150 +20 150 8.0 0.006 D 399-3396-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-3396-2-ND 500 1911.00 | T530D157M010ASE006 
10 220 +20 220 8.0 0.010 D 399-3358-1-ND 10.00 8.70 7.60 399-3358-2-ND 500 1820.00 | T530D227M010ASE010 
330 +20 330 8.0 0.010 X 399-3065-1-ND 11.75 10.23 8.93 399-3065-2-ND 500 2138.50 | T530X337M010ASE010 
330 +20 330 8.0 0.006 X 399-3401-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-3401-2-ND 500 2229.50 | T530X337M010ASE006 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors 


KEMET's AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. The End View Side View 
structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and a 
conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: 


* Extremely low ESR 

* High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies 
* No voltage derating up to 125*C 

* Robust to the surface-mount process 

* No dry-out-related failure mechanism 

* Pb free 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 


Bottom View 


= 


K 
+ 


solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Case Size 
prac аа component counts, which allows the designer to save board space and offers a more Kemet EIA L w H K Nin. Е 20.1 $202 
Please note that the AO-CAP is introduced as a totally lead (Pb)-free device. The AO-CAP has excellent surge М 7343-20 73203 43203 1920.1 14 24 13 
current performance and long-term reliability. There is по recommended derating of application voltage to D 7343-31 73203 4.3 + 0.3 28:03 1.3 24 1.3 
reduce failure rate. Operating Temperature: -55*C to 125*C. The approximate capacitance shift over the 
temperature range for eC i 596. and for 125°С is +15%. Capacitance Tolerance: +20% ii 794949 TOROS, 29308 2003 21 zs 13 
DC DF Зе ESR О Ripple Current 
Leakage @ +25°С @ +25°С А rms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap | Size | pA @ +25°C 120Hz 100KHz at Max ESR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) Code Max. Max. Max. 25*C to 105%С Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 V 12.0 6% 0.028 2.1 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107M002ATE028 
150 У 18.0 6% 0.028 24 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157M002ATE028 
180 D 21.6 6% 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002ATE018 
220 D 26.4 6% 0.015 3.2 399-3034-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002ATE015 
2 220 D 26.4 6% 0.012 3.5 399-3035-1-ND 3.38 3.17 2.75 399-3035-2-ND 500 845.00 А7000227М002АТЕ012 
270 x 26.4 6% 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3036-2-ND 500 1000.00 А700Х277М002АТЕ015 
330 x 39.6 6% 0.015 3.3 399-3037-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3037-2-ND 500 1000.00 А700Х337М002АТЕ015 
390 x 46.8 6% 0.015 3.3 399-3038-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3038-2-ND 500 1000.00 A700X397M002ATE015 
390 x 46.8 6% 0.010 4.1 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002ATE010 
470 x 56.4 6% 0.015 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477M002ATE015 
82 V 12.3 6% 0.028 2.1 399-3041-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3041-2-ND 1,000 990.00 A700V826M2R5ATE028 
2.5 150 D 22.5 6% 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3042-2-ND 500 745.00 А7000157М2Н5АТЕ018 
220 x 33.0 6% 0.015 3.3 399-3043-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3043-2-ND 500 1000.00 A700X227M2R5ATE015 
82 M 19.7 6% 0.028 2.1 399-3044-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826M004ATE028 
120 D 28.8 6% 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3045-2-ND 500 745.00 А7000127М004АТЕ018 
4 150 D 36.0 6% 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3046-2-ND 500 745.00 А7000157М004АТЕ018 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 8.25 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187M004ATE015 
220 x 52.8 6% 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004ATE015 
270 x 64.8 6% 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277M004ATE015 
33 У 8.3 6% 0.028 2.1 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336M006ATE028 
47 У 11.8 6% 0.028 24 399-3051-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MO06ATE028, 
56 V 14.1 6% 0.028 2.1 399-3052-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A700V566M006ATE028 
6.3 68 У 17.1 6% 0.028 2.1 399-3053-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686M006ATE028 
100 D 25.2 6% 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3054-2-ND 500 745.00 А7000107М006АТЕ018 
150 x 37.8 6% 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 375 3.25 | 399-3055-2-ND 500 1000.00 | А700Х157М006АТЕ015 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187M006ATE015 
8 33 V 10.6 6% 0.028 2.1 399-3057-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336M008ATE028 
10 33 V 13.2 6% 0.028 2.1 399-3058-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3058-2-ND 1,000 990.00 A700V336M010ATE028 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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А i 
£ Surface Mount Tantalum Capacitors 


EPCOS 


B45196P Performance High Reliability Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnO2 technology * Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: * Outstanding reliability • High volumetric efficiency * Excellent solderability • Stable temperature 
and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance * High 
resistance to shock and vibration * Very low failure rate * Operating temperature ир to 150°C 
Specifications: • Operating temperature: -55°C ~ 125°C * Service life: >500,000 Hours • IEC climatic 
category: IEC 60068-1 


B45197A SpeedPower Low ESR Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnO2 technology * Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability • Stable temperature and frequency 
characteristics * Low leakage current, low dissipation factor • Low self-inductance * High resistance to 
shock and vibration « Low ESR 

Specifications: • Operating temperature: -55°C ~ 125°C * Service life: >500,000 Hours • IEC climatic 
category: IEC 60068-1 


Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability « Stable 
temperature and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self 
inductance • High resistance to shock and vibration 

Specifications: • Operating temperature: -55°C ~ 125°C * Service life: >500,000 Hours • IEC climatic 
category: IEC60068-1 


B45496R Polymer Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: • Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive 
polymer) * Three parallel low ESR tantalum capacitors in one case ("multiple anode") * Flame-retardant 
plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability « Stable 
temperature and frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible 
ripple current * Only low derating necessary * Low dissipation factor * High resistance to shock and 
vibration 

Specifications: • Operating temperature: -55°C ~ 105°C * Service life: >500,000 Hours * IEC climatic 
category: IEC 60068-1 


B45294R & B45296R Polymer Ultra-Low ESR Series: Dimensions (mm) F^ Bo 
Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive [ 1 
polymer) * Flame-retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals Case Size L w H L2 Typical Ї 
Features: • High volumetric efficiency • Ultra-low ESR • Excellent solderability • Stable temperature and О w 
frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible ripple current A 32 16 16 30 T id 
e Only low derating necessary • Low self-inductance * High resistance to shock and vibration * No failure- B 3.5 28 19 3.3 
mode ignition in high-surge current applications 
Specifications: * Operating temperature: -55°С - 105°C * Service Ше: >500,000 Hours * IEC climatic с 6.0 32 2.5 58 АЕ 
category: IEC 60068-1 D 73 43 28 74 1 
B45396R Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: E 7.8 4.3 4.1 74 й 
Construction: * Solid electrolyte • Conventional ТА-МпОг technology * Three parallel low-ESR tantalum а 
capacitors in one case ("multiple anode") * Flame retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals у 7.3 43 1.9 74 
Rated Cap. DC Leakage ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20%С Digi-Key Pricing Tape and Reel Epcos 
(DC) (uf) (26) Size Max. (pA) (mOhms) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
Performance - High Reliability Tantalum Capacitors 
6.3 47 10 с 3.0 800.0 495-1491-1-ND 51 440 38.46 495-1491-2-ND 750 138.00 B45196P1476K309 
10 4.7 10 A 0.5 2900.0 495-1492-1-ND 27 2.34 2048 495-1492-2-ND 2,000 92.00/M B45196P2475K109 
10 47 10 D 4.7 600.0 495-1493-1-ND 78 6.79 59.36 495-1493-2-ND 750 213.00 B45196P2476K409 
16 22 10 с 3.6 1000.0 495-1494-1-ND 55 4.79 41.80 495-1494-2-ND 750 150.00 B45196P3226K309 
16 47 10 D 7.5 600.0 495-1495-1-ND 86 746 65.21 495-1495-2-ND 750 234.00 B45196P3476K409 
20 2.2 10 B 0.5 3600.0 495-1496-1-ND 32 282 2466 495-1496-2-МО 2,000 110.00/М В45196Р4225К209 
35 0.33 10 A 0.5 11000 495-1497-1-ND 26 2.30 20.06 495-1497-2-ND 2,000 90.00/M B45196P6334K109 
35 1.0 10 B 0.5 4400.0 495-1498-1-ND 34 2.97 25.92 495-1498-2-ND 2,000 116.00/M B45196P6105K209 
35 22 10 с 0.8 2200.0 495-1499-1-ND 59 5417 45.14 495-1499-2-ND 750 162.00 B45196P6225K309 
35 6.8 10 D 24 900.0 495-1500-1-ND 94 848 71.48 495-1500-2-ND 750 256.50 B45196P6685K409 
35 10 10 D 3.5 700.0 495-1501-1-ND 94 848 71.48 495-1501-2-ND 750 256.50 B45196P6106K409 
SpeedPower - Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27.0 150.0 495-1502-1-ND 243 18.52 161.77 495-1502-2-ND 400 310.00 B45197A0687K509 
4.0 1000 10 E 40.0 150.0 495-1503-1-ND 2.29 19.95 174.31 495-1503-2-ND 400 334.00 B45197A0108K509 
6.3 22 10 с 1.4 375 495-1504-1-ND 62 541 4723 495-1504-2-ND 750 169.50 B45197A1226K309 
6.3 33 10 с 2.1 350 495-1505-1-ND 62 541 4723 495-1505-2-ND 750 169.50 B45197A1336K309 
6.3 47 10 с 3.0 325 495-1506-1-ND 69 598 5225 495-1506-2-ND 750 187.50 B45197A1476K309 
6.3 68 10 с 4.3 400 495-1507-1-ND 72 6.27 5476 495-1507-2-ND 750 196.50 B45197A1686K309 
6.3 68 10 D 4.8 175 495-1508-1-ND 87 7.61 66.46 495-1508-2-ND 750 238.50 B45197A1686K409 
6.3 100 10 с 6.3 150 495-1509-1-ND 76 6.60 57.68 495-1509-2-ND 750 207.00 B45197A1107K309 
6.3 100 10 D 6.3 125 495-1510-1-ND 87 7.61 66.46 495-1510-2-ND 750 238.50 B45197A1107K409 
6.3 150 10 D 9.5 100 495-1511-1-ND 98 857 74.82 495-1511-2-ND 750 268.50 B45197A1157K409 
6.3 150 10 E 9.5 100 495-1512-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1512-2-ND 400 238.80 B45197A1157K509 
6.3 220 10 D 14 100 495-1513-1-ND 105 909 7942 495-1513-2-ND 750 285.00 B45197A1227K409 
6.3 220 10 E 14 100 495-1514-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1514-2-ND 400 238.80 B45197A1227K509 
6.3 330 10 D 21 100 495-1515-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1515-2-ND 750 321.00 B45197A1337K409 
6.3 330 10 E 21 100 495-1516-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1516-2-ND 400 257.20 B45197A1337K509 
6.3 470 10 D 30 150 495-1517-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1517-2-ND 750 393.75 B45197A1477K409 
6.3 470 10 E 30 100 495-1518-1-ND 1.88 15.93 139.19 495-1518-2-ND 400 266.80 B45197A1477K509 
6.3 680 10 E 43 100 495-1519-1-ND 2.05 17.85 155.91 495-1519-2-ND 400 298.80 B45197A1687K509 
10 10 10 с 1.0 400 495-1520-1-ND 62 541 4723 495-1520-2-ND 750 169.50 B45197A2106K309 
10 15 10 с 1:5 400 495-1521-1-ND 62 541 4723 495-1521-2-ND 750 169.50 B45197A2156K309 
10 22 10 с 2.2 375 495-1522-1-ND 62 541 47.23 495-1522-2-ND 750 169.50 B45197A2226K309 
10 22 10 B 2.2 800 495-1677-1-ND 70 6.08 53.09 495-1677-2-ND 2,000 237.49/M B45197A2226K209 
10 33 10 с 3.3 375 495-1523-1-ND 69 598 5225 495-1523-2-ND 750 187.50 B45197A2336K309 
10 47 10 с 47 300 495-1524-1-ND 72 6.27 54.76 495-1524-2-ND 750 196.50 B45197A2476K309 
10 47 10 D 4.7 200 495-1525-1-ND 87 7.61 66.46 495-1525-2-ND 750 238.50 B45197A2476K409 
10 68 20 с 6.8 250 495-1526-1-ND 76 6.60 57.68 495-1526-2-ND 750 207.00 B45197A2686M309 
10 68 10 D 6.8 150 495-1527-1-ND 87 7.61 66.46 495-1527-2-ND 750 238.50 B45197A2686K409 
10 100 10 с 10 250 495-1528-1-ND 94 8.13 71.06 495-1528-2-ND 750 255.00 B45197A2107K309 
10 100 10 D 10 100 495-1529-1-ND 98 8.57 74.82 495-1529-2-ND 750 268.50 B45197A2107K409 
10 100 10 E 10 100 495-1530-1-ND 1.00 14.26 124.56 495-1530-2-ND 400 238.80 B45197A2107K509 
10 150 10 D 15 100 495-1531-1-ND 105 9.09 79.42 495-1531-2-ND 750 285.00 B45197A2157K409 
10 150 10 E 15 100 495-1532-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1532-2-ND 400 238.80 B45197A2157K509 
10 220 10 D 22 100 495-1533-1-ND 118 10.24 8945 495-1533-2-ND 750 321.00 B45197A2227K409 
10 220 10 E 22 100 495-1534-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1534-2-ND 400 257.20 B45197A2227K509 
10 330 10 D 33 150 495-1535-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1535-2-ND 750 393.75 B45197A2337K409 
10 330 10 E 33 100 495-1536-1-ND 1.88 15.93 139.19 495-1536-2-ND 400 266.80 B45197A2337K509 
10 470 10 E 47 100 495-1537-1-ND 2.05 17.85 155.91 495-1537-2-ND 400 298.80 B45197A2477K509 
16 10 10 с 1.6 450 495-1538-1-ND 62 541 47.23 495-1538-2-ND 750 169.50 B45197A3106K309 
16 10 10 B 1.6 800 495-1676-1-ND 65 5.65 49.32 495-1676-2-ND 2,000 220.66/M B45197A3106K209 


(Continued) 
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А Surface Mount Tantalum Capacitors (cont) 


EPCOS 
Rated Cap. DC Leakage ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pri Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(DC) (uf) (%) Size Max. (uA) (mOhms) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
16 15 10 с 24 400 495-1539-1-ND 62 541 47.23 495-1539-2-ND 750 169.50 B45197A3156K309 
16 22 10 с 3.5 350 495-1540-1-ND 69 5.98 5225 495-1540-2-ND 750 187.50 B45197A3226K309 
16 33 10 с 5.3 300 495-1541-1-ND 72 6.27 54.76 495-1541-2-ND 750 196.50 B45197A3336K309 
16 33 10 D 5.8 200 495-1542-1-ND 87 7.61 66.46 495-1542-2-ND 750 238.50 B45197A3336K409 
16 47 10 с 7.5 300 495-1543-1-ND 76 6.60 57.68 495-1543-2-ND 750 207.00 B45197A3476K309 
16 47 10 D 7.5 175 495-1544-1-ND 87 7.61 66.46 495-1544-2-ND 750 238.50 B45197A3476K409 
16 68 20 с 11 250 495-1545-1-ND 91 7.94 69.39 495-1545-2-ND 750 249.00 B45197A3686M309 
16 68 10 D 11 150 495-1546-1-ND 98 857 74.82 495-1546-2-ND 750 268.50 B45197A3686K409 
16 68 10 E 11 150 495-1547-1-ND 1.00 14.26 124.56 495-1547-2-ND 400 238.80 B45197A3686K509 
16 100 10 D 16 150 495-1548-1-ND 1.05 909 79.42 495-1548-2-ND 750 285.00 B45197A3107K409 
16 100 10 E 16 100 495-1549-1-ND 1.00 14.26 124.56 495-1549-2-ND 400 238.80 B45197A3107K509 
16 150 10 D 24 150 495-1550-1-ND 1.31 11.39 99.48 495-1550-2-ND 750 357.00 B45197A3157K409 
16 150 10 E 24 100 495-1551-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1551-2-ND 400 257.20 B45197A3157K509 
16 220 10 E 35 100 495-1552-1-ND 2.11 18.37 160.51 495-1552-2-ND 400 307.60 B45197A3227K509 
20 6.8 10 с 14 475 495-1553-1-ND 65 569 49.74 495-1553-2-ND 750 178.50 B45197A4685K309 
20 10 10 с 2.0 450 495-1554-1-ND 65 569 49.74 495-1554-2-ND 750 178.50 B45197A4106K309 
20 15 10 с 3.0 400 495-1555-1-ND 69 598 52.25 495-1555-2-ND 750 187.50 B45197A4156K309 
20 22 10 D 44 200 495-1556-1-ND 91 7.94 69.39 495-1556-2-ND 750 249.00 B45197A4226K409 
20 33 10 D 6.6 200 495-1557-1-ND 91 7.94 69.39 495-1557-2-ND 750 249.00 B45197A4336K409 
20 33 10 E 6.6 200 495-1558-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1558-2-ND 400 250.00 B45197A4336K509 
20 47 10 D 94 250 495-1559-1-ND 98 857 74.82 495-1559-2-ND 750 268.50 B45197A4476K409 
20 47 10 E 9.4 150 495-1560-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1560-2-ND 400 250.00 B45197A4476K509 
20 68 10 D 14 300 495-1561-1-ND 105 909 7942 495-1561-2-ND 750 285.00 B45197A4686K409 
20 68 10 E 14 200 495-1562-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1562-2-ND 400 257.20 B45197A4686K509 
20 100 10 E 20 150 495-1563-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1563-2-ND 400 266.80 B45197A4107K509 
25 4.7 10 с 12 525 495-1564-1-ND 65 5.69 49.74 495-1564-2-ND 750 178.50 B45197A5475K309 
25 10 10 с 2.5 450 495-1565-1-ND 69 598 5225 750 187.50 B45197A5106K309 
25 15 10 D 3.8 230 495-1566-1-ND 91 7.94 69.39 495-1566-2-ND 750 249.00 B45197A5156K409 
25 22 10 D 5.5 230 495-1567-1-ND 91 7.94 69.39 495-1567-2-ND 750 249.00 B45197A5226K409 
25 22 10 E 5.5 230 495-1568-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1568-2-ND 400 250.00 B45197A5226K509 
25 33 10 D 8.3 230 495-1569-1-ND 98 857 74.82 495-1569-2-ND 750 268.50 B45197A5336K409 
25 33 10 E 8.3 200 495-1570-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1570-2-ND 400 250.00 B45197A5336K509 
25 47 10 D 12 250 495-1571-1-ND 1.05 9.09 79.42 750 285.00 В45197А5476К409 
25 47 10 Е 12 200 495-1572-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1572-2-ND 400 257.20 B45197A5476K509 
25 68 10 E 17 200 495-1573-1-ND 1.88 15.93 139.19 495-1573-2-ND 400 266.80 B45197A5686K509 
35 3.3 10 с 12 550 495-1574-1-ND 68 5.93 51.83 495-1574-2-ND 750 186.00 B45197A6335K309 
35 4.7 10 D 1.6 300 495-1575-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1575-2-ND 750 273.00 B45197A6475K409 
35 6.8 10 D 24 300 495-1576-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1576-2-ND 750 273.00 B45197A6685K409 
35 6.8 10 E 24 300 495-1577-1-ND 1.80 15.69 137.10 495-1577-2-ND 400 262.80 B45197A6685K509 
35 10 10 D 3.5 260 495-1578-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1578-2-ND 750 273.00 B45197A6106K409 
35 10 10 E 3.5 260 495-1579-1-ND 1.80 15.69 137.10 495-1579-2-ND 400 262.80 B45197A6106K509 
35 15 10 D 5.8 260 495-1580-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1580-2-ND 750 273.00 B45197A6156K409 
35 15 10 E 5.8 260 495-1581-1-ND 1.80 15.69 137.10 495-1581-2-ND 400 262.80 B45197A6156K509 
35 22 10 D T7 260 495-1582-1-ND 1.40 12.15 106.17 495-1582-2-ND 750 381.75 B45197A6226K409 
35 22 10 E 7.7 260 495-1583-1-ND 1.80 15.65 136.69 495-1583-2-ND 400 262.00 B45197A6226K509 
35 33 10 E 12 260 495-1584-1-ND 2.02 17.56 153.41 495-1584-2-ND 400 294.00 B45197A6336K509 
35 47 10 E 16 230 495-1585-1-ND 243 18.52 161.77 495-1585-2-ND 400 310.00 B45197A6476K509 
50 4.7 10 D 24 300 495-1586-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1586-2-ND 750 333.00 B45197A7475K409 
50 6.8 10 D 3.4 400 495-1587-1-ND 1.22 1062 92.80 495-1587-2-ND 750 333.00 B45197A7685K409 
50 6.8 10 E 34 300 495-1588-1-ND 2.24 19.24 168.04 495-1588-2-ND 400 322.00 B45197A7685K509 
50 10 10 E 5.0 300 495-1589-1-ND 2.21 19.24 168.04 495-1589-2-ND 400 322.00 B45197A7106K509 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
2.5 220 20 M 55 35 495-1590-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1590-2-ND 1,000 782.00 B76002V2279M035 
2.5 330 20 M 83 45 495-1591-1-ND 242 18.44 161.12 495-1591-2-ND 1,000 721.00 B76002V3379M045 
4.0 220 20 M 88 45 495-1592-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1592-2-ND 1,000 675.00 B76004V2279M045 
6.3 100 20 M 63 45 495-1593-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1593-2-ND 1,000 675.00 B76006V1079M045 
6.3 150 20 M 95 35 495-1594-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1594-2-ND 1,000 782.00 B76006V1579M045 
6.3 220 20 M 139 45 495-1595-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1595-2-ND 1,000 675.00 B76006V2279M045 
6.3 220 20 M 139 40 495-1596-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1596-2-ND 1,000 782.00 B76006V2279M040 
10 100 20 M 100 55 495-1597-1-ND 2.80 20.00 174.72 495-1597-2-ND 1,000 782.00 В76010У1079М080 
4.0 470 20 D 188 55 495-1598-1-ND 2.80 20.00 174.72 495-1598-2-ND 750 627.75 B76004D4779M040 
6.3 220 20 D 139 50 495-1599-1-ND 2.35 20.43 178.49 495-1599-2-ND 750 641.25 B76006D2279M050 
6.3 220 20 D 139 40 495-1600-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1600-2-ND 750 722.25 B76006D2279M045 
6.3 330 20 D 208 45 495-1601-1-ND 2.40 20.91 182.67 495-1601-2-ND 750 656.25 B76006D3379M045 
6.3 330 20 D 208 40 495-1602-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1602-2-ND 750 722.25 B76006D3379M040 
6.3 470 20 E 296 35 495-1603-1-ND 4.03 35.03 305.98 495-1603-2-ND 400 586.00 В76006Е4779М035 
10 100 20 D 100 55 495-1604-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1604-2-ND 750 722.25 B76010D1079M055 
10 220 20 D 220 40 495-1605-1-ND 2.58 22.45 196.08 495-1605-2-ND 750 704.25 B76010D2279M040 
Multiple Anode Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27 30 495-1606-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1606-2-ND 400 1194.80 B45396R0687K509 
4.0 1000 10 E 40 30 495-1607-1-ND 9.27 80.68 704.75 495-1607-2-ND 400 1350.00 B45396R0108K509 
6.3 470 10 E 30 30 495-1608-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1608-2-ND 400 1194.80 B45396R1477K509 
10 330 10 E 33 35 495-1609-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1609-2-ND 400 1194.80 B45396R2337K509 
Multiple Anode Polymer Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 20 E 270 18 495-1612-1-ND 9.20 80.01 698.90 495-1612-2-ND 400 1338.80 B76304E6879M018 
6.3 470 20 E 300 20 495-1613-1-ND 9.66 84.02 734.01 495-1613-2-ND 400 1406.40 B76306E4779M020 
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Panasonic B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Resistance: С <0.33ШЕ: 30000МО min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C»0.33uF: 10000MQ-pF min. 
Sprague: 225P, 418P; Мерсо: 71301, 71101, 71901; TRW: 601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) * Construction: Polyester film, non-inductive, epoxy 
Secor: MFDW, МЕРВ; Roederstein: KT1805, КТ1806, KT1807, КТ1898; Wima: FKS; CSF coating. 

Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, Ғ25, ҒЗ; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, AMX, AMR, AMM. FEATURES: 


SPECIFICATIONS: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin coating. 


* Operating Temp. Range: -40° ~ +85°C • Rated Voltage: DC 50V, 100V, 200V • Capacitance Range: APPLICATIONS: 
:0001 ~ 0.47gF • Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) • Dissipation Factor: 1.0% (20°C, Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing circuits; light 
1kHz) * Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 - 5 sec. *Insulation duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Panasonic Polyester Capacitors 
Digi-Key? B-Series Kit 
300 capacitors in all. 


P4550-KIT-ND ...$29.95 


Includes those parts listed below (*). 


P4551-ND..80 рс. | P4555-ND..30 pc. | P4559-ND..30 pc. 
P4552-ND..10 рс. | P4556-ND..10 pc. | P4560-ND..10 pc. 
Tinned Copper P4553-ND.. . | P4557-ND..20 pc. | P4561-ND..30 рс. 
Clad-Steel Wire . P4554-ND.. . | P4558-ND..20 pc. | P4562-ND..20 pc. 


Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts HF ance L m H F Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.0001 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4570-ND 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H101KF 
.00012 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4571-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H121KF 
.00015 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4572-ND 2 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H151KF 
.00018 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4573-ND 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H181KF 
.00022 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4574-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H221KF 
.00027 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4575-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H271KF 
.00033 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4576-ND 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H331KF 
.00039 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4577-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H391KF 
.00047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4578-ND 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H471JF 
.00056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4579-ND Та 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H561JF 
.00068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4580-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H681JF 
.00082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4581-ND 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H821JF 
.001 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4551-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H102JF 
.0012 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4552-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H122JF 
.0015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4553-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H152JF 
.0018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4554-ND* 42. 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H182JF 
.0022 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4555-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H222JF 
.0027 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4556-ND* 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/M ECQ-B1H272JF 
.0033 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4557-ND* 412 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H332JF 
.0039 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4558-ND* 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/М ECQ-B1H392JF 
.0047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4559-ND* 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/М ECQ-B1H472JF 
50WV .0056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4560-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H562JF 
(Bulk .0068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4561-ND* 72 4.80 38.00 36.00/М 33.00/М ECQ-B1H682JF 
Pkg.) .0082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4562-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H822JF 
01 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4582-ND 72 4.80 38.00 36.00/M 33.00/M ECQ-B1H103JF 
.012 +5% 7.3 3.3 6.3 5.0 P4583-ND .75 5.00 39.00 38.00/M 34.00/M ECQ-B1H123JF 
015 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4584-ND .78 5.20 41.00 39.00/M 36.00/M ECQ-B1H153JF 
.018 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4585-ND .81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H183JF 
:022 +5% 75 3.0 6.0 5.0 P4586-ND .81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H223JF 
.027 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4587-ND .84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H273JF 
.033 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4569-ND .87 5.80 45.00 44.00/M 40.00/M ECQ-B1H333JF 
.039 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4588-ND .90 6.00 47.00 45.00/M 41.00/M ECQ-B1H393JF 
.047 +5% 7.5 4.0 7.0 5.0 P4589-ND .93 6.20 48.00 47.00/M 42.00/M ECQ-B1H473JF 
.056 +5% 8.0 4.0 7.5 5.0 P4590-ND .99 6.60 52.00 50.00/M 45.00/M ECQ-B1H563JF 
.068 +5% 8.0 4.3 8.5 5.0 P4591-ND 1.14 7.60 59.00 57.00/M 52.00/M ECQ-B1H683JF 
.082 +5% 8.0 4.5 9.0 5.0 P4592-ND 1.20 8.00 63.00 60.00/M 55.00/M ECQ-B1H823JF 
А +5% 8.0 5.0 10.0 5.0 P4593-ND 1.29 8.60 67.00 65.00/M 59.00/M ECQ-B1H104JF 
412 +5% 11.0 5.0 11.6 7.5 P4594-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M 144.00/M ECQ-B1H124JF 
15 +5% 11.0 5.0 12.0 7.5 P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M 155.00/M ECQ-B1H154JF 
.18 +5% 11.0 5.5 12.4 7.5 P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M 162.00/M ECQ-B1H184JF 
.22 +5% 11.0 6.0 13.0 7.5 P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M 181.00/M ECQ-B1H224JF 
.27 +5% 13.0 6.0 14.4 10.0 P4598-ND 4.95 33.00 258.00 249.00/M 226.00/M ECQ-B1H274JF 
.33 +5% 13.0 8.5 15.0 10.0 P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M 244.00/M ECQ-B1H334JF 
139 +5% 13.0 7.0 15.4 10.0 P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M 263.00/M ECQ-B1H394JF 
47 +5% 13.0 7.5 16.2 10.0 P4735-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M 289.00/M ECQ-B1H474JF 
.0001 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4773-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1101JF 
.00012 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4774-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1121JF 
.00015 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4775-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1151JF 
.00018 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4776-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1181JF 
.00022 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4777-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1221JF 
.00027 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4778-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1271JF 
.00033 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4779-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1331JF 
.00039 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4780-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1391JF 
.00047 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4781-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1471JF 
.00056 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4782-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1561JF 
.00068 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4783-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1681JF 
100WV | .00082 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4784-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1821JF 
(Bulk .001 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4785-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1102JF 
Pkg.) .0012 +5% 72 3.0 6.0 5.0 P4786-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1122JF 
.0015 +5% 7.2 3.0 6.0 5.0 P4787-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1152JF 
.0018 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4788-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1182JF 
.0022 +5% 7:2. 30 6.5 5.0 P4789-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1222JF 
.0027 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4790-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1272JF 
.0033 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4791-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1332JF 
.0039 +5% 72 3.0 6.5 5.0 P4792-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1392JF 
.0047 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4793-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1472JF 
.0056 +5% 7.2 3.0 6.5 5.0 P4794-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1562JF 
.0068 +5% 72 3.0 6.5 5.0 P4795-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1682JF 
.0082 +5% 7.2 3.2 7.0 5.0 P4796-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1822JF 
.01 +5% 7.2 3.2 7.0 5.0 P4797-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ECQ-B1103JF 
(Continued) 
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Panasonic B-Series Polyester Capacitors (Cont) 


Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts pF ance L ЛІ H E Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.012 +5% 7.2 3.5 7.0 5.0 P4798-ND 1.16 7.74 60.00 58.00/M 53.00/M ЕСО-В1123ЈЕ 
.015 +5% 7.2 4.0 7.5 5.0 P4799-ND 1.20 8.02 63.00 61.00/M 55.00/M ECQ-B1153JF 
018 +5% 7.5 4.5 8.0 5.0 P4647-ND 1.28 8.56 67.00 65.00/M 59.00/M ECQ-B1183JF 
022 +5% 75 4.5 9.0 5.0 P4648-ND 1.38 9.22 72.00 70.00/M 63.00/M ECQ-B1223JF 
.027 +5% 7.5 5.0 9.5 5.0 P4649-ND 1.44 9.62 75.00 73.00/M 66.00/M ECQ-B1273JF 
.033 +5% 7.5 5.5 10.0 5.0 P4650-ND 1.47 9.80 77.00 74.00/M 67.00/M ECQ-B1333JF 
.039 +5% 7.5 6.0 11.2 5.0 P4651-ND 1.47 9.80 77.00 74.00/M 67.00/M ECQ-B1393JF 
.047 +5% 7.5 6.5 11.8 5.0 P4652-ND 1.49 9.90 77.00 75.00/M 68.00/M ECQ-B1473JF 
.056 +5% 10.0 5.0 12.0 7.5 P4653-ND 1.49 9.90 77.00 75.00/M 68.00/M ЕСО-В1563ЈЕ 
100wv | -068 +5% 10.0 5.5 12.4 7.5 P4654-ND 1.52 10.12 79.00 76.00/M 69.00/M ECQ-B1683JF 
(Bulk .082 +5% 10.0 5.5 14.0 7.5 P4655-ND 1.55 10.36 81.00 78.00/M 71.00/M ECQ-B1823JF 
Pkg.) A +5% 10.5 6.0 14.6 7.5 P4656-ND 1.59 10.58 83.00 80.00/M 72.00/M ECQ-B1104JF 
12 +5% 10.5 7.0 152 7.5 P4657-ND 2.54 16.94 132.00 128.00/M 116.00/M ECQ-B1124JF 
15 +5% 13.0 7.0 13.8 10.0 P4658-ND 3.05 20.32 159.00 153.00/M 139.00/M ECQ-B1154JF 
.18 +5% 13.0 7.5 14.4 10.0 P4659-ND 3.56 23.70 185.00 179.00/M 162.00/M ECQ-B1184JF 
.22 +5% 13.0 8.0 15.2 10.0 P4660-ND 4.06 27.08 212.00 205.00/M 185.00/M ECQ-B1224JF 
27 +5% 13.0 8.5 17.2 10.0 P4661-ND 4.57 30.46 238.00 230.00/M 209.00/M ECQ-B1274JF 
.33 +5% 13.0 9.0 18.0 10.0 P4662-ND 5.08 33.84 264.00 256.00/M 232.00/M ECQ-B1334JF 
39 +5% 13.0 10.5 19.0 10.0 P4663-ND 6.09 40.60 317.00 307.00/M 278.00/M ECQ-B1394JF 
47 +5% 13.0 11.5 19.2 10.0 P4664-ND 7.61 50.74 396.00 383.00/M 348.00/M ECQ-B1474JF 
.001 +5% 8.5 4.0 7.0 5.0 P4537A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2102JF 
.0012 +5% 8.5 4.0 7.5 5.0 P4538A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2122JF 
.0015 +5% 8.5 4.0 7.5 5.0 P4539A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2152JF 
.0018 +5% 8.5 4.5 7.5 5.0 P4540A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2182JF 
.0022 +5% 8.5 4.5 7.5 5.0 P4541A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2222JF 
.0027 +5% 8.5 4.5 8.0 5.0 P4542A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2272JF 
.0033 +5% 11.0 4.5 7.5 7.5 P4543A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2332JF 
.0039 +5% 11.0 4.5 7.5 7.5 P4544A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2392JF 
.0047 +5% 11.0 4.5 8.5 7.5 P4545A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2472JF 
.0056 +5% 11.0 4.5 8.5 7.5 P4546A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2562JF 
.0068 +5% 11.0 4.5 9.0 7.5 P4547A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2682JF 
.0082 +5% 11.0 4.5 9.0 7.5 P4548A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2822JF 
200WV | .01 +5% 11.0 4.5 10.0 7.5 P4549A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2103JF 
(Bulk 012 +5% 11.0 5.0 10.5 7.5 P4550A-ND 1.40 9.30 73.00 70.00/M 64.00/M ECQ-B2123JF 
Pkg.) .015 +5% 11.0 5.5 10.5 7.5 P4551A-ND 1.44 9.62 75.00 73.00/M 66.00/M ECQ-B2153JF 
.018 +5% 11.0 5.5 12.2 75 P4552A-ND 1.55 10.30 80.00 78.00/M 71.00/M ECQ-B2183JF 
.022 +5% 11.0 6.0 12.6 7.5 P4553A-ND 1.66 11.08 87.00 84.00/M 76.00/M ECQ-B2223JF 
.027 +5% 11.0 6.5 13.2 7.5 P4554A-ND 1.73 11.56 90.00 87.00/M 79.00/M ECQ-B2273JF 
.033 +5% 11.0 7.0 13.6 7.5 P4555A-ND 1.77 11.78 92.00 89.00/M 81.00/M ECQ-B2333JF 
.039 +5% 13.5 5.0 14.4 10.0 P4556A-ND 1.77 11.78 92.00 89.00/M 81.00/M ECQ-B2393JF 
.047 +5% 13.5 55 14.8 10.0 P4557A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M 81.00/M ECQ-B2473JF 
.056 +5% 13.5 6.0 15.4 10.0 P4558A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M 81.00/M ECQ-B2563JF 
.068 +5% 16.0 5.5 15.0 12.5 P4559A-ND 1.82 12.16 95.00 92.00/M 83.00/M ECQ-B2683JF 
.082 +5% 16.0 6.0 15.4 12.5 P4560A-ND 1.86 12.42 97.00 94.00/M 85.00/M ECQ-B2823JF 
л +5% 16.0 7.0 16.0 12.5 P4561A-ND 1.91 12.70 99.00 96.00/M 87.00/M ECQ-B2104JF 
12 +5% 19.0 6.5 17.6 15.0 P4562A-ND 3.05 20.34 159.00 154.00/M 139.00/M ECQ-B2124JF 
15 +5% 19.0 75 18.4 15.0 P4563A-ND 3.66 24.38 190.00 184.00/M 167.00/M ECQ-B2154JF 
18 +5% 19.0 8.0 19.0 15.0 P4564A-ND 4.27 28.44 222.00 215.00/M 195.00/M ECQ-B2184JF 
.22 +5% 19.0 9.0 20.0 15.0 P4565A-ND 4.88 32.50 254.00 245.00/M 223.00/M ECQ-B2224JF 
.27 +5% 24.0 8.0 19.4 20.0 P4566A-ND 5.48 36.56 286.00 276.00/M 250.00/M ECQ-B2274JF 
.33 +5% 24.0 9.0 20.4 20.0 P4567A-ND 6.09 40.62 317.00 307.00/M 278.00/M ECQ-B2334JF 
39 +5% 24.0 10.0 21.2 20.0 P4568A-ND 7.31 48.72 381.00 368.00/M 334.00/M ECQ-B2394JF 
47 +5% 24.0 11.5 22.2 20.0 P4569A-ND 9.14 60.92 476.00 460.00/M 417.00/M ECQ-B2474JF 
Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Tape & Box Pricing Panasonic 
Volts pF ance L T H E Part No. 500 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 25,000 26,000 Part No. 
.0001 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4570TB-ND = = 38.00/M =, 36.00/M 33.00/M — 29.00/M ECQ-B1H101KF3 
.00012 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4571TB-ND = == 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/М ECQ-B1H121KF3 
.00015 %10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4572TB-ND = = 38.00/M == 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H151KF3 
.00018 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4573TB-ND s= - 38.00/М == 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H181KF3 
.00022 %10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4574TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H221KF3 
.00027 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4575TB-ND — = 38.00/M Pg. 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H271KF3 
.00033 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4576TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H331KF3 
.00039 +10% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4577TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H391KF3 
.00047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4578TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H471JF3 
.00056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4579TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H561JF3 
.00068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4580TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H681JF3 
.00082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4581TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H821JF3 
.001 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4551TB-ND — - 38.00/М == 36.00/М 33.00/M s= 29.00/M ECQ-B1H102JF3 
.0012 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4552TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H122JF3 
.0015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4553TB-ND = = 38.00/M — 36.00/M 33.00/M — 29.00/M ECQ-B1H152JF3 
.0018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4554TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H182JF3 
.0022 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4555TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H222JF3 
.0027 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4556TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H272JF3 
.0033 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4557TB-ND = = 38.00/M Е 36.00/М 33.00/M — 29.00/M ECQ-B1H332JF3 
50WV .0039 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4558TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M — 29.00/M ECQ-B1H392JF3 
(Ammo | .0047 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4559TB-ND = — 38.00/M => 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H472JF3 
Box Pkg.)| .0056 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4560TB-ND = — 38.00/M == 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H562JF3 
.0068 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4561TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H682JF3 
.0082 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4562TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/М ECQ-B1H822JF3 
01 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4582TB-ND = = 38.00/M = 36.00/M 33.00/M = 29.00/M ECQ-B1H103JF3 
012 +5% 7.3 3.3 6.3 5.0 P4583TB-ND = == 39.00/M = 38.00/M 34.00/M == 30.00/M ECQ-B1H123JF3 
015 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4584TB-ND = = 41.00/M = 39.00/M 36.00/M = 31.00/M ECQ-B1H153JF3 
.018 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4585TB-ND = = 42.00/M Е 41.00/M 37.00/M — 33.00/M ECQ-B1H183JF3 
.022 +5% 7.5 3.0 6.0 5.0 P4586TB-ND = = 44.00/М = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H223JF3 
.027 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4587TB-ND = = 44.00/M = 42.00/М 38.00/М = 34.00/M ECQ-B1H273JF3 
.033 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4569TB-ND = = 45.00/M = 44.00/M 40.00/M = 35.00/M ECQ-B1H333JF3 
.039 +5% 7.5 4.0 7.0 5.0 P4588TB-ND = = 47.00/M = 45.00/M 41.00/M = 36.00/M ECQ-B1H393JF3 
.047 +5% 7.5 4.0 7.5 5.0 P4589TB-ND = 50.00 — 48.00/M = 44.00/М 39.00/М — ECQ-B1H473JF3 
.056 +5% 8.0 4.3 7.5 5.0 P4590TB-ND = 52.00 = 50.00/M = 45.00/M 40.00/M = ECQ-B1H563JF3 
.068 +5% 8.0 4.3 8.5 5.0 P4591TB-ND = 59.00 = 57.00/M Ex 52.00/M 46.00/M mE ECQ-B1H683JF3 
.082 +5% 8.0 4.5 9.0 5.0 P4592TB-ND = 63.00 = 60.00/M = 55.00/M 48.00/M = ECQ-B1H823JF3 
л +5% 8.0 5.0 10.0 5.0 P4593TB-ND = 67.00 m 65.00/M = 59.00/M 52.00/M = ECQ-B1H104JF3 
12 +5% 11.0 5.0 11.6 5.0 P4594TB-ND = 153.00 = 148.00/M = 134.00/M 118.00/M = ECQ-B1H124JF3 
415 +5% 11.0 5.0 12.0 5.0 P4595TB-ND — 180.00 = 174.00/M = 158.00/M 140.00/M = ECQ-B1H154JF3 
18 +5% 11.0 5.5 12.4 5.0 P4596TB-ND 87.50 = = 169.00/M = 154.00/M 136.00/M mE ECQ-B1H184JF3 
22 +5% 11.0 6.0 13.0 5.0 P4597TB-ND = 213.00 = 206.00/M = 187.00/M 165.00/M == ECQ-B1H224JF3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic V-Series +5% Stacked Metallized Film Capacitors Ceramic Capachore In Most Сазев 


FEATURES: • High volumetric efficiency • Low 


dissipation factor * Stacked and non-inductive ' x Panasonic V-Series Stacked 
construction * Operating temperature range: —40°С г Metallized Film Capacitors 
to +85°С • Temperature coefficientAc/c: 200 ppm FT Мах. ET Max 5555 Digi-Key? V-Series 
* Dissipation factor (max.): 1.0% * Insulation сық Capacitors Kit 
resistance (25°C): 1000MQ pF е Self-healing К 
APPLICATIONS: “ Blocking, by-pass and coupling of iil P4542-KIT-ND* (50 Volt К)...........$49.95 
DC • Pulse, logic and timing circuits * Light duty 20mm 5mm + .05 Р4700-КП-МОТ (100 Volt К) .. $49.95 
pulse forming • Filter and noise suppression 1 Solder-Plated 27mm Includes 10 each of those parts indicated 
Copper-Clad 7 ў below (* or 1). 180 capacitors. 10 each of the 
PANASONIC ECQ-V CROSS REFERENCE Ш.Е Steel Wire values listed in the chart. Price includes a 
Sprague: 453P/454P. CSF Thompson: IRD. * All taped parts have notebook style storage box with bin guide for 
Siemens: B32509. 5mm lead space. easy storage and quick access. 


(To convert millimeters to inches divide by 25.4.) 


Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage yF L 1 H F Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND* .95 7.90 47.00 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.8 3.2 5.0 5.0 P4514-ND 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND* 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND 1.48 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND* 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.8 3.2 5.0 5.0 P4518-ND* 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND* 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND* 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H563JL 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND* 1.04 8.70 52.00 48.00/M 45.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND* 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND* 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND 1.14 9.53 57.00 53.00/M 49.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 7.5 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/М 90.00/М ECQ-V1H154JC 
0.15 7.8 44 5.5 5.0 P4665-ND* 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.8 4.5 5.5 5.0 P4666-ND* 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 4.8 5.5 5.0 P4667-ND 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 4.6 7.0 5.0 P4668-ND* 1.41 11.78 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND* 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1HS334JL 
0.39 7.8 5.7 7.8 5.0 P4670-ND 1.65 13.73 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.8 6.0 7.8 5.0 P4671-ND* 1.82 15.13 90.00 84.00/M 79.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.8 5.8 10.0 5.0 P4672-ND* 2.15 17.93 107.00 100.00/M 93.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.8 6.5 10.0 5.0 P4673-ND* 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.8 6.8 10.0 5.0 P4674-ND* 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.8 8.0 11.0 5.0 P4675-ND* 3.86 32.20 192.00 179.00/M 167.00/M ECQ-V1H105JL 
0.18 10.2 3.5 9.0 7.5 P4539-ND 1.23 10.25 61.00 57.00/M 53.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 7.5 P4540-ND 1.33 11.05 66.00 61.00/M 57.00/М ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 7.5 P4541-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 7.5 P4549-ND 1.49 12.43 74.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 7.5 P4543-ND 1.63 13.55 81.00 75.00/M 70.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 7.5 P4544-ND 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 49 9.0 7.5 P4545-ND 2.12 17.70 106.00 98.00/M 92.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 7.5 P4546-ND 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 7.5 P4547-ND 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 7.5 P4548-ND 3.81 31.75 190.00 176.00/M 165.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.8 3.2 7.0 5.0 P4713-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-ND: 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1223JM 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-ND 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-ND 1.51 12.55 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-ND 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-ND 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-ND: 1.13 9.45 56.00 52.00/M 49.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 4.5 7.0 5.0 P4723-ND 114 9.78 58.00 54.00/М 51.00/М ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-ND 1-17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ЕСО-У1823/М 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-ND 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 7.5 P4726-ND 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 7.5 P4727-ND: 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 7.5 P4728-ND 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 75 P4729-ND 1.54 12.80 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 7.5 P4730-ND 1.64 13.68 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 7.5 P4731-ND 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 75 11.0 7.5 P4732-ND 1.97 16.43 98.00 91.00/M 85.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 7.5 P4733-ND 2.34 19.48 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1474JM 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage НЕ E T H F Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package 
0.01 7.8 32 7.0 5.0 P4513TB-ND = 57.00/M = 53.00/M 49.00/M 46.00/M ECQ-V1H103JL3 
0.012 7.8 32 7.0 5.0 P4514TB-ND == 59.00/М = 54.00/М 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H123JL3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H153JL3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H183JL3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 44.00/M = 41.00/М 38.00/М 36.00/М ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND = 64.00/M = 59.00/M 55.00/M 52.00/M ECQ-V1H273JL3 
0.033 73 32 7.0 5.0 P4519TB-ND = 67.00/M = 62.00/M 58.00/M 55.00/M ECQ-V1H333JL3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 69.00/M = 64.00/M 60.00/M 56.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND = 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H473JL3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND = 50.00/M = 47.00/М 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND = 52.00/M — 48.00/М 45.00/М 42.00/М ECQ-V1H683JL3 
0.082 7.3 4.1 7.0 5.0 P4524TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H823JL3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H104JL3 
50 0.12 7.8 4.7 7.0 5.0 P4526TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H124JL3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 59.00 = 54.00/M = 51.00/M = ECQ-V1H154JL3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 62.00 = 58.00/M = 54.00/M = ECQ-V1H184JL3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 67.00 = 62.00/M = 58.00/M = ECQ-V1H224JL3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 70.00 = 65.00/M = 61.00/M = ECQ-V1H274JL3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 75.00 == 70.00/M — 65.00/M = ECQ-V1H334JL3 
0.39 10.0 4.9 9.0 5.0 P4532TB-ND 82.00 = 76.00/M = 71.00/M = ECQ-V1H394JL3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 90.00 == 84.00/М — 79.00/M = ECQ-V1H474JL3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 107.00 = 100.00/M == 93.00/M = ECQ-V1H564JL3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 161.00 = 149.00/М — 140.00/M == ECQ-V1H684JL3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M == ECQ-V1H824JL3 
1.0 73 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 192.00 - 179.00/М - 167.00/М - ECQ-V1H105JL3 
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Panasonic E-Series metallized Polyester Capacitors — PA 


с 
GENERAL SPECIFICATIONS: ELECTRICAL: Rated Voltage 100 V.D.C., 250 V.D.C., 400 PANASONIC ECQ-E CROSS REFERENCES: H 
V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Tolerance +10% (K) Sprague: DF/450P/451P/453P; Westlake: 160/168/185/167/184/186; Mepco: 713A1/ F G 
Insulation Resistance: Less than 0.33 pF: 9,000 MO; More than 0.33 uF: 3,000 МО. 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/MMDR; ім, Di 
Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Withstanding Voltage Rated Voltage X 1.5 (1 min.) RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; WIMA: MKS; CSF Thompson: Tinned З; 
Operating Temperature -40°С - +85°С MD/MC; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. Соррег 
weld wire 
Working | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF A B с E G Dia. Part No. il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
41 12.0 4.0 7.4 10.0 1.0 6 E1104-ND 134 2.94 23.03 147.00 138.00/М 127.00/М ECQ-E1104KZ 
12 12.0 4.5 7.4 10.0 1.0 6 E1124-ND .35 3.03 23.74 151.00 142.00/М 131.00/М ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND 136 3.12 24.44 156.00 147.00/M 135.00/M ECQ-E1154KZ 
18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 165.00 155.00/M 143.00/M ECQ-E1184KZ 
.22 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 .6 E1224-ND .41 3.54 27.73 177.00 166.00/M 153.00/M ECQ-E1224KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND .46 3.90 30.55 195.00 183.00/M 169.00/M ECQ-E1274KZ 
.33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND 51 4.35 34.08 217.00 205.00/M 188.00/M ECQ-E1334KZ 
39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 225.00 212.00/M 195.00/M ECQ-E1394KZ 
47 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND 55 4.74 37.13 237.00 223.00/M 205.00/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 6 E1564-ND .64 5.46 42.77 272.00 257.00/M 236.00/M ECQ-E1564KZ 
.68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 .8 E1684-ND .72 6.21 48.65 310.00 292.00/M 269.00/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 7.5 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND 79 6.81 53.35 340.00 320.00/M 295.00/M ECQ-E1824KZ 
100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND .86 7.41 58.05 370.00 348.00/M 321.00/M ECQ-E1105KZ 
12 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.00 403.00/M 371.00/M ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 7.5 14.5 22.5 1.0 8 E1155-ND. 1.17. 10.02 78.49 500.00 471.00/M. 434.00/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 .8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.00 523.00/M 482.00/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND 1.47 12.60 98.70 629.00 592.00/M 545.00/M ECQ-E1225KZ 
2.7 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.00 673.00/М 619.00/М ЕСО-Е1275К7 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 .8 E1335-ND 2.13 18.24 142.88 910.00 858.00/M 790.00/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 1.5 8 E1395-ND 2.41 20.67 161.92 1031.00 972.00/M 895.00/M ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27.5 1.5 .8 E1475-ND 2.72 23.31 182.60 1163.00 1096.00/M 1009.00/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND 3.23 27.72 217.14 1383.00 1303.00/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND 3.67 31.47 246.52 1570.00 1480.00/M 1362.00/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 1.5 8 E1825-ND 4.24 36.30 284.35 1811.00 1707.00/M 1571.00/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 8 E1106-ND 4.93 42.24 330.88. 2108.00 1986.00/M 1829.00/M ECQ-E1106KZ 
01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND* .31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2103KS 
.012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND* .31 2.67 20.92 133.00 126.00/М 116.00/М ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/М 116.00/М ЕСО-Е2153К5 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/М 116.00/М ЕСО-Е2183К5 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 .6 E2223-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/М 116.00/М ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND .31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2273KS 
.033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2333KS 
.039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND .31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND* 26 2.19 17.16 109.00 103.00/M 95.00/M ECQ-E2473KS 
.056 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 .6 E2563-ND. .32 2.76 21.62 138.00 130.00/М 119.00/M ECQ-E2563KS 
.068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 141.00 133.00/M 122.00/M ECQ-E2683KS 
.082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND 134 2.94 23.03 147.00 138.00/М 127.00/М ЕСО-Е2823К5 
10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND* 26 2.20 17.23 110.00 103.00/М 95.00/М ECQ-E2104KS 
42 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND .40 3.42 26.79 171.00 161.00/M 148.00/M ECQ-E2124KS 
250 .15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 .8 E2154-ND* .43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E2154KS 
18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 .8 E2184-ND .46 3.90 30.55 195.00 183.00/M 169.00/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND* .38 3.30 25.83 165.00 155.00/M 143.00/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND .55 4.71 36.90 235.00 221.00/M 204.00/M ECQ-E2274KS 
.33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* -60 5.16 40.42 257.00 243.00/M 223.00/M ECQ-E2334KS 
.39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND. .65 5.55 43.48 277.00 261.00/М 240.00/М ЕСО-Е2394К5 
47 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 .8 E2474-ND* .69 5.94 46.53 296.00 279.00/M 257.00/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 75 13.0 20.0 1.0 8 E2564-ND 76 6.51 51.00 325.00 306.00/M 282.00/M ECQ-E2564KS 
.68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND .84 7.17 56.17 358.00 337.00/M 310.00/M ECQ-E2684KS 
.82 31.0 7.5 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND .92 7.89 61.81 394.00 371.00/M 342.00/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 8 E2105-ND* -98 8.37 65.57 418.00 394.00/M 362.00/M ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 275 1.0 .8 E2125-ND* 1.07 9.18 71.91 458.00 432.00/M 397.00/M ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 .8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 590.00 556.00/M 512.00/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.00 670.00/M 617.00/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 .8 E2225-ND* 1.67 14.31 112.10 714.00 673.00/М 619.00/М ECQ-E2225KS 
01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4103-ND .42 3.60 28.20 180.00 169.00/М 156.00/М ECQ-E4103KZ 
.012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 180.00 169.00/M 156.00/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E4153KZ 
018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E4183KZ 
.022 14.0 5.5 10.0 10.5 1.0 .6 E4223-ND. .44 3.75 29.38 187.00 176.00/M 162.00/M ECQ-E4223KZ 
.027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND 47 3.99 31.26 199.00 188.00/М 173.00/М ECQ-E4273KZ 
.033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND 49 4.20 32.90 210.00 197.00/M 182.00/M ECQ-E4333KZ 
.039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND .50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E4393KZ 
.047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND .50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E4473KZ 
.056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 .6 E4563-ND .54 4.59 35.96 229.00 216.00/M 199.00/M ECQ-E4563KZ 
.068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND 57 4.86 38.07 243.00 228.00/M 210.00/M ECQ-E4683KZ 
.082 17.0 15 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND .59 5.07 39.72 253.00 238.00/M 219.00/M ECQ-E4823KZ 
10 17.0 7.5 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND .58 4.98 39.01 249.00 234.00/M 216.00/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND -66 5.67 44.42 283.00 267.00/M 245.00/M ECQ-E4124KZ 
400 415 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND. .72 6.21 48.65 310.00 292.00/М 269.00/М ECQ-E4154KZ 
18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 8 E4184-ND 77 6.63 51.94 331.00 312.00/M 287.00/M ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND .83 7.11 55.70 355.00 334.00/M 308.00/M ECQ-E4224KZ 
27 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND 92 7.86 61.57 392.00 370.00/M 340.00/M ECQ-E4274KZ 
.33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 .8 E4334-ND .99 8.46 66.27 422.00 398.00/M 366.00/M ECQ-E4334KZ 
.39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 8 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.00 432.00/M 397.00/M ECQ-E4394KZ 
47 29.5 10.0 17.5 25.5 1.5 .8 E4474-ND 1.16 9.90 77.55 494.00 465.00/M 429.00/M ECQ-E4474KZ 
.56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND 1.26 10.80 84.60 539.00 508.00/M 468.00/M ECQ-E4564KZ 
.68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND 1.41 12.09 94.71 603.00 568.00/M 523.00/M ECQ-E4684KZ 
.82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 8 E4824-ND 1.54 13.20 103.40 659.00 621.00/M 571.00/M ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 8 E4105-ND. 1.68 14.43 113.04 720.00 678.00/M 625.00/M ECQ-E4105KZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 1.5 .8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1018.00 959.00/M 883.00/M ECQ-E4125KZ 
1.5 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1096.00 1032.00/M 951.00/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1298.00 1223.00/M 1126.00/M ECQ-E4185KZ 
22 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.00 1396.00/M 1286.00/M ECQ-E4225KZ 
01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND 45 3.87 30.32 193.00 182.00/M 168.00/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND .48 4.14 32.43 207.00 195.00/M 179.00/M ECQ-E6153KZ 
.018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND .50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E6183KZ 
.022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 К; E6223-ND 52 4.44 34.78 222.00 209.00/M 192.00/M ECQ-E6223KZ 
.027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 .6 E6273-ND .54 4.59 35.96 229.00 216.00/M 199.00/M ECQ-E6273KZ 
.033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 237.00 223.00/M 205.00/M ECQ-E6333KZ 
.039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND .57 4.86 38.07 243.00 228.00/М 210.00/М ECQ-E6393KZ 
.047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E6473-ND .58 4.98 39.01 249.00 234.00/M 216.00/M ECQ-E6473KZ 
.056 17.0 7.5 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND 62 5.34 41.83 266.00 251.00/M 231.00/M ECQ-E6563KZ 
.068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 .6 E6683-ND .67 5.76 45.12 287.00 271.00/M 249.00/M ECQ-E6683KZ 
.082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 .8 E6823-ND .72 6.15 48.18 307.00 289.00/M 266.00/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND AT 6.57 51.47 328.00 309.00/M 284.00/M ECQ-E6104KZ 
12 24.5 8.5 15.5 20.5 1.5 8 E6124-ND .85 7.26 56.87 362.00 341.00/M 314.00/M ECQ-E6124KZ 
630 415 24.5 90 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND 95 8.13 63.69 406.00 382.00/M 352.00/M ECQ-E6154KZ 
.18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 .8 E6184-ND 1.01 8.67 67.92 433.00 408.00/M 375.00/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND 1.10 9.45 74.03 472.00 444.00/M 409.00/M ECQ-E6224KZ 
.27 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 .8 E6274-ND 1.24 10.65 83.43 531.00 501.00/M 461.00/M ECQ-E6274KZ 
.33 29.5 11.5 18.5 25.5 1.5 8 E6334-ND 1.40 12.00 94.00 599.00 564.00/M 519.00/M ECQ-E6334KZ 
39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND 1.52 13.05 102.23 651.00 614.00/M 565.00/M ECQ-E6394KZ 
.47 29.5 13.0 20.5 25.5 1.5 .8 E6474-ND. 1.64 14.07 110.22 702.00 661.00/M. 609.00/M ECQ-E6474KZ 
.56 29.5 15.0 21.5 25.5 1.5 .8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.00 784.00/M 722.00/M ECQ-E6564KZ 
.68 43.5 12.5 19.5 38.5 1.5 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1078.00 1016.00/M 935.00/M ECQ-E6684KZ 
.82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 .8 E6824-ND 2.77 23.70 185.65 1183.00 1114.00/М 1026.00/М ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND 3.36 28.77 225.37 1436.00 1353.00/M 1245.00/M ECQ-E6105KZ 
1.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND 3.53 30.24 236.88 1509.00 1422.00/M 1309.00/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 1.5 .8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.00 1738.00/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 
* E-KIT-ND Digi-Key? E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case ..$59.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 1053 


A 
ж Metallized Polypropylene Film Capacitors I 


EPCOS MKP Series Dimensions (mm) h 

Construction: * Dielectric: polypropylene • Stacked and wound Typical Applications: • Energy-saving lamps * TV S-correction Lead spacing (e) od 

technology * Plastic case (UL 94 V-0) * Epoxy resin sealing * High pulse load applications * AC applications Terminals: 105 а 

й B б . * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower category 150 b 08 3 6-1 

Features: * Very high pulse strength * Very good self-healing temperature Tmin: -55°С “ Upper category temperature Tmax: Y 

properties * Small dimensions * High contact reliability 100°С Service Life: 200,000 h * 0.5 for capacitor width b = 4 >| k Od e+0.4— 

WV | WV | Cap | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) | (АС) | (uF) | ance | b h L e |PartNo. 1 10 100 Part No. (DC) | (АС) | (uF) | ance | b h L е | Рай №. 1 10 100 Part Мо. 
0.033 | +5% [40 | 85 110.0 | 7.5 | 495-1271-ND — 36 2.64 1883 | B32620A5333J 0.0068| +5% [5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1323-ND 40 291 20.80 | B32620A6682J 
0.047 | +5% |40 | 7.0 |13.0 |10.0| 495-1272-ND 43 3.14 2240 | B3262145473J 0.0068] +5% [4.0 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1324-ND 44 321 22.95 | B32621A6682J 
0.068 | +5% |5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1274-ND 45 329 23.53 | B32620A5683J 0.01 | +5% [5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1325-ND 44 321 2295 |B32620A6103J 

160 | go | 0.068 | +5% |40 | 90 13.0 10.0|495-1273-ND 45 329 2353 | В32621А5683. 400 | 0.01 | +5% |40 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1326-ND — 48 3.54 2528 | B32621A6103J 
0.10 | +5% |50 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1275-ND 47 343 2450 | B32620A5104J 0.015 | +5% |6.0 | 12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1327-ND .53 389 27.80 | B32620A6153J 
0.10 | +5% [5.0 | 11.0 |13.0 |10.0| 495-1375-ND .54 396 2825 | B32621A5104J 0.015 | 25% |50 [110 [130 [10.0 | 495-1328-ND .58 429 30.63 |B3262146153J 
0.15 | =5% [60 |12.0 [103 | 7.5 | 495-1276-ND 45 339 2486 | B32620A5154J 630 0.022 | +5% [6.0 |12.0 |13.0 |10.0| 495-1320-ND — .54 403 2961 | B32621A6223J 
0.15 | +5% |50 111.0 [13.0 | 10.0 | 495-1277-ND — .57 421 30.95 | B3262145154J 0.033 | +5% [5.0 |10.5 [18.0 | 15.0| 495-1330-ND .49 3.62 25.85 | В3265246333/ 
0.22 | +5% |6.0 |12.0 13.0 |10.0| 495-1278-ND 65 482 35.41 | B32621A5224J 0.047 | +5% |5.0 110.5 |18.0 15.0 495-1331-ND — .52 381 2723 | B32652A6473J 
0.0022] +5% |40 | 70 |13.0 [10.0 | 495-1279-ND 32 239 1710 |B32621A3222J 250 | 0.068 | +5% [6.0 11.0 18.0 |15.0 | 495-1332-ND 49 3.68 27.05 | B32652A6683J 
0.0033 | +5% [40 | 9.0 |13.0 [100] 495-1280-ND — .38 277 1980 | B3262143332J 010 | +5% |7.0 |125 180 115.0 | 495-1333-ND .52 3.86 28.34 |B32652A6104J 
0.0047 | +5% | 4.0 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1281-ND 38 277 1980 | B32621A3472J 015 | #5% |85 |145 180 150 495-1334-ND 64 473 3473 | B32652A6154J 
0.0068| +5% |40 | 9.0 |13.0 |10.0| 495-1282-ND — .38 277 1980 | B32621A3682J 022 | +5% |9.0 |1755 180 | 15.0. 495-1335-ND 67 495 3638 |B32652A6224J 
001 | a5% |40 | 90 |130 [100] 495-1283-\0 37 270 1925 |B32621A3103J 0.01 | +5% |50 105 [18.0 |15.0| 495-1349-ND — 45 332 2372 |B32652A0103J 
0015 | +5% |40 | 90 |130 |10.0| 405-1284-ND 40 298 2125 | B32621A3153J 0015 | 25% |50 105 180 150 002202200 46 338 2411 |B32652A0153J 
0022 | +5% |40 |85 100 | 75 |495-1286-ND — 35 256 1828 | 32620132234 0.022 | +5% |5.0 110.5 |18.0 15.0  495-1352-ND 49 3.62 2586 | B32652A0223J 

140 | 0.022 | «5% | 40 | 90 |130 10.01 495-1285-ND 40 206 2148 | B32621A3223J 250 | 0.033 | +5% [6.0 11.0 18.0 |15.0 | 495-1353-ND 54 3.97 28.39 | B32652A0333J 

0.033 | 25% |40 85 100 75 495-1288-ND 36 264 1885 | B32620A3333J 0.047 | +5% |7.0 |12.5 |18.0 |15.0| 495-1354-ND — 54 403 29.61 |B32652A0473J 

5] 0.033 | +5% |40 | 9.0 |13.0 |10.0| 405-1287-ND — 42 3.13 2235 |B32621A3333J pr =. B iu 180 E uide 2 i. d 4... 
0.047 | +5% |50 |10.5 10.0 | 7.5 | 495-1290-ND 39 286 2043 | B32620A3473J - aS сана та! : : - 


0.0015| +5% |4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-1338-ND 34 251 17.90 |B32620A152J 
0.0022| +5% |4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-1339-ND 35 256 18.28 |B32620A222J 
0.0022) +5% [4.0 | 7.0 |13.0 | 10.0 | 495-1340-ND 40 291 20.80 |B32621A222J 
1000 0.0033| +5% |5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1343-ND з? 270 19.25 |B32620A332J 
0.0033] +5% [4.0 | 9.0 |13.0 | 10.0 | 495-1342-ND (40 297 2120 |B32621A332J 
0.0047 | +5% |5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1346-ND (40 2.91 20.80 |B32620A472J 
0.0047 | +5% [4.0 | 9.0 |13.0 | 10.0 | 495-1344-ND 47 343 2450 |B32621A472J 
0.0068| +5% |6.0 |12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1347-ND 48 354 25.28 |B32620A682J 
0.0068) +5% [5.0 |11.0 13. | 10.0 | 495-1348-ND 49 3.64 26.00 |B32621A682J 
0.01 | +5% |6.0 |12.0 |13.0 |10.0 | 495-1350-ND -56 411 29.35 |B32621A103J 
0.00047| +5% [4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-1336-ND .51 349 24.59 |B32620J471J 
0.00068| +5% | 5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1337-ND 34 252 18.00 | B32620J681J 
0.0022| +5% |5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1341-ND 41 3.00 2145 |B32620J222J 
0.0047| +5% [6.0 |12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1345-ND AG 340 2428 |B32620J472J 
0.0068) +5% |5.0 |10.5 |18.0 | 15.0 | 495-1357-ND (48 357 25.48 |B32652A7682J 
0.01 | +5% |6.0 |11.0 |18.0 |15.0 | 495-1358-ND 50 373 27.42 |B32652A7103J 
1250 | 500 | 0.015 | +5% |7.0 |12.5 |18.0 | 15.0 | 495-1359-ND 56 418 30.71 |B32652A7153J 


0.047 | +5% |40 | 9.0 |13.0 | 10.0 | 495-1289-ND 45 332 23.73 |B32621A3473J 
0.068 | +5% | 5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1291-ND 42 313 22.35 | ВЗ2620А3683.) 
0.068 | +5% | 5.0 | 11.0 |13.0 | 10.0 | 495-1292-ND 49 3.59 25.68 |B32621A3683J 
0.10 | +5% |6.0 | 12.0 |103 | 7.5 | 495-1294-ND 50 270 26.45 | B32620A3104J 
0.15 | +5% | 5.0 |10.5 |18.0 | 15.0 | 495-1295-ND 158 281 20.66 | B32652A3154J 500 
0.22 | +5% |6.0 |11.0 |18.0 | 15.0 | 495-1296-ND 41 306 22.49 | B32652A3224J 
160 | 0.33 | +5% |7.0 |12.5 |18.0 | 15.0 | 495-1297-ND 48 3.58 26.32 | B32652A3334J 
0.47 | +5% | 8.5 | 14.5 |18.0 | 15.0 | 495-1298-ND 58 428 31.44 | B32652A3474J 
0.68 | +5% |9.0 | 17.5 |18.0 | 15.0 | 495-1299-ND 66 4.90 36.00 | B32652A3684J 
0.0068} +5% | 4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-1300-ND 185 2.56 18.28 | B32620A4682J 
0.01 | +5% [4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-1301-ND 35 2.56 18.28 | B32620A4103J 
0.01 | +5% |4.0 | 9.0 |13.0 | 10.0 | 495-1302-ND 139 286 20.43 |B32621A4103J 600 
0.015 | +5% | 5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1304-ND 187 2.75 19.65 | B32620A4153J 
0.015 | +5% |4.0 | 9.0 |13.0 | 10.0 | 495-1303-ND AQ 296 21.18 |B32621A4153J 
0.022 | +5% | 5.0 |10.5 |10.0 | 7.5 | 495-1305-М) 40 291 20.80 | B32620A4223J 
0.022 | +5% | 5.0 |11.0 |13.0 | 10.0 | 495-1306-ND 44 327 23.33 |B32621A4223J 
0.033 | +5% | 6.0 |12.0 |10.3 | 7.5 | 495-1308-ND 47 343 24.50 |B32620A4333J 


100 | 200 | 0.022 | +5% |855 [145 [180 [150] 495-1360-ND 60 448 3290 |B32652A7223J 
0.033 | +5% [5.0 111.0 43.0 | 10.0 | 495-1307-ND 49 3.63 25.95 |B32621A4333J 0093 | as% 190 175 |180 11501 495-1361-№0 67 495 3638 | B32652A7333J 
0.047 | +5% | 6.0 |12.0 13.0 10.0 495-1309-ND 54 400 2858 |B32621A4473J 0.0033 +5% |50 |105 [180 |15.0| 495-1367-ND 40 297 2120 | B32652A1332J 
0.068 | +5% | 5.0 |10.5 18.0 |15.0 | 495-1310-ND 45 332 23.73 | B32652A4683J 0.0047 | +5% |6.0 |11.0 |18.0 |15.0| 495-1369-ND 43 319 2275 | B32652A1472J 
0.10 | +5% |5.0 [105 180 150 | 495-31-40 — .51 3.76 26.83 | B32652A4104J 500 | 0.0068 | +5% [7.0 |12.5 18.0 |15.0| 495-1371-ND 43 324 2376 | B32652A1682J 
015 | +5% |60 | 11.0 180 1150 | 495-1312-ND .49 3.64 2670 | B32652A4154J 0.01 | +5% |85 |145 |18.0 |15.0 | 495-1373-ND — 54 403 29.61 |B32652A1103J 
022 | +5% [70 |12.5 |18.0 | 15.0| 495-1313-ND 50 376 27.59 | B32652A4224J 0.015 | a5% |90 |175 180 150 |495-1374-ND — 66 488 3581 | B32652A1153J 
0.33 | +5% |85 |145 |18.0 [150] 495-1314-ND — .53 3.98 2923 |B32652A4334J 1600 0.0022) +5% [50 [105 18011501 495-1364-ND — 48 358 2632 | B32652J1222J 
047 | +5% |90 | 17.5 180 | 15.0. 495-1315-ND 67 — 4.95 36.38 | B32652A4474J 0.0033] +5% |6.0 | 11.0 18.0 |15.0 | 495-1366-ND 53 398 2923 |B32652J1332J 
0.0015| +5% |40 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-1316-ND 33 242 17.30 | B32620A6152J 700 | 0.0047 | +5% |7.0 |12.5 |18.0 |15.0| 495-1368-ND 57 423 31.07 |B32652J1472J 
0.0022| +5% [40 | 85 |10.0 | 75 | 495-1318-ND 32 242 1730 | B326206222J 0.0068| +5% |8.5 |145 18.0 |15.0| 495-1370-ND 60 448 32.90 | B32652J1682J 
0.0022| +5% |40 | 70 |13.0 | 10.0| 495-1317-ND 27 272 1945 | B32621A6222J 0.01 | +5% [90 [175 |18.0 |15.0| 495-1372-ND — .67 495 3638 |B32652J1103J 
630 | 400 |0.0033| +5% |40 | 85 [100] 7.5 | 495-1319-ND 35 256 1828 | B32620A6332J 0.001 | +5% |5.0 [105 [180 |15.0| 495-1376-ND 50 368 2625 | B32652A2102J 
0.0033| +5% [40 | 90 |13.0 | 10.0] 495-1320-ND 398 278 1983 | B326216332J 2000 | тро |00015| +5% [60 [110 [180 15.0 495-1377-ND 52 381 2723 |B32652A2152J 
0.0047| +5% |40 | 85 [10.0 | 7.5 | 495-1322-М0 — 37 275 19.65 | B326206472J 0.0022| +5% |7.0 |12.5 [18.0 15.0 | 495-1378-ND 56 411 29.35 | B326522222J 
0.0047| +5% [40 | 90 |13.0 [100] 495-1321-ND 40 291 2080 | B32621A6472J 0.0033| +5% |8.5 |145 [180 |15.0| 495-1379-ND 58 427 30.53 | B32652A2332J 


EMI Suppression Capacitors 
X2 Series раса k L — 


Construction: * Dielectric: polypropylene (MKP) * Plastic case Marks of Dimensions (mm) Гг. 

(UL D) * Epoxy resin sealing, Flame-retardant * Impreg- Conformity | Standards Certificate Lead spacing (e) od h 

Features: * Very small dimensions * Self-healing properties EN 132400 / IEC 384-14, 2nd Edition | 18643-4670-1010/A1G 129 05 L 

Terminals: * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower 9) UL 1414 (Vp = 250Vac) E97863/97NK11940A 225 08 

category temperature Tmin: -40°C • Upper category temperature - E 

Tmax: 100°C * Permissible continuous AC voltage: 275V УАУ | Approved by UL according to CSA — E97863/97NK11940A 275 oe Шы 

(50/60Hz) * Permissible continuous DC voltage: 560V 622.2 No. 0; 1 (Vn = 250Vac) + + Not for 1.5 and 2.2uF >| [+ да ex0.4. > 

Wv Cap | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos МУ Cap | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(AC) | (pF) | ance h h t е | Рай №. 1 10 100 | Рам №. (AC) | (pF) | ance b h б е | Рай №. 1 10 100 | Рап Мо. 
0.01 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-1380-ND 35 240 16.94 | В8113001103М 0.15| +20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1391-ND 38 281 2010 | В8113001154М 
0.015 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1381-ND 35 240 16.94 | В8113001153М 0.22| +20% | 7.0 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1393-ND 57 419 29.95 | B81130B1224M 
0.022 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1382-ND 35 240 16.94 | B81130B1223M 0.22| +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1392-ND 150 3.65 2640 | В8113001224М 
0.022 | >20% | 5.0 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1383-ND 35 240 16.94 | В8113001223М 0.33| +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1394-ND 487 491 35.08 | В8113001334М 
0.033 | >20% | 5.0 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1384-ND 35 240 16.94 | B81130B1333M 0.47 | 32096 | 11.0 | 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1395-ND 99 739 54.29 | B81130B1474M 
275VAC | 0.033 | +20% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1385-ND 35 240 16.94 | В8113001333М 275VAC | 0.47| +20% | 10.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1396-ND 63 4.65 34417 | В8113001474М 

0.047 | +20% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1387-ND 35 240 16.94 | B81130B1473M 0.68| +20% | 11.0 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1397-ND 110 821 61.61 | B81130B1684M 
0.047 | >20% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1386-ND 35 240 16.94 | В8113001473М 0.68| +20% | 11.0 | 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1398-ND 99 7.34 53.89 | В8113001684М 
0.068 | +20% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1388-ND 37 2.54 17.88 | В8113001683М 1.0 | +20% | 12.5 | 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1399-ND 116 8.73 65.45 | В8113001105М 
0.10 | +20% | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1389-ND 38 2.60 18.34 | В8113001104М 1.5 | +20% | 15.0 | 24.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1400-ND 1.92 14.37 107.80 | В8113001155М 
0.15 | +20% | 6.0 15.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1390-ND 50 371 26.53 | B81130B1154M 2.2 | +20% | 18.0 | 27.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1401-ND 2.40 18.14 136.88 | В8113001225М 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1054 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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A Б> M 
M Metallized Polyester Film Capacitors NUS І 
| 


EPCOS МКТ Series Lead spacing (ep. аа 

Construction: * Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester) Terminals: * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower Ha mm 

* Stacked and wound capacitor technology * Plastic case (UL 94V- category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature 150 5 08 ` 

0) * Epoxy resin sealing Tmax: 100°C (125°C for 1000h and Vc= 0.5Vg) * Service life: ~ - 

Features: * High pulse strength * High contact reliability 200,000h * 0.5 for capacitor width b = 4 >| ба ex0.4. -. 

WV | WV | Cap |Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV Cap |Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(0С) | (АС) | (pF) | ance | b | h L [e | PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC)| (AC) | (pF) | ance | b | h L | e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
0.33 | +5% | 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1085-ND 28 187 13.17 | B32529C5334J 0.0047| +5% | 25 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1178-ND 17 1.33 8.96 | В3252903472.) 
0.47 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1086-ND 32 2.17 15.32 | В3252905474.) 0.0068| +5% | 25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1179-ND 17 1.33 8.96 | B3252903682J 
0.68 | +5% | 4.5 | 95 | 7.3 | 5.0 | 495-1117-ND 35 258 18.40 | B32529C5684J 0.01 | +5% | 25 | 6.5 | 72 | 5.0 | 495-1180-ND A7 1.33 8.96 | В3252903103.) 

50| 32 1.0 +5% | 45 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1087-ND 41 305 21.78 | B32529C5105J 0.015 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0 7.5 | 495-1181-ND 23 1.75 11.81 | B32520C3153J 
1.5 +5% | 6.0 | 10.5 | 7.5 | 5.0 | 495-1088-ND 71 5.28 38.80 | В3252905155.) 0.015 | +5% | 2.5 | 6.5 | 72 | 5.0 | 495-1182-ND AT 1.33 8.96 | B32529C3153J 
22 +5% | 7.8 | 13.0 | 7.8 | 5.0 | 495-1089-ND 140 10.49 78.71 | B32529D5225J 0.022 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1184-ND 23 1.75 11.81 | В3252003223.) 
3.3 +5% | 7.8 | 13.0 | 7.8 | 5.0 | 495-1090-ND 1.85 14.02 105.84 | B32529D5335J 0.022 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1183-ND 17 1.33 8.96 | B3252903223J 
0.001 | +5% [25] 65 | 72 | 50 | 495-1091-ND 47 1.29 8.68 | B32529C102J 0.033 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1186-М0 .22 1.49 1048 | B32520C3333J 
0.0015 | +5% | 25| 65 | 72 | 5.0 | 495-1092-ND 17 1.29 8.68 | B32529C152J 0.033 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0} 495-1185-ND 24 1.66 11.72 | B3252103333J 
0.0022 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1093-ND 17 129 8.68 | B32529C222J 0.033 | +5% | 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1187-ND 24 180 1215 | B3252903333J 
0.0033 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1094-ND 47 1.29 8.68 | B32529C332J 0.047 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1188-М0 93 1.55 10.92 | В3252003473.) 
0.0047 | +5% [25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1095-ND 17 1.29 8.68 | B32529C472J 0.047 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0} 495-1189-ND 26 1.76 12.40 | B3252103473J 
0.0068 | +5% | 25 | 65 |72 | 50 | 495-1096-ND 47 129 8.68 | B32529C682J 0.047 | +5% | 3.5 | 80 | 7.2 | 5.0 495-1190-ND — 25 189 1274 | В3252903473.) 
0.01 | 5% | 25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1097-ND 47 129 8.68 | B32529C103J 0.068 | +5% | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1191-М0 26 1.79 12.62 | B3252003683J 
0.015 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 50 | 495-1098-ND 17 1.29 8.68 | B32529C153J 0.068 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0] 495-1193-М0 25 1.73 1218 | B3252103683J 
0.022 | +5% | 25 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1099-ND 417 129 8.68 | B32529C223J 0.068 | +5% | 4.5 95 | 7.3 | 5.0 495-1192-ND — 25 167 11.80 | B32529C3683J 
0.033 | +5% | 25| 65 | 72 | 50 | 495-1100-ND 47 1.29 8.68 | B32529C333J 250 | 160 0.10 | +5% | 4.0] 8.5 | 10.0 7.5 | 495-1197-ND 27 1.85 13.04 | В3252003104.) 
0047 | 5% [25] 65 | 72 | 50 | 495-1101-ND 47 129 8.68 | B32529C473J 0.10 | +5% | 4.0] 7.0 | 13.0 | 10.0} 495-1194-ND 29 1.97 13.92 | B32521C3104J 
0.068 | +5% | 25| 65 | 72 | 50 | 495-1102-ND AT 4.29 8.68 | B32529C683J 0.10 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0} 495-1195-М0 39 2.86 20.43 | B32522C3104J 
0.10 | 5% |25 | 7.0 10.0 | 7.5 | 495-1104-ND 25 173 1218 | B32520C104J 0.10 | +5% | 45 | 95 | 7.3 | 5.0 | 495-1196-ND .28 1.89 13.31 | В3252903104.) 
0.10 | 5% | 25| 65 | 72 | 50| 495-1103-ND 17 1.29 8.68 | B32529C104J 0.15 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 7.5 | 495-1199-М0 .38 255 17.96 | B32520C3154J 
0.15 | +5% | 25| 6.5 | 72 | 5.0 | 495-1105-ND 20 155 10.42 | B32529C154J 0.15 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0 | 10.0} 495-1201-М0 39 2.67 18.81 | B32521C3154J 
0.22 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1107-ND 32 248 1540 | B32520C224J 0.15 | +5% | 5.0 10.5 | 18.0 | 15.0) 495-1198-ND 41 305 21.78 | B32522C3154J 
022 | +5% |25 | 65 |72 | 5.0 | 495-1106-ND 22 172 11.56 | B32529C224J 0.15 | +5% | 5.0 | 10.0 7.5 | 5.0 | 495-1200-М0 40 2.69 19.00 | B32529C3154J 
0.33 | +5% |25 | 7.0 |10.0 | 7.5 | 495-1109-ND 38 258 1848 | B32520C334J 0.22 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0| 495-1203-ND .40 2.97 21.20 | B32521C3224J 
0.33 | +5% | 3.0| 65 | 72 | 50| 495-1108-ND 134 229 16.17 | B32529C334J 0.22 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0| 495-1202-М0 42 3.08 21.98 | B32522C3224J 
0.47 | +5% | 3.0 8.0 | 10.0 7.5 | 495-1112-ND — .35 261 18.68 | B32520C474J 0.22 | +5% | 7.8 130 7.8 | 5.0 | 495-1204-ND 44 3.23 2310 | B32529D3224J 

63 | 40 | 047 | +5% | 40| 70 130 1001 495-1111-ND .36 267 19.08 | B32521C474J 0.33 | 5% | 5.0 | 11.0 13.0 | 10.0| 495-1206-ND 45 3.34 23.83 | B3252103334J 
047 | 5% | 35 | 80 | 72 | 5.0 | 495-1110-ND 37 251 1771 | B32529C474J 0.33 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0} 495-1205-М0 46 3.37 24.10 | B32522C3334J 
0.68 | +5% | 40| 85 110.0 | 7.5 | 495-1115-ND 51 376 26.83 | B32520C684J 0.47 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0| 495-1208-ND 57 4.22 3015 | B32521C3474J 
0.68 | +5% | 40 | 7.0 | 13.0 10.0| 495-1113-ND 51 376 26.83 | B32521C684J 0.47 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0| 495-1207-ND 57 4.22 30.15 | B32522C3474J 
0.68 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 |15.0| 495-1116-ND — .60 441 31.50 | B32522C684J 0.68 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 150 495-1209-ND .65 4.83 35.46 | B3252203684J 
068 | +5% 145/95 | 73 |50 | 495-1114-ND 42 307 21.93 | B32529C684J 1.0 +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0] 495-1210-ND 74 5.48 4021 | B32522C3105J 
1.0 +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1121-ND 55 408 2999 | B32520C105J 1.0 +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0] 495-1211-ND .61 4.55 33.44 | B32522N3105J 
1.0 +5% | 40 | 9.0 | 13.0 |10.0| 495-1118-ND 55 4.08 29.99 | B32521C105J 0.001 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1212-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6102J 
1.0 +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 |15.0| 495-1120-ND .63 4.65 34.17 | B32522C105J 0.001 | +5% | 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1213-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6102J 
1.0 +5% | 4.5 | 95 | 7.3 | 5.0 | 495-1119-ND 45 330 23.58 | B32529C105J 0.0015| +5% | 2.5] 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1215-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6152J 
15 +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1124-ND .80 5.05 43.69 | B32520C155J 0.0015| +5% | 2.5] 65 | 72 | 5.0 | 495-1214-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6152J 
1.5 +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 |10.0| 495-1170-ND .80 5.05 43.69 | B32521C155J 0.0022 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1216-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6222J 
15 +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0] 495-1123-ND 91 6.77 49.73 | B32522C155J 0.0022) +5% | 25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1217-ND 19 1.46 9.83 | В3252906222.) 
1.5 +5% | 6.0 |10.5 | 7.5 | 5.0 | 495-1122-ND 1.05 7.82 57.46 | B32529C155J 0.0033| +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1218-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6332J 
2.2 +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1128-ND — 1.15 8.63 64.71 | B32520C225J 0.0033) +5% | 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1219-ND 19 1.46 9.83 | B3252906332J 
22 +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 |10.0| 495-1125-ND 1.10 8.24 61.79 | B32521C225J 0.0047 | +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1221-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6472J 
2.2 +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0) 495-1126-ND 1.11 833 62.48 | B32522C225J 0.0047| +5% | 25 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1220-ND 19 1.46 9.83 | В3252906472.) 
22 +5% | 7.8 | 13.0 | 7.8 | 5.0 | 495-1127-ND 1.27 9.52 71.39 | B32529D225J 0.0068| +5% | 2.5 | 7.0 | 10.0| 7.5 | 495-1222-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6682J 
3.3 +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 |10.0| 495-1129-ND 147 1101 82.60 | B32521C335J 0.0068| +5% | 2.5 | 6.5 | 72 | 5.0 | 495-1223-ND 19 1.46 9.83 | B32529C6682J 
3.3 +5% | 6.0 |11.0 | 18.0 |15.0| 495-1130-ND 149 11.18 83.84 | B32522C335J 0.010 | +5% | 25 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1226-ND 23 1.75 11.81 | B32520C6103J 
47 +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 |15.0| 495-1131-ND 1.60 12.12 91.46 | B32522C475J 0.01 | +5% | 4.0} 7.0 | 13.0 | 10.0| 495-1225-ND .28 1.91 1348 | B32521C6103J 
0.001 | 25% | 25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1132-ND 47 129 8.68 | B32529C1102J 0.01 | +5% | 3.0 | 6.5 | 72 | 5.0 | 495-1224-ND .25 189 1274 | B32529C6103J 
0.0015 | +5% | 25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1133-ND 17 129 8.68 | B32529C1152J 0.015 | +5% | 3.0 | 8.0 | 10.0 7.5 | 495-1227-ND 25 167 1177 | B32520C6153J 
0.0022 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1134-ND 47 1.29 8.68 | B32529C1222J 0.015 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0} 495-1229-М0 32 2.15 1548 | B32521C6153J 
0.0033 | +5% | 2.5 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1135-ND — 47 129 8.68 | B32529C1332U 0.015 | +5% | 3.5 | 80 | 7.2 | 5.0 | 495-1228-ND — 26 197 13.30 | B32529C6153J 
0.0047 | +5% [25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1136-ND AT 4.29 8.68 | B32529C1472J 0.022 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1232-М0 25 1.70 11.99 | В3252006223.) 
0.0068! +5% | 25 | 65 | 72 | 50 | 495-1137-ND 47 129 8.68 | B32529C1682J 0.022 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0! 495-1230-М0 32 2.15 1548 | B32521C6223J 
0.01 | 5% | 25 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1138-ND 17 1.29 8.68 | B32529C1103J 0.022 | +5% | 4.5 | 95 | 7.3 | 5.0 | 495-1231-ND 28 1.89 13.34 | B32529B6223J 
0.015 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 50 | 495-1139-ND AT 4.29 8.68 | B32529C1153J 400 | 200 | 0.033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1233-ND 32 2.15 1548 | B32520C6333J 
0.022 | +5% [25] 65 | 72 | 50 | 495-1140-ND 47 1.29 8.68 | B32529C1223J 0.033 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0} 495-1234-ND 33 2.22 15.62 | B325216333J 
0.033 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 50 | 495-1141-ND 417 129 8.68 | B32529C1333J 0.033 | +5% | 5.0 | 10.0 7.5 | 5.0 | 495-1235-ND .34 2.29 1647 | B32529B6333J 
0.047 | +5% | 25 | 70 |10.0 | 7.5 | 495-1144-ND 22 172 11.56 | B32520C1473J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1238-М0 36 243 17.11 | B32520C6473J 
0.047 | 5% |25| 65 | 72 | 50 | 495-1143-ND 17 1.29 8.68 | B32529C1473J 0.047 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0] 495-1239-М0 .31 2.29 16.33 | B32521C6473J 
0.068 | +5% | 25 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 495-1145-ND 24 1.64 11.55 | B32520C1683J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0| 495-1236-ND 44 322 23.00 | B32522C6473J 
0.068 | +5% | 2.5 | 6.5 | 72 | 5.0 | 495-1146-ND 47 129 8.68 | B32529C1683J 0.047 | +5% | 6.0 | 10.5 | 7.5 | 5.0 | 495-1237-ND 39 2.66 18.73 | B32529B6473J 
0.10 | +5% |25 | 7.0 |10.0 | 75 | 495-1148-ND 25 173 1218 | B32520C1104J 0.068 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1240-ND 43 294 20.74 | B32520C6683J 
010 | 5% | 40 | 7.0 |13.0 |10.0| 495-1149-ND 29 197 1392 | B32521C1104J 0.068 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0! 495-1242-М0 37 2.70 19.25 | B32521C6683J 
0.10 | 5% |25| 65 | 72 | 5.0 | 495-1147-ND A7 1.29 8.68 | B32529C1104J 0.068 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0] 495-1241-М0 45 3.32 23.73 | B32522C6683J 
0.15 | 5% | 30 | 80 | 10.0 | 75 | 495-1150-ND 29 200 1411 | B32520C1154J 0.10 | +5% | 6.0 | 12.0 13.0 | 10.0| 495-1243-М0 42 313 22.35 | B32521C6104J 
0.15 | +5% | 40| 7.0 | 13.0 |10.0| 495-1152-ND 31 212 1496 | B32521C1154J 0.10 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0) 495-1244-ND 47 3.43 24.50 | B32522C6104J 
0.15 | +5% | 3.0 | 65 |72 | 5.0 | 495-1151-ND 27 182 12.84 | B32529C1154J 0.10 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0} 495-1245-ND 37 272 19.45 | B32522N6104J 

100) 63 7525 15% [30 | 8.0 | 100 | 75 | 405-1153-ND — 34 230 1625 | B32520C1224J 010 | 5% | 78 130 7.8 | 50 | 495-1246-ND 54 3.99 2848 | B32529D6104J 
0.22 | +5% | 40| 7.0 | 13.0 10.0| 495-1154-ND .38 255 17.96 | B32521C1224J 0.15 | +5% | 6.0 | 11.0 18.0 | 15.0} 495-1247-ND 50 3.68 26.25 | В32522С6154] 
022 | +5% | 3.5 | 80 | 7.2 | 5.0 | 495-1155-ND 28 189 13.34 | B32529C1224J 0.15 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0} 495-1248-ND 41 305 21.78 | B32522N6154J 
0.33 | 5% | 4.0 | 85 |10.0 | 75 | 495-1156-ND 134 251 17.90 | B32520C1334J 0.22 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0} 495-1249-ND 54 3.98 28.40 | B32522C6224J 
0.33 | +5% | 40 | 7.0 | 13.0 10.0| 495-1159-ND .34 253 18.08 | B32521C1334J 0.22 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0| 495-1250-М0 49 3.59 25.68 | B32522N6224J 
0.33 | +5% | 50 | 10.5 | 18.0 115.01 495-1157-ND 56 411 29.35 | B32522C1334J 0.33 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0) 495-1251-ND 59 4.35 3140 | В3252206334.) 
0.33 | +5% | 35 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1158-ND 38 255 17.96 | B32529C1334J 0.33 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0} 495-1252-М0 57 419 29.95 | B32522N6334J 
0.47 | +5% | 5.0 |105 | 10.0 | 75 | 495-1162-ND 40 297 2120 | B32520C1474J 0.47 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0| 495-1253-М0 77 5.75 42.23 | B32522N6474J 
0.47 | +5% | 40 | 9.0 | 13.0 |10.0| 495-1163-ND 44 321 22.95 | B32521C1474J 0.68 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0| 495-1254-ND .91 670 47383 | B32522N6684J 
047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 |15.0| 495-1161-ND 57 422 3015 | B32522C1474J 0.0068 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0| 495-1260-ND AT 3.43 24.50 | B32521N8682J 
0.47 | +5% | 4.5 | 95 | 7.3 | 5.0 | 495-1160-ND .85 2.58 1843 | B32529C1474J 0.01 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0| 495-1261-ND 48 3.54 25.28 | B32521N8103J 
0.68 | 5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1165-ND 52 3.86 27.60 | B32520C1684J 0.015 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0] 495-1263-ND 48 354 25.28 | B32521N8153J 
0.68 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 |10.0| 495-1164-ND 53 3.92 28.00 | B32521C1684J 0.022 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0] 495-1264-ND 49 359 25.68 | B32521N8223J 
0.68 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 |15.0| 495-1166-ND 57 4.20 30.88 | B32522C1684J 200 | 0.033 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.01 495-1265-ND .50 3.70 26.45 | B32521N8333J 
1.0 +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0) 495-1167-ND 69 543 37.65 | B32521C1105J 0.033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0] 495-1266-ND 50 3.70 26.45 | B3252208333J 
1.0 +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0} 495-1168-ND 70 520 38.21 | B32522C1105J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0| 495-1267-ND 50 3.70 26.45 | B3252208473J 
1.0 +5% | 7.8 | 13.0 | 7.8 | 5.0 | 495-1169-ND .80 5.94 43.64 | B32529D1105J 630 0.068 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0) 495-1268-ND .63 4.87 32.80 | B3252208683J 
15 +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 |15.0| 495-1171-ND 90 6.72 49.35 | B32522C1155J 0.10 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0| 495-1269-ND 52 3.86 27.60 | B3252208104J 
22 +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 15.0) 495-1172-ND — 1.16 8.73 65.45 | В3252201225.) 0.001 | +5% | 2.5 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1255-ND 31 2.07 14.63 | B32529C8102J 
33 +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0] 495-1173-ND 1.61 1211 90.83 | B32522C1335J 0.0022) +5% | 25 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1256-ND 31 2.07 14.63 | B32529C8222J 
0.001 | +5% [25] 65 | 72 | 5.0 | 495-1174-ND 417 1.33 8.96 | B32529C3102J 400 0.0033| +5% | 35 | 80 | 7.2 | 5.0 | 495-1257-ND 33 2.22 15.65 | B32529C8332J 
0.0015 | +5% [25 | 65 | 72 | 5.0 | 495-1175-ND AT 1.33 8.96 | B32529C3152J 0.0047 | +5% | 3.5 | 80 | 7.2 | 5.0 | 495-1258-ND .29 1.93 13.64 | В3252908472.) 

250 | 160 | 00022! +5% |25| 65 | 72 | 50| 495-1176-ND 17 133 896 | B32529C3222J 0.0068| +5% | 3.5| 80 | 7.2 | 500 | 495-1259-ND — 34 2.29 1647 | B325298682J 
0.0033 | +5% | 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-1177-ND 417 1.33 8.96 | В3252903332/ 0.01 | +5% | 5.0 | 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-1262-ND 39 266 18.73 | В3252908103.) 
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Panasonic ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
L max T max (VDC) | (uF) L T H F G do Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
он 41 
тах 0.01 79 42 71 50 10 05 P10955-ND зо 206 14.52 5016 79.00 | ECQ-E2103KB 
Gimax 0.012 | 79 42 74 50 10 05 P10956-ND 30 206 14.52 5016 179.00 | ECQ-E2123KB 
ў. 0.015 | 79 42 74 50 10 05 P10957-ND 30 2.06 1452 5016 179.00 | ECQ-E2153KB 
і 008 | 79 43 72 50 10 05 P10958-ND 30 2.06 1452 5016 179.00 | ECQ-E2183KB 
I» Od+0.05 0.022 | 79 43 #72 50 10 05 P10959-ND 30 2.06 1452 5016 7900 | ECQ-E2223KB 
Т | отп Tin-plated 0.027 | 79 43 72 50 10 05 P10960-ND 30 206 1452 5016 179.00 | ECQ-E2273KB 
Ғ%10 Copper-clad 003 | 79 43 72 50 10 05 P10961-ND 30 2.06 1452 5016 179.00 | ECQ-E2333KB 
К! steel wire 0.039 | 79 45 74 50 10 05 P10962-ND 30 2.06 1452 5016 7900 | ECQ-E2393KB 
0.047 | 79 45 74 50 10 05 P10963-ND 25 168 1188 41.04 65.00 | ECQ-E2473KB 
0.056 | 79 47 77 50 10 05 P10964-ND 30 2.06 1452 5016 7900 | ECQ-E2563KB 
The type ECQ-E(B) series is a down-sized 0.068 | 79 51 80 50 10 05 | P10965-ND 25 185 1320 4752 7400 | ECQ-E2683KB 
version of the popular ECQ-E(F) series. It 0.08 | 79 54 86 50 10 05 | P10966-ND 27 202 1440 5184 81.00 | ЕСО-Е2823КВ 
provides similar electrical characteristics іп а 0.1 79 59 90 50 10 05 P10967-ND зо 202 1427 4931 78.00 | ECQ-E2104KB 
smaller package. 012 | 79 57 106 50 10 05 P10968-ND 32 235 1680 6048 94.00 | ЕСО-Е2124КВ 
FEATURES: 015 | 79 63 112 50 10 05 P10969-ND .34 2.49 1778 6399 100.00 | ЕСО-Е2154КВ 
= Norsindüct Ин 018 | 103 50 97 75 10 05 P10970-ND 16 262 1873 6741 105.00 | ЕСО-Е2184КВ 
Ofrcindueüve CONSUUCHON. - | 250 0.22 | 103 54 101 75 10 05 P10971-ND 37 272 1945 7002 109.00 | ECQ-E2224KB 
* Wound metallized polyester dielectric 0.27 | 103 59 108 75 10 05 | P10972ND 43 8.19 2280 8208 12800 | ECQ-E2274KB 
APPLICATIONS: оз [юз Mona ze 1o os ШШ ж э ак o каю | — 
* Blocking, by-passing, filtering, timing, inter- : : : : = = = - : ы : : : - 
ference suppression, low pulse applications. 047 | 123 62 114 100 10 06 P10975-ND 42 844 23.03 83.30 132.00 | ECQ-E2474KB 
0.56 | 123 67 119 100 10 06 P10976-ND 54 403 29.56 106.98 170.00 | ECQ-E2564KB 
SPECIFICATIONS: 0.68 |123 73 127 100 10 06 P10977-ND 59 443 32.50 117.56 187.00 | ECQ-E2684KB 
Operating temperature range: -40%С to +85°C 0.82 |153 63 133 125 10 06 P10978-ND 66 4.92 36.10 130.56 207.00 | ECQ-E2824KB 
Rated voltage: 250VDC 12 iss 78 ias їз ío os NA шта ав c И 
Н uv i 5. 7i à 5 1. ў - 7 5. 65 154. 5. -Е2125 
Capacitance toleranos: E10 %(K) ОКЕ 15 |153 86 157 125 10 06 | P10981-ND .91 6.83 5121 182.08 30300 | ECQ-E2155KB 
Dissipation factor: <1.0% (20°С 1kHz) 18 | 208 76 146 175 10 ов | P10982-ND 1.00 7.52 5639 20048 333.00 | ECQ-E2185KB 
Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 22 |208 84 156 175 10 08 P10983-ND 110 827 6201 22048 367.00 | ECQ-E2225KB 
seconds between terminals 27 |208 93 167 175 10 08 P10984-ND 124 _ 933 70.00 24888 41400 | ECQ-E2275KB 
Insulation resistance: >9,000МО (С < О.ЗЗрЕ) 33 |208 105 179 175 10 08 P10985-ND 1.51 11.29 84.69 30112 501.00 | ECQ-E2335KB 
@ 100VDC, 20° for 60 seconds. >3,000MQ - рЕ 39 |208 108 198 175 10 08 P10986-ND 2.3 1610 121.54 455.78 790.00 | ECQ-E2395KB 
(С > О.ЗЗрЕ) Ф 100VDC, 20° for 60 seconds. 47 208 119 210 175 10 08 P10987-ND 2.86 17.88 134.98 506.18 877.00 | ЕСО-Е2475КВ 
Panasonic ECQ-E(F) Seri 
T Max 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors к =й F! 
The type ECQ-E(F) series is using a dual side metallized polyester SPECIFICATIONS: H Max 
film with high dielectric constant(e) which makes it possible Ю Reference standard: JIS C5115, C5151 I 
produce large pieds in small d шо oe Operating temperature range: -40°C to +85°C TO Е 
сарасйог meeting high requirements for professional circuit design. (+105°С, 75% of Rated voltage) Max 
FEATURES: Rated voltage: 100V, 250V, 400V, 630V N 
• Self-healing property Capacitance tolerance: +10% (K) 20Min gg 
* Flame retardant epoxy resin coating Dissipation factor: 1.0% Max. (20°C 1kHz) 
i Я " 
APPLICATIONS: Withstand voltage: Rated voltage DC100V - 630V (V.DC) X 15096 
й . mn М А 1 minute between terminals 
° Blocking, by-passing, filtering, timing, interference suppression, oW — Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33uF 9,000MO Min., 
pulsevapplications: С > 0.33uF 3,0000УНЕ Min. 
Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) L uU H G d Part No. 1] 10 100 500 1,000 Part No. 
01 7.8 46 7.7 5.0 10 05 EF1103-ND .42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1103KF 
012 78 45 76 50 10 05 EF1123-ND .42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1123KF 
.015 78 45 76 5.0 10 05 EF1153-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1153KF 
.018 78 46 77 5.0 10 05 EF1183-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1183KF 
.022 78 49 80 50 10 05 EF1223-ND 42 312 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1223KF 
1027 78 47 78 5.0 10 05 EF1273-ND 42 312 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1273KF 
.033 78 46 77 5.0 10 05 EF1333-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1333KF 
.039 78 49 8.0 5.0 10 05 EF1393-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1393KF 
047 78 45 75 5.0 10 05 EF1473-ND .42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1473KF 
056 78 48 79 50 10 05 EF1563-ND 42 312 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1563KF 
068 78 48 79 5.0 10 05 EF1683-ND .42 812 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1683KF 
082 78 47 9.9 5.0 10 05 EF1823-ND .42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1823KF 
4 78 5.0 10.0 5.0 10 05 EF1104-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1104KF 
42 103 4.5 75 75 10 06 EF1124-ND 45 3.29 23.50 84.60 132.00 ЕСО-Е1124КЕ 
15 10.3 4.5 75 75 10 06 EF1154-ND 46 3.86 24.00 86.40 134.00 ECQ-E1154KF 
38 10.3 48 79 75 10 06 EF1184-ND 79 3.64 26.00 93.60 146.00 ECQ-E1184KF 
22 10.3 5.0 8.0 75 10 06 EF1224-ND .52 3.85 27.50 99.00 154.00 ECQ-E1224KF 
.27 10.3 45 12.0 75 10 06 EF1274-ND 57 4.20 30.00 108.00 168.00 ECQ-E1274KF 
100 .33 10.3 6.0 10.7 75 10 06 EF1334-ND .65 4.76 34.00 122.40 190.00 ECQ-E1334KF 
.39 10.3 63 11.0 7.5 10 06 EF1394-ND 67 4.90 35.00 126.00 196.00 ECQ-E1394KF 
47 10.3 6.0 12.0 75 10 06 EF1474-ND 69 511 36.50 131.40 204.00 ECQ-E1474KF 
.56 12.0 55 10.9 10.0 10 06 EF1564-ND 73 5.44 39.95 144.50 230.00 ECQ-E1564KF 
.68 12.0 6.0 11.9 10.0 10 06 EF1684-ND .83 6.18 45.36 164.05 261.00 ECQ-E1684KF 
.82 12.0 6.0 13.5 10.0 10 06 EF1824-ND .91 6.75 49.59 179.35 285.00 ECQ-E1824KF 
10 12.0 67 14.0 10.0 10 06 EF1105-ND .99 7.36 54.05 195.50 311.00 ЕСО-Е1105КЕ 
12 18.5 55 128 15.0 10 06 EF1125-ND 114 8.51 62.51 226.10 359.00 ECQ-E1125KF 
15 18.5 6.0 13.4 15.0 10 08 EF1155-ND 144 8.59 64.40 228.96 381.00 ЕСО-Е1155КЕ 
18 18.5 6.5 144 15.0 10 08 EF1185-ND 1.88 10.32 77.40 275.20 458.00 ECQ-E1185KF 
22 18.5 7.0 15.0 15.0 10 08 EF1225-ND 1.56 11.70 87.75 312.00 519.00 ECQ-E1225KF 
27 185 80 15.8 15.0 10 08 EF1275-ND 178 13.32 99.90 355.20 591.00 ECQ-E1275KF 
33 185 85 165 15.0 10 08 EF1335-ND 2.26 16.92 126.90 451.20 750.00 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 10 08 EF1395-ND 2.24 16.99 128.20 480.75 833.00 ECQ-E1395KF 
47 26.0 75 17.0 22.5 10 08 EF1475-ND 2.53 19.19 144.80 543.00 941.00 ECQ-E1475KF 
56 26.0 8.3 175 22.5 10 08 EF1565-ND 3.01 22.76 171.80 644.25 1117.00 ECQ-E1565KF 
68 26.0 90 18.5 22.5 10 08 EF1685-ND 3.42 25.86 195.20 732.00 1269.00 ECQ-E1685KF 
82 26.0 10.0 20.0 22.5 15 08 EF1825-ND 3.94 29.81 225.00 843.75 1463.00 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 115 210 22.5 15 08 EF1106-ND 4.58 34.69 261.80 981.75 1702.00 ECQ-E1106KF 
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Panasonic ECQ-E(F) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont.) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) L T H F G d Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND .23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2103KF 
.012 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND .28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2123KF 
.015 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2153-ND .28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2153KF 
.018 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2183-ND .28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2183KF 
:022 10.3 4.4 7:5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2273-ND .28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2273KF 
.033 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2333-ND 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2333KF 
.039 10.3 4.5 7.5 75 1.0 0.6 EF2393-ND .28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2393KF 
.047 10.3 4.5 7.5 75 1.0 0.6 EF2473-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2473KF 
:056 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND .33 2.23 15.73 54.34 86.00 ECQ-E2563KF 
.068 10.3 4.5 75 7.5 1.0 0.6 EF2683-ND 29 2.15 15.35 55.26 86.00 ECQ-E2683KF 
.082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND 25 1.86 13.28 47.79 74.00 ECQ-E2823KF 

Л 10.3 5.8 84 7.5 1.0 0.6 EF2104-ND .31 2.07 14.60 50.45 80.00 ECQ-E2104KF 

12 10.3 6.0 90 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND .30 2.18 15.60 56.16 87.00 ECQ-E2124KF 

15 10.3 6.0 10.8 7.5 1.0 0.6 EF2154-ND :32 2.33 16.65 59.94 93.00 ЕСО-Е2154КЕ 

18 12.0 50 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND .38 2.80 20.03 72.09 112.00 ECQ-E2184KF 

22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND 40 2.91 20.80 74.88 116.00 ECQ-E2224KF 

27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND 43 3.17 22.63 81.45 127.00 ECQ-E2274KF 

250 3 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND 40 3.00 22.00 79.56 126.00 ECQ-E2334KF 

.39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND .51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2394KF 

47 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2474KF 

56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND .53 3.93 28.86 104.38 166.00 ECQ-E2564KF 

.68 18.5 6.0 18.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND 154 3.99 29.33 106.08 168.00 ECQ-E2684KF 

:82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND 56 4.16 30.55 110.50 176.00 ECQ-E2824KF 

1.0 18.5 74 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND .58 4.33 31.77 114.92 183.00 ECQ-E2105KF 

152 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND .72 5.32 39.10 141.44 225.00 ECQ-E2125KF 

1:5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND 75 5.62 42.12 149.76 249.00 ЕСО-Е2155КЕ 

1.8 26.0 7.5 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND .96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E2185KF 
22 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND .92 6.86 51.48 183.04 304.00 ECQ-E2225KF 
2.7 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND 1.17 8.80 65.99 234.64 390.00 ЕСО-Е2275КЕ 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND 1.19 8.89 66.69 237.12 394.00 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1:5. 0.8 EF2395-ND 1.14 8.60 64.90 243.38 422.00 ECQ-E2395KF 
4.7 26.0 12.0 21.5 22.5 15 0.8 EF2475-ND 1.27 9.65 72.80 273.00 473.00 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND 2.18 16.51 124.60 467.25 810.00 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 1.5 0.8 EF2685-ND 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 1.5 0.8 EF2825-ND 2.50 18.96 143.12 536.70 930.00 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 1.5 0.8 EF2106-ND 4.48 33.90 255.84 959.40 1663.00 ECQ-E2106KF 

01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF4103-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4103KF 
.012 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4123-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4123KF 
015 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4153-ND 27 197 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4153KF 
.018 10.3 44 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4183-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4183KF 
.022 10.3 48 7.9 7.5 1.0 0.6 EF4223-ND .48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 7.5 1.0 0.6 EF4273-ND .48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF4333-ND .48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4333KF 
.039 12.0 49 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND 40 2.94 21.00 75.60 118.00 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND .48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4473KF 
.056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND 49 3.61 25.75 92.70 144.00 ECQ-E4563KF 
.068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 55 4.08 29.13 104.85 163.00 ECQ-E4683KF 
.082 12.0 5.8 11.0 10.0 19 0.6 EF4823-ND 51 3.75 26.80 96.48 150.00 ECQ-E4823KF 

A 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND 53 3.92 28.00 100.80 157.00 ECQ-E4104KF 

12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND 55 4.06 29.82 107.87 171.00 ECQ-E4124KF 

400 5 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND 56 4.20 30.81 111.44 177.00 ECQ-E4154KF 

18 18.5 54 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND .60 4.46 32.76 118.49 188.00 ECQ-E4184KF 

.22 18.5 5.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND 70 5.23 38.38 138.81 220.00 ECQ-E4224KF 

.27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND 171 5.26 38.63 139.74 222.00 ECQ-E4274KF 

.33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND 76 5.66 41.55 150.28 239.00 ECQ-E4334KF 

.39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND .83 6.16 45.21 163.54 260.00 ECQ-E4394KF 

47 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND 95 7.06 51.82 187.43 298.00 ECQ-E4474KF 

56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E4564KF 

.68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND ar 5.77 43.29 153.92 256.00 ECQ-E4684KF 

:82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E4824KF 

1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND 4.17 8.77 65.77 233.84 389.00 ECQ-E4105KF 

12 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND 1.77 13.39 101.08 379.05 657.00 ECQ-E4125KF 

1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4155KF 

1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4185KF 

22 31.0 11.0 22.0 27.5 15 0.8 EF4225-ND 2.94 22.23 167.78 629.18 1091.00 ЕСО-Е4225КЕ 

01 12.0 4.5 7.5 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND 132 2.37 16.90 60.84 95.00 ECQ-E6103KF 
.012 12.0 45 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 40 2.95 21.08 75.87 118.00 ECQ-E6123KF 
.015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 44 3.28 23.40 84.24 131.00 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 49 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND 45 3.35 23.93 86.13 134.00 ECQ-E6183KF 
.022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND .46 3.42 24.45 88.02 137.00 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 55 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND 47 3.46 24.70 88.92 138.00 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND 49 3.59 25.68 92.43 144.00 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND .48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6473KF 
.056 18.5 54 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND .48 3.60 26.41 95.54 152.00 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND .50 3.73 27.38 99.03 157.00 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E6823KF 

4 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND 55 4.13 30.32 109.65 174.00 ECQ-E6104KF 

12 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 58 4.29 31.54 114.07 181.00 ECQ-E6124KF 

15 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND .60 4.49 32.99 119.34 190.00 ECQ-E6154KF 

630 18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND .84 6.22 45.71 165.33 263.00 ECQ-E6184KF 

22 18.5 90 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND .89 6.66 48.88 176.80 281.00 ECQ-E6224KF 

27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND :85 6.40 47.97 170.56 284.00 ECQ-E6274KF 

.33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND .87 6.55 49.14 174.72 290.00 ECQ-E6334KF 

.39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND 1.09 8.18 61.31 218.00 362.00 ECQ-E6394KF 

47 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND 1.23 9.24 69.28 246.32 410.00 ECQ-E6474KF 

56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND 1.29 9.67 72.54 257.92 429.00 ECQ-E6564KF 

68 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF6684-ND 1.20 9.09 68.64 257.40 446.00 ECQ-E6684KF 

.82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND 1.74 13.15 99.22 372.08 645.00 ECQ-E6824KF 

1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 15 0.8 EF6105-ND 1.82 13.78 104.00 390.00 676.00 ECQ-E6105KF 

152 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND 1.84 13.92 105.04 393.90 683.00 ECQ-E6125KF 

1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND 2.09 15.79 119.20 447.00 775.00 ECQ-E6155KF 

1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 15 0.8 EF6185-ND 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E6185KF 

2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND 3.57 27.01 203.84 764.40 1325.00 ECQ-E6225KF 
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BG COMPONENTS 


Metallized Polyester Film 
Capacitors MKT 370/371 /372/373 


FEATURES: “ Low-inductive wound cell of metallized (PETP) film • Potted with epoxy resin in a 
flame-retardant case * Radial leads of solder-coated wire • Withstands solvents and rinsing liquids 
* Small stand-off pips to allow removal of solder flux * Suitable for high density packaging 
APPLICATIONS: “ Blocking and coupling * Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated 


Temperature: 85°C Maximum Application Temperature: 105°C 


P 1.9% 


Volt. | Сар. | Toler- Dimensions (тт) Digi-Key Pricing BC Components 
(06) | (uF) | ance | b h I P lh adi | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
MKT 370 Series 
056 | +10% | 25 65 7.2 508 40 .50 | BC1633-ND 1.08 7.20 54.00 | 2222 370 11563 
068 | +10% | 25 65 72 508 4.0 .50 | BC1635-ND 1.08 7.20 54.00 | 2222 370 11683 
.082 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1637-ND 1.08 7.20 54.00 | 2222 370 11823 
10 +10% | 2.5 65 72 5.08 40 .50 | BC1621-ND 98 6.56 49.20 | 2222 370 11104 
12 410% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1623-ND 1.18 7.84 58.80 | 2222 370 11124 
15 +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3014PH-ND 1.76 11.72 87.90 | 2222 370 12154 
15 +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1625-ND 1.32 8.80 66.00 | 2222 370 11154 
18 +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1627-ND 1.46 9.76 73.20 | 2222 370 11184 
22 +5% | 35 80 72 508 40 .50 | 3015PH-ND 2.15 14.32 107.40 | 2222 370 12224 
22 +10% | 35 8.0 72 508 40 50 | BC1628-ND 1.61 10.72 80.40 | 2222 370 11224 
27 +10% | 35 80 72 508 40 .50 | BC1629-ND 1.85 12.32 92.40 | 2222 370 11274 
өз 33 +5% | 35 80 72 508 40 .50 | 3016PH-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 370 12334 
33 +10% | 35 80 72 5.08 40 .50 | BC1630-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 370 11334 
39 +10% | 35 80 72 508 40 .50 | BC1631-ND 2.33 15.52 116.40 | 2222 370 11394 
AT +5% | 35 80 72 5.08 40 .50 | 3017PH-ND 3.48 23.20 174.00 | 2222 370 12474 
AT +10% | 35 80 72 5.08 40 .50 | BC1632-ND 2.59 17.28 129.60 | 2222 370 11474 
56 410% | 45 90 72 508 40 .50 | BC1634-ND 3.05 20.32 152.40 | 2222 370 11564 
68 +5% | 45 90 72 5.08 40 .50 | 3018PH-ND 4.68 31.20 234.00 | 2222 370 12684 
68 +10% | 45 90 72 5.08 40 .50 | BC1636-ND 3.50 23.36 175.20 | 2222 370 11684 
82 +10% | 6.0 11.0 7.2 508 4.0 .50 | BC1638-ND 3.70 24.64 184.80 | 2222 370 11824 
1.0 +5% | 6.0 11.0 72 5.08 4.0 .50 | 3019PH-ND 5.07 33.80 253.50 | 2222 370 12105 
1.0 +10% | 6.0 11.0 72 5.08 4.0 .50 | BC1622-ND 4.06 27.04 202.80 | 2222 370 11105 
1.2* | 210%} 60 110 7.2 5.08 40 .50 | BC1624-ND 4.42 29.44 220.80 | 2222 370 11125 
15* | +10% | 60 110 72 5.08 40 .50 | BC1626-ND 444 29.60 222.00 | 2222 370 11155 
012 | 10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1640-ND 94 6.24 46.80 | 2222 370 21123 
015 | +10% | 25 65 72 5.08 4.0 .50 | BC1642-ND 96 6.40 48.00 | 2222 370 21153 
018 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1644-ND 96 6.40 48.00 | 2222 370 21183 
022 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1646-ND 98 6.56 49.20 | 2222 370 21223 
027 | +10% | 2.5 65 7.2 508 40 .50 | BC1648-ND 1.01 6.72 50.40 | 2222 370 21273 
033 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1650-ND 1.03 6.88 51.60 | 2222 370 21333 
039 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1652-ND 1.03 6.88 51.60 | 2222 370 21393 
047 +5% | 25 65 72 508 40 .50 | 3011PH-ND 1.41 9.40 70.50 | 2222 370 22473 
047 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1654-ND 1.06 7.04 52.80 | 2222 370 21473 
056 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1656-ND 1.27 8.48 63.60 | 2222 370 21563 
.068 +5% | 25 65 72 508 40 .50 | 3012PH-ND 1.83 12.20 91.50 | 2222 370 22683 
100 | .068 | +10%| 25 65 72 508 40 .50 | BC1657-ND 1.37 912 68.40 | 2222 370 21683 
.082 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1658-ND 146 9.76 73.20 | 2222 370 21823 
10 +5% | 35 80 72 508 40 .50 | 3013PH-ND 2.07 13.82 103.65 | 2222 370 22104 
10 +10% | 35 80 72 508 40 .50 | BC1639-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 370 21104 
12 +10% | 35 80 72 508 40 .50 | BC1641-ND 1.68 11.20 84.00 | 2222 370 21124 
15 +10% | 35 80 72 508 40 .50 | BC1643-ND 1.85 12.32 92.40 | 2222 370 21154 
18 +10% | 35 80 72 5.08 40 .50 | BC1645-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 370 21184 
22 +10% | 45 90 72 5.08 40 50 | BC1647-ND 2.21 14.72 110.40 | 2222 370 21224 
27 +10%| 45 90 72 508 40 .50 | BC1649-ND 2.45 16.32 122.40 | 2222 370 21274 
33 +10% | 45 90 72 508 40 .50 | BC1651-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 370 21334 
.39 +10% | 6.0 11.0 72 5.08 4.0 .50 | BC1653-ND 3.00 20.00 150.00 | 2222 370 21394 
AT +10% | 6.0 11.0 72 508 40 .50 | BC1655-ND 3.26 21.76 163.20 | 2222 370 21474 
0047 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | 3005PH-ND 1.22 812 60.90 | 2222 370 42472 
0068 | +5% | 25 65 7.2 508 4.0 .50 | 3006PH-ND 1.22 812 60.90 | 2222 370 42682 
250 .010 +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3007PH-ND 1.25 8.30 62.25 | 2222 370 42103 
.015 +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3008PH-ND 1.29 860 64.50 | 2222 370 42153 
.022 +5% | 35 80 72 5.08 40 .50 | 3009PH-ND 1.46 9.76 73.20 | 2222 370 42223 
.033 +5% | 35 80 7.2 5.08 40 .50 | 3010PH-ND 171 11.38 85.35 | 2222 370 42333 
0010 | +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3001PH-ND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52102 
0010 | +10% | 25 65 7.2 508 40 .50 | BC1659-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51102 
0012 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1661-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51122 
0015 | +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3002PH-ND 1.22 812 60.90 | 2222 370 52152 
0015 | +10% | 2.5 65 72 508 40 .50 | BC1663-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51152 
0018 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1665-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51182 
0022 | +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3003PH-ND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52222 
0022 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1667-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51222 
0027 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1669-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51272 
0033 | +5% | 25 65 72 5.08 40 .50 | 3004PH-ND 1.22 8.12 60.90 | 2222 370 52332 
0033 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1671-ND 191 6.08 45.60 | 2222 370 51332 
0039 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1673-ND 94 6.24 46.80 | 2222 370 51392 
400 | 0047 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1675-ND 96 6.40 48.00 | 2222 370 51472 
0056 | +10% | 25 65 72 508 40 .50 | BC1677-ND 96 6.40 48.00 | 2222 370 51562 
0068 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1678-ND 98 6.56 49.20 | 2222 370 51682 
0082 | +10% | 25 65 72 5.08 40 .50 | BC1679-ND 1.01 6.72 50.40 | 2222 370 51822 
01 +10% | 35 80 72 508 40 50 | BC1660-ND 1.03 6.88 51.60 | 2222 370 51103 
.012 | +10% | 3.5 80 72 508 40 .50 | BC1662-ND 1.03 6.88 51.60 | 2222 370 51123 
015 | +10% | 3.5 80 72 508 40 .50 | BC1664-ND 1.06 7.04 52.80 | 2222 370 51153 
018 | +10% | 45 90 72 5.08 40 .50 | BC1666-ND 1.10 7.36 55.20 | 2222 370 51183 
022 | +10% 45 90 72 508 40 .50 | BC1668-ND 1.18 7.84 58.80 | 2222 370 51223 


Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components 
(DC) (uF) | ance | b n І P l Bd | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
027 | +10% 45 90 72 5.08 40 50 | BC1670-ND 1.30 8.64 64.80 |2222 370 51273 
400 033 | +10% | 6.0 11.0 72 5.08 40 50 | BC1672-ND 1.39 9.28 69.60 | 2222 370 51333 
039 | +10% | 6.0 11.0 72 5.08 40 50 | BC1674-ND 1.49 9.92 74.40 | 2222 370 51393 
047 | +10% | 6.0 11.0 72 5.08 40 50 | BC1676-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222 370 51473 
МКТ 371 Series 
056 | +10% | 25 6.5 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1688-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 11563 
068 | +10% | 25 6.5 100 7.62 4.0 50 | BC1690-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222 371 11683 
082 | +10% | 25 6.5 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1692-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222 371 11823 
12 +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | ВС1680-М0 1.66 11.04 82.80 | 2222 371 11124 
15 +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1681-ND 1.78 11.84 88.80 | 2222 371 11154 
18 +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1682-ND 1.92 12.80 96.00 |222237111184 
63 22 +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1683-ND 2.06 13.76 103.20 | 2222 371 11224 
27 +10% | 40 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1684-ND 2.28 15.20 114.00 | 2222 371 11274 
33 +10% | 40 9.0 10.0 7.62 40 .50 | ВС1685-М 2.52 16.80 126.00 | 2222 371 11334 
39 +10% | 40 90 10.0 7.62 40 .50 | BC1686-ND 2.76 18.40 138.00 | 2222 371 11394 
47 +10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1687-ND 3.10 20.64 154.80 | 2222 371 11474 
56 +10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1689-ND 3.46 23.04 172.80 | 2222 371 11564 
68 +10% | 40 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1691-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 371 11684 
82 +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1693-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222 371 11824 
018 | 510% | 25 6.5 10.0 7.62 40 50 | BC1697-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21183 
022 | 510% | 25 6.5 10.0 7.62 40 50 | BC1699-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21223 
027 | 510% | 25 6.5 10.0 7.62 4.0 50 | BC1701-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21273 
033 | +10% | 25 6.5 10.0 7.62 40 50 | BC1703-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21333 
039 | +10% | 25 6.5 10.0 7.62 40 50 | BC1705-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21393 
047 | 510% | 25 6.5 10.0 7.62 40 50 | BC1707-ND 1.56 10.40 78.00 | 2222 371 21473 
056 | +10% | 30 8.0 100 7.62 40 50 | BC1709-ND 1.58 10.56 79.20 | 2222 371 21563 
068 | +10% | 3.0 8.0 100 7.62 40 50 | BC1710-ND 1.63 10.88 81.60 | 2222 371 21683 
100 082 | 510% | 30 8.0 10.0 7.62 40 50 | BCI711-ND 1.66 11.04 82.80 | 2222 371 21823 
10 +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1694-ND 1.66 11.04 82.80 | 2222 371 21104 
12 +10% | 4.0 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1695-ND 1.68 11.20 84.00 | 2222 371 21124 
15 +10% | 40 9.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1696-ND 1.85 12.32 92.40 | 2222 371 21154 
18 +10% | 40 9.0 10.0 7.62 4.0 .50 | BC1698-ND 1.97 13.12 98.40 | 2222 371 21184 
22 +10% | 40 90 10.0 7.62 40 .50 |BC1700-ND 2.14 14.24 106.80 | 2222 371 21224 
27 +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 40 .50 | BC1702-ND 2.35 15.68 117.60 | 2222 371 21274 
33 +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 40 .50 | BC1704-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 371 21334 
39 +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 40 .50 |BC1706-ND 2.90 19.36 145.20 | 2222 371 21394 
AT +10% | 5.0 10.5 10.0 7.62 40 .50 | BC1708-ND 3.24 21.60 162.00 | 2222 371 21474 
0082 | +10% | 2.5 6.5 10.0 7.62 40 .50 | BC1724-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222 371 41822 
.01 +10% | 2.5 6.5 10.0 7.62 40 .50 | BC1712-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222 371 41103 
012 | 510% | 25 6.5 100 7.62 4.0 50 | BC1714-ND 1.90 1264 94.80 |2222 371 41123 
015 | 510% 25 6.5 100 7.62 4.0 .50 | BC1715-ND 1.90 1264 94.80 | 2222 371 41153 
018 | +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 50 | BC1716-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 371 41183 
022 | +10% | 30 8.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1717-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 371 41223 
250 027 | 510% | 30 8.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1718-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 371 41273 
033 | +10% | 30 8.0 100 7.62 4.0 50 | BC1719-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 371 41333 
039 | +10% | 30 8.0 10.0 7.62 40 50 | BC1720-ND 1.97 13.12 98.40 |2222 371 41393 
047 | +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 50 | BC1721-ND 1.99 13.28 99.60 | 2222 371 41473 
056 | +10% | 40 9.0 100 7.62 4.0 50 | BC1722-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 371 41563 
068 | +10% | 40 9.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1723-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 371 41683 
082 | +10% | 40 9.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1725-ND 2.06 13.76 103.20 | 2222 371 41823 
10 +10% | 40 90 10.0 7.62 40 .50 | BC1713-ND 2.11 14.08 105.60 | 2222 371 41104 
0039 | +10% | 25 6.5 100 7.62 40 .50 | BC1729-ND 1.87 1248 93.60 | 2222 371 51392 
0047 | +10% | 25 6.5 100 7.62 4.0 .50 | BC1730-ND 1.87 12.48 93.60 | 2222 371 51472 
0056 | +10% | 25 6.5 100 7.62 40 50 | BC1731-ND 1.87 12.48 93.60 | 2222 371 51562 
400 0068 | +10% | 2.5 6.5 100 7.62 40 50 | BC1732-ND 1.87 1248 93.60 |2222 371 51682 
.0082 | +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1733-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222 371 51822 
01 +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 40 .50 | BC1726-ND 1.90 12.64 94.80 | 2222 371 51103 
012 | +10% | 40 9.0 10.0 7.62 4.0 50 | BC1727-ND 1.90 12.64 94.80 |2222 371 51123 
015 | 510% | 40 9.0 100 7.62 4.0 .50 | BC1728-ND 1.90 1264 94.80 | 2222 371 51153 
MKT 372 Series 
10 +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 460 | BC1734-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 372 21104 
12 +10% | 40 10.0 12.5 10.0 40 460 | BC1735-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 372 21124 
15 +10% | 40 10.0 12.5 10.0 40 (60 | BC1736-ND 2.11 14.08 105.60 | 2222 372 21154 
18 +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 460 |BC1737-ND 2.18 14.56 109.20 | 2222 372 21184 
100| 22 +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1738-ND 2.30 15.36 115.20 | 2222 372 21224 
27 +10% | 40 10.0 12.5 100 40 .60 | BC1739-ND 2.45 16.32 122.40 | 2222 372 21274 
.33 +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1740-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 372 21334 
.39 +10% | 5.0 11.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1741-ND 2.88 19.20 144.00 | 2222 372 21394 
47 +10% | 5.0 11.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1742-ND 3.14 20.96 157.20 | 2222 372 21474 
М7 | +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1746-ND 1.94 12.96 97.20 |2222 372 41473 
056 | 10% | 40 10.0 12.5 100 4.0 60 |BCI747-ND 1.94 12.96 9720 |2222 372 41563 
068 | 510% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1748-ND 1.97 13.12 98.40 | 2222 372 41683 
250 | 082 | +10% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 | BC1749-ND 1.99 13.28 99.60 | 2222 372 41823 
10 %10% | 4.0 10.0 12.5 100 40 .60 | BC1743-ND 2.02 13.44 100.80 | 2222 372 41104 
12 +10% | 5.0 11.0 12.5 10.0 40 460 | BC1744-ND 2.04 13.60 102.00 | 2222 372 41124 
15 +10% | 5.0 11.0 125 10.0 40 60 | BC1745-ND 2.18 14.56 109.20 | 2222 372 41154 
0047 | +10% | 40 10.0 12.5 10.0 40 460 | BC1758-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51472 
0056 | +10% | 4.0 10.0 125 10.0 40 460 |BC1760-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51562 
400 | .0068 | +10% | 4.0 10.0 12.5 100 40 460 | BC1761-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51682 
0082 | +10% | 4.0 10.0 12.5 100 40 .60 | BC1762-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51822 
01 +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1750-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51103 
*URdc = 50V ала URac = 32V. (Continued) 
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Bz Metallized Polyester Film Capacitors MKT 370/371 /372/373 (Cont) 


Volt. | Сар. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components | volt. Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing BC Components 
(00) | (uF) | ame | b h І P h øh | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. (DC)| (uF) | ane | b h І P | md | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
.012 | +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1751-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51123 68 | +10%| 70 135 175 150 50 .80 |BC1789-ND 442 2944 220.80 |2222 373 41684 
.015 | 410%] 4.0 10.0 125 10.0 40 .60 | BC1752-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51153 82 | +10% | 8.5 150 175 150 50 .80 |BC1790-ND 4.58 30.56 229.20 [2222 373 41824 
018 | +10% | 4.0 10.0 125 10.0 40 .60 | BC1753-ND 1.97 1312 98.40 | 2222 372 51183 10 | +10% | 8.5 15.0 175 150 50 .80 | BC1774-ND 4.97 33.12 248.40 | 2222 373 41105 
400 | .022 | +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 40 .60 | BC1754-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51223 15 | +10% 85 180 26.0 225 50 .80 |BC1776-ND 7.66 51.04 382.80 [2222 373 41155 
.027 | +10% | 4.0 10.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BC1755-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51273 250 1.8 +10% |1010 195 26.0 225 5.0 .80 | BC1778-ND 9.19 61.28 459.60 | 2222 373 41185 
.033 | +10% | 40 10.0 125 100 40 .60 | BC1756-ND 1.92 12.80 96.00 | 2222 372 51333 22 | +10% 10.0 19.5 26.0 225 50 .80 |BC1780-ND 10.73 71.52 536.40 [2222 373 41225 
.039 | 410%] 5.0 11.0 125 10.0 40 .60 | BC1757-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 372 51393 33 | +10% [130 23.0 31.0 275 50 .80 | BC1783-ND 14.38 95.84 718.80 [2222 373 41335 
.047 | #10% | 5.0 11.0 125 10.0 40 .60 | BC1759-ND 1.94 12.96 97.20 | 2222 372 51473 3.9 | #10% | 15.0 25.0 31.0 275 5.0 .80 | BC1785-ND 16.85 112.32 842.40 | 2222 373 41395 
MKT 373 Series 47 | +10% |15.0 25.0 31.0 275 5.0 .80 | BC1787-ND 20.23 134.88 1011.60 | 2222 373 41475 
33 +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 50 .60 | BC1768-ND 2.88 19.20 144.00 | 2222 373 21334 047 | +10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 | BC1801-ND 2.50 16.64 124.80 [2222 373 51473 
39 | +10% 5.0 110 175 150 5.0 .60 | BC1769-ND 2.98 19.84 148.80 |2222 373 21394 .056 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 | BC1802-ND 2.54 16.96 127.20 |2222 373 51563 
47 | #10% | 5.0 11.0 175 150 5.0 .60 | BC1770-ND 3.07 20.48 153.60 | 2222 373 21474 .068 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 50 .60 | BC1803-ND 2.59 17.28 129.60 | 2222 373 51683 
56 | 210% 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 | BCI771-ND 346 23.04 172.80 | 2222 373 21564 .082 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 50 .60 | BC1805-ND 2.64 17.60 132.00 | 2222 373 51823 
68 | +10% | 5.0 110 175 150 50 .60 | BC1772-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 373 21684 10 [ +10% | 5.0 110 175 15.0 5.0 .60 |BC1793-ND 2.71 18.08 135.60 | 2222 373 51104 
82 | +10% | 6.0 120 175 150 5.0 .60 | BC1773-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222 373 21824 12 | +10% | 60 120 175 150 50 60 | BC1794-ND 3.07 20.48 153.60 |2222 37351124 
100) 40 | s10%| 60 120 175 150 50 .60 | BCI763-ND 4.58 30.56 22920 |2222 373 21105 45 | +10% | 6.0 12.0 175 150 5.0 .60 |BC1795-ND 3.46 23.04 172.80 [2222 373 51154 
12 | #10% | 7.0 13.5 175 15.0 5.0 .80 | BC1764-ND 5.18 34.56 259.20 | 2222 373 21125 18 | 10% | 7.0 13.5 175 150 50 .80 | BC1797-ND 3.84 25.60 192.00 |2222 373 51184 
15 | +10% | 70 135 175 150 50 .80 | BC1765-ND 6.12 40.80 306.00 | 2222 373 21155 22 |%10%| 7.0 135 175 150 5.0 .80 |BC1798-ND 4.20 28.00 210.00 |2222 373 51224 
18 | #10% 8.5 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BC1766-ND 7.27 48.48 363.60 |2222 37321185 | |400 | 27 | +10% | 8.5 15.0 175 15.0 5.0 .80 | BC1799-ND 4.80 32.00 240.00 [2222 373 51274 
22 +10% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1767-ND 8.62 57.44 430.80 | 2222 373 21225 33 +10% | 8.5 15.0 17.5 15.0 50 .80 | BC1800-ND 5.35 35.68 267.60 | 2222 373 51334 
12 | +10% |10.0 165 175 150 50 .80 | BC1791-ND 6.10 40.64 304.80 | 2222 373 43125 39 | 210% | 85 150 17.5 15.0 5.0 .80 | BC1808-ND 5.64 37.60 282.00 |2222 373 53394 
27 | 210% |10.0 19.5 26.0 225 50 .80 | BC1792-ND 11.93 79.52 596.40 | 2222 373 43275 47 | +10% | 8.5 15.0 175 150 5.0 .80 | BC1809-ND 5.81 38.72 290.40 |2222 373 53474 
45 | +10% | 50 110 175 150 50 .60 | BC1775-ND 2.30 15.36 115.20 | 2222 373 41154 56 | +10% |10.0 165 17.5 150 50 .80 |BC1810-ND 6.77 45.12 338.40 |2222 373 53564 
18 +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 50 .60 | BC1777-ND 2.50 16.64 124.80 | 2222 373 41184 68 +10% |10.0 19.5 26.0 225 50 .80 | BC1804-ND 7.66 51.04 382.80 | 2222 373 51684 
22 +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 50 .60 | BC1779-ND 2.69 17.92 134.40 | 2222 373 41224 82 +10% | 8.5 18.0 26.0 225 50 .80 | BC1811-ND 8.28 55.20 414.00 | 2222 373 53824 
250 | 27 | +10% | 60 120 175 150 50 .60 | BC1781-ND 2.88 19.20 144.00 | 2222 373 41274 10 | «109, |10.0 195 26.0 225 50 .80 | BC1806-ND 8.71 58.08 435.60 [2222 373 53105 
33 |%10%| 6.0 12.0 175 15.0 5.0 .60 | BC1782-ND 3.07 20.48 153.60 | 2222 373 41334 12 | +10% |10.0 19.5 26.0 225 50 .80 | BC1807-ND 10.99 73.28 549.60 |2222 373 53125 
39 | +10% 6.0 120 175 150 50 .60 | BC1784-ND 3.46 23.04 172.80 | 2222 373 41394 15 | #10% |15.0 25.0 31.0 275 5.0 .80 |BC1796-ND 13.39 89.28 669.60 |2222 373 51155 
А7 |%10%| 60 120 175 150 5.0 .60 | BC1786-ND 3.84 25.60 192.00 | 2222 373 41474 
56 | +10% | 7.0 13.5 175 150 5.0 .80 | BC1788-ND 4.20 28.00 210.00 | 2222 373 41564| *Овас = 50V and URac = 32V. 


СУ“ TPC 
NEW! Medium Power Film Capacitors 


The FFB and FFV3 series use a non-impregnated metallized polypropylene or polyester dielectric with the controlled self-healing process, specially 
treated to have a very high dielectric strength in operating conditions up to 105°С. They have been designed for printed circuit board mounting. Fur- 
thermore, their performance allows them to be an alternative to electrolytic technology because they can withstand much higher levels of surge vol- 
tage. One unique feature of this technology (as opposed to electrolytic) is how the capacitor reacts at the end of its lifetime. With an electrolytic, 
there is a strong risk of explosion of the case. However, with this line of film capacitors, the capacitor will simply experience a loss of capacitance of 
about 2% at the end of its life. Please note that this is a theoretical, however, as the capacitor continues to be functional even after this 2% decrease. 
Applications: The FFB and FFV3 series are particularity designed for DC filtering, low reactive power. General Characteristics: e Climactic Cate- 
gory: 40/105/56 IEC 68 (FFV3 Series) 55/105/56 IEC 68 (FFB) е Test Voltage between terminals at 25"C is 1.5 X Vndc 


Irms 
Capacitance Tolerance Maximum Rs Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Type Voltage (uF) (%) (A) (то) L W H I LS | PartNo. 1 10 100 1000 | Part No. 
FFB Series 
33 10 3.0 3.0 311 130 224 0.80 27.5 | 478-2589-ND 7.95 6.36 5.57 477 FFB14D0336K 
75VDC (45Vrms) 68 10 6.2 17 311 173 298 0.80 27.5 | 478-2590-ND 15.00 12.00 10.50 9.00 FFB34D0686K 
110 10 10 14 320 220 370 1.00 27.5 | 478-2591-ND 26.75 21.40 18.73 16.05 FFB54D0117K 
20 10 2.6 3.0 311 130 224 0.80 27.5 | 478-2592-ND 6.33 5.06 4.43 3.80 FFB14E0206K 
100VDC (60Vrms) 4 10 6.0 17 311 208 313 1.00 27.5 | 478-2593-ND 13.63 10.90 9.54 8.18 FFB44E0476K 
Poly- 68 10 9.0 14 32.0 220 370 1.00 27.5 | 478-2594-ND 21.20 16.96 14.84 12.72 FFB54E0686K 
ester 75 10 24 16 31.11 13.0 224 80 27.5 | 478-2595-ND 4.00 3.20 2.80 2.40 FFB14H0755K 
300VDC (90Vrms) 18 10 6.0 7.0 311 208 313 1.00 27.5 | 478-2596-ND 8.95 7.16 6.27 5.37 FFB44H0186K 
27 10 90 5.0 320 220 37.0 1.00 27.5 | 478-2597-ND 14.58 11.66 10.21 875 FFB54H0276K 
62 10 25 17 311 130 224 .80 27.5 | 478-2598-ND 3.83 3.06 2.68 2.30 FFB1410625K 
400VDC (105Vrms) 15 10 6.2 7.0 311 208 313 10 27.5 | 478-2599-ND 840 6.72 5.88 5.04 FFB4410156K 
1 20 10 82 5.5 320 220 370 1.00 27.5 | 478-2600-ND 12.88 10.30 9.02 7.78 FFB5410206K 
3.9 10 54 30 311 130 224 .80 27.5 | 478-2601-ND 543 4.34 3.80 3.26 FFB16J0395K 
525VDC (105Vrms) 10 10 12 12 311 208 313 1.00 27.5 | 478-2602-ND 10.58 8.46 7.41 6.35 FFB46J0106K 
13 10 12 9.0 320 220 3.0 1.00 27.5 | 478-2603-ND 13.35 10.68 9.35 8.01 FFB56J0136K 
33 10 5.0 31 311 13.0 224 .80 27.5 | 478-2604-ND 5.15 442 3.61 3.09 FFB16A0335K 
720VDC (120Vrms) 75 10 114 14 311 208 313 1.00 27.5 | 478-2605-ND 10.08 8.06 7.06 6.05 FFB46A0755K 
Polypro- 10 10 12 11 32.0 220 370 1.00 27.5 | 478-2606-ND 12.68 10.14 8.88 7.61 FFB56A0106K 
pylene 2.0 10 3.6 41 311 130 224 .80 27.5 | 478-2607-ND 4.90 3.92 3.43 2.94 FFB16C0205K 
900VDC (150Vrms) 54 10 9.3 16 311 208 313 1.00 27.5 | 478-2608-ND 9.58 7.66 6.71 5.75 FFB46C0515K 
6.8 10 12 12 32.0 220 37.0 1.00 27.5 | 478-2609-ND 12.05 9.64 8.44 7.23 FFB56C0685K 
15 10 3.3 45 311 130 224 .80 275 | 478-2610-ND 4.68 3.74 3.28 2.81 FFB16L0155K 
1100VDC (180Vrms) 3.0 10 6.6 23 311 208 313 1.00 27.5 | 478-2611-ND 9.08 7.26 6.36 545 FFB46L0305K 
47 10 10.3 15 320 220 37.0 1.00 27.5 | 478-2612-ND 11.43 9.14 8.00 6.86 FFB56L0475K 
Capacitance Tolerance Irms Maximum Rs Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (то) Part №. 1 10 100 1000 Part No. 
FFV3 Series 

75VDC (45Vrms) 160 10 28 47 478-2613-ND 35.84 31.36 26.88 25.09 FFV34D0167K 
Polyester 100VDC (60Vrms) 100 10 24 55 478-2614-ND 31.40 27.48 23.55 21.98 FFV34E0107K 
300VDC (90Vrms) 50 10 26 2.25 478-2615-ND 29.86 26.13 22.40 20.91 FFV34H0506K 
2 400VDC (105Vrms) 40 10 23 2.21 478-2616-ND 26.90 23.54 20.18 18.83 FFV3410406K 
500VDC (105Vrms) 20 10 27 5.88 478-2617-ND 22.40 19.60 16.80 15.68 FFV36J0206K 
Polypro- 700VDC (120Vrms) 20 10 30 5.15 478-2618-ND 20.92 18.31 15.69 14.65 FFV36A0206K 
pylene 900VDC (150Vrms) 13 10 25 6.33 478-2619-ND 18.68 16.35 14.01 13.08 FFV36C0136K 
1100VDC (180Vrms) 9.0 10 20 7.61 478-2620-ND 17.94 15.70 13.46 12.56 FFV36L0905K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1059 
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Panasonic PPS Film Capacitors - ECHS m. WU 
Non-inductive construction using PPS film as designed for high Electrical Specifications: • Temperature Range: -40°C to +125°С • Rated Voltage: 50V 1.0 H Solder Plated 
heat resistance and high frequency applications. DC, 100VDC * Capacitance Range: 0.0001 to 0.47uF • Capacitance Tolerance: +2%(G) i Н Oxygen-free 
Features: * Wide operating temperature range -40 to +125°C & =5%(/) * Dissipation Factor: 0.3% max. at 1kHz and 20°C * Withstand Voltage: 1-5 1 1 Copper (OFC) 
* Excellent temperature coefficient -100PPM/^C * Excellent seconds at 250% of rated voltage between terminals * Insulation Resistance: 45,000 МО 25 + Wire 
frequency characteristics min., for values equal to or less than .33uF. 15,000 МО/ІР min., for greater than .33uF | |. 04+0.05 
Applications: * Automotive * Oscillation circuits (20°C, 100VDC, 60s) Ез 125 a € 
WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC uF ance Ë n H E d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. DC ШЕ апсе E T H Е d Рай Мо. 1 10 100 1,000 | Part No. 
1001 | 2% | 85 40 76 50 0.60 |PSIH102G-ND 66 57 48 29 |ECH-S1H102GZ 068 | 5% |145 5.0 11.2 10.00 0.60 |PS1H683.J-ND 69 59 49 30 | ECH-S1H683JZ 
10012 | 2% | 85 40 78 50 0.60 |Р51Н1226-№0 6 57 .48 .29 |ECH-S1H122GZ .082 | 5% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 |PS1H823J-ND 76 66 .55 .33 | ECH-S1H823JZ 
.0015 | 2% | 85 40 76 50 0.60 |PS1H152G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H152GZ А | 5% | 145 60 12.0 10.00 0.0 |PS1H104J-ND 88 76 63 38 | ECH-S1H104JZ 
.0018 | 2% | 85 40 76 5.0 0.60 PS1H182G-ND 66 57 48 .29 | ECH-S1H182GZ 42 | 5% | 145 65 124 10.00 0.60 |PS1H124J-ND 1.00 .86 72 43 | ECH-S1H124JZ 
.0022 | 2% | 85 40 78 5.0 0.60 |PS1H222G-ND 66 57 48 29 |ECH-S1H222GZ 45 | 5% | 170 6.5 124 12.50 0.60 |PSIH154)-ND 147 101 84 .51 |ECH-S1H154JZ 
0027 | 2% | 85 40 78 50 0.60 |PSIH2726-ND 66 57 48 29 |ECH-S1H272GZ go | 18 | 5% |170 65 140 12.50 060 |PSIHIBAL-ND 135 116 97 58 |ECH-STHIB4JZ 
.0033 | 2% | 85 40 80 5.0 0.60 |PS1H332G-ND 66 57 48 .29 |ECH-S1H332GZ A Ba 170 10 145 120 ^ EO AS 124 Е ion = ТОРО 
0039 | 2% |85 40 78 50 0.60 |PS1H392G-ND 66 57 .48 .29 |ECH-S1H392GZ : % 0 75 152 12.50 0. 5 . 46 122 . - 
0047 25 | 85 40 во 50 oso ПЕН) 6 57 48 29 |ECH-S1H14732CZ 33 | 5% |170 85 15.8 12.50 0.80 |PS1H334J-ND 1.88 1.62 135 .81 |ECH-S1H334JZ 
0056 | 2% | 85 40 82 50 060 |PSIH562G-ND 66 57 48 29 |ECH-S1H562GZ 39 | 5% | 170 9.0 164 12.50 0.80 |PS1H394)-ND 212 1.82 152 .91 |ECH-S1H394JZ 
0068 | 2% | 85 40 76 50 060 |PSIHGB2G-ND 66 57 48 29 |ECH-SIH682G7 47 | 5% [170 100 172 1250 0.80 |PSTHA7A)-ND 2.37 2.04 170 1.02 |ECH-S1H474JZ 
.0082 | 2% | 85 40 7.6 5.0 0.60 |PS1H822G-ND 66 57 .48 .29 | ECH-S1H822GZ .0001 | 5% | 85 40 65 50 0.60 |PS1101J-ND .60 51 43 26 | ECH-ST101JZ 
01 2% | 85 40 76 50 0.60 |PS1H103G-ND 71 61 51 31 |ECH-S1H103GZ 00012] 5% | 85 40 65 50 0.60 |PS1121J-ND 50 51 43 26 |ECH-S1121J2 
012 | 2% | 85 40 80 50 0.60 |PS1H123G-ND 77 67 .56 .33 |ECH-S1H123GZ 00015| 5% | 85 40 65 50 0.60 PS1151J-ND 60 51 43 26 |ECH-S1151JZ 
015 | 2% |120 45 7.8 75 0.60 |PS1H153G-ND 79 68 .57 .34 | ECH-S1H153GZ 00018 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1181J-ND 50 51 43 26 |ECH-S1181JZ 
018 | 2% |120 45 80 75 0460 |PSIHIS3G-ND 87 75 462 .38 | ECH-S1H183GZ 00022, 5% |85 40 65 50 0.60 |Ә 60 51 43 26 ОН 512212 
022 | 2% [120 45 82 75 0.60 |PS1H223G-ND 94 81 68 41 | ECH-S1H223GZ 00027) 5% | 85 40 65 50 0.60 |PS1271J-ND 50 51 43 26 |ECH-S1271J2 
197 | 2% [120 45 104 75 0.60 |PS1H273G-ND 103 .89 74 .44 | ECH-S1H273GZ 00033] 5% | 85 40 65 50 0.60 |PS1331J-ND 60 51 43 26 | ECH-S1331JZ 
133 | 2% |120 45 106 7.5 0.60 |PS1H333G-ND 113 97 .81 49 | ECH-S1H333GZ 00039| 5% | 85 40 65 5.0 0.60 PS1391J-ND 60 51 43 26 |ECH-S1391JZ 
039 | 2% |120 5.0 104 7.5 0.60 |PS1H393G-ND 1.22 105 .87 .52 | ECH-S1H393GZ 00047) 5% | 85 40 65 50 060 ЕДШ 60 51 43 26 |ECH-S1471JZ 
147 | 2% |120 50 108 75 060 |Р51Н4736-М0 131 143 44 57 |ECH-S1H473GZ 00056 | 5%: 85-40 765. 50.090 ЫШ о 51 44 26 ECHSISBHE 
056 | 2% |120 55 110 7.5 0.60 |PSTH563G-ND 145 1.25 1.04 .63 | ECH-S1H563GZ 00068) 5% | 85 40 65 50 050 І 60 51 43 26 ECH-S16811Z 
.068 | 2% |145 50 112 10.00 0.60 |Р51Н6836-М0 1.60 1.37 115 .69 | ECH-S1H683GZ 00082) 5% | 85 40 65 50 0.60 MSITUNI 50 зі 43 26 | ECH-S16211Z 
082 | 2% [145 55 116 10.00 0.60 |PS1H823G-ND 1.75 1.50 125 .75 | ECH-S1H823GZ 00i | 5% |100 45 70 50 0.60 ШАШПА 39 34 28 17 |EOH-S1102JZ 
4 | 2% |145 60 120 10.00 060 |РЅ1Н1046-МО 1.95 1.68 140 .84 | ECH-S1H104GZ PUE NEA а META с шаны н ет 
12 | 2% |145 65 124 10.00 0.60 |PS1H124G-ND 221 1.90 158 95 | ECH-S1H124GZ тте Р 100 45 70 50 060 РЕ a A a ПЕНЗЕ 
15 | 2% |170 65 124 12.50 0.60 |PS1H154G-ND 254 2.18 1.82 1.09 | ECH-S1H154GZ | 5% |100 45 70 50 0 Н 39 ЗА 2080 211, н 
50 Н .0022 | 5% |100 45 75 50 0.60 |PS1222J-ND 39 34 28 17 |ECH-S1222JZ 
48 | 2% |170 65 14.0 12.50 0.60 |PS1H184G-ND 2.85 2.45 2.04 1.22 | ECH-S1H184GZ 
s .0027 | 5% |100 45 70 5.0 0.60 |PS1272J-ND 39 34 28 17 |ECH-S1272JZ 
22 | 2% [170 7.0 144 12.50 0.60 |PS1H224G-ND 3.22 2.77 231 1.38 | ECH-S1H224GZ 
с .0033 | 5% |100 45 75 50 0.60 |PS1332J-ND 39 34 28 17 | ECH-S1332UZ 
27 | 2% [170 75 152 12.50 0.80 |PS1H2746-ND 3.64 3.13 261 1.56 | ECH-S1H274GZ 0009 | 5% | 400 45 то 50 060 О 20- 24- 1 54545 
33 | 2% |170 85 15.8 12.50 0.80 |PS1H334G-ND 4.09 3.51 2.93 175 | ECH-S1H334GZ : = е : EE 
о .0047 | 5% |100 50 75 50 0.60 |PS1472J-ND 40 35 29 18 |ECH-S1472JZ 
39 | 2% |170 90 16.4 12.50 0.80 |PS1H394G-ND 453 3.89 324 1.94 |ECH-S1H394GZ дщ 
: .0056 | 5% |120 45 80 75 0.60 |PS1562J-ND 47 41 34 21 | ECH-S1562UZ 
ат | 2% |170 100 172 12.50 0.80 |Р51Н4746-М0 5.12 439 3.66 2.19 | ЕСН-51Н47467 | | 100 á 
0068 | 5% [120 45 78 75 0.60 |PS1682J-ND 471 41 34 21 |ECH-S1682JZ 
001 | 5% | 85 40 76 50 0.60 |PSIH102J-ND 26 23 19 412 |ECH-S1H102JZ M 
0012. sw | 85 40 78 so oso ШИДІ 26 23 19 12 EOHSIHI22U7 .0082 | 5% |120 45 80 75 0.60 |PS1822J-ND 47 4 34 21 |ECH-S1822JZ 
: а | 85 Өл БЕ зг rz EM ML EN 01 | 5% | 120 45 80 75 0.60 |PS1103J-ND 47 41 34 21 |ECH-S1103JZ 
0015 | 5% |85 40 7.6 50 0.60 PS1H152J-ND 26 23 19 412 |ECH-S1H152JZ O12 | 5% |120 50 82 75 060 |PS1123J-ND 55 48 40 24 |ЕСН511237 
-0018 | 5% |485 40 76 50 060 ЕЦ 26 23 19 12 |ECH-SIHIBAU 015 | 5% |120 50 84 75 060 |PS1153J-ND 55 48 40 24 |ECH-S1153JZ 
0022 | 5% | 85 40 78 50 040 [PS1H222J-ND 26 23 19 .12 |ECH-S1H222JZ 018 | 5% |120 55 88 75 060 |PS1183/-ND 55 48 40 24 |ECH-S1183JZ 
0027 | 5% | 85 40 78 50 060 /PSIH272-ND 26 23 19 12 ECH-S1H272JZ (22 | 5% |120 50 108 75 060 |PS1223J-ND 58 50 42 25 |ECH-S1223JZ 
0093 | 5% 85 40 во 50 060 |РЭТНЗЗАНИ 20 23 19 12 |ECH-SIH332JZ 027 | 5% |120 55 112 75 0.60 |PSI273.-ND 61 53 44 27 | ЕСН-51273 
0039 | 5% | 85 40 78 50 060 АЛАШ 28 23 18 12 |ECH-S1H392JZ 033 | 5% |145 55 112 100 0.60 |Р31333-№0 42 54 45 27 |ECH-S1333JZ 
0047 | 5% | 85 40 80 50 0.60 |PSIH472J-ND 26 23 19 412 |ECH-S1H472JZ 1039 | 5% |145 60 116 100 060 |PS1393J-ND (69 60 50 30 |ECH-S13937 
.0056 | 5% | 85 40 82 50 0.60 |Р51Н562-№0 26 23 19 .12 | ECH-S1H562JZ 47 | 5% |145 60 118 100 060 |PS1473J-ND 70 60 50 30 |ECH-S1473Z 
0068 | 5% | 85 40 76 5.0 0.60 PS1H682J-ND 26 23 19 .12 | ECH-S1H682JZ 056 | 5% | 145 65 122 10.0 0.60 |PS1563J-ND ле 6? 56 .34 |ECH-S1563JZ 
0082 | 5% | 85 40 7.6 5.0 0.60 |PS1H822J-ND 26 23 19 412 |ECH-S1H822JZ .068 | 5% | 17.0 6.5 122 125 0.60 |PS1683J-ND 99 85 71 43 |ECH-S1683J2 
01 | 5% | 85 40 78 50 0.60 PSIHIO3J-ND 28 24 .20 12 |ECH-S1H103JZ .082 | 5% |170 6.5 13.8 12.5 0.60 [51823-00 105 90 .75 45 | ECH-S1823JZ 
012 | 5% | 85 40 80 50 0.60 |PS1H123J-ND 32 28 23 .14 | ECH-S1H123JZ 4 5% |170 7.0 142 12.5 0.60 |PST104J-ND 1.08 93 78 47 | ECH-S1104UZ 
015 | 5% | 120 45 78 7.5 0.60 |PSIHIS3J-ND 36 31 26 .16 |ECH-S1H153JZ 42 | 5% |170 7.5 148 125 0.60 |PS1124J-ND 1.28 1.10 .92 .55 |ECH-S1124J2 
018 | 5% |120 45 80 7.5 0.60 |PS1H183J-ND 38 .33 27 17 | ECH-S1H183JZ 45 | 5% |205 7.5 15.0 15.0 0.80 |PS1154J-ND 1.75 1.50 125 .75 |ECH-S1154JZ 
022 | 5% |120 45 82 75 0.60 |PSIH223J-ND 44 38 32 19 |ECH-S1H223JZ 18 | 5% |205 75 156 150 0.80 |PS1184J-ND 204 1.75 146 .88 | ECH-S1184JZ 
027 | 5% [120 45 104 75 0.60 |PS1H273J-ND 47 41 34 21 |ECH-S1H273JZ 22 | 5% |205 85 162 150 0.80 |PS1224J-ND 2.04 1.75 146 88 | ECH-S1224Jz 
.033 | 5% | 12.0 45 10.6 7.5 0.60 |PS1H333J-ND 50 43 .36 22 | ECH-S1H333JZ 27 | 5% |205 90 17.6 150 0.80 |PS1274J-ND 218 1.88 156 .94 | ECH-S1274JZ 
.039 | 5% | 120 5.0 104 75 0.60 |PS1H393J-ND 52 45 37 23 | ECH-S1H393JZ 33 | 5% | 20.5 10.0 18.4 15.0 0.80 |PS1334J-ND 2.67 2.29 1.91 115 | ЕСН-5133412 
147 | 5% |120 50 108 7.5 0.60 |PSIH473J-ND 54 47 .39 24 | ECH-S1H473JZ 39 | 5% | 20.5 10.5 192 15.0 0.80 |PS1394J-ND 2.91 2.50 2.08 125 |ECH-S1394J7 
056 | 5% |120 55 110 7.5 0.60 |PS1H563J-ND 61 53 44 27 | ECH-S1H563JZ 47 | 5% | 20.5 115 202 15.0 0.80 |PS1474J-ND 2.98 2.56 2.14 128 | ECH-S1474JZ 


Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 
ECHAX Type - Equipped with a Safety Mechanism 


and 250VAC • Capacitance Range: 1.0 to 6.0рЕ ” Capacitance 


Panasonic 


Features: 


Type 1 


* Non-inductive construction * Excellent safety characteristics Tolerance: +5%(J) * Dissipation Factor: 0.4% тах. at 50/60Hz - |Т max ах 
Ф Flame-retardant epoxy resin dipped enclosure • Small and апа 20°С 2.0 [= >|Нтах 
compact * Withstand Voltage: Between Terminals; VAC (rated voltage) x 00.80 
Application: 175% 60s. Between Terminals to Enclosure; 2000VAC 60s Solder-plated +0.05 
* Motor running * Fluorescent lamp ballast * Insulation Resistance: Between Terminals; 10000. Fmin. (20°C Copper-clad 
Electrical Specifications: 100VDC 60s). Between Terminals to Enclosure; 1000MQmin. steel wire 
* Temperature Range: -25°С to +70°С “ Rated Voltage: 180, 220 (20*C 500 VDC 60s) 
Wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC НЕ апсе [5 ай Н F Type Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 2.59 2.23 1.75 1.12 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 1 P10938-ND 4.04 3.47 2.72 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 1 P10939-ND 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 81.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND 5.96 5.11 4.01 2.56 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 1 P10942-ND 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 26.5 10.0 19.5 22.5 1 P10943-ND 3.14 2.69 2.11 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 14.0 23.5 22.5 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 45.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND 3.54 3.03 2.38 1.52 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 1 P10947-ND 6.65 5.71 4.47 2.86 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 26.5 12.0 21.5 22.5 1 P10949-ND 3.27 2.81 2.20 1.41 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 5.43 4.65 3.65 2.33 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic SMT Capacitors Item | WV | Cap. m Digi-Key E Digi-Key Tape &Reel | panasonic 


Code | DC | pF | (тт) | Part No. 10 100 500 | Part Мо. Size | Pricing | Рай No. 
ECW-U (PEN Film, Standand Type) m .047 | 2.0 |PCFI216CT-ND 66 57 «а |PCFI216TR-ND | 3,000 | 261.00/M | ECW-U1473JC9 
: 1 .056 | 2.0 |PCF1217CT-ND .66 .57 .44 | PCF1217TR-ND | 3,000 | 261.00/М | ECW-U1563JC9 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) n "9 свв] га |pcriziscr-No 79 68 53 |PCFI2IBTR-ND 2,000 | 313.00/M | ECW-U1683JC9 
Features: * Small in size “ High moisture resistance .082 | 2.8 |PCFi219CT-ND 85 74 57 | PCF1219TR-ND | 2,000 | 339.00/M | ECW-U1823JC9 
Applications: Type ECH-U: г Time constant • Filtering * Oscillation and resonance Туре ECW-U: е Coup- 2416 4 1.8 |PCF1220CT-ND 92 .80 61 | PCF1220TR-ND] 3,000 | 366.00/M | ECW-U1104JC9 

ling * By-pass * General purpose 

(6041)|100| .12 | 2.4 |PCF1221CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1221TR-ND | 2,000 | 416.00/М | ECW-U1124JC9 
Size Dim. (mm)* Size Dim. (mm)* Size 15 | 2.8 |PCF1222CT-ND 1.18 1.02 .79 |PCF1222TR-ND | 2,000 | 469.00/M | ECW-U1154JC9 
Code L W Code L w Outer .001 | 1.4 |PCF1361CT-ND 59 51 .40 |PCF1361TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2102JC9 
0603 (1608) 1.6 0.8 2820 (7150) 74 5.0 Electrode aos L 0012} 1.4 |PCF1362CT-ND .59 51 .40 | PCF1362TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2122JC9 
0805 (2012) 20 125 2825 (7163) 74 6.3 Element .0015| 1.4 |PCF1363CT-ND .59 .51 .40 | PCF1363TR-ND | 3,000 | 234.00/М | ECW-U2152JC9 
1206 (3216) 3.2 1.6 3022 (7755) 77 5.5 (stacked) .0018| 1.4 |PCF1364CT-ND .59 .51 .40 | PCF1364TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2182JC9 
1210 (3225) 3.2 2.5 3925 (9863) 9.8 6.3 222 :0022| 1.4 |PCF1365CT-ND .59 51 .40 |PCF1365TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2222JC9 
1913 (4833) 4.8 33 3931 (9880) 9.8 8.0 i i 0027) 1.4 |PCF1366CT-ND .59 .51 .40 |PCF1366TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2272JC9 
2416 (6041) 6.0 44 6031 (1580) 152 80 w .0033| 1.4 |PCF1367CT-ND .59 .51 .40 | PCF1367TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2332JC9 
2420 (6050) 6.0 5.0 6039 (1510) 152 10.0 27 Б .0039| 1.4 |PCF1368CT-ND .59 .51 .40 | PCF1368TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2392JC9 
PONTEM нан абвера 1913 .0047| 1.4 |PCF1369CT-ND .59 51 .40 | PCF1369TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2472JC9 
' а (4833) [250 |.0056| 1.4 |PCF1370CT-ND .59 51 .40 | PCF1370TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2562JC9 
Size .0068| 1.4 |PCF1371CT-ND .59 .51 .40 | PCF1371TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2682JC9 
ECW-U(B) Series .0082| 1.4 |PCF1372CT-ND .59 .51 .40 | PCF1372TR-ND | 3,000 | 234.00/М | ECW-U2822JC9 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C to 105°С » Rated Voltage: 16VDC, 50VDC * Capacitance .01 | 14 |PCF1373CT-ND .59 .51 .40 |PCF1373TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2103JC9 
Tolerance: 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 012] 1.4 |PCF1374CT-ND .59 .51 .40 | PCF1374TR-ND | 3,000 | 234.00/М | ECW-U2123JC9 
Factor: «1.096 (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: Cx0.33uF: 23000MO (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 015] 1.4 |PCF1375CT-ND .59 .51 .40 | PCF1375TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2153JC9 
* Reflow Soldering Conditions: 240*C max. and 30 sec. max. at more than 210*C (temp. at cap surface). 018 | 2.0 |PCF1376CT-ND .66 .57 .44 | PCF1376TR-ND | 3,000 | 261.00/М | ECW-U2183JC9 
m сат .022| 2.0 |PCF1377CT-ND .66 .57 .44 | PCF1377TR-ND | 3,000 | 261.00/M | ECW-U2223JC9 
ШЕ UE LM А .027 | 24 |PCF1378CT-ND 79 .68 .53 |PCF1378TR-ND | 2,000 | 313.00/M | ECW-U2273JC9 
пету Ат E йа үк qud Шакен M ы e ШЕШІ 033| 28 |PCF1379CT-ND 85 74 57 |PCF1379TR-ND | 2,000 | 339.00/M|ECW-U2333JC9 
ECW-U(B) (Standard Туре) 5% Tolerance, Reflow Only 2416 039 | 2.0 |PCF1380CT-ND .92 .80 .61 | PCF1380TR-ND | 3,000 | 366.00/M | ECW-U2393JC9 


NOBHECOHMENBEDIEORINEMIBESIGN, (6041) ово | 247 | 24 |PCFISBICT-ND 98 85 65 PCF1381TR-ND | 2,000 | 390.00/M ECW-U2473J09 
056 | 2.8 |PCF1382CT-ND 105 .91 .70 PCFI382TR-ND | 2.000 | 416.00/M | ECW-U2563JCO 


0033] 0.8 |PCF1040CT-ND .50 .44 .34 | PCF1040TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECW-U1H332JB5 Size ӘЭП ән ве № en 2000 | 393.00/М | ECW-U2683JC9 
0039, 0.8 |PCF1041CT-ND .50 .44 .34 |PCF1041TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECW-U1H392JB5 н : д В - Е 2 I а - 


T сыт] ов |PCFIO42CT-ND 50 44 34  PCFIDA2TR-ND | 3000 | 200.00/M ECW-UtH472JB5 | | 2420 .082| 32 (РСРІЗВАСТ-МО 1.56 1.36 1.04 | PCF1384TR-ND | 1,500 | 624.00/M | ECW-U2823JC9 
(3216) 50 | 0056 ов |PCFÍDA3CT-ND 53 «б зв |PCFIOASTR-ND 3000 212.00/M ECW-UiHSe2Jes | (6050) 250| 1 | 38 |PCFIS85CT-ND 1.38 120 .92 |PCFIGBSTR-ND | 1,500 | 551.00/M | ECW-U2104JCO 
Size .0068| 0.8 |PCFI044CT-ND 53 46 .36 |PCFI044TR-ND | 3,000 | 212.00/M | ECW-U1H682JB5 | | Size .12 | 4.5 |PCFI386CT-ND 1.74 1.51 1.16 | PCF1386TR-ND | 1,500 | 693.00/M | ECW-U2124JC9 
0082| 10 |PCFIO45CT-ND 54 47 .36 |PCFIO45TR-ND | 3,000 | 216.00/M | ECW-U1H822JB5 ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 
01 | 1.0 |PCFI46CT-ND — .55 48 .37 | PCFIO4GTR-ND | 3,000 | 218.00/M | ECW-U1H103JB5 Үй 012] 14 |PCFI223CT-ND 47 41 .32 | PCF1223TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1123KC9 


012] 1.0 |PCF1047CT-ND .56 .49 .37 | PCF1047TR-ND | 2,000 | 222.00/M | ECW-U1H123JB5 015 | 1.4 |PCF1224CT-ND .47 .41 .32 | PCF1224TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1153KC9 


015] 1.0 |PCF1048CT-ND .57 .49 .38 | PCF1048TR-ND | 2,000 | 225.00/М | ECW-U1H153JB5 (4833) ka :018 | 1.4 |PCF1225CT-ND 47 .41 .32 | PCF1225TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1183KC9 
1210 018] 1.4 |PCF1049CT-ND .58 .51 .39 |PCF1049TR-ND | 2,000 | 231.00/M | ECW-U1H183JB5 Size .022 | 1.4 |PCFI226CT-ND 47 .41 .32 | PCF1226TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1223KC9 
(8225)| 50 .022 | 1.4 |PCF1050CT-ND .59 .52 .40 |PCF1050TR-ND | 2,000 | 236.00/M | ECW-U1H223JB5 .027 | 1.4 |PCF1227CT-ND 47 41 .32 | PCF1227TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1273KC9 
Size 027 | 1.4 |PCF1051CT-ND .60 .52 .40 |PCF1051TR-ND | 2,000 | 240.00/М | ECW-U1H273JB5 .033 | 1.4 |PCF1228CT-ND 47 41 .32 | PCF1228TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1333KC9 
.033| 2.0 [PCF1052CT-ND 61 .53 .41 |PCFI0S2TR-ND | 2,000 | 242.00/M | ECW-U1H333JB5 | | 1913 .039 | 1.4 |PCFI229CT-ND 47 41 .32 | PCF1229TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1393KC9 
039 | 2.0 |PCFI053CT-ND .63 .55 .42 | PCFI053TR-ND | 2,000 | 252.00/M | ECW-U1H393JB5 | |(4833)|100 | .047 | 2.0 |PCF1230CT-ND .59 .51 .40 | PCF1230TR-ND | 3,000 | 234.00/М | ECW-U1473KC9 
.047 | 2.0 |PCFI0S4CT-ND — .65 56 .43 | PCFIOS4TR-ND | 2,000 | 258.00/M | ECW-U1H473JB5 | | Size .056 | 2.0 |PCF1231CT-ND 59 51 40 |PCF1231TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1563KC9 
1913 | 50 | 082| 20 |PCFIOB7CT-ND —.84 73 56 |PCF1057TR-ND 3,000 | 334.00/M | ECW-U1H823J89 068 | 2.4 |PCF1232CT-ND 71 .61 .47 | PCF1232TR-ND | 2,000 | 281.00/M | ECW-U1683KC9 
(4833) .082 | 2.8 |PCFI233CT-ND 77 .67 .51 | PCF1233TR-ND | 2,000 | 306.00/M | ECW-U1823KC9 
2416 1 | 18 |PCF12340T-ND .83 72 .55 | PCF1234TR-ND | 3,000 | 328.00/M | ECW-U1104KC9 
ECW-U(C) Series (6041) 100| .12 | 2.4 |PCF1235CT-ND .94 .82 .63 | PCF1235TR-ND | 2,000 | 375.00/М | ECW-U1124KC9 
Specifications: • Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -55°C to 105°C; (100VDC, 250VDC) -40°C to Size 15 | 2.8 |PCF1236CT-ND 1.06 .92 .71 | PCF1236TR-ND | 2,000 | 422.00/M | ECW-U1154KC9 
85*C * Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC * Withstanding Voltage Between Terminals): (16VDC, 2820 .18 | 2.0 |PCF1237CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1237TR-ND | 1,500 | 469.00/M | ECW-U1184KC9 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s * Dissipation 22 | 24 |PCF1238CT-ND 1.31 1.13 .87 | PCF1238TR-ND | 1,500 | 521.00/M | ECW-U1224KC9 
Factor: <1.0% (20°С, 1kHz) * Insulation Resistance: (Cx0.33uF) 23000MO; (C»0.33uF) 1000MQ * Reflow (7150) ш 27 | 2.9 |PCF1239CT-ND 1.34 1.16 .90 | PCF1239TR-ND | 1,500 | 534.00/M | ECW-U1274KC9 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap ad 133 | 3.5 |PCF1240CT-ND 1.36 1.18 .91 | PCF1240TR-ND | 1,500 | 544.00/M | ECW-U1334KC9 
surface); (100VDC, 250VDC) 230°С max. and 30 sec. max. at more than 210*C (temp. at cap surface). 3022 m 39 | 34 |PCFI241CT-ND 1.41 1.22 .94 | PCF1241TR-ND | 1,000 | 561.00 | ECW-U1394KCV 
m cm (7755) 47 | 40 |PCF1242CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1242TR-ND | 1,000 | 574.00 | ECW-U1474KCV 
Нет | WV | Cap. a Digi-Key RE Digi-Key Tape & Reel | panasonic 3925 56 | 3.0 |PCF1243CT-ND 1.50 1.30 1.00 | PCF1243TR-ND | 1,000 | 598.00 | ECW-U1564KCV 
Code | DC | Е |(mm) | Рай No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Рай No. (9863) 100 68 | 3.6 |PCF1244CT-ND 1.57 1.36 1.05 | PCF1244TR-ND | 1,000 | 624.00 | ECW-U1684KCV 
ECW-U(C) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only Size .82 | 4.3 !PCF1245CT-ND 1.63 1.41 1.09 | PCF1245TR-ND | 1,000 | 651.00 | ECW-U1824KCV 
пая 42 | 14 |PCFI137CT-ND 72 62 48 | PCF1137TR-ND | 3,000 | 285.00/M | ECW-U1C124JC9 1.0 | 51 |PCFI246CT-ND 1.70 1.47 1.13 | PCF1246TR-ND | 1,000 | 677.00 | ECW-U1105KCV 
(4833) 16 | 19 | 20 |PCFI138CT-ND 75 85 50 РОРИЗВТВ-М | 3,000  300.00/M | ECW-UTCT54JCO .001| 1.4 |PCFI247CT-ND .53 .46 .35 | PCF1247TR-ND | 3,000 | 208.00/M ECW-U2102KC9 
an 18 | 48 |PCF1139CT-ND 83 .72 .55 |PCFi139TR-ND | 3,000 | 330.00/M | ECW-U1C184JC9. 0012] 1.4 |PCF1248CT-ND .53 .46 .35 | PCF1248TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2122KC9 
22 | 48 |PCFI140CT-ND 90 .78 .60 |PCFi140TR-ND | 2,000 | 360.00/M | ECW-U1C224JC9 0015] 1.4 |PCF1249CT-ND .53 .46 .35 | PCF1249TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2152KC9 
E 27 | 18 |PCFIT41CT-ND 98 85 65 |PCF1141TR-ND | 3,000 | 390.00/M | ECW-U1C274JC9 n e Ld _ ў е PUR RN и as 
(6041) 16 33 | 2.0 |PCF1142CT-ND 1.05 .91 .70 |PCF1142TR-ND | 3,000 | 420.00/M | ECW-U1C334JC9 10097 14 ПЕНН 5 46 5 POEN Som SOR ONT EQMEU22TOKCS 
Size 39 | 24 |PCF1143CT-ND 113 .98 .75 |PCF1143TR-ND | 2,000 | 450.00/M | ECW-U1C394JC9 0035 ЯЯ Ба 3 46 35 ER RR 3000 208 00/M БОТЕН 
47 | 2.8 |PCF1144CT-ND 1.20 1.04 .80 |PCF1144TR-ND | 2,000 | 480.00/M | ECW-U1C474JC9 p 3 ` 5 й j 

.0039| 1.4 |PCF1254CT-ND .53 .46 .35 | PCF1254TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2392KC9 
1913 056 | 2.0 |РОғ11450140 60 .52 .40 |PCF1145TR-ND | 3,000 | 240.00/M ECW-UTHS63JC9| |4943 | | 0047| 14 |PCF1255CT-ND 53 48 35 | PCF1255TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2472KC9 
(4833) 50 |068 | 2.0 |PCF1146CT-ND 60 .52 .40 |PCF1146TR-ND | 3,000 | 240.00/M) ECW-U1H683JC9 | дазз) |250 | 0056| 1.4 | PCFI256CT-ND 53 46 .35 | PCF1256TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2562KC9 
Size 082 | 24 |РОғ11470140 68 .59 .45 |PCF1147TR-ND | 2,000 | 270.00/M ECW-UTH823JC9| | Size | — Годвв] 14 |PCF1257CT-ND 53 46 35 | PCF1257TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2682KC9 
А | 25 ШШЩЩ 75 6 50 ШЫНЫН) 2,000 | 300.00/M| ECW-U1H104109 0082] 14 |PCF1258CT-ND 53 46 35 | PCF1258TR-ND | 3,000 | 208.00/М | ECW-U2822KC9 
2416 12 | 1.8 |PCF1149CT-ND 90 .78 .60 | PCF1149TR-ND | 3,000 | 360.00/M | ECW-U1H124JC9 .01 | 14 |PCF1259CT-ND 53 .46 .35 | PCF1259TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2103KC9 
(6041)! 50 15 | 2.0 |PCF1150CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1150TR-ND | 3,000 | 420.00/M | ECW-U1H154JC9 .012 | 1.4 |PCF1260CT-ND .53 .46 .35 | PCF1260TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2123KC9 
Size 18 | 24 |PCF1151CT-ND 1.20 1.04 .80 | PCF1151TR-ND | 2,000 | 480.00/M | ECW-U1H184JC9 .015 | 1.4 |PCFi261CT-ND 53 46 .35 | PCF1261TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2153KC9 
.22 | 2.8 |PCF1152CT-ND 1.35 1.17 .90 |PCF1152TR-ND | 2,000 | 540.00/M | ECW-U1H224JC9 018] 2.0 |PCFi262CT-ND .59 .51 .40 | PCF1262TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2183KC9 
012] 1.4 |PCF1209CT-ND .53 .46 .35 |PCF1209TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1123JC9 .022 | 2.0 |PCF1263CT-ND .59 .51 .40 | PCF1263TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2223KC9 
015] 1.4 |PCF1210CT-ND .53 .46 .35 |PCF1210TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1153JC9 .027 | 2.4 |PCF1264CT-ND 71 .61 .47 | PCF1264TR-ND | 2,000 | 281.00/М | ECW-U2273KC9 
1913 018 | 1.4 |PCFi211CT-ND .53 .46 .35 |PCF1211TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1183JC9 .033 | 2.8 |PCFI265CT-ND 77 .67 .51 | PCF1265TR-ND | 2,000 | 306.00/M | ECW-U2333KC9 
(4833) 100 | .022 | 1.4 |PCF1212CT-ND .53 46 .35 | PCF1212TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1223JC9 2416 .039 | 2.0 |PCF1266CT-ND 83 .72 .55 | PCF1266TR-ND | 3,000 | 328.00/M | ECW-U2393KC9 
Size .027 | 14 |PCFI213CT-ND 53 .46 .35 |PCF1213TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1273JC9 (6041) |250 | .047 | 2.4 |PCF1267CT-ND .89 .77 .59 | PCF1267TR-ND | 2,000 | 353.00/M | ECW-U2473KC9 
033 | 1.4 |PCF1214CT-ND .53 .46 .35 |PCF1214TR-ND | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1333JC9 Size .056 | 2.8 |PCFI268CT-ND .94 .82 .63 | PCF1268TR-ND | 2,000 | 375.00/M | ECW-U2563KC9 

039 | 1.4 |PCF1215CT-ND .53 .46 .35 |PCF1215TR-ND | 3,000 | 208.00/М | ECW-U1393JC9 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross 1061 


Panasonic 


SMT Capacitors (cont) 


Dim. Cut Tape 
Item | WV|Cap.| H (Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Code | DC | pF | (mm) [Рай No. 10 100 500 | Part №. Size | Pricing |Part No. 

ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 

:068 | 3.2 |PCF1269CT-ND 1.00 .87 .67 | PCF1269TR-ND | 2,000 | 399.00/M| ECW-U2683KC9 

2420 082 | 3.2 |PCF1270CT-ND 106 .92 .71 | PCF1270TR-ND | 1,500 | 422.00/M| ECW-U2823KC9 
(6050) 250 E 3.8 |PCFI271CT-ND 142 .97 175 | PCF1271TR-ND | 1,500 | 446.00/M| ECW-U2104KC9 
Size 12 | 2.8 |PCF1272CT-ND 1.18 1.02 .79 | PCF1272TR-ND | 1,500 | 469.00/M ECW-U2124KC9 
2825 15 | 3.5 |PCF1273CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1273TR-ND | 1,000 | 574.00 | ECW-U2154KCV 
(7163)|250| .18 | 41 |PCF1274CT-ND 1.57 1.36 1.05 | PCF1274TR-ND | 1,000 | 624.00 | ECW-U2184KCV 
Size .22 | 51 |PCF1275CT-ND 1.70 1.47 1.13 | PCF1275TR-ND | 1,000 | 677.00 | ECW-U2224KCV 
3925 250 27 | 3.9 |PCF1276CT-ND 1.83 1.59 1.22 | PCF1276TR-ND | 1,000 | 729.00 | ECW-U2274KCV 
(9863) 133 | 4.8 |PCF1277CT-ND 1.95 1.69 1.30 | PCF1277TR-ND | 1,000 | 780.00 | ECW-U2334KCV 
3931 250 .99 | 44 |PCF1278CT-ND 2.09 1.81 1.39 | PCF1278TR-ND | 1,000 | 833.00 | ECW-U2394KCV 
(9880) 47 | 5.8 |PCF1279CT-ND 2.22 1.92 1.48 | PCF1279TR-ND | 1,000 | 885.00 | ECW-U2474KCV 
6031 250 56 | 3.7 |PCF1280CT-ND 2.61 2.26 1.74 | PCF1280TR-ND | 750 | 780.75 | ECW-U2564KCZ 
(1580) 68 | 4.4 |PCF1281CT-ND 3.26 2.82 2.17 | PCF1281TR-ND | 750 | 975.75 | ECW-U2684KCZ 
6039 250 .82 | 4.2 |PCF1282CT-ND 3.58 3.10 2.39 | PCF1282TR-ND | 750 |1073.25 | ECW-U2824KCZ 
(1510) 1.0 | 5.1 |PCF1283CT-ND 3.90 3.38 2.60 | PCF1283TR-ND | 750 1170.00 | ECW-U2105KCZ 


ECW-U(X) Series 


Specifications: • Operating Temperature: -55°C to 105°C • Rated Voltage: 100VDC “ Withstanding Voltage 


Dim. Cut Tape 
Item | ММ | Cap. | Н | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel — Panasonic 
Code DC | pF (тт) | Part No. 10 100 500 |PartNo. Size | Pricing |Part No. 

.0027 | 1.4 | PCFI419CT-ND .53 .46 .35 | PCF1419TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4272V17 
.0033 | 1.4 | PCF1420CT-ND .53 .46 .35 | PCF1420TR-ND | 3,000 | 209.00/М | ECW-U4332V17 
.0039 | 1.4 | PCF1421CT-ND .53 .46 .35 | PCF1421TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4392V17 
1919 .0047 | 1.4 | PCF1422CT-ND .53 .46 .35 | PCF1422TR-ND | 3,000| 209.00/M |ECW-U4472V17 
(4833) 400 .0056 | 2.0 | PCF1423CT-ND .53 .46 .35 | PCF1423TR-ND | 3,000| 209.00/М | ECW-U4562V17 
Size .0068 | 2.0 | PCF1424CT-ND .53 .46 .35 | PCF1424TR-ND | 3,000) 209.00/M | ECW-U4682V17 
.0082 | 2.4 | PCF1425CT-ND .60 .52 .40 | PCF1425TR-ND | 2,000 | 239.00/М | ECW-U4822V17 
01 | 2.8 | PCFI426CT-ND .63 .54 .42 |PCF1426TR-ND | 2,000 | 249.00/М |ECW-U4103V17 
2416 012 | 2.0 | PCF1427CT-ND .68 .59 .45 | PCF1427TR-ND | 3,000 | 270.00/М |ECW-U4123V17 
(6041) 400 015 | 2.4 | PCF1428CT-ND 73 .64 .49 | PCF1428TR-ND | 2,000 | 291.00/М |ECW-U4153V17 
Size .018 | 2.8 | PCF1429CT-ND .78 .68 .52 |PCF1429TR-ND | 2,000 312.00/M |ECW-U4183V17 
.022 | 3.2 | PCF1430CT-ND .84 .73 .56 | PCF1430TR-ND | 2,000 | 333.00/М | ECW-U4223V17 
2420 400 .027 | 3.0 | PCFI431CT-ND .92 79 .61 |PCF1431TR-ND | 1,500| 365.00/M |ECW-U4273V17 
(6050) .033 | 3.6 | PCF1432CT-ND .99 86 .66 | PCF1432TR-ND | 1,500| 395.00/М |ECW-U4333V17 
2820 400 .039 | 3.2 | PCF1433CT-ND .99 .86 .66 | PCF1433TR-ND | 1,500| 395.00/M |ECW-U4393V17 
(7150) .047 | 3.8 | PCFI434CT-ND 1.04 .91 .70 |PCF1434TR-ND | 1,500| 416.00/М |ECW-U4473V17 
2825 400 .056 | 3.6 | PCF1435CT-ND 1.04 .91 .70 |PCF1435TR-ND | 1,000| 416.00 |ECW-U4563V17 
(7163) .068 | 4.4 | PCFI436CT-ND 110 .95 .73 | PCF1436TR-ND | 1,000| 437.00 |ECW-U4683V17 
3925 400 .082 | 3.4 | PCF1437CT-ND 1.10 .95 .73 | PCF1437TR-ND | 1,000| 437.00 — |ECW-U4823V17 
(9863) Л 4.0 | PCF1438CT-ND 1.17 1.02 .78 | PCF1438TR-ND | 1,000| 468.00 |ECW-U4104V17 
3931 400 12 | 3.8 | PCFI439CT-ND 1.17 1.02 .78 | PCF1439TR-ND | 1,000| 468.00 — |ECW-U4124V17 
(9880) 15 | 4.6 | PCFI440CT-ND 1.25 1.09 .84 |PCF1440TR-ND | 1,000| 500.00 |ECW-U4154V17 


Between Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: <1.0% (20°С, 1kHz) * Insulation 
Resistance: >3000MQ (20°С, 100VDC 60s) * Reflow Soldering Conditions: 240°C тах. and 30 sec. тах. at 
more than 210°C (temp. at cap surface). 


ECH-U(B) Series 
Specifications: • Operating Temperature: -55°C to 125°C » Rated Voltage: 50VDC » Capacitance 
Tolerance: 2%, 5% “ Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 55 “ Dissipation 


Item | WV | Cap. ИП. Digi-Key ОТЕ Digi-Key Tape & Reel Panasonic Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 
Code | DC | uF | (mm) [Рай No. 10 100 500 | Part Мо. Size | Pricing | Part Мо. 260°C max. and 5 sec. тах.; (Reflow) 260°C max., 30 sec. max. at more than 230°C (temp. at cap surface). 
Dim. Gui Tape 
.001| 1.1 |PCFI248CT-ND 46 40 31 | PCF1348TR-ND | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1102JX5 Hem WV | Cap. | Н | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
0012] 1.1 |PCF1349CT-ND 46 40 .31 | PCF1349TR-ND | 3,000 | 184.00/M|ECW-U1122JX5 | | Code DC | pF (тт) | Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing |Part No. 
0015] 1.1 |PCF1350CT-ND .46 .40 .31 | PCF1350TR-ND | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1152JX5 ECH-U(B) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
1206 0018] 1.1 |PCFI351CT-ND 46 40 .31 | PCF1351TR-ND | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1182JX5 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
(8216) 100|.0022| 1.1 |PCFI352CT-ND 46 40 .31 | PCF1352TR-ND | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1222JX5 0001 | 0.8 | PCF1089CT-ND 62 54 42 |PCFI089TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H101GB5 
Size 0027] 1.1 |PCF13530T-ND .46 .40 .31 | PCF1353TR-ND | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1272JX5 (00012) 0.8 | PCFIO9OCT-ND .62 .54 .42 |PCF1090TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H121GB5 
0033] 1.5 |PCFI354CT-ND 46 40 .31 | PCFI354TR-ND | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1332JX5 |00015 0.8 | PCFIOS1CT-ND 62 54 42 |PCF1091TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H151GB5 
.0039| 1.5 |PCF1355CT-ND 46 .40 .31 | PCF1355TR-ND | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1392JX5 .00018 | 0.8 | PCF1092CT-ND .62 .54 .42 |PCF1092TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H181GB5 
.0047| 15 |PCFI356CT-ND 46 40 .31 | PCF1356TR-ND | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1472JX5 |00022 | 0.8 | PCFIOSSCT-ND 62 .54 42 | PCF1093TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H221GB5 
нт 0056] 1.5 |PCFI357CT-ND 49 43 .33 | PCF1357TR-ND | 2,000 | 195.00/М | ECW-U1562JX5 pis Ha ра ара us > й RAE poi A M EE 
(3225) 100 [0068] 15 |PCFI2SCT-ND 48 43 33 | PCF13587R-ND | 2,000 | 195.00/M ECW-U1682JX5 med ІК ИМТ 
біге 0082) 21 шара 49 43 за HANSSEN 2.000 | 195.00/M ECW-U18221X5 | |0805 25 00047 | 08 | PCF1097CT-ND 60 за 42 POF1097TR-ND | 3,000 | 248.00/M |ЕСН-01Н471685 
01 | 21 [POFISGOCTND 49 4з 33 |PCFTSSOTR-ND | 2.000 | 195,00/M | EOW-UTTOSIK5 | (2012) °° [прав] оз | PCF10980T-ND 62 за 42 |POF1098TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H561GB5 
ECW-U (V16) and (V17) Series Size [00068] 0.8 | PCFIOS9CT-ND 62 за 42 |PCF1099TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H681GB5 
Specifications: • Operating Temperature: -55°C to 105°C * Rated Voltage: 250VDC, 400VDC “ Withstanding |00082 | 0.8 | PCF1100CT-ND .62 .54 .42 |PCF1100TR-ND | 3,000 | 248.00/М | ECH-U1H821GB5 
Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for 60s * Dissipation Factor: 001 | 0.8 | PCFI101CT-ND .62 .54 .42 PCF1101TR-ND | 3,000 | 248.00/М | ECH-U1H102GB5 
<1.0% (20°C, 1kHz) “ Insulation Resistance: (250VDC) >3000М@ “ Reflow Soldering Conditions: 230°C 0012 | 0.8 | PCFI102CT-ND .62 .54 .42 | PCF1102TR-ND | 3,000 | 248.00/M |ECH-U1H122GB5 
maxsuna 30 sec. indica moie than 210°C (tempat cap surtaea), 0015 | 0.8 | PCF1103CT-ND 62 54 42 | PCF1103TR-ND | 3,000 | 248.00/M |ECH-U1H152GB5 
0018 | 0.8 | PCFI104CT-ND 62 54 42 | PCF1104TR-ND | 3,000 | 248.00/M |ECH-U1H182GB5 
P ШІ КЕТЕ E SE шу Ко sent. Irene 0022 | 08 | PCF1105CT-ND 62 .54 42 |PCF1105TR-ND | 3,000 | 248.00/M ECH-U1H222GB5 
ре ж EER utar лы. exem > .0027 | 0.8 | PCF1106CT-ND 62 .54 42 |PCF1106TR-ND | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H272GB5 
0033 | 0.8 | РСР11070-40 73 63 49 |PCF1107TR-ND | 3,000 | 290.00/M | ECH-U1H332GB5 
.0039 | 0.8 | PCF1108CT-ND 74 65 .50 |PCF1108TR-ND | 3,000 | 296.00/М |ECH-U1H392GB5 
O01 | 14 ШАЯДЫ 47 41 32 ЫШ 3,000 | 1886.00/M| ECW-U2102V16 | |4206 0047 | 0.8 | PCFI109CT-ND 77 .66 .51 |PCF1109TR-ND | 3,000 | 305.00/M |ECH-U1H472GB5 
(0012) 1.4 |PCFISOICT-ND 47 41 .32 | PCFIS91TR-ND | 3,000 | 188.00/М| ECW-U2122V16 | |44650 |.0056 | 0.8 | PCEIT10CT-ND 79 .68 .53 | PCF1110TR-ND | 3,000 | 314.00/M | ECH-U1H562GB5 
0015) 14 ЫШ 47 41 .32 ШАШ 3,000 1880004 ECW-UZIS2VIB | | sp, 0068 | 0.8 | PCF1111CT-ND 81 70 54 |PCF1111TR-ND | 3,000 | 323.00/M | ECH-U1H682685 
.0018| 1.4 |PCFI393CT-ND 47 41 .32 | PCF1393TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2182V16 
022) ЕРЕ стер 47 м ао ОТ 3,000 | 188.00/М ECW-U2222V16 .0082 | 10 | PCF1112CT-ND з 72 56 |PCF1112TR-ND | 3,000 | 332.00/M |ECH-U1H822GB5 
.0033| 1.4 |PCFI395CT-ND 47 41 .32 | PCF1395TR-ND | 3,000 | 188.00/M|| ECW-U2332V16 -01 [10 IE & 74 57 DOI IB А 3,000 | 341.00/M ECHUTHIOSGBS 
.0047| 1.4 |PCFI396CT-ND 47 41 .32 | PCF1396TR-ND | 3,000 | 188.00/M| ECW-U2472V16 912 | 10 | ЛАРЫН) .87 76 .58 СОЦИА 2,000 | 347.00/М |ECH-U1H123GB3 
1913 | |.0056/ 14 |PCFI397CT-ND 47 41 .32 | PCF1397TR-ND| 3,000 | 188.00/M| ECW-U2562V16 015 10 аа 50 -78 во ШШШ 2,000 | 357.00/M |ECH-U1H153GB5 
(4883) 250|.0068| 14 |PCFI398CT-ND 47 41 зг | PCF1398TR-ND | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2682V16 | |1210 018 14 ШЫ 52 80 62 АШЫШ 2,000 | 368.00/М ECH-UTHIBaGBS 
Sire 100821 14 PCF1399CT-ND 47 41 32 |PCFI399TR-ND | 3 000 | 18800/М| ECW-U2822V16 | |(3225) 50 |.022 | 14 | PCF1117CT-ND 96 83 .64 | PCF1117TR-ND | 2,000 | 381.00/M | ECH-U1H223GB5 
wi аа ВЕ 47 42 ОШ 300 1800M | ECW-UZ103V16 Size 027 [14 | PCF1118CT-ND 100 .87 467 |PCF1118TR-ND | 2,000 | 399.00/M | ECH-U1H273GB5 
012 14 |PCF1401CT-ND 47 41 32 | PCFIAO1TR-ND | 3.000 | 188.00/M| ECW-U2123V16 033 | 2.0 |PCF1119CT-ND 1.05 .91 170 |PCF1119TR-ND | 2,000 | 417.00/М | ECH-U1H333GB5 
1015 | 1.4 |PCF1402CT-ND 47 41 .32 | PCF1402TR-ND | 3,000 | 188.00/М| ECW-U2153V16 039 | 2.0 | PCF1120CT-ND 110 .95 .73 |PCF1120TR-ND | 2,000 | 437.00/M | ECH-U1H393GB5 
018| 2.0 |PCFIA403CT-ND 53 .46 .35 | PCF1403TR-ND | 3,000 | 209.00/M| ECW-U2183V16 ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
022] 2.0 |PCF1404CT-ND .53 .46 .35 | PCF1404TR-ND | 3,000 | 209.00/M | ECW-U2223V16 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
027 | 24 |PCFI405CT-ND 63 .54 42 | PCF1405TR-ND | 2,000 | 249.00/M| ECW-U2273V16 .0033 | 0.8 | PCF1070CT-ND 49 43 .33 | PCF1070TR-ND | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1332JB5 
033 | 2.8 |PCFI406CT-ND 68 .59 .45 | PCF1406TR-ND | 2,000 | 270.00/M| ECW-U2333V16 0039 | 0.8 | PCFIOZICT-ND 49 43 .33 | PCF1071TR-ND | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C392JB5 
m 039 | 2.0 |PCFIA407CT-ND 73 .64 .49 |PCFI407TR-ND | 3,000 |291.00/М| ECW-U2393V16 | 0805 0047 | 08 | PCF1072CT-ND 49 43 .33 |PCFI072TR-ND | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1472JB5 
(eoat) зво | 047 | 24 |РОРМОВСТ-МЮ 78 .68 .52 |PCFIAOBTR-ND | 2,000 | 31200/M ECW-U2473V16 | (2012) 16 0056 | 0.8 | PCFIO7SCT-ND 48 43 33 |PCFIO7STR-ND | 3,000 | 195.00/M ECH-UTCSG2JBS 
S .056 | 2.8 |PCF1409CT-ND 84 .73 58 | PCF1409TR-ND | 2,000 | 333.00/М| ECW-U2563V16 Size .0068 | 08 | PCFIO74CT-ND 49 43 .33 |PCFI074TR-ND | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C682JB5 
068| 32 |PCFIA10CT-ND 89 77 .59 | PCF1410TR-ND | 2,000 | 354.00/M| ECW-U2683V16 .0082 | 1.0 | PCF1075CT-ND 409 43 .33 |PCFI075TR-ND | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C822JB5 
2420 082| 3.2 |PCFI411CT-ND 94 82 .63 | PCF1411TR-ND | 1,500 | 375.00/M| ECW-U2823V16 .01 | 10 | PCFIO76CT-ND 41 35 27 | PCFIO76TR-ND | 3,000 | 160.00/M | ECH-U1C103JB5 
(6050)|250| 1 | 3.8 |PCFI412CT-ND 99 86 66 |PCFI412TR-ND | 1,500 | 395.00/m| ECW-U2104V16 012 | 08 | PCFIOZ7CT-ND 52 45 35 |PCFI077TR-ND | 3,000 | 206.00/M |ECH-U1C123JB5 
Size 42 | 48 |PCFI413CT-ND 1.04 91 70 | PCFI413TR-ND | 1,500 | 416.00/М| ECW-U2124V16 015 | 08 | PCFIO78CT-ND .54 .47 .36 | PCF1078TR-ND | 3,000 | 213.00/M |ECH-U1C153JB5 
ECW-U(V17) (Standard Type) 596 Tolerance, Reflow Only T 018 | 08 | PCFIO7OCT-ND .54 47 .36 |PCF1079TR-ND | 3,000 | 213.00/M |ECH-U1C183JB5 
001| 14 |PCFHAMACT-ND 53 46 25 |PCFI414TR-ND | 3,000 209.0/M  ECW-U4102VI7 | (3216) 16 | 022 | 08 | POFIOBOCT-ND 58 „50 зе | POFIOBOTR-ND | 3,000] 230.00/M ECH-U1C223JB5 
1913 .0012| 1.4 |PCFI415CT-ND 53 46 .35 | PCF1415TR-ND | 3,000 | 209.00/М| ECW-U4122V17 Size .027 [10 ШШШ 59 52 40 ШШШ 3,000 | 236.00/M | ECH-U1C273J85 
(4833) |400 |.0015| 1.4 |PCFI416CT-ND .53 46 35 | PCF1416TR-ND | 3,000 | 209.00/m| ECW-U4152V17 033 | 1.0 | PCFIOB2CT-ND 61 .53 41 | PCF1082TR-ND | 3,000) 243.00/M | ECH-U1C333JB5 
Size .0018| 1.4 |PCFI417CT-ND 53 46 .35 |PCFI417TR-ND | 3,000 | 209.00/M|| ECW-U4182V17 039 | 1.4 | PCFIOB3CT-ND .64 .55 43 |PCF1083TR-ND | 2,000 | 254.00/M |ECH-U1C393JB5 
.0022| 1.4 |PCFI418CT-ND 53 46 .35 | PCF1418TR-ND | 3,000 | 209.00/М| ECW-U4222V17 047 [14 | PCFIOBACT-ND 56 48 237 |PCF1084TR-ND |2,000 | 221.00/M | ECH-U1C473JB5 
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Panasonic SMT Capacitors (cx) 


Dim. Cut Tape 

Пет WV Сар. | H |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel — | Panasonic 
Code |DC | uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part Мо. Size | Pricing |Part No. 

.033 | 1.8 | PCF1483CT-ND .80 .70 .54 | PCF1483TR-ND | 3,000 | 320.00/M | ECH-U1333JC9 
2416 .039 | 2.0 | PCF1484CT-ND .84 .73 .56 | PCF1484TR-ND | 3,000 | 334.00/M | ECH-U1393JC9 
(6041)|100| .047 | 2.4 |PCF1485CT-ND .88 .76 .59 | PCF1485TR-ND | 2,000 | 349.00/М | ECH-U1473JC9 
Size .056 | 2.8 |PCF1486CT-ND .89 .77 .59 | PCF1486TR-ND | 2,000 | 354.00/М | ECH-U1563JC9 

.068 | 3.2 | PCF1487CT-ND .93 .80 .62 | PCF1487TR-ND | 2,000 | 368.00/М | ECH-U1683JC9 
2820 082 | 2.8 | PCF1488CT-ND 1.26 1.10 .84 | PCF1488TR-ND | 1,500 | 504.00/М | ECH-U1823JC9 
(7150)|100| 1 3.0 | PCF1489CT-ND 1.31 114 .88 | PCF1489TR-ND | 1,500 | 523.00/M | ECH-U1104JC9 
Size 12 | 3.4 | PCFI490CT-ND 1.32 1.15 .89 | PCF1490TR-ND | 1,500 | 528.00/M | ECH-U1124JC9 
2825 15 | 3.4 | PCFI491CT-ND 1.44 1.25 .96 | PCF1491TR-ND | 1,000 | 573.00 | ECH-U1154JCV 
(7163)|100| 18 | 4.0 | PCF1492CT-ND 1.58 1.37 1.06 | PCF1492TR-ND | 1,000 | 632.00 | ECH-U1184JCV 
Size 22 | 4.8 | PCFI493CT-ND 1.72 1.49 1.15 | PCF1493TR-ND | 1,000 | 686.00 | ECH-U1224JCV 


• PCF1-KIT-ND Digi-Key® ECH-U Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated (180 pieces). Note 


book style storage in bin, storage guide included 


ECH-U(X) Series 


Dim. Cut Tape 
Hem WV | Сар. | H |Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel — Panasonic 
Code | DC | pF (тт) [Рай No. 10 100 500 Раг Мо. біле | Pricing |Part Мо. 
ECH-U(B) (High Grade Туре) 5% Tolerance Reflow/Flow 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
1210 056 | 1.4 |PCF1085CT-ND .74 .64 .49 | PCF1085TR-ND |2,000 | 294.00/M | ECH-U1C563JB5 
(8225) | 16 068 | 1.4 |PCF1086CT-ND .79 .69 .53 | PCF1086TR-ND | 2,000 | 315.00/M | ECH-U1C683JB5 
Size 082 | 2.0 |PCF1087CT-ND .85 .74 .57 | PCF1087TR-ND |2,000 | 339.00/M | ECH-U1C823JB5 
a 2.0 |PCF1088CT-ND .90 .78 .60 | PCF1088TR-ND |2,000 | 359.00/M |ECH-U1C104JB5 
.0001 | 0.8 |PCF1000CT-NDe .50 .44 .34 | PCF1000TR-ND |3,000 | 200.00/М | ECH-U1H101JB5 
100012) 0.8 |PCF1001CT-ND .50 .44 .34 |PCF1001TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H121JB5 
00015 0.8 |PCF1002CT-NDe .50 .44 .34 | PCF1002TR-ND |3,000 | 200.00/M | ECH-U1H151JB5 
.00018} 0.8 |PCF1003CT-ND .50 .44 .34 |PCF1003TR-ND |3,000 | 200.00/M | ECH-U1H181JB5 
00022) 0.8 |PCF1004CT-NDe .50 .44 .34 |PCF1004TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H221JB5 
00027, 0.8 |PCF1005CT-ND .50 .44 .34 | PCFIOOSTR-ND | 3,000 | 200.00/М | ECH-U1H271JB5 
00033 0.8 |PCF1006CT-NDe .50 .44 .34 | PCF1006TR-ND | 3,000 | 200.00/М | ECH-U1H331JB5 
0805 00039 0.8 |PCF1007CT-ND .50 .44 .34 | PCF1007TR-ND |3,000 | 200.00/M | ECH-U1H391JB5 
(2012) 50 |00047) 0.8 |PCF1008CT-NDe .50 .44 .34 |PCF1008TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H471JB5 
Size (00056| 0.8 |PCF1009CT-ND .50 .44 .34 | PCF1009TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H561JB5 
00068 0.8 |PCFIO10CT-ND .50 .44 .34 |PCF1010TR-ND |3,000 | 200.00/М | ECH-U1H681JB5 
00082 0.8 |PCFIO11CT-ND .50 .44 .34 | PCF1011TR-ND |3,000 | 200.00/М | ECH-U1H821JB5 
001 | 0.8 |PCF1012CT-NDe .40 .35 .27 | PCF1012TR-ND [3,000 | 158.00/M | ECH-U1H102JB5 
.0012 | 0.8 |PCF1013CT-ND .50 .44 .34 | PCF1013TR-ND |3,000 | 200.00/M | ECH-U1H122JB5 
.0015 | 0.8 |PCFIO14CT-NDe .50 .44 .34 |PCF1014TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H152JB5 
0018] 0.8 |PCF1015CT-ND .50 .44 .34 |PCF1015TR-ND |3,000 | 200.00/М | ECH-U1H182JB5 
.0022 | 0.8 |PCF1016CT-NDe .39 .34 .26 | PCF1016TR-ND | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H222JB5 
.0027 | 0.8 |PCF1017CT-ND .50 .44 .34 |PCF1017TR-ND | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H272JB5 
.0033 | 0.8 |PCF1018CT-NDe .59 .51 .39 | PCF1018TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H332JB5 
.0039 | 0.8 |PCF1019CT-ND .60 .52 .40 | PCF1019TR-ND |3,000 | 240.00/M | ECH-U1H392JB5 
1206 .0047 | 0.8 |PCF1020CT-NDe .62 .54 .42 | PCF1020TR-ND |3,000 | 248.00/M | ECH-U1H472JB5 
(3216)| 50 |.0056| 0.8 |PCF1021CT-ND .64 .55 .43 | PCF1021TR-ND |3,000 | 254.00/M | ECH-U1H562JB5 
Size 0068} 0.8 |PCF1022CT-NDe .66 .57 .44 | PCF1022TR-ND | 3,000 | 261.00/M | ECH-U1H682JB5 
0082} 1.0 |PCF1023CT-ND .67 .58 .45 | PCF1023TR-ND |3,000 | 266.00/M | ECH-U1H822JB5 
01 | 1.0 |PCF1024CT-NDe .69 .60 .46 | PCF1024TR-ND | 3,000 | 276.00/M | ECH-U1H103JB5 
012 | 1.0 |PCF1025CT-ND .71 .62 .47 | PCF1025TR-ND |2,000 | 282.00/M | ECH-U1H123JB5 
015 | 1.0 |PCF1026CT-NDe .73 .63 .49 | PCF1026TR-ND | 2,000 | 290.00/M | ECH-U1H153JB5 
1210 018 | 1.4 |PCF1027CT-ND .75 .65 .50 | PCF1027TR-ND |2,000 | 297.00/M | ECH-U1H183JB5 
(3225)| 50 |.022 | 1.4 |PCF1028CT-NDe .77 .67 .52 | PCF1028TR-ND | 2,000 | 308.00/М | ECH-U1H223JB5 
Size .027 | 1.4 |PCF1029CT-ND .80 .70 .54 | PCF1029TR-ND |2,000 | 320.00/M | ECH-U1H273JB5 
033 | 2.0 |PCF1030CT-NDe .66 .57 .44 | PCF1030TR-ND |2,000 | 263.00/M | ECH-U1H333JB5 
039 | 2.0 |PCF1031CT-ND — .88 77 .59 | PCF1031TR-ND [2,000 | 351.00/M | ECH-U1H393JB5 


ECH-U(C) Series 


Specifications: • Operating Temperature: -55°C to 125°C • Rated Voltage: 50VDC, 100VDC • Capacitance 
Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 
Factor: <0.6% (20°С, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000МО (20°C, 60s) • Soldering Conditions: (Flow) 
260*C max. and 5 sec. max.; (Reflow) 260*C max., 30 sec. max. at more than 230°C (temp. at cap surface). 


Specifications: • Operating Temperature: -55°C to 125°C * Rated Voltage: 10VDC, 16VDC, 50VDC • Cap- 
acitance Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s 
* Dissipation Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000МО (20°C, 60s) • Reflow Soldering 
Conditions: 260*C max., 30 sec. max. at more than 230*C (temp. at cap surface). 


Dim. Cut Tape 
Item WV | Сар. | Н | Digi-Key Price Each | Digi-Key Таре &Reel | |Panasonic 
Code | DC | uF | (mm) | Рай No. 10 100 500 | Part Мо. Size Pricing | Part No. 
ECH-U(C) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
.047 | 1.4 |PCF1162CT-ND .52 .45 .35 | PCF1162TR-ND | 3,000 | 207.00/M |ECH-U1H473GC9 
1913 .056 | 2.0 |PCFi163CT-ND .56 .48 .37 | PCF1163TR-ND | 3,000 | 221.00/M |ECH-U1H563GC9 
(4833)! 50 | .068 | 2.0 |PCF1164CT-ND .59 .51 .39 |PCF1164TR-ND | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H683GC9 
Size .082 | 2.4 |PCF1165CT-ND .65 .57 .44 | PCF1165TR-ND | 2,000 | 259.00/М |ECH-U1H823GC9 
4 2.8 |PCFi166CT-ND .72 .62 .48 | PCF1166TR-ND | 2,000 | 285.00/M | ECH-U1H104GC9 
2416 12 | 1.8 |PCF1167CT-ND .88 .76 .59 |PCF1167TR-ND | 3,000 | 350.00/M |ECH-U1H124GC9 
(6041)| 50 15 | 2.4 |PCFI168CT-ND 1.00 .87 .67 | PCF1168TR-ND | 2,000 | 400.00/M |ECH-U1H154GC9 
Size 18 | 2.8 |PCF1169CT-ND 1.14 .99 .76 |PCF1169TR-ND | 2,000 | 456.00/M |ECH-U1H184GC9 
.22 | 3.2 |PCFi170CT-ND 1.30 1.13 .87 | PCF1170TR-ND | 2,000 | 517.00/M |ECH-U1H224GC9 
01 | 1.4 |PCFI494CT-ND 71 .61 .47 | PCF1494TR-ND | 3,000 | 281.00/М |ECH-U1103GC9 
1913 .012 | 1.4 |PCF1495CT-ND 71 .61 .47 | PCF1495TR-ND | 3,000 | 281.00/M |ECH-U1123GC9 
(4833) 100 015 | 2.0 |PCF1496CT-ND .71 .61 .47 |PCF1496TR-ND | 3,000 | 281.00/M |ECH-U1153GC9 
Size 018 | 2.0 |PCF1497CT-ND 71 .61 .47 | PCF1497TR-ND | 3,000 | 281.00/M |ECH-U1183GC9 
.022 | 2.4 |PCF1498CT-ND .78 .68 .52 | PCF1498TR-ND | 2,000 | 310.00/M | ECH-U1223GC9 
.027 | 2.8 |PCF1499CT-ND .80 .70 .54 |PCF1499TR-ND | 2,000 | 320.00/M | ECH-U1273GC9 
.033 | 1.8 |PCF1500CT-ND .95 .82 .63 | PCF1500TR-ND | 3,000 | 378.00/M | ECH-U1333GC9 
2416 .039 | 2.0 |PCF1501CT-ND .97 .84 .65 | PCF1501TR-ND | 3,000 | 387.00/M | ECH-U1393GC9 
(6041) 100] .047 | 2.4 |PCF1502CT-ND 1.02 .89 .68 | PCF1502TR-ND | 2,000 | 407.00/M | ECH-U1473GC9 
Size .056 | 2.8 |PCF1503CT-ND 1.05 .91 .70 | PCF1503TR-ND | 2,000 | 417.00/M | ECH-U1563GC9 
.068 | 3.2 |PCF1504CT-ND 112 .97 .75 | PCF1504TR-ND | 2,000 | 446.00/M | ECH-U1683GC9 
2820 .082 | 2.8 |PCF1505CT-ND 1.41 1.22 .94  PCF1505TR-ND | 1,500 | 562.00/M | ECH-U1823GC9 
(7150) [100] .1 3.0 |PCF1506CT-ND 1.41 1.22 .94 |PCF1506TR-ND | 1,500 | 562.00/М |ECH-U1104GC9 
Size 12 | 3.4 |PCF1507CT-ND 1.47 1.28 .98 |PCF1507TR-ND | 1,500 | 586.00/М |ECH-U1124GC9 
2825 15 | 3.4 |PCF1508CT-ND 1.61 1.40 1.08 | PCF1508TR-ND | 1,000 | 644.00 — |ECH-U1154GCV 
(7163) [100] .18 | 4.0 |PCF1509CT-ND 1.80 1.56 1.20 | PCF1509TR-ND | 1,000 | 719.00 — |ECH-U1184GCV 
Size .22 | 4.8 |PCF1510CT-ND 1.97 1.71 1.31 | PCF1510TR-ND | 1,000 | 785.00 — |ECH-U1224GCV 
.047 | 1.4 |PCF1153CT-NDe .50 .43 .33 | PCF1153TR-ND | 3,000 | 197.00/M |ECH-U1H473JC9 
1913 .056 | 2.0 |PCF1154CT-ND .53 .46 .36 | PCF1154TR-ND | 3,000 | 211.00/М |ECH-U1H563JC9 
(4833)! 50 | .068 | 2.0 |PCF1155CT-NDe .56 49 .38 |PCF1155TR-ND | 3,000 | 222.00/M | ECH-U1H683JC9 
Size .082 | 2.4 |PCF1156CT-ND .62 .54 .42 |PCF1156TR-ND | 2,000 | 247.00/М |ECH-U1H823JC9 
A 2.8 |PCF1157CT-NDe .68 .59 .45 |PCF1157TR-ND | 2,000 | 269.00/M | ECH-U1H104JC9 
2416 12 | 1.8 |PCF1158CT-ND .84 .73 .56 | PCF1158TR-ND | 3,000 | 333.00/M |ECH-U1H124JC9 
(6041)| 50 15 | 2.4 |PCF1159CT-ND .95 .83 .64 | PCF1159TR-ND | 2,000 | 380.00/М |ECH-U1H154JC9 
Size 18 | 2.8 |PCFI160CT-ND 1.25 1.09 .84 | PCF1160TR-ND | 2,000 | 500.00/M |ECH-U1H184JC9 
.22 | 3.2 |PCF1161CT-ND 1.24 1.08 .83 | PCF1161TR-ND | 2,000 | 494.00/M |ECH-U1H224JC9 
.01 | 1.4 |PCF1477CT-ND .63 .55 .42 |PCF1477TR-ND | 3,000 | 252.00/M |ECH-U1103JC9 
1913 012 | 1.4 |PCF1478CT-ND .63 .55 .42 | PCF1478TR-ND | 3,000 | 252.00/М |ECH-U1123JC9 
(4833) 100 .015 | 2.0 |PCF1479CT-ND .63 .55 .42 | PCF1479TR-ND | 3,000 | 252.00/М |ECH-U1153JC9 
Size 018 | 2.0 |PCF1480CT-ND .63 .55 .42 | PCF1480TR-ND | 3,000 | 252.00/М |ECH-U1183JC9 
022 | 2.4 |PCF1481CT-ND .66 .57 .44 | PCF1481TR-ND | 2,000 | 262.00/М |ECH-U1223JC9 
027 | 2.8 |PCF1482CT-ND .68 .59 .46 | PCF1482TR-ND | 2,000 | 271.00/М |ECH-U1273JC9 


Dim. Cut Tape 
Item WV Cap. | H | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel | Panasonic 
Code DC | uF |(тт)| Part No. 10 100 500 | Part Мо. Size | Pricing | Part No. 
.0033 | 0.7 | PCF1523CT-ND .30 .26 .20 | PCF1523TR-ND | 4,000 | 118.00/M| ECH-U01332GX5 
10 .0039 | 0.7 |PCF1524CT-ND .30 .26 .20 | PCF1524TR-ND | 4,000 | 118.00/M| ECH-U01392GX5 
.0047 | 0.7 |PCF1525CT-ND .30 .26 .20 | PCF1525TR-ND | 4,000 | 118.00/M| ECH-U01472GX5 
.0056 | 0.7 |PCF1526CT-ND .30 .26 .20 | PCF1526TR-ND | 4,000 | 118.00/M| ECH-U01562GX5 
.0001 | 7 |PCFI441CT-ND .28 24 .19 | PCF1441TR-ND | 4,000 | 110.00/М| ECH-U1C101GX5 
.00012| .7 |PCF1442CT-ND .28 .24 .19 | PCF1442TR-ND | 4,000 | 110.00/М| ECH-U1C121GX5 
.00015| .7 |PCF1443CT-ND .28 .24 .19 | PCF1443TR-ND | 4,000 | 110.00/М| ECH-U1C151GX5 
.00018| .7 |PCF1444CT-ND .28 .24 .19 | PCF1444TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C181GX5 
.00022| .7 |PCF1445CT-ND — .28 .24 .19 | PCF1445TR-ND | 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C221GX5 
0603 .00027 | .7 |PCF1446CT-ND .28 .24 .19 | PCF1446TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C271GX5 
(1608) .00033 | .7 |PCF1447CT-ND .28 .24 .19 | PCF1447TR-ND | 4,000 | 110.00/М| ECH-U1C331GX5 
Size .00039 | .7 |PCF1448CT-ND .28 .24 .19 | PCF1448TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C391GX5 
16 .00047 | .7 |PCF1449CT-ND .28 .24 .19 | PCF1449TR-ND | 4,000 | 110.00/М| ECH-U1C471GX5 
.00056| .7 |PCF1450CT-ND .28 .24 .19 | PCF1450TR-ND | 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C561GX5 
.00068| .7 |PCF1451CT-ND .28 .24 .19 | PCF1451TR-ND | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C681GX5 
.00082| .7 |PCF1452CT-ND .28 .24 .19 | PCF1452TR-ND | 4,000 | 110.00/М| ECH-U1C821GX5 
.001 | 7 |PCF1453CT-ND .28 .24 .19 | PCF1453TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C102GX5 
.0012 | .7 |PCF1454CT-ND .28 .24 .19 | PCF1454TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C122GX5 
.0015 | .7 |PCF1455CT-ND .28 .24 .19 | PCF1455TR-ND | 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C152GX5 
0018 | .7 |PCF1456CT-ND .28 .24 .19 | PCF1456TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C182GX5 
.0022 | .7 |PCF1457CT-ND .28 .24 .19 | PCF1457TR-ND | 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C222GX5 
.0027 | .7 |PCF1458CT-ND .28 .24 .19 | PCF1458TR-ND | 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C272GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1527CT-ND .30 .26 .20 | PCF1527TR-ND | 3,000 | 118.00/M| ECH-U01682GX5 
.0082 | 0.9 |PCF1528CT-ND .30 .26 .20 | PCF1528TR-ND | 3,000 | 118.00/M| ECH-U01822GX5 
01 |0.9 |PCF1529CT-ND .30 .26 .20 | PCF1529TR-ND | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01103GX5 
10 .012 | 0.2 |PCF1530CT-ND .36 .31 .24 | PCF1530TR-ND | 3,000 | 143.00/М| ECH-U01123GX5 
015 | 0.2 |PCF1531CT-ND .36 .31 .24 | PCF1531TR-ND | 3,000 | 143.00/M| ECH-U01153GX5 
.018 | 0.9 |PCF1532CT-ND .36 .31 .24 | PCF1532TR-ND | 3,000 | 143.00/М| ECH-U01183GX5 
0805 .022 |11 |PCF1533CT-ND .36 .31 .24 | PCF1533TR-ND | 3,000 | 143.00/М| ECH-U01223GX5 
(2012) .027 | 1.1 |PCF1534CT-ND .39 .34 .26 | PCF1534TR-ND | 3,000 | 156.00/M| ECH-U01273GX5 
Size .0033 | 0.9 | PCFI171CT-ND .32 28 .22 | PCF1171TR-ND | 3,000 | 127.00/M) ECH-U1C332GX5 
.0039 | 0.9 | PCF1172CT-ND .32 .28 .22 | PCF1172TR-ND | 3,000 | 127.00/M| ECH-U1C392GX5 
.0047 | 0.9 | PCF1173CT-ND .32 .28 .22 | PCF1173TR-ND | 3,000 | 127.00/M) ECH-U1C472GX5 
16 |.0056 | 0.9 | PCF1174CT-ND .32 28 .22 | PCF1174TR-ND | 3,000 | 127.00/M) ECH-U1C562GX5 
.0068 | 09 |PCF1175CT-ND .32 .28 .22 | PCF1175TR-ND | 3,000 | 127.00/M| ECH-U1C682GX5 
.0082 | 1.1 | PCF1176CT-ND .35 .31 .24 | PCF1176TR-ND | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C822GX5 
01 | 1.1 |PCF1177CT-ND 35 315 .24 | PCF1177TR-ND | 3,000 | 139.00/M| ECH-U1C103GX5 
012 | 0.9 |PCF1178CT-ND .39 .34 26 | PCF1178TR-ND | 3,000 | 154.00/M) ECH-U1C123GX5 
015 | 0.9 | РСЕ1179СТ-МО .39 .34 26 | PCF1179TR-ND | 3,000 | 154.00/M) ECH-U1C153GX5 
1206 .018 | 0.9 |PCF1180CT-ND .39 .34 .26 | PCF1180TR-ND | 3,000 | 154.00/M) ECH-U1C183GX5 
(3216)| 16 .022 | 0.9 |PCFI181CT-ND .39 .34 .26 | РОР1181ТВ-М | 3,000 | 154.00/M| ECH-U1C223GX5 
Size .027 | 1.1 |PCF1182CT-ND — .42 .37 .28 | PCF1182TR-ND | 3,000 | 168.00/M| ECH-U1C273GX5 
.033 |11 | PCF1183CT-ND .42 .37 .28 | PCF1183TR-ND | 3,000 | 168.00/M) ECH-U1C333GX5 
.039 | 1.5 | РСЕ1184СТ- МО .46 .40 .31 | PCF1184TR-ND | 2,000 | 182.00/M) ECH-U1C393GX5 
.047 | 1.5 |PCF1185CT-ND .46 .40 .31 | PCF1185TR-ND | 2,000 | 182.00/M| ECH-U1C473GX5 
1210 .056 | 1.5 |PCF1186CT-ND .53 .46 .35 | PCF1186TR-ND | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C563GX5 
(8225)| 16 .068 | 1.5 |PCF1187CT-ND .53 .46 .35 | РОР1187ТВ-М | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C683GX5 
Size .082 | 2.1 |PCF1188CT-ND .63 .55 .42 | PCF1188TR-ND | 2,000 | 252.00/M) ECH-U1C823GX5 
01 |2.1 |PCF1189CT-ND 63 .55 .42 | PCF1189TR-ND | 2,000 | 252.00/M| ECH-U1C104GX5 
.0001 | 0.9 |PCF1284CT-ND .31 27 21 | PCF1284TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H101GX5 
.00012 | 0.9 |PCF1285CT-ND .31 27 21 | PCF1285TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H121GX5 
.00015 | 0.9 |PCF1286CT-ND .31 27 21 | PCF1286TR-ND | 3,000 | 122.00/М| ECH-U1H151GX5 
.00018 | 0.9 |PCF1287CT-ND .31 27 21 | PCF1287TR-ND | 3,000 | 122.00/М| ECH-U1H181GX5 
.00022 | 0.9 |PCF1288CT-ND .31 27 21 | PCF1288TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H221GX5 
.00027 | 0.9 |PCF1289CT-ND .31 27 21 | PCF1289TR-ND | 3,000 | 122.00/М| ECH-U1H271GX5 
.00033 | 0.9 |PCF1290CT-ND .31 27 21 | PCF1290TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H331GX5 
0805 .00039 | 0.9 |PCF1291CT-ND .31 27 21 | PCF1291TR-ND | 3,000 | 122.00/М| ECH-U1H391GX5 
(2012) | 50 .00047 | 0.9 |PCF1292CT-ND .31 27 21 | PCF1292TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H471GX5 
Size .00056 | 0.9 |PCF1293CT-ND .31 27 21 | PCF1293TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H561GX5 
.00068 | 0.9 |PCF1294CT-ND .31 27 21 | PCF1294TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H681GX5 
.00082| 0.9 |PCF1295CT-ND .31 27 21 | PCF1295TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H821GX5 
.001 | 0.9 |PCF1296CT-ND .31 27 .21 | PCF1296TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H102GX5 
.0012 | 0.9 | PCF1297CT-ND .31 27 .21 | PCF1297TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H122GX5 
.0015 | 0.9 |PCF1298CT-ND .31 27 21 | PCF1298TR-ND | 3,000 | 122.00/М | ECH-U1H152GX5 
.0018 | 0.9 | PCF1299CT-ND .31 27 .21 | PCF1299TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H182GX5 
.0022 | 0.9 |PCF1300CT-ND .31 27 21 | PCF1300TR-ND | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H222GX5 
.0027 | 09 |PCF1301CT-ND .31 27 .21 | PCF1301TR-ND | 3,000 | 122.00/M| ECH-U1H272GX5 
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ie i Dim. Cut Tape 
Panasonic SMT Capacitors (Cont) Item [МУ] Cap. | H | Digi-Key Price Each | Digi-Key Таре &Reel — |Panasonic 
Dim. Cut Tape Code |DC | uF | (тт) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing [Рай No. 
Mem | WV) Сар. | Н | Digi-Key Price Each НО Tape &Reel Panasonic 0033 | 0.9 | PCFIT90CT-ND зо 26 20 | PCF1190TR-ND | 3,000 | 120.00/M [ECH-U1C332JX5 
ened a IGRI НАНЫН ee E TH osos |007) 03 PCFH92CTND зо 26 20 |pcris92rR-nD 3000 120.00/M ECH.U10472165 
ЕСНШХ) (High Grade Type) S% Tolerance, Refow Only, (2012) 16 | 0056 | 0.9 | PCF1193CT-ND 30 26 20 |PCFI193TR-ND | 3,000 | 120.00/М |ECH-U1C562JX5 
0038 | 0.9 | PCF1302CT-ND 39 .34 .26 | РСРІЗО2ТА-МО | 3,000 | 154.00/М |ECH-U1H332GX5 | | Size 0068 | 0.9 | PCF1194CT-ND .30 26 20 | PCF1194TR-ND | 3,000 | 120.00/М |ECH-U1C682JX5 
0039 | 0.9 | PCF1303CT-ND .39 .34 .26 | PCF1303TR-ND | 3,000 | 154.00/M |ECH-U1H392GX5 .0082| 1.1 | PCF1195CT-ND 34 30 23 |PCF1195TR-ND | 3,000 | 134.00/M |ECH-U1C822JX5 
1206 .0047 | 0.9 | PCF1304CT-ND .39 .34 .26 | PCF1304TR-ND | 3,000 | 154.00/M |ECH-U1H472GX5 01 1.1 | PCFI196CT-ND 34 30 23 | PCF1196TR-ND | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C103JX5 
(3216)! 50 | .0056 | 0.9 | PCF1305CT-ND .39 .34 .26 | PCF1305TR-ND | 3,000 | 154.00/M |ECH-U1H562GX5 .012 | 0.9 | PCF1197CT-ND 37 32 25 |PCF1197TR-ND | 3,000 | 146.00/M |ECH-U1C123JX5 
Size 0068 | 0.9 | PCFI306CT-ND — .39 за 26 | PCF1306TR-ND | 3,000 | 154.00/M |ECH-U1H682GX5 015 | 09 | PCF1198CT-ND 37 32 25 | PCF1198TR-ND| 3,000 | 146.00/M | ECH-U1153JX5 
^I [11 |онзрестао 42 37 зе [вонаватаню змо! ЕТЕ | 129... ‘too | 03 ЕКЕ 3r зэ 25 РОН 3000 | 14600m ЕЕЕ 
012 |14 | PCFI309CT-ND 42 .37 .28 | PCFI309TR-ND | 2,000 | 168.00/M ECH-U1H1236X5 | | O 16 | 027 | 11 | pcFI201CT-ND 41 .35 27 | PCF1201TR-ND | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C273JX5 
i К 42 37. 1 { SS i | AA 35. i í 
015 [14 | PCF1310CT-ND 42 37 28 | PCF1310TR-ND | 2,000 | 168.00/М |ECH-U1H153GX5 033 | 11 | PCF1202CT-ND — 41 35 27 | PCF1202TR-ND | 3,000 | 161.00/M |ECH-U1C333JX5 
1210 .018 | 1.5 | PCFI311CT-ND 46 40 .31 | PCFI311TR-ND | 2,000 | 182.00/M |ECH-U1H183GX5 .039 | 1.5 | PCFI203CT-ND .44 .38 29 | PCF1203TR-ND | 2,000 | 173.00/M | ECH-U10393JX5 
(8225)| 50 | .022 | 1.5 | PCFI312CT-ND .46 40 .31 | PCF1312TR-ND | 2,000 | 182.00/M |ECH-U1H223GX5 047 | 1.5 | PCFI204CT-ND — 44 .38 29 |PCF1204TR-ND | 2,000 | 173.00/M |ECH-U10473JX5 
Size 027 [15 |PCFI313CT-ND — 46 40 зі | PCF1313TR-ND | 2.000 | 182.00/M |ECH-U1H273GX5 | | 1210 056 | 1.5 | PCFI205CT-ND .50 .44 .34 | PCF1205TR-ND | 2,000 | 200.00/М |ECH-U10563JX5 
033 [21 |PCFISIACT-ND 53 46 .35 | PCF1314TR-ND | 2,000 209.00/М |ECH-U1H333GX5 | |(3225) 16 068 | 1.5 | PCFI206CT-ND .50 .44 .34 | PCF1206TR-ND | 2,000 | 200.00/М | ECH-U1C683JX5 
039 | 2.1 | PCFI315CT-ND — .53 46 .35 | PCF315TR-ND | 2,000 | 209.00/M |ECH-U1H393GX5 | | size i 2 REND Es P. p БЫЛА Pm oM EIE 
EGHIU(XI(HighiGracdeiType]iSselToferancerHeflowjOnly, D001 | 09 | CFIST6CT-ND 20 25 20 |PCFIIGTR-ND | 3,000 | 114.00/M [ECH-UTHTO1JXS 
0033 | 0.7 | PCF1511CT-ND .28 25 .19 |PCF1511TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ЕСН-/01332/Х5 .00012| 0.9 | PCF1317CT-ND 29 .25 20 | PCF1317TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H121JX5 
10 |0039 | 0.7 | PCF1512CT-ND 28 25 .19 |PCF1512TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ECH-UO1392JX5 .00015| 0.9 | PCF318CT-ND 29 .25 20 | PCF1318TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H151JX5 
.0047 | 0.7 | PCF1513CT-ND .28 25 .19 |PCF1513TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ECH-UO1472JX5 .00018| 0.9 | PCF319CT-ND 29 .25 20 | PCF1319TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H181JX5 
0056 | 0.7 | PCFI514CT-ND .28 25 .19 | PCF1514TR-ND | 4,000 | 111.00/M |ECH-UO1562JX5 .00022| 0.9 | PCF1320CT-ND 29 25 20 | PCF1320TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H221JX5 
.0001 | 7 |PCFI459CT-ND 27 23 .18 |PCFI459TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C101JX5 .00027| 0.9 | PCFI321CT-ND 29 25 20 |PCF1321TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H271JX5 
.00012| 7 |PCFI460CT-ND 27 23 .18 |PCFI460TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C121JX5 .00033| 0.9 | PCF1322CT-ND 29 .25 20 | PCF1322TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H331JX5 
100015| 7 |PCFI461CT-ND 27 23 .18 |PCF1461TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C151JX5 0805 .00039| 0.9 | PCF1323CT-ND .29 .25 .20 | PCF1323TR-ND | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H391JX5 
.00018| 7 |PCF1462CT-ND 27 23 .18 |PCF1462TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C181JX5 (2012) 50 .00047| 0.9 | PCF1324CT-ND .29 .25 .20 |PCF1324TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H471JX5 
.00022| 7 |PCF1463CT-ND 27 23 .18 |PCF1463TR-ND | 4,000 | 105.00/М |ECH-U1C221JX5 Size .00056| 0.9 | PCF1325CT-ND — .29 25 20 |PCF1325TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H561JX5 
seas 00027) 7 |PCFI464CT-ND 27 23 18 |PCF1464TR-ND | 4,000 | 105.00/M ECH-U1C271JX5 00068] 0.9 | PCFI326CT-ND 29 25 20 | PCF1S26TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H681JX5 
(608)  |00093|  |PCFMAGSCT-ND 27 23 18 |PCFMSTR-ND | 4,000 | 105.00/M ECH-U1C331JXS Eus A БИКО 2 - P E UD pes RM Ebr eid 
5% .00039| 7 |PCFI466CT-ND 27 23 .18 |PCF1466TR-ND | 4,000 | 105.00/М |ЕСН-/10391./Х6 201 рі ЕЛЕСІ > p: о ом НИЕ 
16 00047) 7 |PCFIAG7CT-ND 27 23 418 |PCFI467TR-ND | 4,000 | 105.00/M ECH-U1C471JX5 Pam USE Ss Ом ИНЕТ 
.00056| 7 |PCFI468CT-ND 27 23 .18 |PCF1468TR-ND | 4,000 | 105.00/М |ECH-U1C561JX5 | | A СЕ У : 
00068) 7 | PCF1469CT-ND 27 23 18 |PCF1469TR-ND | 4,000 | 105.00/M ECH-U1C681JX5 0018) 0.9 L OEN 29 25 -20 БЫНДА 3,000 | 114.00/M ECH-UTHTB2UXS 
00082| 7 |PCFI470CT-ND 27 23 .18 |PCFI470TR-ND | 4,000 | 105.00/M ECH-U1C821JX5 0022) 0.9 ШЫЛЫ) 29 25 20 BSI SDUD 3,000 | 114.00/M ECH-UTH222JX5 
{ 0027 | 0.9 | PCF1333CT-ND 29 25 20 | PCF1333TR-ND | 3,000 | 114.00/M |ECH-U1H272JX5 
001 | 7 |PCFI471CT-ND 27 23 18 | PCF1471TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C102JX5 
.0033| 0.9 | PCFI334CT-ND 37 22 25 |PCFI334TR-ND | 3,000 | 146.00/M [ECH-U1H332JX5 
.0012 | 7 |PCFI472CT-ND 27 23 .18 | PCF1472TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C122JX5 ‘020 | ЕН 37 з? 25 СТТН 3000 | 148.00/M ECH-U1H392JX5 
0015 7 | PCFIA7SCT-ND 27 23 18 | PCF1473TR-ND | 4,000 | 105.00/M ECH-UICTS2JG | | 4596) | 0047 | 0.9 | PCF1336CT-ND — 37 32 225 PCF1336TR-ND | 3,000 | 146.00/М ECH-U1H472JX5 
0018 | .7 |PCF1474CT-ND — 27 23 .18 |PCFI474TR-ND | 4,000 | 105.00/M /ECH-U1C182JX5 | |(3216)| 50 | oos | 0.9 | PCF1337CT-ND 37 32 25 | PCF1337TR-ND | 3,000 | 146.00/М |ECH-U1H562JX5 
0022 | 7 ПОВЕСТИ 27 23 .18 (GOR ЫШЫ 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C222JX5 | "pe .0068| 0.9 | PCFI338CT-ND 37 .32 25 |PCF1338TR-ND | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H682JX5 
Фогт] 7 |PCFI476CT-ND 27 23 .18 | PCFIA76TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C272JXS 0082 | 1.1 | РСЕТЗЗӘСТ-МО — 41 .35 27 | PCF1339TR-ND | 3,000 | 161.00/M |ECH-U1H822JX5 
0068 | 0.9 | PCF1515CT-ND 28 25 .19 |PCFI515TR-ND | 3,000 | 111.00/M ECH-U01682JX5 ‘ot | 11 | РСРІЗАОСТ-МО — 41 35 27 |PCFI3AOTR-ND | 3.000 | 161.00/M | ECH-U1H103JX5 
.0082 | 0.9 | РСЕ1516СТ-МО 28 25 .19 | PCF1516TR-ND | 3,000 | 111.00/M |ECH-U01822JX5 012 |11 PCFI341CT-ND 41 35 27 |PCFISATTR-ND | 2.000 | 161.00/M [ECH-UTH123JX5 
0805 01 |09 | PCFISI7CT-ND 28 .25 .19 | PCFIS17TR-ND | 3,000 | 111.00/M |ECH-UO1103JX5 .015 | 1.1 | PCF1342CT-ND 43 .38 29 | PCF1342TR-ND | 2,000 | 171.00/M |ECH-U1H153JX5 
(2012) 10 | 012 |09 ШШШ 34 30 23 ШЫН 3,000 | 136.00/M |ЕСН-І01123/5 | |1210 .018 | 1.5 | PCF1343CT-ND 44 .38 29 |PCF1343TR-ND | 2,000 | 173.00/M ECH-U1H183JX5 
Size .015 | 0.9 | PCF1519CT-ND 34 30 23 |PCF1519TR-ND | 3,000 | 136.00/M |ECH-UO1153JX5 | |(3225) 50 | .022 | 1.5 | PCFÍ344CT-ND 44 .38 29 |PCF1344TR-ND | 2,000 | 173.00/M |ECH-U1H223JX5 
018 | 0.9 | PCF1520CT-ND .34 .30 .23 |PCF1520TR-ND | 3,000 | 136.00/M | ECH-U01183JX5 Size .027 | 1.5 | PCFI345CT-ND .44 .38 .29 |PCF1345TR-ND | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H273JX5 
.022 | 1.1 | PCF1521CT-ND 34 30 23 |PCF1521TR-ND | 3,000 | 136.00/M |ECH-UO1223JX5 033 | 2.1 | PCFI346CT-ND 50 .44 34 |PCF1346TR-ND | 2,000 | 200.00/М |ECH-U1H333JX5 
.027 | 1.1 | PCF1522CT-ND .38 .33 25 |PCF1522TR-ND | 3,000 | 149.00/M |ECH-UO1273JX5 .039 | 2.1 | PCF1347CT-ND 50 44 за | PCF1347TR-ND | 2,000 | 200.00/M |ECH-U1H393JX5 
= © 
Panasonic sur Capacitors ECP-U (SF Submicron) T | 
FEATURES: “ Small іп size * Low ESR * Excellent sound quality вас”, * C 
APPLICATIONS: * Coupling * Decoupling * Noise Reduction between 0.10 (mm) and E 1 


SPECIFICATIONS: ECP-U (B) Туре: • Operating Temperature: -40°C to 105°C • Dissipation Factor: 1.5% max. (20°C, 0.15 (mm). AL. 
1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals rated volt (VDC) x 150%, 1 min. * Insulation Resistance: C<0.33pF: A. = 
1000MQ тіп. (20°C, 25VDC, 60s), C>0.33uF: 300MQ min. (20°С, 25VDC, 605) * Soldering Reflow Conditions: 250°C 
max. and 30 sec. max. at more than 220°C (temp. at cap. surface) ECP-U (A) Type: * Operating Temperature: -40°C to Dim. of Land (mm) 
85°C * Dissipation Factor: 1.5% max. (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals rated volt (VDC) x 175%, 1 WAS. L Те Size Cod A B с 
to 5s • Insulation Resistance: C<0.33uF: 1000MQ min. (20°C, 16VDC, 60s), C»0.33uF: 300MQ min. (20°C, 16VDC, HÉ pes 1261-008) 
60s) * Soldering Reflow Conditions: 240°C max. and 30 sec. max. at more than 210°C (temp. at cap. surface) й Element K0 (1608) 06 2.0 0.7 
Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. е1 < Outer J1-J2 (2012) 0.8 24 14 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to 10g) or g ёх Electrode H1-H2-H3 (3216) 18 3.6 14 
be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. 62 (3225) 18 36 23 
This capacitor shall be used in only reflow method. Don't use in flow, dipping, or VPS soldering method. 2 Ë > 
Item МУ Сар. Dimensions (тт) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Code DC pF L w H el g Type Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
ECP-U (B) Type — 5% Tolerance 
25 01 16 0.8 06 0.40 + 0.2 0.4min ко PCF1535CT-ND .31 27 21 - - - ECP-U1E103JB5 
0603 25 .015 16 0.8 0.6 0.40 + 0.2 0.4min ко PCF1536CT-ND .31 27 21 - - - ECP-U1E153JB5 
25 .022 16 0.8 06 0.40 + 0.2 0.4min ко PCF1537CT-ND .31 27 21 = - - ECP-U1E223JB5 
25 .033 16 0.8 06 0.40 + 0.2 0.4min ко PCF1538CT-ND 31 27 21 - — — ECP-U1E333JB5 
25 .047 2.0 1.25 0.8 0.45 +025 0.бтіп J1 PCF1539CT-ND 33 29 22 - — — ECP-U1E473JB5 
0805 25 .068 20 1.25 0.8 0.45 +0.25 0.бтіп J1 PCF1540CT-ND 33 29 22 = — — ECP-U1E683JB5 
ECP-U (B) Type — 10% Tolerance 
25 0.22 32 16 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. Hi PCF1543CT-ND 35 .30 24 - — — ECP-U1E224KB5 
1206 25 0.33 32 16 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. Hi PCF1544CT-ND 40 35 27 PCF1544TR-ND 3,000 | 158.00/M ECP-U1E334KB5 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
0805 16 10 2.0 1.25 1.0 0.45 +0.25 0.бтіп J2 PCF1126CT-ND 33 29 22 PCF1126TR-ND 3,000 | 132.00/M ECP-U1C104MA5 
16 45 32 16 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. H1 PCF1127CT-ND 40 35 27 PCF1127TR-ND 3,000 | 158.00/M ECP-U1C154MA5 
16 22 32 1.6 0.8 0.65 + 0.3 1.0min. H1 PCF1128CT-ND 47 40 31 PCF1128TR-ND 3,000 | 185.00/M ЕСР-01С224МА5 
1206 16 .33 32 16 1.0 0.65 + 0.3 1.0min. H2 PCF1129CT-ND 47 40 31 PCF1129TR-ND 3,000 | 185.00/M ECP-U1C334MA5 
16 AT 32 16 14 0.65 + 0.3 1.0тіп H3 PCF1130CT-ND 53 46 35 PCF1130TR-ND 2,000 | 210.00/M ECP-U1C474MA5 
16 .68 32 16 14 0.65 + 0.3 1.0min. H3 PCF1131CT-ND 53 46 35 PCF1131TR-ND 2,000 | 210.00/M ECP-U1C684MA5 
1210 16 1.0 32 2.5 14 0.65 + 0.3 1.0min. G2 PCF1132CT-ND .59 .51 39 PCF1132TR-ND 200 | 234.00/M ECP-U1C105MA5 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 MV. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 


Style: Straight Radial Leads 


Typical 
Capacitance Change 


resistant resin coated body. Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for pones - = m 
Applications: 5 seconds. Operating Temperature: -40°C to -T 
Blocking, by-pass and coupling of D.C. and 80°C. CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing EN 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE KE 
and noise suppression circuits. General purpose Sprague: 225P, 418P; Мерсо: 71301, 71101, GMAX || Е 20 MIN 
usage. 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, (787) —||-— ed 
Specifications: FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: 
Reference standard: JIS C5113 Characteristic M. KT1805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; 
Operating temperature range: -40°C to 85°C. CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F28, 22. 20 0 Loc С) +80 +100 
Construction: Polyester film, non-inductive, ЕЗИ; Nichicon: TDY; Nissiei: AMZ, AMX, AMR, 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. | AMM. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
WF | A В С Feí25 G d (Рамо. 10 100 1,000 5000 10,000 | Part No. WF | A В С 21.25 G d (Рамо. 10 100 1,000 5000 10,000 | Part No. 
200 WV DC 12 [200 85 175 150 3 08 PI054-ND 3.04 2535 151.00 141.00/M 132.00/M | ECQ-M2124Kz 
Я 15 |200 95 185 150 3 08| Р1055-М0* 2.91 2425 145.00 135.00/M 126.00/М | ЕСО-М2154К7 
001 | 90 50 90 55 2 06 PIO29-ND' 164 1370 8200 7600M 71.00/М Е00-М2102К7| | 45 [230 430 220 185 з 08|P1056-ND 140 1153 69.00 65.00M 60.00/M| ECO-M2184KZ 
0012) 90 50 90 55 2 0.6) P1030-ND 140 11.68 69.00 6500/М 60.00/М| ЕС0-М2122К7| |22 |230 140 230 185 з 0.8 P1057-ND* 4.32 36.00 215.00 200.00/M 187.00/M | ECQ-M2224KZ 
.0015| 9.0 50 95 55 3 06 Р1031-№0* 1.40 11.63 69.00 65.00/М 60.00/М | ЕСО-М2152К7 400 WV DC 
0018| 90 55 95 55 3 0.6/P1032-ND 140 11.63 6900 6500М 60.00M|ECO-M2182KZ| [ooi |110 55 95 65 2 06|P1058-NDT 137 1143 6800 6300M 59.00/М  ECO-M4102KZ 
.0022| 90 6.0 100 55 3 06 P1033-ND* 1.37 1140 68.00 63.00/М 59.00/М | ECQ-M2222KZ | | 0012 110 6.0 100 65 2 0.6 P1059-NDf 1.37 11.43 68.00 63.00/М 59.00/М | ECO-M4122KZ 
0015 |110 60 100 65 2 0.6 PI0G0-NDf 1.37 11.43 68.00 63.00/М 59.00/М | ECO-M4152KZ 
0027 $0 50 90 55 3 06 PIOMEND 145 1208 7200 6700/М 6300М Е00-М2272К7| | 81410 60 100 65 2 Qe ptostupt 137 1143 6800 63.00/M 59.00/M | ECC-M4182KZ 
0033) 90 50 90 55 з 06|P1035-ND* 151 1260 7500 70.00/М 65.00/M| ЕС0-М2332К7| | 0022 |110 65 105 65 2 0.6 P1062-NDf 1.37 11.43 6800 63.00/М 59.00/М | ЕС0-М4222К7 
.0039 |120 55 95 75 3 06 P1036-ND 140 11.63 69.00 65.00/M 60.00/М | ECQ-M2392KZ 
Й 0027 |120 6.0 100 75 2 0.6 P1063-ND 137 1143 6800 63.00/М 59.00/М | EC0-M4272KZ 
0047 120 60 95 75 3 06 PIOSTND' 145 1205 7200 6700/М 6300/M Е00-М2472К7| | 41120 65 105 75 2 06 Р1064-0і 137 1143 6800 63.00/M 59.00/M | ECQ-M4332KZ 
0056 |120 60 95 75 3 0.6|P1038-ND 140 1163 6900 65.00/М 60.00/М | ЕС0-М2562К7| | 0039 120 65 105 75 2 06 Р1065№0 137 1143 6800 6300М 59.00/M| ECQ-M4392kZ 
0068 |120 60 105 75 з 06|P1039-ND* 138 1148 6900 6400M 6000/М| ЕСО-М2682к2| |0047 140 60 100 95 2 06 PIOG6-NDf 137 11.48 68.00 6300М 59.00/М | ECQ-M4472KZ 
0056 |140 60 100 95 2 06 P1067-ND 137 1143 6800 63.00/М 59.00/М | EC0-M4562KZ 
0082 |140 55 100 95 3 06 P1040-ND 140 11.63 69.00 65.00/М 60.00/М | EC0-M2822KZ 
Ot |140 60 100 95 3 06|РІ041-М05 157 1308 78.00 7300/M 6800/M| ЕС0-М2103К7| |-0068 |140 65 105 95 з 06| Р1068-МО 1.37 1143 68.00 63.00/M 59.00/М | ЕС0-М4682К7 
0:12 |140 60 105 95 з 06|PI42-ND 158 1313 7800 7300M 6800/М | Ес0-М21237| |0082|140 65 120 95 з 06 Pl069-ND 1.41 1175 7000 65.00/M 6100/М| ECQ-M4822KZ 
ү 01 |140 70 125 95 3 06 PIO7O-NDt 141 1175 7000 65.00/М 61.00/М | EC0-M4103KZ 
015 |140 65 115 95 3 06 P1043-ND' 142 1185 7100 6600М 62.00/М| ЕСО-М2153К2) | уә |170 во 120 125 з 06 Р1071\0 149 1238 7400 6900M 64 00/М | ECO-M423KZ 
018 |170 5.5 100 125 3 0.6 Р1044-40 172 14.35 86.00 80.00/М 75.00/М | ЕСО-М2183К2) |015 |170 65 125 125 3 0.6 Р1072-М04 1.49 12.38 74.00 69.00/М 64.00/М | ЕС0-М4153К7 
022 |170 55 11.0 125 3 0.6 Р1045-М0“ 1.75 14.60 87.00 81.00/М 76.00/М | ECQ-M2223KZ 018 |170 70 130 125 3 0.6 |Р1073-М0 149 12.38 7400 69.00/М 64.00/М | ECQ-M4183KZ 
027 |170 6.0 110 125 3 046 Р1046-МО 1.59 1328 79.00 74.00/М 69.00/М | ECQ-M2273KZ | |.022 |170 7.5 13.5 125 3 0.6 PI074-NDf 1.64 13.65 81.00 76.00/M 71.00/М | ЕСО-М4223К2 
033 |170 65 115 125 з 0.6|P1047-ND* 170 14.13 84.00 78.00/M 73.00/М | ЕС0-М2333К2| |027 |200 7.0 145 150 2 07|Р1075-М0 1.79 1490 89.00 8300/М 77.00/М | ECO-M4273KZ 
039 |170 60 135 125 з 06|P1048-ND 203 1690 10100 94.00M 88.00/M|ECO-M2393Kz| |033 |200 75 150 150 2 07 PI076-NDf 1.90 15.85 95.00 88.00/М 82.00/М ECQ-M4333KZ 
039 [200 85 160 150 3 07 | P1077-ND 2.02 16.80 100.00 93.00/М 87.00/М | EC0-M4393KZ 
047 |170 65 140 125 3 06 PIOAS-ND* 180 1503 9000 8300/М 7800M ECOMMTSKZ| o [200 90 165 150 з 07 | 21078-М0 217 1808 10800 10000М 9400/М | ECQ-M4473KZ 
056 |200 65 140 145 3 06 PIOSOND 1.92 1600 96.00 8900/M 83.00/М ECO-M2563KZ| 055 |230 85 155 180 з 07 | Р1079-М0 235 1958 117.00 109.00/M 102.00/M | ECQ-M4563KZ 
068 [200 70 145 145 3 0.6 P1051-ND* 2.03 16.90 101.00 94.00/М 88.00/М | ECQ-M2683KZ| | 068 [230 90 165 180 з  0.7|P1080-NDf 2.66 22.18 132.00 123.00/М 115.00/М | ECQ-M4683KZ 
082 [200 75 15.0 150 3 0.6 P1052-ND 2.08 1730 103.00 96.00/М 90.00/М | ECQ-M2823KZ | |.082 |240 95 170 180 3 048|Р1081-М0 3.04 25.35 151.00 141.00/М 132.00/M | ЕСО-М4823К7 
A |200 80 170 150 3 0.6 | P1053-ND* 2.88 24.00 143.00 133.00/М 125.00/М | ЕС0-М2104К7| |1 |240 10.0 190 180 з 0.8) P1082-NDt 3.31 27.55 164.00 153.00/М 143.00/М | ECQ-M4104KZ 


*M200-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 200 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included... . 
1M400-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 400 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. .. 


Panasonic Metallized Polyester Capacitors - ECQE(C) Type 


Features: 


* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame 


classification, meets requirements of IEC950) 


* Operating temperature range: -25°С to 85° 
(105°С*) 


(* Requires voltage, current and pulse current ае- 


Electrical Specifications: 
* Rated Voltage: 450VDC 


* Capacitance Tolerance: +10% 
с 


* Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The capacitor shall 
be applied the voltage through a resistor of 2Ки or more when charged and discharged.) 


Solder plated 


copper-clad steel wire — 


н Between Terminals connected together and case: 1-5 seconds at 200% of rated voltage (а)| (b) F 
rating) e Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 МО or more (when C<0.33pF) 3,000 MO/uF O.1uF K У 
Application: or more (when C>0.33pF) at 100VDC+15V for 60:55 seconds, at 20°C (М/450/ Š 
nterference suppressor for active circuits • Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) ECOECL— (Date Code) 
Wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC uF ance L T H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND .62 .53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND :89 77 :64 :38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 .94 .79 47 ECQ-E2W334KC 
450 47 10% 18.0 9.5 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1.12 .93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND 1.77 1.53 1.27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Panasonic P-series Polypropylene Capacitors 


Features: 

* Wide capacitance range * Close capacitance tolerance * High insulation 
resistance * Low dissipation factor * Non-inductive const. * Epoxy resin 
coating 


Applications: 
* Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to UHF range * Pulse, logic 


and timing circuit * Light duty pulse forming network * Filter and noise 
suppression circuit 


Electrical Specifications: 

* Reference Standard: НА. RC-3670A • Temperature Range: —40°С ~ +85°С 
* Dissipation Factor: .1% тах. at 1KHz апа 25°C • Withstand Voltage: 1-5 
seconds at 250% of rated voltage * Insulation Resistance: 45,000 МО min., for 


values less than .ЗЗЏЕ. 15,000 MQ/uF min., for .33uF and greater. (Measured 
after a 2-minute charge at rated voltage and 25?C.) 


PANASONIC ЕС0-Р CROSS REF.: Sprague: 715P 
719E1/719H1 Secor: PFDS/PFDR Roderstein: 
Thompson: PL/PS Rubycon: PP Nissel: APS/APA. 


Westlake: 173/174 Мерсо: 
KP1835 Wima: FKP CSF 


+ МУ Cap. |Toler-| Dimensions (mm Digi-Key Pricing Panasonic 
— ч me 4127 |. DC| pF | ance П Т Н F |G |d | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
H .0001| 5% | 85] 45| 75 50 [1.0 0.5| P3101-ND* 223 1.99 1658 99.00 |ECQ-P1H101JZ 
i 34 Max с 00012} 5% | 85| 45 75 50 |1.0 05 P3121-ND 23 1.99 1658 9900 |ECQ-P1H121JZ 
РЕА FEC: 1 Solder plated = 00015 | 5% | 85| 45 75 50 10 05 PSISI-ND 23 1.99 1658 9900 [ECQ-PHI51JZ 
G t вораг dad "c H 00018| 5% | 85| 45 75] 5.0 |1.0|0.5| P3181-ND 23 1.99 1658 9900 |ECQ-P1H181JZ 
E si а ә ә o o ) 00022| 5% | 85 45 75 5.0 110 0.5| P3221-ND* 23 1.99 1658 99.00 |ECQ-P1H221JZ 
9 d VL _ 00027| 5% | 85| 45 75 50 |1.0|0.5| P3271-ND 23 1.9 1658 99.00 |ECQ-P1H271JZ 
1 КҮ: 00033| 5% | 85| 45 75 5.0 |1.0 0.5. P3331-ND* 23 1.99 1658 9900 |ECQ-P1H331JZ 
4127 00039} 5% | 85| 45 75 50 |1.0 0.5. P3391-ND 23 1.99 16.58 9900 |ECQ-P1H391JZ 
00047 | 5% | 85| 45 75 50 1.0/0.5] P3471-ND* 223 1.99 1658 9900 |ECQ-P1H471JZ 
00056| 5% | 85| 45| 75 50 1.0 05 P3561-ND 23 1.99 16.58 99.00 |ECQ-P1H561JZ 
WV Cap. Toler| — Dimensions (mm) Digi-Key Tape & Box Pricing Panasonic 00068| 5% | 85| 45] 75 5.0 100 05| P3681-ND 22 1.99 1658 99.00 ЕЕ 
DC| pF jame L | T |H | еа | PartNo. 500 100 5000 | Part No. 00082| 5% | 85| 45 75 50 10 05 P3821-ND 23 1.99 1658 9900 | ECQ-P1H821JZ 
.0001 | 5% [85 | 4.5 | 755 | 50 | 0.5 | P3101TB-ND — 13800  133.00/M | ECO-P1H101JZ3 001 | 2% | 85| 45| 75 50 |100 0.5. P3102-ND* 46 3.90 32.50 194.00 |ECQ-P1H102GZ 
.00012| 5% 18.5 | 4.5 | 7.5 5.0 | 0.5 | P3121TB-ND = 138.00 133.00/М | ECQ-P1H121J23 .0012 | 2% | 8.5 | 4.5] 7.5] 5.0 [1.0 [0.5] P3122-ND (46 3.20 32.50 194.00 |ECQ-P1H122GZ 
.00015| 5% | 8.5 | 45| 75 | 5.0 | 0.5 | P3151TB-ND = 138.00 133.00/М | ECQ-P1H151JZ3 .0015 | 2%| 85) 45| 7.5] 5.0 [1.0 | 0.5 | P3152-ND .46 390 32.50 194.00 | ECQ-P1H152GZ 
.00018| 5% 18.5 | 4.5 | 75 | 5.0 | 0.5 | P3181TB-ND = 13800 133.00/М | ECQ-P1H181JZ3 0018 | 2% | 8.5 | 4.5] 7.5] 5.0 [1.0 [0.5] P3182-ND (46 3.20 32.50 194.00 |ECQ-P1H182GZ 
.00022| 5% |85|45|751|50|05 | P3221TB-ND = 138.00 133.00/М | ECQ-P1H221JZ3 .0022 | 2% | 85| 4.5] 7.5| 5.0 1.0 | 0.5| P3222-ND* 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H222GZ 
00027| 5% [85 | 45 | 75 | 50 [05 | P3271TB-ND — — 13800 13300/М | ЕСО-РІН271473 e ы О o D NE BOB SED SAPA ES 
.00033| 5% [8.5 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3331TB-ND — 13800 133.00/М | ECQ-P1H331JZ3 Е е acl vel wa 44.0 у i | ; 
00039 5% las [45 5| 50105 ІІ = ЖО. 133 ond АНЕ .0039 | 2% | 85| 45 75 5.0 |1.0 05| P3392-ND 46 390 3250 194.00 |ECQ-P1H392GZ 
10047| 5% |85 | 45 |75 | 5.0 05 | PMZITE-ND — — 13800 13300/М | ECQ-P1H471JZ3 т Ж ао 3250. ПОЮ зе 
.00056| 5% | 8.5 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3561TB-ND — 13800  13300/M |ECQ-PIH56173 | (50| 0058 | 2% | 85] 50| 80| 5010 051 P3682-ND 49 420 3500 20900 ECQ-PIHGR2GZ 
00068] 5% |8.5 | 45 | 7.5 5.0 | 0.5 | P3681TB-ND — 13800 133.00/М | ECQ-P1H681JZ3 .0082 | 2% | 12.0] 5.5] 90] 7.5 |1.0 0.6 P3822-ND 49 420 3500 209.00 |ECQ-P1H822GZ 
.00082| 5% |8.5 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3821TB-ND 138.00 133.00/М | ECQ-P1H821JZ3 01 | 2% | 12.0 | 5.0| 85| 7.5 |10106 P3103-ND* .53 — 4.50 37.50 224.00 |ECQ-P1H103GZ 
101 | 2% 85 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3102TB-ND — 193.00 187.00/М | ECQ-P1H102GZ3 .012 | 2% | 12.0| 55] 90] 75 |1.0/0.6| P3123-ND 53 450 3750 224.00 |ECQ-P1H123GZ 
0012 | 2% [8.5 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3122TB-ND = 193.00 187.00/М | ECQ-P1H122GZ3 015 | 2% | 12.0| 5.0| 9.0 | 7.5 |1.0 [0.6] P3153-ND .53 450 37.50 224.00 |ECQ-P1H153GZ 
.0015 | 2% [85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3152TB-ND — 19300 187.00/M_| ECQ-P1H152GZ3 018 | 2% | 120] 55 95] 75 |100 |0.6| P3183-ND 57 486 4050 242.00 |ECQ-P1H183GZ 
50 | .0018 | 2% [85 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3182TB-ND — 19300 187.00/М | ECQ-P1H182GZ3 .022 | 2% | 12.0) 5.5 105 | 7.5 [1.0 06 P3223-ND* .57 4.86 40.50 242.00 |ECQ-P1H223GZ 
.0022 | 295185 | 45 | 75 | 5.010.5 | P3222TB-ND = 193.00 187.00/М | ECQ-P1H222GZ3 027 | 2% | 120] 6.0|11.0| 7.5 |1.0 | 0.6] P3273-ND 59 5.07 42.25 252.00 | ECQ-P1H273GZ 
10027 | 2% | 8.5 | 45 | 75 | 50 0.5 | P3272TB-ND = 193.00 187.00/М | ECQ-P1H272GZ3 .033 | 2% | 120] 6.5 |11.5 | 7.5 |1.0/0.6| P3333-ND* .59 5.07 42.25 252.00 | ECQ-P1H333GZ 
.0033 | 2% |855 | 4.5 | 755 | 5.0 | 0.5 | P3332TB-ND = 193.00 187.00/М | ECQ-P1H332GZ3 039 | 2% | 14.5 | 5.5 12.0 |10.0 |1.0 | 0.6) P3393-ND 64 5.52 46.00 275.00 |ECQ-P1H393GZ 
.0039 | 2% |85 | 45 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3392TB-ND — 19300 187.00/М | ECO-P1H392GZ3 ae e = "e Е 100 10 s с pH 525 Pie arn 5 а 
4047 | 22085 4575 5р ИШ — ў а н 068 | 2% | 145 70 140 100 |10 |0.6| P3683-ND 86 741 6175 36900 |ЕС0-РІН68307 
0056 | 2w 185 | solao 50 05 ЛЫШ = “908100 2 іббдолі: ЕСО РЭС .082 | 2% | 17.0] 70 [14.0 12.5 |1.0|0.6| P3823-ND 86 7.41 6175 369.00 |ECQ-P1H823GZ 
0082 | 2% 120 55| 90| 50 [06 ЛЫШ => 52100 Эол: ЗАН а A | 2% | 17.0) 751455 12.5 |1.0|0.6| P3104-ND* 86 741 61.75 369.00 | ECQ-P1H104GZ 
^mt | 2% 420 50 85 зо os ыы ен ооо СЕНТ 42 | 2% |17.0| 85 115.5 [125 |1.0|0.6| P3124-ND 1.06 9.06 7550 451.00 |ECQ-P1H124GZ 
: жал әлі б S0 s : - 15 | 2% | 200] 8.0 15.5 |15.0 |1.0|0.6| P3154-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 |ECQ-P1H154GZ 
.012 | 2% 1120] 5.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | P3123TB-ND — 22100 214.00/М | EC0-P1H1236Z3 18 | 2% | 20.0 9.0 |16.0 |15.0 |1.0 0.6 P3184-ND 128 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H184GZ 
15 | 2% 120 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | P3153TB-ND — 22100 214.00/М | ECO-P1H153GZ3 22 | 2% | 200 95 17.0 15.0 |1.0 0.6 P3224-ND* 128 11.01 9175 548.00 |ECQ-P1H224GZ 
.018 | 2% 120 5.5 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | P3183TB-ND — 23800 230.00/М | ECQ-P1H183GZ3 27 | 2% | 20.0 10.5 |18.0 |15.0 |1.0 | 0.6| P3274-ND 1.58 13.56 113.00 675.00 |ECQ-P1H274GZ 
022 | 2% 120 5.5 |10.5| 5.0 | 0.6 | P3223TB-ND — 238.00 230.00/М | ECQ-P1H223GZ3 33 | 2% | 225 10.0 |19.5 |17.5 |1.0 | 0.8| P3334-ND* 1.58 13.56 113.00 675.00 |ECQ-P1H334GZ 
.027 | 2% 12.0 6.0 |11.0| 5.0 | 0.6 | P3273TB-ND 13650 -- 26400/М | ECQ-P1H273GZ3 39 | 2% | 22.5 11.0 |20.0 |17.5 |1.0|0.8| P3394-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 |ECQ-P1H394GZ 
.033 | 2% 12.0] 6.5 |00.5| 5.0 | 0.6 | P3333TB-ND 13650 -- 264.00/М | ECQ-P1H333GZ3 47 | 2% | 225 12.0 21.0 175 |1.0 | 0.8] P3474-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 |ECQ-P1H474GZ 
*P3100-KIT-ND Digi-Key? P-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. Notebook style storage and bin, storage guide іпсішйей.............................................20402.2ә2000220:22:.0.0.:0:0020090 2 222990 000 $69.95 
ECQ-P (Z) Series Polypropylene Film Capacitors ied г 
Non-inductive construction using Poly- Applications: required above 70°. See data sheet for de- м “| Т T max 
propylene film with epoxy resin coating. * Dolby circuits tails.) * Dissipation Factor: 0.1% max. at H max 
Features: * Oscillation circuits и Rs E RE Solder-plated 
* Excellent temperature and frequency Electrical Specifications: 250% 1 to 5s * Insulation Бараг C< ТЕ 05 Copper clad 
characteristics • Temperature Range: -40°С-85°С «Rated 0.33uF: 45000 MQ min., C< 0.33uF: 15000 EK ES =>- 04%08 
* Excellent long term stability Voltage: 50VDC, (Voltage derating із MO pF min. (20°C Rated Voltage - 605) $208 
WV | Сар. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV Cap. [Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
ВС] pF [аще [Е | T| H | S| d_| PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| pF [апе] L | T |H |S |d | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
0.0001 | 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3889-ND .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H101JZW 0.047 | 2% [145] 6.0 17.5 |5.0 |0.60| P3921-ND 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H473GZW 
0.00012) 5% | 8.5 | 45 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3890-ND .23 1.94 1620 97.20 | ECO-P1H121JZW 0.056 | 2% | 14.5| 65 |185 |50 |0.60| P3922-ND .60 5.14 4285 25710 | ECQ-P1H5636ZW 
0.00015) 5% | 8.5 | 4.5 12.5 5.0 | 0.50 | P3891-ND .23 1.94 1620 97.20 | ECQ-P1H151JZW 0.068 | 2% | 145 | 7.0 |190 |50 |0.60| P3923-ND 60 5.14 42.85 25710 | ECQ-P1H6836ZW 
rate at 2 i 175 a 050 PE 2 in Hee Ris Eus 0.082 | 2% | 17.0 | 7.0 19.0 |75 |0.60| P3924-ND 60 5.14 42.85 25710 | ECQ-P1H8236ZW 
А 5% |85 [45] 125] 5.0 0.5 А Е Е Е 7. Е 04 | 2% [170] 75 |195 [75 |060 P3925-ND 82 7.06 58.83 352.95 | ECO-P1H104GZW 
0.00027) 5% | 8.5 | 4.5 | 125 | 5.0 | 0.50 | P3894-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H271JZW 0.12 | 2% |17.0| 85 [205 [75 |0.60| P3926-ND 1.03 8.81 73.45 440.70 | ECQ-P1H124GZW 
0.00033) 5% | 8.5 | 4.5] 125 | 5.0 | 0.50 | P3895-ND .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H331JZW 0.15 | 2% |200| 8.0 |20.5 110.0 10.60] P3927-ND 1.03 8.81 73.45 440.70 | ECQ-P1H154GZW 
0.00039) 5% | 85 | 4.5] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3896-ND .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H391JZW 0.18 | 2% |200| 9.0 121.0 110.0 10.60] P3928-ND 110 941 78.45 470.70 | ECQ-P1H184GZW 
0.00047) 5% | 8.5 45 125 5.0 | 0.50 | P3897-ND .23 1.94 1620 97.20 | ECO-P1HAT1JZW 0.22 | 2% [200] 95 |220 10.0 10.60! P3929-ND 1.32 1131 94.28 565.65 | ECQ-P1H224GZW 
0.00056} 5% | 8.5 | 45 125 5.0 0.50 | P3898-ND 23 1.94 1620 9720 | ECO-P1H561JZW 027 | 2% |20.0|10.5 [23.0 10.0 |0.60| P3930-ND 1.32 1131 94.28 565.65 | ECQ-P1H274GZW 
0.00068) 5% | 8.5 | 4.5) 12.5 | 5.0 | 0.50 | Р3899-40 .23 194 16.20 97.20 | ECQ-P1H681JZW 0.33 | 2% |22.5 10.0 245 125 [0.80 | P3931-ND 1.33 11.39 9488 569.25 | ECO-P1H334GZW 
0.00082) 5% | 8.5 | 4.5) 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3900-ND .23 1.94 1620 97.20 | ECO-P1H821JZW 0.39 | 2% 225 11.0 [250 12.5 |0.80| P3932-ND 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H394GZW 
aed o Hi ie 52 m 050 ЕЗІНЕ с M за) 12180 и 047 | 2% |225 | 12.0 |260 [1255 0.80  P3933-ND 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECO-P1H474GZW 
0.0015 | 2% | 8.5 | 45| 125 | 5.0 | 0.50 | P3903-ND .35 3.04 25.30 151.80 | ECQ-P1H152GZW ТОҢ НЯ mE ie s 20 кз КН (ба 2% je dn НИЕ 
50 mus 2 аа 28 oe Тл eene = ok 5500 ee ae een SO 20.0012 | 1% | 85 [45 |125 |50 [050] P3826-ND 63 542 45.15 27090 | ECO-P1H122FZW 
! ДЕІН g 20 | Os і | ; ў 0.0013 | 1% | 85 | 45 [125 [5.0 [050] P3827-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H132FZW 
ed 2 52 je 52 22 05; ED 25 S 52) Br Sore AM 0.0015 | 1% | 85 | 45 |125 [50 |050| P3828-ND 63 542 4545 270.90 | ECQ-P1H152FZW 
00039 | 2% 85 | 45| 125] зо 050 ОШ зб 304 2530 15090 со Рінзегсай 0.0016 | 1% | 85 | 45 12.5 [5.0 |0.50| P3829-ND 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H162FZW 
O0MT|2« 35 | 45 4251 50 Гозо ШЗ СМР 35 304 2539 15130. ECD:PIPAT2GZW 0.0018 | 1% | 85 | 45 |125 [5.0 |0.50| P3830-ND 63 542 4545 270.90 | ECO-P1H182FZW 
: 151 е К : : 0.002 | 1% | 85 | 45 |125 |50 [0.50] P3831-ND 63 5.42 4515 270.90 | ECQ-P1H202FZW 
0.0056 | 2% |85 | 45| 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3910-ND .38 3.28 27.30 163.80 | ECQ-P1H562GZW °: 
0.0068 | 2% |85 | 50| 130 | 50 | 0.50 | P3911-ND 38 328 2730 163.80 | ECO-P1H682GZW 0.0022 | 1% 85 45 125 |5.0 |050 БҰАП 53 542 4545 270.90 | ECQ-P1H222FZW 
0.0082 | 2% [120] 55| 140 | 5.0 | 0.60 | P3912-ND 28 328 2730 163.80 | ECQ-PTH822GZW 0.0024 | 1% | 85 45 125 |50 |050 АШ 63 542 4518 27105 | ECQ-P1H242FZW 
001 | 2% |120| 50| 135 | 5.0 0.60 | P3913-ND 41 355 2960 177.60 | ECO-P1H1036ZW 00027 | 1% | 85 45 125 [50 |0500 ҰША 63 542 4518 27105 | ECQ-P1H272FZW 
0.012 | 2% |120 50] 140] 5.0 | 0.60 P3914-ND .41 355 29.60 177.60 | ECO-PTHI23GZW 0.003 | 1% 85 45 125 5.0 0,50 82 DE 63 542 4518 27105 | ЕСО-РІНЗ02Ғ2У/ 
0015 | 2% |120| 50| 140| 50 | 060 | P3915-ND 41 355 2960 17760 ECO-PIHI53GZW 0.0033 | 1% | 85 | 45 125 [50 [050] P3836-ND 63 542 4518 271.05 | ECO-P1H332FZW 
0.018 | 2% |120| 55| 145 | 50 | 060 | P3916-ND 45 386 3220 19320 | ECQ-P1H183GZW 0.0036 | 1% | 85 | 45 |125 |5.0 |0.50| P3837-ND 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-P1H362FZW 
0.022 | 2% |120| 55| 155 | 50 | 060 | P3917-ND 45 386 3220 19320 | ECQ-P1H223GZW 0.0039 | 1% | 85 | 45 12.5 |5.0 |0.50| P3838-ND 63 5.42 4548 271.05 | ECO-P1H392FZW 
0.027 | 2% |120| 60| 160 | 50 | 060 | P3918-ND 45 386 3220 19320 | ECQ-P1H273GZW 0.0043 | 1% | 85 | 45 125 |50 050 P3839-ND 63 542 45.18 27105 | ECQ-P1H432FZW 
0.033 | 2% 1120165) 465] 50 | 060 | P3919-ND 47 404 3363 20175 | ECQ-PIH333GZW 0.0047 | 1% | 85 | 45 |125 |5.0 |0.50| P3840-ND 63 5.42 4548 271.05 | ECO-P1H472FZW 
0.039 | 2% |145 | 55] 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3920-ND .52 4.42 36.80 220.80 | ECQ-P1H393GZW (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


ЕСО-Р (2) Polypropylene Film Capacitors (Солі) 


WV| Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
ЮС] pF |ance | L T H $ |9 Part №. 1 10 100 1,000 | Part №. DC| pF |ance | L ДІ H S | d Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.0051) 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 |0.50| P3841-ND 63 5.42 45.18 271.05 |ECQ-P1H512FZW 0.051) 1% |145 | 6.5 18.5 | 5.0 |0.60 | Р3865-М0 1.11 9.48 79.00 474.00 |ECQ-P1H513FZW 
0.0056 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 |0.50| P3842-ND 63 5.42 4548 271.05 |ECQ-P1H562FZW 0.056) 1% | 14.5 | 6.5 |18.5 | 5.0 |0.60 | P3866-ND 1.11 948 79.00 474.00 |ECQ-P1H563FZW 
0.0062) 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 |0.50| P3843-ND .63 5.42 45.18 271.05 |ECQ-P1H622FZW 0.062) 1% | 14.5 | 7.0 19.0 | 5.0 |0.60 |P3867-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 |ECQ-P1H623FZW 
0.0068) 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 [0.50] P3844-ND 63 5.42 45.18 271.05 |ECQ-P1H682FZW 0.068) 1% | 14.5 | 7.0 19.0 | 5.0 10.60 | Р3868-М0 1.11 9.48 79.00 474.00 |ECQ-P1H683FZW 
0.0075| 1% | 12.0| 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60| P3845-ND .63 5.42 45.18 271.05 |ECQ-P1H752FZW 0.075| 1% | 17.0 | 6.5 [185 | 7.5 |0.60 !P3869-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 |ECQ-P1H753FZW 
0.0082) 1% |12.0| 5.5 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3846-ND .63 5.42 4548 271.05 |ECQ-P1H822FZW 0.082) 1% | 17.0 | 7.0 |19.0 | 7.5 |0.60 |P3870-ND 1.11 9.48 79.00 474.00 |ECQ-P1H823FZW 
0.0091} 1% | 12.0} 5.0 | 13.5 | 5.0 |0.60| P3847-ND .63 5.42 45.18 271.05 |ECQ-P1H912FZW 0.091) 1% | 17.0 | 7.0 19.0 | 7.5 |0.60 | P3871-ND 1.11 9.48 79.03 47415 |ECQ-P1H913FZW 
0.01 | 1% | 12.0| 5.0 | 13.5 | 5.0 |0.60| P3848-ND 63 5.42 4548 271.05 |ECQ-P1H103FZW 0.1 1% | 17.0 | 7.5 119.5 | 7.5 |0.60 | P3872-ND 1.15 9.87 8223 493.35 | ECQ-P1H104FZW 
0.011} 1% | 12.0] 5.0 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3849-ND .65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H113FZW 0.11} 1% | 17.0 | 8.0 [205 | 7.5 10.60 | P3873-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H114FZW 
0.012| 1% |12.0| 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60| P3850-ND .65 5.56 46.33 277.95 |ECQ-P1H123FZW 0.12 | 1% | 17.0 | 8.5 |20.5 | 7.5 |0.60 | P3874-ND 1.43 1223 101.88 611.25 |ECQ-P1H124FZW 
0.013} 1% | 12.0] 5.0 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3851-ND .65 5.56 46.33 277.95 |ECQ-P1H133FZW 013] 1% | 17.0 | 8.5 |21.0 | 7.5 10.60 |P3875-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H134FZW 
0.015} 1% |12.0| 5.0 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3852-ND .65 5.56 46.33 277.95 |ECQ-P1H153FZW 0.15 | 1% | 20.0 | 8.0 |20.5 | 10.0 | 0.60 | P3876-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 |ECQ-P1H154FZW 
50| 0.016) 1% |12.0| 5.5 | 14.0 | 5.0 |0.60| P3853-ND .65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H163FZW 50 0.16| 1% | 20.0 | 8.5 |20.5 | 10.0 | 0.60 | P3877-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 |ECQ-P1H164FZW 
0.018| 1% |12.0| 5.5 | 145 | 5.0 |0.60| P3854-ND .65 556 46.33 277.95 |ECQ-P1H183FZW 018]. 1% | 20.0 | 90 21.0 | 10.0 | 0.60 | P3878-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H184FZW 
0.02 | 1% |12.0| 5.5 | 14.5 | 5.0 |0.60| P3855-ND 74 6.35 52.90 317.40 |ECQ-P1H203FZW 0.20 | 1% | 20.0 | 9.5 |215 | 10.0 | 0.60 | Р3879-М0 1.43 1223 101.88 611.25 |ECQ-P1H204FZW 
0.022| 1% |12.0| 5.5 | 15.5 | 5.0 [0.60] P3856-ND .61 5.26 43.80 262.80 |ECQ-P1H223FZW 0.22| 1% | 20.0 | 9.5 |22.0 | 10.0 | 0.60 | P3880-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 |ECQ-P1H224FZW 
0.024 1% |12.0| 6.0 | 15.5 | 5.0 [0.60] P3857-ND 74 6.35 52.90 317.40 |ECQ-P1H243FZW 0.24| 1% | 20.0 |10.0 |22.5 | 10.0 | 0.60 | P3881-ND 1.89 16.19 134.90 809.40 | ECQ-P1H244FZW 
0.027} 1% |12.0| 6.0 | 16.0 | 5.0 [0.60] P3858-ND 74 6.35 52.90 317.40 |ECQ-P1H273FZW 0.27 | 1% | 20.0 |10.5 |23.0 | 10.0 | 0.60 | P3882-ND 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H274FZW 
0.03 | 1% |12.0| 6.5 | 16.0 | 5.0 |0.60| P3859-ND .84 719 59.95 359.70 |ECQ-P1H303FZW 0.30| 1% | 22.5 | 95 |24.0 | 12.5 | 0.80 | P3883-ND 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H304FZW 
0.033| 1% |12.0| 6.5 | 16.5 | 5.0 | 0.60| P3860-ND .84 719 59.95 359.70 |ECQ-P1H333FZW 033 1% 22.5 |10.0 |24.5 | 12.5 | 0.80 | Р3884-М0 2.21 18.97 158.05 948.30 |ECQ-P1H334FZW 
0.036| 1% |145 5.5 | 17.0 | 5.0 |0.60| P3861-ND .84 719 59.95 359.70 |ECQ-P1H363FZW 0.36| 1% | 22.5 |10.5 |25.0 | 12.5 | 0.80 | P3885-ND 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H364FZW 
0.039 1% |14.5| 5.5 | 17.0 | 5.0 [0.60] P3862-ND .84 719 59.95 359.70 |ECQ-P1H393FZW 0.39 | 1% | 22.5 |11.0 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3886-ND 2.44 20.93 174.40 1046.40 | ECQ-P1H394FZW 
0043 1% |145 6.0 | 17.0 | 5.0 |0.60| P3863-ND .84 719 59.95 359.70 |ECQ-P1H433FZW 0.43 | 1% | 22.5 |11.5 25.5 | 12.5 | 0.80 | P3887-ND 2.61 22.40 186.68 1120.05 | ECQ-P1H434FZW 
0.047| 1% |14.5| 6.0 | 17.5 | 5.0 | 0.60| P3864-ND .84 719 59.95 359.70 |ECQ-P1H473FZW 0.47| 1% | 22.5 |12.0 |26.0 | 12.5 | 0.80 | P3888-ND 2.76 23.69 197.40 1184.40 | ECQ-P1H474FZW 
ECQP(U) Series Polypropylene Film Capacitors т 
Non-inductive construction using Polypropylene film with Applications: • High frequency and high current circuits 50%) • Dissipation Factor: 0.1% max. at 1КН2 and 20°C 8 M Tett 
flame retardant epoxy resin coating. * General purpose circuit * Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage Y 4 Solder Plated 
between terminals • Insulation Resistance: 45,000 MO T7 | Career OFS) 
Features: Low loss and excellent frequency characteristics Electrical Specifications: • Reference Standard: EIAJ RC- — min, for values equal to or less than .33yF. 15,000 МОЛІҒ 25 |= wire 
* Excellent temperature characteristics “ High insulation 36708 Characteristics P * Temperature Range: -40°C ~ 85°С min. for greater than .33yF (20°C, 100VDC, 60s) | — M 
resistance Derating of rated voltage at more than 85°C (rated voltage x F+1.25 = a ba: 
WV | Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV | Сар. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
ЮС] uF ance L | T | H НО d | Part Мо. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| рЕ ance| L | T | H ЗІ d Part No. 1 10 100 1,000 | Рам №. 
.0082| 5% | 19.5 | 6.0 |16.0| 10.0) 1.0 | 0.60 | P3475-ND 39 333 27.78 166.00 | ECQ-P4822JU .0015| 5% |14.5 | 5.5 |15.5| 10.0 |1.0 | 0.60 | P3499-ND .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6152JU 
01 | 5% | 19.5 | 6.5 | 16.5] 10.0| 1.0 | 0.60 | P3476-ND 40 3.43 2860 171.00 | ECQ-P4103JU .0018 | 5% [145 [5.5 |15.5| 10.0 [1.0 | 0.60 | P3500-ND .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6182JU 
012 | 5% | 19.5 | 6.5 18.51100 1.0 | 0.60 | P3477-ND 42 358 2985 178.00 | ECQ-P4123JU .0022 | 5% |14.5 | 5.5 |15.5| 10.0 [1.0 | 0.60 | P3501-ND .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6222JU 
015 | 5% [195 | 6.0 18.5 10.0) 1.0 | 0.60 | P3478-ND 43 3.72 31.03 185.00 | ECQ-P4153JU .0027| 5% [14.5 |5.5 16.0] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3502-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6272JU 
018 | 5% | 19.5 | 6.0 190 100 1.0 | 0.60 ШШШ 45 387 3223 192.00  ECC-P4183JU .0033| 5% [14.5 | 6.0 16.5| 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3503-ND .33 — 2.80 2330 139.00 |ECQ-P6332JU 
022 | 5% | 19.5 | 6:0 194 100 1.0 | 0.60 |FS480-ND 47 399 3325 19900 | ECO-P4223JU .0039 5% [14.5 | 6.0 18.5| 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3504-ND 33 2.80 2330 139.00 |ECQ-P6392JU 
.027 | 5% | 19.5 | 6.5 |20.0| 10.0] 1.0 | 0.60 | P3481-ND 48 410 3443 204.00 | ECQ-P4273JU .0047| 5% [145 6.5 18.5 10.0 [1.0 | 0.60 | P3505-ND 33 280 23.30 139.00 | ECQ-P6472JU 
033 | 5% 195 70/218 150 10 | 0.60 АША - 424 3530 71100 | ECQ-P4333JU .0056| 5% |145 [7.0 [19.0] 10.0 [1.0 | 0.60 | P3506-ND 33 2.80 23.30 139.00 |ECQ-P6562JU 
4039 | 5% |195 75/228 150 1.0 | 0.60 ШОВ 51 434 3618 216.00 | ECQ-P4393JU .0068| 5% |195 5.5 |186 10.0 [1.0 | 0.60 | P3507-ND 36 308 2568 153.00 |ECO-P6682JU 
DAT | 5% |195 | 8.0 284 150 10 |060 [ШШШ 40 513 4278 25500 ЕС0-Р4475ЛІ 0082| 5% |195 |60 |190 10.0 |1.0 | 0.60 | P3508-ND 39 3.32 2765 165.00 |ECO-P6822JU 
.056 | 5% | 24.5 | 7.0 | 22.0) 15.0] 1.5 | 0.80 | P3485-ND 60 5.18 43.20 258.00 | ECQ-P4563JU o1 | 5% |195 [60 [194 100 | 10 | 060 | P3509-ND 41 356 2962 17700 | ECQ-P6103JU 
400] .068 | 5% | 24.5 | 7.5 |23.0|15.0| 1.5 | 0.80 | P3486-ND .65 5.58 46.50 278.00 | ECQ-P4683JU 630 Я 
082 | 5% 245 8.5 |238 | 15.0 15 080 | P3487-ND 70 600 5003 299.00 | ECQ-P4823JU -012 5% |195 65 198 100 10 | 0.60 ШШ 44 370 3160 189.00 'ECO-PS123UU 
4 5% |245 | 9.0 |266] 20.0. 1.5 | 0.80 | Р3488-М0 32 700 5833 34800 | ECQ-P4104JU .015 | 5% [19.5 | 7.0 |20.4| 15.0 [1.0 | 0.60 | P3511-ND 47 4.03 33.58 200.00 | ECQ-P6153JU 
42 | 5% 245 |10.0|27.4| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3489-ND 33 746 5963 356.00 | ECQ-P4124JU .018 | 5% [19.5 | 7.0 [22.6] 15.0 [1.0 | 0.60 | P3512-ND .50 427 35.55 212.00 | ECQ-P6183JU 
15 | 5% | 24.5 |11.0|28.6| 20.01 1.5 | 0.80 | P3490-ND 94 8.02 66.80 399.00 | ECQ-P4154JU 022 5% 195 80 254 150 1.0 | 0.60 MESSIGNDM 51 441 3673 21900 'ECQ-PB223JU 
48 | 5% |295 105/260 200| 15 |080 | P3491-ND 103 881 7345 43900 | ECO-P4184JU 027 | 5% |195 | 85 242 | 15.0 |10 | 0.60 | P3514-ND 55 474 39.50 236.00 |ECQ-P6273JU 
22 | 5% | 29.5 11.5|27.0] 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3492-ND 1.15 983 81.90 489.00 | ECQ-P4224JU 033 | 5% |245 | 8.0 23.2 15.0 15 | 0.80 | P3515-ND 57 488 40.68 243.00 | ECQ-P6333JU 
от | 5% |295 130/284 200| 15 |080 | Р3493-№0 131 1123 9355 55900 | ECQ-P4274JU .039 | 5% |245 |85 23.8 15.0 | 1.5 | 0.80 | P3516-ND 63 540 45.03 269.00 | ECQ-P6393JU 
.33 | 5% | 29.5 |15.0|29.8| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3494-ND 1.44 12.34 102.83 614.00 | ECQ-P4334JU 047 | 5% |24.5 | 9.0 246 15.0 15 | 0.80 | P3517-ND 72 6.16 5135 307.00 | ECQ-P6473JU 
39 | 5% | 35.0 |15.0| 30.01 20.0] 1.5 | 0.80 | P3495-ND 1.51 12.95 107.95 644.00 | ECQ-P4394JU .056 | 5% [24.5 |10.0|27.4| 20.0 [1.5 | 0.80 | P3518-ND .72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6563JU 
47 | 5% | 35.0 |16.5| 31.4] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3496-ND 1.61 13.82 115.15 687.00 ECQ-P4474JU .068 | 5% |24.5 |11.0|28.4| 20.0 [1.5 | 0.80 | P3519-ND 80 6.83 56.88 340.00 | ECQ-P6683JU 
.001 | 5% | 14.5 | .0 |15.5| 10.0] 1.0 | 0.60 | P3497-ND 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6102JU. .082 | 5% |29.5 |10.5|25.6 | 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3520-ND 86 7.40 61.63 368.00 | ECQ-P6823JU 
630 :0012 | 5% | 14.5 | 5.5 | 15.5] 10.0] 1.0 | 0.60 | P3498-ND .33 280 2330 139.00 | ECQ-P6122JU a 5% |29.5 |11.5|26.8| 25.0 |1.5 | 0.80 | P3521-ND .93 801 66.75 399.00 | ECQ-P6104JU 
ECWF(B) Series Metallized Polypropylene Film Capacitors ZEN EN 
Designed for applications where high current and circuits (TV, display, monitor, power ѕирріїу, etc.) 250VDC, .068 to 4.7uF: 0.2% max. (20°C, 10kHz) 1.5 H 
high frequency are required. 250VDC, .068 to 1.5рР: 0.1% тах. (20°C, 1kHz) — + Solder Plated 
Electrical Specifications: • Temperature Range: 400VDC • Withstand Voltage: Between terminals.- * 1 Copper-Clad 
Features: “ Low-loss * Excellent frequency char- — -25"C to 85°C • Rated Voltage: 250VDC (150VrmS, Rated voltage: (VDC) х 150% for 605 “ Insulation 2% А]. Steel Wire 
acteristics * Flame retardant epoxy resin coating 250Vp-p), 400VDC (200Vrms, 400Vp-p) * Dissipation Resistance: 9,000 МО min., for values 0.068 to | @ 0.80 £ 0.05 
M | | Factor: .068 to .51yF: 0.05% тах. (20°C, 1kHz) .33uF, 3,000 МО/НЕ min., for 0.36 to 4.7yF (20°C, Е+15 а Per 
Applications: • High frequency and high current — 250VDC, .56 to 4.7yF: 0.1% max. (20°C, 1kHz) 100VDC, 60s) 
WV|Cap.|Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV Cap.|Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
0С pF | ance iE Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | Part No. ЮС] uF | ance T H Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
.068| 5% |18.0| 6.0 | 13.0 | 15.0 | PF2683-ND 49 4.118 3483 209.00 196.00/М | ECW-F2683JB 3.3 | 5% | 28.0 | 17.0} 26.0 | 25.0 | PF2335-ND 2.79 23.91 199.25 1193.00 1124.00/M | ECW-F2335JB 
.082 | 5% |18.0| 6.5 | 13.5 | 15.0 | PF2823-ND 49 418 34.83 209.00 196.00/М | ECW-F2823JB 250 3.9 | 5% | 33.0 | 16.5 | 25.5 | 30.0 | PF2395-ND 3.03 26.00 216.70 1298.00 1223.00/M | ECW-F2395JB 
4 5% | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2104-ND 49 418 34.83 209.00 196.00/М | ECW-F2104JB 4.7 | 5% | 33.0 | 18.0| 27.0 | 30.0 | PF2475-ND 3.14 26.90 224.18 1342.00 1265.00/M | ECW-F2475JB 
12 | 5% |18.0 | 7.5 | 14.5 | 15.0 | PF2124-ND .50 4.28 35.65 213.00 201.00/M | ECW-F2124JB 068 | 5% |18.0| 6.5 | 13.0 | 15.0 | PF4683-ND 1.53 1343 102.84 656.40 612.64/М | ECW-F4683JB 
15 | 5% [18.0 | 8.5 | 15.0 | 15.0  PF2154-ND .55 471 39.28 235.00 221.00/М | ECW-F2154JB .082 | 5% |18.0| 7.0 | 13.5 | 15.0 | PF4823-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 612.64/М | ECW-F4823JB 
.18 | 5% |18.0| 6.5 | 13.5 | 15.0 | PF2184-ND .55 473 39.45 236.00 223.00/M | ECW-F2184JB 4 5% |18.0| 7.5 | 14.0 | 15.0 | PFA104-ND 1.53 13.13 102.84 656.40 612.64/М | ECW-F4104JB 
22 | 5% |18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2224-ND .56 4.82 40.20 241.00 227.00/М | ECW-F2224JB 12 | 5% |18.01 8.0 | 15.0 | 15.0 | PF4124-ND 1.54 13.22 103.59 661.20 617.12/М | ECW-F4124JB 
27 | 5% | 18.0| 8.0 | 14.5 | 15.0 | PF2274-ND .58 4.95 4128 247.00 233.00/M | ECW-F2274JB 15 | 5% | 18.0) 8.5 |15.5 | 15.0 | PFA154-ND 1.70 14.54 113.86 726.75 678.30/М | ECW-F4154JB 
133 | 5% | 18.0| 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2334-ND .59 5.08 4235 254.00 239.00/М | ECW-F2334JB 18 | 5% |18.0| 9.5 |16.5 | 15.0 | PF4184-ND 1.71 14.63 114.63 731.70 682.92/М | ECW-F4184JB 
250 39 | 5% [18.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 PF2394-ND 62 534 4450 266.00 251.00/М | ECW-F2394JB 22 | 5% | 20.0] 9.5 | 16.5 | 17.0 | PF4224-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/М | ECW-F4224JB 
47 | 5% |23.0| 8.0 | 15.0 | 20.0 | PF2474-ND .65 5.59 46.58 279.00 263.00/M | ECW-F2474JB 27 | 5% | 20.0 | 10.5| 17.0 | 17.0 | PF4274-ND 1.81 15.53 121.68 776.70 724.92/M | ECW-F4274JB 
156 | 5% | 23.0] 8.5 | 15.5 | 20.0 | PF2564-ND 68 5.85 48.73 292.00 275.00/M | ECW-F2564JB 400 33 | 5% |20.0|11.5| 18.0 | 17.0 | PF4334-ND 1.87 16.00 125.35 800.10 746.76/M | ECW-F4334JB 
68 | 5% | 23.0| 9.5 | 16.5 | 20.0 | PF2684-ND 71 610 50.83 30400 287.00/М | ECW-F2684JB 39 | 5% | 23.0 | 13.5| 20.5 | 20.0 | PF4394-ND 1.92 16.47 129.04 823.65 768.74/М | ECW-F4394JB 
82 | 5% [23.0]10.5] 17.0 | 20.0 | PF2824-ND 73 6.23 51.88 311.00 293.00/М | ECW-F2824JB 47 | 5% | 23.0|14.5| 21.5 | 20.0 | PFA474-ND 2.03 17.42 136.42 870.75 812.70/М | ECW-F4474JB 
1.0 | 5% | 23.0/11.5| 18.0 | 20.0 | PF2105-ND 79 6.74 56.13 336.00 317.00/М | ECW-F2105JB 56 | 5% | 23.0|13.0| 20.0 | 20.0 | PF4564-ND 2.14 18.35 143.77 917.70 856.52/М | ECW-F4564JB 
12 | 5% |23.0|12.5| 19.5 | 20.0 | PF2125-ND 1.38 11.86 98.85 592.00 558.00/М | ECW-F2125JB 68 | 5% | 23.0|14.5| 21.5 | 20.0 | PF4684-ND 2.25 19.30 151.15 964.80 900.48/М | ECW-F4684JB 
1.5 | 5% | 23.0 | 14.0] 21.0 | 20.0 | PF2155-ND 1.48 12.71 105.88 634.00 597.00/М | ECW-F2155JB 82 | 5% | 28.0 | 14.0) 20.5 | 25.0 | PF4824-ND 2.36 20.24 158.53 1011.90 944.44/М | ECW-F4824JB 
1.8 | 5% | 28.0 | 12.5] 21.0 | 25.0 | PF2185-ND 1.61 13.76 114.70 687.00 647.00/М | ECW-F2185JB 1.0 | 5% | 28.0 | 15.0) 22.0 | 25.0 | PF4105-ND 2.47 21.18 165.89 1058.85 988.26/М | ECW-F4105JB 
22 | 5% |28.0|14.0| 22.5 | 25.0 | PF2225-ND 1.73 14.82 123.53 740.00 697.00/М | ECW-F2225JB 12 | 5% | 28.0 | 16.5| 23.5 | 25.0 | PF4125-ND 2.64 22.59 176.98 1129.65 1054.34/M | ECW-F4125JB 
2.7 | 5% | 28.0 15.5) 24.0 | 25.0 | PF2275-ND 1.99 17.08 142.33 852.00 803.00/М | ECW-F2275JB 1.5 | 5% | 28.0 | 18.5 | 25.5 | 25.0 | PF4155-ND 2.80 24.00 188.02 1200.15 1120.14/М | ECW-F4155JB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin coating. 
Features: е Miniaturized Recommended Applications: е Lighting * Power supply * Industrial use * Suitable for high current and high frequency curcuits Electrical Specifications: 
+ Temperature Range: -40°C ~ 85°C (105°C) * Rated Voltage: 400VDC, 630VDC * Lead Material: 400V: 0.022uF to 0.11yF Tin-plated, Copper-clad, Steel-wire; 0.12uF to 2.4uF Tin- 


АК 


Od + 0.05 
plated, Copper-wire 630V: 0.01uF to 0.043uF Tin-plated, Copper-clad, Steel-wire; 0.047uF to 1.3yF Tin-plated, Copper-wire • Capacitance Tolerance: +3% (Н), +5% (J) * Withstanding “ЧІ” 
Voltage: Rated voltage x 150% for 60s * Insulation Resistance: 9,000 MQ min., for values equal to or less than .33uF. 3,000 MO/uF min., for greater than .33uF (20°C, 100VDC and 
500VDC, 60s) * Dissipation Factor: 0.0596 max. at 1kHz and 20%С. 
WV Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV) Сар. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| pF ace L | T |H | F | d | Ра №. 1 — 10 10 1,000 | Part No. DC| pF [acre L | T | H | F | d | Рам №. 1 10 100 1,000 | Part No. 
022 | +3% | 12.5 | 5.8 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12059-ND 1.32 11.29 88.43 564.45 | ECW-F4223HL 01 | +3% | 125 | 52 | 80 [100 | 06 |P12109-ND 1.33 1140 8932 570.15 | ECW-F6103HL 
.024 | +3% | 12.5 | 60 | 8.8 | 10.0 | 0.6 |Р12061-М0 1.32 11.29 88.43 564.45 | ECW-F4243HL 011 | +3% | 12.5 | 5.4 | 82 | 10.0 | 06 |P12111-ND 133 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6113HL 
.027 | +3% | 12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12063-ND 1.38 11.80 9245 590.10 | ECW-F4273HL .012 | +3% | 125 | 5.5 | 83 | 10.0 | 0.6 |P12113-ND 133 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6123HL 
03 | +3% | 12.5 | 64 | 9.3 | 10.0 | 0.6 |P12065-ND 1.38 11.80 92.45 590.10 | ECW-F4303HL .013 | +3% | 12.5 | 5.6 | 85 | 10.0 | 0.6 |P12115-ND 133 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6133HL 
.033 | +3% | 12.5 | 6.7 | 9.5 | 10.0 | 0.6 |P12067-ND 1.44 1232 96.47 615.75 | ECW-F4333HL .015 | +3% | 12.5 | 5.9 | 8.7 | 10.0 | 06 |P12117-ND 1.33 11.40 8932 570.15 | ECW-F6153HL 
.036 | +3% | 12.5 | 57 | 84 | 10.0 | 0.6 |P12069-ND 1.44 12.32 96.47 615.75 | ECW-F4363HL .016 | +3% | 125 | 6.0 | 89 | 10.0 | 0.6 |Р12119-М0 1.33 11.40 89.32 570.15 | ECW-F6163HL 
.039 | +3% | 12.5 | 58 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12071-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F4393HL 018 | +3% | 12.5 | 6.2 | 91 | 10.0 | 0.6 |P12121-ND 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F6183HL 
043 | +3% | 12.5 | 6.0 | 8.8 | 10.0 | 0.6 |P12073-ND 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F4433HL 02 | +3% 125 | 65 | 93 100 | 0.6 |Р12123-40 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F6203HL 
.047 | +3% | 12.5 | 62 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12075-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4473HL .022 | +3% | 12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12125-ND 1.21 10.38 81.29 518.85 | ECW-F6223HL 
Н 4 Я .024 | +3% | 125 | 6.4 | 92 | 10.0 | 0.6 |P12127-ND 146 1254 9825 627.15 | ECW-F6243HL 
.051 | +3% | 12.5 | 6.4 | 92 | 10.0 | 0.6 |P12077-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4513HL $E 125 ва ©? 100. 06 ENS 146 ACTES SER РОЗН 
056 | +3% | 12.5 | 66 | 94 | 10.0 | 0.6 |Р12079-М0 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4563HL +3% | 13.0 | 6. - 010. H : - - ү 
SO 7 1 03 | +3% | 13.0 | 69 | 97 |10.0 | 08 |P12131-ND 1.53 1311 10272 655.65 | ECW-F6303HL 
062 | +3% | 13.0 | 68 | 9.6 | 10.0 08 |P12081-ND 1.62 13.86 108.55 692.85 | ECW-F4623HL 
068 | +3% | 130 | 70 | 99 | 400 08 | Р12083-№0 165 1411 11054 70560 | ECW-F4683HL .033 | +3% | 13.0 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 0.8 | P12133-ND 1.60 13.69 107.21 684.30 | ECW-F6333HL 
Ë % | 13, j ) 0 0. ў і | й ў $ .036 | +3% | 13.0 | 7.3 | 10.2 | 10.0 | 0.8 |P12135-ND 1.60 13.69 107.21 684.30 | ECW-F6363HL 
075 | +3% | 13.0 | 73 | 10.1 | 10.0 | 0.8 | Р12085-М0 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4753HL | 
ў j I .039 | +3% | 13.0 | 7.6 | 10.4 | 10.0 | 0.8 |P12137-ND 1.66 14.26 111.67 712.80 | ECW-F6393HL 
.082 | +3% | 13.0 | 7.5 | 10.4 | 10.0 | 0.8 |P12087-ND 165 1441 110.54 705.60 | ECW-F4823HL М3 123% 430 [ 79 107 100 T 08 ТІ) T66 1426 11187 74280 [ECW-F6433HL 
091 | +3% | 13.0 | 78 | 10.7 | 10.0 | 08 |P12089-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4913HL р кн ЕД E : 42 j ў ў қ ў 1 
5 .047 | +3% | 15.5 | 6.4 | 10.8 | 12.5 | 0.8 | P12141-ND 173 14.83 116.14 741.30 | ECW-F6473HL 
1 |+3%| 15.5 | 65 [110] 125 | 0.8 |P12091-ND 1.65 14.11 110.54 705.60 | ECW-F4104HL 
: Hass ў Ë m š ў : | 051 | +3% | 15.5 | 6.6 | 11.0 | 12.5 | 0.8 |P12143-ND 1.73 14.83 116.14 741.30 | ECW-F6513HL 
A1 | 43%) 15.5 | 68 |113 125 | 08 |P12093-ND 1.68 1441 112.89 720.60 | ECW-F4114HL s ў д 
056 | +3% | 15.5 | 6.8 | 11.2 | 12.5 | 0.8 |P12145-ND 1.80 1540 120.60 769.80 | ECW-F6563HL 
42 |+3%|155 | 7.0 |115 125 | 08 |P12095-ND 169 1445 113.22 722.70 | ECW-F4124HL 062 | 23941155 | 71 |115 | 125 | 08 |P12447-ND 180 1540 12060 76980 | ECW-F6623HL 
13 | #3% 155 | 72 11.8 125 | 0.8 |PI2097-ND 1.77 1518 118.01 75900 | ECW-F4134HL .068 | +3% | 155 | 74 | 11.8 12.5 | 08 |P12149-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-FG683HL 
18 Е 155 i 132 122 08 61209010 188 ЕНІ 1 ae Sn 075 | +3% | 15.5 | 7.7 | 12.1 | 125 | 08 |P12151-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6753HL 
16 | #3% | 15.5 | 7. - 50 - . 5.95 95 797.55 3 .082 | +3% | 15.5 | 8.0 | 12.4 | 12.5 | 0.8 |P12153-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6823HL 
18 | +3% | 15.5 | 8.2 |12.8 | 12.5 | 0.8 |P12103-ND 1.87 15.99 125.28 799.65 | ECW-F4184HL .091 | +3% | 155 | 83 | 127 | 125 | 08 | P12155-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6913HL 
.2 | 3% | 15.5 | 86 | 13.3 | 12.5 | 0.8 |P12105-ND 1.89 16.21 126.95 810.30 | ECW-F4204HL A | +3% | 18.0 | 77 | 121 | 15.0 | 0.8 | P12157-ND 1.83 15.68 122.83 784.05 | ECW-F6104HL 
22 | +3% | 15.5 | 9.0 | 13.6 | 125 | 0.8 |P12107-ND 1.90 16.29 127.63 814.65 | ECW-F4224HL 11 235180 | 8.0 124 | 15.0 08 |P12159-ND 187 16.01 125.44 800.70 | ECW-F6114HL 
24 | *3% | 18.0 | 83 | 13.0 | 150 | 08 |P12192-ND 1.93 16.53 129.46 826.35 | ECW-F4244HL 42 | +3% | 18.0 | 83 | 127 | 15.0 | 08 |P12161-ND 1.87 16.06 125.80 802.95 | ECW-F6124HL 
27 | +3% | 18.0 | 8.8 | 13.4 | 15.0 | 0.8 |P12193-ND 1.95 16.74 13143 837.00 | ECW-F4274HL 43 | +3% | 18.0 | 85 | 13.0 | 15.0 | 08 |P12163-ND 1.97 16.87 13214 843.45 | ECW-F6134HL 
3 | +3%| 18.0 | 92 [139] 15.0 | 08 |P12194-ND 1.98 16.96 132.82 847.80 | ECW-F4304HL 45 | +3% | 18.0 | 91 | 13.5 | 15.0 | 0.8 |P12165-ND 2.06 17.68 138.46 883.80 | ECW-F6154HL 
33 | +3%| 18.0 | 96 |143 | 15.0 | 0.8 |P12195-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4334HL 6 | #3% | 18.0 | 9.3 | 13.8 | 15.0 | 0.8 |P12167-ND 2.07 17.72 138.84 886.20 | ECW-F6164HL 
.36 | +3% | 18.0 | 99 [147 | 15.0 | 0.8 |P12196-ND 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F4364HL 18 | +3% 18.0 | 98 | 14.2 | 15.0 | 0.8 | P12169-ND 2.07 17.77 139.21 888.60 | ECW-F6184HL 
39 | +3% | 18.0 | 10.3 |151 | 15.0 | 08 |P12197-ND 2.10 18.03 141.24 901.50 | ECW-F4394HL 2 | 43% | 18.0 | 10.3 | 14.7 | 15.0 | 0.8 |P12171-ND 210 18.01 141.07 900.45 | ECW-F6204HL 
43 | +3% | 18.0 | 10.7 | 15.6 | 150 | 0.8 |P12198-ND 245 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4434HL 22 | +3% | 18.0 | 10.8 | 15.5 | 15.0 | 0.8 |P12173-ND 211 18.10 141.80 905.10 | ECW-F6224HL 
47 | £3% | 18.0 | 11.2 | 16.1 | 15.0 | 0.8 |P12199-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F4474HL 24 | #3% | 18.0 | 11.2] 15.9 | 15.0 | 0.8 |P12242-ND 2.12 18.20 142.55 909.90 | ECW-F6244HL 
51 | #3% | 20.5 | 10.3 | 16.8 | 17.5 | 0.8 | P12200-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F4514HL 27 | +3% 205 104 16.7 | 17.5 | 0.8 |P12243-ND 2.15 18.46 144.60 922.95 | ECW-F6274HL 
.56 | +3% | 20.5 | 10.7 | 17.3 | 175 | 0.8 |P12201-ND 2.30 19.75 154.68 987.30 | ECW-F4564HL E p 215 IT n Ms 08 PED 218 1887 626 25450 ECW Teati 
62 | +3% | 20.5 | 11.3 | 17.9 | 17.5 | 08 |P12202-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 | ECW-F4624HL 33 | +3% 20. : . 5 | 0. | : š : - Я 
68 | +3% 205 | 11.8 | 18.5 175 | 0.8 |P12203-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F4684HL 26 | 28%) 205 |119 185 175 08 |Р12246\0 223 1910 14962 955.05 | ECW-F6364HL 
Ë й у 39 | +3% | 20.5 |124 19.0 | 175 | 08 |P12247-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6394HL 
75 | +3% | 20.5 | 12.3 |191 | 175 | 0.8 |P12204-ND 2.45 21.03 164.76 1051.65 | ECW-F4754HL A3 | aan, | 208 |190 | das [175 | ов ЕЙ 230 1975 18488 98730 ЕРЕН 
82 | +3% | 23.0 | 11.8 | 18.5 | 20.0 | 0.8 |P12205-ND 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F4824HL ЖҮ ГАЗ» 2051125 ЖМ 475 | 08 | PI2249-ND- 235 2018 45804 400875 | EQW-FBATAHE 
91 | #3% | 23.0 | 12.4 | 19.2 | 20.0 | 0.8 |P12206-ND 2.58 2241 173.17 1105.35 | ECW-F4914HL ^i aw 280 1111 | 173 250 | ов ГО 240 2060 16140 103020 | ECW-F6514HL 
1.0 | *3% | 23.0 | 13.0 | 19.8 | 20.0 | 08 |P12207-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F4105HL "56 | +3% 280 |116 | 178 250 08 |PI2251-ND 245 2108 16476 105165 ECW-F6564HL 
11 | #3% | 23.0 | 13.6 | 20.5 | 20.0 | 0.8 |P12208-ND 2.73 23.39 183.25 1169.70 | ECW-F4115HL | ИЕ : Š ІТ Í x i š : i 
62 | +3% | 28.0 | 12.1 | 18.7 | 25.0 | 08 |P12252-ND 2.50 21.46 168.12 1073.10 | ECW-F6624HL 
1.2 | +3% | 28.0 | 12.3 | 19.1 | 25.0 | 0.8 |P12209-ND 2.80 24.04 188.31 1201.95 | ECW-F4125HL 68 | +3% | 280 |127 1931250 | 08 |P12253-ND 258 2211 17317 110535 | ECW-F6684HL 
1.3 | +3% | 28.0 | 12.8 | 19.6 | 25.0 | 0.8 |P12210-ND 2.90 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F4135HL 75 143% 280 11831199 1250 | 08 |P12254ND 265 2275 17822 413760 | ECW-F6754HL 
1.5 | #3% | 28.0 | 13.7 | 207 | 25.0 | 0.8 |P12211-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4155HL ‘82 | 3% | 280 |139 205 250 | 08 |P12255-ND 273 2339 18325 116970 | ECW-F6824HL 
1.6 | +3% | 28.0 | 14.2 | 21.2 | 25.0 | 0.8 | P12212-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-F4165HL 91 | +3% | 28.0 [146 | 21.2 | 25.0 | 0.8 |P12256-ND 2.80 24.04 188.31 1201.95 | ECW-F6914HL 
1.8 | +3% | 28.0 | 15.2 | 22.2 | 25.0 | 0.8 | P12213-ND 3.26 27.90 218.55 1395.00 | ECW-F4185HL 1.0 | +3% | 28.0 | 15.5) 223 | 25.0 | 0.8 |P12257-ND 2.90 24.90 195.03 1244.85 | ECW-F6105HL 
2.0 | +3% | 28.0 | 16.0 | 23.1 | 25.0 | 0.8 |P12214-ND 3.38 28.97 226.96 1448.70 | ECW-F4205HL 1.1 | +3% | 28.0 | 16.3 | 23.0 | 25.0 | 0.8 |P12258-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F6115HL 
2.2 | +3%| 28.0 | 168 | 24.0 | 25.0 | 08 |P12215-ND 3.51 30.05 235.38 1502.40 | ECW-F4225HL 12 33% | 28.0 170 23.7 | 25.0 | 0.8 |P12259-ND 313 26.83 210.16 1341.45 | ECW-F6125HL 
400| 24 | +3% | 28.0 | 17.5 | 24.8 | 25.0 | 0.8 |P12216-ND 3.63 31.12 243.79 1556.10 | ECW-F4245HL| [630] 1.3 | +3% | 28.0 | 17.6 | 24.4 | 25.0 | 08 | P12260-ND 3.26 27.90 218.55 1395.00 | ECW-F6135HL 
WV [022 | z5% | 12.5 | 5.8 | 86 | 10.0 | 0.6 |P12060-ND 1.10 941 7370 470.40 | ECW-F4223JL | [МУ] .01 | +5% | 12.5 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 |P12110-ND 1.11 950 74.45 475.20 ECW-F6103JL 
024 | +5% | 12.5 | 60 | 88 | 10.0 | 0.6 |P12062-ND 110 941 7370 470.40 | ECW-F4243JL 011 | 45% | 12.5 | 5.4 | 82 | 10.0 | 0.6 |P12112-ND 1.11 9.50 74.45 475.20 | ECW-F6113JL 
.027 | +5% | 12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |P12064-ND 1.15 9.84 77.06 491.85 | ECW-F4273JL .012 | +5% | 12.5 | 5.5 | 8.3 | 10.0 | 0.6 |P12114-ND 111 950 74.45 475.20 | ECW-F6123JL 
03 | +5% | 12.5 | 64 | 93 | 10.0 | 0.6 |P12066-ND 1.15 9.84 77.06 491.85 | ECW-F4303JL .013 | +5% | 125 | 5.6 | 85 | 10.0 | 0.5 |Р12116-М0 1.11 950 7445 475.20 | ECW-F6133JL 
033 | +5% | 12.5 | 6.7 | 9.5 | 10.0 | 0.6 |P12068-ND 120 1026 8039 51345 | ECW-F4333JL .015 | +5% | 12.5 | 5.9 | 87 | 10.0 | 0.6 |P12118-ND 111 950 74.45 475.20 | ECW-F6153JL 
036 +5% 125 | 57 | 84 | 10.0 | 0.6 | P12070-ND 120 10.26 8039 51315 | ECW-F4363JL 016 | +5% | 12.5 | 6.0 | 8.9 | 10.0 0.6 |P12120-ND 111 950 74.45 475.20 | ECW-F6163JL 
.039 | +5% | 12.5 | 5.8 | 8.6 | 10.0 | 0.6 |P12072-ND 1.25 10.69 83.75 534.60 | ECW-F4393JL 018 2575 125 | 6.2 | 91 |100 | 06 |PI2122-ND 116 — 9.98 78.16 498.90 ECW-F6183JL 
043 | +5% | 125 | 6.0 | 8.8 | 10.0 | 06 |P12074-ND 125 1069 83.75 53460 | ECW-F4433JL 02 | +5% 125 | 65 | 93 | 100 | 0.6 |Р1212440 1.16 — 9.98 7816 498.90 | ECW-F6203JL 
047 | +5% 125 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 06 |P12076-ND 130 11.12 87.09 555.90 | ECW-F4473JL p нан 125 ба 20 100 oe BER 1 1048 8190 EE КУАНУ 
ДЕТ вњ тав EST 92-100. 06 L IR 190 185 0045 58590 ЕТ 427 | +5% | 130 | 66 95 [100 | 08 |P12130-ND 128 10.93 8561 546.45 | ECW-F6273JL 
056 | +*5% 125 | 6.6 | 94 | 10.0 | 0.6 |P12080-ND 135 1155 9045 577.35 | ECW-F4563JL 
o й i 03 | +5% | 13.0 | 69 | 97 |10.0 | 08 |P12132-ND 1.28 10.93 8561 546.45 | ECW-F6303JL 
062 | +5% | 13.0 | 6.8 | 9.6 | 10.0 | 0.8 |P12082-ND 1.35 1155 9045 577.35 | ECW-F4623JL 1 
468 | +5% | 130 | 70 | 9.9 | 100 | 08 |P12084-ND 140 1197 93.79 598.65 | ECW-F4683JL 033 | 5% | 13.0 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 08 1РИ2184:МЮ 133 1140 $8932 570.15 | ECW-F6333JL 
: .036 | +5% | 13.0 | 7.3 | 102 | 10.0 | 0.8 |Р12136-М0 133 1140 89.32 570.15 | ECW-F6363JL 
075 | +5%| 13.0 | 7.3 |10.1 | 10.0 | 0.8 | P12086-ND 140 11.97 9379 598.65 | ECW-F4753JL | ў Ж 
: .039 | +5% | 13.0 | 7.6 | 10.4 | 10.0 | 0.8 |P12138-ND 1.39 11.88 93.06 594.00 | ECW-F6393JL 
082 | +5% | 13.0 | 7.5 |10.4| 10.0 | 08 |P12088-ND 140 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4823JL à i у 
.043 | +5% | 13.0 | 7.9 | 10.7 | 10.0 | 0.8 |P12140-ND 1.39 11.88 93.06 594.00 | ECW-F6433JL 
091 | +5% | 13.0 | 78 | 107 | 10.0 | 0.8 | P12090-ND 140 1197 9379 598.65 | ECW-F4913JL h ў , 
.047 | +5% | 15.5 | 6.4 | 10.8 | 12.5 | 0.8 |P12142-ND 144 12.35 9677 617.70 | ECW-F6473JL 
1 2570] 15.5 | 65 [110] 125 | 0.8 |Р12092-40 140 11.97 93.79 598.65 | ECW-F4104JL 051 | +5% | 155 | 6.6 | 110 | 12.55 | 08 |P12144-ND 144 1235 9677 61770 | ECW-F6513JL 
АТ | 45%) 15.5 | 68 |113 | 125 | 0.8 |P12094-ND 1.40 12.02 9444 600.90 | ECW-F4114JL (056 +5% [155 | 68 | 112 | 125 |-08 |P12146-ND 150 1283 10049 64140 | ECW-F6563JL 
12 | #5% | 15.5 | 70 115 125 | 08 |Р12096-М0 1.41 12.06 94.47 603.00 | ECW-F4124JL 062 | +5% | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 0.8 |Р12148-М0 1.50 12.83 100.49 641.40 | ECW-F6623JL 
13 | +5%]| 15.5 | 7.2 |11.8 | 12.5 | 0.8 |P12098-ND 1.48 12.66 99.15 632.85 | ECW-F4134JL 1068 | +5% | 155 | 74 | 11.8 12.5 | 08 | P12150-ND 155 1331 10422 665.25 | ECW-F6683JL 
15 | #5% | 15.5 | 7.6 |122 125 0.8 |P12100-ND 1.55 13.26 103.85 662.85 | ECW-F4154JL 075 | +5% | 15.5 | 7.7 | 12.1 | 12.5 | 0.8 |P12152-ND 155 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6753JL 
16 |+5%] 15.5 | 7.8 |124 | 125 | 0.8 |P12102-ND 1.55 13.30 104.18 664.95 | ECW-F4164JL 082 | +5% | 155 | 8.0 | 124 | 125 | 0.8 | P12154-ND 155 1331 104.22 665.25 | ECW-F6823JL 
18 | 45%) 15.5 | 8.2 | 12.8 | 125 | 08 |P12104-ND 1.56 13.34 104.53 667.20 | ECW-F4184JL .091 | +5% | 15.5 | 8.3 | 127 | 12.5 | 0.8 |Р12156-М0 1.55 1331 104.22 665.25 | ECW-F6913JL 
2 |+5%| 15.5 | 86 |133 125 | 0.8 | P12106-ND 1.58 13.52 105.87 675.75 | ECW-F4204JL A | +5% | 18.0 | 77 | 12.1 | 15.0 | 0.8 |P12158-ND 1.55 13.31 10422 665.25 | ECW-F6104JL 
22 | +5% | 15.5 | 9.0 | 13.6 | 12.5 | 0.8 |P12108-ND 1.59 13.60 106.53 679.95 | ECW-F4224JL 11 | +5% | 18.0 | 8.0 | 12.4 | 15.0 | 08 | P12160-ND 1.56 13.35 104.60 667.65 | ECW-F6114JL 
24 | *5% | 18.0 | 83 [130] 15.0 | 08 |P12217-ND 1.63 13.95 109.28 697.50 | ECW-F4244JL 42 | +5% | 18.0 | 83 | 127 | 15.0 | 08 | P12162-ND 1.56 13.40 104.97 670.05 | ECW-F6124JL 
27 | +5% | 18.0 | 88 [134] 15.0 08 |P12218-ND 1.65 1417 110.97 708.30 | ECW-F4274JL 13 | +5% | 18.0 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 0.8 | P12164-ND 1.64 14.06 110.17 703.20 | ECW-F6134JL 
3 |+5% 18.0 | 92 [139] 150 | 08 |P12219-ND 1.68 14.38 112.66 719.10 | ECW-F4304JL 15 | 45% | 18.0 | 9.1 | 13.5 | 15.0 | 0.8 | P12166-ND 1.72 14.73 115.39 736.50 | ECW-F6154JL 
33 | 45%] 18.0 | 9.6 [143] 150 | 08 |P12220-ND 1.70 1460 114.33 729.75 | ECW-F4334JL 16 | +5% 18.0 | 93 | 13.8 | 15.0 | 0.8 | P12168-ND 1.72 14.78 115.76 738.90 | ECW-F6164JL 
36 | +5%| 18.0 | 99 | 147 | 15.0 | 0.8 |P12221-ND 1.73 14.81 116.02 740.55 | ECW-F4364JL 18 | #5% 18.0 | 98 | 14.2 | 15.0 | 08 |Р12170-40 1.73 14.83 11614 741.30 | ECW-F6184JL 
39 | +5% | 18.0 | 10.3 | 15.1 | 15.0 | 08 |P12222-ND 175 15.02 117.69 751.20 | ECW-F4394JL 2 |+5%] 18.0 |10.3 | 14.7 150 | 08 |P12172-ND 1.75 15.02 117.62 750.75 | ECW-FG204JL 
43 | +5% | 18.0 | 10.7 | 15.6 | 15.0 | 0.8 |P12223-ND 1.80 15.45 121.05 772.65 | ECW-F4434JL а = 180 ты. LÍ LT n LE н L nim == т 
47 | +5%|180 | 11.2 |161 | 15.0 | 08 |P12224-ND 185 15.88 124.41 79440 | ECW-F4474JL 24 | #5% | 18. | I 0 | 0. ў : - - к Я 
51 | +5% | 205 | 103 [168 | 175 | 08 |P12225-ND 190 1631 12777 81555 | ECW-F4514JL 27 | 25% | 20.5 |104 167 175 | 08 |P12262-ND 1.83 1567 12274 78345 ECW-F6274JL 
56 | +5% | 205 | 107 473 | 175 | 0.8 |P12226-ND 195 16.74 13113 837.00 | ECW-F4564JL x = 205 іа 112 іта os 812208210) таа 1808 x ub EOW eee 
62 | *5% | 20.5 | 11.3 | 17.9 | 17.5 | 0.8 |P12227-ND 2.00 17.17 13449 858.45 | ECW-F4624JL P sas - ў Жр { ў , 6 ^ š 
И 4 i 36 | +5% | 205 | 11.9 | 18.5 | 175 | 0.8 |P12265-ND 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-F6364JL 
68 | *5% | 20.5 | 11.8 | 18.5 | 175 | 0.8 |P12228-ND 2.05 17.60 137.85 879.90 | ECW-F4684JL 39 аве 205-124 190 | 178 |-08 | P12286-ND- 193 1653 "12946 32035 lECW-Fe394JL 
75 | +5% | 20.5 | 12.3 |191 | 175 | 0.8 |P12229-ND 240 18.03 141.24 901.50 | ECW-F4754JL "B | 5% |205 |130 195 |175 | 08 |PI2267ND 195 1674 13113 83700 ECW-F6434)L 
82 | +5% | 23.0 | 11.8 | 18.5 | 20.0 | 0.8 |P12230-ND 245 18.46 144.60 922.95 | ECW-F4824JL | ШЕ | Ë mm Í ў y і | i 
47 | +5% | 20.5 | 13.5] 20.1 | 175 | 08 | P12268-ND 1.98 16.96 132.80 847.80 | ECW-F6474JL 
91 | +5% | 23.0 | 12.4 | 19.2 | 20.0 | 0.8 |P12231-ND 220 18.89 147.96 944.40 | ECW-F4914JL Я i у 
51 | +5% | 28.0 111.1 | 17.3 | 25.0 | 0.8 | P12269-ND 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F6514JL 
1.0 | *5% | 23.0 | 13.0 | 19.8 | 20.0 | 0.8 |P12232-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F4105JL 56 | +5% 280 |116 178 250 08 | P12270-ND 205 1760 13785 87990 | ECW-F6564JL 
11 | 25% | 23.0 136 205 200 08 |PI2233-ND 233 19.06 15635 997.95 ECW-F4115JL 62 1 25% 1280 |124 | 487 | 250 | 0.8 | P12271-ND 210 1803 14124 901 50 | ECW-F6624JL 
1.2 | +5% | 28.0 | 12.3 | 19.1 | 25.0 | 0.8 | P12234-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F4125JL .68 | +5% | 28.0 |127 | 193 | 25.0 | 08 | P12272-ND 245 18.46 144.60 922.95 | ECW-F6684JL 
1.3 | +5% | 28.0 | 12.8 | 19.6 | 25.0 | 0.8 | P12235-ND 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F4135JL 75 | +5% | 28.0 | 13.3 | 19.9 | 25.0 | 0.8 | P12273-ND 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6754JL 
1.5 | +5% | 28.0 | 13.7 | 20.7 | 25.0 | 0.8 | Р12236-М0 2.55 21.89 171.48 1094.55 | ECW-F4155JL .82 | +5% | 28.0 | 13.9 | 20.5 | 25.0 | 0.8 | P12274-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6824JL 
1.6 | +5% | 28.0 | 14.2 | 212 | 25.0 | 0.8 |P12237-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F4165JL 91 | +5% | 28.0 | 14.6 | 21.2 | 25.0 | 08 |P12275-ND 233 19.96 15635 997.95 | ECW-F6914JL 
1.8 | #5% 280 | 15.2 | 22.2 | 25.0 | 0.8 |P12238-ND 2.75 23.61 184.95 1180.50 | ECW-F4185JL 1.0 | +5% | 28.0 | 15.5 | 22.3 | 25.0 | 0.8 |P12276-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20 | ECW-F6105JL 
2.0 |+5% | 28.0 | 16.0 | 23.1 | 25.0 | 08 | P12239-ND 2.88 24.68 193.33 1234.05 | ECW-F4205JL 14 | +5% | 28.0 | 16.3| 23.0 | 25.0 | 08 | P12277-ND 2.48 21.25 166.45 1062.45 | ECW-F6115JL 
22 | +5% | 28.0 | 16.8 | 24.0 | 25.0 | 0.8 | P12240-ND 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4225JL 12 | +5% | 28.0 117.0! 23.7 | 25.0 | 0.8 |P12278-ND 255 21.89 171.48 1094.55 | ECW-F6125JL 
24 | +5% | 28.0 | 175 | 24.8 | 25.0 | 0.8 | P12241-ND 313 26.83 210.16 1341.45 | ECW-F4245JL 13 | +5% | 28.0 | 17.6 | 244 | 25.0 | 08 |P12279-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60 | ECW-F6135JL 
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Panasonic High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


= шый 


Designed for applications where high frequency апа high pulse аге required. 


Features: * Low-loss and inherent temperature rise * Excellent electrical characteristics * Flame-retardant epoxy resin coating 1.5 E Solder Plated 
ао older Plate 
Recommended Applications: * High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) = 1 Copper-Clad 
Electrical Specifications: е Temperature Range: -25°C ~ 85°С » Rated Voltage: 1250VDC) 1600VDC) * Capacitance Tolerance: +5% * Dissipation 25 |. Steel Wire 
Factor: 0.1% or less at 1kHz, 0.2% or less at 10kHz * Withstand Voltage: Between terminals - Rated vol. (VDC) x 150% for 60s Terminal to 
Enclosure - 1500VAC for 60s * Insulation Resistance: 30,000 МО min., at 500VDC), 20? for 60s Ені 4) |+ 90.80 + 0.05 
WV | Сар. |Toler-| Dimensions (тт)  |Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. Toler-| Dimensions (тт)  |Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | uF jane | L T | H | F | Рай №. 1 10 100 1,000 5,000 Рам No. DC | pF | апсе | L T | Н | Е | Рай Мо. 1 10 100 1,000 5,000 Рап Мо. 


10010 | +5% | 18.0 | 6.5 | 13.5 |15.0 | P10470-ND 79 676 52.95 337.95 315.42/М |ECW-H12102JV| |1250| .082 | +5% | 28.0 | 14.0 | 22.5 |25.0 | Р10493-М0 2.76 23.66 185.37 1183.20 1104.32/M ECW-H12823JV 
0012 | +5% | 18.0 | 7.0 | 13.5 |15.0| Р10471-40 79 676 52.95 33795 31542/M ECW-H12122JV | WV | .10 | +5% | 28.0 | 15.5 | 24.0 |25.0 | Р10494-М0 2.91 24.91 195.12 1245.45 1162.42/M |ECW-H12104JV 


10015 | +5% | 18.0 | 6.5 | 13.5 |15.0| Р10472-40 82 707 55.37 35340 329.84/М |ЕСМ/-Н12152./| 0010 | +5% | 18.0 | 6.5 | 13.5 | 15.0 P10495-ND 63 5.40 42.32 27015 252.14/M |ECW-H16102JV 
0018 | +5% | 18.0 | 7.0 | 14.0|15.0| Р10473-40 82 707 5537 35340 329.84/М ECW-H12182JV 0012 | +5% 18.0 | 7.0 | 13.5 15.0 | Р10496-М0 63 5.40 4232 27015 252.14/М ECW-H16122JV 
0022 | «5% | 18.0 | 65 |135 150|Р1047440 86 735 5758 36750 343.00/M ECW-H12222JV 0015 | +5% | 18.0 | 6.5 | 13.5 15.0 P10497-ND 63 5.40 4232 27045 252.14/M ECW-H16152JV 
027 | +5% [18.0 | 70 [440 [150 PI0475-ND 89 760 5955 38010 35476/M ECW-H12272JV 0018 | +5% | 180] 7.0 | 14.0 15.0 P10498-ND 63 5.40 4232 27015 252.14/M |ECW-H16182JV 
033 | +5% | 180 | 75 |145 150 PID476-ND 91 780 6108 38985 363.86/M ECW-H12332JV .0022 | +5% | 18.0| 6.0| 12.5 15.0 P10499-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M ECW-H16222JV 


.0027 | +5% | 18.0 | 6.0 | 13.0 |15.0| P10500-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M |ECW-H16272JV 
.0033 | +5% | 18.0 6.5 | 13.5 | 15.0 | P10501-ND 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M |ECW-H16332JV 


шев] зең eo өв 125 isolPiomonp 48 өй өш авав зваміюннанам | |€ «S 180] 70] 140 USD PUSPAD s8 вар газе aras авалам сонная 
0068 | +5% | 18.0 | 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10480-ND 1.05 901 70.57 450.45 420.42/М |ECW-H12682JV k oe i I Ё I Р i i i ў 


12501: 0056 | +5% | 23.0 | 6.5 | 15.0 |20.0|P10504-ND 76 649 50.81 324.30 302.68/M ECW-H16562JV 
Wy 0082 5% 180 | 75 440 150 PI0481-ND 1.0 943 7386 471.45 «40024 ECW-H12822)V | вв 2552720 70 1551200 P10505ND 76 649 5081 32430 30268M ECW-HI6662JV 
010 | 25% | 18.0 80 150 150 P10482-ND 1.13 971 7609 485.70 453.32/M ECW-HT2103JV.— wy бово | +5% | 23.0 | 7.5 |160|20.0|Р10506-40 76 649 5081 32430 302.68/M ECW-H16822JV 
012 | +5% | 180 | 85 |155 |15.0 Р10483-М0 119 1016 7959 50805 474.18/M ECW-H12123JV| 010 он озо ео 1650 ИШ: e «ала "ESI 39230 302 89M ВАНИЕ 


0039 | +5% | 18.0 | 6.0 | 12.5 |15.0| P10477-ND 91 7.80 61.08 389.85 363.86/М ECW-H12392JV 
0047 | +5% | 18.0 | 6.0 |13.0 |15.0| P10478-ND .91 7.80 61.08 389.85 363.86/М ECW-H12472JV 


415 | 25% | 18.0 | 95 16.0 зоры 1.51 1119 8766 55950 52220/M ECW-HI2153)V 012 | #5% 23.0| 9.0 17.0 20.0 P10508-ND 1.79 15.31 119.92 76545 71442/M ECW-H16123JV 
4018 | #5% | 28.0 | 75 160 200 а 145 1247 97.69 62355 5BL.98/M ECW-H12183JV 015 | 25% | 23.0| 95 |180 20.0 P10509-ND 1.79 1531 119.92 76545 71442/M |ECW-H16153JV 
022 | +5% | 23.0 | 8.5 | 16.5 |20.0 P10486-ND 1.58 13.57 106.27 678.30 633.08/M ECW-H12228JV 018 | 25% | 230 |10.5 | 19.5 |20.0| P10510-ND 1.79 15.31 119.92 765.45 71442/M ECW-H16183JV 
027 | +5% | 23.0 | 9.0 117.5 20.0 P10487-ND 1.92 16.44 128.80 822.15 767.34/M ECW-H12273JV 022 | +5% | 28.0 | 9.5 18.0 25.0 P10511-ND 2.37 20.34 159.31 1016.85 949.06/М |ECW-H16223JV 
033 | 5% | 23.0 10.0 | 18.5 |20.0 P10488-ND 2.15 18.44 14441 921.75 860.30/М |ECW-H12333JV 027 | +5% | 28.0 | 10.5 | 19.5 |25.0 | P10512-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M |ECW-H16273JV 
039 | +5% | 23.0 10.5 | 19.5 20.0 P10489-ND 2.18 18.68 146.36 93420 871.92/М [ECW-H12393JV .083 | 25% | 28.0 | 11.5 |20.5 |25.0| P10513-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M |ECW-H16333JV 
447 | +5% | 23.0 [11.5 [20.5 120.0 P10490-ND 2.33 1993 15611 996.45 930.02/M [ECW-H12473JV 039 | +5% | 28.0 | 13.5 | 22.0 |25.0 |P10514-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16393JV 
056 | +5% | 28.0 [11.5 20.5 25.0 P10491-ND 2.47 21.17 165.86 1058.70 988.12/M [ECW-H12563JV 447 | +5% | 28.0 15.0 23.5 25.0 |Р10515-М0 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M |ECW-H16473JV 
068 | +5% | 28.0 |12.5 |21.5 25.0 P10492-ND 2.62 2242 175.62 1120.95 1046.22/M |ECW-H12683JV .056 | +5% | 28.0 | 16.0 | 24.5 |25.0|P10516-ND 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M|ECW-H16563JV 


High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(L) 


Designed for applications where high frequency and high pulse are required. ENT 

Features: * Non-inductive design * Excellent electrical characteristics * Flame-retardant epoxy resin coating 

Recommended Applications: • High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) 

Electrical Specifications: « Extended Temperature Range: -40°C ~ 110°C * Rated Voltage: 800VDC), 1250VDC) 1600VDC) * Lead Material: 800V: 0.001pF to 0.039uF Tin-plated, +|-@d + 0.05 

Copper-clad, Steel-wire 0.043НЕ to 0.056uF Tin-plated, Copper-wire 1250V: 0.001yF to 0.0091yF Tin-plated, Copper-clad, Steel-wire 0.01uF to 0.022рР Tin-plated, Copper-wire 

1600V: 0.001uF to 0.0043pF Tin-plated, Copper-clad, Steel-wire 0.0047pF to 0.022uF Tin-plated, Copper-wire • Capacitance Tolerance: +3% (Н), «5% (J) * Dissipation Factor: 

0.1% or less at 1kHz, 0.2% or less at 10kHz * Withstand Voltage: Between terminals: Rated voltage (VDC) x 140% for 60s Terminal to Enclosure: 1500VAC for 60s * Insulation 

Resistance: 30,000 МО min., at 500VDC), 20° for 60s 

WV | Cap. [Тоіег- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 

DC uF |апсе| L In H F d |PartNo. 1 10 100 1,000 |Part №. DC HF | ance} L T. H F d |Рап Мо. 1 10 100 1,000 |Part Мо. 

0.001 |+3% 18 | 5.0 | 11.5 | 15 | 06 | P12738-ND .80 6.87 53.82 343.50 ECW-H8102HL 0.03 | +3% | 23 | 5.5 |135 | 20 | 0.6 |P12461-ND 1.80 15.45 121.05 772.65 | ECW-H8303HL 
0.0011 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12739-ND .81 6.98 54.64 348.75 |ECW-H8112HL 0.033 | +3% | 23 | 5.5 | 14.0 | 20 | 0.6 |P12462-ND 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-H8333HL 
0.0012 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12740-ND 83 7.08 55.48 354.15 |ECW-H8122HL 0.036 | +3% | 23 | 5.5 |140 | 20 | 06 |P12463-ND 2.00 17.17 134.51 858.60 | ECW-H8363HL 
0.0013 | +3% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12429-ND .84 7.19 56.33 359.55 | ECW-H8132HL 0.039 | +3% | 23 | 6.0 |140 | 20 | 06 | P12464-ND 243 18.24 142.90 912.15 | ECW-H8393HL 
0.0015 | +3% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12430-ND .85 7.30 57.18 364.95 |ECW-H8152HL 0.043 | +3% | 23 | 6.0 |145 | 20 | 0.8 |P12465-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-H8433HL 
0.0016 | +3% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12431-ND .86 7.41 58.02 370.35 |ECW-H8162HL 0.047 | +3% | 23 | 6.0 |145 | 20 | 08 | P12466-ND 2.38 20.39 159.73 1019.55 | ECW-H8473HL 
0.0018 | «396 | 18 | 6.0 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12432-ND 88 751 58.84 375.60 |ECW-H8182HL 0.051 | +3% | 23 | 65 |15.0 | 20 | 0.8 |P12467-ND 2.53 21.68 169.81 1083.90 | ECW-H8513HL 
0.002 | +3%| 18 | 60 | 130 | 15 | 0.6 | P12433-ND 89 7.62 59.69 381.00 ECW-H8202HL 0.056 | +3% | 23 | 65 | 15.0 | 20 | 0.8 |P12468-ND 2.70 23.18 181.58 1159.05 | ECW-H8563HL 
0.0022 | +3% | 18 | 50 |115 | 15 | 0.6 | P12434-ND .90 773 60.54 386.40 |ECW-H8222HL 0.001 | #5% | 18 | 50 |115 | 15 | 06 |P12469-ND 71 612 47.92 305.85 ECW-H8102JL 
0.0024 | +3% | 18 | 50 | 120 | 15 | 06 | P12435-ND 91 784 6138 391.80 ECW-H8242HL 0.0011 | +5% | 18 | 50 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12470-ND 73 6.23 48.76 311.25 ECW-H8112JL 
0.0027 | +3% | 18 | 50 | 120 | 15 | 06 | P12436-ND 93 794 6220 397.05 ECW-H8272HL 0.0012] +5% | 18 | 50 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12471-ND .74 6.33 49.61 316.65 ECW-H8122JL 
0.003 | +3% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 06 | P12437-ND 94 805 63.05 402.45 ECW-H8302HL 0.0013 | +5% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12472-ND .75 6.44 50.45 322.05 ECW-H8132JL 
0.0033 | +3% | 18 | 55 | 120 | 15 | 06 | P12438-ND 95 816 63.90 407.85 |ECW-H8332HL 0.0015 | +5% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12473-ND .76 6.55 51.28 327.30 ECW-H8152JL 
0.0036 | +3% | 18 | 55 | 125 | 15 | 06 | P12439-ND 98 827 6474 41325 ECW-H8362HL 0.0016 | +5% | 18 | 55 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12474-ND .78 6.65 52.12 332.70 ECW-H8162JL 


0.0018 | +5% | 18 | 6.0 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12475-ND 79 6.76 52.97 338.10 |ECW-H8182JL 
0.002 | +5% | 18 | 60 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12476-ND .80 6.87 53.82 343.50 | ECW-H8202JL 
0.0022 | +5% | 18 | 50 |115 | 15 | 0.6 |P12477-ND 81 6.98 54.64 348.75 | ECW-H8222JL 
0.0024 | +5% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12478-ND .83 7.08 55.48 354.15 | ECW-H8242JL 
0.0027 | +5% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12479-ND .84 7.19 56.33 359.55 | ECW-H8272JL 
0.003 | +5% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12480-ND .85 7.30 57.18 364.95 ECW-H8302JL 
0.0033 | +5% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12481-ND 86 7.41 58.02 370.35 | ECW-H8332JL 
0.0036 | +5% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12482-ND 88 7.51 58.84 375.60 | ECW-H8362JL 
0.0039 | +5% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12483-ND .89 7.62 59.69 381.00 | ECW-H8392JL 
0.0043 | +5% | 18 | 50 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12484-ND .90 7.73 60.54 386.40 |ECW-H8432JL 
0.0047 | +5% | 18 | 5.0 |120 | 15 | 0.6 |P12485-ND .91 7.84 61.38 391.80|ECW-H8472JL 
0.0051 | +5% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12486-ND .93 7.94 62.20 397.05 |ECW-H8512JL 
0.0056 | +5% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12487-ND .94 8.05 63.05 402.45 | ECW-H8562JL 
0.0062 | +5% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | Р12488-М0 .95 8.16 63.90 407.85 | ECW-H8622JL 
0.0068 | +5% | 18 | 60 |125 | 15 | 0.6 |P12489-ND .96 8.27 64.74 413.25 | ECW-H8682JL 
0.0075 | +5% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12490-ND .98 8.37 65.57 418.50 | ECW-H8752JL 
0.0082 | +5% | 18 | 6.0 |130 | 15 | 0.6 |P12491-ND .99 848 66.41 423.90 | ECW-H8822JL 
0.0091 | +5% | 18 | 6.5 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12492-ND 1.00 8.59 67.26 429.30|ECW-H8912JL 


0.0039 | +3% | 18 | 55 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12440-ND .98 8.37 65.57 418.50 |ECW-H8392HL 
0.0043 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12441-ND .99 8.48 66.41 423.90 |ECW-H8432HL 
0.0047 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12442-ND 1.00 8.59 67.26 429.30 ECW-H8472HL 800 
0.0051 | +3% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12443-ND 1.03 8.80 68.95 440.10 |ECW-H8512HL W 
0.0056 | +3% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12444-ND 1.05 9.02 70.62 450.75 |ECW-H8562HL 
0.0062 | +3% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12445-ND 1.08 9.23 72.31 461.55 |ECW-H8622HL 
0.0068 | +3% | 18 | 6.0 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12446-ND 1.10 9.44 73.98 472.20 |ECW-H8682HL 
0.0075 | +3% | 18 | 60 | 13.0 | 15 | 0.6 | P12447-ND 1.13 9.66 75.67 483.00 |ECW-H8752HL 
0.0082 | +3% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 | P12448-ND 1.15 9.87 77.34 493.65 |ECW-H8822HL 
0.0091 | +3% | 18 | 6.5 | 13.0 | 15 | 0.6 | P12449-ND 1.18 10.09 79.03 504.45 | ECW-H8912HL 
0.01 |+3% | 18 | 65 | 13.5 | 15 | 0.6 | P12450-ND 1.20 10.30 80.70 515.10 ECW-H8103HL 
0.011 |+3% | 18 | 70 | 13.5 | 15 | 0.6 | P12451-ND 1.23 10.52 82.39 525.90 | ECW-H8113HL 
0.012 | +3% | 18 | 5.0 | 11.5 | 15 | 0.6 | P12452-ND 1.25 10.73 84.06 536.55 | ECW-H8123HL 
0.013 | +3% | 18 | 5.0 | 120 | 15 | 0.6 | P12453-ND 1.30 11.16 87.42 558.00 | ECW-H8133HL 
0.015 |+3% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12454-ND 1.35 11.59 90.80 579.60 | ECW-H8153HL 
0.016 | +3% | 18 | 5.5 | 120 | 15 | 0.6 | P12455-ND 1.40 12.02 94.16 601.05 | ECW-H8163HL 
0.018 | +3% | 18 | 55 | 125 | 15 | 0.6 | P12456-ND 1.45 12.45 97.53 622.50 ECW-H8183HL 


800 
w 


002 |+3%| 18 | 60 |125 |15 | 08 | P12457-ND 150 12.88 100.89 643.95 ECW-H8203HL 001 («ве | 18 | 65 |135 | 15 | 06 | О тоз aso 6895 44010) ECW-He103JL 
0.022 +3% 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 06 | P12458-ND 1.58 13.52 105.91 676.05 ECW-H8223HL 0011 a5 18 | 70 |135 | 15 | ов | P2494-ND. 105 902 7062 45075 ECW-HB113JL 
0.024 | =3%| 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 06 | P12459-ND 1.65 14.17 110.97 708.30 ECW-H8243HL 0012 | +5% 18 | во |115 | 15 | ов | P12495-ND. 108 923 7231 46155 ECW-H8123JL 


0.027 | +3% | 23 | 5.0 | 13.5 | 20 | 0.6 | P12460-ND 1.73 14.81 116.02 740.55 | ECW-H8273HL 


(Continued) 
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Panasonic High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(L) (Cont.) 


WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 

DC uF | ance} L T H E d | Part №. 1 10 100 1,000 | Part Мо. пс рЕ |апсе L T H F d Рай Мо. 1 10 100 1,000 | Part Мо. 
0.013 | +5% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12496-ND 110 9.44 73.98 472.20 ECW-H8133JL 0.013 | +5% | 18 | 75 | 14.0 | 15 | 0.8 |P12572-ND 1.25 10.73 84.06 536.55 | ECW-H12133JL 
0.015 | +5% | 18 | 5.5 | 12.0 15 | 0.6 | P12497-ND 1.13 9.66 75.67 483.00 ECW-H8153JL 0.015 | +5% | 18 | 80 | 14.5 | 15 | 0.8 |Р12573-М0 1.30 1116 8742 558.00 ECW-H12153JL 
0.016 | #5% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 06 | Р12498-№0 1.18 1009 79.08 50445 ECW-H8163JL | 14,4) 0.016 #5% | 18 | 80 | 150 | 15 | 08 |P12574-ND 1.35 11.59 90.80 579.60 |ECW-H12163JL 
0.018 | +5% | 18 | 55 | 125 | 15 | 06 | Р12499-№0 1.23 1052 8239 525.90 ECW-H8183JL | | wv рів :5% | 23 | 65 | 150 | 20 | 08 |P12575-ND 1.40 12.02 9416 601.05 | ECW-H12183JL 
042 | 5% 18 60 |125 15 | 06 ШАХ 130 1116 8742 55800 ECW-HA203IL 0.02 | +5% | 23 | 65 | 15.0 | 20 | 08 |P12576-ND 1.45 12.45 97.53 622.50 ECW-H12203JL 
ара cem. don EO 15: ое 158 1081 72247. 38025 на 0.022 | +5% | 23 | 7.0 | 155 | 20 | 0.8 |P12577-ND 1.50 12.88 100.89 643.95 ECW-H12223JL 
0.024 | +5% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12502-ND 1.45 12.45 97.53 622.50 | ECW-H8243JL 

800 | 0.027 | +5% | 23 | 5.0 | 13.5 | 20 | 0.6 | P12503-ND 1.53 13.09 102.55 654.60 ECW-H8273JL 0.001 #3% | 18 50 |115 15 | 08 ЕДА 87 744 5828 372.00 ECW-HIG1O2HL 

WV | 003 | +5% 23 | 55 | 135 | 20 | ов MEINE 160 1374 107.81 686.85 ECW-H8303JL 0.0011 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12579-ND 88 7.53 59.01 376.65 | ECW-H16112HL 
0.033 | +5% | 23 | 55 |140 | 20 | 06 | P12505-ND 1.70 1460 11433 729.75 ECW-H8333JL 0.0012| +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12580-ND .89 7.63 5974 381.30|ECW-H16122HL 
0.036 | +5% | 23 | 5.5 | 14.0 | 20 | 0.6 | P12506-ND 1.80 15.45 121.05 772.65 | ECW-H8363JL 0.0013] +3% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 06 |P12581-ND 90 7.72 60.47 385.95 ECW-H16132HL 
0.039 | +5% | 23 | 6.0 | 14.0 | 20 | 06 | Р12507-М0 1.90 16.31 127.77 815.55 | ECW-H8393JL 0.0015| +3% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12582-ND 91 7.81 61.19 390.60 | ECW-H16152HL 
0.043 | +5% | 23 | 60 | 145 | 20 | 0.8 | Р12508-М0 2.00 17.17 134.51 858.60 | ECW-H8433JL 0.0016] +3% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 06 |P12583-ND 92 791 61.92 395.25 |ECW-H16162HL 
0.047 | +5% 23 | 6.0 | 14.5 | 20 | 0.8 | P12509-ND 2.13 18.24 142.90 912.15 | ECW-H8473JL 0.0018| +3% | 18 | 6.0 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12584-ND .93 8.00 62.65 399.0 ECW-H16182HL 
0.051 | +5% | 23 | 65 | 150 | 20 | 0.8 |P12510-ND 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-H8513JL 0.002 | +3% | 18 | во | 130 | 45 | 06 |Pi2585-ND 94 809 6338 404.55 ECW-H16202HL 
0.056 | +5% | 23 | 65 | 15.0 | 20 | 0.8 |P12511-ND 2.40 20.60 161.40 1030.20| ECW-H8563JL 0.0024| 43:4 18 | 65 | 130 | 15 | 06 |P12587-ND 97 828 6484 41385 ECW-H16242HL 
0001 | +3% | 18 | 50 | 115 15 | 06 ШОШЫМ 38 751 58.84 375.60 ECW-HT2102HL 0.0027 | +3% 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12588-ND 98 837 6557 418.50 |ECW-H16272HL 
00011 237 18 СІ 120. 357 СЫ 250-752 5969 90100 НІНІ? 0.003 | +3% 18 | 55 | 12.0 | 15 | 06 |P12589-ND 1.01 8.65 67.75 432.45 ECW-H16302HL 
50012289 18 $0 |120 15 06 LE 40 774 6054 38640 auqa 0.0033 | +3% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12590-ND 1.02 8.74 68.48 437.10|ECW-H16332HL 
0.0013 +3% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12515-ND 91 7.84 61.38 391.80 ECW-H12132HL 
00015 «vw 18 | ss |125 | 15 | ре В 9 тол 6220 Ps SoH 0.0036 | +3% | 18 | 55 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12591-ND 1.03 8.84 69.21 441.75 ECW-H16362HL 
0.0016] +3%| 18 | 55 | 125 | 15 | 06 |P12517ND 94 805 6305 40245 ECW-H12162HL 0.0039| +3% | 18 | 55 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12592-ND 1.04 8.93 69.94 446.40 | ECW-H16392HL 
0.0018 | +3% | 18 | во | 125 | 15 | 06 |P12518-ND 95 816 6390 407.85 | ECW-H12182HL 0.0043 | +3% | 18 | 6.0 | 125 | 15 | 0.6 |P12593-ND 1.05 9.02 70.66 451.05 | ECW-H16432HL 
0.002 | +3% | 18 | 6.0 | 130 | 15 | 0.6 | Р12519-0 .96 827 64.74 413.25 ECW-H12202HL 0.0047| 53% | 18 | 7.0 | 13.5 | 15 | 0.8 |P12594-ND 1.06 911 71.39 455.70 | ECW-H16472HL 
0.0022 | +3% | 18 | 5.0 | 11.5 | 15 | 0.6 | P12520-ND .98 8.37 65.57 418.50 ECW-H12222HL 0.0051 | +3% | 18 | 7.0 | 140 | 15 | 0.8 |P12595-ND 1.07 921 7242 460.35 ECW-H16512HL 
0.0024| +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12521-ND 99 8.48 66.41 423.90 ECW-H12242HL 0.0056| +3% | 18 | 7.5 | 140 | 15 | 0.8 |P12596-ND 1.09 9.30 72.85 465.00|ECW-H16562HL 
0.0027 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12522-ND 1.00 8.59 67.26 429.30 ECW-H12272HL 0.0062 | +3% | 18 | 75 | 145 | 15 | 0.8 |P12597-ND 111 949 74.31 474.30 | ECW-H16622HL 
0.003 | +3% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 | Р12523-М0 1.03 8.80 68.95 440.10) ECW-H12302HL 0.0068| +3% | 18 | 8.0 | 145 | 15 | 0.8 |P12598-ND 1.13 9.67 75.76 483.60 | ECW-H16682HL 
0.0033 +3% | 18 | 5.5 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12524-ND 1.05 9.02 70.62 450.75 ECW-H12332HL 0.0075] +3% | 18 | 80 | 150 | 15 | 08 |PI2599-ND 115 986 7722 492.90 |ECW-H16752HL 
0.0086) #3% | 18 | 55 |125 15 | 06 HUS 1.08 923 7231 46155 ECW-HIZSGHL 0.0082| +3% | 18 | 85 | 155 | 15 | 0.8 |P12600-ND 1.17 1004 78.68 502.20 |ECW-H16822HL 
00099 398.18: 55. 125. TS 06 RACE ri 946 7336: 3220 EGW ERSE 0.0091 | +3% | 18 | 9.0 | 155 | 15 | 0.8 |P12601-ND 1.22 10.42 81.59 520.80 ECW-H16912HL 
0.0043| +3% | 18 | 6.0 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12527-ND 1.13 9.66 75.67 483.00 ECW-H12432HL 
0.0047 | +3% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12528-ND 1.15 9.87 77.34 493.65 ECW-H12472HL Ма равіна карна ТО 450 201.05 ШАЛЫН 7251075: 8151 53940 анна а 
0.0051 | +3% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 06 |P12529-ND 1.18 1009 7903 50445|ECW-H12512HL 0011 | #3% 23 | 70 155 | 20 06 ША 130 11-16 8742 558.00 ECW-H16113HL 
0.0056| +3% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12530-ND 1.20 1030 80.70 515.10| ECW-H12562HL 0012 | +3% | 23 75 | 155 | 20 08 | ОБП 137 1172 9179 585.80 ECW-H16123HL 
0.0062 +3% | 18 | 55 | 125 | 45 | 06 |P12531-ND 123 1052 8239 52590|ECW-H12622HL 0.013 | +3% 23 | 75 | 16.0 | 20 | 08 |P12605-ND 1.43 1228 96.16 613.80 ECW-H16133HL 
0.0068| +3% | 18 | 6.0 | 125 | 15 | 0.6 | P12532-ND 1.25 10.73 84.06 536.55 | ECW-H12682HL 0.015 | +3% | 23 | 8.0 | 16.5 | 20 | 0.8 |P12606-ND 1.50 12.83 100.53 641.70 | ECW-H16153HL 
0.0075| +3% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 | P12533-ND 1.30 11.16 87.42 558.00 ECW-H12752HL 0.016 | +3% 23 | во |165 | 20 | 08 |P12607-ND 1.58 13.58 106.36 678.90 ECW-H16163HL 
0.0082 | +3% | 18 | 60 | 13.0 | 15 | 0.6 | P12534-ND 1.35 11.59 90.80 579.60 ECW-H12822HL 0.018 | +3% | 23 | 85 | 17.0 | 20 | 0.8 |P12608-ND 1.67 1432 11219 716.10  ECW-H16183HL 
0.0091| +3% | 18 | 6.5 | 13.0 | 15 | 0.6 | P12535-ND 1.40 12.02 94.16 601.05 ECW-H12912HL 0.02 | +3%| 23 | 90 | 175 | 20 | 08 |P12609-ND 1.78 15.25 119.47 762.60 | ЕСМ/-Н16203НЕ 
0.01 | #3% 18 65 135 | 15 | 0.8 | P12536-ND 145 1245 97.53 622.50|ECW-H12108HL | |550’ 0.022 | +3% 23 | 9.5 | 18.0 | 20 | 0.8 |P12610-ND 1.91 16.37 128.22 818.40 | ECW-H16223HL 
0.011 | #3% | 18 | 7.0 [13.5 | 15 | ов |P12537-ND 1.50 12.88 100.89 643.95|ECW-H12113HL| | WV |0001 | +5% | 18 | 50 | 115 | 15 | 06 PI2611-ND 78 670 5245 33480 ECW-H16102JL 
0.012 | +3% | 18 | 70 | 14.0 | 15 | 0.8 | P12538-ND 1.55 13.31 104.25 665.40 | ECW-H12123HL ИИН | 80 |120 | 48 ов ИО 79 679 5248 233945 ECW:H18112JL 
0.013 | +3% | 18 | 75 | 14.0 | 15 | 08 |P12539-ND 1.60 13.74 107.61 686.85 | ECW-H12133HL nodia ass a daolag as о EN КГ ТЕГЕ 
0.015 | +3% | 18 | во | 145 | 15 | 0.8 | P12540-ND 1.65 1417 110.97 708.30] ECW-H12153HL 

1250 | 0.016 | #3% | 18 | 8.0 | 15.0 | 15 | 0.8 |Р12541-М0 1.70 14.60 114.33 729.75| ECW-H12163HL 00013 аз» 18. 55 20- 45. 06 шай U Sos ste. а 

WV Голота | 3% 23 | 65 | 150 | 20 | 08 | P12542-ND 175 15.02 117.69 751.20 | ECW-H12183HL 0.0015) 25% 18 | 55 |125 | 15 | 06 ШАБА 82 707 5537 35340 ECW-HI6152JL 
0.02 | +3% | 23 | 65 |150 | 20 | 08 |P42543-ND 1.80 1545 121.05 772.65| ECW-H12203HL 0.0016 +5% | 18 | 55 |125 | 15 | 0.6 |P12616-ND 84 7.16 56.09 358.05|ECW-H16162JL 
0.022 | +3% | 23 | 7.0 | 155 | 20 | 08 | P12544-ND 1.85 15.88 124.41 794.10] ECW-H12223HL 0.0018 #5% | 18 | 6.0 | 125 | 15 | 0.6 |P12617-ND .85 7.25 56.82 362.70 ECW-H16182JL 
0.001 | +5% | 18 | 5.0 | 11.5 | 15 | 06 | P12545-ND .79 6.76 52.97 338.10 ECW-H12102JL 0.002 | +5% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12618-ND .86 7.35 57.55 367.35 | ECW-H16202JL 
0.0011 | +5% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12546-ND 80 6.87 53.82 343.50 ECW-H12112JL 0.0022 +5% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12619-ND .87 7.44 58.28 372.00 |ECW-H16222JL 
0.0012| +5% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12547-ND 81 6.98 54.64 348.75 ECW-H12122JL 0.0024| +5% | 18 | 6.5 | 13.0 | 15 | 06 |P12620-ND .88 753 5901 376.65 |ECW-H16242JL 
0.0013] +5% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12548-ND .83 7.08 55.48 354.15 ECW-H12132JL 0.0027| +5% | 18 | 50 | 12.0 | 15 | 06 |P12621-ND 89 763 5974 381.30 | ECW-H16272JL 
0.0015 | +5% | 18 | 55 | 125 | 15 | 0.6 |PI2549-ND .84 7.19 56.33 35955 ECW-H12152JL 0.003 | +5% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12622-ND .90 7.72 6047 385.95 ECW-H16302JL 
0.0016) +5% 18 | 5.5 | 125 | 15 | 0.6 |PI2550-ND .85 7.30 5718 364.95 ECW-H12162JL 0.0033 | +5% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 06 |P12623-ND 91 781 61.19 390.60|ECW-H16332JL 
0.0018 | +5% | 18 | 6.0 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12551-ND 86 7.41 58.02 370.35 ECW-H12182JL 00046] э5% | 48 | 55 |195 | 45 | ое ШП г? 791 6102 395.25 ECW-H16362JL 
0:002, 45% 48 1:601 120 157 09 E 1885 Тат 988% 37560 FOW-HI2202JL 0.0039| +5% | 18 | 55 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12625-ND 93 8.00 62.65 399.90|ECW-H16392JL 
0.0022 | +5% | 18 | 5.0 | 11.5 | 15 | 0.6 |P12553-ND .89 7.62 59.69 381.00 ECW-H12222JL 
004 sw 18 | so 120. | 15 ов ИШ. 90 773 6054 38640 сенді. 0.0043 | +5% | 18 | 6.0 | 125 | 15 | 0.6 |P12626-ND 94 8.09 63.38 404.55 ECW-H16432JL 
01097 5% | 48 | 50 120 | 45 | 06 ЕГ 91 734 61.38 39180 ECW-HT2272JL 0.0047 | +5% | 18 | 7.0 | 135 | 15 | 0.8 |P12627-ND 95 8.18 6411 409.20 ECW-H16472JL 
0003 | +5% 48 | 55 |120 15 | 06 |PI2556-ND 93 794 6220 397.05 ECW-H12302JL 0.0051 | 5% | 18 | 7.0 | 14.0 | 15 | 0.8 |P12628-ND 97 828 64.84 413.85 ECW-H16512JL 
00083 +5% | 18 | 55 | 120 | 15 | 06 | PI2557-ND 94 805 6305 40245 | ECW-H12332UL 0.0056 | +5% | 18 | 75 | 140 | 15 | 0.8 |P12629-ND 98 8.37 65.57 418.50 ECW-H16562JL 
0.0036| +5% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 |P12558-ND .95 8.16 63.90 407.85 |ECW-H12362JL 0.0062| +5% | 18 | 75 |145 | 15 | 0.8 |P12630-ND 1.00 8.56 67.02 427.80 ECW-H16622JL 
0.0039| +5% | 18 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | P12559-ND 96 827 64.74 413.25 ECW-H12392JL 0.0068 | +5% | 18 | 8.0 | 145 | 15 | 08 |P12631-ND 1.02 8.74 68.48 437.10|ECW-H16682JL 
0.0043 | +5% | 18 | 6.0 | 125 | 15 | 0.6 | P12560-ND .98 8.37 65.57 418.50 ECW-H12432JL 0.0075| +5% | 18 | 80 | 15.0 | 15 | 0.8 |P12632-ND 1.04 8.93 69.94 446.40 |ECW-H16752JL 
0.0047| +5% | 18 | 5.0 | 12.0 | 15 | 0.6 |P12561-ND 99 8.48 66.41 423.90 | ECW-H12472JL 0.0082| +5% | 18 | 8.5 | 15.5 | 15 | 0.8 |P12633-ND 1.06 941 71.39 455.70 | ECW-H16822JL 
0.0051| 5% | 18 | 55 | 12.0 | 15 | 0.6 | P12562-ND 1.00 8.59 67.26 429.30 ECW-H12512JL 00091 +5% | 18 | 90 | 155 | 15 | 08 |P12634-ND 109 930 7285 465.00 ECW-H16912JL 
0.0056) 25% | 18 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 1256 NDI 103 880 68.95 440.10 ECW-H12562JL 0.011 | +5%| 23 | 7.0 | 155 | 20 | 08 |P12636-ND 1.17 10.04 78.68 502.20 | ECW-H16113JL 
00062 5% | 18 55 (125 15 06 ШО 105 802 7062 45075  ECW-H T2622 0.012 | +5% 23 | 75 | 155 | 20 | 08 |P12637-ND 1.22 1042 81.59 520.80 |ECW-H16123JL 
ЮЕ ава ВО teo oo NE 148: 223. почт. 46155 КҰН ЕЕ 0.013 | +5% 23 | 7.5 | 16.0 | 20 | 08 |P12638-ND 1.26 10.79 84.51 539.40 ECW-H16133JL 
0.0075| +5% | 18 | 6.0 | 13.0 | 15 | 0.6 |P12566-ND 1.10 9.44 73.98 472.20 ECW-H12752JL 
aoea sw 18 | во Тао | 15 oc Уз: 113 965 7557 48300 | ECW-HT2822]E 0.015 | +5% 23 | 8.0 | 16.5 | 20 | 08 |P12639-ND 1.35 11.53 90.33 576.60 ECW-H16153JL 
0.0091 | 15% | 18. | 65 | 130 | 45 | 06 ОЛУ 145 987 7724 49365 ECW-H12912JL 0.016 | +5% 23 | 80 | 16.5 | 20 | 08 |P12640-ND 1.43 12.28 9616 613.80 ECW-H16163JL 
001 | 25% | 18 65 | 135 | 15 | 08 | P12569-ND 148 1009 7903 50445 |ECW-H12103JL 0.018 | +5% 23 | 85 | 17.0 | 20 | 08 |P12641-ND 1.52 13.02 101.99 651.00 ECW-H16183JL 
0.011 | +5% | 18 | 70 [135 | 15 | ов | Р12570-№0 120 1030 8070 51510 ECW-H12113JL 0.02 | +5% | 23 | 9.0 | 175 | 20 | 08 |P12642-ND 1.63 13.95 109.28 697.50 ECW-H16203JL 
0.012 +5%| 18 | 7.0 | 14.0 | 15 | 0.8 |Р12571-М0 1.23 1052 82.39 525.90| ECW-H12123JL 0.022 | +5% 23 | 95 | 18.0 | 20 | 08 |P12643-ND 1.74 14.88 116.56 744.00 ECW-H16223JL 
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Bis ow», Metallized Polypropylene Filter Capacitors 
MKP 416 to 420 Series 
Applications: * Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred 
* Their small dimensions make them suitable for circuits with high packaging density 
Specifications: е Rated Temperature (DC): 85°C * Capacitance Tolerance: +2% e Ой 
Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(VDC) | (uF) b h I P l B | Part No. 1 10 100] Part No. (VDC) | (uF) b h I P l BM | Part No. 1 10 100] PartNo. 
МКР 416 Series МКР 418 Series 
036 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2065-ND 43 37 25 | 2222 416 43603 01 | 35 80 72 50 40 50 | 80219241) 98 33 222 | 222241841003 
089 | 45 90 72 50 40 50 | BC2066-ND 48 37 25 | 2222 416 43903 011 | 35 80 72 50 40 50 | BC2134-ND 39 34 23 2222 418 41103 
мз | 45 90 72 50 40 50 | BC2067-ND 43 37 25 | 2222 416 44308 012 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2136-ND 39 34 23 | 222241841203 
047 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2068-ND 44 38 26 | 2222 416 44703 013 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2138-ND 67 .58 .39| 2222418 41303 
051 | 60 110 72 50 40 550 | BC2069-ND 44 38 26 | 2222 416 45103 O15 | 35 80 72 50 40 .50 -BO2140:ND 41 386 224 2222418 41503 
016 | 45 90 72 50 40 50| BC2141-ND 43 37 25 | 2222 418 41603 
056 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2070-ND 45 39 26 | 2222 416 45603 18 | 45 90 72 50 40 50 | BC2142-ND 44 38 26 | 2222 418 41803 
062 | 60 110 72 50 40 50 | BC2071-ND 47 41 27 | 2222 416 46203 o | 45 90 72 50 40 50 | BC2143-ND 45 39 26 | 2222418 42003 
068 | 60 110 72 50 40 50 | BC2072-ND 48 42 28 | 2222 416 46803 022 [45 90 72 50 40 50 | BC2144-ND 47 М 27 | 2222 418 42203 
075 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2073-ND 48 42 28 | 2222 416 47503 024 | 45 90 72 50 40 50 | BC2145-ND 48 42 28 | 2222 418 42403 
082 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2074-ND 50 43 29 | 2222 416 48203 027 | 60 110 72 50 40 50| BC2146-ND 50 43 29 2222 418 42703 
091 | 60 110 72 50 40 50 | BC2075-ND 50 43 29 | 2222 416 49103 03 | во 110 72 50 40 50 | BC2147-ND 50 44 29 | 2222 418 43003 
40 | 60 110 72 50 40 50 | BC2054-ND 50 43 29 | 2222 416 41004 033 | 60 110 72 50 40 50 | BC2148-ND 50 44 229} 2222 418 43303 
11 60 110 72 50 40 .50 | BC2055-ND 52 45 30 | 2222 416 41104 036 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2149-ND 52 45 30 | 2222418 43603 
42 60 110 72 50 40 50 | BC2056-ND 53 46 31 | 2222 416 41204 039 | 6.0 114 72 50 40 50 | BC2150-ND 52 45 .30 | 2222 418 43903 
43 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2057-ND 53 46 31 | 222241641304 143 | 60 110 72 50 40 50  BC2151-ND 53 46 .31 | 2222 418 44303 
15 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2058-ND 54 47 32| 2222 416 41504 O47 | 40 100 125 100 40 .60 |І 52:0 54 47 320 222241844703 
051 | 40 100 125 100 40 .60 | BC2153-ND 56 48 32 | 2222 418 45103 
46 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2059-ND 56 48 32 | 2222 416 41604 
.056 | 40 100 125 100 40 .60  BC2154-ND 56 48 32 | 2222 418 45603 
18 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2060-ND 57 49 33 | 2222 416 41804 
63 20 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2061-ND 58 50 .34 | 2222 416 42004 062 | 40. 100 125 100 40 60 ШАБАН 57 49 33 2222 41846203 
22 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2062-ND 60 52 35| 2222 416 42204 068 | 40 100 125 100 40 .60 MBCZISEND 58 50 .34 2222418 46803 
175 | 50 110 125 100 40 .60  BC2157-ND 58 50 .34| 2222 418 47503 
24 | 60 120 125 100 4.0 .60 | BC2063-ND 62 54 .36 | 2222 416 42404 250 | .082 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2158-ND 60 52 .35 | 2222 418 48203 
27 60 120 125 100 40 .60 | BC2064-ND 65 56 .37 | 2222 416 42704 .091 50 110 125 100 40 .60 | BC2159-ND 61 53 .36 | 2222 418 49103 
30 6.0 120 175 150 35 .60 | BC2078-ND 63 .55 .37 | 2222 416 73004 10 60 120 125 100 40 60! BC2133-ND 62 54 36| 2222 418 41004 
33 6.0 120 175 150 35 .60 | BC2079-ND 64 56 .37 | 2222 416 73304 л 6.0 120 125 100 40 60| BC2135-ND 63 55 37 | 2222 41841104 
36 6.0 120 175 150 35 .60 | BC2080-ND 67 58 .39 | 2222 416 73604 42 60 120 125 100 40 60 | BC2137-ND 65 56 .37 | 2222 418 41204 
39 | 60 120 175 150 35 .60 | BC2081-ND лі 61 41 | 2222 416 73904 13 | 60 120 125 100 40 .60  BC2139-ND 67 .58 .39 | 2222 418 41304 
43 | 70 185 175 150 35 .80 | BC2082-ND 74 64 43 | 2222 416 74304 145 | 5.0 11.0 175 150 3.5 .60 | BC2160-ND 60 .52 .35 | 2222 418 71504 
47 | 70 185 175 150 35 80 | BC2083-ND л 66 44 | 2222 416 74704 16 | 50 110 175 15.0 35 .60 | BC2161-ND 62 .53 .36 | 2222 418 71604 
51 70 135 175 150 35 .80 | BC2084-ND 80 69 46 | 2222 416 75104 18 | 60 120 175 150 35 .60  BC2162-ND 65 .56 .37 | 2222418 71804 
56 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2085-ND 81 70 47 | 2222 416 75604 20 | 60 120 175 150 35 .60  BC2163-ND 67 .58  .39 | 2222418 72004 
s2 Газ 180 175 150 35 Ж | wcaoecnn № 74 5 | 222241676204 22 | 60 120 175 150 35 60) 801080 т 40 40 20248724 
68 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2087-ND 90 78 .52 | 2222 416 76804 27 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2166-ND 75 65 43 2222418 72704 
75 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2088-ND 95 82 .55 | 2222 416 77504 30 | 70 135 475 150 a5 во Л 7 56.4 9959 4238/75004 
.82 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2089-ND 1.03 89 .59 | 2222 416 78204 эз | 70 135 175 150 35 30 BORD aU. B9. 46.2229 418 73304 
91 |100 165 175 150 35 .80 | BC2090-ND 110 .95 .64 | 2222 416 79104 36 | 70 135 175 150 35 80 | BC2169.ND м 73 40 2222 418 73604 
10 |100 165 175 150 35 .80 | BC2076-ND 116 1.00 .67 | 2222 416 71005 39 | 85 150 175 150 35 .80  BC2170-ND 89 77 52 | 2222 418 73904 
11 |100 165 175 150 35 .80 | BC2077-ND 126 108 72 | 2222 416 71105 43 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2171-ND 95 81 55 | 2222 418 74304 
MKP 417 Series 47 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2172-ND 1.00 86 .57 | 2222 418 74704 
51 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2173-ND 1.06 92 .61 | 2222 418 75104 
024 | 45 90 72 50 40 .50 BC2100-ND 45 39 26 | 2222 417 42403 56 | 100 165 175 150 35 .80| BC2174-ND — 1.13  .97 65 | 222241875604 
07 | 45 90 72 50 40 .50  BC2102-ND 45 39 26 | 222241742703 .62 |100 165 175 150 35 .80 | BC2175-ND 149 1.03  .69 | 2222 418 76204 
03 | 45 90 72 50 40 50 BC2103-ND 47 41 227 | 2222 417 43003 .68 [100 165 175 150 35 480 | BC2176-ND 1.26 1.08 73 | 2222 418 76804 
033 | 45 90 72 50 40 50 | BC2104-ND 47 41 27| 2222 417 43303 URP ата Sores 
036 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2105-ND 47 41 27 | 2222 417 43603 XR Гар 72 ЖЕК. 45 D ШЕКЕ 30 26 в | 9252419 41002 
.039 60 110 72 50 4.0 550 | BC2106-ND 47 41 27 | 2222 417 43903 10011 35 80 72 50 40 50 | BC2179-ND 30 26 18 | 2222 419 41102 
.043 60 110 72 50 40 .50 | BC2107-ND 47 41 27 | 2222 417 44303 .0012 35 80 72 50 40 50 | BC2181-ND 30 26 18 | 2222 419 41202 
.047 60 110 72 50 4.0 .50 | BC2108-ND 48 42 28 | 2222 417 44703 003 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2183-ND 30 26 18 | 222241941302 
051 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2109-ND 50 43 .29 | 2222 417 45103 0015 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2185-ND 34 29 20 | 2222 419 41502 
.056 60 110 72 50 40 .50 | BC2110-ND 50 44 .29 | 2222 417 45603 0016 | 35 80 72 50 40 50 | BC2187-ND 34 29 20 | 2222 419 41602 
062 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2111-ND 52 45 30 | 2222417 46203 0018 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2189-ND 34 29  .20 | 2222 419 41802 
068 | 60 110 72 50 40 .50 BC2112-ND 53 46 31 | 2222 417 46803 002 | 35 80 72 50 40 50 | BC2191-ND 34 29 .20 | 2222 419 42002 
075 | 40 100 125 100 40 .60 | BC2113-ND 53 46 31 | 2222 417 47503 0022 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2193-ND 34 29 .20 | 2222 419 42202 
082 | 40 100 125 100 40 .60 | BC2114-ND 53 46 31 | 2222 417 48203 :0024 35 80 72 50 40 50 | BC2195-ND 34 29 20 222241942402 
091 | 40 100 125 100 40 .60 | BC2115-ND 54 47 32| 2222 417 49103 s Е а Г. a = s AE а P 5 2022 8420. 
ў 5 72 5. 5 - 5. 
ло | 40 100 125 100 40 .60 | BC2091-ND 54 47 32| 2222 417 41004 0033 | 35 во 72 50 40 50  BC2201-ND 35 30 20 | 222241943302 
41 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2092-ND 57 49 38 | 2922417 41104 0036 | 35 80 72 50 40 50 | BC2203-ND 35 30 20 | 2222 419 43602 
42 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2093-ND 58 50 .34 | 2222 417 41204 (0039 | 35 80 72 50 40 50 | BC2205-ND 35 30 20 | 2222 419 43902 
аз | 50 110 125 100 40 .60  BC2094-ND 58 50 .34 | 2222 417 41304 “0431.45 90 72 50 40 50 | BC2207-ND 35 30 20 | 222241944302 
45 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2095-ND .60 52 35 | 2222417 41504 "0047 | 45 90 72 50 40 50  BC2209-ND 35 30 20 | 2222 419 44702 
16 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2096-ND 61 53 36 | 2222 417 41604 іш | 0051 | 45 90 72 50 40 50 | BC2211-ND 36 32 21 | 2222 419 45102 
160 | 18 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2097-ND 62 54 36 | 2222 417 41804 1056 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2213-ND 36 32 21 | 2222 419 45602 
20 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2098-ND 53 55 37 | 2222 417 42004 10062 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2215-ND 38 33 22 | 2222 419 46202 
22 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2099-ND 65 56 37| 2222 417 42204 .0068 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2217-ND 38 33 22 | 2222 419 46802 
24 | 60 120 125 100 40 .60  BC2101-ND 67 58 39| 2222417 42404 1075 | 45 90 72 50 40 50 | BC2219-ND 39 34 23 | 2222 419 47502 
27 | 50 110 175 150 35 80 | BC2118-ND 63 55 37 | 2222417 72704 0082 | 45 90 72 50 40 50 | BC2220-ND 40  .35 .23 | 2222419 48202 
30 | 60 120 175 150 35 .60 | BC2119-ND 68 59 39 | 2222 417 73004 0091 | 45 90 72 50 А0 50 ЫП AQ 2497 229 | 22221943102 
33 | 60 120 175 150 35 .60 | BC2120-ND ло 60 40 | 2222417 73304 01 | 45 90 72 зо 40 50 ЖАНЫП 43 57 25 222241941103 
36 | 60 120 175 150 35 .60 | BC2121-ND лз 63 42 | 2222417 73604 ма | 45 90 72 50 40 50 ШЕ 44 38 26 | 2222419 41208 
39 | 60 120 175 150 35 .60 | BC2122-ND ле 66 44| 2222417 73904 -013 60 10 72 50 40 50 ШВОВ 44 38 26 | 2222419 41303 
015 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2186-ND 45 39 26 | 2222 419 41503 
43 7.0 13.5 175 150 35 .80 | BC2123-ND 80 69  .46 | 2222 417 74304 016 6.0 11.0 72 50 40 .50 | BC2188-ND 4 41 27 | 2222 419 41603 
AT 7.0 135 175 150 35 .80 | BC2124-ND 83 .71 48 | 2222417 74704 .018 60 110 72 5.0 40 .50 | BC2190-ND 48 42 28 | 2222 419 41803 
51 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2125-ND .86 74 50 | 2222 417 75104 02 | 60 110 72 50 40 50 | BC2192-ND 50 43 29 | 2222 419 42003 
56 | 70 135 175 150 35 .80  BC2126-ND 188 76 51| 2222 417 75604 022 | 40 100 125 100 40 60 | BC2194-ND 50 44 29 | 9222 419 42203 
62 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2127-ND .93 80 .54 | 2222 417 76204 ‘oa | 40 100 125 100 40 60 | BC2196-ND 52 45 30 | 2222 419 42403 
75 | 85 150 175 150 3.5 .80 | BC2129-ND 1.03 .89 .59 | 2222 417 77504 027 | 40 100 125 100 40 .60 | BC2198-ND 53 .46 .31 | 2222 419 42703 
82 | 85 150 175 150 3.5 .80 | BC2130-ND 141 96 .64 | 2222 417 78204 03 | 40 10.0 125 100 4.0 .60 | BC2200-ND 54 47 .32 | 2222 419 43003 
91 |100 165 175 150 3.5 .80 | BC2131-ND 119 103 .69 | 2222 417 79104 033 | 40 100 125 100 40 .60 | BC2202-ND 56 .48 .32 | 222241943303 
10 |100 165 175 150 35 80 | BC2116-ND 126 1.08 72 | 2222 417 71005 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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BG... Metallized Polypropylene Filter Capacitors МКР 416 to 420 Series (Солі) 


Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components age tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
(VDC) | (uF) b h | P Ww Bh | Part No. 1 10 100] Part No. (VDC) | (uF) boh I P Ww Bh | Part No. 1 10 100 | Part №. 
.036 5.0 11.0 125 100 40 .60 | BC2204-ND 57 49 .33 | 2222419 43603 .0047 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2267-ND 38 .33 .22 | 2222 420 44702 
.039 50 11.0 125 100 40 .60 | BC2206-ND 58 .50 .34 | 2222419 43903 .0051 60 110 72 50 40 .50 | BC2269-ND 39 .34 .23 | 2222 420 45102 
043 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2208-ND 60 .52 .35 | 2222 419 44303 056 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2270-ND 39 34 23 | 2222 420 45602 
047 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2210-ND 60 .52 .35 222241944703 0062 | 60 110 72 50 40 50 | BC2271-ND 40 35 23 | 2222 420 46202 
:051 | 60 120 125 100 40 80 MEC AANU 6i 53 36 222241945103 .0068 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2272-ND 40 35 23 | 2222 420 46802 
056 | 60 120 125 100 40 60 ЮВА 52 54 36 | 222241945603 0075 | 60 110 72 50 40 50 | BC2273-ND 44 36 24 | 2222 420 47502 
.062 6.0 120 125 100 40 .60 | BC2216-ND 63 .55  .37 | 2222 419 46203 
068 |60 120 125 100 40 60 | BC2218-ND 65 56 37 | 2222 419 46803 5. n а о 2 1 j EE 2 a p 2s i dons 
0/5 | 50 110 175 150 35 .60 | BC2236-ND 63 55 37 | 2222 419 77503 : HR е” E. т DNE E 
082 | 50 110 175 150 35 .60 | BC2237-ND 63 55 37 | 2222 419 78203 an i e a ina 2 ji P pi P a 2 p pow 
.091 6.0 120 175 150 3.5 .60 | BC2238-ND 64 .56 .37 | 2222 419 79103 - - - xi - — 2 - - - 
10 60 120 175 150 35 60 | BC2222-ND 65 56 .38 | 2222 419 71004 012 4.0 100 125 100 40 .60 | BC2241-ND 50 43 29 | 2222 420 41203 
400 11 60 120 175 150 35 .60 | BC2223-ND 66 .57 .38 | 222241971104 013 40 100 125 100 40 .60 | BC2242-ND 50 4 .29 | 2222 420 41303 
12 60 120 175 150 3.5 .60 | BC2224-ND 66 .57 .38 | 2222 419 71204 015 40 100 125 100 40 .60 | BC2244-ND 52 45 30 | 2222 420 41503 
43 60 120 175 150 3.5 .60 | BC2225-ND 69 .60 .40 | 2222 419 71304 016 40 100 125 100 40 .60 | BC2246-ND Бо 45  .30 | 2222 420 41603 
15 70 135 175 150 35 480 | BC2226-ND 72 602 42 | 2222 419 71504 .018 5.0 110 125 100 40 .60 | BC2248-ND 53 .46 .31 | 2222 420 41803 
46 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2227-ND 75 85 43 | 2222419 71604 02 | 50 110 125 100 40 во | BC2250-ND 54 47 32 | 2222 420 42003 
18 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2228-ND 78 68 45 | 2222 419 71804 022 | 50 110 125 100 40 60 | BC2252-ND 56 48 3 | 2222 420 42203 
2) 22 о аба 120 E H О я a ui 25 18 eoa 024 | 50 110 125 100 40 .60 | BC2254-ND 57 49 38 | 2222 420 42403 
= ~ = ` I — Ë Е 630 027 60 120 125 10.0 4.0 .60 | BC2256-ND 58 50 .34 | 2222 420 42703 
24 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2231-ND 92 80 .53 | 2222 419 72404 08 | 60 120 125 100 40 60 | BC2258-ND 60 52 35 | 2222 420 43003 
ЭТ, 85 150 175 150 35 .80 | BC2232-ND 97 84 .56 | 2222 419 72704 
зо |100 165 175 150 35 80 | BC2233-ND 104 00 60| 222241973004 033 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2260-ND 61 53 36 | 2222 420 43303 
38 |100 165 175 150 35 80 | BC2234-ND 110 95 63| 222241973304 039 | 60 120 125 100 40 .60 | BC2264-ND 63 55 37 | 2222 420 43903 
36 |100 165 175 150 35 .80 | BC2235-ND 115  .99 66 | 2222 419 73604 .043 6.0 120 125 100 40 .60 | BC2266-ND 65 .56 .37 | 2222 420 44303 
MKP 420 Series .051 60 120 175 150 35 .60 | BC2282-ND 63 .55 .37 | 2222 420 75103 
0015 | 35 80 72 50 40 50 | BC2243-ND 36 3 21 | 2222 42041502 .056 6.0 120 175 150 35 .60 | BC2283-ND 65 .56 .37 | 2222 420 75603 
:062 7.0 135 175 150 3.5 .80 | BC2284-ND .66 .57 .38 | 2222 420 76203 
0016 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2245-ND 36 .32 21 | 2222 420 41602 
:068 7.0 135 175 150 3.5 .80 | BC2285-ND .66 .57 .38 | 2222 420 76803 
0018 | 35 80 72 50 4.0 .50 | BC2247-ND 36 .32 .21 | 2222 420 41802 075 70 135 175 150 35 80 | BC2286-ND 68 59 40| 222242077503 
.002 35 80 72 50 40 .50 | BC2249-ND 36 .32 .21 | 2222 420 42002 - Ы : a : — = 2 Š 
0022 | 35 80 72 50 40 .50 | BC2251-ND 36 .32 .21 | 2222 420 42202 :082 70 135 175 150 35 .80 | BC2287-ND ло 61 41 | 2222 420 78203 
eo | 0024 | 35 во 72 50 40 50 | BC2253-ND 36 3 21 222242042402 091 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2288-ND 72 62 42 | 2222 420 79103 
0027 [35 80 72 50 40 50 | BC2255-ND 38 33 22 | 2222 420 42702 10 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2276-ND 75 65 43 | 2222 420 71004 
.003 45 90 72 50 40 .50 | BC2257-ND 38  .33 22 | 2222 420 43002 11 85 150 175 150 35 .80 | BC2277-ND 179 68 .46 | 222242071104 
0033 | 45 90 72 50 40 50 | BC2259-ND 38 33 22 | 2222 420 43302 12 85 150 175 150 35 .80 | BC2278-ND 84 .72 .48 | 2222 42071204 
0035 | 45 90 72 50 40 50 | BC2261-ND 38 .33 22 222242043602 43 |100 165 175 150 3.5 .80 | BC2279-ND 188 76 .51 | 2222 42071304 
0039 | 45 90 72 50 40 .50 | BC2263-ND 38 .33 .22 | 2222 420 43902 145 |100 16.5 175 150 3.5 .80 | BC2280-ND 93 .80 .54 | 2222 420 71504 
0043 | 60 110 72 50 40 .50 | BC2265-ND 38 .33 .22 | 2222 420 44302 16 |100 165 175 150 35 .80 | BC2281-ND 9 .84 56 | 2222 420 71604 
А А А І 
AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors — B 
MMKP 383 Series | 
Features: * Low contact resistance • Low loss dielectric * Small dimensions for high density packaging Applications: * Electronic lighting e.g. Ballast * Motor control circuits • S- Е 
Correction • Where steep pulses occur e.g. SMPS (switch mode power supplies) • For flyback applications please use 1400V series • For hot asphalt encapsulation process por 
Specifications: е Rated Temperature (DC): 85°С * Rated Temperature (AC): 105°C е Maximum Application Temperature: 105°С * Capacitance Tolerance: +5% Pt alle Оа 
Сарасі- Сарасі- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (uF) b h I P | Bd Рам No. 4 10 100 | Рам №. age (uF) b h I p h 4 Part Мо. 1 10 100 | PartNo. 
.082 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1845-ND 41 36 24 | 2222 383 00823 03 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1861-ND 42 37 25 | 2222 383 20303 
.091 50 110 175 150 35 .80 | BC1847-ND 46 40  .27 | 2222 383 00913 033 50 110 175 150 35 .80 | BC1863-ND 41  .35 .24 | 2222 383 20333 
10 50 110 175 150 35 .80 | BC1812-ND 44 38 26 | 2222 383 00104 .036 5.0 110 175 150 3.5 .80 | BC1865-ND 45  .39  .26 | 2222 383 20363 
41 60 120 175 150 35 .80 | BC1814-ND 49 42 28 | 222238300114 .039 6.0 120 175 150 35 .80 | BC1867-ND 43 .37 .25 | 2222 383 20393 
42 60 120 175 150 35 .80 | BC1816-ND 47 40 27 | 2222 383 00124 .043 6.0 120 175 150 3.5 .80 | BC1869-ND 47 40 27 | 2222 383 20433 
43 60 120 175 150 35 480 | BC1818-ND 52 45 30 | 2222 383 00134 047 60 120 175 15.0 35 .80 | BC1871-ND 44 38 .26 | 2222 383 20473 
45 60 120 175 150 35 .80 | BC1820-ND 49 43 29 | 222238300154 051 60 120 175 150 35 .8 | BC1873-ND 48 42 28 | 2222 383 20513 
46 | 70 135 175 150 35 80 | BC1822-ND 57 49 33 | 2222 383 00164 056 | 60 120 175 150 35 .80 | BC1875-ND 46 40 27 | 2222 383 20563 
48 | 70 135 175 150 35 80 | BC1824-ND 54 47 31 | 2222383 00184 062 | 70 135 175 150 35 .80 | BC1877-ND 52 45 30 | 2222 383 20623 
20 | 70 135 175 150 35 80 | BC1826-ND (61 53 36 222238300204 068 | 70 135 175 150 35 .80 | BC1879-ND 50 43 29 | 2222 383 20683 
22 | 85 150 175 150 35 80  BCI828-ND 59 5 34 | 2222 383 00224 075 | 70 135 175 150 35 .80 | BC1881-ND 56 48 32 | 222238320753 
24 85 150 175 150 35 .80 | BC1830-ND 6 57 38 | 2222 383 00244 :082 85 150 175 15.0 35 .80 | BC1883-ND 54 46 .31 | 2222 383 20823 
Эт | 85 150 175 150 35 .80 | BC1832-ND 63 54 36 | 2222383 00274 E аа hin 172 0 т Е ВСТА р P p 7 ar E eb. 
.30 8.5 150 175 150 3.5 .80 | BC1834-ND 74 64 .43 | 2222 383 00304 11 85 150 175 150 35 “80 PES НУ 66 57 38 2222 383 20114 
33 100 165 175 150 35 .8 | BC1835-ND лі 61 41 | 2222 383 00334 ` 2 = : à Е 2 : З 
36 |100 165 175 150 35 80 | BC1836-ND 79 68 46 | 2222 383 00364 12 |100 165 175 150 3.5 .80 | BC1852-ND 63 .54 .36 | 2222 383 20124 
13 |100 165 175 150 35 .80 | BC1853-ND ло .60 .40 | 2222 383 20134 
250DC/| .39 |100 165 175 150 35 .80 | BC1837-ND 76 .65 .44 | 2222 383 00394 
630DC/ 15 |100 165 175 150 35 .80 | BC1854-ND 66 .57 .38 | 2222 383 20154 
125АС 43 70 165 260 225 3.5 .80 | BC1838-ND 90 т .52 | 2222 383 00434 290AC 16 85 180 260 225 35 80 | BC1855-ND 81 70 47 | 2222 383 20164 
51 85 180 260 225 35 .80 | BC1840-ND 17 8 .56 | 222238300514 1 8 85 180 260 225 35 80 BC1856-ND 76 66 74 2222 383 20184 
56 85 18.0 260 225 35 .80 | BC1841-ND 92 80 .53 | 2222 383 00564 - - - - - —— - - - 
.20 85 180 260 225 35 .80 | BC1857-ND 86 .74 .50 | 2222 383 20204 
62 85 180 260 225 35 .80 | BC1842-ND 107 .92 .61 | 2222 383 00624 22 85 180 260 225 35 .80 | BC1858-ND 32 71 47 | 2222 383 20224 
68 |100 195 260 225 35 .80 | BC1843-ND 102 .88 .59 | 2222 383 00684 24 |100 195 260 225 35 .80 | BC1859-ND 93 80 54 | 2222 383 20244 
75 100 195 260 225 35 .80 | BC1844-ND 117 1.01 .67 | 2222 383 00754 27 |100 195 260 225 35 80 | BC1860-ND 89 77 51| 2222 383 20274 
82 |100 195 260 225 35 .80 | BCI846-ND 111 .96 .64 | 2222383 00824 30 |100 195 260 225 35 .80 | BC1862-ND 1.29 141 74 | 2222 383 20304 
БЦ 110 210 310 275 35 40 ШЕШШ 1.56. 154 90 | 2222383 00914 33 |110 210 310 275 35 .80 | BC1864-ND 1.22 105  .70 | 2222 383 20334 
10 |110 210 310 275 35 .80 | BC1813-ND 149 128 .85 222238300105 36 |110 210 310 275 35 .80 | BC1866-ND 136 147 78 | 222238320364 
11 |110 210 310 275 35 .80 | BC1815-ND 1.68 1.44 .96 | 2222 383 00115 39 |110 210 310 275 3.5 .80 | BC1868-ND 130 1.12 175 | 2222 383 20394 
12 |110 210 31.0 275 35 .80 | BC1817-ND 1.59 1.37 .92 | 2222 383 00125 43 |110 210 310 275 35 .80 | BC1870-ND 1.52 1.31 .88 | 2222 383 20434 
13 130 230 310 275 35 .80 | BC1819-ND 1.93 1.66 1.11 | 2222 383 00135 47 |130 230 310 275 35 .80 | BC1872-ND 145 1.25 .83 | 2222 383 20474 
1.5 13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1821-ND 1.84 1.58 1.06 | 2222 383 00155 51 130 230 310 275 25 80 | BC1874-ND 164 141 94| 2222 383 20514 
16 |130 23.0 310 275 35 .80 | BC1823-ND 2.23 1.92 1.28 | 2222 383 00165 56 |130 230 310 275 35 .80 | BC1876-ND 1.57 1.35 .90 | 2222 383 20564 
18 |150 250 310 275 35 .80 | BC1825-ND 2.13 1.83 1.22 | 2222 383 00185 62 |150 250 310 275 35 .80 | BC1878-ND 1.84 1.59 1.06 | 2222 383 20624 
20 |150 250 310 275 35 .80 | BC1827-ND 263 2.26 1.51 | 2222 383 00205 68 [150 250 310 275 35 .80 | BC1880-ND 1.76 1.52 1.01 | 2222 383 20684 
22 180 28.0 310 275 35 .80 | BC1829-ND 2.50 2.15 1.43 | 2222 383 00225 75 |150 250 31.0 275 35 .80 | BC1882-ND 2.20 1.89 1.26 | 2222 383 20754 
24 (80 280 310 275 35 40 ШШШ 2% 254 170 | 2222 38300245 82 |180 280 310 275 35 .80 | BC1884-ND — 209 179 1.20 | 2222 383 20824 
27 |180 280 310 275 35 .80 | BCÍ833-ND — 282 242 1.62 | 2222 383 00275 (Continued) 


1072 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


IBI... AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors MMKP 383 Series  (Cont.) 


Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each BC Components 
age (uF) b h I P қ Bd | Рам №. 1 10 100 | PartNo. age (uF) b h I P қ 9 | Part No. 1 10 100 | Part No. 
630DC/[ 91 |180 280 310 275 35 80 | BC1886-ND 245 2.10 140 | 2222 383 20914 .0033 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1987-ND 42 26 24 | 2222 383 50332 
220AC | 1.0 |180 280 310 275 35 .80 | BC1850-ND 2.33 2.01 1.34 | 2222 383 20105 .0036 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1989-ND 45 39 26 | 2222 383 50362 
.0039 | 50 110 175 150 35 80 | BC1991-ND 43 37 25 | 2222 383 50392 
оа ап мо = ло аг мю ШЫ s 4 zal azna Oi | 60 120 175 180 35 80 | ат ат 27| 222238350432 
ots, | 50 110 475 150 35 80 ОЛ 159. ав. 50 2933 3613153 .0047 | 60 120 175 150 35 .80 | BC1995-ND 45 39 26 | 2222 383 50472 
016 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1895-ND 57 49 33| 2222 383 30163 .0051 | 60 120 175 150 35 .80 | BC1997-ND 49 43 29 | 222238350512 
018 | 60 120 175 150 35 .80 | BC1897-ND 54 47 Зі | 2222 383 30183 .0056 | 60 120 175 150 35 .80 | BC1999-ND 47 41 27 | 2222 383 50562 
02 | 60 120 175 150 35 во | BC1899-ND бо 5 35 | 2222 383 30203 .0062 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BC2001-ND 52 45 30 | 2222 383 50622 
022 | 60 120 175 150 35 80 | BC1901-ND 58 50 33 | 2222 383 30223 .0068 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BC2003-ND 49 43 29 | 2222 383 50682 
004 | 60 120 175 150 35 во | BC1903-ND (65 5 37 | 2222 383 30243 .0075 | 70 135 175 150 35 .80 | BC2005-ND 55 48 32 | 222238350752 
027 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BC1905-ND 61 .53 .36 | 2222 383 30273 .0082 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2007-ND 52 45 30 | 2222 383 50822 
03 | 70 135 175 150 35 .80 | BC1907-ND 70 40 .40 | 2222 383 30303 .0091 | 85 150 175 150 35 .80 | BC2009-ND 58 50  .33 | 2222 383 50912 
.033 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BC1909-ND .66 57 38 | 2222 383 30333 01 | 85 150 175 150 35 80 | BC1970-ND 55 48 .32 | 2222 383 50103 
.036 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1911-ND 73  .63 42 | 2222 383 30363 011 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1972-ND 63 .54 36 | 222238350113 
1039 | 85 150 175 150 35 80 | BC1913-ND 70 60 40 2222383 30393 112 |100 165 175 150 35 .80 | BC1974-ND 50 51 34| 2222 383 50123 
.043 85 150 175 150 35 .80 | BC1915-ND 179 .68 .45 | 2222 383 30433 013 |100 165 175 150 35 480 | BC1976-ND 69 460 40 | 2222 383 50133 
047 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1917-ND 178 .65 43 | 2222 383 30473 115 |100 165 175 150 35 .80 | BC1978-ND 65 56 37 | 2222 383 50153 
.051 |10.0 165 175 150 35 .80 | BC1919-ND 84 172 48 | 2222 383 30513 016 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1980-ND 76 .65 .44 | 2222 38350163 
.056 [100 165 175 150 3.5 .80 | BC1920-ND 79  .68 .46 | 2222 383 30563 018 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1981-ND лі бг 41 | 2222 383 50183 
162 [100 165 175 150 3.5 280 | BC1921-ND 92 80 53 | 2222 383 30623 02 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1982-ND 81 _70  .47 | 2222 383 50203 
468 | 70 165 260 225 35 .80 | 8019240 88 76 .51 | 222238330683 | |46000) .022 | 85 180 260 225 35 .80 | BC983-ND — 77 66 .44 | 222238350223 
10000C/| .075 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1923-ND 102  .88 59 | 222238330753 | |ssoac | 024 | 85 180 260 225 35 80 | BC1984-ND 88 76 51 | 2222 383 50243 
З50АС | ово | 85 180 260 225 35 .80 | BC1924-ND 97 84 56 | 2222 383 30823 027 | 85 180 260 225 35 80 | BC1985-ND 84 72 48 | 222238350273 
.091 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1925-ND 115  .99 66 | 2222 383 30913 03 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1986-ND 98 84 .56 | 2222 383 50303 
10 |100 195 260 225 35 .80 | BC1887-ND 109 94 _63 | 2222 383 30104 .033 |100 195 260 225 35 .80 | BC1988-ND 193 80 .54 | 2222 383 50333 
A1 |100 195 260 225 35 .80 | BC1888-ND 138 119 79 | 2222 383 30114 036 |100 195 250 225 35 во ECTETUR ію ол бз | 2222 38350363 
22 |100 195 260 225 35 .80 | BC1890-ND 131 143 75 | 2222 383 30124 (099 |100 195 260 225 35 во ОЕ 10 “ва; © | 299932350303 
43 |100 195 260 225 35 .80 | BC1892-ND 155 1.33  .89 | 2222 383 30134 143 |110 210 310 275 35 .80 | BC1994-ND 141 121 81 | 2222 383 50433 
45 |110 210 310 275 35 .80 | BC1894-ND 148 128 .85 | 2222 383 30154 147 |110 210 310 275 35 .80 | BC1996-ND 1.34 115 77 | 2222 383 50473 
46 |110 210 310 275 35 .80 | BC1896-ND 172 148 .99 | 2222 383 30164 051 |110 210 310 275 35 .80 | BC1998-ND 1.51 1.30 .87 | 2222 383 50513 
= 0 22 m 22 n: P s s Ма 2 о 056 |110 210 310 275 35 80 | BC2000-ND 143 123 82 | 2222383 50563 
: й г : un : LL IMS .062 | 13.0 230 310 275 35 .80 | BC2002-ND 1.68 144 .96 | 2222 383 50623 
22 |130 230 310 275 35 .80 | BC1902-ND 1.82 1.57 1.05 | 2222 383 30224 .068 | 13.0 230 310 275 35 .80 | BC2004-ND 1.60 1.38 .92 | 2222 383 50683 
24 |130 230 310 275 35 .80  BCi904-ND 211 1.82 1.21 | 2222 383 30244 075 | 13.0 230 310 275 35 .80 | BC2006-ND 1.95 1.67 1.12 | 2222 383 50753 
27 [150 250 310 275 35 .80  BC1906-ND 202 173 1.16 | 2222 383 30274 082 |150 250 310 275 35 .80 | BC2008-ND 1.84 1.59 1.06 | 2222 383 50823 
з во o по ms зо ЕЕ он [з аю на ме аз ш [ванню 207 170 118 | ome 
10 |150 250 310 275 35 .80 | BCI971-ND 1.97 1.69 1.13 | 2222 383 50104 
36 |180 280 310 275 35 .80 | BC1912-ND 2.60 2.24 1.49 | 2222 383 30364 11 |180 280 310 275 3.5 .80 | BC1973-ND 241 2.07 1.38 | 2222 383 50114 
39 |180 280 310 275 35 .80 | BC1914-ND 248 243 1.42 | 2222 383 30394 12 |180 280 310 275 35 .80 | BC1975-ND 231 1.98 1.32 | 2222 383 50124 
43 |180 280 310 275 35 .80 | BC1916-ND 2.89 2.48 1.66 | 2222 383 30434 13 | 180 280 31.0 275 3.5 .80 | BC1977-ND 270 2.32 1.55 | 2222 383 50134 
47 |180 280 310 275 35 .80 | BCi918-ND 275 2.36 1.57 | 2222 383 30474 
15 | 180 280 310 275 35 .80 | BCI979-ND 2.58 221 1.48 | 222238350154 
.0022 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1938-ND 36 31 21 | 2222 383 40222 
0024 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1940-ND 40 34 23 | 222238340042 001 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2011-ND 63 .54 36 | 2222 383 70102 
0027 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1942-ND 38 33 22 | 2222383 40272 0011 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2013-ND (66 .57 .38 | 222238370112 
403 | 50 110 175 150 35 во | BC1944-ND Al зб 24| 2222 383 40302 .0012 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2015-ND 63 55 37 | 2222 383 70122 
0033 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1946-ND 39 34 23 | 222238340332 0013 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2017-ND (66 .57 .38 | 2222 383 70132 
0015 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2019-ND 63 55 37 | 2222 383 70152 
.0036 | 50 110 175 150 35 .80 | BC1948-ND 42 37 25 | 2222 383 40362 
0039 | 50 110 175 150 35 80 | BC1950-ND H 35 24 | 2222 383 40392 .0016 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2021-ND 67 58 39 | 2222 383 70162 
(0043 | 60 120 175 150 35 80 | BC1952-ND 44 38 26 | 2222 383 40432 .0018 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2023-ND 64 55 37 | 2222 383 70182 
0047 | 6.0 120 175 150 35 .80 | BC1954-ND 42 36 24 | 2222 383 40472 002 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2025-ND (67 .58 .39 | 2222 383 70202 
0051 | 60 120 175 150 35 80 | BC1956-ND "T 40 27 2222383 40512 0022 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2027-ND 64 55 37 | 2222 383 70222 
.0024 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2029-ND 68 59 39 | 2222 383 70242 
.0056 | 60 120 175 150 35 .80 | BC1958-ND 44 39 26 | 2222 383 40562 
.0062 70 135 175 150 35 .80 | BC1960-ND 49 43 29 | 2222 383 40622 0027 60 155 260 225 35 .80 | BC2031-ND 64 55 .37 | 2222 383 70272 
0068 | 70 135 175 150 35 .80 | BC1962-ND AT 41 27 | 2222 383 40682 003 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2033-ND (68 .59 .39 | 2222 383 70302 
10075 70 135 175 150 35 480 | BC1964-ND 52 45 30 | 2222 383 40752 0033 60 155 260 225 35 .80 | BC2035-ND 65 .57 .38 | 2222 383 70332 
0082 | 7.0 135 175 150 35 .80 | BC1966-ND 49 43 29 | 2222 383 40822 .0036 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2037-ND 70 .60 .40 | 2222 383 70362 
10039 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2039-ND .66 57 .38 | 2222 383 70392 
0091 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1968-ND 55 48 32 | 2222 383 40912 
101 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1926-ND 52 45 30| 2222 383 40103 0043 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2041-ND лі 62 441 | 2222 383 70432 
011 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1928-ND 50 51 34| 2222 383 40113 .0047 | 60 155 260 225 35 .80 | BC2043-ND 68 059 .39 | 2222 383 70472 
012 | 85 150 175 150 35 .80 | BC1930-ND 57 49 33| 2222 383 40123 .0051 | 6.0 155 260 225 35 .80 | BC2045-ND 73 63 42 | 222238370512 
.013 10.0 16.5 175 150 35 .80 BC1932-ND .65 .56 .37 | 2222 383 40133 .0056 60 155 260 225 35 .80 BC2047-ND .69 .60 40 | 2222 383 70562 
015 [чад 165 475 150 35 ао ТШТ НЕКЕСІ 0062 | 70 165 260 225 35 .80 | BC2049-ND 75 65 43 | 2222 383 70622 
1400DC/| .016 |100 165 175 150 35 80 | BC1935-ND лі 61 41 | 2222 383 40163 0068 | 70 165 260 225 3.5 .80 | BC2050-ND лі 62 41 | 2222 383 70682 
500АС | 018 | 7.0 165 260 225 35 .80 | BC1936-ND 68 59  .39 | 222238340183 | |2500DC/| .0075 | 7.0 165 260 225 35 .80 | BC2051-ND .80 69 46 | 2222 383 70752 
02 | 70 165 260 225 35 .80 | BC1937-ND 77 46 44 | 222238340208 | |900AC | .0082 | 8.5 180 260 225 35 .80 | BC2052-ND 76 .66 44 | 2222 383 70822 
.022 | 85 18.0 26.0 225 35 .80 | BC1939-ND 73 63 42 | 2222 383 40223 0091 | 85 180 260 225 35 .80 | BC2053-ND .85 73 49 | 2222 383 70912 
024 | 85 180 260 225 35 .80 | BCIO4I-ND 84 72 аз | 2222 383 40243 01 | 85 180 260 225 35 5 ROS S з 5 47 | 22223837010 
.027 | 85 180 260 225 35 .80 | BC1943-ND 79  .68 46 | 2222 383 40273 011 | 85 180 260 225 35 .80 | BC2014-ND 91 78 52 | 2222 383 70113 
03 |100 195 260 225 35 .80 | BC1945-ND .93 80 .54 | 2222 383 40303 112 |100 195 260 225 35 .80 | BC2016-ND 86 74 50 | 2222 383 70123 
.033 |100 195 260 225 35 .80 | BC1947-ND .88 76 .51 | 2222 383 40333 013 | 10.0 195 260 225 35 .80 | BC2018-ND — 1.00 86 .58 | 2222 383 70133 
.036 |10.0 195 26.0 225 35 .80 | BC1949-ND 1.03 .89 .60 | 2222 383 40363 015 |100 195 260 225 35 .80 | BC2020-ND 95 82 55 | 2222 383 70153 
dug |100 195 250 225 a5 в МИ ИЕР 016 | 90 190 310 275 35 .80 | BC2022-ND 124 1.06 71 | 2222 383 70163 
143 |110 210 310 275 35 .80 | BC1953-ND 1.23 1.06 71 | 2222 383 40433 1018 | 110 210 310 275 35 .80 | BC2004-ND 1.18 101 68 | 2222 383 70183 
.047 110 210 310 275 35 .80 BC1955-ND 1.17 1.01 .67 | 2222 383 40473 .02 110 210 310 275 35 .80 BC2026-ND 136 117 .78 | 2222 383 70203 
.051 110 210 310 275 35 .80 BC1957-ND 1.38 1.19 .79 | 2222 383 40513 .022 110 210 310 275 35 80 BC2028-ND 131 11% 75 | 2222 383 70223 
056 110 210 310 275 35 480 BC1959-ND 131 143 .75 | 2222 383 40563 .024 110 210 310 275 35 .80 BC2030-ND 153 1.32 .88 | 2222 383 70243 
.062 |130 230 310 275 35 80 | BCI96I-ND — 153 1.32 88 | 2222 383 40623 027 |130 230 310 275 35 во ЗАПЫ 146 125 84 222238370273 
.068 | 13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1963-ND 146 125 .84 | 2222 383 40683 03 |130 230 310 275 35 .80 | BC2034-ND 1.67 143  .96 | 2222 383 70303 
.075 |130 230 310 275 35 .80 | BC1965-ND 1.73 1.49 1.00 | 2222 383 40753 033 [130 230 310 275 35 80 | BC2036-ND 159 1.37 91 | 2222 383 70333 
082 [150 250 310 275 3.5 .80 | BC1967-ND 1.66 1.42 .95 | 2222 383 40823 036 [150 250 31.0 275 35 .80 | BC2038-ND 1.87 1.61 1.07 | 2222 383 70363 
.091 |150 250 310 275 35 .80 | BC1969-ND 1.92 1.65 1.10 | 2222 383 40913 1039 |150 250 310 275 35 .80 | BC2040-ND 1.78 1.53 1.02 | 2222 383 70393 
10 |150 250 310 275 35 .80 | BC1927-ND 1.82 1.57 1.05 | 2222 383 40104 043 |150 250 310 275 35 .80 | BC2042-ND 220 1.89 1.26 | 2222 383 70433 
41 |180 280 310 275 35 40 | BCI929-ND 2.14 1.84 1.23 | 2222 383 40114 .047 |180 280 310 275 35 .80 | BC2044-ND 2.09 1.79 1.20 | 2222 383 70473 
42 |180 280 310 275 35 .80 | BCI931-ND 2.04 1.75 1.17 | 2222 383 40124 051 |180 280 310 275 35 .80 | BC2046-ND 234 2.01 1.34 | 2222 383 70513 
18 |180 280 310 275 35 .80 | BCI933-ND 216 1.86 1.24 | 2222 383 40134 056 |180 280 310 275 35 .80 | BC2048-ND 2.23 1.92 1.28 | 2222 383 70563 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Dry Film AC Capacitors 


Stack Type -187 (4.8) Quick 
Panasonic's “stack type” construction offers significant reduction in case size — A Connect Terminal 
(compared to oil-filled can type) with a built-in mounting foot. Features: * Compact A А 
size compared to oil-filled type capacitors • 0.187 inch (4.75 тт) terminals standard с 1 
(0.250 inch [6.35mm] available) * 180, 200, 230 are standard voltages * U.L. 810 |е Е ' F 
(File  E76560) and C.S.A listed (CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) • JIS 4: ÀS | 
standard is available. (Л$ С 4908) * Primary applications: refrigeration, motor run, @4.3 + «| HL. D- пер 
lighting, etc. * Flame retardant plastic case is rated 94 У-0 > -в- 
Voltage | Сар. Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
VAC НЕ А B с E H Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Stack Type - SQ Case 
180 7.5 39.5 38.0 17.5 16.0 280 305 11.0 P9400-ND 3.38 27.00 229.50 1012.50 | JSU18X755AQF 
180 10 39.5 38.0 220 205 325 305 11.0 P9401-ND 4.03 32.20 273.70 1207.50 | JSU18X106AQJ 
180 12 39.5 38.0 220 205 342 320 13.0 P9402-ND 4.50 36.00 306.00 1350.00 | JSU18X126AQH 
180 15 39.5 38.0 267 252 370 320 11.0 P9403-ND 5.03 40.20 341.70 1507.50 | JSU18X156AQP 
180 20 39.5 38.0 267 252 970 410 110 P9404-ND 6.43 51.40 436.90 1927.50 | JSU18X206AQD 
210 10 39.5 38.0 220 205 342 320 13.0 P9405-ND 4.15 33.20 282.20 1245.00 | JSU21X106AQB 
210 12 39.5 38.0 267 252 37.0 320 11.0 P9406-ND 4.65 37.20 316.20 1395.00 | JSU21X126AQE 
210 15 39.5 38.0 267 252 37.0 410 110 P9407-ND 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JSU21X156AQH 
230 10 39.5 38.0 220 205 342 320 13.0 P9408-ND 4.88 39.00 331.50 1462.50 | JSU23X106AQC 
230 12 39.5 38.0 267 252 370 410 11.0 P9409-ND 5.38 43.00 365.50 1612.50 | JSU23X126AQE 
230 15 39.5 38.0 267 252 9370 410 110 P9410-ND 6.95 55.60 472.60 2085.00 | JSU23X156AQE 
Wound Type - Q Case 
250 10 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9411-ND 6.68 53.40 453.90 2002.50 | SPU25X106AQSD 
250 12 50.0 48.5 26.7 25.3 375 380 11.5 P9412-ND 7.60 60.80 516.80 2280.00 | SPU25X126AQSA 
250 15 50.0 48.5 30.5 28.8 41.0 360 11.5 P9413-ND 8.98 71.80 610.30 2692.50 | SPU25X156AQSA 


Wound Type 

Panasonic’s “wound type” construction brings dry film 
technology to higher voltage and microfarad applications, 
not available from our “stack type” construction. 

Features: * Replacement for typical oil-filled aluminum or 
plastic can capacitor * Compact size —ideal where space 
is a premium * Built-in mounting bracket eliminates need 
for mounting strap * Meets U.L. 810 (File #E76560) • Pri- 
mary applications: motor run, lighting, etc. * Terminals: 
0.187 inch (4.75mm) 


.187 (4.8) Quick 
Connect Terminal 


D 


1 


нр. 


Hi Axial Ceramic Capacitors 


#24 AWG Lead (2X) 
|? 


` 


т 


LL 52.37 —-L -| 
6.35 6.35 
Taped and Reeled per EIA RS-296E 


MECHANICAL PARAMETERS: 


Terminal Strength: 2.2 Kg (5 16$.) Minimum 
pull to destruction, per Method B5 of RS-198- 
Cll, Test Condition A. 

Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”) 
Tinned, Copper Clad Steel. 30% Conductivity. 
Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI 
Max. 

Body: Conformally coated Epoxy. 


Measured @ Khz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C 
for COG types with C >1000pF. Measured @ 
1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R 
types. Measure Ф 1Khz Ф .0.5 VRMS +.1 


VRMS @ 25°C for Z5U types. 


Dissipation Factor: 


for Z5U types; 


‚1% Maximum for COG 
types, 2.5% Maximum for X7R types and 4.0% 
measurement conditions are 
the same as for capacitance measurement. 


Insulation Resistance: When measured @ 
25°C and Rated Voltage, the following 
Minimum Values will be met: 100K MegQ or 
1000 MegQ x uF (whichever is less) for COG 
and X7R types, 10K Медо or 1000 Медо x uF 
(whichever is less) for Z5U types. 


Body Insulation: 500VDC Minimum, in 
accordance with RS-198-Cll. 


Operating Temperature Range: -55°C to 


d A B ELECTRICAL PARAMETERS: Dielectric Strength: Parts are subjected for соо, -55°C to 125°C for X7R, -55°C to 
15 3.81mm Max | 2.54mm Max . up to 5 seconds @ 25°С to 250% of Rated | | NM" 
20 5.08mm Мах | 3.05mm Мах Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 30.2 ^ Voltage and will exhibit no evidence of break- Packaging: Mono-Axial parts are supplied in 

VRMS @ 25°С for COG types with C <1000рҒ. down. tape and reel and form per EIA RS-296. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Type Volt. Cap. То1.(%) Code Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
10pf 45 15 1011PHCT-ND 1.85 13.33 92.25 1011PHTR-ND 7,000 61.50/M A100J15COGH5TAA 
15pf +5 15 1012PHCT-ND 1.85 13.33 92.25 1012PHTR-ND 7,000 61.50/M A150J15COGH5TAA 
18pf +5 15 1013PHCT-ND 1.85 13.33 92.25 1013PHTR-ND 7,000 61.50/M A180J15COGH5TAA 
22pf +5 15 1014PHCT-ND .81 5.82 40.28 1014PHTR-ND 7,000 26.85/M A220J15C0GH5TAA 
100V 27pf +5 15 1015PHCT-ND 1.85 13.33 92.25 1015PHTR-ND 7,000 61.50/M A270J15COGH5TAA 
33pf +5 15 1016PHCT-ND .81 5.82 40.28 1016PHTR-ND 7,000 26.85/M A330J15C0GH5TAA 
47pf +5 15 1017PHCT-ND 1.18 8.13 56.25 1017PHTR-ND 7,000 37.50/M A470J15C0GH5TAA 
68pf #5 15 1018PHCT-ND 1.99 14.37 99.45 1018PHTR-ND 7,000 66.30/M A680J15COGH5TAA 
82pf +5 15 1019PHCT-ND 1.89 13.65 94.50 1019PHTR-ND 7,000 63.00/M A820J15C0GH5TAA 
сов 100pf *5 45 1001PHCT-ND 1.22 8.78 60.75 1001PHTR-ND 7,000 40.50/M A101J15COGF5TAA 
150pf +5 15 1002PHCT-ND 1.89 13.65 94.50 — — — A151J15COGF5TAA 
180pf +5 15 1003PHCT-ND 1.94 13.98 96.75 1003PHTR-ND 7,000 64.50/M A181J15C0GF5TAA 
220pf *5 15 1004PHCT-ND 2.16 15.60 108.00 1004PHTR-ND 7,000 72.00/M A221J15C0GF5TAA 
330pf +5 15 1005PHCT-ND 2.34 16.90 117.00 1005PHTR-ND 7,000 78.00/M A331J15COGF5TAA 
SON. 390pf +5 15 1006PHCT-ND 2.34 16.90 117.00 1006PHTR-ND 7,000 78.00/M A391J15C0GF5TAA 
470pf *5 15 1007PHCT-ND 2.39 17.23 119.25 1007PHTR-ND 7,000 79.50/M A471J15COGF5TAA 
560pf +5 15 1008PHCT-ND 2.43 17.55 121.50 1008PHTR-ND 7,000 81.00/M A561J15COGF5TAA 
680pf +5 15 1009PHCT-ND 2.61 18.85 130.50 1009PHTR-ND 7,000 87.00/M A681J15COGF5TAA 
1000pf +5 15 1010PHCT-ND 2.66 19.18 132.75 1010PHTR-ND 7,000 88.50/M A102J15C0GF5TAA 
220pf +10 15 1110PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1110PHTR-ND 7,000 61.20/M A221K15X7RH5TAA 
270pf +10 15 1111PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1111PHTR-ND 7,000 61.20/M A271K15X7RH5TAA 
330pf +10 15 1112PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1112PHTR-ND 7,000 61.20/M A331K15X7RH5TAA 
470pf +10 15 1113PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1113PHTR-ND 7,000 61.20/M A471K15X7RH5TAA 
100V 680pf +10 15 1114PHCT-ND 1.62 11.70 81.00 1114PHTR-ND 7,000 54.00/M A681K15X7RH5TAA 
820pf +10 15 1115PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1115PHTR-ND 7,000 61.20/M A821K15X7RH5TAA 
001% +*10 15 1116PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1116PHTR-ND 7,000 61.20/M A102K15X7RH5TAA 
.0012uf +10 15 1117PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1117PHTR-ND 7,000 61.20/M A122K15X7RH5TAA 
.0015pf +10 15 1118PHCT-ND 1.62 11.70 81.00 1118PHTR-ND 7,000 54.00/M A152K15X7RH5TAA 
X7R .0022uf +10 15 1119PHCT-ND 1.62 11.70 81.00 1119PHTR-ND 7,000 54.00/M A222K15X7RH5TAA 
.0033uf +10 15 1101PHCT-ND 1.58 11.38 78.75 1101PHTR-ND 7,000 52.50/M A332K15X7RF5TAA 
.0047uf +10 15 1102PHCT-ND 1.58 11.38 78.75 1102PHTR-ND 7,000 52.50/М A472K15X7RF5TAA 
01и +10 15 1103PHCT-ND Ta 5.17 35.78 1103PHTR-ND 7,000 23.85/M A103K15X7RF5TAA 
.015uf +10 15 1104PHCT-ND 1.67 12.03 83.25 1104PHTR-ND 7,000 55.50/M A153K15X7RF5TAA 
50V .022uf +10 15 1105PHCT-ND 1.31 9.43 65.25 1105PHTR-ND 7,000 43.50/M A223K15X7RF5TAA 
.033uf +10 15 1106PHCT-ND 2.52 18.20 126.00 1106PHTR-ND 7,000 84.00/M A333K15X7RF5TAA 
047 uf +10 15 1107PHCT-ND 1.89 13.65 94.50 1107PHTR-ND 7,000 63.00/M A473K15X7RF5TAA 
.056uf +10 15 1108PHCT-ND 2.93 21.13 146.25 1108PHTR-ND 7,000 97.50/M A563K15X7RF5TAA 
Auf +10 15 1109PHCT-ND 3.44 24.86 172.13 1109PHTR-ND 7,000 114.75/M A104K15X7RF5TAA 
.022uf +20 15 1207PHCT-ND 1.53 11.05 76.50 = E = A223M15Z5UF5TAA 
.033uf +20 15 1208PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1208PHTR-ND 7,000 45.90/M A333M15Z5UF5TAA 
047 uf +20 15 1209PHCT-ND 1.31 9.43 65.25 = = = A473M15Z5UF5TAA 
£50. | 50V 22 +20 15 1211PHCT-ND 3.02 21.84 151.20 = = - A224M15ZBUFBTAA 
.22uf 480, -20 20 1204PHCT-ND 2.95 21.29 147.38 = = = A224Z20Z5UF5TAA 
„27 +80, -20 20 1212PHCT-ND 2.85 20.57 142.43 = = = A274Z20Z5UF5TAA 
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Panasonic 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-A 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1/X1) 


Class 11 Equipment. The Type NS-A is recognized by UL œ Dielectric Withstanding Voltage: 4000 VAC 


- and CSA (UL1414/250 VAC and CSA C22.2 No. 1). (50/60 Hz) for 1 minute 
NEW! Kinked Lead Straight Lead SPECIFICATIONS: * Capacitance: Within the tolerance, when measured at 
D тах „ | £ * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C as d iis Шы” | 
в т * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, 
Е Applicable Standards Rated Voltage ел messed at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°С 
e UL 250 VAC * Insulation Resistance: 10,000 МО minimum at 
“ғ EY mI CSA 125 VAC 500 VDC and 1 minute electrification 
BD Ë Р? um 0 £ IEC 384-14 2nd Ed. * Temperature Characteristics 
БА. S Бл. 4 
5 © (ЕМ 132 400) Sub-Class Ү1 250 VAC Temp. Char. Cap. Change Temp. Range 
654.05 i :65+.05 “|” i 20 0 20 40 60 80 SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC B/YSP/2B4 +10% Maximum -25°C ~ 85°C 
Temperature (°C) BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, E/Y5U/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC The reference temperature: 20°C 
Nomical Capacitance Kinked Lead - Lead Free/RoHS Compliant Straight Lead (Not Recommended for New Design) 
Capacitance Tolerance Temperature Dimensions (mm)| Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
(pF) (96) Characteristics D F Part No. 10 100 1000 Part No. Part No. 5 10 100 Part No. 
100 x20 B 11.00 | 10.0 P9521-ND NEW! 4.37 29.30 14914 | ECK-ANA101MB P10446-ND 342 5.04 36.00 | ECK-DNA101MB 
150 x20 B 11.00 | 10.0 P9522-ND NEW! 4.37 29.30 14914 | ECK-ANA151MB P10447-ND 342 5.04 36.00 | ECK-DNA151MB 
220 x20 B 11.00 | 10.0 P9523-ND NEW! 4.37 29.30 14914 | ECK-ANA221MB P10448-ND 3.48 5.18 38.07 | ECK-DNA221MB 
470 x20 B 11.00 | 10.0 P9524-ND NEW! 4.37 29.30 14914 | ECK-ANA471MB P10449-ND 3.48 5.18 38.07 | ЕСК-ОМА471МВ 
1000 x20 B 11.00 | 10.0 P9525-ND NEW! 4.37 29.30 14914 | ECK-ANA102MB P10450-ND 3.89 5.79 42.54 | ECK-DNA102MB 
1500 x20 E 11.00 | 10.0 P9526-ND NEW! 4.37 29.30 14914 | ECK-ANA152ME P10451-ND 4.30 6.40 47.00 | ECK-DNA152ME 
2200 x20 E 11.00 | 10.0 P9527-ND NEW! 4.37 29.30 149.14 | ECK-ANA222ME P10452-ND 4.86 7.28 53.11 | ECK-DNA222ME 
3300 x20 E 13.00 | 10.0 P9528-ND NEW! 4.68 31.39 159.78 | ECK-ANA332ME P10453-ND 5.61 8.35 61.34 | ECK-DNA332ME 
4700 x20 E 16.00 | 10.0 P9529-ND NEW! 4.92 32.53 195.17 | ECK-ANA472ME P10454-ND 6.30 9.38 68.86 | ECK-DNA472ME 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-B (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2) 


Class | Equipment. The Type NS-B is recognized by UL and CSA (UL1414/250 VAC and CSA C22.2 No. 1). 


SPECIFICATIONS: і 
ы * Operating Temperature Range: -25°C - 85°C Applicable Standards ы Temp. Char.| Cap. Change | Temp. Range 
9 * Rated Voltage: Temperature Characteristics: CSA 125 VAC B/YSP/2B4 | +10% Мах. | -25°C ~ 85°C 
id * Dielectric Withstanding Voltage: 2600 |ІЕС 384-14 2nd Ed. (EN 132 400) Sub-Class Y2 250 VAC E/Y5U/2E4 | +20/-55% Max. | -25°C ~ 85°C 
6 20 VAC (50/60 Hz) for 1 minute SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC > 
8-40 + Capacitance: Within the tolerance, when | BSI (85415: 1990), VDE 560-2, SEV1016 (100 to 2200 pF) | 400 VAC The reference temperature: 20°C 
8-60 measured at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
8 80 * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maxi- Nominal |Capacitance Dimensions Ж. e». 1 
О 20 0 20 аб 60 80 mum, when measured at 1 kHz + 20%, 1 | барасйапсе Tolerance | Temperature (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Temperature (*C) Vrms and 20°С (pF) (%) Characteristics D F Part No. 5 10 100 | Part Мо. 
* Insulation Resistance: 10,000 MO mini- 100 +20 B 10.5 | 7.5 | P10442-ND 168 247 17.64 | ECK-DNBTOTMB 
тит at 500 VDC and 1 minute electrifica- 150 +20 B 10.5 | 7.5 | P10443-ND 170 2541 1792 | ECK-DNB151MB 
tion 220 +20 B 10.5 | 7.5 P10445-ND 1.70 2.51 17.92 | ECK-DNB221MB 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type TS (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Approved by UL and CSA for rated voltage 250 VAC. . Insulation Resistance: 1 0,000 МО minimum at 500 VDC Nominal| Cap. Dimensions 
RECOMMENDED APPLICATIONS: and 1 minute electrification: - Cap. | Tol. | Temp.| (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
Noise suppression circuit for switching power supply. * Temperature Characteristics: Fig. | (pF) | (%) | Char. [Dx 1.0] F | PartNo. 5 10 100 | Part No. 
SPECIFICATIONS: Temperature Capacitance Temperature 100 | +20| B 70 | 75 |P10455-ND 142 1.93 1362 | ECK-ATS101MB 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C Characteristics Change Range 150 | 220| B | 70 | 75 |P10456-ND 142 193 1362 | ECK-ATS151MB 
ү ав ТУН. t B/YSP/2BA | +10% Maximum | -25°C ~ 85°C 220 | 320| B | то | 75 | P10457-ND 142 1983 13.62 | ECK-ATS221MB 
1. БРЕД | +20/-55% Maximum | -25°C _ 85°C 330 | 320| B | то | 75 | P10458-ND 142 198 13.62 | ECK-ATS331MB 
1 kHz=20%, 1 Vrms and 20°C акад ` | qatu Maxim: ЭБЧ Ее 1 | 470 [зго] B | 70 | 75 | P10459-ND 142 198 1362 | ECK-ATS471MB 
* Dissipation Factor (tan 8): 0.025 maximum, when - 680 | 320| B | 70 | 75 | P10460-ND 142 193 1362 | ECK-ATS681MB 
measured at 1 kHz = 20%, 1 Vrms and 20°C The reference temperature: 20°C 1000 | +20 | E | 70 | 75 | P10461-ND 150 204 1438 | ECK-ATS102ME 
1000 | 320| B | 95 | 75 |P9657-ND NEW! 241 326 2302 | ECK-ATS102MB 
1500 | 90| E | во | 75 |P10462-ND 178 242 1708 | ECK-ATS152ME 
х па = 2200 | +0| Е | 90 | 75 | P10463-ND 182 247 1741 | ECK-ATS222ME 
Е Š 2 | 3300 | 220] Е | 115 | 75 | P10464-ND 190 279 1996 | ECK-ATS332ME 
3 E 1 | 4700 | зго] E | 140 | 10.0 | P10465-ND 245 361 2580 | ECK-ATS472ME 
- з о | 40 | +20] Е | 115 | 75 |P10466-ND 190 279 1996 | ECK-ATS472MF 
та E 4700 | з20] E | 140 | 75 | P10468-ND 226 326 2468 | ECK-ATS472MEG 
E 3 1 | 10000 | +20 | Е | 160* | 10.0 | P10467-ND 251 374 2747 | ECK-ATS103MF 
о с -20 0 +20+40+60+80 
іў 8 Témperature (eC) 2 | 10000 | +20] F | 160* | 75 | P10469-ND 275 409 3007 | ECK-ATS103MF6 
*Dis + 1.5. 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations - Type VS (Sub-Class Ү2/Х1) 


Type VS is recognized by VDE (IEC60384-14) and UL/CSA. Nominal Cap. | Cap. Tol. | Temp. | Dimensions (mm) | Digi-Key CutTape Pricing | Digi-Key Tape &Box | Panasonic 
FEATURES: ° Miniature size, 30% smaller than conventional Type TS (pF) (%) Char. D F Part No. i 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No 
RECOMMENDED APPLICATIONS: “ AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone 5 +05рЕ | SL | 80 5.0 | Pi1408CT-ND 32 218 15.40 | P11408TB-ND | 1,000 | 84.00 | ЕСС-МУ505006 
* Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL 10 +0.5рЕ | SL 80 5.0 | P11409CT-ND 38 2.54 17.94 | P11409TB-ND | 1,000 | 98.00 | ECC-NVS100DG 
SPECIFICATIONS: • Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C (-25°C ~ 85°C for UL 22 +5% | SL | 80 5.0 | P11410CT-ND 38 254 17.94 | P11410TB-ND | 1,000 | 98.00 | ECC-NVS220JG 
an CSA) е Raning ом АС ШШ 47 +5% SL 8.0 5.0 | P11411CT-ND 31 210 14.78 | P11411TB-ND | 1,000 | 81.00 | ECC-NVS470JG 
И ONES Lt EH БУ АГАИН Өт, %, 1.0+0.2 Vrms 100 +10% B 80 50 | P11412CT-ND 29 199 14.00 | P11412TB-ND | 1,000 | 76.00 | ECK-NVS101KB 
а dO 000 MO 150 | «105 | B | 80 | 50 | PIT41SCT-ND 29 1.99 14.00 | P11413TB-ND | 1000 | 76.00 | ECK-NVS151KB 
220 +10% | В 8.0 5.0 | P11414CT-ND 30 2.04 14.38 | P11414TB-ND | 1,000 78.00 | ECK-NVS221KB 
Cap. Temp. 330 +10% | B 8.0 5.0 | Pi1415CT-ND 25 1.83 13.08 | Р11415ТВ-МО | 1,000 73.00 | ECK-NVS331KB 
Change Range 470 +10% | В 80 50 | P11416CT-ND 30 2.04 14.38 | Р11416ТВ-МО | 1,000 | 78.00 | ECK-NVS471KB 
3850 -1000ppm^C | +2056 -85°C 1000 +10% | B 9.0 50 | P11417CT-ND 34 251 17.92 | P11417TB-ND | 1,000 | 100.00 | ECK-NVS102KB 
1000 90% | E 8.0 50 | P11418CT-ND 31 209 14.76 | Р11418ТВ-МО | 1,000 | 81.00 | ECK-NVS102ME 
+10% Maximum -20°С ~ 85°C 1500 +20% | Е 8.0 5.0 | P11419CT-ND 25 1.88 13.42 | Р11419ТВ-МО | 1,000 | 75.00 | ECK-NVS152ME 
+20, -55% Maximum | -20°C - 85°C 2200 +20% | E 9.0 5.0 | P11420CT-ND 32 220 15.52 | P11420TB-ND | 1,000 | 85.00 | ECK-NVS222ME 
- 4700 90% | Е 110 | 50 | P11421CT-ND 49 3.60 25.70 P11421TB-ND | 1,000 | 144.00 | ECK-NVS472ME 
+30, -80% Maximum | -20°C ~ 85°C 4700 +20% | F | 100 | 50 | P11422CT-ND 33 246 1755 | P11422TB-ND | 1,000 | 98.00 | ECK-NVS472MF 
The reference temperature: 20°C 10000 +20% Е | 140 | 75 | P11423CT-ND 48 356 26.18 P11423TB-ND | 500 | 94.50 | ECK-NVS103MF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1075 


KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “AXIMAX” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated L Max. D Max. 
dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed Style In. (mm) In. (mm) 10 
on opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a L- : =e 
monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive C410 .170 (4.32) .100 (2.54) | (25.4) | В 
ын applied to opposite ыш Е i pn contact үн {һе exposed 2. Роя C412 .170 (4.32) .120 (3.05) t : | | |р 
leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: : Class 
1, with a temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°С to C420 -260 (6.60) 1002.54) 020 | 
+125°С (Also known аз "NPO"). X7R: Class ІІ, with a maximum capacitance change of +15% over an operating C430 .290 (7.37) -150 (3.81) (51) 
temperature range of -55°C to +125°C. 250: Class Ш, with a maximum capacitance change of +22% - 56% over C440 .400 (10.16) .150 (3.81) 
an operating temperature range of +10°C to +85°C. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric | Volt. Cap. Tol.(%) | Code Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
100 10pF +5 410 399-1806-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1806-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5CA7200 
100 15pF *5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1807-2-ND 5,000 93.00/M C410C150J1G5CA7200 
100 22pF *5 410 399-1808-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-1808-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5CA7200 
100 33pF *5 410 399-1809-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1809-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5CA7200 
100 47pF *5 410 399-1810-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1810-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5CA7200 
100 68pF *5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1811-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5CA7200 
100 100pF *5 410 399-1812-1-ND 26 2.48 17.94 124.20 399-1812-2-ND 5,000 83.00/M C410C101J1G5CA7200 
100 150pF *5 410 399-1813-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1813-2-ND 5,000 93.00/M C410C151J1G5CA7200 
100 220pF *5 410 399-1814-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1814-2-ND 5,000 93.00/M C410C221J1G5CA7200 
100 330pF +5 410 399-1815-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1815-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5CA7200 
100 470pF +5 410 399-1816-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1816-2-ND 5,000 93.00/M C410C471J1G5CA7200 
100 680pF *5 410 399-1817-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1817-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5CA7200 
100 1000pF *5 410 399-1818-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-1818-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J1G5CA7200 
100 1500pF *5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 399-1819-2-ND 5,000 138.00/M C420C152J1G5CA7200 
сос 100 2200рҒ *5 420 399-1820-1-ND .46 4.35 31.40 217.35 399-1820-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J1G5CA7200 
100 3300pF 45 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1821-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5CA7200 
100 4700pF *5 430 399-1822-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1822-2-ND 2,500 238.00/M C430C472J1G5CA7200 
100 6800pF *5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5CA7200 
100 .01uF *5 440 399-1824-1-ND 17 11.13 80.37 556.43 399-1824-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5CA7200 
100 .015uF *5 440 399-1825-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-1825-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5CA7200 
50 680pF +5 410 399-1826-1-ND 130 2.85 20.57 142.43 5,000 95.00/М C410C681J5G5CA7200 
50 1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 5,000 86.00/M C410C102J5G5CA7200 
50 1500pF *5 412 399-1828-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5CA7200 
50 2200pF *5 412 399-1829-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1829-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5CA7200 
50 1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 145.00/M C420C152J5G5CA7200 
50 2200pF *5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5CA7200 
50 3300pF *5 430 399-1832-1-ND .85 8.02 57.95 401.18 399-1832-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5CA7200 
50 4700pF *5 430 399-1833-1-ND .85 8.02 57.95 401.18 399-1833-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5CA7200 
50 6800pF *5 430 399-1834-1-ND .85 8.02 57.95 401.18 399-1834-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5CA7200 
50 .01uF *5 440 399-1835-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 2,500 371.00/M C440C103J5G5CA7200 
50 .015uF *5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-1836-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5CA7200 
100 470pF +10 410 399-1837-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1837-2-ND 5,000 71.00/M C410C471K1R5CA7200 
100 680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1838-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5CA7200 
100 1000pF +10 410 399-1839-1-ND 21 1.98 14.30 99.00 399-1839-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5CA7200 
100 1500pF +10 410 399-1840-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1840-2-ND 5,000 71.00/M C410C152K1R5CA7200 
100 2200pF +10 410 399-1841-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/M C410C222K1R5CA7200 
100 3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/М C410C332K1R5CA7200 
100 4700pF +10 410 399-1843-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/M C410C472K1R5CA7200 
100 6800pF +10 410 399-1844-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1844-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5CA7200 
100 .01uF +10 410 399-1845-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1845-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5CA7200 
100 .015ШЕ +10 412 399-1846-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5CA7200 
100 .022yF +10 412 399-1847-1-ND .33 3.17 22.88 158.40 399-1847-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5CA7200 
100 .015uF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1848-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5CA7200 
100 .022yF +10 420 399-1849-1-ND 137 3.47 25.03 173.25 5,000 116.00/М C420C223K1R5CA7200 
100 .033yF +10 420 399-1850-1-ND 137 3.47 25.03 173.25 5,000 116.00/M C420C333K1R5CA7200 
100 .047uF +10 430 399-1851-1-ND 47 4.46 32.18 222.75 2,500 149.00/M C430C473K1R5CA7200 
Am 100 .068yF +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 2,500 205.00/M C430C683K1R5CA7200 
100 АНЕ +10 430 399-1853-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 2,500 165.00/M C430C104K1R5CA7200 
100 -15НЕ +10 440 399-1854-1-ND .96 9.11 65.78 455.40 399-1854-2-ND 2,500 304.00/M C440C154K1R5CA7200 
50 -01pF +10 410 399-1855-1-ND 17 1.58 11.44 79.20 399-1855-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5CA7200 
50 .015uF +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1856-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5CA7200 
50 .022yF +10 410 399-1857-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1857-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5CA7200 
50 .033uF +10 410 399-1858-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1858-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5CA7200 
50 .047uF +10 410 399-1859-1-ND 331 2.97 21.45 148.50 399-1859-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5CA7200 
50 .068yuF +10 412 399-1860-1-ND .31 2.97 21.45 148.50 399-1860-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5CA7200 
50 АННЕ +10 412 399-1861-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-1861-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5CA7200 
50 .068uF +10 420 399-1862-1-ND .31 2.97 21.45 148.50 399-1862-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5CA7200 
50 AF +10 420 399-1863-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-1863-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5CA7200 
50 -15НЕ +10 430 399-1864-1-ND .65 6.14 44.33 306.90 399-1864-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5CA7200 
50 .22yF +10 430 399-1865-1-ND .96 9.11 65.78 455.40 399-1865-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5CA7200 
50 -33yF +10 440 399-1866-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-1866-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5CA7200 
50 .47uF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-1867-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5CA7200 
100 .01uF x20 410 399-1868-1-ND ла 1.29 9.30 64.35 399-1868-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5CA7200 
100 .015uF x20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-1869-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5CA7200 
100 .022yF x20 410 399-1870-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-1870-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5CA7200 
100 .033yF x20 420 399-1871-1-ND 130 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5CA7200 
100 .047uF +20 420 399-1872-1-ND .30 2.87 20.74 143.55 399-1872-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5CA7200 
100 .068yF x20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
100 АНЕ x20 430 399-1874-1-ND .34 3.22 23.24 160.88 399-1874-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5CA7200 
100 -15НЕ x20 430 399-1875-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1875-2-ND 2,500 182.00/M C430C154M1U5CA7200 
100 .22yF x20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1876-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5CA7200 
750 50 .033uF +20 410 399-1877-1-ND .18 1.68 12.16 84.15 399-1877-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5CA7200 
50 .047рЕ +20 410 399-1878-1-ND .18 1.68 12.16 84.15 399-1878-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5CA7200 
50 .068yuF x20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1879-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5CA7200 
50 YF +20 410 399-1880-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 399-1880-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5CA7200 
50 -15НЕ x20 410 399-1881-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1881-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5CA7200 
50 .22yF +20 410 399-1882-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1882-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5CA7200 
50 -33yF x20 412 399-1883-1-ND .40 3.81 27.58 190.58 399-1883-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5CA7200 
50 -33yF x20 420 399-1884-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-1884-2-ND 5,000 127.00/M C420C334M5U5CA7200 
50 .47uF x20 430 399-1885-1-ND .65 6.19 44.69 309.38 399-1885-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5CA7200 
50 .68yF x20 430 399-1886-1-ND :65 6.19 44.69 309.38 399-1886-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5CA7200 
50 1uF x20 440 399-1887-1-ND .84 7.92 57.20 396.00 399-1887-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5CA7200 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GoLDEN MAX” 


The "Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a 
capacitor element that consists of formulated dielectric materials which 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes 
alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic 
block, which provides high capacitance values in a small physical 
volume. After firing, conductive terminations are applied to opposite 
ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most 
popular temperature characteristics: COG: Class 1, with а 
temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating 
temperature range of -55°С to +125°С (Also known as "NPO"). X7R: 
Class ІІ, with a maximum capacitance change of +15% over ап 
operating temperature range of -55°C to +125°С. 250: Class 111, with 
a maximum capacitance change of +22% - 56% over an operating 
temperature range of +10°C to +85°C. 


rob 


ze 


Series: 
C317 
C322 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 150pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1900-ND .27 1.96 14.00 50.40 C315C151J1G5CA 
100 220pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1901-ND .27 1.96 14.00 50.40 C315C221J1G5CA 
100 330pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1902-ND .27 1.96 14.00 50.40 C315C331J1G5CA 
100 470pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1903-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C471J1G5CA 
100 680pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1904-ND .38 2.82 20.15 72.54 C315C681J1G5CA 
100 1000pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1905-ND .31 2.28 16.25 58.50 C315C102J1G5CA 
200 10pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1888-ND .26 1.93 13.75 49.50 C315C100J2G5CA 
сос 200 15pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1889-ND .28 2.08 14.85 53.46 C315C150J2G5CA 
+5% 200 22pF .100 (2.54) -150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1890-ND .28 2.08 14.85 53.46 C315C220J2G5CA 
200 27pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-1891-ND .28 2.08 14.85 53.46 C315C270J2G5CA 
200 33pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1892-ND .28 2.08 14.85 53.46 C315C330J2G5CA 
200 47pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-1893-ND .28 2.08 14.85 53.46 C315C470J2G5CA 
200 68pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1894-ND .30 2.19 15.68 56.43 C315C680J2G5CA 
200 100pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1895-ND .28 2.08 14.85 53.46 C315C101J2G5CA 
200 150pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-1896-ND .32 2.35 16.80 60.48 C315C151J2G5CA 
200 220pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1897-ND .32 2.35 16.80 60.48 C315C221J2G5CA 
200 330pF .100 (2.54) -150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-1898-ND .38 2.82 20.15 72.54 C315C331J2G5CA 
200 470pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1899-ND .38 2.82 20.15 72.54 C315C471J2G5CA 
50 3300pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2001-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C332K5R5CA 
50 4700pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2002-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C472K5R5CA 
50 6800pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2003-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C682K5R5CA 
50 -01НЕ .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-2004-ND .20 1.51 10.75 38.70 C315C103K5R5CA 
50 .015uF. .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2005-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C153K5R5CA 
50 .022uF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2006-ND .22 1.66 11.83 42.57 C315C223K5R5CA 
50 .033uF. .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2007-ND .22 1.66 11.83 42.57 C315C333K5R5CA 
100 1000pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1994-ND 17 1.27 9.08 32.67 C315C102K1R5CA 
100 1500pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1995-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C152K1R5CA 
100 2200pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1996-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C222K1R5CA 
X7R 100 3300pF .100 (2.54) -150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-1997-ND 49 1.39 9.90 35.64 C315C332K1R5CA 
+10% 100 4700pF .100 (2.54) -150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1998-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C472K1R5CA 
100 6800pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1999-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C682K1R5CA 
100 .01uF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2000-ND ЛӘ 1.39 9.90 35.64 C315C103K1R5CA 
200 100pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1985-ND .22 1.65 11.75 42.30 С315С101К2А5СА 
200 150рЕ .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1986-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C151K2R5CA 
200 220pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1987-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C221K2R5CA 
200 330pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1988-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C331K2R5CA 
200 470pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1989-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C471K2R5CA 
200 680pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1990-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C681K2R5CA 
200 1000pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1991-ND .22 1.65 11.75 42.30 C315C102K2R5CA 
200 1500pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1992-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C152K2R5CA 
200 2200pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-1993-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C222K2R5CA 
50 4700pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2119-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C472M5U5CA 
50 6800pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2120-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C682M5U5CA 
50 -01НЕ .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2121-ND 16 1.21 8.63 31.05 C315C103M5U5CA 
50 .015uF. .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2122-ND .18 1.33 9.50 34.20 C315C153M5U5CA 
50 .022uF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2123-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C223M5U5CA 
50 :ОЗЗрЕ .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2124-ND .18 1.33 9.50 34.20 C315C333M5U5CA 
50 .047 UF .100 (2.54) -150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2125-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C473M5U5CA 
Z5U 50 .068uF. .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2126-ND .20 1.49 10.65 38.34 C315C683M5U5CA 
+20% 50 ЛрЕ .100 (2.54) -150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2127-ND 16 1.21 8.63 31.05 C315C104M5U5CA 
100 1000pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-2111-ND 17 1.25 8.93 32.18 C315C102M1U5CA 
100 1500pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2112-ND 19. 1.37 9.78 35.19 C315C152M1U5CA 
100 2200pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-2113-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C222M1U5CA 
100 3300pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2114-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C332M1U5CA 
100 4700pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2115-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C472M1U5CA 
100 6800pF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2116-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C682M1U5CA 
100 -01НЕ .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) -100 (2.54) 399-2117-ND 417 1.25 8.93 32.13 C315C103M1U5CA 
100 .015uF .100 (2.54) .150 (3.81) .210 (5.33) .100 (2.54) 399-2118-ND .21 1.53 10.93 39.33 C315C153M1U5CA 
C317 Series 
100 150pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1918-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C151J1G5CA 
100 220pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-1919-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C221J1G5CA 
100 330pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-1920-ND 27 1.96 14.00 50.40 C317C331J1G5CA 
100 470pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1921-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C471J1G5CA 
100 680pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1922-ND .38 2.82 20.15 72.54 C317C681J1G5CA 
100 1000pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1923-ND .31 2.28 16.25 58.50 C317C102J1G5CA 
200 10pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1906-ND .26 1.93 13.75 49.50 C317C100J2G5CA 
сос 200 15pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1907-ND .28 2.08 14.85 53.46 C317C150J2G5CA 
+5% 200 22pF .200 (5.08) -150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1908-ND .28 2.08 14.85 53.46 C317C220J2G5CA 
200 33pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-1909-ND .28 2.08 14.85 53.46 C317C330J2G5CA 
200 39pF -200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1910-ND .28 2.08 14.85 53.46 C317C390J2G5CA 
200 47рЕ .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1911-ND .28 2.08 14.85 53.46 C317C470J2G5CA 
200 68pF .200 (5.08) -150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-1912-ND .30 2.19 15.68 56.43 C317C680J2G5CA 
200 100pF .200 (5.08) -150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-1913-ND .28 2.08 14.85 53.46 C317C101J2G5CA 
200 150pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1914-ND .32 2.35 16.80 60.48 C317C151J2G5CA 
200 220pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1915-ND .32 2.35 16.80 60.48 C317C221J2G5CA 
200 330pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-1916-ND .38 2.82 20.15 72.54 C317C331J2G5CA 
200 470pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-1917-ND -38 2.82 20.15 72.54 C317C471J2G5CA 
50 3300pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-2024-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C332K5R5CA 
50 4700pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2025-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C472K5R5CA 
50 6800pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2026-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C682K5R5CA 
50 -01НЕ .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2027-ND .20 1.51 10.75 38.70 C317C103K5R5CA 
50 .015НЕ .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2028-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C153K5R5CA 
50 .022uF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-2029-ND .22 1.66 11.83 42.57 C317C223K5R5CA 
50 .033uF. .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2030-ND .22 1.66 11.83 42.57 C317C333K5R5CA 
100 1000pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-2017-ND 17 1.27 9.08 32.67 C317C102K1R5CA 
100 1500pF .200 (5.08) -150 (3.81) .230 (5.84) -100 (2.54) 399-2018-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C152K1R5CA 
X7R 100 2200pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2019-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C222K1R5CA 
+10% 100 3300pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2020-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C332K1R5CA 
100 4700pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2021-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C472K1R5CA 
100 6800pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2022-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C682K1R5CA 
100 -01НЕ .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2023-ND .19 1.39 9.90 35.64 C317C103K1R5CA 
200 100pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2008-ND 22 1.65 11.75 42.30 C317C101K2R5CA 
200 150pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2009-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C151K2R5CA 
200 220pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2010-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C221K2R5CA 
200 330pF .200 (5.08) -150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2011-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C331K2R5CA 
200 470pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2012-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C471K2R5CA 
200 680pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2013-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C681K2R5CA 
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КЕМЕГ Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors "GOLDEN MAX" (Cont) 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) +.030 L Max. H Max. T Max. Part No. 1 10 100 500 Part No. 

X7R 200 1000pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2014-ND 22 1.65 11.75 42.30 C317C102K2R5CA 
10% 200 1500pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2015-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C152K2R5CA 
TIS 200 2200pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2016-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C222K2R5CA 
50 6800pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2136-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C682M5U5CA 

50 .01uF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2137-ND 16 1.21 8.63 31.05 C317C103M5U5CA 

50 .015uF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2138-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C153M5U5CA 

50 .022yF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2139-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C223M5U5CA 

50 .033yF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2140-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C333M5U5CA 

50 .047yF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2141-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C473M5U5CA 

Z5U 50 .068yF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2142-ND .20 1.49 10.65 38.34 C317C683M5U5CA 
+20% 50 AF -200 (5.08) .150 (3.81) -230 (5.84) .100 (2.54) 399-2143-ND 16 1.21 8.63 31.05 C317C104M5U5CA 
100 1000pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2128-ND 17 1.25 8.93 32.13 C317C102M1U5CA 

100 1500pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2129-ND 19 1.37 9.78 35.19 СЗ17С152М105СА 

100 2200рЕ .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2130-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C222M1U5CA 

100 3300pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2131-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C332M1U5CA 

100 4700pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2132-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C472M1U5CA 

100 6800pF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2133-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C682M1U5CA 

100 -01pF .200 (5.08) 150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2134-ND 17 1.25 8.93 32.13 C317C103M1U5CA 

100 .015uF .200 (5.08) .150 (3.81) .230 (5.84) .100 (2.54) 399-2135-ND 321 1.53 10.93 39.33 C317C153M1U5CA 

100 680pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1940-ND .39 2.85 20.35 73.26 C320C681J1G5CA 

100 1000pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1941-ND 31 2.29 16.38 58.95 C320C102J1G5CA 

100 1500pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1942-ND .39 2.90 20.70 74.52 C320C152J1G5CA 

100 2200pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1943-ND .39 2.90 20.70 74.52 C320C222J1G5CA 

100 3300pF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1944-ND 45 3.30 23.58 84.87 C320C332J1G5CA 

100 4700pF .100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) .125 (3.18) 399-1945-ND .48 3.54 25.30 91.08 C320C472J1G5CA 

200 10pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1924-ND 27 1.96 14.00 50.40 C320C100J2G5CA 

200 15pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1925-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C150J2G5CA 

200 22pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1926-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C220J2G5CA 

CoG 200 33pF .100 (2.54) 200 (5.08) .260 (6.60) .125 (8.18) 399-1927-ND 29 2.12 15.13 54.45 C320C330J2G5CA 
+5% 200 47pF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1928-ND 29 2.12 15.13 54.45 C320C470J2G5CA 
200 68pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1929-ND 130 2.23 15.95 57.42 C320C680J2G5CA 

200 100pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1930-ND 189; 2.12 15.13 54.45 C320C101J2G5CA 

200 150pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1931-ND 82 2.37 16.95 61.02 C320C151J2G5CA 

200 220pF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1932-ND .32 2.37 16.95 61.02 C320C221J2G5CA 

200 330pF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1933-ND .39 2.85 20.35 73.26 C320C331J2G5CA 

200 470pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1934-ND .39 2.85 20.35 73.26 C320C471J2G5CA 

200 680pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1935-ND 42 3.08 22.03 79.29 C320C681J2G5CA 

200 1000pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1936-ND .40 2.97 21.20 76.32 C320C102J2G5CA 

200 1500pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1937-ND 45 3.30 23.58 84.87 C320C152J2G5CA 

200 2200pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1938-ND 45 3.30 23.58 84.87 C320C222J2G5CA 

200 3300pF .100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) .125 (3.18) 399-1939-ND .55 4.07 29.05 104.58 C320C332J2G5CA 

50 .015uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2049-ND 21 1.57 11.20 40.32 C320C153K5R5CA 

50 .022yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2050-ND 23 1.69 12.05 43.38 C320C223K5R5CA 

50 .033yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2051-ND 23 1.69 12.05 43.38 C320C333K5R5CA 

50 .047yF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2052-ND .26 1.92 13.73 49.41 C320C473K5R5CA 

50 .068yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2053-ND .26 1.92 13.73 49.41 C320C683K5R5CA 

50 АНЕ .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2054-ND sel 1.57 11.20 40.32 C320C104K5R5CA 

50 -15НЕ .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2055-ND 37 2.71 19.33 69.57 C320C154K5R5CA 

50 .22yF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2056-ND .53 3.92 28.00 100.80 C320C224K5R5CA 

100 4700pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2040-ND 321 1.58 11.30 40.68 C320C472K1R5CA 

100 6800pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2041-ND 21 1.58 11.30 40.68 C320C682K1R5CA 

100 .01uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2042-ND 19 1.42 10.18 36.63 C320C103K1R5CA 

Х7В 100 .015uF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2043-ND .24 1.74 12.43 44.73 C320C153K1R5CA 
+10% 100 .022yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2044-ND 27 2.02 14.40 51.84 C320C223K1R5CA 
100 .033uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2045-ND 27 2.02 14.40 51.84 C320C333K1R5CA 

100 .047uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2046-ND 134 2.49 17.80 64.08 C320C473K1R5CA 

100 .068yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2047-ND .34 2.49 17.80 64.08 C320C683K1R5CA 

100 АННЕ .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2048-ND .34 2.49 17.80 64.08 C320C104K1R5CA 

200 1000pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2031-ND 23 1.69 12.08 43.47 C320C102K2R5CA 

200 1500pF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2032-ND 25. 1.85 13.23 47.61 C320C152K2R5CA 

200 2200pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2033-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C222K2R5CA 

200 3300pF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2034-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C332K2R5CA 

200 4700pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2035-ND 27 2.01 14.38 51.75 C320C472K2R5CA 

200 6800pF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2036-ND 27 2.01 14.38 51.75 C320C682K2R5CA 

200 .01uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2037-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C103K2R5CA 

200 .015uF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2038-ND .31 2.30 16.40 59.04 C320C153K2R5CA 

200 .022yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2039-ND .31 2.30 16.40 59.04 C320C223K2R5CA 

50 .033uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2152-ND 18 1.33 9.50 34.20 C320C333M5U5CA 

50 .047uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2153-ND 18 1.33 9.50 34.20 СЗ20С473М505СА 

50 .068uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2154-ND 20 1.49 10.65 38.34 C320C683M5U5CA 

50 YF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2155-ND 16 1.21 8.63 31.05 C320C104M5U5CA 

50 -15НЕ .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2156-ND 24 1.73 12.38 44.55 СЗ20С154М505СА 

50 .22НЕ .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2157-ND 32 2.33 16.68 60.03 СЗ20С224М505СА 

50 -33yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2158-ND .32 2.33 16.68 60.03 C320C334M5U5CA 

Z5U 50 .47uF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2159-ND -40 2.94 21.00 75.60 C320C474M5U5CA 
+20% 100 .01uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2144-ND AT 1.25 8.93 32.13 C320C103M1U5CA 
100 .015uF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2145-ND 21 1.53 10.93 39.33 C320C153M1U5CA 

100 .022yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2146-ND ai 1.53 10.93 39.33 C320C223M1U5CA 

100 .033yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2147-ND 24 1.73 12.38 44.55 C320C333M1U5CA 

100 .047uF .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2148-ND 24 1.78 12.38 44.55 C320C473M1U5CA 

100 .068yF .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2149-ND .28 2.05 14.68 52.83 C320C683M1U5CA 

100 АНЕ .100 (2.54) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2150-ND 21 1.53 10.93 39.33 C320C104M1U5CA 

100 .15НЕ .100 (2.54) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2151-ND .38 2.78 19.85 71.46 C320C154M1U5CA 

100 680pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1962-ND .39 2.85 20.35 73.26 C322C681J1G5CA 

100 1000pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1963-ND .31 2.29 16.38 58.95 C322C102J1G5CA 

100 1500pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1964-ND 89 2.90 20.70 74.52 C322C152J1G5CA 

100 2200pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1965-ND .39 2.90 20.70 74.52 C322C222J1G5CA 

100 3300pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1966-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C332J1G5CA 

100 4700pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1967-ND .48 3.54 25.30 91.08 C322C472J1G5CA 

200 10рЕ .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1946-ND 27 1.96 14.00 50.40 C322C100J2G5CA 

200 15pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1947-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C150J2G5CA 

200 22pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1948-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C220J2G5CA 

C0G 200 33pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1949-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C330J2G5CA 
+5% 200 47pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1950-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C470J2G5CA 
200 68pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1951-ND 130 2.23 15.95 57.42 C322C680J2G5CA 

200 100pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1952-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C101J2G5CA 

200 150pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1953-ND .32 2.37 16.95 61.02 C322C151J2G5CA 

200 220pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1954-ND 32 2.37 16.95 61.02 C322C221J2G5CA 

200 330pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1955-ND .39 2.85 20.35 73.26 C322C331J2G5CA 

200 470pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1956-ND 89 2.85 20.35 73.26 C322C471J2G5CA 

200 680pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1957-ND 42 3.08 22.03 79.29 C322C681J2G5CA 

200 1000pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1958-ND .40 2.97 21.20 76.32 C322C102J2G5CA 

200 1500pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1959-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C152J2G5CA 

200 2200pF .200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1960-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C222J2G5CA 

200 3300pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-1961-ND .55 4.07 29.05 104.58 C322C332J2G5CA 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN МАХ” (Cont) 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 Е Мах. Н Мах. Т Мах. Part №. 1 10 100 500 Part No. 
50 .01pF -200 (5.08) .200 (5.08) -260 (6.60) .125 (3.18) 399-2075-ND .18 1.30 9.25 33.30 C322C103K5R5CA 
50 .015uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2076-ND 21 1.57 11.20 40.32 C322C153K5R5CA 
50 .022uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2077-ND 23 1.69 12.05 43.38 C322C223K5R5CA 
50 .033uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2078-ND 23 1.69 12.05 43.38 C322C333K5R5CA 
50 .047uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2079-ND .26 1.92 13.73 49.41 C322C473K5R5CA 
50 .068uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2080-ND 26 1.92 13.73 49.41 C322C683K5R5CA 
50 ЛрЕ .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2081-ND 21 1.57 11.20 40.32 C322C104K5R5CA 
50 -15uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2082-ND 37 2.71 19.33 69.57 C322C154K5R5CA 
50 .22yF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2083-ND .53 3.92 28.00 100.80 C322C224K5R5CA 
100 4700pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2066-ND 21 1.58 11.30 40.68 C322C472K1R5CA 
100 6800pF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2067-ND 21 1.58 11.30 40.68 C322C682K1R5CA 
X7R 100 .01uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2068-ND 19 1.42 10.18 36.63 C322C103K1R5CA 
+10% 100 .015uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2069-ND 24 1.74 12.43 44.73 C322C153K1R5CA 
100 .022uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2070-ND 27 2.02 14.40 51.84 C322C223K1R5CA 
100 .033uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2071-ND 27 2.02 14.40 51.84 C322C333K1R5CA 
100 .047uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) 125 (3.18) 399-2072-ND 134 2.49 17.80 64.08 C322C473K1R5CA 
100 .068uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2073-ND 134 2.49 17.80 64.08 C322C683K1R5CA 
100 ЛрЕ .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2074-ND .34 2.49 17.80 64.08 C322C104K1R5CA 
200 1000pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2057-ND 23 1.69 12.08 43.47 C322C102K2R5CA 
200 1500pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2058-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C152K2R5CA 
200 2200pF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2059-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C222K2R5CA 
200 3300pF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2060-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C332K2R5CA 
200 4700pF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2061-ND 27 2.01 14.38 51.75 C322C472K2R5CA 
200 6800pF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2062-ND 27 2.01 14.38 51.75 C322C682K2R5CA 
200 .01uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2063-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C103K2R5CA 
200 .015uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) 125 (3.18) 399-2064-ND .31 2.30 16.40 59.04 C322C153K2R5CA 
200 .022uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2065-ND .31 2.30 16.40 59.04 C322C223K2R5CA 
50 .ОЗЗрЕ .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2168-ND .18 1.33 9.50 34.20 C322C333M5U5CA 
50 -0474F .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2169-ND 18 1.33 9.50 34.20 C322C473M5U5CA 
50 .068uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2170-ND 20 1.49 10.65 38.34 C322C683M5U5CA 
50 ЛрЕ .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2171-ND 16 1.21 8.63 31.05 C322C104M5U5CA 
50 .15uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2172-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C154M5U5CA 
50 .22yF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) 125 (3.18) 399-2173-ND .32 2.33 16.68 60.03 C322C224M5U5CA 
50 -33yF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2174-ND .32 2.33 16.68 60.03 C322C334M5U5CA 
Z5U 50 .47uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2175-ND .40 2.94 21.00 75.60 C322C474M5U5CA 
+20% 100 .01uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2160-ND 47 1.25 8.93 32.13 C322C103M1U5CA 
100 .015uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2161-ND .21 1.53 10.93 39.33 C322C153M1U5CA 
100 .022uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2162-ND 21 1.53 10.93 39.33 C322C223M1U5CA 
100 .033uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2163-ND .24 1.73 12.38 44.55 C322C333M1U5CA 
100 .047uF -200 (5.08) .200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2164-ND .24 1.73 12.38 44.55 C322C473M1U5CA 
100 .068uF -200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2165-ND .28 2.05 14.68 52.83 C322C683M1U5CA 
100 ЛрЕ .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) Л25 (3.18) 399-2166-ND 21 1.53 10.93 39.33 C322C104M1U5CA 
100 .15uF .200 (5.08) .200 (5.08) .260 (6.60) .125 (3.18) 399-2167-ND .38 2.78 19.85 71.46 C322C154M1U5CA 
100 3300pF -200 (5.08) .300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-1973-ND .84 6.16 44.00 158.40 C330C332J1G5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-1974-ND .84 6.16 44.00 158.40 C330C472J1G5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-1975-ND 91 6.68 47.73 171.81 C330C682J1G5CA 
100 .01uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-1976-ND 1.11 8.21 58.65 211.14 C330C103J1G5CA 
сов 100 .015uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-1977-ND 1.41 10.38 74.18 267.03 C330C153J1G5CA 
+5% 100 .022uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-1978-ND 2.10 15.46 110.40 397.44 C330C223J1G5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-1968-ND .94 6.92 49.45 178.02 C330C332J2G5CA 
200 4700pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-1969-ND .94 6.92 49.45 178.02 C330C472J2G5CA 
200 6800pF -200 (5.08) .300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-1970-ND 1.33 9.78 69.88 251.55 C330C682J2G5CA 
200 .01uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-1971-ND 1.26 9.30 66.43 239.13 C330C103J2G5CA 
200 .015uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-1972-ND 2.49 18.32 130.83 470.97 C330C153J2G5CA 
50 .15uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-2097-ND .60 4.43 31.65 113.94 C330C154K5R5CA 
50 .22uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2098-ND Кл 5.68 40.60 146.16 C330C224K5R5CA 
50 .33uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2099-ND .83 6.11 43.68 157.23 C330C334K5R5CA 
50 .47uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2100-ND .83 6.11 43.68 157.23 C330C474K5R5CA 
50 .68yuF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2101-ND 1.73 12.74 91.00 327.60 C330C684K5R5CA 
50 1pF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) -150 (3.81) 399-2102-ND 1.40 10.31 73.65 265.14 C330C105K5R5CA 
100 .068uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2091-ND .46 3.36 24.03 86.49 C330C683K1R5CA 
100 ЛрЕ .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2092-ND .40 2.97 21.20 76.32 C330C104K1R5CA 
X7R 100 .15uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2093-ND .62 4.59 32.78 117.99 C330C154K1R5CA 
+10% 100 .22yF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2094-ND 91 6.72 48.03 172.89 C330C224K1R5CA 
100 -33yF -200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2095-ND 1.13 8.34 59.60 214.56 C330C334K1R5CA 
100 .47uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2096-ND 1.74 12.86 91.83 330.57 C330C474K1R5CA 
200 .015uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2084-ND .46 3.42 24.45 88.02 C330C153K2R5CA 
200 .022uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2085-ND .46 3.42 24.45 88.02 C330C223K2R5CA 
200 .033uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2086-ND .46 3.42 24.45 88.02 C330C333K2R5CA 
200 .047uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) 150 (3.81) 399-2087-ND .46 3.42 24.45 88.02 C330C473K2R5CA 
200 .056uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-2088-ND .46 3.42 24.45 88.02 C330C563K2R5CA 
200 .068uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-2089-ND .63 4.63 33.08 119.07 C330C683K2R5CA 
200 AF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) -150 (3.81) 399-2090-ND .96 7.05 50.33 181.17 C330C104K2R5CA 
50 .33uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2181-ND 52 3.83 27.33 98.37 C330C334M5U5CA 
50 .47uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2182-ND 52 3.83 27.33 98.37 C330C474M5U5CA 
50 .68yuF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2183-ND 72 5.27 37.68 135.63 C330C684M5U5CA 
50 1uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) 150 (3.81) 399-2184-ND 85 4.79 34.23 123.21 C330C105M5U5CA 
50 1.5uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-2185-ND 1.06 7.81 55.78 200.79 C330C155M5U5CA 
Z5U 50 2.2uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2186-ND 1.11 8.19 58.50 210.60 C330C225M5U5CA 
+20% 100 ЛрЕ .200 (5.08) .300 (7.62) -360 (9.14) .150 (3.81) 399-2176-ND E 3.02 21.58 77.67 C330C104M1U5CA 
100 .15uF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2177-ND 48 3.54 25.30 91.08 C330C154M1U5CA 
100 .22yF -200 (5.08) -300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2178-ND 55 4.03 28.75 103.50 C330C224M1U5CA 
100 -33yF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2179-ND 55 4.03 28.75 103.50 C330C334M1U5CA 
100 .47uF .200 (5.08) .300 (7.62) .360 (9.14) .150 (3.81) 399-2180-ND .66 4.83 34.50 124.20 C330C474M1U5CA 
C340 Series 
100 .033uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1982-ND 4.53 33.39 238.50 858.60 C340C333J1G5CA 
100 .047uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1983-ND 5.06 37.25 266.10 957.96 C340C473J1G5CA 
сов 100; .О68рЕ .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1984-ND 5.67 41.75 298.20 1073.52 C340C683J1G5CA 
+5% 200 .022uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1979-ND 4.53 33.39 238.50 858.60 C340C223J2G5CA 
200 .033uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1980-ND 5.06 37.25 266.10 957.96 C340C333J2G5CA 
200 .047uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1981-ND 5.67 41.75 298.20 1073.52 C340C473J2G5CA 
50 1.5yF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2109-ND 3.55 26.16 186.88 672.75 C340C155K5R5CA 
50 2.2uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2110-ND 4.44 32.73 233.75 841.50 C340C225K5R5CA 
100 .47uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2106-ND 1.85 13.65 97.50 351.00 C340C474K1R5CA 
X7R 100 .68uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) 150 (3.81) 399-2107-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C684K1R5CA 
+10% 100 1uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2108-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C105K1R5CA 
200 ЛрЕ .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2103-ND 1.00 7.35 52.50 189.00 C340C104K2R5CA 
200 .15uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2104-ND 4.13 30.45 217.50 783.00 C340C154K2R5CA 
200 .22yF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2105-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C224K2R5CA 
50 2.2uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2191-ND 3.17 23.35 166.75 600.30 C340C225M5U5CA 
50 3.3uF -200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2192-ND 3.96 29.18 208.45 750.42 C340C335M5U5CA 
50 4.7uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2193-ND 4.78 35.22 251.58 905.67 C340C475M5U5CA 
Z5U 100 .47uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2187-ND .66 4.83 34.50 124.20 C340C474M1U5CA 
+20% 100 -68uF .200 (5.08) .400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2188-ND 1.78 13.08 93.45 336.42 C340C684M1U5CA 
100 1uF -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2189-ND 3.14 23.15 165.33 595.17 C340C105M1U5CA 
100 1.5ШЕ -200 (5.08) -400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-2190-ND 3.82 28.18 201.25 724.50 C340C155M1U5CA 
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Panasonic Interference Suppressor Capacitors 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°C to +100°C for 
ECQ-UG/UL) 

* Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By-Pass 
Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, No. 1- 
M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass capacitor. 
File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 4811.6-4670- 
1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO (554430414); class 
X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class X2 Ref No. E 25082 02. 
El (E384-14); class X2, Reg Мо. 062521 01~14(0.001~0.012uF), Reg 
No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class Y/X, 
Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 4811-6-1- 
4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) Across-The- 
Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File No. E62674. 
CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The-Line, 
Antenna-Isolation and LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


X- 


Y Series-Metallized Film 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by- 
Pass Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Inter- 
ference Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, 
Antenna-Isolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, Мо. 1- 
M1981. SEMKO (SS 443 04 14); class X2/Y Reg No. 8804123. 
DEMKO (AFSNIT21); class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 
132); class X2 Ref No. 37892, class Y Ref No. 37894. EI (IEC 384/14); 
class X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); class X2/Y File 
No. 4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); class X ref No. 88,1 
00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1- 
94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Isolation and Line-by-Pass 
Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, ҒІМСО, VDE, SEV; IEC384- 
14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1- 
94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Isolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line-by- 
Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-Isolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
IEC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(МАС) (I) | L т H Е dg Part No. 1 10 100 | PartNo. (МАС) | (I) | L T H Е Ш Part No. 1 10 100 | PartNo. 
ECQ-UN 015 |175 80 165 150 080 P10525-ND 134 145 90 | ECQ-U2A154MG 
022 |175 90 175 150 0.80 P10526-ND 1.39 149 .94 | ECQ-U2A224MG 
0.0047 | 170 65 135 135 06 P4600-ND: 93 80  .67 | EC0-U2A472MN 
001 |170 70 140 135 06 EN з 80 6 Ea BERG 250/ | 0.33 | 255 90 185 225 0.80 P10527-ND 230 1.97 1.55 | ECQ-U2A334MG 
250 | y CNET | i š й | 275 | 0.47 |255 105 200 225 0.80 P10528-ND 235 2.01 1.58 | ECQ-U2A474MG 
0.047 |255 70 140 215 06 P4602-NDt 148 101 84 | ECQ-U2A473MN 
0.68 | 25.5 125 220 225 0.80 P10529-ND 349 274 215 | ECQ-U2A684MG 
01 |305. 75 1704 265: 08 Бао (арыш 144 124 1:03 | F00:U2AT04MN 10 |255 155 245 225 080]  P10530-ND 355 305 239 | ECO-U2A105MG 
ECQ-EW ECQ-UG — Class X1 
0447 |170 75 130 135 06 Р4604-101 79 69 .57  ECQ-E2MTSMW 001 |150 50 115 125 060] P11110-ND 37 32 25 | ECQ-U3A103MG 
250 |04 240 80 135 205 08 P4605-NDt 95 — .81 .68 | ECQ-E2A104MW 0.015 |150 50 115 125 0.60 P11111-ND 37 32 25 | EC0-U3A153MG 
022 |240 105 175 205 08 P4606-NDt 1.34 1.15 .96 | ECO-E2A224MW 0.022 |150 50 115 125 0.60 P11112-ND 37 32 25 | ECQ-U3A223MG 
047 |290 130 205 255 08 P4607-NDt 179 1.54 1.28 | ECQ-E2A474MW 0.033 |150 60 130 125 0.60 P11113-ND 37 32 25 | ECQ-U3A333MG 
ECQ-UF 0.047 | 15.0 60 130 125 0.60 P11114-ND 37 32 25 | EC0-U3M73MG 
250 | 00047] 200 70 145 165 06 P4608-NDT 90 78 551 EC0-U2A472MF 250/ | 0.068 |150 80 150 125 0.60 P11115-ND 37 32 25 | ECO-U3A683MG 
001 |230 75 150 195 06 P4609-NDT $ 81 68 | EC0-U2A103MF 300 | 0.1 150 80 150 125 0.60 P11116-ND 37 32 25 | ECO-U3A104MG 
: Е ` 2 > : | 015 |175 80 165 150 0.80 P11117-ND 51 44 35 | ECO-U3A154MG 
ECQ-UV 022 |175 90 175 150 080 P11118-ND 61 53 42 | ECQ-U3A224MG 
0.000 |175 40 105 150 06 P4617-ND 76 .66 55 | ECO-U2A102MV 033 |255 90 185 225 080 P11119-ND 92 79 62 | ECO-U3A334MG 
0.0012 175 40 105 150 06 P4618-ND 76 .66 .55  ECQ-U2A122MV 047 |255 105 200 225 080 P11120-ND 122 105  .83 | ECQ-U3M74MG 
0.0005| 175 40 105 150 06 P4619-ND 76 66 .55 | EC0-U2A152MV 0.68 |255 125 220 225 0.80 P11121-ND 1.68 140 1.10 | ECQ-U3A684MG 
0.0018 | 175 40 105 150 06 P4620-ND 76 .66 55 | ECQ-U2A182MV 10 [270 165 255 225 0.80 P11122-ND 2.03 175 1.37 | ECQ-U3A105MG 
0.0022| 175 40 105 150 06 P4621-ND 76 66 55 | ECQ-U2A222NV ECQ-UL 
0.0027| 175 40 105 150 06 P4622-ND 76 .66 .55  ECQ-U2A272MV 0.000 | 15.0 50 115 125 0.60 P10988-ND 20 418 14 | ECO-U2A102ML 
0.0033| 175 40 105 150 06 P4623-ND 76 .66 .55 | ECQ-U2A332MV 0.0012| 15.0 50 115 125 0.60 P10989-ND 20 18 14 | EC0-U2A122ML 
0.0039| 175 40 105 150 06 P4624-ND 76 .66 .55 | ECQ-U2A392MV 0.0015| 15.0 50 115 125 0.60 P10990-ND 20 18 .14 | EC0-U2A152ML 
0.0047 | 175 40 105 150 06 P4625-ND 76 66 .55 | EC0-U2A472MV 0.0018| 150 50 115 125 0.60 P10991-ND 20 18 14 | EC0-U2A182ML 
0.0056 | 175 40 105 150 06 P4626-ND 76 .66 55 | ECQ-U2A562MV 0.0022 | 15.0 50 115 125 0.60 P10992-ND 20 18 14 | EC0-U2A222ML 
0.0068 175 40 105 150 06 P4627-ND 76 66 55 | EC0-U2A682MV 0.0027| 150 50 115 125 0.60 P10993-ND 20 418 14 | ECO-U2A272ML 
00082 175 40 105 150 06 P4628-ND 76 66 55  ECO-U2A822MV 0.0033| 150 50 115 125 0.60 P10994-ND 20 18 14 | EC0-U2A332ML 
4 5 0.0039| 150 50 115 125 0.60 P10995-ND 20 18 14 | ECO-U2A392ML 
001 |175 40 105 150 06 P4629-ND 76 .66 55 | ECQ-U2A103MV баў dso- 30 dis 95" 080 ОЕ 20:98 44 | Е202А475МЕ 
0.012 |175 40 105 150 0.6 P4630-ND 76 .66 .55 | ECQ-U2A123MV Ооо 502315: 215: 16180 H SSS UD SS s ЕОС 
0.015 | 175 40 105 150 06 P4631-ND 76 .66 55 | ECQ-U2A153MV : T : = : : 
0.0068 | 150 50 115 125 060 P10998-ND 20 418 14 | ECO-U2A682ML 
0018 |175 45 105 150 06 P4632-ND 76 (66 .55 | ECQ-U2A183MV 0.0082 | 150 50 115 125 060]  P10999-ND 20 18 14 | EC0-U2A822ML 
0.022 |175 45 105 150 06 P4633-ND 76 .66 .55 | ECQ-U2A223MV 001 |150 50 115 125 060 P10724-ND 20 48 “4 | ECQ-U2A103ML 
250 | 0.027 | 175 45 130 150 06 Р4634-М0 76 .66 55 | ECQ-U2A273MV 0.012 | 150 50 115 125 060 P11000-ND 20 18 14 | EC0-U2A123ML 
0.033 | 175 45 130 150 06 P4635-ND 76 66 .5 | ECO-U2A333MV 0.005 |150 50 115 125 060 P10725-ND 20 18 14 | ECO-U2A153ML 
0.039 175 55 125 150 06 РА626-МВ 76 46 55 | ECQ-U2A393MV 0018 [150 50 130 125 060] Р11001-М0 20 18 14 | EC0-U2A183ML 
0.047 |175 55 125 150 06 P4637-ND 90 77 45 | EC0-U2A473MV 0.022 |150 50 115 125 0.60 P10726-ND 20 18 .14 | ECO-U2A223ML 
0.056 |175 7.0 140 150 06 P4638-ND 78 67 56 | ECQ-U2A563MV 0.027 |150 50 115 125 0.60 P11002-ND 20 18 14 | ECO-U2A273ML 
0.068 | 175 70 140 150 06 P4639-ND. 78 67 56 | ECQ-U2A683MV 0.033 | 150 60 13.0 12.5 0.60 P10727-ND 20 18 14 | ECQ-U2A333ML 
0.082 | 175 80 150 150 06 P4640-ND 78 67 56 | ECQ-U2A823MV 250/ | 0.039 | 15.0 6.0 13.0 125 0.60 P11003-ND 0 18 14 | EC0-U2A393ML 
04 175 80 150 150 08 P4610-ND 78 6? 256 | EC0-U2A104MV 275 | 0.047 |150 60 130 125 0.60 P10728-ND 20 418 14 | ECO-U2A473ML 
042 [255 65 165 225 06 P4641-ND 117 97 81 | EC0-U2A124MV 0.056 |175 45 115 150 0.60 P11004-ND 20 18 14 | ECO-U2A563ML 
й I 0.068 |175 45 115 150 0.60 P10729-ND 20 18 14 | ECO-U2A683ML 
015 |255 65 165 225 08 P4611-ND 148 1.02 .85 | ECQ-U2A154MV 
0.082 | 175 55 120 150 0.60 P11005-ND 20 18 14 | ECO-U2A823ML 
018 |255 85 170 225 06 P4642-ND 148 1.02 .85 | ECQ-U2A184MV Di E E заа өрі 
022 |255 85 170 225 08 P4612-ND 1.28 110 .92 | ECQ-U2A224MV da las 65 145 150 060 НЕМО ТЕ ТЕТУ 
027 |305 100 180 275 06 P4643-ND 179 1.54 1.28 | ECQ-U2A274MV MC MEN рс К КАПУ за зой ЕЕ 
033 |305 100 180 275 08 P4613-ND 179 1.54 129 | ECQ-U2A334MV 018 |175 80 160 150 060 P11007-ND 26 22 “8 | ECQ-U2A184ML 
0.39 305 120 200 275 06 P4644-ND 179 1.54 1.29 | ECQ-U2A394MV 0.22 175 80 160 150 060 P10732-ND 28 24 19 | EC0-U2A224ML 
047 |305 120 200 275 08 P4614-ND 2.00 172 143 | ECQ-U2A474MV 027 |175 95 175 150 080 P11008-ND 33 28 22 | ECO-U2A274ML 
056 |305 135 235 275 06 P4645-ND 207 177 148 | ECQ-U2A564MV 033 |175 95 175 150 080 P10733-ND 37 32 25 | ECO-U2A334ML 
0.68 | 30.5 135 235 275 08 P4615-ND 2.36 2.03 1.69 | ECQ-U2A684MV 0.39 |255 85 175 225 080 P11009-ND 49 36 29 | ECQ-U2A394ML 
082 |305 165 265 275 06 P4646-ND 2.66 228 1.90 | ECQ-U2A824MV 047 |255 85 175 225 080 P10734-ND 41 40 32 | EC0-U2A474ML 
10 305 165 265 275 08 Р4616-М0 275 2.36 1.97 | ECQ-U2A105MV 0.56 | 25.5 105 195 225 0.80 P11010-ND 58 50 .40 | ECQ-U2A564ML 
ECQ-UG — Class X2 0.68 |255 105 195 225 0.80 P10735-ND 69 59 — 47 | ECO-U2A684ML 
0.033 |150 60 130 125 060] Р10520-10 94 41 64| ECO-U2A333MG 082 225 125 220 225 080 С CERE ры 
250/ | 0047 |150 60 130 125 060| Р10521-М0 97 а 66 | ECO-U2A473MG 12 [305 165 265 275 080| P11012-ND 192 79 62 | ECO-U2A125ML 
275 | 0068 |150 80 150 125 060 P10522-ND 107.92 72 | ECQ-U2A683MG 15 |305 165 265 275 080 P10737-ND 407 92 72 | ECQ-U2A155ML 
01 150 80 165 125 060 P10523-ND 107 .93 .73  ECQ-U2A104MG 18 |305 190 295 275 0.80 P11013-ND 147 101 — 79 | ECQ-U2A185ML 
01 175 60 150 150 0.80 P10524-ND 91 — 78 61 | EC0-U2A104BC1 22 |305 190 295 275 0.80 P10738-ND 127 130 .86 | ECQ-U2A225ML 


T P4650-KIT-ND 


1080 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Bis wows Interference Suppression Film Capacitors MKP 338 X1 and МКР 338 X2 


Features: 


* Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame- 
retardant case X1 Applications: * For X1 electromagnetic interference suppression * Specially designed to 
meet the requirements of the “IEC 60384-14 2nd edition and EN 132400", requiring a 4kV peak pulse voltage 
test UL1414 and CSA-C22.2 No. 1 specifications X2 Applications: * For X2 electromagnetic interference 
suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 60384-14 2nd edition and EN 


132400", requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and CSA-C22.2 No. 1 
specifications X1 Specifications: Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V 
Rated Temperature: 105С C-Tol: «20% Safety Class: X1; across the line X2 Specifications: Rated (AC) 
Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C  C-Tol: +20% Safety 
Class: Х2 across the line 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) 1nF to 1pF E112471 
ow UL1414 250V (AC) | 10nF to iuF Е112471 A UL1283 305V (АС) | 1nF to 3.3uF E109565 
@ СЗА-С22.2 №.1| 250V(AC) | 1nFio1yF Пим 
Aus кун 440V (AC) | 10nF to 1pF Pending CSA-C22.2No.8| 275V(AC) | inF to 3.3uF 1078568 
e CCEE 275V (AC) | inFto3.3uF | СН0038043-99 
о EN192400 AQ AS): ORE Әле ENEG/B03/2001 < EN132400 275V (AC) | 1пЕ 10 3.ЗЫЕ | ENEC/B05/2001 
Volt- | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each [ВС Components | | Volt-| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | BC Components 
аде | (gF)) b h I P І оф | Part No. 1 10 100 Part No. age | (UF) | b h I P Цу оф | Part No. 1 10 100 Part No. 
МКР 338 X1 Series (2096 Tolerance) МКР 338 X2 Series (+20% Tolerance) 
01| 50 110 175 150 3.5 .60 | BC1574-ND .66 .57 .38 |2222 338 10103 001 | 40 90 100 7.5 35 .50 | BC1599-ND .30 226 .18 2222 338 20102 
01| 50 110 175 150 250 .60 | BC1587-ND .66 .57 .38 |2222 338 14103 0015 | 40 90 100 75 35 .50 | ВС1603-40 .30 226 .18 |2222 338 20152 
.015| 50 11.0 175 150 3.5 (60 | BC1577-ND .67 .58 .39 |2222 338 10153 (0022 | 40 90 100 7.5 35 .50 | BC1607ND .33 .28 .19 2222 338 20222 
.015| 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1590-ND .67 .58 .39 |2222 338 14153 0033 | 40 90 100 7.5 35 .50 | BCi61i-ND .35 .30 .20 2222 338 20332 
.022| 5.0 110 175 150 3.5 (60 | BC1579-ND .68 .58 .39 |2222 338 10223 0047 | 40 90 100 75 35 550 | ВС1615-40 36 32 21 |2222 338 20472 
.022| 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1592-ND .68 .58 .39 |2222 338 14223 
.033 6.0 120 175 150 3.5 .60 | ВС1581-40 58 .50 .34 |2222 338 10333 0068 | 40 90 100 7.5 3.5 .50 | BC1618-ND 39 .34 .23 2222 338 20682 
.033| 60 120 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1594-ND .58 .50 .34 |2222 338 14333 01 |40 90 100 75 35 .50 | BC1600-ND .40 .35 .24 222233820103 
.047| 7.0 13.5 175 150 3.5 .80 | ВС1583- МО .59 .51 .34 |2222 338 10473 015 | 40 90 100 75 35 .50 | ВС1604-40 .41 .36 .24 2222 338 20153 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1596-ND 59 .51 .34 |2222 338 14473 022 | 40 90 100 75 3.5 .50 | BC1608-ND 42 .36 .24 |2222 338 20223 
.068| 8.5 150 175 150 3.5 .80 | BC1585-ND .61 .53 .35 |2222 338 10683 498 |50 105 100 75 35 50 ВЕЩИЕ 55 51 21 222235220339 
адо | 968| 85 150 175 150 250 .80 | BC1598-ND 61 .53 .35 |2222 338 14683 | | 575] 047 | во 115 100 75 35 550 | BC1616-ND — 36 32 21 |2222 33820473 
ло | 10.0 16.5 17.5 150 3.5 .80 | BC1575-ND .66 .57 .38 |2222 338 10104 
(АС) (АС) | .068 | 60 12.0 12.5 100 3.5 .60 | ВС1619-40 37 .33 .22 | 2222 338 20683 
ло | 10.0 16.5 17.5 15.0 250 .80 | BC1588-ND .66 .57 .38 |2222 338 14104 
js | в 480 260 525 35 зо oT ee Кел. дЫ 2422 395 MD SA ло | 60 120 125 10.0 3.5 .60 | BC1601-ND .40 .35 .23 2222 338 20104 
: | : : “> — ` : : : 45 | 7.0 13.5 175 150 3.5 .80 | BC1605-ND .42 .37 .25 |2222 338 20154 
445 8.5 18.0 26.0 22.5 25.0 .80 | BC1591-ND 78 .67 .45 |2222 338 14154 22 8.5 15.0 17.5 150 3.5 .80 | BC1609-ND 54 47 31 | 2222 338 20224 
22 10.0 19.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1580-ND эз .80 .54 |2222 338 10224 
22 | 10.0 19.5 26.0 22.5 25.0 .80 | BC1593-ND 93 .80 .54 2222 338 14224 .33 | 10.0 16.5 17.5 150 3.5 .80 | BC1613-ND 61 53 .35 |2222 338 20334 
.83 | 130 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1582-ND 1.05 .91 .61 |2222 338 10334 47 | 85 180 260 225 35 80 | BCI617-ND 96 83 56 2222 338 20474 
38 | 130 230 310 275 25.0 .80 ||BC1595:ND'| 1.05 эі .61 |2222 338 14334 68 [100 19.5 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1620-ND 1.29 1.11  .74 |2222 338 20684 
47 | 150 250 31.0 275 3.5 .80 | BC1584-ND 66 .57 .38 |2222 338 10474 10 |120 22.0 260 22.5 3.5 .80 | BC1602-ND 1.62 1.39 .93 |2222 338 20105 
ат | 150 250 31.0 27.5 250 .80 | BC1597-ND .66 .57 .38 |2222 338 14474 1.5 [150 250 31.0 275 3.5 .80 | BC1606-ND 2.14 1.84 1.23 |2222 338 20155 
68 | 180 280 31.0 275 35 .80 | BC1586-ND 2.22 1.91 1.27 |2222 338 10684 
1.0 | 210 31.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1576-ND 2.78 2.39 1.60 |2222 338 10105 22 [180 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1610-ND 2.60 2.28 1.49 | 2222 338 20225 
1.0 | 210 31.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1589-ND 2.78 2.39 1.60 |2222 338 14105 3.3 |210 310 310 27.5 3.5 .80 | BC1614-ND 3.83 3.29 2.20 |2222 338 20335 
D 
EIA Temperature > [43.99 
Coefficient Code сос Y5V Y5P 
Capacitance » 
Temperature Coefficient S0PPM/C +22%, -82% +10% 
Operating Temperature Range -25 to 85°C -30 to 85°C -30 to 85°C 
Tolerance on Capacitance +5% +80/-20% +10% 
C > 30pF Q > 1000 = = s 
Q Factor C < 30pF: Q > 400 +20°С = = 
Dissipation Factor — 4.096 max. 2.596 max. 
Insulation Resistance 10000М0. 10000MQ min. 10000MQ min. 
Dims. (mm) | Cap. | Digi-Key Pricing BC Components Dims. (mm) | Cap. | Digi-Key Pricing BC Components 
Tolerance D s Value | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Tolerance D s Value | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
Type C0G, 100V 10% 5.00 6.35 | 330pF | 1377PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D331K20Y5PH63L6 
m 500 635 | 10pF | 1326PH-ND 1.37 1073 3900 5700 |D100D20COGH63L6 1096 5.00 6.35 | 1000pF| 1383РН-МО 1.37 10.73 39.00 57.00 | D102K20Y5PH63L6 
5% 5.00 6.35 | 15рЕ | 1928PH-ND 88 6.88 25.00 37.00 | D150J20C0GH63L6 10% 6.50 6.35 | 2200рҒ| 1387PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 | D222K25Y5PH63L6 
5% 5.00 6.35 | 18pF | 1329PH-ND 60 4.68 17.00 25.00 | D180J20COGH63L6 10% 8.83 6.35 |2700pF| 1388PH-ND .84 6.60 24.00 35.00 | D272K33Y5PL63L6 
5% | 5.00 6.35 гэр” ИЗЮМ 137 10.73 3900 57.00 | D220J20COGH6SL6 10% | 7.37 6.35 | 3300рЕ| 1389PH-ND 1.82 14.30 52.00 77.00 | D332K29Y5PH63L6 
р Т 
5% |500 6.35 | 27pF | 1881PF-ND 1.37 1073 39.00 57.00 | D270J20COGH63L6 10% | 883 6.35 |4700pF| 1391PH-ND 1.10 8.61 31.30 46.00 | D472K33Y5PH63L6 
596 5.00 6.35 | 33pF | 1332РН-МО 1.37 10.73 39.00 57.00 | D330J20COGH63L6 
5% | 650 6.35 | 39pF | 1333PH-ND — .60 4.68 17.00 25.00 | D390J25COGH63L6 Туре ҮЗҮ, 100V 
5% 6.50 6.35 | 56pF | 1335PH-ND за 6.60 24.00 35.00 |D560J25C0GH63L6 +80/-20 | 5.00 6.35 | 1500рҒ| 1395PH-ND .77 6.05 22.00 32.00 | D152Z20Y5VH63L6 
596 6.50 6.35 | 68pF | 1336PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 | D680J25COGH63L6 
Туре УБР, 500V 
596 7.37 6.35 | 100рЕ | 1338PH-ND 1.82 14.30 52.00 77.00 | D101J29COGH63L6 
596 7.37 6.35 | 120рҒ | 1839PH-ND .67 5.23 19.00 28.00 | D121J83COGH63L6 1096 5.00 6.35 | 100pF | 1401PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D101K20Y5PL63L6 
5% 110.01 6.35 | 150pF | 1340PH-ND 1.75 13.75 50.00 74.00 | D151J33COGH63L6 10% 5.00 6.35 | 150рЕ | 1402PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D151K20Y5PL63L6 
5% [10.01 6.35 | 220pF | 1342PH-ND 2.07 16.28 59.00 87.00 | D221J39COGH63L6 10% 5.00 6.35 | 220pF | 1404PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D224K20Y5PL63L6 
Туре СОС, 500V 10% 5.00 6.35 | 270pF | 1405PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D271K20Y5PL63L6 
10% 5.00 6.35 | 330pF | 1406PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D331K20Y5PL63L6 
5% 5.00 6.35 | 15рЕ | 1356PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D150J20COGL63L6 
5% 6.50 6.35 | 22pF | 1358PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D220J25C0GL63L6 10% 5.00 6.35 | 470pF | 1408PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D471K20Y5PL63L6 
Tyne YEP, 100V 10% 6.50 6.35 | 1000pF| 1412PH-ND 1.61 12.65 46.00 68.00 | D102K25Y5PL63L6 
УРЕ 1979 10% 9.91 9.52 | 2200рҒ| 1415PH-ND 1.19 9.35 34.00 50.00 | D222K33Y5PL63L0 
10% | 5.00 6.35 | 100рҒ | 1371PH-ND .67 5.23 19.00 28.00 | D101K20Y5PH63L6 10% [11.99 9.52 |3300pF| 1417PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 | D332K39Y5PL63L0 
10% | 5.00 6.35 | 220pF | 1375PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 | D221K20Y5PH63L6 10% 117.53 9.52 | 0.01ЫҒ| 1424PH-ND 3.05 23.93 87.00 128.00 | D103K69Y5PLABEC 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Monolithic Ceramic Max Max Capacitance Change vs. Temperature 
Capacitors 


Type COG, X7R, 250 


Features: 30mm "M 
* High capacitance per unit volume L © .55 COG Ceramic typical values X7R Ceramic typical values 250 Ceramic typical values 
* Suitable for automatic assembly in T 0 

accordance with IEC standard ў % 


High reliability апа damp heat resistance T à 
Non-polar Ceramic dielectric 


Low-loss Terminations 
Pulse strength 


Applications: 

Data processing 
Communications engineering 
Measuring and control equipment 
Photo industry 

Entertainment industry 

Medical engineering 

Automotive electronic systems 


Temperature Range: 
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Capacitance 


Encapsulation 


-0.5 
Metal layers -55-40-20 0 20 40 60 80 100°C125 
А — Temp. 


, Capacitance 


= 
8 


-60 -40-20^CO 20 40 60 80 100120140 -60 -40 -20 0 20 40 60 80'C100 
—— Temp. 


А Tolerance range 


Copper leads, tinned — Temp. 


“ COG/X7R: -55 to 125°C Marking: Rated capacitance, tolerance, 
• 250: -25 to 85°C manufacturer's logo, ceramic material, voltage 
Dim. (mm) Digi-Key Pricing EPCOS Dim. (mm) Digi-Key Pricing EPCOS 
Туре VDC Cap. | W* р“ н“ L |PartNo. 1 10 100 500 1,000 | PartNo. Type|VDC| Cap. | М“ D* н” L JPartNo. 1 10 100 500 1,000 | PartNo. 
50 |100рҒ [50 25 55 2.5 |P4925-ND .38 256 1803 62.27 98.33 B37979N5101J000 100 | 820pF | 5.0 34 6.5 5.08 |P4860-ND 57 4.23 30.19 108.68 169.05 | 83797901821.000 
50 |120рҒ [50 25 55 25 |P4926-ND .38 256 1803 6227 98.33 B37979N5121J000 100 1000pF| 5.0 3.1 6.5 5.08 |P4861-ND 57 4.23 30.19 108.68 169.05 | 83797901102.000 
50 |150рҒ |50 25 55 2.5 |P4927-ND .38 256 1803 6227 98.33 B37979N5151J000 100 1200pF| 5.0 3.1 6.5 5.08 |P4862-ND 69 5.07 3623 130.41 202.86 |B37986G1122J000 
50 | 180рЕ |50 2.5 55 2.5 |P4928-ND 38 2.56 1803 6227 98.33 B37979N5181J000 COG |100 |1500рЕ| 50 34 65 5.08 |P4863-ND 49 5.07 3623 13041 202.86 B3798661152J000 
50 |220рҒ 5.0 25 5.5 2.5 |P4920-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 B37979N5221J000 25% 100 |2200pF| 7.5 38 90 5.08 |P4865-ND 125 931 6837 24731 392.78 |B379861222J000 
50 |270рҒ |50 25 5.5 2.5 |Р4930-40 38 2.56 1803 6227 98.33 B37979N5271J000 50 |3300pF| 50 25 5.5 25 |P4949-ND 35 238 16.76 5790 91.43 B37981M5332K000| 
50 | 330pF | 5.0 25 55 25 |P4931-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 |837979М5331.000 50 M700pF| 5.0 25 55 2.5 |P4950-ND 35 2.38 1676 57.90 91.43 |В37981М5472К000 
50 | 390рҒ |50 2.5 55 25 |P4932-ND 44 3.00 2119 7320 115.58 B37979N5391J000 50 |6800рЕ| 50 25 55 25 |PA951-ND 35 238 1676 5790 91.43 |В37981М5682К000 
50 | 470рЕ | 5.0 25 55 25 |PA933-ND 44 3.00 2119 73.20 115.58 B37979N5471J000 50 .010gF| 50 25 55 25 |Р4922-0 35 2.38 1676 5790 91.43 В37981М5103К000 
50 | 560рҒ [50 25 55 25 |P4934-ND 44 3.00 2119 7320 115.58 B37979N5561J000 50 |015. | 50 25 55 25 |PA952-ND 35 238 1676 5790 91.43 |В37981М5152К000 


50 | 680рҒ | 5.0 34 6.5 5.0 |P4935-ND 46 3.38 2415 86.94 135.24 |В3797905681.000 
50 | 820pF | 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4936-ND .46 3.38 2415 86.94 135.24 |B3797965821J000 
50 |1000рҒ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4937-ND 46 3.38 2415 86.94 135.24 |B37979G5102J000 
50 |1200рҒ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4938-ND .55 4.07 29.04 104.54 162.61 |B37979G5122J000 
50 |1500рҒ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4939-ND .55 4.07 29.04 104.54 162.61 |B37979G5152J000 


50 |.022yF| 5.0 2.5 5.5 2.5 |P4953-ND .40 2.69 18.08 65.55 103.50 |В37981М5223К000 
50 |.033ШҒ| 5.0 25 5.5 5.0 |P4954-ND 49 3.32 2340 80.85 127.65 |B37981F5333K000 
50 |.047yF| 5.0 2.5 5.5 5.0 |P4955-ND 49 3.32 23.40 80.85 127.65 |B37981F5473K000 
50 |.068ШҒ| 5.0 2.5 5.5 5.0 |P4956-ND .48 3.54 2530 91.08 141.68 |В37987Ғ5683К000 
50 | ЛОШЕ | 5.0 2.5 5.5 5.0 |P4923-ND .55 4.07 29.04 104.54 162.61 |В37987Ғ5104К000 


50 |1800рЕ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4940-ND .68 4.09 35.65 128.34 199.64 |В3797905182./000 
50 |2200рҒ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4941-ND .68 4.09 35.65 128.34 199.64 |В3797905222./000 
50 |2700рҒ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4942-ND .82 6.07 44.59 161.29 256.16 |B37986G5272J000 
50 |3300рЕ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4943-ND .82 6.07 44.59 161.29 256.16 |B37986G5332J000 
50 |4700рҒ| 5.0 3.1 6.5 5.0 |P4944-ND 1.00 7.43 54.59 197.46 313.61 |B37986G5472J000 


50 | Л5рЕ | 5.0 25 5.5 5.0 |P4957-ND .65 4.78 34.16 122.98 191.30 |В37987Ғ5154К000 
50 | .22uF | 7.5 38 90 5.0 |P4958-ND 1.18 8.80 64.59 233.62 371.05 |В37987Ғ5224К000 
50 |.33yF | 7.5 38 90 5.0 |P4959-ND 1.45 10.82 79.45 287.39 456.44 |B37984M5334K000 
50 | 47uF | 7.5 38 90 5.0 |P4960-ND 1.74 13.08 98.07 348.68 579.68 |В37984М5474К000 
50 | 68uF | 7.5 38 90 5.0 |P4961-ND 2.42 18.11 135.84 483.00 802.99 |B37984M5684K000 


50 |5600рҒ| 7.5 3.8 90 5.0 |P4945-ND 1.63 1221 91.60 325.68 541.44 |B379866G5562J000 


50 |6800pF|7.5 38 90 50 |Р4946-М0 1.63 1221 91.60 325.68 541.44 |В3798605682.000 ХТА | 50 | 1.04Е 10.0 50 11.5 5.0 |Р4962-М0 3.12 23.59 178.02 667.58 1157.13 B37984M5105K000 


50 | our 75 38 90 50 |P4948.ND 192 1442 40846 38456 63033 8798685108000 810% | 100 | 680pF | 50 25 55 2.54 |P4897-ND 35 238 1676 5790 9143 |В37981М1681К000 
100 | 10рЕ |50 25 55 2.54|P4837-ND 38 2.56 18.03 6227 98.33 B37979N1100J000 100 1000pF 5.0 2.5 5.5 254 |Р4898-40 35 2.38 1676 57.90 91.43 |B37981M1102K000 
100 | t2pF |50 25 55 254 P4838-ND 38 256 1803 6227 9833 B37979N1120J000 100 1500pF| 50 25 55 2.54 |PA4899-ND 35 2.38 1676 5790 9143 B37981M1152K000 
100 2200pF| 50 25 55 2.54 |PA900-ND 35 238 1676 5790 9143 B37981M1222K000 


Сов 
+5% 


100 | 15pF | 5.0 2.5 5.5 2.54 P4839-ND .38 256 18.03 6227 98.33 |B37979N1150J000 


100] 18рЕ | 50 25 55 2.54|P4840-ND 38 256 18.03 6227 98.33 |B37979N1180J000 100 |3300рҒ| 5.0 2.5 5.5 2.54 |P4901-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 |В37981М1332К000 
100| 22pF | 5.0 25 55 2.54 P4841-ND 38 2.56 18.03 6227 98.33 |B37979N1220J000 100|4700pF| 5.0 2.5 5.5 2.54 |P4902-ND 35 2.38 1676 5790 91.43 |B37981M1472K000 
100] 27pF | 5.0 2.5 5.5 2.54 P4842-ND 38 256 18.03 6227 98.33 |B37979N1270J000 100 6800pF| 5.0 3.1 6.5 2.54 |P4903-ND 44 3.00 2119 7320 115.58 |В37981М1682К000 
100| ЗЗрЕ | 5.0 25 5.5 2.54 P4843-ND 38 256 1803 6227 98.33 |B37979N1330J000 100 .010gF| 5.0 3.1 65 2.54 |Р4904-40 44 3.00 2119 7320 115.58 |В37981М1103К000 


100 |.015ШҒ| 5.0 34 6.5 2.54 P4905-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 | В37981М1153К000| 
100| 47pF | 50 2.5 5.5 2.54|P4845-ND .38 256 18.03 6227 98.33 |B37979N1470J000 а 


100] 56рЕ |50 25 5.5 2.54 P4846-ND 38 256 1803 62.27 98.33 (8379791560000 100|.022uF| 5.0 31 6.5 2.54 |P4906-ND 48 3.23 2277 78.66 124.20 |837987М1223К000 
100] 68рЕ |50 25 55 2.54 P4847-ND 38 256 1803 62.27 98.33 (8379791680000 100 | ОЗЗрЕ | 50 31 6.5 2.54 |P4907-ND 54 3.68 2593 8959 141.45 |В37987М13330000 
100] 82pF [50 25 5.5 2.54 P4848-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 B37979N1820J000 100 |.ОАТрЕ | 5.0 3.1 6.5 2.54 |P4908-ND .51 3.78 27.03 9729 151.34 | В37987М1473К000 
100|100pF | 50 25 5.5 2.54 |Р4849-40 38 256 1803 62.27 98.33 B37979N1101J000 100|.068uF| 50 31 6.5 2.54 |P4909-ND 60 4.39 31.34 112.82 175.49 |B37987M1683K000 


100 |120рҒ | 50 25 55 254 |Р4850-М0 38 256 18.03 6227 98.33 B37979N1121J000 100) Л0ШҒ | 50 3.1 6.5 2.54 |Р4910-40 .74 547 3910 140.76 218.96 |B37987M1104K000| 


100 | 150рҒ | 50 25 55 254|P4851-ND 38 2.56 1803 6227 98.33 B37979N1151J000 100 | .15uF | 75 3.8 90 5.08 P4911-ND 124 920 67.56 24438 388.13 |В37987Е1154К000 
100| 180pF | 50 25 55 2.54 P4852-ND 38 2.56 1803 62.27 98.33 |B37979N1181J000 
100 | 220pF | 50 31 65 5.08 P4853-ND 50 341 2404 8303 131.10 |83797961221.000 
100 | 270рҒ | 50 31 65 5.08|P4854-ND 50 341 2404 8303 131.10 |83797961271.000 


50 |.010ШҒ| 5.0 2.5 5.5 2.5 |P4963-ND .32 215 15.18 52.44 82.80 |В37982М5103М000 
50 |.022uF) 5.0 25 5.5 2.5 |P4964-ND .32 215 15.18 52.44 82.80 |B37982N5223M000 
50 |.047yF| 5.0 2.5 5.5 2.5 |P4965-ND .37 251 1771 6118 96.60 |В37982М5473М000 
Z5U | 50 | ЛОШҒ | 50 3.1 65 2.5 |P4924-ND 43 2.92 20.56 71.01 112.13 |В37982М5104М000) 
%20%| 50 | .22uF | 5.0 3.1 65 2.5 |P4966-ND .55 4.07 29.04 104.54 162.61 |В37988М5224М000 


100 | 330рҒ | 5.0 31 6.5 5.08 P4855-ND 50 341 24.04 83.03 131.10 |В3797901331.000 
100 | 390pF | 5.0 31 6.5 5.08 P4856-ND 50 341 2404 83.03 131.10 |837979М1391.000 
100 | 470рҒ | 5.0 31 6.5 5.08 P4857-ND 50 3.41 2404 83.03 131.10 |83797901471.000 
100 | 560рЕ | 50 3.1 6.5 5.08 P4858-ND 49 3.62 25.88 93.15 144.90 |837979М1561.000 50 | АТЫҒ | 75 38 90 5.0 |P4967-ND .99 7.36 54.05 195.50 310.50 |В3798805474М000 
100 | 680рЕ | 5.0 34 6.5 5.08 P4859-ND 49 3.62 2588 93.15 144.90 |В3797901681.000 50 | 1.0рЕ | 75 3.8 90 5.0 |P4968-ND 1.44 10.71 78.64 284.45 451.78 |В3798805105М000) 
50 | 2.2uF 10.0 5.0 11.5 5.0 |P4969-ND 3.24 24.56 185.38 695.18 1204.97 |В37985М5225М000 


* Мах Dimensions. Actual Dimensions тау be smaller. 
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P^ Multilayer Ceramic Capacitors 


EPCOS 


сос 

Features: * Good thermal stability ” High insulation resistance * Low dissipation factor 
* Low inductance 

Applications: * Resonant circuits * Timing elements * Coupling and filtering, 
particularly in RF circuits 

Electrical Data: * Dielectric: Class 1 * Operating temperature range: -55°C to 125*C 
X7R 

Features: * High volumetric efficiency ” Non-linear capacitance change * High insu- 


I b M s М 
E 

- : | А : h 
Applications: * Blocking * Coupling * Decoupling • Interference suppression 
Electrical Data: • Standard: EIA * Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: 
-55°С to 125°С 
250 (Y5U) + 
Features: * Extremely high volumetric efficiency * Non-linear capacitance change 15 
* Y5U characteristic is also fulfilled e 


E 


Applications: * Blocking * Coupling * Decoupling * Interference suppression 
Electrical Data: е Standard: EIA * Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: 


lation resistance • High pulse strength -30*C to 85°С Bulk parts have 30mm lead length 
Cut Tape 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Ammo Pack Epcos 
Type VDC Cap. Tolerance h b s e Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
100 10pF +5% 55 5.0 25 25 495-1000-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1000-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1100J054 
100 12pF +5% 55 5.0 25 2.5 495-1001-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1001-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1120J054 
100 15pF +5% 5.5 5.0 2.5 25 495-1002-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1002-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1150J054 
100 18pF +5% 55 5.0 25 215 495-1003-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1003-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1180J054 
100 22pF +5% 55 5.0 25 25 495-1004-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1004-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1220J054 
100 27pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1005-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1005-3-ND 2,500 57.76/М B37979N1270J054 
100 33pF +5% 5.5 5.0 2.5 25 495-1006-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1006-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1330J054 
100 39pF +5% 55 5.0 25 25 495-1007-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1007-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1390J054 
100 47pF +5% 55 5.0 25 2.5 495-1008-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1008-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1470J054 
100 56pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1009-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1009-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1560J054 
100 68pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1010-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1010-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1680J054 
100 82pF +5% 55 5.0 25 25 495-1011-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1011-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1820J054 
100 100pF +5% 5.5 5.0 25 25 495-1012-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1012-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1101J054 
100 120pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1483-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1483-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1121J054 
100 150pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1013-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1013-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1151J054 
100 180pF +5% 55 5.0 25 25 495-1484-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1484-3-ND 2,500 57.76/M B37979N1181J054 
100 220pF +5% 55 5.0 25 5.0 495-1014-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1014-3-ND 2,500 81.16/M B37979G1221J054 
100 270pF +5% 55 5.0 25 5.0 495-1015-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1015-3-ND 2,500 81.16/M B37979G1271J054 
100 330pF +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1016-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1016-3-ND 2,500 81.16/M B37979G1331J054 
100 390pF +5% 55 5.0 25 25 495-1485-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1485-3-ND 2,500 81.16/M B37979N1391J054 
100 470pF +5% 55 5.0 25 5.0 495-1017-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1017-3-ND 2,500 81.16/M B37979G1471J054 
100 560pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1486-1-ND 2.59 19.83 137.25 495-1486-3-ND 2,500 91.50/M B37979N1561J054 
100 680рҒ +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1018-1-ND 2.59 19.83 137.25 495-1018-3-ND 2,500 91.50/M B37979G1681J054 
100 820рҒ +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1019-1-ND 3.06 23.40 162.00 495-1019-3-ND 2,500 108.00/M B37979G1821J054 
100 1000pF +5% 5.5 5.0 2.5 5.0 495-1020-1-ND 3.06 23.40 162.00 495-1020-3-ND 2,500 108.00/M B37979G1102J054 
соб 100 1200pF +5% 6.5 5.0 25 5.0 495-1021-1-ND 3.73 28.50 197.33 495-1021-3-ND 2,500 131.56/M B37986G1122J054 
100 1500pF +5% 6.5 5.0 2.5 5.0 495-1022-1-ND 3.73 28.50 197.33 495-1022-3-ND 2,500 131.56/M B3798661152J054 
100 1800pF +5% 6.5 5.0 25 5.0 495-1023-1-ND 7.04 53.85 372.83 495-1023-3-ND 2,500 248.56/M B37986G1182J054 
100 2200pF +5% 65 5.0 25 5.0 495-1024-1-ND 7.04 53.85 372.83 495-1024-3-ND 2,500 248.56/M B37986G1222J054 
50 100pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1025-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1025-3-ND 2,500. 57.76/M B37979N5101J054 
50 120pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1026-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1026-3-ND 2,500 57.76/M B37979N5121J054 
50 150pF +5% 55 5.0 25 25 495-1027-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1027-2-ND: 2,500 57.76/M B37979N5151J051 
50 180pF +5% 55 5.0 25 25 495-1028-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1028-2-ND: 2,500 57.76/M B37979N5181J051 
50 220pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1029-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1029-3-ND 2,500 57.76/M B37979N5221J054 
50 270pF +5% 55 5.0 25 25 495-1489-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1489-2-ND: 2,500 57.76/M B37979N5271J051 
50 330pF +5% 55 5.0 2.5 215 495-1030-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1030-2-ND: 2,500 57.76/M B37979N5331J051 
50 390pF +5% 55 5.0 25 25 495-1031-1-ND 1.88 1440 99.68 495-1031-2-ND: 2,500 66.46/M B37979N5391J051 
50 470pF +5% 55 5.0 2.5 25 495-1032-1-ND 1.88 1440 99.68 495-1032-3-ND 2,500 66.46/M B37979N5471J054 
50 560pF +5% 55 5.0 25 25 495-1033-1-ND 1.88 1440 99.68 495-1033-2-ND: 2,500 66.46/M B37979N5561J051 
50 680pF +5% 55 5.0 25 5.0 495-1034-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1034-3-ND 2,500 87.46/M B37979G5681J054 
50 820pF +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1035-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1035-3-ND 2,500 87.46/M B3797965821J054 
50 1000pF +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1036-1-ND 2.48 18.95 131.18 495-1036-3-ND 2,500 87.46/M B3797965102J054 
50 1500pF +5% 55 5.0 25 5.0 495-1038-1-ND 2.94 22.49 155.70 495-1038-3-ND 2,500 103.80/M B37979G5152J054 
50 1800pF +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1039-1-ND 3.54 27.04 187.20 495-1039-2-ND: 2,500 124.80/M B37979G5182J051 
50 2200pF +5% 55 5.0 2.5 5.0 495-1040-1-ND 1.64 12.51 86.63 495-1040-3-ND 2,500 57.76/M B37979G5222J054 
50 2700pF +5% 6.5 5.0 25 5.0 495-1041-1-ND 4.72 36.11 249.98 495-1041-3-ND 2,500 166.66/M B37986G5272J054 
50 3300pF +5% 6.5 5.0 25 5.0 495-1042-1-ND 4.72 36.11 249.98 495-1042-3-ND 2,500 166.66/M B3798665332J054 
50 4700pF +5% 6.5 5.0 2.5 5.0 495-1043-1-ND 5.72 43.71 302.63 495-1043-3-ND 2,500 201.76/M B37986G5472J054 
50 5600pF +5% 6.5 5.0 2.5 5.0 495-1044-1-ND 10.24 78.33 542.25 495-1044-3-ND 2,500 361.50/M B3798665562J054 
50 6800pF +5% 6.5 5.0 25 5.0 495-1045-1-ND 10.24 78.33 542.25 495-1045-3-ND 2,500 361.50/M B3798665682J054 
50 8200pF +5% 6.5 5.0 25 5.0 495-1046-1-ND 11.77 90.03 623.25 495-1046-3-ND 2,500 415.50/M B3798665822J054 
50 10000pF +5% 6.5 5.0 2.5 5.0 495-1047-1-ND 11.77 90.03 623.25 495-1047-3-ND 2,500 415.50/M B3798665103J054 
100 470pF +20% 55 5.0 2.5 25 495-1048-1-ND 147 11.28 78.08 495-1048-3-ND 2,500 52.06/M B37981M1471M054 
100 680pF +10% 55 5.0 25 25 495-1049-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1049-3-ND 2,500 52.06/M B37981M1681K054 
100 1000pF +10% 5.5 5.0 2.5 25 495-1050-1-ND 147 11.28 78.08 495-1050-3-ND 2,500 52.06/M B37981M1102K054 
100 1500pF +10% 55 5.0 2.5 25 495-1051-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1051-3-ND 2,500 52.06/M B37981M1152K054 
100 2200pF +10% 5.5 5.0 2.5 25 495-1487-1-ND 147 11.28 78.08 495-1487-3-ND 2,500. 52.06/M B37981M1222K054 
100 3300pF +10% 5.5 5.0 25 25 495-1052-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1052-3-ND 2,500 52.06/M B37981M1332K054 
100 4700pF +10% 5.5 5.0 25 25 495-1053-1-ND 1.47 11.28 78.08 495-1053-3-ND 2,500 52.06/M B37981M1472K054 
100 6800pF +10% 55 5.0 2.5 25 495-1054-1-ND 1.89 14.43 99.90 495-1054-3-ND 2,500 66.60/M B37981M1682K054 
100 10000pF +10% 5.5 5.0 25 2.5 495-1055-1-ND 1.89 14.43 99.90 495-1055-3-ND 2,500 66.60/M B37981M1103K054 
100 15000pF +10% 55 5.0 25 25 495-1488-1-ND 1.89 14.43 99.90 495-1488-3-ND 2,500 66.60/M B37981M1153K054 
100 22000pF +10% 6.5 5.0 25 25 495-1056-1-ND 2.10 16.02 110.93 495-1056-3-ND 2,500 73.96/M B37987M1223K054 
100 33000pF +10% 6.5 5.0 2.5 25 495-1057-1-ND 2.30 17.58 121.73 495-1057-3-ND 2,500 81.16/M B37987M1333K054 
100 47000pF +10% 6.5 5.0 25 25 495-1058-1-ND 2.78 21.26 147.15 495-1058-3-ND 2,500 98.10/M B37987M1473K054 
100 68000pF +10% 6.5 5.0 2.5 2.5 495-1059-1-ND 3.47 26.52 183.60 495-1059-3-ND 2,500 122.40/M B37987M1683K054 
X7R 100 {uF +10% 65 5.0 25 25 495-1060-1-ND 4.16 31.82 220.28 495-1060-3-ND 2,500 146.86/M B37987M1104K054 
100 .15uF +10% 6.5 5.0 2.5 5.0 495-1061-1-ND 740 54.28 375.75 495-1061-3-ND 2,500 250.50/M B37987F1154K054 
50 3300pF +10% 5.5 5.0 2.5 25 495-1062-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1062-2-NDt 2,500 49.50/M B37981M5332K051 
50 4700pF +10% 5.5 5.0 2.5 25 495-1063-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1063-3-ND 2,500 49.50/M B37981M5472K054 
50 10000pF +10% 5.5 5.0 2.5 2.5 495-1065-1-ND 140 10.73 74.25 495-1065-3-ND 2,500 49.50/M B37981M5103K054 
50 15000pF +10% 5.5 5.0 2.5 25 495-1066-1-ND 140 10.73 74.25 495-1066-3-ND 2,500 49.50/M B37981M5153K054 
50 22000pF +10% 5.5 5.0 2.5 25 495-1067-1-ND 1.78 13.62 94.28 495-1067-3-ND 2,500 62.86/M B37981M5223K054 
50 33000pF +10% 5.5 5.0 2.5 5.0 495-1068-1-ND 2.08 15.93 110.25 495-1068-3-ND 2,500 73.50/M B37981F5333K054 
50 47000pF +10% 5.5 5.0 2.5 5.0 495-1069-1-ND 2.08 15.93 110.25 495-1069-3-ND 2,500 73.50/M B37981F5473K054 
50 68000pF +10% 6.5 5.0 25 5.0 495-1070-1-ND 2.55 19.50 135.00 495-1070-3-ND 2,500. 90.00/M B37987F5683K054 
50 ШЕ +10% 6.5 5.0 25 5.0 495-1071-1-ND 3.27 24.99 173.03 495-1071-3-ND 2,500 115.36/M B37987F5104K054 
50 .15uF +10% 6.5 5.0 25 5.0 495-1072-1-ND 4.34 33.15 229.50 495-1072-3-ND 2,500 153.00/M B37987F5154K054 
50 .22uF +10% 6.5 5.0 25 5.0 495-1073-1-ND 7.09 54.21 375.30 495-1073-3-ND 2,500 250.20/M B37987F5224K054 
50 .33uF +10% 9.0 7.5 25 5.0 495-1074-1-ND 8.64 66.11 457.65 495-1074-3-ND 2,000 305.10/M B37984M5334K054 
50 ATuF +10% 9.0 75 25 5.0 495-1075-1-ND 11.22 85.80 594.00 495-1075-3-ND 2,000 396.00/M B37984M5474K054 
50 .68uF +10% 9.0 75 2.5 5.0 495-1076-1-ND 15.85 121.23 839.25 495-1076-3-ND 2,000 559.50/M B37984M5684K054 
50 1.0uF +10% 9.0 75 25 5.0 495-1077-1-ND 22.95 175.50 1215.00 495-1077-3-ND 2,000 810.00/M B37984M5105K054 
50 10000pF +20% 55 5.0 25 25 495-1078-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1078-3-ND 2,500 49.50/M B37982N5103M054 
50 22000pF +20% 55 5.0 2.5 25 495-1079-1-ND 1.40 10.73 74.25 495-1079-3-ND 2,500 49.50/M B37982N5223M054 
Z5U 50 47000pF +20% 55 5.0 25 2.5 495-1080-1-ND 1.62 12.42 85.95 495-1080-3-ND 2,500 57.30/M B37982N5473M054 
(Y5U) 50 ШЕ +20% 5.5 5.0 2.5 25 495-1081-1-ND 1.84 14.11 97.65 495-1081-3-ND 2,500 65.10/M B37982N5104M054 
50 .22uF %20% 6.5 5.0 2.5 25 495-1082-1-ND 2.94 22.49 155.70 495-1082-3-ND 2,500 103.80/M B37988N5224M054 
50 ATuF +20% 6.5 5.0 2.5 2:5 495-1083-1-ND 5.57 42.58 294.75 495-1083-3-ND 2,500 196.50/M B37988N5474M054 
50 1.0uF +20% 6.5 5.0 25 5.0 495-1490-1-ND 8.49 64.90 449.33 495-1490-3-ND 2,500 299.56/M B37988G5105M054 
50 2.2uF +20% 9.0 75 25 5.0 495-1084-1-ND 23.42 179.08 1239.75 495-1084-3-ND 2,000. 826.50/M B37985N5225M054 


t Tape and Reel 
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[NK SpinGuard® Axial Leaded Ceramic Capacitors жаны 
Тһе SpinGuard series is the industry leading conformally coated axial leaded multilayer capacitor. L 
Applications: • Decoupling • Filtering 7 _ (65.4) 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
tric VDC Cap. Tol. (%) L Max. D Max. Part No. 1 10 100 1000 Part No. Size Pricing Part No. 
200 22pF +5 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2426-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 478-2426-2-ND 7,500 51.00/M SA102A220JAA 
сов 200 100pF +5 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2425-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 478-2425-2-ND 7,500 51.00/M SA102A101JAA 
50 1000pF *5 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2431-1-ND 19 1.80 13.00 90.00 478-2431-2-ND 7,500 60.00/M SA105A102JAA 
100 1000pF +10 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2427-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2427-2-ND 7,500 42.00/M SA101C102KAA 
100 10000pF +10 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2428-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2428-2-ND 7,500 42.00/M SA101C103KAA 
100 56000pF +10 .290 (7.37) .150 (3.81) 478-2429-1-ND .31 2.93 21.13 146.25 478-2429-2-ND 5,000 98.00/M SA301C563KAA 
100 .10НЕ +10 .290 (7.37) .150 (3.81) 478-2430-1-ND 32 3.06 22.10 153.00 478-2430-2-ND 5,000 102.00/M SA301C104KAA 
XR 50 10000pF +10 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2432-1-ND 43 1.22 8.78 60.75 478-2432-2-ND 7,500 41.00/M SA105C103KAA 
50 47000pF +10 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2433-1-ND 18 1.67 12.03 83.25 478-2433-2-ND 7,500 56.00/M SA105C473KAA 
50 .10НЕ +10 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2434-1-ND 14 1.35 9.75 67.50 478-2434-2-ND 7,500 45.00/M SA105C104KAA 
50 .10НЕ +10 .170 (4.32) .120 (3.05) 478-2435-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 478-2435-2-ND 5,000 51.00/M SA115C104KAA 
50 .10uF +10 .260 (6.60) .100 (2.54) 478-2436-1-ND 21 2.03 14.63 101.25 478-2436-2-ND 5,000 68.00/M SA205C104KAA 
50 .22uF +10 .290 (7.37) .150 (3.81) 478-2437-1-ND .53 5.04 36.40 252.00 478-2437-2-ND 5,000 168.00/M SA305C224KAA 
100 .10НЕ +20 .170 (4.32) .120 (3.05) 478-2438-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2438-2-ND 5,000 42.00/M SA111E104MAA 
50 10000pF +20 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2439-1-ND ^8 1.26 9.10 63.00 478-2439-2-ND 7,500 42.00/M SA105E103MAA 
Z5U 50 .10uF +20 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2440-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2440-2-ND 7,500 42.00/M SA105E104MAA 
50 .10НЕ +80/-20 .170 (4.32) .100 (2.54) 478-2441-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 478-2441-2-ND 7,500 42.00/M SA105E104ZAA 
50 .47uF +20 .290 (7.37) .150 (3.81) 478-2442-1-ND 43 4.05 29.25 202.50 478-2442-2-ND 5,000 135.00/M SA305E474MAA 
50 1.0uF +20 .290 (7.37) .150 (3.81) 478-2443-1-ND .61 5.81 41.93 290.25 478-2443-2-ND 5,000 194.00/M SA305E105MAA 
i i i H 
SkyCap? Radial Leaded Ceramic Capacitors fou poc. 
The SkyCap series is the industry leading conformally coated radial leaded multilayer capacitor. 
Applications: * Decoupling * Filtering * Automotive SR15, LS. 
L.S: SR20, SR30 SR21 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing AVX 
tric VDC Cap. Tol. (%) W Max. H Max. T Max. L.S. Part No. 1 10 100 500 1000 Part No. 
200 10pF +10 -150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2444-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR152A100KAA 
200 15pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2445-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR152A150KAA 
200 22pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2446-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR152A220KAA 
200 33pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2447-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR152A330KAA 
200 47pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2448-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR152A470KAA 
сос 200 68pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2449-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR152A680KAA 
100 100pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2450-ND AT 1.26 9.00 32.40 50.40 SR151A101KAA 
100 150pF +10 -150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2451-ND 4” 1.26 9.00 32.40 50.40 SR151A151KAA 
100 220pF +10 -150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2452-ND 19 1.37 9.75 35.10 54.60 SR151A221KAA 
100 330pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2453-ND 19 1.44 10.25 36.90 57.40 SR151A331KAA 
100 470pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2454-ND 20 1.51 10.75 38.70 60.20 SR151A471KAA 
100 680pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2455-ND 22 1.61 11.50 41.40 64.40 SR151A681KAA 
100 1000pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2456-ND 19 1.44 10.25 36.90 57.40 SR151C102KAA 
100 1500pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2457-ND 19 1.44 10.25 36.90 57.40 SR151C152KAA 
100 2200pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2458-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR151C222KAA 
100 3300pF +10 -150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2459-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR151C332KAA 
100 4700pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2460-ND 27 1.96 14.00 50.40 78.40 SR151C472KAA 
100 6800pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2461-ND 27 1.96 14.00 50.40 78.40 SR151C682KAA 
100 | 10000pF +10 .150 (3.81) .150 (3.81) .100 (2.54) .100 (2.54) 478-2462-ND 24 1.75 12.50 45.00 70.00 SR151C103KAA 
100 | 10000pF +10 .200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .200 (5.08) 478-2463-ND 124, 1.54 11.00 39.60 61.60 SR211C103KAA 
X7R 100 | 15000pF +10 .200 (5.08) .200 (5.08) Л25 (3.175) -200 (5.08) 478-2464-ND 21 1.58 11.25 40.50 63.00 SR211C153KAA 
100 | 22000pF +10 .200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) -200 (5.08) 478-2465-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR211C223KAA 
100 | 33000pF +10 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .200 (5.08) 478-2466-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR211C333KAA 
100 | 47000pF +10 .200 (5.08) .200 (5.08) Л25 (3.175) .200 (5.08) 478-2467-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR211C473KAA 
100 | 68000pF +10 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) -200 (5.08) 478-2468-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR211C683KAA 
100 AO0uF +10 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .200 (5.08) 478-2469-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR211C104KAA 
50 68000pF +10 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .100 (2.54) 478-2470-ND 21 1.58 11.25 40.50 63.00 SR205C683KAA 
50 ЛОрЕ +10 .200 (5.08) .200 (5.08) Л25 (3.175) .100 (2.54) 478-2471-МО 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR205C104KAA 
50 AO0uF +10 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .200 (5.08) 478-2472-ND 24 1.79 12.75 45.90 71.40 SR215C104KAA 
50 .47uF +10 -300 (7.62) -300 (7.62) .150 (3.81) .200 (5.08) 478-2473-ND 1.01 7.46 53.25 191.70 298.20 SR305C474KAA 
100 .10uF +80/-20 .200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) -200 (5.08) 478-2474-ND 27 1.96 14.00 50.40 78.40 SR211E104ZAA 
100 .22UF +80/-20 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) -200 (5.08) 478-2475-ND .35 2.56 18.25 65.70 102.20 SR211E224ZAA 
250 50 .10uF +20 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .100 (2.54) 478-2476-ND 16 1.19 8.50 30.60 47.60 SR205E104MAA 
50 ЛОрЕ +20 .200 (5.08) .200 (5.08) Л25 (3.175) .200 (5.08) 478-2477-ND 15 1.12 8.00 28.80 44.80 SR215E104MAA 
50 .33uF +20 -200 (5.08) .200 (5.08) .125 (3.175) .200 (5.08) 478-2478-ND .37 2.70 19.25 69.30 107.80 SR215E334MAA 
50 1.0uF +20 -300 (7.62) .300 (7.62) .150 (3.81) .200 (5.08) 478-2479-ND 59 4.34 31.00 111.60 173.60 SR305E105MAA 
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біці опо-кар Leaded Ceramic Multilayer Capacitors n 
These conformally coated radial leaded capacitors are Dimensions (mm) SH Max. 
designed for commercial and industrial applications, Size Code W Max. H Max. T Max. 2.5mm LS 5.08mm LS 
such as: timing, coupling/decoupling, signal com- 15 4.0 4.0 25 5.58 6.5 25-1 50 
parison апа biasing. 20 5.0 5.0 32 6.58 75 2.5mm Lead Spacing — 5.08mm Lead Spacing 

Cut Tape Cut Tape 
Cap. | Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel | BC Components Cap. | Size Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel | BC Components 
Value |Code| LS | Part No. 10 100 | Part No. Pricing Part No. Value |Code| LS | Part No. 10 100 Part No. Pricing Part No. 

Type COG 50V %5% 1015 НЕ | 15 |2.54 | BC1O79CT-ND 1.71 12.35 | — — | K153K15X7RF5TL2 
10pF| 15 |2.54 | ВС1001СТ-МО — 1.13 — 813 | BCTOO1TR-ND — 150.00/4000 | K100J15COGF5TL2 .022uF| 15 |2.54 | BC1080CT-ND 1.40 10.08 | BC1080TR-ND — 186.00/4000 | K223K15X7RF5TL2 
12pF| 15 [254 | BC1002CT-ND 1.67 12.03 | BC1002TR-ND — 222.00/4000 | K120J15COGFSTL2 033 uF | 15 |2.54 | ВС1081СТ-МО 2.39 17.23 | BC1081TR-ND — 318.00/4000 | K333K15X7RF5TL2 
15pF| 15 [254 | BC1003CT-ND 1.67 12.03 | BC1003TR-ND 222.00/4000 | K150J15COGFSTL2 дат uF | 15 |2.54 | BC1082CT-ND 1.80 13.00 | BC1082TR-ND 240.00/4000 | KA73K15X7RFSTL2 
18pF| 15 [254 | BC1004CT-ND 1.67 12.03 | BC1004TR-ND 222.00/4000 | K180J15COGF5TL2 068 uF | 15 |2.54 | BC1083CT-ND 2.88 20.80 | BC1083TR-ND — 384.00/4000 | K683K15X7RF5TL2 
22pF 15 2.54 | BCIO0SCT-ND 126 910 | BCIOOSTR-ND — 168.00/4000 | K220J15COGFSTL2 AuF| 15 | 2.54] BC1084CT-ND 1.67 12.03 | BC1084TR-ND — 222.00/4000 | K104K15X7RF5TL2 
27pF | 15 |254 | BCIO0GCT-ND 167 12.03 | В01006Т8-М0 222.00/4000 K270J15COGFSTL2 | | 220pF| 15 | 508 BC10gSCT-ND 1.44 10.40 | BC1085TR-ND — 192.00/4000 | K221K15X7RF5TH5 
33pF | 15 254 | В01007040 149 10.73 | BCIOO7TR-ND 198.00/4000  K330J15COGFSTL? | | 330pF| 15 08 | BCIO86CT-ND 1.44 1040 |BCIOBGTR-ND 192.00/4000 | K331K15X7RF5TH5 
39pF | 15 254 | ВС1008СТ-МО 167 12.03 | BC1008TR-ND — 222.00/4000 | K390J15COGFSTL2 470pF| 15 | 5.08 | BC1087CT-ND 1.44 10.40 | BC1087TR-ND — 192.00/4000 | К471К15Х7ВҒ5ТН5 
47pF | 15 |2.54 | ВС1009СТ-МО 1.49 10.73 | BC1009TR-ND — 198.00/4000 | K470J15COGF5TL2 GBOpF| 15 508 | BCIOBSCTND 144 1040 |— — Kos KT SXTRESTHS 
56pF| 15 |2.54 | ВС1010СТ-МО 1.67 12.03 | BC1010TR-ND — 222.00/4000 | K560J15COGF5TL2 
68рЕ 15 |254 | BCIOMICT-ND 167 12.03  BCIOMTR-ND — 222004000 | Kesou1scoGrsT.2 | |10005Е 15 | 508  BCIOBSCT-ND 1.35 975 | BC1089TR-ND — 180004000 | K102K15X7RF5TH5 
воре | 15 254 | BCIOT2CT-ND 167 1203  BCIOI2TR-ND — 222004000 | K820J15COGF5TL2 | 15000 | 15 |508 | BCIOSOCT-ND 1.40 1008 | BCIOSOTR-ND — 186.00/4000 | KIS2KISXTRESTHS 
100рЕ | 15 |254 | BCIOI3CT-ND 113 813 | BCÍOT2TR-ND — 150,00/4000 | KioiJisCOGrsTL2 | |2200pF| 15 | 5.08 | BCIOSCT-ND 135 9.75 | BCIOSITR-ND  — 180.00/4000 | K222K15X7RF5TH5 
120pF| 15 |254 | BCIO4CT-ND 171 1235 | BC1014TR-ND — 228.00/4000  Ki2iJi5COGFSTL2 | 3300pF | 15 |5.08  BCIOS2CT-ND 1.35 9.75 | BC1092TR-ND — 180.00/4000 | K332K15X7RF5TH5 
150pF| 15 |254 | BC1O1SCT-ND 171 1235 | BCIO15TR-ND — 228.00/4000 | K151J15C0GF5TL2 | [4700pF | 15 |5.08 | BC1093CT-ND 135 9.75 | BC1093TR-ND — 180.00/4000 | KA72K15X7RFSTHS 
180pF| 15 | 2.54 | BC1016CT-ND 1.80 13.00 | BC1016TR-ND 240.00/4000 | K181J15COGF5TL2 6800pF| 15 | 5.08 | BC1094CT-ND 1.35 9.75 | BC1094TR-ND 180.00/4000 | К682К15Х7ВҒ5ТН5 
220pF| 15 |2.54 | BCIO17CT-ND 1.58 — 11.38 | BC1O17TR-ND — 210.00/4000 | K221J15COGF5TL2 101 рЕ | 15 |5.08 | BC1095CT-ND — .88 6.34 | BC1095TR-ND — 117.00/4000 | K103K15X7RF5TH5 
270pF| 15 |2.54 | ВС1018СТ-МО — 1.58 — 11.38 | BC1O18TR-ND 210.00/4000 | K271J15COGF5TL2 015 НЕ | 15 | 5.08 | BC1096CT-ND 1.71 12.35 | BC1096TR-ND 228.00/4000 | K153K15X7RF5TH5 
330pF| 15 |2.54 | BCIO19CT-ND 1.58 11.38 | BCTOT9TR-ND 210.00/4000 | K331J15COGF5TL2 .022 uF | 15 | 5.08 | BC1097CT-ND 1.40 10.08 | BC1097TR-ND — — 186.00/4000 | K223K15X7RF5TH5 
390pF| 15 |2.54 | BC1020CT-ND — 1.94 13.98 | BC1020TR-ND — 258.00/4000 | K391J15COGF5TL2 .033 uF | 15 | 5.08 | BC1098CT-ND 2.39 17.23 | BC1098TR-ND — 318.00/4000 | K333K15X7RF5TH5 
470 pF) 15 | 2.54 BCIO2ICT-ND 1.58 11.38 | BC1021TR-ND 210.00/4000 | K471J15COGFSTL2 | | 47 uF | 15 | 5.08 | BC1099CT-ND 1.80 13.00 | BC1099TR-ND 240.00/4000 | K473K15X7RF5THS 
560pF| 15 |2.54 | BC1022CT-ND 2.48 1788 | ВС102218-М0 330.00/4000 | K561J15COGF5TL2 068 ре | 20 |508 | BCtt00cT-ND 288 2080 | — — | K683K20X7RF5TH5 
680pF| 15 |2.54 | BC1023CT-ND — 2.52 18.20  BC1023TR-ND 336.00/4000 | K681J15COGF5TL2 apr] 15 |508 | BC1101CT-ND 167 1203 | BCHIOTR-ND — 222.00/4000 | K104K15X7RF5TH5 
820pF | 15 |2.54 | BC1024CT-ND 2.57 18.53 | BCIO24TR-ND 342.00/4000 | К821.15006Ғ5Т12 Л5рЕ | 20 | 5.08 | BC1102CT-ND 6.35 45.83 | BC1102TR-ND — 634.50/3000 | KI54K20X7RFSTHS 

1000pF| 15 [254 | BC1025CT-ND 2.03 14.63 | BC1025TR-ND — 270.00/4000 | K102J15COGF5TL2 ‘9 uF | 20 |508 | BCHOSCT-ND 3.80 2743 | BCI103TR-ND — 379.80/2000 | K24K20XTRFSTHS 
1200pF| 15 [2.54 | BC1026CT-ND 2.93 21.19 | BC1026TR-ND — 391.20/4000 | K122J15COGF5TL2 

1500pF| 15 |2.54 | ВС1027СТ-МО 2.93 21.19 | BC1027TR-ND 391.20/4000 | K152J15COGFSTL2 Type X7R 100V 11096 

1800pF| 15 |2.54 | BC1028CT-ND 3.51 25.35 | BC1028TR-ND 468.00/4000 | K182J15COGFSTL2 | |1000рҒ | 15 2554 | BC1108CT-ND 1.35 9.75 | BCTIOBTR-ND 180.00/4000 | K102K15X7RHSTL2 
2200pF| 15 | 2.54 | BC1020CT-ND 2.79 20.15 | BC1029TR-ND — 372.00/4000 | К222.15006Ғ5Т12 | |2200рҒ | 15 | 2.54 | BC1109CT-ND 1.35 975 |— — | K222K15X7RH5TL2 
10рҒ| 15 |5.08 | BC1030CT-ND 1.13 8.13 | BC1030TR-ND 150.00/4000 | K100J15COGF5TH5 4700pF| 15 |2.54 | BC1110CT-ND 1.35 9.75 | BC1110TR-ND 180.00/4000 | K472K15X7RH5TL2 
i2pF| 15 [5.08 | BCIOSICT-ND 167 1203 — — | K120J15C0GF5TH5 101 рЕ | 15 | 2.54 | BC1111CT-ND 1.58 11.38 | BC1111TR-ND — 210.00/4000 | K103K15X7RHSTL2 
15рЕ | 15 |5.08 | BCIOS2CT-ND 167 12.03 | BCIO32TR-ND  222.00/4000 | KtsOJi5COGFSTHS | |.022Е | 20 |254 | BC1112CT-ND 140 10.08 | BC1112TR-ND — 186.00/4000 | K223K20X7RHSTL2 
18pF| 15 [5.08 | BC1033CT-ND 1.67 12.03 | BC1033TR-ND 222.00/4000 | К180.15С00Ғ5ТН5 | |.047uF | 20 |2.54 | BC1113CT-ND 1.80 13.00 | — — | K473K20X7RHSTL2 
22pF| 15 |5.08 | BC1034CT-ND 126 910 | BC1034TR-ND — 168.00/4000 | K220J15COGF5TH5 ув] 20 254 | BC1114CT-ND 1.67 12.03 | BC1114TR-ND — 166.50/3000 | K104K20X7RH5TL2 
27pF| 15 | 5.08 | BC1035CT-ND 1.67 12.03 | BC1035TR-ND — 222.00/4000 | K270J15COGF5TH5 220pF| 15 |5.08 | BC1115CT-ND 1.53 11.05 | BC1115TR-ND — 204.00/4000 | K221K15X7RH5TH5 
33pF| 15 |5.08 | BC1036CT-ND 1.49 10.73 | BC1036TR-ND — 198.00/4000 | K330J15COGF5TH5 470pF | 15 | 5.08 | BC1116CT-ND 1.53 11.05 | BC1116TR-ND — 204.00/4000 | K471K15X7RH5THS 
47рЕ | 15 |5.08 | BC1038CT-ND 1.49 10.73 | BC1038TR-ND 198.00/4000 | K470J15COGF5THS | |1000pF| 15 |5.08| BC1117CT-ND 1.35 9.75 | BCI117TR-ND — 180.00/4000 | К102К15Х7ВН5ТН5 
56pF| 15 | 5.08 | BC1039CT-ND 1.67 12.03 | BC1039TR-ND 222.00/4000 | К560.15СОбЕБТН5 2200pF| 15 | 5.08 | BC1118CT-ND 1.35 9.75 | BC1118TR-ND 180.00/4000 | K222K15X7RH5TH5 
68pF| 15 | 5.08 | BC1040CT-ND 1.67 12.03 | BC1040TR-ND 222.00/4000 | K680J15COGF5TH5 4700pF | 15 | 5.08 | BC1119CT-ND 135 975 S — | KA72K15X7RH5TH5 
82pF| 15 | 5.08 | BC1041CT-ND 1.67 12.03 | BC1041TR-ND 222.00/4000 | K820J15COGF5TH5 .01uF | 15 | 5.08 | BC1120CT-ND 123 891 | BC1120TR-ND 164.40/4000 | K103K15X7RH5TH5 
100pF| 15 |5.08 | BC1042CT-ND 1.13 8.13 | BC1042TR-ND 150.00/4000 | K101J15C0GF5TH5 .022 uF) 15 | 5.08 | BC1121CT-ND 140 10.08 | — — | K223K15X7RH5TH5 
150рҒ| 15 |5.08 | BC1043CT-ND 1.71 12.35 | BC1043TR-ND 228.00/4000 | K151J15COGFSTHS .047 uF | 20 | 5.08 | BC1122CT-ND 1.80 13.00 | BC1122TR-ND 180.00/3000 | KA73K20X7RH5TH5 
ам | 2 ране + e Hye ттк 41. S pF | 20 [5.08 | ВС1123СТ-МО 1.67 12.03 | BC1123TR-ND — 166.50/3000 | K104K20X7RHSTHS 
pend 15 [5.08 | BC1046CT-ND 1.58 11.38 | BC1046TR-ND — 210.00/4000 | K471J15COGF5THS Type; ёз 500 220% 

1000pF| 15 |5.08 | BC1048CT-ND 2.03 1463 | BCIO48TR-ND 270.00/4000 | K102J15COGFSTH5 “(Sur | 15 |254 NBOIIESGIENDM 1.80 13.00 Mem шымы ШЫП? 
1500pF| 15 | 5.08 | BC1049CT-ND 293 2119 | — — | K152J15C0GF5TH5 Туре Z5U 100V +20% 

2200pF| 15 | 5.08 | BC1050CT-ND 2.79 2015 | BC1050TR-ND — 372.00/4000 | K222J15COGF5TH5 | |.022uF| 20 [254 | В114101-40 146 1053 | — — | K223M20Z5UHSTL2 
3300pF| 20 |5.08| BC1051CT-ND 5.63 40.63 | BC1051TR-ND 562.50/3000 | K332J20COGF5TH5 | |.047uF| 20 [2.54 | BC1142CT-ND 1.98 1430 | — — | KA73M2075UH5TL2 
4700 pF | 20 |5.08 | BC1052CT-ND 1152 83.20 | BC1052TR-ND 1152.00/3000 | K472J20COGF5TH5 Туре Y5V 25V «80 -20% 

Type COG 100V +5% 01 рЕ | 15 | 2.54 | BC1146CT-ND 1.13 8.13 | BC1146TR-ND — 150.00/4000 | K103Z15Y5VESTL2 
ТОРЕ | 15 [254 | BC1054CT-ND 113 8.13 | BC1054TR-ND — 150.00/4000 | K100J15COGHSTL2 | |.022uF| 15 |2.54 | BC1147CT-ND 1.31 9.43 | BC1147TR-ND 174.00/4000 | K223Z15Y5VESTL2 
22pF| 15 | 2.54 | BC1055CT-ND 1.26 9.10 | BC1055TR-ND 168.00/4000 | K220J15COGHSTL2 ЛрЕ | 15 | 2.54 | BC1148CT-ND 1.31 943 | BC1148TR-ND 174.00/4000 | K104Z15Y5VE5TL2 
47pF| 15 | 2.54 | BC1056CT-ND 1.49 10.73 | — — | K470J15C0GH5TL2 .22 uF | 15 |2.54 | BC1149CT-ND 2.16 15.60 | BC1149TR-ND 288.00/4000 | K224Z15Y5VE5TL2 
100pF| 15 |2.54 | BC1057CT-ND 1.13 8.13 | BC1057TR-ND 150.00/4000 | K101J15C0GH5TL2 AT7yF| 20 | 2.54 | BC1150CT-ND 2.89 20.90 | BC1150TR-ND 289.35/3000 | K474Z20Y5VE5TL2 
220pF| 15 |2.54 | ВС1058СТ-МО 1.58 11.38 | BC1058TR-ND — 210.00/4000 | K221J15COGH5TL2 туғ | 20 [254 BCHSICT-ND 450 3250 | BCIISITR-ND — 450.00/3000 | К105220Ү5УЕ5ТІ2 
22pF 15 | 5.08 | BC10620-ND 126 910 — — | K220J15COGHSTHS 101 рЕ | 15 | 5.08 | BC1152CT-ND 1.13 8.13 | BC1152TR-ND 150.00/4000 | К103715Ү5УЕ5ТН5 
47 pF] 15 |5.08 | BC1063CT-ND 1.49 10.73 | BCIOGSTR-ND 198.00/4000 | K470J15COGHSTHS | | goo ur 15 | 5.08 | BC1153CT-ND 103 741 | BCIIS3TR-ND — 13680/4000 | К223715ҮБУЕБТН5 
100pF| 15 | 5.08 | BC1064CT-ND 1.13 8413 | BC1064TR-ND 150.00/4000 | K101J15COGH5TH5 ЛЕ | 15 |508 | BC1154CT-ND 131 943 | BC1154TR-ND — 174.00/4000 | KIOZZ15YSVESTHS 
220pF| 15 |5.08 | BC1065CT-ND 1.58 11.38 | BC1065TR-ND 210.00/4000 | K221J15COGHSTHS 2ouF| 15 |508 | BCHISSCT-ND 216 1560 | BCIISSTR-ND — 288.00/4000 | K?24Z15Y5VESTHS 
470pF | 15 | 5.08 | BC1066CT-ND 1.58 11.38 | BC1066TR-ND —— 210.00/4000 | К471.15006Н5ТН5 

1000pF | 20 |5.08 | BCIOG/CT-ND 203 1463 | — ИА Nan 2000GM5TH5 A7yF| 20 | 5.08 | BC1156CT-ND 2.89 20.90 | BC1156TR-ND — 289.35/3000 | K474Z20Y5VE5TH5 
1НЕ| 20 |5.08 | BC1157CT-ND 4.50 32.50 | BC1157TR-ND — 450.00/3000 | К105720Ү5УЕ5ТН5 

Type X7R 50V +10% 
220pF| 15 |2.54 | BC1068CT-ND 1.44 10.40 | BC1068TR-ND 192.00/4000 | K221K15X7RF5TL2 туре ҮЗҮ 30V +80:20% 
330pF | 15 |254 | BCIOGOCT-ND 144 1040 | — — | K331K15X7RF5TL2 101 pF) 15 | 2.54 | BC1158CT-ND 1.13 8.13 | BC1158TR-ND 150.00/4000 | K103Z15Y5VFSTL2 
470pF | 15 |254 | BCIOOCT-ND 144 1040 | — — | KA7AKA5X7RF5TL2 | |.022uF| 15 [254 | ВС1159СТ-МО 1.31 943 | BC1159TR-ND — 174.00/4000 K223Z15Y5VF5TL2 
680pF| 15 | 2.54 | ВС1071СТ-МО 1.44 10.40 | BC1071TR-ND 192.00/4000 | K681K15X7RF5TL2 Тур] 15 | 2.54 | BC1160CT-ND 1.31 9.43 | BC1160TR-ND 174.00/4000 | K104Z15Y5VF5TL2 

1000pF| 15 |2.54 | BC1072CT-ND 1.35 9.75 | BC1072TR-ND 180.00/4000 | K102K15X7RF5TL2 Тур] 20 | 2.54 | BC1162CT-ND 4.50 32.50 | BC1162TR-ND 450.00/3000 | K105Z20YSVFSTL2 
2200pF| 15 |2.54 | BC1074CT-ND 135 9.75 | BCIO7ATR-ND — 180.00/4000 | K222K15X7RFSTL2 OTF 15 |5.08 | BC1163CT-ND — 1.13 8.13 | BCT163TR-ND 150.00/4000 | KT03Z15YSVFSTHS 
3300pF| 15 |2.54 | BC1075CT-ND 1.35 9.75 | BC1075TR-ND 180.00/4000 | K332K15X7RF5TL2 .022yF| 15 | 5.08 | BC1164CT-ND 1.31 943 | — — | К223715Ү5УҒ5ТН5 
4700pF| 15 | 2.54 | BC1076CT-ND 1.35 9.75 | BC1076TR-ND 180.00/4000 | KA72K15X7RF5TL2 AyF| 15 | 5.08 | BC1165CT-ND 1.31 9.43 | BC1165TR-ND 174.00/4000 | K104Z15Y5VF5TH5 
6800pF| 15 | 2.54 | BC1077CT-ND 1.35 9.75 | ВС1077ТА-МО 180.00/4000 | K682K15X7RF5TL2 ATyF| 20 |5.08| BC1167CT-ND 2.89 20.90 | BC1167TR-ND 289.35/3000 | K474Z20Y5VF5TH5 
OiyF| 15 |2.54 | BC1078CT-ND 140 10.08 | BC1078TR-ND 186.00/4000 | K103K15X7RF5TL2 1НЕ| 20 | 5.08 | BC1168CT-ND 4.50 32.50 | BC1168TR-ND — 450.00/3000 | К105720Ү5УҒ5ТН5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


High Voltage Ceramic Disc Capacitors 
KBP Characteristics Y5P, 1 to 3 kVDC 


Features: • Wide operating temperature: -25° ~ 125°C • Improved in “Voltage vs. Temperature Rise" through low-loss ceramic dielectric material applied * Flame-retardant in- 
sulating coating applied « Easy mounting through Kinked Lead 


NEW! Kinked Lead 


Recommended Applications: * Snubber circuit of switching power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display * Inverter type lighting apparatus * High vol- 
tage pulse and DC circuits 


Specifications: • Chacteristic: КВР * Operating Temperature Range: -25° ~ 125°С + Rated Voltage: 1-3 kVDC • Dielectric Withstanding Voltage: Rated voltage 1 to З КҮРС: 
200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Within the specified tolerance when measured at 1 kHz + 20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C • Q or Dissipation Factor: Tang > 0.025 
* Insulation Resistance: 10,000MQ minimum at 500 VDC 1 minute electrification * Temperature Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C (Temperature Range: 
20° ~ 85°C) * Y5P: Maximum capacitance change is +10% over temperature range of -25° ~ 85°C 
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Kinked Lead - Lead Free/RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for New Design) 
Volt- Capac- Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
age itance Tolerance | Char. D 0 Е Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 Part No. 
100pF +10% YSP 6.0 45 500 6 P9530-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A101KBP | P4116-ND 2.61 18.43 100.50 | ECK-D3A101KBP 
120pF +10% Y5P 6.0 45 500 6 P9531-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A121KBP | P4117-ND 2.61 18.43 100.50 | ECK-D3A121KBP 
150pF +10% УБР 6.0 45 50 6 P9532-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A151KBP | P4118-ND 2.54 17.88 97.50 | ECK-D3A151KBP 
180pF +10% YSP 6.0 45 500 6 P9533-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A181KBP | Р4119-М0 2.54 17.88 97.50 | ECK-D3A181KBP 
220рҒ +10% Y5P 6.0 45 50 6 P9534-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A221KBP | P4120-ND 2.54 17.88 97.50 | ECK-D3A221KBP 
270pF +10% Y5P 6.0 45 50 6 P9535-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A271KBP | P4121-ND 2.54 17.88 97.50 | ECK-D3A271KBP 
330pF +10% Y5P 8.0 45 500 6 P9536-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A331KBP | P4122-ND 2.98 21.25 119.00 | ECK-D3A331KBP 
390pF +20% YSP 8.0 45 500 6 P9537-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A391KBP | P4123-ND 2.98 21.25 119.00 | ECK-D3A391KBP 
470pF +10% УБР 8.0 45 50 6 P9538-ND NEW! 2.20 14.26 62.90 ECK-A3A471KBP | P4124-ND 2.98 21.25 119.00 | ECK-D3A471KBP 
560pF +10% YSP 8.0 45 500 6 P9539-ND NEW! 2.52 16.29 71.88 ECK-A3A561KBP | P4125-ND 2.98 21.25 119.00 | ECK-D3A561KBP 
680pF +10% Y5P 8.0 45 500 6 P9540-ND NEW! 2.52 16.29 71.88 ECK-A3A681KBP | P4126-ND 3.12 22.00 120.00 | ECK-D3A681KBP 
820pF +10% YSP 10.0 45 500 .6 P9541-ND NEW! 2.52 16.29 71.88 ECK-A3A821KBP | P4127-ND 2.98 21.25 119.00 | ECK-D3A821KBP 
1K 1000pF +10% YSP 10.0 45 500 6 P9542-ND NEW! 2.83 18.33 80.87 ECK-A3A102KBP | P4128-ND 2.98 21.25 119.00 | ECK-D3A102KBP 
1200pF +10% YSP 10.0 45 500 .6 P9543-ND NEW! 2.83 18.33 80.87 ECK-A3A122KBP | P4129-ND 3.71 26.50 148.40 | ECK-D3A122KBP 
1500pF +10% Y5P 11.0 45 50 .6 P9544-ND NEW! 2.83 18.33 80.87 ECK-A3A152KBP | — 
1800pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9545-ND NEW! 3.62 23.42 103.32 ECK-A3A182KBP | P4131-ND 3.71 26.50 148.40 | ECK-D3A182KBP 
2200pF +10% YSP 13.0 45 500 6 P9546-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3A222KBP | P4199-ND 3.71 26.50 148.40 | ECK-D3A222KBP 
2700pF +10% YSP 13.0 45 500 .6 P9547-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3A272KBP | Р4211-М0 3.71 26.50 148.40 | ECK-D3A272KBP 
3300pF +10% YSP 13.5 45 10.00 .65 | P9548-ND NEW! 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A332KBP | P4134-ND 4.20 30.00 168.00 | ECK-D3A332KBP 
3900pF +10% YSP 155 45 10.00 .65 |P9549-ND NEW! 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A392KBP | P4135-ND 5.41 39.72 228.15 | ECK-D3A392KBP 
4700pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 | P9550-ND NEW! 4.68 31.00 185.99 ECK-A3A472KBP | P4136-ND 6.40 47.00 270.00 | ECK-D3A472KBP 
5600pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 | P9551-ND NEW! 550 36.39 218.34 ECK-A3A562KBP | P4137-ND 6.40 47.00 270.00 | ECK-D3A562KBP 
10000pF +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 .65 | P9552-ND NEW! 9.91 74.29 439.14 ECK-A3A103KBP | P4140-ND 9.57 71.78 42427 | ECK-D3A103KBP 
100pF +10% YSP 7.0 5.0 75 .65 | P9553-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D101KBP | P4474A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D101KBP 
120pF +10% YSP 7.0 5.0 75 .65 | P9554-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D121KBP | P4475A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D121KBP 
150pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 .65 | P9555-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D151KBP | — 
180pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 .65 |P9556-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D181KBP | P4477A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D181KBP 
220pF +10% YSP 7.0 5.0 75 .65 | P9557-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D221KBP | P4478A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D221KBP 
270pF +10% YSP 7.0 5.0 75 .65 | P9558-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D271KBP | P4479A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D271KBP 
330pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 .65 | P9559-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D331KBP | P4480A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D331KBP 
390pF +10% YSP 7.0 5.0 75 .65 | P9560-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D391KBP | P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 | ECK-D3D391KBP 
470pF +10% YSP 75 5.0 75 .65 | P9561-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D471KBP | P4482A-ND 4.06 29.00 16240 | ECK-D3D471KBP 
560pF +10% УБР 8.0 5.0 75 .65 |P9562-ND NEW! 3.32 22.24 113.20 ECK-A3D561KBP | P4483A-ND 4.06 29.00 162.40 | ECK-D3D561KBP 
680pF +10% Y5P 9.0 5.0 75 .65 |P9563-ND NEW! 3.93 26.35 134.16 ECK-A3D681KBP | P4484A-ND 4.27 30.50 170.80 | ECK-D3D681KBP 
x 820pF +10% Y5P 9.0 5.0 7.5 .65 |P9564-ND NEW! 3.93 26.35 134.16 ECK-A3D821KBP | P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 | ECK-D3D821KBP 
1000рҒ +10% Y5P 10.0 5.0 75 .65 | P9565-ND NEW! 5.22 35.00 178.19 ECK-A3D102KBP | P4486A-ND 5.22 37.25 20860 | ECK-D3D102KBP 
1200pF +10% YSP 10.5 5.0 75 .65 | P9566-ND NEW! 5.22 35.00 178.19 ECK-A3D122KBP | P4487A-ND 5.41 39.72 228.15 | ECK-D3D122KBP 
1500рҒ +10% YSP 12.0 5.0 75 .65 | P9567-ND NEW! 4.94 32.68 196.09 ECK-A3D152KBP | P4488A-ND 6.30 46.30 265.95 | ECK-D3D152KBP 
1800pF +10% Y5P 125 5.0 75 .65 | P9568-ND NEW! 4.94 32.68 196.09 ECK-A3D182KBP | P4489A-ND 6.30 46.30 265.95 | ECK-D3D182KBP 
2200pF +10% Y5P 14.0 5.0 100 .65 | P9569-ND NEW! 5.55 36.72 220.35 ECK-A3D222KBP | — 
2700pF +10% YSP 16.0 50 100 .65 | P9570-ND NEW! 5.55 36.72 220.35 ECK-A3D272KBP | — 
3300pF +10% YSP 17.0 50 100 .65 |P9571-ND NEW! 7.03 46.50 278.98 ECK-A3D332KBP | P4492A-ND 11.61 87.08 514.71 ECK-D3D332KBP 
3900pF +10% YSP 18.0 50 100 .65 | P9572-ND NEW! 7.03 46.50 278.98 ECK-A3D392KBP | P4493A-ND 12.33 92.48 54663 | ECK-D3D392KBP 
4700pF +10% YSP 25.0 5.0 100 .65 | P9573-ND NEW! 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D472KBP | P4494A-ND 13.50 101.25 598.50 | ECK-D3D472KBP 
5600pF +10% Y5P 25.0 50 100 .65 | P9574-ND NEW! 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D562KBP | P4495A-ND 13.50 101.25 59850 | ECK-D3D562KBP 
100pF +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 .65 |P9575-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3F101KBP P4496A-ND 3.85 27.50 154.00 | ECK-D3F101KBP 
120pF +10% УБР 75 6.0 7.5 .65 |P9576-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3F121KBP P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 | ECK-D3F121KBP 
150pF +10% Y5P 75 6.0 75 .65 | P9577-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3F151KBP P4498A-ND 3.85 27.50 154.00 | ECK-D3F151KBP 
180pF +10% YSP 75 6.0 75 .65 | P9578-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ЕСК-АЗЕ181КВР | — 
220pF +10% YSP 75 6.0 75 65 |P9579-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3F221KBP P4500A-ND 3.85 27.50 15400 | ECK-D3F221KBP 
270pF +10% Y5P 75 6.0 75 .65 |P9580-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3F271KBP P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 | ECK-D3F271KBP 
330pF +10% Y5P 8.0 6.0 75 .65 | P9581-ND NEW! 3.44 23.06 117.39 ECK-A3F331KBP P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 | ECK-D3F331KBP 
390pF +10% Y5P 9.0 6.0 75 .65 |P9582-ND NEW! 3.99 26.77 136.26 ECK-A3F391KBP P4503A-ND 4.34 31.00 173.60 | ECK-D3F391KBP 
470pF +10% YSP 9.5 6.0 75 .65 |P9583-ND NEW! 3.99 26.77 136.26 ECK-A3F471KBP P4504A-ND 4.66 33.25 186.20 | ECK-D3F471KBP 
3K 560pF +10% Y5P 10.0 6.0 75 .65 | P9584-ND NEW! 3.99 26.77 136.26 ECK-A3F561KBP P4505A-ND 4.97 35.50 198.80 | ECK-D3F561KBP 
680pF +10% Y5P 11.0 6.0 75 .65 | P9585-ND NEW! 4.53 29.99 179.91 ECK-A3F681KBP P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 | ECK-D3F681KBP 
820pF +10% УБР 11.0 6.0 75 .65 |P9586-ND NEW! 4.53 29.99 179.91 ECK-A3F821KBP P4507A-ND 6.30 46.30 265.95 | ECK-D3F821KBP 
1000pF +10% УБР 12.5 6.0 75 .65 | P9587-ND NEW! 5.35 35.38 212.26 ECK-A3F102KBP P4508A-ND 6.43 47.24 271.35 | ECK-D3F102KBP 
1200pF +10% Y5P 14.5 6.0 100 .65 | P9588-ND NEW! 5.80 38.41 230.46 ECK-A3F122KBP P4509A-ND 9.69 72.68 429.59 | ECK-D3F122KBP 
1500pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 | P9589-ND NEW! 5.80 38.41 230.46 ECK-A3F152KBP P4510A-ND 9.54 71.55 422.94 | ECK-D3F152KBP 
1800pF +10% YSP 14.5 60 100 .65 | P9590-ND NEW! 5.80 38.41 230.46 ECK-A3F182KBP | — 
2200pF +10% YSP 17.0 6.0 100 .65 |P9591-ND NEW! 7.03 46.50 278.98 ECK-A3F222KBP P4512A-ND 13.86 103.95 61446 | ECK-D3F222KBP 
2700pF +10% Y5P 18.5 60 100 .65 |P9592-ND NEW! 7.03 46.50 278.98 ECK-A3F272KBP | — 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Ceramic Disc Capacitors 


Type RS, Class 1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety regula- 
tions: * UL1414 (125VAC) and CSA (125VAC) 


Specifications: 


Class 2, High Dielectric Constant 


Features: • Large capacitance in small size • Minimum coating resin on leads 
Applications: * Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 

Specifications: “ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C • Rated Voltage: 


Class 1, Temperature Compensating 


Features: • Wide product range for temperature compensation * Liner tempera- 
ture coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close tolerance 
* Low loss at wide range of frequency 

Applications: • Temperature compensation of resonant circuit and filters 


Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 25VDC, 50VDC, 500VDC e Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated = Where low losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation 
- voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied resistance are required 
Rated Applicable Standards Rated Voltage between terminals) • Capacitance: measured at 1kHz «1096, 1 Vrms and 20°C Specifications: • Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C e Rated Voltage: 
Voltage UL, CSA 125VAC within the specified tolerance - standard capacitance tolerance [Y5P]: +10% — 50VDC, 500VDC • Dielectric Withstanding Voltage: 300% of the rated voltage for 
Dielectric. TC Voltage [Y5V, Z4V]: +80/-20% * Dissipation Factor: [УБР]: D.F. «0.025 [Y5V, Z4V]: D.F. 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between ter- 
— 9 «0.05 • Insulation Resistance: C<0.02 uF: >10000М0, C>0.02 ШЕ: CR products — minals) • Capacitance: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C within 
Withstanding B.E 2600VAC for 1 minute | > 200MQ (measured at the rated voltage and 1 minute electrification) • Tem- the specified tolerance - standard capacitance tolerance: «0.25 pF (1 to 5 pF), 
n perature Characteristics: 30.5 pF (1 to 10 pF), +1 pF (10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pF 
Voltage. “= СМА fOr тип Cap. Change= АС, |; GP) * Q Factor: Cap. «30 pF: 0>400+20ХС (c: Rated capacitance in pF), Сар>30 
Capacitance Within the tolerance, when measured at 1 kHz, C20 pF: 021000 “ Insulation Resistance: 210000 МО (measured at the rated voltage 
5 Vrms maximum and 20°C Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of and 1 minute electrification) * Temperature Coefficient of Capacitance: Tempera- 
Dissipation B. E: 0.025 maximum V: 0.05 maximum 20°С. ture Range: -25°C ~ 85°C, Reference Temperature: 
p WE pu ANC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the speci- 20°С, T.C.= — AC 
Factor when measured at 1 kHz, 5 Vrms maximum and 20*C fied temperature range. Cs X AT 
Insulation Resist. |10000МО minimum at 500VDC, 1 minute Manon Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
тс. Сар. Change Temp. Range Temperature Capacitance Temperature шы C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. AT: The 
ae pecified temperature range to be measured in °C. 
Temperature B +10% maximum -25°C ~ 85°C Characteristics Change Range 
Capacitance (pF) Rated temperature Coefficient (ppm/^C) 
Characteristics E 420/-55* maximum | -25°C ~ 85°C Ү5Р %10% -25°C ~ 85°C NPO GP 
у +30/-80% maximum | 0°C ~ 70°C Ysv +30/-80% -25°C ~ 85°C 1102 +250 +350 
The Reference Temperature: 20°C 74/ +30/-80% 0°C ~ 70°С i above ale 4 md 
Temp Dim. (mm) Temp Dim. (mm) 
Volt- | Сарасі- | Toler- |Charac- | Dia- |Тһіск- Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt- Сарасі-| Toler- | Спагас- | Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | tance ance  |teristics meter | ness Space Part No. 10 100 1,000 | Рам №. age | tance ance | teristics |meter| ness Space | Part Мо. 10 100 1,000 | Part №. 
RS Safety Туре Class 1 150pF | +10% YSP | 6.0 | 4.0 5.0 | P4102A-ND 1.13 7.64 39.42 | ECK-D2H151KB5 
150pF | +20% B 95 | 7.0 | 7.5 | РА46ЗА-МО 2.86 2044 114.46 | ECK-DRS151MB 900 390pF | +10% Y5P | 6.0 | 40 5.0 | P4107A-ND 1.13 7.64 39.42 | ECK-D2H391KB5 
125 |1500pF| +20% Е 10.0 | 7.0 | 7.5 | P4467A-ND 4.23 3024 169.34 | ECK-DRS152ME Class 1 Temperature Compensating 
4700pF | +80, -20%| V |115 | 7.0 | 7.5 | P4472A-ND 3.57 2548 142.69 | ECK-DRS472ZV 50 |1000pF| +5% GP |105 | 3.5 | 5.0 | PA4036A-ND 1.83 12.94 70.56 | ECC-F1H102J 
Class 2 High Dielectric Constant 15pF +10% GP 6.0 | 3.5 | 5.0 |P4002A-ND 1.66 11.16 57.60 | ECC-D2H150K5 
.033ĻF |+80, -20% | Z4V | 85 | 3.5 | 5.0 |P4305A-ND 1.29 8.68 44.80 | ECK-F1E333ZV 82pF +10% GP 7.0 |35 | 5.0 |P4011A-ND 166 11.16 57.60 | ECC-D2H820K5 
25 OA7UF |+80%-20%| Z4V | 8.5 | 3.5 | 6.35 | P4307-ND 1.34 9.03 46.59 | ECK-F1E473ZVE 500 | 15pF +5% NPO | 6.0 |35 | 5.0 |P4402A-ND 254 17.88 97.50 | ECC-D2H150JC5 
6800pF | +80, -20% | Ү5У | 6.5 | 3.5 | 5.0 |P4065A-ND 1.03 6.94 35.84 | ECK-F1H682ZF 47рЕ +5% NPO | 8.5 | 3.5 | 5.0 |P4408A-ND 3.00 2148 115.50 | ECC-D2H470JC5 
50 6800pF| >10% SB 6.5 | 3.5 | 5.0 | P4157-ND 2.66 18.79 102.48 | ECF-F1H682KB 82pF +5% NPO |13.0 | 35 | 9.5 | P4411-ND 2.98 21.28 119.17 | ECC-D2H820JCE 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays PM ics 
ECJ-T and ECJ-R Series ўга > 
FEATURES: • Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 * Improvement of placement time on mounting machines * Low self-inductance and 1 085 
excellent frequency characteristics P > аа сыз ра ыға 
RECOMMENDED APPLICATIONS: “ Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports M В ооо 
Size Wv Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape 8 Reel Pricing) Panasonic 
Code Type DC Capacitors A B Tolerance Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 Part No. 
10pF +1pF P11999CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P11999TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H100F 
22pF +10% P12001CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P12001TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 47pF 20 1.25 +10% P12003CT-ND .34 2.30 16.23 56.07 88.53 P12003TR-ND 77.00/M ECJ-TVC1H470K 
100pF +10% P12000CT-ND 37 249 17.57 60.69 95.82 P12000TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H101K 
220pF +10% P12002CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P12002TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H221K 
470pF P11998CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P11998TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H471M 
0805 50 1000pF 2.0 1.25 +20% P11996CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P11996TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 2200pF P11997CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P11997TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 +20% P11995CT-ND 37 2.49 17.57 60.69 95.82 P11995TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1E472M 
16 01 pF 2.0 1.25 +20% P11994CT-ND 32 2.35 16.79 60.45 94.04 P11994TR-ND 87.00/M ECJ-TVB1C103M 
X5R 10 AF 2.0 1.25 +20% P12977CT-ND NEW! 29 2.55 21.86 91.08 156.65 P12977TR-ND NEW! 102.00/M ECJ-TVB1A104M 
6.3 1uF 20 1.25 +20% P11985CT-ND NEW! 43 3.16 23.24 84.07 133.52 P11985TR-ND NEW! 129.00/M ECJ-TVB0J105M 
Y5V 16 ШЕ 2.0 1.25 | +80%/-20% P12004CT-ND .32 2.35 16.79 60.45 94.04 P12004TR-ND 87.00/M ECJ-TVF1C104Z 
10pF +1pF P10580CT-ND 28 2.44 20.93 87.23 150.03 P10580TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H100F 
12pF +10% P10581CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 21715 P10581TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND .28 2.44 20.93 87.23 150.03 P10582TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H150K 
18pF +10% P10583CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 21715 P10583TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H180K 
22pF +10% P10584CT-ND .28 2.44 20.93 87.23 150.03 P10584TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H220K 
27pF P10585CT-ND 49 4.27 36.60 152.50 262.30 P10585TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H270K 
33pF P10586CT-ND 28 2.44 20.93 87.23 150.03 P10586TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 32 1.6 +10% P10587CT-ND 49 4.27 36.60 152.50 262.30 P10587TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H390K 
47pF P10588CT-ND 31 271 23.25 96.89 166.65 P10588TR-ND 109.00/M ECJ-RVC1H470K 
56pF P10589CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10589TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H560K 
NPO 68pF P10590CT-ND .38 3.29 28.17 117.39 201.91 P10590TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H680K 
82pF P10591CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10591TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND .38 3.29 28.17 117.39 201.91 P10592TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H101K 
120pF P10593CT-ND 51 448 38.40 160.00 275.20 P10593TR-ND 179.00/M ECJ-RVC1H121K 
150pF P10594CT-ND .38 3.29 28.17 117.39 201.91 P10594TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H151K 
180pF P10595CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10595TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H181K 
1206 220pF P10596CT-ND 38 3.29 2817 117.39 201.91 P10596TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H221K 
50 270pF 32 16 +10% P10597CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10597TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H271K 
330pF š ` bdo P10598CT-ND .38 3.29 28.17 117.39 201.91 P10598TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H331K 
390pF P10599CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10599TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H391K 
470pF P10600CT-ND .38 3.29 28.17 117.39 201.91 P10600TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H471K 
330pF P10601CT-ND 40 3.50 30.00 125.00 215.00 P10601TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H331M 
470pF P10602CT-ND 21 1.87 16.01 66.71 114.75 P10602TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 +20% P10603CT-ND 21 1.87 16.01 66.71 114.75 P10603TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H681M 
1000pF P10604CT-ND 21 1.87 16.01 66.71 114.75 P10604TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H102M 
1500pF P10605CT-ND 21 1.87 16.01 66.71 114.75 P10605TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H152M 
X7R 2200pF P10606CT-ND 21 1.87 16.01 66.71 114.75 P10606TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H222M 
3300pF P10607CT-ND 23 2.01 17.26 71.90 123.67 P10607TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 32 1.6 +20% P10608CT-ND 23 2.01 17.26 71.90 123.67 P10608TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H472M 
6800pF P10609CT-ND 23 2.01 17.26 71.90 123.67 P10609TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H682M 
10000pF P10610CT-ND 23 2.01 17.26 71.90 123.67 P10610TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H103M 
16 KI 32 1.6 +20% P11148CT-ND 34 2.97 25.46 106.09 182.47 P11148TR-ND 119.00/M ECJ-RVB1C104M 
X5R 6.3 1uF 32 1.6 +20% P12976CT-ND NEW! .09 .82 6.99 29.14 50.12 P12976TR-ND NEW! 33.00/M ECJ-RVB0J105M 
үзү 25 AF 32 1.6 | +80%/-20% P10611CT-ND 18 1.54 13.24 55.15 94.86 P10611TR-ND 62.00/M ECJ-RVF1E104Z 
10 1uF 32 1.6 | +80%/-20% P11993CT-ND 52 3.84 27.40 98.63 153.43 P11993TR-ND 142.00/M ECJ-RVF1A105Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 2-Fold Array Type 


FEATURES: * 2 Capacitors built in the miniature size of 0504 


б H Size Wv Digi-Ke! Cut Tape Pricin Digi-Ke T & R Pricing | Panasonic 
и т rd e. т-д Сойе | Туре | DC | Cap. | Tol. Part No 1 ТО m т) 1,000 Рал No" 4,000 4) part No. 
~ 85°C e Operating Temperature Range for X5R: -55°C ~ 125° 

RECOMMENDED ПАНАСЫ 5 Stabilizing of power supply 10рЕ | sipF | P12981CT-ND NEW! 26 229 1967 8196 140.98 | P12981TR-ND NEW! — 92.00/M |ECJ-UVCTH100F 
voltage and Noise filtering as Decoupling capacitors for Digital IC мро | 50 | 2286 | +100Е | P12983CT-ND NEW! 26 229 1967 8196 14098 | P12983TR-ND NEW! — 9200/M |ECJ-UVCTH220K 
Qus] circuit = Bypass casecitors ter CPU dlattal іші 47рЕ | +10рЕ | P12984CT-ND NEW! 26 229 1967 81.96 140.98 | P12984TR-ND NEW! 92.00/М | ECJ-UVC1H470K 
р ypaSS cap Ота 80 100pF | +10% | P12982CT-ND NEW? 26 229 1967 81.96 140.98 | P12982TR-ND NEW! — 92.00/M | ECJ-UVC1H101K 
416 | ШЕ | 320% | PI29790T-ND NEW! — 64 561 4809 20036 34462 | P12979TR-ND NEW! 224.00/M |ECJ-UVBPC105M 
0504 ШЕ | 320% | P11983CT-ND 73 544 3995 14450 229.50 | P11983TR-ND 221.00/M | ECJ-UVB1C105M 
ЛЫР | 20% | P11982CT-ND 46 339 2423 8724 135.70 | P11982TR-ND 126.00/М | ECJ-UVB1A104M 
хв! 10 | 1ШЁ | =20% | P11984CT-ND .62 462 3396 12283 195.08 | P11984TR-ND 188.00/M | ECJ-UVB1A105M 
ШЕ | +20% | P12978CT-ND NEW! 55 485 4153 173.04 297.62 | P12978TR-ND NEW! 194.00/М | ECJ-UVBPA105M 
ТШЕ | +20% | P11981CT-ND 52 388 2847 102.98 163.55 | P11981TR-ND 157.00/М | ECJ-UVB0J105M 
63| ЛЕ | «209, | P12980CT-ND NEW! 45 398 3410 142.08 24437 | P12980TR-ND NEW! — 159.00/M |ECJ-UVBPJ105M 


2.2yF | +20% | P11986CT-ND NEW! 36 271 19.92 72.04 114.41 | P11986TR-ND NEW! 110.00/М | ECJ-UVBPJ225M 


Ceramic Disc Capacitors КСЕ Type High Voltage - Rated 1 to 3 КҮРС, Temperature Characteristics SL/GP 


FEATURES: * Wide operating temperature range: -25°C ~ 105°C * Low loss at wide frequency range and SPECIFICATIONS: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C * Rated Voltage: 1KVDC, 2kVDC, 
stable against high voltage pulses * Temperature stable (Character SL/GP) * Flame-retardant insulating 3kVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: 


coating applied Within tolerance, when measured at 1 MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°С • Q Factor: Capacitance <30pF: 
RECOMMENDED APPLICATIONS: * Ballast circuit of LCD backlighting inverter • Snubber circuit of Q2400+20xC (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance 230pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 
switching power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display * Inverter type lighting appar- 20*C *Insulation Resistance: 10,000 МО minimum at 500 VDC and 1 minute electrification « Temperature 
atus * High voltage pulse and DC circuits Characteristics: Temperature Coefficient: +350 - -1000 ppm/°C over the temperature range of 20*C - 85°С 
Kinked Lead - Lead Free/RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for new design) 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Characteristics | Diameter Thickness | Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 | Part No. 
12pF P9593-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A120JGE | P10793-ND 2.81 19.80 108.00 | ECC-D3A120JGE 
15pF P9594-ND NEW! 316 2121 10797 | ECC-A3A150JGE | P10794-ND 2.81 1980 108.00 | ECC-D3A150JGE 
18pF +5% GP 6.0 5.0 5.0 P9595-ND NEW! 3.16 2121 107.97 | ECC-A3A180JGE | P10795-ND 2.81 1980 108.00 | ECC-D3A180JGE 
22рЕ P9596-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A220JGE | P10796-ND 2.81 1980 108.00 | ECC-D3A220JGE 
27pF P9597-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A270JGE | P10797-ND 2.81 1980 108.00 | ECC-D3A270JGE 
33pF P9598-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A330JGE | P10798-ND 2.96 2090 114.00 | ECC-D3A330JGE 
39pF P9599-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A390JGE | P10799-ND 2.96 — 20.90 114.00 | ECC-D3A390JGE 
47pF +5% GP 6.0 50 5.0 P9614-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A470JGE | P10800-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A470JGE 
56pF P9615-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A560JGE | P10801-ND 296 — 20.90 114.00 | ECC-D3A560JGE 
1K 68pF P9616-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A680JGE | P10802-ND 2.96 20.00 114.00 | ECC-D3A680JGE 
82pF 6.0 P9617-ND NEW! 316 2121 107.97 | ECC-A3A820JGE | P10803-ND 296 2090 114.00 | ECC-D3A820JGE 
100pF 70 P9618-ND NEW! 3.35 22.48 114.46 | ECC-A3A101JGE | P10804-ND 320 22.55 123.00 | ECC-D3A101JGE 
120pF +5% GP 7.0 5.0 5.0 P9619-ND NEW! 3.35 2248 11446 | ECC-A3A121JGE | P10805-ND 3.20 2255 123.00 | ECC-D3A121JGE 
150pF 8.0 P9620-ND NEW! 3.35 22.48 114.46 | ECC-A3A151JGE | P10806-ND 3.08 2200 123.20 | ECC-D3A151JGE 
180pF 8.0 P9621-ND NEW! 3.35 2248 11446 | ECC-A3A181JGE | P10807-ND 3.08 2200 123.20 | ECC-D3A181JGE 
220pF 9.0 5.0 P9622-ND NEW! 3.55 2380 121.18 | ECC-A3A221JGE | P10808-ND 3.29 2350 131.60 | ECC-D3A221JGE 
270pF 9.0 5.0 P9623-ND NEW! 3.55 2380 121.18 | ECC-A3A271JGE | P10809-ND 3.36 2400 13440 | ECC-D3A271JGE 
330pF +5% GP 11.0 5.0 5.0 P9624-ND NEW! 4.25 2854 145.28 | ECC-A3A331JGE | — — — —|— 
390pF 11.0 5.0 P9625-ND NEW! 425 2854 14528 | ECC-A3A391JGE | P10811-ND 3.02 2800 156.80 | ECC-D3A391JGE 
470pF 13.0 75 P9626-ND NEW! 497 3332 169.61 ECC-A3A471JGE | P10812-ND 441 3150 176.40 | ECC-D3A471JGE 
12pF P9627-ND NEW! 387 25.94 132.08 | ECC-A3D120JGE | P10813-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D120JGE 
15pF P9628-ND NEW! 387 2594 132.08 | ECC-A3D150JGE | P10814-ND 3.15 2250 126.00 | ECC-D3D150JGE 
18pF +5% GP 7.0 55 75 P9629-ND NEW! 3.87 2594 13208 | ECC-A3D180JGE | P10815-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D180JGE 
22pF P9630-ND NEW! 387 2594 132.08 | ECC-A3D220JGE | P10816-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D220JGE 
27рЕ P9631-ND NEW! 387 2594 132.08 | ECC-A3D270JGE | P10817-ND 345 22.50 126.00 | ECC-D3D270JGE 
33pF P9632-ND NEW! 387 2594 13208 | ECC-A3D330JGE | P10818-ND 322 2300 128.80 | ECC-D3D330JGE 
39pF P9633-ND NEW! 3.87 25.94 132.08 | ECC-A3D390JGE | P10819-ND 3.22 23.00 128.80 | ECC-D3D390JGE 
2K 47pF 45% GP 70 55 75 P9634-ND NEW! 387 2594 132.08 | ECC-A3D470JGE | P10820-ND 322 2300 12880 | ECC-D3D470JGE 
56pF Š ^ й P9635-ND NEW! 387 2594 132.08 | ECC-A3D560JGE | P10821-ND 3.86 2400 13440 | ECC-D3D560JGE 
68pF P9636-ND NEW! 3.87 25.94 132.08 | ECC-A3D680JGE | P10822-ND 3.36 24.00 134.40 | ECC-D3D680JGE 
82pF P9637-ND NEW! 3.87 2594 132.08 | ECC-A3D820JGE | P10823-ND 3.50 25.00 140.00 | ECC-D3D820JGE 
100pF 8.0 P9638-ND NEW! 4.00 26.81 136.47 | ECC-A3D101JGE | P10824-ND 3.50 2500 140.00 | ECC-D3D101JGE 
120pF 8.0 P9639-ND NEW! 4.00 26.81 136.47 | ECC-A3D121JGE | P10825-ND 3.64 2600 145.60 | ECC-D3D121JGE 
150pF +5% GP 9.0 55 75 P9640-ND NEW! 464 3143 15849 | ECC-A3D151JGE | P10826-ND 378 2700 151.20 | ECC-D3D151JGE 
180pF 10.0 P9641-ND NEW! 470 31.13 18679 | ECC-A3D181JGE | P10827-ND 3.85 2750 154.00 | ECC-D3D181JGE 
220pF 10.0 P9642-ND NEW! 470 31.13 186.79 | ECC-A3D221JGE | — — — — | ECC-D3D221JGE 
12pF P9643-ND NEW! 3.94 2640 134.39 | ECC-A3F120JGE | P10829-ND 4.06 2900 16240 | ECC-D3F120JGE 
15pF P9644-ND NEW! 3.94 2640 134.39 | ЕСС-АЗҒІ50/6Е | P10830-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F150JGE 
18pF +5% GP 7.0 6.0 75 P9645-ND NEW! 3.94 2640 13439 | ECC-A3F180JGE | P10831-ND 4.06 29.00 16240 | ECC-D3F180JGE 
22pF P9646-ND NEW! 394 2640 134.39 | ECC-A3F220JGE | P10832-ND 4.06 2900 16240 | ECC-D3F220JGE 
27pF P9647-ND NEW! 394 2640 13439 | ECC-A3F270JGE | P10833-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F270JGE 
33pF 70 P9648-ND NEW! 394 2640 13439 | ЕСС-АЗЕЗЗОЈСЕ | — — — —|— 
ak 39pF 7.0 P9649-ND NEW! 394 26.40 134.39 | ECC-A3F390JGE | P10835-ND 420 30.00 168.00 | ECC-D3F390JGE 
47pF +5% GP 7.0 6.0 75 P9650-ND NEW! 3.94 2640 13439 | ECC-A3F470JGE | P10836-ND 420 3000 168.00 | ECC-D3F470JGE 
56pF 8.0 P9651-ND NEW! 3.94 26.40 134.39 | ECC-A3F560JGE | P10837-ND 4.344 31.00 173.60 | ECC-D3F560JGE 
68pF 8.0 P9652-ND NEW! 394 2640 134.39 | ECC-A3F680JGE | P10838-ND 434 31.00 173.60 | ECC-D3F680JGE 
82pF 9.0 P9653-ND NEW! 4.90 32.86 167.30 | ECC-A3F820JGE | — — — —|— 
100pF m GP 10.0 60 75 P9654-ND NEW! 4.90 3286 16730 | ECC-A3F101JGE | P10840-ND 497 3550 198.80 | ECC-D3F101JGE 
120pF ө 10.0 а й P9655-ND NEW! 4.90 3286 16730 | ECC-A3F121JGE | P10841-ND 5.04 3600 201.60 | ECC-D3F121JGE 
150рҒ 11.0 P9656-ND NEW! 492 3255 195.28 | ECC-A3F151JGE | P10842-ND 518 3700 20720 | ECC-D3F151JGE 
10pF +0.5pF GP 70 6.0 75 P12181-ND 4.02 28.69 160.64 | ECC-A3J100DGE | — — — —|— 
12pF 70 P12182-ND 4.02 28.69 160.64 | ECC-A3J120JGE | — — — —|— 
15pF 5 GP 7.0 60 25 P12183-ND 4.00 28.69 160.64 | ECC-A3J150JGE | — - - —|— 
18pF Б 7.0 Š й P12184-ND 402 2869 16064 | ECC-A3J180JGE | — — — —|— 
22pF 7.0 P12185-ND 4.02 28.69 160.64 | ECC-A3J220)GE | — — - —|— 
6K 27pF 8.0 P12186-ND 4.30 3156 181.29 | ECC-A3J270JGE | — — — —|— 
33pF 8.0 P12187-ND 4.30 3156 18129 | ECC-A3J330JGE | — - - —|— 
39pF a5 GP 85 60 75 P12188-ND 4.30 3156 18129 | ECC-A3J390JGE | — — — —|— 
47pF 9.0 Š Ë P12189-ND 501 3677 21121 ECC-A3J470JGE | — — - -|- 
100рҒ 12.5 Р12190-М0 7.93 5821 33442 | ECC-A3J101JGE | — - — —|— 
150pF 15.0 P12191-ND 8.60 6454 381.48 | ECC-A3J151JGE | — — — -|- 


HD Series High Voltage Ceramic Disc Capacitors Y5P Type 


Features: • Improved “Voltage vs. Temperature Rise" Characteristics: • High reliability using zinc-copper electrode +20%, 1 to 5 Vrms and 20°C within the specified tolerance (10%) • Tangent of loss angle: Measured at 1kHz +20%, 1 to 
Application: • Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Specifications: • Operating Temperature Range: -25°C 5 Vrms апа 20°C at 1.5% or less • Insulation Resistance: 500 + 50VDC and 1 minute electrification at 10,000MQ or more 
~ 125°C * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds • Capacitance: Measured at 1kHz • Temperature Characteristics: Y5P + 10% (temperature range: -20°C ~ 85°C) 
£D mas; SD mex. Voltage Capacitance Tolerance Temperature Dimension Digi-Key Pricing Panasonic 
(kdc) (pF) (96) Characteristics Diameter (mm) Part No. 10 100 1,000 Part No. 

100 +10 Y5P 7.0 P12175-ND 2.64 18.61 101.49 ECK-AHD101KB 

150 +10 Y5P 7.0 P12176-ND 2.64 18.61 101.49 ECK-AHD151KB 

2 220 +10 Y5P 7.0 P12177-ND 2.64 18.61 101.49 ECK-AHD221KB 

330 +10 Y5P 7.0 P12178-ND 2.64 18.61 101.49 ECK-AHD331KB 

с 470 +10 Y5P 9.0 P12179-ND 2.64 18.61 101.49 ECK-AHD471KB 

7.5 680 +10 Y5P 10.0 P12180-ND 2.56 18.29 102.40 ECK-AHD681KB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1088 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


ш Volt- |Сарас- Capac. | Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Panasonic 
anasonic age | itance |Tol. % | Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 


. . Fig. 1 
High Voltage Ceramic іште | 390pF | 210 | ВБР | PCC2099CT-ND 39 275 56 | PCC2099TR-ND | 2,000 | 32201/М |ECK-T3A391KB 
: 470pF | +10 |B/VSP | PCC2100CT-ND 99 75 56 | PCC2100TR-ND| 2000 | 32201/М |ECK-T3M71KB 
Capacitors (SMD) 68pF | 25 | SLIGP | PCC2091CT-ND 99 75 56 | PCC2091TR-ND | 2000 |  321.36/M |ECC-T3D680JG 
100pF | x10 | B/YSP | PCC2092CT-ND 9 175 56 | PCC2092TR-ND | 2,000 | 32201/M |ECK-T3D101KB 
FEATURES: • Resin molded type for reflow solderings “ High reliability through disc capacitor 120рЕ | #10 | B/YSP | PCC2093CT-ND 1.10 83 .62 | PCC2093TR-ND | 2,000 357.76/М | ЕСК-Т30121КВ 


element molded construction • Excellent "Voltage vs. Temperature Rise" through low loss 2kVDC iid a es F 5 ND B in E ме. 200 БІН Bogen. к 
ЕЛЕНЕ + 4 В : ў - | : - 
ceramic dielectric « Temperature stable (SL/GP) and (BSP) 220pF| «10 | B/Y5P | PCC2096CT-ND — 140 83 62 | PCC2096TR-ND | 2,000 | 35776/М |ЕСК-130221К8 


SPECIFICATIONS: “ Operating Temperature Range: -25°C ~ +105°С • Insulation Resistance: 270pF | +10 | В/У5Р | PCC2097CT-ND 1.10 83 62 PCC2097TR-ND | 2,000 357.76/М | ECK-T3D271KB 
10000M2 minimum at 500VDC and 1 minute electrification • Q or Dissipation Factor (tan 5): 330pF | +10 | B/YSP | PCC2098CT-ND 1.10 83 62 | PCC2098TR-ND | 2,000 357.76/М |ECK-T3D331KB 
SL/GP Temperature Characteristics: C < 30pF: Q > 400420 С (C:cap.pF), C > 30pF: Q > 1000 10рҒ | +5 | SL/GP | PCC100JCT-ND -96 73 55 | PCCTOOJTR-ND | 2,000 357.00/М |ECC-T3F100JG 
at 1MHz, 1-5Vrms and 20°С B/Y5P Temperature Characteristics: D.F. (tan 8)«0.025 at 1kHz, 12рЕ | +5  |SL/GP | PCC120JCT-ND 96 73 58 | PCC120JTR-ND | 2,000 357.00/М | ECC-T3F120JG 
1-5Vrms and 20°C “ Temperature Characteristics: SL/GP Temperature Coefficient: +350 ~ ud р Sie ана АО z n 3 Ер 2000 S57 00M ECO-T3F150J8 
-1000ppm/°C B/YSP Maximum Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: - 22pF | +5 |SL/GP | PCC220JCT-ND 96 — 73 55 |PCC220JTR-ND | 2000 | 357.00/М |ECC-T3F220JG 
25°C - +85°C) * Capacitance: SL/GP Temperature Characteristics: 1MHz, 1-5Vrms and 20°C 3kVDC 27pF | +5 | SLIGP | PCC270JCT-ND 96 73 55 PCC270JTR-ND 2.000 357 00/М |ECC-T3F270JG 
B/Y5P Temperature Characteristics: 1kHz, 1-5Vrms and 20°С • Dielectric Withstanding 33pF | +5 | SL/GP | PCC330JCT-ND .96 .73 55 PCC330JTR-ND 2.000 357.00/M |ECC-T3F330JG 
Voltage: SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage for 39pF | +5 |SL/GP | PCC390JCT-ND .96 73 55 PCC390JTR-ND | 2,000 357.00/M |ECC-T3F390JG 
1-5 seconds SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 2-3kVDC): 200% of the rated 47pF | +5 | SL/GP | PCC470JCT-ND 96 73 55 PCC470JTR-ND | 2,000 357.00/М |ECC-T3F470JG 
voltage for 1-5 вес. B/Y5P Temperature Characteristics: 200% of the rated voltage for 1-5 56pF | +5 | SL/GP | PCC560JCT-ND -96 73 :55 | PCCS60JTR-ND | 2,000 357.00/M |ECC-T3F560JG 
seconds 10рЕ | +5 | SL/GP | PCC2082CT-ND 1.21 91 68 PCC2082TR-ND | 2,000 392.86/M | ECC-T3G100JG 

Molded Resin 12pF | +5  |SL/GP | PCC2083CT-ND 1.21 .91 .68 PCC2083TR-ND | 2,000 392.86/М | ECC-T3G120JG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: _ Electrode 15pF | +5 | SL/GP | PCC2084CT-ND 1.21 .91 .68 | PCC2084TR-ND | 2,000 392.86/M | ECC-T3G150JG 


* Output circuit of LCD backlighting inverter 
* Snubber circuit of switching power supply 
High voltage circuit 


18pF | +5 | SL/GP | PCC2085CT-ND 1.21 91 68 | PCC2085TR-ND | 2,000 392.86/М |ECC-T3G180JG 
4К\/ОС | 22pF | +5 |SL/GP | PCC2086CT-ND 1.21 .91 58 | PCC2086TR-ND | 2,000 392.86/М | ECC-T3G220JG 
27pF | +5 |SL/GP | PCC2087CT-ND 1.21 91 58 | PCC2087TR-ND | 2,000 392.86/М | ECC-T3G270JG 
33pF | +5 |SL/GP | PCC2088CT-ND 1.21 91 68 | PCC2088TR-ND | 2,000 392.86/М |ECC-T3G330JG 
39pF | +5 |SL/GP | PCC2089CT-ND 1.21 .91 68 | PCC2089TR-ND | 2,000 392.86/М |ECC-T3G390JG 
47рЕ | +5 | SL/GP | PCC2090CT-ND 1.21 .91 68 | PCC2090TR-ND | 2,000 392.86/M |ECC-T3G470JG 


NEW! Fig.2 NEW! 


10рЕ | «0.5 |SU/GP| PCC2368CT-ND — 140 9 75 | PCC2368TR-ND| 3,000 | 428.00/М |ECC-T3F100DG2 
12рЕ | +5  |SL/GP| PCC2369CT-ND — 140 99 .75 | PCC2369TR-ND | 3,000 | 428.00/М |ECC-T3F120J62 
15pF | +5  SUGP| PCC2370CT-ND 140 99 75 | PCC2370TR-ND | 3,000 | 428.00/М |ECC-T3F150J62 
3kVDC | 18рЕ | +5 |SL/GP | PCC2371CT-ND — 1.40 99 75 | PCC2371TR-ND | 3,000 |  428.00/M |ECC-T3F180UG2 
22pF | +5 |SL/GP | PCC2372CT-ND — 140 99 75 | PCC2372TR-ND | 3.000 |  428.00/M |ECC-T3F220JG2 
27рЕ | +5 |SUGP | PCC2373CT-ND — 140 99 .75 | PCC2373TR-ND | 3,000 |  428.00/M |ECC-T3F2700G2 
33pF | +5 |SL/GP | PCC2374CT-ND — 140 99 75 | PCC2374TR-ND | 3,000 | 428.00/М |ECC-T3F330JG2 
10pF | «0.5 | SUGP | PCC2375CT-ND 1.40 9 .75 | PCC2375TR-ND 3,000 | 428.00/М |ECC-T3G100DG2 
12рЕ | +5  |SUGP | PCC2376CT-ND — 140 99 75 | PCC2376TR-ND | 3,000 | 428.00/М |ECC-T3G120J62 
15pF | +5  SUGP| PCC2377CT-ND 140 99 75 |PCC2377TR-ND | 3,000 | 428.00/М |ECC-T3G150J62 
4KVDC | 18pF | +5 | SLIGP| PCC2378CT-ND 140 99 75 | PCC2378TR-ND | 3,000 428.00/M | ECC-T3G180JG2 
22рЕ | +5 |SL/GP| PCC2379CT-ND 140 99 75 | PCC2379TR-ND 3,000 | 42800/М |ECC-T3G220NG2 
27pF | +5 |SL/GP | PCC2380CT-ND — 140 99 75 | PCC2380TR-ND | 3,000 | 428.00/М |ECC-T3G270JG2 


3 
<< 


Сегатіс 
Element 


Fig.2 NEW! 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) 


FEATURES: • Resin molded type for reflow soldering surface 


mountings * High reliability through disc capacitor element Molded Resin Volt- | Capaci- Cap. | Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape 8 Reel Pricing) Panasonic 
molded construction = Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 age tance | Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
and Japan Domestic Safety Regulations • One standard size Fig. 1 - J-Lead 
cover wide capacitance range for 1000pF to 4700pF 1000рЕ | #20 | Е |P10739CT-ND 148 эз 85 | P10739TR-ND 67440/М ECK-TBC102ME 
A рг уре power module * DC-DC Con- 1500pF| +20 | E | P107400T-ND 118  .93 85 | P10740TR-ND 674.40/М ECK-TBC152ME 
250VAC | 2200pF | +20 E P10741CT-ND 1.18 93 85 | P10741TR-ND 674.40/M ECK-TBC222ME 
3300рЕ | +20 Е P10742CT-ND 148 93 85 | P10742TR-ND 674.40/M ECK-TBC332MF 
4700рҒ| +20 F P10743CT-ND 1.18 .93 .85 | P10743TR-ND 674.40/М ЕСК-ТВС472МЕ 
Fig. 2 - Gull-Wing 
1000pF | +20 Е P10744CT-ND 1.19 .94 86 |= — ECK-TBC102MEM 
1500рҒ| +20 E P10745CT-ND 1.19 94 .86 | P10745TR-ND 681.80/M ECK-TBC152MEM 
250VAC | 2200pF | +20 E P10746CT-ND 1.19 .94 .86 | P10746TR-ND 681.80/M ECK-TBC222MEM 
3300рЕ | +20 Е P10747CT-ND 1.19 94 .86 | P10747TR-ND 681.80/M ECK-TBC332MFM 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


FEATURES: “ Safety Capacitor for reflow soldering 


process = Approved by SEMKO (1ЕС60384- Molded Resin E А m е, ат аа р ны АИ Таре b E er 
14/EN132400 Sub-class Y2) and UL/CSA (Line-by- . Electrode oO AD THO) алал | ar: : Lug 
pass Capacitors) “ High reliability through disc И 5pF | +0.5рЕ | SL | P11424CT-ND 1.24 98 89 |P11424TR-ND 707.00/М ECC-TFC050DG 
сарае ететі Pdl солист й Сегатіс 10pF | +0.5рЕ | SL | P11425CT-ND 1.24 әв 89 | P11425TR-ND 707.00/M ECC-TFC100DG 
d š onverter, Lon M 7 с * 
Power module “ MODEM, xDSL • Application EX. | Element 22pF | +5% | SL | P11426CT-ND 1.18 93 85 | P11426TR-ND 673.00/М ECC-TFC220JG 
(MODEM) RATINGS: “ Dimensions: 5.7L x 4.5W X 47pF | +10% В | P11427CT-ND 1.18 93 185 | P11427TR-ND 674.00/М ЕСК-ТЕС470КВ 
2.3T (mm) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 100рЕ | +10% | В | P11428CT-ND 118 93 85 | P11428TR-ND 674.00/М ECK-TFC101KB 
100°C • Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute Í | 150pF | +10% | B | P11429CT-ND 148 93 85 | P11429TR-ND 674.00/M ECK-TFC151KB 
== 250VAC| 220pF | +10% | В | P11430CT-ND — 1.18 93 85 | P11430TR-ND 674.00/M ECK-TFC221KB 
Temp. Cap. Temp. * 2.5 F й 
Char. Change Range 712 45-- 330pF | +10% | В | P11431CT-ND — 1.18 93 485 | P11431TR-ND 674.00/M ECK-TFC331KB 
SL | 4350 ~-1000ppmi°C | +20°C - +85°C T7347 470pF | +10% | B | P11432CT-ND — 1.18 93 85 | P11432TR-ND 674.00/М ECK-TFC471KB 
B 110% Maximum “20°C = 485°C + 1000рЕ| +10% | В | P11433CT-ND 167 132 120 |P11433TR-ND 954.00/М ECK-TFC102KB 
Е +20, -55% Maximum | -20°C - +85°C 59 1000рҒ | +20% | E | P11434CT-ND — 1.18 93 — .85 | P11434TR-ND 674.00/М ECK-TFC102ME 
F +30, -80% Maximum | -20°C - +85°C |= 0.85 = 0.85 1500pF | +20% | Е | P11435CT-ND 1.18 93 .85 | P11435TR-ND 674.00/M ECK-TFC152MF 
The reference temperature: 20°C pe 2200pF | +20% | Е | P11436CT-ND 1.25 99 90 | P11436TR-ND 716.00/M ECK-TFC222MF 
r mi Di it rs - T L Dimensions (mm) 
Ce a c sc Capac o s ype G Volt- | Capaci- Temp. Thick- | Lead- | Digi-Key Price Each Panasonic 
UL 1414 • CSA C22.2 APPROVED age tance | Tolerance | Char. | Dia. | ness | Space | Part No. 1 10 100 1,000 | Part №. 
FEATURES: pe Temperature Characteristics 
* Rated: 250VAC E D max 7.5 max 100рЕ | +20% B 8.0 | 55 | 75 |P4484-ND 61 46 33 19 |ECK-DGL101MB 
* CSA rating: 125VAC © +20 š 
| 5 9 d— сва Е 150рЕ | +20% B 8.0 | 5.5 | 75 |P4485-ND 61 46 .33 19 |ECK-DGL150MB 
3. 
Я [5] 250 
APPLICATIONS: 2-40 Е Y 680pF | +20% B 9.0 55 | 75 | P4489-ND 465 48 34 20 |ECK-DGL681MB 
* Antenna coupling 5 -60 £ x 
< Line-bypass and Across-the-line 9 -80 ЖЕ 8 1000pF | +20% E 9.0 | 5.5 75 |P4490-ND 52 39 28 16 |ECK-DGL102ME 
iie ў š 
* Switching surge killer, etc. 4 -20 0 20 40 60 80 4 Е 1500рЕ | +20% E |110| 55 | 75 | PA491-ND ло 52  .39 22 |ECK-DGL152ME 
Temperature (°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1089 


Panasonic 


High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
Now available in capacitance values of 1 pF (іп 0402) up to 100 pF (in 1210) 


More Options are Available when Choosing Capacitors Lower Equivalent Series Resistance (ESR) 
Advances in ceramic technology have now increased your choices when selecting the 
best capacitor for your application. No longer are you restricted to Aluminum Electrolytic, ESR vs. Frequency 


Tantalum or Chip Film Capacitors. High capacitance MLCC capacitors from Panasonic 
now offer higher capacitance and better performance. The superior reliability, ESR and 
impedance of MLCCs can now be found in higher capacitance values. 


Sample 
МЇ СС: 1206 / 25V / 10uF / X5R 
ТА: 7.3х4.3 / 35V / 10uF / Low ESR 


Product Design Benefits £ 
Several technology improvements have made it possible for Panasonic to put more 5, 
б 
ш 


capacitance (1uF and greater) into smaller case sizes (1210 down to 0402) while 
maintaining the largest possible operating voltage (6.3V up to 50V). These mechanical 


$ possi g і ( Tantalum sold electrolytic capacit 
and electrical characteristics will enable you to make products having smaller size, less ава tea 


weight, increased performance and аі а lower cost, thereby making your products more 0.01 

competitive. MLCG 

Electrical Performance Advantages of MLCCs 9:001 1 40 400 1000 10000 100000 
The lower Impedance and Equivalent Series Resistance (ESR) of MLCC Capacitors vs. Frequency (kHz) 


Tantalum Capacitors, especially at the higher frequencies in the 100kHz to 1MHz range, 
provides a performance advantage for your decoupling needs. 


Lower Impedance (Z) 


ESL vs. Frequency Impedance vs. Frequency 
10 
Tantalum solid electrolytic capacitors 1000 Sample Tantalum Cap 
ЕШ МЇ СС: 1206 / 25V / 10uF / X5R tour 
i TA: 7.3х4.3 / 35V / 10uF / Low ESR MM 
< PE 10 
а! Sample 81 
ш MLCC: 1206 / 25V / 10uF / X5R 8 
TA: 7.3x4.3 / ЗБУ / 10uF / Low ESR Бол 
0.01 
0.001 
0.1 0.1 1 10 100 1000 10000 100000 
100 1000 10000 100000 Frequency (kHz) 
Frequency (kHz) 


Engineering Kit of High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors is available. 
aca l9 gg —————————— ————————— —  G 49.95 


Contains 20 pieces each of 20 assorted values - 400 pieces total. Values range from 1yF to 22uF in case sizes 0402 - 1206, 0405 array and 0612 reverse 
geometry. Temperature characteristic is X5R. Please call Digi-Key9 for details. 


Microwave (Hi-Q) Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
Now Available in Case Sizes of 0402 (0.1 - 15 pF) and 0201 (0.1 - 3 pF) 


Features and Major Characteristics: 


* High-Q values compared to standard MLCCs, due to their unique materials that Q vs Freq. / 0402 Q vs Freq. / 0201 
includes silver inner-electrodes (refer to the graphs) 
* Small Case Sizes: 0201 (0.6 x 0.3 mm) and 0402 (1.0 x 0.5 mm) Wide Range of 


Capacitance Values (0.1 to 15 pF, in 0.1 increments) 1000 1000 =P САС бВЕ 
e Tight Capacitance Tolerances (as low as + / - 0.05 pF for 0.5 pF and lower) —e— Panaso (Ag) 4.7pF сы 
"un Stable COG Temperature Characteristics (0 + / - 30 ppm / °C) 25V Rated —a— A (Ag/Pd) 4.7pF _| - А (Ag/Pd) 1.0pF 

perating Voltage : ; 
* Lead (Pb) Free Part Numbers: ECD-GOExxxx (0402) and ECD-GZExxxx (0201) KEEN um сава ТОРЕ 

(Dielectric Materials, Electrodes, and Terminations) 100 mE | 100 

: = ° i 
Benefits: kj 3 
Excellent electrical performance in RF and Microwave circuitry such as Impedance су Е 
Matching, Resonant Circuits and Coupling. 

10 | 10 

Typical Applications: ——] | Е 
Their small sizes аге especially suited for RF апа Microwave Сігсийгу contained within: 
RF Front-end Modules, Power Amplifier (PA) Modules, Duplexers, Voltage Controlled —] 
Oscillators (VCOs), Filter Circuitry (such as Band-Pass Filters), Impedance Matching 1 | 1 | 
Circuitry, Resonant Circuitry, Coupling and Bluetooth, Wireless LAN and Modem i 
products. 0 1000 2000 3000 0 1000 2000 3000 4000 
Hi-Q Kits available in 0201 and 0402 case sizes. Call Digi-Key® for details. Frequency (MHz) Frequency (MHz) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1090 (ros Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


= б . . . . L 
Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors РР /| 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 2 [< 
Ti 
FEATURES: RECOMMENDED APPLICATIONS: | | Dimensions 
Б ате Ці p ang Pos 2... а h thi Class 1 (T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and L4 Lo shownin mm. 180 š 
Ron umidity characteristic and long life due to the monolithic filter circuits, where low loss and high stability of capacitance and high 
CONS TUCHOM = В Е insulation resistance аге required. 
* Excellent solderability and resistance to soldering heat due to Size Code (Е!А) 19 w? L1/L2 
terminals with three layers of silver nickel and solder Class 2 (HI-K type): Coupling and By-pass, where low loss and high 0201 0.6+0.03 0.3+0.03 0.15+0.05 
• Low self-inductance апа excellent frequency characteristic stability of capacitance are not so important. 0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.20+0.10 
0508 1.25+0.15 2.00+0.15 0.20+0.10 
NP0 Type - Class 1: X7R Type - Class 2: X5S Type - Class2: Y5V Type - Class 2: 0603 1.60+0.10 0.80+0.10 0.30+0.20 
* Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: 0612 1.60+0.20 3.20+0.20 0.30+0.20 
-55°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C -55°C ~ 85°C -30°С - 85°C ay 0805 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | 0.50+0.25 
Х5 Type - Class 2: Temperature Coefficient КЕ Туреев 8860) 1206 3.2020.15 | 1.60015 | 0.60+0.30 
ici * Operating temperature range: 1210 3.20+0.30 | 2.50-0.20 | 0.60+0.30 
Temperature Coefficient “BBC . 85°l МЕ» Ё Š 5 š Š Š 
55°С ~ 85°С Ж Temperature Coetficient 1812 4.5050.30 | 3.20+0.30 | 0.90+0.60 
= Temperature Coefficient E 
з +3 RS i i 5 9 See data sheet for dimensional tolerance. 
Lu = ' р 2 
3 0 $ ! ! E T NOTE: Panasonic is in the process of changing а! MLCC 
8-1 Š uid I oaa E 9 part numbers to a standardized system. This is a part number 
8-2 Ё | D N Ө change only and does not affect the electrical or mechanical 
= ш 02 ru s E я specifications. As а result of this change, Digi-Key тау ship 
Temperature (9C) 8 Е-Е H Ll M S. NE DIE parts labeled with either the old or new number. Parts that do 
-55-30 0 25 8 -55 -25 0 20 85 not have a new Panasonic part number listed will be subject to 
Témpersture (^C) Temperature (“С) 2 Temperature (°C) availability beginning March 2001 and are not recommended for 
new design. Please contact Digi-Key for a direct replacement. 
Dim. Cut Tape Old + New f 
Size Wv 3p Digi-Key Pricing TapeléiReel Panasonic Panasonic 
Code | Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. Part No. 
0.5pF +.25рЕ 0.30 | PCC2101CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2101TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1EOR5C ECJ-ZEC1EOR5C 
1.0pF +.25рЕ 0.30 | PCC2102CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2102TR-ND 15,000 23.00/М | ECJ-ZEC1E010C ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25рЕ 0.30 | PCC2103CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2103TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E1R5C ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 | PCC2104CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2104TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E020C ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25рЕ 0.30 | PCC2105CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2105TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E030C ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25рЕ 0.30 | PCC2106CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2106TR-ND 15,000 23.00/М | ECJ-ZEC1E040C ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25рЕ 0.30 | PCC2107CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2107TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E050C ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 | PCC2108CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2108TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E060D ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 | PCC2109CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2109TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E070D ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 | PCC2110CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2110TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E080D ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 | PCC2111CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2111TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E090D ECJ-ZEC1E090D 
NP0 10pF +.5pF 0.30 | PCC2112CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2112TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E100D ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 | PCC2113CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2113TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E120J ECJ-ZEC1E120J 
15pF +5% 0.30 | PCC2114CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2114TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E150J ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 | PCC2115CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2115TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E180J ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 | PCC2116CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2116TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E220J ECJ-ZEC1E220J 
27pF +5% 0.30 | PCC2117CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2117TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E270J ECJ-ZEC1E270J 
33pF +5% 0.30 | PCC2118CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2118TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1E330J ECJ-ZEC1E330J 
39pF +5% 0.30 | PCC2119CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2119TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1C390J ECJ-ZEC1C390J 
47рЕ +5% 0.30 | PCC2120CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2120TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1C470J ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 | PCC2121CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2121TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1C560J ECJ-ZEC1C560J 
68pF +5% 0.30 | PCC2122CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2122TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1C680J ECJ-ZEC1C680J 
82pF +5% 0.30 | PCC2123CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2123TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1C820J ECJ-ZEC1C820J 
100pF +5% 0.30 | PCC2124CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2124TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEC1C101J ECJ-ZEC1C101J 
0201 150pF +10% 0.30 | PCC2388CT-ND NEW! 32 2.12 6.85 8.72 | PCC2388TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1H151K ECJ-ZEB1H151K 
220pF +10% 0.30 | PCC2389CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2389TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1H221K ECJ-ZEB1H221K 
50 330pF +10% 0.30 | PCC2390CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2390TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1H331K ECJ-ZEB1H331K 
470pF +10% 0.30 | PCC2391CT-ND NEW! 32 2.12 6.85 8.72 | PCC2391TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1H471K ECJ-ZEB1H471K 
680pF +10% 0.30 | PCC2392CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2392TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1H681K ECJ-ZEB1H681K 
1000pF +10% 0.30 | PCC2387CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2387TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1H102K ECJ-ZEB1H102K 
150pF +10% 0.30 | PCC2125CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2125TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1E151K ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 | PCC2126CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2126TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1E221K ECJ-ZEB1E221K 
331pF +10% 0.30 | PCC2127CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2127TR-ND 15,000 23.00/М | ECJ-ZEB1E331K ECJ-ZEB1E331K 
X7R | 25 470pF +10% 0.30 | PCC2128CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2128TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1E471K ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 | PCC2129CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2129TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1E681K ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 | PCC2130CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2130TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1E102K ECJ-ZEB1E102K 
1500pF +10% 0.30 | PCC2385CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2385TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E152K ECJ-ZEB1E152K 
2200pF +10% 0.30 | PCC2386CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2386TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1E222K ECJ-ZEB1E222K 
1500pF +10% 0.30 | PCC2131CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2131TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1C152K ECJ-ZEB1C152K 
16 | 2200pF +10% 0.30 | PCC2132CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2132TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1C222K ECJ-ZEB1C222K 
3300pF +10% 0.30 | PCC2384CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2384TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1C332K ECJ-ZEB1C332K 
10 | 3300рЕ +10% 0.30 | PCC2133CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2133TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB1A332K ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 | PCC2134CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2134TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB0J472K ECJ-ZEB0J472K 
6800pF +10% 0.30 | PCC2135CT-ND .63 4.50 16.21 25.21 | PCC2135TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB0J682K ECJ-ZEB0J682K 
6.3 | 10000рҒ +10% 0.30 | PCC2136CT-ND 63 4.50 16.21 25.21 | PCC2136TR-ND 15,000 23.00/M | ECJ-ZEB0J103K ECJ-ZEBOJ103K 
X5R 0.1uF +10% 0.30 | PCC2366CT-ND 1.84 12.01 38.84 49.44 | PCC2366TR-ND 15,000 40.00/M | ECJ-ZEB0J104K ECJ-ZEB0J104K 
0.1uF +20% 0.30 | PCC2336CT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC2336TR-ND 15,000 34.00/M | ECJ-ZEB0J104M ECJ-ZEB0J104M 
4700pF +10% 0.30 | PCC2382CT-ND NEW! 32 2.12 6.85 8.72 | PCC2382TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1A472K ECJ-ZEB1A472K 
10 | 6800pF +10% 0.03 | PCC2383CT-ND NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2383TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1A682K ECJ-ZEB1A682K 
:О1рЕ +10% 0.30 | РСС2381СТ-МО NEW! .32 2.12 6.85 8.72 | PCC2381TR-ND NEW! 15,000 6.00/M | ECJ-ZEB1A103K ECJ-ZEB1A103K 
0.5pF +.25рЕ | 0.50 | PCCOR5CQCT-ND* 28 200 6.93 10.94 | PCC0OR5CQTR-ND 10,000 | 9.00/М | ECU-EIHOR5CCQ | ECJ-OEC1HORSC 
1.0pF +.25рЕ | 0.50 | PCC010CQCT-ND° 28 2.00 6.93 10.94 | PCCO10CQTR-ND 10,000 | 9.00/М | ECU-E1H010CCQ | ECJ-0EC1H010C 
1.5pF x.25pF 0.50 | PCC1R5CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1R5CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H1R5CCQ | ECJ-OEC1H1R5C 
2.0pF +.25рЕ 0.50 | РСС020СОСТ-МО* .28 2.00 6.93 10.94 | PCCO20CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1HO020CCQ | ECJ-OEC1H020C 
3.0pF x.25pF 0.50 | PCCOS0CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCCO30CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H030CCQ | ECJ-OEC1H030C 
4.0pF +.25рЕ 0.50 | PCCO40CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCCO40CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H040CCQ | ECJ-OEC1H040C 
5.0pF +.25рЕ 0.50 | PCC050CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCCOSOCQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H050CCQ | ECJ-0EC1H050C 
6.0pF +.5pF 0.50 | PCCO60CQCT-ND+ .28 2.00 6.93 10.94 | PCCO60CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1HO60DCQ | ECJ-OEC1HO60D 
7.0pF +.5рЕ 0.50 | PCC070CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCCO70CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H070DCQ | ECJ-0EC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 | PCCO80CQCT-ND+ .28 2.00 6.93 10.94 | PCCOBOCQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H080DCQ | ECJ-0EC1H080D 
0402 | МРО | 50 9.0pF +.5pF 0.50 | PCCO90CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCCO90CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1HO90DCQ | ECJ-0EC1HO90D 
10pF +.5pF 0.50 | PCC100CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC100CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H100DCQ | ECJ-0EC1H100D 
11pF +5% 0.50 | PCC110CQCT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | — == — | ECU-E1H110JCQ (Not for new design) 
12pF +5% 0.50 | PCC120CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC120CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H120JCQ ECJ-0EC1H120J 
15pF +5% 0.50 | PCC150CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC150CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H150JCQ ECJ-0EC1H150J 
18pF +5% 0.50 | PCC180CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC180CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H180JCQ ECJ-0EC1H180J 
22pF +5% 0.50 | PCC220CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC220CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H220JCQ ECJ-0EC1H220J 
27pF +5% 0.50 | PCC270CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC270CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H270JCQ ECJ-0EC1H270J 
33pF +5% 0.50 | PCC330CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC330CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H330JCQ ECJ-0EC1H330J 
39pF +5% 0.50 | PCC390CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC390CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H390JCQ ECJ-0EC1H390J 
47рЕ +5% 0.50 | PCC470CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC470CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H470JCQ ECJ-0EC1H470J 
56pF +5% 0.50 | PCC560CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC560CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H560JCQ ECJ-0EC1H560J 
68pF +5% 0.50 | PCC680CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC680CQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H680JCQ ECJ-0EC1H680J 
3 Reduced DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape Old + New f 
Size Wv 1 Digi-Key Pricing таре sinool Panasonic Panasonic 
Code | Type | DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. Part No. 
82pF +5% 0.50 | PCC820CQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC820CQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H820JCQ ECJ-0EC1H820J 
100pF +5% 0.50 | PCC101CQCT-ND* 130 2.15 7.42 11.72 | PCC101CQTR-ND 10,000 10.00/М | ECU-E1H101JCQ ECJ-0EC1H101J 
NPO | 50 120pF +5% 0.50 | PCC121CQCT-ND* 130 2.15 7.42 11.72 | PCC121CQTR-ND 10,000 10.00/М | ECU-E1H121JCQ ECJ-0EC1H121J 
150pF +5% 0.50 | PCC151CQCT-ND* 130 2.15 7.42 11.72 | PCC151CQTR-ND 10,000 10.00/M | ECU-E1H151JCQ ECJ-0EC1H151J 
180pF +5% 0.50 | PCC181CQCT-ND* 27 1.95 7.03 10.93 | PCC181CQTR-ND 10,000 10.00/М | ECU-E1H181JCQ ECJ-0EC1H181J 
220pF +5% 0.50 | PCC221CQCT-ND* .27 1.95 7.03 10.93 | PCC221CQTR-ND 10,000 10.00/M | ECU-E1H221JCQ ECJ-0EC1H221J 
100pF +10% 0.50 | PCC1709CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1709TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H101KBQ | ECJ-0EB1H101K 
120pF +10% 0.50 | PCC1710CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1710TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H121KBQ | ECJ-0EB1H121K 
150pF +10% 0.50 | PCC1711CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1711TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H151KBQ | ECJ-0EB1H151K 
180pF +10% 0.50 | PCC1712CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1712TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H181KBQ | ECJ-0EB1H181K 
220pF +10% 0.50 | PCC1713CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1713TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H221KBQ | ECJ-0EB1H221K 
270pF +10% 0.50 | PCC1714CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1714TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H271KBQ | ECJ-0EB1H271K 
330pF +10% 0.50 | PCC1715CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1715TR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H331KBQ | ECJ-0EB1H331K 
390рЕ +10% 0.50 | PCC1716CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1716TR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H391KBQ | ECJ-0EB1H391K 
470pF +10% 0.50 | PCC1717CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1717TR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H471KBQ | ECJ-0EB1H471K 
50 560pF +10% 0.50 | PCC1718CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1718TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H561KBQ | ECJ-0EB1H561K 
680pF +10% 0.50 | PCC1719CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1719TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H681KBQ | ECJ-0EB1H681K 
820pF +10% 0.50 | PCC1720CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1720TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H821KBQ | ECJ-0EB1H821K 
1000pF +10% 0.50 | PCC1721CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1721TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H102KBQ | ECJ-0EB1H102K 
1200pF +10% 0.50 | PCC1722CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1722TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H122KBQ | ECJ-0EB1H122K 
1500pF +10% 0.50 | PCC1723CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1723TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H152KBQ | ECJ-0EB1H152K 
1800pF +10% 0.50 | PCC1724CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1724TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H182KBQ | ECJ-0EB1H182K 
2200pF +10% 0.50 | PCC1725CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1725TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H222KBQ | ECJ-0EB1H222K 
2700pF +10% 0.50 | PCC1726CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1726TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H272KBQ | ECJ-0EB1H272K 
3300pF +10% 0.50 | PCC1727CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1727TR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1H332KBQ | ECJ-0EB1H332K 
3900pF +10% 0.50 | PCC1728CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1728TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H392KBQ | ECJ-0EB1H392K 
100pF +10% 0.50 | PCC1702CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 | PCC1702TR-ND 10,000 90.00/M | ECU-E1E101KBQ | ECJ-0EB1E101K 
120pF +10% 0.50 | PCC1703CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 | PCC1703TR-ND 10,000 90.00/M | ECU-E1E121KBQ | ECJ-0EB1E121K 
150pF +10% 0.50 | PCC1704CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 | PCC1704TR-ND 10,000 90.00/M | ECU-E1E151KBQ | ECJ-0EB1E151K 
180pF +10% 0.50 | PCC1705CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 | PCC1705TR-ND 10,000 90.00/M | ECU-E1E181KBQ | ECJ-0EB1E181K 
220pF +10% 0.50 | PCC1706CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 | PCC1706TR-ND 10,000 90.00/М | ECU-E1E221KBQ | ECJ-0EB1E221K 
270pF +10% 0.50 | PCC271BQCT-ND 289 20.35 7030 111.00 | PCC271BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E271KBQ | ECJ-0EB1E271K 
X7R 330pF +10% 0.50 | PCC331BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC331BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E331KBQ | ECJ-0EB1ES331K 
391pF +10% 0.50 | PCC391BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC391BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E391KBQ | ECJ-0EB1E391K 
470pF +10% 0.50 | PCC471BQCT-ND 289 20.35 7030 111.00 | PCC471BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E471KBQ | ECJ-0EB1E471K 
560pF +10% 0.50 | PCC561BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC561BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E561KBQ | ECJ-OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 | PCC681BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC681BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E681KBQ | ECJ-0EB1E681K 
820pF +10% 0.50 | PCC821BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC821BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E821KBQ | ECJ-0EB1E821K 
25 | 1000pF +10% 0.50 | PCC102BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC102BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E102KBQ | ECJ-0EB1E102K 
1200pF +10% 0.50 | PCC122BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC122BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E122KBQ | ECJ-0EB1E122K 
1500pF +10% 0.50 | PCC152BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC152BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E152KBQ | ECJ-0EB1E152K 
1800pF +10% 0.50 | PCC182BQCT-ND 289 20.35 7030 111.00 | PCC182BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E182KBQ | ECJ-0EB1E182K 
2200pF +10% 0.50 | PCC222BQCT-ND 2.89 20.35 70.30 111.00 | PCC222BQTR-ND 10,000 93.00/M | ECU-E1E222KBQ | ECJ-0EB1E222K 
2700pF +10% 0.50 | PCC272BQCT-ND 3.12 22.00 76.00 120.00 | PCC272BQTR-ND 10,000 | 100.00/M | ECU-E1E272KBQ | ECJ-0EB1E272K 
3300pF +10% 0.50 | PCC332BQCT-ND 339 23.93 8265 130.50 | PCC332BQTR-ND 10,000 | 109.00/M | ECU-E1E332KBQ | ECJ-0EB1E332K 
3900pF +10% 0.50 | PCC392BQCT-ND 3.51 24.75 85.50 135.00 | PCC392BQTR-ND 10,000 | 113.00/M | ECU-E1E392KBQ | ECJ-0EB1E392K 
4700pF +10% 0.50 | PCC472BQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC472BQTR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1E472KBQ | ECJ-0EB1E472K 
5600pF +10% 0.50 | PCC1707CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1707TR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1E562KBQ | ECJ-OEB1E562K 
0402 6800pF +10% 0.50 | PCC1708CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1708TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1E682KBQ | ECJ-0EB1E682K 
8200pF +10% 0.50 | PCC2271CT-ND 28 2.00 6.93 10.94 | PCC2271TR-ND 10,000 9.00/M | ECJ-OEB1E822K ECJ-0EB1E822K 
.01НЕ +10% 0.50 | РСС2270СТ-МО .28 2.00 6.93 10.94 | РСС2270ТН-МО 10,000 9.00/M | ECJ-0EB1E103K ECJ-0EB1E103K 
5600pF +10% 0.50 | PCC562BQCT-ND 2.42 17.05 58.90 93.00 | PCC562BQTR-ND 10,000 78.00/M | ECU-E1C562KBQ | ECJ-0EB1C562K 
6800pF +10% 0.50 | PCC682BQCT-ND 250 17.60 60.80 96.00 | PCC682BQTR-ND 10,000 80.00/M | ECU-E1C682KBQ | ECJ-0EB1C682K 
8200pF +10% 0.50 | PCC822BQCT-ND* 2.54 17.88 61.75 97.50 | PCC822BQTR-ND 10,000 81.00/M | ECU-E1C822KBQ  ECJ-0EB1C822K 
16 10000pF +10% 0.50 | PCC103BQCT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC103BQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1C103KBQ | ECJ-0EB1C103K 
12000pF +10% 0.50 | PCC1700CT-ND* .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1700TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1C123KBQ | ECJ-0EB1C123K 
15000pF +10% 0.50 | PCC1701CT-ND* .31 2.20 7.59 11.99 | PCC1701TR-ND 10,000 10.00/M | ECU-E1C153KBQ | ECJ-0EB1C153K 
18000pF +10% 0.50 | PCC2137CT-ND* .38 2.67 9.22 14.57 | PCC2137TR-ND 10,000 12.00/M | ECJ-0EB1C183K ECJ-0EB1C183K 
22000pF +10% 0.50 | PCC2138CT-ND* .38 2.67 9.22 14.57 | PCC2138TR-ND 10,000 12.00/M | ECJ-0EB1C223K ECJ-0EB1C223K 
16 ЛрЕ +10% 0.50 | PCC2363CT-ND 1.38 9.01 29.15 37.10 | PCC2363TR-ND 10,000 30.00/M | ECJ-0EB1C104K ECJ-0EB1C104K 
27000pF +10% 0.50 | PCC2139CT-ND .39 2.77 9.57 15.11 | PCC2139TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A273K ECJ-0EB1A273K 
33000pF +10% 0.50 | PCC2140CT-ND 39 277 9.57 15.11 | PCC2140TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A333K ECJ-0EB1A333K 
39000pF +10% 0.50 | PCC2141CT-ND 39 2.77 9.57 15.11 | PCC2141TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A393K ECJ-0EB1A393K 
47000pF +10% 0.50 | PCC2142CT-ND 39 2.77 9.57 15.11 | PCC2142TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A473K ECJ-0EB1A473K 
10 | 56000pF +10% 0.50 | PCC2143CT-ND .39 2.77 9.57 15.11 | PCC2143TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A563K ECJ-0EB1A563K 
X5R 68000pF +10% 0.50 | PCC2144CT-ND .39 277 9.57 15.11 | PCC2144TR-ND 10,000 13.00/M | ECJ-0EB1A683K ECJ-0EB1A683K 
82000pF +10% 0.50 | PCC2145CT-ND 39 2.77 9.57 15.11 | PCC2145TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A823K ECJ-0EB1A823K 
AF +10% 0.50 | PCC2146CT-ND* .39 2.77 9.57 15.11 | PCC2146TR-ND 10,000 13.00/М | ECJ-0EB1A104K ECJ-0EB1A104K 
1.0рЕ +20% 0.50 | PCC2364CT-ND 2.97 19.21 59.33 84.75 | PCC2364TR-ND 10,000 75.00/M | ECJ-0EB1A105M ECJ-0EB1A105M 
.22yF +10% 0.50 | PCC2269CT-ND 1.04 6.99 23.68 36.08 | PCC2269TR-ND 10,000 29.00/M | ECJ-OEB0J224K ECJ-0EB0J224K 
63 .47uF +10% 0.50 | PCC2394CT-ND NEW! 1.33 8.67 28.05 35.70 | PCC2394TR-ND NEW! 10,000 29.00/M | ECJ-0EB0J474K ECJ-0EB0J474K 
й 1uF +20% 0.50 | PCC2257CT-ND 1.65 11.66 40.28 63.60 | PCC2257TR-ND 10,000 53.00/М | ECJ-OEB0J105M ECJ-0EBOJ105M 
ШЗ +10% 0.50 | PCC2393CT-ND NEW! 1.85 12.07 39.06 49.72 | PCC2393TR-ND NEW! 10,000 40.00/M | ECJ-0EB0J105K ECJ-0EB0J105K 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1741CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1741TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H102ZFQ ECJ-0EF1H102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1742CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 | PCC1742TR-ND 10,000 83.00/M | ECU-E1H152ZFQ ECJ-0EF1H152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1743CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1743TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H222ZFQ ECJ-0EF1H222Z 
50 | 3300pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1744CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 | PCC1744TR-ND 10,000 83.00/M | ECU-E1H332ZFQ ECJ-0EF1H332Z 
4700pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1745CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1745TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H472ZFQ ECJ-0EF1H472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1746CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 | PCC1746TR-ND 10,000 83.00/M | ECU-E1H682ZFQ ECJ-0EF1H682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1747CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1747TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1H103ZFQ ECJ-0EF1H103Z 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1732CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1732TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1E102ZFQ ECJ-0EF1E102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1733CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 | PCC1733TR-ND 10,000 83.00/M | ECU-E1E152ZFQ ECJ-0EF1E152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1734CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1734TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1E222ZFQ ECJ-0EF1E222Z 
3300pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1735CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 | PCC1735TR-ND 10,000 83.00/M | ECU-E1E332ZFQ ECJ-0EF1E332Z 
ysv | 25 4700pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1736CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1736TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1E472ZFQ ECJ-0EF1E472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1737CT-ND 2.57 1815 6270 99.00 | PCC1737TR-ND 10,000 | 83.00/М | ECU-E1E682ZFQ | ECJ-0EF1E682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1738CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1738TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1E103ZFQ ECJ-0EF1E103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1739CT-ND 2.54 17.88 61.75 97.50 | PCC1739TR-ND 10,000 81.00/M | ECU-E1E153ZFQ ECJ-0EF1E153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1740CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1740TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1E223ZFQ ECJ-0EF1E223Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC153FQCT-ND 308 21.73 75.05 118.50 | PCC153FQTR-ND 10,000 99.00/M | ECU-E1C153ZFQ ECJ-0EF1C153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC223FQCT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC223FQTR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1C223ZFQ ECJ-0EF1C223Z 
16 33000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC333FQCT-ND 339 23.93 82.65 130.50 | PCC333FQTR-ND 10,000 | 109.00/M | ECU-E1C333ZFQ ECJ-0EF1C333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1729CT-ND .28 2.00 6.93 10.94 | PCC1729TR-ND 10,000 9.00/M | ECU-E1C473ZFQ ECJ-0EF1C473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.50 | PCC1730CT-ND 339 23.93 82.65 130.50 | PCC1730TR-ND 10,000 | 109.00/M | ECU-E1C683ZFQ ECJ-0EF1C683Z 
АНЕ +80%/-20% | 0.50 | PCC1731CT-ND 28 2.00 6.93 10.94 | PCC1731TR-ND 10,000 9.00/М | ECU-E1C104ZFQ ECJ-0EF1C104Z 
10 .22uF | +80%/-20% | 0.50 | PCC2272CT-ND 1.09 7.36 24.93 37.98 | PCC2272TR-ND 10,000 30.00/M | ECJ-0EF1A224Z ECJ-0EF1A224Z 
6.3| 1uF | +80%/-20% | 0.50 | PCC2268CT-ND 139 9239 3179 48.45 | PCC2268TR-ND 10,000 | 39.00/М | ECJ-0EFOJ105Z | ECJ-0EF0J105Z 
X7R 50 .01uF +10% 0.85 | PCC2187CT-ND 2.44 14.55 52.37 87.29 | PCC2187TR-ND 4,000 76.00/М | ECJ-VVB1H103K ECY-29RH103KV 
0508 25 АНЕ +10% 0.85 | PCC2188CT-ND 204 14.55 52.37 87.29 | PCC2188TR-ND 4,000 76.00/M | ECJ-VVB1E104K ECY-29RE104KV 
X5R | 10 ШЗ +10% 0.85 | PCC2189CT-ND 227 16.24 58.47 97.46 | PCC2189TR-ND 4,000 84.00/M | ECJ-VVB1A105K ECY-29RA105KV 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape Таре & Reel Old f New f 
Size му T Digi-Key Pricing Digi-Key р Рапаѕопіс Panasonic 
Code [Type | DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
1OpF +0.5pF 0.80 | PCC1941CT-ND .60 4.08 13.65 2240 | PCC1941TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VC2A100D ECJ-1VC2A100D 
15pF +5% 0.80 | PCC1942CT-ND .60 4.03 13.65 22.10 | PCC1942TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VC2A150J ECJ-1VC2A150J 
22pF +5% 0.80 | PCC1943CT-ND .60 4.08 13.65 22.10 | PCC1943TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VC2A220J ECJ-1VC2A220J 
100] 33pF +5% 0.80 | PCC1944CT-ND .51 3.58 12.35 20.80 | PCC1944TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VC2A330J ECJ-1VC2A330J 
47рЕ +5% 0.80 | PCC1945CT-ND .51 3.58 12.35 20.80 | PCC1945TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VC2A470J ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 | PCC1946CT-ND 51 3.58 12.35 20.80 | PCC1946TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VC2A680J ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 | PCC1947CT-ND .51 3.58 12.35 20.80 | PCC1947TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VC2A101J ECJ-1VC2A101J 
0.5pF +0.25pF 0.80 | PCCORSCVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCOR5CVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1HOR5CCV | ECJ-1VC1HOR5C 
1pF +0.25рЕ 0.80 | PCCO10CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCO10CVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1HO10CCV | ECJ-1VC1H010C 
1.5pF +0.25рЕ 0.80 | PCC1R5CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC1R5CVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H1R5CCV | ECJ-1VC1H1R5C 
2pF +0.25pF 0.80 | PCCO20CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCO20CVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1HO20CCV | ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF 0.80 | PCCOSOCVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCO30CVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1HO30CCV_ | ECJ-1VC1H030C 
4рЕ +0.25pF 0.80 | PCCO40CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCO40CVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1HO40CCV | ECJ-1VC1H040C 
5pF +0.25pF 0.80 | PCCOSOCVCT-ND+ 44 2.95 10.01 16.20 | PCCOSOCVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1HO50CCV | ECJ-1VC1H050C 
6pF +0.5pF 0.80 | PCCO60CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCO60CVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1HO60DCV | ECJ-1VC1HO60D 
7pF +0.5pF 0.80 | PCCO70CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC070CVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1HO70DCV | ECJ-1VC1H070D 
8pF +0.5pF 0.80 | PCCO80CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCCO80CVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1HO80DCV_ | ECJ-1VC1H080D 
9pF +0.5pF 0.80 | PCCO90CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC090CVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1H090DCV | ECJ-1VC1H090D 
10pF +0.5pF 0.80 | PCC100CVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC100CVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H100DCV | ECJ-1VC1H100D 
12pF +5% 0.80 | PCC120ACVCT-ND 44 2.95 10.01 16.20 | PCC120ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H120JCV ECJ-1VC1H120J 
15pF +5% 0.80 | PCC150ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC150ACVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1H150JCV ECJ-1VC1H150J 
NPO 18pF +5% 0.80 | PCC180ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC180ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H180JCV ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 | PCC220ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC220ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H220JCV ECJ-1VC1H220J 
27pF +5% 0.80 | PCC270ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC270ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H270JCV ECJ-1VC1H270J 
50 33pF +5% 0.80 | PCC330ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC330ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H330JCV ECJ-1VC1H330J 
39pF +5% 0.80 | PCC390ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC390ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H390JCV ECJ-1VC1H390J 
47pF +5% 0.80 | PCC470ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC470ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H470JCV ECJ-1VC1H470J 
56pF +5% 0.80 | PCC560ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC560ACVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1H560JCV ECJ-1VC1H560J 
68pF +5% 0.80 | PCC680ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC680ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H680JCV ECJ-1VC1H680J 
82pF +5% 0.80 | PCC820ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC820ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H820JCV ECJ-1VC1H820J 
100pF +5% 0.80 | PCC101ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC101ACVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1H101JCV ECJ-1VC1H101J 
120pF +5% 0.80 | PCC121ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC121ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H121JCV ECJ-1VC1H121J 
150pF +5% 0.80 | PCC151ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC151ACVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1H151JCV ECJ-1VC1H151J 
180pF +5% 0.80 | PCC181ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC181ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H181JCV ECJ-1VC1H181J 
220pF +5% 0.80 | PCC221ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC221ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H221JCV ECJ-1VC1H221J 
270pF +5% 0.80 | PCC271ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC271ACVTR-ND 4,000 13.00/М | ECU-V1H271JCV ECJ-1VC1H271J 
330pF +5% 0.80 | PCC331ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC331ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H331JCV ECJ-1VC1H331J 
390pF +5% 0.80 | PCC391ACVCT-ND* 44 2.95 10.01 16.20 | PCC391ACVTR-ND 4,000 13.00/M | ECU-V1H391JCV ECJ-1VC1H391J 
470pF +5% 0.80 | PCC2147CT-ND 44 2.95 10.01 16.20 | PCC2147TR-ND 4,000 13.00/М | ECJ-1VC1H471J ECJ-1VC1H471J 
560pF +5% 0.80 | PCC2148CT-ND 72 4.84 16.40 26.55 | PCC2148TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VC1H561J ECJ-1VC1H561J 
680pF +5% 0.80 | PCC2149CT-ND 72 4.84 16.40 26.55 | PCC2149TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VC1H681J ECJ-1VC1H681J 
820pF +5% 0.80 | PCC2150CT-ND 72 4.84 16.40 26.55 | PCC2150TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VC1H821J ECJ-1VC1H821J 
1000pF +5% 0.80 | PCC2151CT-ND 72 4.84 16.40 26.55 | PCC2151TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VC1H102J ECJ-1VC1H102J 
220pF +10% 0.80 | PCC1953CT-ND 61 4.30 14.84 24.99 | PCC1953TR-ND 4,000 20.00/M | ECJ-1VB2D221K ECJ-1VB2D221K 
330pF +10% 0.80 | PCC1954CT-ND 61 4.30 14.84 24.99 | PCC1954TR-ND 4,000 20.00/M | ECJ-1VB2D331K ECJ-1VB2D331K 
200| 470pF +10% 0.80 | PCC1955CT-ND 61 4.30 14.84 24.99 | PCC1955TR-ND 4,000 20.00/M | ECJ-1VB2D471K ECJ-1VB2D471K 
680pF %10% 0.80 | PCC1956CT-ND 61 4.30 14.84 24.99 | PCC1956TR-ND 4,000 20.00/M | ECJ-1VB2D681K ECJ-1VB2D681K 
1000pF +10% 0.80 | PCC1957CT-ND 61 4.30 14.84 24.99 | PCC1957TR-ND 4,000 20.00/M | ECJ-1VB2D102K ECJ-1VB2D102K 
0603 220pF +10% 0.80 | PCC1948CT-ND .56 3.77 12.76 20.66 | PCC1948TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VB2A221K ECJ-1VB2A221K 
330pF %10% 0.80 | PCC1949CT-ND .56 3.77 12.76 20.66 | PCC1949TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VB2A331K ECJ-1VB2A331K 
100] 470pF +10% 0.80 | PCC1950CT-ND .56 3.77 12.76 20.66 | PCC1950TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VB2A471K ECJ-1VB2A471K 
680pF %10% 0.80 | PCC1951CT-ND .56 3.77 12.76 20.66 | PCC1951TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VB2A681K ECJ-1VB2A681K 
1000pF %10% 0.80 | PCC1952CT-ND .56 3.77 12.76 20.66 | PCC1952TR-ND 4,000 16.00/М | ECJ-1VB2A102K ECJ-1VB2A102K 
220pF +10% 0.80 | PCC221BVCT-ND .83 5.58 18.90 30.60 | PCC221BVTR-ND 4,000 24.00/M | ECU-V1H221KBV | (Not for new design) 
1000pF %10% 0.80 | PCC102BVCT-ND .87 5.89 19.95 32.30 | PCC102BVTR-ND 4,000 26.00/M | ECU-V1H102KBV | (Not for new design) 
1000pF +10% 0.80 | PCC1772CT-ND* .40 2.69 9.11 14.76 | PCC1772TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H102K ECJ-1VB1H102K 
1200pF %10% 0.80 | PCC1773CT-ND* 40 2.69 8.11 14.76 | PCC1773TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H122K ECJ-1VB1H122K 
1500pF %10% 0.80 | PCC1774CT-ND* .40 2.69 9.11 14.76 | PCC1774TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H152K ECJ-1VB1H152K 
1800pF +10% 0.80 | PCC1775CT-ND* .40 2.69 9.11 14.76 | PCC1775TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H182K ECJ-1VB1H182K 
2200pF +10% 0.80 | PCC1776CT-ND* 31 2.11 7.16 11.59 | PCC1776TR-ND 4,000 9.00/M | ECJ-1VB1H222K ECJ-1VB1H222K 
2700pF %10% 0.80 | PCC1777CT-ND* 40 2.69 8.11 14.76 | PCC1777TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H272K ECJ-1VB1H272K 
3300pF +10% 0.80 | PCC1778CT-ND* .40 2.69 9.11 14.76 | PCC1778TR-ND 4,000 12.00/М | ECJ-1VB1H332K ECJ-1VB1H332K 
3900pF %10% 0.80 | PCC1779CT-ND* 40 2.69 9.11 14.76 | PCC1779TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H392K ECJ-1VB1H392K 
50 4700pF %10% 0.80 | PCC1780CT-ND* 40 2.69 9.11 14.76 | PCC1780TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H472K ECJ-1VB1H472K 
5600pF +10% 0.80 | PCC1781CT-ND* .40 2.69 9.11 14.76 | PCC1781TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H562K ECJ-1VB1H562K 
6800pF +10% 0.80 | PCC1782CT-ND* .40 2.69 9.11 14.76 | PCC1782TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H682K ECJ-1VB1H682K 
8200pF %10% 0.80 | PCC1783CT-ND* 40 2.69 9.11 14.76 | PCC1783TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VB1H822K ECJ-1VB1H822K 
10000pF %10% 0.80 | PCC1784CT-ND* 40 2.69 9.11 14.76 | PCC1784TR-ND 4,000 12.00/М | ECJ-1VB1H103K ECJ-1VB1H103K 
12000pF %10% 0.80 | PCC123BVCT-ND 47 3.17 10.75 17.41 | PCC123BVTR-ND 4,000 14.00/M | ECU-V1H123KBV | (Not for new design) 
12000pF +10% 0.80 | PCC1785CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1785TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1H123K ECJ-1VB1H123K 
15000pF +10% 0.80 | PCC1786CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1786TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1H153K ECJ-1VB1H153K 
X7R .018yF +10% 0.80 | PCC2281CT-ND 47 3.17 10.75 16.38 | PCC2281TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1H183K ECJ-1VB1H183K 
.022yF +10% 0.80 | PCC2282CT-ND .47 3.17 10.75 16.38 | PCC2282TR-ND 4,000 14.00/М | ECJ-1VB1H223K ECJ-1VB1H223K 
.027uF +10% 0.80 | PCC2283CT-ND 82 552 18.69 28.48 | PCC2283TR-ND 4,000 | 2400/М | ECJ-1VB1H273K | ECJ-1VB1H273K 
.033yF +10% 0.80 | PCC2284CT-ND .82 5.52 18.69 28.48 | PCC2284TR-ND 4,000 24.00/M | ECJ-1VB1H333K ECJ-1VB1H333K 
.039yF +10% 0.80 | PCC2285CT-ND .82 5.52 18.69 28.48 | PCC2285TR-ND 4,000 24.00/M | ECJ-1VB1H393K ECJ-1VB1H393K 
.047yF +10% 0.80 | PCC2286CT-ND .82 5.52 18.69 28.48 | PCC2286TR-ND 4,000 24.00/M | ECJ-1VB1H473K ECJ-1VB1H473K 
0.1uF +10% 0.80 | PCC2398CT-ND NEW! .90 5.88 19.03 24.22 | PCC2398TR-ND NEW! 4,000 21.00/M | ECJ-1VB1H104K ECJ-1VB1H104K 
10000pF +10% 0.80 | PCC1763CT-ND 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1763TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E103K ECJ-1VB1E103K 
12000pF %10% 0.80 | PCC1764CT-ND 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1764TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E123K ECJ-1VB1E123K 
15000pF %10% 0.80 | PCC1765CT-ND 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1765TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E153K ECJ-1VB1E153K 
18000pF +10% 0.80 | PCC1766CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1766TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E183K ECJ-1VB1E183K 
22000рҒ +10% 0.80 | PCC1767CT-ND* .47 3.17 10.75 17.41 | PCC1767TR-ND 4,000 14.00/М | ECJ-1VB1E223K ECJ-1VB1E223K 
27000pF +10% 0.80 | PCC1768CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1768TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E273K ECJ-1VB1E273K 
25 33000pF +10% 0.80 | PCC1769CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1769TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E333K ECJ-1VB1E333K 
39000pF +10% 0.80 | PCC1770CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1770TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E393K ECJ-1VB1E393K 
47000pF +10% 0.80 | PCC1771CT-ND* 47 3.17 10.75 17.41 | PCC1771TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1E473K ECJ-1VB1E473K 
.056НЕ +10% 0.80 | РСС2278СТ-МО .63 4.25 14.39 21.92 | PCC2278TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VB1E563K ECJ-1VB1E563K 
.068uF +10% 0.80 | PCC2279CT-ND .63 4.25 14.39 21.92 | PCC2279TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VB1E683K ECJ-1VB1E683K 
.082yF %10% 0.80 | PCC2280CT-ND .63 4.25 14.39 21.92 | PCC2280TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VB1E823K ECJ-1VB1E823K 
АНЕ +10% 0.80 | РСС2277СТ-МО .63 4.25 14.39 21.92 | PCC2277TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-1VB1E104K ECJ-1VB1E104K 
10000pF +10% 0.80 | PCC1750CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1750TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C103K ECJ-1VB1C103K 
12000pF +10% 0.80 | PCC1751CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1751TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C123K ECJ-1VB1C123K 
15000pF %10% 0.80 | PCC1752CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1752TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C153K ECJ-1VB1C153K 
18000pF +10% 0.80 | PCC1753CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1753TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C183K ECJ-1VB1C183K 
22000pF %10% 0.80 | PCC1754CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1754TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C223K ECJ-1VB1C223K 
16 | 27000pF +10% 0.80 | PCC1755CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1755TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C273K ECJ-1VB1C273K 
33000pF %10% 0.80 | PCC1756CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1756TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C333K ECJ-1VB1C333K 
39000pF %10% 0.80 | PCC1757CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1757TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C393K ECJ-1VB1C393K 
47000pF +10% 0.80 | PCC1758CT-ND 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1758TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C473K ECJ-1VB1C473K 
56000pF %10% 0.80 | PCC1759CT-ND* 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1759TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C563K ECJ-1VB1C563K 
68000рҒ %10% 0.80 | PCC1760CT-ND* 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1760TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C683K ECJ-1VB1C683K 
+ Reduced DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape Old f New f 
Size wv Hi Digi-Key Pricing Digi-Key таре š Roel Panasonic Panasonic 
Code Type | DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing | Part No. Part No. 
X7R | 16 82000pF +10% 0.80 | PCC1761CT-ND* 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1761TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C823K ECJ-1VB1C823K 
ЛрЕ +10% 0.80 | PCC1762CT-ND* 49 3.28 11.12 18.00 | PCC1762TR-ND 4,000 14.00/M | ECJ-1VB1C104K ECJ-1VB1C104K 
16 1.0uF +10% 0.80 | PCC2224CT-ND 1.21 8.68 31.23 48.58 | PCC2224TR-ND 4,000 45.00/M | ECJ-1VB1C105K ECJ-1VB1C105K 
JA2uF +10% 0.80 | PCC1906CT-ND* 1.76 12.38 42.75 72.00 | PCC1906TR-ND 4,000 59.00/M | ECJ-1VB1A124K ECJ-1VB1A124K 
.15uF +10% 0.80 | PCC1748CT-ND* 41 2.91 10.06 16.94 | PCC1748TR-ND 4,000 14.00/М | ECJ-1VB1A154K ECJ-1VB1A154K 
Л8рЕ +10% 0.80 | PCC1907CT-ND* 1.79 12.65 43.70 73.60 | PCC1907TR-ND 4,000 60.00/M | ECJ-1VB1A184K ECJ-1VB1A184K 
.22uF +10% 0.80 | PCC1749CT-ND* .65 4.57 15.77 26.56 | PCC1749TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-1VB1A224K ECJ-1VB1A224K 
10 .33uF +10% 0.80 | PCC2274CT-ND .65 4.57 15.77 26.56 | PCC2274TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-1VB1A334K ECJ-1VB1A334K 
.47uF +10% 0.80 | PCC2275CT-ND .65 4.57 15.77 26.56 | PCC2275TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-1VB1A474K ECJ-1VB1A474K 
.68uF +10% 0.80 | PCC2276CT-ND 1.36 9.16 31.02 47.26 | PCC2276TR-ND 4,000 40.00/M | ECJ-1VB1A684K ECJ-1VB1A684K 
1uF +10% 0.80 | PCC2174CT-ND 1.03 7.39 26.59 44.31 | PCC2174TR-ND 4,000 38.00/M | ECJ-1VB1A105K ECJ-1VB1A105K 
2.29F +20% 0.80 | PCC2365CT-ND 3.19 21.37 69.93 108.78 | PCC2365TR-ND 4,000 103.00/M | ECJ-1VB1A225M ECJ-1VB1A225M 
2.2UF +10% 0.80 | PCC2397CT-ND NEW! 2.91 18.83 58.14 83.06 | PCC2397TR-ND NEW! 4,000 80.00/M | ECJ-1VB1A225K ECJ-1VB1A225K 
X5R .27uF +*10% 0.80 | PCC1908CT-ND 234 16.50 57.00 96.00 | PCC1908TR-ND 4,000 78.00/M | ECJ-1VB0J274K ECJ-1VB0J274K 
-33uF +10% 0.80 | PCC1909CT-ND 234 16.0 57.00 96.00 | PCC1909TR-ND 4,000 78.00/M | ECJ-1VB0J334K ECJ-1VB0J334K 
-39uF +10% 0.80 | PCC1910CT-ND 2.34 16.50 57.00 96.00 | PCC1910TR-ND 4,000 78.00/M | ECJ-1VB0J394K ECJ-1VB0J394K 
.47uF +10% 0.80 | PCC1911CT-ND .64 4.48 15.49 26.08 | PCC1911TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VB0J474K ECJ-1VB0J474K 
.56uF +10% 0.80 | PCC1912CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 | PCC1912TR-ND 4,000 81.00/M | ECJ-1VB0J564K ECJ-1VB0J564K 
6.3 .68uF +10% 0.80 | PCC1913CT-ND 64 4.48 15.49 26.08 | PCC1913TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VB0J684K ECJ-1VB0J684K 
1 .82uF +10% 0.80 | PCC1914CT-ND 250 17.60 6080 102.40 | PCC1914TR-ND 4,000 83.00/M | ECJ-1VB0J824K ECJ-1VB0J824K 
1НЕ +10% 0.80 | РСС1915СТ-МО* .72 5.10 17.63 29.70 | PCC1915TR-ND 4,000 24.00/M | ECJ-1VB0J105K ECJ-1VB0J105K 
0603 2.2UF +10% 0.80 | PCC2273CT-ND 1.96 13.79 47.64 75.23 | PCC2273TR-ND 4,000 65.00/M | ECJ-1VB0J225K ECJ-1VB0J225K 
4.7uF +10% 0.80 | PCC2396CT-ND NEW! 2.26 14.62 45.14 64.49 | PCC2396TR-ND NEW! 4,000 62.00/M | ECJ-1VB0J475K ECJ-1VB0J475K 
4.7uF +20% 0.80 | PCC2318CT-ND 2.36 16.65 57.53 90.84 | PCC2318TR-ND 4,000 79.00/M | ECJ-1VB0J475M ECJ-1VB0J475M 
10НЕ +20% 0.80 | PCC2395CT-ND NEW! 4.10 27.50 90.00 140.00 | PCC2395TR-ND NEW! 4,000 | 133.00/M | ECJ-1VB0J106M ECJ-1VB0J106M 
4.0 10НЕ +20% 0.80 | PCC2367CT-ND 445 29.48 111.85 176.85 | PCC2367TR-ND 4,000 | 170.00/М | ECJ-1VBOG106M ECJ-1VB0G106M 
X58 | 25 1.0uF +20% 0.80 | PCC2354CT-ND 230 16.23 56.05 88.50 | PCC2354TR-ND 4,000 77.00/M | ECJ-1V41E105M ECJ-1V41E105M 
1500pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1796CT-ND 70 4.75 16.08 26.03 | PCC1796TR-ND 4,000 21.00/M | ECU-V1H152ZFV (Not for new design) 
10000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1801CT-ND 40 2.69 8.11 14.76 | PCC1801TR-ND 4,000 12.00/M | ECJ-1VF1H103Z ECJ-1VF1H103Z 
50 15000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1802CT-ND .69 4.65 15.75 25.50 | PCC1802TR-ND 4,000 20.00/М | ECJ-1VF1H153Z ECJ-1VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1803CT-ND 43 2.90 9.83 15.91 | PCC1803TR-ND 4,000 13.00/М | ECJ-1VF1H223Z ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1804CT-ND .87 5.89 19.95 32.30 | PCC1804TR-ND 4,000 26.00/М | ECJ-1VF1H333Z ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1805CT-ND 43 2.90 9.83 15.91 | PCC1805TR-ND 4,000 13.00/М | ECJ-1VF1H473Z ECJ-1VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC2152CT-ND 1.15 7.75 26.25 42.50 | PCC2152TR-ND 4,000 34.00/M | ECJ-1VF1H683Z ECJ-1VF1H683Z 
ЛрЕ +80%/-20% | 0.80 | PCC2153CT-ND 51 3.44 11.67 18.89 | PCC2153TR-ND 4,000 15.00/M | ECJ-1VF1H104Z ECJ-1VF1H104Z 
Y5V | 25 68000pF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1793CT-ND 1.10 7.44 25.20 40.80 | PCC1793TR-ND 4,000 32.00/М | ECJ-1VF1E683Z ECJ-1VF1E683Z 
ЛрЕ +80%/-20% | 0.80 | PCC1794CT-ND 46 3.10 10.49 16.98 | PCC1794TR-ND 4,000 13.00/M | ECJ-1VF1E104Z ECJ-1VF1E104Z 
ЛИР +80%/-20% | 0.80 | РСС1788СТ-МО .38 2.53 8.57 13.87 | PCC1788TR-ND 4,000 11.00/М | ECJ-1VF1C104Z ECJ-1VF1C104Z 
-15uF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1789CT-ND 1.01 6.82 23.10 37.40 | PCC1789TR-ND 4,000 30.00/M | ECJ-1VF1C154Z ECJ-1VF1C154Z 
16 .22yF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1790CT-ND 53 3.61 12.21 19.77 | PCC1790TR-ND 4,000 16.00/М | ECJ-1VF1C224Z ECJ-1VF1C224Z 
.33yuF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1791CT-ND 1.38 9.30 31.50 51.00 | PCC1791TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-1VF1C334Z ECJ-1VF1C334Z 
.47uF | +80%/-20% | 0.80 | PCC1792CT-ND 53 3.61 12.21 19.77 | PCC1792TR-ND 4,000 16.00/M | ECJ-1VF1C474Z ECJ-1VF1C474Z 
10 .68uF | +80%/-20% | 0.80 | PCC2154CT-ND 1.91 13.48 46.55 78.40 | PCC2154TR-ND 4,000 64.00/M | ECJ-1VF1A684Z ECJ-1VF1A684Z 
1рЕ +80%/-20% | 0.80 | PCC1787CT-ND .50 3.53 12.19 20.53 | PCC1787TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-1VF1A105Z ECJ-1VF1A105Z 
6.3] 2.2uF | +80%/-20% | 0.80 | PCC2181CT-ND 1.52 10.85 39.04 65.07 | PCC2181TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-1VF0J225Z ECJ-1VF0J225Z 
25 1uF +80%/-20% | 0.80 | PCC2399CT-ND NEW! 85 5.57 18.03 22.94 | PCC2399TR-ND NEW! 4,000 20.00/M | ECJ-1VF1E105Z ECJ-1VF1E105Z 
F 16 1uF +80%/-20% | 0.80 | PCC2287CT-ND .72 4.84 16.40 24.99 | PCC2287TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-1VF1C105Z ECJ-1VF1C105Z 
10 2.2yF | +80%/-20% | 0.80 | PCC2229CT-ND 164 11.71 42.17 65.59 | PCC2229TR-ND 4,000 61.00/M | ECJ-1VF1A225Z ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 | PCC2173CT-ND 3.08 22.00 79.18 131.97 | PCC2173TR-ND 4,000 | 114.00/M | ECJ-WVB1H153K | ECY-39RH153KV 
16 .33uF +10% 0.85 | PCC2185CT-ND 7.80 55.72 200.58 334.31 | PCC2185TR-ND 4,000 | 290.00/M | ECJ-WVB1C334K | ECY-39RC334KV 
0612 50 ЛрЕ +10% 0.85 | PCC2313CT-ND 2.38 16.82 58.09 91.73 | PCC2313TR-ND 4,000 79.00/M | ECY-39RH104KV ECY-39RH104KV 
X5R | 16 1pF +10% 0.85 | PCC2186CT-ND 2.42 17.32 6233 103.89 | PCC2186TR-ND 4,000 90.00/M | ECJ-WVB1C105K | ECY-39RC105KV 
6.3 10НЕ +20% 0.85 | PCC2355CT-ND 1332 99.88 355.12 590.39 | PCC2355TR-ND 4,000 | 568.00/M | ECY-39RJ106MV ECY-39RJ106MV 
10pF +0.5pF 0.85 | PCC1971CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 | PCC1971TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D100D ECJ-2VC2D100D 
15pF +5% 0.85 | PCC1972CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 | PCC1972TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D150J ECJ-2VC2D150J 
22pF +5% 0.85 | PCC1973CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 | PCC1973TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D220J ECJ-2VC2D220J 
33pF +5% 0.85 | PCC1974CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 | PCC1974TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D330J ECJ-2VC2D330J 
200 47pF +5% 0.85 | PCC1975CT-ND 1.10 7.85 28.26 47.10 | PCC1975TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2D470J ECJ-2VC2D470J 
68pF +5% 1.25 | PCC1976CT-ND 378 27.00 97.20 162.00 | PCC1976TR-ND 2,000 151.00/M | ECJ-2YC2D680J ECJ-2YC2D680J 
100pF +5% 1.25 | PCC1977CT-ND 3.82 27.25 98.10 163.50 | PCC1977TR-ND 2,000 153.00/M | ECJ-2YC2D101J ECJ-2YC2D101J 
150pF +5% 1.25 | PCC1978CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 | PCC1978TR-ND 2,000 | 158.00/M | ECJ-2YC2D151J ECJ-2YC2D151J 
220pF +5% 1.25 | PCC1979CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 | PCC1979TR-ND 2,000 | 158.00/M | ECJ-2YC2D221J ECJ-2YC2D221J 
330pF +5% 1.25 | PCC1980CT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 | PCC1980TR-ND 2,000 | 158.00/M | ECJ-2YC2D331J ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 | PCC1958CT-ND 1.09 7.68 26.53 44.69 | PCC1958TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A100D ECJ-2VC2A100D 
15pF +5% 0.85 | PCC1959CT-ND 1.09 7.68 26.53 44.69 | PCC1959TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A150J ECJ-2VC2A150J 
22pF +5% 0.85 | PCC1960CT-ND 1.09 7.68 26.53 44.69 | PCC1960TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A220J ECJ-2VC2A220J 
33pF +5% 0.85 | PCC1961CT-ND 1.09 7.68 26.53 44.69 | PCC1961TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A330J ECJ-2VC2A330J 
47рЕ +5% 0.85 | PCC1962CT-ND 1.09 7.68 26.53 44.69 | PCC1962TR-ND 4,000 36.00/M | ECJ-2VC2A470J ECJ-2VC2A470J 
68pF +5% 0.85 | PCC1963CT-ND 1.22 8.59 29.67 49.97 | PCC1963TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A680J ECJ-2VC2A680J 
100] 100pF +5% 0.85 | PCC1964CT-ND 1.22 8.59 29.67 49.97 | PCC1964TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A101J ECJ-2VC2A101J 
150pF +5% 0.85 | PCC1965CT-ND 1.22 8.59 29.67 49.97 | PCC1965TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A151J ECJ-2VC2A151J 
220pF +5% 0.85 | PCC1966CT-ND 1.22 8.59 29.67 49.97 | PCC1966TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A221J ECJ-2VC2A221J 
330pF +5% 0.85 | PCC1967CT-ND 1.22 8.59 29.67 49.97 | PCC1967TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A331J ECJ-2VC2A331J 
470pF +5% 0.85 | PCC1968CT-ND 1.22 8.59 29.67 49.97 | PCC1968TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A471J ECJ-2VC2A471J 
680pF +5% 0.85 | PCC1969CT-ND 1.09 7.81 28.11 46.85 | PCC1969TR-ND 4,000 41.00/M | ECJ-2VC2A681J ECJ-2VC2A681J 
0805 | NPO 1000pF +5% 0.85 | PCC1970CT-ND 1.29 9.24 33.25 55.41 | PCC1970TR-ND 4,000 48.00/M | ECJ-2VC2A102J ECJ-2VC2A102J 
0.5рЕ +0.25рЕ 0.60 | PCCOR5CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCCORSCNTR-ND 5,000 28.00/M | ECU-V1HORS5CCN | ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25рЕ 0.60 | PCC010CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 | PCC010CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECU-V1HO10CCN | ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.60 | PCC1R5CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCC1R5CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H1R5CCN | ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF 0.60 | PCCO20CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCC020CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1HO20CCN | ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25рЕ 0.60 | PCC030CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 | PCCO30CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1HO30CCN | ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25рЕ 0.60 | PCC040CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 | PCC040CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECU-V1H040CCN | ECJ-2VC1H040C 
5.0pF +0.25рЕ 0.60 | PCC050CNCT-ND* 97 6.51 22.05 33.60 | PCC050CNTR-ND 5,000 28.00/M | ECU-V1H050CCN | ECJ-2VC1H050C 
6.0pF +0.5pF 0.60 | PCC060CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCC060CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1HO60DCN | ECJ-2VC1H060D 
7.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO70CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCC070CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H070DCN | ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO80CNCT-NDe 197 6.51 22.05 33.60 | PCCO80CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H080DCN | ECJ-2VC1H080D 
9.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO90CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCC090CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H090DCN | ECJ-2VC1H090D 
50 10pF +0.5pF 0.60 | PCC100CNCT-ND* 197 6.51 22.05 33.60 | PCC100CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H100DCN | ECJ-2VC1H100D 
12pF +5% 0.60 | PCC120CNCT-ND .97 6.51 22.05 33.60 | PCC120CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H120JCN ECJ-2VC1H120J 
15pF +5% 0.60 | PCC150CNCT-ND* .97 6.51 22.05 33.60 | PCC150CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H150JCN ECJ-2VC1H150J 
18pF +5% 0.60 | PCC180CNCT-ND 197 6.51 22.05 33.60 | PCC180CNTR-ND 5,000 28.00/М | ECU-V1H180JCN ECJ-2VC1H180J 
22pF +5% 0.60 | PCC220CNCT-ND* .69 4.65 15.75 24.00 | PCC220CNTR-ND 5,000 20.00/M | ECU-V1H220JCN ECJ-2VC1H220J 
27pF +5% 0.60 | PCC270CGCT-ND 49 3.31 11.21 17.09 | PCC270CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H270JCG ECJ-2VC1H270J 
33pF +5% 0.60 | PCC330CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC330CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H330JCG ECJ-2VC1H330J 
39pF +5% 0.60 | PCC390CGCT-ND 49 3.31 11.21 17.09 | PCC390CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H390JCG ECJ-2VC1H390J 
47pF +5% 0.60 | PCC470CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC470CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H470JCG ECJ-2VC1H470J 
56pF +5% 0.60 | PCC560CGCT-ND 49 3.31 11.21 17.09 | PCC560CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H560JCG ECJ-2VC1H560J 


3 Reduced DC Bias Voltage Characteristics 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape T & Reel Old f New f 
Size wv T Digi-Key Pricing Digi-Key ape 98 Рапаѕопіс Рапаѕопіс 
Code Type | ОС Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing | Part No. Part No. 
68pF +5% 0.60 | PCC680CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC680CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H680JCG ECJ-2VC1H680J 
82pF +5% 0.60 | PCC820CGCT-ND 49 3.31 11.21 17.09 | PCC820CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H820JCG ECJ-2VC1H820J 
100pF +5% 0.60 | PCC101CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC101CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H101JCG ECJ-2VC1H101J 
120pF +5% 0.60 | PCC121CGCT-ND* .49 3.31 11.21 17.09 | PCC121CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H121JCG ECJ-2VC1H121J 
150pF +5% 0.60 | PCC151CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC151CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H151JCG ECJ-2VC1H151J 
180pF +5% 0.60 | PCC181CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC181CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H181JCG ECJ-2VC1H181J 
220pF +5% 0.60 | PCC221CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC221CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H221JCG ECJ-2VC1H221J 
270pF +5% 0.60 | PCC271CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC271CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H271JCG ECJ-2VC1H271J 
МРО | 50| 330pF +5% 0.60 | PCC331CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC331CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H331JCG ECJ-2VC1H331J 
390pF +5% 0.60 | PCC391CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC391CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H391JCG ECJ-2VC1H391J 
470pF +5% 0.60 | PCC471CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC471CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H471JCX ECJ-2VC1H471J 
560pF +5% 0.60 | PCC561CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC561CGTR-ND 5,000 14.00/M | ECU-V1H561JCX ECJ-2VC1H561J 
680pF +5% 0.60 | PCC681CGCT-ND* 49 3.31 11.21 17.09 | PCC681CGTR-ND 5,000 14.00/М | ECU-V1H681JCX ECJ-2VC1H681J 
820pF +5% 0.60 | PCC821CGCT-ND* .76 5.11 17.30 26.37 | PCC821CGTR-ND 5,000 22.00/M | ECU-V1H821JCX ECJ-2VC1H821J 
1000pF +5% 0.60 | PCC102CGCT-ND* .76 5.11 17.30 26.37 | PCC102CGTR-ND 5,000 22.00/M | ECU-V1H102JCX ECJ-2VC1H102J 
1200pF +5% 0.60 | PCC2155CT-ND 1.60 10.80 36.59 55.76 | PCC2155TR-ND 5,000 45.00/M | ECJ-2VC1H122J ECJ-2VC1H122J 
1500pF +5% 0.60 | PCC2156CT-ND 1.60 10.80 36.59 55.76 | PCC2156TR-ND 5,000 45.00/M | ECJ-2VC1H152J ECJ-2VC1H152J 
1800pF +5% 0.60 | PCC2157CT-ND 214 14.40 48.78 74.34 | PCC2157TR-ND 5,000 60.00/M | ECJ-2VC1H182J ECJ-2VC1H182J 
2200pF +5% 0.60 | PCC2158CT-ND 214 14.40 48.78 74.34 | PCC2158TR-ND 5,000 60.00/M | ECJ-2VC1H222J ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 | PCC2159CT-ND 214 14.40 48.78 74.34 | PCC2159TR-ND 4,000 60.00/M | ECJ-2VC1H272J ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 | PCC1993CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1993TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D221K ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 | PCC1994CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1994TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D331K ECJ-2VB2D331K 
470pF +10% 0.85 | PCC1995CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1995TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D471K ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 | PCC1996CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1996TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D681K ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 | PCC1997CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1997TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D102K ECJ-2VB2D102K 
200| 1500pF +10% 0.85 | PCC1998CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1998TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D152K ECJ-2VB2D152K 
2200pF +10% 0.85 | PCC1999CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC1999TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D222K ECJ-2VB2D222K 
3300рЕ +10% 0.85 | PCC2000CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC2000TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D332K ECJ-2VB2D332K 
4700pF +10% 0.85 | PCC2001CT-ND 73 5.21 18.74 31.23 | PCC2001TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VB2D472K ECJ-2VB2D472K 
6800pF +10% 1.25 | PCC2002CT-ND 343 24.50 88.20 147.00 | PCC2002TR-ND 2,000 | 137.00/M | ECJ-2YB2D682K ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 | PCC2003CT-ND 6.50 47.71 172.55 294.35 | PCC2003TR-ND 2,000 | 274.00/M | ECJ-2YB2D103K ECJ-2YB2D103K 
220pF +10% 0.85 | PCC1981CT-ND .66 4.68 16.15 27.20 | PCC1981TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A221K ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 | PCC1982CT-ND .66 4.68 16.15 27.20 | PCC1982TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A331K ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 | PCC1983CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 | PCC1983TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A471K ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 | PCC1984CT-ND .66 4.68 16.15 27.20 | PCC1984TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A681K ECJ-2VB2A681K 
1000pF +10% 0.85 | PCC1985CT-ND .66 4.68 16.15 27.20 | PCC1985TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A102K ECJ-2VB2A102K 
100 1500pF +10% 0.85 | PCC1986CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 | PCC1986TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A152K ECJ-2VB2A152K 
2200pF +10% 0.85 | PCC1987CT-ND .66 4.68 16.15 27.20 | PCC1987TR-ND 4,000 22.00/M | ECJ-2VB2A222K ECJ-2VB2A222K 
3300рЕ +10% 0.85 | PCC1988CT-ND .66 4.68 16.15 27.20 | PCC1988TR-ND 4,000 22.00/М | ECJ-2VB2A332K ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 | PCC1989CT-ND 76 5.39 18.62 31.36 | PCC1989TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB2A472K ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 | PCC1990CT-ND .76 5.39 18.62 31.36 | PCC1990TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB2A682K ECJ-2VB2A682K 
10000pF +10% 0.85 | PCC1991CT-ND 194 6.72 24.20 40.34 | PCC1991TR-ND 4,000 35.00/М | ECJ-2VB2A103K ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 | PCC1992CT-ND 427 30.50 109.80 183.00 | PCC1992TR-ND 2,000 171.00/M | ECJ-2YB2A153K ECJ-2YB2A153K 
1000pF +10% 0.60 | PCC102BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC102BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H102KBN ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 | PCC122BNCT-ND* 154 3.66 12.39 18.88 | PCC122BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H122KBN ECJ-2VB1H122K 
1500pF +10% 0.60 | PCC152BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC152BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H152KBN ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 | РСС182ВМСТ-МО* 154 3.66 12.39 18.88 | PCC182BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H182KBN ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 | PCC222BNCT-ND* 137 2.49 8.42 12.83 | PCC222BNTR-ND 5,000 11.00/M | ECU-V1H222KBN ECJ-2VB1H222K 
0805 2700pF +10% 0.60 | PCC272BNCT-ND* 154 3.66 12.39 18.88 | PCC272BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H272KBN ECJ-2VB1H272K 
3300рЕ +10% 0.60 | PCC332BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC332BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H332KBN ECJ-2VB1H332K 
3900pF +10% 0.60 | PCC392BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC392BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H392KBN ECJ-2VB1H392K 
4700pF +10% 0.60 | PCC472BNCT-ND* 37 2.49 8.42 12.83 | PCC472BNTR-ND 5,000 11.00/M | ECU-V1H472KBG | ECJ-2VB1H472K 
5600pF +10% 0.60 | РСС562ВМСТ-МО* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC562BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H562KBG | ECJ-2VB1H562K 
6800pF +10% 0.60 | PCC682BNCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC682BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H682KBG | ECJ-2VB1H682K 
8200pF +10% 0.60 | PCC822BNCT-ND* 154 3.66 12.39 18.88 | PCC822BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H822KBG | ECJ-2VB1H822K 
10000pF +10% 0.60 | PCC103BNCT-ND* .54 3.66 12.39 18.88 | PCC103BNTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H103KBG | ECJ-2VB1H103K 
50 12000pF +10% 0.60 | PCC123BGCT-ND* .54 3.66 12.39 18.88 | PCC123BGTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H123KBX ECJ-2VB1H123K 
15000pF +10% 0.60 | PCC153BGCT-ND* 54 3.66 12.39 18.88 | PCC153BGTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H153KBX ECJ-2VB1H153K 
18000pF +10% 0.60 | PCC183BGCT-ND* .54 3.66 12.39 18.88 | PCC183BGTR-ND 5,000 16.00/M | ECU-V1H183KBX ECJ-2VB1H183K 
22000pF +10% 0.60 | PCC223BGCT-ND* 37 2.49 8.42 12.83 | PCC223BGTR-ND 5,000 11.00/M | ECU-V1H223KBX ECJ-2VB1H223K 
27000pF +10% 1.00 | PCC273BGCT-ND 137 2.49 8.42 13.63 | PCC273BGTR-ND 4,000 11.00/M | ECU-V1H273KBX (Not for new design) 
X7R 27000pF +10% 0.85 | PCC1833CT-NDe 43 2.90 9.83 15.91 | PCC1833TR-ND 4,000 13.00/М | ECJ-2VB1H273K ECJ-2VB1H273K 
33000pF +10% 0.85 | PCC1834CT-ND* 59 3.98 13.47 21.81 | PCC1834TR-ND 4,000 17.00/M | ECJ-2VB1H333K ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 | PCC1835CT-ND* 1.00 6.72 22.76 36.86 | PCC1835TR-ND 4,000 29.00/M | ECJ-2VB1H393K ECJ-2VB1H393K 
47000pF +10% 1.25 | PCC1836CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1836TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H473K ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 | PCC1837CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1837TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H563K ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 | PCC1838CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1838TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H683K ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 | PCC1839CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1839TR-ND 2,000 56.00/M | ECJ-2YB1H823K ECJ-2YB1H823K 
ЛрЕ +10% 1.25 | PCC1840CT-ND* 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1840TR-ND 2,000 56.00/М | ECJ-2YB1H104K ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 | PCC1819CT-ND 1.10 7.44 25.20 40.80 | PCC1819TR-ND 4,000 32.00/М | ECJ-2VB1E393K ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 | PCC1820CT-ND 62 4.19 14.20 22.98 | PCC1820TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E473K ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 | PCC1825CT-ND .62 4.19 14.20 22.98 | PCC1825TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E563K ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 | PCC1826CT-ND .62 4.19 14.20 22.98 | PCC1826TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E683K ECJ-2VB1E683K 
25 82000pF +10% 0.85 | PCC1827CT-ND 62 4.19 14.20 22.98 | PCC1827TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E823K ECJ-2VB1E823K 
ЛрЕ +10% 0.85 | PCC1828CT-ND :62 4.19 14.20 22.98 | PCC1828TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VB1E104K ECJ-2VB1E104K 
JA2uF +10% 1.25 | PCC1829CT-ND* 1.44 10.18 35.15 59.20 | PCC1829TR-ND 2,000 56.00/М | ECJ-2YB1E124K ECJ-2YB1E124K 
.15uF +10% 1.25 | PCC1830CT-ND* 1.48 10.45 36.10 60.80 | PCC1830TR-ND 2,000 57.00/M | ECJ-2YB1E154K ECJ-2YB1E154K 
.18НЕ +10% 1.25 | PCC1831CT-ND* 1.52 10.73 37.05 62.40 | PCC1831TR-ND 2,000 59.00/M | ECJ-2YB1E184K ECJ-2YB1E184K 
.22uF +*10% 1.25 | PCC1832CT-ND* 1.91 13.48 46.55 78.40 | PCC1832TR-ND 2,000 74.00/M | ECJ-2YB1E224K ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 | PCC1808CT-ND 1.20 8.06 27.30 44.20 | PCC1808TR-ND 4,000 35.00/M | ECJ-2VB1C473K ECJ-2VB1C473K 
56000pF +10% 0.85 | PCC1809CT-ND 1.33 8.99 30.45 49.30 | PCC1809TR-ND 4,000 39.00/M | ECJ-2VB1C563K ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 | PCC1810CT-ND 1.25 8.80 30.40 51.20 | PCC1810TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-2VB1C683K ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 | PCC1811CT-ND 1.25 8.80 30.40 51.20 | PCC1811TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-2VB1C823K ECJ-2VB1C823K 
AF +10% 0.85 | PCC1812CT-ND 74 5.20 17.97 30.27 | PCC1812TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB1C104K ECJ-2VB1C104K 
.12uF +10% 0.85 | PCC1813CT-ND 1.44 10.18 35.15 59.20 | PCC1813TR-ND 4,000 48.00/M | ECJ-2VB1C124K ECJ-2VB1C124K 
16 ЛНР +10% 0.85 | PCC1814CT-ND 74 5.20 17.97 30.27 | PCC1814TR-ND 4,000 25.00/М | ECJ-2VB1C154K ECJ-2VB1C154K 
Л8рЕ +10% 0.85 | PCC1815CT-ND 2.07 1475 53.10 88.50 | PCC1815TR-ND 4,000 77.00/M | ECJ-2VB1C184K ECJ-2VB1C184K 
-22yF +10% 0.85 | PCC1816CT-ND 66 4.73 17.03 28.38 | PCC1816TR-ND 4,000 25.00/M | ECJ-2VB1C224K ECJ-2VB1C224K 
.27uF +10% 1.25 | PCC1916CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 | PCC1916TR-ND 2,000 95.00/M | ECJ-2YB1C274K ECJ-2YB1C274K 
-33uF +10% 1.25 | PCC1817CT-ND 2.45 17.50 63.00 105.00 | PCC1817TR-ND 2,000 98.00/M | ECJ-2YB1C334K ECJ-2YB1C334K 
-39uF +10% 1.25 | PCC1917CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 | PCC1917TR-ND 2,000 95.00/M | ECJ-2YB1C394K ECJ-2YB1C394K 
.47uF +10% 1.25 | PCC1818CT-ND* 2.45 17.50 63.00 105.00 | PCC1818TR-ND 2,000 98.00/M | ECJ-2YB1C474K ECJ-2YB1C474K 
1uF +10% 1.25 | PCC2319CT-ND 1.29 9.23 33.21 51.66 | PCC2319TR-ND 3,000 50.00/M | ECJ-2FB1E105K ECJ-2FB1E105K 
25 2.2uF +10% 1.25 | PCC2320CT-ND 1.65 11.66 40.28 63.60 | PCC2320TR-ND 3,000 57.00/M | ECJ-2FB1E225K ECJ-2FB1E225K 
4.7yF +20% 1.25 | PCC2321CT-ND 2.29 16.36 58.88 91.59 | PCC2321TR-ND 3,000 88.00/M | ECJ-2FB1E475M ECJ-2FB1E475M 
.68uF +10% 1.25 | PCC2290CT-ND 1.28 8.61 29.15 44.42 | PCC2290TR-ND 3,000 37.00/M | ECJ-2FB1C684K ECJ-2FB1C684K 
X5R 1uF +10% 0.85 | PCC2314CT-ND 1.43 9.63 32.61 49.70 | PCC2314TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-GVB1C105K ECJ-GVB1C105K 
1uF +10% 1.25 | PCC2249CT-ND 1.28 8.61 29.15 44.42 | PCC2249TR-ND 3,000 37.00/M | ECJ-2FB1C105K ECJ-2FB1C105K 
16 2.2yF +20% 0.85 | PCC2408CT-ND NEW! 2.68 17.34 53.55 76.50 | PCC2408TR-ND NEW! 4,000 74.00/M | ECJ-GVB1C225M ECJ-GVB1C225M 
2.29F +10% 1.25 | PCC2322CT-ND 1.61 11.33 39.13 61.79 | PCC2322TR-ND 3,000 56.00/M | ECJ-2FB1C225K ECJ-2FB1C225K 
4.7yF +10% 1.25 | PCC2323CT-ND 225 16.06 57.80 89.91 | PCC2323TR-ND 3,000 87.00/M | ECJ-2FB1C475K ECJ-2FB1C475K 
3 Reduced DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape T & Reel Old f New f 
Size Wv 17 Digi-Key Pricing аре са Рапазопіс Рапазопіс 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Size Pricing | Part No. Part No. 
.56yF +10% 1.25 | PCC1918CT-ND 3.99 28.50 102.60 171.00 | PCC1918TR-ND 2,000 | 160.00/M | ECJ-2YB1A564K ECJ-2YB1A564K 
.68yF +10% 1.25 | PCC1806CT-ND 4.10 29.25 105.30 175.50 | PCC1806TR-ND 2,000 | 164.00/M | ECJ-2YB1A684K ECJ-2YB1A684K 
.бӘШЕ +10% 1.25 | PCC2289CT-ND 1.15 7.74 26.23 39.97 | PCC2289TR-ND 3,000 34.00/M | ECJ-2FB1A684K ECJ-2FB1A684K 
.82yF +10% 1.25 | PCC1919CT-ND 403 29.61 107.10 182.70 | PCC1919TR-ND 2,000 | 170.00/M | ECJ-2YB1A824K ECJ-2YB1A824K 
ШЗ +10% 1.25 | PCC1807CT-ND 413 30.32 109.65 187.05 | PCC1807TR-ND 2,000 | 174.00/M | ECJ-2YB1A105K ECJ-2YB1A105K 
10 2.2uF +20% 1.25 | PCC2175CT-ND 2.40 17.13 61.67 102.78 | PCC2175TR-ND 3,000 89.00/M | ECJ-2FB1A225M ECJ-2FB1A225M 
2.2uF +10% 1.25 | PCC2324CT-ND 2.40 17.13 61.67 95.93 | PCC2324TR-ND 3,000 93.00/M | ECJ-2FB1A225K ECJ-2FB1A225K 
3.3uF +10% 1.25 | PCC2288CT-ND 2.40 17.18 61.67 95.93 | PCC2288TR-ND 3,000 93.00/M | ECJ-2FB1A335K ECJ-2FB1A335K 
4.7uF +20% 0.85 | PCC2407CT-ND NEW! 3.76 25.25 82.62 128.52 | PCC2407TR-ND NEW! 4,000 | 122.00/M | ECJ-GVB1A475M ECJ-GVB1A475M 
4.7uF +10% 1.25 | PCC2325CT-ND 4.16 29.68 106.86 166.22 | PCC2325TR-ND 3,000 | 160.00/M | ECJ-2FB1A475K ECJ-2FB1A475K 
ТОНЕ +10% 1.25 | РСС2403СТ-МО NEW! 7.93 52.46 198.17 314.74 | PCC2403TR-ND NEW! 3,000 | 310.00/M | ECJ-2FB1A106K ECJ-2FB1A106K 
X5R 1.5gF +10% 1.25 | PCC1921CT-ND 435 31.96 115.60 197.20 | PCC1921TR-ND 2,000 | 184.00/M | ECJ-2YB0J155K ECJ-2YB0J155K 
2.2uF +10% 0.85 | PCC2310CT-ND 1.79 12.60 43.54 68.75 | PCC2310TR-ND 4,000 60.00/M | ECJ-GVB0J225K ECJ-GVB0J225K 
2.2uF +10% 1.25 | PCC1923CT-ND 4.74 34.78 125.80 214.60 | PCC1923TR-ND 2,000 | 200.00/M | ECJ-2YB0J225K ECJ-2YB0J225K 
3.3uF +10% 1.25 | PCC1925CT-ND 512 37.60 136.00 232.00 | PCC1925TR-ND 2,000 | 216.00/M | ECJ-2YB0J335K ECJ-2YB0J335K 
4.7uF +20% 0.85 | PCC2315CT-ND 348 2272 8178 127.22 | PCC2315TR-ND 4,000 | 118.00/M | ECJ-GVB0J475M ECJ-GVB0J475M 
4.7uF +20% 1.25 | PCC2176CT-ND 2.77 19.78 71.20 118.67 | PCC2176TR-ND 3,000 | 103.00/M | ECJ-2FB0J475M ECJ-2FB0J475M 
6.3 | 4.7uF +10% 1.25 | PCC2402CT-ND NEW! 3.26 21.84 71.46 111.16 | PCC2402TR-ND NEW! 3,000 | 115.00/M | ECJ-2FB0J475K ECJ-2FB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 | PCC2406CT-ND NEW! 3.52 23.64 77.37 120.36 | PCC2406TR-ND NEW! 4,000 | 114.00/M | ECJ-GVB0J475K ECJ-GVB0J475K 
10рЕ +20% 0.85 | PCC2405CT-ND NEW! 4.46 29.51 111.47 177.04 | PCC2405TR-ND NEW! 4,000 | 170.00/M | ECJ-GVB0J106M ECJ-GVB0J106M 
ТОНЕ +20% 0.85 | РСС2327СТ-МО 3.89 27.75 99.90 155.40 | PCC2327TR-NDt 4,000 | 144.00/М | ECJ-CV50J106M ECJ-CV50J106M 
10рЕ +20% 1.25 | PCC2225CT-ND 4.47 33.50 119.13 198.05 | PCC2225TR-ND 3,000 | 194.00/M | ECJ-2FB0J106M ECJ-2FB0J106M 
10uF +10% 1.25 | PCC2400CT-ND NEW! 4.76 31.48 118.91 188.85 | PCC2400TR-ND NEW! 3,000 | 186.00/M | ECJ-2FB0J106K ECJ-2FB0J106K 
22uF +20% 1.25 | PCC2401CT-ND NEW! 8.31 62.29 221.49 368.22 | PCC2401TR-ND NEW! 3,000 | 360.00/M | ECJ-2FB0J226M ECJ-2FB0J226M 
10000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1858CT-ND 44 2.95 9.98 15.20 | PCC1858TR-ND 5,000 13.00/M | ECJ-2VF1H103Z ECJ-2VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1859CT-ND .60 4.08 13.65 20.80 | PCC1859TR-ND 5,000 18.00/M | ECJ-2VF1H153Z ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1860CT-ND 51 3.42 11.58 17.65 | PCC1860TR-ND 5,000 15.00/M | ECJ-2VF1H223Z ECJ-2VF1H223Z 
0805 33000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1861CT-ND .69 4.65 15.75 24.00 | PCC1861TR-ND 5,000 20.00/M | ECJ-2VF1H333Z ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1862CT-ND .58 3.94 13.34 20.32 | PCC1862TR-ND 5,000 17.00/M | ECJ-2VF1H473Z ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1863CT-ND .87 5.89 19.95 30.40 | PCC1863TR-ND 5,000 26.00/M | ECJ-2VF1H683Z ECJ-2VF1H683Z 
AF +80%/-20% | 0.85 | PCC1864CT-ND 72 4.84 16.40 26.55 | PCC1864TR-ND 4,000 21.00/M | ECJ-2VF1H104Z ECJ-2VF1H104Z 
-15uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1865CT-ND 1.47 9.92 33.60 54.40 | PCC1865TR-ND 4,000 43.00/M | ECJ-2VF1H154Z ECJ-2VF1H154Z 
.22uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1866CT-ND 1.00 6.72 22.76 36.86 | PCC1866TR-ND 4,000 29.00/M | ECJ-2VF1H224Z ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1852CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 | PCC1852TR-ND 5,000 26.00/M | ECJ-2VF1E683Z ECJ-2VF1E683Z 
АНЕ +80%/-20% | 0.60 | PCC1853CT-ND .52 3.50 11.84 18.05 | PCC1853TR-ND 5,000 15.00/M | ECJ-2VF1E104Z ECJ-2VF1E104Z 
25 -15uF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1854CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 | PCC1854TR-ND 5,000 35.00/M | ECJ-2VF1E154Z ECJ-2VF1E154Z 
.22UF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1855CT-ND 61 4.09 13.84 22.41 | PCC1855TR-ND 4,000 18.00/M | ECJ-2VF1E224Z ECJ-2VF1E224Z 
-33uF | +80%/-20% | 1.25 | PCC1856CT-ND 2.30 16.23 56.05 94.40 | PCC1856TR-ND 2,000 89.00/M | ECJ-2YF1E334Z ECJ-2YF1E334Z 
Y5V .АТЫЕ | +80%/-20% | 1.25 | PCC1857CT-ND 2.38 16.78 57.95 97.60 | PCC1857TR-ND 2,000 92.00/M | ECJ-2YF1E474Z ECJ-2YF1E474Z 
AF +80%/-20% | 0.60 | PCC1843CT-ND 57 3.87 13.10 19.97 | PCC1843TR-ND 5,000 17.00/M | ECJ-2VF1C104Z ECJ-2VF1C104Z 
-15uF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1844CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 | PCC1844TR-ND 5,000 35.00/M | ECJ-2VF1C154Z ECJ-2VF1C154Z 
.22uF | +80%/-20% | 0.60 | PCC1845CT-ND .57 3.87 13.10 19.97 | PCC1845TR-ND 5,000 17.00/M | ECJ-2VF1C224Z ECJ-2VF1C224Z 
-33uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1846CT-ND 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1846TR-ND 4,000 47.00/M | ECJ-2VF1C334Z ECJ-2VF1C334Z 
-A7uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1847CT-ND .56 3.96 13.69 23.06 | PCC1847TR-ND 4,000 19.00/M | ECJ-2VF1C474Z ECJ-2VF1C474Z 
16 .68uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1848CT-ND 1.95 13.75 47.50 80.00 | PCC1848TR-ND 4,000 65.00/M | ECJ-2VF1C684Z ECJ-2VF1C684Z 
1uF +80%/-20% | 0.85 | PCC1849CT-ND 72 5.12 18.42 30.71 | PCC1849TR-ND 4,000 27.00/M | ECJ-2VF1C105Z ECJ-2VF1C105Z 
1.5uF | +80%/-20% | 1.25 | PCC1850CT-ND 343 24.50 88.20 147.00 | PCC1850TR-ND 2,000 | 137.00/M | ECJ-2YF1C155Z ECJ-2YF1C155Z 
2.2uF | +80%/-20% | 1.25 | PCC1851CT-ND 3.85 27.50 99.00 165.00 | PCC1851TR-ND 2,000 | 154.00/M | ECJ-2YF1C225Z ECJ-2YF1C225Z 
2.2uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC2410CT-ND NEW! 1.80 11.77 38.07 48.46 | PCC2410TR-ND NEW! 4,000 43.00/M | ECJ-GVF1C225Z ECJ-GVF1C225Z 
4.7uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC2411CT-ND NEW! 2.37 15.36 47.43 67.76 | PCC2411TR-ND NEW! 4,000 65.00/М | ECJ-GVF1C475Z ECJ-GVF1C475Z 
10 4.7uF | +80%/-20% | 1.25 | PCC1842CT-ND 4.42 32.43 117.30 200.10 | PCC1842TR-ND 2,000 | 186.00/M | ECJ-2YF1A475Z ECJ-2YF1A475Z 
4.7uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC2409CT-ND NEW! 2.56 16.72 54.09 68.85 | PCC2409TR-ND NEW! 4,000 61.00/M | ECJ-GVF1A475Z ECJ-GVF1A475Z 
6.3 1OpgF | +80%/-20% | 1.25 | PCC2182CT-ND 2.00 14.31 51.53 85.88 | PCC2182TR-ND 3,000 74.00/M | ECJ-2FF0J106Z ECJ-2FF0J106Z 
50 ШЗ +80%/20% | 1.25 | PCC2404CT-ND NEW! 1.70 11.15 36.07 45.90 | PCC2404TR-ND NEW! 3,000 46.00/М | ECJ-2FF1H105Z ECJ-2FF1H105Z 
25 1.0UF | +80%/-20% | 1.25 | PCC2230CT-ND .94 6.63 22.90 36.17 | PCC2230TR-ND 3,000 32.00/M | ECJ-2FF1E105Z ECJ-2FF1E105Z 
F 2.2UF |+80%/-20% | 1.25 | PCC2231CT-ND 1.02 7.29 26.24 40.81 | PCC2231TR-ND 3,000 39.00/M | ECJ-2FF1E225Z ECJ-2FF1E225Z 
16 4.7uF | +80%/-20% | 1.25 | PCC2232CT-ND 1.82 13.02 46.87 72.91 | PCC2232TR-ND 3,000 69.00/M | ECJ-2FF1C475Z ECJ-2FF1C475Z 
10 10рЕ | +80%/-20% | 1.25 | PCC2233CT-ND 1.94 14.27 51.62 81.99 | PCC2233TR-ND 3,000 81.00/M | ECJ-2FF1A106Z ECJ-2FF1A106Z 
470pF +5% 1.15 | PCC2007CT-ND* 5.66 41.60 150.45 256.65 | PCC2007TR-ND 2,000 | 239.00/M | ECJ-3YC2D471J ECJ-3YC2D471J 
200| 680pF +5% 1.15 | PCC2008CT-ND* 7.07 51.94 187.85 320.45 | PCC2008TR-ND 2,000 | 298.00/M | ECJ-3YC2D681J ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% 1.15 | PCC2009CT-ND* 8.22 60.40 218.45 372.65 | PCC2009TR-ND 2,000 | 347.00/M | ECJ-3YC2D102J ECJ-3YC2D102J 
1500pF +5% 0.85 | PCC2004CT-ND* 4.44 32.62 117.98 201.26 | PCC2004TR-ND 4,000 | 180.00/M | ECJ-3VC2A152J ECJ-3VC2A152J 
100] 2200pF +5% 0.85 | PCC2005CT-ND* 4.44 32.62 117.98 201.26 | PCC2005TR-ND 4,000 | 180.00/M | ECJ-3VC2A222J ECJ-3VC2A222J 
3300pF +5% 0.85 | PCC2006CT-ND* 4.44 32.62 117.98 201.26 | PCC2006TR-ND 4,000 | 180.00/M | ECJ-3VC2A332J ECJ-3VC2A332J 
.5pF +0.25рЕ 0.60 | PCCORSCCT-ND 1.11 7.51 25.42 38.74 | PCCORSCTR-ND 5,000 33.00/M | ECU-V1HORSCOM | (Not for new design) 
3.9pF +0.25рЕ 0.60 | PCC3R9CCT-ND .93 6.27 21.25 32.38 | PCC3R9CTR-ND 5,000 27.00/M | ECU-V1H3R9CCM | (Not for new design) 
5.6pF +0.25рЕ 0.60 | PCC5R6CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | — = — | ECU-V1H5R6COM | (Not for new design) 
NPO 56pF +5% 0.60 | PCC560CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC560CTR-ND 5,000 40.00/M | ECU-V1H560JCM | (Not for new design) 
120pF +5% 0.60 | PCC121CCT-ND 1.35 9.11 30.86 47.02 | PCC121CTR-ND 5,000 40.00/M | ECU-V1H121JCH (Not for new design) 
2700pF 4596 0.60 | PCC2160CT-ND* 1404 9900 342.00 540.00 | PCC2160TR-ND 5,000 | 468.00/M | ECJ-3VC1H272J | ECJ-3VC1H272J 
50 | 3300pF +5% 0.60 | PCC2161CT-ND* 5.23 36.88 127.40 201.17 | PCC2161TR-ND 5,000 | 174.00/M | ECJ-3VC1H332J ECJ-3VC1H332J 
3900pF +5% 0.60 | PCC2162CT-ND* 5.23 36.88 127.40 201.17 | PCC2162TR-ND 5,000 | 174.00/M | ECJ-3VC1H392J ECJ-3VC1H392J 
4700pF +5% 0.60 | PCC2163CT-ND* 523 36.88 127.40 201.17 | PCC2163TR-ND 5,000 | 174.00/M | ECJ-3VC1H472J ECJ-3VC1H472J 
5600pF +5% 0.85 | PCC2164CT-ND* 9.54 67.28 232.41 366.96 | PCC2164TR-ND 4,000 | 318.00/M | ECJ-3VC1H562J ECJ-3VC1H562J 
6800pF +5% 0.85 | PCC2165CT-ND* 10.16 71.67 247.57 390.90 | PCC2165TR-ND 4,000 | 339.00/M | ECJ-3VC1H682J ECJ-3VC1H682J 
8200pF +5% 1.15 | PCC2166CT-ND* 989 74.21 263.86 478.25 | PCC2166TR-ND 3,000 | 439.00/M | ECJ-3YC1H822J ECJ-3FC1H822J 
10000pF +5% 1.15 | PCC2167CT-ND* 15.64 110.31 381.08 601.71 | PCC2167TR-ND 3,000 | 521.49/M | ECJ-3YC1H103J ECJ-3FC1H103J 
1000pF +10% 1.15 | PCC2291CT-ND 243 17.35 62.47 97.17 | PCC2291TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J102K ECJ-3FB2J102K 
1206 630 2200pF +10% 1.15 | PCC2293CT-ND 2.43 17.35 62.47 97.17 | PCC2293TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J222K ECJ-3FB2J222K 
4700pF +10% 1.15 | PCC2294CT-ND 243 17.35 62.47 97.17 | PCC2294TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J472K ECJ-3FB2J472K 
:О1рЕ +10% 1.15 | PCC2292CT-ND 243 17.35 62.47 97.17 | PCC2292TR-ND 3,000 94.00/M | ECJ-3FB2J103K ECJ-3FB2J103K 
200 15000pF +10% 1.15 | PCC2013CT-ND 698 51.23 185.30 316.10 | PCC2013TR-ND 2,000 | 294.00/M | ECJ-3YB2D153K ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.15 | PCC2014CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 | PCC2014TR-ND 2,000 | 294.00/M | ECJ-3YB2D223K ECJ-3YB2D223K 
22000pF | >10% 1.15 | PCC2010CT-ND 4.55 32.50 117.00 195.00 | PCC2010TR-ND 2,000 | 182.00/M | ECJ-3YB2A223K | ECJ-3YB2A223K 
100 33000рЕ +10% 1.15 | PCC2011CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 | PCC2011TR-ND 2,000 | 202.00/M | ECJ-3YB2A333K ECJ-3YB2A333K 
47000pF +10% 1.15 | PCC2012CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 | PCC2012TR-ND 2,000 | 202.00/M | ECJ-3YB2A473K ECJ-3YB2A473K 
0.1uF +10% 1.60 | PCC2239CT-ND 346 23.24 8407 133.2 | PCC2239TR-ND 2,000 | 132.00/M | ECJ-3YB2A104K ECJ-3YB2A104K 
390pF +10% 0.60 | PCC391BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC391BTR-ND 5,000 32.00/M | ECU-V1H391KBM | (Not for new design) 
X7R 1200pF +10% 0.60 | PCC122BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC122BTR-ND 5,000 34.00/M | ECU-V1H122KBM | (Not for new design) 
3300pF +10% 0.60 | PCC332BCT-ND 1.18 7.94 26.88 40.96 | PCC332BTR-ND 5,000 35.00/M | ECU-V1H332KBM | (Not for new design) 
8200pF +10% 0.60 | PCC822BCT-ND 1.44 9.72 32.93 50.18 | PCC822BTR-ND 5,000 42.00/M | ECU-V1H822KBM | (Not for new design) 
50 18000pF +10% 0.60 | PCC183BCT-ND 173 11.63 39.41 60.05 | — = — | ECU-V1H183KBM_| (Not for new design) 
33000pF +10% 0.60 | PCC333BCT-ND 213 14.34 48.58 74.03 | — = — | ECU-V1H333KBW | (Not for new design) 
39000pF +10% 0.60 | PCC393BCT-ND 217 14.64 49.57 75.54 | PCC393BTR-ND 5,000 64.00/M | ECU-V1H393KBW | (Not for new design) 
47000pF +10% 0.60 | PCC473BCT-ND 1.91 13.47 46.53 73.47 | PCC473BTR-ND 5,000 64.00/M | ECU-V1H473KBW | (Not for new design) 
АНЕ +10% 1.00 | PCC104BCT-ND 3.96 28.25 101.70 169.50 | PCC104BTR-ND 4,000 | 147.00/M | ECU-V1H104KBW | ECJ-3VB1H104K 
.22yF +10% 1.60 | PCC2299CT-ND 2.27 16.01 55.29 87.30 | PCC2299TR-ND 2,000 79.00/M | ECJ-3YB1H224K ECJ-3YB1H224K 
ЛрЕ +10% 0.85 | PCC1883CT-ND 1.60 11.93 41.21 69.41 | PCC1883TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-3VB1E104K ECJ-3VB1E104K 
25 -12НЕ +10% 0.85 | PCC1884CT-ND 207 14.58 50.35 84.80 | PCC1884TR-ND 4,000 69.00/M | ECJ-3VB1E124K ECJ-3VB1E124K 
-15НЕ +10% 0.85 | PCC1885CT-ND 1.60 11.93 41.21 69.41 | PCC1885TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-3VB1E154K ECJ-3VB1E154K 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape Tape & Reel Old f New f 
Size wv T Digi-Key Pricing р Рапаѕопіс Рапаѕопіс 
Code Type | DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Size Pricing Part No. Part No. 
-18НЕ +10% 0.85 | PCC1886CT-ND 242 17.05 58.90 99.20 | PCC1886TR-ND 4,000 81.00/M | ECJ-3VB1E184K ECJ-3VB1E184K 
.22yF +10% 0.85 | PCC1887CT-ND 1.60 11.93 41.21 69.41 | PCC1887TR-ND 4,000 56.00/M | ECJ-3VB1E224K ECJ-3VB1E224K 
.27НЕ +10% 0.85 | PCC1888CT-ND 2.42 17.05 58.90 99.20 | PCC1888TR-ND 4,000 81.00/M | ECJ-3VB1E274K ECJ-3VB1E274K 
-33yF +10% 0.85 | PCC1889CT-ND 1.76 12.40 42.85 72.16 | PCC1889TR-ND 4,000 59.00/M | ECJ-3VB1E334K ECJ-3VB1E334K 
.39yF +10% 1.15 | PCC1890CT-ND 3.36 24.00 86.40 144.00 | PCC1890TR-ND 2,000 | 134.00/M | ECJ-3YB1E394K ECJ-3YB1E394K 
25 .47НЕ +10% 1.15 | PCC2412CT-ND NEW! 219 14.16 43.73 62.48 | PCC2412TR-ND NEW! 3,000 62.00/M | ECJ-3FB1E474K ECJ-3FB1E474K 
.47uF +10% 1.15 | PCC1891CT-ND 4.17 29.75 107.10 178.50 | PCC1891TR-ND 2,000 | 167.00/M | ECJ-3YB1E474K ECJ-3YB1E474K 
.56рЕ +10% 1.60 | PCC1926CT-ND 4.06 29.00 104.40 174.00 | PCC1926TR-ND 2,000 | 162.00/M | ECJ-3YB1E564K ECJ-3YB1E564K 
.68yF +10% 1.60 | PCC1892CT-ND 1.58 11.28 40.59 67.65 | PCC1892TR-ND 2,000 63.00/M | ECJ-3YB1E684K ECJ-3YB1E684K 
.82yF +10% 1.60 | PCC1927CT-ND 426 31.26 118.05 192.85 | PCC1927TR-ND 2,000 | 180.00/M | ECJ-3YB1E824K ECJ-3YB1E824K 
ШЗ +10% 1.60 | PCC1893CT-ND 2.50 18.35 66.38 113.23 | PCC1893TR-ND 2,000 | 105.00/M | ECJ-3YB1E105K ECJ-3YB1E105K 
AF +10% 0.85 | PCC1870CT-ND 1.68 12.02 43.26 72.11 | PCC1870TR-ND 4,000 62.00/M | ECJ-3VB1C104K ECJ-3VB1C104K 
X7R A2yF +10% 0.85 | PCC1871CT-ND 2.42 17.25 62.10 103.50 | PCC1871TR-ND 4,000 90.00/M | ECJ-3VB1C124K ECJ-3VB1C124K 
-15НЕ +10% 0.85 | PCC1872CT-ND 185 13.24 47.66 79.44 | PCC1872TR-ND 4,000 69.00/M | ECJ-3VB1C154K ECJ-3VB1C154K 
-18НЕ +10% 0.85 | PCC1873CT-ND 2.66 19.00 68.40 114.00 | PCC1873TR-ND 4,000 99.00/M | ECJ-3VB1C184K ECJ-3VB1C184K 
.22yF +10% 0.85 | PCC1874CT-ND 203 14.50 52.18 86.97 | PCC1874TR-ND 4,000 75.00/M | ECJ-3VB1C224K ECJ-3VB1C224K 
AF +10% 0.85 | PCC1875CT-ND 2.91 20.75 74.70 124.50 | PCC1875TR-ND 4,000 | 108.00/M | ECJ-3VB1C274K ECJ-3VB1C274K 
-33yF +10% 0.85 | PCC1876CT-ND 1.24 8.89 32.01 53.36 | PCC1876TR-ND 4,000 46.00/M | ECJ-3VB1C334K ECJ-3VB1C334K 
16 -39yF +10% 0.85 | PCC1877CT-ND 3.50 25.0 90.00 150.00 | PCC1877TR-ND 4,000 | 130.00/M | ECJ-3VB1C394K ECJ-3VB1C394K 
.47uF +10% 0.85 | PCC1878CT-ND 1.34 9.59 34.52 57.53 | PCC1878TR-ND 4,000 50.00/M | ECJ-3VB1C474K ECJ-3VB1C474K 
.56yF +10% 0.85 | PCC1879CT-ND 3.94 28.91 104.55 178.35 | PCC1879TR-ND 4,000 | 160.00/M | ECJ-3VB1C564K ECJ-3VB1C564K 
.68yF +10% 0.85 | PCC1880CT-ND 1.37 10.03 36.29 61.90 | PCC1880TR-ND 4,000 58.00/M | ECJ-3VB1C684K ECJ-3VB1C684K 
.82yF +10% 1.15 | PCC1881CT-ND 5.41 39.72 143.65 245.05 | PCC1881TR-ND 2,000 | 228.00/M | ECJ-3YB1C824K ECJ-3YB1C824K 
1uF +10% 1.15 | PCC1882CT-ND 6.30 46.30 167.45 285.65 | PCC1882TR-ND 2,000 | 266.00/M | ECJ-3YB1C105K ECJ-3YB1C105K 
1.БШЕ +10% 1.60 | PCC1929CT-ND 7.30 53.58 193.80 330.60 | PCC1929TR-ND 2,000 | 308.00/M | ECJ-3YB1C155K ECJ-3YB1C155K 
2.2uF +10% 1.60 | PCC1931CT-ND 3.64 27.33 97.16 176.10 | PCC1931TR-ND 2,000 | 162.00/M | ECJ-3YB1C225K ECJ-3YB1C225K 
2.2uF +10% 1.60 | PCC2296CT-ND 3.89 28.54 103.22 163.94 | PCC2296TR-ND 2,000 | 158.00/M | ECJ-3YB1E225K ECJ-3YB1E225K 
4.7uF +10% 1.60 | PCC2297CT-ND 5.44 39.96 144.53 229.54 | PCC2297TR-ND 2,000 | 221.00/M | ECJ-3YB1E475K ECJ-3YB1E475K 
25 4.7uF +20% 1.60 | PCC2241CT-ND 510 3826 136.02 226.14 | PCC2241TR-ND 2,000 | 221.00/M | ECJ-3YB1E475M ECJ-3YB1E475M 
4.7uF +20% 1.60 | PCC2226CT-ND 5.10 38.26 136.02 226.14 | PCC2226TR-ND 2,000 | 221.00/M | ECJ-3YB1C475M ECJ-3YB1C475M 
10uF +20% 1.60 | PCC2326CT-ND 5.43 39.86 144.16 254.40 | PCC2326TR-ND 2,000 | 229.00/M | ECJ-3YB1E106M ECJ-3YB1E106M 
10рЕ +10% 1.60 | PCC2414CT-ND NEW! 545 36.07 136.25 216.39 | PCC2414TR-ND NEW! 2,000 | 216.00/M | ECJ-3YB1E106K ECJ-3YB1E106K 
1.29F +10% 1.60 | PCC1932CT-ND 6.53 47.94 173.40 295.80 | — = — | ECJ-3YB1A125K (Not for new design) 
1.5НЕ +10% 1.60 | PCC1867CT-ND 2.86 21.47 76.34 138.37 | PCC1867TR-ND 2,000 | 127.00/M | ECJ-3YB1A155K ECJ-3YB1A155K 
4.7uF +10% 1.60 | PCC2250CT-ND 5.44 39.96 144.53 229.54 | PCC2250TR-ND 2,000 | 230.00/M | ECJ-3YB1C475K ECJ-3YB1C475K 
16 10рЕ +10% 1.60 | PCC2413CT-ND NEW! 9.62 72.13 256.46 426.36 | PCC2413TR-ND NEW! 2,000 | 426.00/M | ECJ-3YB1C106K ECJ-3YB1C106K 
10uF +20% 0.85 | PCC2417CT-ND NEW! 4.48 30.05 98.36 153.01 | PCC2417TR-ND NEW! 4,000 | 145.00/M | ECJ-HVB1C106M ECJ-HVB1C106M 
10рЕ +20% 1.60 | PCC2227CT-ND 10.33 77.46 275.40 457.85 | PCC2227TR-ND 2,000 | 448.00/M | ECJ-3YB1C106M ECJ-3YB1C106M 
22uF +20% 1.60 | PCC2332CT-ND 13.94 105.20 394.50 -- | PCC2332TR-ND 2,000 | 673.00/М | ECJ-3YB1C226M ECJ-3YB1C226M 
1206 2.2uF +10% 0.85 | PCC2312CT-ND 4.09 30.03 108.60 172.49 | PCC2312TR-ND 4,000 | 166.00/М | ECJ-HVB1A225K ECJ-HVB1A225K 
2.2uF +10% 1.60 | PCC1868CT-ND 359 26.94 9578 173.9 | PCC1868TR-ND 2,000 | 159.00/M | ECJ-3YB1A225K ECJ-3YB1A225K 
2.7uF +10% 1.60 | PCC1934CT-ND 8.52 63.90 227.20 411.80 | PCC1934TR-ND 2,000 | 378.00/M | ECJ-3YB1A275K (Not for new design) 
X5R | 10 3.3uF +10% 1.60 | PCC1869CT-ND 359 26.94 95.78 173.9 | PCC1869TR-ND 2,000 | 159.00/M | ECJ-3YB1A335K ECJ-3YB1A335K 
4.7uF +10% 1.60 | PCC2295CT-ND 4.72 34.66 125.36 199.10 | PCC2295TR-ND 2,000 | 199.00/M | ECJ-3YB1A475K ECJ-3YB1A475K 
4.7uF +20% 1.60 | PCC2177CT-ND 442 33.48 117.98 213.85 | PCC2177TR-ND 2,000 | 196.00/M | ECJ-3YB1A475M ECJ-3YB1A475M 
ТОНЕ +20% 1.60 | PCC2178CT-ND 5.88 40.37 143.52 260.13 | PCC2178TR-ND 2,000 | 239.00/M | ECJ-3YB1A106M ECJ-3YB1A106M 
22uF +20% 1.60 | PCC2331CT-ND 11.85 88.88 316.00 — | PCC2331TR-ND 2,000 | 514.00/M | ECJ-3YB1A226M ECJ-3YB1A226M 
4.7uF +10% 1.60 | PCC1936CT-ND 4.16 31.23 111.04 201.26 | PCC1936TR-ND 2,000 | 185.00/M | ECJ-3YB0J475K ECJ-3YB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 | PCC2311CT-ND 473 34.74 125.66 199.58 | PCC2311TR-ND 4,000 | 192.00/М | ECJ-HVB0J475K ECJ-HVB0J475K 
4.7uF +20% 0.85 | PCC2316CT-ND 4.73 34.74 125.66 199.58 | PCC2316TR-ND 4,000 | 192.00/M | ECJ-HVB0J475M ECJ-HVB0J475M 
5.6uF +10% 1.60 | PCC1937CT-ND 10.20 76.50 272.00 493.00 | — = — | ECJ-3YB0J565K (Not for new design) 
6.8uF +10% 1.60 | PCC1938CT-ND 10.20 76.50 272.00 493.00 | PCC1938TR-ND 2,000 | 452.00/M | ECJ-3YB0J685K ECJ-3YB0J685K 
8.2uF +10% 1.60 | PCC1939CT-ND 11.58 86.85 308.80 559.70 | PCC1939TR-ND 2,000 | 513.00/M | ECJ-3YB0J825K (Not for new design) 
6.3 10uF +10% 1.60 | PCC1940CT-ND 11.58 86.85 308.80 559.70 | PCC1940TR-ND 2,000 | 513.00/M | ECJ-3YB0J106K ECJ-3YB0J106K 
10рЕ +20% 0.85 | PCC2317CT-ND 8.00 59.96 213.21 354.46 | PCC2317TR-ND 4,000 | 341.00/M | ECJ-HVB0J106M ECJ-HVB0J106M 
10uF +20% 0.85 | РСС2328СТ-МО 5.82 4277 154.70 245.70 | PCC2328TR-NDt 4,000 | 237.00/M | ECJ-DV50J106M ECJ-DV50J106M 
22uF +20% 0.85 | PCC2329CT-NDt 10.17 176.28 271.20 450.87 | PCC2329TR-NDt 4,000 | 434.00/М | ECJ-DV50J226M ECJ-DV50J226M 
22uF +20% 1.60 | PCC2242CT-ND 12.87 97.16 364.36 631.55 | PCC2242TR-ND 2,000 | 622.00/M | ECJ-3YB0J226M ECJ-3YB0J226M 
22uF +20% 0.85 | PCC2416CT-ND NEW! 12.68 95.08 338.06 562.02 | PCC2416TR-ND NEW! 4,000 | 541.00/M | ECJ-HVB0J226M ECJ-HVB0J226M 
.47uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1901CT-ND 1.27 8.92 30.83 51.92 | PCC1901TR-ND 4,000 42.00/M | ECJ-3VF1E474Z ECJ-3VF1E474Z 
.68uF | +80%/-20% | 1.15 | PCC1902CT-ND 2.87 20.50 73.80 123.00 | PCC1902TR-ND 2,000 | 115.00/M | ECJ-3YF1E684Z ECJ-3YF1E684Z 
25 1uF +80%/-20% | 1.15 | PCC1903CT-ND 3.29 23.50 84.60 141.00 | PCC1903TR-ND 2,000 | 132.00/M | ECJ-3YF1E105Z ECJ-3YF1E105Z 
1.5uF | +80%/-20% | 1.15 | PCC1904CT-ND 4.19 30.79 111.85 189.95 | PCC1904TR-ND 2,000 | 177.00/M | ECJ-3YF1E155Z ECJ-3YF1E155Z 
2.2uF | +80%/-20% | 1.15 | PCC1905CT-ND 419 30.79 111.85 189.95 | PCC1905TR-ND 2,000 | 177.00/M | ECJ-3YF1E225Z ECJ-3YF1E225Z 
-68uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1895CT-ND 3.71 26.50 95.40 159.00 | PCC1895TR-ND 4,000 | 138.00/M | ECJ-3VF1C684Z ECJ-3VF1C684Z 
u" +80%/-20% | 0.85 | PCC1896CT-ND 1.22 8.72 31.39 52.32 | PCC1896TR-ND 4,000 45.00/M | ECJ-3VF1C105Z ECJ-3VF1C105Z 
Y5V 16 1.5uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1897CT-ND 417 29.75 107.10 178.50 | PCC1897TR-ND 4,000 | 155.00/М | ECJ-3VF1C155Z (Not for new design) 
2.2uF | +80%/-20% | 0.85 | PCC1898CT-ND 1.66 11.84 42.62 71.04 | PCC1898TR-ND 4,000 62.00/M | ECJ-3VF1C225Z ECJ-3VF1C225Z 
4.7uF | +80%/-20% | 1.15 | PCC1900CT-ND 6.75 49.59 179.35 305.95 | PCC1900TR-ND 2,000 | 285.00/M | ECJ-3YF1C475Z ECJ-3YF1C475Z 
ТОрЕ | +80%/-20% | 1.25 | PCC2420CT-ND NEW! 335 2244 73.44 114.24 | PCC2420TR-ND NEW! 3,000 | 114.00/M | ECJ-MFF1C106Z ECJ-MFF1C106Z 
10ШЕ | +80%/-20% | 1.60 | PCC1894CT-ND 2.89 21.66 77.02 139.61 | PCC1894TR-ND 2,000 | 128.00/M | ECJ-3YF1A106Z ECJ-3YF1A106Z 
10 10НЕ | +80%/-20% | 1.25 | PCC2418CT-ND NEW! 3.29 22.04 72.13 112.20 | PCC2418TR-ND NEW! 3,000 | 112.00/М | ECJ-MFF1A106Z ECJ-MFF1A106Z 
22uF | +80%/-20% | 1.25 | PCC2419CT-ND NEW! 4.71 31.15 117.67 186.88 | PCC2419TR-ND NEW! 3,000 | 184.00/М | ECJ-MFF1A226Z ECJ-MFF1A226Z 
50 1.0uF | +80%/-20% | 1.15 | PCC2234CT-ND 2.43 15.18 54.66 85.02 | PCC2234TR-ND 3,000 81.00/M | ECJ-3FF1H105Z ECJ-3FF1H105Z 
25 4.7uF | +80%/-20% | 1.15 | PCC2235CT-ND 1.93 14.15 51.18 81.28 | PCC2235TR-ND 3,000 80.00/M | ECJ-3FF1E475Z ECJ-3FF1E475Z 
F 10ШЕ | +80%/-20% | 1.60 | PCC2415CT-ND NEW! 3.88 26.05 85.24 132.59 | PCC2415TR-ND NEW! 2,000 | 133.00/M | ECJ-3YF1E106Z ECJ-3YF1E106Z 
16 10рЕ | +80%/-20% | 1.60 | PCC2300CT-ND 3.46 24.73 89.01 138.46 | PCC2300TR-ND 2,000 | 134.00/M | ECJ-3YF1C106Z ECJ-3YF1C106Z 
10 22uF | +80%/-20% | 1.60 | PCC2236CT-ND 5.21 39.04 138.80 230.76 | PCC2236TR-ND 2,000 | 226.00/M | ECJ-3YF1A226Z ECJ-3YF1A226Z 
0.22uF +10% 2.00 | PCC2304CT-ND 8.20 61.50 218.66 363.53 | PCC2304TR-ND 2,000 | 364.00/M | ECJ-4YB2A224K (Not for new design) 
X7R |100 0.47uF +10% 2.00 | PCC2240CT-ND 6.91 50.76 183.58 291.57 | PCC2240TR-ND 2,000 | 287.00/M | ECJ-4YB2A474K (Not for new design) 
0.68uF. +10% 2.50 | PCC2305CT-ND 7.20 54.00 191.99 — | PCC2305TR-ND 1,000 319.00 | ECJ-4YB2A684K (Not for new design) 
0.68рЕ +20% 2.50 | PCC2247CT-ND 720 54.00 191.99 — | PCC2247TR-ND 1,000 319.00 | ECJ-4YB2A684M (Not for new design) 
50 ШЗ +10% 2.00 | PCC2303CT-ND 584 42.90 155.18 246.46 | PCC2303TR-ND 2,000 | 237.00/M | ECJ-4YB1H105K (Not for new design) 
2.2uF +10% 2.00 | PCC2302CT-ND 6.01 44.16 159.72 253.68 | PCC2302TR-ND 2,000 | 244.00/M | ECJ-4YB1E225K (Not for new design) 
25 4.7uF +10% 2.00 | PCC2251CT-ND 6.66 48.92 176.96 281.06 | PCC2251TR-ND 2,000 | 281.00/M | ECJ-4YB1E475K (Not for new design) 
10uF +20% 2.50 | PCC2243CT-ND 12.60 94.49 335.98 — | PCC2243TR-ND 1,000 559.00 | ECJ-4YB1E106M (Not for new design) 
22uF +20% 2.50 | PCC2333CT-ND 26.16 197.40 740.25 — | PCC2333TR-ND 1,000 1283.00 | ECJ-4YB1E226M (Not for new design) 
4.7uF +10% 2.00 | PCC2168CT-ND 5.76 43.18 153.52 278.26 | PCC2168TR-ND 2,000 | 255.00/M | ECJ-4YB1C475K (Not for new design) 
1210 | X5R 16 10рЕ +10% 2.00 | PCC2169CT-ND 10.77 80.78 287.20 520.55 | PCC2169TR-ND 2,000 | 477.00/M | ECJ-4YB1C106K (Not for new design) 
22uF +20% 2.00 | PCC2330CT-ND 17.45 131.68 493.81 — | PCC2330TR-ND 1,000 856.00 | ECJ-4YB1C226M (Not for new design) 
47рЕ +20% 2.50 | PCC2335CT-ND 34.19 258.00 967.50 — | PCC2335TR-ND 1,000 1677.00 | ECJ-4YB1C476M (Not for new design) 
10рЕ +10% 2.00 | PCC2170CT-ND 8.97 67.28 239.20 433.55 | PCC2170TR-ND 2,000 | 398.00/M | ECJ-4YB1A106K (Not for new design) 
10 10рЕ +20% 1.40 | PCC2238CT-ND 7.29 54.65 194.33 323.07 | PCC2238TR-ND 2,000 | 316.00/М | ECJ-8YB1A106M (Not for new design) 
22uF +20% 2.50 | PCC2228CT-ND 16.09 121.45 455.45 — | PCC2228TR-ND 1,000 789.00 | ECJ-4YB1A226M (Not for new design) 
47рЕ +20% 2.50 | PCC2334CT-ND 33.13 250.00 937.50 — | PCC2334TR-ND 1,000 1625.00 | ECJ-4YB1A476M (Not for new design) 
22uF +20% 2.50 | PCC2179CT-ND 17.18 128.83 458.05 — | PCC2179TR-ND 1,000 762.00 | ECJ-4YB0J226M (Not for new design) 
X5R | 6.3 47рЕ +10% 2.50 | PCC2301CT-ND 32.18 242.90 910.88 — | PCC2301TR-ND 1,000 1579.00 | ECJ-4YB0J476M (Not for new design) 
100рЕ +20% 2.50 | PCC2267CT-ND 57.79 436.13 1635.49 — | PCC2267TR-ND 1,000 2835.00 | ECJ-4YB0J107M (Not for new design) 
Y5V 25 10ШЕ | +80%/-20% | 1.60 | PCC2171CT-ND 600 45.01 160.05 290.09 | PCC2171TR-ND 2,000 | 266.00/M | ECJ-4YF1E106Z (Not for new design) 
10 22uF | +80%/-20% | 2.00 | PCC2172CT-ND 7.13 53.48 190.16 344.67 | PCC2172TR-ND 2,000 | 316.00/M | ECJ-4YF1A226Z (Not for new design) 
3 Reduced DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1097 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (cont) 


Dim. Cut Tape T & Reel Old f New f 
Size Wv T Digi-Key Pricing Digi-Key aps, 98: Рапаѕопіс Panasonic 
Code Type | DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
6.3 47uF | +80%/-20% | 2.00 | PCC2237CT-ND 16.09 121.45 455.45 1789.44 | PCC2237TR-ND 2,000 | 777.00/М | ECJ-4YF0J476Z (Not for new design) 
16 10ШҒ | +80%/-20% | 2.00 | PCC2306CT-ND 6.18 45.38 164.15 — | PCC2306TR-ND 2,000 | 261.00/M | ECJ-4YF1C106Z (Not for new design) 
1210] F 22uF | +80%/-20% | 2.00 | PCC2307CT-ND 9.86 73.94 262.90 — | PCC2307TR-ND 2,000 | 437.00/M | ECJ-4YF1C226Z (Not for new design) 
50 4.7uF | +80%/-20% | 2.00 | PCC2309CT-ND 6.97 52.27 185.86 — | PCC2309TR-ND 2,000 | 309.00/M | ECJ-4YF1H475Z (Not for new design) 
10ШЕ | +80%/-20% | 2.00 | PCC2308CT-ND 6.97 52.27 185.86 — | PCC2308TR-ND 2,000 | 309.00/M | ECJ-4YF1H106Z (Not for new design) 
Х7В [100] 1.0НЕ +20% 2.50 | PCC2248CT-ND 13.62 102.79 = — | PCC2248TR-ND 500 385.50 | ECJ-5YB2A105M ECJ-5YB2A105M 
25 10рЕ +20% 2.50 | PCC2180CT-ND 20.82 156.15 = — | PCC2180TR-ND 500 461.50 | ECJ-5YB1E106M ECJ-5YB1E106M 
ХӘН | 16 22yF %20% 3.20 | PCC2244CT-ND 31.80 239.98 = — | PCC2244TR-ND 500 900.00 | ECJ-5YB1C226M ECJ-5YB1C226M 
1812 6.3 47рЕ %20% 3.20 | PCC2245CT-ND 27.24 205.57 == — | РСС2245ТН-МО 500 771.00 | ECJ-5YB0J476M ECJ-5YB0J476M 
Y5V 35 10ШЕ | +80%/-20% | 2.50 | PCC2183CT-ND 22.26 166.93 = — | PCC2183TR-ND 500 493.50 | ECJ-5YF1V106Z ECJ-5YF1V106Z 
16 22uF | +80%/-20% | 2.50 | PCC2184CT-ND 17.18 128.83 = — | PCC2184TR-ND 500 381.00 | ECJ-5YF1C226Z ECJ-5YF1C226Z 
F |6.3| 100uF | +80%/-20% | 3.20 | PCC2246CT-ND 36.78 277.60 = — | PCC2246TR-ND 500 1041.00 | ECJ-5YF0J107Z ECJ-5YF0J107Z 
Reduced DC Bias Voltage Characteristics 


Digi-Key9 Notebook Style Kit Boxes NN Я 
* PCC13-KIT-ND 0402/МРО Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) .. 
Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each * PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) 


compartment is identified with an easy-to-read kit index. * PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces). 
Ф PCC7-KIT-ND 0805/МР0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces). .................. $29.95 * PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) 
• PCC9-KIT-ND 0603/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total ріесеѕ)................... $29.95 * PCC17-KIT-ND 1206/МР0 Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) 


Panasonic = 7 


А А А А А É 
High-Q (Microwave) Multilayer Chip Capacitors "i | $ 
H а Ll Lel 
0201 and 0402 High-Accuracy/High-Frequency и В 
N МЕЗ Dimensions shown іп mm. 180 ` 9 
Features: Applications (At Microwave Freq.): * Impedance Matching Circuit 
e Lead Free * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C  * Resonant Circuit * Coupling Circuit i 
* Low Cap. with Tight Tolerance * High Q value / Low ESR at es a Code (НА) 0 5 03 0 "A 03 сю ot 
High Frequency. * Ultra-Stable COG Performance (0+30 Application Examples: * RF modules, VCO, BPF, DUP, PA, etc. ы = = E а = м 
ppm/°C) * 0201 and 0402 Miniature Sizes • Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.50 0.20+0.10 
Cut Tape 
Size Wv Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Code | Type DC Cap. Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
.10pF +0.05pF PCC2337CT-ND* 68 45 134 27 PCC2337TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER108 
-20pF +0.05pF PCC2338CT-ND* 68 45 134 27 PCC2338TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER208 
-30pF +0.05pF PCC2339CT-ND* 68 45 134 97 PCC2339TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER308 
.40pF +0.05pF PCC2340CT-ND* 68 45 134 27 PCC2340TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER408 
.50pF +0.05pF PCC2341CT-ND* 68 45 134 227 PCC2341TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER508 
.60pF +0.075pF PCC2342CT-ND* 68 45 134 27 PCC2342TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER609 
.70pF +0.075pF PCC2343CT-ND* 68 45 134 27 PCC2343TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER709 
.80pF +0.075pF PCC2344CT-ND* 68 45 134 27 PCC2344TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER809 
-90pF +0.075pF PCC2345CT-ND* 68 45 134 27 PCC2345TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZER909 
1.0pF +0.10рЕ PCC2346CT-ND* .68 45 134 27 PCC2346TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE1R0B 
1.1pF +0.10pF PCC2347CT-ND* .68 45 134 27 PCC2347TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE1R1B 
1.2pF +0.10рЕ PCC2348CT-ND* .68 45 134 27 PCC2348TR-ND 15,000 247.00/М ECD-GZE1R2B 
0201 | CoG | 25 1.3pF +0.10pF PCC2349CT-ND* .68 .45 .34 27 PCC2349TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE1R3B 
1.5pF +0.10рЕ PCC2350CT-ND* .68 45 134 227 PCC2350TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2351CT-ND* .68 45 134 27 PCC2351TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE1R6B 
1.8pF +0.10рЕ PCC2352CT-ND* .68 45 134 27 PCC2352TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2353CT-ND* 68 45 134 27 PCC2353TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE2ROB 
2.2pF +0.10рЕ PCC2356CT-ND* .68 45 134 27 PCC2356TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE2R2B 
2.4pF +0.10рЕ PCC2357CT-ND* .68 45 134 27 PCC2357TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE2R4B 
2.7pF +0.10рЕ PCC2358CT-ND* .68 45 134 27 PCC2358TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2359CT-ND* .68 45 134 27 PCC2359TR-ND 15,000 247.00/M ECD-GZESROB 
3.3pF +0.25рЕ PCC2360CT-ND* .34 .22 14 ло PCC2360TR-ND 15,000 84.00/M ECD-GZE3R3C 
3.9pF +0.25рЕ PCC2361CT-ND 134 22 44 ло PCC2361TR-ND 15,000 84.00/M ECD-GZE3R9C 
4.7pF +0.25рЕ PCC2362CT-ND .34 .22 14 .10 PCC2362TR-ND 15,000 84.00/M ECD-GZE4R7C 
.10pF +0.05pF PCC2190CT-ND .50 .33 25 20 PCC2190TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER108 
.20рЕ +0.05pF PCC2192CT-ND .50 .33 25 20 PCC2192TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER208 
-30pF +0.05pF PCC2194CT-ND 50 33 25 20 PCC2194TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER308 
.35pF +0.05pF PCC2195CT-ND 65 46 32 25 = = = ECD-G0ER358 
.40pF +0.05pF PCC21 96CT-NDT .50 .33 25 20 PCC2196TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER408 
-50pF +0.05pF PCC2198CT-NDT .50 .33 25 20 PCC2198TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER508 
.55pF +0.075pF PCC2199CT-ND 65 46 .32 .25 PCC2199TR-ND 10,000 206.00/M ECD-GOER559 
.60pF +0.075pF PCC2200CT-ND 50 33 25 20 PCC2200TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER609 
.70pF +0.075pF PCC2202CT-ND .50 .33 25 .20 PCC2202TR-ND 10,000 181.00/M ECD-G0ER709 
.80pF +0.075pF PCC2204CT-ND .50 .33 .25 .20 PCC2204TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER809 
.90pF +0.075pF PCC2206CT-ND .50 .33 25 20 PCC2206TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOER909 
1.0pF +0.10pF PCC2252CT-ND .50 .33 25 20 PCC2252TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE1ROB 
1.1pF +0.10рЕ PCC2209CT-ND .50 33 25 20 PCC2209TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF +0.10рЕ PCC2210CT-ND .50 .33 25 .20 PCC2210TR-ND 10,000 181.00/M ECD-G0E1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2211CT-ND .50 .33 25 .20 PCC2211TR-ND 10,000 181.00/M ECD-G0E1R3B 
0402 | COG 25 1.5pF +0.10pF PCC2213CT-ND .50 33 25 20 PCC2213TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2214CT-ND .50 33 25 .20 PCC2214TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2216CT-ND .50 33 25 20 PCC2216TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE1R8B 
2.0pF +0.10рЕ PCC2218CT-ND 50 33 25 20 PCC2218TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE2ROB 
2.2pF +0.10рЕ PCC2253CT-ND 50 33 25 20 PCC2253TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE2R2B 
2.4pF +0.10рЕ PCC2254CT-ND .50 .33 25 20 PCC2254TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE2R4B 
2.7pF +0.10рЕ PCC2255CT-ND .50 .33 25 20 PCC2255TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE2R7B 
3.0pF +0.10рЕ PCC2256CT-ND .50 .33 25 20 PCC2256TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOESROB 
3.3pF +0.25рЕ PCC2258CT-ND .50 .33 25 20 PCC2258TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE3R3C 
3.9pF +0.25рЕ PCC2259CT-ND .50 .33 .25 .20 PCC2259TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2260CT-ND 50 .33 25 20 PCC2260TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE4R7C 
5.6pF +0.25рЕ PCC2261CT-ND .50 .33 25 .20 PCC2261TR-ND 10,000 181.00/M ECD-G0E5R6C 
6.8pF +0.25pF PCC2262CT-ND 50 .33 26 20 PCC2262TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE6R8C 
8.2pF +0.25рЕ PCC2263CT-ND 50 .33 25 20 PCC2263TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE8R2C 
10.0pF +0.25рЕ PCC2264CT-ND ‚50 .33 .25 .20 PCC2264TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE100C 
12pF +5% PCC2265CT-ND .50 .33 25 20 PCC2265TR-ND 10,000 181.00/M ECD-GOE120J 
15pF +5% росгавест мо] .50 .33 25 .20 PCC2266TR-ND 10,000 181.00/M ECD-G0E150J 


*PCC19-KIT-ND NEW! Digi-Key@ 0201/High-Q Series Kit 20 each of 21 values denoted (420 total pieces) 
TPCC20-KIT-ND NEW! Digi-Key? 0402/High-Q Series Kit 20 each of 30 values denoted (600 total pieces) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1098 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Y 
А У/) ( ' ' ' ' Size Code L w t 

IN A Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201 0.60+0.03 | 0.30+0.03 | 0.15+0.05 
COG (NPO) Dielectric: • EIA Class | ceramic materials • COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor 22 <W. 0402 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.25+0.15 
dielectrics available * Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C which is less than +0.3% A C from -55°C ~ L- > 0603 1.60+0.15 | 0.81+0.15 | 0.35+0.15 
125°C * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C < =. 
X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class II materials * Its | {т 0805 2.01+0.20 | 1.25+0.20 | 0.50+0.25 
temperature variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C 1206 3.20+0.20 | 1.60+0.20 | 0.50+0.25 
X5R Dielectric: • General purpose dielectric for ceramic capacitors • EIA Class ІІ dielectric * Temperature variation of 
capacitance is within +15% from -55°С - 85°С * Operating temperature range: -55°С - 85°С LE 1210 3.20+0.20 | 2.50-0.20 | 0.50+0.25 
Y5V Dielectric: е Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range * They have a wide t 1812 4.50+0.30 | 3.20+0.20 0.61+0.36 
temperature characteristic of +22%-82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C - 85°С 

Size Wv Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 

Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 

.5pF +.25рЕ 0.33 478-1000-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1000-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A0R5CAT2A 
1.0pF +.25рЕ 0.33 478-1001-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1001-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A1R0CAT2A 
1.2pF +.25рЕ 0.33 478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1002-2-ND 15,000 81.00/М | 02013A1R2CAT2A 
1.5pF +.25рЕ 0.33 478-1003-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1003-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A1R5CAT2A 
1.8pF +.25рЕ 0.33 478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1004-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A1R8CAT2A 
2.2pF +.25рЕ 0.33 478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1005-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A2R2CAT2A 
2.7pF +.25рЕ 0.33 478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1006-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A2R7CAT2A 
3.3pF +.25рЕ 0.33 478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1007-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.33 478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1008-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A3R9CAT2A 
4.7pF +.25рЕ 0.33 478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1009-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A4R7CAT2A 

25V 5.6pF +.25рЕ 0.33 478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1010-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A5R6CAT2A 

6.8pF +.25рЕ 0.33 478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.88 | 478-1011-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A6R8CAT2A 

сос 8.2pF +.25рЕ 0.33 478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1012-2-ND 15,000 81.00/M | 02013A8R2CAT2A 
(NPO) 9.0pF +.25рЕ 0.33 478-1013-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1013-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A9ROCAT2A 
10pF +5% 0.33 478-1014-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1014-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A100JAT2A 

12pF +5% 0.33 478-1015-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1015-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A120JAT2A 

15pF +5% 0.33 478-1016-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1016-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A150JAT2A 

18pF +5% 0.33 478-1017-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1017-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A180JAT2A 

22pF +5% 0.33 478-1018-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1018-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A220JAT2A 

27pF +5% 0.33 478-1019-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1019-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A270JAT2A 

33pF +5% 0.33 478-1020-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1020-2-ND 15,000 45.00/M | 02013A330JAT2A 

39pF +5% 0.33 478-1021-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1021-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YA390JAT2A 

16V 47pF +5% 0.33 478-1022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1022-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YA470JAT2A 

56pF +5% 0.33 478-1023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1023-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YA560JAT2A 

68pF +5% 0.33 478-1024-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1024-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YA680JAT2A 

10V 82pF +5% 0.33 478-1025-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1025-2-ND 15,000 45.00/M | 0201ZA820JAT2A 

100pF +5% 0.33 478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1026-2-ND 15,000 90.00/M | 0201ZA101JAT2A 

100pF +10% 0.33 478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1027-2-ND 15,000 81.00/M | 0201YC101KAT2A 

0201 120pF %10% 0.33 478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1028-2-ND 15,000 81.00/M | 0201YC121KAT2A 
150pF +10% 0.33 478-1029-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1029-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YC151KAT2A 

180pF %10% 0.33 478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1030-2-ND 15,000 81.00/М | 0201ҮС181КАТ2А 

220pF +10% 0.33 478-1031-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1031-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YC221KAT2A 

270pF +10% 0.33 478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1032-2-ND 15,000 81.00/M | 0201YC271KAT2A 

X7R 16V 330pF +10% 0.33 478-1033-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1033-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YC331KAT2A 
390pF +10% 0.33 478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1034-2-ND 15,000 81.00/M | 0201YC391KAT2A 

470pF %10% 0.33 478-1035-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1035-2-ND 15,000 45.00/M | 0201ҮС471КАТ2А 

560pF +10% 0.33 478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-1036-2-ND 15,000 86.00/M | 0201YC561KAT2A 

680pF +10% 0.33 478-1037-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1037-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YC681KAT2A 

820pF +10% 0.33 478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-1038-2-ND 15,000 86.00/M | 0201YC821KAT2A 

1000pF +10% 0.33 478-1039-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1039-2-ND 15,000 45.00/M | 0201YC102KAT2A 

1200pF +10% 0.33 478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1040-2-ND 15,000 99.00/M | 0201ZD122KAT2A 

1500pF %10% 0.33 478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1041-2-ND 15,000 99.00/M | 0201ZD152KAT2A 

1800pF +10% 0.33 478-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1042-2-ND 15,000 99.00/M | 0201ZD182KAT2A 

2200pF +10% 0.33 478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1043-2-ND 15,000 108.00/M | 0201ZD222KAT2A 

2700pF +10% 0.33 478-1044-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1044-2-ND 15,000 108.00/M | 0201ZD272KAT2A 

X5R 10V 3300рЕ +10% 0.33 478-1045-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1045-2-ND 15,000 45.00/M | 0201ZD332KAT2A 
3900pF +10% 0.33 478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1046-2-ND 15,000 108.00/M | 0201ZD392KAT2A 

4700pF %10% 0.33 478-1047-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1047-2-ND 15,000 45.00/M | 020120472КАТ2А 

5600рҒ +10% 0.33 478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1048-2-ND 15,000 117.00/M | 0201ZD562KAT2A 

6800pF %10% 0.33 478-1049-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1049-2-ND 15,000 45.00/M | 020120682КАТ2А 

8200рЕ +10% 0.33 478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1050-2-ND 15,000 126.00/M | 0201ZD822KAT2A 

.01uF +10% 0.33 478-1051-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1051-2-ND 15,000 45.00/M | 0201ZD103KAT2A 

10V .01НЕ +80 -20% 0.33 478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1052-2-ND 15,000 135.00/M | 0201ZG103ZAT2A 

.015uF +80 -20% 0.33 478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1053-2-ND 15,000 135.00/M | 02016G153ZAT2A 

Y5V 6.3V .022uF +80 -20% 0.33 478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1054-2-ND 15,000 135.00/M | 02016G223ZAT2A 
Š .033pF +80 -20% 0.33 478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1055-2-ND 15,000 135.00/M | 02016G333ZAT2A 

.047yF +80 -20% 0.33 478-1056-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1056-2-ND 15,000 135.00/M | 02016G473ZAT2A 

.5pF +.25pF 0.56 478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1057-2-ND 10,000 54.00/M | 04025A0R5CAT2A 
1.0pF +.25рЕ 0.56 478-1058-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1058-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A1ROCAT2A 
1.2pF +.25рЕ 0.56 478-1059-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1059-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A1R2CAT2A 
1.5pF +.25рЕ 0.56 478-1060-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1060-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A1R5CAT2A 
1.8pF +.25рЕ 0.56 478-1061-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1061-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A1R8CAT2A 
2.2pF +.25рЕ 0.56 478-1062-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1062-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A2R2CAT2A 
2.7pF +.25рЕ 0.56 478-1063-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1063-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A2R7CAT2A 
3.3pF +.25рЕ 0.56 478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1064-2-ND 10,000 54.00/M | 04025A3R3CAT2A 
3.9pF +.25рЕ 0.56 478-1065-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1065-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A3R9CAT2A 
4.7pF +.25рЕ 0.56 478-1066-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1066-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A4R7CAT2A 
5.6pF +.25рЕ 0.56 478-1067-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1067-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A5R6CAT2A 
6.8pF +.25рЕ 0.56 478-1068-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1068-2-ND 10,000 72.00/M | 04025A6R8CAT2A 
8.2pF +.25рЕ 0.56 478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1069-2-ND 10,000 54.00/M | 04025A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.56 478-1070-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1070-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A100JAT2A 

0402 сов 50V 12pF +5% 0.56 478-1071-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1071-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A120JAT2A 
(NP0) 15pF +5% 0.56 478-1072-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1072-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A150JAT2A 
18pF +5% 0.56 478-1073-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1073-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A180JAT2A 

22pF +5% 0.56 478-1074-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1074-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A220JAT2A 

27pF +5% 0.56 478-1075-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1075-2-ND 10,000 18.00/M_| 04025A270JAT2A 

33pF +5% 0.56 478-1076-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1076-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A330JAT2A 

39pF +5% 0.56 478-1077-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1077-2-ND 10,000 18.00/M_| 04025A390JAT2A 

47pF +5% 0.56 478-1078-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1078-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A470JAT2A 

56pF +5% 0.56 478-1079-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1079-2-ND 10,000 18.00/M_| 04025A560JAT2A 

68pF +5% 0.56 478-1080-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1080-2-ND 10,000 18.00/M_| 04025A680JAT2A 

82pF +5% 0.56 478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1081-2-ND 10,000 54.00/M | 04025A820JAT2A 

100pF +5% 0.56 478-1082-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1082-2-ND 10,000 45.00/M | 04025A101JAT2A 

120pF +5% 0.56 478-1083-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1083-2-ND 10,000 18.00/M_| 04025A121JAT2A 

150pF +5% 0.56 478-1084-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1084-2-ND 10,000 18.00/M_| 04025A151JAT2A 

180pF +5% 0.56 478-1085-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1085-2-ND 10,000 18.00/M | 04025A181JAT2A 

220pF +5% 0.56 478-1086-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1086-2-ND 10,000 54.00/M | 04025A221JAT2A 

(Continued) 
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(ross 1099 


LNAX Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Солі) 


Size Wv Dim.T |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
сов 25V 270pF +5% 0.56 478-1087-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1087-2-ND 10,000 108.00/M | 04023A271JAT2A 
(NP0) 330pF +5% 0.56 478-1088-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1088-2-ND 10,000 108.00/M | 04023A331JAT2A 
100pF +10% 0.56 478-1089-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1089-2-ND 10,000 36.00/M | 04025C101KAT2A 
120pF +10% 0.56 478-1090-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1090-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C121KAT2A 
150pF +10% 0.56 478-1091-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1091-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C151KAT2A 
180pF +10% 0.56 478-1092-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1092-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C181KAT2A 
220pF +10% 0.56 478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1093-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C221KAT2A 
270pF +10% 0.56 478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1094-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C271KAT2A 
330pF +10% 0.56 478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1095-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C331KAT2A 
390pF +10% 0.56 478-1096-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1096-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C391KAT2A 
470pF +10% 0.56 478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1097-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C471KAT2A 
560pF +10% 0.56 478-1098-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1098-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C561KAT2A 
680pF +10% 0.56 478-1099-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1099-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C681KAT2A 
50V 820pF +10% 0.56 478-1100-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1100-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C821KAT2A 
1000pF +10% 0.56 478-1101-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1101-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C102KAT2A 
1200pF +10% 0.56 478-1102-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1102-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C122KAT2A 
1500pF +10% 0.56 478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C152KAT2A 
1800pF +10% 0.56 478-1104-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1104-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C182KAT2A 
X7R 2200pF +10% 0.56 478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1105-2-ND 10,000 45.00/M | 04025C222KAT2A 
2700pF +10% 0.56 478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1106-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C272KAT2A 
3300pF +10% 0.56 478-1107-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1107-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C332KAT2A 
3900pF +10% 0.56 478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1108-2-ND 10,000 54.00/M | 04025C392KAT2A 
4700pF +10% 0.56 478-1109-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1109-2-ND 10,000 18.00/M | 04025C472KAT2A 
5600pF +10% 0.56 478-1110-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1110-2-ND 10,000 36.00/M | 04025C562KAT2A 
6800pF +10% 0.56 478-1111-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1111-2-ND 10,000 36.00/M | 04025C682KAT2A 
8200pF +10% 0.56 478-1112-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1112-2-ND 10,000 36.00/M | 04025C822KAT2A 
0402 25V .01uF +10% 0.56 478-1113-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1113-2-ND 10,000 54.00/M | 04023C103KAT2A 
-01pF +10% 0.56 478-1114-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1114-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YC103KAT2A 
.012uF +10% 0.56 478-1115-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1115-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YC123KAT2A 
16V .015yF +10% 0.56 478-1116-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1116-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YC153KAT2A 
.018yF +10% 0.56 478-1117-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1117-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YC183KAT2A 
.022yF +10% 0.56 478-1118-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1118-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YC223KAT2A 
.027yuF +10% 0.56 478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1119-2-ND 10,000 68.00/M | 0402ZC273KAT2A 
10V .033yF +10% 0.56 478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1120-2-ND 10,000 72.00/M | 0402ZC333KAT2A 
.039yF +10% 0.56 478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1121-2-ND 10,000 72.00/M | 0402ZC393KAT2A 
.027yF +10% 0.56 478-1122-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1122-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YD273KAT2A 
.033yF +10% 0.56 478-1123-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1123-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YD333KAT2A 
16V .039yuF +10% 0.56 478-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1124-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YD393KAT2A 
.047yF +10% 0.56 478-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1125-2-ND 10,000 18.00/M | 0402YD473KAT2A 
10ШЕ +10% 0.56 478-1126-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1126-2-ND 10,000 99.00/M | 0402YD104KAT2A 
X5R 10V .068yF +10% 0.56 478-1128-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1128-2-ND 10,000 18.00/М | 0402ZD683KAT2A 
-10НЕ +10% 0.56 478-1129-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1129-2-ND 10,000 18.00/M | 040220104КАТ2А 
-15НЕ +10% 0.56 478-1130-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1130-2-ND 10,000 108.00/M | 04026D154KAT2A 
6.3V -18НЕ +10% 0.56 478-1131-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1131-2-ND 10,000 126.00/M | 04026D184KAT2A 
.22yF +10% 0.56 478-1132-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1132-2-ND 10,000 108.00/M | 04026D224KAT2A 
1.0рЕ +10% 0.56 478-2583-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 | 478-2583-2-ND NEW! | 10,000 90.00/М | 040260105КАТ2А 
-01pF +80 -20% 0.56 478-1133-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1133-2-ND 10,000 36.00/M_| 04025G103ZAT2A 
50V .022uF +80 -20% 0.56 478-1134-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1134-2-ND 10,000 36.00/M | 04025G223ZAT2A 
.033yF +80 -20% 0.56 478-1135-1-ND 4.95 29.25 84.88 | — = — | 04025G333ZAT2A 
Y5V .047uF +80 -20% 0.56 478-1136-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1136-2-ND 10,000 36.00/M | 0402YG473ZAT2A 
16V .068yF +80 -20% 0.56 478-1137-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1137-2-ND 10,000 36.00/M | 0402YG683ZAT2A 
ЛОрЕ +80 -20% 0.56 478-1138-1-МО 2.20 13.00 37.50 |478-1138-2-ND 10,000 36.00/М | 0402YG104ZAT2A 
10V .22yF +80 -20% 0.56 478-1139-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1139-2-ND 10,000 36.00/M | 0402ZG224ZAT2A 
10pF +5% 0.86 478-1140-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1140-2-ND 4,000 63.00/M | 06031A100JAT2A 
15pF +5% 0.86 478-1141-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1141-2-ND 4,000 18.00/M | 06031A150JAT2A 
22pF +5% 0.86 478-1142-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1142-2-ND 4,000 18.00/M | 06031A220JAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1143-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1143-2-ND 4,000 18.00/M | 06031A330JAT2A 
100V 47рЕ +5% 0.86 478-1144-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1144-2-ND 4,000 18.00/M | 06031A470JAT2A 
68pF +5% 0.86 478-1145-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1145-2-ND 4,000 18.00/M | 06031A680JAT2A 
100pF +5% 0.86 478-1146-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1146-2-ND 4,000 18.00/M | 06031A101JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1147-2-ND 4,000 81.00/M | 06031A151JAT2A 
220pF +5% 0.86 478-1148-1-ND 4.95 29.25 84.38 |478-1148-2-ND 4,000 81.00/M_| 06031A221JAT2A 
330pF +5% 0.86 478-1149-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1149-2-ND 4,000 90.00/M | 06031A331JAT2A 
.5pF +.25рЕ 0.86 478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A0R5CAT2A 
1.0pF +.25рЕ 0.86 478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1151-2-ND 4,000 34.00/М | 06035A1ROCAT2A 
1.2pF +.25рЕ 0.86 478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A1R2CAT2A 
1.5pF +.25рЕ 0.86 478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A1R5CAT2A 
1.8pF +.25рЕ 0.86 478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1154-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A1R8CAT2A 
2.2pF +.25рЕ 0.86 478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A2R2CAT2A 
2.7pF +.25рЕ 0.86 478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1156-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A2R7CAT2A 
3.3pF +.25рЕ 0.86 478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1157-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A3R3CAT2A 
3.9pF +.25рЕ 0.86 478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.86 478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1159-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A4R7CAT2A 
0603 сов 5.6pF +.25рЕ 0.86 478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1160-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A5R6CAT2A 
(NPO) 6.8pF +.25рЕ 0.86 478-1161-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1161-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A6R8CAT2A 
8.2pF +.25рЕ 0.86 478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.86 478-1163-1-ND 1.87 11.05 31.88 |478-1163-2-ND 4,000 31.00/M | 06035A100JAT2A 
12pF +5% 0.86 478-1164-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1164-2-ND 4,000 27.00/М | 06035A120JAT2A 
50V 15pF +5% 0.86 478-1165-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1165-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A150JAT2A 
18pF +5% 0.86 478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1166-2-ND 4,000 34.00/M_| 06035A180JAT2A 
22pF +5% 0.86 478-1167-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1167-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A220JAT2A 
27pF +5% 0.86 478-1168-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1168-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A270JAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1169-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1169-2-ND 4,000 27.00/M | 06035A330JAT2A 
39pF +5% 0.86 478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A390JAT2A 
47pF +5% 0.86 478-1171-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1171-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A470JAT2A 
56pF +5% 0.86 478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A560JAT2A 
68pF +5% 0.86 478-1173-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1173-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A680JAT2A 
82pF +5% 0.86 478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 |478-1174-2-ND 4,000 34.00/M | 06035A820JAT2A 
100pF +5% 0.86 478-1175-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1175-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A101JAT2A 
120pF +5% 0.86 478-1176-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1176-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A121JAT2A 
150pF +5% 0.86 478-1177-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1177-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A151JAT2A 
180pF +5% 0.86 478-1178-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1178-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A181JAT2A 
220pF +5% 0.86 478-1179-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1179-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A221JAT2A 
270pF +5% 0.86 478-1180-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1180-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A271JAT2A 
330pF +5% 0.86 478-1181-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1181-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A331JAT2A 
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LNX Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Сот.) 


Size му Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 

Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
390рЕ +5% 0.86 478-1182-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1182-2-ND 4,000 36.00/М | 06035A391JAT2A 
470pF +5% 0.86 478-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1183-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A471JAT2A 
50V 560pF +5% 0.86 478-1184-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1184-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A561JAT2A 
сов 680pF +5% 0.86 478-1185-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1185-2-ND 4,000 36.00/M | 06035A681JAT2A 
(NP0) 820pF +5% 0.86 478-1186-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1186-2-ND 4,000 45.00/M | 06035A821JAT2A 
1000pF +5% 0.86 478-1187-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1187-2-ND 4,000 18.00/M | 06035A102JAT2A 
25V 1200pF +5% 0.86 478-1188-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1188-2-ND 4,000 117.00/M | 06033A122JAT2A 
1500pF +5% 0.86 478-1189-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1189-2-ND 4,000 117.00/M | 06033A152JAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1190-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1190-2-ND 4,000 18.00/M_| 06032C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1191-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1191-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C331KAT2A 
200V 470pF +10% 0.86 478-1192-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1192-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1193-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1193-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C681KAT2A 
1000pF %10% 0.86 478-1194-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1194-2-ND 4,000 18.00/M | 06032C102KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1195-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1195-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C221KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1196-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1196-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C331KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1197-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1197-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C471KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1198-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1198-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C681KAT2A 
1000pF %10% 0.86 478-1199-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1199-2-ND 4,000 18.00/M | 06031C102KAT2A 
100V 1500pF +10% 0.86 478-1200-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1200-2-ND 4,000 81.00/М | 06031С152КАТ2А 
2200рҒ %10% 0.86 478-1201-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1201-2-ND 4,000 81.00/М | 06031C222KAT2A 
3300pF +10% 0.86 478-1202-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1202-2-ND 4,000 81.00/M | 06031C332KAT2A 
4700pF +10% 0.86 478-1203-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1203-2-ND 4,000 81.00/M | 06031C472KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1204-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1204-2-ND 4,000 81.00/M | 06031C682KAT2A 
.01uF +10% 0.86 478-1205-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1205-2-ND 4,000 81.00/M | 06031C103KAT2A 
180pF +10% 0.86 478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C181KAT2A 
220pF +10% 0.86 478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C221KAT2A 
270pF +10% 0.86 478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C271KAT2A 
330pF +10% 0.86 478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C331KAT2A 

+10% Қ 78- -1- А .35 5. 78- ais X 4 5 

390pF 10% 0.86 478-1210-1-ND 2.09 12.3: 35.63 | 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C391KAT2A 
470pF +10% 0.86 478-1211-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1211-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C471KAT2A 
560pF %10% 0.86 478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C561KAT2A 
680pF +10% 0.86 478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C681KAT2A 
820pF %10% 0.86 478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C821KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-1215-1-ND .88 5.20 15.00 | 478-1215-2-ND 4,000 14.00/M | 06035C102KAT2A 
X7R 1200pF +10% 0.86 478-1216-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1216-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C122KAT2A 
1500pF %10% 0.86 478-1217-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1217-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C152KAT2A 
1800pF +10% 0.86 478-1218-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1218-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C182KAT2A 
2200pF +10% 0.86 478-1219-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1219-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C222KAT2A 
50V 2700pF %10% 0.86 478-1220-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1220-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C272KAT2A 
3300рЕ +10% 0.86 478-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1221-2-ND 4,000 36.00/М | 06035C332KAT2A 
3900pF +10% 0.86 478-1222-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1222-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C392KAT2A 
4700pF %10% 0.86 478-1223-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1223-2-ND 4,000 31.00/M | 06035С472КАТ2А 
0603 5600pF +10% 0.86 478-1224-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1224-2-ND 4,000 18.00/M_| 06035C562KAT2A 
6800pF +10% 0.86 478-1225-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1225-2-ND 4,000 34.00/M | 06035C682KAT2A 
8200pF +10% 0.86 478-1226-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1226-2-ND 4,000 18.00/M_| 06035C822KAT2A 
.01uF +10% 0.86 478-1227-1-ND .88 5.20 15.00 |478-1227-2-ND 4,000 14.00/M | 06035C103KAT2A 
.012uF %10% 0.86 478-1228-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1228-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C123KAT2A 
.015НЕ +10% 0.86 478-1229-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1229-2-ND 4,000 18.00/M_| 06035C153KAT2A 
.018НЕ %10% 0.86 478-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1230-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C183KAT2A 
.022uF %10% 0.86 478-1231-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1231-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C223KAT2A 
.027uF +10% 0.86 478-1232-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1232-2-ND 4,000 18.00/M_| 06035C273KAT2A 
.033uF %10% 0.86 478-1233-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1233-2-ND 4,000 18.00/M | 06035C333KAT2A 
.039uF +10% 0.86 478-1234-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1234-2-ND 4,000 18.00/M_| 06035C393KAT2A 
25V .047uF +10% 0.86 478-1235-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1235-2-ND 4,000 18.00/M | 06033C473KAT2A 
.056uF %10% 0.86 478-1236-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1236-2-ND 4,000 18.00/М | 0603YC563KAT2A 
16V .068uF +10% 0.86 478-1237-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1237-2-ND 4,000 18.00/M_| 0603YC683KAT2A 
.082uF +10% 0.86 478-1238-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1238-2-ND 4,000 18.00/М | 0603YC823KAT2A 
.10uF %10% 0.86 478-1239-1-ND .88 5.20 15.00 | 478-1239-2-ND 4,000 14.00/M | 0603YC104KAT2A 
.12uF +10% 0.86 478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1240-2-ND 4,000 63.00/M | 0603ZC124KAT2A 
10V .15uF %10% 0.86 478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1241-2-ND 4,000 63.00/M | 06032С154КАТ2А 
A8uF +10% 0.86 478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1242-2-ND 4,000 72.00/M | 0603ZC184KAT2A 
.22yF +10% 0.86 478-1243-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1243-2-ND 4,000 18.00/M_| 0603ZC224KAT2A 
25V ЛОрЕ +10% 0.86 478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1244-2-ND 4,000 63.00/M | 06033D104KAT2A 
.22yF +10% 0.86 478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M | 06033D224KAT2A 
.22uF +10% 0.86 478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1246-2-ND 4,000 72.00/M | 0603YD224KAT2A 
16V -33yF %10% 0.86 478-1247-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1247-2-ND 4,000 31.00/M | 0603YD334KAT2A 
.47uF +10% 0.86 478-1248-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1248-2-ND 4,000 31.00/M | 0603YD474KAT2A 
X5R 1.0рЕ %10% 0.86 478-1249-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1249-2-ND 4,000 36.00/M | 0603YD105KAT2A 
10V .68yuF %10% 0.86 478-1250-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1250-2-ND 4,000 36.00/M | 0603ZD684KAT2A 
1.0рЕ +10% 0.86 478-1251-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1251-2-ND 4,000 29.00/M | 0603ZD105KAT2A 
1.0рЕ %10% 0.86 478-2581-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 478-2581-2-ND NEW!) 4,000 108.00/М | 060360105КАТ2А 
6.3V 2.2uF +10% 0.86 478-1252-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1252-2-ND 4,000 72.00/M | 06036D225KAT2A 
4.7uF +20% 0.86 478-2582-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 478-2582-2-ND NEW!) 4,000 144.00/M | 06036D475MAT2A 
4V 4.7uF %10% 0.94 478-1253-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1253-2-ND 4,000 108.00/M | 06034D475KAT2A 
.01uF +80 -20% 0.86 478-1254-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1254-2-ND 4,000 18.00/M | 06035G103ZAT2A 
.022uF +80 -20% 0.86 478-1255-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1255-2-ND 4,000 18.00/M | 06035G223ZAT2A 
50V .033uF +80 -20% 0.86 478-1256-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1256-2-ND 4,000 18.00/M | 06035G333ZAT2A 
.047uF +80 -20% 0.86 478-1257-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1257-2-ND 4,000 18.00/M | 06035G473ZAT2A 
.068uF +80 -20% 0.86 478-1258-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1258-2-ND 4,000 18.00/M | 06035G683ZAT2A 
Y5V 10ШЕ +80 -20% 0.86 478-1259-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1259-2-ND 4,000 18.00/M | 06033G104ZAT2A 
25V .15uF +80 -20% 0.86 478-1260-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1260-2-ND 4,000 36.00/M | 06033G154ZAT2A 
.22uF +80 -20% 0.86 478-1261-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1261-2-ND 4,000 18.00/M | 06033G224ZAT2A 
-33yF +80 -20% 0.86 478-1262-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1262-2-ND 4,000 36.00/М | 0603YG334ZAT2A 
16V .47uF +80 -20% 0.86 478-1263-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1263-2-ND 4,000 18.00/M | 0603YG474ZAT2A 
1.0рЕ +80 -20% 0.86 478-1264-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1264-2-ND 4,000 18.00/M | 0603YG105ZAT2A 
10V 1.0рЕ +80 -20% 0.86 478-1265-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1265-2-ND 4,000 18.00/M | 0603ZG105ZAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1266-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1266-2-ND 4,000 144.00/M | 08052A100JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1267-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1267-2-ND 4,000 36.00/M | 08052A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1268-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1268-2-ND 4,000 36.00/M | 08052A220JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1269-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1269-2-ND 4,000 36.00/M | 08052A330JAT2A 
0805 сов 200V 47pF +5% 0.94 478-1270-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1270-2-ND 4,000 36.00/М | 08052A470JAT2A 
(NPO) 68pF +5% 0.94 478-1271-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1271-2-ND 4,000 135.00/M | 08052A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1272-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1272-2-ND 4,000 135.00/M | 08052A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1273-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1273-2-ND 4,000 135.00/M | 08052A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1274-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1274-2-ND 4,000 135.00/M | 08052A221JAT2A 
330pF +5% 1.27 478-1275-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1275-2-ND 2,000 135.00/M | 08052A331JAT2A 
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INDI Multilayer Ceramic Chip Capacitors (солі) 


Size wv Dim. Т | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 |Рагі No. Size Pricing Part No. 
200V 470pF +5% 1.27 478-1276-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1276-2-ND 2,000 162.00/M | 08052A471JAT2A 
680pF +5% 1.27 478-1277-1-ND 9.90 58.50 168.75 |— — — | 08052A681JAT2A 
10pF +5% 0.71 478-1278-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1278-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A100JAT2A 
15pF +5% 0.71 478-1279-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1279-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A150JAT2A 
22pF +5% 0.71 478-1280-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1280-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A220JAT2A 
ЗЗрЕ +5% 0.71 478-1281-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1281-2-ND 4,000 54.00/M | 08051A330JAT2A 
47рЕ +5% 0.71 478-1282-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1282-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A470JAT2A 
68pF +5% 0.71 478-1283-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1283-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A680JAT2A 
100V 100pF +5% 0.71 478-1284-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1284-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A101JAT2A 
150pF +5% 0.71 478-1285-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1285-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A151JAT2A 
220pF +5% 0.71 478-1286-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1286-2-ND 4,000 49.00/M | 08051A221JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1287-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1287-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1288-1-ND 2.20 13.00 37.50 |478-1288-2-ND 4,000 36.00/M_| 08051A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1289-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1289-2-ND 4,000 36.00/M | 08051A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1290-1-ND 3.30 19.50 56.25 |478-1290-2-ND 4,000 54.00/M_| 08051A102JAT2A 
.5pF +.25рЕ 0.71 478-1291-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1291-2-ND 4,000 36.00/M | 08055A0R5CAT2A 
1.ОрҒ +.25рЕ 0.71 478-1292-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1292-2-ND 4,000 36.00/M | 08055A1ROCAT2A 
1.2pF +.25рЕ 0.71 478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1293-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A1R2CAT2A 
1.5pF +.25рЕ 0.71 478-1294-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1294-2-ND 4,000 36.00/M | 08055A1R5CAT2A 
1.8pF +.25рЕ 0.71 478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1295-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A1R8CAT2A 
2.2pF +.25рЕ 0.71 478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1296-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A2R2CAT2A 
2.7pF +.25рЕ 0.71 478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1297-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A2R7CAT2A 
3.3pF +.25рЕ 0.71 478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A3R3CAT2A 
3.9pF +.25рЕ 0.71 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A3R9CAT2A 
4.7pF +.25рЕ 0.71 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1300-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.71 478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1301-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A5R6CAT2A 
6.8pF +.25рЕ 0.71 478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1302-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.71 478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1303-2-ND 4,000 38.00/M | 08055A8R2CAT2A 
10рЕ +5% 0.71 478-1304-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1304-2-ND 4,000 18.00/M_| 08055A100JAT2A 
сос 12pF +5% 0.71 478-1305-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1305-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A120JAT2A 
(NP0) 15pF +5% 0.71 478-1306-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1306-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A150JAT2A 
18pF +5% 0.71 478-1307-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1307-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A180JAT2A 
22pF +5% 0.71 478-1308-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1308-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A220JAT2A 
27pF +5% 0.71 478-1309-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1309-2-ND 4,000 18.00/M_| 08055A270JAT2A 
33pF +5% 0.71 478-1310-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1310-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A330JAT2A 
50V 39pF +5% 0.71 478-1311-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1311-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A390JAT2A 
47рЕ +5% 0.71 478-1312-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1312-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A470JAT2A 
56pF +5% 0.71 478-1313-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1313-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A560JAT2A 
68pF +5% 0.71 478-1314-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1314-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A680JAT2A 
82pF +5% 0.71 478-1315-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1315-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A820JAT2A 
100pF +5% 0.71 478-1316-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1316-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A101JAT2A 
120pF +5% 0.71 478-1317-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1317-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A121JAT2A 
150pF +5% 0.71 478-1318-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1318-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A151JAT2A 
180pF +5% 0.71 478-1319-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1319-2-ND 4,000 27.00/M | 08055A181JAT2A 
220pF +5% 0.71 478-1320-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1320-2-ND 4,000 18.00/M_| 08055A221JAT2A 
270pF +5% 0.71 478-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1321-2-ND 4,000 36.00/M | 08055A271JAT2A 
330pF +5% 0.71 478-1322-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1322-2-ND 4,000 18.00/M | 08055A331JAT2A 
0805 390рЕ +5% 0.94 478-1323-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1323-2-ND 4,000 22.00/M | 08055A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1324-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1324-2-ND 4,000 22.00/M | 08055A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-1325-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1325-2-ND 4,000 27.00/M | 08055A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1326-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1326-2-ND 4,000 36.00/M | 08055A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1327-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1327-2-ND 4,000 27.00/M | 08055A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1328-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1328-2-ND 4,000 36.00/M | 08055A102JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1329-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1329-2-ND 4,000 49.00/M | 08055A152JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1330-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1330-2-ND 2,000 49.00/M | 08055A222JAT2A 
3300pF +5% 1.27 478-1331-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1331-2-ND 2,000 99.00/M | 08055A332JAT2A 
25V 4700pF +5% 1.40 478-1332-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1332-2-ND 2,000 108.00/M | 08053A472JAT2A 
16V 6800pF +5% 1.40 478-1333-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1333-2-ND 2,000 126.00/M | 0805YA682JAT2A 
:О1рЕ +5% 1.40 478-1334-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1334-2-ND 3,000 144.00/M | 0805YA103JAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1335-2-ND 4,000 135.00/M | 08052C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1336-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1336-2-ND 4,000 135.00/M | 08052C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1337-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1337-2-ND 4,000 135.00/M | 08052C471KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1338-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1338-2-ND 4,000 135.00/M | 08052C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1339-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1339-2-ND 4,000 135.00/M | 08052C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1340-2-ND 4,000 144.00/M | 08052C152KAT2A 
200V 2200pF +10% 0.94 478-1341-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1341-2-ND 4,000 144.00/M | 08052C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1342-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1342-2-ND 4,000 144.00/M | 08052C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1343-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1343-2-ND 2,000 162.00/M | 08052C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1344-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1344-2-ND 4,000 108.00/M | 08052C682KAT2A 
:О1рЕ +10% 0.94 478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1345-2-ND 4,000 198.00/M | 08052C103KAT2A 
.015uF +10% 0.94 478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-1346-2-ND 4,000 234.00/M | 08052C153KAT2A 
.022uF +10% 1.27 478-1347-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-1347-2-ND 2,000 270.00/M | 08052C223KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1348-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1348-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1349-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1349-2-ND 4,000 18.00/M | 08051С331КАТ2А 
470pF +10% 0.71 478-1350-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1350-2-ND 4,000 18.00/М | 08051С471КАТ2А 
680pF +10% 0.71 478-1351-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1351-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1352-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1352-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C102KAT2A 
X7R 1500pF +10% 0.71 478-1353-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1353-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C152KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1354-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1354-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C222KAT2A 
100V 3300рЕ +10% 0.71 478-1355-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1355-2-ND 4,000 18.00/М | 08051С332КАТ2А 
4700pF +10% 0.94 478-1356-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1356-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1357-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1357-2-ND 4,000 18.00/M | 08051C682KAT2A 
.01uF +10% 0.94 478-1358-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1358-2-ND 3,000 18.00/M | 08051C103KAT2A 
.015uF +10% 0.94 478-1359-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1359-2-ND 4,000 135.00/M | 08051C153KAT2A 
.022рЕ +10% 0.94 478-1360-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1360-2-ND 4,000 153.00/M | 08051C223KAT2A 
.ОЗЗрЕ +10% 1.27 478-1361-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1361-2-ND 2,000 180.00/М | 08051C333KAT2A 
.047uF. +10% 1.27 478-1362-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-1362-2-ND 2,000 59.00/M | 08051C473KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1363-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C221KAT2A 
270pF +10% 0.71 478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1364-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C271KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1365-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C331KAT2A 
390pF +10% 0.71 478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C391KAT2A 
50V 470pF +10% 0.71 478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C471KAT2A 
560pF +10% 0.71 478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C561KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1369-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C681KAT2A 
820pF +10% 0.71 478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1370-2-ND 4,000 38.00/M | 08055C821KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1371-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1371-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C102KAT2A 


(Continued) 


1102 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


IND Multilayer Ceramic Chip Capacitors (солі) 


Size му Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part Мо. Size Pricing Part No. 
1200pF +10% 0.71 478-1372-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1372-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C122KAT2A 
1500pF %10% 0.71 478-1373-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1373-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C152KAT2A 
1800pF +10% 0.71 478-1374-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1374-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1375-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1375-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C222KAT2A 
2700pF +10% 0.71 478-1376-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1376-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1377-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1377-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C332KAT2A 
3900pF +10% 0.71 478-1378-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1378-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C392KAT2A 
4700pF +10% 0.71 478-1379-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1379-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C472KAT2A 
5600pF +10% 0.71 478-1380-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1380-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C562KAT2A 
6800pF +10% 0.71 478-1381-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1381-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C682KAT2A 
8200pF +10% 0.71 478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1382-2-ND 3,000 38.00/M_| 08055C822KAT2A 
.01uF +10% 0.71 478-1383-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1383-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C103KAT2A 
50V .012uF +10% 0.94 478-1384-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1384-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C123KAT2A 
.015НЕ +10% 0.94 478-1385-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1385-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C153KAT2A 
.018uF +10% 0.94 478-1386-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1386-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C183KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1387-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1387-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C223KAT2A 
X7R .027yuF +10% 0.94 478-1388-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1388-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C273KAT2A 
ОЗЗИР +10% 0.94 478-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1389-2-ND 4,000 36.00/M | 08055C333KAT2A 
.ОЗ9рЕ +10% 0.94 478-1390-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1390-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C393KAT2A 
.047uF +10% 0.94 478-1391-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1391-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C473KAT2A 
.056uF +10% 0.94 478-1392-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1392-2-ND 4,000 18.00/M_| 08055C563KAT2A 
.068uF %10% 0.94 478-1393-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1393-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C683KAT2A 
.082uF +10% 0.94 478-1394-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1394-2-ND 4,000 18.00/M | 08055C823KAT2A 
.10uF +10% 0.94 478-1395-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1395-2-ND 4,000 18.00/M_| 08055C104KAT2A 
.12uF +10% 1.27 478-1396-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1396-2-ND 2,000 36.00/M | 08055C124KAT2A 
.15uF %10% 0.94 478-1397-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1397-2-ND 4,000 36.00/M | 08053C154KAT2A 
25V -18uF +10% 0.94 478-1398-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1398-2-ND 2,000 36.00/M | 08053C184KAT2A 
.22uF +10% 0.94 478-1399-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1399-2-ND 2,000 36.00/M | 08053C224KAT2A 
.22uF +10% 0.94 478-1400-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1400-2-ND 4,000 27.00/M | 0805YC224KAT2A 
0805 16V .27uF +10% 1.27 478-1401-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1401-2-ND 2,000 72.00/M | 0805YC274KAT2A 
.33uF +10% 1.27 478-1402-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1402-2-ND 2,000 72.00/M | 0805YC334KAT2A 
.47uF +10% 1.27 478-1403-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1403-2-ND 2,000 72.00/M | 0805YC474KAT2A 
.68yF +10% 1.40 478-1404-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1404-2-ND 2,000 108.00/M | 0805ZC684KAT2A 
10V 1.0uF. %10% 1.40 478-1405-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1405-2-ND 2,000 180.00/M | 0805ZC105KAT2A 
-33yF +10% 1.40 478-1406-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1406-2-ND 3,000 135.00/M | 08053D334KAT2A 
25V .47uF %10% 1.40 478-1407-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1407-2-ND 3,000 171.00/M | 08053D474KAT2A 
.68yF +10% 1.40 478-1408-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1408-2-ND 3,000 171.00/M | 08053D684KAT2A 
1.0рЕ +10% 1.40 478-1409-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1409-2-ND 3,000 198.00/M | 08053D105KAT2A 
.68yuF +10% 1.40 478-1410-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1410-2-ND 3,000 63.00/M | 0805YD684KAT2A 
16V 1.0рЕ +10% 1.40 478-1411-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1411-2-ND 2,000 45.00/M | 0805YD105KAT2A 
X5R 2.2uF +10% 1.40 478-2580-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 | 478-2580-2-ND NEW!| 3,000 162.00/M_| 0805YD225KAT2A 
1.0uF. +10% 1.40 478-1412-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1412-2-ND 2,000 72.00/M | 0805ZD105KAT2A 
2.2uF +10% 1.40 478-1413-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1413-2-ND 3,000 72.00/M | 0805ZD225KAT2A 
Toy 3.3uF +10% 1.40 478-1414-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1414-2-ND 3,000 108.00/M | 0805ZD335KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-1415-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1415-2-ND 3,000 117.00/M | 0805ZD475KAT2A 
6.3V 4.7uF +10% 1.40 478-1416-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1416-2-ND 3,000 99.00/M | 08056D475KAT2A 
” 10uF +10% 1.40 478-1417-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1417-2-ND 3,000 180.00/M | 08056D106KAT2A 
-01pF +80 -20% 0.71 478-1418-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1418-2-ND 4,000 18.00/M | 08055G103ZAT2A 
.022uF +80 -20% 0.71 478-1419-1-ND 1.10 6.50 18.75 |478-1419-2-ND 4,000 18.00/M | 08055G223ZAT2A 
50V .047uF +80 -20% 0.71 478-1420-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1420-2-ND 4,000 18.00/M | 08055G473ZAT2A 
.10uF +80 -20% 0.71 478-1421-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1421-2-ND 4,000 18.00/M | 08055G104ZAT2A 
.22uF +80 -20% 0.94 478-1422-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1422-2-ND 4,000 27.00/M | 08055G224ZAT2A 
Y5V 10ШЕ +80 -20% 0.71 478-1423-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1423-2-ND 4,000 18.00/M | 08053G104ZAT2A 
25V .22yF +80 -20% 0.94 478-1424-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1424-2-ND 4,000 27.00/М | 0805302242АТ2А 
.47uF +80 -20% 1.40 478-1425-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1425-2-ND 3,000 36.00/M | 08053G474ZAT2A 
1.0рЕ +80 -20% 1.40 478-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1426-2-ND 3,000 54.00/M | 08053G105ZAT2A 
16V 1.0рЕ +80 -20% 1.40 478-1427-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1427-2-ND 3,000 90.00/M | 0805YG105ZAT2A 
2.2uF +80 -20% 1.40 478-1428-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1428-2-ND 3,000 117.00/M | 0805YG225ZAT2A 
10V 4.7yF +80 -20% 1.52 478-1429-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1429-2-ND 3,000 153.00/M | 0805ZG475ZAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1430-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1430-2-ND 4,000 162.00/M | 12062A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1431-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1431-2-ND 4,000 162.00/M | 12062A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1432-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1432-2-ND 4,000 162.00/M | 12062A221JAT2A 
200V 330pF +5% 0.94 478-1433-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1433-2-ND 4,000 171.00/M_| 12062A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1434-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1434-2-ND 4,000 135.00/M | 12062A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1435-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1435-2-ND 4,000 135.00/M | 12062A681JAT2A 
1000pF +5% 1.78 478-1436-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1436-2-ND 2,000 135.00/M | 12062A102JAT2A 
1500pF +5% 1.78 478-1437-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1437-2-ND 2,000 171.00/M | 12062A152JAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1438-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A100JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1439-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1440-2-ND 4,000 126.00/M_| 12061A220JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1441-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A330JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1442-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A470JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1443-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1443-2-ND 4,000 126.00/M | 12061A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1444-2-ND 4,000 126.00/M_| 12061A101JAT2A 
150pF +5% 0.94 478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1445-2-ND 4,000 135.00/M | 12061A151JAT2A 
100V 220pF +5% 0.94 478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1446-2-ND 4,000 135.00/M | 12061A221JAT2A 
сос 330pF +5% 0.94 478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1447-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A331JAT2A 
1206 (NP0) 470pF +5% 0.94 478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1448-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A471JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1449-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1449-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1450-2-ND 4,000 144.00/M | 12061A102JAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1451-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1451-2-ND 2,000 113.00/M | 12061A152JAT2A 
2200pF +5% 1.52 478-1452-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1452-2-ND 2,000 113.00/M | 12061A222JAT2A 
3300pF +5% 1.52 478-1453-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1453-2-ND 2,000 113.00/M | 12061A332JAT2A 
4700pF +5% 1.52 478-1454-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1454-2-ND 2,000 153.00/M | 12061A472JAT2A 
.5pF +.25рЕ 0.94 478-1455-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1455-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A0R5CAT2A 
1.0pF +.25рЕ 0.94 478-1456-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1456-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A1ROCAT2A 
1.2pF +.25рЕ 0.94 478-1457-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1457-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A1R2CAT2A 
1.5pF +.25рЕ 0.94 478-1458-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1458-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A1R5CAT2A 
1.8pF +.25рЕ 0.94 478-1459-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1459-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A1R8CAT2A 
50V 2.2pF +.25рЕ 0.94 478-1460-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1460-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A2R2CAT2A 
2.7pF +.25рЕ 0.94 478-1461-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1461-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A2R7CAT2A 
3.3pF +.25рЕ 0.94 478-1462-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1462-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A3R3CAT2A 
3.9pF +.25рЕ 0.94 478-1463-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1463-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A3R9CAT2A 
4.7pF +.25рЕ 0.94 478-1464-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1464-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A4R7CAT2A 
5.6pF +.25рЕ 0.94 478-1465-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1465-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A5R6CAT2A 
6.8pF +.25рЕ 0.94 478-1466-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1466-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A6R8CAT2A 
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LNX Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Солі) 


Size wv Dim. Т | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 |Рагі Мо. Size Pricing Part No. 
8.2pF +.25рЕ 0.94 478-1467-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1467-2-ND 4,000 72.00/M | 12065A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1468-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1468-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1469-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A120JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1470-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A150JAT2A 
18pF +5% 0.94 478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1471-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A180JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1472-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1472-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A220JAT2A 
27pF +5% 0.94 478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1473-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A270JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1474-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A330JAT2A 
39pF +5% 0.94 478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1475-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1476-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A470JAT2A 
56pF +5% 0.94 478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1477-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A560JAT2A 
68pF +5% 0.94 478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1478-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A680JAT2A 
82pF +5% 0.94 478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1479-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A820JAT2A 
100pF x 596 0.94 478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 |478-1480-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A101JAT2A 
120pF +5% 0.94 478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1481-2-ND 4,000 68.00/M | 12065A121JAT2A 
150pF x 596 0.94 478-1482-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1482-2-ND 4,000 85.00/M | 12065A151JAT2A 
180pF +5% 0.94 478-1483-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1483-2-ND 2,500 85.00/M | 12065A181JAT2A 
50V 220pF +5% 0.94 478-1484-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1484-2-ND 4,000 85.00/M | 12065A221JAT2A 
сов 270pF +5% 0.94 478-1485-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1485-2-ND 4,000 85.00/M_| 12065A271JAT2A 
(NPO) 330pF +5% 0.94 478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1486-2-ND 4,000 85.00/M | 12065A331JAT2A 
390pF +5% 0.94 478-1487-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-1487-2-ND 4,000 94.00/M | 12065A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1488-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-1488-2-ND 4,000 94.00/M | 12065A471JAT2A 
560pF x 596 0.94 478-1489-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-1489-2-ND 4,000 94.00/M | 12065A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1490-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-1490-2-ND 4,000 94.00/M | 12065A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1491-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-1491-2-ND 4,000 94.00/M | 12065A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1492-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-1492-2-ND 4,000 94.00/M | 12065A102JAT2A 
1200pF +5% 0.94 478-1493-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1493-2-ND 4,000 99.00/M | 12065A122JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1494-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1494-2-ND 4,000 99.00/M | 12065A152JAT2A 
1800pF +5% 1.27 478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1495-2-ND 2,000 108.00/M | 12065A182JAT2A 
2200pF x 596 1.27 478-1496-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1496-2-ND 2,000 108.00/M | 12065A222JAT2A 
2700pF +5% 1.27 478-1497-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1497-2-ND 2,000 96.00/M | 12065A272JAT2A 
3300рЕ +5% 1.27 478-1498-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1498-2-ND 2,000 113.00/M | 12065A332JAT2A 
3900pF +5% 1.27 478-1499-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1499-2-ND 2,000 96.00/M | 12065A392JAT2A 
4700pF +5% 1.27 478-1500-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1500-2-ND 2,000 113.00/M | 12065A472JAT2A 
5600pF x 596 1.27 478-1501-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1501-2-ND 2,000 113.00/M | 12065A562JAT2A 
6800pF +5% 1.27 478-1502-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1502-2-ND 2,000 153.00/M | 12063A682JAT2A 
25V 8200pF +5% 1.27 478-1503-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1503-2-ND 2,000 153.00/M | 12063A822JAT2A 
.О1НЕ +5% 1.27 478-1504-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1504-2-ND 2,000 153.00/M | 12063A103JAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1505-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1505-2-ND 4,000 153.00/M | 12062C102KAT2A 
1500pF %10% 0.94 478-1506-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1506-2-ND 4,000 153.00/M | 12062C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1507-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1507-2-ND 4,000 153.00/M | 12062C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1508-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1508-2-ND 4,000 162.00/M | 12062C332KAT2A 
4700pF %10% 0.94 478-1509-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1509-2-ND 4,000 162.00/M | 12062C472KAT2A 
200У 6800pF +10% 0.94 478-1510-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1510-2-ND 4,000 180.00/M | 12062C682KAT2A 
.01uF %10% 0.94 478-1511-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1511-2-ND 4,000 180.00/M | 12062C103KAT2A 
.015uF +10% 1.27 478-1512-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1512-2-ND 2,000 135.00/M | 12062C153KAT2A 
.022uF +10% 1.27 478-1513-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1513-2-ND 2,000 135.00/M | 12062C223KAT2A 
.ОЗЗрЕ +10% 1.27 478-1514-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1514-2-ND 2,000 180.00/M | 12062C333KAT2A 
1206 .047uF. +10% 1.27 478-1515-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1515-2-ND 2,000 180.00/M | 12062C473KAT2A 
.068uF %10% 1.52 478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-1516-2-ND 2,000 216.00/M | 12062C683KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1517-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1517-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C102KAT2A 
1500pF %10% 0.94 478-1518-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1518-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1519-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1519-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1520-1-МО 8.25 48.75 140.63 | 478-1520-2-МО 4,000 135.00/М | 12061C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1521-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1521-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C472KAT2A 
6800pF %10% 0.94 478-1522-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1522-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C682KAT2A 
100V .01uF %10% 0.94 478-1523-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1523-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C103KAT2A 
.015uF +10% 0.94 478-1524-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1524-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C153KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1525-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1525-2-ND 4,000 54.00/M | 12061C223KAT2A 
.ОЗЗрЕ +10% 0.94 478-1526-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1526-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C333KAT2A 
.047uF. %10% 0.94 478-1527-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1527-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C473KAT2A 
.068uF +10% 0.94 478-1528-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1528-2-ND 4,000 135.00/M | 12061C683KAT2A 
.10uF +10% 127 478-1529-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1529-2-ND 2,000 90.00/M | 12061C104KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1530-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1530-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-1531-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1531-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C122KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1532-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1532-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C152KAT2A 
1800pF %10% 0.94 478-1533-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1533-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C182KAT2A 
X7R 2200pF %10% 0.94 478-1534-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1534-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C222KAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-1535-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1535-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C272KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1536-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1536-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C332KAT2A 
3900pF +10% 0.94 478-1537-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1537-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C392KAT2A 
4700pF %10% 0.94 478-1538-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1538-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C472KAT2A 
5600pF +10% 0.94 478-1539-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1539-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C562KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1540-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1540-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C682KAT2A 
8200pF %10% 0.94 478-1541-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1541-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C822KAT2A 
.01uF +10% 0.94 478-1542-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1542-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C103KAT2A 
.012uF %10% 0.94 478-1543-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1543-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C123KAT2A 
.015uF %10% 0.94 478-1544-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1544-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C153KAT2A 
50V .018uF %10% 0.94 478-1545-1-ND 3.74 2240 63.75 | 478-1545-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C183KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1546-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1546-2-ND 4,000 61.00/M | 12065C223KAT2A 
.027uF +10% 0.94 478-1547-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1547-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C273KAT2A 
.ОЗЗрЕ +10% 0.94 478-1548-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1548-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C333KAT2A 
:ОЗ9рЕ +10% 0.94 478-1549-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1549-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C393KAT2A 
.047uF. +10% 0.94 478-1550-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1550-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C473KAT2A 
.056uF +10% 0.94 478-1551-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1551-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C563KAT2A 
.068uF +10% 0.94 478-1553-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1553-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C683KAT2A 
.082uF +10% 0.94 478-1555-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-1555-2-ND 4,000 67.00/M | 12065C823KAT2A 
ЛОрЕ +10% 0.94 478-1556-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1556-2-ND 4,000 36.00/M | 12065C104KAT2A 
A2uF %10% 0.94 478-1557-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1557-2-ND 4,000 54.00/M | 12065C124KAT2A 
.15uF %10% 0.94 478-1558-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1558-2-ND 4,000 54.00/M | 12065C154KAT2A 
.18uF +10% 0.94 478-1559-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1559-2-ND 4,000 54.00/М | 12065С184КАТ2А 
.22uF +10% 0.94 478-1560-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1560-2-ND 3,000 54.00/M | 12065C224KAT2A 
.27uF +10% 1.27 478-1561-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1561-2-ND 2,000 72.00/M | 12065C274KAT2A 
.33uF +10% 1.27 478-1562-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1562-2-ND 2,000 108.00/M | 12065C334KAT2A 
.47uF +10% 1.27 478-1563-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1563-2-ND 2,000 90.00/M | 12063C474KAT2A 
25V .56uF %10% 1.78 478-1564-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1564-2-ND 2,000 108.00/M | 12063C564KAT2A 
.68uF %10% 1.78 478-1565-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1565-2-ND 2,500 108.00/M | 12063C684KAT2A 
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LNAX Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Солі) 


Size wv Dim.T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance mm; Part No. 10 100 500 | Part Мо. Size Pricin: Part No. 
yl g 
25V .82yF +10% 1.78 478-1566-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1566-2-ND 2,500 108.00/M | 12063C824KAT2A 
X7R 1.0рЕ +10% 1.78 478-1567-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1567-2-ND 2,500 72.00/M | 12063C105KAT2A 
16V 1.0рЕ +*10% 1.40 478-2576-1-ND NEW! 77.00 455.00 1312.50 | 478-2576-2-ND NEW!| 2,000 1260.00/M | 1206YC105KAT2A 
10V 2.2uF. +10% 1.78 478-1568-1-ND 13.20 78.00 225.00 |478-1568-2-ND 2,000 216.00/M_| 1206ZC225KAT2A 
2.2uF +10% 1.78 478-1569-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1569-2-ND 2,500 144.00/M | 12063D225KAT2A 
25V 4.7uF +10% 1.78 478-1570-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1570-2-ND 2,500 180.00/M | 12063D475KAT2A 
4.7uF +20% 2.79 478-2577-1-ND NEW! 11.00 65.00 187.50 | 478-2577-2-ND NEW! | 2,500 180.00/M | 12063D475MAT2A 
2.2uF. +10% 1.78 478-1571-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1571-2-ND 2,500 162.00/M | 1206YD225KAT2A 
16V 4.7uF +10% 1.78 478-1572-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 478-1572-2-ND 4,000 333.00/M_| 1206YD475KAT2A 
X5R 10uF +10% 1.78 478-1573-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 478-1573-2-ND 2,500 342.00/M_| 1206YD106KAT2A 
1206 10V 4.7uF. +10% 1.78 478-1574-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1574-2-ND 2,000 162.00/M | 1206ZD475KAT2A 
10uF +10% 1.78 478-1575-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1575-2-ND 2,500 198.00/M | 1206ZD106KAT2A 
22yF +*10% 1.78 478-1576-1-ND 24.75 146.25 421.88 | 478-1576-2-ND 2,500 405.00/M | 12066D226KAT2A 
6.3V 10uF +10% 1.78 478-2578-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 |478-2578-2-ND NEW! | 2,000 234.00/M | 12066D106KAT2A 
10uF +20% 1.78 478-2579-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 | 478-2579-2-ND NEW! | 2,500 234.00/M | 12066D106MAT2A 
ЛОрЕ +80 -20% 0.94 478-1577-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1577-2-ND 4,000 54.00/М | 12065G104ZAT2A 
50V .22рЕ +80 -20% 0.94 478-1578-1-ND 6.05 85.75 103.13 | 478-1578-2-ND 4,000 99.00/M | 12065G224ZAT2A 
.47uF +80 -20% 0.94 478-1579-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1579-2-ND 3,000 81.00/M | 12065G474ZAT2A 
Y5V 1.0рЕ +80 -20% 0.94 478-1580-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1580-2-ND 4,000 63.00/M | 12065G105ZAT2A 
25V 2.2uF +80 -20% 1.27 478-1581-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1581-2-ND 3,000 90.00/M | 12063G225ZAT2A 
16V 4.7uF +80 -20% 1.52 478-1582-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1582-2-ND 3,000 144.00/M | 1206YG475ZAT2A 
10V 10uF +80 -20% 1.78 478-1583-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1583-2-ND 2,500 180.00/М | 1206ZG106ZAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1584-1-ND 11.55 68.25 196.88 | 478-1584-2-ND 4,000 189.00/M | 12102A681JAT2A 
200V 1000pF +5% 0.94 478-1585-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1585-2-ND 4,000 198.00/M | 12102A102JAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1586-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-1586-2-ND 2,000 225.00/M_| 12102A152JAT2A 
2200pF +5% 1.78 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-1587-2-ND 2,000 225.00/M_| 12102A222JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1588-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1588-2-ND 4,000 171.00/M | 12101A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1589-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1589-2-ND 4,000 171.00/M | 12101A102JAT2A 
100У 1500pF +5% 0.94 478-1590-1-ND 11.55 68.25 196.88 | 478-1590-2-ND 4,000 189.00/M | 12101A152JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1591-1-ND 11.55 68.25 196.88 | 478-1591-2-ND 4,000 189.00/M | 12101A222JAT2A 
сов 3300pF +5% 1.27 478-1592-1-ND 11.55 68.25 196.88 | 478-1592-2-ND 4,000 189.00/M | 12101A332JAT2A 
(NPO) 4700pF +5% 1.27 478-1593-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1593-2-ND 2,000 198.00/M | 12101A472JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1594-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1594-2-ND 4,000 198.00/M | 12105A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1595-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1595-2-ND 4,000 144.00/M | 12105A102JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1596-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1596-2-ND 4,000 144.00/M | 12105A152JAT2A 
50V 2200pF +5% 0.94 478-1597-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1597-2-ND 4,000 144.00/M | 12105A222JAT2A 
3300pF +5% 0.94 478-1598-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1598-2-ND 4,000 153.00/М | 12105A332JAT2A 
4700pF +5% 0.94 478-1599-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1599-2-ND 2,000 153.00/М | 12105A472JAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-1600-1-ND 28.05 165.75 478.13 | 478-1600-2-ND 4,000 459.00/M | 12105A682JAT2A 
-01НЕ +5% 1.40 478-1601-1-ND 28.05 165.75 478.13 | 478-1601-2-ND 2,000 459.00/М | 12105A103JAT2A 
1000рҒ +10% 0.94 478-1602-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1602-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1603-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1603-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1604-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1604-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1605-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1605-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1606-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1606-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1607-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1607-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C682KAT2A 
.otyuF +10% 0.94 478-1608-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1608-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C103KAT2A 
.015uF +10% 0.94 478-1609-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1609-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C153KAT2A 
.022uF +10% 0.94 478-1610-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1610-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C223KAT2A 
100V .033yF +10% 0.94 478-1611-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1611-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C333KAT2A 
.047yF +10% 0.94 478-1612-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1612-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C473KAT2A 
1210 .068yF +10% 0.94 478-1613-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 478-1613-2-ND 4,000 171.00/M | 12101C683KAT2A 
ЛОрЕ +10% 0.94 478-1614-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1614-2-ND 4,000 180.00/M | 12101C104KAT2A 
X/R .15uF +10% 1.27 478-1615-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-1615-2-ND 2,000 225.00/M | 12101C154KAT2A 
.22рЕ +10% 1.52 478-1616-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1616-2-ND 2,000 126.00/M | 12101C224KAT2A 
.47uF +10% 2.79 478-2568-1-ND NEW! 7.70 45.50 131.25 | 478-2568-2-ND NEW! | 1,000 126.00 | 12101C474KAT2A 
.68рЕ +10% 2.79 478-2569-1-ND NEW! 10.45 61.75 178.13 | 478-2569-2-ND NEW!| 1,000 171.00 | 12101C684KAT2A 
1.0рЕ +10% 2.79 478-2570-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 | 478-2570-2-ND NEW!| 1,000 234.00 | 12101C105KAT2A 
1.0рЕ +20% 2.79 478-2571-1-ND NEW! 14.30 84.50 243.75 | 478-2571-2-ND NEW!| 2,000 234.00/M | 12101C105MAT2A 
10ШЕ +10% 0.94 478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1617-2-ND 4,000 144.00/M | 12105C104KAT2A 
.15uF +10% 0.94 478-1618-1-ND 10.45 81.75 178.13 | 478-1618-2-ND 4,000 171.00/M | 12105C154KAT2A 
50V .22НЕ +10% 0.94 478-1619-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1619-2-ND 4,000 198.00/M | 12105C224KAT2A 
-33yF +10% 0.94 478-1620-1-ND 14.30 84.50 243.75 |478-1620-2-ND 4,000 234.00/M | 12105C334KAT2A 
.47uF +10% 1.27 478-1621-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 478-1621-2-ND 2,000 306.00/M | 12105C474KAT2A 
1.0рЕ +10% 2.29 478-1622-1-ND 19.25 113.75 328.13 | 478-1622-2-ND 2,000 315.00/M | 12105C105KAT2A 
25V 2.2uF +10% 2.29 478-1623-1-ND 21.45 126.75 365.63 | 478-1623-2-ND 2,000 351.00/M | 12103C225KAT2A 
16V 4.7uF +10% 2.79 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 | 478-1624-2-ND 1,000 387.00 | 1210ҮС475КАТ2А 
10V 10uF +*10% 2.79 478-1625-1-ND 29.15 172.25 496.88 | 478-1625-2-ND 1,000 477.00 | 1210ZC106KAT2A 
25V 4.7uF. +10% 2.79 478-1626-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 478-1626-2-ND 1,000 297.00 | 12103D475KAT2A 
10uF +10% 2.29 478-1627-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-1627-2-ND 2,000 414.00/M_| 12103D106KAT2A 
4.7uF +10% 1.78 478-1628-1-ND 17.60 104.00 300.00 |478-1628-2-ND 2,500 288.00/M_| 1210YD475KAT2A 
16V 10uF +10% 2.29 478-1629-1-ND 26.40 156.00 450.00 |478-1629-2-ND 2,000 432.00/M_| 1210YD106KAT2A 
10uF +20% 2.79 478-2572-1-ND NEW! 29.70 175.50 506.25 | 478-2572-2-ND NEW! | 2,000 486.00/М | 1210YD106MAT2A 
X5R 22uF +10% 2.79 478-1630-1-ND 46.75 276.25 796.88 | 478-1630-2-ND 1,000 765.00 | 1210YD226KAT2A 
22uF +20% 2.79 478-2573-1-ND NEW! 41.80 247.00 712.50 |478-2573-2-ND NEW! | 1,000 684.00 | 12106D226MAT2A 
6.3V 47uF +20% 2.79 478-2574-1-ND NEW! 78.10 461.50 1331.25 | 478-2574-2-ND NEW!| 1,000 1278.00 | 12106D476MAT2A 
100рЕ +20% 2.79 478-2575-1-ND NEW! 78.10 461.50 1331.25 | 478-2575-2-ND NEW!| 1,000 1278.00 | 121060107МАТ2А 
10V 10uF +10% 2.29 478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 | 478-1631-2-ND 2,000 369.00/M_| 1210ZD106KAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1632-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-1632-2-ND 1,000 576.00 | 1210ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1633-1-ND 105.60 624.00 1800.00 | 478-1633-2-ND 1,000 1728.00 | 12106D476KAT2A 
Y5V 16V 10uF +80 -20% 1.78 478-1634-1-ND 29.70 175.50 506.25 | 478-1634-2-ND 2,500 486.00/M | 1210YG106ZAT2A 
10V 22uF +80 -20% 2.29 478-1635-1-ND 43.45 256.75 740.63 |478-1635-2-ND 2,000 711.00/M | 1210ZG226ZAT2A 
50V -01НЕ +5% 1.52 478-1636-1-ND 41.25 243.75 703.13 | 478-1636-2-ND 1,000 675.00 | 18125A103JAT2A 
сов .015uF. +5% 1.52 478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 | 478-1637-2-ND 1,000 675.00 | 18125A153JAT2A 
(NPO) 25V .022yF +5% 1.27 478-1638-1-ND 46.75 276.25 796.88 | 478-1638-2-ND 1,000 765.00 | 18123A223JAT2A 
.033yF +5% 1.27 478-1639-1-ND 46.75 276.25 796.88 | 478-1639-2-ND 1,000 765.00 | 18123A333JAT2A 
.22НЕ +10% 1.02 478-1640-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 478-1640-2-ND 1,000 306.00 | 18121C224KAT2A 
X/R 100V .47uF +10% 1.52 478-1641-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-1641-2-ND 1,000 441.00 | 18121C474KAT2A 
1812 1.0рЕ +10% 2.29 478-1642-1-ND 33.55 198.25 — | 478-1642-2-ND 700 384.30 | 18121C105KAT2A 
50V 2.2uF. +10% 2.79 478-2567-1-ND NEW! 29.70 175.50 — | 478-2567-2-ND NEW! 500 243.00 | 18125C225KAT2A 
50V 1.0рЕ +10% 1.27 478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 | 478-1643-2-ND 1,000 459.00 | 18125C105KAT2A 
25V 10рЕ +*10% 2.79 478-1644-1-ND 45.65 269.75 — | 478-1644-2-ND 500 373.50 | 18123D106KAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 478-1645-1-ND 45.65 269.75 — | 478-1645-2-ND 500 373.50 | 1812ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1646-1-ND 82.50 487.50 — | 478-1646-2-ND 500 675.00 | 18126D476KAT2A 
š 100рЕ +10% 3.05 478-1647-1-ND 132.00 780.00 — |478-1647-2-ND 500 1080.00 | 18126D107KAT2A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1105 


INA) ( NEW! SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors L 


ў 
Features: * High Current Carrying Capabilities, High Q-Factor, Very Low ESR, Very High Series Resonance, қ Т 
Excellent Stability Under Ѕігеѕѕеѕ ої Changing Voltage, Frequency, Time апа Temperature Size Code L x T (Min. / Мах.) í 7% 
Specifications: • Operating Temperature: -55°C ~ 125°С * Temperature Coefficient: 90 +20ppm/°C 0605 рна (еды SO Or w 
5TR * Dielectric Withstanding Voltage: 2.5 x Rated Voltage (1.5 x Rated Voltage for 500V Rated Parts) 1210 1100205010] 140010 030/102 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.10pF +.10рЕ 478-2667-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2667-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR1BAJME 
.20рЕ +.10рЕ 478-2668-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2668-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR2BAJME 
.30pF +.10рЕ 478-2669-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2669-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEMOR3BAJME 
.40pF +.10pF 478-2670-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2670-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR4BAJME 
.50pF +.10рЕ 478-2671-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2671-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR5BAJME 
.60pF x. 10pF 478-2672-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2672-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR6BAJME 
.70pF +.10рЕ 478-2673-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2673-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR7BAJME 
.80pF +.10pF 478-2674-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2674-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR8BAJME 
.90pF +.10pF 478-2675-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2675-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMOR9BAJME 
1.0pF +.10рЕ 478-2676-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2676-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM1ROBAJME 
1.1pF. +.10pF 478-2677-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2677-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM1R1BAJME 
1.2pF +.10pF 478-2678-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2678-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2679-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2679-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM1R5BAJME 
1.6pF +.25рЕ 478-2680-1-ND 11.00 100.00 450.00 478-2680-2-ND 2,000 600.00/М | SQCAEM1R6CAJME 
1.8pF +.25рЕ 478-2681-1-ND 11.00 100.00 450.00 478-2681-2-ND 2,000 600.00/М | SQCAEM1R8CAJME 
2.0pF +.25рЕ 478-2682-1-ND 11.00 100.00 450.00 478-2682-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM2ROCAJME 
2.2pF +.10pF 478-2683-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2683-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2684-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2684-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2685-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2685-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEM2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2686-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2686-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMSROBAJME 
0605 150V 3.3pF +.10pF 478-2687-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2687-2-ND 2,000 735.00/М | SQCAEMSR3BAJME 
3.9pF +.25рЕ 478-2688-1-ND 11.00 100.00 450.00 478-2688-2-ND 2,000 600.00/М | SQCAEMSR9CAJME 
4.7рЕ +.25рЕ 478-2689-1-ND 11.00 100.00 450.00 478-2689-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM4R7CAJME 
5.6pF +.25рЕ 478-2690-1-ND 11.00 100.00 450.00 478-2690-2-ND 2,000 600.00/M | SQCAEM5R6CAJME 
6.8pF +.25рЕ 478-2691-1-ND 16.78 152.50 686.25 478-2691-2-ND 2,000 915.00/M | SQCAEM6R8CAJME 
8.2pF +.25рЕ 478-2692-1-ND 16.78 152.50 686.25 478-2692-2-ND 2,000 915.00/M | SQCAEM8R2CAJME 
10pF +5% 478-2693-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2693-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM100JAJME 
12pF +5% 478-2694-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2694-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM120JAJME 
15pF +5% 478-2695-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2695-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM150JAJME 
18pF +5% 478-2696-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2696-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM180JAJME 
20pF +5% 478-2697-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2697-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM200JAJME 
22pF +5% 478-2698-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2698-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM220JAJME 
24pF +5% 478-2699-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2699-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM240JAJME 
27pF +5% 478-2700-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2700-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM270JAJME 
30pF +5% 478-2701-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2701-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM300JAJME 
33pF +5% 478-2702-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2702-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM330JAJME 
39pF +5% 478-2703-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2703-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM390JAJME 
47pF +5% 478-2704-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2704-2-ND 2,000 750.00/M | SQCAEM470JAJME 
56pF +5% 478-2705-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2705-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM560JAJME 
68pF +5% 478-2706-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2706-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM680JAJME 
82pF +5% 478-2707-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2707-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM820JAJME 
100pF +5% 478-2708-1-ND 13.75 125.00 562.50 478-2708-2-ND 2,000 750.00/М | SQCAEM101JAJME 
1.ОрҒ +.10pF 478-2621-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2621-2-ND 2,000 612.00/М | SQCB7M1ROBAJME 
1.2pF +.10pF 478-2622-1-ND* 11.22 102.00 459.00 478-2622-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M1R2BAJME 
1.5pF +.10рЕ 478-2623-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2623-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M1R5BAJME 
1.8pF +.10pF 478-2624-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2624-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M1R8BAJME 
2.0pF +.10рЕ 478-2625-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2625-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2ROBAJME 
2.2pF +.10pF 478-2626-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2626-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2R2BAJME 
2.4pF +.10рЕ 478-2627-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2627-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2628-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2628-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2629-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2629-2-ND 2,000 612.00/M | SQCB7M3ROBAJME 
3.3pF +.10pF 478-2630-1-ND* 11.22 102.00 459.00 478-2630-2-ND 2,000 612.00/М | SQCB7M3R3BAJME 
3.9pF +.25рЕ 478-2631-1-NDe 9.46 86.00 387.00 478-2631-2-ND 2,000 516.00/M | SQCB7MSR9CAJME 
4.7рЕ +.25рЕ 478-2632-1-ND* 9.46 86.00 387.00 478-2632-2-ND 2,000 516.00/М | SQCB7M4R7CAJME 
5.6pF +.25рЕ 478-2633-1-ND* 9.46 86.00 387.00 478-2633-2-ND 2,000 516.00/M | SQCB7M5R6CAJME 
6.8pF +.25рЕ 478-2634-1-NDe 14.08 128.00 576.00 478-2634-2-ND 2,000 768.00/M | SQCB7M6R8CAJME 
8.2pF +.25рЕ 478-2635-1-ND* 14.08 128.00 576.00 478-2635-2-ND 2,000 768.00/М | SQCB7M8R2CAJME 
500V 10pF +5% 478-2636-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2636-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M100JAJME 
12pF +5% 478-2637-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2637-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M120JAJME 
15pF +5% 478-2638-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2638-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M150JAJME 
18pF +5% 478-2639-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2639-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M180JAJME 
20pF +5% 478-2640-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2640-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M200JAJME 
22pF +5% 478-2641-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2641-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M220JAJME 
24pF +5% 478-2642-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2642-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M240JAJME 
1210 27pF +5% 478-2643-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2643-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M270JAJME 
ЗОрЕ +5% 478-2644-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2644-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M300JAJME 
33pF +5% 478-2645-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2645-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M330JAJME 
39pF +5% 478-2646-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2646-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M390JAJME 
47pF +5% 478-2647-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2647-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M470JAJME 
56pF +5% 478-2648-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2648-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M560JAJME 
68pF +5% 478-2649-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2649-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB7M680JAJME 
82pF +5% 478-2650-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2650-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M820JAJME 
100pF +5% 478-2651-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2651-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB7M101JAJME 
120pF +5% 478-2652-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2652-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB9M121JAJME 
300V 150pF +5% 478-2653-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2653-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB9M151JAJME 
180pF +5% 478-2654-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2654-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB9M181JAJME 
200pF +5% 478-2655-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2655-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB9M201JAJME 
220pF +5% 478-2656-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2656-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M221JAJME 
240pF +5% 478-2657-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2657-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB2M241JAJME 
270рЕ +5% 478-2658-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2658-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M271JAJME 
200V 300pF +5% 478-2659-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2659-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M301JAJME 
330pF +5% 478-2660-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2660-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M331JAJME 
390pF +5% 478-2661-1-ND* 11.44 104.00 468.00 478-2661-2-ND 2,000 624.00/М | SQCB2M391JAJME 
470рЕ +5% 478-2662-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2662-2-ND 2,000 624.00/M | SQCB2M471JAJME 
560pF +10% 478-2663-1-ND* 14.30 130.00 585.00 478-2663-2-ND 2,000 780.00/M | SQCBEM561KAJME 
150V 680pF %10% 478-2664-1-NDe 14.30 130.00 585.00 478-2664-2-ND 1,000 780.00 | SQCBEM681KAJME 
820pF +10% 478-2665-1-ND* 14.30 130.00 585.00 478-2665-2-ND 2,000 780.00/М | SQCBEM821KAJME 
1000pF +10% 478-2666-1-NDe 14.30 130.00 585.00 478-2666-2-ND 1,000 780.00 | SQCBEM102KAJME 
SQ P90 Kits 


* 478-2836-ND SQCB/KITSQ001 10 each of values denoted (460 total pieces) . 
Т 478-2837-ND | SQCA/KITSQ002 10 each of values denoted (160 total pieces) . 
tt 478-2838-ND SQCA/KITSQ003 10 each of values denoted (260 total pieces).... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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L[NAX NEW! Accu-P? Series Thin Film RF/Microwave 


Multilayer Chip Capacitors 


i T 
Features: * Low ESR, High Q, Very Low Capacitance Values, Very Tight Capacitance Tolerances, Size Code L w T 
High RF Power Handling Capability, Hand Solderable 0201 0.60 (0.023) | 0.325 (0.0128) | 0.225 (0.009) 
Specifications: • Operating Temperature: -55°C ~ 125*C • Insulation Resistance: > 10" Q (> 10° Me s eee ы oss ES ы 
Q for 0201 and 0402 size) “ Dielectric Absorption: .01% .60(0.063) | 0.81(0.032) | 0.63 (0.025) 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.10pF +.02pF 478-2709-1-ND«» 12.92 85.50 323.00 478-2709-2-ND 5,000 494.00/M | 02013J0R1PBWTR 
.20рЕ +.02pF 478-2710-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2710-2-ND 5,000 494.00/M | 02013J0R2PBWTR 
-30pF +.02pF 478-2711-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2711-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR3PBWTR 
.40рЕ +.02pF 478-2712-1-МОеэ 12.92 85.50 323.00 478-2712-2-ND 5,000 494.00/М | 02013JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-2713-1-М-е 12.92 85.50 323.00 478-2713-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR5PBWTR 
.60pF +.02pF 478-2714-1-Мее 12.92 85.50 323.00 478-2714-2-ND 5,000 494.00/М | 02013JOR6PBWTR 
-70pF +.02pF 478-2715-1-NDeo 12.92 85.50 323.00 478-2715-2-ND 5,000 494.00/M | 02013JOR7PBWTR 
.80pF +.02рЕ 478-2716-1-ND 12.92 85.50 323.00 478-2716-2-ND 5,000 494.00/М | 02013JOR8PBWTR 
.90pF +.02рЕ 478-2717-1-ND 12.92 85.50 323.00 478-2717-2-ND 5,000 494.00/М | 02013JOR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2718-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2718-2-ND 5,000 234.00/М | 02013J1ROABWTR 
1.1pF +.05рЕ 478-2719-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2719-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R1ABWTR 
1.2рҒ +.05рЕ 478-2720-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2720-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R2ABWTR 
1.3pF +.05рЕ 478-2721-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2721-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R3ABWTR 
25V 1.4pF +.05рЕ 478-2722-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2722-2-ND 5,000 234.00/М | 02013J1R4ABWTR 
1.5рЕ +.05pF 478-2723-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2723-2-ND 5.000 234.00/М | 02013J1R5ABWTR 
1.6pF +.05рЕ 478-2724-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2724-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R6ABWTR 
1.7pF +.05pF 478-2725-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2725-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R7ABWTR 
1.8pF +.05рЕ 478-2726-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2726-2-ND 5,000 234.00/М | 02013J1R8ABWTR 
1.9рЕ +.05рЕ 478-2727-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2727-2-ND 5,000 234.00/M | 02013J1R9ABWTR 
2.0pF +.05pF 478-2728-1-NDT 6.12 40.50 153.00 478-2728-2-ND 5,000 234.00/М | 02013J2ROABWTR 
2.1pF +.10рЕ 478-2729-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2729-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R1BBWTR 
0201 2.2pF +.10рЕ 478-2730-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2730-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R2BBWTR 
2.3pF +.10рЕ 478-2731-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2731-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R3BBWTR 
2.4pF +.10рЕ 478-2732-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2732-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R4BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-2733-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2733-2-ND 5,000 156.00/М | 02013J2R5BBWTR 
2.6pF +.10рЕ 478-2734-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2734-2-ND 5,000 156.00/M | 02013J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2735-1-ND* 4.08 27.00 102.00 478-2735-2-ND 5,000 156.00/М | 02013J2R7BBWTR 
2.8pF +.10рЕ 478-2736-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2736-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ2R8BBWTR 
2.9pF +.10рЕ 478-2737-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2737-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ2R9BBWTR 
3.0pF +.10рЕ 478-2738-1-ND* 4.08 27.00 102.00 478-2738-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3ROBBWTR 
16V 3.1pF +.10рЕ 478-2739-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2739-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2740-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2740-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R3BBWTR 
3.6pF +.10pF 478-2741-1-ND* 4.08 27.00 102.00 478-2741-2-ND 5,000 156.00/M | 0201YJ3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2742-1-ND* 4.08 27.00 102.00 478-2742-2-ND 5,000 156.00/М | 0201YJ3R9BBWTR 
4.1pF +.10рЕ 478-2743-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2743-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R1BBWTR 
4.ЗрЕ +.10рЕ 478-2744-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2744-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R3BBWTR 
4.5pF +.10рЕ 478-2745-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2745-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R5BBWTR 
4.7pF +.10рЕ 478-2746-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2746-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R7BBWTR 
10V 5.6pF +.10pF 478-2747-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2747-2-ND 5,000 156.00/М | 0201ZK5R6BBWTR 
6.8pF +.10рЕ 478-2748-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2748-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK6R8BBWTR 
7.5pF +.10рЕ 478-2749-1-NDe 4.08 27.00 102.00 478-2749-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK7R5BBWTR 
8.2pF +.10рЕ 478-2750-1-ND* 4.08 27.00 102.00 478-2750-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK8R2BBWTR 
10pF +2% 478-2751-1-ND* 6.12 40.50 153.00 478-2751-2-ND 5,000 234.00/М | 0201ZK100GBWTR 
12pF +2% 478-2752-1-NDe 6.12 40.50 153.00 478-2752-2-ND 5,000 234.00/М | 0201ZK120GBWTR 
.10pF +.02рЕ 478-2753-1-NDTT 15.30 101.25 382.50 478-2753-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0R1PBWTR 
.20pF +.02рЕ 478-2754-1-NDTT 15.30 101.25 382.50 478-2754-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR2PBWTR 
-30pF +.02рЕ 478-2755-1-NDTT 15.30 101.25 382.50 478-2755-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR3PBWTR 
.40рЕ +.02рЕ 478-2756-1-NDTT 15.30 101.25 382.50 478-2756-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-2757-1-NDtt 15.30 101.25 382.50 478-2757-2-ND 5,000 585.00/M | 04023JOR5PBWTR 
.60pF +.02рЕ 478-2758-1-NDTT 15.30 101.25 382.50 478-2758-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0R6PBWTR 
-70pF +.02рЕ 478-2759-1-NDTT 15.30 101.25 382.50 478-2759-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0R7PBWTR 
.80pF +.02рЕ 478-2760-1-ND 15.30 101.25 382.50 478-2760-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0R8PBWTR 
.90pF +.02рЕ 478-2761-1-ND 15.30 101.25 382.50 478-2761-2-ND 5,000 585.00/M | 04023J0R9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2762-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2762-2-ND 5,000 234.00/М | 04023J1ROABWTR 
1.1pF +.05рЕ 478-2763-1-NDS 6.12 40.50 153.00 478-2763-2-ND 5,000 234.00/М | 04023J1R1ABWTR 
1.2рҒ +.05рЕ 478-2764-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2764-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R2ABWTR 
1.3pF +.05рЕ 478-2765-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2765-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R3ABWTR 
1.4pF +.05рЕ 478-2766-1-NDS 6.12 40.50 153.00 478-2766-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R4ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-2767-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2767-2-ND 5,000 234.00/М | 04023J1R5ABWTR 
1.6pF +.05рЕ 478-2768-1-NDS 10.54 69.75 263.50 478-2768-2-ND 5,000 403.00/М | 04023J1R6ABWTR 
1.7рЕ +.05рЕ 478-2769-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2769-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R7ABWTR 
1.8pF +.05рЕ 478-2770-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2770-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R8ABWTR 
1.9pF +.05рЕ 478-2771-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2771-2-ND 5,000 234.00/M | 04023J1R9ABWTR 
25V 2.0pF +.05pF 478-2772-1-ND§ 6.12 40.50 153.00 478-2772-2-ND 5,000 234.00/М | 04023J2ROABWTR 
2.1pF +.10рЕ 478-2773-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2773-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R1BBWTR 
2.2pF +.10рЕ 478-2774-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2774-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R2BBWTR 
0402 2.3pF +.10рЕ 478-2775-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2775-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R3BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-2776-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2776-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R4BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-2777-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2777-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R5BBWTR 
2.6pF +.10рЕ 478-2778-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2778-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2779-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2779-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R7BBWTR 
2.8pF +.10рЕ 478-2780-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2780-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R8BBWTR 
2.9pF +.10рЕ 478-2781-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2781-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J2R9BBWTR 
3.0pF +.10pF 478-2782-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2782-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3ROBBWTR 
3.1pF +.10рЕ 478-2783-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2783-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R1BBWTR 
3.3pF +.10рЕ 478-2784-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2784-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R3BBWTR 
3.6pF +.10рЕ 478-2785-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2785-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R6BBWTR 
3.9pF +.10рЕ 478-2786-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2786-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J3R9BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-2787-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2787-2-ND 5,000 156.00/М | 04023J4R1BBWTR 
4.ЗрЕ +.10рЕ 478-2788-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2788-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J4R3BBWTR 
4.5pF +.10рЕ 478-2789-1-NDS 4.08 27.00 102.00 478-2789-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J4R5BBWTR 
4.7pF +.10рЕ 478-2790-1-ND§ 4.08 27.00 102.00 478-2790-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J4R7BBWTR 
5.6pF +.10рЕ 478-2791-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2791-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J5R6BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-2792-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2792-2-ND 5,000 156.00/M | 04023J6R8BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-2793-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2793-2-ND 5,000 156.00/M | 0402YJ8R2BBWTR 
16V 10pF +2% 478-2794-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2794-2-ND 5,000 234.00/М | 0402YJ100GBWTR 
12pF +2% 478-2795-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2795-2-ND 5,000 234.00/М | 0402YJ120GBWTR 
15pF +2% 478-2796-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2796-2-ND 5,000 234.00/M_ | 0402ZJ150GBWTR 
10V 18pF +2% 478-2797-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2797-2-ND 5,000 234.00/M_ | 0402ZK180GBWTR 
22pF +2% 478-2798-1-ND 6.12 40.50 153.00 478-2798-2-ND 5,000 234.00/М | 0402ZK220GBWTR 
.10pF +.02pF 478-2799-1-ND0 15.30 101.25 382.50 478-2799-2-ND 3,000 585.00/M | 06035J0R1PBTTR 
.20рЕ +.02pF 478-2800-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2800-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR2PBTTR 
0603 50V -30pF +.02pF 478-2801-1-ND0 15.30 101.25 382.50 478-2801-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR3PBTTR 
.40рЕ +.02pF 478-2802-1-ND0 15.30 101.25 382.50 478-2802-2-ND 3,000 585.00/M | 06035J0R4PBTTR 
.50pF +.02pF 478-2803-1-ND0 15.30 101.25 382.50 478-2803-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR5PBTTR 
.60pF +.02pF 478-2804-1-ND0 15.30 101.25 382.50 478-2804-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR6PBTTR 
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IND NEW! Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont.) 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.70pF +.02pF 478-2805-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2805-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR7PBTTR 
.80pF +.02рЕ 478-2806-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2806-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR8PBTTR 
.90pF +.02рЕ 478-2807-1-NDO 15.30 101.25 382.50 478-2807-2-ND 3,000 585.00/M | 06035JOR9PBTTR 
1.0pF +.10pF 478-2808-1-NDO 7.82 §1.75 195.50 478-2808-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1ROBBTTR 
1.1рЕ +.10рЕ 478-2809-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2809-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R1BBTTR 
1.2рҒ +.10рЕ 478-2810-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2810-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R2BBTTR 
1.5рЕ +.10рЕ 478-2811-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2811-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R5BBTTR 
1.8pF +.10рЕ 478-2812-1-NDÓ 7.82 51.75 195.50 478-2812-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J1R8BBTTR 
2.0pF +.10рЕ 478-2813-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2813-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2ROBBTTR 
2.2pF +.10рЕ 478-2814-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2814-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2R2BBTTR 
50V 2.4pF +.10рЕ 478-2815-1-№00 7.82 51.75 195.50 478-2815-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2R4BBTTR 
0603 2.7pF +.10рЕ 478-2816-1-NDÓ 7.82 51.75 195.50 478-2816-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J2R7BBTTR 
3.0pF +.10рЕ 478-2817-1-NDO 7.82 §1.75 195.50 478-2817-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J3ROBBTTR 
3.3pF +.10рЕ 478-2818-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2818-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J3R3BBTTR 
3.9pF +.10pF 478-2819-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2819-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J3R9BBTTR 
4.7pF +.10рЕ 478-2820-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2820-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J4R7BBTTR 
5.6pF +.10рЕ 478-2821-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2821-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J5R6BBTTR 
6.8pF +.10рЕ 478-2822-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2822-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J6R8BBTTR 
8.2pF +.10рЕ 478-2823-1-NDO 7.82 51.75 195.50 478-2823-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J8R2BBTTR 
10рЕ +2% 478-2824-1-ND0 7.82 51.75 195.50 478-2824-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J100GBTTR 
12pF +2% 478-2825-1-ND0 7.82 51.75 195.50 478-2825-2-ND 3,000 299.00/M | 06035J120GBTTR 
15pF +2% 478-2826-1-ND0 7.82 51.75 195.50 478-2826-2-ND 3,000 299.00/M | 06033J150GBTTR 
25V 18pF +2% 478-2827-1-ND0 7.82 51.75 195.50 478-2827-2-ND 3,000 299.00/M | 06033K180GBTTR 
22pF +2% 478-2828-1-ND0 7.82 51.75 195.50 478-2828-2-ND 3,000 299.00/M | 06033J220GBTTR 
Designer Kits 
°° 478-2834-ND Accu-P/Type 2000 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key”. (600 total pieces). E 
t 478-2831-ND Accu-P/Type 1800 20 each of values denoted plus values: (pF) 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3, 4.5 not stocked by Digi-Key”. (600 total pieces) $178.75 
. 478-2835-ND Accu-P/Type 1700 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0 not stocked by Digi-Key®. (300 total pieces). $178.75 
Tt 478-2832-ND Accu-P/Type 2100 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key”. (600 total pieces) $178.75 
8 478-2833-ND Accu-P/Type 1400 20 each of values denoted plus value: (pF) 3.4 not stocked by Digi-Key”. (300 total pieces) А 
9 478-2829-ND Accu-P/Type 900 20 each of values denoted (600 total pieces) 
[NX Common Ground вагавай 
= Feedthru Раа 
nV 4/4 Feedthru 0805/1206 Capacitors terr [LETT A 
| w + B+ 
Available in both a standard 0805 and 1206 size, AVX's line of feedthru TOP VIEW | g SIDE VIEW Taw IH H = 
capacitors are ideal choices for EMI suppression, broadband 1/0 filtering, , š EW-l = = = -t --- 
ups power line conditioning. The ліда construction of a Hes Dimensions (mm.) dea += ! 
capacitor provides low parallel inductance and offers excellent decoupling Series | A B с D E F L w T BW BL EW X s с | 
capability for all high di/dt environments and provides significant noise 2.01 1.25 1.14 0.46 0.18 0.25 | 1.02 | 0.23 E 
reduction in digital Circuits to <5 GHz i ? 0805 |345 | 0.51 | 0.76 | 127 | 1.02 | 0.46 | 40.20 | +0.20 | мах. | +010 | +0.25/-0.08 | +043 | +010 | +045 Pim Es о 
Characteristics: • Current Rating: 300mA • Insulation Resistance: 1,000МО 320 | 1.60 1.27 0.89 0.18 0.38 | 1.60 | 0.46 I 
s DC Resistance: 06075 erating Temperature: -55°C ~ 125°C 1206 | 4.54 | 0.94 | 1.02 | 1.65 | 1.09 | 0.71 | 40.20 | +0.20 | Max | +010 | +0.25/-0.08 | 30.18 | +0.10 | +015 
Size му Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
NPO 100V 220pF +50%, -20% 478-2232-1-ND 1.07 .64 37 478-2232-2-ND 174.60 W2F11A2218AT1F 
NPO 100V 470pF +50%, -20% 478-2233-1-ND 1.07 64 .37 478-2233-2-ND 174.60 W2F11A4718AT1F 
0805 X7R 50V 1000pF +50%, -20% 478-2234-1-ND 1.13 .67 .39 478-2234-2-ND 183.60 W2F15C1028AT1F 
X7R 50V 10,000pF +50%, -20% 478-2235-1-ND 1.13 .67 .39 478-2235-2-ND 183.60 W2F15C1038AT1F 
X7R 50V 22,000pF +50%, -20% 478-2236-1-ND 1.13 .67 .39 478-2236-2-ND 183.60 W2F15C2238AT1F 
X7R 50V 47,000pF +50%, -20% 478-2237-1-ND 1.13 .67 .39 478-2237-2-ND 183.60 W2F15C4738AT1F 
1206 NPO 100V 47pF +50%, -20% 478-2238-1-ND 1.10 .65 .38 478-2238-2-ND 180.00 W3F11A4708AT1F 
X7R 50V 2200pF +50%, -20% 478-2239-1-ND 1.16 .69 40 478-2239-2-ND 189.00 WSF15C2228AT1F 
Low Inductance Capacitors 0612/0508 IDC (InterDigitated Capacitors) v 
Very low equivalent series inductance, surface mountable, high speed decoupling capacitor. Measured I | T D 
inductances of 120pH (for 0612) and 95 pH (for 0508) are the lowest in the FR4 mountable device family. | | = Ar 1 
Opposing current flow creates opposing magnetic fields. This causes the fields to cancel, effectively reducing the H3 BL В + і і 
equivalent series inductance. Perfect solution for decoupling high speed тісгоргосеѕѕогѕ by allowing the (LT w с | Н I 
engineers to lower the power delivery inductance of the entire system through the use of eight vias. Overall ту раг т | + | р Н 
жы n T E Р ы BW СЛ. of + L Ë | L. =. 
reduction in decoupling components due to very low series inductance and high capacitance. G Chip E. | 
Characteristics: Dimensions (mm.) 
* Temperature Coefficient: «1596 (0/06) * Dissipation Factor: 4V and 6.3V=6.5% Max., 10V=5.0% Max., = 
16V-3.59 Max. • Insulation аха (@+25°C, RVDC): 100,000МО Min., or 1,000М0 per pF Min, Sees А B С | D E | L n Е BW BL ш X 5 
whichever is less + СТЕ (ррпуб); 12.0 * Thermal Conductivity: 4-SW/M K * Terminations Available: Plated | 0508 | 064 | 127 | 191 028 051) 2031 0968 | 127 | 024 | 4018. 0508 076 | 0254 
Nickel and Solder “ Мах. Thickness: 0.037" (0.95mm) 320 122 1.60 041 0.18 0.76 114 0.38 
j з . сре o . Беј ° 0612 | 0.89 | 1.65 | 2.54 | 0.46 | 0.76 
* Operating Temperature: X7R: -55°C - 125°C, X5R: -55°C - 85°C +0.20 | Мах. +0.20 +0.10 | +0.25/-0.08 | REF +0.10 | +0.10 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
16V 47000pF +20% 478-2326-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2326-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC473MAT1S 
16V 68000pF +20% 478-2327-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2327-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC683MAT1S 
16V ЛрЕ +20% 478-2121-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2121-2-ND 4,000 594.00/M W2L1YC104MAT1A 
16V .22uF +20% 478-2329-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2329-2-ND 4,000 648.00/M W2L1YC224MAT1A 
X7R 10V ІШЕ +20% 478-2122-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2122-2-ND 4,000 594.00/M W2L1ZC104MAT1S 
10V .22uF +20% 478-2328-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2328-2-ND 4,000 630.00/M WSL1ZC224MAT1A 
0508 10V .47uF +20% 478-2123-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2123-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZC474MAT1A 
4.0V .33uF +20% 478-2330-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2330-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C334MAT1A 
4.0V 1.0UF +20% 478-2126-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2126-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C105MAT1A 
10V -33uF +20% 478-2331-1-ND 4.18 2.47 1.43 478-2331-2-ND 4,000 684.00/M W2L1ZD334MAT1S 
X5R 10V .47uF +20% 478-2124-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2124-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZD474MAT1S 
6.3V 1.0uF +20% 478-2125-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-2125-2-ND 4,000 720.00/M W2L16D105MAT1A 
4.0V 1.5uF +20% 478-2127-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2127-2-ND 4,000 630.00/M W2L14D155MAT1A 
16V .22uF +20% 478-2335-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2335-2-ND 4,000 630.00/M W3L1YC224MAT1S 
16V .33uF +20% 478-2334-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2334-2-ND 4,000 648.00/M W3L1YC334MAT1A 
X7R 16V .47uF +20% 478-2128-1-ND 4.09 2.42 1.40 478-2128-2-ND 4,000 667.80/M W3L1YC474MAT1A 
10V .68uF +20% 478-2333-1-ND 4.24 2.51 1.45 478-2333-2-ND 2,000 693.00/M W3L1ZC684MAT1A 
0612 10V 1.0uF +20% 478-2129-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2129-2-ND 2,000 756.00/M W3L1ZC105MAT1A 
4.0V 2.2uF +20% 478-2131-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2131-2-ND 2,000 810.00/M W3L14C225MAT1A 
10V 2.2uF +20% 478-2332-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2332-2-ND 4,000 756.00/M WSL1ZD225MAT1A 
X5R 6.3V 2.2uF +20% 478-2130-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2130-2-ND 4,000 810.00/M W3L16D225MAT1A 
4.0V З.ЗрЕ +20% 478-2132-1-МО 4.95 2.93 1.69 478-2132-2-ND 4,000 810.00/M W3L14D335MAT1A 
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KEM E ы М Iti | C . C h . C it 0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.20 0.40 
| uitilayer Ceramic Ip capacitors Ww 0603 1.6020.15 0.80+0.15 0.35=0.15 
Yaww L 0805 2.00+0.20 1.25+0.20 0.50+0.25 
TÉ, » 1206 3.20+0.20 1.60+0.20 0.50+0.25 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor 1210 3.20+0.20 2.50+0.20 0.50+0.25 
manufacture. The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials and 1808 4.50+0.30 2.00+0.20 0.60+0.35 
process conditions. Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance 22 1812 4.50+0.30 3.20+0.30 0.60+0.35 
programs. Standard end terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. 1825 4.50+0.30 6.40+0.40 0.60+0.35 
2225 5.60+0.40 6.40+0.40 0.60+0.35 
Case Wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 .5pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1000-1-МО 3.88 22.95 66.19 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 399-1001-2-ND 10,000 10.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1002-1-ND .61 3.58 10.31 399-1002-2-ND 10,000 10.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 399-1003-2-ND 10,000 10.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2.0pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1005-1-ND .61 3.58 10.31 399-1005-2-ND 10,000 10.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3.0pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF +0.25рЕ 0.5 | 399-1007-1-ND .61 3.58 10.31 399-1007-2-ND 10,000 10.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF +0.5pF 0.5 | 399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.5_ | 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.5 | 399-1010-1-ND 4.09 24.18 89.75 399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
50 10рЕ +5% 0.5 | 399-1011-1-ND .50 2.93 8.44 399-1011-2-ND 10,000 8.00/M C0402C100J5GACTU 
сос 50 11рЕ +5% 0.5 | 399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C110J5GACTU 
50 12pF +5% 0.5 | 399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 399-1013-2-ND 10,000 9.00/M C0402C120J5GACTU 
(NPO) 
50 15pF +5% 0.5_| 399-1014-1-ND .53 3.12 9.00 399-1014-2-ND 10,000 9.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF +5% 0.5 | 399-1015-1-ND .53 3.12 9.00 399-1015-2-ND 10,000 9.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.5 | 399-1016-1-ND 53 3.12 9.00 399-1016-2-ND 10,000 9.00/M C0402C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.5 | 399-1017-1-ND 53 3.12 9.00 399-1017-2-ND 10,000 9.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.5 | 399-1018-1-ND 53 3.12 9.00 399-1018-2-ND 10,000 9.00/M C0402C390J5GACTU 
50 47рЕ +5% 0.5 | 399-1019-1-ND 53 3.12 9.00 399-1019-2-ND 10,000 9.00/M C0402C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.5 | 399-1020-1-ND .53 3.12 9.00 399-1020-2-ND 10,000 9.00/M C0402C560J5GACTU 
50 75pF +5% 0.5 | 399-3191-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-3191-2-ND 10,000 76.00/M C0402C750J5GACTU 
50 82pF +5% 0.5 | 399-3192-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-3192-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J5GACTU 
50 91pF +5% 0.5 | 399-3193-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-3193-2-ND 10,000 76.00/M C0402C910J5GACTU 
50 100pF +5% 0.5 | 399-3194-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-3194-2-ND 10,000 63.00/M C0402C101J5GACTU 
25 82pF +5% 0.5 | 399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF +5% 0.5 | 399-1022-1-ND .53 3.12 9.00 399-1022-2-ND 10,000 9.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF +10% 0.5 | 399-1030-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1030-2-ND 10,000 67.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF +10% 0.5 | 399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF +10% 0.5 | 399-1025-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1025-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.5 | 399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 399-1026-2-ND 10,000 12.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.5 | 399-1027-1-ND 73 4.29 12.38 399-1027-2-ND 10,000 12.00/M C0402C681K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.5 | 399-1032-1-ND .55 3.25 9.38 399-1032-2-ND 10,000 9.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 0.5 | 399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 399-1028-2-ND 10,000 12.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.5 | 399-1029-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1029-2-ND 10,000 67.00/M C0402C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.5 | 399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M C0402C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.5 | 399-3068-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3068-2-ND 10,000 67.00/M C0402C222K5RACTU 
0402 50 2700pF +10% 0.5 | 399-3069-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3069-2-ND 10,000 67.00/M C0402C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.5 | 399-3070-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3070-2-ND 10,000 67.00/M C0402C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.5 | 399-3071-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3071-2-ND 10,000 67.00/M C0402C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.5 | 399-3072-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-3072-2-ND 10,000 67.00/M C0402C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.5 | 399-3073-1-ND 2.44 14.48 41.63 399-3073-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K5RACTU 
X7R 50 6800pF +10% 0.5 | 399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M C0402C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.5 | 399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.5 | 399-3066-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3066-2-ND 10,000 38.00/M C0402C103K5RACTU 
25 470pF +10% 0.5 | 399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M С0402С471КЗВАСТО 
25 1000рЕ +10% 0.5 | 399-1031-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1031-2-ND 10,000 63.00/M С0402С102КЗВАСТУ 
25 2200рЕ +10% 0.5 | 399-1033-1-ND .63 3.71 10.69 399-1033-2-ND 10,000 10.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF +10% 0.5 | 399-1034-1-ND .55 3.25 9.38 399-1034-2-ND 10,000 9.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF +10% 0.5 | 399-1035-1-ND .55 3.25 9.38 399-1035-2-ND 10,000 9.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF +10% 0.5 | 399-1276-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-1276-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200рҒ +10% 0.5 !399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF +5% 0.5 | 399-1279-1-ND 5.39 31.85 91.88 399-1279-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF +10% 0.5 | 399-1278-1-ND .55 3.25 9.38 399-1278-2-ND 10,000 9.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF +10% 0.5 | 399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF +10% 0.5 | 399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF +5% 0.5 | 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
16 10000pF +10% 0.5 | 399-1038-1-ND .55 3.25 9.38 399-1038-2-ND 10,000 9.00/M CO0402C103K4RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 | 399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3009-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF +10% 0.5 | 399-3011-1-ND 2.81 13.65 39.38 399-3011-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF +10% 0.5 | 399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF +10% 0.5 | 399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3015-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF +10% 0.5 | 399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3017-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF +10% 0.5 | 399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF +10% 0.5 | 399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-3021-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
10 68000pF +10% 0.5 | 399-3023-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
X5R 10 ЛрЕ +10% 0.5 | 399-3027-1-ND .83 4.88 14.06 399-3027-2-ND 10,000 14.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 | 399-3008-1-ND 2.81 13.65 39.38 399-3008-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
6.3 15000pF +10% 0.5 | 399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3010-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 | 399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-3012-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 | 399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3014-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 | 399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 | 399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-3018-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 | 399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-3020-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF +10% 0.5 | 399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-3022-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 pF +10% 0.5 | 399-3026-1-ND .44 2.60 7.50 399-3026-2-ND 10,000 7.00/M C0402C104K9PACTU 
50 .5pF +0.25рЕ 0.8 | 399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1044-2-ND 4,000 80.00/M CO0603C508C5GACTU 
50 1.0pF +0.25рЕ 0.8 | 399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25рЕ 0.8 | 399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2.0pF +0.25рЕ 0.8 | 399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M C0603C209C5GACTU 
50 3.0pF +0.25pF 0.8 | 399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1048-2-ND 4,000 80.00/M CO0603C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.8 | 399-1049-1-ND .72 4.23 12.19 399-1049-2-ND 4,000 12.00/M C0603C100J5GACTU 
сос 50 12pF +5% 0.8 | 399-1050-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1050-2-ND 4,000 38.00/M C0603C120J5GACTU 
0603 (NP0) 50 15pF +5% 0.8 | 399-1051-1-ND .72 4.23 12.19 399-1051-2-ND 4,000 12.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.8 | 399-1052-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1052-2-ND 4,000 38.00/M C0603C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.8 | 399-1053-1-ND ‚72 4.23 12.19 399-1053-2-ND 4,000 12.00/M C0603C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.8 | 399-1054-1-ND 72 4.23 12.19 399-1054-2-ND 4,000 12.00/M C0603C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.8 | 399-1055-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1055-2-ND 4,000 38.00/M C0603C330J5GACTU 
50 47pF +5% 0.8 | 399-1056-1-ND .72 4.23 12.19 399-1056-2-ND 4,000 12.00/M C0603C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.8 | 399-1057-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1057-2-ND 4,000 38.00/M C0603C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.8 | 399-1058-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1058-2-ND 4,000 38.00/M C0603C680J5GACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Case wv Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 82pF +5% 0.8 | 399-1060-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1060-2-ND 4,000 38.00/M C0603C820J5GACTU 
50 82pF +10% 0.8 | 399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF +5% 0.8 | 399-1061-1-ND 72 4.23 12.19 399-1061-2-ND 4,000 12.00/M C0603C101J5GACTU 
50 120pF +5% 0.8 | 399-1062-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1062-2-ND 4,000 41.00/M C0603C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.8 | 399-1063-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1063-2-ND 4,000 18.00/M C0603C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.8 | 399-1064-1-ND .97 5.72 16.50 399-1064-2-ND 4,000 16.00/M C0603C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.8 | 399-1066-1-ND 97 5.72 16.50 399-1066-2-ND 4,000 16.00/M C0603C221J5GACTU 
50 220pF +10% 0.8 | 399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
сос 50 270pF +5% 0.8 | 399-1067-1-ND .88 5.20 15.00 399-1067-2-ND 4,000 14.00/M C0603C271J5GACTU 
(NP0) 50 330pF +5% 0.8 | 399-1068-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1068-2-ND 4,000 49.00/M C0603C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.8 | 399-1069-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1069-2-ND 4,000 49.00/M C0603C391J5GACTU 
50 560pF +5% 0.8 | 399-3287-1-ND 3.19 18.85 54.38 399-3287-2-ND 4,000 52.00/M C0603C561J5GACTU 
50 620pF +5% 0.8 | 399-3288-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-3288-2-ND 4,000 63.00/M C0603C621J5GACTU 
50 680pF +5% 0.8 | 399-3289-1-ND 3.19 18.85 54.38 399-3289-2-ND 4,000 52.00/M C0603C681J5GACTU 
50 750pF +5% 0.8 | 399-3290-1-ND 3.96 23.40 67.50 399-3290-2-ND 4,000 65.00/M C0603C751J5GACTU 
50 820pF +5% 0.8 | 399-3291-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-3291-2-ND 4,000 54.00/M C0603C821J5GACTU 
50 910pF +5% 0.8 | 399-3292-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-3292-2-ND 4,000 67.00/M C0603C911J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.8 | 399-3293-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-3293-2-ND 4,000 56.00/M C0603C102J5GACTU 
100 5600pF +10% 0.8 | 399-3186-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-3186-2-ND 4,000 54.00/M C0603C562K1RACTU 
100 6800pF +10% 0.8 | 399-3187-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-3187-2-ND 4,000 54.00/M C0603C682K1RACTU 
100 8200pF +10% 0.8 | 399-3188-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-3188-2-ND 4,000 54.00/M C0603C822K1RACTU 
100 10000pF +5% 0.8 | 399-3190-1-ND 4.95 29.25 84.38 399-3190-2-ND 4,000 81.00/M C0603C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.8 | 399-3189-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-3189-2-ND 4,000 54.00/M C0603C103K1RACTU 
100 .012uF +10% 0.8 | 399-3473-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 399-3473-2-ND NEW! 4,000 54.00/M CO0603C123K1RACTU 
100 .015uF +10% 0.8 | 399-3474-1-ND NE! 3.30 19.50 56.25 399-3474-2-ND NEW! 4,000 54.00/M CO0603C153K1RACTU 
100 .018uF +10% 0.8 | 399-3475-1-ND NE! 3.30 19.50 56.25 399-3475-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C0603C183K1RACTU 
100 .022uF +10% 0.8 | 399-3476-1-ND NE! 3.30 19.50 56.25 399-3476-2-ND NEW! 4,000 54.00/M CO0603C223K1RACTU 
100 .027uF +10% 0.8 | 399-3477-1-ND NE! 3.30 19.50 56.25 399-3477-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C0603C273K1RACTU 
100 .033uF %10% 0.8 | 399-3478-1-ND МЕ! 3.30 19.50 56.25 399-3478-2-ND NEW! 4,000 54.00/M CO0603C333K1RACTU 
100 .039uF +10% 0.8 | 399-3479-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 399-3479-2-ND NEW! 4,000 54.00/M C0603C393K1RACTU 
50 220pF +10% 0.8 | 399-1071-1-ND 477 4.55 13.13 399-1071-2-ND 4,000 13.00/M CO0603C221K5RACTU 
50 220pF +20% 0.8 | 399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 270pF +10% 0.8 | 399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.8 | 399-1073-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1073-2-ND 4,000 47.00/M C0603C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.8 | 399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.8 | 399-1075-1-ND .66 3.90 11.25 399-1075-2-ND 4,000 11.00/M CO0603C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.8 | 399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.8 | 399-1077-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1077-2-ND 4,000 47.00/M CO0603C681K5RACTU 
X7R 50 820pF +10% 0.8 | 399-1078-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1078-2-ND 4,000 47.00/M C0603C821K5RACTU 
50 1000pF +5% 0.8 | 399-1083-1-ND .80 4.75 13.69 399-1083-2-ND 4,000 13.00/M C0603C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.8 | 399-1082-1-ND 53 3.12 9.00 399-1082-2-ND 4,000 9.00/M CO0603C102K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.8 | 399-1084-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1084-2-ND 4,000 47.00/M C0603C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.8 | 399-1085-1-ND .64 3.77 10.88 399-1085-2-ND 4,000 10.00/M C0603C222K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.8 | 399-1086-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1086-2-ND 4,000 47.00/M C0603C332K5RACTU 
0603 50 4700pF +5% 0.8 | 399-1088-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1088-2-ND 4,000 70.00/M C0603C472J5RACTU 
50 4700pF +10% 0.8 | 399-1087-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1087-2-ND 4,000 47.00/M C0603C472K5RACTU 
50 6800pF +5% 0.8 | 399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M C0603C682J5RACTU 
50 6800pF +10% 0.8 | 399-1089-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1089-2-ND 4,000 47.00/M CO0603C682K5RACTU 
50 10000pF +5% 0.8 | 399-1092-1-ND .80 4.75 13.69 399-1092-2-ND 4,000 13.00/M C0603C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.8 | 399-1091-1-ND 42 2.47 7.13 399-1091-2-ND 4,000 7.00/M C0603C103K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.8 | 399-1280-1-ND 3.19 18.85 54.38 399-1280-2-ND 4,000 52.00/M C0603C223K5RACTU 
25 22000pF +10% 0.8 | 399-1094-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1094-2-ND 4,000 38.00/M C0603C223K3RACTU 
25 .10НЕ +5% 0.8 | 399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 
25 ЛОрЕ +10% 0.8 | 399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 399-1281-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104K3RACTU 
25 ЛОрЕ +20% 0.8 | 399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
16 22000pF +10% 0.8 | 399-1093-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1093-2-ND 4,000 38.00/M C0603C223K4RACTU 
16 .10uF +5% 0.8 | 399-1097-1-ND .83 4.88 14.06 399-1097-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104J4RACTU 
16 .10НЕ +10% 0.8 | 399-1096-1-ND 55 3.25 9.38 399-1096-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104K4RACTU 
16 .10uF +20% 0.8 | 399-1099-1-ND 55 3.25 9.38 399-1099-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104M4RACTU 
10 .10uF +10% 0.8 | 399-1095-1-ND .88 5.20 15.00 399-1095-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104K8RACTU 
10 .27uF +10% 0.8 | 399-3111-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3111-2-ND 4,000 42.00/M C0603C274K8PACTU 
10 .33uF +10% 0.8 | 399-3112-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3112-2-ND 4,000 42.00/M C0603C334K8PACTU 
10 -39uF %10% 0.8 | 399-3113-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3113-2-ND 4,000 42.00/M C0603C394K8PACTU 
10 .47uF +10% 0.8 | 399-3114-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3114-2-ND 4,000 42.00/M C0603C474K8PACTU 
10 .56uF +10% 0.8 | 399-3115-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3115-2-ND 4,000 42.00/M C0603C564K8PACTU 
10 .68uF +10% 0.8 | 399-3116-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3116-2-ND 4,000 42.00/M C0603C684K8PACTU 
10 .82uF +10% 0.8 | 399-3117-1-ND 2.60 15.34 44.25 399-3117-2-ND 4,000 42.00/M C0603C824K8PACTU 
X5R 10 1.0uF +10% 0.8 | 399-3118-1-ND 1.98 11.70 33.75 399-3118-2-ND 4,000 32.00/M C0603C105K8PACTU 
6.3 1.2uF +10% 0.8 | 399-3359-1-ND 3.03 17.88 51.56 399-3359-2-ND 4,000 50.00/M C0603C125K9PACTU 
6.3 1.5ШЕ +10% 0.8 | 399-3360-1-ND 3.03 17.88 51.56 399-3360-2-ND 4.000 50.00/M C0603C155K9PACTU 
6.3 1.8uF +10% 0.8 | 399-3361-1-ND 3.25 19.18 55.31 399-3361-2-ND 4,000 53.00/M C0603C185K9PACTU 
6.3 2.2uF +10% 0.8 | 399-3362-1-ND 4.40 26.00 75.00 399-3362-2-ND 4,000 72.00/M C0603C225K9PACTU 
6.3 2.7uF +10% 0.8 | 399-3480-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 399-3480-2-ND NEW! 4,000 99.00/M C0603C275K9PACTU 
6.3 З.ЗрЕ +10% 0.8 | 399-3481-1-ND МЕ! 6.05 35.75 103.13 399-3481-2-ND NEW! 4,000 99.00/M CO0603C335K9PACTU 
6.3 4.7uF +10% 0.8 | 399-3482-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 399-3482-2-ND NEW! 4,000 99.00/M C0603C475K9PACTU 
25 AO0uF +80%, -20% | 0.8 | 399-1100-1-ND 55 3.25 9.38 399-1100-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 ЛОрЕ +20% 0.8 | 399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 399-1101-2-ND 4,000 10.00/M C0603C104M3VACTU 
25 .15uF +80%, -20% | 0.8 | 399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
25 .22uF +80%, -20% | 0.8 | 399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
25 .33uF +80%, -20% | 0.8 | 399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.18 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 ЛОрЕ +80%, -20% | 0.8 | 399-1098-1-ND 55 3.25 9.38 399-1098-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104Z4VACTU 
16 .15НЕ +80%, -20% | 0.8 | 399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 399-1289-2-МО 4,000 46.00/М C0603C154Z4VACTU 
Y5V 16 .22UF +80%, -20% | 0.8 | 399-1102-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1102-2-ND 4,000 17.00/M C0603C224Z4VACTU 
16 .33uF +80%, -20% | 0.8 | 399-1291-1-ND 2.97 47.55 50.63 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
10 .47uF +80%, -20% | 0.8 | 399-3218-1-ND 2.92 17.23 49.69 399-3218-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z8VACTU 
10 .68uF +80%, -20% | 1.0 | 399-3220-1-ND 3.96 23.40 67.50 399-3220-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z8VACTU 
10 1ШЕ 48096, -20% | 1.25 | 399-3216-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-3216-2-ND 4,000 22.00/M C0603C105Z8VACTU 
6.3 .47uF +80%, -20% | 0.8 | 399-3219-1-ND 2.92 17.28 49.69 399-3219-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z9VACTU 
6.3 .68uF +80%, -20% | 1.0 | 399-3221-1-ND 3.96 23.40 67.50 399-3221-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z9VACTU 
6.3 1рЕ +80%, -20% | 1.25 | 399-3217-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-3217-2-ND 4,000 22.00/M C0603C105Z9VACTU 
100 10pF +5% 0.78 | 399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF +5% 0.78 | 399-1123-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1123-2-ND 4,000 20.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF +5% 0.78 | 399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
сов 100 330pF +5% 0.78 | 399-1131-1-ND 121 7.15 20.63 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M C0805C331J1GACTU 
0805 (NP0) 100 1000pF +5% 0.9 | 399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1137-2-ND 2,500 67.00/M C0805C102J1GACTU 
50 1.ОрҒ +0.25pF 0.78 | 399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 | 399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2.0pF +0.25pF 0.78 | 399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Case му Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 3.0pF +0.25рЕ 0.78 | 399-1107-1-МО 4.62 27.30 78.75 399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 | 399-1108-1-ND .97 5.72 16.50 399-1108-2-ND 4,000 16.00/M C0805C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.78 | 399-1110-1-ND 197 5.72 16.50 399-1110-2-ND 4,000 16.00/M C0805C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 | 399-1111-1-ND .97 5.72 16.50 399-1111-2-ND 4,000 16.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.78 | 399-1112-1-ND .97 5.72 16.50 399-1112-2-ND 4,000 16.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.78 | 399-1113-1-ND .97 5.72 16.50 399-1113-2-ND 4,000 16.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 | 399-1114-1-ND 197 5.72 16.50 399-1114-2-ND 4,000 16.00/M C0805C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 | 399-1115-1-ND 97 5.72 16.50 399-1115-2-ND 4,000 16.00/M C0805C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.78 | 399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390J5GACTU 
50 47рЕ +5% 0.78 | 399-1117-1-ND -97 5.72 16.50 399-1117-2-ND 4,000 16.00/M C0805C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 | 399-1118-1-ND .97 5.72 16.50 399-1118-2-ND 4,000 16.00/M C0805C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.78 | 399-1119-1-ND 97 5.72 16.50 399-1119-2-ND 4,000 16.00/M C0805C680J5GACTU 
сос 50 82pF +5% 0.78 | 399-1120-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1120-2-ND 4,000 36.00/M C0805C820J5GACTU 
(NP0) 50 100pF +5% 0.78 | 399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 399-1122-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101J5GACTU 
50 100pF +10% 0.78 | 399-1121-1-ND .97 5.72 16.50 399-1121-2-ND 4.000 16.00/M C0805C101K5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 | 399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1124-2-ND 4,000 18.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.78 | 399-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1125-2-ND 4,000 18.00/M C0805C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.78 | 399-1126-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-1126-2-ND 4,000 40.00/M C0805C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.78 | 399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1127-2-ND 4,000 18.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF +5% 0.78 | 399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.78 | 399-1130-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1130-2-ND 4,000 23.00/M C0805C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.78 | 399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391J5GACTU 
50 470pF +5% 0.78 | 399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 399-1133-2-ND 4,000 26.00/M C0805C471J5GACTU 
50 560pF +5% 0.78 | 399-1134-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1134-2-ND 4,000 50.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF +5% 0.78 | 399-1135-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1135-2-ND 4,000 54.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.78 | 399-1136-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-1136-2-ND 4,000 22.00/M C0805C102J5GACTU 
100 1000pF +10% 0.78 | 399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1148-2-ND 4,000 17.00/M C0805C102K1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 | 399-1159-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1159-2-ND 4,000 18.00/M C0805C103K1RACTU 
100 .056uF. +10% 1.0 | 399-3483-1-ND NEW! 3.54 20.93 60.38 399-3483-2-ND NEW! 2,500 58.00/M C0805C563K1RACTU 
100 .068uF. +10% 1.0 | 399-3484-1-ND NEW! 3.54 20.93 60.38 399-3484-2-ND NEW! 2,500 58.00/M C0805C683K1RACTU 
100 .082uF. +10% 1.0 | 399-3485-1-ND NEW! 3.54 20.93 60.38 399-3485-2-ND NEW! 2,500 58.00/M C0805C823K1RACTU 
100 -10НЕ +10% 1.0 | 399-3486-1-ND NEW! 3.54 20.93 60.38 399-3486-2-ND NEW! 2,500 58.00/M C0805C104K1RACTU 
100 -12НЕ +10% 1.25 | 399-3488-1-ND NEW! 3.54 20.93 60.38 399-3488-2-ND NEW! 2,500 58.00/M C0805C124K1RACTU 
50 220pF +10% 0.78 | 399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221K5RACTU 
50 270pF +10% 0.78 | 399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.78 | 399-1140-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1140-2-ND 4,000 59.00/M CO0805C331K5RACTU 
50 390рЕ +10% 0.78 | 399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.78 | 399-1142-1-ND 75 4.42 12.75 399-1142-2-ND 4,000 12.00/M C0805C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.78 | 399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.78 | 399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.78 | 399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821K5RACTU 
50 1000pF +5% 0.78 | 399-1149-1-ND .83 4.88 14.06 399-1149-2-ND 4,000 14.00/M C0805C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 | 399-1147-1-ND .50 2.93 8.44 399-1147-2-ND 4,000 8.00/M C0805C102K5RACTU 
50 1000pF +20% 0.78 | 399-1146-1-ND .50 2.93 8.44 399-1146-2-ND 4,000 8.00/M C0805C102M5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 | 399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1150-2-ND 4,000 45.00/M C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 | 399-1151-1-ND .53 3.12 9.00 399-1151-2-ND 4.000 9.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 | 399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 | 399-1153-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1153-2-ND 4,000 45.00/M C0805C332K5RACTU 
0805 X7R 50 3900pF +10% 0.78 | 399-1154-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1154-2-ND 4,000 45.00/M C0805C392K5RACTU 
50 4700pF +*10% 0.78 | 399-1155-1-ND 53 3.12 9.00 399-1155-2-ND 4,000 9.00/M C0805C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 | 399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1156-2-ND 4,000 45.00/M CO0805C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 | 399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
50 10000pF +*10% 0.78 | 399-1158-1-ND .50 2.93 8.44 399-1158-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103K5RACTU 
50 10000pF +20% 0.78 | 399-1160-1-ND .50 2.93 8.44 399-1160-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103M5RACTU 
50 15000pF +10% 0.9 | 399-1161-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1161-2-ND 4,000 50.00/M C0805C153K5RACTU 
50 18000pF +10% 0.78 | 399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.78 | 399-1163-1-ND 77 4.55 13.13 399-1163-2-ND 4,000 13.00/M C0805C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 | 399-1164-1-ND 77 4.55 13.13 399-1164-2-ND 4,000 13.00/M C0805C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 | 399-1165-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1165-2-ND 4,000 56.00/M C0805C333K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.9 | 399-1166-1-ND 194 5.53 15.94 399-1166-2-ND 4,000 15.00/M C0805C473K5RACTU 
50 -10НЕ +5% 0.9 | 399-1171-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1171-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104J5RACTU 
50 -10НЕ +10% 0.9 | 399-1170-1-ND 83 4.88 14.06 399-1170-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K5RACTU 
50 -10НЕ +20% 0.9 | 399-1169-1-ND 83 4.88 14.06 399-1169-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104M5RACTU 
50 -12НЕ +10% 1.0 | 399-3487-1-ND NEW! 6.39 37.77 108.94 399-3487-2-ND NEW! 4,000 105.00/M C0805C124K5RACTU 
50 -15НЕ +10% 0.9 | 399-3489-1-ND NEW! 6.90 40.76 117.56 399-3489-2-ND NEW! 4,000 113.00/M C0805C154K5RACTU 
50 -18НЕ +10% 0.9 | 399-3490-1-ND NEW! 7.57 44.72 129.00 399-3490-2-ND NEW! 4,000 124.00/M C0805C184K5RACTU 
50 .22yF +10% 0.9 | 399-3491-1-ND NEW! 9.00 53.17 153.38 399-3491-2-ND NEW! 4,000 147.00/M C0805C224K5RACTU 
25 -10НЕ +10% 0.9 | 399-1168-1-ND 83 4.88 14.06 399-1168-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K3RACTU 
25 .56рЕ +10% 1.25 | 399-3492-1-ND NEW! 11.50 67.93 195.94 399-3492-2-ND NEW! 2,500 188.00/M C0805C564K3RACTU 
16 -10НЕ +10% 0.9 | 399-1167-1-ND .83 4.88 14.06 399-1167-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104K4RACTU 
16 1.ОНЕ +10% 1.25 | 399-1284-1-ND 1.82 10.73 30.94 399-1284-2-ND 2,500 30.00/M C0805C105K4RACTU 
10 1.0нҒ +10% 1.25 | 399-1172-1-ND 1.65 9.75 28.13 399-1172-2-ND 2,500 27.00/M C0805C105K8RACTU 
10 1.2uF +10% 0.9 | 399-3119-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-3119-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K8PACTU 
10 1.5НЕ +10% 1.0 | 399-3121-1-ND 4.73 27.95 80.63 399-3121-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K8PACTU 
10 1.8uF +10% 1.25 | 399-3123-1-ND 4.95 29.25 84.38 399-3123-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K8PACTU 
10 2.2uF +10% 1.25 | 399-3125-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-3125-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K8PACTU 
10 2.7uF +10% 0.9 | 399-3127-1-ND 7.02 41.47 119.63 399-3127-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K8PACTU 
10 З.ЗрЕ +10% 1.0 | 399-3129-1-ND 7.02 41.47 119.63 399-3129-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K8PACTU 
10 3.9yF +10% 1.25 | 399-3131-1-ND 7.02 41.47 119.63 399-3131-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K8PACTU 
10 4.7uF +10% 1.25 | 399-3133-1-ND 4.95 29.25 84.38 399-3133-2-ND 2,500 81.00/M C0805C475K8PACTU 
6.3 1.2uF +10% 0.9 | 399-3120-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-3120-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K9PACTU 
X5R 6.3 1.5НЕ +10% 1.0 | 399-3122-1-ND 4.73 27.95 80.63 399-3122-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K9PACTU 
6.3 1.8uF +10% 1.25 | 399-3124-1-ND 4.95 29.25 84.38 399-3124-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K9PACTU 
6.3 2.2uF +*10% 1.25 | 399-3126-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-3126-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K9PACTU 
6.3 2.7uF +10% 0.9 | 399-3128-1-ND 7.02 41.47 119.63 399-3128-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K9PACTU 
6.3 З.ЗрЕ +10% 1.0 | 399-3130-1-ND 7.02 41.47 119.63 399-3130-2-ND 2,500 115.00/M CO0805C335K9PACTU 
6.3 З.9рЕ +10% 1.25 | 399-3132-1-ND 7.02 41.47 119.63 399-3132-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K9PACTU 
6.3 4.7uF +10% 1.25 | 399-3134-1-ND 5.61 33.15 95.63 399-3134-2-ND 2,500 92.00/M C0805C475K9PACTU 
6.3 5.биЕ +10% 1.25 | 399-3135-1-ND 14.44 85.35 246.19 399-3135-2-ND 2,500 236.00/M C0805C565K9PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.25 | 399-3136-1-ND 14.44 85.35 246.19 399-3136-2-ND 2,500 236.00/M CO0805C685K9PACTU 
6.3 8.217 +10% 1.25 | 399-3137-1-ND 14.44 85.35 246.19 399-3137-2-ND 2,500 236.00/M C0805C825K9PACTU 
6.3 10рЕ +10% 1.25 | 399-3138-1-ND 8.80 52.00 150.00 399-3138-2-ND 2,500 144.00/M C0805C106K9PACTU 
50 -10НЕ +80%, -20% | 0.9 | 399-1177-1-ND 79 4.68 13.50 399-1177-2-МО 4,000 13.00/М C0805C104Z5VACTU 
25 1.ОНЕ +80%, -20% | 1.25 | 399-1293-1-МО 5.94 35.10 101.25 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
Y5V 16 1.5uF +80%, -20% | 1.25 | 399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 399-1294-2-ND 2,500 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20% | 1.25 | 399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 399-1295-2-ND 2,500 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
10 3.3uF +80%, -20% | 1.0 | 399-3222-1-ND 9.24 54.60 157.50 399-3222-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z8VACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
10 47uF  |+80%, -20% | 1.25 | 399-3224-1-ND 10:34 6110 17625 | 399-3224-2-ND 2,500 169.00/М | С0805С47528УАСТ() 
Маў 6.3 3.3uF |+80%,-20% 1.0 | 399-3223-1-ND 924 54.60 15750 | 399-3223-2-ND 2,500 151.00/M | C0805C335Z9VACTU 
6.3 4.7uF — |%80%,-20% | 1.25 | 399-3225-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3225-2-ND 2,500 169.00/М | C0805C475Z9VACTU 
6.3 6.8uF |+80%,-20% | 1.25 | 399-3294-1-ND. 11.99 70.85 _ 204.38 | 399-3294-2-ND 2,500 196.00/М | (С0805С68529УАСТІ/ 
0805 63 10uF |+80%,-20% | 1.25 | 399-3295-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 399-3295-2-ND 2,500 178.00/M | COB05C106Z9VACTU 
50 10000pF | +80%, -20% | 0.78 | 399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 | 399-1173-2-ND 4,000 10.00/М | C0805C103Z5UACTU 
Z5U 50 10000pF +20% | 0.78 | 399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 | 399-1174-2-ND 4,000 10.00/М | C0805C103MSUACTU 
50 ЛОШЕ |+80%, -20%| 0.9 | 399-1175-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-1175-2-ND 4,000 12.00/М | C0805C104Z5UACTU 
50 ЛОрЕ +20% 0.9 | 399-1176-1-ND 75 442 12.75 | 399-1176-2-ND 4,000 12.00/М | C0805C104M5UACTU 
100 100pF +5% 0.78 | 399-1206-1-ND 1.98 11.70 83.75 | 399-1206-2-ND 4,000 32.00M | C1206C101J1GACTU 
100 470pF +5% 0.78 | 399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 | 399-1214-2-ND 4,000 89.00/М | C1206C471J1GACTU 
100 1000pF +5% 0.78 | 399-1219-1-ND 3.85 2275 65.63 | 399-1219-2-ND 4,000 63.00M | C1206C102J1GACTU 
50 1.0pF +0.25pF | 0.78 | 399-1178-1-ND 728 43.03 124.13 | 399-1178-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C109C5GACTU 
50 1.5рЕ +0.25рЕ | 0.78 | 399-1179-1-ND 728 43.08 _ 12443 | 399-1179-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25рЕ | 0.78 | 399-1180-1-ND 7.28 43.03 12413 | 399-1180-2-ND 4,000 119.00M | C1206C189C5GACTU 
50 2.2pF +0.25рЕ | 0.78 | 399-1181-1-ND 728 43.03 124.13 | 399-1181-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C229C5GACTU 
50 2.7pF +0.25рЕ | 0.78 | 399-1182-1-ND 728 43.08 124.13 | 399-1182-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF | 0.78 | 399-1183-1-ND 728 43.03 124.13 | 399-1183-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C339C5GACTU 
50 3.9pF +0.25рЕ | 0.78 | 399-1184-1-ND 728 43.08 12413 | 399-1184-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C399C5GACTU 
50 4.ТрЕ +0.25pF | 0.78 | 399-1185-1-ND 7.28 43.03 12413 | 399-1185-2-ND 4,000 119.00/М | C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25рЕ | 0.78 | 399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 | 399-1186-2-ND 4,000 172.00/М | C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25рЕ | 0.78 | 399-1187-1-ND 8.78 5187 149.63 | 399-1187-2-ND 4,000 144.00M | C1206C569C5GACTU 
50 6.8pF +0.5рЕ | 0.78 | 399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1188-2-ND 4,000 68.00/М | C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5рЕ | 0.78 | 399-1189-1-МО 4.99 29.51 85.13 | 399-1189-2-ND 4,000 82.00/М | C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF =0.5рЕ | 0.78 | 399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1190-2-ND 2,000 68.00/М | C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF x0.5pF | 0.78 | 399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M | C1206C919D5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 | 399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1192-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C100J5GACTU 
50 12pF +5% 0.78 | 399-1193-1-ND 171 10.08 29.06 | 399-1193-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 | 399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1194-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C150J5GACTU 
боб 50 18рЕ +5% 0.78 | 399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1195-2-ND 4,000 28.00M | C1206C180J5GACTU 
50 20рЕ +5% 0.78 | 399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M | C1206C200J5GACTU 
(NPO) 50 22pF +5% 0.78 | 399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1197-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 | 399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1198-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 | 399-1199-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1199-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.78 | 399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1200-2-ND 4,000 68.00/М | C1206C390J5GACTU 
50 47pF +5% 0.78 | 399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1201-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C470J5GACTU 
50 51pF +5% 0.78 | 399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M | C1206C510J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 | 399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1203-2-ND 4,000 68.00/М | C1206C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.78 | 399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1204-2-ND 4,000 68.00/М | C1206C680J5GACTU 
50 100рҒ 25% 0.78 | 399-1205-1-ND 171 10.08 29.06 | 399-1205-2-ND 4,000 28.00M | C1206C101J5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 | 399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1207-2-ND 4,000 68.00/М | C1206C121J5GACTU 
50 220pF +10% | 0.78 | 399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 | 399-1208-2-ND 4,000 7000/М | C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% | 0.78 | 399-1209-1-ND 4.89 25.94 74.81 | 399-1209-2-ND 4,000 72.00/М | C1206C271K5GACTU 
50 330pF +10% | 0.78 | 399-1210-1-ND 4.89 25.94 74.81 | 399-1210-2-ND 4,000 72.00/М | C1206C331K5GACTU 
50 390pF +10% | 0.78 | 399-1211-1-ND 451 26.65 76.88 | 399-1211-2-ND 4,000 74.00/М | C1206C391K5GACTU 
50 470pF +5% 0.78 | 399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 399-1213-2-ND 4,000 36.00M | C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% | 0.78 | 399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-1212-2-ND 4,000 74.00/M | C1206C471K5GACTU 
50 560pF +10% | 0.78 | 399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 | 399-1215-2-ND 4,000 78.00/М | C1206C561K5GACTU 
50 680pF +10% | 0.78 | 399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 | 399-1216-2-ND 4,000 81.00/М | C1206C681K5GACTU 
50 820pF +10% | 0.78 |899-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 | 399-1217-2-ND 4,000 85.00/М | C1206C821K5GACTU 
1556 50 1000рЕ +5% 0.78 | 399-1218-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1218-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C102J5GACTU 
50 4700pF +2% 0.9 | 399-1220-1-ND 34.39 20319 58613 |— - — | C1206C472G5GACTU 
50 4700pF +5% 0.9 |399-3503-1-ND NEW! 9.82 58.05 167.44 | 399-3503-2-М0 NEW! | 4,000 161.00/М | C1206C472J5GACTU 
1000 1000pF +10% | 0.75 | 399-3437-1-ND NEW! 4.95 29.25 84.38 |399-3437-2-ND NEW! | 2,000 81.00/М | C1206C102KDRACTU 
500 1000pF +10% | 1.15 | 399-3436-1-ND NEW! 4.40 26.00 75.00 | 399-3436-2-ND NEW! | 2,000 72.00/М | C1206C102KCRACTU 
500 .OtuF +10% 1.4 | 399-3438-1-ND NEW! 8.25 48.75 140.63 | 399-3438-2-ND NEW! | 2,000 135.00/М | C1206C103KCRACTU 
100 1000pF +10% | 0.78 | 399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M | C1206C102K1RACTU 
100 10000pF +5% 0.78 | 399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-1238-2-ND 4,000 32.00/М | C1206C108J1RACTU 
100 10000pF +10% | 0.78 | 899-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-1236-2-ND 4,000 22.00M | C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% | 0.78 | 399-1235-1-ND 1.82 7.80 22.50 | 399-1235-2-ND 4,000 22.00/М | C1206C103M1RACTU 
100 56000pF +10% | 0.78 | 399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 | 399-1802-2-ND 4,000 91.00/М | C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% | 0.78 | 399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 | 399-1803-2-ND 4,000 98.00/М | C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% | 0.78 | 399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 | 399-1804-2-ND 4,000 103.00/М | C1206C823K1RACTU 
100 ЛОНЕ 310% | 0.78 | 399-1805-1-МО 2.37 13.98 40.31 | 399-1805-2-ND 4,000 39.00/M | C1206C104K1RACTU 
100 .27uF +10% | 1.25 | 399-3494-1-ND NEW! 13.21 7807 225.19 | 399-3494-2-ND NEW! | 2,500 216.00/М | C1206C274K1RACTU 
100 .39uF +10% 1.6 | 399-3497-1-ND NEW! 15.98 94.45 272.44 | 399-3497-2-ND NEW! | 2,000 262.00/М | C1206C394K1RACTU 
50 1000pF +10% | 0.78 | 399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-1221-2-ND 4,000 22.00/М | C1206C102K5RACTU 
50 1200pF +10% | 0.78 | 399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1223-2-ND 4,000 54.00/М | CI1206C122K5RACTU 
50 1500pF 310% | 0.78 | 399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1224-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C152K5RACTU 
50 1800pF +10% | 0.78 | 399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C182K5RACTU 
50 2200pF +10% | 0.78 | 399-1226-1-ND 171 10.08 29.06 | 399-1226-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% | 0.78 | 399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1227-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% | 0.78 | 399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1228-2-ND 4,000 54.00/М | CI1206C332K5RACTU 
50 3900pF +10% | 0.78 | 399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1229-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% | 0.78 | 399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1230-2-ND 4,000 28.00/М | C1206C472K5RACTU 
X7R 50 5600pF +10% | 0.78 | 399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1231-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% | 0.78 | 399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1232-2-ND 4,000 54.00/M | C1206C682K5RACTU 
50 8200pF +10% | 0.78 | 399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1233-2-ND 4,000 54.00/М | CI1206C822K5RACTU 
50 10000pF +5% 0.78 | 399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1237-2-ND 4,000 27.00M | C1206C108J5RACTU 
50 10000pF +10% | 0.78 | 399-1234-1-ND 121 715 20.63 | 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M | C1206C103K5RACTU 
50 12000pF +10% | 0.78 | 399-1239-1-ND 374 2240 63.75 | 399-1239-2-ND 4,000 61.00/М | C1206C123K5RACTU 
50 15000pF +10% | 0.78 | 399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1240-2-ND 4,000 61.00/М | C1206C153K5RACTU 
50 18000pF +10% | 0.78 | 399-1241-1-ND. 374 22.10 63.75 | 399-1241-2-ND 4,000 61.00/М | C1206C183K5RACTU 
50 22000pF 310% | 0.78 | 399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1242-2-ND 4,000 27.00M | C1206C223K5RACTU 
50 27000pF +10% | 0.78 | 899-1243-1-ND 3.74 2210 63.75 | 399-1243-2-ND 4,000 61.00/М | C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% | 0.78 | 399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1244-2-ND 4,000 61.00/М | C1206C333K5RACTU 
50 39000pF +10% | 0.78 | 399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1245-2-ND 4,000 63.00/М | C1206C393K5RACTU 
50 47000pF +10% | 0.78 | 399-1246-1-ND. 1.65 9.75 28.13 | 399-1246-2-ND 4,000 27.00/М | C1206C473K5RACTU 
50 68000рЕ +5% 0.78 | 399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 399-1247-2-ND 4,000 66.00/М | C1206C683J5RACTU 
50 ЛОрЕ +5% 0.78 | 399-1250-1-ND 2.53 14.95 4343 | 399-1250-2-ND 4,000 41.00/М | C1206C104J5RACTU 
50 ЛОНЕ +10% | 0.78 | 399-1249-1-ND 1.21 715 20.63 | 399-1249-2-ND 4,000 20.00/М | C1206C104K5RACTU 
50 ЛОрЕ +20% | 0.78 | 399-1248-1-ND 1.21 715 20.63 | 399-1248-2-ND 4,000 20.00/М | С1206С104МБВАСТО 
50 -22uF +5% 0.9 |399-1252-1-ND 13.75 8125 234.38 | 399-1252-2-ND 2,500 225.00/M_| C1206C224J5RACTU 
50 .22uF +10% 0.9 | 399-1251-1-ND 275 16.25 46.88 | 399-1251-2-ND 2,500 4500/М | C1206C224K5RACTU 
50 .27uF +10% 0.9 | 399-3493-1-ND NEW! 9.35 55.25 159.38 | 399-3493-2-МО NEW! | 4,000 153.00/M | C1206C274K5RACTU 
50 .38uF +10% 0.9 | 399-3495-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 | 399-3495-2-ND NEW! | 4,000 162.00/М | C1206C334K5RACTU 
50 .39uF +10% 0.9 | 399-3496-1-ND NEW! 10.45 6175 178.13 | 399-3496-2-ND NEW! | 4,000 171.00/М | C4206C394K5RACTU 
50 ATuF +10% 0.9 | 399-3498-1-МО NEW! 11.00 65.00 187.50 | 399-3498-2-МО NEW! | 4,000 180.00/М | C1206C474K5RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Case му Біт. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 .56uF +10% 0.9 | 399-3499-1-ND NEW! 12.71 75.08 216.56 399-3499-2-ND NEW! 4,000 208.00/M C1206C564K5RACTU 
50 .68yuF +10% 1.0 | 399-3500-1-ND NEW! 16.34 96.53 278.44 399-3500-2-ND NEW! 2,500 267.00/M C1206C684K5RACTU 
25 -33yF +10% 0.78 | 399-1285-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-1285-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1.0рЕ +10% 1.6 | 399-1255-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1255-2-ND 2,000 47.00/M C1206C105K3RACTU 
25 1.2uF +10% 1.6 | 399-3501-1-ND NEW! 14.74 87.10 251.25 399-3501-2-ND NEW! 2,000 241.00/M C1206C125K3RACTU 
X7R 25 1.5uF +10% 1.6 | 399-3502-1-ND NEW! 15.62 92.30 266.25 399-3502-2-ND NEW! 2,000 256.00/M C1206C155K3RACTU 
16 -33yF +10% 0.78 | 399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1.0uF +10% 1.1 | 399-1254-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1254-2-ND 2,500 50.00/M C1206C105K4RACTU 
16 1.2рЕ +10% 1.0 | 399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 399-1286-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2uF +10% 1.6 | 399-1257-1-ND 4.73 27.95 80.63 399-1257-2-ND 2,000 77.00/M C1206C225K4RACTU 
10 1.2uF +10% 1.0 | 399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
25 2.7uF +10% 1.2 | 399-3139-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-3139-2-ND 6,000 126.00/M C1206C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.6 | 399-3140-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-3140-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K3PACTU 
25 З.9рЕ +10% 1.6 | 399-3141-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-3141-2-ND 2,000 180.00/M C1206C395K3PACTU 
25 4.7yF +10% 1.6 | 399-3142-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-3142-2-ND 2,000 135.00/M C1206C475K3PACTU 
16 2.2uF +10% 1.1 | 399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.6 | 399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-1264-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K4PACTU 
1206 Х5В 16 4.7yF +10% 1.6 | 399-1265-1-ND 8.64 51.03 147.19 399-1265-2-ND 2,000 141.00/M C1206C475K4PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 | 399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 399-3025-2-ND 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
6.3 10uF +10% 1.6 | 399-3029-1-ND 7.15 42.25 121.88 399-3029-2-ND 2,000 117.00/M C1206C106K9PACTU 
6.3 12uF +10% 1.6 | 399-3226-1-ND 20.35 120.25 346.88 399-3226-2-ND 2,000 333.00/M C1206C126K9PACTU 
6.3 15uF +10% 1.6 | 399-3227-1-ND 21.45 126.75 365.63 399-3227-2-ND 2,000 351.00/M C1206C156K9PACTU 
6.3 18НЕ +10% 1.6 | 399-3228-1-ND 23.65 139.75 403.13 399-3228-2-ND 2,000 387.00/M C1206C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.6 | 399-3229-1-ND 17.60 104.00 300.00 399-3229-2-ND 2,000 288.00/M C1206C226K9PACTU 
25 1.0рЕ +80%, -20% | 0.78 | 399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 399-1296-2-ND 4,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% | 0.9 | 399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20% | 1.0 | 399-1260-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-1260-2-ND 2,500 135.00/M C1206C225Z4VACTU 
16 3.3uF +80%, -20%| 1.2 | 399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-1261-2-ND 2,500 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
Y5V 16 4.7uF 380%, -20% | 1.7 | 399-1262-1-ND 4.40 26.00 75.00 399-1262-2-ND 2,500 54.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20%| 1.7 | 399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10uF +80%, -20%| 1.7 | 399-1299-1-ND 7.70 45.50 131.25 399-1299-2-ND 2,000 126.00/M C1206C10628VACTU 
6.3 15НЕ +80%, -20% | 1.7 | 399-3024-1-ND 22.00 130.00 375.00 399-3024-2-МО 2,000 360.00/М C1206C156Z9VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% | 1.7 | 399-3028-1-ND 25.85 152.75 440.63 399-3028-2-ND 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
251) 50 ЛОрЕ +80%, -20% | 0.78 | 399-1258-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 ЛОрЕ +20% 0.78 | 399-1259-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1259-2-ND 4.000 20.00/M C1206C104M5UACTU 
C0G(NP0) 50 10000pF +5% 1.1 | 399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
2000 100pF +10% 1.4 | 399-3439-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 399-3439-2-ND NEW! 2,000 216.00/M C1210C101KGRACTU 
2000 680pF +10% 1.3 | 399-3441-1-ND МЕ! 13.20 78.00 225.00 399-3441-2-ND NEW! 2,000 216.00/M C1210C681KGRACTU 
1500 220pF +10% 1.4 | 399-3440-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 399-3440-2-ND NEW! 2,000 216.00/M C1210C221KFRACTU 
100 ЛОрЕ +10% 0.95 | 399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1268-2-ND 2,500 67.00/M C1210C104K1RACTU 
50 ЛОрЕ +10% 0.78 | 399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M C1210C104K5RACTU 
50 .22yF +10% 0.9 | 399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 399-1269-2-ND 2,500 72.00/M C1210C224K5RACTU 
50 -39yuF +10% 0.95 | 399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3087-2-ND 4,000 297.00/M C1210C394K5RACTU 
X7R 50 .47uF +10% 0.95 | 399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M C1210C474K5RACTU 
50 .56uF +10% 0.95 | 399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3091-2-ND 4,000 297.00/M C1210C564K5RACTU 
50 .68uF +10% 0.95 | 399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3092-2-ND 4,000 297.00/M C1210C684K5RACTU 
50 .82uF +10% 1.1 | 399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3093-2-ND 2,500 324.00/M C1210C824K5RACTU 
50 1.0рЕ +10% 1.55 | 399-3076-1-ND 6.88 40.63 117.19 399-3076-2-ND 2,000 113.00/M C1210C105K5RACTU 
25 1.2рЕ +10% 1.55 | 399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3078-2-ND 4,000 324.00/M C1210C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.55 | 399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-3080-2-ND 2,000 324.00/M C1210C155K3RACTU 
25 1.8ШҒ +10% 1.55 | 399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M C1210C185K3RACTU 
25 2.2uF +10% 1.85 | 399-3084-1-ND 16.50 97.50 281.25 399-3084-2-ND 2,000 270.00/M С1210С225КЗВАСТУ 
25 1.2рЕ +10% 0.95 | 399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-3077-2-ND 2,000 153.00/M C1210C125K3PACTU 
25 1.5uF +10% 0.95 | 399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-3079-2-ND 2,000 153.00/M C1210C155K3PACTU 
25 1.8ШҒ +10% 0.95 | 399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-3081-2-ND 4,000 153.00/M C1210C185K3PACTU 
25 2.2uF +10% 1.25 | 399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M C1210C225K3PACTU 
25 2.7uF +10% 1.25 | 399-3143-1-ND 14.85 87.75 253.13 399-3143-2-ND 6,000 189.00/M C1210C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.55 | 399-3144-1-ND 14.85 87.75 253.13 399-3144-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K3PACTU 
25 З.9рЕ +10% 1.85 | 399-3145-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3145-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K3PACTU 
25 4.7yF +10% 2.1 | 399-3146-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3146-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K3PACTU 
1210 16 5.6НЕ +10% 1.85 | 399-3147-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-3147-2-ND 2,500 396.00/M C1210C565K4PACTU 
16 8.2uF +10% 2.1 | 399-3149-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-3149-2-ND 1,800 396.00/M C1210C825K4PACTU 
16 10НЕ +10% 2.1 | 399-3150-1-ND 36.30 214.50 618.75 399-3150-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K4PACTU 
16 2.7yF +10% 1.25 | 399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 399-3085-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.55 | 399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 399-3086-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K4PACTU 
Х5В 16 З.9рЕ +10% 1.85 | 399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3088-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K4PACTU 
16 4.7uF +10% 2.1 | 399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-3090-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K4PACTU 
16 6.8uF +10% 1.85 | 399-1288-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-1288-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K4PACTU 
10 4.7uF +10% 2.1 | 399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
10 6.8uF +10% 1.85 | 399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10НЕ +10% 2.1 | 399-1275-1-ND 36.30 214.50 618.75 399-1275-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K8PACTU 
10 12uF +10% 0.95 | 399-3296-1-ND 23.10 136.50 393.75 399-3296-2-ND 2,000 378.00/M C1210C126K8PACTU 
10 15НЕ +10% 0.95 | 399-3298-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-3298-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K8PACTU 
10 18НЕ +10% 1.4 | 399-3300-1-ND 25.30 149.50 431.25 399-3300-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K8PACTU 
10 22uF +10% 1.55 | 399-3302-1-ND 26.40 156.00 450.00 399-3302-2-ND 2,000 432.00/M C1210C226K8PACTU 
6.3 12uF +10% 0.95 | 399-3297-1-ND 23.10 136.50 393.75 399-3297-2-ND 4,000 378.00/M C1210C126K9PACTU 
6.3 15uF +10% 0.95 | 399-3299-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-3299-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K9PACTU 
6.3 18uF +10% 1.4 | 399-3301-1-ND 25.30 149.50 431.25 399-3301-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.55 | 399-3303-1-ND 20.90 123.50 356.25 399-3303-2-ND 2,000 342.00/M C1210C226K9PACTU 
16 4.7yF +80%, -20% | 1.25 | 399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C1210C475ZAVACTU 
16 6.8uF +80%, -20% | 1.55 | 399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 399-1271-2-ND 2,500 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10gF +80%, -20% | 1.85 | 399-1272-1-ND 8.69 51.35 148.13 399-1272-2-ND 2,000 142.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15НЕ +80%, -20% | 1.85 | 399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,500 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF 380%, -20% | 2.1 | 399-1301-1-ND 19.80 117.00 337.50 399-1301-2-ND 1,500 324.00/M C1210C22628VACTU 
3000 100pF +10% 1.4 18.70 110.50 318.75 399-3442-2-ND NEW! 1,000 306.00 C1808C101KHRACTU 
1808 X7R 2000 1000pF +10% 1.65 20.35 120.25 346.88 399-3443-2-ND NEW! 1,000 333.00 C1808C102KGRACTU 
1000 O1uF +10% 1.9 18.70 110.50 318.75 399-3444-2-ND NEW! 1,000 306.00 C1808C103KDRACTU 
C0G(NP0) 1000 1000pF +10% 1.4 | 399-3445-1-ND NEW! 18.15 107.25 309.38 399-3445-2-ND NEW! 1,000 297.00 C1812C102KDGACTU 
3000 1000pF +10% 1.65 | 399-3448-1-ND NEW! 21.45 126.75 365.63 399-3448-2-ND NEW! 1,000 351.00 C1812C102KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 | 399-3447-1-ND NEW! 18.15 107.25 309.38 399-3447-2-ND NEW! 1,000 297.00 C1812C102KGRACTU 
1000 1000pF +10% 1.0 | 399-3446-1-ND NEW! 15.40 91.00 262.50 399-3446-2-ND NEW! 1,000 252.00 C1812C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.0 | 399-3452-1-ND NE! 15.95 94.25 271.88 399-3452-2-ND NEW! 1,000 261.00 C1812C472KDRACTU 
1812 X7R 1000 .01uF +10% 1.5 | 399-3450-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 399-3450-2-ND NEW! 1,000 270.00 C1812C103KDRACTU 
500 О1НЕ +10% 1.15 | 399-3449-1-ND NEW! 14.85 87.75 253.13 399-3449-2-ND NEW! 1,000 243.00 C1812C103KCRACTU 
500 047uF +10% 1.65 | 399-3453-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 399-3453-2-ND NEW! 1,000 270.00 C1812C473KCRACTU 
50 .47uF +10% 1.0 | 399-3454-1-ND МЕ! 20.68 122.20 352.50 399-3454-2-ND NEW! 1,000 338.00 C1812C474K5RACTU 
50 .68yuF +10% 1.1 | 399-3455-1-ND NE! 26.62 157.30 453.75 399-3455-2-ND NEW! 1,000 436.00 C1812C684K5RACTU 
50 1.0uF +10% 1.3 | 399-3451-1-ND NE! 22.00 130.00 375.00 399-3451-2-ND NEW! 1,000 360.00 C1812C105K5RACTU 
1825 X7R 50 .47uF +10% 1.1 | 399-3457-1-ND NE! 54.45 321.75 928.13 399-3457-2-ND NEW! 1,000 891.00 C1825C474K5RACTU 
50 1.0uF +10% 1.1 | 399-3456-1-ND МЕ! 60.50 357.50 1031.25 399-3456-2-ND NEW! 1,000 990.00 C1825C105K5RACTU 
500 ТОрЕ +10% 1.15 | 399-3458-1-ND NE! 82.50 487.50 1406.25 399-3458-2-ND NEW! 1,000 1350.00 C2225C104KCRACTU 
2225 X7R 500 .22uF +10% 1.7 | 399-3460-1-ND МЕ! 82.50 487.50 1406.25 399-3460-2-ND NEW! 1,000 1350.00 C2225C224KCRACTU 
50 1.0рЕ +10% 1.0 | 399-3459-1-ND NE! 66.55 393.25 1134.38 399-3459-2-ND NEW! 1,000 1089.00 C2225C105K5RACTU 
50 2.2uF +10% 1.3 | 399-3461-1-ND NEW! 105.05 620.75 1790.63 399-3461-2-ND NEW! 1,000 1719.00 C2225C225K5RACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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и NEW! Monolithic Ceramic Chip Capacitors сом series on Ceramics 
/ 


Murata Electronics 


GJM Series: The Murata GJM Series is a high Q, ultra small capacitor series for high frequency 


= = <-- applications in the 500MHz - 10GHz range, suitable for VCO and PA Module applications. The GJM Sn 
Dimensions (mm) L В A s 
М Series of capacitors аге made with copper electrodes for low ESR and low power consumption due to the 
Size g >> >T high Q (low loss) performance. This series is offered in EIA sizes 0201 and 0402. They are lead Inner 
Code L w е (тіп) e > free/RoHS compliant. Features: * Better Q and low ESR at VHF, UHF, and microwave frequencies Electrode (Cu) 
0201 | 0.6+-0.03 | 0.3=-0.03 | 0.1 ~ 0.2 0.2 9 SW * Copper inner electrode * Low power consumption, yield ratio improvement due to the better Q or lower 
0402 | 1.0+-0.05 | 0.5-0.05 | 015 ~ 03 | 04 ESR * VCO or PA module applications Operating Temperature Range: “ COG (МРО): -55°С ~ 125°C 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
.75pF 490-3052-1-ND 1.46 6.83 19.69 490-3052-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1ER75CB01D 
1.0pF 490-3053-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3053-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1ROCB01D 
1.1pF x.25pF 0.3 490-3054-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3054-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R1CB01D 
1.2pF 490-3055-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3055-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R2CB01D 
1.3pF 490-3056-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3056-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R3CB01D 
1.5pF 490-3057-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3057-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R5CB01D 
1.6pF 490-3058-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3058-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R6CB01D 
1.8pF +.25рЕ 0.3 490-3059-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3059-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E1R8CB01D 
2.0pF 490-3060-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3060-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2ROCB01D 
2.2pF 490-3061-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3061-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R2CB01D 
2.4pF 490-3062-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3062-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R4CB01D 
0201 сов 25 2.7pF 490-3063-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3063-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E2R7CB01D 
(NPO) 3.0pF +.25рЕ 0.3 490-3064-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3064-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3ROCB01D 
3.3pF 490-3065-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3065-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R3CB01D 
3.6pF 490-3066-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3066-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R6CB01D 
3.9pF 490-3067-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3067-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E3R9CB01D 
4.0pF 490-3068-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3068-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4ROCB01D 
4.ЗрЕ x.25pF 0.3 490-3069-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3069-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4R3CB01D 
4.7pF 490-3070-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3070-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E4R7CB01D 
5.0pF 490-3071-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3071-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5ROCB01D 
5.1pF 490-3072-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3072-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5R1CB01D 
5.6pF +.25рЕ 0.3 490-3073-1-ND 1.46 6.83 19.69 490-3073-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E5R6CB01D 
6.0pF i š 490-3074-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3074-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E6ROCBO1D 
6.8pF 490-3076-1-ND 1.16 6.83 19.69 490-3076-2-ND 15,000 18.90/M GJM0335C1E6R8CB01D 
1.0pF 490-3083-1-ND 70 4.16 12.00 490-3083-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R0CB01D 
1.1pF 490-3084-1-ND .70 4.16 12.00 490-3084-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R1CB01D 
1.2pF +.25рЕ 0.5 490-3085-1-ND .70 4.16 12.00 490-3085-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R2CB01D 
1.3pF 490-3086-1-ND 70 4.16 12.00 490-3086-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R3CB01D 
1.5pF 490-3087-1-ND -70 4.16 12.00 490-3087-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R5CB01D 
1.6рЕ 490-3088-1-ND 77 4.55 13.13 490-3088-2-ND 10,000 12.60/M GJM1555C1H1R6CB01D 
1.8pF 490-3089-1-ND 70 4.16 12.00 490-3089-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H1R8CB01D 
2.0pF +.25pF 0.5 490-3090-1-ND 70 4.16 12.00 490-3090-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R0CB01D 
2.2pF 490-3091-1-ND .70 4.16 12.00 490-3091-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R2CB01D 
2.4pF 490-3092-1-ND .70 4.16 12.00 490-3092-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R4CB01D 
2.7pF 490-3093-1-ND 70 4.16 12.00 490-3093-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H2R7CB01D 
3.0pF 490-3094-1-ND .70 4.16 12.00 490-3094-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R0CB01D 
3.3pF +.25рЕ 0.5 490-3095-1-ND .70 4.16 12.00 490-3095-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R3CB01D 
3.6pF 490-3096-1-ND .70 4.16 12.00 490-3096-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R6CB01D 
сов 3.9pF 490-3097-1-ND -70 4.16 12.00 490-3097-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H3R9CB01D 
0402 (NP0) 50 4.0pF 490-3098-1-ND .70 4.16 12.00 490-3098-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4R0CB01D 
4.3pF 490-3099-1-ND 70 4.16 12.00 490-3099-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4R3CB01D 
4.7pF x.25pF 0.5 490-3100-1-ND 70 4.16 12.00 490-3100-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H4R7CB01D 
5.0pF 490-3101-1-ND .70 4.16 12.00 490-3101-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R0CB01D 
5.1pF 490-3102-1-ND .70 4.16 12.00 490-3102-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R1CB01D 
5.6pF 490-3103-1-ND 70 4.16 12.00 490-3103-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H5R6CB01D 
6.0pF 490-3104-1-ND .70 4.16 12.00 490-3104-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R0CB01D 
6.2pF +.25рЕ 0.5 490-3105-1-ND .70 4.16 12.00 490-3105-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R2CB01D 
6.8pF 490-3106-1-ND 70 4.16 12.00 490-3106-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H6R8CB01D 
7.0pF 490-3107-1-ND -70 4.16 12.00 490-3107-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H7R0CB01D 
7.5pF +.25рЕ 490-3108-1-ND .70 4.16 12.00 490-3108-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H7R5CB01D 
9.0pF +.25рЕ 490-3111-1-ND .70 4.16 12.00 490-3111-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H9R0CB01D 
9.1pF +.25pF 05 490-3112-1-ND 70 4.16 12.00 490-3112-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H9R1CB01D 
12pF +5% i 490-3115-1-ND 70 4.16 12.00 490-3115-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H120JB01D 
15pF +5% 490-3117-1-ND 70 4.16 12.00 490-3117-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H150JB01D 
18pF +5% 490-3119-1-ND 70 4.16 12.00 490-3119-2-ND 10,000 11.52/M GJM1555C1H180JB01D 


NEW! Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays смм series 


Pins 
GNM Series: Murata's capacitor array offering (GNM Series) includes the following benefits: « Placement Size Dimensions (mm) L 
cost savings (one placement cycle instead of four ог two) * High density mounting due to real estate Code L w P №. 
savings * Capacitor arrays offered in two or four capacitor components * Lead Free/RoHS Compliant 0504 1.37+0.15 1.0+0.15 0.64+0.05 P. 
Features: * High density mounting due to mounting space saving * Mounting cost saving Applications: 0805 2.0+0.15 1.25020.15 1.0+0.1 (2-element) P 
* General electronic equipment * Cellular phones, pagers, camcorders, personal computers, LCD ` ` ` ` 0.5+0.05 (4-element) > 
Operating Temperature Range: * X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 1206 3.2+0.15 1.6+0.15 0.8+0.1 “М 
Size Wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
2-Elements 
25 2200pF 490-3399-1-ND .60 5.13 21.38 490-3399-2-ND 4,000 23.94/M GNM1M2R71E222MA01D 
25 4700pF 490-3400-1-ND .60 5.13 21.38 490-3400-2-ND 4,000 23.94/M GNM1M2R71E472MAO1D 
X7R 25 10000pF +20% 0.6 490-3401-1-ND .60 5.13 21.38 490-3401-2-ND 4,000 23.94/M GNM1M2R71E103MA01D 
0504 16 22000pF 490-3402-1-ND 61 5.19 21.63 490-3402-2-ND 4,000 24.22/M GNM1M2R71C223MA01D 
16 47000pF 490-3403-1-ND .64 5.46 22.75 490-3403-2-ND 4,000 25.48/M GNM1M2R71C473MA01D 
10 ЛрЕ 0.6 490-3404-1-ND 64 5.46 22.75 490-3404-2-ND 4,000 25.48/M GNM1M2R61A104MAO1D 
X5R 10 1.0рЕ +20% 0.8 490-3405-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3405-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R61A105ME14D 
6.3 1.0uF 0.8 490-3406-1-ND 4.25 10.68 44.50 490-3406-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R60J105ME12D 
0805 X5R 16 1.0uF +20% 0.85 490-3414-1-ND 1.48 10.08 42.00 490-3414-2-ND 4,000 47.04/M GNM212R61C105MA16D 
10 1.0uF ` 490-3413-1-ND 1.36 11.64 48.50 490-3413-2-ND 4,000 54.32/M GNM212R61A105MA13D 
4-Elements 
50 1000pF 0.6 490-3407-1-ND .94 8.07 33.63 490-3407-2-ND 4,000 37.66/M GNM214R71H102MA01D 
25 2200pF 0.6 490-3408-1-ND .99 8.49 35.38 490-3408-2-ND 4,000 39.62/M GNM214R71E222MA01D 
0805 X/R 25 4700pF +20% 0.6 490-3409-1-ND .99 8.49 35.38 490-3409-2-ND 4,000 39.62/M GNM214R71E472MA01D 
25 10000pF 0.6 490-3410-1-ND 94 8.07 33.63 490-3410-2-ND 4,000 37.66/M GNM214R71E103MA01D 
16 22000pF 0.85 490-3411-1-ND 1.03 8.85 36.88 490-3411-2-ND 4,000 41.30/M GNM214R71C223MA01D 
16 47000pF 0.85 490-3412-1-ND 1.05 9.03 37.63 490-3412-2-ND 4,000 42.14/M GNM214R71C473MA01D 
16 47000pF 1.0 490-3443-1-ND 2.07 17.73 73.88 490-3443-2-ND 3,000 82.74/M GNM314R71C473MAO1L 
1206 X7R 16 68000pF +20% 1.0 490-3444-1-ND 2.75 23.55 98.13 490-3444-2-ND 3,000 109.90/M GNM314R71C683MA01L 
6.3 1.0uF 1.15 490-3446-1-ND 2.98 25.53 106.38 490-3446-2-ND 3,000 119.14/M GNM314R70J105MAO1L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1114 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


pur mm г... Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Murata Electronics Di я GRM Series: reliability, electrical performance, no polarity, and allow design 
imensions — i ЕТЕ š : А Я P t à д 
? (mm) The Murata GRM series is a complete line of ceramic chip capacitors engineers to downsize designs with various package options. This 
e Size with a wide range of voltages and sizes. These capacitors have line of high volumetric multilayer capacitance ceramic chip capacitors 
sep рай Code L w ы temperature characteristics ranging from COG to 250. GRM series в (МЇ СС) has excellent high frequency noise absorption performance 
0201 0.6 0.3 0.1 - 0.2 offered with a Nickel (Ni) barrier termination plated with Tin (Sn), compared to Ta and AI caps. For bypass/decoupling applications, 
0402 1.0 0.5 0.15 - 0.3 highly resistant to migration and is lead free/RoHS compliant. MLCC is equivalent to 1/2 to 1/5 the capacitance value of a Ta 
0603 1.6 0.8 0.20 - 0.5 Stringent dimensional tolerances allow highly reliable, high-speed capacitor because impedance (ESR) of MLCC is lower at higher 
0805 20 125 |020-070 automatic chip placement on PCBs. ч, ры ME Consider Murata Hi-Cap as your Ta 
capacitor replacement. 
I L | F w ізі 1206 32 16 930-980 GRM Hi-Cap Series: | 
T 1812 45 32 03 The Murata Hi-Cap, Ta replacement product lineup is available with Operating Temperature Range: 
т = Е Е capacitance of 1рР and larger, in voltages of 6.3V ~ 50V. Why use • COG (NPO): -55°C ~ 125°C * X7R: -55°C ~ 125°C • X5R: -55°C 
2220 5.7 5.0 0.3 ceramic chips over Ta and А! capacitors? Ceramic chips offer рейег ~ 85°С • Y5V: -30°С ~ 85°С • 250: 10°С ~ 85°С 
Size Wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing |Part No. 
.5pF +.25рЕ 0.3 490-1241-1-ND .51 2.99 8.63 | 490-1241-2-ND 15,000 8.28/М | GRM0335C1ER50CD01D 
1.0pF +.25рЕ 0.3 490-3122-1-ND NEW! .53 3.12 9.00 | 490-3122-2-ND NEW! | 15,000 8.64/М | GRM0335C1E1R0CD01D 
1АрЕ +.25рЕ 0.3 490-3123-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3123-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E1R1CD01D 
1.2pF +.25рЕ 0.3 490-1242-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1242-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E1R2CD01D 
1.3pF +.25рЕ 0.3 490-3124-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3124-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E1R3CD01D 
1.5pF +.25рЕ 0.3 490-1243-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1243-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E1R5CD01D 
1.8рЕ +.25рЕ 0.3 490-1244-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1244-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E1R8CD01D 
2.0pF +.25рЕ 0.3 490-1245-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1245-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E2R0CD01D 
2.2pF +.25рЕ 0.3 490-1246-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1246-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E2R2CD01D 
2.4рЕ +.25рЕ 0.3 490-1247-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1247-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E2R4CD01D 
3.0pF +.25рЕ 0.3 490-3127-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3127-2-ND NEW!| 15,000 7.02/М | GRM0335C1E3ROCD01D 
3.3pF +.25рЕ 0.3 490-1248-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1248-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E3R3CD01D 
3.6pF +.25рЕ 0.3 490-1249-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1249-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E3R6CD01D 
4.0pF +.25рЕ 0.3 490-3129-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3129-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM0335C1E4ROCD01D 
4.3pF +.25рЕ 0.3 490-3130-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3130-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM0335C1E4R3CD01D 
4.7pF +.25рЕ 0.3 490-3131-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3131-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM0335C1E4R7CD01D 
5.0pF +.25рЕ 0.3 490-3132-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3132-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E5ROCD01D 
5.1pF +.5рЕ 0.3 490-3133-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3133-2-ND NEW!| 15,000 7.02/М | GRM0335C1E5R1DD01D 
сов 25 6.0pF +.5рЕ 0.3 490-3135-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3135-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM0335C1E6RODDO1D 
(NPO) 7.0pF +.5pF 0.3 490-1250-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1250-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E7RODD01D 
8.0pF +.5pF 0.3 490-3139-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3139-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E8RODD01D 
9.0pF +.5pF 0.3 490-1251-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1251-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E9RODD01D 
10pF +5% 0.3 490-3142-1-ND NEW! .53 3.12 9.00 | 490-3142-2-ND NEW! | 15,000 8.64/M | GRM0335C1E100JD01D 
12рЕ +5% 0.3 490-3144-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3144-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E120JD01D 
13pF +5% 0.3 490-3145-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3145-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E130JD01D 
15pF +5% 0.3 490-3146-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3146-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E150JD01D 
18pF +5% 0.3 490-3148-1-ND NEW! .53 3.12 9.00 | 490-3148-2-ND NEW! | 15,000 8.64/М | GRM0335C1E180JD01D 
20pF +5% 0.3 490-1252-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1252-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E200JD01D 
22рЕ +5% 0.3 490-1253-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1253-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E220JD01D 
24pF +5% 0.3 490-3149-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3149-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E240JD01D 
27pF +5% 0.3 490-3150-1-ND NEW! EI 2.54 7.31 | 490-3150-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E270JD01D 
30pF +5% 0.3 490-1254-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1254-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E300JD01D 
33pF +5% 0.3 490-1255-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1255-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E330JD01D 
39pF +5% 0.3 490-3152-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3152-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM0335C1E390JD01D 
47рЕ +5% 0.3 490-1256-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1256-2-ND 15,000 8.64/M | GRM0335C1E470JD01D 
0201 68pF +5% 0.3 490-3157-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3157-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM0335C1E680JD01D 
82pF +5% 0.3 490-1257-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1257-2-ND 15,000 8.64/М | GRM0335C1E820JD01D 
100pF +5% 0.3 490-3160-1-ND NEW! .53 3.12 9.00 | 490-3160-2-ND NEW! | 15,000 8.64/М | GRM0335C1E101JD01D 
100pF +10% 0.3 490-3172-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3172-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71E101KA01D 
150pF +10% 0.3 490-3174-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3174-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71E151KA01D 
220pF +10% 0.3 490-3176-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3176-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71E221KA01D 
330pF +10% 0.3 490-3178-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3178-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71E331KA01D 
25 470pF +10% 0.3 490-3180-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3180-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71E471KA01D 
680pF +10% 0.3 490-3182-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3182-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM033R71E681KA01D 
820pF +10% 0.3 490-3183-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3183-2-ND NEW! | 15,000 7.02/M | GRM033R71E821KA01D 
1000pF +10% 0.3 490-3184-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3184-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71E102KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3185-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3185-2-ND NEW! | 15,000 7.38/М | GRM033R71E152KA01D 
100pF +10% 0.3 490-1258-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1258-2-ND 15,000 8.64/M | GRM033R71C101KD01D 
X7R 150pF +10% 0.3 490-3186-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3186-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRMO33R71C151KD01D 
220pF +10% 0.3 490-3187-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3187-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRMO33R71C221KD01D 
16 330pF +10% 0.3 490-3189-1-ND NEW! 43 2.54 7.31 | 490-3189-2-ND NEW! | 15,000 7.02/М | GRM033R71C331KD01D 
470pF +10% 0.3 490-1259-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1259-2-ND 15,000 8.64/М | GRM033R71C471KD01D 
680pF +10% 0.3 490-1260-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1260-2-ND 15,000 8.64/М | GRM033R71C681KD01D 
1000pF +10% 0.3 490-1261-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1261-2-ND 15,000 8.64/М | GRM033R71C102KD01D 
3300pF +10% 0.3 490-3191-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3191-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRM033R71C332KA88D. 
4700pF +10% 0.3 490-3192-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3192-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRM033R71A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3193-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3193-2-ND NEW! | 15,000 7.38/М | GRM033R71A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3194-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3194-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRM033R71A103KA01D 
6.3 10000pF +10% 0.3 490-1262-1-ND -86 5.07 14.63 | 490-1262-2-ND 15,000 14.04/M_| GRM033R70J103KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3161-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3161-2-ND NEW! | 15,000 7.38/М | GRM033R61A152KA01D 
2200pF +10% 0.3 490-3162-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3162-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRMO33R61A222KA01D 
10 3300рЕ +10% 0.3 490-3163-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3163-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRM033R61A332KA01D 
4700pF +10% 0.3 490-3164-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3164-2-ND NEW! | 15,000 7.38/М | GRM033R61A472KA01D 
6800pF +10% 0.3 490-3165-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3165-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRMO33R61A682KA01D 
X5R 10000pF +10% 0.3 490-3166-1-ND NEW! 45 2.67 7.69 | 490-3166-2-ND NEW! | 15,000 7.38/M | GRM033R61A103KA01D 
15000pF +10% 0.3 490-3168-1-ND NEW! 52 3.06 8.81 | 490-3168-2-ND NEW! | 15,000 8.46/M | GRMO33R60J153KE01D 
22000pF +10% 0.3 490-3169-1-ND NEW! .55 3.25 9.38 | 490-3169-2-ND NEW! | 15,000 9.00/M | GRM033R60J223KE01D 
6.3 33000pF +10% 0.3 490-3170-1-ND NEW! .59 3.51 10.13 | 490-3170-2-ND NEW! | 15,000 9.72/M | GRM033R60J333KE01D 
68000pF +10% 0.3 490-3171-1-ND NEW! .65 3.84 11.06 | 490-3171-2-ND NEW! | 15,000 10.62/M | GRMO33R60J683KE 19D 
AF +10% 0.3 490-3167-1-ND NEW! -70 4.16 12.00 | 490-3167-2-ND NEW! | 15,000 11.52/M_| GRM033R60J104KE19D 
Y5V 10 4700pF +80%, -20% 0.3 490-3197-1-ND NEW! .47 2.80 8.06 | 490-3197-2-ND NEW! | 15,000 7.74/M | GRM033F51A472ZD01D 
10000pF +80%, -20% 0.3 490-3195-1-ND NEW! 47 2.80 8.06 | 490-3195-2-ND NEW! | 15,000 7.74/M | GRM033F51A103ZD01D 
.5pF +.25рЕ 0.5 490-1263-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1263-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1HR50CZ01D 
.75pF +.25рЕ 0.5 490-1264-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1264-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1HR75CZ01D 
1.2рҒ *.25pF 0.5 490-1265-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1265-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H1R2CZ01D 
1.5pF +.25рЕ 0.5 490-1266-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1266-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H1R5CZ01D 
1.8pF +.25рЕ 0.5 490-3203-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 | 490-3203-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H1R8CZ01D 
2.2рЕ +.25рЕ 0.5 490-1267-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1267-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H2R2CZ01D 
сос 2.4рЕ +.25рЕ 0.5 490-1268-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1268-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H2R4CZ01D 
0402 (NPO) 50 2.7pF +.25рЕ 0.5 490-1269-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1269-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H2R7CZ01D 
3.0pF +.25рЕ 0.5 490-3205-1-ND NEW! 130 1.76 5.06 | 490-3205-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H3R0CZ01D 
3.3pF +.25рЕ 0.5 490-1270-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1270-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25рЕ 0.5 490-1271-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1271-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25рЕ 0.5 490-1272-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1272-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H3R9CZ01D 
4.0pF +.25pF 0.5 490-3206-1-ND NEW! 130 1.76 5.06 | 490-3206-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H4R0CZ01D 
4.ТрЕ +.25рЕ 0.5 490-1273-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1273-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25рЕ 0.5 490-1274-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1274-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H5R0CZ01D 
T Newer ceramic formulation (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1115 


ааа» Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Murata Electronics 


Size му Dimension Т | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Part No. 
5.1pF +.5pF 0.5 490-3208-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 | 490-3208-2-ND NEW! | 10,000 4.86/M | GRM1555C1H5R1DZ01D 
5.6pF +.5pF 0.5 490-1275-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1275-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.5 490-3209-1-ND NEW! 130 1.76 5.06 | 490-3209-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H6RODZ01D 
6.8pF +.5pF 0.5 490-1276-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1276-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5рЕ 0.5 490-1277-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1277-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H7RODZ01D 
7.5рЕ +.5pF 0.5 490-3211-1-ND NEW! .30 1.76 5.06 | 490-3211-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H7R5DZ01D 
8.0pF +.5рЕ 0.5 490-3212-1-ND NEW! 130 1.76 5.06 | 490-3212-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H8R0DZ01D 
9.0pF +.5рЕ 0.5 490-3214-1-МО NEW! 130 1.76 5.06 | 490-3214-2-ND NEW! | 10,000 4.86/М | GRM1555C1H9RODZO1D 
10рЕ +5% 0.5 490-1278-1-ND .35 2.08 6.00 | 490-1278-2-ND 10,000 5.76/М | GRM1555C1H100JZ01D 
12pF +5% 0.5 490-1279-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1279-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H120JZ01D 
15pF +5% 0.5 490-1280-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1280-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H150JZ01D 
18pF +5% 0.5 490-1281-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1281-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H180JZ01D 
20pF +5% 0.5 490-1282-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1282-2-ND 10,000 7.38/M | GRM1555C1H200JZ01D 
22pF +5% 0.5 490-1283-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1283-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H220JZ01D 
24pF +5% 0.5 490-3219-1-ND NEW! .39 2.28 6.56 | 490-3219-2-ND NEW! | 10,000 6.30/M | GRM1555C1H240JZ01D 
27pF +5% 0.5 490-1284-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1284-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H270JZ01D 
30pF +5% 0.5 490-1285-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1285-2-ND 10,000 7.38/M | GRM1555C1H300JZ01D 
33pF +5% 0.5 490-3220-1-ND NEW! 130 1.76 5.06 | 490-3220-2-ND NEW! | 10,000 4.86/M | GRM1555C1H330JZ01D 
39pF +5% 0.5 490-1286-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1286-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H390JZ01D 
43pF +5% 0.5 490-3222-1-ND NEW! .39 2.28 6.56 | 490-3222-2-ND NEW! | 10,000 6.30/M | GRM1555C1H430JZ01D 
47pF +5% 0.5 490-1287-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1287-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H470JZ01D 
сов 51pF +5% 0.5 490-3223-1-ND NEW! 139 2.28 6.56 | 490-3223-2-ND NEW! | 10,000 6.30/M | GRM1555C1H510JZ01D 
(NP0) 50 56pF +5% 0.5 490-1288-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1288-2-ND 10,000 5.58/M | GRM1555C1H560JD01D 
68pF +5% 0.5 490-1289-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1289-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H680JD01D 
75рЕ +5% 0.5 490-3225-1-ND NEW! .39 2.28 6.56 | 490-3225-2-ND NEW! | 10,000 6.30/M | GRM1555C1H750JZ01D 
82pF +5% 0.5 490-1290-1-ND 130 1.76 5.06 | 490-1290-2-ND 10,000 4.86/M | GRM1555C1H820JZ01D 
100pF +5% 0.5 490-1291-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1291-2-ND 10,000 5.58/М | GRM1555C1H101JD01D 
100pF +5% 0.5 490-3458-1-NDT NEW! .30 1.76 5.06 | 490-3458-2-NDT NEW! | 10,000 4.86/M | GRM1555C1H101JZ01D 
110pF +5% 0.5 490-3227-1-ND NEW! .51 2.99 8.63 | 490-3227-2-ND NEW! | 10,000 8.28/M | GRM1555C1H111JA01D 
120pF +5% 0.5 490-1292-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-1292-2-ND 10,000 7.20/М | GRM1555C1H121JA01D 
150рЕ +5% 0.5 490-3229-1-ND NEW! 139 2.28 6.56 | 490-3229-2-ND NEW! | 10,000 6.30/M | GRM1555C1H151JA01D 
160pF +5% 0.5 490-3230-1-ND NEW! .51 2.99 8.63 | 490-3230-2-ND NEW! | 10,000 8.28/M | GRM1555C1H161JA01D 
180pF +5% 0.5 490-3231-1-ND NEW! 139 2.28 6.56 | 490-3231-2-ND NEW! | 10,000 6.30/M | GRM1555C1H181JA01D 
200pF +5% 0.5 490-3232-1-ND NEW! .51 2.99 8.63 | 490-3232-2-ND NEW! | 10,000 8.28/M | GRM1555C1H201JA01D 
220pF +5% 0.5 490-1293-1-ND .45 2.67 7.69 | 490-1293-2-ND 10,000 7.38/М | GRM1555C1H221JA01D 
270pF +5% 0.5 490-1294-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1294-2-ND 10,000 9.72/M | GRM1555C1H271JA01D 
330pF +5% 0.5 490-1295-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1295-2-ND 10,000 9.72/M | GRM1555C1H331JA01D 
390pF +5% 0.5 490-1296-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-1296-2-ND 10,000 10.44/M | GRM1555C1H391JA01D 
470pF +5% 0.5 490-1297-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-1297-2-ND 10,000 10.44/M | GRM1555C1H471JA01D 
510pF +5% 0.5 490-3237-1-ND NEW! 59 3.51 10.13 | 490-3237-2-ND NEW! | 10,000 9.72/M | GRM1555C1H511JA01D 
560pF +5% 0.5 490-3238-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 | 490-3238-2-ND NEW! | 10,000 9.00/M | GRM1555C1H561JA01D 
620pF +5% 0.5 490-3239-1-ND NEW! 59 3.51 10.13 | 490-3239-2-ND NEW! | 10,000 9.72/M | GRM1555C1H621JA01D 
680pF +5% 0.5 490-3240-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 | 490-3240-2-ND NEW! | 10,000 9.00/M | GRM1555C1H681JA01D 
820pF +5% 0.5 490-3242-1-ND NEW! 70 4.16 12.00 | 490-3242-2-ND NEW! | 10,000 11.52/M | GRM1555C1H821JA01D 
1000pF +5% 0.5 490-3244-1-ND NEW! 78 4.62 13.31 | 490-3244-2-ND NEW! | 10,000 12.78/М | GRM1555C1H102JA01D 
220pF +10% 0.5 490-1298-1-ND 139 2.28 6.56 | 490-1298-2-ND 10,000 6.30/M | GRM155R71H221KA01D 
270pF +10% 0.5 490-1299-1-ND 41 2.41 6.94 | 490-1299-2-ND 10,000 6.66/M | GRM155R71H271KA01D 
0402 470pF +10% 0.5 490-1300-1-ND 139 2.28 6.56 | 490-1300-2-ND 10,000 6.30/M | GRM155R71H471KA01D 
560pF +10% 0.5 490-1301-1-ND 41 2.41 6.94 | 490-1301-2-ND 10,000 6.66/M | GRM155R71H561KA01D 
680pF +10% 0.5 490-1302-1-ND Al 2.41 6.94 | 490-1302-2-ND 10,000 6.66/M | GRM155R71H681KA01D 
820pF %10% 0.5 490-3250-1-ND NEW! 137 2.21 6.38 | 490-3250-2-ND NEW! | 10,000 6.12/M | GRM155R71H821KA01D 
50 1000pF +10% 0.5 490-1303-1-ND .32 1.89 5.44 | 490-1303-2-ND 10,000 5.22/М | GRM155R71H102KA01D 
1200рЕ +10% 0.5 490-1304-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1304-2-ND 10,000 7.38/M | GRM155R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.5 490-3245-1-ND NEW! 40 2.34 6.75 | 490-3245-2-ND NEW! | 10,000 6.48/М | GRM155R71H152KA01D 
2200pF +10% 0.5 490-1305-1-ND .32 1.89 5.44 | 490-1305-2-ND 10,000 5.22/M | GRM155R71H222KA01D 
2700pF +10% 0.5 490-1306-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1306-2-ND 10,000 7.38/M | GRM155R71H272KA01D 
3900pF +10% 0.5 490-1307-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1307-2-ND 10,000 7.38/M | GRM155R71H392KA01D 
4700pF %10% 0.5 490-1308-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1308-2-ND 10,000 5.22/M | GRM155R71H472KA01D 
X7R 4700pF %10% 0.5 490-1309-1-ND 32 1.89 5.44 | 490-1309-2-ND 10,000 5.22/M | GRM155R71E472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-1310-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1310-2-ND 10,000 7.38/M | GRM155R71E682KA01D 
8200pF +10% 0.5 490-1311-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1311-2-ND 10,000 8.64/M | GRM155R71E822KA01D 
25 10000pF +10% 0.5 490-1312-1-ND .32 1.89 5.44 | 490-1312-2-ND 10,000 5.22/М | GRM155R71E103KA01D 
15000рЕ +10% 0.5 490-3251-1-ND NEW! 51 2.99 8.63 | 490-3251-2-ND NEW! | 10,000 8.28/M | GRM155R71E153KA61D 
22000pF +10% 0.5 490-3252-1-ND NEW! 42 2.47 7.13 | 490-3252-2-ND NEW! | 10,000 6.84/M | GRM155R71E223KA61D 
33000pF +10% 0.5 490-3253-1-ND NEW! .81 4.81 13.88 | 490-3253-2-ND NEW! | 10,000 13.32/M | GRM155R71E333KA88D 
47000pF +10% 0.5 490-3254-1-ND NEW! 52 3.06 8.81 | 490-3254-2-ND NEW! | 10,000 8.46/M | GRM155R71E473KA88D 
10000pF %10% 0.5 490-1313-1-ND .32 1.89 5.44 | 490-1313-2-ND 10,000 5.22/M | GRM155R71C103KA01D 
16 15000pF +10% 0.5 490-1314-1-ND .53 3.12 9.00 | 490-1314-2-ND 10,000 8.64/M | GRM155R71C153KA01D 
22000pF +10% 0.5 490-3256-1-ND NEW! 135 2.08 6.00 | 490-3256-2-ND NEW! | 10,000 5.76/М | GRM155R71C223KA01D 
ЛрЕ +10% 0.5 490-3261-1-МО NEW! 137 2.21 6.38 | 490-3261-2-ND NEW! | 10,000 6.12/М | GRM155R71C104KA88D 
10 33000pF +10% 0.5 490-1315-1-ND .92 5.46 15.75 | 490-1315-2-ND 10,000 15.12/М | GRM155R71A333KA01D 
47000pF +10% 0.5 490-1316-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1316-2-ND 10,000 9.54/M | GRM155R71A473KA01D 
68000pF +10% 0.5 490-1317-1-ND .92 5.46 15.75 | 490-1317-2-ND 10,000 15.12/M | GRM155R61A683KA01D 
10 ЛрЕ +10% 0.5 490-1318-1-МО .51 2.99 8.63 | 490-1318-2-ND 10,000 8.28/M | GRM155R61A104KA01D 
-33yF +10% 0.5 490-3263-1-ND NEW! 1.67 9.88 28.50 | 490-3263-2-ND NEW! | 10,000 | 27.36/M | GRM155R61A334KE15D 
X5R .47uF +10% 0.5 490-3264-1-ND NEW! 1.64 9.69 27.94 | 490-3264-2-ND NEW! | 10,000 | 26.82/M_| GRM155R61A474KE15D 
-33yF +10% 0.5 490-3265-1-ND NEW! 1.67 9.88 28.50 | 490-3265-2-ND NEW! | 10,000 | 27.36/M | GRM155R60J334KE01D 
6.3 .47uF +10% 0.5 490-3266-1-ND NEW! 1.64 9.69 27.94 | 490-3266-2-ND NEW! | 10,000 | 26.82/M | GRM155R60J474KE19D 
” 1.ОНЕ +10% 0.5 490-1320-1-ND 1:97 11.64 33.56 | 490-1320-2-ND 10,000 | 32.22/M | GRM155R60J105KE19D 
1.ОНЕ +20% 0.5 490-1319-1-ND 1.97 11.64 33.56 | 490-1319-2-ND 10,000 | 32.22/M | GRM155R60J105ME19D 
2200pF +80, -20% 0.5 490-1321-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-1321-2-ND 10,000 7.20/М | GRM155F51H222ZA01D 
50 4700pF +80, -20% 0.5 490-1322-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-1322-2-ND 10,000 7.20/М | GRM155F51H472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.5 490-1323-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-1323-2-ND 10,000 5.58/M | GRM155F51H103ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.5 490-1324-1-ND 134 2.02 5.81 | 490-1324-2-ND 10,000 5.58/M | GRM155F51E103ZA01D 
25 22000pF +80, -20% 0.5 490-1325-1-ND 136 2.15 6.19 | 490-1325-2-ND 10,000 5.94/M | GRM155F51E223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-3270-1-ND NEW! .32 1.89 5.44 | 490-3270-2-ND NEW! | 10,000 5.22/M | GRM155F51E473ZA01D 
ЛрЕ +80, -20% 0.5 490-3271-1-МО NEW! :31 1.82 5.25 | 490-3271-2-ND NEW! | 10,000 5.04/M | GRM155F51E104ZA01D 
Y5V 22000pF +80, -20% 0.5 490-3272-1-ND NEW! 32 1.89 5.44 | 490-3272-2-ND NEW! | 10,000 5.22/M | GRM155F51C223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-1326-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1326-2-ND 10,000 5.94/M | GRM155F51C473ZA01D 
16 ЛрЕ +80, -20% 0.5 490-1327-1-ND 135 2.08 6.00 | 490-1327-2-ND 10,000 5.76/M | GRM155F51C104ZA01D 
.22НЕ +80, -20% 0.5 490-3273-1-ND NEW! 70 4.16 12.00 | 490-3273-2-ND NEW! | 10,000 11.52/M | GRM155F51C224ZA01D 
ATyF +80, -20% 0.5 490-3274-1-ND NEW! :69 4.10 11.81 | 490-3274-2-ND NEW! | 10,000 11.34/М | GRM155F51C474ZA01D 
10 -33yF +80, -20% 0.5 490-3275-1-ND NEW! 70 4.16 12.00 | 490-3275-2-ND NEW! | 10,000 11.52/М | GRM155F51A334ZE01D 
.47uF +80, -20% 0.5 490-3276-1-ND NEW! 74 4.36 12.56 | 490-3276-2-ND NEW! | 10,000 12.06/M | GRM155F51A474ZE01D 
63 ЛрЕ +80, -20% 0.5 490-3277-1-МО NEW! .31 1.82 5.25 | 490-3277-2-ND NEW! | 10,000 5.04/M | GRM155F50J104ZA01D 
й .68рЕ +80, -20% 0.5 490-3278-1-ND NEW! .78 4.62 13.31 | 490-3278-2-ND NEW! | 10,000 12.78/M | GRM155F50J684ZE01D 
10pF +.25рЕ 0.8 490-3279-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 | 490-3279-2-ND NEW! | 4,000 9.00/M | GRM1885C2A100RA01D 
0603 сов 100 11рЕ +5% 0.8 490-1328-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1328-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A110JA01D 
(NPO) 12pF +5% 0.8 490-1329-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1329-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A120JA01D 
13pF +5% 0.8 490-1330-1-ND :62 3.64 10.50 | 490-1330-2-ND 4,000 10.08/М | GRM1885C2A130JA01D. 
T Newer ceramic formulation (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1116 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ЕРІН е... Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


‘Murata Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 

Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Part No. 
15pF +5% 0.8 490-1331-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1331-2-ND 4,000 9.00/М | GRM1885C2A150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1332-1-ND .62 3.64 10.50 | 490-1332-2-ND 4,000 10.08/M | GRM1885C2A160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1333-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1333-2-ND 4,000 9.00/М | GRM1885C2A180JA01D 
20рЕ +5% 0.8 490-1334-1-ND .59 3.51 10.13 | 490-1334-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1335-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1335-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1336-1-ND .62 3.64 10.50 | 490-1336-2-ND 4,000 10.08/M | GRM1885C2A240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1337-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1337-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1338-1-ND .62 3.64 10.50 | 490-1338-2-ND 4,000 10.08/М | GRM1885C2A300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1339-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1339-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1340-1-ND .62 3.64 10.50 | 490-1340-2-ND 4,000 10.08/M | GRM1885C2A360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1341-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1341-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1342-1-ND .59 3.51 10.13 | 490-1342-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1343-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1343-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1344-1-ND .59 3.51 10.13 | 490-1344-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1345-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1345-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1346-1-ND .59 3.51 10.13 | 490-1346-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1347-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1347-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1348-1-ND .59 3.51 10.13 | 490-1348-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A750JA01D 
82pF +5% 0.8 490-1349-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1349-2-ND 4,000 9.00/M | GRM1885C2A820JA01D 
91pF +5% 0.8 490-1350-1-ND .59 3.51 10.13 | 490-1350-2-ND 4,000 9.72/M | GRM1885C2A910JA01D 
100 100pF +5% 0.8 490-1351-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1351-2-ND 4,000 9.00/М | GRM1885C2A101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1352-1-ND .81 4.81 13.88 | 490-1352-2-ND 4,000 13.32/M | GRM1885C2A111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1353-1-ND 79 4.68 13.50 | 490-1353-2-ND 4,000 12.96/M | GRM1885C2A121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1354-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1354-2-ND 4,000 13.32/М | GRM1885C2A131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1355-1-ND -63 3.71 10.69 | 490-1355-2-ND 4,000 10.26/M | GRM1885C2A151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1356-1-ND .81 4.81 13.88 | 490-1356-2-ND 4,000 13.32/M | GRM1885C2A161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1357-1-ND 79 4.68 13.50 | 490-1357-2-ND 4,000 12.96/M | GRM1885C2A181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1358-1-ND .85 5.01 14.44 | 490-1358-2-ND 4,000 13.86/M | GRM1885C2A201JA01D 
220pF +5% 0.8 490-1359-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1359-2-ND 4,000 11.52/M | GRM1885C2A221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1360-1-ND .92 5.46 15.75 | 490-1360-2-ND 4,000 15.12/M | GRM1885C2A241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1361-1-ND .88 5.20 15.00 | 490-1361-2-ND 4,000 14.40/M | GRM1885C2A271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1362-1-ND .95 5.59 16.13 | 490-1362-2-ND 4,000 15.48/M | GRM1885C2A301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1363-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1363-2-ND 4,000 12.24/M | GRM1885C2A331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1364-1-ND .95 5.59 16.13 | 490-1364-2-ND 4,000 15.48/М | GRM1885C2A361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1365-1-ND .92 5.46 15.75 | 490-1365-2-ND 4,000 15.12/M | GRM1885C2A391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1366-1-ND 85 5.59 16.13 | 490-1366-2-ND 4,000 15.48/M | GRM1885C2A431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1367-1-ND .80 4.75 13.69 | 490-1367-2-ND 4,000 13.14/M | GRM1885C2A471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1368-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1368-2-ND 4,000 17.46/M | GRM1885C2A511JA01D 
560pF +5% 0.8 490-1369-1-ND 1.02 6.05 17.44 | 490-1369-2-ND 4,000 16.74/M | GRM1885C2A561JA01D 
680pF +5% 0.8 490-3280-1-ND NEW! 1.21 7.15 20.63 | 490-3280-2-ND NEW! | 4,000 19.80/М | GRM1885C2A681JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-3281-1-ND NEW! 1.27 7.48 21.56 | 490-3281-2-ND NEW! | 4,000 20.70/M | GRM1885C2A102JA01D 
.5pF +.25рЕ 0.8 490-1370-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1370-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1HR50CZ01D 
.75pF +.25рЕ 0.8 490-1371-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1371-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1HR75CZ01D 
1.0pF +.25рЕ 0.8 490-1372-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1372-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H1ROCZO1D 
1.1pF +.25pF 0.8 490-1373-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1373-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H1R1CZ01D 
1.2pF +.25pF 0.8 490-1374-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1374-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H1R2CZ01D 
1.3pF +.25рЕ 0.8 490-1375-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1375-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H1R3CZO1D 
1.5pF +.25рЕ 0.8 490-1376-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1376-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H1R5CZ01D 
1.6pF +.25рЕ 0.8 490-1377-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1377-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H1R6CZ01D 
сос 1.8pF +.25рЕ 0.8 490-1378-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1378-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H1R8CZ01D 
0603 (NP0) 2.0pF +.25pF 0.8 490-1379-1-ND -69 4.10 11.81 | 490-1379-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H2R0CZ01D 
2.2pF +.25pF 0.8 490-1380-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1380-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25рЕ 0.8 490-1381-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1381-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H2R4CZO1D 
2.7pF +.25рЕ 0.8 490-1382-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1382-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H2R7CZ01D 
3.0pF +.25рЕ 0.8 490-1383-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1383-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H3R0CZ01D 
3.3pF +.25pF 0.8 490-1384-1-ND -69 4.10 11.81 | 490-1384-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25рЕ 0.8 490-1385-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1385-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25рЕ 0.8 490-1386-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1386-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H3R9CZ01D 
4.0рЕ +.25рЕ 0.8 490-1387-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1387-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H4ROCZO1D 
4.ЗрЕ +.25рЕ 0.8 490-1388-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1388-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H4R3CZ01D 
4.7pF +.25pF 0.8 490-1389-1-ND -69 4.10 11.81 | 490-1389-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25рЕ 0.8 490-1390-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1390-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H5R0CZ01D 
5.1pF +.5pF 0.8 490-1391-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1391-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H5R1DZ01D 
5.6pF +.5pF 0.8 490-1392-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1392-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.8 490-1393-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1393-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H6R0DZ01D 
6.2pF +.5pF 0.8 490-1394-1-ND 69 410 11.81 | 490-1394-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H6R2DZ01D 
6.8pF +.25рЕ 0.8 490-1395-1-ND .80 4.75 13.69 | 490-1395-2-ND 4,000 13.14/M | GRM1885C1H6R8CZ01D 
6.8pF +.5pF 0.8 490-1396-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1396-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.8 490-1397-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1397-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H7RODZO1D 
7.5pF +.5pF 0.8 490-1398-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1398-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H7R5DZ01D 
50 8.0pF +.5pF 0.8 490-1399-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1399-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H8R0DZ01D 
8.2рЕ +.5pF 0.8 490-1400-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1400-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H8R2DZ01D 
9.0pF +.5pF 0.8 490-1401-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1401-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H9R0DZ01D 
9.1pF +.5pF 0.8 490-1402-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1402-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H9R1DZ01D 
10pF +5% 0.8 490-1403-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1403-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H100JA01D 
11рЕ +5% 0.8 490-1404-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1404-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1405-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1405-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H120JA01D 
13pF +5% 0.8 490-1406-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1406-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1407-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1407-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1408-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1408-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1409-1-ND -69 4.10 11.81 | 490-1409-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H180JA01D 
20pF +5% 0.8 490-1410-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1410-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1411-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1411-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1412-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1412-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1413-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1413-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1414-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1414-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1415-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1415-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1416-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1416-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1417-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1417-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1418-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1418-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1419-1-ND -69 4.10 11.81 | 490-1419-2-ND 4,000 11.34/M_| GRM1885C1H470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1420-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1420-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1421-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1421-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1422-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1422-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1423-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1423-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1424-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1424-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H750JA01D 
82pF +5% 0.8 490-1425-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1425-2-ND 4,000 11.34/M | GRM1885C1H820JA01D 
91pF +5% 0.8 490-1426-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1426-2-ND 4,000 11.70/M | GRM1885C1H910JA01D 
100pF +5% 0.8 490-1427-1-ND .69 4.10 11.81 | 490-1427-2-ND 4,000 11.34/М | GRM1885C1H101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1428-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1428-2-ND 4,000 16.92/M | GRM1885C1H111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1429-1-ND -99 5.85 16.88 | 490-1429-2-ND 4,000 16.20/M_| GRM1885C1H121JA01D 

t Newer ceramic formulation (Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size Wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 

Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Part No. 
130pF +5% 0.8 490-1430-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1430-2-ND 4,000 17.10/M | GRM1885C1H131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1431-1-ND 1.23 7.28 21.00 | 490-1431-2-ND 4,000 20.16/M | GRM1885C1H151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1432-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1432-2-ND 4,000 16.92/M | GRM1885C1H161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1433-1-ND .99 5.85 16.88 | 490-1433-2-ND 4,000 16.20/M | GRM1885C1H181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1434-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1434-2-ND 4,000 17.10/M | GRM1885C1H201JA01D 
220pF +5% 0.8 490-1435-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1435-2-ND 4,000 16.56/M | GRM1885C1H221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1436-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1436-2-ND 4,000 17.82/M | GRM1885C1H241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1437-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1437-2-ND 4,000 19.98/M | GRM1885C1H271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1438-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1438-2-ND 4,000 18.54/M | GRM1885C1H301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1439-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1439-2-ND 4,000 18.18/M | GRM1885C1H331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1440-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1440-2-ND 4,000 18.54/M | GRM1885C1H361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1441-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1441-2-ND 4,000 18.00/M | GRM1885C1H391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1442-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1442-2-ND 4,000 19.26/M | GRM1885C1H431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1443-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1443-2-ND 4,000 16.92/M | GRM1885C1H471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1444-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-1444-2-ND 4,000 21.96/M | GRM1885C1H511JA01D 
сов 50 560pF +5% 0.8 490-1445-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-1445-2-ND 4,000 20.52/M | GRM1885C1H561JA01D 
(NPO) 620pF +5% 0.8 490-1446-1-ND .94 5.53 15.94 | 490-1446-2-ND 4,000 15.30/M | GRM1885C1H621JA01D 
680pF +5% 0.8 490-1447-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1447-2-ND 4,000 19.98/М | GRM1885C1H681JA01D 
750pF +5% 0.8 490-1448-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1448-2-ND 4,000 19.08/M | GRM1885C1H751JA01D 
820pF +5% 0.8 490-1449-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-1449-2-ND 4,000 18.36/M | GRM1885C1H821JA01D 
910pF +5% 0.8 490-1450-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1450-2-ND 4,000 19.08/M | GRM1885C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-1451-1-ND 1.29 7.61 21.94 | 490-1451-2-ND 4,000 21.06/M | GRM1885C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.8 490-1452-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1452-2-ND 4,000 19.26/M | GRM1885C1H112JA01D 
1200pF +5% 0.8 490-1453-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1453-2-ND 4,000 19.26/M | GRM1885C1H122JA01D 
1300pF +5% 0.8 490-1454-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-1454-2-ND 4,000 19.80/M | GRM1885C1H132JA01D 
1500pF +5% 0.8 490-1455-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1455-2-ND 4,000 19.08/M | GRM1885C1H152JA01D 
1600pF +5% 0.8 490-1456-1-ND 1.30 7.67 22.13 | 490-1456-2-ND 4,000 21.24/M | GRM1885C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.8 490-1457-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 490-1457-2-ND 4,000 20.70/М | GRM1885C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.8 490-1458-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-1458-2-ND 4,000 21.96/M | GRM1885C1H202JA01D 
2200pF +5% 0.8 490-1459-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-1459-2-ND 4,000 20.52/M_| GRM1885C1H222JA01D 
2400pF +5% 0.8 490-3282-1-ND NEW! 1.55 9.17 26.44 | 490-3282-2-ND NEW! | 4,000 25.38/М | GRM1885C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.8 490-3283-1-ND NEW! 1.56 9.23 26.63 | 490-3283-2-ND NEW! | 4,000 25.56/M | GRM1885C1H272JA01D 
220pF +10% 0.8 490-1460-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1460-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R72A221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1461-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1461-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R72A221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1462-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1462-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1464-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1464-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1463-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1463-2-ND 4,000 10.98/M_| GRM188R72A331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1465-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1465-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1467-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1467-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1466-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1466-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R72A471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1468-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1468-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R72A561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1469-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1469-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1470-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1470-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1471-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1471-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A821KA01D 
100 1000pF +10% 0.8 490-1472-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1472-2-ND 4,000 9.00/M | GRM188R72A102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1473-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1473-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R72A102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1474-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1474-2-ND 4,000 10.08/M_| GRM188R72A122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1475-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1475-2-ND 4,000 9.72/M_| GRM188R72A152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1476-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1476-2-ND 4,000 9.54/M | GRM188R72A152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1477-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1477-2-ND 4,000 10.26/M | GRM188R72A182KA01D 
0603 2200pF +10% 0.8 490-1478-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1478-2-ND 4,000 9.00/M | GRM188R72A222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1479-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1479-2-ND 4,000 8.82/М | GRM188R72A222MAO1D 
2700pF +10% 0.8 490-1480-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1480-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R72A272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1481-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1481-2-ND 4,000 9.72/M | GRM188R72A332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1482-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1482-2-ND 4,000 9.54/M | GRM188R72A332MAO1D 
22000pF +10% 0.8 490-3284-1-ND NEW! 78 4.62 13.31 | 490-3284-2-ND NEW! | 4,000 12.78/M | GRM188R72A223KAC4D 
ЛрЕ +10% 0.8 490-3285-1-ND NEW! 2.13 12.61 36.38 | 490-3285-2-МО NEW! | 4,000 34.92/М | GRM188R72A104KA35D 
220pF +10% 0.8 490-1483-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1483-2-ND 4,000 16.56/M | GRM188R71H221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1484-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1484-2-ND 4,000 16.56/M | GRM188R71H221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1485-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1485-2-ND 4,000 9.72/M | GRM188R71H271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1486-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1486-2-ND 4,000 9.72/M | GRM188R71H331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1487-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1487-2-ND 4,000 9.54/M_| GRM188R71H331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1555-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1555-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1489-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1489-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R71H471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1488-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1488-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R71H471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1490-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1490-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R71H561KA01D 
X7R 680pF +10% 0.8 490-1491-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1491-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188R71H681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1492-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1492-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1493-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1493-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1494-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1494-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1495-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1495-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1496-1-ND 61 3.58 10.31 | 490-1496-2-ND 4,000 9.90/M | GRM188R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1498-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1498-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1497-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1497-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1499-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1499-2-ND 4,000 10.80/M | GRM188R71H182KA01D 
2200pF +10% 0.8 490-1500-1-ND 41 2.41 6.94 | 490-1500-2-ND 4,000 6.66/M | GRM188R71H222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1501-1-ND 41 2.41 6.94 | 490-1501-2-ND 4,000 6.66/M | GRM188R71H222MA01D 
50 2700pF +10% 0.8 490-1502-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1502-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1503-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1503-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1560-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1560-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188R71H332MA01D 
3900pF +10% 0.8 490-1504-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1504-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.8 490-1506-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1506-2-ND 4,000 10.26/M_| GRM188R71H472KA01D 
4700pF +20% 0.8 490-1505-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1505-2-ND 4,000 10.26/M | GRM188R71H472MA01D 
8200pF +10% 0.8 490-1510-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1510-2-ND 4,000 12.24/M | GRM188R71H822KA01D 
6800pF +20% 0.8 490-1509-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1509-2-ND 4,000 11.70/M | GRM188R71H682MA01D 
5600pF +10% 0.8 490-1507-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1507-2-ND 4,000 12.06/M | GRM188R71H562KA01D 
6800pF +10% 0.8 490-1508-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1508-2-ND 4,000 11.70/M | GRM188R71H682KA01D 
10000pF +10% 0.8 490-1512-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1512-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71H103KA01D 
10000pF +20% 0.8 490-1511-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1511-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71H103MA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1513-1-ND 77. 4.55 13.13 | 490-1513-2-ND 4,000 12.60/M | GRM188R71H123KA01D 
15000pF +10% 0.8 490-1514-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1514-2-ND 4,000 11.16/M | GRM188R71H153KA01D 
15000pF +20% 0.8 490-1515-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1515-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188R71H153MAO1D 
18000pF +10% 0.8 490-1516-1-ND 77 4.55 13.13 | 490-1516-2-ND 4,000 12.60/M | GRM188R71H183KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1517-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1517-2-ND 4,000 12.06/M | GRM188R71H223KA01D 
22000pF +20% 0.8 490-1518-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1518-2-ND 4,000 9.72/M | GRM188R71H223MA01D 
33000pF +10% 0.8 490-3286-1-ND NEW! 78 4.62 13.31 | 490-3286-2-ND NEW! | 4,000 12.78/M | GRM188R71H333KA61D 
47000рЕ +10% 0.8 490-3287-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 | 490-3287-2-ND NEW! | 4,000 12.60/M | GRM188R71H473KA61D 
68000pF +10% 0.8 490-3288-1-ND NEW! 86 5.07 14.63 | 490-3288-2-ND NEW! | 4,000 14.04/M | GRM188R71H683KA93D 
ЛрЕ +10% 0.8 490-1519-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1519-2-ND 4,000 11.52/M | GRM188R71H104KA93D 
10000pF +10% 0.8 490-1520-1-ND .54 3.19 9.19 | 490-1520-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188R71E103KA01D 
25 33000рЕ +10% 0.8 490-1521-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1521-2-ND 4,000 16.56/M | GRM188R71E333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1522-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1522-2-ND 4,000 17.82/M | GRM188R71E473KA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size Wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing |Part No. 
68000pF +10% 0.8 490-1523-1-ND AT 4.55 13.13 | 490-1523-2-ND 4,000 12.60/M | GRM188R71E683KA01D 
25 ШЕ +10% 0.8 490-1524-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1524-2-ND 4,000 19.26/M | GRM188R71E104KA01D 
.22yF +10% 0.8 490-3290-1-ND NEW! 1.35 8.00 23.06 | 490-3290-2-ND NEW! | 4,000 22.14/M | GRM188R71E224KA88D 
.47uF +10% 0.8 490-3291-1-ND NEW! 1.63 9.62 27.75 | 490-3291-2-ND NEW! | 4,000 26.64/M | GRM188R71E474KA12D 
10000pF +10% 0.8 490-1525-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1525-2-ND 4,000 8.82/M |GRM188R71C103KA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1526-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1526-2-ND 4,000 11.52/M | GRM188R71C123KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1527-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1527-2-ND 4,000 11.70/M | GRM188R71C223KA01D 
33000pF +10% 0.8 490-1528-1-ND .90 5.33 15.38 | 490-1528-2-ND 4,000 14.76/M | GRM188R71C333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1529-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1529-2-ND 4,000 17.10/M | GRM188R71C473KA01D 
X7R 16 56000pF +10% 0.8 490-1530-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1530-2-ND 4,000 20.88/M | GRM188R71C563KA01D 
68000pF +10% 0.8 490-1531-1-ND 1.20 7.09 20.44 | 490-1531-2-ND 4,000 19.62/M | GRM188R71C683KA01D 
ШЕ +10% 0.8 490-1532-1-ND .90 5.33 15.38 | 490-1532-2-ND 4,000 14.76/M | GRM188R71C104KA01D 
-15НЕ +10% 0.8 490-3292-1-ND NEW! 1.09 6.44 18.56 | 490-3292-2-ND NEW! | 4,000 17.82/M | GRM188R71C154KA01D 
.22yF +10% 0.8 490-3293-1-ND NEW! 1.35 8.00 23.06 | 490-3293-2-ND NEW! | 4,000 22.14/М | GRM188R71C224KA01D 
-33yF +10% 0.8 490-3294-1-ND NEW! 1.55 9.17 26.44 | 490-3294-2-ND NEW! | 4,000 25.38/M | GRM188R71C334KA01D 
-47pF +10% 0.8 490-3295-1-ND NEW! 1.56 9.23 26.63 | 490-3295-2-ND NEW! | 4,000 25.56/M | GRM188R71C474KA88D 
-15НЕ +10% 0.8 490-1533-1-ND 3.17 18.72 54.00 | 490-1533-2-ND 4,000 51.84/M | GRM188R71A154KA01D 
10 -15НЕ +20% 0.8 490-1534-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-1534-2-ND 4,000 20.34/M | GRM188R71A154MAO1D 
.22yF +10% 0.8 490-1535-1-ND 2.62 15.47 44.63 | 490-1535-2-ND 4,000 42.84/M_| GRM188R71A224KA01D 
16 1.0ОнҒ +10% 0.8 490-1536-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1536-2-ND 4,000 25.02/M | GRM188R61C105KA93D 
.33yF +10% 0.8 490-1538-1-ND 1.69 10.01 28.88 | 490-1538-2-ND 4,000 27.72/M | GRM188R61A334KA61D 
.47uF +10% 0.8 490-1539-1-ND 1.89 11.18 32.25 | 490-1539-2-ND 4,000 30.96/M | GRM188R61A474KA61D 
.47uF +20% 0.8 490-1540-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1540-2-ND 4,000 24.12/M | GRM188R61A474MA61D 
.68gF +10% 0.8 490-1541-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 490-1541-2-ND 4,000 32.40/M | GRM188R61A684KA61D 
10 .68yF +20% 0.8 490-1542-1-ND 1.97 11.64 33.56 | 490-1542-2-ND 4,000 32.22/M | GRM188R61A684MA61D 
1.0ШҒ +10% 0.8 490-1543-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1543-2-ND 4,000 29.52/M | GRM188R61A105KA61D 
1.ОНЕ +20% 0.8 490-1544-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1544-2-ND 4,000 21.42/M | GRM188R61A105MA61D 
X5R 2.2uF +10% 0.8 490-1545-1-ND 3.36 19.83 57.19 | 490-1545-2-ND 4,000 54.90/M | GRM188R61A225KE34D 
2.2uF +20% 0.8 490-1546-1-ND 2.81 16.58 47.81 | 490-1546-2-ND 4,000 45.90/M | GRM188R61A225ME34D 
-33yF +10% 0.8 490-1547-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1547-2-ND 4,000 30.78/M | GRM188R60J334KA01D 
АТрЕ +10% 0.8 490-1548-1-ND 1.47 8.71 25.18 | 490-1548-2-ND 4,000 24.12/M | GRM188R60J474KA01D 
1.ОНЕ +10% 0.8 490-1550-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1550-2-ND 4,000 21.42/M_| GRM188R60J105KA01D 
6.3 1.ОНЕ +20% 0.8 490-1549-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1549-2-ND 4,000 21.42/M | GRM188R60J105MA01D 
й 2.2uF +10% 0.5 490-3267-1-ND NEW! 3.04 17.94 51.75 | 490-3267-2-ND NEW! | 4,000 49.68/M_| GRM185R60J225KE26D 
2.2uF +10% 0.8 490-1552-1-ND 4.08 24.12 69.56 | 490-1552-2-ND 4,000 66.78/M | GRM188R60J225KE01D 
2.2uF +20% 0.8 490-1551-1-ND 4.08 24.12 69.56 | 490-1551-2-ND 4,000 66.78/M | GRM188R60J225ME01D 
4.7uF +10% 0.8 490-3297-1-ND NEW! 6.16 36.40 105.00 | 490-3297-2-ND NEW! | 4,000 | 100.80/M | GRM188R60J475KE19D 
0603 100 2200pF +80, -20% 0.8 490-1553-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1553-2-ND 4,000 23.22/М | GRM188F52A222ZD01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1554-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1554-2-ND 4,000 23.22/M | GRM188F52A332ZD01D 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1556-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1556-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51H102ZA01D 
1500pF +80, -20% 0.8 490-1557-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1557-2-ND 4,000 10.26/M | GRM188F51H152ZA01D 
2200pF +80, -20% 0.8 490-1558-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1558-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51H222ZA01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1559-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1559-2-ND 4,000 10.26/M | GRM188F51H332ZA01D 
6800pF +80, -20% 0.8 490-1562-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-1562-2-ND 4,000 11.88/М | GRM188F51H682ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1561-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1561-2-ND 4,000 9.36/М | GRM188F51H472ZA01D 
50 10000pF +80, -20% 0.8 490-1563-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1563-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51H103ZA01D 
15000pF +80, -20% 0.8 490-1564-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1564-2-ND 4,000 10.98/M | GRM188F51H153ZA01D 
22000pF +80, -20% 0.8 490-1565-1-ND 47 2.80 8.06 | 490-1565-2-ND 4,000 7.74/M | GRM188F51H223ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1566-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1566-2-ND 4,000 11.34/M | GRM188F51H333ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1567-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1567-2-ND 4,000 11.70/М | GRM188F51H473ZA01D 
ЛрЕ +80, -20% 0.8 490-1568-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1568-2-ND 4,000 7.92/М | GRM188F51H104ZA01D 
.22yF +80, -20% 0.8 490-1569-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1569-2-ND 4,000 15.12/M | GRM188F51H224ZA01D 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1570-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1570-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51E102ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1571-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1571-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51E472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.8 490-1572-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1572-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51E103ZA01D 
Y5V 25 33000pF +80, -20% 0.8 490-1573-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1573-2-ND 4,000 9.36/M | GRM188F51E333ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1574-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1574-2-ND 4,000 8.64/M | GRM188F51E473ZA01D 
ШЕ +80, -20% 0.8 490-1575-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1575-2-ND 4,000 8.82/M | GRM188F51E104ZA01D 
.22yF +80, -20% 0.8 490-3299-1-ND NEW! 83 4.88 14.06 | 490-3299-2-ND NEW! | 4,000 13.50/M | GRM188F51E224ZA01D 
.A7yF +80, -20% 0.8 490-3300-1-ND NEW! 83 4.88 14.06 | 490-3300-2-ND NEW! | 4,000 13.50/M | GRM188F51E474ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1576-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1576-2-ND 4,000 8.64/M | GRM188F51C473ZA01D 
ЛрЕ +80, -20% 0.8 490-1577-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1577-2-ND 4,000 8.82/М | GRM188F51C104ZA01D 
-15НЕ +80, -20% 0.8 490-1578-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1578-2-ND 4,000 17.64/M | GRM188F51C154ZA01D 
16 .22yF +80, -20% 0.8 490-3301-1-ND NEW! 78 4.62 13.31 | 490-3301-2-ND NEW! | 4,000 12.78/M | GRM188F51C224ZA01D 
-33yF +80, -20% 0.8 490-1579-1-ND 42/1 10.08 29.06 | 490-1579-2-ND 4,000 27.90/М | GRM188F51C334ZA01D 
.47uF +80, -20% 0.8 490-1580-1-ND 89 5.27 15.19 | 490-1580-2-ND 4,000 14.58/M | GRM188F51C474ZA01D 
-68НЕ +80, -20% 0.8 490-1581-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1581-2-ND 4,000 15.84/M | GRM188F51C684ZA01D 
1.0нЕ +80, -20% 0.8 490-1582-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1582-2-ND 4,000 12.24/M | GRM188F51C105ZA01D 
АТрЕ +80, -20% 0.8 490-1583-1-ND .97 5.72 16.50 | 490-1583-2-ND 4,000 15.84/M | GRM188F51A474ZA01D 
-68НЕ +80, -20% 0.8 490-1584-1-ND 2.18 12.87 37.13 | 490-1584-2-ND 4,000 35.64/M | GRM188F51A684ZA01D 
10 1.ОНЕ +80, -20% 0.8 490-1585-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1585-2-ND 4,000 12.24/M | GRM188F51A105ZA01D 
2.2uF +80, -20% 0.8 490-1586-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1586-2-ND 4,000 27.54/М | GRM188F51A225ZE01D 
4.7uF +80, -20% 0.8 490-3302-1-ND NEW! 1.85 10.92 31.50 | 490-3302-2-ND NEW! | 4,000 30.24/М | GRM188F51A475ZE20D 
63 2.2uF +80, -20% 0.8 490-1587-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1587-2-ND 4,000 27.54/М | GRM188F50J225ZE01D 
й 4.7uF +80, -20% 0.8 490-3303-1-ND NEW! 1.85 10.92 31.50 | 490-3303-2-ND NEW! | 4,000 30.24/М | GRM188F50J475ZE20D 
Z5U 50 10000pF +20% 0.8 490-1588-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1588-2-ND 4,000 10.62/M | GRM188E41H103MAO1D 
10рЕ +5% 0.85 490-1590-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1590-2-ND 4,000 29.88/M | GRM2195C2A100JZ01D 
22pF +5% 0.85 490-1591-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1591-2-ND 4,000 30.06/M | GRM2195C2A220JZ01D 
33pF +5% 0.85 490-1592-1-ND 1.95 11.51 33.19 | 490-1592-2-ND 4,000 31.86/M | GRM2195C2A330JZ01D 
47pF +5% 0.85 490-1593-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1593-2-ND 4,000 30.06/M | GRM2195C2A470JZ01D 
56pF +5% 0.85 490-1594-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1594-2-ND 4,000 30.06/M_| GRM2195C2A560JZ01D 
68pF +5% 0.85 490-1595-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1595-2-ND 4,000 29.70/M | GRM2195C2A680JZ01D 
75рЕ +5% 0.85 490-1596-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1596-2-ND 4,000 28.44/M | GRM2195C2A750JZ01D 
82pF +5% 0.85 490-1597-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1597-2-ND 4,000 29.70/M | GRM2195C2A820JZ01D 
91pF +5% 0.85 490-1598-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1598-2-ND 4,000 29.70/M | GRM2195C2A910JZ01D 
100pF +5% 0.6 490-1599-1-ND .99 5.85 16.88 | 490-1599-2-ND 4,000 16.20/M | GRM2165C2A101JA01D 
110pF +5% 0.6 490-1600-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1600-2-ND 4,000 18.00/M | GRM2165C2A111JA01D 
сос 120pF +5% 0.6 490-1601-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1601-2-ND 4,000 17.46/M | GRM2165C2A121JA01D 
0805 NP0 100 130pF +5% 0.6 490-1602-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1602-2-ND 4,000 18.00/M | GRM2165C2A131JA01D 
150pF +5% 0.6 490-1603-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1603-2-ND 4,000 17.46/M | GRM2165C2A151JA01D 
160pF +5% 0.6 490-1604-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1604-2-ND 4,000 18.00/M | GRM2165C2A161JA01D 
180pF +5% 0.6 490-1605-1-ND 1.06 6.24 18.00 | 490-1605-2-ND 4,000 17.28/M | GRM2165C2A181JA01D 
200pF +5% 0.6 490-1606-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1606-2-ND 4,000 18.00/M | GRM2165C2A201JA01D 
220pF +5% 0.6 490-1607-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1607-2-ND 4,000 19.26/M | GRM2165C2A221JA01D 
240pF +5% 0.6 490-1608-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1608-2-ND 4,000 21.42/M | GRM2165C2A241JA01D 
270pF *5% 0.6 490-1609-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-1609-2-ND 4,000 20.34/M | GRM2165C2A271JA01D 
330pF +5% 0.6 490-1610-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1610-2-ND 4,000 23.22/M | GRM2165C2A331JA01D 
390рЕ +5% 0.6 490-3306-1-ND NEW! 1.43 8.45 24.38 | 490-3306-2-ND NEW! | 4,000 23.40/М | GRM2165C2A391JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1611-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1611-2-ND 4,000 25.02/M | GRM2165C2A471JA01D 
560pF +5% 0.6 490-1612-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1612-2-ND 4,000 26.10/M | GRM2165C2A561JA01D 
680pF +5% 0.85 490-1613-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1613-2-ND 4,000 27.54/M | GRM2195C2A681JA01D 


T Newer ceramic formulation (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1119 


pm... Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


‘Murata Electronics 


Size Wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing | Part No. 
820pF +5% 0.85 490-3311-1-ND NEW! 1.68 9.95 28.69 | 490-3311-2-ND NEW! | 4,000 27.54/М | GRM2195C2A821JA01D 
100 1000pF +5% 0.85 490-1614-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1614-2-ND 4,000 23.94/M | GRM2195C2A102JA01D 
1200pF +5% 0.85 490-3313-1-ND NEW! 1.36 8.06 23.25 | 490-3313-2-ND NEW! | 4,000 22.32/M | GRM2195C2A122JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3314-1-ND NEW! 1.36 8.06 23.25 | 490-3314-2-ND NEW! | 4,000 22.32/M | GRM2195C2A152JA01D 
100pF +5% 0.6 490-1615-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1615-2-МО 4,000 12.06/M | GRM2165C1H101JA01D 
150pF +5% 0.6 490-3315-1-ND NEW! .92 5.46 15.75 | 490-3315-2-ND NEW! | 4,000 15.12/M | GRM2165C1H151JA01D 
220pF +5% 0.6 490-1616-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-1616-2-ND 4,000 18.36/М | GRM2165C1H221JA01D 
330pF +5% 0.6 490-3316-1-ND NEW! 1.27 7.48 21.56 | 490-3316-2-ND NEW! | 4,000 20.70/M | GRM2165C1H331JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1617-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1617-2-ND 4,000 26.10/M_| GRM2165C1H471JA01D 
620pF +5% 0.6 490-1618-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1618-2-ND 4,000 28.26/M | GRM2165C1H621JA01D 
680pF +5% 0.6 490-1619-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1619-2-ND 4,000 28.44/M_| GRM2165C1H681JA01D 
750pF +5% 0.6 490-1620-1-ND 1.77 10.47 30.19 | 490-1620-2-ND 4,000 28.98/M | GRM2165C1H751JA01D 
910pF +5% 0.6 490-1621-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1621-2-ND 4,000 28.44/M | GRM2165C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.6 490-1622-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-1622-2-ND 4,000 21.78/M_| GRM2165C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.6 490-1623-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-1623-2-ND 4,000 23.76/M | GRM2165C1H112JA01D 
1300pF +5% 0.6 490-1624-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1624-2-ND 4,000 25.02/M | GRM2165C1H132JA01D 
1600pF +5% 0.6 490-1625-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1625-2-ND 4,000 24.30/M | GRM2165C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.6 490-1626-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1626-2-ND 4,000 23.94/M | GRM2165C1H182JA01D 
сос 2000pF +5% 0.6 490-1627-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1627-2-ND 4,000 28.44/M_| GRM2165C1H202JA01D 
(NPO) 2200pF +5% 0.6 490-1628-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-1628-2-ND 4,000 26.46/M | GRM2165C1H222JA01D 
50 2400pF +5% 0.6 490-1629-1-ND 1.91 11.31 32.63 | 490-1629-2-ND 4,000 31.32/M | GRM2165C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.6 490-1630-1-ND 1.85 10.92 31.50 | 490-1630-2-ND 4,000 30.24/M | GRM2165C1H272JA01D 
3000pF +5% 0.6 490-1631-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1631-2-ND 4,000 34.56/M | GRM2165C1H302JA01D 
3300pF +5% 0.6 490-1632-1-ND 2.05 12.09 34.88 | 490-1632-2-ND 4,000 33.48/M | GRM2165C1H332JA01D 
3900pF +5% 0.6 490-3045-1-ND 2.27 13.39 38.63 | 490-3045-2-ND 4,000 37.08/M | GRM2165C1H392JA01D 
4700pF +5% 0.6 490-3044-1-ND 2.40 14.17 40.88 | 490-3044-2-ND 4,000 35.46/M | GRM2165C1H472JA01D 
5100pF +5% 0.85 490-1635-1-ND 2.70 15.93 45.94 | 490-1635-2-ND 4,000 44.10/M | GRM2195C1H512JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-1636-1-ND 2.67 15.80 45.56 | 490-1636-2-ND 4,000 43.74/M_| GRM2195C1H562JA01D 
6200pF +5% 0.85 490-1637-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1637-2-ND 4,000 54.00/M_| GRM2195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1638-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 490-1638-2-ND 4,000 52.92/M | GRM2195C1H682JA01D 
7500pF +5% 0.85 490-1639-1-ND 3.50 20.67 59.63 | 490-1639-2-ND 4,000 57.24/M | GRM2195C1H752JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1640-1-ND 3.44 20.35 58.69 | 490-1640-2-ND 4,000 56.34/M | GRM2195C1H822JA01D 
9100pF +5% 0.85 490-1641-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 490-1641-2-ND 4,000 59.40/M | GRM2195C1H912JA01D 
10000pF +5% 0.85 490-1642-1-ND 4.85 28.67 82.69 | 490-1642-2-ND 4,000 79.38/M_| GRM2195C1H103JA01D 
12000pF +5% 0.85 490-3320-1-ND NEW! 5.04 29.77 85.88 | 490-3320-2-ND NEW! | 4,000 82.44/M | GRM2195C1H123JA01D 
15000pF +5% 0.85 490-1643-1-ND 5.27 31.14 89.81 | 490-1643-2-ND 4,000 86.22/M | GRM2195C1H153JA01D 
18000pF +5% 1.25 490-3321-1-ND NEW! 5.24 30.94 89.25 | 490-3321-2-ND NEW! | 3,000 85.68/M | GRM21B5C1H183JA01L 
22000pF +5% 1.25 490-1644-1-ND 4.57 26.98 77.81 | 490-1644-2-ND 3,000 74.70/M_| GRM21B5C1H223JA01L 
3900pF +10% 0.85 490-1645-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1645-2-ND 4,000 22.32/M | GRM219R72A392KA01D 
4700pF +10% 0.85 490-1646-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1646-2-ND 4,000 17.46/M | GRM219R72A472KA01D 
4700pF +20% 0.85 490-1647-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1647-2-ND 4,000 16.56/M_| GRM219R72A472MA01D 
5600pF +10% 0.85 490-1648-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1648-2-ND 4,000 22.68/M | GRM219R72A562KA01D 
6800pF +10% 0.85 490-1649-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1649-2-ND 4,000 18.54/M | GRM219R72A682KA01D 
6800pF +20% 0.85 490-1650-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1650-2-ND 4,000 17.64/М | GRM219R72A682MA01D 
8200pF +10% 1.25 490-1651-1-ND 1.38 8.13 23.44 | 490-1651-2-ND 3,000 22.50/M | GRM21BR72A822KA01L 
10000pF +10% 1.25 490-1652-1-ND 147 6.89 19.88 | 490-1652-2-ND 3,000 19.08/М | GRM21BR72A103KA01L 
100 10000рҒ +20% 1.25 490-1653-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1653-2-ND 3,000 19.08/М | GRM21BR72A103MA01L 
12000рҒ +10% 1.25 490-1654-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1654-2-ND 3,000 24.84/M | GRM21BR72A123KA01L 
15000pF %10% 1.25 490-1655-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1655-2-ND 3,000 19.98/M | GRM21BR72A153KA01L 
0805 15000pF +20% 1.25 490-1656-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1656-2-ND 3,000 19.98/M | GRM21BR72A153MAO1L 
18000pF +10% 1.25 490-1657-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1657-2-ND 3,000 24.84/М | GRM21BR72A183KAO01L 
22000pF %10% 1.25 490-1658-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1658-2-ND 3,000 24.30/M | GRM21BR72A223KA01L 
22000pF +20% 1.25 490-1659-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1659-2-ND 3,000 24.30/M_| GRM21BR72A223MA01L 
33000pF +10% 1.25 490-3323-1-ND NEW! 1.93 11.38 32.81 | 490-3323-2-ND NEW! | 3,000 31.50/M | GRM21BR72A333KA01L 
47000pF +10% 1.25 490-3325-1-ND NEW! 1.79 10.60 30.56 | 490-3325-2-ND NEW! | 3,000 29.34/M | GRM21BR72A473KA01L 
.47uF +10% 1.25 490-3326-1-ND NEW! 7.05 41.67 120.19 | 490-3326-2-ND NEW! | 3,000 | 115.38/М | GRM21BR72A474KA73L 
10000рҒ %10% 0.6 490-1664-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1664-2-ND 4,000 9.00/M | GRM216R71H103KA01D 
22000pF +10% 0.6 490-1665-1-ND .81 4.81 13.88 | 490-1665-2-ND 4,000 13.32/M | GRM216R71H223KA01D 
33000pF %10% 0.85 490-1660-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1660-2-ND 4,000 17.46/М | GRM219R71H333KA01D 
47000pF +10% 1.25 490-1661-1-ND 1.50 8.84 25.50 | 490-1661-2-ND 3,000 24.48/M | GRM21BR71H473KA01L 
56000pF +10% 1.25 490-1662-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-1662-2-ND 3,000 26.28/M | GRM21BR71H563KA01L 
68000pF +10% 1.25 490-1663-1-ND 2.00 11.83 34.13 | 490-1663-2-ND 3,000 32.76/M | GRM21BR71H683KA01L 
50 ЛрЕ +10% 1.25 490-1666-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-1666-2-ND 3,000 21.78/М | GRM21BR71H104KAO01L 
.15uF +10% 1.25 490-1667-1-ND 2.61 15.41 44.44 | 490-1667-2-ND 3,000 42.66/M | GRM21BR71H154KA01L 
.15uF +20% 1.25 490-1668-1-ND 2.61 15.41 44.44 | 490-1668-2-ND 3,000 42.66/M | GRM21BR71H154MAO1L 
.18ШЕ +10% 1.25 490-1669-1-ND 3.37 19.89 57.38 | 490-1669-2-ND 3,000 55.08/M | GRM21BR71H184KA01L 
.22yF +10% 1.25 490-1670-1-ND 2.67 15.80 45.56 | 490-1670-2-ND 3,000 43.74/M | GRM21BR71H224KA01L 
.22рЕ +20% 1.25 490-1671-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1671-2-ND 3,000 43.20/M | GRM21BR71H224MAO1L 
-33yF %10% 0.85 490-3327-1-ND NEW! 3.09 18.27 52.69 | 490-3327-2-ND NEW! | 4,000 50.58/М | GRM219R71H334KA88D 
.47uF +10% 1.25 490-3328-1-ND NEW! 3.33 19.70 56.81 | 490-3328-2-ND NEW! | 3,000 54.54/M_| GRM21BR71H474KA88L 
X7R 68000pF +10% 0.85 490-1672-1-ND 1.43 8.45 24.38 = = — | GRM219R71E683KA01L 
68000pF +10% 0.85 490-3046-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-3046-2-ND 4,000 22.68/M | GRM219R71E683KA01D 
AuF +10% 1.25 490-1673-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 490-1673-2-ND 3,000 21.60/М | GRM21BR71E104KAO1L 
.15uF %10% 1.25 490-1674-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1674-2-ND 3,000 34.38/M | GRM21BR71E154KAO01L 
.22yF %10% 0.85 490-1675-1-ND 1.89 11.18 32.25 | 490-1675-2-ND 4,000 30.96/M | GRM219R71E224KA01D 
25 .27uF %10% 0.85 490-1676-1-ND 3.87 22.88 66.00 | 490-1676-2-ND 4,000 63.36/M | GRM219R71E274KA01D 
-33yF +10% 1.25 490-1677-1-ND 3.45 20.41 58.88 | 490-1677-2-ND 3,000 56.52/M | GRM21BR71E334KA01L 
-39yuF %10% 1.25 490-1679-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1679-2-ND 3,000 80.64/М | GRM21BR71E394KA01L 
.47uF +10% 1.25 490-1680-1-ND 3.67 21.71 62.63 | 490-1680-2-ND 3,000 60.12/М | GRM21BR71E474KCO1L 
.47uF +20% 1.25 490-1681-1-ND 3.84 22.69 65.44 | 490-1681-2-ND 3,000 62.82/M | GRM21BR71E474MA01L 
2.2uF +10% 1.25 490-3331-1-ND NEW! 3.99 23.60 68.06 | 490-3331-2-ND NEW! | 3,000 65.34/M | GRM21BR71E225KA73L 
68000pF %10% 0.85 490-1682-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1682-2-ND 4,000 22.68/M | GRM219R71C683KA01D 
AF %10% 0.85 490-1683-1-ND .85 5.01 14.44 | 490-1683-2-ND 4,000 13.86/M | GRM219R71C104KA01D 
.22uF %10% 0.85 490-1684-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1684-2-ND 4,000 30.78/M | GRM219R71C224KA01D 
.47uF +10% 0.85 490-1685-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1685-2-ND 4,000 54.36/M | GRM219R71C474KC01D 
.47uF +20% 0.85 490-1686-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1686-2-ND 4,000 54.36/M_| GRM219R71C474MC01D 
16 .47uF %10% 1.25 490-3333-1-ND NEW! 3.62 21.39 61.69 | 490-3333-2-ND NEW! | 3,000 59.22/M | GRM21BR71C474KA01L 
.56uF %10% 0.85 490-1687-1-ND 4.83 28.54 82.31 | 490-1687-2-ND 4,000 79.02/М | GRM219R71C564KCO1D 
.68yuF +10% 0.85 490-1688-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1688-2-ND 4,000 43.20/M | GRM219R71C684KC01D 
.68yF +20% 0.85 490-1689-1-ND 2.41 14.24 41.06 | 490-1689-2-ND 4,000 39.42/М | GRM219R71C684MC01D 
.82uF +10% 1.25 490-1690-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 490-1690-2-ND 3,000 91.80/M | GRM21BR71C824KC01L 
1.0рЕ %10% 1.25 490-1691-1-ND 2.52 14.89 42.94 | 490-1691-2-ND 3,000 41.22/М | GRM21BR71C105KA01L 
1.0рЕ +20% 1.25 490-1692-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-1692-2-ND 3,000 37.98/M | GRM21BR71C105MAO1L 
.22yF +10% 0.6 490-1693-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1693-2-ND 4,000 30.78/М | GRM216R71A224KC01D 
-33yF %10% 0.6 490-1694-1-ND 2.28 13.46 38.81 | 490-1694-2-ND 4,000 37.26/М | GRM216R71A334KC01D 
10 1.0рЕ +10% 1.25 490-1695-1-ND 2.52 14.89 42.94 | 490-1695-2-ND 3,000 41.22/М | GRM21BR71A105KAO01L 
2.2uF %10% 1.25 490-1696-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1696-2-ND 3,000 52.20/M | GRM21BR71A225KAO01L 
2.2yF +20% 1.25 490-1697-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1697-2-ND 3,000 52.20/M | GRM21BR71A225MA01L 
6.3 2.2uF +10% 1.25 490-1698-1-ND 3.59 21.19 61.13 | 490-1698-2-ND 3,000 58.68/М | GRM21BR70J225KA01L 
ў 2.2uF +20% 1.25 490-1699-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1699-2-ND 3,000 52.20/M | GRM21BR70J225MA01L 


T Newer ceramic formulation 


(Continued) 


1120 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


vate Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


‘Murata Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing | Part No. 
1.ОНЕ +10% 0.6 490-1700-1-ND 3.26 19.24 55.50 | 490-1700-2-ND 4,000 53.28/M | GRM216R61E105KA12D 
25 2.2uF +10% 0.85 490-1701-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 490-1701-2-ND 4,000 81.72/M_| GRM219R61E225KA12D 
2.2uF +10% 125 490-3334-1-ND NEW! 3.64 21.52 62.06 | 490-3334-2-ND NEW! | 3,000 59.58/М | GRM21BR61E225KA12L 
4.7uF +10% 125 490-3335-1-ND NEW! 4.48 24.70 71.25 | 490-3335-2-ND NEW! | 3,000 68.40/M | GRM21BR61E475KA12L 
2.2uF +10% 125 490-3336-1-ND NEW! 3.05 18.01 51.94 | 490-3336-2-ND NEW! | 3,000 49.86/M_| GRM21BR61C225KA88L 
16 З.ЗрЕ +10% 1.25 490-3337-1-МО NEW! 3.83 22.62 65.25 | 490-3337-2-ND NEW! | 3,000 62.64/М | GRM21BR61C335KA88L 
4.7uF +10% 1.25 490-3338-1-ND NEW! 4.21 24.90 71.81 | 490-3338-2-ND NEW! | 3,000 68.94/M | GRM21BR61C475KA88L 
1.00F. +10% 0.85 490-1702-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-1702-2-ND 4,000 26.46/M_| GRM219R61A105KC01D 
1.ОНЕ +20% 0.85 490-1703-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-1703-2-ND 4,000 26.28/M | GRM219R61A105MAO1D 
2.2uF. +10% 0.6 490-1704-1-ND 2.81 16.58 47.81 | 490-1704-2-ND 4,000 45.90/M_| GRM216R61A225KE24D 
10 2.2uF +20% 0.6 490-1705-1-ND 2.81 16.58 47.81 | 490-1705-2-ND 4,000 45.90/M_| GRM216R61A225ME24D 
3.3uF +10% 0.85 490-1706-1-ND 4.02 23.73 68.44 | 490-1706-2-ND 4,000 65.70/M_| GRM219R61A335KE19D 
X5R 4.7uF +10% 0.85 490-1707-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1707-2-ND 4,000 | 104.76/M | GRM219R61A475KE19D 
4.7uF. +20% 0.85 490-1708-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1708-2-ND 4,000 | 104.58/M | GRM219R61A475ME19D 
10ШЕ +10% 1.25 490-1709-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-1709-2-ND 3,000 | 114.66/M | GRM21BR61A106KE19L 
1.5uF +10% 0.85 490-1710-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 490-1710-2-ND 4,000 61.20/M | GRM219R60J155KC01D 
1.5uF +20% 0.85 490-1711-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1711-2-ND 4,000 60.84/M | GRM219R60J155MC01D 
2.2uF +10% 1.25 490-1712-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1712-2-ND 3,000 60.84/M | GRM21BR60J225KA01L 
3.3yF +10% 1.25 490-1713-1-ND 5.98 35.36 102.00 | 490-1713-2-ND 3,000 97.92/M | GRM21BR60J335KA11L 
З.ЗрЕ +20% 1.25 490-1714-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1714-2-ND 3,000 84.78/M | GRM21BR60J335MA11L 
6.3 47рЕ +10% 0.85 490-1715-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1715-2-ND 4,000 | 104.76/M | GRM219R60J475KE01D 
4.7uF. +20% 0.85 490-1716-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1716-2-ND 4,000 | 104.76/M | GRM219R60J475ME01D 
10рЕ +10% 0.85 490-3340-1-ND NEW! 6.25 36.92 106.50 | 490-3340-2-ND NEW! | 4,000 | 102.24/M | GRM219R60J106KE19D 
10ШЕ +10% 125 490-1717-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-1717-2-ND 3,000 | 114.66/M | GRM21BR60J106KE19L 
10рЕ +20% 1.25 490-1718-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 490-1718-2-ND 3,000 86.40/M | GRM21BR60J106ME19L 
22yF +20% 1.25 490-1719-1-ND 20.68 122.20 352.50 | 490-1719-2-ND 3,000 | 338.40/M | GRM21BR60J226ME39L 
100 10000pF +80, -20% 1.25 490-3342-1-ND NEW! 2.06 12.16 35.06 | 490-3342-2-ND NEW! | 3,000 33.66/М | GRM21BF52A103ZD01L 
10000pF +80, -20% 0.6 490-1720-1-ND .55 3.25 9.38 | 490-1720-2-ND 4,000 9.00/М | GRM216F51H103ZA01D 
33000рЕ +80, -20% 0.6 490-1721-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1721-2-ND 4,000 12.24/M | GRM216F51H333ZA01D 
68000pF +80, -20% 0.6 490-1722-1-ND .86 5.07 14.63 | 490-1722-2-ND 4,000 14.04/М | GRM216F51H683ZA01D 
50 ЛрЕ +80, -20% 0.85 490-1723-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1723-2-ND 4,000 12.06/M | GRM219F51H104ZA01D 
.15uF +80, -20% 0.85 490-1724-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1724-2-ND 4,000 26.10/M | GRM219F51H154ZA01D 
0805 .22yF +80, -20% 0.6 490-3047-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-3047-2-ND 4,000 26.10/M | GRM216F51H224ZA01D 
АНЕ +80, -20% 0.6 490-1726-1-ND .57 3.38 9.75 | 490-1726-2-ND 4,000 9.36/M | GRM216F51E104ZA01D 
-15НЕ +80, -20% 0.6 490-1727-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1727-2-ND 4,000 22.32/M | GRM216F51E154ZA01D 
.22yF +80, -20% 0.85 490-1728-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 490-1728-2-ND 4,000 23.58/M | ОВМ219Ғ51Е2242А010 
„ЗЗЫЕ +80, -20% 1.25 490-1729-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 490-1729-2-ND 3,000 34.20/M | GRM21BF51E334ZA01L 
25 .47uF +80, -20% 0.6 490-3346-1-ND NEW! 1.49 8.78 25.31 | 490-3346-2-ND NEW! | 4,000 24.30/M | GRM216F51E474ZA01L 
.47uF +80, -20% 1.25 490-1730-1-ND 1.89 41.48 32.25 | 490-1730-2-ND 3,000 30.96/M | GRM21BF51E474ZA01L 
1.ОНЕ +80, -20% 0.85 490-1731-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1731-2-ND 4,000 18.54/М | GRM219F51E105ZA01D 
1.5НЕ +80, -20% 1.25 490-1732-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1732-2-ND 3,000 29.16/M | GRM21BF51E155ZA01L 
Y5V 2.2uF +80, -20% 1.25 490-1733-1-ND 2.48 14.63 42.19 | 490-1733-2-ND 3,000 40.50/M | GRM21BF51E225ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-3345-1-ND NEW! 3.09 18.27 52.69 | 490-3345-2-ND NEW! | 3,000 50.58/М | GRM21BF51E475ZA01L 
ЛрЕ +80, -20% 0.6 490-1734-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1734-2-ND 4,000 12.06/M | GRM216F51C104ZA01D 
.22yF +80, -20% 0.85 490-1735-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1735-2-ND 4,000 24.12/M | GRM219F51C224ZA01D 
-33yF +80, -20% 0.85 490-1736-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1736-2-ND 4,000 34.56/M | GRM219F51C334ZA01D 
АТрЕ +80, -20% 1.25 490-1737-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1737-2-ND 3,000 34.38/М | GRM21BF51C474ZA01L 
16 .68yF 4-80, -20% 1.25 490-1738-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 490-1738-2-ND 3,000 50.40/M | GRM21BF51C684ZA01L 
1.ОНЕ +80, -20% 0.85 490-1739-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1739-2-ND 4,000 18.00/М | GRM219F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1740-1-ND 243 12.61 36.38 | 490-1740-2-ND 3,000 34.92/М | GRM21BF51C155ZA01L 
2.2uF. +80, -20% 1.25 490-1741-1-ND 2.39 14.11 40.69 | 490-1741-2-ND 3,000 39.06/М | GRM21BF51C225ZA01L 
10ШЕ +80, -20% 1.25 490-3347-1-ND 3.40 20.09 57.94 | 490-3347-2-ND 3,000 55.62/M | GRM21BF51C106ZE15L 
1.5ШЕ +80, -20% 1.25 490-1742-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1742-2-ND 3,000 29.16/М | GRM21BF51A155ZA01L 
2.2uF. +80, -20% 1.25 490-1743-1-ND 2.39 14.11 40.69 | 490-1743-2-ND 3,000 39.06/M | GRM21BF51A225ZA01L 
10 З.ЗрЕ +80, -20% 0.85 490-1744-1-ND 3.45 20.41 58.88 | 490-1744-2-ND 4,000 56.52/М | GRM219F51A335ZA01D 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-1745-1-ND 2.95 17.42 50.25 | 490-1745-2-ND 3,000 48.24/M | GRM21BF51A475ZA01L 
10ШЕ +80, -20% 1.25 490-3332-1-ND NEW! 3.70 21.84 63.00 | 490-3332-2-ND NEW! | 3,000 60.48/М | GRM21BF51A106ZE15L 
6.3 10ШЕ +80, -20% 1.25 490-1746-1-ND 3.70 21.84 63.00 | 490-1746-2-ND 3,000 60.48/M | GRM21BF50J106ZE01L 
750 50 47000pF +20% 0.6 490-1747-1-ND 84 4.94 14.25 | 490-1747-2-ND 4,000 13.68/M | GRM216E41H473MAO1D 
ШЕ +20% 0.85 490-1748-1-ND .87 5.14 14.81 | 490-1748-2-ND 4,000 14.22/M | GRM219E41H104MA01D 
1000pF +5% 0.85 490-3348-1-ND NEW! 3.06 18.07 52.13 | 490-3348-2-ND NEW! | 4,000 50.04/M | GRM3195C2A102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3349-1-ND NEW! 4.10 24.25 69.94 | 490-3349-2-ND NEW! | 4,000 67.14/M | GRM3195C2A152JA01D 
100 2200pF +5% 0.85 490-3350-1-ND NEW! 4.92 29.06 83.81 | 490-3350-2-ND NEW! | 4,000 80.46/M | GRM3195C2A222JA01D 
3300pF +5% 0.85 490-3351-1-ND NEW! 4.65 27.50 79.31 | 490-3351-2-ND NEW! | 4,000 76.14/M | GRM3195C2A332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3352-1-ND NEW! 6.62 39.13 112.88 | 490-3352-2-ND NEW! | 4,000 | 108.36/M | GRM3195C2A472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-3353-1-ND NEW! 7.08 41.86 120.75 | 490-3353-2-ND NEW! | 4,000 | 115.92/M | GRM3195C2A562JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1749-1-ND 7.06 41.73 120.38 | 490-1749-2-ND 4,000 | 115.56/M | GRM3195C1H102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3354-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 490-3354-2-ND NEW! | 4,000 | 144.00/M | GRM3195C1H152JA01D 
2200pF +5% 0.85 490-3355-1-ND NEW! 7.65 45.18 130.31 | 490-3355-2-ND NEW! | 4,000 | 125.10/M | GRM3195C1H222JA01D 
3300pF +5% 0.85 490-3356-1-ND NEW! 8.61 50.90 146.81 | 490-3356-2-ND NEW! | 4,000 | 140.94/M | GRM3195C1H332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3357-1-ND NEW! 4.58 27.04 78.00 | 490-3357-2-ND NEW! | 4,000 74.88/M | GRM3195C1H472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-1750-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1750-2-ND 4,000 80.64/M | GRM3195C1H562JA01D 
6200pF +5% 0.85 490-1751-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1751-2-ND 4,000 84.78/M | GRM3195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1752-1-ND 525 31.01 89.44 | 490-1752-2-ND 4,000 85.86/M | GRM3195C1H682JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1753-1-ND 5.60 33.09 95.44 | 490-1753-2-ND 4,000 91.62/M | GRM3195C1H822JA01D 
сос 10000рҒ +5% 0.85 490-1754-1-ND 5.90 34.84 100.50 | 490-1754-2-ND 4,000 96.48/М | GRM3195C1H103JA01D 
(NPO) 11000pF +5% 0.85 490-1755-1-ND 6.36 37.57 108.38 | 490-1755-2-ND 4,000 | 104.04/M | GRM3195C1H113JA01D 
50 12000pF +5% 0.85 490-1756-1-ND 6.30 37.25 107.44 | 490-1756-2-ND 4,000 | 103.14/M | GRM3195C1H123JA01D 
13000pF +5% 0.85 490-1757-1-ND 6.36 37.57 108.38 | 490-1757-2-ND 4,000 | 104.04/M | GRM3195C1H133JA01D 
1206 15000pF +5% 0.85 490-1758-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 490-1758-2-ND 4,000 | 104.40/M | GRM3195C1H153JA01D 
18000pF +5% 0.85 490-1759-1-ND 6.45 38.09 109.8 | 490-1759-2-ND 4,000 | 105.48/M | GRM3195C1H183JA01D 
20000pF +5% 0.85 490-1760-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 490-1760-2-ND 4,000 | 106.20/M | GRM3195C1H203JA01D 
22000pF +5% 0.85 490-1761-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 490-1761-2-ND 4,000 | 106.92/M | GRM3195C1H223JA01D 
27000pF +5% 0.85 490-1762-1-ND 6.62 39.13 112.88 | 490-1762-2-ND 4,000 | 108.36/M | GRM3195C1H273JA01D 
33000pF +5% 0.85 490-1763-1-ND 6.74 39.85 114.94 | 490-1763-2-ND 4,000 | 110.34/M | GRM3195C1H333JA01D 
39000pF +5% 1.15 490-3358-1-ND NEW! 7.17 42.38 122.25 | 490-3358-2-ND NEW! | 3,000 | 117.36/M | GRM31M5C1H393JA01L 
47000pF +5% 1.15 490-1764-1-ND 7.30 43.16 124.50 | 490-1764-2-ND 3,000 | 119.52/М | GRM31M5C1H473JA01L 
56000рҒ +5% 1.6 490-3359-1-ND NEW! 7.90 46.67 134.63 | 490-3359-2-ND NEW! | 2,000 | 129.24/M | GRM31C5C1H563JA01L 
68000pF +5% 1.6 490-3360-1-ND NEW! 8.04 47.52 137.06 | 490-3360-2-ND NEW! | 2,000 | 131.58/M | GRM31C5C1H683JA01L 
82000pF +5% 1.6 490-1765-1-ND 8.42 49.73 143.44 | 490-1765-2-ND 2,000 | 137.70/M | GRM31C5C1H823JA01L 
39000рЕ +5% 0.85 490-3361-1-ND NEW! 7.12 42.06 121.31 | 490-3361-2-ND NEW! | 4,000 | 116.46/М | GRM3195C1E393JA01D 
25 68000pF +5% 1.6 490-1766-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-1766-2-ND 2,000 | 131.58/M | GRM31C5C1E683JA01L 
ЛрЕ +5% 1.6 490-1767-1-ND 8.78 51.87 149.63 | 490-1767-2-ND 2,000 | 143.64/M | GRM31C5C1E104JA01L 
27000pF +10% 1.15 490-1768-1-ND 5.82 34.39 99.19 | 490-1768-2-ND 3,000 95.22/M | GRM31MR72A273KA01L 
33000pF +10% 1.15 490-1770-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 490-1770-2-ND 3,000 99.00/M | GRM31MR72A333KAO01L 
33000рЕ +20% 1.15 490-1769-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1769-2-ND 3,000 29.88/M | GRM31MR72A333MA01L 
X7R 100 39000pF +10% 1.15 490-1771-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1771-2-ND 3,000 30.06/М | GRM31MR72A393KAO01L 
47000рЕ +10% 1.15 490-1773-1-ND 6.57 38.81 111.94 | 490-1773-2-ND 3,000 | 107.46/M | GRM31MR72A473KA01L 
47000pF +20% 1.15 490-1772-1-ND 6.57 38.81 111.94 | 490-1772-2-ND 3,000 | 107.46/M | GRM31MR72A473MAO1L 
68000pF +10% 1.15 490-3363-1-ND NEW! 2.18 12.87 37.13 | 490-3363-2-ND NEW! | 3,000 35.64/M | GRM31MR72A683KA01L 
T Newer ceramic formulation (Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size Wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Murata 
Code Type DC Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing |Part No. 
10000pF +10% 0.85 490-1774-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1774-2-ND 4,000 23.94/M | GRM319R71H103KA01D 
ЛрЕ +10% 0.85 490-1775-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1775-2-ND 4,000 28.44/М | GRM319R71H104KA01D 
.22uF +10% 0.85 490-1776-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 490-1776-2-ND 4,000 51.30/M | GRM319R71H224KA01D 
.27uF +10% 0.85 490-1777-1-ND 4.26 25.16 72.56 | 490-1777-2-ND 4,000 69.66/M | GRM319R71H274KA01D 
50 .33uF +10% 0.85 490-1778-1-ND 4.31 25.48 73.50 | 490-1778-2-ND 4,000 70.56/M_| GRM319R71H334KA01D 
.33uF +20% 0.85 490-1779-1-ND 4.25 25.09 72.38 | 490-1779-2-ND 4,000 69.48/M | GRM319R71H334MAO1D 
-39uF +*10% 1.15 490-1780-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1780-2-ND 3,000 | 101.52/M | GRM31MR71H394KA01L 
.47uF +10% 1.45 490-1781-1-ND 6.20 3666 105.75 | 490-1781-2-ND 3,000 | 101.52/M | GRM31MR71H474KA01L 
.47uF +20% 1.15 490-1782-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1782-2-ND 3,000 | 101.52/M | GRM31MR71H474MA01L 
2.2uF +10% 1.6 490-3367-1-ND NEW! 6.24 36.86 106.31 | 490-3367-2-ND NEW! | 2,000 | 102.06/M | GRM31CR71H225KA88L 
.33uF +10% 0.85 490-1783-1-ND 4.31 25.48 73.50 | 490-1783-2-ND 4,000 70.56/M | GRM319R71E334KA01D 
.47uF +10% 0.85 490-1784-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 490-1784-2-ND 4,000 81.72/M | GRM319R71E474KA01D 
.68uF +10% 0.85 490-1787-1-ND 5.81 34.32 99.00 | 490-1787-2-ND 4,000 95.04/M | GRM319R71E684KA01D 
.68uF +20% 0.85 490-1786-1-ND 5.96 35.23 101.63 | 490-1786-2-ND 4,000 97.56/M | GRM319R71E684MA01D 
25 .82uF +10% 1.15 490-1788-1-ND 6.12 36.14 104.25 | 490-1788-2-ND 3,000 | 100.08/M | GRM31MR71E824KA01L 
1.0ШҒ +10% 1.15 490-1789-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1789-2-ND 3,000 55.98/M | GRM31MR71E105KC01L 
1.0uF +20% 1.15 490-1790-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1790-2-ND 3,000 55.98/M | GRM31MR71E105MC01L 
X7R 2.2uF +10% 1.15 490-3368-1-ND NEW! 4.58 27.04 78.00 | 490-3368-2-ND NEW! | 3,000 74.88/M | GRM31MR71E225KA93L 
4.7yF +10% 1.6 490-1809-1-ND 6.17 36.47 105.19 | 490-1809-2-ND 2,000 | 100.98/M | GRM31CR71E475KA88L 
.47uF +10% 0.85 490-1791-1-ND 4.52 26.72 77.06 | 490-1791-2-ND 3,000 73.98/M | GRM319R71C474KC01L 
.56uF +10% 0.85 490-1792-1-ND 5.31 31.40 90.56 | 490-1792-2-ND 4,000 86.94/M | GRM319R71C564KA01D 
.68uF +10% 1.15 490-1793-1-ND 5.63 33.28 96.00 | 490-1793-2-ND 3,000 92.16/M | GRM31MR71C684KA01L 
1.0uF +10% 0.85 490-1794-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1794-2-ND 4,000 43.02/M | GRM319R71C105KC11D 
16 1.0pF +20% 0.85 490-1795-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1795-2-ND 4,000 43.02/M_| GRM319R71C105MC11D 
1.5uF +10% 1.15 490-1797-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1797-2-ND 3,000 57.06/M | GRM31MR71C155KA35L 
1.5uF +20% 1.15 490-1796-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1796-2-ND 3,000 57.06/М | GRM31MR71C155MA35L 
2.2yF +10% 1.15 490-1799-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 490-1799-2-ND 3,000 70.20/M | GRM31MR71C225KA35L 
2.2uF +20% 1.15 490-1798-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1798-2-ND 3,000 57.78/M | GRM31MR71C225MA35L 
1.0uF +10% 0.85 490-1800-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1800-2-ND 4,000 43.20/M | GRM319R71A105KC01D 
1.0uF +20% 0.85 490-1801-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1801-2-ND 4,000 43.02/M | GRM319R71A105MC01D 
2.2uF +10% 1.15 490-1803-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-1803-2-ND 3,000 67.32/M | GRM31MR71A225KA01L 
10 2.2uF +20% 1.15 490-1802-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-1802-2-ND 3,000 67.32/M | GRM31MR71A225MA01L 
4.7uF +10% 1.6 490-1805-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1805-2-ND 2,000 | 104.76/М | GRM31CR71A475KA01L 
4.7yF +20% 1.6 490-1804-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1804-2-ND 2,000 | 104.76/M | GRM31CR71A475MAO1L 
10НЕ +10% 1.6 490-3371-1-ND NEW! 6.23 36.79 106.13 | 490-3371-2-ND NEW! | 2,000 | 101.88/M | GRM31CR71A106KA01L 
6.3 10НЕ +10% 1.6 490-1806-1-ND 8.38 49.53 142.88 | 490-1806-2-ND 2,000 | 137.16/M | GRM31CR70J106KA01L 
1.0uF +10% 0.85 490-1807-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 490-1807-2-ND 4,000 47.70/M | GRM319R61E105KC36D 
25 2.2uF +10% 0.6 490-1808-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-1808-2-ND 4,000 87.48/M | GRM316R61E225KA12D 
4.7uF +10% 0.85 490-3372-1-ND NEW! 8.06 47.65 137.44 | 490-3372-2-ND NEW! | 4,000 | 131.94/М | GRM319R61E475KA12D 
10uF +10% 1.6 490-3373-1-ND NEW! 10.23 60.45 174.38 | 490-3373-2-ND NEW! | 2,000 | 167.40/M | GRM31CR61E106KA12L 
1.0uF +10% 1.15 490-1810-1-ND 3.18 18.79 54.19 | 490-1810-2-ND 3,000 52.02/M | GRM31MR61C105KA01L 
2.2uF +10% 1.15 490-1811-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1811-2-ND 3,000 57.78/M | GRM31MR61C225KA35L 
16 4.7uF +10% 0.85 490-3374-1-ND NEW! 7.81 46.15 133.13 | 490-3374-2-ND NEW! | 4,000 | 127.80/М | GRM319R61C475KA88D 
1206 4.7uF +10% 1.6 490-1812-1-ND 8.60 50.83 146.63 | 490-1812-2-ND 2,000 | 140.76/M | GRM31CR61C475KA01L 
4.7uF +20% 1.6 490-1813-1-ND 5.81 34.32 99.00 | 490-1813-2-ND 2,000 95.04/M | GRM31CR61C475MA01L 
10НЕ +10% 1.6 490-1814-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 490-1814-2-ND 2,000 | 129.60/М | GRM31CR61C106KC31L 
2.2UF +10% 0.85 490-1815-1-ND 3.34 19.76 57.00 | 490-1815-2-ND 4,000 54.72/M | GRM319R61A225KA01D 
X5R 2.2uF +20% 0.85 490-1816-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1816-2-ND 4,000 54.36/M | GRM319R61A225MA01D 
З.ЗрЕ +10% 0.85 490-1817-1-ND 7.11 41.99 121.13 | 490-1817-2-ND 4,000 | 116.28/М | GRM319R61A335KA01D 
10 4.7yF +10% 0.85 490-3377-1-ND NEW! 6.55 38.68 111.56 | 490-3377-2-ND NEW! | 4,000 | 107.10/M | GRM319R61A475KA01D 
4.7uF +10% 0.6 490-1818-1-ND 4.66 27.56 79.50 | 490-1818-2-ND 4,000 76.32/M_| GRM316R61A475KE19D 
10НЕ +10% 0.85 490-3378-1-ND NEW! 14.53 85.87 247.69 | 490-3378-2-ND NEW! | 4,000 | 237.78/М | GRM319R61A106KE19D 
10НЕ +10% 1.6 490-1820-1-ND 8.38 4953 142.8 | 490-1820-2-ND 2,000 | 137.16/M | GRM31CR61A106KA01L 
10uF +20% 1.15 490-1819-1-ND 6.80 40.17 115.88 | 490-1819-2-ND 3,000 | 111.24/M | GRM31MR61A106ME19L 
4.7рЕ +10% 1.15 490-1821-1-ND 5.13 30.29 87.38 | — = — | GRM31MR60J475KA01L 
4.7yF +10% 1.15 490-3043-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 490-3043-2-ND 3,000 83.88/M | GRM31MR60J475KC11L 
6.3 10НЕ +10% 0.85 490-1823-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 490-1823-2-ND 4,000 | 252.00/M | GRM319R60J106KE01D 
ў 10НЕ +20% 0.85 490-1822-1-ND 15.39 90.94 262.31 | 490-1822-2-ND 4,000 | 251.82/M | GRM319R60J106ME01D 
10uF +10% 1.15 490-3379-1-ND NEW! 6.24 36.86 106.31 | 490-3379-2-ND NEW! | 3,000 | 102.06/M | GRM31MR60J106KE19L 
22uF +10% 1.6 490-1824-1-ND 16.56 97.83 282.19 | 490-1824-2-ND 2,000 | 270.90/M | GRM31CR60J226KE19L 
100 47000pF +80, -20% 1.15 490-3380-1-ND NEW! 7.05 41.67 120.19 | 490-3380-2-ND NEW! | 3,000 | 115.38/M | GRM31MF52A473ZD01L 
ЛрЕ +80, -20% 0.85 490-1825-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1825-2-ND 4,000 22.32/M | GRM319F51H104ZA01D 
.33uF +80, -20% 0.85 490-1826-1-ND 2.24 13.26 38.25 | 490-1826-2-ND 4,000 36.72/M | GRM319F51H334ZA01D 
50 .47uF +80, -20% 1.15 490-1827-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 490-1827-2-ND 3,000 70.20/M | GRM31MF51H474ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.15 490-3381-1-ND NEW! 3.09 18.27 52.69 | 490-3381-2-ND NEW! | 3,000 50.58/М | GRM31MF51H225ZA01L 
4.7yF 480, -20% 1.6 490-1828-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-1828-2-ND 2,000 69.30/M | GRM31CF51H475ZA01L 
.22uF 480, -20% 0.85 490-1829-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1829-2-ND 4,000 34.38/M | GRM319F51E224ZA01D 
.47uF +80, -20% 0.85 490-1830-1-ND 2.74 16.19 46.69 | 490-1830-2-ND 4,000 44.82/M | GRM319F51E474ZA01D 
25 .68uF 480, -20% 1.15 490-1831-1-ND 3.75 22.17 63.94 | 490-1831-2-ND 3,000 61.38/M | GRM31MF51E684ZAO01L 
1.0uF 480, -20% 1.15. 490-1832-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 490-1832-2-ND 3,000 29.34/M | GRM31MF51E105ZAO01L 
4.7yF 480, -20% 1.15 490-1833-1-ND 3.75 22.17 63.94 | 490-1833-2-ND 3,000 61.38/M | GRM31MF51E475ZAO01L 
10uF +80, -20% 1.6 490-3382-1-ND NEW! 5.83 34.45 99.38 | 490-3382-2-ND NEW! | 2,000 95.40/M | GRM31CF51E106ZAO01L. 
Y5V .47uF +80, -20% 0.85 490-1834-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 490-1834-2-ND 3,000 44.64/M | GRM319F51C474ZA01L 
1.0uF +80, -20% 0.85 490-1835-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1835-2-ND 4,000 29.88/M | GRM319F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.15 490-1836-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1836-2-ND 3,000 54.00/М | GRM31MF51C155ZA01L 
16 2.2uF +80, -20% 1.15 490-1837-1-ND 3.38 19.96 57.56 | 490-1837-2-ND 3,000 55.26/M | GRM31MF51C225ZA01L 
3.3uF +80, -20% 1.15 490-1838-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 490-1838-2-ND 3,000 63.54/M | GRM31MF51C335ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.15 490-1839-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1839-2-ND 3,000 55.98/M | GRM31MF51C475ZA01L 
10ШЕ 480, -20% 1.15 490-3383-1-ND NEW! 4.93 29.12 84.00 | 490-3383-2-ND NEW! | 3,000 80.64/М | GRM31MF51C106ZA12L 
2.2UF +80, -20% 0.85 490-1840-1-ND 2.89 17.10 49.31 | 490-1840-2-ND 4,000 47.34/M | GRM319F51A225ZA01D 
З.ЗрЕ +80, -20% 0.85 490-1841-1-ND 3.82 22.56 65.06 | 490-1841-2-ND 4,000 62.46/M | GRM319F51A335ZA01D 
10 4.7yF 480, -20% 1.15 490-1842-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1842-2-ND 3,000 55.98/М | GRM31MF51A475ZAO01L 
10НЕ +80, -20% 1.15 490-1843-1-ND 5.43 32.11 92.63 | 490-1843-2-ND 3,000 88.92/M | GRM31MF51A106ZA01L 
22uF 480, -20% 1.6 490-1844-1-ND 9.49 56.10 161.81 | 490-1844-2-ND 2,000 | 155.34/M | GRM31CF51A226ZE01L 
63 ТОрЕ +80, -20% 1:15 490-1845-1-ND 4.37 25.81 74.44 | 490-1845-2-ND 3,000 71.46/M | GRM31MF50J106ZA01L 
à 22uF 480, -20% 1.6 490-1846-1-ND 9.49 56.10 161.81 | 490-1846-2-ND 2,000 | 155.34/M | GRM31CF50J226ZE01L 
Z5U 50 .22yF +20% 0.85 490-1847-1-ND 2.38 14.04 40.50 | 490-1847-2-ND 4,000 38.88/M | GRM319E41H224MA01D 
56000pF +10% 1.35 490-1848-1-ND 7.91 46.74 134.81 | 490-1848-2-ND 2,000 | 129.42/M | GRM32NR72A563KA01L 
68000pF +10% 1.35 490-1850-1-ND 8.28 48.95 141.19 | 490-1850-2-ND 2,000 | 135.54/M | GRM32NR72A683KA01L 
68000pF +20% 1.35 490-1849-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-1849-2-ND 2,000 | 130.14/M | GRM32NR72A683MA01L 
82000pF +10% 1.35 490-1851-1-ND 8.17 48.30 139.31 | 490-1851-2-ND 2,000 | 133.74/M | GRM32NR72A823KA01L 
ЛрЕ +10% 1.35 490-1853-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 490-1853-2-ND 2,000 | 138.24/М | GRM32NR72A104KA01L 
1210 X7R 100 ЛрЕ +20% 1.35 490-1852-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 490-1852-2-ND 2,000 | 138.24/M | GRM32NR72A104MAO1L 
.68uF +10% 1.6 490-1854-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1854-2-ND 2,000 | 200.52/M | GRM32CR72A684KA01L 
.68uF +20% 1.6 490-1855-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1855-2-ND 2,000 | 200.52/M | GRM32CR72A684MA01L 
1.0uF +10% 2.5 490-1857-1-ND 13.11 77.48 223.50 | 490-1857-2-ND 1,000 214.56 | GRM32ER72A105KA01L 
1.0uF +20% 2.5 490-1856-1-ND 13.11 77.48 223.50 | 490-1856-2-ND 1,000 214.56 | GRM32ER72A105MAO1L 
2.2yF +10% 2.5 490-3385-1-ND NEW! 29.27 172.97 498.94 | 490-3385-2-ND NEW! | 1,000 478.98 | GRM32ER72A225KAS35L 
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ZZ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Murata Electronics 


Size МУ Dimension Т | Digi-Ke' Cut Tape Pricin Digi-Key Tape & Reel Murata 
gi-Key g gi-Key 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Size Pricing |Part No. 
.56рЕ +10% 1.35 490-1858-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 490-1858-2-ND 2,000 | 129.60/M | GRM32NR71H564KA01L 
.68yF +10% 1.35 490-1860-1-ND 8.33 49.21 141.94 | 490-1860-2-ND 2,000 | 136.26/M | GRM32NR71H684KA01L 
-68НЕ +20% 1.35 490-1859-1-ND 8.33 49.21 141.94 | 490-1859-2-ND 2,000 | 136.26/M | GRM32NR71H684MAO1L 
50 .82yF +10% 1.8 490-1861-1-ND 9.00 53.17 153.38 | 490-1861-2-ND 1,000 147.24 | GRM32RR71H824KA01L 
1.ОНЕ +10% 1.8 490-1863-1-ND 6.59 3894 112.31 | 490-1863-2-ND 1,000 107.82 | GRM32RR71H105KAO01L 
1.ОНЕ +20% 1.8 490-1862-1-ND 6.59 38.94 112.31 | 490-1862-2-ND 1,000 107.82 | GRM32RR71H105MAO1L 
З.ЗрЕ +10% 2.0 490-3386-1-ND NEW! 19.90 117.59 339.19 | 490-3386-2-ND NEW! | 1,000 325.62 | GRM32DR71H335KA88L 
47рЕ +10% 2.5 490-1864-1-ND 21.98 129.87 374.63 | 490-1864-2-ND 1,000 359.64 | GRM32ER71H475KA88L 
2.2uF +10% 1.8 490-1865-1-ND 9.41 55.58 160.31 | 490-1865-2-ND 1,000 153.90 | GRM32RR71E225KC01L 
25 2.2uF +20% 1.8 490-1866-1-ND 8.36 49.40 142.50 | 490-1866-2-ND 1,000 136.80 | GRM32RR71E225MCO1L 
X7R 10ШЕ +10% 2.0 490-1867-1-ND 17.72 104.72 302.06 | 490-1867-2-ND 1,000 289.98 | GRM32DR71E106KA12L 
З.ЗрЕ +10% 1.35 490-1871-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1871-2-ND 2,000 | 201.24/М | GRM32NR71C335KCO1L 
З.ЗрЕ +20% 1.35 490-1870-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1870-2-ND 2,000 | 201.24/М | GRM32NR71C335MCO1L 
10ШЕ +10% 2.0 490-1875-1-ND 16.41 96.98 279.75 | 490-1875-2-ND 1,000 268.56 | GRM32DR71C106KA01L 
16 10НЕ +20% 2.0 490-1874-1-ND 16.41 96.98 279.75 | 490-1874-2-ND 1,000 268.56 | GRM32DR71C106MAO1L 
2.2uF +10% 15 490-1869-1-ND 10.40 61.43 177.19 | 490-1869-2-ND 3,000 | 170.10/M | GRM32MR71C225KC01L 
2.2uF +20% 1.15 490-1868-1-ND 9.25 54.67 157.69 | 490-1868-2-ND 3,000 | 151.38/М | GRM32MR71C225MCO1L 
4.7uF +10% 1.8 490-1872-1-ND 11.95 70.59 203.63 | 490-1872-2-ND 1,000 195.48 | GRM32RR71C475KC01L 
4.7uF +20% 1.8 490-1873-1-ND 11.95 70.59 203.63 | 490-1873-2-ND 1,000 195.48 | GRM32RR71C475MCO1L 
10 22yF +10% 25 490-1876-1-ND 26.52 156.72 452.06 | 490-1876-2-ND 1,000 433.98 | GRM32ER71A226KE20L 
25 4.7uF +10% 1.8 490-1877-1-ND 12.61 74.49 214.88 | 490-1877-2-ND 1,000 206.28 | GRM32RR61E475KC31L 
10ШЕ +10% 2.0 490-1878-1-ND 17.72 104.72 302.06 | 490-1878-2-ND 1,000 289.98 | GRM32DR61E106KA12L 
4.7uF +10% 1.8 490-1879-1-ND 11.47 67.80 195.56 | 490-1879-2-ND 1,000 187.74 | GRM32RR61C475KC01L 
16 10рЕ +10% 2.0 490-1880-1-ND 15.60 92.17 265.88 | 490-1880-2-ND 1,000 255.24 | GRM32DR61C106KA01L 
1210 22yF +10% 2.5 490-1882-1-ND 28.08 165.95 478.69 | 490-1882-2-ND 1,000 459.54 | GRM32ER61C226KE20L 
22yF +20% 2.5 490-1881-1-ND 28.08 165.95 478.69 | 490-1881-2-ND 1,000 459.54 | GRM32ER61C226ME20L 
X5R 10рЕ +10% 2.5 490-1883-1-ND 14.81 87.49 252.38 | 490-1883-2-ND 1,000 242.28 | GRM32ER61A106KCO1L 
10 10ШЕ +20% 25 490-1884-1-ND 14.81 87.49 252.38 | 490-1884-2-ND 1,000 242.28 | GRM32ER61A106MCO1L 
22yF +10% 2.5 490-3388-1-ND NEW! 26.81 158.41 456.94 | 490-3388-2-ND NEW! | 1,000 438.66 | GRM32ER61A226KE20L 
22yF +10% 2.0 490-1886-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1886-2-ND 1,000 457.56 | GRM32DR60J226KA01L 
22yF +20% 2.0 490-1885-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1885-2-ND 1,000 457.56 | GRM32DR60J226MAO1L 
6.3 ЗЗрЕ +20% 2.0 490-3389-1-ND NEW! 27.89 164.78 475.31 | 490-3389-2-ND NEW! | 1,000 456.30 | GRM32DR60J336ME19L 
47yF +20% 25 490-1887-1-ND 35.08 207.29 597.94 | 490-1887-2-ND 1,000 574.02 | GRM32ER60J476ME20L 
100uF %20% 2.5 490-3390-1-ND NEW! 74.28 438.95 1266.19 | 490-3390-2-ND NEW! | 1.000 1215.54 | GRM32ER60J107ME20L 
100 ШЕ +80, -20% 1.35 490-1888-1-ND 6.13 36.21 104.44 | 490-1888-2-ND 2,000 | 100.26/M | GRM32NF52A104ZA01L 
.68pF +80, -20% 1.35 490-1889-1-ND 7.87 4648 134.06 | 490-1889-2-ND 2,000 | 128.70/M | GRM32NF51H684ZA01L 
50 1.0рЕ +80, -20% 1.8 490-1890-1-ND 5.70 33.67 97.13 | 490-1890-2-ND 1,000 93.24 | GRM32RF51H105ZA01L 
10ШЕ +80, -20% 2.0 490-1891-1-ND 11.24 66.43 191.63 | 490-1891-2-ND 1,000 183.96 | GRM32DF51H106ZA01L 
25 4.7uF +80, -20% 0.85 490-1892-1-ND 7.07 41.80 120.56 | 490-1892-2-ND 4,000 | 115.74/M | GRM329F51E475ZA01D 
Y5V 10НЕ +80, -20% 1.35 490-1893-1-ND 9.65 57.01 164.44 | 490-1893-2-ND 2,000 | 157.86/M | GRM32NF51E106ZA01L 
16 10ШЕ +80, -20% 1.35 490-1894-1-ND 9.48 56.03 161.63 | 490-1894-2-ND 2,000 | 155.16/M | GRM32NF51C106ZA01L 
22yF +80, -20% 1.6 490-3392-1-ND NEW? 13.10 77.42 223.31 | 490-3392-2-ND NEW! | 2,000 | 214.38/M | GRM32CF51C226ZA12L 
10 10ШЕ +80, -20% 0.85 490-3393-1-ND NEW! 7.95 47.00 135.56 | 490-3393-2-ND NEW! | 4,000 | 130.14/М | GRM329F51A106ZA01D 
22yF 4-80, -20% 1.6 490-1895-1-ND 12.39 73.19 211.13 | 490-1895-2-ND 2,000 | 202.68/M | GRM32CF51A226ZA01L 
6.3 100uF +80, -20% 2.5 490-3394-1-ND NEW! 46.48 27463 792.19 | 490-3394-2-ND NEW! | 1,000 760.50 | GRM32EF50J107ZE20L 
Z5U 50 1.ОНЕ +20% 1.8 490-1896-1-ND 5.90 34.84 100.50 | 490-1896-2-ND 1,000 96.48 | GRM32RE41H105MAO1L 
сос 9100рҒ +5% 1.8 490-1897-1-ND 49.30 291.33 840.38 | 490-1897-2-ND 1,000 806.76 | GRM43R5C1H912JD01L 
(NPO) 50 11000pF +5% 1.8 490-1898-1-ND 59.37 350.81 1011.94 | 490-1898-2-ND 1,000 971.46 |GRM43R5C1H113JD01L 
13000pF +5% 1.8 490-1899-1-ND 70.75 418.08 1206.00 | 490-1899-2-ND 1,000 1157.76 | GRM43R5C1H133JD01L 
-12НЕ +10% 1.8 490-1900-1-ND 11.53 68.12 196.50 | 490-1900-2-ND 1,000 188.64 | GRM43RR72A124KA01L 
-15НЕ +10% 1.8 490-1901-1-ND 12.21 72.15 208.13 | 490-1901-2-ND 1,000 199.80 | GRM43RR72A154KA01L 
-18НЕ +10% 1.8 490-1902-1-ND 15.75 93.08 268.50 | 490-1902-2-ND 1,000 257.76 | GRM43RR72A184KA01L 
.22yF +10% 1.8 490-1903-1-ND 17.07 100.88 291.00 | 490-1903-2-ND 1,000 279.36 | GRM43RR72A224KA01L 
100 .22yF +20% 1.8 490-1904-1-ND 17.07 100.88 291.00 | 490-1904-2-ND 1,000 279.36 | GRM43RR72A224MAO1L 
АТрЕ +10% 2.0 490-1905-1-ND 30.49 180.18 519.75 | 490-1905-2-ND 1,000 498.96 | GRM43DR72A474KA01L 
1.5uF +10% 2.0 490-1906-1-ND 32.97 194.81 561.94 | 490-1906-2-ND 1,000 539.46 | GRM43DR72A155KA01L 
1.5uF +20% 2.0 490-1907-1-ND 32.97 194.81 561.94 | 490-1907-2-ND 1,000 539.46 | GRM43DR72A155MA01L 
X7R 2.2uF +10% 25 490-1908-1-ND 35.44 209.43 — | 490-1908-2-ND 500 289.98 | GRM43ER72A225KA01L 
2.2uF +20% 2.5 490-1909-1-ND 35.44 209.43 — | 490-1909-2-ND 500 289.98 | GRM43ER72A225MA01L 
1.5uF +10% 2.0 490-1910-1-ND 26.84 158.60 457.50 | 490-1910-2-ND 1,000 439.20 | GRM43DR71H155KA01L 
1812 50 1.5uF +20% 2.0 490-1911-1-ND 26.84 158.60 457.50 | 490-1911-2-ND 1,000 439.20 | GRM43DR71H155MA01L 
2.2uF +10% 2.5 490-1912-1-ND 28.59 168.94 — | 490-1912-2-ND 500 233.91 | GRM43ER71H225KA01L 
2.2uF +20% 2.5 490-1913-1-ND 28.59 168.94 — | 490-1913-2-ND 500 233.91 | GRM43ER71H225MA01L 
25 4.7uF +10% 2.5 490-1914-1-ND 27.57 162.89 — | 490-1914-2-ND 500 225.54 | GRM43ER71E475KA01L 
4.7uF +20% 2.5 490-1915-1-ND 27.57 162.89 — | 490-1915-2-ND 500 225.54 | GRM43ER71E475MA01L 
10 22yF +10% 2.5 490-1916-1-ND 32.82 193.96 — | 490-1916-2-ND 500 268.56 | GRM43ER71A226KEO01L. 
16 22yF +10% 25 490-1917-1-ND 32.82 193.96 — | 490-1917-2-ND 500 268.56 | GRM43ER61C226KE01L 
10 47uF +10% 2.5 490-1918-1-ND 51.79 306.02 — | 490-1918-2-ND 500 423.72 | GRM43ER61A476KE19L 
33uF +10% 2.0 490-1919-1-ND 47.11 278.40 803.06 | 490-1919-2-ND 1,000 770.94 | GRM43DR60J336KE01L 
X5R 33uF +20% 2.0 490-1920-1-ND 47.11 278.40 803.06 | 490-1920-2-ND 1,000 770.94 | GRM43DR60J336ME01L 
6.3 47uF +10% 2.5 490-1921-1-ND 51.79 306.02 — | 490-1921-2-ND 500 423.72 | GRM43ER60J476KE01L 
47yF +20% 2.5 490-1922-1-ND 51.79 306.02 — | 490-1922-2-ND 500 423.72 | GRM43ER60J476MEO1L. 
100uF +20% 2.8 490-1923-1-ND 85.04 502.52 — | 490-1923-2-ND 500 695.79 | GRM43SR60J107ME20L 
Y5V 100 .15ШЕ +80, -20% 1.8 490-1924-1-ND 13.10 77.42 223.31 | 490-1924-2-ND 1,000 214.38 | GRM43RF52A154ZA01L 
50 1.5uF +80, -20% 1.8 490-1925-1-ND 61.27 362.05 1044.38 | 490-1925-2-ND 1,000 1002.60 | GRM43RF51H155ZD01L 
16000pF +5% 1.35 490-1926-1-ND 77.02 455.13 1312.88 | 490-1926-2-ND 1,000 1260.36 | GRM55N5C1H163JD01L 
20000pF +5% 1.8 490-1927-1-ND 95.99 567.19 1636.13 | 490-1927-2-ND 1,000 1570.68 | GRM55R5C1H203JD01L 
сов 50 24000pF +5% 1.8 490-1928-1-ND 112.18 662.87 1912.13 | 490-1928-2-ND 1,000 1835.64 | GRM55R5C1H243JD01L 
(NPO) 30000pF +5% 1.8 490-1929-1-ND 123.99 732.68 2113.50 | 490-1929-2-ND 1,000 2028.96 | GRM55R5C1H303JD01L 
36000pF +5% 1.8 490-1930-1-ND 136.39 805.94 2324.81 | 490-1930-2-ND 1,000 2231.82 | GRM55R5C1H363JD01L 
43000pF +5% 1.8 490-1931-1-ND 140.38 829.53 2392.88 | 490-1931-2-ND 1,000 2297.16 | GRM55R5C1H433JD01L 
1.ОНЕ +10% 2.0 490-1932-1-ND 42.15 249.08 718.50 | 490-1932-2-ND 1,000 689.76 | GRM55DR72A105KA01L 
100 1.ОНЕ +20% 2.0 490-1933-1-ND 42.15 249.08 1718.50 | 490-1933-2-ND 1,000 689.76 | GRM55DR72A105MAO1L 
4.7uF +10% 25 490-1934-1-ND 74.54 440.44 — | 490-1934-2-ND 500 609.84 | GRM55ER72A475KA01L 
1.ОНЕ +10% 1.8 490-1936-1-ND 46.24 273.26 788.25 | 490-1936-2-ND 1,000 756.72 | GRM55RR71H105KA01L 
1.ОНЕ +20% 1.8 490-1935-1-ND 46.24 273.26 1788.25 | 490-1935-2-ND 1,000 756.72 | GRM55RR71H105MAO1L 
1.5uF +10% 1.8 490-1938-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1938-2-ND 1,000 976.32 | GRM55RR71H155KA01L 
2220 50 1.5uF +20% 1.8 490-1937-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1937-2-ND 1,000 976.32 | GRM55RR71H155MAO1L 
X7R 3.3uF +10% 2.0 490-1939-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1939-2-ND 1,000 976.32 | GRM55DR71H335KA01L 
З.ЗрЕ +20% 2.0 490-1940-1-ND 59.66 352.56 1017.00 | 490-1940-2-ND 1,000 976.32 | GRM55DR71H335MA01L 
4.7uF +10% 2.5 490-1941-1-ND 56.60 334.43 — | 490-1941-2-ND 500 463.05 | GRM55ER71H475KA01L 
4.7uF +20% 25 490-1942-1-ND 57.76 341.32 — | 490-1942-2-ND 500 472.59 | GRM55ER71H475MA01L 
ТОрЕ +10% 2.0 490-1943-1-ND 107.80 637.00 1837.50 | 490-1943-2-ND 1,000 1764.00 | GRM55DR71E106KA01L 
25 10ШЕ +20% 2.0 490-1944-1-ND 107.80 637.00 1837.50 | 490-1944-2-ND 1,000 1764.00 | GRM55DR71E106MA01L 
15рЕ +10% 2.5 490-1945-1-ND 53.82 318.05 — | 490-1945-2-ND 500 440.37 | GRM55ER71E156KAO01L 
15рЕ +20% 2.5 490-1946-1-ND 53.82 318.05 — | 490-1946-2-ND 500 440.37 | GRM55ER71E156MAO1L 
X5R 6.3 100uF +10% 3.2 490-1947-1-ND 133.00 785.92 — | 490-1947-2-ND 300 652.91 | GRM55FR60J107KA01L 
100 .47uF +80, -20% 1.8 490-1948-1-ND 35.30 208.59 601.69 | 490-1948-2-ND 1,000 577.62 | GRM55RF52A474ZA01L 
Y5V .68yF +80, -20% 1.8 490-1949-1-ND 67.40 398.26 1148.81 | 490-1949-2-ND 1,000 1102.86 | GRM55RF52A684ZD01L 
50 З.ЗрЕ +80, -20% 1.8 490-1950-1-ND 102.70 606.84 1750.50 | 490-1950-2-ND 1,000 1680.48 | GRM55RF51H335ZDO1L 
4.7uF +80, -20% 1.8 490-1951-1-ND 125.57 741.98 2140.31 | 490-1951-2-ND 1,000 2054.70 | GRM55RF51H475ZD01L 


T Newer ceramic formulation 
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ЖТК. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


EIA | EIAJ | Dim. (mm)| EIA | EIAJ | Dim. (mm) 
Code Code L W |Code Code L 
Features: * High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner — 0201 |0603| 0.6 о.з |0805 |2012| 20 1.25 
ceramic dielectric layers s Monolithic structure ensures superior mechanical strength and reliability * High-accuracy E => 0306/0816! ов 1.6 [1206 |3216| 3.2 16 
automatic mounting is facilitated through the maintenance of very precise dimensional tolerances * Composed of only «2 т 0402|1005| 10 05 |1210 |3225| 32 25 
ceramics and metals, these capacitors provide extremely dependable performance, exhibiting virtually no degradation even i T 0508 |1220 1.25 20 |1812|4532| 45 32 
when subjected to temperature extremes Applications: * Cellular phones * Portable/Handheld devices (PDA's, MP3 Шы 0603 |1608 1 6 08 2220 |5750 57 50 
players, еіс) • RF Module (VCO, TCXO, РА, etc) Operating Temperature: • COG: -55°C ~ 125°C * X7R: -55°C ~ 125°C й B 5 d Š 
• ХБ: -55°C ~ 85°C • ҮБҮ: -30°C ~ 85°C 0612 | 1632 | 16 32 
Сазе Wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.0pF +0.25рЕ 0.3 | 445-1760-1-ND 51 2.99 8.63 445-1760-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H010C 
50 1.5рЕ +0.25рЕ 0.3 | 445-1770-1-ND 51 2.99 8.63 445-1770-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H1R5C 
50 2.0рЕ +0.25рЕ 0.3 | 445-1761-1-ND 51 2.99 8.63 445-1761-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H020C 
50 2.2рЕ +0.25рЕ 0.3 | 445-1771-1-ND 51 2.99 8.63 445-1771-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H2R2C 
50 3.0pF +0.25рЕ 0.3 | 445-1762-1-ND .51 2.99 8.63 445-1762-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H030C 
50 3.3pF +0.25рЕ 0.3 | 445-1772-1-ND 51 2.99 8.63 445-1772-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H3R3C 
50 4.0pF +0.25рЕ 0.3 | 445-1763-1-ND 51 2.99 8.63 445-1763-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H040C 
50 4.7рЕ +0.25рЕ 0.3 | 445-1773-1-ND 51 2.99 8.63 445-1773-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H4R7C 
50 5.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1764-1-ND 51 2.99 8.63 445-1764-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H050C 
50 6.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1765-1-ND 51 2.99 8.63 445-1765-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H060D 
50 6.8pF +0.5pF 0.3 | 445-1774-1-ND 51 2.99 8.63 445-1774-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H6R8D 
50 7.0рЕ +0.5pF 0.3 | 445-1766-1-ND 51 2.99 8.63 445-1766-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H070D 
сос 50 8.ОрҒ +0.5pF 0.3 | 445-1767-1-ND 51 2.99 8.63 445-1767-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H080D 
(NPO) 50 9.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1768-1-ND 51 2.99 8.63 445-1768-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H090D 
50 10pF +0.5pF 0.3 | 445-1769-1-ND 51 2.99 8.63 445-1769-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H100D 
50 12pF +5% 0.3 | 445-1775-1-ND 51 2.99 8.63 445-1775-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.3 | 445-1776-1-ND 51 2.99 8.63 445-1776-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.3 | 445-1777-1-ND 51 2.99 8.63 445-1777-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H180J 
0201 50 22pF +5% 0.3 | 445-1778-1-ND .51 2.99 8.63 445-1778-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H220J 
50 27pF +5% 0.3 | 445-1779-1-ND 51 2.99 8.63 445-1779-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H270J 
50 33pF +5% 0.3 | 445-1780-1-ND 51 2.99 8.63 445-1780-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H330J 
50 39pF +5% 0.3 | 445-1781-1-ND .51 2.99 8.63 445-1781-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H390J 
50 47рЕ +5% 0.3 | 445-1782-1-ND 51 2.99 8.63 445-1782-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H470J 
50 56pF +5% 0.3 | 445-1783-1-ND 51 2.99 8.63 445-1783-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H560J 
50 68pF +5% 0.3 | 445-1784-1-ND 51 2.99 8.63 445-1784-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H680J 
50 82pF +5% 0.3 | 445-1785-1-ND 51 2.99 8.63 445-1785-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H820J 
50 100pF +5% 0.3 | 445-1786-1-ND 51 2.99 8.63 445-1786-2-ND 15,000 8.28/M CO0603C0G1H101J 
50 100pF +10% 0.3 | 445-1787-1-ND 51 2.99 8.63 445-1787-2-ND 15,000 8.28/M CO0603X5R1H101K 
50 220pF +10% 0.3 | 445-1788-1-ND 51 2.99 8.63 445-1788-2-ND 15,000 8.28/M C0603X5R1H221K 
50 470pF +10% 0.3 | 445-1789-1-ND 51 2.99 8.63 445-1789-2-ND 15,000 8.28/M C0603X5R1H471K 
25 1000pF +10% 0.3 | 445-1790-1-ND 51 2.99 8.63 445-1790-2-ND 15,000 8.28/M C0603X5R1E102K 
XSR 25 2200pF +10% 0.3 | 445-1791-1-ND 51 2.99 8.63 445-1791-2-ND 15,000 8.28/M С0603Х5В1Е222К 
16 4700pF +10% 0.3 | 445-1792-1-ND 51 2.99 8.63 445-1792-2-ND 15,000 8.28/M С0603Х5В1С472К 
10 10000рҒ +10% 0.3 | 445-1793-1-ND .51 2.99 8.63 445-1793-2-ND 15,000 8.28/M C0603X5R1A103K 
6.3 22000pF +10% 0.3 | 445-1794-1-ND .63 3.71 10.69 445-1794-2-ND 15,000 10.26/M CO0603X5R0J223K 
6.3 47000pF +10% 0.3 | 445-1795-1-ND 63 3.71 10.69 445-1795-2-ND 15,000 10.26/M C0603X5R0J473K 
6.3 0.1pF +10% 0.3 | 445-1796-1-ND 74 4.36 12.56 445-1796-2-ND 15,000 12.06/M C0603X5R0J104K 
Y5V 16 10000pF +80/-20% | 0.3 | 445-1797-1-ND E 2.99 8.63 445-1797-2-ND 15,000 8.28/M CO0603Y5V1C103Z 
16 0.01uF +10% 0.5 | 445-1798-1-ND NEW! 3.03 17.88 51.56 445-1798-2-ND NEW! 4,000 49.50/M C0816X7R1C103K 
X7R 16 0.022uF +10% 0.5 | 445-1799-1-ND NEW! 3.27 19.31 55.69 445-1799-2-ND NEW! 4,000 53.46/M C0816X7R1C223K 
0306 16 0.047uF +10% 0.5 | 445-1800-1-ND NEW! 3.63 21.45 61.88 445-1800-2-ND NEW! 4,000 59.40/M C0816X7R1C473K 
16 0.1pF +10% 0.5 | 445-1801-1-ND NEW! 3.87 22.88 66.00 445-1801-2-ND NEW! 4,000 63.36/M C0816X7R1C104K 
X5R 10 0.22uF +10% 0.5 | 445-1802-1-ND NEW! 4.11 24.31 70.13 445-1802-2-ND NEW! 4,000 67.32/M C0816X5R1A224K 
50 10pF +0.5pF 0.5 | 445-1235-1-ND .55 3.25 9.38 445-1235-2-ND 10,000 9.00/M C1005C0G1H100D 
50 12pF +5% 0.5 | 445-1236-1-ND 57 3.38 9.75 445-1236-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.5 | 445-1237-1-ND 57 3.38 9.75 445-1237-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.5 | 445-1238-1-ND 57 3.38 9.75 445-1238-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H180J 
50 22pF +5% 0.5 | 445-1239-1-ND 55 3.25 9.38 445-1239-2-ND 10,000 9.00/M C1005C0G1H220J 
50 27pF +5% 0.5 | 445-1240-1-ND .57 3.38 9.75 445-1240-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H270J 
50 33pF +5% 0.5 | 445-1241-1-ND .57 3.38 9.75 445-1241-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H330J 
50 39pF +5% 0.5 | 445-1242-1-ND .57 3.38 9.75 445-1242-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H390J 
сос 50 47рЕ +5% 0.5 | 445-1243-1-ND .55 3.25 9.38 445-1243-2-ND 10,000 9.00/M C1005C0G1H470J 
(NPO) 50 56pF +5% 0.5 | 445-1244-1-ND 57 3.38 9.75 445-1244-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H560J 
50 68pF +5% 0.5 | 445-1245-1-ND .57 3.38 9.75 445-1245-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H680J 
50 82pF +5% 0.5 | 445-1246-1-ND 57 3.38 9.75 445-1246-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H820J 
50 100pF +5% 0.5 | 445-1247-1-ND 55 3.25 9.38 445-1247-2-ND 10,000 9.00/M C1005C0G1H101J 
50 120pF +5% 0.5 | 445-1248-1-ND .64 3.77 10.88 445-1248-2-ND 10,000 10.44/M C1005C0G1H121J 
50 150pF +5% 0.5 | 445-1249-1-ND 64 3.77 10.88 445-1249-2-ND 10,000 10.44/M C1005C0G1H151J 
50 180pF +5% 0.5 | 445-1250-1-ND .72 4.26 12.30 445-1250-2-ND 10,000 11.81/M C1005C0G1H181J 
50 220pF +5% 0.5 | 445-1251-1-ND 72 4.26 12.30 445-1251-2-ND 10,000 11.81/M C1005C0G1H221J 
0402 50 270pF +5% 0.5 | 445-1252-1-ND .84 4.96 14.31 445-1252-2-ND 10,000 13.74/M C1005C0G1H271J 
50 330pF +5% 0.5 | 445-1253-1-ND .84 4.96 14.31 445-1253-2-ND 10,000 13.74/M C1005C0G1H331J 
50 220pF +10% 0.5 | 445-1254-1-ND .57 3.38 9.75 445-1254-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-1255-1-ND .57 3.38 9.75 445-1255-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H471K 
50 1000pF +10% 0.5 | 445-1256-1-ND .55 3.25 9.38 445-1256-2-ND 10,000 9.00/M C1005X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-1257-1-ND .57 3.38 9.75 445-1257-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-1258-1-ND 57 3.38 9.75 445-1258-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1H472K 
pi 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 | 445-1259-1-ND 57 3.38 9.75 445-1259-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1E472K 
25 10000pF +10% 0.5 | 445-1260-1-ND .57 3.38 9.75 445-1260-2-ND 10,000 9.36/M C1005X7R1E103K 
25 22000pF +10% 0.5 | 445-1261-1-ND т 4.55 13.13 445-1261-2-ND 10,000 12.60/M C1005X7R1E223K 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1262-1-ND .55 3.25 9.38 445-1262-2-ND 10,000 9.00/M C1005X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1263-1-ND 72 4.23 12.19 445-1263-2-ND 10,000 11.70/M C1005X7R1C223K 
16 47000pF +10% 0.5 | 445-1264-1-ND 1.19 7.02 20.25 445-1264-2-ND 10,000 19.44/M C1005X7R1C473K 
10 0.1pF +10% 0.5 | 445-1265-1-ND 1.49 8.78 25.31 445-1265-2-ND 10,000 24.30/M C1005X5R1A104K 
X5R 6.3 0.1pF +10% 0.5 | 445-1266-1-ND 1.49 8.78 25.31 445-1266-2-ND 10,000 24.30/M C1005X5R0J104K 
К -22ul +20% .5 5-1267-1-| .75 i 5 -1267-2- Я 5. 5X51 
6.3 0.22uF 20% 0. 445-1267-1-ND 2. 16.25 46.88 445-1267-2-ND 10,000 45.00/M C1005X5R0J224M 
К -Opl +20% .5 5-1415-1-| 7 .75 -1415-2- Д у 5X5! 5i 
6.3 1.0рЕ 20 0. 445-1415-1-ND 1.98 11.70 33.7! 445-1415-2-ND 10,000 32.40/M C1005X5R0J105M 
Y5V 16 0.1pF +80/-20% | 0.5 | 445-1268-1-ND 88 5.20 15.00 445-1268-2-ND 10,000 14.40/М C1005Y5V1C104Z 
(Continued) 
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TDK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) 


Case му Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 0.01uF +10% 0.85 | 445-1803-1-ND NEW! 3.39 20.02 57.75 | 445-1803-2-ND NEW! 4,000 55.44/M C1220X7R1H103K 
50 0.022рЕ +10% 0.85 | 445-1804-1-ND NEW! 3.63 21.45 61.88 | 445-1804-2-ND NEW! 4,000 59.40/М C1220X7R1H223K 
X7R 50 0.047рЕ +10% 0.85 | 445-1805-1-ND NEW! 3.87 22.88 66.00 | 445-1805-2-ND NEW! 4,000 63.36/M C1220X7R1H473K 
0508 25 0.1uF +10% 0.85 | 445-1806-1-ND NEW! 4.11 24.31 70.13 | 445-1806-2-ND NEW! 4,000 67.32/M C1220X7R1E104K 
16 0.22uF +10% 0.85 | 445-1807-1-ND NEW! 4.36 25.74 74.25 | 445-1807-2-ND NEW! 4,000 71.28/M C1220X7R1C224K 
X5R 10 0.47uF. +10% 0.85 | 445-1808-1-ND NEW! 4.60 27.17 78.38 | 445-1808-2-ND NEW! 4,000 75.24/M C1220X5R1A474K 
10 1.0pF +10% 0.85 | 445-1809-1-ND NEW! 4.84 28.60 82.50 | 445-1809-2-ND NEW! 4,000 79.20/M C1220X5R1A105K 
50 10pF +0.5pF 0.8 | 445-1269-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1269-2-ND 4,000 8.10/M С1608С061Н1000 
50 12pF +5% 0.8 | 445-1270-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1270-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H120J 
50 15pF +5% 0.8 | 445-1271-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1271-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H150J 
50 18pF +5% 0.8 | 445-1272-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1272-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H180J 
50 22pF +5% 0.8 | 445-1273-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1273-2-ND 4,000 8.10/M C1608C0G1H220J 
50 27pF +5% 0.8 | 445-1274-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1274-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H270J 
50 33pF +5% 0.8 | 445-1275-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1275-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H330J 
50 39pF +5% 0.8 | 445-1276-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1276-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H390J 
50 47рЕ +5% 0.8 | 445-1277-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1277-2-ND 4,000 8.10/M C1608C0G1H470J 
50 56pF +5% 0.8 | 445-1278-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1278-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H560J 
50 68pF +5% 0.8 | 445-1279-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1279-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H680J 
50 82pF +5% 0.8 | 445-1280-1-ND .53 3.12 9.00 | 445-1280-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H820J 
50 100pF +5% 0.8 | 445-1281-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1281-2-ND 4,000 8.10/M C1608C0G1H101J 
50 120pF +5% 0.8 | 445-1282-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1282-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H121J 
сов 50 150pF +5% 0.8 | 445-1283-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1283-2-ND 4,000 8.64/M C1608C0G1H151J 
(NPO) 50 180pF +5% 0.8 | 445-1284-1-ND .61 3.58 10.31 445-1284-2-ND 4,000 9.90/M C1608C0G1H181J 
50 220pF +5% 0.8 | 445-1285-1-ND .61 3.58 10.31 445-1285-2-ND 4,000 9.90/M C1608C0G1H221J 
50 270pF +5% 0.8 | 445-1286-1-ND .72 4.23 12.19 | 445-1286-2-ND 4,000 11.70/М C1608C0G1H271J 
50 330pF +5% 0.8 | 445-1287-1-ND .72 4.23 12.19 | 445-1287-2-ND 4,000 11.70/М C1608C0G1H331J 
50 390pF +5% 0.8 | 445-1288-1-ND .83 4.88 14.06 | 445-1288-2-ND 4,000 13.50/M C1608C0G1H391J 
50 470pF +5% 0.8 | 445-1289-1-ND .83 4.88 14.06 | 445-1289-2-ND 4,000 13.50/M C1608C0G1H471J 
50 560pF +5% 0.8 | 445-1290-1-ND .94 5.53 15.94 | 445-1290-2-ND 4,000 15.30/M C1608C0G1H561J 
50 680pF +5% 0.8 | 445-1291-1-ND .94 5.53 15.94 | 445-1291-2-ND 4,000 15.30/M C1608C0G1H681J 
50 820pF +5% 0.8 | 445-1292-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-1292-2-ND 4,000 18.90/M C1608C0G1H821J 
50 1000pF +5% 0.8 | 445-1293-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-1293-2-ND 4,000 18.90/M C1608C0G1H102J 
50 1200pF +5% 0.8 | 445-1294-1-ND 1.78 10.50 30.28 | 445-1294-2-ND 4,000 29.07/M C1608C0G1H122J 
50 1500pF +5% 0.8 | 445-1295-1-ND 1.78 10.50 30.28 | 445-1295-2-ND 4,000 29.07/M C1608C0G1H152J 
50 1800pF +5% 0.8 | 445-1296-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1296-2-ND 4,000 32.71/M C1608C0G1H182J 
50 2200pF +5% 0.8 | 445-1297-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1297-2-ND 4,000 32.71/M C1608C0G1H222J 
50 3300pF +5% 0.8 | 445-1599-1-ND 2.15 12.68 36.56 | 445-1599-2-ND 4,000 35.10/M C1608C0G1H332J 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-1298-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1298-2-ND 4,000 19.44/M C1608X7R2A102K 
0603 100 1000pF +20% 0.8 | 445-1299-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1299-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-1300-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1300-2-ND 4,000 19.44/M C1608X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.8 | 445-1301-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1301-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.8 | 445-1302-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1302-2-ND 4,000 19.44/M C1608X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.8 | 445-1303-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1303-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.8 | 445-1304-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1304-2-ND 4,000 19.44/M C1608X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.8 | 445-1305-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 445-1305-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A103M 
50 220pF +10% 0.8 | 445-1306-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1306-2-ND 4,000 8.64/M C1608X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.8 | 445-1307-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1307-2-ND 4,000 8.64/M C1608X7R1H471K 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 | 445-1308-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1308-2-ND 4,000 8.10/M C1608X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.8 | 445-1309-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1309-2-ND 4,000 8.64/M C1608X7R1H222K 
50 4700pF +*10% 0.8 | 445-1310-1-ND 53 3.12 9.00 | 445-1310-2-ND 4,000 8.64/M C1608X7R1H472K 
50 10000pF +10% 0.8 | 445-1311-1-ND .50 2.93 8.444 | 445-1311-2-ND 4,000 8.10/M C1608X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.8 | 445-1312-1-ND .72 4.23 12.19 | 445-1312-2-ND 4,000 11.70/М C1608X7R1H223K 
50 47000pF +*10% 0.8 | 445-1313-1-ND 1.05 6.18 17.81 445-1313-2-ND 4,000 17.10/M C1608X7R1H473K 
50 0.1 pF +10% 0.8 | 445-1314-1-ND .99 5.85 16.88 | 445-1314-2-ND 4,000 18.90/M C1608X7R1H104K 
25 47000pF +10% 0.8 | 445-1315-1-ND 1.05 6.18 17.81 445-1315-2-ND 4,000 17.10/M C1608X7R1E473K 
25 0.1рЕ +10% 0.8 | 445-1316-1-ND .97 5.72 16.50 | 445-1316-2-ND 4,000 15.84/М C1608X7R1E104K 
16 0.1uF +10% 0.8 | 445-1317-1-ND 197 5.72 16.50 | 445-1317-2-ND 4,000 15.84/M C1608X7R1C104K 
16 0.22uF +10% 0.8 | 445-1318-1-ND 1.96 11.57 33.38 | 445-1318-2-ND 4,000 32.04/M C1608X7R1C224K 
16 1.0рЕ +10% 0.8 | 445-1604-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-1604-2-ND 4,000 28.80/M C1608X7R1C105K 
16 1.0pF +10% 0.8 | 445-1416-1-ND 4.55 26.90 77.59 | 445-1416-2-ND 4,000 74.49/M C1608X5R1C105K 
10 0.22uF +10% 0.8 | 445-1319-1-ND 1.85 10.92 31.50 | 445-1319-2-ND 4,000 30.24/M C1608X5R1A224K 
10 0.47uF +10% 0.8 | 445-1320-1-ND 3.06 18.07 52.13 | 445-1320-2-ND 4,000 50.04/M C1608X5R1A474K 
X5R 10 1.0рЕ +10% 0.8 | 445-1321-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 445-1321-2-ND 4,000 68.40/M C1608X5R1A105K 
6.3 1.ОНЕ +10% 0.8 | 445-1322-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 445-1322-2-ND 4,000 68.40/M C1608X5R0J105K 
6.3 2.2uF +20% 0.8 | 445-1323-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-1323-2-ND 4,000 99.00/M C1608X5R0J225M 
6.3 4.7uF +20% 0.8 | 445-1417-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 445-1417-2-ND 4,000 64.80/M C1608X5R0J475M 
50 0.1uF +80/-20% | 0.8 | 445-1324-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1324-2-ND 4,000 8.10/M C1608Y5V1H104Z 
25 0.1uF +80/-20% | 0.8 | 445-1325-1-ND .50 2.93 8.44 | 445-1325-2-ND 4,000 8.10/M C1608Y5V1E104Z 
Y5V 16 0.1 pF +80/-20% | 0.8 | 445-1326-1-ND 150 2.93 8.44 | 445-1326-2-ND 4,000 8.10/M C1608Y5V1C104Z 
16 1.ОНЕ +80/-20% | 08 1.93 11.38 32.81 4,000 31.50/М C1608Y5V1C105Z 
10 1.0НЕ +80/-20% | 0.8 | 445-1328-1-ND 1.93 11.38 32.81 445-1328-2-ND 4,000 31.50/M C1608Y5V1A105Z 
50 0.01рЕ +10% 0.7 | 445-1810-1-ND NEW! 3.63 21.45 61.88 | 445-1810-2-ND NEW! 4,000 59.40/M C1632X7R1H103K 
50 0.022yF +10% 0.7 | 445-1811-1-ND NEW! 3.87 22.88 66.00 | 445-1811-2-ND NEW! 4,000 63.36/M C1632X7R1H223K 
50 0.047рЕ +10% 0.7 | 445-1812-1-ND NEW! 4.11 24.31 70.13 | 445-1812-2-ND NEW! 4,000 67.32/M C1632X7R1H473K 
50 0.1uF +10% 0.7 | 445-1813-1-ND NEW! 4.36 25.74 74.25 | 445-1813-2-ND NEW! 4,000 71.28/M C1632X7R1H104K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.15 | 445-1814-1-ND NEW! 4.60 27.17 78.38 | 445-1814-2-ND NEW! 2,000 75.24/M C1632X7R1H224K 
0612 25 0.22uF +10% 0.7 | 445-1815-1-ND NEW! 4.36 25.74 74.25 | 445-1815-2-ND NEW! 4,000 71.28/M C1632X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.15 | 445-1816-1-ND NEW! 4.84 28.60 82.50 | 445-1816-2-ND NEW! 2,000 79.20/M C1632X7R1E474K 
16 0.47uF +10% 0.7 | 445-1817-1-ND NEW! 4.60 27.17 78.38 | 445-1817-2-ND NEW! 4,000 75.24/М C1632X7R1C474K 
16 1.0рЕ +10% 1.15 | 445-1818-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 | 445-1818-2-ND NEW! 2,000 99.00/M C1632X7R1C105K 
10 1.0рЕ +10% 0.7 | 445-1819-1-МО NEW! 5.81 34.32 99.00 | 445-1819-2-ND NEW! 4,000 95.04/М C1632X5R1A105K 
X5R 10 2.2uF +10% 1.15 | 445-1820-1-ND NEW! 7.26 42.90 123.75 | 445-1820-2-ND NEW! 2,000 118.80/M C1632X5R1A225K 
6.3 4.7uF +10% 1.3 | 445-1821-1-ND NEW! 8.47 50.05 144.38 | 445-1821-2-ND NEW! 2,000 138.60/M C1632X5R0J475K 
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&T DK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Сол) 


Case Wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 100pF +5% 0.6 | 445-1329-1-ND 1.19 7.02 20.25 445-1329-2-ND 4,000 19.44/M C2012C0G1H101J 
50 1000pF +5% 0.6 | 445-1330-1-ND 2.20 13.00 37.50 445-1330-2-ND 4,000 36.00/M C2012C0G1H102J 
50 1500pF +5% 0.6 | 445-1331-1-ND 1.60 9.43 27.19 445-1331-2-ND 4,000 26.10/M C2012C0G1H152J 
сос 50 2200pF +5% 0.6 | 445-1332-1-ND 2.04 12.03 34.69 445-1332-2-ND 4,000 33.30/M C2012C0G1H222J 
(NP0) 50 2700pF +5% 0.6 | 445-1600-1-ND 2.00 11.81 34.07 445-1600-2-ND 2,000 32.71/M C2012C0G1H272J 
50 3300pF +5% 0.6 | 445-1333-1-ND 2.31 13.65 39.38 445-1333-2-ND 2,000 37.80/M C2012C0G1H332J 
50 4700pF +5% 0.85 | 445-1334-1-ND 3.21 18.96 54.69 445-1334-2-ND 4,000 52.51/M C2012C0G1H472J 
50 6800pF +5% 1.25 | 445-1335-1-ND 4.49 26.53 76.52 445-1335-2-ND 2,000 73.46/M C2012C0G1H682J 
50 10000pF +5% 1.25 | 445-1336-1-ND 7.70 45.50 131.25 445-1336-2-ND 2,000 126.00/M C2012C0G1H103J 
100 1000pF +10% 0.85 | 445-1337-1-ND 1.29 7.61 21.94 445-1337-2-ND 4,000 21.06/M C2012X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.85 | 445-1338-1-ND 1.19 7.02 20.25 445-1338-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.85 | 445-1339-1-ND 1.29 7.61 21.94 445-1339-2-ND 4,000 21.06/M C2012X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.85 | 445-1340-1-ND 1.19 7.02 20.25 445-1340-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.85 | 445-1341-1-ND 1.29 7.61 21.94 445-1341-2-ND 4,000 21.06/M C2012X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.85 | 445-1342-1-ND 1.19 7.02 20.25 445-1342-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.85 | 445-1343-1-ND 1.29 7.61 21.94 445-1343-2-ND 4,000 21.06/M C2012X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.85 | 445-1344-1-ND 1.19 7.02 20.25 445-1344-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A103M 
100 22000pF +10% 1.25 | 445-1345-1-ND 1.49 8.78 25.31 445-1345-2-ND 2,000 24.30/M C2012X7R2A223K 
100 22000pF +20% 1.25 | 445-1346-1-ND 1.39 8.19 23.63 445-1346-2-ND 2,000 22.68/M C2012X7R2A223M 
100 0.1uF +10% 1.25 | 445-1418-1-ND 7.15 42.25 121.88 445-1418-2-ND 2,000 117.00/M C2012X7R2A104K 
50 1000pF +10% 0.6 | 445-1347-1-ND .85 5.05 14.57 445-1347-2-ND 4,000 13.99/M C2012X7R1H102K 
X7R 50 10000pF +10% 0.6 | 445-1348-1-ND 7. 4.55 13.13 445-1348-2-ND 4,000 12.60/M C2012X7R1H103K 
50 0.1uF +10% 0.85 | 445-1349-1-ND 1.63 9.62 27.75 445-1349-2-ND 2,000 26.64/M C2012X7R1H104K 
50 0.22uF +10% 1.25 | 445-1350-1-ND 2.37 13.98 40.31 445-1350-2-ND 2,000 38.70/M C2012X7R1H224K 
25 0.1uF +10% 0.85 | 445-1351-1-ND 1.63 9.62 27.75 445-1351-2-ND 2,000 26.64/M C2012X7R1E104K 
0805 25 0.22uF +10% 1.25 | 445-1352-1-ND 2.37 13.98 40.31 445-1352-2-ND 2,000 38.70/M C2012X7R1E224K 
25 0.47uF. +10% 1.25 | 445-1353-1-ND 3.52 20.80 60.00 445-1353-2-ND 2,000 57.60/M C2012X7R1E474K 
25 1.0рЕ +10% 1.25 | 445-1354-1-ND 5.94 35.10 101.25 445-1354-2-ND 2,000 97.20/M C2012X7R1E105K 
16 0.22uF +10% 1.25 | 445-1355-1-ND 2.37 13.98 40.31 445-1355-2-ND 2,000 38.70/M C2012X7R1C224K 
16 0.33uF +10% 1.25 | 445-1356-1-ND 3.30 19.50 56.25 445-1356-2-ND 2,000 54.00/M C2012X7R1C334K 
16 0.47рЕ +10% 1.25 | 445-1357-1-ND 3.52 20.80 60.00 445-1357-2-ND 2,000 57.60/M C2012X7R1C474K 
16 1.0uF. +10% 1.25 | 445-1358-1-ND 4.29 25.35 73.13 445-1358-2-ND 2,000 70.20/M C2012X7R1C105K 
16 2.2uF +10% 1.25 | 445-1420-1-ND 6.17 36.45 105.13 445-1420-2-ND 2,000 100.93/M C2012X7R1C225K 
10 1.0uF. +10% 0.85 | 445-1359-1-ND 4.81 28.41 81.96 445-1359-2-ND 2,000 78.68/M C2012X7R1A105K 
10 4.7uF +20% 1.25 | 445-1605-1-ND 6.00 35.43 102.19 445-1605-2-ND 2,000 98.10/M C2012X7R1A475M 
25 1.0рЕ +10% 1.25 | 445-1419-1-ND 4.01 23.67 68.27 445-1419-2-ND 2,000 65.54/M C2012X5R1E105K 
10 1.0рЕ +10% 0.85 | 445-1587-1-ND 3.96 23.40 67.50 445-1587-2-ND 4,000 64.80/M C2012X5R1A105K/0.85 
10 2.2uF +10% 0.85 | 445-1588-1-ND 7.48 44.20 127.50 445-1588-2-ND 4,000 122.40/M C2012X5R1A225K/0.85 
X5R 6.3 4.7uF +10% 1.25 | 445-1421-1-ND 13.61 80.44 232.03 445-1421-2-ND 2,000 222.75/М C2012X5R0J475K 
6.3 4.7yF +20% 1.25 | 445-1362-1-ND 13.75 81.25 234.38 445-1362-2-ND 2,000 225.00/M C2012X5R0J475M 
6.3 10uF +20% 1.25 | 445-1363-1-ND 11.74 69.36 200.06 445-1363-2-ND 2,000 234.00/M C2012X5R0J106M 
6.3 22uF +20% 1.25 | 445-1422-1-ND 14.85 87.75 253.13 445-1422-2-ND 2,000 243.00/M C2012X5R0J226M 
50 1.0рЕ +80/-20% | 1.25 | 445-1364-1-ND 1.82 10.73 30.94 445-1364-2-ND 2,000 29.70/M C2012Y5V1H105Z 
25 1.0рЕ +80/-20% | 0.85 | 445-1590-1-ND 1.82 10.73 30.94 445-1590-2-ND 4,000 29.70/M C2012Y5V1E105Z/0.85 
25 2.2uF +80/-20% | 1.25 | 445-1366-1-ND 3.85 22.75 65.63 445-1366-2-ND 2,000 63.00/M C2012Y5V1E225Z 
16 1.0рЕ +80/-20% | 0.85 | 445-1589-1-ND 1.82 10.73 30.94 445-1589-2-ND 4,000 29.70/M C2012Y5V1C105Z/0.85 
Y5V 16 2.2uF +80/-20% | 1.25 | 445-1368-1-ND 3.85 22.75 65.63 445-1368-2-ND 2,000 63.00/M C2012Y5V1C225Z 
16 4.7uF +80/-20% | 1.25 | 445-1369-1-ND 7.04 41.60 120.00 445-1369-2-ND 2,000 115.20/M C2012Y5V1C475Z 
10 4.7uF +80/-20% | 1.25 | 445-1370-1-ND 7.04 41.60 120.00 445-1370-2-ND 2,000 115.20/M C2012Y5V1A475Z 
10 10uF +80/-20% | 1.25 | 445-1371-1-ND 10.45 61.75 178.13 445-1371-2-ND 2,000 171.00/M C2012Y5V1A106Z 
6.3 10uF +80/-20% | 1.25 | 445-1372-1-ND 8.91 52.65 151.88 445-1372-2-ND 2,000 145.80/M C2012Y5V0J106Z 
6.3 22uF +80/-20% | 1.25 | 445-1373-1-ND 17.82 105.30 303.75 445-1373-2-ND 2,000 291.60/M C2012Y5V0J226Z 
50 4700pF +5% 0.6 | 445-1374-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-1374-2-ND 4,000 72.00/M C3216C0G1H472J 
INED 50 10000pF +5% 0.85 | 445-1375-1-ND 9.90 58.50 168.75 445-1375-2-ND 2,000 162.00/M C3216C0G1H103J 
50 22000pF +5% 1.15 | 445-1376-1-ND 13.20 78.00 225.00 445-1376-2-ND 2,000 216.00/M C3216C0G1H223J 
100 0.1uF +10% 1.6 | 445-1377-1-ND 7.15 42.25 121.88 445-1377-2-ND 2,000 117.00/M C3216X7R2A104K 
100 0.1uF +20% 1.6 | 445-1378-1-ND 6.50 38.41 110.79 445-1378-2-ND 2,000 106.36/M C3216X7R2A104M 
50 0.22uF +10% 1.6 | 445-1379-1-ND 3.63 21.45 61.88 445-1379-2-ND 2,000 59.40/M C3216X7R1H224K 
50 0.47рЕ +10% 1.6 | 445-1380-1-ND 4.46 26.33 75.94 445-1380-2-ND 2,000 72.90/M C3216X7R1H474K 
50 1.0рЕ +10% 1.6 | 445-1423-1-ND 4.12 24.34 70.20 445-1423-2-ND 2,000 67.39/M C3216X7R1H105K 
25 1.0рЕ +10% 0.85 | 445-1592-1-ND 4.51 26.65 76.88 445-1592-2-ND 4,000 73.80/M C3216X7R1E105K/0.85 
25 2.2uF +10% 1.6 | 445-1382-1-ND 6.83 40.38 116.48 445-1382-2-ND 2,000 111.82/M C3216X7R1E225K 
X7R 25 4.7yF +10% 1.6 | 445-1606-1-ND 6.17 36.47 105.19 445-1606-2-ND 2,000 100.98/M C3216X7R1E475K 
25 4.7uF +20% 1.6 | 445-1424-1-ND 12.56 74.21 214.07 445-1424-2-ND 2,000 205.51/M C3216X7R1E475M 
16 1.0uF. +10% 0.85 | 445-1591-1-ND 3.85 22.75 65.63 445-1591-2-ND 4,000 63.00/M C3216X7R1C105K/0.85 
16 2.2uF +10% 1.6 | 445-1384-1-ND 8.23 48.62 140.25 445-1384-2-ND 2,000 134.64/M C3216X7R1C225K 
1206 16 4.7uF +10% 1.6 | 445-1385-1-ND 13.16 77.79 224.40 445-1385-2-ND 2,000 215.43/M C3216X7R1C475K 
16 4.7uF +20% 1.6 | 445-1425-1-ND 11.85 70.01 201.96 445-1425-2-ND 2,000 193.88/M C3216X7R1C475M 
16 10uF +20% 1.6 | 445-1601-1-ND 16.39 96.85 279.38 445-1601-2-ND 2,000 268.20/M C3216X7R1C106M 
10 10uF +20% 1.6 | 445-1602-1-ND 14.85 87.75 253.13 445-1602-2-ND 2,000 243.00/M C3216X7R1A106M 
16 10uF +20% 1.6 | 445-1426-1-ND 12.67 74.88 216.00 445-1426-2-ND 2,000 207.36/M C3216X5R1C106M 
10 4.7yF +10% 1.6 | 445-1386-1-ND 10.78 63.70 183.75 445-1386-2-ND 2,000 176.40/M C3216X5R1A475K 
10 10uF +20% 1.6 | 445-1387-1-ND 16.94 100.10 288.75 445-1387-2-ND 2,000 277.20/М C3216X5R1A106M 
X5R 6.3 10uF +10% 1.6 | 445-1388-1-ND 17.60 104.00 300.00 445-1388-2-ND 2,000 288.00/M C3216X5R0J106K 
6.3 10uF +20% 1.6 | 445-1389-1-ND 16.50 97.50 281.25 445-1389-2-ND 2,000 270.00/M C3216X5R0J106M 
6.3 22uF +20% 1.6 | 445-1427-1-ND 24.75 146.25 421.88 445-1427-2-ND 2,000 405.00/M C3216X5R0J226M 
6.3 47uF +20% 1.6 | 445-1428-1-ND 39.60 234.00 675.00 445-1428-2-ND 2,000 648.00/M C3216X5R0J476M 
16 4.7uF +80/-20% | 0.85 | 445-1594-1-ND 5.72 33.80 97.50 445-1594-2-ND 4,000 93.60/M С3216Ү5У1С4752/0.85 
16 10uF +80/-20% 1.6 | 445-1391-1-ND 9.35 55.25 159.38 445-1391-2-ND 2,000 153.00/M C3216Y5V1C106Z 
Y5V 10 10uF +80/-20% | 0.85 | 445-1593-1-ND 9.35 55.25 159.38 445-1593-2-ND 4,000 153.00/M C3216Y5V1A106Z/0.85 
10 22uF +80/-20% 1.6 | 445-1393-1-ND 25.85 152.75 440.63 445-1393-2-ND 2,000 423.00/M C3216Y5V1A226Z 
6.3 47uF +80/-20% 1.6 | 445-1394-1-ND 39.60 234.00 675.00 445-1394-2-ND 2,000 648.00/M C3216Y5V0J476Z 
COG (NPO) 50 39000pF +5% 2.0 | 445-1603-1-ND 32.34 191.10 551.25 445-1603-2-ND 2,000 529.20/M C3225C0G1H393J 
1210 100 0.47uF. +20% 2.0 | 445-1395-1-ND 21.78 128.70 371.25 445-1395-2-ND 1,000 356.40 C3225X7R2A474M 
X7R 100 1.0рЕ +20% 2.0 | 445-1429-1-ND 24.75 146.25 421.88 445-1429-2-ND 1,000 405.00 C3225X7R2A105M 
50 1.0рЕ +10% 1.6 | 445-1430-1-ND 10.89 64.35 185.63 445-1430-2-ND 1,000 178.20 C3225X7R1H105K 
(Continued) 
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TDK. Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.0рЕ +20% 1.6 | 445-1396-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 445-1396-2-ND 1,000 180.00 C3225X7R1H105M 
50 2.2uF +10% 2.5 | 445-1431-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 445-1431-2-ND 1,000 194.40 C3225X7R1H225K 
50 З.ЗрЕ +20% 2.5 | 445-1432-1-ND 14.85 87.75 253.18 | 445-1432-2-ND 1,000 243.00 C3225X7R1H335M 
25 2.2uF. +20% 1.6 | 445-1397-1-ND 18.48 109.20 315.00 | 445-1397-2-ND 1,000 302.40 C3225X7R1E225M 
X7R 25 4.7uF. +10% 2.0 | 445-1433-1-ND 21.56 127.41 367.54 | 445-1433-2-ND 1,000 352.84 C3225X7R1E475K 
25 4.7uF +20% 2.0 | 445-1398-1-ND 21.78 128.70 371.25 | 445-1398-2-ND 1,000 356.40 C3225X7R1E475M 
25 10рЕ +20% 2.5 23.96 141.57 408.38 | 445-1434-2-ND 1,000 392.04 C3225X7R1E106M 
16 4.7uF +10% 1.6 19.38 114.54 330.41 445-1435-2-ND 2,000 317.20/M C3225X7R1C475K 
16 10рЕ +20% 2.0 | 445-1399-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-1399-2-ND 1,000 360.00 C3225X7R1C106M 
16 10НЕ +20% 2.0 | 445-1400-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-1400-2-ND 1,000 360.00 C3225X5R1C106M 
16 22yF +20% 2.5 | 445-1436-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 445-1436-2-ND 1,000 226.80 C3225X5R1C226M 
1210 10 10рЕ +10% 2.0 | 445-1401-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 445-1401-2-ND 1,000 324.00 C3225X5R1A106K 
XSR 10 10рЕ +20% 2.0 | 445-1402-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 445-1402-2-ND 1,000 297.00 C3225X5R1A106M 
° 10 22yF +20% 2.8 | 445-1403-1-ND 38.39 226.85 654.38 | 445-1403-2-ND 1,000 628.20 C3225X5R1A226M 
6.3 22yF +20% 2.0 | 445-1595-1-ND 31.90 188.50 543.75 | 445-1595-2-ND 1,000 522.00 C3225X5R0J226M/2.00 
6.3 47yF +20% 2.5 | 445-1405-1-ND 55.00 325.00 937.50 | 445-1405-2-ND 1,000 900.00 C3225X5R0J476M 
6.3 100рЕ +20% 2.5 | 445-1437-1-ND 79.20 468.00 1350.00 | 445-1437-2-ND 1,000 1296.00 C3225X5R0J107M 
25 10рЕ +80/-20% | 1.6 | 445-1598-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 445-1598-2-ND 2,000 194.40/M C3225Y5V1E106Z/1.60 
16 10НЕ +80/-20% | 1.15 9.90 58.50 168.75 | 445-1597-2-ND 2,000 162.00/M C3225Y5V1C1062Z/1.15 
Y5V 10 22yF +80/-20% | 2.0 | 445-1408-1-ND 23.10 136.50 393.75 |— = = C3225Y5V1A226Z 
10 22yF +80/-20% | 1.15 | 445-1596-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-1596-2-ND 2,000 450.00/M C3225Y5V1A226Z/1.15 
10 4A7yF +80/-20% | 2.0 | 445-1409-1-ND 74.25 438.75 1265.63 | 445-1409-2-ND 1,000 1215.00 C3225Y5V1A476Z 
6.3 100рЕ +80/-20% | 2.5 | 445-1410-1-ND 99.00 585.00 1687.50 | 445-1410-2-ND 1,000 1620.00 C3225Y5V0J107Z 
100 1.ОНЕ +10% 2.3 | 445-1438-1-ND 35.15 207.68 — | 445-1438-2-ND 500 287.55 C4532X7R2A105K 
100 1.0рЕ +20% 2.3 | 445-1411-1-ND 38.50 227.50 — | 445-1411-2-ND 500 315.00 C4532X7R2A105M 
100 2.2uF. +20% 2.3 | 445-1439-1-ND 38.12 225.23 — | 445-1439-2-ND 500 311.85 C4532X7R2A225M 
50 2.2uF +20% 1.6 | 445-1447-1-ND 29.70 175.50 506.25 | 445-1447-2-ND 1,000 486.00 C4532X7R1H225M 
X7R 50 4.7uF +20% 2.3 | 445-1448-1-ND 33.66 198.90 573.75 | 445-1448-2-ND 1,000 550.80 C4532X7R1H475M 
50 6.8uF +20% 2.5 | 445-1449-1-ND 63.36 374.40 — | 445-1449-2-ND 500 518.40 C4532X7R1H685M 
25 4.7uF. +20% 1.6 | 445-1446-1-ND 24.75 146.25 — | 445-1446-2-ND 1,000 405.00 C4532X7R1E475M 
25 10рЕ +20% 2.5 | 445-1445-1-ND 42.57 251.55 — | 445-1445-2-ND 500 348.30 C4532X7R1E106M 
1812 25 22yF +20% 2.5 | 445-1607-1-ND 37.20 219.83 — | 445-1607-2-ND 500 304.38 C4532X7R1E226M 
16 22yF +20% 2.5 | 445-1442-1-ND 43.56 257.40 — | 445-1442-2-ND 500 356.40 C4532X7R1C226M 
25 22yF +20% 2.5 | 445-1444-1-ND 44.50 262.93 — | 445-1444-2-ND 500 364.05 C4532X5R1E226M 
16 33uF +20% 2.5 | 445-1443-1-ND 57.72 341.06 — | 445-1443-2-ND 500 472.23 C4532X5R1C336M 
XSR 10 22yF +20% 2.0 | 445-1412-1-ND 44.00 260.00 — | 445-1412-2-ND 500 360.00 C4532X5R1A226M 
10 33uF +20% 2.0 | 445-1441-1-ND 54.45 321.75 — | 445-1441-2-ND 500 445.50 C4532X5R1A336M 
10 47yF +20% 2.8 | 445-1440-1-ND 69.30 409.50 — | 445-1440-2-ND 500 567.00 C4532X5R1A476M 
6.3 100yF +20% 2.8 | 445-1413-1-ND 110.00 650.00 — | 445-1413-2-ND 500 900.00 C4532X5R0J107M 
Y5V 10 100рЕ +80/-20% | 2.5 | 445-1414-1-ND 118.80 702.00 — | 445-1414-2-ND 500 972.00 C4532Y5V1A107Z 
100 4.7uF. +20% 2.3 | 445-1450-1-ND 54.57 322.45 — | 445-1450-2-ND 500 446.47 C5750X7R2A475M 
X7R 50 10рЕ +20% 2.8 | 445-1454-1-ND 45.05 266.18 — | 445-1454-2-ND 500 368.55 C5750X7R1H106M 
2220 25 22yF +20% 2.5 | 445-1453-1-ND 79.20 468.00 — | 445-1453-2-ND 500 648.00 C5750X7R1E226M 
XSR 16 47yF +20% 2.3 | 445-1452-1-ND 97.02 573.30 — | 445-1452-2-ND 500 793.80 C5750X5R1C476M 
10 68yF +20% 2.3 | 445-1451-1-ND 90.34 533.81 — | 445-1451-2-ND 500 739.18 C5750X5R1A686M 


CKG Series 2-Chip Piled Multilayer Ceramic Capacitors 


Жа. Features: * No polarity * Twice the capacitance is excellent performance оп aluminum circuit substrates *Low applications * Maintenance free power supplies, DC to DC 
< obtainable on a single capacitor space * Unique ESR and ESL promises excellent characteristics for high converters and automotive 
5.5 construction provides high reliability е Metal caps absorb frequency switching power supply Operating Temperature: • X7R: -55°C ~ 125°C » ХБН: 
max stress from thermal and mechanical shocks, ensuring Applications: е Smoothing circuits, temperature variable -55°C ~ 85°C 
МУ Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
E Series Type DC | Сарасйапсе | Tolerance | Part No. i 10 100 Size Pricing Part No. 
M E CKG45N X5R 50 10yf 2096 445-1660-1-ND 7.00 60.90 532.00 445-1660-2-ND 1,000 2520.00 CKG45NX5R1H106M 
X7R 100 2.2uf 20% 445-1658-1-ND 6.00 52.20 456.00 445-1658-2-ND 1,000 2160.00 CKG57NX7R2A225M 
- 100 4.7yf 20% 445-1659-1-ND 6.38 55.46 484.50 445-1659-2-ND 1,000 2295.00 CKG57NX7R2A475M 
Series ш Е СКО57М 50 221 20% 445-1655-1-ND 7.50 65.25 570.00 445-1655-2-ND 1,000 2700.00 CKG57NX5R1H226M 
CRG4SNT 55 40 14 ХӘН | 25 атуї 20% 445-1657-1-ND 740 6438 562.40 | 445-1657-2-ND | 1,000 | 2664.00 | СКО57МХ5В1Е476М 
CKG57N| 65 55 19 16 100uf 2096 445-1656-1-ND 8.50 7395 646.00 | 445-1656-2-ND | 1,000 3060.00 | CKG57NX5R1C107M 
NEW! CLL Series Ultra Low Inductance MLCC Capacitors < 2.00 
Features: Applications: T 
e Features a unique internal structure that cancels magnetic fields to * Power supply circuits for CPUs and high-speed digital ICs 
reduce inductance A " 0.50 > 
* Compact and lightweight Operating Temperature: S. 1.25 
* This product supports lead-free soldering * X7R and X78: -55°C - 125°С 25 Lead Free/RoHS Compliant 
Case му Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
16 0.047uF +20% 0.55 445-1931-1-ND 7.43 43.88 126.56 445-1931-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X7R1C473M 
16 0.068uF +20% 0.55 445-1932-1-ND 7.43 43.88 126.56 445-1932-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X7R1C683M 
10 0.1рЕ +20% 0.55 445-1933-1-ND 7.43 43.88 126.56 445-1933-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X7R1A104M 
xm 10 0.22yF +20% 0.55 445-1934-1-ND 7.48 43.88 126.56 445-1934-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X7R1A224M 
10 0.3ЗрЕ +20% 0.95 445-1938-1-ND 8.25 48.75 140.63 445-1938-2-ND 4,000 135.00/M CLLD11X7R1A334M 
10 0.47НЕ +20% 0.95 445-1939-1-ND 8.25 48.75 140.63 445-1939-2-ND 4,000 135.00/M CLLD11X7R1A474M 
0508 6.3 0.3ЗрЕ +20% 0.55 445-1935-1-ND 7.48 43.88 126.56 445-1935-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X7R0J334M 
6.3 0.68НЕ %20% 0.95 445-1940-1-ND 8.25 48.75 140.63 445-1940-2-ND 4,000 135.00/M CLLD11X7R0J684M 
6.3 0.47НЕ +20% 0.55 445-1936-1-ND 7.43 43.88 126.56 445-1936-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X7S0J474M 
4 0.68НЕ +20% 0.55 445-1937-1-ND 7.48 43.88 126.56 445-1937-2-ND 4,000 121.50/M CLLD11X750G684M 
Х75 4 1.ОНЕ +20% 0.95 445-1941-1-ND 8.25 48.75 140.63 445-1941-2-ND 4,000 135.00/M CLLD11X7S0G105M 
4 1.5uF +20% 0.95 445-1942-1-ND 9.90 58.50 168.75 445-1942-2-ND 4,000 162.00/M CLLD11X7S0G155M 
4 2.2uF +20% 0.95 445-1943-1-ND 9.90 58.50 168.75 445-1943-2-ND 4,000 162.00/M CLLD11X750G255M 
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«ТОК. NEW! 2-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array CKC Series 


Features: * Two capacitors are fitted in a single product, contributing to reduced installation costs * The electrostatic capacity range and 
shape are designed to meet the demands of the cellular phone market * Reduced crosstalk (signal interference) between the terminals 
Applications: • They are suited for circuits that require multiple identical capacitors in a particular area of a board, such as interfaces and 
high-frequency noise bypass circuits on cellular phones, interfaces including 1/О cables on PCs and peripherals, as well as CPU bus lines 


Operating Temperatures: • COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C • ХБН: 


-55°С - 85°С 


Сазе Dimensions (mm) 
Size L w T с Р а b c 
0504 1.37+0.15 1.0+0.15 0.9 max. 0.36+0.1 0.64+0.1 0.45 1.20 0.30 
0805 2.0+0.15 1.25+0.15 1.0 тах. 0.45+0.1 1.0-0.1 0.60 1.60 0.50 
Case Wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1858-1-ND 68 5.85 24.38 445-1858-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1859-1-ND 68 5.85 24.38 445-1859-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1860-1-ND 68 5.85 24.38 445-1860-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H220K 
COG (NPO) 50 ЗЗрЕ +10% 445-1861-1-ND .68 5.85 24.38 445-1861-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1862-1-ND .68 5.85 24.38 445-1862-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1863-1-ND .68 5.85 24.38 445-1863-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1864-1-ND 68 5.85 24.38 445-1864-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25C0G1H101K 
50 1000pF +20% 445-1865-1-ND 68 5.85 24.38 445-1865-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25X7R1H102M 
0504 X7R 50 2200pF +20% 445-1866-1-ND 68 5.85 24.38 445-1866-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25X7R1H222M 
25 4700pF +20% 445-1867-1-ND 68 5.85 24.38 445-1867-2-ND 4,000 27.30/M CKCM25X7R1E472M 
16 10000pF +20% 445-1868-1-ND 68 5.85 24.38 445-1868-2-ND 4,000 27.30/M СКСМ25Х7В1С103М 
10 22000рҒ +20% 445-1869-1-ND 79 6.75 28.13 445-1869-2-ND 4,000 31.50/M CKCM25X5R1A223M 
10 47000pF +20% 445-1870-1-ND 79 6.75 28.13 445-1870-2-МО 4,000 31.50/М CKCM25X5R1A473M 
X5R 6.3 -AOuF +20% 445-1871-1-ND 79 6.75 28.13 445-1871-2-ND 4,000 31.50/M CKCM25X5R0J104M 
6.3 -22uF +20% 445-1872-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1872-2-ND 4,000 48.30/M CKCM25X5R0J224M 
6.3 АТрЕ +20% 445-1873-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1873-2-ND 4,000 48.30/M CKCM25X5R0J474M 
6.3 1.ОНЕ +20% 445-1874-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1874-2-ND 4,000 48.30/M CKCM25X5R0J105M 
50 10рЕ +1pF 445-1875-1-ND .95 8.10 33.75 445-1875-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1876-1-ND 195 8.10 33.75 445-1876-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1877-1-ND 95 8.10 33.75 445-1877-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1878-1-ND 95 8.10 33.75 445-1878-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1879-1-ND 95 8.10 33.75 445-1879-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H470K 
C0G (NP0) 50 68pF +10% 445-1880-1-ND 95 8.10 33.75 445-1880-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1881-1-ND 95 8.10 33.75 445-1881-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1882-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1882-2-ND 4,000 42.00/M CKCL22C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1883-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1883-2-ND 4,000 42.00/M CKCL22C0G1H221K 
50 330pF +10% 445-1884-1-ND 1.16 9.90 41.25 445-1884-2-ND 4,000 46.20/M CKCL22C0G1H331K 
0805 50 470pF +10% 445-1885-1-ND 1.16 9.90 41.25 445-1885-2-ND 4,000 46.20/M CKCL22C0G1H471K 
50 1000pF +20% 445-1886-1-ND 95 8.10 33.75 445-1886-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1887-1-ND 95 8.10 33.75 445-1887-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1888-1-ND 95 8.10 33.75 445-1888-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1889-1-ND 195 8.10 33.75 445-1889-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22X7R1H103M 
25 22000pF +20% 445-1890-1-ND 95 8.10 33.75 445-1890-2-ND 4,000 37.80/M CKCL22X7R1E223M 
25 47000pF +20% 445-1891-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1891-2-ND 4,000 42.00/M CKCL22X7R1E473M 
16 -10НЕ +20% 445-1892-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1892-2-ND 4,000 42.00/M CKCL22X7R1C104M 
10 -22uF +20% 445-1893-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1893-2-ND 4,000 48.30/M CKCL22X5R1A224M 
X5R 6.3 АТрЕ +20% 445-1894-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1894-2-ND 4,000 48.30/M CKCL22X5R0J474M 
6.3 1.0нҒ +20% 445-1895-1-ND 1.31 11.25 46.88 445-1895-2-ND 4,000 52.50/M CKCL22X5R0J105M 


NEW! 4-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array CKC Series 


Features: * The CKC Series are integrated, single-chip, 4-element 
capacitors that are highly effective in EMC countermeasure applica- 
tions * They are particularly effective when used as a bypass for 
digital signal line noise, thereby preventing EMC around connectors 
Applications: * For use as a bypass for digital and analog signal line 
noise generated by telecommunications equipment and other com- 
mon electronic circuits 


Operating Temperatures: е COG (NPO) and X7R: -55°С - 125°C 
* X5R: -55°С - 85°С 


0805 Series 


TITT 
JAA 


No polarity 


1206 Series 


Dimensions in mm. 


Case Wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1822-1-ND 195 8.10 33.75 445-1822-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1823-1-ND .95 8.10 33.75 445-1823-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1824-1-ND .95 8.10 33.75 445-1824-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H220K 
сос (NP0) 50 33pF +10% 445-1825-1-ND .95 8.10 33.75 445-1825-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1826-1-ND 95 8.10 33.75 445-1826-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1827-1-ND 95 8.10 33.75 445-1827-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1828-1-ND .95 8.10 33.75 445-1828-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1829-1-ND 95 8.10 33.75 445-1829-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44C0G1H151K 
0805 50 220pF +20% 445-1830-1-ND 95 8.10 33.75 445-1830-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44X7R1H221M 
50 470pF +20% 445-1831-1-ND 95 8.10 33.75 445-1831-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1832-1-ND 95 8.10 33.75 445-1832-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1833-1-ND 95 8.10 33.75 445-1833-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1834-1-ND 95 8.10 33.75 445-1834-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44X7R1H472M 
25 10000pF +20% 445-1835-1-ND 95 8.10 33.75 445-1835-2-ND 4,000 37.80/M CKCL44X7R1E103M 
16 22000pF +20% 445-1836-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1836-2-ND 4,000 42.00/M CKCL44X7R1C223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1837-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1837-2-ND 4,000 42.00/M CKCL44X5R1A473M 
6.3 -10ШЕ +20% 445-1838-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1838-2-ND 4,000 48.30/M CKCL44X5R0J104M 
50 10pF +1pF 445-1839-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1839-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1840-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1840-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1841-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1841-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1842-1-ND 1.40 12.00 50.00 445-1842-2-ND 2,000 56.00/M CKCA43C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1843-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1843-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H470K 
C0G (NP0) 50 68pF +10% 445-1844-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1844-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1845-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1845-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1846-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1846-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1847-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1847-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43C0G1H221K 
1206 50 330pF +10% 445-1848-1-ND 1.16 9.90 41.25 445-1848-2-ND 2,000 46.20/M CKCA43C0G1H331K 
50 470pF +10% 445-1849-1-ND 1.46 9.90 41.25 445-1849-2-ND 2,000 46.20/M CKCA43C0G1H471K 
50 470pF +20% 445-1850-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1850-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1851-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1851-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1852-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1852-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43X7R1H222M 
ХВ 50 4700рЕ +20% 445-1853-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1853-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43X7R1H472M 
50 10000pF +20% 445-1854-1-ND 1.05 9.00 37.50 445-1854-2-ND 2,000 42.00/M CKCA43X7R1H103M 
50 22000pF +20% 445-1855-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1855-2-ND 2,000 48.30/M CKCA43X7R1H223M 
25 47000pF +20% 445-1856-1-ND 1.21 10.35 43.13 445-1856-2-ND 2,000 48.30/M CKCA43X7R1E473M 
16 ЛОрЕ +20% 445-1857-1-ND 1.31 11.25 46.88 445-1857-2-ND 2,000 52.50/M CKCA43X7R1C104M 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 


W° 
w Tu Ki 
Features: Applications: p .807 
* High capacitance per unit volume * Consumer electronics Тс N (20.5) + 
* For high frequency applications * Telecommunications „2 Ww = ze 2.44 
* NiSn terminations * Automotive 2 І У... 1 = (62) 
* Data processing ў N L, 4 р 
Dimensions: Inch (mm) au 
Case T w | T | L5 and L3 La — W] 
Size Min. Max. Min. Max. Min. 
0402 | .040" (1.0mm) | .020" (0.5mm) | .018" (0.45mm) | .022" (0.55mm) | .008" (0.20mm) | .012" (0.30mm) | .016" (0.40mm) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 | .063" (1.6mm) | .032" (0.8mm) | .029" (0.73mm) | .035" (0.87mm) | .010" (0.25mm) | .026" (0.65mm) | .016" (0.40mm) Size Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
" ü ў а r ў " 0402, 0603 
os amm 048 аны аға Бағы x аға | MOS TES | tsm) | 7067 tomm) | зза | аа паа 
1812 | .177" (4.5mm) | .126" (3.2mm) | .020" (0.51mm) | .072" (1.80mm) | .010" (0.25mm) | 030" (0.75mm) | .088" (2.20mm) 1812 472" (12mm) 7.087" (180mm) | .488" (12.4mm) | .724” (18.4mm) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo 
Size Type WV DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 .5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 95 5.59 16.13 311-1001-2-ND 10,000 15.48/M | 0402CG508C9B200 
50 1.2рЕ +0.25рЕ 311-1002-1-ND .99 5.85 16.88 311-1002-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG129C9B200 
50 1.5рЕ +0.25pF 311-1003-1-ND .99 5.85 16.88 311-1003-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG159C9B200 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND 199 5.85 16.88 311-1004-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG189C9B200 
50 2.0рЕ +0.25рЕ 311-1006-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1006-2-ND 10,000 17.10/M | 0402CG209C9B200 
50 2.7рЕ +0.25pF 311-1005-1-ND 199 5.85 16.88 311-1005-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG279C9B200 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND 199 5.85 16.88 311-1007-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG309C9B200 
50 3.3pF +0.25рЕ 311-1008-1-ND .99 5.85 16.88 311-1008-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG339C9B200 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND .99 5.85 16.88 311-1010-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG509C9B200 
50 5.6pF +0.5pF 311-1011-1-ND .99 5.85 16.88 311-1011-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG569D9B200 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND .99 5.85 16.88 311-1012-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG829D9B200 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND 70 4.25 14.00 311-1013-2-ND 10,000 18.00/M | 0402CG919D9B200 
NFO 50 10pF +5% 311-1014-1-ND 277 4.55 13.13 311-1014-2-ND 10,000 12.60/M | 0402CG100D9B200 
50 11рЕ +5% 311-1015-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1015-2-ND 10,000 17.82/M | 0402CG110J9B200 
50 12pF +5% 311-1016-1-ND .88 5.20 15.00 311-1016-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG120J9B200 
50 15pF +5% 311-1017-1-ND .88 5.20 15.00 311-1017-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG150J9B200 
50 22pF +5% 311-1018-1-ND .88 5.20 15.00 311-1018-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG220J9B200 
50 27pF +5% 311-1019-1-ND .94 5.53 15.94 311-1019-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG270J9B200 
50 33pF +5% 311-1020-1-ND .94 5.53 15.94 311-1020-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG330J9B200 
50 39pF +5% 311-1009-1-ND .84 4.94 14.25 311-1009-2-ND 10,000 13.68/M | 0402CG390J9B200 
50 47рЕ +5% 311-1021-1-ND .88 5.20 15.00 311-1021-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1022-1-ND .94 5.53 15.94 311-1022-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG560J9B200 
0402 50 82pF +5% 311-1023-1-ND 99 5.85 16.88 311-1023-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1024-1-ND .83 4.88 14.06 311-1024-2-ND 10,000 13.50/M | 0402CG101J9B200 
50 150pF +5% 77 4.68 15.40 311-1025-2-ND 10,000 19.80/M | 0402CG151J9B200 
25 220pF +5% 311-1026-1-ND .99 5.85 16.88 311-1026-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG221J8B200 
50 220pF +10% 311-1035-1-ND «ТР 4.55 13.13 311-1035-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R221K9B20D 
50 330pF +10% 4. 4.55 13.13 311-1027-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R331K9B20D 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND ST 4.55 13.13 311-1028-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND «ГР 4.55 13.13 311-1029-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND 77 4.55 13.13 311-1030-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R681K9B20D 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND xr 4.55 13.13 311-1031-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R122K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND sft 4.55 13.13 311-1032-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R152K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 77 4.55 13.13 311-1033-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R272K9B20D 
X7R 50 3300pF +10% 311-1034-1-ND .83 4.88 14.06 311-1034-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R332K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1036-1-ND .83 4.88 14.06 311-1036-2-ND 10,000 13.50/М | 04022R102K9B20D 
50 2200pF +10% AT 4.55 13.13 311-1037-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R222K9B20D 
25 3900рЕ +10% 311-1038-1-ND .83 4.88 14.06 311-1038-2-ND 10,000 13.50/М | 0402KRX7R8BB392 
25 4700pF +10% 311-1039-1-ND 77 4.55 13.13 311-1039-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R472K8B20D 
16 5600pF +10% 311-1040-1-ND JT 4.55 13.13 311-1040-2-ND 10,000 12.60/M | 0402KRX7R7BB562 
16 8200pF +10% 311-1041-1-ND .94 5.53 15.94 311-1041-2-ND 10,000 15.30/M | 04022R822K7B20D 
16 10000pF +10% 311-1042-1-ND 77 4.55 13.13 311-1042-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R103K7B20D 
16 22000pF -20%/+80% 311-1043-1-ND .86 5.07 14.63 311-1043-2-ND 10,000 14.04/M | 04022F223Z7B20D 
16 33000pF -20%/+80% 311-1044-1-ND .88 5.20 15.00 311-1044-2-ND 10,000 14.40/M | 04022F333Z7B20D 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 311-1045-1-ND 74 4.36 12.56 311-1045-2-ND 10,000 12.06/M | 04022F103Z7B20D 
16 47000pF -20%/+80% 311-1046-1-ND 194 5.53 15.94 311-1046-2-ND 10,000 15.30/M | 04022F473Z7B20D 
16 ЛОрЕ -20%/+80% 311-1047-1-ND .88 5.20 15.00 311-1047-2-ND 10,000 14.40/M | 04022F104Z7B20D 
50 .5pF +0.25рЕ 311-1048-1-ND 75 4.42 12.75 311-1048-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG508C9B200 
50 1.0pF +0.25рЕ 311-1049-1-ND .66 3.90 11.25 311-1049-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG109C9B200 
50 1.5рЕ +0.25pF 311-1050-1-ND 66 3.90 11.25 311-1050-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG159C9B200 
50 2.0рЕ +0.25рЕ 311-1051-1-ND .72 4.23 12.19 311-1051-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG209C9B200 
50 3.0pF +0.25pF 311-1052-1-ND 72 4.23 12.19 311-1052-2-МО 4,000 11.70/М | 0603CG309C9B200 
50 4.0рЕ +0.25рЕ 311-1053-1-ND 75 4.42 12.75 311-1053-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG409C9B200 
50 5.0pF +0.25рЕ 311-1054-1-ND 72 4.23 12.19 311-1054-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG509C9B200 
50 6.0рЕ +0.5pF 311-1055-1-ND .66 3.90 11.25 311-1055-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG609C9B200 
0603 NPO 50 7.0рЕ +0.5pF 311-1056-1-ND 75 4.42 12.75 311-1056-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG709D9B200 
50 8.0pF +0.5pF 75 4.42 12.75 311-1057-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG809D9B200 
50 10pF +5% 311-1058-1-ND .57 3.38 9.75 311-1058-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG100J9B200 
50 12pF +5% 311-1059-1-ND .55 3.25 9.38 311-1059-2-ND 4,000 9.00/M | 0603CG120J9B200 
50 15pF +5% 311-1060-1-ND 57 3.38 9.75 311-1060-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG150J9B200 
50 18pF +5% 311-1061-1-ND .57 3.38 9.75 311-1061-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG180J9B200 
50 22pF +5% 311-1062-1-ND 58 3.45 9.94 311-1062-2-ND 4,000 9.54/M | 0603CG220J9B200 
50 27pF +5% 311-1063-1-ND :66 3.90 11.25 311-1063-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG270J9B200 
50 33pF +5% 311-1064-1-ND .65 3.84 11.06 311-1064-2-ND 4,000 10.62/M | 0603CG330J9B200 


(Continued) 
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YAGEO 


Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors - 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo 
Size Type WV DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 47pF +5% 311-1065-1-ND .65 3.84 11.06 311-1065-2-ND 4,000 10.62/M | 0603CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND .68 4.03 11.63 311-1066-2-ND 4,000 11.16/M | 0603CG560J9B200 
50 68pF +5% 311-1067-1-ND .68 4.08 11.63 311-1067-2-ND 4,000 11.16/M | 0603CG680J9B200 
50 82pF +5% 311-1068-1-ND 73 4.29 12.38 311-1068-2-ND 4,000 11.88/M | 0603CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1069-1-ND .62 3.64 10.50 311-1069-2-ND 4,000 10.08/M | 0603CG101J9B200 
NPO 50 120pF +5% 311-1070-1-ND 73 4.29 12.38 311-1070-2-МО 4,000 11.88/М | 0603CG121J9B200 
50 150pF +5% 311-1071-1-ND .86 5.07 14.63 311-1071-2-ND 4,000 14.04/M | 0603CG151J9B200 
50 180pF +5% 311-1072-1-ND .94 5.53 15.94 311-1072-2-ND 4,000 15.30/M | 0603CG181J9B200 
50 220pF +5% 311-1073-1-ND 1.02 6.05 17.44 311-1073-2-ND 4,000 16.74/M_| 0603CG221J9B200 
50 270pF +5% 311-1074-1-ND -70 4.25 14.00 311-1074-2-ND 4,000 15.00/M_| 0603CG271J9B200 
50 330pF +5% 311-1075-1-ND 77 4.68 15.40 311-1075-2-ND 4,000 16.50/M | 0603CG331J9B200 
50 390pF +5% 311-1076-1-ND .84 5.10 16.80 311-1076-2-ND 4,000 18.00/M | 0603CG391J9B200 
50 220pF +10% 55 3.25 9.38 311-1077-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1185-1-ND .55 3.25 9.38 311-1185-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R271K9B20D 
0603 50 330pF +10% 311-1186-1-ND 55 3.25 9.38 311-1186-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1187-1-ND 55 3.25 9.38 311-1187-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1078-1-ND 55 3.25 9.38 311-1078-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1079-1-ND 55 3.25 9.38 311-1079-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1188-1-ND 55 3.25 9.38 311-1188-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R681K9B20D 
50 820pF +10% 311-1189-1-ND 55 3.25 9.38 311-1189-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R821K9B20D 
X7R 50 1000pF +10% 311-1080-1-ND .55 3.25 9.38 311-1080-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R102K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 57 3.38 9.75 311-1184-2-ND 4,000 9.36/M | 06032R152K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1081-1-ND .55 3.25 9.38 311-1081-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R222K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND .57 3.38 9.75 311-1082-2-ND 4,000 9.36/M | 06032R332K9B20D 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND .55 3.25 9.38 311-1083-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R472K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1084-1-ND .54 3.19 9.19 311-1084-2-ND 4,000 8.82/M | 06032R682K9B20D 
50 10000pF +10% -59 3.51 10.13 311-1085-2-ND 4,000 9.72/M | 06032R103K9B20D 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND .88 5.20 15.00 311-1086-2-ND 4,000 14.40/M | 06032R223K8B20D 
16 ЛОрЕ +10% 311-1088-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1088-2-ND 4,000 17.10/M | 06032R104K7B20D 
Y5V 25 ЛОрЕ -20%/+80% 311-1087-1-ND 64 3.77 10.88 311-1087-2-ND 4,000 10.44/M | 06032F104Z8B20D 
50 1.0pF +0.25рЕ 311-1089-1-ND -75 4.42 12.75 311-1089-2-ND 4,000 12.24/M_| 0805CG109C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 75 4.42 12.75 311-1090-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG159C9B200 
50 2.0pF +0.25рЕ 311-1091-1-ND .81 4.81 13.88 311-1091-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG209C9B200 
50 3.0pF +0.25рЕ 311-1092-1-ND .81 4.81 13.88 311-1092-2-ND 4,000 13.32/М | 0805CG309C9B200 
50 4.0pF +0.25рЕ 311-1093-1-ND .81 4.81 13.88 311-1093-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG409C9B200 
50 .50pF +0.25рЕ 311-1094-1-ND .86 5.07 14.63 311-1094-2-ND 4,000 14.04/M | 0805CG508C9B200 
50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 81 4.81 13.88 311-1095-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG609D9B200 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 81 4.81 13.88 311-1096-2-ND 4,000 13.32/М | 0805CG709D9B200 
50 8.0pF x0.5pF 311-1097-1-ND .81 4.81 13.88 311-1097-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG809D9B200 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 81 4.81 13.88 311-1098-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG909D9B200 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND -66 3.90 11.25 311-1099-2-ND 4,000 10.80/M | 0805CG100J9B200 
50 12pF +5% 311-1100-1-ND 75 4.42 12.75 311-1100-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG120J9B200 
50 15pF +5% 311-1101-1-ND 75 4.42 12.75 311-1101-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG150J9B200 
50 18pF +5% 311-1102-1-ND 75 4.42 12.75 311-1102-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG180J9B200 
50 22pF +5% 311-1103-1-ND .67 3.97 11.44 311-1103-2-ND 4,000 10.98/M | 0805CG220J9B200 
50 27pF +5% 311-1104-1-ND 75 4.42 12.75 311-1104-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG270J9B200 
NPO 50 ЗЗрЕ +5% 311-1105-1-ND 76 4.49 12.94 311-1105-2-ND 4,000 12.42/M | 0805CG330J9B200 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND 77 4.55 13.13 311-1106-2-ND 4,000 12.60/M | 0805CG390J9B200 
50 47pF +5% 78 4.62 13.31 311-1107-2-ND 4,000 12.78/M | 0805CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND 81 4.81 13.88 311-1108-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG560J9B200 
50 68pF +5% 311-1109-1-ND .83 4.88 14.06 311-1109-2-ND 4,000 13.50/M | 0805CG680J9B200 
50 82pF +5% 311-1110-1-ND 39 5.85 16.88 311-1110-2-ND 4,000 16.20/M_| 0805CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1111-1-ND .95 5.62 16.20 311-1111-2-ND 4,000 15.56/M | 0805CG101J9B200 
50 120pF +5% 311-1112-1-ND .97 5.72 16.50 311-1112-2-ND 4,000 15.84/M | 0805CG121J9B200 
0805 50 150pF +5% 311-1113-1-ND .97 5.72 16.50 311-1113-2-ND 4,000 15.84/M | 0805CG151J9B200 
50 180pF +5% 311-1114-1-ND .99 5.85 16.88 311-1114-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG181J9B200 
50 220pF +5% 311-1115-1-ND .99 5.85 16.88 311-1115-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG221J9B200 
50 270pF +5% 76 4.59 15.12 311-1116-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG271J9B200 
50 330pF +5% 311-1117-1-ND 1.01 5.98 17.25 311-1117-2-ND 4,000 16.56/M_| 0805CG331J9B200 
50 390pF +5% 311-1118-1-ND .70 4.25 14.00 311-1118-2-ND 4,000 15.00/M | 0805CG391J9B200 
50 470pF +5% 77 4.68 15.40 311-1119-2-ND 4,000 16.50/M | 0805CG471J9B200 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND .84 5.10 16.80 311-1120-2-ND 4,000 18.00/M | 0805CG561J9B200 
50 680pF +5% 311-1121-1-ND .92 5.61 18.48 311-1121-2-ND 4,000 19.80/M | 0805CG681J9B200 
50 1000pF +5% 311-1122-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1122-2-ND 4,000 22.50/M | 0805CG102J9B200 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 61 3.58 10.31 311-1123-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1191-1-ND 477 4.55 13.13 311-1191-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R271K9B20D 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND 77 4.55 13.13 311-1192-2-МО 4,000 12.60/М | 08052R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND 77 4.55 13.13 311-1193-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND .64 3.77 10.88 311-1124-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R471K9B20D 
50 560pF +10% 64 3.77 10.88 311-1125-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND .64 3.77 10.88 311-1126-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R681K9B20D 
X7R 50 820pF +10% 311-1194-1-ND 77 4.55 13.13 311-1194-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R821K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND .64 3.77 10.88 311-1127-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R102K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND -64 3.77 10.88 311-1128-2-ND 4,000 10.44/M_| 08052R152K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1129-1-ND .61 3.58 10.31 311-1129-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R222K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 61 3.58 10.31 311-1130-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R272K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1131-1-ND .64 3.77 10.88 311-1131-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R332K9B20D 
50 3900рЕ +10% 311-1132-1-ND .64 3.77 10.88 311-1132-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R392K9B20D 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND .64 3.77 10.88 311-1133-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R472K9B20D 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (сот) 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo 
Size Type WV DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND .64 3.77 10.88 311-1134-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R562K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1135-1-ND .57 3.38 9.75 311-1135-2-ND 4,000 9.36/M | 08052R682K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND .66 3.90 11.25 311-1136-2-ND 4,000 10.80/M | C08052KRX7R9BB103 
50 18000pF +10% 311-1137-1-ND 66 3.90 11.25 311-1137-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R183K9B20D 
хт 50 22000рЕ +10% 311-1138-1-ND 77 4.55 13.13 311-1138-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R223K9B20D 
0805 50 27000pF +10% 311-1139-1-ND .83 4.88 14.06 311-1139-2-ND 4,000 13.50/М | 08052R273K9B20D 
50 ЛОрЕ +10% .91 5.53 18.20 311-1140-2-ND 4,000 19.50/M | 08052R104K9B20D 
25 ЛОрЕ +10% 311-1141-1-ND .69 4.21 13.86 311-1141-2-ND 4,000 14.85/M | 08052R104K8B20D 
16 AO0uF +10% 311-1142-1-ND .82 4.97 16.38 311-1142-2-ND 4,000 17.55/M | 08052R104K7B20D 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND .66 3.90 11.25 311-1143-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R153K9B20D 
Y5V 10 З.ЗрЕ +20%+80% 311-1190-1-МО 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M | 08052F335Z6BBOD 
50 .5рЕ +0.25рЕ 311-1145-1-ND .98 5.95 19.60 311-1145-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG508C9B200 
50 1pF +0.25рЕ 311-1212-1-ND .92 6.20 21.00 311-1212-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG109C9B200 
50 1.5pF +0.25рЕ 311-1214-1-ND .92 6.20 21.00 311-1214-2-ND 4,000 27.00/М | 1206CG159C9B200 
50 1.8pF +0.25рЕ 311-1215-1-ND .92 6.20 21.00 311-1215-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG189C9B200 
50 2.2pF +0.25рЕ .95 5.78 19.04 311-1146-2-ND 4,000 20.40/M | 1206CG229C9B200 
50 2.7pF +0.25рЕ 311-1216-1-ND .92 6.20 21.00 311-1216-2-ND 4,000 27.00/М | 1206CG279C9B200 
50 3.3pF +0.25рЕ 311-1147-1-ND .95 5.74 18.90 311-1147-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG339C9B200 
50 3.9pF +0.25рЕ 311-1217-1-ND .92 6.20 21.00 311-1217-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG399C9B200 
50 4.7рЕ +0.25рЕ 311-1218-1-ND .92 6.20 21.00 311-1218-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG479C9B200 
50 5.1pF +0.25рЕ 311-1148-1-ND 1.02 6.16 20.30 311-1148-2-ND 4,000 21.75/M | 1206CG519C9B200 
50 5.6pF +0.25рЕ 311-1149-1-ND .95 5.74 18.90 311-1149-2-ND 4,000 20.25/М | 1206CG569C9B200 
50 6.8pF +0.5pF 311-1220-1-ND 192 6.20 21.00 311-1220-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG689D9B200 
50 7.5pF +0.5pF 311-1221-1-ND 83 5.58 18.90 311-1221-2-ND 4,000 24.30/M | 1206CG759D9B200 
50 8.2pF +0.5pF 311-1222-1-ND .92 6.20 21.00 311-1222-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG829D9B200 
NPO 50 9.1pF +0.5pF 311-1223-1-ND 1.15 7.75 26.25 311-1223-2-ND 4,000 33.75/M | 1206CG919D9B200 
50 10pF +5% 311-1150-1-ND .90 5.48 18.06 311-1150-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG100J9B200 
50 12pF +5% 311-1213-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1213-2-ND 4,000 28.50/M | 1206CG120J9B200 
50 15pF +5% 311-1151-1-ND .90 5.48 18.06 311-1151-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG150J9B200 
50 18pF +5% 311-1152-1-ND .90 5.48 18.06 311-1152-2-ND 4,000 19.35/М | 1206CG180J9B200 
50 20pF +5% .95 5.74 18.90 311-1153-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG200J9B200 
50 22pF +5% 311-1154-1-ND .90 5.48 18.06 311-1154-2-ND 4,000 19.35/М | 1206CG220J9B200 
50 27pF +5% 311-1155-1-ND .90 5.48 18.06 311-1155-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG270J9B200 
50 33pF +5% 311-1156-1-ND .90 5.48 18.06 311-1156-2-ND 4,000 19.35/М | 1206CG330J9B200 
50 39pF +5% 311-1157-1-ND .98 5.95 19.60 311-1157-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG390J9B200 
50 47pF +5% 311-1158-1-ND .98 5.95 19.60 311-1158-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG470J9B200 
50 51pF +5% 311-1219-1-ND 1.56 10.54 35.70 311-1219-2-ND 4,000 45.90/М | 1206CG510J9B200 
50 56pF x 596 311-1159-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1159-2-ND 4,000 22.50/M | 1206CG560J9B200 
50 68pF +5% 311-1160-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1160-2-ND 4,000 24.00/M | 1206CG680J9B200 
50 100pF +5% 311-1161-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1161-2-ND 4,000 22.50/M | 1206CG101J9B200 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND 1:12 6.80 22.40 311-1162-2-ND 4,000 24.00/M | 1206CG121J9B200 
50 1000pF +5% 311-1163-1-ND 1.10 7.44 25.20 311-1163-2-ND 4,000 32.40/M | 1206CG102J9B200 
1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 1.99 14.20 51.12 311-1144-2-ND 3,000 73.84/M | 12062R102KEBBOD 
1206 50 220pF +10% .90 5.48 18.06 311-1164-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND .90 5.48 18.06 311-1165-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R271K9B20D 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND .90 5.48 18.06 311-1166-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R331K9B20D 
50 390рЕ +10% 311-1205-1-ND .98 5.95 19.60 311-1205-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R391K9B20D 
50 470pF +*10% 311-1167-1-ND .84 5.10 16.80 311-1167-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND .84 5.10 16.80 311-1168-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R561K9B20D 
50 680pF +10% .84 5.10 16.80 311-1169-2-ND 4,000 18.00/М | 12062R681K9B20D 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND .95 5.74 18.90 311-1210-2-ND 4,000 20.25/M | 12062R821K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1170-1-ND .84 5.10 16.80 311-1170-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R102K9B20D 
50 1200pF +10% .98 5.95 19.60 311-1197-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R122K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1200-1-ND .98 5.95 19.60 311-1200-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R152K9B20D 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND .98 5.95 19.60 311-1201-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R182K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND .90 5.48 18.06 311-1171-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R222K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND .98 5.95 19.60 311-1203-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R272K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND .90 5.48 18.06 311-1172-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R332K9B20D 
50 3900pF +10% .98 5.95 19.60 311-1206-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R392K9B20D 
XR 50 4700pF +10% 311-1173-1-ND .84 5.10 16.80 311-1173-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R472K9B20D 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1208-2-ND 4,000 22.50/M | 12062R562K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1209-2-ND 4,000 22.50/M | 12062R682K9B20D 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1211-2-ND 4,000 24.00/M | 12062R822K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 84 5.10 16.80 311-1174-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R103K9B20D 
50 12000pF +10% 1.33 8.08 26.60 311-1198-2-ND 4,000 28.50/M | 12062R123K9B20D 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND .90 5.48 18.06 311-1175-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R153K9B20D 
50 18000pF %10% 311-1202-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1202-2-ND 4,000 28.50/M | 12062R183K9B20D 
50 22000pF +10% .97 5.91 19.46 311-1176-2-ND 4,000 20.85/M | 12062R223K9B20D 
50 27000pF %10% 311-1204-1-ND .92 6.20 21.00 311-1204-2-ND 4,000 27.00/M | 12062R273K9B20D 
50 33000рЕ +10% 311-1177-1-ND .90 5.48 18.06 311-1177-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R333K9B20D 
50 39000рЕ +10% 311-1207-1-ND .92 6.20 21.00 311-1207-2-ND 4,000 27.00/M | 12062R393K9B20D 
50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.04 6.33 20.86 311-1178-2-ND 4,000 22.35/M | 12062R473K9B20D 
50 ЛОрЕ +10% 311-1179-1-ND .98 5.95 19.60 311-1179-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R104K9B20D 
25 -33uF +10% 2.30 16.23 56.05 311-1180-2-ND 3,000 76.70/M | 12062R334K8BBOD 
16 1.ОНЕ +10% 311-1181-1-ND 2.45 17.50 63.00 311-1181-2-ND 3,000 91.00/M | 12062R105K7BB0D 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 3.08 22.00 79.20 311-1199-2-ND 4,000 114.40/M | 12062R125K6B20D 
Y5V 16 3.3uF %20%--80% 311-1196-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 51.30/М | 12062Ғ33577ВВ00 
1812 NPO 3KV 220pF +5% 311-1182-1-ND 6.08 44.65 161.50 311-1182-2-ND 1,500 247.00/M | 1812CG221JGBB00 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 4.42 32.43 117.30 311-1183-2-ND 1,000 179.40 | 18122R102KEBBOD 
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i i i П 12 
Multilayer Ceramic Chip Сарасіїогѕ S 
понт у р Сар EN w 
FEATURES: (Dimensions in mm) < 
Size Code L1 12 L3 w T Ww 
* Small size makes it perfect for lightweight portable devices. I 7 | > 
0402 1.0-0.05 0.1 Міп. 0.3 Міп. 0.5+0.05 0.5+0.05 
* Precise uniformity facilitates highly efficient automatic mounting. - - < L1 
Я "n К а; 0603 1.6+0.1 0.15 Min. 0.4 Min. 0.8+0.1 0.8+0.1 T 
* Barrier layer and end terminations to improve solderability. did 
Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
0.5pF +0.25рЕ 511-1000-1-ND 45 2.68 7.73 511-1000-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A0R5CK 
0.75pF +0.25pF 511-1001-1-ND 45 2.68 7.73 511-1001-2-ND 10,000 7.00/M MCH155AR75CK 
1.0pF +0.25рЕ 511-1002-1-ND 45 2.68 7.73 511-1002-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A010CK 
1.1pF +0.25pF 511-1003-1-ND 45 2.68 7.73 511-1003-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R1CK 
1.2pF +0.25pF 511-1004-1-ND 45 2.68 7.73 511-1004-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A1R2CK 
1.3pF +0.25pF 511-1005-1-ND 45 2.68 7.78 10,000 7.00/M MCH155A1R3CK 
1.5pF +0.25pF 511-1006-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A1R5CK 
1.6рЕ +0.25pF 511-1007-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A1R6CK 
1.8pF +0.25pF 511-1008-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1009-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A020CK 
2.2pF +0.25рЕ 511-1010-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A2R2CK 
2.4pF +0.25pF 511-1011-1-ND 45 2.68 7.73 511-1011-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R4CK 
2.7pF +0.25pF 511-1012-1-ND 45 2.68 7.73 511-1012-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1013-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A030CK 
3.3pF +0.25pF 511-1014-1-ND 45 2.68 7.73 511-1014-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A3R3CK 
3.6pF +0.25pF 511-1015-1-ND 45 2.68 7.73 511-1015-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A3R6CK 
3.9pF +0.25pF 511-1016-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A3R9CK 
4.0pF +0.25pF 511-1017-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A040CK 
4.3pF +0.25рЕ 511-1018-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A4R3CK 
4.7рЕ +0.25pF 511-1019-1-ND 45 2.68 7.73 511-1019-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A4R7CK 
5.0pF +0.25pF 511-1020-1-ND 45 2.68 7.73 511-1020-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A050CK 
5.1pF +0.5pF 511-1021-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A5R1DK 
5.6pF +0.5pF 511-1022-1-ND 45 2.68 7.73 511-1022-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A5R6DK 
6.0pF +0.5pF 511-1023-1-ND 45 2.68 7.73 511-1023-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A060DK 
6.2pF +0.5pF 511-1024-1-ND 45 2.68 7.73 511-1024-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A6R2DK 
6.8pF +0.5pF 511-1025-1-ND 45 2.68 7.73 511-1025-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A6R8DK 
7.0pF +0.5pF 511-1026-1-ND 45 2.68 7.73 511-1026-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A070DK 
7.5pF +0.5pF 511-1027-1-ND 45 2.68 7.78 511-1027-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A7R5DK 
8.0pF +0.5pF 511-1028-1-ND 45 2.68 7.73 511-1028-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A080DK 
8.2pF +0.5pF 511-1029-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A8R2DK 
9.0pF +0.5pF 511-1030-1-ND 45 2.68 7.78 10,000 7.00/M MCH155A090DK 
9.1pF +0.5pF 511-1031-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A9R1DK 
сос 50 10pF +0.5pF 511-1032-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A100DK 
11рЕ +5% 511-1033-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A110JK 
12pF +5% 511-1034-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A120JK 
13pF +5% 511-1035-1-ND 48 2.85 8.23 511-1035-2-ND 10,000 8.00/M MCH155A130JK 
15pF +5% 511-1036-1-ND 45 2.68 7.73 511-1036-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A150JK 
16pF +5% 511-1037-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A160JK 
18pF +5% 511-1038-1-ND 45 2.68 7.73 511-1038-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A180JK 
20pF +5% 511-1039-1-ND 45 2.68 7.73 511-1039-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A200JK 
22pF +5% 511-1040-1-ND 45 2.68 7.73 511-1040-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A220JK 
24pF +5% 511-1041-1-ND 45 2.68 7.73 511-1041-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A240JK 
0402 27pF +5% 511-1042-1-ND 45 2.68 7.73 511-1042-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A270JK 
30pF +5% 511-1043-1-ND 45 2.68 7.73 511-1043-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A300JK 
33pF +5% 511-1044-1-ND 45 2.68 7.73 511-1044-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A330JK 
36pF +5% 511-1045-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A360JK 
39pF +5% 511-1046-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A390JK 
43pF +5% 511-1047-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/М MCH155A430JK 
47pF +5% 511-1048-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A470JK 
51pF +5% 511-1049-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/М МСН155А510/К 
56pF +5% 511-1050-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155A560JK 
62pF +5% 511-1051-1-ND 45 2.68 7.73 511-1051-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A620JK 
68pF +5% 511-1052-1-ND 45 2.68 7.78 511-1052-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A680JK 
75pF +5% 511-1053-1-ND 51 3.03 8.74 10,000 8.00/M MCH155A750JK 
82pF +5% 511-1054-1-ND 45 2.68 7.73 511-1054-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A820JK 
91pF +5% 511-1055-1-ND .51 3.03 8.74 511-1055-2-ND 10,000 8.00/M MCH155A910JK 
100pF +5% 511-1056-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/М MCH155A101JK 
110pF x 596 511-1057-1-ND 57 3.37 9.73 10,000 9.00/M MCH155A111JK 
120pF +5% 511-1058-1-ND 45 2.68 7.73 511-1058-2-ND 10,000 7.00/M MCH155A121JK 
130pF %5% 511-1059-1-ND 57 3.37 9.73 511-1059-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A131JK 
150pF +5% 511-1060-1-ND 57 3.37 9.73 511-1060-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A151JK 
160pF x 596 511-1061-1-ND :66 3.89 11.23 511-1061-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A161JK 
180pF +5% 511-1062-1-ND 53 3.11 8.98 511-1062-2-ND 10,000 9.00/M MCH155A181JK 
200pF +5% 511-1063-1-ND .66 3.89 11.23 511-1063-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A201JK 
220pF +5% 511-1064-1-ND 66 3.89 11.23 511-1064-2-ND 10,000 11.00/M MCH155A221 JK 
220pF +10% 511-1065-1-ND 45 2.68 7.73 511-1065-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN221KK 
330pF +10% 511-1066-1-ND 45 2.68 7.78 511-1066-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN331KK 
470pF +10% 511-1067-1-ND 45 2.68 7.73 511-1067-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN471KK 
680pF +10% 511-1068-1-ND 45 2.68 7.73 511-1068-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN681KK 
1,000pF +10% 511-1069-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/М МСН155СМ102КК 
50 1,500рҒ +10% 511-1070-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155CN152KK 
X7R 2,200pF +10% 511-1071-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155CN222KK 
2,700pF +10% 511-1072-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155CN272KK 
3,300pF +10% 511-1073-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155CN332KK 
4,700pF +10% 511-1074-1-ND 45 2.68 7.73 10,000 7.00/M MCH155CN472KK 
6,800pF +10% 511-1075-1-ND 45 2.68 7.73 511-1075-2-ND 10,000 7.00/M MCH155CN682KK 
25 10,000рҒ +10% 511-1077-1-ND 45 2.68 7.73 511-1077-2-ND 10,000 7.00/M MCH152CN103KK 
16 10,000pF +10% 511-1078-1-ND 45 2.68 778 511-1078-2-ND 10,000 7.00/M MCH153CN103KK 
1,000pF +80/-20% 511-1079-1-ND 45 2.68 7.73 511-1079-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN102ZK 
50 2,200pF +80/-20% 511-1080-1-ND 45 2.68 7.73 511-1080-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN222ZK 
4,700pF +80/-20% 511-1081-1-ND 45 2.68 7.73 511-1081-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN472ZK 
Y5V 10,000pF +80/-20% 511-1082-1-ND 45 2.68 7.73 511-1082-2-ND 10,000 7.00/M MCH155FN103ZK 
25 22,000pF +80/-20% 511-1083-1-ND 45 2.68 7.73 511-1083-2-ND 10,000 7.00/M MCH152FN223ZK 
16 47,000pF +80/-20% 511-1084-1-ND 45 2.68 7.73 511-1084-2-ND 10,000 7.00/M MCH153FN473ZK 
.10 pF +80/-20% 511-1085-1-ND 45 2.68 7.73 511-1085-2-ND 10,000 7.00/M MCH153FN104ZK 
0.5pF +0.25pF 511-1086-1-ND 51 3.03 8.74 511-1086-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A0R5CK 
0603 сов 50 0.75pF +0.25pF 511-1087-1-ND 57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185AR75CK 
1.0pF +0.25pF 511-1088-1-ND 51 3.03 8.74 511-1088-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A010CK 
(Continued) 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
1.2pF +0.25pF 511-1089-1-ND .57 3.37 9.73 511-1089-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R2CK 
1.3pF +0.25pF 511-1090-1-ND .57 3.37 9.73 511-1090-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R3CK 
1.5pF +0.25рЕ 511-1091-1-ND .57 3.37 9.73 511-1091-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R5CK 
1.8pF +0.25рЕ 511-1092-1-ND .57 3.37 9.73 511-1092-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A1R8CK 
2.0pF +0.25pF 511-1093-1-ND .51 3.03 8.74 511-1093-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A020CK 
2.2pF +0.25pF 511-1094-1-ND .57 3.37 9.73 511-1094-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A2R2CK 
2.4pF +0.25рЕ 511-1095-1-ND .57 3.37 9.73 511-1095-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A2R4CK 
2.7pF +0.25рЕ 511-1096-1-ND .57 3.37 9.73 511-1096-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A2R7CK 
3.0pF +0.25pF 511-1097-1-ND .51 3.03 8.74 511-1097-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A030CK 
3.3pF %0.25рЕ 511-1098-1-ND .57 3.37 9.73 511-1098-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A3R3CK 
3.6pF +0.25рЕ 511-1099-1-ND .57 3.37 9.73 511-1099-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A3R6CK 
3.9pF +0.25pF 511-1100-1-ND .57 3.37 9.73 511-1100-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A3R9CK 
4.0рЕ +0.25pF 511-1101-1-ND .51 3.03 8.74 4,000 8.00/M MCH185A040CK 
4.ТрЕ +0.25рЕ 511-1102-1-ND .57 3.37 9.73 511-1102-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A4R7CK 
5.0pF +0.25pF 511-1103-1-ND .51 3.03 8.74 4,000 8.00/М MCH185A050CK 
5.1pF +0.5pF 511-1104-1-ND 57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185A5R1DK 
5.6pF +0.5pF 511-1105-1-ND .57 3.37 9.73 511-1105-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A5R6DK 
6.0pF +0.5рЕ 511-1106-1-ND .51 3.03 8.74 511-1106-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A060DK 
6.2pF +0.5pF 511-1107-1-ND .57 3.37 9.73 511-1107-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A6R2DK 
6.8pF +0.5pF 511-1108-1-ND .57 3.37 9.73 511-1108-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A6R8DK 
7.0pF +0.5pF 511-1109-1-ND .51 3.03 8.74 511-1109-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A070DK 
7.5pF +0.5pF 511-1110-1-ND .57 3.37 9.73 511-1110-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A7R5DK 
8.0pF +0.5pF 511-1111-1-ND .51 3.03 8.74 511-1111-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A080DK 
8.2pF +0.5pF 511-1112-1-ND .57 3.37 9.73 511-1112-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A8R2DK 
9.0pF +0.5pF 511-1113-1-ND .51 3.03 8.74 511-1113-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A090DK 
10pF +0.5pF 511-1114-1-ND .51 3.03 8.74 511-1114-2-ND 4,000 8.00/M MCH185A100DK 
11рЕ +5% 511-1115-1-ND .57 3.37 9.73 511-1115-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A110JK 
12pF +5% 511-1116-1-ND .57 3.37 9.73 511-1116-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A120JK 
13pF +5% 511-1117-1-ND .57 3.37 9.73 511-1117-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A130JK 
15pF +5% 511-1118-1-ND .57 3.37 9.73 511-1118-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A150JK 
16pF +5% 511-1119-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/М MCH185A160JK 
18pF +5% 511-1120-1-ND .57 3.37 9.73 511-1120-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A180JK 
20pF +5% 511-1121-1-ND .57 3.37 9.73 511-1121-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A200JK 
22pF x 596 511-1122-1-ND .57 3.37 9.73 511-1122-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A220JK 
24pF +5% 511-1123-1-ND .57 3.37 9.73 511-1123-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A240JK 
сов 50 27pF +5% 511-1124-1-ND .57 3.37 9.73 511-1124-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A270JK 
30pF +5% 511-1125-1-ND .57 3.37 9.73 511-1125-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A300JK 
ЗЗрЕ +5% 511-1126-1-ND .57 3.37 9.73 511-1126-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A330JK 
36pF +5% 511-1127-1-ND .57 3.37 9.73 511-1127-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A360JK 
39pF +5% 511-1128-1-ND .57 3.37 9.73 511-1128-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A390JK 
43pF +5% 511-1129-1-ND .57 3.37 9.73 511-1129-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A430JK 
47pF +5% 511-1130-1-ND .57 3.37 9.73 511-1130-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A470JK 
51pF +5% 511-1131-1-ND .57 3.37 9.73 511-1131-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A510JK 
56pF +5% 511-1132-1-ND .57 3.37 9.73 511-1132-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A560JK 
62pF +5% 511-1133-1-ND .57 3.37 9.73 511-1133-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A620JK 
68pF +5% 511-1134-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185A680JK 
75pF x 596 511-1135-1-ND .57 3.37 9.73 511-1135-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A750JK 
82pF +5% 511-1136-1-ND .57 3.37 9.73 511-1136-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A820JK 
91pF +5% 511-1137-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/М MCH185A910JK 
100pF +5% 511-1138-1-ND .57 3.37 9.73 511-1138-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A101JK 
0603 110рЕ +5% 511-1139-1-ND 57 3.37 973 511-1139-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A111JK 
120pF +5% 511-1140-1-ND .57 3.37 9.73 511-1140-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A121JK 
130pF +5% 511-1141-1-ND .57 3.37 9.73 511-1141-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A131JK 
150pF +5% 511-1142-1-ND .57 3.37 9.73 511-1142-2-ND 4,000 9.00/M MCH185A151JK 
160pF +5% 511-1143-1-ND 76 4.50 12.98 4,000 12.00/M MCH185A161JK 
180pF +5% 511-1144-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/М MCH185A181JK 
200pF +5% 511-1145-1-ND 76 4.50 12.98 4,000 12.00/М MCH185A201JK 
220pF +5% 511-1146-1-ND .66 3.89 11.23 4,000 11.00/M MCH185A221JK 
240pF +5% 511-1147-1-ND .76 4.50 12.98 511-1147-2-ND 4,000 12.00/M MCH185A241JK 
270pF +5% 511-1148-1-ND .66 3.89 11.23 511-1148-2-ND 4,000 11.00/M MCH185A271JK 
300pF +5% 511-1149-1-ND 76 4.50 12.98 4,000 12.00/М MCH185A301JK 
330pF +5% 511-1150-1-ND .85 5.01 14.46 4,000 14.00/M MCH185A331JK 
360pF +5% 511-1151-1-ND 1.04 6.14 17.70 4,000 17.00/M MCH185A361JK 
390pF +5% 511-1152-1-ND .85 5.01 14.46 4,000 14.00/M MCH185A391JK 
430pF +5% 511-1153-1-ND 1.13 6.66 19.20 511-1153-2-ND 4,000 18.00/M MCH185A431JK 
470pF +5% 511-1154-1-ND .85 5.01 14.46 511-1154-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A471JK 
510pF +5% 511-1155-1-ND 1.04 6.14 17.70 4,000 17.00/M MCH185A511JK 
560pF +5% 511-1156-1-ND .85 5.01 14.46 511-1156-2-ND 4,000 14.00/M MCH185A561JK 
680pF +5% 511-1157-1-ND 1.32 7.78 22.44 511-1157-2-ND 4,000 22.00/M MCH185A681JK 
750pF +5% 511-1158-1-ND 1.32 7.78 22.44 511-1158-2-ND 4,000 22.00/M MCH185A751JK 
820pF +5% 511-1159-1-ND 1.13 6.66 19.20 511-1159-2-ND 4,000 18.00/M MCH185A821JK 
220pF +10% 511-1160-1-ND .57 3.37 9.73 511-1160-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN221KK 
330pF +10% 511-1161-1-ND .57 3.37 9.73 511-1161-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN331KK 
470pF +10% 511-1162-1-ND .57 3.37 9.73 511-1162-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN471KK 
680pF +10% 511-1163-1-ND .57 3.37 9.73 511-1163-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN681KK 
1,000pF +10% 511-1164-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185CN102KK 
1,500pF +10% 511-1165-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/М MCH185CN152KK 
2,200pF +10% 511-1166-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185CN222KK 
50 2,700pF +10% 511-1167-1-ND 57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185CN272KK 
3,300pF +10% 511-1168-1-ND .57 3.37 9.73 511-1168-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN332KK 
X7R 4,700pF +10% 511-1169-1-ND .57 3.37 9.73 511-1169-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN472KK 
6,800pF +10% 511-1170-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185CN682KK 
10,000рҒ +10% 511-1171-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/М MCH185CN103KK 
12,000рҒ +10% 511-1172-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185CN123KK 
15,000рҒ +10% 511-1173-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185CN153KK 
22,000pF +10% 511-1174-1-ND .57 3.37 9.73 511-1174-2-ND 4,000 9.00/M MCH185CN223KK 
.10uF +10% 511-1175-1-ND .95 5.62 16.22 511-1175-2-ND 4,000 16.00/M MCH185CN104KK 
33,000рЕ +10% 511-1176-1-ND .66 3.89 11.23 4,000 11.00/M MCH182CN333KK 
25 47,000pF +10% 511-1177-1-ND 76 4.50 12.98 511-1177-2-МО 4,000 12.00/М MCH182CN473KK 
68,000pF +10% 511-1178-1-ND 76 4.50 12.98 511-1178-2-МО 4,000 12.00/М MCH182CN683KK 
ЛОрЕ +10% 511-1179-1-ND .61 3.63 10.48 4,000 10.00/M MCH182CN104KK 
1,000pF +80/-20% 511-1180-1-ND .57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185FN102ZK 
2,200pF +80/-20% 511-1181-1-ND 57 3.37 9.73 4,000 9.00/M MCH185FN222ZK 
50 4,700pF +80/-20% 511-1182-1-ND .57 3.37 9.73 511-1182-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN472ZK 
Y5V 10,000pF +80/-20% 511-1183-1-ND .57 3.37 9.73 511-1183-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN103ZK 
22,000pF +80/-20% 511-1184-1-ND .57 3.37 9.73 511-1184-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN223ZK 
47,000pF +80/-20% 511-1185-1-ND .57 3.37 9.73 511-1185-2-ND 4,000 9.00/M MCH185FN473ZK 
25 .10 pF +80/-20% 511-1186-1-ND 44 2.59 7.48 4,000 7.00/M MCH182FN104ZK 
16 .22uF +80/-20% 511-1187-1-ND .48 2.85 8.23 511-1187-2-ND 4,000 8.00/M MCH183FN224ZK 
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Bis components Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The capacitor consists of a rectangular block of T 
* High capacitance per unit volume ceramic dielectric in which a number of inter- ase L w Min. Max. MB 
* For high frequency applications leaved metal electrodes are contained. | =a " " =. Е 
“мерае termifiatiens Ine arador owes а нана NE - 0402 pur (1.0mm) 020% (0.5mm) | .01 ш (.45mm) gr (55mm) | .01 o (.25mm) 
Application: per unit volume. T | | 0603 |.063" (1.6mm) | 030” (0.8mm) | .029" (.73mm) | .035" (.87тт) | 015” (.40mm) 
e Consumer electronics The inner electrodes are connected to the two і x 0805 |.080" (2.0mm) |.050” (1.25mm) | .020" (.50mm) | .053" (1.35mm) | .020" (.50mm) 
* Telecommunications terminations by silver or copper dipping with a “мв 28 " —мв- 1206 |.125" (3.2mm) |.063" (1.60mm) | .020” (.50mm) | .069” (1.75mm) | .025" (.60тт) 
* Automotive barrier layer of plated nickel and finally covered ТІ т 7 » m 
* Data Processa with a layer of plated tin (NiSn). 1812 | 180" (4.5mm) | 125” (3.2mm) | .020" (.50mm) | .072" (1.80mm) | .030" (75тт) 
Case МУ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.5pF +0.25рЕ BC1189CT-ND .66 3.90 11.25 BC1189TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A1R5CXACW1BC 
50 1.8pF +0.25рЕ BC1190CT-ND 29 1.69 4.88 BC1190TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A1R8CXACW1BC 
50 2.7pF +0.25рЕ BC1191CT-ND :29 1.69 4.88 BC1191TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A2R7CXACW1BC 
50 З.ЗрЕ +0.25рЕ BC1192CT-ND 29 1.69 4.88 BC1192TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A3R3CXACW1BC 
50 5.6pF +0.50pF BC1193CT-ND 29 1.69 4.88 BC1193TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402ASR6DXACW1BC 
50 8.2pF +0.50рЕ BC1194CT-ND 29 1.69 4.88 BC1194TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A8R2DXACW1BC 
50 10pF +5% BC1195CT-ND 29 1.69 4.88 BC1195TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A100JXACW1BC 
NPO 50 12pF +5% BC1196CT-ND .29 1.69 4.88 BC1196TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A120JXACW1BC 
50 22pF +5% BC1197CT-ND 29 1.69 4.88 BC1197TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A220JXACW1BC 
50 27pF +5% BC1198CT-ND .66 3.90 11.25 = = = VJ0402A270JXACW1BC 
50 33pF +5% BC1199CT-ND 29 1.69 4.88 BC1199TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A330JXACW1BC 
50 39pF +5% BC1200CT-ND 29 1.69 4.88 BC1200TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A390JXACW1BC 
0402 50 47pF *5% BC1201CT-ND 29 1.69 4.88 BC1201TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A470JXACW1BC 
50 56pF +5% BC1202CT-ND 29 1.69 4.88 — — — VJ0402A560JXACW1BC 
50 100pF +5% BC1204CT-ND 29 1.69 4.88 BC1204TR-ND 10,000 3.90/M VJ0402A101JXACW1BC 
50 220pF +10% BC1205CT-ND .28 1.63 4.69 BC1205TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y221KXACW1BC 
50 330pF +10% BC1206CT-ND .28 1.63 4.69 BC1206TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y331KXACW1BC 
50 470pF +10% BC1207CT-ND .28 1.63 4.69 BC1207TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y471KXACW1BC 
X7R 50 560pF +10% BC1208CT-ND .28 1.63 4.69 — — — VJ0402Y561KXACW1BC 
50 1000pF +10% BC1210CT-ND .68 4.03 11.63 BC1210TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y102KXACW1BC 
50 1500pF +10% BC1212CT-ND .28 1.63 4.69 BC1212TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y152KXACW1BC 
16 4700pF +10% BC1214CT-ND .28 1.63 4.69 BC1214TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y472KXJCW1BC 
16 10000pF +10% BC1217CT-ND .28 1.63 4.69 BC1217TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402Y103KXJCW1BC 
16 10000pF +80/-20% BC1218CT-ND .28 1.63 4.69 BC1218TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402V103ZXJCW1BC 
Y5V 16 33000pF +80/-20% BC1220CT-ND .55 3.25 9.38 = = = VJ0402V333ZXJCW1BC 
16 47000pF +80/-20% BC1221CT-ND 28 1.63 4.69 BC1221TR-ND 10,000 3.75/M VJ0402V473ZXJCW1BC 
16 ЛОрЕ +80/-20% BC1222CT-ND 25 1.50 4.31 BC1222TR-ND 10,000 3.45/M VJ0402V104ZXJCW1BC 
50 1.0pF +0.25рЕ BC1223CT-ND 130 1.76 5.06 BC1223TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A1R0CXACW1BC 
50 10pF +5% BC1225CT-ND 130 1.76 5.06 BC1225TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A100JXACW1BC 
50 12pF +5% BC1226CT-ND 130 1.76 5.06 BC1226TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A120JXACW1BC 
50 18pF +5% BC1228CT-ND 130 1.76 5.06 BC1228TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A180JXACW1BC 
50 22pF +5% BC1229CT-ND :30 1.76 5.06 BC1229TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A220JXACW1BC 
50 27pF +5% BC1230CT-ND 130 1.76 5.06 BC1230TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A270JXACW1BC 
50 33pF +5% BC1231CT-ND 130 1.76 5.06 BC1231TR-ND 4,000 4.86/M VJO603A330JXACW1BC 
50 47рЕ +5% BC1232CT-ND 130 1.76 5.06 BC1232TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A470JXACW1BC 
NPO 50 56pF +5% BC1233CT-ND 30 1.76 5.06 BC1233TR-ND 4,000 4.86/M VJO603A560JXACW1BC 
50 68pF +5% BC1234CT-ND -30 1.76 5.06 == = = VJ0603A680JXACW1BC 
50 100pF +5% BC1236CT-ND 130 1.76 5.06 BC1236TR-ND 4,000 4.86/M VJ0603A101JXACW1BC 
50 150pF +5% BC1238CT-ND 137 2.21 6.38 BC1238TR-ND 4,000 6.12/M VJ0603A151JXACW1BC 
0603 50 180pF +5% BC1239CT-ND 41 2.41 6.94 BC1239TR-ND 4,000 6.66/M VJ0603A181JXACW1BC 
50 220pF +5% BC1240CT-ND Al 2.41 6.94 BC1240TR-ND 4,000 6.66/M VJ0603A221JXACW1BC 
50 270pF +5% BC1241CT-ND 52 3.06 8.81 BC1241TR-ND 4,000 8.46/M VJ0603A271JXACW1BC 
50 330pF +5% BC1242CT-ND .52 3.06 8.81 BC1242TR-ND 4,000 8.46/M VJ0603A331JXACW1BC 
50 220pF +10% BC1244CT-ND 29 1.69 4.88 BC1244TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y221KXACW1BC 
50 560pF +10% BC1246CT-ND 29 1.69 4.88 BC1246TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y561KXACW1BC 
50 1000pF +10% BC1247CT-ND 29 1.69 4.88 BC1247TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y102KXACW1BC 
X7R 50 2200pF +10% BC1248CT-ND 29 1.69 4.88 BC1248TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y222KXACW1BC 
50 3300pF +10% BC1249CT-ND .29 1.69 4.88 BC1249TR-ND 4,000 4.68/M VJO603Y332KXACW1BC 
50 4700pF +10% BC1250CT-ND 29 1.69 4.88 BC1250TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y472KXACW1BC 
50 10000pF +10% BC1252CT-ND 29 1.69 4.88 BC1252TR-ND 4,000 4.68/M VJ0603Y103KXACW1BC 
16 .10НЕ +*10% BC1254CT-ND .63 3.71 10.69 BC1254TR-ND 4,000 10.26/M VJO603Y 104KXJCW1BC 
Y5V 25 .10uF +80/-20% BC1255CT-ND 29 1.69 4.88 BC1255TR-ND 4.000 4.68/M VJO603V104ZXXCW1BC 
50 10pF +5% BC1256CT-ND 52 3.06 8.81 BC1256TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A100JXACW1BC 
50 12pF +5% BC1257CT-ND 52 3.06 8.81 BC1257TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A120JXACW1BC 
50 15pF +5% BC1258CT-ND 52 3.06 8.81 BC1258TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A150JXACW1BC 
50 18pF +5% BC1259CT-ND 52 3.06 8.81 BC1259TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A180JXACW1BC 
50 22pF +5% BC1260CT-ND 52 3.06 8.81 BC1260TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A220JXACW1BC 
50 33pF +5% BC1262CT-ND 52 3.06 8.81 BC1262TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A330JXACW1BC 
50 39pF +5% BC1263CT-ND 52 3.06 8.81 BC1263TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A390JXACW1BC 
NPO 50 47рЕ +5% BC1264CT-ND 52 3.06 8.81 BC1264TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A470JXACW1BC 
50 68pF +5% BC1266CT-ND 52 3.06 8.81 BC1266TR-ND 4,000 8.46/M VJO805A680JXACW1BC 
50 100pF +5% BC1268CT-ND .52 3.06 8.81 BC1268TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805A101JXACW1BC 
50 120pF +5% BC1269CT-ND .68 4.08 11.63 BC1269TR-ND 4,000 11.16/M VJ0805A121JXACW1BC 
50 150pF +5% BC1270CT-ND .81 4.81 13.88 BC1270TR-ND 4,000 13.32/M VJ0805A151JXACW1BC 
50 330pF +5% BC1274CT-ND .98 5.79 16.69 BC1274TR-ND 4,000 16.02/M VJ0805A331JXACW1BC 
0805 50 470pF +5% BC1276CT-ND .98 5.79 16.69 BC1276TR-ND 4,000 16.02/M VJ0805A471JXACW1BC 
50 1000pF +5% BC1279CT-ND 1.01 5.98 17.25 BC1279TR-ND 4,000 16.56/M VJ0805A102JXACW1BC 
50 220pF +10% BC1280CT-ND 52 3.06 8.81 BC1280TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805Y221KXACW1BC 
50 1000pF +10% BC1284CT-ND 52 3.06 8.81 BC1284TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y 102KXACW1BC 
50 1500pF +10% BC1285CT-ND 52 3.06 8.81 BC1285TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y 152KXACW1BC 
50 2700pF +10% BC1287CT-ND 52 3.06 8.81 BC1287TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805Y272KXACW1BC 
50 3300pF +10% BC1288CT-ND .52 3.06 8.81 BC1288TR-ND 4.000 8.46/M VJ0805Y332KXACW1BC 
50 3900pF +10% BC1289CT-ND 52 3.06 8.81 BC1289TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y392KXACW1BC 
X7R 50 4700pF +10% BC1290CT-ND 52 3.06 8.81 BC1290TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805Y472KXACW1BC 
50 5600pF +10% BC1291CT-ND 52 3.06 8.81 BC1291TR-ND 4,000 8.46/M VJ0805Y562KXACW1BC 
50 10000pF +10% BC1293CT-ND 52 3.06 8.81 BC1293TR-ND 4,000 8.46/M VJO805Y 103KXACW1BC 
50 27000pF +10% BC1297CT-ND .63 3.71 10.69 BC1297TR-ND 4,000 10.26/M VJ0805Y273KXACW1BC 
50 ЛОрЕ +10% BC1298CT-ND 72 4.23 12.19 BC1298TR-ND 3,000 11.70/M VJ0805Y104KXATW1BCG 
25 .10НЕ +10% BC1299CT-ND .68 4.08 11.63 BC1299TR-ND 4,000 11.16/M VJ0805Y104KXXCW1BC 
16 .10uF +*10% BC1300CT-ND .68 4.03 11.63 BC1300TR-ND 4,000 11.16/M VJ0805Y104KXJCW1BC 
50 10pF +5% BC1304CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1304TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A100JXACW1BC 
50 15pF +5% BC1305CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1305TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A150JXACW1BC 
50 22pF +5% BC1307CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1307TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A220JXACW1BC 
50 27pF +5% BC1308CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1308TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A270JXACW1BC 
NPO 50 33pF +5% BC1309CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1309TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A330JXACW1BC 
1206 50 39pF +5% BC1310CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1310TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A390JXACW1BC 
50 47pF +5% BC1311CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1311TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A470JXACW1BC 
50 100pF +5% BC1314CT-ND 1.45 8.58 24.75 BC1314TR-ND 4,000 23.76/M VJ1206A101JXACW1BC 
50 1000pF +5% BC1316CT-ND 2.23 13.20 38.06 BC1316TR-ND 4,000 36.54/M VJ1206A102JXACW1BC 
50 2200pF +10% BC1318CT-ND 1.35 8.00 23.06 BC1318TR-ND 4,000 22.14/M VJ1206Y222KXACW1BC 
X7R 50 10000pF +10% BC1321CT-ND 1.35 8.00 23.06 BC1321TR-ND 4,000 22.14/M VJ1206Y103KXACW1BC 
50 .10uF +10% BC1326CT-ND 1.35 8.00 23.06 BC1326TR-ND 4,000 22.14/M VJ1206Y104KXACW1BC 
1812 X7R 1KV 1000pF +10% BC1329CT-ND 15.18 89.70 258.75 BC1329TR-ND 1,000 276.00 VJ1812Y102KXGTW1BC 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


Features: 
* Tight tolerance баве аа ES 
iet een Soles escis ЯР | 0201 0.60 | 0.30 | 0.07 [0.28 
ace-down use also possible, leading to space savings 0402 [1.00 10.50 [0.15 [0.38 
Operating Temperature Range: -40 to 85°C Temperature Coefficient ppm/^C: 0+60ррт/°С 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
МУ Сар. Toler- Digi-Key Price Each Pricing* | Susumu WV|Cap.| Toler- Digi-Key Price Each Pricing* | Susumu 
ОС (pf) | ance Part No. 10 100 500 5,000 Part No. Юс | (р?) | ance Part No. 10 100 500 5,000 Part No. 
0201 Series 0402 Series (Cont.) 
ЛО | +0.035pf | 408-1050-1-ND 73 43 -25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R10-T35-L5 135 | +0.035pf | 408-1072-1-ND .91 .54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R35-T35-L5 
.15 | +0.035pf | 408-1051-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R15-T35-L5 .40 | +0.035pf | 408-1073-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R40-T35-L5 
.20 | +0.035pf | 408-1052-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R20-T35-L5 .45 | +0.035pf | 408-1074-1-ND 91 54 131 | 147.60/M | HTC1005-1E-R45-T35-L5 
25 | +0.035pf | 408-1053-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R25-T35-L5 .50 | +0.035pf | 408-1075-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R50-T35-L5 
-30 | +0.035pf | 408-1054-1-ND 73 43 -25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R30-T35-L5 .60 | +0.035pf | 408-1076-1-ND 91 .54 .31 | 147.60/М | HTC1005-1E-R60-T35-L5 
.35 | +0.035pf | 408-1055-1-ND 73 43 -25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R35-T35-L5 .70 | +0.035pf | 408-1077-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R70-T35-L5 
.40 | +0.035pf | 408-1056-1-ND 73 43 125 | 118.80/M | HTC0603-1E-R40-T35-L5 .80 +5% 408-1078-1-ND .91 .54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R80-J-L5 
25 .45 | +0.035pf | 408-1057-1-ND 73 43 .25 | 118.80/М | HTC0603-1E-R45-T35-L5 .90 +5% 408-1079-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-R90-J-L5 
-50 | +0.035pf | 408-1058-1-ND 73 43 .25 | 118.80/M | HTC0603-1E-R50-T35-L5 1.0 +5% 408-1080-1-ND .91 .54 131 | 147.60/M | HTC1005-1E-1R0-J-L5 
.60 | +0.035pf | 408-1059-1-ND 73 43 -25 | 118.80/М | HTC0603-1E-R60-T35-L5 1.2 +5% 408-1081-1-ND .91 .54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-1R2-J-L5 
.70 | +0.035pf | 408-1060-1-ND 73 43 125 | 118.80/M | HTC0603-1E-R70-T35-L5 25|15 45% 408-1082-1-ND 91 54 зі | 147.60/M | HTC1005-1E-1R5-J-L5 
80 +5% 408-1061-1-ND 73 43 125 | 118.80/M | HTC0603-1E-R80-J-L5 1.8 +5% 408-1083-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-1R8-J-L5 
.90 +5% 408-1062-1-ND 73 43 .25 | 118.80/М | HTC0603-1E-R90-J-L5 2.2 +5% 408-1084-1-ND 91 54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-2R2-J-L5 
1.0 +5% 408-1063-1-ND 73 43 .25 | 118.80/М | HTC0603-1E-1R0-J-L5 27 +5% 408-1085-1-ND :91 .54 .31 | 147.60/М | HTC1005-1E-2R7-J-L5 
1.2 +5% 408-1064-1-ND 73 43 -25 | 118.80/M | HTC0603-1E-1R2-J-L5 3.3 +5% 408-1086-1-ND .91 .54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-3R3-J-L5 
! * 22% сә He 78 p Е. | He М Men. =. аца 39| +5% | 408-1087-1-ND 91:54 зі | 147.60M | HTC1005-1E-3R9-J-L5 
а 2 : : : й 47| +5% | 408-1088-1-ND .91 5 .81 | 147.60/М | HTC1005-1E-4R7-J-L5 
0402 Series 5.6 +5% 408-1089-1-ND 91 .54 .31 | 147.60/М | HTC1005-1E-5R6-J-L5 
ло | «0.035pf | 408-1067-1-ND 91 54 зі |147.60/M | HTC1005-1E-R10-T35-L5 68) =5% | 505 1090 1 ND 91 .54 31 | 147-60/М | HTC1005-1E-6R8-J-L5 
9 
15 | #0.035р! | 408-1068-1-ND .91 54 21 |147.60/М | HTC1005-1E-R15-T35-L5 82] +5% 408-1091-1-М0 9І 454 зі | 147.60/М | HTC1005-1E-8R2-J-L5 
25] .20 | +0.035pf | 408-1069-1-ND 91 154 131 | 147.60/М | HTC1005-1E-R20-T35-L5 10 +5% 408-1092-1-ND 591 .54 .31 | 147.60/M | HTC1005-1E-10R-J-L5 
.25 | +0.035pf | 408-1070-1-ND 91 54 131 | 147.60/M | HTC1005-1E-R25-T35-L5 
-35 | +0.035pf | 408-1072-1-ND 91 54 31 147.60/M | HTC1005-1E-R35-T35-L5 *For Tape and Reel part number, change the “1-ND” to "2-ND." 


CORNELL Waldom 
DUBILIER NI AES — — 


Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite 
mica. It is among the most inert and stable materials in the universe. When 
used as the insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an electronic 
component with the ultimate in stability and reliability. 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally 
less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight 
nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to frequency which is 
why mica capacitors are so useful in the gigahertz range. 


* Low impedance to beyond 1 GHz 
* Near-zero capacitance change, all environments 


SPECIFICATIONS: 
Capacitance Tolerance: 


Surface Mount MICA Capacitors 


• Manufacture’s part number suffix letter: D = +0.5pF 
е Manufacture's part number suffix letter: J = +5% 
Temperature Range: -55°С to +125°С 


ej] — 


Tape and Reel 
packaging available 
with lead time. 


Size Temperature Capaci- Dimensions: Inch (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code | Vdc Coefficient ррт/°С tance E w І (Мах.) Part No. 1 10 100 Part No. 
100+100 2.0pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1034-ND Tri 1.47 1.22 МСОВСАО200 
1002100 3.0pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1014-ND 1.71 1.47 1.22 MCO8CA030D 
100+100 5.0рЕ .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) 035 (.9) 338-1027-ND 1.71 1.47 1.22 MC08CA050D 
100+100 10pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1010-ND 4571 1.47 1.22 МСОВСА1000 
0805 100 5050 15pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1009-ND 1:71 1.47 1.22 MCO08EA150J 
50450 20pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1012-ND 171 147 1.22 MCO8EA200J 
5050 22pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1037-ND 1.71 1.47 1.22 МСОВЕА220/ 
50+50 27pF .079 (2.0) .049 (1.25) .055 (1.4) .035 (.9) 338-1031-ND 1.71 1.47 1.22 МСОВЕА270/ 
25425 47pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1017-ND 1.96 1.68 1.40 MC12FA470J 
25425 68pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1041-ND 1.96 1.68 1.40 MC12FA680J 
25425 100pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1001-ND 2.06 1.77 1.48 MC12FA101J 
25425 150pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1007-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FA151J 
1210 100 25425 150pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1028-NDT 5.07 4.35 3.63 MC12FA151F 
25425 200pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) 043 (1.1) 338-1024-ND 2.26 1.94 1.62 MC12FA201J 
25425 220pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1003-ND 2.26 1.94 1.62 MC12FA221J 
25425 240pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1029-ND 2.26 1.94 1.62 MC12FA241J 
1812 100 25425 470pF .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1022-ND 3.11 2.67 2.23 MC18FA471J 
2220 100 25425 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1008-ND 4.72 4.05 3.38 MC22FA102J 
25425 2000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1019-ND 6.38 5.47 4.56 MC22FA202J 
1002100 5.0pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1032-ND 2.06 177 1.48 MC12CD050D 
100+100 10pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1002-ND 2.06 1277. 1.48 MC12CD100D 
50250 15pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1013-ND 2.11 1.81 1.51 MC12ED150J 
50+50 18pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1030-ND 2.11 1.81 1.51 MC12ED180J 
1210 500 25+25 ЗЗрЕ .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1006-ND 2:11 1.81 1.51 MC12FD330J 
25425 47рЕ .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1023-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD470J 
25425 62pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1038-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD620J 
25425 68pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1033-ND 2.11 1.81 1.51 MC12FD680J 
25425 100pF .126 (3.2) .098 (2.5) .059 (1.5) .043 (1.1) 338-1015-ND 2.56 2.20 1.83 MC12FD101J 
25425 100pF .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1025-ND 2.56 2.20 1.83 MC18FD101J 
25425 120pF .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1020-ND 2.56 2.20 1.83 MC18FD121J 
25425 220pF 177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1016-ND 2.86 2.46 2.05 MC18FD221J 
1812 500 25425 300рЕ .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1026-ND 3.21 2.76 2.30 MC18FD301J 
25425 330pF .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1039-ND 3.21 2.76 2.30 MC18FD331J 
25425 390pF .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1021-ND 3.51 3.02 2.52 MC18FD391J 
25425 470pF .177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1018-ND 3.51 3.02 2.52 MC18FD471J 
25425 500pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1040-ND 4.42 3.79 3.16 MC22FD501J 
2220 500 25425 750pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1011-ND 4.87 4.18 3.48 MC22FD751J 
25425 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1004-ND 5.47 4.70 3.91 MC22FD102J 
25425 430pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1005-ND 4.90 4.20 3.50 MC22FF431J 
2220 1000 25425 470pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1036-ND 4.90 4.20 3.50 MC22FF471J 
25425 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) 051 (1.3) 338-1035-ND 6.59 5.65 4.71 MC22FF102J 


T 1% Tolerance 
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CORNELL Waldom 
DUBILIER NIE — — 


Dipped Silver MICA Capacitors — Radial Lead 


Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite Standard Types are manufactured by applying pure silver to ultra-thin Max | F" T 
mica. It is among the most inert and stable materials in the universe. mica plates. The plates are stacked and secured by brass clips with Em Max 
When used as the insulator (dielectric) in a capacitor, the result is ап copper-clad steel leads welded to each clip. The extra mass of the metal H 
electronic component with the ultimate in stability and reliability. acts as a heat sink and enables these capacitors to absorb voltage Max. 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is transients up to 100,000 volts per microsecond. m e 
generally less than «0.196. The series inductance of these capacitors is ав SPECIFICATIONS: 1 
itte as eight nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to Capacitance Tolerance: .078 
frequency which is why mica capacitors are so useful in the gigahertz * Manufacturer's part number letter: 003 = +1/2 pF err Max. 1 
range. * Manufacturer's part number letter: J03 = +5% (No Solder) 
Mica capacitors are so efficient that less that 0.05% of the applied volt- * Manufacturer's part number letter: F03 = +1% g$ 031 (787) 1.250 (31.75) 
amperes is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Temperature Range: -55°C to +125°C Min. 
Dimensions: Inch (mm) 
Capaci- Temperature L H in Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage tance Coefficient ppm/°C Max Max Max. s d Part No. 1 10 100 Part No. 
Standard 
1000pF 0-70 .480 (12.2) .400 (10.2) .230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1048-ND 3.16 2.71 2.26 CD15FA102J03 
109 1000pF 0-70 .480 (12.2) -400 (10.2) .230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 5.38 4.61 3.85 CD15FA102F03 
680pF 0-70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1060-ND 2.92 2.51 2.09 CD15FC681J03 
300 560pF 0-70 .460 (11.7) .380 (9.7) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.40 2.06 1.72 CD15FC561J03 
5pF -200 - 200 .360 (9.1) -330 (8.4) .190 (4.8) .141 (3.6) .016 (.4) 338-1064-ND 1.78 1.58 1.28 CD10CD050D03 
10pF -200 - 200 .450 (11.4) 360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND .94 .81 .68 CD15CD100J03 
10pF -200 - 200 .450 (11.4) 360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1068-ND .94 .81 .68 CD15CD100D03 
15pF -200 - 200 .360 (9.1) .330 (8.4) .190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 1.78 1.53 1.28 CD10CD150J03 
15pF -200 - 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND 90 78 65 CD15CD150J03 
20pF -20 - 100 .360 (9.1) .330 (8.4) .190 (4.8) .141 (3.6) .016 (.4) 338-1095-ND 1.33 145 96 CD10ED200J03 
20pF -20 - 100 .450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND 90 78 65 CD15ED200J03 
22pF -20 - 100 .360 (9.1) -330 (8.4) .190 (4.8) .141 (3.6) .016 (.4) 338-1070-ND 1.33 1.15 .96 CD10ED220J03 
22pF -20 - 100 .450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 194 81 68 CD15ED220J03 
27pF -20 - 100 .450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 194 81 68 CD15ED270J03 
30pF -20 ~ 100 .370 (9.4) .340 (8.6) .190 (4.8) .141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 1.33 1.15 .96 CD10ED300J03 
30pF -20 - 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND .94 .81 .68 CD15ED300J03 
33pF -20 - 100 .370 (9.4) .340 (8.6) .190 (4.8) .141 (3.6) .016 (.4) 338-1072-ND 1.33 145 96 CD10ED330J03 
33pF -20 - 100 .450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND .94 .81 .68 CD15ED330J03 
39pF -20 - 100 450 (11.4) .360 (9.1) 170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 194 81 68 CD15ED390J03 
47рЕ -20 - 100 .450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1053-ND .93 .80 .67 CD15ED470J03 
68pF -20 - 100 .450 (11.4) 360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND .95 .82 .68 CD15ED680J03 
100pF 0-70 .370 (9.4) -350 (8.9) .200 (5.1) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1050-ND 1.65 1.42 1.18 CD10FD101J03 
100pF 0-70 .460 (11.7) .360 (9.1) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 95 82 68 CD15FD101J03 
120pF 0-70 .460 (11.7) .370 (9.4) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 1.05 .90 75 CD15FD121J03 
500 150pF 0-70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1052-ND 1.10 95 79 CD15FD151J03 
180pF 0-70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.26 1.08 90 CD15FD181J03 
200pF 0-70 460 (11.7) .380 (9.7) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.26 1.08 .90 CD15FD201J03 
220pF 0-70 460 (11.7) .380 (9.7) 200 (5.1) .234 (5.9) 1025 (.6) 338-1046-ND 1.32 144 95 CD15FD221J03 
240pF 0-70 460 (11.7) .380 (9.7) 200 (5.1) 234 (5.9) 1025 (.6) 338-1079-ND 1.41 1.22 1.01 CD15FD241J03 
270pF 0-70 .470 (11.9) 390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1062-ND 1.54 1.32 1.10 CD15FD271J03 
300pF 0-70 .470 (11.9) 390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 1.65 1.42 1.18 CD15FD301J03 
330pF 0-70 .470 (11.9) 390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 1.79 1.54 1.29 CD15FD331J03 
390pF 0-70 .470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 1.95 1.68 1.40 CD15FD391J03 
470pF 0-70 470 (11.9) .400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) 025 (.6) 338-1043-ND 2.27 1.95 1.63 С015Е0471Ј03 
470pF 0-70 .640 (16.3) 510 (13.0) .200 (5.1) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1089-ND 2.07 1.78 1.48 С019Е0471Ј03 
500pF 0-70 470 (11.9) .400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 2.30 1.98 1.65 CD15FD501J03 
510pF 0-70 .470 (11.9) .400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.40 2.06 172 CD15FD511J03 
680pF 0-70 .650 (16.5) .510 (13.0) .210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 2.43 2.09 1.74 CD19FD681J03 
820pF 0-70 .650 (16.5) .510 (13.0) .210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 2.41 2.07 1.72 CD19FD821J03 
1000pF 0-70 .650 (16.5) .520 (13.2) .220 (5.6) .344 (8.7) .025 (.6) 338-1044-ND 2.57 2.21 1.84 CD19FD102J03 
1500pF 0-70 .660 (16.8) .520 (13.2) .230 (5.8) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 3.33 2.86 2.39 CD19FD152J03 
2000pF 0-70 .670 (17.0) .530 (13.5) .240 (6.1) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 4.24 3.64 3.03 CD19FD202J03 
2200pF 0-70 .670 (17.0) .530 (13.5) .250 (6.4) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 4.26 3.65 3.04 CD19FD222J03 
4700pF 0-70 .700 (17.8) -580 (14.7) .350 (8.9) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 7.09 6.08 5.07 CD19FD472J03 
10000pF 0-70 .800 (20.3) .890 (22.6) .340 (8.6) .438 (11.1) .040 (1.0) 338-1078-ND 15.63 13.40 11.17 CD30FD103J03 
Miniature 
5pF -200 - 200 .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1073-ND 1.94 1.67 1.39 CD5CCO050D03 
10pF -200 - 200 .270 (6.9) .190 (4.8) .110 (2.8) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1090-ND 1.39 1.19 1.00 CD5CC100J03 
15pF -200 - 200 .270 (6.9) .190 (4.8) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1083-ND 1.44 1.24 1.03 CD5CC150J03 
20pF -20 - 100 .270 (6.9) -200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.46 1.26 1.05 CD5EC200J03 
300 22pF -20 - 100 .270 (6.9) 200 (5.1) 120 (3.0) .120 (3.0) 016 (.4) 338-1080-ND 1.53 1.32 110 CD5EC220J03 
30pF -20 - 100 .270 (6.9) «200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1087-ND 1.64 1.41 1.18 CD5EC300J03 
33pF -20 - 100 .270 (6.9) «200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.70 1.46 1.22 CD5EC330J03 
47рЕ -20 - 100 .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1084-ND 1.90 1.63 1.36 CD5EC470J03 
100pF 0~70 .270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) .120 (3.0) .016 (4) 338-1059-ND 2.81 2.42 2.01 CD5FC101J03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ceramic Trimmer Capacitors — TZ03 Series 


Dim. in mm 


Murata Electronics 


Color coded case facilitates identification of capacitance 
range. Sealed construction prevents the penetration of flux 
and dust. Cross shaped slot enables automatic adjustment. 
Specifications: 

* Insulation Resistance: 10,000M ohm min. 

* Torque: 2.0-15.0mNm 

* Operating Temperature Range: -25°С to 85*C 


у 0.5 Depth 
225 0.5 min. 


48 | 


01.3 Е-Туре (01.3 F-Type 
01.2 Е-Туре gy? E-Type 


Ge 


1.0 3.5} e Le 40. 


© 0.254 -ll-o.2 


With- Stator/ 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | (pF) max. (pF) TC ü Voltage Voltage Color Part No. 1 10 100 Part No. 
1.25 2.3 + 50/-0% NP0 + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Black 490-1972-ND 38 .33 30 TZ03Z2R3E169B00 
15 5.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 490-1966-ND 38 33 30 TZ03Z050E169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NP0 + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 490-1968-ND .38 33 30 Т2032070Е169800 
27 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 490-1970-ND 38 33 30 TZ032100E169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% №450 + 300ppm/^C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White 490-1964-ND 38 33 30 1203Т110Е169800 
1 42 20.0 + 50/-0% №750 + 300ppm/^C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red 490-1958-ND 38 33 30 TZ03R200E169B00 
52 30.0 + 50/-0% №750 > 300ppm/^C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green 490-1960-ND 38 33 30 TZ03R300E169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% | №1200 + 500ррт/°С | 300 тіп. Ф 1MHz, Стах. 100Vdc 220Vdc Yellow 490-1952-ND 38 .33 30 TZ03P450E169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% | N1200 + 500ррт/°С | 300 min. Ф 1MHz, Стах. 100Vdc 220Vdc Brown 490-1954-ND 38 33 30 TZ03P600E169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NP0 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Orange 490-1974-ND 93 80 74 72032500Е169В00 
9.0 90.0 + 100/-0% №750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Стах. 50Vdc 110Vdc Black«Dot 490-1962-ND 93 80 74 TZ03R900E169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | М750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Black 490-1956-ND 93 80 74 TZ03R121E169B00 
1.25 2.3 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Black 490-1973-ND 38 33 30 TZO3Z2R3F169B00 
15 5.0 + 50/-0% NP0 + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 490-1967-ND 38 33 .30 TZ03Z050F169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 490-1969-ND 38 33 30 72032070Е169В00 
27 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 490-1971-ND 38 33 30 TZ03Z100F169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 + 300ppm/^C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White 490-1965-ND 38 33 .30 TZ03T110F169B00 
2 42 20.0 + 50/-0% №750 + 300ppm/^C 500 тіп. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red 490-1959-ND 38 33 30 TZ03R200F169B00 
52 30.0 + 50/-0% N750 « 300ppm/^C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green 490-1961-ND 38 33 30 TZ03R300F169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% | №200 + 500ррт/°С | 300 тіп. Ф 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Yellow 490-1953-ND 38 33 30 TZ03P450F169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/^C | 300 тіп. Ф 1MHz, Стах. 100Vdc 220Vdc Brown 490-1955-ND 38 33 30 TZ03P600F169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Orange 490-1975-ND 93 80 74 Т2037500Е169В00 
9.0 90.0 + 100/-0% №750 + 300ppm/^C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Black«Dot 490-1963-ND 93 80 74 TZO3R900F169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | М750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vdc 110Vdc Black 490-1957-ND 93 80 74 TZ03R121F169B00 
a= || Tining ТООТ ТОГ Мапа Ади тепе. s... арна аа терсе арна аа ET енеке spe ананасы 490-2607-ND 6.27 — — KMDRO010 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZY2 Series 


New shape of cover can improve the flux invasion compared 
with current products. Improvement of the adhesion between 
rotor and stator leads superior stability. Unique construction 
with no plastic material provides superior soldering heat 
resistance to maintain excellent characteristic performance 
after reflow soldering. 


Specifications: 
e Insulation Resistance: 10,000M ohm min. * Torque: 0.5- 
5.0mNm * Operating Temperature Range: -25°С to 85°С 


Dim. in mm 


With- Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) TC 0 Voltage Voltage Part No. 5 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0.5 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/^C | 200 min. Ф 200MHz, Стах. 25Vdc 55Vdc 490-2009-1-ND .89 78 62 490-2009-2-ND 333.75/M | TZY2Z010A001R00 
0.65 2.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2008-1-ND .69 .60 AT 490-2008-2-ND 255.45/M | TZY2Z2R5A001R00 
1.5 3.0 + 100/-0% NPO + 300pm/^C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2005-1-ND .69 .60 AT 490-2005-2-ND 255.45/M | TZY22030A001R00 
25 6.0 + 100/-0% NP0 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2006-1-ND .69 .60 AT 490-2006-2-ND 255.45/M | TZY22060A001R00 
3.0 10.0 + 100/-0% | NPO + З00ррт/°С 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2007-1-ND .69 .60 47 490-2007-2-ND 255.45/M | TZY2Z100A001R00 
4.5 20.0 + 100/-0% | №750 + 500ppm/°C 500 тт. @ 1MHz, Стах. 25Vdc 55Vdc 490-2003-1-ND .69 .60 47 490-2003-2-ND 255.45/М | TZY2R200A001R00 
55 25.0 + 100/-0% | N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2004-1-ND .69 .60 AT 490-2004-2-ND 255.45/M | TZY2R250A001R00 
8.0 45.0 + 100/-0% | №1000 + 500ррт/®С 300 min. @ 1MHz, Стах. 25Vdc 55Vdc 490-2002-1-ND .83 173 58 490-2002-2-ND 311.55/М | TZY2K450A001R00 
Tüning Tool for МАЛАЛА И НИЕ а асанансы анайы. 490-2608-ND 16.02/1 = = KMDR060 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZR1 Series 


Unique construction with no plastic material provides superior 
soldering heat resistance to maintain excellent characteristic 
performance after reflow soldering. Harmful materials (lead, etc.) 
are not contained in the product. 


Specifications: 
* Insulation Resistance: 10,000M ohm min. * Torque: 0.1- 
1.0mNm * Operating Temperature Range: -25°С to 85*C 


0.2 
(Depth 0.15) 


0.9. 


Dim. in mm 


With- 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
(pF) max. (pF) TC 0 Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | Part №. Size Pricing Part No. 

0.55 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C | 200 тіп. @ 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2012-1-ND 242 1.86 1.46 | 490-2012-2-ND 3,000 795.30/M | TZR1Z010A001R00 
0.7 1.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/^C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2013-1-ND 242 1.86 1.46 | 490-2013-2-ND 3,000 795.30/М | TZR1Z1R5A001R00 
1.5 4.0 + 100/-0% NPO + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 490-2010-1-ND 144 127 1.00 | 490-2010-2-ND 3,000 540.15/М | TZR1Z040A001R00 
3.0 8.0 + 100/-0% №750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Стах. 25Vdc 55Vdc 490-2011-1-ND 144 127 1.00 | 490-2011-2-ND 3,000 540.15/М | TZR1R080A001R00 
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Sanovator 


а Фабиа» SMD Ceramic Trimmer Capacitors – TZC3 Series 


Murata Electronics 


Color coded stator permits easy identification of capacitance and reduces mounting errors. Can be adjusted with conventional adjustment tools having a thickness of 0.5mm. Designed for automatic placement in surface 
mount applications. Heat resistant resin withstands reflow soldering temperatures. 


Specifications: • Insulation Resistance: 10,000M ohm min. * Torque: 1.5-10.0mNm • Operating Temperature Range: -25°C to 85°C Dim. in mm 


>| |= 0.5 (Depth 0.4) 
3.2 


With- Stator/ Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | (pF) max. (pF) TC ü Voltage | Voltage Color Part No. 5 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
14 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Brown 490-1998-1-ND 64 56 44 490-1998-2-ND 238.95 TZC3Z030A110R00 
20 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Blue 490-2000-1-ND .64 56 ELI 490-2000-2-ND 238.95 TZC3Z060A110R00 
1 3.0 10.0 + 50/-0% №750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc White 490-1996-1-ND .64 56 44 490-1996-2-ND 238.95 TZC3R100A110R00 
5.0 20.0 + 50/-0% №1200 + 500ppm/°C | 300 min. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc | 220Vdc Red 490-1992-1-ND 64 56 44 490-1992-2-ND 238.95 TZC3P200A110R00 
6.5 30.0 + 50/-0% №1200 + 500ppm/°C | 300 тіп. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc | 220Vdc Green 490-1994-1-ND 64 56 ELI 490-1994-2-ND 238.95 TZC3P300A110R00 
14 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Brown 490-1999-1-ND .64 56 44 490-1999-2-ND 238.95 TZC3Z030A310R00 
20 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc Blue 490-2001-1-ND 64 56 44 490-2001-2-ND 238.95 TZC3Z060A310R00 
2 3.0 10.0 + 50/-0% №750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc | 220Vdc White 490-1997-1-ND 64 56 ELI 490-1997-2-ND 238.95 TZC3R100A310R00 
5.0 20.0 + 50/-0% №1200 > 500ppm/^C | 300 тіп. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc | 220Vdc Red 490-1993-1-ND .64 56 44 490-1993-2-ND 238.95 TZC3P200A310R00 
6.5 30.0 + 50/-0% №1200 + 500ppm/^C | 300 тіп. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc | 220Vdc Green 490-1995-1-ND .64 56 44 490-1995-2-ND 238.95 TZC3P300A310R00 
— Tuning Tool for Manual Афшивітелі..................................................Ш.л 490-2607-ND 6.27/1 = — KMDRO10 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZB4 Series 


Color coded case facilitates identification of capacitance range. Designed for automatic placement in surface mount applications. Can be temporarily attached to PCB with adhesives. 


Specifications: * Insulation Resistance: 10,000M ohm min * Torque: 1.5-10.0mNm * Operating Temperature Range: -25*C to 85°С Dim. in mm 


0.6 (Depth 0.5) 214 
е | ө ө40 
j с 24 
кетігі : Е-4.5- 


0.6 (Depth 0.5) o4 4 


D 
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= 1.2 


With- Stator/ Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | (pF) max. (pF) TC ü Voltage | Voltage Color Part No. 5 25 100 Part No. 500 Part No. 
14 3.0 + 50/-0% NPO > 200ррт/°С | 300 min. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc 220Vdc Brown 490-1984-1-ND 7 67 53 | 490-1984-2-ND 158.70 TZB4Z030AA10R00 
20 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/^C | 500 min. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc 220Vdc Blue 490-1986-1-ND za 67 -53 | 490-1986-2-ND 158.70 TZB4Z060AA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/^C | 500 min. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc 220Vdc White 490-1988-1-ND 77 .67 -53 | 490-1988-2-ND 158.70 TZB42100AA10R00 
1 40 25.0 + 100/-0% | NPO + 300ррт/°С | 300 тіп.  1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vdc Black+Marking 490-1990-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1990-2-ND 281.37 TZB4Z250AA10R00 
45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 min. Ф 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vdc Red 490-1980-1-ND 77 67 53 | 490-1980-2-ND 158.70 TZB4R200AA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | №1200 + 500ppm/°C | 300 min. Ф 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vdc Green 490-1976-1-ND 77 .67 53 | 490-1976-2-ND 158.70 TZB4P300AA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | М750 + З00ррт/°С | 300 тіп. Ф 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vdc Black+Marking 490-1982-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1982-2-ND 281.37 TZB4R500AA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | №1200 + 500ppm/°C | 300 min. Ф 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vdc Yellow 490-1978-1-ND 77 67 53 | 490-1978-2-ND 158.70 TZB4P400AA10R00 
14 3.0 + 50/-0% NPO > 200ррт/°С | 300 min. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc 220Vdc Brown 490-1985-1-ND 77 67 -53 | 490-1985-2-ND 158.70 TZB4Z030BA10R00 
20 6.0 + 50/-0% NPO + 200ррт/°С | 500 min. Ф 1MHz, Стах. | 100Vdc 220Vdc Blue 490-1987-1-ND 77 67 .53 | 490-1987-2-ND 158.70 TZB4Z060BA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ррт/°С | 500 min. Ф 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vdc White 490-1989-1-ND її 67 -53 | 490-1989-2-ND 158.70 TZB42100BA10R00 
2 40 25.0 + 100/-0% | NPO + 300ррт/°С | 300 тіп. Ф 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking 490-1991-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1991-2-ND 281.37 TZB4Z250BA10R00 
45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 тіп. Ф 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vdc Red 490-1981-1-ND 77 67 53 | 490-1981-2-ND 158.70 TZB4R200BA10R00 
6.5 30.0 + 50/-0% | №1200 + 500ppm/°C | 300 min. Ф 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vdc Green 490-1977-1-ND 77 .67 53 | 490-1977-2-ND 158.70 TZB4P300BA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 тіп. Ф 1MHz, Cmax. | 50Vdc 110Vde Black+Marking 490-1983-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1983-2-ND 281.37 TZB4R500BA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | №1200 + 500ррт/°С | 300 тіп. @ 1MHz, Стах. | 100Vdc 220Vdc Yellow 490-1979-1-ND 77 .67 53 | 490-1979-2-ND 158.70 TZB4P400BA10R00 
— Tunina Toor Manual Adjustmant аза аа e ot eo e eb 490-2607-ND 6.27/1 -- = KMDR010 
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SPRAGUE 


SPECIFICATIONS: 


GOODMAN 


GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


* Operating Temperature Range: –25°С to 85°С  * Voltage Rating: 100VDC 
Voltage: 200VDC * Insulation Resistance: 10^ МО min. * Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 


* Dielectric Withstanding 


Capacitance Q Cut Tape Tape/Reel Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 
Min. Max. |(ppm/*C)| 10MHz Code Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.5 4.5 N100 1000 Orange SG2018CT-ND 12.90 111.00 SG2018TR-ND 550.00/M GSX364 
0.6 9.0 N100 1000 Black $G2017CT-ND 14.70 126.00 $G2017TR-ND 625.41/M GSX358 
0.8 15.0 N100 1000 Blue SG2019CT-ND 16.30 140.00 SG2019TR-ND 700.00/M GSX365 
10 200 N100 1000 Green SG2020CT-ND 23.44 200.94 SG2020TR-ND 1004.71/M GSX366 
SG9005-ND 4 x 4.5mm Туре (SG1020 through 501033) $13.00 


GCL Series Trimmer Capacitors 


SPECIFICATIONS: Capacitance Q Sprague: 
Operating T ture R. Н 5 
алу AA EERS (pF) тсс | (min) | Color | Digi-Key Pricing Goodman 
* Voltage Rating: 50VDC Min. Мах. (ррт / °С) | 1 MHz | Code | Part No. 1 10 100 |Part No. 
* Dielectric Withstanding Voltage: 
100VDC 08 200] P350 1000 | Green | SG1035-ND 58 5.00 35.00 | GCL20000 
* Insulation Resistance: 500MO min. 10 400] P350 1000 | Blue | SG1037-ND 93 8.00 56.00 | GCL40000 
* Torque: 0.21-3 oz-in (15-200 g-cm) 


SG9005-ND 4 x 4.5mm Туре (SG1020 through SG1033) 


ў 
0.5 
Color Code 
_,| Disk 


GKG Series Ceramic Trimmer Capacitors 


SPECIFICATIONS: 


Operating Temperature Range: —25*C to 85°C * Voltage Rating: 
* Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC * Insulation Resistance: 10^ Megohms min. 


100VDC 


..$13.00 
..$13.00 


20.99 
(2 Holes) 
5.00 
Mounting Hole Layout 


Slots 0.51 


Color Code - Case Color 


03.05 g1 19 


«е 


Capacitance Sprague- i 
БР) TCC Q Color Digi-Key Pricing coda Tuning Tool 
Fig. Min. Мах. | (ррт/°С) | (min) | Code | PartNo. 1 10 100 |PartNo. 5019007-40 — 5mm Type (Fig. 3). 
SG9005-ND 4 x 4.5mm Type (Fig. 1 & 2).. 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
2.5 6.0 0+200 500 Blue SG1021-ND 56 4.80 44.00 | GKG6RO21 
3.5 100 0+200 500 White SG1022-ND 56 4.80 44.00 | GKG10021 20.99 
ў 55 20.0 N900+350 500 Red SG1023-ND 56 4.80 44.00 | GKG20021 +Š Holes) 
15.0 50.0 | N1700:500 | 300 | Orange | SG1026-ND 56 480 44.00 | GKG50021 Mounting H а Laut 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors i) 
17 80 0200 300 | Red Dot* | SG1027-ND 56 4.80 44.00 | GKG3R024 Slots! 201 
25 6.0 0+200 500 Blue | SG1028-ND 56 4.80 44.00 | GKG6RO24 0.51 X Dol 
35 10.0 0+200 500 White SG1029-ND 56 4.80 44.00 | GKG10024 
2 5.5 20.0 М900--350 500 Red SG1030-ND 56 4.80 44.00 | GKG20024 
7.5 300 N1100+450 300 Green $G1031-ND 56 4.80 44.00 | GKG30024 
15.0 50.0 N1700+500 300 Orange | SG1033-ND 56 4.80 44.00 | GKG50024 
Bottom Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1.0 3.0 МРО+250 300 Black SG3R016-ND 28 2.45 21.00 | GKG3R016 
2.0 50 NPO+250 300 Blue SG5R016-ND 28 245 21.00 | GKG5R016 
3.0 10.0 МРО+250 300 White SG10016-ND 28 245 21.00 | GKG10016 
5.0 20.0 N750+250 300 Red $G20016-ND 28 2.45 21.00 | GKG20016 
3A 6.5 30.0 N1000+500 200 Green SG30016-ND 28 245 21.0 | GKG30016 
7.0 400 №2200+800 200 Yellow | SG40016-ND 28 2.45 21.00 | GKG40016 
10.0 500 N2200+800 200 Brown $G50016-ND 44 3.85 33.00 | GKG50016 
12.0 60.0 N2200+800 200 Brown SG60016-ND 44 3.85 33.00 | GKG60016 
15.0 70.0 N2200+800 200 Brown $G70016-ND 44 3.85 33.00 | GKG70016 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1.0 3.0 NPOx250 300 Black SG3R015-ND га 210 18.00 | GKG3R015 
2.0 5.0 МРО+250 300 Blue SG5R015-ND 24 240 18.00 | GKG5R015 
3.0 10.0 МРО+250 300 White SG10015-ND 24 240 18.00 | GKG10015 
3B 5.0 20.0 N750+250 300 Red $G20015-ND 25 2.10 19.25 | GKG20015 
6.5 30.0 N1000+500 200 Green $G30015-ND 24 2.10 18.00 | GKG30015 
7.0 400 N2200+800 200 Yellow | SG40015-ND 24 2.10 18.00 | GKG40015 
12.0 60.0 N2200+800 200 Brown SG60015-ND 40 3.50 30.00 | GKG60015 
15.0 70.0 №2200+800 200 Brown SG70015-ND (40 3.50 30.00 | GKG70015 


* Marking on bottom of capacitor 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


* Sealed Construction *4 x 4.5 x 2.7mm 


FEATURES: 

* Process seal provides protection against 
contaminants (flux, solvents, etc.) during 
production. 


SPECIFICATIONS: 


85°C 


* Operating Temperature Range: —25°C to 


• Dielectric Withstanding Voltage: 220 


* Insulation Resistance: 104 Megohms min. 
* Voltage Rating: 100VDC 


* Designed for vapor phase reflow soldering. VDC * Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 
Capacitance Q Cut Tape Tape&Reel |5ргадие- 
(pF) TCC (min. | Color | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing (Goodman 
Fig. Min. Max. | (ppm/°C) | MHz | Code |Рагі No. 5 25 100 | Part Мо. 700 Рагі Мо. Fig. 2 
1.4 30 0+200 300 | Red Dot* | SG2000CT-ND 5.40 23.68 74.25 | SG2000TR-ND 313.60 |GKG3R066-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue SG2001CT-ND 5.40 23.68 74.25 | SG2001TR-ND 313.60 |GKG6R066-07 „269, 
1 30 10.0 0+300 500 White |SG2002CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2002TR-ND 313.60 |GKG10066-07 JJ Rotor 
4.5 20.0 | N750+300 | 500 Red SG2003CT-ND 5.40 23.68 74.25 | SG2003TR-ND 313.60 |GKG20066-07 
6.5 30.0 | N900+450 | 300 Green |SG2004CT-ND 5.40 23.63 74.25 | SG2004TR-ND 313.60 |GKG30066-07 
1.4 3.0 0+200 300 | Red Dot* | SG2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2007TR-ND 371.70 |GKG3R067-07 "d 
2.0 6.0 02:200 500 Blue SG2008CT-ND 6.40 28.00 88.00 | SG2008TR-ND 371.70 |GKG6R067-07 Га! 
2 30 10.0 0+300 500 White |SG2009CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2009TR-ND 371.70 |GKG10067-07 Seal ||Stator 
4.5 20.0 | N750+300 | 500 Red SG2010CT-ND 6.40 28.00 88.00 | SG2010TR-ND 371.70 |GKG20067-07 
6.5 30.0 | N900+450 | 300 Green |SG2011CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2011TR-ND 371.70 |GKG30067-07 


*Marking on bottom of capacitor 


$G9005-ND Tuning Tool 


Color Code - 
Case Color 


Terminals Approx. 
Flush To Mounting 
Surface 


1.50 
11.60 
Раа Layout 


[Terminals Approx. 
Flush To Mounting 


Surface 
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Раа Layout 
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SPRAGUE 


СКВЕР SERIES: • Sealed for washability * Low mounting profile “ Carrier and 
reel packaging standard • NPO temperature coefficient (up to 10 pF max.) • Self 
resonant frequency above 1 GHz 

SPECIFICATIONS: • Operating Temperature Range: -40°C to 85°С • Dielectric 
Withstanding Voltage: 75VDC “ Insulation Resistance: 104 Megohms min. • Volt- 
age Rating: 25VDC • Torque: 0.14 to 2.1 oz-in 


GKRP Series — 3.2mm x 2.5mm x 1.3mm 


GKYA Series — 4.5mm x 3.2mm x 1.6mm 


Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors 
ilii! SURFTRIM® Surface Mount скар, GKYA and СКУ Series 


GKYA SERIES: = Suitable for reflow soldering * Low Mounting Profile (only 
1.6mm) “ Dust Proof Design • Self Resonsant Frequency above 1GHz 
SPECIFICATIONS: • Operating Temperature Range: -25°C to 85°С * Voltage 
Rating: 50VDC (110VDC for 10pF and above) “ Dielectric Withstanding 
Voltage: 110VDC (220VDC for 10pF and above) * Insulation Resistance: 104 
Megohms min. ° Torque: 10 to 70 g-cm (0.14 to 0.98 oz-in) 


Tuning Tool 


GTT-11-ND (562026 - SG2029)... ..$3.81 
GTT-9-ND (SG2021 - $62025) $3.81 
GTT-21-ND (502026 - $62029) .. . $40.00 


GKY SERIES: • Designed for reflow soldering * Carrier and reel packaging 
standard 

SPECIFICATIONS: • Operating Temperature Range: -25°C to 85°C • Dielectric 
Withstanding Voltage: 220VDC “ Insulation Resistance: 10^ Megohms min. 
* Voltage Rating: 100VDC “ Torque: 0.14 to 2.08 oz-in 


GKY Series — 4.5mm x 3.2mm x 1.8mm 


10 iM 0.70 r- тер 1.0 Typ. S Max: 
51.5 agag “11-045 Stators] F 4 Stator 
ши) E! Гое ^ Terminals 
25 Typ. о! 5 0.95 AUR Et 6 ар en 
=] ў |^ surface 
0.18 | | 846 + Rotor 
Шы 0.6 
ЕП 10.90 и Е 
ЖЕН ШЕТІ Pad Layout 1-80 — 0.9 Typ. Й Pad Layout 
: 8 Рад Layout k 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Goodman 
Min. Max. (ppm / °С) (1 MHz) Code Part No. 5 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
GKRP Series 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2026TR-ND 2,000 615.00/M GKRP5RO66 
3.0 10 0 +500 150 = $G2027CT-ND 8.20 35.88 112.75 $G2027TR-ND 2,000 615.00/M GKRP 10066 
5.0 20 N750 +500 150 — SG2028CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2028TR-ND 2,000 615.00/M GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 = SG2029CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2029TR-ND 2,000 615.00/M GKRP30066 
GKYA Series 
1.2 3.0 0 «200 300 Black SG2030CT-ND 3.40 14.88 46.75 SG2030TR-ND 1,000 282.20 GKYASRO06 
2.2 6.0 0 +600 300 Blue $G2031CT-ND 3.40 14.88 46.75 $G2031TR-ND 1,000 282.20 GKYA6RO66 
3.0 10.0 N600 +300 300 = SG2032CT-ND 3.40 14.88 46.75 SG2032TR-ND 1,000 282.20 GKYA10066 
5.5 20.0 N1200 +500 300 Red SG2033CT-ND 3.40 14.88 46.75 SG2033TR-ND 1,000 282.20 GKYA20066 
8.0 27.0 N1200 +500 300 Green SG2034CT-ND 3.40 14.88 46.75 SG2034TR-ND 1,000 282.20 GKYA27066 
GKY Series 
1.7 3.0 0 +300 500 Brown SG2024CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2024TR-ND 1,000 431.60 GKY3RO066 
2.5 6.0 0 +300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6R066 
3.0 10.0 N400 +400 500 White SG2021CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2021TR-ND 1,000 431.60 GKY10066 
5.0 20.0 N900 +400 300 Red SG2022CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2022TR-ND 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30.0 N1200 +500 300 Green SG2023CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2023TR-ND 1,000 431.60 GKY30066 
Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 
GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm Tuning Tool во9004-мр............................ $15.44 


FEATURES: * Compact size * Most stable TCC for single turn trimmers • Low cost for commercial/industrial applications • Linear capacitance change vs. rotation 
SPECIFICATIONS: е Dielectric Construction: GYA, GYB, GYC, GYD Series: Polypropylene; GZC and GZD Series: Polycarbonate * Voltage Rating: 100WVDC • Dielectric 
Withstanding Voltage: 200VDC * Operating Temperature: GYA and GYB Series: -40°C to 70°C; УС, GYD, GZC, GZD Series: -40°C to 85°С • Contact Resistance: 
«0.010 Ohm * Insulation Resistance: >10,000 M Ohm * Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 in.-oz.; GYC, GYD, GZC, GZD Series: 0.2-5.5 in.-oz. • Q (min) @ 1 MHz: 


GYA, GYB, GYC, GYD Series: 1000; GZC and GZD Series: 200 


Жан 


Мах. 


Capacitance Sprague- 
(pF) TCC Dimensions Color Digi-Key Pricing Goodman 
Fig. Min. Max. (ррт/°С) А B c Code Part No. 1 10 100 Part No. Rotor (2) 
8mm 1.04-+1 + Stator 
1.6 5.0 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray SG3000-ND 1.02 8.70 79.75 | GYA5R000 
2.0 10.0 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow SG3001-ND 1.02 8.70 79.75 | GYA10000 Fig. 1A - 8 mm Fig. 1B - 10 mm 
1A 2.0 15.0 02400 8.51 7.87 10.2 Blue S$G3002-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA15000 500 
22 22.0 02400 8.51 7.87 10.2 Green $G3003-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA22000 2:10 к= = a 
23 27.0 04350 8.51 7.87 10.2 Red SG3004-ND 1.12 9.60 88.00 | GYA27000 | ° 0% ғ 20130 
3.0 36.0 0+300 851 787 102 Violet SG3005-ND 1.65 1440 129.25 | GYA36000 та БІЗ y (3 Holes) тооз 4252-48 Holes) 
1.6 5.0 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray SG3020-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB5R000 ^ EN 7 |. 2“ TS 
2.0 10.0 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3021-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB10000 | d 3.00 
2A | 20 15.0 0400 | 851 787 102 Blue SG3022-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB15000 Mayupa qos aya pataq Mounting Hole Layout 
22 22.0 02400 8.51 7.87 10.2 Green SG3023-ND 1.80 16.20 148.50 | GYB22000 
2.8 27.0 0+350 8.51 7.87 10.2 Red SG3024-ND 1.96 16.80 154.00 | GYB27000 Fig. 2 0249 
10mm 
2.0 15.0 02400 11 10.16 10.2 Blue SG3006-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC15000 1 "Y 
1B 3.0 20.0 02400 11 10.16 10.2 Огееп SG3007-ND 1.44 12.30 112.75 | GYC20000 * | МЕ 
3.5 40.0 0+350 11 10.16 10.2 Clear SG3008-ND 1.37 11.70 107.25 | GYC40000 ў 
4.5 65.0 0+350 11 10.16 10.2 Yellow SG3009-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC65000 ort 
2.0 15.0 02400 11 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 1.80 16.20 148.50 | GYD15000 L- см 
2B 3.0 20.0 02400 11 10.16 10.2 Green SG3026-ND 1.93 16.50 151.25 | GYD20000 Stator ^ |]. Rotor (2) 
3.0 40.0 0:350 1 10.16 102 Clear SG3027-ND 2.03 17.40 159.50 | GYD40000 104 Typ. * 8mm = 4.6; 10mm = 6.25 
4.5 65.0 0+350 11 10.16 10.2 Yellow SG3028-ND 2.28 19.50 178.75 | GYD65000 
8.0 80.0 0+200 11 10.16 11.4 Веа SG3010-ND 1.86 15.90 145.75 | GZC80000 i + 
9.0 100.0 0+400 At 1046 114 Violet SG3011-ND 2.98 25.50 23375 | GZC10100 На. 2А - 8 mm Fig. 2B - 10 mm 
1B 9.0 120.0 0+350 11 10.16 11.4 Orange SG3012-ND 438 37.50 343.75 | GZC12100 L 91.30 
10.0 150.0 0+350 11 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 5.11 43.80 401.50 | GZC15100 2 49 91.30 2 (3 Holes) 
10.0 180.0 0+350 11 10.16 12.0 Orange SG3014-ND 602 5160 473.0 | GZC18100 ў (3 Holes) s 00 
9.0 100.0 02400 11 10.16 11.4 Violet SG3016-ND 3.75 32.10 294.25 | GZD10100 ане а Ж 3 
2B 9.0 120.0 0+350 11 10.16 11.4 Orange SG3017-ND 5.04 43.20 396.00 | GZD12100 7.49 46:04 
100 150.0 0:350 11 10.8 120 | Orange | SG3018-ND 571 48.90 448.25 | 92015100 Muni HolelLavout аца Нас аман 
10.0 180.0 0+350 11 10.16 12.0 Огапде SG3019-ND 6.41 54.90 503.25 | GZD18100 


Bis COMPONENTS 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE Teflon film dielectric for excellent long-term 


stability and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of 
stators separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. 


Specifications: * Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MQ тіп. • Voltage 
Rating: 100 VDC * Minimum Q © 10MHz: 1000 • Temperature Coefficient: -100 + 100 PPM/°C 


* Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds * Operating Temperature Rang 


* Effective Angle of Rotation: 360^ * Operating Torque: 20 - 300 g.cm * Ratio of Maximum to 


Minimum Torque: Within 3:1 


brass rotors and 


Сарасйапсе Color 
Code Ring 


Capacitance (pF) От. Е | Color Digi-Key Price Each BC Components 
Min. Max. (mm) Code Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
0.3 «0.2 5, -0.5/43 22 Orange | 2807S505-ND 1.68 146 1.32 142 98 2807S0R505NHA4BAA 
е: -40°C to 85°C | 0.4302. — 10, -145 | 22 Black | 2807S610-ND 168 146 132 112  .98 2807508610МНВАВАА 
0.5 «0.3 15, -0/+7 24 Blue 2807S815-ND 168 146 1.32 142 98 2807508815МНСАВАА 
0.7 «0.3 20, -0/+10 | 2.55 Green 2807S020-ND 1.68 146 132 142 .98 2807S1RO20NHD4BAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Phoenix 
— Passive Components 


High Voltage Resistor — HVR 


A multi layer metal film is deposited on a high-grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the 
resistive layer, tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with a 
blue lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The encapsulation is resistant to 


all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD 202, method 215" and “IEC 60068-2-45". Features: 


* Metal film technology * High pulse loading capability 
Specificatons: * Limiting Voltage: 1600VDC (HVR25), 3500VDC (HVR37), 10,000VDC (HVR68) 
* Temperature Coefficient: + 250ррт/%С 


NEW! HVR25 100K 160K 270K 430K 680K 
d 295 (7.5) 110K 180K 300K 470K 750K 
. © 0.023 (0.58) p 10.10 (2.5) 
5% Hi h Volta e + y^ u й 120K 200K 330K 510K 820K 
g g у т 130K 220K 360K 560K 910K 
Metal Film Resistors — .25 Watt dpi LC ME MS NE 
. 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQJ(Value)TR-ND = = = 71.00/M 61.00/M | 5043HVxxxxxd12AFX 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPCQJ(Value)CT-ND 2.19 33.35 86.25 — = 5043HVxxxxxJ12AFX 
ў 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 33M 5.6M 10M 18M 33M 
NEW! HVR37 0.031 (ово) 55 129 ote (o) ок 200K 360K 620K 11M гом зем 62M ИМ гом 
5% Hi h Volta e £ H E = 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 12M 22M 
° g g | т Sk 130K 240K 430K 750K 1.3M 24M 43M 75M 13M 24M 
Metal Film Resistors 50 Watt 2.05 (52.0) 150K 270K 470K 820K 15M 27M 47M 8.2M 15M 27M 
ka 160K 300K 510K 910K 1.6М 3.0M 51M 91M 16M ЗОМ 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K-33MO PPCHJ(Value)TR-ND — — = 101.00/M 86.00/M | 5053HVxxxxxJ12AFX 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K-33MO PPCHJ(Value)CT-ND 2.95 44.95 116.25 = = 5053HVxxxxxJ12AFX 
100K 160K 270K 430K 680K  1.1M 1.8M 30M 47M 17.5М 
! HVR % High Volt 7099, 
Ø 0.031 (0.80) 02.21 (5.2 110K 180K  300K 470K 750К 12M 20M ззм 51M 82M 
7 e 68 5 7o g o age | 2162) 120K 200K 330K 510K 820K 13M 22M 3.6M 56M 91M 
Metal Film Resistors — 1 Watt | i — 130K 220K 360K 560K 910K 1.5M 24M зэм 62M 10M 
2.48 (63.0) 150K 240K 390K 620K 1.0M 1.6M 27М 43M 6.8M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 2,500 5,000 Part No. 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 100K~1.0MQ PPC1J(Value)TB-ND к=н = 221.50 378.00/М 342.00/М | 5073HVxxxxxJO8AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPC1J(Value)CT-ND 11.59 176.90 = = = 5073HVxxxxxJOBAFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 1.1М-10М0 PPC1J(Value)TB-ND = == 225.00 384.000M 348.00/М | 5073HVxxxxxJ08AFX 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.1M~10MQ PPC1J(Value)CT-ND 11.78 179.80 = = = 5073HVxxxxxJ08AFX 
g 1%) 
© 0.023 (0.58) SU) 
А з [=g 0.10 (2.5) 
° А . А + и 
NEW! HVR25 1% High Voltage Metal Film Resistors — .25 Watt = 
100K 118K 137К 160K 182K 215K 243K 280K 324K 365K 422K 475K 549K 620K 715K 825K 953K 
102K 120K 140K 162K 187K 220K 249K 287K 330K 374K 430K 487K 560K 634K 732K 845K 976K 
105K 121K 143K 165K 191K 221K 255K 294K 332K 383K 432K 499K 562K 649K 750K 866K 1.0M 
107K 124K 147K 169K 196K 226K 261K 300K 340K 390K 442K 510K 576K 665K 768K 887K 
110K 127K 150K 174K 200K 232K 267K 301K 348K 392K 453K 511K 590K 680K 787K 909K 
113K 130K 154K 178K 205K 237K 270K 309K 357K 402K 464K 523K 604K 681K 806K 910K 
115K 133K 158K 180K 210K 240K 274K 316K 360K 412K 470K 536K 619K 698K 820K 931K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQF(Value)TR-ND = = = 111.00/M 94.00/M_ | 5043HVxxxxxF12AFX 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPCQF(Value)CT-ND 3.18 48.58 125.63 — = 5043HVxxxxxF12AFX 
0.47 (12.0) 
. m " Ø 0.031 (0.80) 
о [=ø 0.16 (4.0) 
NEW'! HVR37 1% High Voltage Metal Film Resistors — .50 Watt с 
| E 
2.05 (52.0) 
100K 133K 178K 232K 300K 383K 487K 620K 820K 1.07M 1.43М 1.87М 2.43М 3.16M 4.00M 5.11M 6.65M 8.66M 
102K 137K 180K 237K 301K 390K 499K 634K 825K 1.10M 1.47M 1.91M 2.49M 3.24M 4.12M 5.23М 6.80М 8.87М 
105К 140K 182K 240K 309K 392K 510K 649K 845K 1.13М 1.50М 1.96М 2.55М 3.30M 4.22M 5.36M 6.81M 9.09M 
107K 143K 187K 243K 316K 402K 511K 665K 866K 1.15M 1.54M 2.00M 2.61M 3.32M 4.30M 5.49M 6.98M 9.10M 
110K 147K 191K 249K 324K 412K 523K 680K 887K 1.18M 1.58M 2.05M 2.67M 3.40M 4.32M 5.60M 7.15M 9.31M 
113K 150K 196K 255K 330K 422K 536K 681K 909K 1.20M 1.60M 2.10M 2.70M 3.48M 4.42M 5.62M 7.32М 9.53М 
115К 154К 200K 261K 332K 430K 549K 698K 910K 1.24M 1.62M 2.15M 2.74M 3.57M 4.53M 5.76M 7.50M 9.76M 
118K 158K 205K 267K 340K 432K 560K 715K 931K 1.24M 1.65M 2.20M 2.80M 3.60M 4.64M 5.90M 7.68M 10M 
120K 160K 210K 270K 348K 442K 562K 732K 953K 1.27M 1.69M 2.21M 2.87M 3.65M 4.70M 6.04M 7.87M 
121K 162K 215K 274K 357K 453K 576K 750K 976K 1.30M 1.74M 2.26M 2.94M 3.74M 4.75M 6.19M 8.06M 
124K 165K 220K 280K 360K 464K 590K 768K 1.00M 1.33M 1.78M 2.32M 3.00M 3.83M 4.87M 6.20M 8.20M 
127K 169K 221K 287K 365K 470K 604K 787K 1.02M 1.37M 1.80M 2.37M 3.01M 3.90M 4.99M 6.34M 8.25M 
130K 174K 226K 294K 374K 475K 619K 806K 1.05M 1.40M 1.82M 2.40M 3.09M 3.92M 5.10M 6.49M 8.45M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.20MQ PPCHF(Value)TR-ND P= = == 139.00/М 118.00/М | 5053HVxxxxxF12AFX 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100К-1.20М0 PPCHF(Value)CT-ND 3.90 59.45 153.75 - - 505ЗНУхххххЕ12АҒХ 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.21M~10MQ PPCHF(Value)TR-ND = == = 143.00/М 122.00/М | 5053HVxxxxxF12AFX 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.21M~10MQ PPCHF(Value)CT-ND 3.99 60.90 157.50 = — 505ЗНУхххххЕ1 2АҒХ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1141 


Phoenix 


Passive Components 


11.0 
(0.44) 


90 | 
|-(0.36)-.| 
|- (0-36). E 


F МА 


Phoenix Passive Components 
Standard Resistor Values 


-Q 


00.80 (0.031) 
і 


560 1.20K 2.70K 5.60K 
680 1.50K 3.30K 6.80K 
820 1.80K 3.90K 8.20K 
1.00K 2.20K 4.70K 10.0K 


SFR25 Туре 1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt so43ED Series 


.098 (2.5) 


ў 
= Т 
+—— 2.047 (52) eal 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on 
a high grade ceramic body. After a helical groove 
has been cut in the resistive layer, tinned 
connecting wires of electrolytic copper are welded 
to the end-caps. The resistors are coated with non- 
flammable light green, lacquer, which provides 
electrical, mechanical and climatic protection. The 
encapsulation is resistant to all cleaning solvents 
in accordance with "MIL-STD-202E, Method 215" 
and "IEC 60068-2-45". 

CHARACTERISTICS: 

* Resistance Tolerance: +1% * Temperature Co- 
efficient: В<1МО = +100 ppm/°C, R>1MQ = 
x250ppm/^C * Absolute Maximum Dissipation at 
Tame = 70°С: 0.40W • Thermal Resistance, RTH: 
200K/W * Maximum Continuous Operating Volt- 
age: 250V (DC or RMS) * Noise R < 1 MO: 
Maximum 0.1 рУ/У * Operating Temperature 
Range: -55°С to 155*C 


(3.2) 


.075 (1.9) B 1 
Y ( иш ) 4 
FREE 


2.047 (52) ——* 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a 
high grade ceramic body. After a helical groove has 
been cut in the resistive layer, tinned connecting 
wires of electrolytic copper are welded to the end- 
caps. The resistors are coated with non-flammable 
light blue lacquer, which provides electrical, me- 
chanical and climatic protection. The encapsulation 
is resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215" and “IEC 60068- 
2-45". 

CHARACTERISTICS: * Resistance Tolerance: +1% 
Ф Temperature Coefficient: R< 200KQ = 
+100ppm/°C, R> 200KQ = +250ppm/°C “ Absolute 
Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 0.50W • Ther- 
mal Resistance, RtH: 170K/W • Maximum Con- 
tinuous Operating Voltage: 200V (DC or RMS) • Oper- 
ating Temperature Range: -55°C to 155°C 


.025 (0.63) Max. 


.256 (6.5) 
1098 (2.5) 
IM 
4 
.276 i 


2.047 (52) ——e| 


А homogeneous film of metal alloy is deposited оп 
a high grade ceramic body. After a helical groove 
has been cut in the resistive layer, tinned con- 
necting wires of electrolytic copper are welded to 
the end-caps. The resistors are coated with a green, 
non-flammable lacquer, which provides electrical, 
mechanical and climatic protection. The encapsula- 
tion is resistant to all cleaning solvents in accord- 
ance with “MIL-STD-202E, Method 215" and "IEC 
60068-2-45". 

CHARACTERISTICS: • Resistance Tolerance: +1% 
* Temperature Coefficient: +50 ppm/°C • Abso- 
lute Maximum Dissipation at Тамв = 70°С: 0.60W 
* Thermal Resistance, Втн: 150K/W * Maximum 


SR37 Type 10% Metal Film Surge Resistors — .50 Watt 


A multilayer metal film is deposited on a high grade ceramic body. Tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with a blue non-flammable lacquer, which 
provides electrical, mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with MIL-STD, method 215 and IEC 60068-2-45. 


Features: « High Pulse-loading capability * Good replacement for carbon-composition resistors 
Applications: Amplifiers, TV Sets, Monitors, Power Supplies, and Motor speed controls 
Characteristics: • Resistance Tolerance: +10% * Temperature Coefficient: +250ppm/°C • Maximum dissipation at Tams = 70°: .50 Watts • Dielectric Withstanding Voltage: 500V 


Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50 Watt, 10% Metal Film Surge 
Resistor; Tape & Reel (5,000/Вее!) | 560 - 10.0KO | PPC(Value)LTR-ND = = == 78.71/М 71.28/М | 2306 245 33xxx 
.50 Watt, 10% Metal Film Surge 
Resistor; Cut Tape 560 - 10.0KQ | PPC(Value)LCT-ND 1.28 28.98 100.09 == = 2306 245 33xxx 


Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 


10.0 39.2 88.7 210 430 787 1.43K 2.55K 4.53K 7.15K 13.3K 26.7K 45.3K 90.9K 232K 442K 1.50M 
10.2 40.2 90.9 220 432 806 1.47K 2.67K 4.64K 7.32K 13.7K 27.4K 46.4K 97.6K 243K 464K 1.54M 
11.0 43.2 95.3 221 442 825 1.50K 2.74K 4.75K 7.50K 14.0K 28.7K 47.5K 100K 249K 475K 1.58M 
11.3 46.4 100 232 453 845 1.54K 2.87K 4.87K 7.68K 14.3K 29.4K 49.9K 110K 255K 499K 1.60M 
11:5 47.5 105 237 475 866 1.58K 2.94K 4.99K 8.06K 15.0K 30.1K 514K 120K 270K 511K 1.62M 
13.0 49.9 110 243 487 909 1.62K 3.01K 5.10K 8.25K 15.8K 30.9K 53.6K 121K 274K 562K 1.65M 
15.0 51.1 118 249 499 931 1.69K 3.09K 5.11K 9.09K 16.2K 31.6K 54.9К 124K 280K 604K 1.78M 
18.2 53.6 121 267 511 953 1.74K 3.16K 5.23K 9.53K 16.9K 32.4K 56.0K 127K 294K 619K 1.80M 
19.1 56.2 124 274 536 1.00K 1.78K 3.24K 5.36K 9.76K 17.4K 33.2K 56.2K 130K 301K 634K 1.82M 
20.0 57.6 127 280 562 1.05K 1.82K 3.32K 5.49K 10.0K 18.2K 34.0K 60.4K 140K 309K 681K 1.96M 
21.5 60.4 133 294 590 1.07K 1.87K 3.48К 5.60K 10.2K 18.7K 34.8K 61.9K 150K 324K 715K 2.00M 
22.1 61.9 140 301 604 1.10K 1.91K 3.57K 5.62K 10.7K 19.6K 35.7К 63.4K 165K 332K 750K 
23.2 62.0 150 324 619 1.15K 2.00K 3.65К 5.90K 11.0K 20.0K 36.0K 64.9K 169K 340K 1.00M 
24.3 63.4 158 332 649 1.18K 2.10K 3.74К 6.04K 11.3K 20.5K 37.4K 68.1K 182K 348K 1.05M 
24.9 68.1 169 340 665 1.21K 2.15K 3.83K 6.19K 11.5K 21.5K 38.3K 71.5K 191K 365K 1.10M 
26.1 69.8 178 348 681 1.24K 2.21K 3.92K 6.34K 11.8K 22.1K 39.2K 75.0K 196K 374K 1.15M 
27.4 75.0 182 374 698 1.27K 2.32K 4.02K 6.49K 12.1K 24.3K 40.2K 78.7K 200K 392K 1.21M 
33.2 80.6 196 392 m5 1.30K 2.37K 4.22K 6.65K 12.4K 24.9K 41.2K 82.5K 210K 402K 1.30M 
34.8 82.0 200 402 750 1.33K 2.43K 4.32K 6.81K 12.7K 25.5K 42.2K 86.6K 221K 422K 1.43M 
36.5 82.5 205 422 768 1.40K 2.49K 4.42K 6.98K 13.0K 26.1K 43.2K 88.7K 226K 432K 1.47M 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)YTR-ND — — = 19.88/M 16.96/М | 5043EDxxxxxF12AF5 
.40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)YCT-ND .88 13.49 34.88 = = 5043EDxxxxxF12AF5 
SFR16S Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .50 Watt ѕоззер series 
Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
10.0 47.5 100 301 590 1.05K 2.49K 4.99K 9.76K 17.8K 35.7K 73.2K 182K 499K 
10.7 48.7 121 309 604 1.21K 2.55K 5.11K 10.0K 18.2K 36.5К 75.0K 191K 549K 
20.0 49.9 124 324 665 1.24K 2.74K 5.23K 10.2K 18.7K 39.2K 82.5K 200K 562K 
22.1 51.1 147 332 681 1.30K 2.80K 5.36K 11.0K 20.0K 40.2K 90.9K 220K 634K 
22.6 54.9 150 365 698 1.50K 3.01K 5.49K 12.1K 20.5K 41.2K 100K 221K 681K 
26.1 57.6 158 383 715 1.58K 3.09K 5.62K 12.4K 224K 43.2K 105K 249K 806K 
274 60.4 162 390 750 1.65K 3.24K 5.90K 12.7K 23.7K 47.5K 110K 294K 820K 
28.0 63.4 191 392 787 1.69K 3.32K 6.49K 13.0K 24.3K 48.7K 115K 301K 931K 
30.1 64.9 200 402 806 1.82K 3.65K 6.81K 13.3K 24.9K 49.9K 121K 324K 1.00M 
33.2 68.1 221 432 825 1.96K 3.83K 6.98K 14.0K 25.5K 51.1K 124K 332K 1.02M 
35.7 75.0 226 475 866 2.00K 3.92K 7.50K 14.7K 26.7K 54.9K 150K 348K 1.07M 
37.4 76.8 249 499 909 2.21K 4.02K 8.20K 15.0K 28.0K 56.2K 154K 402K 1.10M 
38.3 82.5 267 511 953 2.26K 4.32К 8.25К 15.8К 30.1K 60.4K 158K 412K 1.21M 
39.2 90.9 274 549 1.00K 2.37K 4.53K 9.09K 16.2K 32.4K 68.1K 165K 432K 1.82M 
41.2 93.1 280 562 1.02K 2.43K 4.75K 9.53К 16.9K 33.2K 69.8K 169K 475K 2.00M 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)XTR-ND — — — 23.25/M 19.84/М | 5033EDxxxxxF12AF5 
.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 - 2.00MQ | PPC(Value)XCT-ND .97 14.79 38.25 — = 5033EDxxxxxF12AF5 
MRS25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 5053mc series 
Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
10.0 38.3 90.9 182 332 619 1.50K 3.01K 5.90K 11.3K 24.9K 56.2K 221K 442K 1.10M 
10.7 42.2 93.1 191 365 665 1.58K 3.16K 6.04K 12.1K 26.7K 66.5K 226K 475K 1.20M 
12.4 44.2 100 200 392 681 1.62K 3.32K 6.19K 12.4K 27.4K 68.1K 243K 499K 1.50M 
13.3 46.4 102 210 402 750 1.65K 3.40K 6.49K 13.0K 28.0K 75.0K 249K 511K 1.80M 
14.0 47.5 110 215 422 768 1.69K 3.74K 6.81K 14.0K 30.1K 76.8K 255K 576K 2.00M 
15.0 49.9 121 221 432 825 1.82K 3.92K 6.98K 14.3K 34.0K 78.7K 267K 619K 2.20M 
18.2 51.1 130 243 442 909 2.00K 4.02K 7.15K 15.0K 39.2K 82.5K 280K 649K 
20.0 54.9 137 249 464 931 2.21К 4.22K 7.50K 16.9K 40.2K 90.9K 294K 665K 
22.1 56.2 140 255 475 953 2.26K 4.32K 7.68K 17.4K 41.2K 100K 301K 681K 
23.7 60.4 143 267 499 1.00K 2.32К 4.64К 8.25К 18.2K 43.2K 121K 316K 750K 
24.9 61.9 150 274 511 1.10K 2.43K 4.75K 8.66K 18.7K 44.2K 150K 324K 787K 
274 TAS 154 280 549 1.21K 2.49K 4.99K 9.09K 19.1K 47.5K 162K 332K 806K 
30.9 75.0 165 301 562 1.24K 2.67K 5.11K 9.76K 20.0K 48.7K 165K 348K 825K 
33.2 78.7 169 316 576 1.30K 2.74K 5.36K 10.0K 21.0K 49.9K 182K 374K 931K 
35.7 82.5 178 324 604 1.40K 2.94K 5.49K 10.2K 224K 51.1К 200K 392K 976K 
Value Digi-Key Pricing Phoenix Passive Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0-2.20MQ | PPC(Value)ZTR-ND = = = 31.88/М 27.20/М | 5053MCxxxxxF12AF5 
.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0-2.20MQ | PPC(Value)ZCT-ND 1.19 18.13 46.88 = = 5053MCxxxxxF 12AF5 


Continuous Operating Voltage: 350V (DC or RMS) 
* Operating Temperature Range: -55°C to 155°C 


1142 (тоѕз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Phoenix PR01 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 1 Watt 


Passive Components 5073NW Series Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
1.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 3.3K 10K 43K 180K 750K 
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ooo 25) rt (256 —|.025 (63) Мах 14 3.6 11 36 110 360 14K 3.6K 12K 47K 200K 820K 
ceramic body. After a helical groove has been cut in the resistive ` ` (6.5) s қ ` 12 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 15K 51K 220K 1.0M 
layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to cœ ПАЗ 4.3 13 43 130 430 1.3K 4.3K 16K 56K 240K 
the end-caps. The resistors are coated with a red, non-flammable A 15 47 15 47 150 470 1.5K 4.7K 18K 62K 270K 
lacquer, which provides electrical, mechanical and climatic pro- [e as | 1.6 5.1 16 51 160 510 1.6K 5.1K 20K 68K 300K 
tection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in ac- : 1.8 5.6 18 56 180 560 1.8K 5.6K 22K 82K 330K 
cordance with "MIL-STD-202E, Method 215" and “IEC 60068-2-45". 2.047 (52) > 2.0 6.2 20 62 200 620 20K 62K 240 эк 390K 
CHARACTERISTICS: 22 6.8 22 68 220 680 22K 68K 27K  100K 470К 
• Resistance Tolerance: +5% е Temperature Coefficient: +250 ррт/°С е Absolute Maximum Dissipation at Tame = 24 7.5 24 75 240 750 240 17.5К 30K 120К 510K 
70°C: 1.0W • Thermal Resistance, RtH: 135K/W е Maximum Continuous Operating Voltage: 350V (DC or RMS) 2.7 8.2 27 82 270 820 2.7K 8.2K 33K 130K 560K 
e Operating Temperature Range: -55°C to 155°C 3.0 9.1 30 91 300 910 зок элк зэк 150K  680K 
Value Pricing Mfg. 
Description Range 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-1TR-ND == = = 53.63/M 45.76/M_ | 5073NWxxxxxJ12AFX 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0-1.0М0 PPC(Value)W-1CT-ND 1.74 26.54 68.63 — = 5073NW»xxxxxJ12AFX 


PR02 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 2 Watt 5os3Nw series 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ce- 297 Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
|< (10) 7.032 (.83) Max. 


ramic body. After a helical groove has been cut in the resistive layer, .153 (3.9) 10 3.0 82 24 68 200 560 1.8K 54K 15K 43K  150K  510K 
tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the 14 3.3 9.1 27 75 220 620 20K 5.6K 16K 47K  160K  560K 
end-caps. The resistors are coated with a red, non-flammable lac- co | | | Т 12 3.6 10 30 82 240 680 2.2K 62K 18K 51K 180K 620K 
quer, which provides electrical, mechanical and climatic protection. [ .472 d 1.3 3.9 11 33 91 270 750 2.4К 6.8К 20K 56K 200K 680K 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance "- (12) 1.5 43 12 36 100 300 820 2.7K 7.5K 22K 62K 220К  750K 
with “MIL-STD-202E, Method 215" and “IEC 60068-2-45". 2.047 (52) 1.6 47 13 39 110 330 1.0K зок 82K 24K 68K 240K 1.0M 
1.8 5.1 15 43 120 360 14K 3.3K 9.1K 27K 75K 270K 
CHARACTERISTICS: 2.0 5.6 16 47 130 390 12K 36K 10K зок 82K 300K 
e Resistance Tolerance: +5% е Temperature Coefficient: +250 ppm/°C е Absolute Maximum Dissipation at Tams = 2.2 6.2 18 51 150 430 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 330K 
70°C: 2.0W • Thermal Resistance, RtH: 75K/W • Maximum Continuous Operating Voltage: 500V (DC or RMS) 2.4 6.8 20 56 160 470 15K 4.3K 12K 36K 100K 390K 
* Operating Temperature Range: -55°C to 155°C 2.7 7.5 22 62 180 510 1.6K 4.7K 13K 39K 120К 470К 
Уаіше Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 1,000 5,000 Part No. 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 - 1.0MQ PPC(Value)W-2TR-ND == — d 104.25/M 88.96/M 5083NW»ooxxxJ12AFX 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 - 1.0MO PPC(Value)W-2CT-ND 3.02 46.11 119.25 = = 5083NWxxxxxJ12AFX 


PR03 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 3 Watt s5093nw series 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. 657 Phoenix Passive Components Standard Resistor Values 
а шш groove has ай ах nus ке bu bs мац |5-(16.7)-|,032 (83) Мах. 10 51 200 820 47K 16K 47K 160K 750K 
of electrolytic copper are welded to the end-caps. The resistors are coated wi 12 56 220 1.0K 51K 18K 51K 200K 1.0M 
a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 15 62 240 14K 6.8K 20K 56K 220K 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in ас- ~ I 18 68 300 1.2K 7.5K 22K 62K 240K 
cordance with "MIL-STD-202E, Method 215" and “IEC 60068-2-45". (19.5) 20 75 330 1.5K 8.2K 24K 75K 330K 
А 2.48 (63) 24 100 390 2.0K 10K 27K 82K 360K 
CHARACTERISTICS: 27 110 470 2.4K 11K 30K 100K 390K 
e Resistance Tolerance: +5% е Temperature Coefficient: +250 ppm/°C е Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°С: 3.0// 33 120 510 2.7K 12K 33K 120K 430K 
e Thermal Resistance, тн: 60K/W е Maximum Continuous Operating Voltage: 750V (DC or RMS) * Operating Temperature 43 150 560 3.0K 13K 36K 130K 470K 
Range: -55°C to 155°C 47 180 680 3.9K 15K 39K 150K 510K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 100 500 1,000 5,000 Part No. 
3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) 10 - 1.0MQ PPC(Value)W-3JTB-ND — — 81.60 151.47 135.15/M 5093NW»xxxxxJABAFX 
3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Cut Tape 10-1.0М0 PPC(Value)W-3JCT-ND 2.09 23.65 — = = 5093NWxxxxxJA8AFX 
° А А А 
NFR25/NFR25H Type 5% Metal Film Fusible Resistors — 0.33 and 0.5 Watt 
5063F and 5065F Series Phoenix Passive Components 
А қ | А А А T | Standard Resistor Values 
The resistors are coated with a grey, flame retardant lacquer which provides electrical, mechanical and climatic protection. The 
encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215" and “IEC 60068-2-45". 22 2.2 22 330 2.2K 
Features: е Fusible resistors е Defined interruption behavior (fusing time) е Nonflammable lacquer • High stability, reliability .33 3.3 33 470 3.3K 
and uniformity characteristics e Suitable for protecting circuit boards and designs 47 4.7 47 680 4.7К 
CHARACTERISTICS: 182 зё ey S GB 
* Resistance Tolerance: +5% е Maximum Dissipation at Tame = 70°C: NFR25: 0.33W; NFR25H: 0.5W е Maximum 10 10 150 1.0K 10K 
Permissible Voltage: NFR25: 250V; NFR25H: 350V е Operating Temperature Range: -55°C to 155°C 15 15 220 1.5K 15K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .22 - 15KQ. PPC(Value)ATR-ND — = — 119.68/M 102.08/М 5063FxxxxxxJ12AFX 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 - 15К0 PPC(Value)ACT-ND 3.41 52.06 134.63 ==, — 5063PxxxxJ12AFX 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .22 - 15KQ. PPC(Value)BTR-ND — = = 170.68/M 145.60/М 5065Ехххххх/12АЕХ 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Риз Ые Resistors; Cut Tape .22 - 15KQ PPC(Value)BCT-ND 4.70 71.78 185.63 = = 5065FxxxxxxJ12AFX 


NFR01/02/03 Type 5% Metal Film High Power Fusible Resistors — 1, 2 and 3 Watt 
5073FM, 5083FM and 5093FM Series 


е К à ¿ I : Dimensions (mm) Phoenix Passive Components 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electical, mechanical and Standard Resistor Values 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with "MIL- А — | Type А B C |р E 
STD-202E, Method 215" and “IEC 60068-2-45". Features: e Fusible resistors • Defined interruption с 47 22 10 47 220 1.0K 
behavior (fusing time) ® Nonflammable lacquer ® High stability, reliability and uniformity character- % pes n NFR01 [52 +1.5 6.5 | 8.5 [2.50.58 +0.05 Cu.) бв 33 15 68 330 
istics е Suitable for protecting circuit boards and designs { Е - D NFRO02 [52 +1.5 |10.012.0 40 0.8 +0.03 Cu 
CHARACTERISTICS: е Resistance Tolerance: +5% • Maximum Dissipation at 70°С: AFROT: 1.0W; F7 = ы ыыы ыа 1 07 052 (09 ш 
NFR02: 2.0W; NFR03: 3.0W е Maximum Permissible Voltage: NFR01: 350V; NFR02: 500V; NFR03: ! NFRO3 |63 +1.5 16.7 19.5 5.3 0.8 +0.03 Cu. 1.5 6.8 33 150 680 
500V е Temperature Coefficient: <+200ppm/°C 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 100 200 500 1,000 5,000 10,000 |Part No. 
МЕН01, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .47 - 1.0KQ. | PPC(Value)CTR-ND 159.75/М 136.32/M | 5073FMxxxxxJ12AFX 
МЕН01, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 - 1.0KQ. | PPC(Value)CCT-ND 4.43 = 67.57 >= 174.75 = ES 5073FMxxxxxJ12AFX 
NFR02, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 - 1.0Ко | PPC(Value)DTR-ND 258.75/M 220.80/М | 5083FMxxxxxJ12AFX 
NFR02, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 - 1.0KO | PPC(Value)DCT-ND 6.94 = 105.85 = 273.75 = = 5083FMxxxxxJ12AFX 
МЕНОЗ, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Box (500/AMMO Рк.) | .47 - 1.0KQ | PPC(Value)ETB-ND — = — 444.80 825.66 736.70/M 667.20/M | 5093FMxxxxxJOBAFX 
NFR03, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 - 1.0KQ | PPC(Value)ECT-ND 10.72 121.26 5093FMxxxxxJO8AFX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross 1143 


THIN FILM TECHNOLOGY 


$USUMU CO., LTD 


0603 / 0805 SMD 0.05% Thin Film Chip Resistors — 
Ultra Precision / Ultra Reliable RG Series - 1/16, 1/10 Watt 


Using the conventional properties of Thin Film Resistors, SSM has successfully Performance of 
achieved the environmental, resistance stability and sustained durability issues that are High Reliablity 
encountered while operating at higher temperatures. We call this "Вб" Series (Resistor Items Test Conditions Maximum | Typical 
Great). Higher reliability parts are indispensable in the Automotive, Measurement and = A š Я Electrode 
Medical Industries as quality requirements increase. Susumu provides a solution with | Short Time Overload 2.5 times of Rated Load X Sse. H+0.05% |+/-0.01% Resistance Protection 
the RG Series thin film chip resistors. The RG series provides excellent TCR, Low i 85°C Rated Load 90min. on/ D TI Film Film 
TOR. n Load Life +/-01% |+/-0.01% РП 
Current Noise, and Linearity specifications needed іп high frequency applications. Tight 30 min. off Cycle 1000h (thin film) : 
tolerance allow for circuit simplification and the elimination of trim pots which leads to об 859) " Alumina 
и Temperature 85°C, 85%RH 1/10 power loaded 90 min. on/ 4/-0.1% |+/-0.01% Substrate 
à Hum. Bias 30 min. off Cycle 1000h 
Performance: Inorganic protective coating assures high reliability, durability and ey n = 
protection against ie 4. š ў й | 5290 тїп, Room Тетр.(2 mim y 7— Wrap around 
I A/A Thermal Shock +155°C(30 min.)/ Room Temp.(2 тіп.)/ +/-0.1% |+/-0.05% electrode 
Thermal Derating: The RG series is able to dissipate 100% of rated power at 85°C. For ñ 
MS 5 N Á Room Temp.(2 min.) no Load 1000 Cycles 
applications operating above 85°C, the user must derate the resistors in accordance 
with the derating curve listed. High Temperature 155°C no Load 1000h +/-0.1% | +/-0.01% 
Applications: Suitable for automotive, measurement devices and any application where = 
accuracy and reliability are required. Type RG1608 RG2012 £100 ` 
i= 1 
Package Size 0603 0805 2 ! 
Dimension RG1608 RG2012 i Power 1/16// 1/10М/ ЕЗ 50 + 
(тт) (0603) (0805) w Resistance Tolerance +0.05%(W) +0.05%(W) 9 
L 16302 2.0 40.2 | TCR ppm/°c +10 (N) +10 (N) 8 T 
i 7 F Ф 
w 0.8 +0.2 1.25 30.2 Resistance Values E-24 E-24 8 0 ББ 0 50 85100125 155 
P 0.3 +0.2 0.4 +0.2 ju Max. Operating Voltage 75V 100V a Ambient Temperature (°С) 
T 0430.1 04301 ТІРІ? “ІР Operating Temperature -55°C ~ 155°C (100% Power at 85°C) 
0.05%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 0.05%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
47 180 680 2.7K 10.0K 39.0K 150K 47 200 820 3.6K 15.0K 62.0K 270K 
51 200 750 3.0K 11.0K 43.0K 160K 51 220 910 3.9K 16.0K 68.0K 300K 
56 220 820 3.3K 12.0K 47.0K 180K 56 240 1.0K 4.3K 18.0K 75.0K 330K 
62 240 910 3.6K 13.0K 51.0K 200K GE 210 fells BHI 200R 82.0K 3E 
68 270 1.0K 3.9K 15.0K 56.0K 220K > ха | pn p а cath ee 
75 300 1.1K 4.3K 16.0K 62.0K 240K 5 3 ў М 
82 360 1.5K 6.2K 27.0K 110K 470K 
82 330 1.2K 4.7K 18.0K 68.0K 270K 91 390 1.6K 6.8K 30.0K 120K 
91 360 1.3K 5.1K 20.0K 75.0K 400 430 18K 75K 33.0K 130K 
100 390 1.5K 5.6K 22.0K 82.0K 110 470 2.0K 8.2K 36.0K 150K 
110 430 1.6K 6.2K 24.0K 91.0K 120 510 2.2K 9.1K 39.0K 160K 
120 470 1.8K 6.8K 27.0K 100K 130 560 2.4K 10.0K 43.0K 180K 
130 510 2.0K 7.5K 30.0K 110K 150 620 2.7K 11.0K 47.0K 200K 
150 560 2.2K 8.2K 33.0K 120K 160 680 3.0K 12.0K 51.0K 220K 
160 620 2.4K 9.1K 36.0K 130K [0 060) 8895 des SS EUN 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Susumu 
Description Range Part No. 10 50 200 Part No. Size 1,000 5,000 10,000 25,000 Part No. 
0.05%, 0603, 1/16W | 47 ~ 270KO RG16N(Value)WCT-ND 28.05 75.48 173.40 RG16N(Value)WTR-ND 1,000 340.00 320.00/M 300.00/M 280.00/M RG1608N-xxx-W-T1 
0.05%, 0805, 1/10W | 47 ~ 470KQ RG20N(Value)WCT-ND 30.80 82.88 190.40 RG20N(Value)WTR-ND 1,000 374.00 352.00/M 330.00/M 308.00/M RG2012N-xxx-W-T1 


NEW! 0.05% SMD Resistors 


Digi-Key? Assortment Kits 


Digi-Key? 0603, 0.05%, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
RG1608NW-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 7500... 


Digi-Key® 0805, 0.05%, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits 
RG2012NW-1-KIT-ND 10 each of values 47.00.-9100........................................ 2.2.2.2... $199.95 


RG1608NW-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 13.0KQ RG2012NW-2-KIT-ND 10 each of values 1.0KQ ~ 20.0КО .... . $199.95 
RG1608NW-3-KIT-ND 10 each of values 15.0KQ ~ 270KQ . RG2012NW-3-KIT-ND 10 each of values 22.0KQ ~ 470KQ. . $199.95 
о i Dimension RP1005 RP1608 RP2012 
0402 / 0603 / 0805 SMD 1% High Power mensi ш 145 p 
i i i i L 1.0 +0.05 1.6 «0.2 2.0 «0.2 
Metal Film Chip Resistors — RP Series - 1/3, 1/5, 1/6 Watt ^ ШАҒА {5402 dum 
P 0.2 +0.10 0.3 «0.2 0.4 «0.2 
Susumu's RP series current sensing resistors provide excellent heat dissipation which allows I— —— T 0.35 +0.05 0.4 «0.1 0.4 20.1 
higher power handling in smaller package sizes. Their patented structure will not create "hot ] I р ы 
spots" and evenly distribute heat across the total surface area of the resistor. li ЙТ Operating Temperature: -40°C - 125°С 
HPF Type RP1005 RP1608 RP2012 
Resistor Val Package Size 0402 0603 0805 
Temp. Temp. esistor values Power 1/6W 1/5W БЕТ 
ях 10 18 .33 .56 10 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 Resistance Tolerance +1 
ло 22 39 68 12 22 39 68 12 22 39 68 TCR ррт/°б 0-+200 
: - г : Resistance Values E-24 
Our Products Other Company 5 27 AT 82 15 27 47 82 15 27 4782 Max. Operating Voltage PR 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Susumu 
Description Range Part No. 10 50 200 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
1%, 0402, 1/6W 10-470 RP10S(Value)FCT-ND 9.63 25.90 59.50 RP10S(Value)FTR-ND 1,000 = 105.60/M = 92.40/M | RP1005S-xxx-F 
1%, 0603, 1/5// 10-680 RP16S(Value)FCT-ND 6.88 18.50 42.50 RP16S(Value)FTR-ND 1,000 78.20/M 73.60/M 69.00/M 64.40/M | RP1608S-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W ЛО ~ 1009; RP20T(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20T(Value)FTR-ND 1,000 59.50/M 56.00/M 52.50/M 49.00/М | ВР2012Т-ххх-Е 
1%, 0805, 1/3W. 12 ~ 1009; RP20S(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20S(Value)FTR-ND 1,000 59.50/M 56.00/M 52.50/M 49.00/М | RP2012S-xxx-F 
NEW! 1% SMD Resistors Digi-Key? Assortment Kits 
Digi-Key® 0402, 1%, 1/6W, RP Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 1%, 1/3W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RPIOOSSF-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 470... RP2012SF-1-KIT-ND 10 each of values 120 ~ 1000... $13.95 


ВР2012ТҒ-1-КІТ-М 10 each of values .100 ~ 100 .. 


Digi-Key® 0603, 1%, 1/5W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RP1608SF-1:KIT-ND: 10:each of values 3002880.......... I terere rre S $49.95 


.$29.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1144 (ros3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


een 0603 / 0805 / 0201 / 0402 SMD .1% and .5% 
ГИ SUSUMU CO., LTD Thin Film Chip Resistors — High Precision 
Susumu has been manufacturing thin film resistors since 1986 and is the primary RR Series - 1/1 0, 1/1 6, 1/20 Watt 


thin film supplier in the world. Susumu's Number One status in thin film resistors can 
be attributed to the sales of the RR series thin film chip resistors. The RR series 


Electrode 


offers excellent TCR tolerances, Linearity spec. and Low Current Noise. These Dimension RR0306 RR0510 ВВ0816 ВВ1220 ES Resistance Protection 
specifications contribute to circuit simplification, and cost savings as they eliminate (mm) (0201) (0402) (0603) (0805) w (thin fim) 
i in the circui j + ; 
the need for trimmer pots in the circuit for adjustment. L 0.60 +0.05 1.00 30.05 1.60 20.20 2.00 +0.20 азеры Alumina 
й š — L Substrate 
Е ситец Коше паравы w 0.30 +0.05 0.50 +0.05 0.80 +0.20 1.25 «0.20 t 
eries Thin Film vs. Thick Film Ed 
! ' HE P 012:005 | 0.202010 | 0.305020 | 0.40 +0.20 1 Wrap around 
Why RR Series has lower current noise Specifications T 0.23 20.03 0.35 20.05 0.40 30.10 0.40 30.10 г r electrode 
Resistance material of RR Series Resistance material of Thick Film 
Ni-Cr Alloy Metal and Insulator Composite 
Current flow is Current flow is Type RR0816 RR1220 RR0306 RRO510 RR0816 RR1220 
practically even not even Package Size (0603) (0805) (0201) (0402) (0603) (0805) 
Power 116W 1/10// 1/20W 1⁄16W 1/16W 1/10W 
Resistance Tolerance +0.1% (B) +0.1% (B) +0.5% (D) +0.5% (D) +0.5% (D) +0.5% (D) 
TCR ppm/°c +25 (P) +25 (P) +25 (P) +100 (R) +25 (P) | +50 (0) +25 (Р) | +25 (P) +50 (0) 
Resistance Values E-24/E-96 E-24/E-96 E-24 E-24/E-96 E-24/E-96 E-24/E-96 
Max. Operating Voltage 75V 100V 15V 25V 75V 100V 


.1%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 


100 180 267 402 523 825 118K 1.58K 2.1K 249K 3.3K 3.9K 4.75K 6.19K 8.2K 10.0K 12.7K 17.4K 25.5K 33.0K 40.2K 51.1K 73.2K 93.1K 127K 221K 324K 
107 200 270 422 549 845 1.2K 1.6K 215K 2.55K 3.32K 3.92K 487K 6.2K 825K 10.2K 13.0K 18.0K 26.7K 33.2K 41.2K 53.6K 75.0K 95.3K 130K 226K 330K 
110 220 300 430 560 887 1.21K 165K 22K 261K 3.4K 4.02K 499K 6.8K 845K 10.5K 13.7K 18.7K 27.0K 34.8K 42.2K 56.0K 76.8K 100K 140K 232K 332K 
115 221 301 432 562 910  1.24K 169K 221K 267K 3.48K 4.12K 5.1K 681K 866K 10.7K 14.3K 20.0K 27.4K 35.7K 43.0K 56.2K 80.6K 102K 150K 249K 
120 232 330 453 604 1.0K 1.3K 1.74K 2.26K 2.7K 3.57K 4.22К 5.11K 7.15K 9.09К 11.0K 14.7К 22.0K 30.0K 36.0K 43.2K 57.6K 82.0K 105K 160K 270K 
133 237 348 470 680  1.05K 1.33K 1.8K 232K 28K 36K 43K 56K 7.5K 9.1K  11.3K 15.0K 221K 30.1K 36.5K 47.0K 60.4K 84.5K 110K 180K 280K 
147 240 357 475 750  1.07K 14K 1.82K 2.37K 2.87К 3.65K 4.32К 5.62K 7.68K 9.31K 12.0K 15.4K 23.2K 30.9K 38.3K 47.5K 66.5K 86.6K 113K 200K 300K 
150 249 360 499 787 11K 15K 191K 24K 3.0K 3.74K 464K 5.9K  7.87K 9.53K 12.1K 16.0K 24.0K 31.6K 39.0K 49.9K 68.0K 88.7K 120K 215K 301K 
162 261 390 510 820 1.15К 1.54K 2.0K 243K 3.24K 3.83K 4.7K 6.04K 8.06K 9.76K 12.4K 16.5K 24.9K 32.4K 39.2K 51.0K 68.1K 90.9K 124K 220K 309K 


.1%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 


100 162 274 392 549 845  1.24K 169K 2.2K 294K 3.65K 4.75K 6.2K 866K 11.3K 15.0К 18.0K 23.2K 28.7K 38.3K 48.7K 64.9K 86.6K 124K 200K 330K 750K 
102 180 300 402 562 909 1.24K 1.74K 2.21K 3.0K 3.9K 4.87K 649K 887K 11.5K 15.4K 18.2K 24.0K 30.0K 39.0K 49.9K 66.5K 88.7K 133K 220K 360K 820K 
110 187 301 453 604 953  1.27K 1.78K 2.32K 3.01K 3.92K 4.99K 6.8K 9.09K 12.0K 15.8K 18.7K 24.3K 30.1K 39.2K 51.0K 68.0K 90.9K 140K 237K 390K 1.0М 
120 196 316 470 619 1.0K 1.3K 18K 24K 3.09K 4.02K 5.1K 681K 9.1K 12.1K 16.0K 19.1K 24.9K 31.6K 40.2K 51.1K 68.1K 97.6K 150K 243K 430K 
124 200 324 475 649 1.02K 1.33K 1.82K 2.49K 3.16K 4.22K 5.11K 7.15K 9.53К 12.4K 16.2K 20.0K 25.5K 33.0K 43.0K 53.6K 71.5K 100K 169K 249K 499K 
127 220 330 499 698 1.05K 1.5K 1.91K 255 3.3K 43K  5.49K 7.5K 10.0К 13.0K 16.5K 21.0К 26.1K 33.2K 45.3K 56.0K 75.0K 102K 180K 270K 510K 
130 240 332 510 732 1.07К 1.54K 2.0K 2.61K 3.32K 4.32K 5.62K 7.87K 10.2K 13.3K 16.9K 21.5K 26.7K 34.8K 46.4K 56.2K 80.6K 110K 182K 280K 560K 
140 249 374 511 750 1.15К 1.6K 2.05К 2.7K  3.57K 4.64K 5.76K 8.2K  10.5K 13.7K 17.4K 22K 27.0K 36.0K 47K 60.4K 82.0K 115K 191K 300K 649K 
150 267 390 536 820  1.2K 1.62K 2.15K 2.74K 3.6K  4.7K 6.04К 8.25К 11.0K 14.3K 17.8K 22.1K 27.4K 36.5K 47.5K 62.0K 82.5K 120K 196K 301K 680K 


.5%, 1/20 Watt - Series 0201 .5%, 1/16 Watt - Series 0402 — Resistor Values 
— Resistor Values 10 27 47 62 110 180 зо 470 750 12K 20K 33K 51K 7.5K 120K 20.0K 33.0K 51.0K 82.0K 
47 180 33K 5.6K 15 3 499 68 120 200 330 510 820 13K 22K 36K 56K 82K 13.0K 220K 36.0K 560K 100K 
82 220 39K 68K 20 33 51 75 130 220 360 560 910 15K 24K 39K 5.76K 91K  150K 240K  390K  62.0K 
100 470 43K 82K 22 36 56 82 150 240 390 60 10K 16K 27K 43K 62K  100K 16.0K 27.0K 43.0К 68.0K 
120 — 560 47K 24 39 562 100 160 270 430 680 11K 18K 30K 47K 68K 11.3K  180K 30.0K 47.0K  750K 


.5%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 


10 22 38.3 56 120 200 332 475 681 1.1K 1.69K 2.55K 34K  4.99K 6.ЗАК 866K 11.5K 16.2K 21.5K 28.7K 39.0K 52.3K 69.8K 120K 210K 309K 
11 22.1 39 56.2 121 210 348 499 715 1.2К  1.78K 2.67K 3.57K 5.1K  6.65K 8.87К 12.0K 16.5K 22.0K 29.4K 40.2K 53.6K 75.0К 124K 220K  324K 
11.8 24 39.2 62 124 220 360 510 750  1.21K 18  2.7K 36K 5.11K 6.8K  9.09K 121K 17.4K 22.1K 30.0K 43.0K 56.0K 78.7K 130K 221K 330K 
12 249 402 68 130 221 390 560 806  1.24K 1.96K 2.74K 3.9K  5.23K 6.81К 9.1K  12.4K 17.8K 22.6K 30.1K 43.2K 56.2K 80.6K 140K 240K 332K 
12.1 27 43 68.1 147 240 392 562 820 1.3K 2.0К 2.87K 3.92K 5.36К 6.98К 9.31К 13.0K 18.0K 23.2K 32.4K 44.2K 59.0К 82.0K 147K 243K  357K 
13 30 47 75 150 267 402 590 825  1.37K 21K 3.0K 4.02К 5.49K 7.15K 9.53K 13.3K 18.2К 24.0К 33.0K 47.0К 60.4K 84.5K 150K 249K 360K 
15 33 47.5 82 154 270 422 604 845 1.4К 22K 3.01K 4.22K 5.6K 7.5K  9.76K 14.0K 18.7K 24.3K 33.2K 47.5K 61.9K 90.9K 160K 255K 
16 33.2 49.9 82.5 160 274 430 619 910  1.47K 221К 3.09K 4.3K  5.62K 8.06K 10.0K 14.3K 19.6K 24.9K 34.0K 48.7K 62.0K 91.0K 165K 270K 
18 34 51 91 165 300 432 620 1.0K 15K 24K 3.16K 4.7K 5.9K 8.2K  10.2K 15.0K 20.0K 27.0K 34.8K 49.9K 66.5K 100K 178K 284K 
20 36 51.1 100 180 301 464 649 1.020 16K 243K  3.3K  4.75K 6.04К 8.25К 10.5K 15.8K 20.5K 27.4K 36.0K 51.0K 68.0K 107K 180K ЗООК 
215 374 54.9 110 182 330 470 680  1.07K 1.620 249K 3.32K 4.87K 6.2K 845K 11.0К 16.0K 21.0К 28.0K 37.4K 51.1K 68.1K 110K 200K  301K 


.5%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 


10 22 36 68 127 226 430 820 16K 22K  3.16K 3.92K  5.11K 681K  9.53K 13.3K 17.4K 24.0K 33.0K 45.3K 62.0K 86.6K 150K 270K 620K 
11 22.6 39 75 130 240 470 910 1.65К 2.21K 3.24K 4.02K  5.36K  6.98K  10.0K  13.7K  18.0K  24.3K 33.2K 47.0K 64.9K 88.7K 160K 300K 680K 
12 24 40.2 80.6 133 249 499 1.0K  1.78K 2.37К  3.3K 43K  549K  7.15K 10.2K 14.0K 18.7K  24.9K 35.7K 47.5K 66.5K 90.9K 178K 330K 750K 
12.4 24.9 43 82 140 267 510 11K 1.8K 24K 3.320 4.32К 560 7.5K 10.5К 14.3K 19.1K 25.5K 36.0K 48.7K 68.0K 91.0K 180K 332K 820K 
13 27 47 82.5 150 270 560 1.13К 1.82K 243K 3.4K  4.42K 5.620  7.87K  11.0K  15.0K 20.0K 26.1K 36.5K 49.9K 71.5K 100K 191K 360К 910K 
15 27.4 47.5 91 160 300 576 1.15К 1.87K 2.49К 3.48K 4.53K 5.76K 806K 11.8K 15.4K 21.0K 26.7K 39.0K 51.0K 73.2K 102K 200K 390K 1.0M 
16 30 49.9 100 178 330 604 1.2K  1.91K 27K 36K 47K 59K 82K 12.0K 15.8K 21.5K 27.0K 39.2K 51.1K 75.0K 105K 205K 430K 


18 30.1 51 110 180 332 620 1.21К 20K 28K  3.65K 4.75K 6.04К 825K 12.1K 16.0K 22.0K 27.4K 40.2K 53.6K 80.6K 110K 220K 470K 
19.6 32.4 56 120 200 360 680 1.3K 2.05К 2.94К 3.74K 4.87К 62K 845K 124K 16.2K 22.1K 30.0K 41.2K 56.0K 82.0K 115K 240K 510K 
20 33 61.9 121 215 390 681 1.5K 21K 3.0K 3.83К 499K 6.65K 9.090 12.7K 16.5K 23.2K 30.1K 43.0K 56.2K 82.5K 120K 249K 560K 
21.5 35.7 62 124 220 392 750 1.58К 2.15K 3.01K 39K 51K 68K 91K 13.0K 16.9K 23.7K 32.4K 44.2K 590K 84.5K 130K 255K 604K 


Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Susumu 
Description Range (О) Part No. 10 50 200 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 30,000 Part No. 
1%, 0603, 1/16W 100 ~ 332K RR08P(Value)BCT-ND 578 15.54 35.70 RR08P(Value)BIR-ND 5,000 | 64.60/M — 6080M 57.00/М — | ВВ0816Р-хосВ 
1%, 0805, 1/10W 100 - 1.0М RR12P(Value)BCT-ND 578 15.54 35.70 RR12P(Value)BTR-ND 5,000 | 6460M  60.80/M 57.00/M — | ВВ1220Р-хосВ 
5%, 0201, 1/20W 47 - 8.2K RROSP(Value)DCT-ND. 3.03 8.14 18.70 RROSP(Value)DTR-ND 5,000 | 30.60/M 2880/М — 27.00/M — | ВВ0306Р-хосП 
5%, 0402, 1/16W 10 ~ 82 RROSR(Value)DCT-ND 1.22 3.29 757 RROSR(Value)DTR-ND 10,000 — 8.82/M —  833/М | RROSTOR-xx-D 
Эра 100 - 100K RROSP(Value)DCT-ND. 1.22 3.29 7.57 RROSP(Value)DTR-ND. 10,000 — 8.82/M —  8.33/М | RR0510P-xxx-D 
530: 0603 Аба 10-91 RR080(Value)DCT-ND 140 3.77 8.67 RR080(Value)DTR-ND 5,000 | T1.16/M — 10.54/M 9.92/M — | RR08160-xxx-D 
SUUM 100 - 360К RROBP(Value)DCT-ND. 140 3.77 8.67 RR08P(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M  1054М 9.92/M — | ВВ0816Р-хосП 
Б% OSTE TAUN 10-91 RR120(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RR120(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M — 10.54/M 9.92/M — | RR1220Q0»00-D 
адн 100 ~ 1.0M RR12P(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RR12P(Value)DTR-ND 5,000 | 11.16/M — 10.54/М 9.92/M — | RR1220P-xxx-D 
NEW! .1% and .5% SMD Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits RR1220PB-4-KIT-ND 10 each of values 21.5KQ ~ 88.7KQ.. ...$59.95  RRO816PD-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 4.75КО.. 


Digi-Key® 0603, .1%, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits RR1220PB-5-KIT-ND 10 each of values 90.9KQ ~ 1.0MQ... ...$49.95 — RRO816PD-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ 


RRO816PB-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.0KQ... .$59.95  Digi-Key® 0201, .5%, 1/20W, RR Series, SMD Resistor Kits RRO816PD-4-KIT-ND 10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ 
RRO816PB-2-KIT-ND 10 each of values 1.05KO ~ 3.9KQ $50.95  RROS06PD-1-KIT-ND 10 each of values 470 -8.2КО..................... $9.95  RRO81GPD-5-KIT-ND 10 each of values 69.8КО ~ 360KQ 


RRO816PB-3-KIT-ND 10 each of values 3.92KQ ~ 15.0KQ. . $59.95 Digi-Key? 0402, .5%, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key? 0805, .5%, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RRO816PB-4-KIT-ND 
RRO816PB-5-KIT-ND 


10 each of values 15.4KQ ~ 75.0KQ.. 
10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ . 


.$59.95 
.$49.95 


Digi-Key? 0805, .1%, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 


RR1220PB-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.02KQ... 
RR1220PB-2-KIT-ND 10 each of values 1.05KQ ~ 4.75КО. 
RR1220PB-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KQ - 21.0KQ. 


.$59.95 
.$59.95 
.$59.95 


RR0510RD-1-KIT-ND 10 each of values 10.00 - 82.00... 
RR0510PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 4.3KQ. 
RR0510PD-2-KIT-ND 10 each of values 4.7KO ~ 100KO . 


Digi-Key? 0603, .5%, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits 
RRO816QD-1-KIT-ND 10 each of values 110 ~ 91.09 . ..$13.95 
RRO816PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 8060. $15.95 


RR12200D-1-KIT-ND 10 each of values 100-910. 

RR1220PD-1-KIT-ND 10 each of values 1009 ~ 15ко. 
RR1220PD-2-KIT-ND 10 each of values 1.65КО ~ 5.9KQ.. 
RR1220PD-3-KIT-ND 10 each of values 6.04KQ - 24.3KQ 
RR1220PD-4-KIT-ND 10 each of values 24.9KO ~ 110КО . 
RR1220PD-5-KIT-ND 10 each of values 115КО ~ 1.0MQ. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1145 


THIN FILM TECHNOLOGY 


SSM SUSUMU CO., LTD 


0402 / 0805 / 0815 / 0830 / 1206 / 2512 SMD 1%, 2% and 5% Thin Film Chip Resistors — 
Low Resistance RL Series - 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 Watt 


Susumu's RL series current sensing resistors provide excellent heat dissipation which allows higher power handling in smaller package sizes. RL0510, RL3720, | 
Their patented structure will not create “hot spots" and evenly distribute heat across the total surface area of the resistor. RL1220, RL3720W, L 
A specially designed construction assures small dimensions and repressed surface temperature increase due to heat radiation and thermal RL1632, RL7520W | 
conduction. This construction also minimizes the thermal effects on peripheral areas. Patent 2963671. RL3264 | = ЕР 
- w | 
Protection Film + 
Resistance — 
Temp. Temp. m 
ях Пітепвіоп| 810510 RL1220 RL3720 RL3720W RL7520W RL1632 RL3264 
(mm) (0402) (0805) (0815) (0815) (0830) (1206) (2512) 
L 1.00 +0.10 | 2.00 +0.20 | 3.75 «0.30 3.75 +0.30 7.50 +0.30 3.2 +0.20 6.40 «0.20 
: Wrap around w 0.50 +0.10 | 1.25 +0.20 | 2.00 +0.20 2.00 +0.20 2.00 +0.20 1.60 «0.20 3.20 +0.20 
Our Products Other Company Electrode ‘Alumina Electrode P | 020010 | 040-020 | 0402020 | 0402020 040 +0.20 1005015 | 2002015 
Substrate T 0.35 20.10 | 0.40 +0.20 | 0.40 0.10 | 0.40, +0.15/-0.10 | 0.40, +0.15/-0.10 0.50 +0.15 0.50 +0.15 
В112205-ххх-Ғ RL3720T-xxx-F RL3720WT-xxx-F RL7520WT-xxx-F RL1632T-xxx-F RL3264T-xxx-F 
RL1220T-xxx-G RL3720S-xxx-F RL3720WS-xxx-F RL7520WS-xxx-F RL1632S-xxx-F RL3264S-xxx-F 
RL0510S-xxx-F RL1220S-xxx-G RL3720T-xxx-G RL3720WT-xxx-G RL7520WT-xxx-G RL1632R-xxx-F RL3264R-xxx-F 
Type RL0510S-xxx-G RL1220T-xxx-J RL3720S-xxx-G RL3720WT-xxx-J RL7520WT-xxx-J RL1632T-xxx-G RL3264T-xxx-G 
Package Size (0402) (0805) (0815) (0815) (0830) (1206) (2512) 
Power 1/8W 1/4// 1/2// 1W 2W 1/2W 1W 
Resistance Tolerance | +1%(Е) +2%(б) +1%{Е) +2 %(G) x596(J) +1%(Е) =2%(6) z5%(J) | +1%(Е) #2%(G) +5%(Ш) | *1%(F) %2%(6) +500) +1%(F) %2%(6) +1%(Е) +2%(6) 
TCR ppm/°C 0-+200(5) 0-+200(5) 0-+350(T) 0-+350(Т) 0-+200() 0-+200(5) 0~+350(T) 0-+200(5) 0-+350() | +100(R) 0-+200(5) 0~+350(T) +100(R) 0-+200(5) 0-+350(T) 
Resistance Values E-6 E-12 E-6 E-6 E-6 E-12 E-12 


1%, 1/8 Watt - Series 0402 — Resistor Values 


196, 1 Watt - Series 2512 — Resistor Values 


2%, 1 Watt - Series 0815 — Resistor Values 


45 22 1.0 1.5 pp 33 47 01 012 .018 .022 028 033 047 .068 
. . 027 039  .056  .082 112 18 27 39 di Sis 55 ыа d 05 
1%, 1/4 Май - Series 0805 — Resistor Values 033 1047 068 40 45 22 33 47 а 3 à Е А 2 В 
40 .22 47 91 2.0 4.3 9.1 
11 24 150 1.00 2.20 4.70 10.0 2%, 1 Watt - Series 2512 — Resistor Values 
a 27 -51 14 24 5.1 1%, 2 Watt - Series 0830 — Resistor Values .010 :015 .022 
13 130 56 1.2 2.70 5.6 
45 .33 .62 1.30 3.00 6.2 01 02 40 15 22 33 47 012 018 
38 з fs “е 50 75 
20 43 82 180 39 82 2%, 1/8 Watt - Series 0402 — Resistor Values 2%, 2 Watt - Series 0830 — Resistor Values 
15 22 а 22 01 1015 022 1039 1050 
1%, 1/2 Watt - Series 0815 — Resistor Values :012 :02 :033 :047 :068 
018 022 047 10 2%, 1/4 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
45246 Waite Series 1206 > Resistor Vil 5%, 1/4 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
“У s егез кзз, мнн ОЕ со je 55 82 140 40 со оз оз 024  .030 оз 05 062 082 
027 .051 ло 20 39 75 15 3.0 О GE mm 36 100 220 100 ола 015 020 (005 033 .043 061 068 001 
030  .056 111 .22 .43 .82 1.6 3.3 47 .07,: 15 24 47 130 270 
оз 062 12 эд “7 ‘ot 18 36 Gs Ga D = Gu Ga. бб .012 016 .022  .027  .036 .047  .056 .075 
.036 .068 113 27 51 1.0 2.0 3.9 
.089 0075 15 30 56 14 22 4.3 i " 
03 бг 46 з б 12 24 47 2%, 1/2 Watt - Series 1206 — Resistor Values Pee Wat Sarien ele — mes sior Vales 
«аца 010 012 015 018 022 004 005 008 
Я . А 011 013 016 020 024 
1%, 1 Watt - Series 0815 — Resistor Values 5%, 2 Watt - Series 0830 — Resistor Values 
01 02 40 22 .43 .68 2%, 1/2 Watt - Series 0815 — Resistor Values .001 .003 .005 .009 
015 05 15 33 47 1.00 .018 .02 .022 .04 .047 ло .002 004 006 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Susumu 
Description Range (О) Part No. 10 50 200 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/8W 15-47 RL05S(Value)FCT-ND 5.91 1591 36.55 RL05S(Value)FTR-ND 10,000 - - 62.40/M RL0510S-xxx-F 
2%, 0402, 1/8W 15-22 RL05S(Value)GCT-ND 5.64 1517 34.85 RL05S(Value)GTR-ND 10,000 — — 59.20/M RL0510S-xxx-6G 
1%, 0805, 1⁄4W 40 - 10.0 RL12S(Value)FCT-ND 344 925 21.25 RL12S(Value)FTR-ND 5,000 — 35.70/M 33.60/M RL1220S-xxx-F 
1022 ~ 082 RL12T(Value)GCT-ND 5.36 1443 33.15 RL12T(Value)GTR-ND 5,000 — 59.50/M 56.00/M RL1220T-xxx-G 
2%, 0805, 1⁄4W 10-100 RL12S(Value)GCT-ND 3.44 925 2125 | RL128(Value)GTR-ND 5,000 - 35.70/M 33.60/M | RL12208200-G 
5%, 0805, 1/4W .010 ~ 091 RL12T(Value)JCT-ND 413 1140 2550 RL12T(Value)JTR-ND 5,000 — 44.20/M 41.60/M RL1220T-xxx-J 
TiCOHE dw 018 ~ 047 RL37T(Value)FCT-ND 13.54 3645 8373 RL37T(Value)FTR-ND 4,000 151.20/М - - RL3720T-xxx-F 
к 40 RL37S(Value)FCT-ND 13.61 36.63 84.15 RL37S(Value)FTR-ND. 4,000 152.00/М - - RL3720S-xxx-F 
oe ORE CD 018 ~ .047 RL37T(Value)GCT-ND 13.61 36.63 8415 RL37T(Value)GTR-ND 4,000 152.00/M — — RL3720T-xxx-G 
RE 10 RL37S(Value)GCT-ND 13.61 36.63 8415 RL37S(Value)GTR-ND 4,000 152.00/M — — RL3720S-xxx-G 
1%, 0815, 1W 01-05 RL37WT(Value)FCT-ND 17.88 4810 110.50 RL37WT(Value)FTR-ND 4,000 201.60/M — — RL3720WT-xxx-F 
1%, 0815, 1W 10 ~ 1.00 RL37WS(Value)FCT-ND NEW! 17.88 4810 110.50 RL37WS(Value)FTR-ND NEW! 4,000 201.60/M - RL3720WS- xxx-F 
2%, 0815, 1W 01 ~ .068 RL37WT(Value)GCT-ND 16.50 4440 102.00 RL37WT(Value)GTR-ND. 4,000 185.60/M = = RL3720WT-xxx-G 
5%, 0815, 1W 004 ~ .008 RL37WT(Value)JCT-ND NEW! 19.80 5328 12240 RL37WT(Value)JTR-ND NEW! 4,000 224.00/M = = RL3720WT-xxx-J 
1%, 0830, 2W 01-02 RL75WT(Value)FCT-ND 19.39 5217 119.85 RL75WT(Value)FTR-ND 4,000 219.20/M — — RL7520WT-xxx-F 
1%, 0830, 2W A0 ~ 47 RL75WS(Value)FCT-ND NEW! — 19.32 5199 11943 RL75WS(Value)FTR-ND NEW! 4,000 218.40/M — — RL7520WS-xo-F 
2%, 0830, 2W 01-068 RL75WT(Value)GCT-ND 17.88 48.10 110.50 RL75WT(Value)GTR-ND 4.000 201.60/M — — RL7520WT-xxx-G 
5%, 0830, 2W 001 ~ .009 RL75WT(ValueJCT-ND NEW! 2118 56.98 130.90 RL75WT(ValueJJTR-ND NEW! 4,000 240.00/M — — RL7520WT-xxx-J 
1%, 1206, 1/2W 027 ~ .030 RL16T(Value)FCT-ND NEW! 1155 3108 71.40 RL16T(Value)FTR-ND NEW! 5.000 — 136.00/M 128.00/M RL1632T-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W .033 ~ .051 RL16S(Value)FCT-ND NEW! 11.55 3108 7140 RL16S(Value)FTR-ND NEW! 5,000 — 136.00/М 128.00/М RL1632S-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W 1056 - 4.7 RL16R(Value)FCT-ND NEW! 11.55 31.08 7140 RL16R(Value)FTR-ND NEW! 5,000 — 136.00/М 128.00/М RL1632R-xxx-F 
2%, 1206, 1/2W 21010 ~ 024 RL16T(Value)GCT-ND NEW! 11.55 3108 — 7140 RL16T(Value)GTR-ND NEW! 5,000 — 136.00/M 128.00/M RL1632T-xxx-G 
1%, 2512, 1W 027 RL32T(Value)FCT-ND NEW! 28.05 7548 17340 RL32T(Value)FTR-ND NEW! 5,000 - 340.00/М 320.00/M RL3264T-xxx-F 
1%, 2512, 1W .033 ~ .047 RL32S(Value)FCT-ND NEW! 28.05 7548 17340 RL32S(Value)FTR-ND NEW! 5.000 — 340.00/M 320.00/M RL3264S-xxx-F 
1%, 2512, 1W 1056 ~ 47 RL32R(Value)FCT-ND NEW! 28.05 7548 17340 RL32R(Value)FTR-ND NEW! 5.000 — 340.00/M 320.00/M RL3264R-xxx-F 
2%, 2512, 1W 1010 022 RL32T(Value)GCT-ND NEW! 28.05 7548 173.40 RL32T(Value)GTR-ND NEW! 5,000 - 340.00/M 320.00/M RL3264T-xxx-G 
NEW! 1% and 2% SMD Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0805, 1%, 1/4W, RL Series, SMD Chip Resistor Kits Digi-Key® 0805, 2%, 1/4W, RL Series, SMD Chip Resistor Kits 
RL1220SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 6.80 .. $19.95 — RL1220SG-1-KIT-ND 10 each of values 100 - 10.00 ..................................................... $15.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


(тоз) 1146 Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors 


Size Code: 0402 0603 0805 1206 үү 
Tolerance: 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% | 
Rated Voltage: 50V 50V 150V 200V — L — 
Rated Power @ 70°C: 0.063W 0.063W 0.100W 0.125W 0.25W Т 
+ 
RESISTANCE RANGE (0) TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/ C°) J Ltb 
1.0<В<2.2 = = = = = 500+350 == 500+350 
1.0 <В < 10 E +500/-250 = = +250 = +250 = Dimensions (mm) 
MA Type w L T tb 
2.2<R<10 — — - +500 — #500 = +500 0402 | 05 10 0.35 0.25 
10 <R « 2.2M +100 = +100 = +100 EN +100 9603 98. i$ 945 03 
10<R<10M - +200 - 2200 - +200 - +200 4206 16 32 0.55 0.5 
MCR18 1 %, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values | MCR10 1 96, 1 /8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
1.00 23.7 82.0 309 110K — 4.02K 15.0K 536K 205K 698K 1.00 28.0 95.3 357 124K 442K 162 5600 210K 698K 
1.10 24.0 82.5 316 113K 412K 154K 549K 210K 715K 140 28.7 97.6 360 1.27K 453K 165K 562и 215K 715K 
1.20 243 84.5 324 115K  422K 15.8K 560 215K 732K 1.30 29.4 100 365 130К 464K 16.9K 5760 220K 732K 
1.30 249 86.6 330 118K  430K 16.0K 562K 220K 750K 1.50 30.0 102 374 133K 470K 174K 59.0K 221K 750K 
1.50 25.5 88.7 332 120K 432K 162K 576K 221K 768K 1.80 30.1 105 383 137K 475K 17.8K 604K 226K 768K 
1.60 26.1 90.9 340 121K 442K 165K 59.0K 226K 787K 2.00 30.9 107 390 140K 487K 180K 61.9K 232K 787K 
1.80 26.7 91.0 348 1.24K 4.53К 16.9K 60.4K 232K 806K 2.20 31.6 110 392 1.43K 4.99K 18.2K 62.0K 237K 806K 
2.00 27.0 93.1 357 1.27K 4.64K 17.4K 61.9K 237K 820K 3.00 32.4 113 402 1.47K 5.10K 18.7K 63.4K 240K 820K 
2.20 274 95.3 360 130K — 470K 17.8K 6200 240K 825K 3.90 33.0 115 412 150K 511K 194К 649K 243K 825K 
2.40 28.0 97.6 365 133K 475K 180K 634K 243K 845K 4.70 33.2 118 422 154K 523K 196K 66.5K 249K 845K 
2.70 28.7 100 374 1.37K 4.87K 18.2K 64.9K 249K 866K 5.60 34.0 120 430 1.58K 5.36К 20.0K 68.0K 255K 866K 
3.00 29.4 102 383 1.40К 4.99 187К 66.5К 255К 887K 6.20 348 121 432 1.60K 5.49К 205К 68.1K 261K 887K 
3.30 30.0 105 390 1.43K 5.10 191К 68.0K 261K 909K 6.80 35.7 124 442 1.68K 56K 21.00 69.8К 267K 909K 
3.60 30.1 107 392 1478 5Л1К — 19.0K 681K 267K 910к 7.50 36.0 127 453 1.665К 562K 215 715 270K 931K 
3.90 30.9 110 402 150K 52зк 200К 698K 270 931K 10.0 36.5 130 464 169к 5760 220K 73.2K 2746 953K 
4.30 31.6 113 412 1546 5.360 20.5K 71.5K 2746 953K 102 37.4 133 470 174K 590K  224K 7500 280K 976K 
410 324 115 22 ца ELS = RAS ди ах 10.5 38.3 137 475 178K 604K 226K 7680 287K 1.00М 
5.10 33.0 118 430 160K 560 215К 750 2878 1.00M 107 390 140 487 180K 619K 232K  787K  294K 102M 
S00 32 [29 ш ших э т шы = АШ 110 392 148 499  1.82K  620K 23.7K 80.6K зок 1.05M 
92000 ра ге к аа ц шц шы ПОНИ 113 402 147 510 187K бзк 24.0K 820K зок 1410M 
6.80 34.8 124 453 169K 590K 226К 806K 301K 1.07М 115 Do 450 511 491K 649K  243K  825K 309K 119М 
yos. wo Wu Шау МАХ ЭК Ee n ВХ n 118 4220 154 523 1960 665K 249К 845K 316K 1.15М 
5:20 360 130 Guo Мах ИЕ аис keds o е 12.0 43.0 158 536 200K 680K 25.5K 8660 324K 1.18M 
9.10 36.5 133 475 180K 620K 2400 845K 324K 1.15M 3e дар des баз вазе Gok зах в за IaM 
10.0 37.4 137 487 182K 634K 243K 866K 330K 1.18M d MD de 560 210K 698K 267  909K 332K  121M 
10.2 38.3 140 499 187K 649K 249К 887K 332K 1.20M а за dem = OR. ые BRO сах © Зе 
dos 200 © si шә бах Bask сш Ша TAW 130 464 169 576 2200  732K  274K 931K 348K 1.27M 
10.7 39.2 147 511 1.90K 680K 261K 91.0K 348K 124M (58 10 don KO рак PEIR вк Gag а па 
110 402 150 523 2.00K 681K 26.7K 931K 357K 1.27M қара pos T T DE QUIM ых рае ШЕ Ч 
11.3 41.2 154 536 2.05K 6.08К 27.0K 9530 360K 1.30M i pos aan E DRE. СӘ Cue аа ЖО 
не co 10 зю 2m та ск юк зык ізм | із 499 = 20 вовк зж ш зак ом 
wo m» е im зк ж зк тх шк | x mom x ux у jm 
121 44.2 165 576 221к 768к 30.0K 15 390K 1.43M 
A 455 E Em DER GO к ПЫ е Я 154 52.3 196 665 249K 845K 316K 110K 392K 1.50М 
ae Al “en E OIX аа ее «с яе ДЕ 158 53.6 200 680 2.55K 866K 324K 113K 402K 1.54M 
dom po Je GE DE сок Е-Е ОҚЫ ITN) 16.0 54.9 205 681 261K 887K 33.0K 115K 412K 1.58М 
193 po 0) сай Эле а Жү ра ЧЕ 16.2 56.0 210 698 267K 909к 332K 118K 422K 1.62M 
137 487 182 634 243K 845К 33.0K 118K | 430K 1.60M 185 See Зь ТЫ Ва б Шы TEE сш 80 
am 55) dp ОТ) к ОШ збе В С асам 16.9 57.6 220 732 2.4K 931K 348K 121K 432K 1.69М 
143 510 191 665 255K 887K 340K 121K 442K  1.65M dues 90 21 mu) РЕК БӘС 8508 РЫМ СЯ НАШ 
= (И XE 680 261K  909K  348K 124K 453K — 169M 17.8 60.4 226 768 287K 976К 36.0K 127K 453K 1.80М 
15.0 52.3 200 681 267K 910 35.7K 127K 4640 174М 18.0 908) 292 gy Beos ОХ wasr US с WEAN 
15.4 53.6 205 698 270K 931K 36.0K 130K 470K 178M 18:2 62.0 237 806 АЗ: 00k (ША С/е ЕШ ro ем 
158 549 210 715 274K 953K  365K 133K  475K 180М 187 63.4 240 820 3.01K 105K 383K 137K 475K 1.91M 
16.0 56.0 215 732 2.80k эк 37.4K 137K 487K 1.82M 191 64.9 243 825 зоок 10.7K 39.0K 140K 4878 1.96M 
16.2 56.2 220 750 287K 10.0K 383K 140K 499K 1.87M 19.6 66.5 249 845 3.16K 11.0K — 392K 143K 499K 2.00M 
16.5 57.6 221 768 2.94K 12 3900 143K 510K 1.91M 20.0 68.0 255 866 3.24K 11.3K 402К 147K 510K 205M 
16.9 59.0 226 787 зоок 105K 39.2K 147K 511K 1.96М 20.5 68.1 261 887 3.30K 11.5K — 412K 150 511К 210M 
17.4 60.4 232 806 зок 107K 40.2K 150K 523K 2.00M 21.0 69.8 267 909 3.32K 118К 422К 154K 523K 215М 
17.8 61.9 237 820 3.09K  11.0K 41.2K 154К 536K 2.05М 21.5 715 270 910 зок 120К 430К 158К 536K 2.20М 
18.0 62.0 240 825 316K — 11.3K 422К 158К 549K 2.10М 22.0 73.2 274 931 3486 121К 432К 160К 549K 
18.2 63.4 243 845 3.24K — 11.55K 43.0К 160K 560K 2.15M 22.1 75.0 280 953 357K 124К 442К 162K 560K 
18.7 64.9 249 866 3.30K 118K 43.2К 162K 562K 2.20М 22.6 76.8 287 976 3.60K 12.7K 45.3К 165K 562K 
19.1 66.5 255 887 3.32K 12.0K 44.2K 165K 576K 23.2 78.7 294 1.00K 3.65K 13.0K 46.4K 169K 576K 
19.6 68.0 261 909 3.40K 121K 453 169K 590K 237 80.6 300 102K 374K 133K 47.0K 174K 590K 
20.0 68.1 267 910 3.48K 12.4K 46.4K 174K 604K 24.0 82.0 301 1.05K 3.83K 13.7K 47.5K 178K 604K 
20.5 69.8 270 931 3.57K 127K 47.0K 178K 619K 24.3 82.5 309 107K зэк 10 47 180K 619K 
21.0 71.5 274 953 3.60K 130K 45 180K 620K 24.9 84.5 316 110K 392K 13  49.9K 182K 620K 
21.5 782 280 976 3.65K 133K 48.7K 182K 634K 25.5 86.6 324 113K — 402K 14.7K 510 187K 634K 
22.0 75.0 287 100K 3746 137K 499K 187K 649K 26.1 88.7 330 115K 412K 15.0K 511K 191K 649K 
224 76.8 294 1.00bK 383K 14.0K 510 191K 665K 26.7 90.9 332 118K 422K 154K 523K 196K 665К 
22.6 78.7 300 105K 390K 143K 511K 196K 680K 27.0 91.0 340 120K 430K 15.8K 5360 200K 680K 
23.2 80.6 301 107K 392K 17 523K 200K бак 27.4 93.1 348 121K 432K 1600 54.9K 205K 681K 
Value Digi-Key Pricing Rohm Value Digi-Key Pricing Rohm 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Tape & Reel (5,000 / Reel) Tape & Reel (5,000 / Reel) 
1.00-9.102 | RHM(Value)FTR-ND — | —  — 71.76/M 59.80/М | MCRI8EZHFLxxxx Prod E e = =: н. a м eire aud 
10.0-2.20М0 | RHM(Value)FTR-ND — —  —  942/M 7.60/М | MCR18EZHFxxxx — Cut Tapa | - 
Cut Tapa 1.00-7.500 | RHM(Value)CCT-ND 1.41 5.00 1649 — — |MCR10EZHFboox 
1.00-9.10 | RHM(ValugFCT-ND 2.03 7.20 2373 -- — | MCR18EZHFLxxxx 10.0-2.20MQ | RHM(Value)CCT-ND 38 134 441 — — | MCR10EZHFxxxx 
10.0-2.20MO | RHM(Value)FCT-ND 47 166 546 — — | MCR18EZHFxxxx (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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ROHI Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 


МСВОЗ 1%, 1/10 Watt — 0603 Series 


Resistor Values 


MCR01 5%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


10.0 33.2 107 357 113K 365K 118 383K 124K 402K 0.0 54 30 82 300 820 30K 7.5K зк 110K 470K 
10.2 34.0 110 360 145K 374K 120 зэк 127K 412K 1.0 5.6 33 91 330 910 33K 820 зк 120К 560K 
10.5 34.8 113 365 118K 3.830 12.1K 39.2K 130K 422K 14 82 36 100 360 10K ЗК 10K 39K 150K 680K 
10.7 35.7 115 374 120K 390K 124K 402K 133K 430K 2.0 10 39 150 390 12K 39K ТІК 43K 180K 1.0М 
11.0 36.0 118 383 121K 392K 127К 412K 137K 432K 22 12 28 150 230 hee oe tee к 2005 15М 
113 36.5 120 390 124K 402K 1300 422K 140K 442K S ЧӨ = a B е Die. ue ER — а М 
11.5 37.4 121 392 127K 412K 133K 43.0K 143K 453K 39 20 56 220 560 22K 56K 22K 68K ЗООК ў 
11.8 38.3 124 402 130K 422K 137К 432K 147K 464K 43 22 68 240 620 24K 62K 24K 82K  330K 
12.0 39.0 127 412 133K 430K 1400 442K 150K 470K 47 27 75 270 680 27K 68K 27K 00K  430K 
124 39.2 130 422 137K 432K 143K 453K 1540 475K 
12.4 40.2 133 430 140K 442K 14.7K 464K 158K 487К 
127 41.2 137 432 143K 453K 1500 47.0K 160K 499K Value Digi-Key Pricing Rohm 
13.0 42.2 140 442 147K 464K 1540 47.5К 162K 510K Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part No. 

13.3 43.0 143 453 1.50K 470K 15.8K 487K 165K 511K Tape & Reel (10,000 / Reel) 
13.7 43.2 147 464 154K 475K 1600 49.9K 169K 523K 00-33мо | RHM(Value)JTR-ND —  — -- 373M 332/M | MCRO1MZPJxxx 
140 44.2 150 470 158K 487K 162К 50 174K 536K Cut Tape 
14.3 45.3 154 475 160K 499K 165 511K 178K 549К 00-33мо | RHM(Value)JCT-ND 74 199 457 — — | MCR01MZPJxxx 
147 46.4 158 487 1.62к 510K 169K 523K 180K 560K 
15.0 47.0 160 499 165K 511K 174K 536K 182K 562K 
15.4 47.5 162 510 169K | 523K 17.8K 54.9K 187K 576K ° ^ 
158 487 165 511 174K 536K  180K 562 19K 590K MCRO3 5 Jo, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
16.0 49.9 169 523 178K 549K 182К 576K 196K 604K 
16.2 51.0 174 536 180K 560K 187K 59.0K 200K 619K 0.0 47 22 100 470 22K 10K 47K 220K 10M 47M 
16.5 514 178 549 A82K 562K 191K 604K 205K 620K 1.0 5.1 24 110 510 24K 11K 51K 240K 11M _ 51M 
16.9 52.3 180 560 1.8376 5.76К 19.0K 61.9K 210K 634K 14 5.6 27 120 560 2.7K 12K 56K 270K 12м 5.6М 
174 53.6 182 562 1.91K 590K 200 620К 215K 649K 12 6.2 30 130 620 3.0K 13К 62K 300K 1.3M 6.2M 
17.8 54.9 187 576 1.90K 6040 20.5K 634K 220K 665K 18 6.8 33 150 680 oak к век 320К 15М АЎ 
18.0 56.0 191 590 200K 619K 2100 649К  221K 680K үз a3 Ed 150 750 Өз ЩЙ ЕУ 725 800852 АМ ION 
18.2 56.2 196 604 2.05K 620К 21.5К 66.5K 226K 681K КЕ ай ie Bap SI d ЯК ER а ОН 
187 57.6 200 619 210K 634K 220K 6800 232K 698K 22 10 47 220 10K 47K 29K 100K 470K 22M 
19.1 59.0 205 620 215K 649K 221K 681K 237K 715K 24 11 51 240 AHK 5 — 24K 110K 510K 24M 
19.6 60.4 210 634 220K 665K 22.6K 69.8K 240K 732K 27 12 56 270 12K 56K 27K 120K 560K 27M 
20.0 61.9 215 649 221K 680K 232K 715К 243K 750К 3.0 13 62 300 13K 6.2K 30K 130K 620K 3.0M 
20.5 62.0 220 665 226K 681K 237K 7320 249K 768K 3.3 15 68 330 15K 68K 33K 150К  680K 3.3M 
21.0 63.4 221 680 232K 6980 2400 7500 255K 787K 3.6 16 75 360 16K 7.5K 36K 160K 750K 3.6M 
21.5 64.9 226 681 237K 715K 243 76.8К 261K 806K 3.9 18 82 390 1.8К 8.2K 39K 180K 820K 3.9М 
22.0 66.5 232 698 240K 7.320 24.9K 78.7K 267K 820K 4.3 20 91 430 20K лк 43K 2006 910K 43M 
22.1 68.0 237 715 243K 7.50К 25.5K 8060 270K 825K 
22.6 68.1 240 732 2.49K 7.68K 2 лк 82.0K 2740 845K Value Pricin Rohm 
23.2 69.8 243 750 2.55K 7.8706 26.7K 82.5K 280K 866K Range 10 50 200 5,000 10,000 | Part No 
23.7 715 249 768 2.601K вок 27.0K 84.5K 287K 887K Tape & Reel (5,000 / Reel] 
EAD ма E аш 28 Ше ах бх 200 К 0.0-10MQ | RHM(Valu)GTR-ND — — - - 3.12М 2.81/М | МСАОЗЕХРЈххх 
243 75.0 261 806 2.70K 825K 280K 88.7K зок 910K Cut Tape 
24.9 76.8 267 820 274K 845K 287K 90.9K 301K 931K 
ЫЕ TB ero 5 DOS: ВК ае шк Bee СК 0.0-10М0 | RHM(Value)GCT-ND 69 1.86 428 — — |MCROS3EZPJx« 
26.1 80.6 274 845 287K 887K 30.0K 931K 316K 976K 
26.7 82.0 280 866 294K 9.09K 301K 95.3K 324K 1.00M 
27.0 82.5 287 887 зок элк 30.9K 9760 330K 1.20M MCR10 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
274 84.5 294 909 зок 931K 31.60 100K 332K 1.21M 7 
28.0 88.7 300 910 309K 953K 3240 12 340K 1.50M 
287 909 301 931 316K 9760 33.0K 105K зак 2.00M 005 242 20 Әл” онок O зка к OM эм 
29.4 91.0 309 953 3.24K 100К 332 1078 357K 11 51 24 110 510 24K HK SK 240K TIM 51M 
300 931 316 976 330K 10.2K 340K 110K зек 12 5.6 27 120 560 27K 12K 56K  270K 12M 56M 
30.1 95.3 324 1.00K 3.32K 10.5K 34.8K 113K 365К 14 6.2 30 130 620 3.0K 13K 62K 300K 1.3M 6.2M 
30.9 97.6 330 102K 340K 107 357K 115K 374K 1.5 6.8 33 150 680 3.3K 15K 68K 330K 15M 68M 
31.6 100 332 105K 348K 110К 360K 118K | 383K 1.6 7.5 36 160 750 | 86K 16K 75K 360K 16M 7.5M 
32.4 102 340 107K 357K 113 365K 120K 390K 18 8.2 39 180 820 3.9K 18K 82K 390K 18M 82M 
33.0 105 348 110K 3.60K 11.5K — 37.4K 121K 392K 20 91 18 200 510) НЫХ 200 ar pod М Зам 
24 11 51 240 — 14K — 54K 24K 110K 510K 24M 
Value Digi-Key Pricing Rohm 27 12 56 270 12K 5.6K 27K 120K  560K 2.7M 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Рам No. 20 18 62 800 Так бск ae тк 6208 OM 
Tape & Reel (5,000 / Reel) 36 16 75 360 16K 75K зк 160K 750K 3.6M 
10.00- 2.00MO | RHM(Value)HTR-ND —  —  —  450M 4.05/М | MCRO3EZPFXxxxx 3.9 18 82 390 1.8K 82K зэк 180K 820K 3.9M 
Cut Tape 
10.00 -2.00MO | RHM(Value)HCT-ND 76 204 468 — — | MCR03EZPFXxxxx Value Digi-Key Pricin Rohm 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Tape & Reel (5,000 / Reel) 
о : | 0.0 - 10M9 RHM(Value)ATR-ND —  — -- 450M 4.05/М |MCR10EZHJxxx 

MCR01 1 Jo, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values Cut Tape 
ЕБ SES E k e a ранага k 0.0 - 10M9 RHM(Value)ACT-ND 76 204 468 — — | MCR10EZHJxxx 
4.70 100 511 240K 7.50К 150к 33.0K 56.0K 110K зоок 
10.0 120 560 2.70K 787K 1600 35.7K 604K 120K 301K о : А 
АС) теа E. uf в Ч ЛЕ ба БІ Е МСВ185 Jo, 1/4 Watt 1206 Series Resistor Values 
249 160 680 3.30K 820K 174K 39.0K 620K 124K 360K $5 2% 5% P аа Se E 51% ECT 
26.1 180 715 3.74K 887K 180K 39.2K 64.9K 127K 430K 10 ae E 150 EE 305 20 400K 510K — 27M 
28.0 220 910 3.90K 9.10K 19.1K 40.2K 68.0K 150K 442K thal 5.6 30 160 820 4.3K 22K 110K 560K 3.0M 
33.0 280 100K 392K 953K 200K 422K 78.7K 180K 470K 12 6.2 33 180 910 4.7K 24K 120K 620K 3.3M 
36.0 300 110K 430K 10.0K 21.0K 43.0K 86 187K 499K 1 3 68 36 200 Ток E К 180К 680К EN 
39.0 301 120K 4646 107 220K 45.3K 8200 200K 510K 16 82 33 240 12K 62K 33K 160K 820K 43M 
49.9 330 121K 510K 10 221K 464K 825K 210K 560K 18 9.1 51 270 1.3K 6.8K 36K 180K 910K | 47M 
51.0 332 1.50K 536K  11.3K 249К 47.0K 887К 220K 562K 2.0 10 56 300 1.5K 7.5K 39K 200K 1.0M 5.1M 
56.0 430 180K 549K 115K  261K 47.5K 90.9K 2260 620K 28 1 62 820 DNE NE CUN ока ТАМА O 50м 
62.0 464 1.820 562K 1200 270К 499К 910К 240K 649K 27 13 75 390 2.0K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M 
68.0 470 1.90K 620K 121K 280K 51.0K 95.3K 249K 768K 3.0 15 82 430 2.2K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M 
68.1 499 220K 649K 130К зоок 511 976 261K 1.00M 3.3 16 91 470 2.4K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M 

3.6 18 100 510 2.7K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M 
3.9 20 110 560 3.0K 15K 75K 390K 2.0M 10M 
Value Digi-Key Pricing Rohm 4.3 22 120 620 3.3K 16K 82K азок 22м 
Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part Мо. 
Tape & Reel (10,000 / Reel) Value Pricing Ronin 
1.00 - 4.700 | RHM(Value)LTR-ND — —  — 530/М 471/M|MCRO1MZPFDoox Range 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
10.0-1.00MO | RHM(Value)LTR-ND —  —  — 5.30/М 471/M | MCR01MZPFxxxx Tape & Reel (5,000 / Reel) 
Cut Tape 0.0-10М0 | RHM(Value)ETR-ND — -- -- 7.95/М 7.16/М | МСВІВЕ2Ніхх 
1.00- 4.702 | RHM(Value)LCT-ND 82 221 507 — — | MCRO1MZPFLxxxx Cut Tape 
10.0-1.00MO | RHM(Value)LCT-ND 82 221 507 — — | MCRO1MZPFxxxx 0.0-10М0 | RHM(Value)ECT-ND 91 246 565 — — |MCR18EZHJxxx 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


YAGE 


Surface Mount 1% & 5% 


196, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


= А = = 
Thick Film Chip Resistor 1.00 510 220 511  1.80K 392К 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 82.0K 124K 261K 560K 
c с p es s o s 470 560 280 560  1.82K 4.30K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 82.5K 127K 270K 562K 
DESCRIPTION: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal 100 620 300 620  1.96K 4.64K 8.20K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
metal electrodes are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top 22.0 68.0 301 680  2.20K 5.10K 8.87K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0К 90.9К 180K 301К 649К 
surface of the substrate. The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance 249 681 330 715 221К 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
required and the value is trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive 26.1 75.0 332 910 240K 5.49K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00М 
layer is covered with a protective coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of 28.0 100 430  1.00K 2.70K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
soldering the outerlayer of these end terminations is a lead/tin alloy. 33.0 120 464  1.10K 3.01K 6.20K 10.7K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
36.0 150 470  1.20K 3.30K 6.49K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
Size Code 0402 0603 39.0 160 499  1.21K 3.74K 6.80K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 78.7K 120K 240K 499K 
1% 5% 1% 5% 49.9 180 510  1.50K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
Temperature Coefficient 
10<В<100 0/4500 0/4500 0/4500 0/4500 Value Digi-Key Pricing Yageo 
100 < R < 10MO. «200 <+200x10°/K +100 <#200x10°/K Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part No. 
Maximum dissipation at 1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 10,000 / Reel 
^ 
Таз «7000 | 0.063W 0.1W 100-4700 [311-(Value)LTR-ND — -- -- 756M 6.72/М [9604021АХХХХЕСНЕЗ 
Maximum permissible 50V 50V 10.0 -3.60M O  |311-(Value)LTR-ND — — —  T.56/M 6.72/M|9C04021AXXXXFLHF3 
voltage (DC or RMS) (DC or RMS) 1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1.00 - 4.70 Q 311-(Value)LCT-ND 94 2.52 578 = — |9С0402А1ХХХХҒОНЕЗ 
Size Code 0805 1206 110.0 - 3.60M Q 311-(Value)LCT-ND 94 252 578 = — | |9C0402A1XXXXFLHF3 
1% 5% 1% 5% — - - 
Temperature Coefficient Digi-Key™ Assortment Kits 0402 Series PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.53KO. 
10<В<100 0/+500 0/4500. 0/4500 0/4500. 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 33 values (1,650 total pieces) 
100 < R < 10MO. <+100 <+200х10%/К <+100 <%200х107/К PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 75.09 PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0КО to 97.6KQ 
Maximum dissipation at 17 values (850 total pieces) Š ) 56 values (2,800 total pieces) . ..$59.95 
°| 
Tom = 70°C _ 0.125W 0.25W PHL2-KIT-ND 50 each of values 1009 to 9109 PHL5-KIT-ND 50 each of values 100КО to 1.00МО 
Maximum permissible 150V 200V 22 values (1,100 total pieces) 32 values (1,600 total pieces) 
voltage (DC or RMS) (DC or RMS) 


Protective Coat 


Protective Coat 


1%, 1/8 Watt — oso5 Series 


Resistor Values 


Z feo AUN 100 301 866 249 634 180 475 130K 357K 910K 261K 665K 187K 487K 143M 442M 
— Ф End Termination 102 309 887 255 649 182 487 133K 360K 931K 26.7K 68.0K 191K 499K 147M 4.53M 
x : 105 316 909 261 665 187 499 137K 365K 953K 27.0K 681K 196K 510K 1.50M 4.64M 
Ceramic Substrate 107 324 931 267 680 191 510 140К 374K 976К 274K 698K 200K 511K 1.54M 4.70M 
110 332 953 270 681 196 511 143K 383K 10.0K 280K 71.5K 205K 523K 1.58M 4.75М 
118 340 976 274 698 200 523 147К 390K 102K 287K 732K 210K 536K 1.62M 487M 
Dimension (mm) 115 348 100 280 715 205 536 150K 392K 105K 294K 75.0K 215K 549K 1.65M 499М 
Type L Л т t tb 118 357 102 287 732 210 549 154K 402K 107К 30.0K 768K 220K 560K 1.69М 5.11M 
0402 1.00 050 035 020 025 121 365 105 294 750 215 560 158K 412K 11.0K 301K 787К 221K 562K 1.74M 5.23M 
124 374 107 300 768 221 562 160K 422K 113K 309K 80.6K 226K 576K 1.80M 5.36М 
0603 160 940 045 030 030 127 383 110 301 787 226 576 162K 430K 115K 31.6K 820К 232K 590K 1.82M 549M 
- Ë . š - 130 390 113 309 806 232 590 165К 432K 118К 324K 825К 237K 604K 187М 5.60M 
1206 3.20 1.60 0.55 0.45 0.50 133 392 115 316 820 237 604 169K 442K 120K 330K 845К 240K 619K 191M 5.76М 
° З 137 402 118 324 825 240 619 174K 453K 121K 33.2K 86.6K 243K 620K 1.96M 5.90M 
1 Jo, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Val 140 412 120 330 845 243 620 178K 464K 124K 34.0K 887К 249K 634K 2.00М 6.04M 
esistor values 143 422 121 332 866 249 634 180K 470K 127K 348K 909K 255K 649K 205M 6.19M 
1.00 154 340 732 178 390 866 205К 442K 9.76K 232K 49.9K 118K 270K 576K 147 432 124 340 887 255 649  1.82K 475K 13.0K 35.7K 91.0K 261K 665K 2.10M 6.34M 
2.00 158 348 750 180 292 87 210К 4.53K 10.0K 23.7K 51.0K 120K 274K 590K 150 442 127 348 909 261 665 1.87К 487K 13.3K 36.0K 93.1K 267K 680K 2.15M 6.49M 
210 160 357 768 182 402 909 215K 464К 102K 24.0K 51.1K 121K 280K 604K 1.54 453 130 357 910 267 680 191K 4.99К 13.7K 36.5K 95.3K 270K 681К 2.20M 6.65M 
215 162 360 787 187 412 910 220K 470K 10.5K 24.3K 523K 124K 287K 619K 158 464 133 360 931 270 681  1.96K 5.10K 14.0K 374K 97.6K 274K 698K 2.21M 6.81M 
221 165 365 806 191 422 931 221K 4.75K 10.7K 24.9K 53.6K 127K 294K 620K 1.62 470 137 365 953 274 698 200K 5.11K 14.3K 383K 100K 280K 715K 226M 6.98M 
243 169 374 820 196 430 953 226K 487K 11.0K 25.5K 54.9K 130K 300K 634K 1.65 475 140 374 976 280 715 205K 523K 14.7K 39.0K 102K 287K 732K 2.32M 7.15M 
249 174 383 825 200 432 976 232K 4.99K 11.3K 26.1K 562K 133K 301K 649K 1.69 487 143 383 100 287 732 210K 5.36K 15.0K 39.2K 105K 294K 750K 237M 7.32M 
274 178 390 845 205 442 100K 237K 510K 11.5K 26.7K 576K 137K 309K 665K 174 499 147 390 102 294 750 215K 549K 154K 40.2K 107K 300K 768K 243M 7.50M 
3.01 180 392 887 210 453 102 240K 5.11K 11.8K 27.0K 590K 140K 316K 680K 178 511 150 392 105 300 768 220K 5.60К 15.8K 41.2K 110K 301K 787K 2.49M 7.68M 
332 182 402 909 215 464 105K 243K 523K 120K 274K 604K 143K 324K 681K 180 523 154 402 107 301 787 221K 562K 160K 422K 113K 309K 806K 255M 7.87M 
392 187 412 91.0 220 470 107K 249K 536K 121K 280K 619K 147K 330K 698K 182 536 158 412 110 309 806 226K 576K 162K 430K 115K 316K 820K 261M 806M 
402 191 422 931 221 475 110K 255K 549K 124K 287K 620K 150K 332K 715K 187 549 160 422 113 316 820 232K 590K 165K 432K 118K 324K 825K 267M 8.25M 
442 196 430 953 226 487 143K 261K 5.60K 127K 294K 634K 154K 340K 732K 191 560 162 430 115 324 825 237K 604K 169К 442K 120K 330K 845K 274M 845M 
475 200 432 976 232 499 115K 267K 5.62K 13.0K 30.0K 649K 158K 348K 750K 196 562 165 432 118 330 845 240K 619K 174K 453K 121K 332K 866K 280M 8.66M 
541 205 442 100 237 510 148K 270K 576K 133K 30.1K 66.5K 160K 357K 768K 200 576 169 442 120 332 866 243K 620K 17.8K 46.4K 124K 340K 887K 287M 8.87M 
523 210 453 102 240 511  120K 274K 590K 137K 30.9K 680K 162K 360K 787K 205 cen Шш За Gp 340 Eu EASING к кш IETS кк as 204M EX 
562 215 464 105 243 523 12K 280K 604K 140K 316K 681K 165K 365K 806K 210 604 178 464 124 348 909 255K 649K 182K 475K 130K 357K 931K 301M 9.31M 
576 220 470 107 249 536 124K 287K 619K 143K 324K 698K 169K 374K 820K pu; Gib Шш уш 00 ca GO COM GEIE шл кош desk 5205 Еее єп Сеш 
604 221 475 110 255 549 127K 294K 620K 147K 330K 715K 174K 383K 825K 220 620 182 475 130 360 931 267K 680K 19.1K 499K 137K 365K 976K 3.16M 9.76M 
681 226 487 113 261 560 130K 300K 634K 150K 332K 732K 178K 390K 845K 221 634 187 487 133 365 953 270K 681K 196K 510К 140K 374K 1.00M 324M 10.0M 
750 232 499 115 267 562  1.33K зоік 649K 154K 340K 750K 180K 392K 866K s= 548 191 152 157 чы 8165 S eee os Bs 186 = ЛОМ ФАН 
100 237 510 118 270 576 137K 309K 665K 15.8K 348K 768К 182K 402K 887K : ў і + Í А : | : : ` 
102 240 БІЛ 120 274 590 140K 346K 680K 16.0K 35.7K 78.7K 187K 412K 909K 237 680 200 511 143 390 102K 287K 732K 21.0K 536K 150K 392K 1.13M 340M 
105 243 523 121 280 604 143K 324K 681K 16.2K 360K 80.6K 191K 422K 910K 243 681 205 523 147 392 105K 294K 750K 21.5K 549K 154K 402K 1.15M 348M 
107 249 536 124 287 619 147K 330K 698K 16.5K 36.5K 825K 196K 430K 931K 2487 6.98 Ча 536 15070 40^ ОК АД ШЕК 18м a SIM 
110 255 549 127 294 620 150K 332K 715K 16.9K 37.4K 84.5K 200K 432K 953K 255 ИЛЬ 21 A а а ЗАК ив 221К БК ЕЦ 822K ZOM Зем 
113 261 560 10 зо 634 154K 340K 732K 174K 383K 886K 205K 44K 976K 261 732 220 560 158 422 113K 309K 8.06К 22.6K 57.6K 162K 430K 121M 3.74M 
115 267 562 133 301 649 158K 348K 750K 17.8K 390K 88.7K 210K 453K 1.00M pey won Cal waa IGU сп dies шык Gus miras кшш Weds бсш ПЕЧИ ш 
118 270 576 137 309 665 160K 357K 768K 18.0K 392K 909K 215K 464K 1.20M ше ups б cui) ча 699 лиш с=с Би аш СХ EIK аш CEST SEAN 
120 274 590 140 316 680 162K 360K 787K 182K 402K 910К 220K 470K 121М 202727282 580 165 ig Так 2906 ЕЕК ЗК ета ТЫК ys TIMON 
121 280 604 143 324 681 165K 365K 806K 18.7K 41.2K 931K 221K 475K 1.50M : à : ў М ў : š : : б 
124 287 619 147 330 698  1.69K 374K 820K 191K 422K 953K 226K 487K 2.00M peo Bas Во OUS dus des ZR Moe CE Buc Cue etur inue VH) GE 
127 294 620 150 332 715 174K 383K 825K 196К 430K 976K 232K 499K 221M ай an fous (0) ш GO IES os енсе НХ Cus EMI ES cas, OH 
130 300 634 154 340 732  178K 390K 845К 200K 432K 100K 237K 510К 249M 
133 304 649 158 348 750 180K 3.92K 866K 205K 442K 102K 240K 511K 294M Value Digi-Key Pricing Yageo 
137 309 665 160 357 768 1.82К 4.02K 8.87K 21.0K 45.3K 105K 243K 523K 3.01M Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
140 316 680 162 360 787  187K 412K 909К 215K 464K 107K 249К 536K 470M menge n B 
мз 324 681 165 365 806 101К 422K 910K 220K 470K 110K 255K 549K 4.75M 1/8 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape 8. Reel) 5,000 / Reel 
147 330 698 169 374 825 196K 430K 931K 221K 475K 113K 261K 560К 100М 1.00-9.76Q SIII sert ND — — — 540M 4.86/М | 9С08052АХХХХҒОНҒТ 
150 332 715 174 383 845 200K 432K 953K 226K 487K 115K 267K 562K 10.0 - 10.0M Q Б МДӨ) CRN] — — — 540/М 4.86/М | 9C08052AXXXXFKHFT 
1/8 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
Value Digi-Key Pricing Yageo 1.00 -9.769 | 311-(Value)CCT-ND 80 2.15 493 - — | 9С08052АХХХХЕОНЕТ 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Рагі Мо. 10.0 - 10.0M Q | 311-(Value)CCT-ND .80 2.15 493 — — 9C08052AXXXXFKHFT 
1/10 Watt, 196 Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
1.00-7.50Q | 311-(Value)HTR-ND — — —  480M 432М | 9С060З1АХХХХЕСНЕТ Digi-Key™ Assortment Kits 0805 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 
10.0 - 10.0M O. | 311-(Value)HTR-ND — — - 480M 4.32/M|9C06081AXXXXFKHFT PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 9.76O — PHCAA-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 
1/10 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 104 values (5,200 total pieces) 114 values (5,700 total pieces) 
4.00 - 7.50 Q 311-(Value)HCT-ND 77 207 476 — —  |9c06081AXXXXFGHFT PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.000 to 9.76O PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00КО to 9.76KQ 
10.0 - 10.0M О | 311-(Value)HCT-ND 177 207 476 - — |9С06031АХХХХЕКНЕТ 104 values (20,800 total pieces) 114 values (22,800 total pieces) 


Digi-Key™ Assortment Kits 0603 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt 


PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 7.500 
22 values (1,100 total pieces) 


PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.00 to 97.60 
113 values (5,650 total pieces) 
PHH3-KIT-ND 50 each of values 1000 to 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00КО to 9.76КО 
114 values (5,700 total pieces) 
PHHS-KIT-ND 50 each of values 10.0KO to 97.6KQ 
114 values (5,700 total pieces) 
PHH6-KIT-ND 50 each of values 100КО to 1.00М0 
116 values (5,800 total pieces) 


PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 to 97.69 


114 values (5700 total pieces) 

PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.00 to 97.62 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1000 to 9760. 
114 values (5700 total pieces) 

PHC3-KIT-ND 200 each of values 1000 to 9760. 
114 values (22,800 total pieces) 


PHCSA-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
113 values (5,650 total pieces) 

PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0КО to 97.6KQ 
113 values (22,600 total pieces) $169.95 
PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00М0. 
115 values (5,750 total pieces) 

PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00М0. 
115 values (23,000 total pieces) 


(Continued) 
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ҮАСЕО surface Mount 1% в 5% Thick Film Chip Resistors (Cont) 


1/10 Watt — 0603 Series 


Resistor Values 


о E р 00 30 82 24 68 200 560 16к 47K 13K 39K 110К 330K 910К 2.7M 8.2M 
1 Jo, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 10 33 291 27 75 220 620 1.8K 51K 15K 43K 120К 360K 1.0М 3.0M 10M 
11 36 10 30 82 240 680 20K 5.6K 16K 47K 130K 390K 1.1M 3.3M 
100 287 768 221 590 174 464 130K 360K 953К 280K 75.0K 220K 562K 1.62M 4.30M 
102 294 787 226 604 178 470 133K 365K 976K 287K 768K 221K 576K 1.65M 432M Ша E ш с сл А) шай Geh Ras CS Cb Бш etus зды sic 
105 300 806 232 619 180 475 137K 374K 10.0K 294K 78.7K 226K 590K 1.69M 4.42M 13 43 12 36 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160К 470K 1.3M 3.9M 
107 301 820 237 620 182 487 140K 3.83K 10.2K 30.0K 80.6K 232K 604K 1.74М 4.53M 15 47 13 39 110 330 910 27K 7.5К 22K 62К 180К 510К 1.5М 4.3M 
110 309 825 240 634 187 499 143K 390K 105К 301K 820K 237K 619K 1.78М 4.64М 16 51 15 43 120 збо 1.0К зок вак 24K 68K 200К 560K 1.6М 4.7М 
316 845 243 649 191 510 147K 392K 107К 309K 825K 240K 620K 1.80M 4.70М 18 56 16 47 130 390 11K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M БАМ 
324 866 249 665 196 511 150K 402K 11.0K 324K 84.5K 243K 634K 1.82M 4.75M 22 62 18 51 150 430 1.2K 36K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
3.30 887 255 680 200 523 154К 4.12K 11.3K 33.0K 86.6K 249K 649K 1.87M 4.87M 24 68 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
332 909 261 681 205 536 158K 422K 115K 332K 887K 255K 665K 1.91M 4.99M 27 75 22 62 180 510 15K 43K 12K 36K 100K 300K 820K 24M 68M 
340 910 267 698 210 549 160K 430K 11.8K 34.0K 909K 261K 680K 1.92M 5.10M 
зав 931 270 715 215 560 162K 432K 120K 348K 91.0K 267K 681K 1.96M 5.11M 
357 953 274 732 220 562 165K 442K 121K 35.7K 931K 270K 698K 200M 5.23M = m 
360 976 280 750 221 576 169 453K 124K 360K 953K 274K 715K 2.05М 5.36M auo Digi-Key Pricing egeo 
365 100 287 768 226 590 174K 464K 127K 365K 97.6K 280K 732K 210M 549M Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part Мо. 
зла 102 294 787 232 604 178K 470K 130K 37.4K 100K 287K 750K 2.15M 560М ma я А 
383 105 300 806 237 619 180К 475K 133K 383K 102K 294K 768К 220M 5.62М 1/10 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Таре & Reel) 5,000 / Reel 
390 107 301 825 240 620 182K 487K 137K 390K 105K 300K 787K 221M 5.76M 0.0- 10M Q. | 311-(Value)GTR-ND — — — 330m 2.97/М | 9C06081AXXXXJLHFT 
392 110 309 845 243 634 187K 499K 140K 392K 107K 301K 806K 2.26M 5.90M 
412 113 316 866 249 649 191K 510K 143K 402K 110K 309K 820K 232M 6.04M 1/10 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
422 115 324 887 255 665 196K 511K 147K 412K 113K 316K 825K 237M 6.19M 
430 118 330 909 261 680 200K 523K 150K 422K 115K 324K 845K 240M 620M 0.0-10мо оса 70 189.494 = — | 9006091АХХХХНЕТ 
432 120 332 910 267 681 205K 536K 154K 43.0K 118K 330K 866K 243M 6.34M 
449 121 340 931 270 698 210K 549K 15.8K 432K 120K 332K 887K 249M 649M 
453 124 348 953 274 715 215K 560K 16.0K 442K 121K 340K 909K 255M 665M е N Б mn а - " 
464 127 357 976 280 732 220K 562K 162K 453K 124K 348K 910K 261M 680M Digi-Key™ Assortment Kits 0603 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt 
470 130 360 100 287 768 221К 576K 165K 464K 127K 357K 9ЗІК 2.67М 681М PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
475 133 365 102 294 787 226K 5.90K 16.9K 47.0K 130K 360K 953K 2.70М 6.98M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
487 137 374 105 300 806 232K 604K 174K 475K 133K 365K 976K 274M 7.15M (3,600 total pieces) (3,600 total pieces) 
499 140 383 107 301 820 237K 619K 17.8К 487K 137K 374K 1.00M 280M 7.32M PHG1-KIT-ND 200 each of every other value PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
ў З ы ы лак сова жасал EER EE EUS EER иш GAS TENN from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910КО 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0МО 72 values 
511 147 392 113 316 845 243К 634K 182K 51.0K 143K 390K 1.05M 294M 7.68M (14,400 total pieces) $89.95 — (14,400 total pieces) 
523 150 402 115 324 866 249K 649K 187K 511K 147K 392K 1.07M 300M 7.87M : 2 ` Š ` 
536 154 412 118 330 887 255K 665K 191K 523K 150K 402K 1.10M 301M 806M 
549 158 422 120 332 909 261K 680K 196K 536K 154K 412K 1.13M 309M 820M 
560 160 430 121 340 910 267K 681K 20.0K 549K 158K 422K 1.15M 316M 8.25M ©, š 
562 162 432 124 348 931 270К 698K 205K 560К 160K 430K 1.18M 324M 845M 5 Jo, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
576 165 442 127 357 953 274K 715K 21.0K 562K 162K 432K 1.20M 3.30M 8.66М 
590 169 453 130 360 976 280K 732K 21.5K 57.6K 165K 442K 121М 332M 887M 00 27 75 22 62 180 560 1.6K 47K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 7.5M 
604 174 464 133 365 100K 287K 750K 220K 590K 169K 453K 1.24M 340M 9.09M 10 30 82 24 68 200 620 18K 51K 15K 43K 120K 360K 1.0М 3.0M 8.2M 
6.19 178 470 137 374 102K 294K 7.68K 221K 60.4K 174K 464K 1.27М 3.48M 9.10M їл 33 Өл 27 75 240 680 20К 56К 16K 47K 130К 390K 1.1M 3.3M 9.1M 
620 180 475 140 383  105K 300K 787К 226K 61.9K 178K 470K 1.30M 357M 9.31М 
634 182 487 143 390 107K 301K 806K 232K 620K 180K 475K 133M 360М 953М Ше Өз шу d» Ue Ба wo) ай бек 15 HAUS eu CE ПАМ CMS TINI 
649 187 499 147 392 110K 309К 820K 237K 634K 182K 487K 1.37М 3.65M 9.76M 13 39 11 33 91 300 820 24K 68K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 
665 191 511 150 402 1.13К 316K 825K 24.0K 64.9K 187K 499K 1.40М 374M 10.0M 15 43 12 26 100 330 910 27K 75к 22K 62K 180К 510K 1.5M 4.3М 
680 196 523 154 412  115K 324K 845K 24.3K 66.5K 191K 510K 1.43M 383M 
681 200 536 158 422  118K 330K 866K 24.9K 68.0K 196K 511K 1.47М 3.90M tor Зэ пто гово ток EOD қалақ GBK AR DOR ESSO TOM TM 
698 205 549 160 430 120K 332K 887K 255K 68.1K 200K 523K 1.50M 392M pO 51 15 49 (Ай сш) чш Зах PAS Ads VIS АНА Cass ШЫ suku 
715 210 560 162 432 121K 340K 909К 26.1K 698K 205K 536K 1.54М 4.02M 20 5.6 16 47 130 430 1.2K 36K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6М 
732 215 562 165 442 124К 348K 910K 26.7K 71.5K 210K 549K 1.58M 4.12M 22 62 18 51 150 470 13K 39K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
750 220 576 169 453 127К 357K 931K 270K 732K 215K 560K 1.60M 4.22M 24 68 20 56 160 510 15K 43K 12K 36K 100K 300K 820K 24M 6.8M 
Value Digi-Key Pricing Yageo Value Digi-Key Pricing Yageo 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
1/4 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 1/8 Watt, 596 Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
1.00-9.760 | 311-(Value)FTR-ND — — -- 7.20/М 6.48/М |9С1206ЗАХХХХЕОНЕТ 
10.0-10.0М0 | 311-(Value)FTR-ND — — -- 720M 6.48/М | 9С1206ЗАХХХХЕКНЕТ 0.0-10М0 311-(Value)ATR-ND — — — 4.50/М 4.05/М | 9C08052AXXXXJLHFT 
1/4 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 1/8 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1.00 - 9.769 | 311-(Value)FCT-ND 88 237 544 — — |8C12068AXXXXFGHFT 0.0-10MOQ | 311-(Value)ACT-ND 76 204 468 — — |S9C08052AXXXXJLHFT 
10.0 - 10.0M Q | 311-(Value)FCT-ND 88 2.37 544 — —  |9C12063AXXXXFKHFT. 


Digi-Key" Assortment Kits 1206 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt Digi-Key" Assortment Kits 0805 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 to 9.760 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76КО 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 1.0MQ 73 values (3,650 total 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 910KQ 72 values (3,600 total 


leces іесе; 

PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.000 to 9.76Q PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00КО to 9.76KQ P ) R ) 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 114 values (22,800 total pieces) $239.95 PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 to 97.6Q — PHFSA-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ ien 1.5, 1.8, to 1.0M& 73 values (14,600 total лы 1.6, 2.0, to 910КО 72 values (14,400 total 
114 values (5700 total pieces) $125.95 113 values (5,650 total pieces) $125.95 p "op 
PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.00 to 97.60 — PHF5-KIT-ND 200 each of values 10.0КО to 97.6KQ 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 113 values (22,600 total pieces) $239.95 
PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1000 to 9760 PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 
114 values (5,700 total pieces) $125.95 115 values (5,750 total pieces) $125.95 Istor u 
PHF3-KIT-ND 200 each of values 1000 to 9760 — PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MQ 00 27 75 27 82 270 750 22K 62K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 115 values (23,000 total pieces) $239.95 ШО? 907 Ве 50 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 11M 

11 33 91 33 110 330 910 27K 7.5K 22K 62K 180К 510K 1.5M 4.3M 12M 
12 36 10 36 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 1.6M 4.7M 13M 

©, В А 13 39 12 39 130 390 11K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M БАМ 

5 Jo, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 15 43 15 43 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 

00 39 12 33 68 180 360 680 20K 39K 7.5K 22K 47K 120К 330K 3.0M 16 47 16 51 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 

ro 22 15 29 i 200 390 820 226 225 on 21 esis 1506 jen 3.3M 18 51 18 56 180 510 1.5K 43K 12K 36K 100K 300K 820K 2.4M 6.8M 

20 51 20 43 91 24 470 10K 27K 51K 11K 30K 68K 200K 560K pO mo д 02 AD З GLEN eus ЦЕ сы шше кышк ES ИЫ тады 

22 56 22 47 100 270 510 12K 3.0K 56K 12K 33K 82K 220K 680K 22 62 22 68 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 8.2M 

30 82 27 51 150 300 560 15K 33K 62K 15K 39K 100K 270K 1.0M 24 68 24 75 240 680 20K 5.6K 16K 47K 130K 390K 1.1M 3.3M 9.1M 

33 10 30 56 160 330 620 18K 36K 68K 18K 43K 110K 300K 1.5M 
Value Digi-Key Pricin m Value Digi-Key Pricing Yageo 
Range | | Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part Мо. Gita ЕВ Д б 20) Sto) open Pat No, 

1/16 Watt, 596 Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 10,000 / Reel 1/4 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
0.0 - 3.30М Q | 311-(Value)JTR-ND — — -- 486/М 4.32/М | 9C04021AXXXXJLHF3 0.0-13M © | 311-(Value)JETR-ND — =  — 540M 4.59/М | 9C12063AXXXXJLHFT 
1/16 Watt, 596 Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 1/4 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
0.0-3.30M Q | 811-(Value)JCT-ND 80 215 493 — — | 9C04021AXXXXJLHF3 0.0- 19M Q | ДУ ШЕ ЕЕ HE EIU dones | S61 0 aa 


Digi-Key™ Assortment Kits 0402 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt Digi-Key™ Assortment Kits 1206 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MQ 52 values (2,600 total 
pieces) . .$45.95 


PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MQ 52 values (10,400 total 
pieces) 


1150 (тозз) 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680KO 51 values (2,550 total 
pieces) $45.95 
PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680КО 51 values (10,200 total 
pieces) 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.0, 
1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 

PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (14,400 
total pieces) $109.95 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. to 1.0MQ 72 values (3,600 total 
pieces)... 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. to 1.0MQ 72 values (14,400 total 
pieces) $109.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


1% Precision Thick Film Chip Resistors 
Surface Mount Available In 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


rotéclive Goal т P а L > Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
исіне Coating, Теш (her) w. Size at 70° RCWV* | Overload Voltage | L М a b t Coefficient Part No. 
—h 0201 1/20 W 15V 30V 0.60 0.30 0.12 0.15 025 10 - 1MQ+100ppm/°C ERJ-1GEPoxC 
t 10 ~ 919+100ppm/°C, 100 ~ 100Kz50ppm/°C 
Termination 726 0402 1/16 W 80V 100V 100 0.50 0.20 025 035 10 Mo: t00ppm/C ERJ-2RKPoooXX 


(between) 


0608 | 1160-1710)" | 50V 100V 160 080 030 030 045 10- 1MO+100ppm/°C ERJ-3EKPooxV 
тес 0805 | 10W-(/8W)** | 180V 200V [200 125 040 040 0.60 ERJ-GENPioco 

T 100 = ^ 
mom Mii a0 1206 | 18w-04 М)" | 200V 400 V 320 1.60 050 050 060 ааа ии ЕВ. ВЕ РУ 
Alumina Substrate ge 1210 TAW 200V 400V — |320 250 050 050 0.60 ЕЛЕРШТТТП 
іш 2010 1⁄2 W 200 V 400V |500 250 060 0.60 0.60 10 ~ 1М0100рртес ERJ-42SFo6xU 
іш 2512 1w 200V оу [640 320 065 060 060 ERJ-1TYPoeU 


0 
20604020 0 20 40 60 80100120140160180 « Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = УРомег Rating x Resistance Values, ог max. RCWV listed above, whichever is less 


Ambient Temperature (0%) ** Available for reduction of load of pulse characteristics (RCWV x 2.5 RWV x 2.0, R>1.1kQ)v600 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description | Range (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size | 4,000 5000 10,000 12,000 15,000 24,000 25,000 30,000 | PartNo. 
0201, 1/20 | See Chart P(Value)ABCT-ND 2.64 710 16.32 55.68 |  P(Value)ABTR-ND 15000 - — — — лам - —  3648/M | ERJ-1GEFxxxC 
0402, 1/16 W |10.0 ~ 1.00M P(Value)LCT-ND .98 265 6.08 20.74 |  P(Value)LTR-ND 10000 — — 8.51/M 7.56/M | ERJ-2RKPoooX 
0603, 1/16 W |10.0 - 2.20M P(Value)HCT-ND 90 242 557 18.99 |  P(Value)HTR-ND 5000 — 735M 66M — — — 588М — — | ERJU-SEKFxxxxV 
0805, 1/10 W |10.0 - 2.20M P(Value)CCT-ND 91 244 561 19.14 |  P(Value)CTR-ND 5,000 | — 780M 702M | — — — 6.24/M — —  |ERJ-6ENPooxV 
1206, 1/8 W |10.0- 2.20M P(Value)FCT-ND 117 315 723 24.65 |  P(Value)FTR-ND 5,000 | —  1350М 1215M | — — — _ 1080M _ —_| ERJ-BENFxxxxV 
1210, 1/4 W [10.0 ~ 1.00M P(Value)AACT-ND 3.78 1018 23.38 79.75 |  P(Value)AATR-ND 5000| — 7050М 63.45M - — — 5640M —  |ERJ-14NPoxxU 
2010,1/2W | See Chart P(Value)ACCT-ND 6.88 18.50 42.50 145.00 |  P(Value)ACTR-ND 5,000 | — 13800M 12420 — — — 110.400 = —  |ERJ-128PooxU 
2512, 1 W See Chart PT(Value)AECT-ND 7.08 25.08 82.60 342.20 | PT(Value)AETR-ND 4,000 | 273.60/M  — — 228.00M — 18924М - —  |ERJ-TTYPoxU 

Panasonic Standard Resistor Values Panasonic 0201 Values 
100 255 649 165 422  107K 274K 6.98K 17.8K 45.3K 115K  294K 750K 10 39 150 560 22K 82K 33K 120К 470K 
102 261 665 169 432 140K 280K 715K 182K 464K 118K 301K 768K Ш 43 160 620 24K 9.1K 36K 130K 510K 
105 267 681 174 442 143K 287K 7.32K 18.7K 475К 121K 309K 787К 15 y 10 Бр 21 ШК K 180 RM 
107 274 698 178 455 145K 294 7.50К 191K  487K  124K 316K 806K n E 0 саў сак гах A ТЕ, ОК 
110 280 715 182 464 148K 301K  7.68K 196К 499K 127K 324K 825K 16 62 240 910 36K 13k 51K 200K 750K 
11.3 28.7 73.2 187 475 1.21K 309K  7.87K 200K 511К 130K 332K 845K 18 68 270 1.0K 3.9K 15K 56K 220K 820K 
115 294 750 191 487 124K 346K 8.06K 205K 523K 133K 340K 866K 20 75 300 14K 4.3K 16K 62K 240K 910K 
118 301 768 196 499 127K 324K 8.25K 21.0K 536K 137K 348K  887K 22 82 330 1.2K 4.7K 18K 68K 270K 1.0M 
121 309 787 200 511 130K 332K 845K 215K 549K 140K  357K 909К 2 7A 380 р е ДЫ Es RM 
124 316 806 205 53  133K 340K 866K 221K 56.2K 143K  365K  981K En то ХЕ ч БК (ER atk ак T 
127 324 85 210 56 1437К 348K 887K 226K 576K 147K 374K 953K 33 120 470 18K 68K 27K 100K 390K 
130 332 845 215 549 140K 357K 909K 232К  590K 150K 383K 976K 36 130 510 2.0K 75K 30K 110K 430K 
13.3 340 866 221 562 143K 365K 931K 23.7K 604K 154K 392K  1.00M 
137 348 887 226 576 147K 3.74K 9.53K 24.3K 61.9K 158K 402K 110M Panasonic 2512 Values 
140 357 909 232 590 150K 383K 976K 24.9K 634K 162K 412K 1.20M 
10 100 270 1K 10K 100K 150K 330K 1M 


14.3 36.5 93.1 237 604 154K 3.92K 10.0К 25.5K 64.9K 165K 422K 1.30М 
147 37.4 95.3 243 619 158K 402K 10.2K 261K 66.5K 169K 432 1.50М 
15.0 38.3 97.6 249 634 162K 412K 105K 267K 681K 174K 442K 1.60М 
15.4 39.2 100 255 649 165K 422K 10.7K 274K 698K 178K 453K 1.80M 10.0 274 750 205 562 154K 42Ж 11.5К 31.6К 866К 237K 649К 
15.8 40.2 102 261 665 169K 432K  11.0K  28.0K  71.5K  182K 464K 2.00М 10.5 28.7 787 215 590 162К 4.42 121K 33.2K 90.9K  249K 681K 
16.2 41.2 105 267 681 174К  442K  11.3K 287K 73.2K  187K 475К 2.20M 11.0 30.1 825 226 619 169K 4.64К 127К 34.8K  953K  261K 715К 


Panasonic 2010 Values 


16.5 422 107 274 698 1.78К 4.53К 11.5К 294К 750  191K 487К 11.5 31.6 866 237 649 1.78K 4.87К 13.3K 365K 100K 274K 750K 
16.9 43.2 110 280 715 182K 464K 118 301K 76.8K 196K 499K 12.4 33.2 909 249 681 1.87K 511K 14.0K 383K 105K 287K 787K 
174 442 113 287 732 187K 475K 121K 30.9K 78.7K 200K 511K 127 348 953 261 715 196K 5.36К 147К 40.2K 110K 301K 825К 
17.8 45.3 115 294 750 1.91К 487K 124K  31.6K 80.6K 205K 523К 13.3 36.5 100 274 750 2.05К 562K 15.4K 42 115К 316K 866К 
18.2 46.4 118 301 768 196K 499K 127К 324К 82.5K 210K 536К 140 38.3 105 287 787 245K 5.90К 16.2K 442K 121К 332 909К 
18.7 47.5 121 309 787 2.00K 511K 13.0К — 33.2K 845К 215K 549К 147 402 110 301 825 226K 619К 169К 464К 127K 348K 953К 
19.1 487 124 316 806 205К 523K  13.3K 340K 866К  221K 562К 15.4 422 115 316 866 237К 649K 17.8K 48.7K 133K 365K 1.00М 
19.6 49.9 127 324 825 210K 536K 137К 348К 88.7K 226K 576К 16.2 442 121 332 909 249K 681K 187К 51ЛК 140K 383К 
20.0 51.1 130 332 845 215K 549K  140K  35.7K 90.9K 232K 590К 16.9 46.4 127 348 953 261K 745K 196K 536К 147K 402K 
20.5 52.3 133 340 866 221K 562K 143K 365К  93.1K 237K 604K 17.8 48.7 133 365 1.00K  2.74K  7.50K 205К 562K  154K 422K 
21.0 53.6 137 348 887 226K 5.76К 147К 374K  95.3K 243K 619K 18.7 51.1 140 383 1.05К 287K 7.87K 21.5K 590К 162K 442К 
21.5 54.9 140 357 909 232K 5.90К 15.0K 383K 97.6K 249K 634K 19.6 536 147 402 110K 3.01К 825К 226K 619К 169K 464К 
22.1 56.2 143 365 931 2.37K 6.04 154К 392К 100K 255К 649К 20.5 56.2 154 422 145K 3Л6К 866K 23.7K 64.9K  178K 487К 
22.6 57.6 147 374 953 243K 619K  15.8K 402К 102K 261K 665K 21.5 59.0 162 442 121K 332К 9.09K 24.9K 68.1K 187K 511K 
23.2 59.0 150 383 976 249K 634K  16.2K  41.2K 105K 267K 681K 22.6 61.9 169 464 127K 3.48К  9.53K  261K  71.5K 196K 536K 
23.7 60.4 154 392 1.00K 255K 649K 165К 422K  107K 274К 698K 23.7 649 178 487 133K 3.65К 10.0K 274K 75.0K 205K 562K 
24.3 61.9 158 402 1.00K 261K 665K 169K 432 110K 280K 715K 24.9 68.1 187 511 140K 383K 10.5K 28.7K 78.7K 215K 590К 
24.9 63.4 162 412 1.05K 267K 681K 174K 442K 113K 287K 732K 26.1 71.5 196 536 147K 402K 11.0K 304K 82.5K 226K 619K 


Panasonic 1% chip Resistors 


Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits 
Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits RSM1FA-ND 50 ea. of Values 109 to 97.60..............................$429.85  ВЯМІСА-МО 50 ea. of Values 109 t0 97.60 .............................5119.95 
RSM1L-ND 50 ea. of Values 10.00 to 97.60.............................8189.00 RSMIF-ND 200 ea. of Values 1001097.60.........................40%.00  RSMIC-ND 200 ea. of Values 1002 to 97.6Q..............................$299.00 


RSM2L-ND 50 ea. of Values 100 to 9760 ............. 
RSM3L-ND 50 ea. of Values 1.00KO to 9.76КО ......... 
RSMA4L-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6КО ......... 


..$189.00 
.$189.00 RSM2FA-ND 50 ea. of Values 1002 to 9760.............................$129.95 RSM2CA-ND 50 ва. of Values 1000 to 9760 .............................. $119.95 


. $189.00 RSM2F-ND 200 ea. of Values 1000 їо 9760 .............................$299.00 RSM2C-ND 200 ea. of Values 1000 to 9760 .............................5299.00 


RSMSL-ND 50 ea. of Values 100KO to 1.00МО........ «$189.00 R RSM3FA-ND 50 ea. of Values 1.00KQ to 9.76КО........................8119.6  RSM3CA-ND 50 ea. of Values 100К010976К9......................... $119.95 
Digi-Key? 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3F-ND 200 ea. of Values 1.00KQ to 976КО........................$299.00 — ВЗМЗС-МО 200 ea. of Values 1.00KQ to 976КО.........................$290.00 
RSMIH-ND 50 ва. of Values 10.0010 87.60... 8129.00  RSMAFA-ND 50 ea. of Values 10.0KO to 97.6КО.............. RSMACA-ND 50 ea. of Values 10.0KO to 97 6KO... ..$119.95 
RSM2H:ND 50 en:of Valles 1008 05700. as «$129.00 ВЗМАЕНО 200 ea. of Values 10.0KO to 97.6KO.............. RSMAC-ND 200 ea. of Values 10.0KO to 97.6KO.... ..$299.00 
ВЗМЗН-МО 50 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KO..... ..$129.00 

RSM4H-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ......... ..$129.00 RSM5FA-ND 50 ea. of Values 100KO to 1.00MQ............. RSMSCA-ND 50 ea. of Values 100KQ to 1.00MQ... ..$119.95 
RSMSH-ND 50 ea. of Values 100К0101.0М0.......................402000 ВӘМБЕ-МО 200 ea. of Values 100KO to 1.00MO... RSMSC-ND 200 ea. of Values 100KO to 1.00MO .$299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros3 1151 


Panasonic 


/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 


Surface Mount 596 Thick Film Chip Resistors — 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


0201 Series — Standard Resistor Values 


See below for complete part numbers when ordering. 


0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 Series — Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


* 12M, 15M, 18M and 22M 
are 10% Tolerance 


10 
12 
15 
18 
22 
27 
33 
39 


47 
56 
68 
82 


220 
270 
330 
390 
470 
560 
680 
820 


1.0K 
1.2K 
1.5K 
1.8K 
2.2K 
2.7К 
3.3К 
3.9K 


4.7K 
5.6K 
6.8K 
8.2K 
10K 
12K 
15K 
18K 


22K 
27K 
33K 
39K 
47K 
56K 
68K 
82K 


100K 
120K 
150K 
180K 
220K 
270K 
330K 
390K 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 

18, etc. 1.0М (3,050) 


CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$129.00 


CR2A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


4| 10 24 56 13 3 75 
зк 11 27 62 15 3 8 
ek] 12 30 68 16 39 9 
roe 13 33 75 18 43 10 
omi 15 36 82 20 47 110 
ШО СОО б e б) e 
18 43 10 24 56 130 
20 47 11 2 6 150 
22 51 12 30 68 160 


Digi-Key® 0805, 1/8W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, etc. 1.0M (3,050) ...$19.95 
CR3-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above $129.00 


CR4A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


180 430 1.0K 24K 56K 13K 33К 
200 470 11K 27K 62K 15K 36K 
220 510 12К 3.0K 68K 16K 39K 
240 560 1.3K 33K  7.5K 18K 43К 
270 620 15К 36K 82K 20K 47K 
300 680 1.6K 3.9K 91K 22K 51K 
330 750 1.8K 43K 106 24K 56K 
360 820 20K 47K 11K 27K 62K 
390 910 22K 53K 12K 30K 68K 


Digi-Key® 0603, 1/10W, 5% Chip 
Resistor Assortments 
CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 

15, 18, etc. 1.0M (3,050). 


CR5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)..$129.00 


CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 
16, 20, etc. 910K (3,000) 


75K 180K 430K 10M 24M 5.6М 18M* 
82K 200К 470K 11M 27M 62M 22M* 
91K 220K 510K 12M ЗОМ 6.8M 
100K 240K 560K 13M 33M 7.5M 
1106 270К 620К  1.5M 36M 8.2M 
120K  300K 680K 16M 39M 91M 
130K 330K 750K  1.8M 43M 10M 
150K 360K 820K 20M 47M  12M* 
160K 390K 910K 22M 51M  15M* 


Digi-Key? 0402, 1/16W, 596 Chip 
Resistor Assortments 
CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 

15, 18, 22, 1.0M (3,050) 


CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$169.00 


CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 
16, 20, etc. 910K (3,000) 


CR2-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above CR4-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)... . CR6-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above). . $129.00 CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..5169.00 
ЖЕ Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic. 
Ecce ы Type | Rating | RCWV | Voltage L w t a b (ppm/°C) Part No. 
Nickel alloy 
with Tin a,— L. — 0201 1/20W 15V 30V 0.60 0.30 0.20 0.15 0.15 ERJ-1GEJ 
over Solder uu 0402 | 1/16w | 50V 100V 1.00 0.50 0.35 020 025 ERJ-2GEJ 
ат w 0603 | 1/10w | 50V 100V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 | <100: -100ррт/°С to «600ppm/^C — | ERJ-3GEY 
| if 0805 1/8W 150V 200V 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 " ERJ-6GEY 
esse Termination xp 1206 | мам | 200v | 400V | 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 AOR. SME: £200ppmo ERJ-8GEY 
igh Purity (outer) 1210 1⁄4W 200V 400V 320 250 0.60 0.50 0.50 ERJ-14Y 
Element 1МО >: -400] °С to +600] УС 
Aumina Substrate 2010 | 1⁄2W | 200v | 400V | 5.00 250 0.60 0.60 0.60 RE даніна нана ERJ-12ZY 
2512 1W 250V 500V 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 ERJ-1TY 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 | Part No. 
0201, 1/20 W, 5% | (10-1.0MQ) P(Value)AGCT-NDT 1.91 544 11.82 40.31 P(Value)AGTR-NDT- 15,000 26.73/M | ERJ-1GEJxxxC 
0402, 1/16 №, 5% | (1~10MQ) P(Value)JCT-NDT .84 2.26 5.19 17.69 P(Value)JTR-NDT 10,000 = = 5.67/M = — | ERJ-2GEJxxxX 
0603, 1/10 М, 5% | (1-22MQ)* P(Value)GCT-NDT .80 2.15 4.93 16.82 P(Value)GTR-NDT 5,000 = 4.50/M 4.05/M = — | ERJ-3GEYUxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (1~22MQ)* P(Value)ACT-NDt 77 2.07 4.76 16.24 P(Value)ATR-NDT 5,000 = 4.80/M 4.32/M = — | ERJ-6GEYUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% (1~22MQ)* P(Value)ECT-NDT .94 2.53 5.82 19.87 P(Value)ETR-NDT 5,000 = 8.55/М 7.70/М = — | ERJ-8GEYUxxxV 
1210, 1/4 W, 5% (1-10М0) P(Value)VCT-ND 2.70 7.25 16.66 56.84 P(Value)VTR-ND 5,000 —  46.80/M 42.12/M — — |ERJ-14YJxxxU. 
2010, 1/2 W, 5% (1-10М0) P(Value)WCT-ND 4.00 10.77 24.74 84.39 P(Value)WTR-ND 5,000 — 75.30/М 67.77/M = — | ERJ-12ZYUxxxU 
2512, 1 W, 5% (1-2.2MQ) PT(Value)XCT-ND 3.96 14.03 46.20 191.40 PT(Value)XTR-ND 4,000 |148.80/М — — 124.00/М — |ERJ-1TYJxxxU 


T 0.00 (zerohm) value also available. ж 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance. 


Panasonic 0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512, 


596 and 0402/0603/0805 / 1206, 1% 
Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


0402, 596 Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part 
numbers when ordering. 


0402, 196 Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


0603/0805/1206/1210/2010/2512, 5% Series 
0603/0805/1206, 196 Series 
Standard Resistor Values 

See below for complete part numbers when ordering. 


2512, 1% Series 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


10 13 18 24 33 43 56 75 22 136 56 .91 15 24 3.9 6.2 
.047 .056 .068 .082 11 15 .20 О] .36 47 .62 .82 10 22 47 1.0 e 4.7 9.1 24 39 .62 1.0 1.6 27 4.3 6.8 
.051 .062 .075 .091 .12 16 .22 .30 .39 .51 .68 .91 12 27 .56 1.2 27 5.6 27 43 .68 jest 1.8 3.0 47 TR 
.15 .33 .68 1.5 3.3 6.8 .30 47 75 1.2 2.0 3.3 5i 8.2 
Rated Continuous Working Voltage (RCWV): .18 .39 82 1.8 3.9 8.2 .33 .51 82 ШӘ 22 96 56 91 
The rated voltage at each resistance should be 
calculated from the following equation: Type Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
RCWV-N P x R Type (Power Rating) L w t a b (ppm/°C) Part No. 
RCWV(V):P(W):R(Q2) 0402 1/8 Watt (5%) 1.00 0.50 0.35 0.24 0.24 +300ppm/°C ERJ-2BWJ 
Maximum Overload Voltage - RCWV x 2.5 0402 1/8 Watt (1%) 1.00 0.50 0.20 0.27 0.35 1-.200 +300ppm/°C/.22 ~ 1.0 Q + £250ppm/C | ERJ-2BS/Q 
a L 0603 1/10 Watt 16 0.8 0.45 0.30 0.30 .1- .820 +300ppm/°C/1.0 ~ 8.2 Q + x200ppm/C ERJ-3RS/Q 
АВР "4 0805 1/8 Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 .1-.910 +250ррт/°С/1.0 ~ 9.1 © + x200ppm/C ERJ-6RS/Q 
W, 1206 1/4 Watt 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 1-.910 +250ррт/°С/1.0 ~ 9.1 Q + x200ppm/C ERJ-8RS/Q 
1210 1/4 Watt 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 1-.910 +200ррт/°С/1.0 ~ 9.1 Q + x100ppm/C ERJ-14RS/Q 
t 2010 1/2 Watt 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 .22 - 1.00 x200ppm/*C ERJ-12ZQJ 
= "b 2512 1 Watt 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 .1-.910 x200ppm/*C/1.0 ~ 9.1 Q + +100ppm/C ERJ-1TRS/Q 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Package Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0402, 1/8 W, 5% (.047 ~ 0910) P(Value)AMCT-ND NEW! 548 18.36 6048 250.56 P(Value)AMTR-ND NEW! 10,000 — = 164.80/M — | ERJ-2BWJRxxX 
0402, 1/8 W, 1% (.10-.200) P(Value)AKCT-ND 8.84 23.80 54.67 186.53 P(Value)AKTR-ND 10,000 = - 162.87/М -- | ERJ-2BSFRxxX 
0402, 1/8 W, 1% (22 ~ 910) P(Value)AKCT-ND 678 18.23 41.89 142391 P(Value)AKTR-ND 10,000 = — 122.26/M — | ERJ-2BQFRXXX 
0603, 1/10 W, 5% (10 ~ .18Q) P(Value)AHCT-ND 3.26 8.77 2015 68.76 P(Value)AHTR-ND 5,000 — 59.13/M 53.22/M — | ERJ-3RSJxxxV 
0603, 1/10 W, 5% (.22 - 8.20) P(Value)AHCT-ND 1.91 5.13 11.78 40.19 P(Value)AHTR-ND 5,000 — 29.58/M 26.63/M — | ERJ-3RQUxxxV 
0603, 1/10 W, 1% (10- Зва) P(Value)AJCT-ND 5.36 14.43 3315 11310 P(Value)AJTR-ND 5,000 — 105.00/М 94.50/M — | ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10 W, 1% (22 - 8.20) P(Value)AJCT-ND 3.03 8.14 18.70 63.80 P(Value)AJTR-ND 5,000 = 54.00/M 48.60/M — | ERJ-3RQFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (10 ~ .18Q) P(Value)BCT-ND 14.03 3774 86.70 295.80 P(Value)BTR-ND 5,000 — 294.00/М 264.60/M — | ERJ-6RSJxxxV 
0805, 1/8 W, 5% (22-910) P(Value)BCT-ND 6.33 17.02 39.10 13340 P(Value)BTR-ND 5,000 — 103.50/М 93.15/M — | ERJ-6R0JxxxV 
0805, 1/8 W, 1% (22-910) P(Value)DCT-ND 240 744 24.50 101.50 P(Value)DTR-ND 5,000 = 74.А0/М 62.00/М — | ERJ-6RQFxxxV0 
1206, 1/4 W, 5% (10 ~ .18Q) P(Value)PCT-ND 12.51 33.67 77.35 263.90 P(Value)PTR-ND 5,000 = 261.00/М 234.90/М — | ERJ-8RSJxxxV 
1206, 1⁄4 W, 5% (22-910) P(Value)PCT-ND 6.05 16.28 3740 127.60 P(Value)PTR-ND 5,000 — 120.00/М 108.00/M — | ERJ-8R0JxxxV 
1206, 1⁄4 W, 1% (.22 - 9.19) P(Value)RCT-ND 2.70 9.56 31.50 130.50 P(Value)RTR-ND 5,000 — 98.40/M 82.00/M — | ERJ-8RQPoxV 
1210, 1/4 МІ, 5% (10 ~ .18Q) P(Value)SCT-ND 5.52 19.55 64.40 266.80 P(Value)STR-ND 5,000 — 211.20/М 176.00/M — | ERJ-14RSJxxxU 
1210, 1/4 МІ, 5% (22-910) ШЕШЕ 342 1211 39.90 165.30 P(Value)STR-ND 5,000 — 127.20/М 106.00/M — | ERJ-14RQJxxxU 
2010, 1/2 W, 5% (22 - 1.00) P(Value)AFCT-ND 561 19.87 65.45 271.15 P(Value)AFTR-ND 5,000 —  214.80/M 179.00/M — | ERJ-12Z0JxxxU 
2512, 1 W, 5% (10 ~ 189) PT(Value)UCT-ND 10.68 43.39 154.86 694.20 PT(Value)UTR-ND 4,000 | 591.75/M = — 499.70/М | ERJ-1TRSJxxxU 
2512, 1 W, 5% (.22 ~ 9.19) PT(Value)UCT-ND 8.99 31.84 104.90 434.57 PT(Value)UTR-ND 4,000 | 350.04/M - — 291.70/М | ERJ-1TRQJxxxU 
2512, 1 W,1% (22-910) PT(Value)YCT-ND 676 2746 9802 439.40 PT(Value)YTR-ND 4,000 | 371.25/M - -- 313.50/М | ERJ-1TRQFxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1152 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic SMD Thick Film Chip Resistors / Low Resistance Type 


0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Applications 


Features: * Operating Temperature: Dimensions n) Standard Resistor Values (то) for 0603, 0805, 1206 
ERJ-L: -55°C to 125°C, ERJ-M: -55 °C Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
to 170*C (derating required above 70%С) Package L w a t І 47 (47М) 50 (50М) 751 (75М) 100 (10С) 
e Resistance Range: “ 1.0 to100ma 0603 1.60 0.80 0.30 0.45 1.00 T Panasonic part number is ERJ-LxxUJxxxV 
0805 2.00 125 0.40 0.60 1.20 Standard Resistor Values (то) for 1210, 1812, 2010 
1206 3.20 1.60 0.50 0.60 2.20 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
20 (20M) 254 (25M) 39 (39M) 50 (50M) 100 (10С) 
1210 3.20 2.50 0.50 0.60 2.20 22 (22M) 33 (83M) 47 (47M) 75% (75M) 
1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 + Panasonic part number is ERJ-LxxUFxxxU 
2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 
Standard Resistor Values (то) for 2512 
2512(SType) | 640 3.20 1.00 0.80 440 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
2512 (Т Туре) | 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 1.0 (1M0) 3.0 (ЗМО) 8.0 (8М0) 15 (15M) ат» (47M) 
| 2512 (1 Туре) | 640 320 065 110 540 1.5 (1M5) 4.0 (амо) 10 (10M) 16 (16M) 50 (50M) 
2.0 (2MO) 5.0 (5MO) 12 (12M) 20 (20M) 100 (10C) 
See below for complete part numbers when ordering. * Not available in 1% tolerance 
Cut Tape 
Value Range | Temperature Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description Type (то) Coefficient Part No. 10 50 200 Part No. Size Pricing Part No. 
0603, 1/10 W, 5% Ë 47 - 100 +200ppm P(Value)NJCT-ND 6.13 18.28 43.00 P(Value)NJTR-ND 5,000 136.50/M ERJ-LO3KJXXXV 
0805, 1/8 W, 5% ІҢ 47 - 100 +100ppm P(Value)NLCT-ND 6.70 19.98 47.00 P(Value)NLTR-ND 5,000 150.50/M ERJ-LO6KJXXXV 
1206, 1/4 W, 5% ІҢ 47 - 100 +100ppm P(Value)NPCT-ND 7.70 22.95 54.00 P(Value)NPTR-ND 5,000 175.00/M ERJ-LOSKJXXXV 
1210, /4W, 1% | L 2079 +300ррт P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 P(Value)NATR-ND 5,000 | 204.00/М | ERJ-L14KFXXXU 
47 - 100 +100ppm 
1812, гм 1% | L 20 ~ 39 +300ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NBTR-ND 5,000 | 382.50/M | ERJ-L12KFXXXU 
47 ~ 100 +100ppm 
2010, 1/2 W, 1% [5 47 - 100 +100ppm P(Value)NCCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NCTR-ND 5,000 382.50/M ERJ-L1DKFXXXU 
1.0 - 1.5 350 +100ррт 
T 20 100 +50ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M ERJ-M1WTJXXXU 
2512, 1 W, 5% s 30-40 +350ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 | 42750/М | ERJ-MIWSJXXXU 
5.0 - 20 +100ppm 
L 47 - 100 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.88 32.01 114.26 P(Value)TTR-ND 3,000 434.25/M ERJ-L1WKJXXXU 
T 05а з>0-100ррт P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 529.88/M | ERJ-MIWTFXXXU 
2.0 ~ 4.0 100 =50ррт 
2519, T Wie s $040 +350ррт P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 P(Value)MTR-ND 3,000 450.00/M | ERJ-M1WSFXXXU 
5.0 ~ 20 +100ppm 
L 50 ~ 100 +100ppm P(Value)MCT-ND 9.40 38.19 136.30 P(Value)MTR-ND 3,000 519.75/M ERJ-L1WKFXXXU 


Panasonic Anti-Surge Thick Film Chip Resistors 


Features: L 
sak І чан ; 
* Operating Temperature: -55°С to 155°С | | i = HIT Power Derating Curve 
* Improved Anti-Surge characteristics compared to metal b 1 lir + w = 
film resistors ELA m 1 | 5 Н 
S i 
e Metal glaze thick film resistive element and three layers " = З ў 
of electrodes result іп high reliability Type L w Dimensions к) t I E ' 
* Suitable for both reflow soldering and flow soldering c Е 
0805 2.00 1.25 0.25 0.40 0.60 1.50 60720 0 46 80 120 160 
* Thick film resistor with excellent Anti-Pulse charac- 1206 3.20 1.60 0.40 0.50 0.60 2.24 k -20 20 60 100 140 
teristic and high rated power 1210 3.20 2.50 0.35 0:50 0.60 2.50 Ambient Temperature (°C) 
Limiting Maximum Temperature 
Power Rating Element Voltage Overload Resistance Resistance Range Coefficient Standard 
at 70°C (Max. RCwVv)! Voltage2 Tolerance (9) х10-6 °С Resistance 
Type (W) (V) (V) (Зе) min. max. (ppm/° C) Values 
10 30 x300 T 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 33 10M +200 E24 (3 digits) 
ERJP08 0.25 200 400 *5 10 1.0M x200 E24 (3 digits) 
ERJP14 0.5 200 400 +5 1.0 1.0M +200 E24 (3 digits) 


(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = V Power Rating x Resistance Values, or Limiting Element Voltage (max. RCWV) listed above, whichever is less. 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or max. Overload Voltage listed above whichever is less. 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 2.0 3.9 TS) 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 
1.1 2.2 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 
12 2.4 4.7 9.1 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 
1.3 2.7 x 10 20 39 75 150 300 560 14K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 
1:5 3.0 5.6 11 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4К 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 
1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 

Value Cut Tape Tape and Reel 

Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 

Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 

0805, 1/8 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ADCT-ND 1.65 4.93 11.60 34.80 P(ValueJADTR-ND 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M ERJ-PO6JXXXV 
1206, 1/4 W, 5% 10 ~ 1.0M P(ValueJALCT-ND 2.01 5.99 1410 42.30 P(Value)ALTR-ND 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M ERJ-P08JXXXV 
1210, 1/2 W, 5% 1.0 - 1.0M P(ValueJASCT-ND 3.56 10.63 25.00 75.00 P(ValueJASTR-ND 73.50/М 63.00/M 57.75/М 42.00/М ERJ-P14JXXXU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоѕз) 1153 


Panasonic Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Features: L Standard Resistor Values (0) 
XR a a 
* Recommended for temperature correction circuits | | I Е | | | | Derating Curve See below for complete part numbers 
* Temperature coefficient value 1000 x 10-8/°C Бы па і М т.,-40С 70°C when ordering. 
(ppm/°C) to 4700 x 10:5/С (ррт/°С) — b = -| b | A 5.6 27 120 560 2.7K 
© 
* Quick response to temperature change = = 8 60 Ge 59 180 GE 29 
d 40 8.2 39 180 820 3.9K 
* Excellent linear resistance value change in wide Dimensions (mm) Е 20 10 47 220 1.0K 4.7K 
temperature range (-40°C to +125°C) Type L w a b t Е% 125°C 12 56 270 4.2K 5.6K 
* High reliability, high density placing 0402 100 050 015 025 0.35 740 200 207902042440 18 = 520 ТАҚ ps 
* Suitable for both reflow soldering and flow 0603 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 Ambient Te t Сеў Y " 
soldering 9 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 mbient Temperature (°C) 22 100 470 2.2K 10K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Key Pricing -Key Pricing Panasonic 
Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 Part No. 
0402, 1/32 W. 5% +2700 47 ~ 1.0K = P(Value)CLCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CLTR-ND == 97.05/M — 90.58/М | ERA-W27JXXXX 
О , о 
+3300 22 - 390 = P(Value)CMCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CMTR-ND — 97.05/M = 90.58/M | ERA-W33JXXXX 
41500 10 - 10K +200 x ppm/C | P(Value)CFCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CFTR-ND 146.08/М 132.00/М 123.20/М == ERA-V15JXXXV 
0603, 1/16 W. 5% +2700 47 - 3.3K +10% P(Value)CGCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CGTR-ND 146.08/M 132.00/М 123.20/M == ERA-V27JXXXV 
, š а 
+3300 22 - 1.2K +10% P(Value)CHCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CHTR-ND 146.08/М 132.00/М 123.20/М = ERA-V33JXXXV 
+3900 5.6 - 390 +10% P(Value)CJCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CJTR-ND 146.08/M 132.00/М 123.20/М = ERA-V39JXXXV 
+1500 10 - 10K +200 x ppm/^C | P(Value)CBCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CBTR-ND 146.08/M 132.00/М 123.20/М — ERA-S15JXXXV 
0805, 1/10 W, 5% 42700 47 - 4.7К +10% P(Value)CCCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CCTR-ND 146.08/М 132.00/М 123.20/М = ERA-S27JXXXV 
, 2 а 
+3300 22-1.8К +10% P(Value)CDCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CDTR-ND 146.08/М 132.00/М 123.20/М = ERA-S33JXXXV 
+3900 5.6 - 470 +10% P(Value)CECT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CETR-ND 146.08/M 132.00/М 123.20/М = ERA-S39JXXXV 


Features: = 
* Non-flammable nature Ew з] Derating Curve зарана veo (Я) М 
* High reliability ІСІН 2120 — m See below for complete part numbers when ordering. 
* Approved under the ISO +B = А: + š 100F ' .022 .082 .33 ца 47 
9001 system А š во! i .027 10 39 15 5.6 
р 
Dimensions (mm) z = I : .033 лі 47 1.8 6.8 
Type P L w H A B 5 of H .039 5 56 2.2 8.2 
6079.50 20405080 00294469 200,240 -047 18 68 27 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 15 3.0 .056 .22 .82 3.3 
2 Watt 15.0 12.0 64 5.8 15 40 068 27 10 39 
Value Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Size 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
.022 - 082 PRX1W(Value)CT-ND 55.99 150.66 346.12 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 806.40/M = 645.12/M | ERX-1HQJxxMH 
1 Watt, 5% ЛО ~ 18 PRX1W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 546.56/M = 437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
.22 - 8.2 PRX1W(Value)CT-ND 33.66 90.58 208.08 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 = 481.60/M = 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
.022 - .082 PRX2W(Value)CT-ND 59.84 161.02 369.92 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 862.40 = 689.92/M = ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% ЛО ~ 18 PRX2W(Value)CT-ND 43.67 117.51 269.96 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 627.20 == 501.76/М = ERX-2HZJxxxH 
.22 ~ 8.2 PRX2W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 546.56 = 437.25/M = ERX-2HJxxxH 


Panasonic ERA 0603/0805 6 Metal Film Chip Resistors 


Surface Mount — Available In 1/16 and 1/10 Watt 


postures: н Туре Мах. 
* High reliability 2582 L 7 (Ромег Мах. Overload Dimensions (mm) Panasonic 
* Low TCR and current noise w Type Rating) RCWV Voltage L w £ a b Temperature Coefficient Part No. 
* Excellent non-linearity i 0603 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 +25ррт/°С ЕВА-ЗҮЕ 
a. b 0805 1/10 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.50 0.40 0.40 +25ррт/°С ERA-6YE 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
100 150 220 330 470 680 1.0K 1.5K 2.2K 3.3K 4.7K 6.8K 10K 15K 22K 33K 47K 68K 100K 
110 160 240 360 510 750 14K 1.6K 2.4К 3.6K 5.1K 7.5K 11K 16K 24K 36K 51K 75K 
120 180 270 390 560 820 1.2K 1.8K 2.7K 3.9K 5.6K 8.2K 12K 18K 27K 39K 56K 82K 
130 200 300 430 620 910 1.3K 2.0K 3.0K 4.3K 6.2K 9.1K 13K 20K 30K 43K 62K 91K 
Value Range Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/16 W, .1% 100 - 33K P(Value)YCT-ND 5.94 21.04 69.30 287.10 P(Value)YTR-ND 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/М 128.25/М | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/10 W, .196 100 - 100K P(Value)ZCT-ND 6.24 22.10 72.80 301.60 P(Value)ZTR-ND 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/М 135.00/М | ERA-6YEBxxxV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1154 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Features: * Uses UL 94 V-0 approved coating for flame ор - - 
* High reliability using carbon film retardant type Ë H 4-4 H +] Dimensions (mm) Mass 
* 52mm Axial taping style for automatic inserting * Approved under the ISO 9001 system —— © Type L D d H: (mg) 
machine * Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 ad 1/4W, 5% 3.20 1.70 0.45 20min. | 107 
* 4 color code marking * Miniaturized version 1/2W, 5% 6.35 2.30 0.60 20 min. 228 
Power Derating Curve 
Power Limiting Element Max. Max. Intermittent Dielectric Resistance 120 
Rating Volt. Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range = |-55°С 70°С 
at 70°C (Max. Volt.2 Volt.3 Voltage Resistance Tolerance (9) = 100 Т 
Туре (М) RCWV)! (V) (V) (V) (VAC) Value (96) min. | max. E n | | 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 *5 (J) 0 2.2M s 40! 1 
ERDS1T 0.5 300 600 750 500 E24 +5 (J) 1 3.3M E 20 I | 
(1) Rated Voltage = VPower Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (тах. RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). = o 20 о 40 Em 120 E ° 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or max. Overload Voltage listed above whichever is less. -60 -20 20 60 100 140 180 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or max. Intermittent Overload Voltage listed Я " 
above whichever is less. Ambient Temperature (°C) 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.0} 2.0 4.3 9.1 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 4.7 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
ІЛ 2.4 5.1 11 24 51 110 240 510 14K 2.4К 54K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M* 
152 27 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M* 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M* 
1:5 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M* 
1.6 3.6 7.5 16 36 TE 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 
* Only available in 1/2 Май + Not available in 1/2 Watt 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (9). Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 2,000 5,000 6,000 10,000 Part No. 
ERDS2T 1/4W, 5% | 0.0-2.2M P(Value)BACT-ND 67 2.14 4.88 15.86 P(Value)BATB-ND 5,000 = 6.83/M = 6.30/M_ | ERD-S2TJXXXV 
ERDS1T 1/2W, 5%| 1.0-3.3M P(Value)BBCT-ND 95 3.03 6.92 22.49 P(Value)BBTB-ND 2,000 15.12/M = 13.95/М 12.79/М | ERD-S1TJXXXV 


Features: * 5 color code marking чр “one py Hos Power Derating Curve 
* Low T.C.R., low noise, high reliability * Approved under the ISO 9001 system — 120 55° 70°C 
* Taping style for automatic inserting machine * Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 1st Fig. a š° 1006 
2nd Fig. i Resistance tolerance = 80 | I 
Power |Limiting Element | Max. Dielectric Resistance 3rd Fig. Multiplier 3 60 | | 
Rating Volt. Overload Withstanding | Т.С.В. |Resistance Range Resis- > 40! ! 
at 70°C (Max. Volt.2 Voltage — |x10$/C | Tolerance (Q) tance Dimensions (mm) Mass 2 2! | 
Type | (W) RCWV)' (V) (№) (у) (ppm/C) (%) min. тах. | Value Type L D d Н | (mg) © “ol | 155°С 
EROS2P| 0.25 250 500 300 +50 F(+1) 10 1M E24 1/4W, 1% | 320 1.70 045 30 107 -40 0 40 80 120 160 
-60 -20 20 60 100 140 180 
(1) Rated Voltage = VPower Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (max. RWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). Ambient Temperature (*C) 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV - 2.5 x Power Rating or max. Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 1.10K 2.20K 4.30K 8.20K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 910K 
11.0 22.0 43.0 82.0 160 330 620 1.20K 2.40K 4.70K 9.10K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 510K 1.00M 
12.0 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 2.70K 5.10K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 560K 
13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 5.60K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 620K 
15.0 30.0 56.0 110 220 430 820 1.60K 3.30K 6.20K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 680K 
16.0 33.0 62.0 120 240 470 910 1.80K 3.60K 6.80K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 750K 
18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 2.00K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 820K 
Value Digi-Key ing Digi-Key Pkg. Tape & Box Pricing Panasonic 
Description Range (9) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1% | 10.0-1.0M P(Value)CACT-ND 1.71 4.95 13.05 33.75 P(Value)CATB-ND 5,000 18.75/М 16.00/М 13.00/М 11.00/М | ERO-S2PHFXXXV 


Panasonic 596 Metal Oxide Film Resistors 


Characteristics: 
Now Available In Tape and Reel 1 L | ØD т “aia совае Eon TEXTE 
+ 
Matsushita fixed metal oxide film resistors feature small sized F gm = 0a = зі je MAE EL 55, "o ке, Ў tesoppm 
dimensions and have higher power rating at the same size as + ge T рр n 
th tional t l ! n ©) Insulation Resist. 10,000 MQ Min. 
le conventiona^type. Temperature Cycling +(1% + 0.050) M 
Features: Short-time Overload +(2% + 0.05Q) M. 
Flame retardancy of the exclusively formulated inorganic insula- Ж Humidity (Steady State) +(2% + 0.050) Max. 
tive material exhibits an equivalent performance requirements of Maximum N I Load Life in Humidity +(5% + 0.050) Max. 
UL-94 (VE-O) and when operated at a potential less than 16 Working Dimensions (mm) Load Life | +(5% + 0.050) Max. 
times RCWV, Matsushita metal (oxide) Шт resistors never Type Voltage L ! D d Resistance to Soldering Heat | «(1% + 0.050) Мах. 
flame nor arc. 1М 350 9.0 30.0 2.8 0.65 Vibration Low Frequency +(1% + 0.050) Мах. 
" i i i 2W 350 12.0 30.0 4.0 0.80 Thermal Shock +(2% + 0.050) Мах. 
The coating and markings resist normal washing of solvents, T 
such as Freon (TE, ТМС, TF), trichloroethane. ЗМ 350 150 38.0 5.5 0.80 Noise T.00V/N Max. 
Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 0.82 15 PX 47 82 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 
0.51 0.91 1.6 3.0 5.1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 
0.56 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 
0.62 1.4 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 14K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 
0.68 12 22 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 
0.75 1.3 2.4 4.3 TS 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 5] 100 1м 5M 10M 
я қ P(Value)W-1BK-ND 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-68KO) (i.e., P20W-1BK-ND) 23 .86 978 67.42 60.04/M 53.94/M 
a А : P(Value)W-1TR-ND 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-68KQ) (en P1 NE = = = = 64.95/M 58.36/M 
mum т P(Value)W-2BK-ND 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (i.e., P20W-2BK-ND) 28 1.03 13.26 81.48 72.24/M 64.80/M 
"EE ; P(Value)W-2TR-ND 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100KQ) (i.e., P1.0KW-2TR-ND) 283,22/3M 504.35/6М 906.29/12М 1762.34/27M 
TM 7 P(Value)W-3BK-ND 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) (i.e., P20W-3BK-ND) 51 2.38 30.54 183.25 17647/M 169.68/M 
EM я P(Value)W-3TR-ND 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100KQ) (.е., P1.0KW-3TR-ND) 315.51/1,500 1123.69/6M 1766.83/10,500 3708.39/25,500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1155 


Axial Lead Type * Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. * The materials used and the 3523, 480(10W)t.5 3543 а 10:45 
* Operating Temperature construction techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing 22.0(5//) +5 =] 
Range: —55° to 250°C capabilities. They will withstand the most rigorous loading test. * Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. r 1 о|9=.5 
Ф во (6wy(10W) А 
5 Watt Standard Resistor Values — See below for complete рай numbers when ordering. 10 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
0:30 062 1.2 22 39 68 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 10 18 33 56 10 18 33 56 100 180 300 470 750 12K 2.0K 
0.33 0.68 13 24 43 75 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K ІНІ! 2107 36 862 11 20 36 62 110 200 330 510 820 1.3K 2.2K 
0.39 075 15 27 47 82 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5К 2 22 39 68 12 22 39 68 120 220 260 560 910 15К 24K 
0.43 082 16 30 51 gii 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 
047 091 18 33 56 10 18 33 56 100 180 330 560 10K 18К EES GEG gS M M ME k M сло а O x= 
0.51 10 20 36 62 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 7 > 9 Я s 5 
056 11 Ке so 51 ӨЛ (М6 50 51 91 (160 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1M 5M 10M 
5 Watt, 5% Wirewound Rectangular (Value)W-5-ND 
Resistors, Bulk Package 0.300 to 1800............. (i.e. 0.30W-5-ND) .33 2.76 22.04 132.24 118.47/М 104.69/M 
5 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular (Value)W-5-ND 
Resistors, Bulk Package 2000 to 2.0КО ............ (i.e. 200W-5-ND) 33 2.76 22.04 132.24 118.47/M 104.69/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular (Value)W-10-ND 
Resistors, Bulk Package 1.00 to 2700.. (i.e. 1.0W-10-ND) .60 5.01 40.08 240.48 215.43/M 190.38/M 
10 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular (Value)W-10-ND 
Resistors, Bulk Package 3000 to З.ОКО ............ (i.e. 300W-10-ND) .60 5.01 40.08 240.48 215.43/M 190.38/M 


Characteristics 


Derating Curve 


Temperature Coefficient +300 РРМ/?С 254070155 275 s е . a AE р 
Insulation Resistance 100 МО 819 Digi-Key? 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key? 10 Watt Resistor 
= 5 8 П 
Load Life (1,000 hours) +5% + 0.050 8 во RS105-ND 0.300-0.919 — 5 each 60 Resistors ......523.95 Assortment КИ 
Short-Time Overload +2% + 0.050 = |. Я 
Dielectric Withstanding Volt +2% + 0.050 8 2 % RS205-ND 1.00-9.10-- 4 each 96 Resistors 532.95 2 each of all 10 watt standard resistor values 
Moisture Resistance +5% + 0.050 Too + RS305-ND 100-910 — 4 each 96 Resistors . $32.95 listed above. A total of 168 resistors. 
Shock and Vibration +1% + 0.050 50, 5010015625000 | 
Ейесї of Soldering +2% + 0.050 Ambient Temperature (C°) RS405-ND 1002-2.0KQ — З each 96 Resistors $32.95 RS110:ND ЕСТЕУ $72.95 


GEO Zerohm Jumper Wires 


Applications: 

Generally they are used for the following reasons: 

* |nability to connect two points on a P.C. Board due to 
other circuit paths which must be crossed over. 

* An After-the-Fact design change that requires new point 


Specifications: 
* Maximum Resistance: 0.004 ohm on 1/8 watt, 0.003 ohm on 1/4 watt * Typical Resistance: 0.002 
ohm on both • Lead Material: tin-plated copper * Body Material: electrical grade, high performance 
molding compound • Min. Insulation Resistance — Dry: 10,000 megO, Wet: 100 meg * Min. 
Dielectric Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS * Insulation Flam- 


3.8mm (1/8W) 


6.3mm 
(1/4W) 


1.5mm (1/8W) 


28.0 +2.0 imm (1/4W; 


connections. mability: resistor-insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is 0. + -02mm(1/8W) ^ single Black Color Band 
* Circuit tuning by changing point connections. removed * Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 Amps at 150°C. 0.6+0.02mm(1⁄4W) Denotes Zero Resistance 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 26 8.11 16.28 14.93/M 13.52/M 12.48/M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0ETR-ND — — — 18.37/M 17.29/M 14.14/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND 34 6.17 12.53 11.53/М 10.46/М 9.66/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0QTR-ND = = = 13.35/M 12.55/M 10.30/M 


5% Carbon Film Resistors 


Available In 1/6, 1/4 and 1/2 Watt 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8К 3.3K 56K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8М 3.3M 5.6M 10M 
а! 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 20K 3.6K 62K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 1.1M 2.0М 3.6M 6.2M 
12 2.2 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 22K 3.9K 68K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 
1.3 2.4 4.3 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 24K 43K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 1.3M 2.4M 43M 7.5M 
15 27 4.7 8.2 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 27K 47K 82K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 1.5M 27M 47M 8.2M 
1.6 3.0 5.1 Өл 16 30 51 91 160 300 510 910 16K 30K 51K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910К 1.6M 3.0M 51M 91M 
CFR Series 
Type Dimensions Max. Max. Dielectric Rated 
(Power (mm) Working Overload Withstanding Ambient Temperature Resistance Resistance 
Rating) L D d Voltage Voltage Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
1/6 Watt * 3.3 = 0.4 1.8 + 0.3 0.5 x 0.05 150V 300V 300V 70°C —55°С to 155°C 1.00 to 10 MO. +5% 
1/4 Watt 6.3 + 0.5 2.3 + 0.3 0.6 + 0.05 250V 500V 500V 70°C —55°С to 155°C 1.00 to 10М0 +5% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2 + 0.5 0.6 + 0.05 350V 700V 500V 70°C —55°C to 155°С 1.00 to 10М0 +5% 
Features: D Digi-Key Pricing 
* Industry's lowest cost! = 4 Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
y АННЫ n 19. ША Е ЧЕ 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors (* Power rating at 70°C | (Value)EBK-ND 
watt; packaged in 2841 — L IL 2841 — = 1/6W) Bulk Package (Le. 1.0ЕВК-МО) .28 4705 1363 12.22/М 11.28/М 10.34/М 
bulk or tape/reel 5 ~ 
(except 1/2 watt) | 1/6 Watt, 5' % СагБоп Film Resistors -- Таре and Reel 
* Exceeds carbon comp з Derating Curve (* Power rating at 70^C = 1/6W) (5,000 pcs./reel — (Value)ETR-ND 
MIL-R-11 performance = 100 Order in multiples of 5,000). (i.e. 1.0ETR-ND) — — — 14.95/M 13.80/М  11.04/M 
• Standard tolerance: 8 60 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)QBK-ND 
+5% = 40 Bulk Package (i.e. 1.0QBK-ND) 28 3.89 8.70 8.27/M 7.69/M 6.24/M 
* Exceptional long-term £ 20 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
stability c 0 20 40 60 80 100 120140 160°С (5,000 pcs./reel — (Value)QTR-ND 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C to 155°C dle щш of 5,000) Ше» ООЛ) = = = om ВСВ Бем 
* Solderability: 235°C for 5+0.5 seconds * Short Time Overload: 2.5 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)H-ND 
Times RCW V for 5 seconds * Resistance To Solvent: Trichroethane ВшкРаскаде: „2а аана аа араць (i.e. 1.0H-ND) 23 3.36 10.92 10.08/М 9.24/:M — 8.40/M 


for 1 min. with ultrasonic * Pulse Overload: 4 times RCW V 10000 
cycles (1sec. on, 25 sec. off) 


Digi-Key? 1/6 Watt Resistor Assortment 


RSE200-ND 200 each of all std. values 5% 1/6 watt carbon film resistors 
in the series 1.00- 10MQ (33,800 total pcs.)..................... $409.00 


RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
1.0MQ (365 total pieces) $16.96 


RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910КО (360 total pieces) $16.99 


"E" = Sixth Watt; “Q” 


Quarter Watt; “H” 


Digi-Key? 1/4 Watt Resistor Assortment 
RSQ200-ND 200 each of all std. values 5% 1/4 watt carbon film resist- 
ors in the series 1.00 - 10MQ (33,800 total pcs.)............... $239.00 


RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 1.0 


МО (365 total pieces) 


RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910kQ (360 total pieces) 


Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment 


RSH200-ND 200 each of all std. values 5% 1/2 watt carbon film resis- 
tors in the series 1.00 - 10MQ (33,800 total pcs.) ............. $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc. through 
1.0MQ (365 total pieces) $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910КО (360 total pieces) $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


MFR Series 

The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed 
metals and passivative materials onto a carefully treated high 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 
light-blue lacquer. 


General Specifications: 
Power Rating: 1/4 Watt. Max. Working Voltage: 250V. Max. 


Overload Voltage: 500V. Rated Ambient Temperature: 70°С. 
Temperature Cycling: -65°C to +150°C. Resistance Range: 


Power Derating Curve 


70°C 


5100 
80 


60 


40 


20 


Rated Load (% 


60 100 140 


120 


180 
160 


ОШ 


Characteristics 


1% Metal Film Fixed Resistors 1⁄4 Watt 


1% Metal Film Resistors 


Temperature Cycling, 
-65°C ~ 150°C 


Digi-Key® Assortment Kits 


Low Temperature Operation, -65°C 


5 Each of Values 10Q to 97.60 


Short'Time/Gverioad 95% 851Х-МО..................... $29.95 
Terminal Strength, 5 Ib. pull 
Resistance to Soldering SAVINGS 5 Each of Values 1000 to 9760. 
Heat, 350°C Over Parts RS2X-ND..................... $29.95 
i i Purchased 
Moisture Resistance, 
"ST bom ance, Separately 5 Fach of Values 1.00KO to 9.76КО 


10.09 to 1.00MQ. Resistance Tolerance: +1%. ist significant бе| 1 Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) (%).......+050| fs 
Electrical Specifications: 200 ОС fae = Мире Shock, 506, 11ms 
АІ measurements are taken at +25°C at 1KHz and 65% relative Vibration-High Frequency, — — — || quee | wee 
humidity, unless stated otherwise. Type: MF-25 Style: RN-55 [ wl 1! 10-2000Hz 
Power Rating: 1/4 Watt Resistance Tolerance: +1% le m ы Е Insulation Resistance — — (%..-00||) 7 RS5X-ND..................... 
Temperature Coefficient: +100PPM/°C 28:10 |. 6540.5 2.3205 06 Failure-Rate 
Value Digi-Key 
Description Range Part No. 5 200 1М 5M 50M 100M 500M 1,000M 
1/4 Watt, 196 Metal Film Resistors 10.0 - 1.00M Q (Value)XBK-ND 
Bulk Package 10.0 ~ 1.0M Q (i.e. 10.0XBK-ND) 54 8.27 21.38 18.24/M 15.68/M 12.54/M — == = 
1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 - 1.00M Q (Value)XTR-ND 
Order in multiples of 5,000 (5,000 pcs./reel) 10.0 - 1.00M Q (i.e. 10.0XTR-ND) = = = 20.63/M 17.60/M 14.30/M 12.10/M 9.90/M 8.80/M 
YAGEO Standard Resistor Values 
10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49К 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
11.0 20.5 38.3 71.5 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
11.5 21.5 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69К 3.16К 5.90К 11.0К 20.5К 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 22.1 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137К 255К 475К 887К 
12.1 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 224K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
nier 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57К 6.65К 12.4К 23.2К 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 
14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 7.15K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 
14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13К 2.10K 3.92K 7.32К 13.7К 25.5К 47.5К 88.7K 165K 309K 576K 
14.7 27.4 51.1 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 
15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 4.12K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174К 324K 604K 
15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 
15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 
16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37К 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 
16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43К 4.53К 8.45К 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 
16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 
17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 
17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 
18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 


YAGEO 


5% Metal Oxide Film Resistors 


RSF Series Y Characteristics: 
EN Derating Curve Y 
These Metal Oxide 510 70°C = | П Ее” Temperature +300 PPM 
Resistors offer lower s 80 ІН Coefficient 
cost alternatives to 1 60 38+3—» L D Insulation Resist. | 10,000 MO Min 
Carbon Composition Resistors and ° 40 Load Life 
4 w 20 =, = Я Y 1% T) 3% M. 
General Purpose Metal Films. They т 1 Мах. Working Dimensions (mm) 1.000 hi 41% Typ. +3% Max 
can replace many low power 50 100 150200 250 Type Volt. L D d a, ours) 
p у "ow p Ambient Temperature (C^) iW 350 115210 45:05 0.8 + 0.05 Short-time Overload | +0.5% Max 
General Purpose wirewound 2W 350 155210 50 t 05 082005 " m 
applications. These Metal Oxides meet overload tests in accordance with а - eee - - Temp. Cycling +0.5% Max 
UL specification #1412 without producing a fire hazard. They withstand се е > " Moisture Resistance | +1.0% Мах 
solvents in accordance with article Mil-Std-202E without producing sd 1and2 Watt Resistor Assortment Kte Shock & Vibration | +0.2% Max 
mechanical or electrical damage. resistors per assortment. 5 each of the values in the ranges listed: Effect of Soldering | £0.5% Мах 
Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 0.470 - 560 620-7.5КО 8.2KQ - 1.0M Voltage Coefficient | .001%/V 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. The 1 Watt RS101-ND RS201-ND RS301-ND $26.95 Current Noise 41uVN 
RFS Series resistors are coated with layers of gray flame-proof lacquer. 2 Watt RS102-ND RS202-ND RS302-ND $29.95 ida 
Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 0.82 1.5 2.7 4.3 6.8 11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 13K 22K 3.6K 56K 9.1K 15K 24K зэк 62K 100K 160K 270K 430K 680K 
051 0.91 1.6 3.0 47 "is 12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 62K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 
056 1.0 1.8 3.3 51 8.2 13 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 16K 2.7К 43K 68K 11K 18K 30K 47K 75K  120K 200K 330K 510K 820K 
0.62 14 2.0 3.6 5.6 9.1 15 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8К 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 
0.68 1.2 22 3.9 6.2 10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 20K 33K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 
075 13 2.4 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. il 10 100 1M 5M 10M 
š " Р (Value)W-1-ND 
9 д 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.910) (i.e. 0.47W-1-ND) 27 1.96 12.60 77.00 68.60/M 61.60/M 
Я ; (Value)W-1-ND 
9 ° 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) (Le. 1.0W-1-ND) 21 158 10.17 62.18 55.40/M 49.75/M 
: " А (Value)W-2-ND 
9 д 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.910) (Le. 0.47W-2-ND) 29 240 13.50 82.50 73.50/M 66.00/M 
4 9 " (Value)W-2-ND 
9 А 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) (i.e. 1.0W-2-ND) 28 170 1090 66.63 59.37/М 53.31/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(T053) 1157 


HUNTINGTON 
ELECTRIC, INC. 


Silicone Coated Wirewound Resistors - 1, 3, 5 Watt, 1% 


5 D+ — В — Series A B c D Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Y АГС) орт | uem А zi sis Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 25 50 100 | PartNo. 
сі ALSR-3 5.08 13.46 .81 38.10 10-75 1 ALSRiF-(Value)-ND 198 177 — 1.50 1.10 | ALSR-1-(Value)-1% 
Electrical Specifications ALSR-5 7.92 23.80 81 38.10 1.0-900 1 ALSRiF-(Value-ND 1.95 174 — 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value)-1% 
Senes ASRA ALSR-3, ALSR-5 1.0K-3.0K 1 ALSR1F-(Value)-ND 202 1.80 — 1.52 1.12 | ALSR-1-(Value)-1% 
Resistance Tolerance +1% +1% .10-900 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 — 146 — .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Dielectric Withstanding Voltage 500 VAC 1000 VAC 1.0K-2.7K 3 ALSR3F-(Value)-ND 138 — 116 — .97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 3.0K-4.7K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38  — 116 — 27 | ALSR-3-(Value)-1% 
RESISTANCE VALUE CHART 5.0K-10.0K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.38 - 116 — 297 | ALSR-3-(Value)-1% 
40 50 50 22 40 100 225 400 750 1.5K 35K 68K 20.0K .10-900 5 ALSRSF-(Valu)-ND 1.35 - 114 — 295 | ALSR-5-(Value)-1% 
13 75 75 25 47 120 250 470 800 1.8K 39K 7.5K 250К 1.0K-4.7K 5 ALSRSF-(Value)ND 1.30 — 1.10 — .91|ALSR-5-(Value)-1% 
TN NM 27 50 153472270 500 8202 o. uska 5.0K-8.2K 5  |ALSRSF-Value-ND 130 — 1.10 — 291 | ALSR-5-(Value)-1% 
.25 20 15 33 68 180 330 600 10K 25K 50K 10.0K 10.0K-20.0K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.35 — 1.14 — .95 | ALSR-5-(Value)-196 
30 30 18 35 75 200 350 680 11K 27K 56K 125K 25.0K 5 ALSRSF-(Value)-ND 1.35 — 144 — .95 | ALSR-5-(Value)-1% 
33 40 20 3 82 220 390 700 12K 3.0K 6.0K 150К 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Silicone Coated Wirewound Resistors - 1,3, 5, 10 Watt, 596 


Series A B с D Resistance Digi-Key* Price Each Huntington* 
= в ==] АР =.81тт ] +.81mm Range (Ohms) | Wattage | Part Мо. 1 10 50 100 | Part No. 
фа H= HO) ASI ыш ux SLE 10-75 1 ALSR1J-(Value-ND — 1.63 145 123 90 | ALSR-1-(Value) 
e ALSR-S 792 23:80 $1 3810 1.0-900 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.59 1.43 1.21 89 | ALSR-1-(Value) 
ALSR-10 792 45.72 81 3810 1.0K-5.6K 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.85 1.66 140 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Electrical Specifications: 6.0K-10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.85 1.66 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 .10-900 3 ALSR3J-(Value)-ND 140 125 106 78 | ALSR-3-(Value) 
Resistance Tolerance +5% +5% +5% +5% 1.0K-4.7K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.40 1.25 1.06 .78 | ALSR-3-(Value) 
Power Rating 1 Watts at 25°C | 3 Watts at 25°C | 5 Watts at 25°C |10 Watts at 25°C 5.0K-10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.53 137 1.16 .85 | ALSR-3-(Value) 
Dielectric Withstanding Voltage | 500 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC 10-75 5 ALSRSJ-(Value)-ND 156 140 118  .87 | ALSR-5-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds | 10 X rated wattage for 5 seconds 1.0-7.5 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 140 148 .87 | ALSR-5-(Value) 
10-2.7K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 148 87 | ALSR-5-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 3.0K-4.7K 5 ALSRSJ-(Value)-ND 1.56 1.40 148 87 | ALSR-5-(Value) 
10 20 25 75 270 680 175K 40К 85K 20.0K 5.0K-9.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 148 87 | ALSR-5-(Value) 
13 3.0 27 82 300 700 1.8K 4.5K 90K X 220K 10.0К-22.5К 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 148 87 | ALSR-5-(Value) 
45 4.0 30 100 330 750 2.0K 4.7К 10.0K 22.5К 25.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.53 1.37 1.16 .85 | ALSR-5-(Value) 
20 5.0 33 120 350 800 2.2K 5.0K 110К 25.0К 10-75 10 ALSR10-(Value)-ND 1.98 177 150 1.10 | ALSR-10-(Value) 
55 72 35 125 880 820 ETR бк Dus 1.0-680, 750-900} 10 | ALSR10-(Value)-ND 1.69 1.51 1.28 94 | ALSR-10-(Value) 
а Та йа БО 50 ОК О ESR зах 1.0K-2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND 1.82 1.68 138 1.01 | ALSR-10-(Value) 
E 4 ie Zn AE s CE an ERIS 3.0K-9.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.1 189 1.60 1.17 | ALSR-10-(Value) 
ES 18 50 ар 500 do. 32% 75K 16.0K 10.0K-22.5K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.31 206 174 1.28 | ALSR-10-(Value) 
10 20 56 225 560 125K — 35K 20K 175K 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.31 206 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
15 22 68 250 600 15K 3.9K 8.2K 18.0K * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
| 1 RESISTANCE VALUE CHART 
Vitreous Enamel Wirewound Power 
М 2.0 10 35 125 300 600 12K 25K 45K 7.5K  12.0K  40.0K 
Resistors — 8, 12 Watt Е == 3.0 15 50 155 400 750  125K зок 50K 80K  150K 50.0К 
F 5.0 20 75 200 450 900 15K 35K 60K 90K 20.0K 
75 25 100 250 500 10K 20K 40K 7.0K  100K 25.0K 
Series A B e D E F (эў) Im 
FVTS-5 7.94 | 2540 | 476 | 11.11] 81 | 50.80 LI Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
FVIS-0 | 7-94 | 4445 | 476 | 11.11] .81 | 50.80 5.0-900 8 FVTS5-(Value)-ND 253 2.17 1.66 148 | FVTS-5-(Value) 
. И в 1.0К-4.5К 8 FVTS5-(Value)-ND 267 228 1.75 1.56 | FVTS-5-(Value) 
Electrical Specifications: 5.0K-9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 281 240 1.84 1.64 | FVTS-5-(Value) 
Series FVTS-5 FVTS-10 10.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 264 226 1.73 1.54 | FVTS-5-(Value) 
: 5 D 2.0-450 12 FVTSi0-Value-ND 2.78 2.38 1.82 1.62 | FVTS-10-(Value) 
Biens s 1 дардың e А сае 500-900 12 FVTS10-(Value)-ND 3.00 2.57 1.97 175 | FVTS-10-(Value) 
prance: ESI SW. 10%; в OW 1.0K-5.0K, 7.5K-9.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.25 2.78 2.13 1.89 | FVTS-10-(Value) 
Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 10.0K-20.0K 12 FVTSi0-(Valu)-ND 3.52 3.01 2.31 2.05 | FVTS-10-(Value) 
Dielectric With- 4000 VAG 1000 VAC 25.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.88 3.32 2.54 2.26 | FVTS-10-(Value) 
standing Voltage 40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 4.95 423 3.24 2.88 | FVTS-10-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds | 10 X rated wattage for 5 seconds * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
Vitr: En m І Wi rew n P wer Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
R eous j^ e 0 1 аб а E owe Range (Ohms) Wattage | Part No. i 10 25 100 Part No. 
== 2.0-3.0 25 FVT25-(Value)-ND 3.31 — 240 189 | FVT-25-(Value) 
esistors 5, 5 ы 5 5 Watt 10, 25, 100 25  |FVT25-(Value)-ND 328 | — 238 187 | FVT-25-(Value) 
ADJUSTABLE AVT SERIES: * Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the uro 5 Ps E 328 ш 258 187 ушагы, 
entire resistance is in the circuit * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC * Short Time Overload: 10.0K-12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 377 = 273 215 FVT-25-(Value) 
10 times the rated wattage for 5 seconds 25.0K-50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.76 — 345 271 | FVT-25-(Value) 
FIXED FVT SERIES: * Resistance Tolerance: +5% above 1 ohm * Dielectric Withstanding Voltage: олоо 4.0K 20 Етар 212 ш 244 273 ао аце) 
1000VAC * Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 50K 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 = 3.47 2.73 | FVT-50-(Value) 
1.0, 2.0, 5.0 100 | FVT100-(Value)-ND 8.21 — 595 4.67 | FVT-100-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 10,50,100,250,1.0K | 100 | FVT100-(Value)-ND 748 -- 542 426 | FVT-100-(Value) 
10 10 150 750 5.0K 50.0K 1.0, 3.0, 5.0 225 | FVT200-(Value)-ND 12.36 11.13 9.89 927 | FVT-200-(Value) 
20 25 200 1.0K 10.0K 10,50,100,250,500 | 225 | FVT200-(Value-ND 10.30 9.27 824 7.73 | FVT-200-(Value) 
ОЮ 25 БЕП AR ах 1.0K 225 | FVT200-(Value)-ND_ 10.30 927 824 773 | FVT-200-(Value) 
са 0 ET лах PEE 1.0, 3.0, 5.0 25 | AVT25-(Value)-ND 5.63 518 4.28 3.60 | AVT-25-(Value) 
; š : 10-100, 250, 500 25 | AVT25-(Value)-ND 4.65 428 3.54 2.98 | AVT-25-(Value) 
: 1.0-5.0 50 | AVT50-(Value)-ND 6.58 6.05 5.00 4.21 | AVT-50-(Value) 
Series A B с D E F 10-100, 500 50 AVT50-(Value)-ND 5.65 520 4.30 3.62 | AVT-50-(Value) 
AVT25 | 1429 | 50.80 | 6.35 | 1429 | 17.46 | 422 1.0K 50 | AVT50-(Value)-ND 593 5.46 4.51 3.80 | AVT-50-(Value) 
1.0, 2.0 100 | AVT100-(Value)-ND 12.83 11.80 9.75 8.21 | AVT-100-(Value) 
AVISO" 14559: 0169 1 6:95 тараи Аб... 5.22 10, 50, 100, 250 100 | AVT100-(Value)-ND 948 872 7.21 6.07 | AVT-100-(Value) 
AVT100 | 19.05 | 165.10 | 6.35 | 1429 1746 | 422 1.0K 100 | AVT100-(Value)-ND 10.95 10.08 8.23 7.01 | AVT-100-(Value) 
AVT200 | 28.58 | 266.70 | 7.94 | 15.88 | 2223 | 422 1.0-5.0 225 | AVT200-(Value-ND 22.35 20.57 16.99 14.31 | AVT-200-(Value) 
10-500 225 | AVT200-(Value)-ND 16.10 14.82 12.24 10.31 | AVT-200-(Value) 
FVT " Series A B С р — 1.0K — 226 2... 1690 15.55 1285 1082 AVT-200-(Value) 
lounting Bracket for es. x E = К Ё - 
ЕШ» 1229 50.80 6:95 14.29 Mounting Bracket for 100W Res. B1002-NDt .54 — .42 .30 | B1002-1 
FVTSO 14.29 101.60 6.35 14.29 Mounting Bracket for 200W Res. | B1001-ND¢ 59 = 46 33 | B1001-1 
= FVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 
Mounting Bracket * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
—J* Optional “— FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 £ Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HUN TING TON RESISTANCE VALUE CHART 
ELECTRIC, INC. di | CRS | ine 
Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt ИШ f | ИШ p ” | NS NN 


2.0 10 20 16 1.0 16 
HEI Edgewound Resistors аге designed for applications demanding maximum power dissipation in minimum 


space. Edgewounds are constructed of special alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High quality = = 5 а 
ceramic cores are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink for short term | Resistance | Watt- | Digi-Key* Price Each Huntington: 
overloads and maximum dissipation. Range (0) | age | Part Мо. 1 10 25 Part Мо. 
Specifications: “ Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000 VAC • Over- -50 - 20 300 | FVE300-(Value)-ND 16.48 14.81 12.54 |FVE-300-(Value) 
load: 10 X rated power for 5 seconds • Tolerance: +10% * Wattage is based оп 25°C free air rating. -10 - 20 300 | AVE300-(Value)-ND 25.76 20.58 14.42 | AVE-300-(Value) 
4 rD Seri A (Core) B с Pm ina) E F .25 - 15 1000 FSE1000-(Value)-ND 51.50 46.35 = FSE-1000-(Value) 
= егіеѕ оге) erminal = - — - 

E Я Е |FVE-300 [2858 19.05 |21590|794| 15.88 [25400-81280] | Г/Е-300 апа AVE-S00 Mounting Kit E d кото 
| Bi A [AVE-300 | 28.58 | 19.05 |215.90| 7.94| 15.88 | 254.00 - 812.80 Z PUNUIN š г 

C | FSE-1000/ 63.50 | 44.45 |381.00|12.70| 15.88 6.35 - 508.00 | + For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


minum Housed Chassis Mount Resistors - 5, 10, 25, 50 Watt, 196 (Precision Power Wirewound) 


Е E 


HEI's high power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 


Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 


L designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
| and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: * Power 
= Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C. * Mounting on proper heat sink as 
follows: For 5 and 10 Watt — use 4" x 6” x 2" x .040" (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; Рог 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5" x 7" x 2" x .040" (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis. 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 š 
MIL-R-39009/MIL-R-18546 | RER-60/RE-60 | RER-65/RE-65 | RER-70/RE-70 | RER7S&/REZS | |988 |А B | C р E Ғ G H Jj K L M N 0] P (МЕН 
HEI Power 7.5 Майс 12.5 Waits 25 Watts 50 Watts ТМС-5 |11.40| 12.57 | 16.03 30.15 | 8.86 | 16.79 | 8.51 | 1.91 | 3.81| 224| 2.49] 2.36 | 1.40) 8.33 | 7.01 | 16 |2.97 
MIL Power 5 Watts 10 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40] 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08| 2.62 | 2.49] 2.97 | 2.31) 9.50 | 871) 12 |437 
Working Voltage 160 265 550 1250 ТМС-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84 | 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86 | 4.62 | 3.30] 3.56 | 2.31|12.70 10.72] 12 |437 
Dielectric Strength 1000 VAC 1000 VAC 2500 VAC 2500 VAC TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87| 5.23 | 3.30] 3.56 | 2.31) 12.70] 11.51] 12 |437 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key* Price Each Huntington* 
TMC-5 | TMC-10 TMC-25 TMC-50 Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10 25 20K | 20 33 330 10 20 500 .15 1.5 8.0 40 300 .10-15.0K 5 TMC5-(Value)-ND 3.37 2.87 2.37 2.03 1.86 | TMC-5-(Value)-1% 
50 30 100к 10 35 10K |10 25 1.0K |.20 20 10 50 500 .20-10.0K 10 TMC10-(Value)-ND 356 3.04 2.49 2.14 1.96 | TMC-10-(Value)-1% 
He 109 кай E» Bis | em ш бшк eS ш gs Gus .10-3.0К 25 | TMC25-(Value-ND 4.98 4.25 3.49 2.99 2.76 | TMC-25-(Value)-1% 
5.0 150 2.5 75 25K | 30 100 3.0K | .30 3.3 16 100 1.5К 
10 300 10 100 100K 12 200 50 50 20 150 25К -15-5.0K 50 | TMC50-(Value)-ND 5.21 4.44 3.65 3.14 2.88 | TMC-50-(Value)-1% 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0К «For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Phoenix 196 and 596 Cemented A—| 082 (0.831) Max. Type | A Max. (mm) | B Max. (mm) 
———— ; ; - Le 8 : 
а аста — Wirewound Resistors “ГЕ Es ЛЕ. is 


The resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic cleaning solvents, in accordance with MIL-STD-202E, method 215 and ІЕС 60068-2-45. |PACOS 23 7.5 
rod. Metal caps are pressed over the ends of the rod. The ends of the resistance wire Characteristics: PAC: * Resistance Tolerance: +1% * Temperature Coefficient: 


and the leads are connected to the caps by welding. Tinned copper-clad iron leads with +100ppm/°C * Rated Dissipation at ТАМВ=25°С: 1W, 3W, 5W * Operating ACO1 10 43 
poor heat conductivity are employed permitting the use of relatively short leads to obtain Temperature Range: -55°C to 200°C * Maximum Permissive Body Temperature: 275°С | AC03 18 5.5 
stable mounting without overheating the solder joint. The resistor is coated with a green АС: * Resistance Tolerance: +5% * Temperature Coefficient: «100 +600ppm/°C, >100- | АС05 17 75 
Silicon cement which is not resistant to aggressive fluxes. The coating is non- 80/+140рри/°С * Rated Dissipation at TAMB-25*C: 1W, ЗММ, SW, 7W • Operating | дсо? 25 75 
flammable, will not drip even at high overloads and is resistant to most commonly used Temperature Range: -40°C to 200°C е Maximum Permissive Body Temperature: 350°C x 
Value Res. | Digi-Key* Pricing Digi-Key* Tape & Box Pricing Phoenix Passive Components 
Range (Ohms) Wattage | Tol. Part No. 5 200 500 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.10-.75, 1.0K-2.5K 1 1% PPC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 PPC1D(Value)TB-ND 2d 525.00 448.00/М 406.00/М | 2306 327 5xxxx 
1.0-910 й PPC1D(Value)CT-ND 11.02 168.20 232.00 PPC1D(Value)TB-ND = 420.00 358.40/М  324.80/M | 2306 327 5хххх 
.10-.75, 1.0K-3.9K-5.0K 3 1% PPC3D(Value)CT-ND 16.91 258.10 = PPC3D(Value)TB-ND 326.25 556.80 504.60/М 452.40/М | 2306 327 1xxxx 
1.0-910 2 PPC3D(Value)CT-ND 14.68 223.30 — PPC3D(Value)TB-ND 281.25 480.00 435.00/М 390.00/М | 2306 327 1xxxx 
.10-.75, 1.0K-10.0K 5 1% PPC5D(Value)CT-ND 1834 279.85 == PPC5D(Value)TB-ND 354.38 604.80 548.10/М 491.40/М | 2306 327 3xxxx 
1.0-910 б PPC5D(Value)CT-ND 1672 255.20 = PPC5D(Value)TB-ND 322.50 550.40 — 498.80/M 447.20/М | 2306 327 3xxxx 
.10-.75, 1.0K PPC1W(Value)CT-ND 8.27 126.15 174.00 PPC1W(Value)TB-ND — 311.25 265.60/М 240.70/М | 2306 328 33xxx 
1.0-910, 1.1K-1.8K it 5% PPC1W(Value)CT-ND 7.79 118.90 164.00 PPC1W(Value)TB-ND = 292.50 249.60/M 226.20/М | 2306 328 33xxx 
2.0K-2.4K PPC1W(Value)CT-ND 8.46 129.05 178.00 PPC1W(Value)TB-ND — 318.75 272.00/М 246.50/М | 2306 328 33xxx 
10-75 PPC3W(Value)CT-ND 9.60 146.45 = PPC3W(Value)TB-ND 181.88 310.40 281.30/М 252.20/М | 2322 329 03xxx 
1.0-910 3 5% PPC3W(Value)CT-ND 9.12 139.20 = PPC3W(Value)TB-ND 172.50 294.40 266.80/М 239.20/М | 2322 329 03xxx 
1.0K-5.0K PPC3W(Value)CT-ND 11.78 179.80 = PPC3W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/М 312.00/М | 2322 329 03xxx 
10-75 PPC5W(Value)CT-ND 12.54 191.40 = PPC5W(Value)TB-ND 240.00 409.60 371.20/М 332.80/М | 2322 329 05ххх 
1.0-1.0К 5 5% PPC5W(Value)CT-ND 9.79 149.35 = PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/М | 2322 329 05ххх 
1.1K-10.0K PPC5W(Value)CT-ND 12.92 197.20 = PPC5W(Value)TB-ND 247.50 422.40 382.80/М 343.20/М | 2322 329 05ххх 
10-75 PPC7W(Value)CT-ND 16.68 253.75 = PPC7W(Value)TB-ND 320.63 547.20 495.90/M 444.60/M | 2322 329 07ххх 
1.0-910 7 5% PPC7W(Value)CT-ND 13.40 204.45 = PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/М 356.20/М | 2322 329 07ххх 
1.0K-15.0K PPC7W(Value)CT-ND 17.29 263.90 = PPC7W(Value)TB-ND 333.75 569.60 516.20/M 462.80/М | 2322 329 07ххх 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
1% PPC(X)D Resistance Values 5% PPC(X)W Resistance Values 
1W ЗМ БМ 1W зүү 5W 7W 
10 25.0 390 ло 25.0 390 10 25.0 390 6.2K 10 30.0 560 10 30.0 560 ло 30.0 560 8.2K 10 30.0 560 8.2K 
13 27.0 470 13 27.0 470 13 27.0 470 6.8K .13 33.0 620 .13 33.0 620 .13 33.0 620 9.1К 13 33.0 620 9.1K 
115 30.0 500 15 30.0 500 15 30.0 500 7.5К 15 36.0 680 15 36.0 680 ale 36.0 680 10.0K 15 36.0 680 10.0K 
20 330 | 560 20 330 | 560 20 330 | 560 | 82K 20 | 390 | 750 | 20 | 390 | 750 | 20 | 390 | 750 20 | 390 | 750 | 11.0K 
= | еза | Ge "m | eo | @ os || aso | Se | ar 24 | 480 | 820 | га | 43.0 | 820 | 24 | 430 | 820 24 | 43.0 | 820 | 12.0K 
130 47.0 910 130 47.0 910 130 47.0 910 30 47.0 910 13.0K 
.30 39.0 680 .30 39.0 680 130 39.0 680 10.0K 
33 50.0 1.0K 33 50.0 1.0K .33 50.0 1.0K .33 50.0 1.0K | 15.0K 
.33 47.0 750 .33 47.0 750 .33 47.0 750 
47 50.0 820 47 0.0 820 4 0.0 820 47 56.0 14K 47 56.0 14K 47 56.0 14K 47 56.0 14K 
з Н é E cae EO 50 | 68.0 | 12K | 50 | вво | 1.2K | 50 | 68.0 | 1.2K 50 | 680 | 12K 
50 96.0) | 7910 50 560 | 910 50 5607 | 810 75 | 750 | 15K | 75 | 750 | 1.5K | 75 | 750 | 1.5K 75 | 750 | 1.5К 
75 68.0 1.0K 75 68.0 1.0K 75 68.0 1.0K 10 | 820 | 1.8K | 10 | 820 | 18K | 10 | 820 | 1.8K 10 | 820 | 1.8K 
1.0 75.0 14K 1.0 75.0 11К 1.0 75.0 14K 129) 100 2.0K 1.5 100 2.0K йс 100 2.0К 1.5 100 2.0K 
1.5 82.0 1.2K 1.5 82.0 1.2K 1.5 82.0 1.2K 2.0 120 2.2K 2.0 120 2.2K 2.0 120 2.2K 2.0 120 2.2K 
2.0 100 1.5K 2.0 100 1.5K 2.0 100 1.5K 3.0 150 2.4K 3.0 150 2.4K 3.0 150 2.4K 3.0 150 2.4K 
3.0 120 1.8K 3.0 120 1.8K 3.0 120 1.8K 3.9 180 3.9 180 2.7K 3.9 180 2.7K 3.9 180 2.7K 
39 124 | 20K 39 124 | 20K 39 194 | 20K 47 | 200 47 | 200 | зок | 47 | 200 | 3.0K 47 | 200 | 3.0K 
47 150 | 22k | 47 150 | 22K | 47 150 | 22K 50 | 220 50 | 220 | ззк | 50 | 220 | 33K 50 | 220 | 3.3K 
7.5 240 7.5 240 3.6K 9, 240 3.6K ES) 240 3.6K 
5.0 180 2.5K 5.0 180 2.5K 5.0 180 2.5K 
75 200 75 200 27K 75 200 27K 10.0 270 10.0 270 3.9K 10.0 270 3.9K 10.0 270 3.9K 
10. 0 220 10 0 220 3.0K 10 0 220 30K 12.0 300 12.0 300 4.3K 12.0 300 4.3K 12.0 300 4.3K 
$ E ý 2 б 15.0 330 15.0 330 4.7K 15.0 330 4.7K 15.0 330 4.7K 
im || ш ШІ) | 20 | Sas 129 | жш | 9055 18.0 | 360 180 | 360 | 5.0K | 180 | 360 | 5.0K 18.0 | 360 | 5.0K 
15.0 270 15.0 270 3.9K 15.0 270 3.9K 20.0 | 390 20.0 | 390 20.0 | 390 | 5.6K 20.0 | 390 | 5.6K 
18.0 300 18.0 300 4.7К 18.0 300 4.7К 22.0 430 22.0 430 22.0 430 6.2K 22.0 430 6.2K 
20.0 330 20.0 330 5.0K 20.0 330 5.0K 24.0 470 24.0 470 24.0 470 6.8K 24.0 470 6.8K 
22.0 360 22.0 360 22.0 360 5.6K 27.0 500 27.0 500 27.0 500 7.5K 27.0 500 7.5K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1159 


OHMITE. 


Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors 


MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on alumina 


RESISTANCE VALUE CHART 


substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical equipment, 12.70 45.76 Value | Value | Value 
voltage regulators, and power supplies. + І. 1K 50K 1.25M 
Features: • Non-inductive design * Low voltage coefficient • Surface mount • Pd Ag terminations 6.35 2.5K 75K 1.5M 
Material: * Resistor: Thick film on Alumina t Bu A TOM 
Electrical: е Power at 25°C Ambient: 1.0W * Voltage Rating: 5.0KV • Operating Temperature: -55°C to +180°C ~ = 1.27 (2 ples) fa ус 2.5M 
Resistance 12.5K 200K 5M 
Range Digi-Key* Price Each 15K 250K 10M 
(Ohms) Wattage Tolerance Part No. 1 10 50 100 200 17.5K 500K 25M 
1K - 50M 1 5% MC102J-(Value)-ND 4.16 2.78 2.22 1.67 1.39 206 720 50M 
*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 
SMD Wi rewound Power Resistors s RW Series RESISTANCE VALUE CHART 
RW1SOBA( )F ВМ/150ВА()4 RW1S5CA | RW2RODA | RW2S0CB |RW2S0DA( )J RW3R0DB RW3R5EA 
1 т 1 5, 2, 3 and 3.5 Watt 1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Electrical Specifications Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
ВМ/150ВА | RW1S5CA | RW2S0CB | RW2RODA RW2SODA | RW3RODB | RW3R5EA (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
Power at .010 (R010) | .005 (R005) | .100 (8100) | .005 (8005) | .005 (R005) | .005 (R005) | 1.0 (1800) | .005 (R005) | 5.0 (5R00) | .010 (R010) 
25°C Ambient | Ма! | 15Wat | 2Май | 2Wat | 2Watt | 3Watt | 3.5 Watt 045 (R015) | 910 (8010) | .150 (R150) | .010 (8010) | .010 (RO10) | .010 (RO10) | 5.0 (5800) | 010 (R010) | 10.0 (1080) |.020 (8020) 
.020 (R020) | .015 (R015) | .200 (R200) | .015 (8015) | .015 (R015) | .020 (R020) | 10.0 (1080) | .015 (8015) | 15.0 (1580) | .025 (8025) 
Max. Voltage 50 ш 100 10 20 200 350 1030 (R030) | 020 (R020) | 240 (R240) | 030 (8030) | .020 (8020) | 030 (ВОЗО) | 15.0 (150) | 025 (8025) | 24.0 (гаво) | 030 (R030) 
Temperature 0.1 to 1 ohm — +90 ppm/^C .033 (R033) | .024 (R024) | .300 (R300) | .040 (R040) | .025 (R025) | .050 (R050) | 24.0 (2480) | .036 (R036) | 47.0 (4780) | .036 (8036) 
Coefficient 510 10 ohms — +50 ppm/^C .039 (R039) | .027 (R027) | .360 (R360) | .080 (R080) | .030 (R030) | .150 (R150) | 47.0 (4780) | .050 (R050) | 68.0 (6880) | .050 (8050) 
15 ohms and over — +20 ppm/^C 1047 (R047) | .030 (R030) | .470 (R470) | .100 (R100) | .050 (R050) | .200 (R200) | 68.0 (6880) | .075 (8075) | 100.0 (100R) | .100 (8100) 
Dielectric With- -050 (R050) | .036 (R036) | .680 (R680) | .150 (R150) | .100 (R100) | .300 (R300) | 100.0 (1008) | .100 (R100) | 150.0 (1508) | .200 (R200) 
standing Voltage 1000 V 100 (R100) | .050 (R050) | .750 (R750) | .200 (8200) | .470 (R470) | .500 (R500) | 150.0 (150R) | .500 (8500) 500 (8500) 
075 (R075) | 1.00 (1800) | .500 (R500) | 1.00 (1800) | 1.00 (1800) 1.00 (1800) 1.00 (1R00) 
e— H —_______+| Max. Dimensions (mm) 
аге] Series A B с D E F G H I J K 
RW1S0BA 6.76 3.58 | 3.88 Ref. | 3.05 1.63 3.58 3.81 8.79 2.49 3.20 1.27 
RW1S5CA | 10.52 4.17 | 3.96 Ref. | 5.84 2.24 4.17 6.50 13.31 3.40 3.20 1.52 
| RW2S0CB | 10.85 5.87 | 5.64 Ref. | 6.86 2.46 5.77 7.01 13.64 3.33 3.20 2.36 
J RW2RODA | 12.06 6.22 | 5.99 Ref. | 6.86 3.94 5.87 8.05 14.86 3.40 3.94 2.36 
| RW2SODA | 12.06 6.22 | 5.99 Ref. | 6.86 3.94 5.87 8.05 14.86 3.40 3.94 2.36 
RW3R0DB | 16.05 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85 3.94 5.87 12.04 18.85 3.40 3.94 2.36 
RW3R5EA | 21.11 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78 3.94 6.98 15.52 25.40 4.95 3.94 2.36 
Resistance Bulk Tape & Reel 
Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(Ohms) Wattage Tolerance Part No. 1 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 2,000 
.010 - .050 1 1% RW1S0BA(Code)FBK-ND 2.53 2.10 1.79 RW1SOBA(Code)FTR-ND 1680.00/M 
.100 1 196 RW1SOBAR100FBK-ND 3.22 2.68 2.28 RW1SOBAR100FTR-ND 2140.00/M 
.005 - .050 1 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.05 1.70 1.45 RW1S0BA(Code)JTR-ND 1360.00/M 
.075 - 1.00 1 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.48 2.06 1.75 RW1S0BA(Code)JTR-ND 1650.01/M 
.005 - .040 1.5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 1.81 1.50 1.28 RW1S5CA(Code)JTR-ND = = 1200.00/M = 
.080 - .500 1:5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.39 1.98 1.68 RW1S5CA(Code)JTR-ND — — 1580.00/M — 
.050 2 196 RW2RODAROS50FBK-ND 2.13 177 1.50 RW2RODAROSOFTR-ND = 1420.00 = = 
.005 - .050 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 1.87 1.55 1.32 RW2RODA(Code)JTR-ND = 1240.00 — — 
.100 - 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 2.24 1.86 1.58 RW2RODA(Code)JTR-ND = 1490.00 = = 
.005 - 050 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 1.79 1.49 1.27 RW2S0CB(Code)JTR-ND = 1190.00 = — 
.150 - 1.00 2 5% RW2SOCB(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 RW2SOCB(Code)JTR-ND = 1510.00 = = 
1.0 - 150.0 2 5% RW2SODA(Code)JBK-ND 2.24 1.86 1.58 RW2SODA(Code)JTR-ND = 1490.00 — — 
.005- .050 3 5% RWSRODB(Code)JBK-ND 2.15 1.78 1.51 RWSRODB(Code)JTR-ND = 1420.00 = = 
.075 - 150.0 3 5% RW3R0DB(Code)JBK-ND 2.42 2.01 1:71 RWSRODB(Code)JTR-ND = 1610.00 == ze 
.010 - .050 3.5 5% RWSRSEA(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 RWSRSEA(Code)JTR-ND 1132.50 
.100 - 1.00 3.5 5% RWSRSEA(Code)JBK-ND 2.42 2.02 1.72 RWSRSEA(Code)JTR-ND 1215.00 
*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
SMD Carbon Composition Power Resistors — RC Series RESISTANCE VALUE CHART 
аниса RC0S2CA RC0R5DB ВСІНОЕА 
:25, .50 and 1 Watt ЕЕ — —— —— 
RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA 
Power at 4.7 (4R70) 2.7 (2R70) 3.3 (3R30) 
L—B—4 M Н а 25 Watt .50 Watt 1 Watt 6.8 (6R80) 7.5 (7850) 4.7 (4R70) 
| № 25:6 Ambient 10 (1080) 15 (1580) 6.8 (6880) 
j = P = Max. Voltage 250 350 500 15 (15R0) 24 (24R0) 8.2 (8R20) 
006 T Temperature ВСО52СА and RCORSDB: +400 ppm/°C 20 (20R0) 39 (3950) 10 (1080) 
l : ° Coetficient RC1ROEA: -1300(+300) ppm/°C 30 (30R0) 56 (5680) 15 (1580) 
EM 1 Dielectric With- 4600 47 (47R0) 75 (75R0) 22 (22R0) 
standing Voltage 68 (68R0) 100 (100R) 33 (33R0) 
100 (100R) 150 (150R) 47 (47R0) 
Maxi Di 1 470 (470R) 270 (270R) 68 (68Н0) 
ахітит Dimensions (mm) 1.0K (1K00) 360 (360R) 100 (100R) 
Series A B с D G І J M N o P 560 (560R) 
RCOS2CA | 10.008 | 4.039 | 3.962 Ref. 5.588 | 1.575 | 1981 | 4038 | 650 | 1331 | 340 | 320 | 1.52 О 
RCORSDB | 15.875 | 6.934 | 6.807 Ве. | 10.592 | 1575 | 3.632 | 5740 | 12.04 | 18.85 | 3.40 | 3.94 | 2.36 тыу 
RC1ROEA 20.599 6.934 6.807 Ref. 14.529 2.362 3.632 6.934 15.52 25.4 4.95 3.94 2.36 
Resistance Bulk Tape & Reel 
Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(Ohms) Wattage Tolerance Type Part No. 1 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 
4.7 - 1.0K 25 5% Carbon Comp RC0S2CA(Code)JBK-ND 1.33 1.12 .96 RCOS2CA(Code)JTR-ND > — 936.00/M 
2.7 - 1.0K .50 5% Carbon Comp RC0R5DB(Code)JBK-ND 1.67 1.40 1.20 RC0R5DB(Code)JTR-ND = 1170.00 = 
3.3 -100 1 10% Ceramic Comp | RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.81 1.52 1.31 RC1R0EA(Code)KTR-ND 955.50 = = 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


1160 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


COHNILEE: ОХ / OY Resistor Series - Ceramic Composition 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors * Meets high energy RESISTANCE VALUE CHART 
density demands * High peak power * 10% Tolerance. 
Material: е Terminals: Solder-coated axial leads * Coating: UL-94 VO approved silicone. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Derating: * Linear from 100% Ф +70°C to 0% Ф +200°С. 3.3 (33GK) 47 (470K) 680 (681K) 10K (103K) 150K (154K) 
Electrical: е Resistance Tolerance: +10% standard * Power Rating: Based оп 70°C free air 3.9 (39GK) 56 (560K) 820 (821K) 12K (123K) 180K (184K) 
rating * Temperature Coefficient: -1300 =300ррт/°С * Dielectric Withstanding Voltage: 
500VAC (750VAC for OY Series) * Joules Maximum (For a single impulse): 50 (80 for OY 4.7 (47GK) 68 (680K) 1K (102K) 15K (153K) 220K (224K) 
Series) 5.6 (56GK) 82 (820K) 1.2K (122K) 18K (183K) 270K (274K) 
6.8 (68GK) 100 (101K) 1.5K (152K) 22K (223K) 330K (334K) 
Resistance 8.2 (82GK) 120 (121K) 1.8K (182K) | 27K(273K) | 390K (394K) 
гах ^ 4 
45286 7 поце EEUU Я асоси xam 10 (100K) 150 (151K) | 2.2К(222К) | 33K(333K) | 470K (474K) 
(Ohms) ia k ао: А Е Г, 12 (120K) 180 (181K) | 2.7K(272K) | 39K(393K) | 560K (564K) 
3.3 - 100 1 50 OX(Code)-ND 77 62 50 Maximum Dimensions 
95 (Code)- : р : Inch (mm) 15 (150K) 220 (221K) 3.3K (332K) | 47K (473K) | 680K (684K) 
120 - 100K 1 50 OX(Code)-ND 76 61 49 га 5 i i 18 (180K) 270 (271K) | 3.9K (392K) | 56K (563K) | 820K (824K) 
eries 
3.3 - 100 2 80 OY(Code)-ND 1.07 .86 70 22 (220К) 330 (331К) 4.7K (472K) 68K (683K) 1MEG (105K) 
120 - 100K 2 80 OY(Code)-ND 1.00 .80 .65 ОХ |.256 (6.5) |.649 (16.5) | .030 (.81) 27 (270K) 390 (391K) 5.6K (562K) | 82K (823K) 
120K - IMEG 2 80 OY(Code)-ND 1.17 .93 76 OY |.315 (8.0) |.787 (20.0) | .030 (.81) 33 (330K) 470 (471K) 6.8K (682K) 100K (104K) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart 39 (390K) 560 (561К) 8.2K (822K) 120K (124K) 
for (Code). ** For a single impulse. 


Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors 


OD and OF Series - 5% Tolerance, OA Series - 10% Tolerance 


Little Demons are small, reliable carbon composition 
resistors with exceptional strength. They are made tough by 
a molding process that combines the leads, insulation and 
resistive element into an integrated unit. Along with their 
small size, Little Demons perform with low noise, dissipate 
heat rapidly and offer high temperature stability. 

Color codes are readable even after prolonged use thanks 
to a very durable coating that resists abrasions and chipping 
normally associated with automatic insertion equipment. 


Features: * Molded insulation for high dielectric 
strength * Rugged construction * High surge capabilities 
* Comparable to "Mil" RC07, RC20, and RC32 types 


Material: * Terminals: Solder-coated copper lead * Body: 
Molded Phenolic 


Electrical: * Tolerance: +5% (OD/OF) +10% (OA) * De- 
rating: Linearly from 100% @ +70°C to 0% @ 130°C 


RESISTANCE VALUE CHART 


Maximum Dimensions 
Inch (mm) 
Series L D B 
OD | 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 
OF | 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029 (75) 
OA 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .035 (92) 


RESISTANCE VALUE CHART 


1/AW, 5% 1/2W, 5% 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) |\Маше (Code)  |Value (Code) [Value (Code)  |Value (Code) Value (Code) 
2.2 (226J) 15 (150J) 120 (121J) ток (102/) | 10K (1034) 68K(683J) | 560К (5644) 2.2 (226.) 18 (180J) 180 (181J) 1.8К (182/) | 20K(203J) | 150К(154) | 1.5M (155J) 
2.4 (2464) 18 (180J) 150 (151) 1.2K (122J) 12K (123J) 75K(753J) | 620K (624J) 2.4 (24GJ) 20 (200J) 200 (201) 2.2K (222J) 22K (223J) 180K(184J) | 2.0M (205J) 
2.7 (276) 20 (200J) 180 (181) 1.5К (152J) 15K (153J) 82K(823J) | 680K (684J) 2.7 (2764) 22 (2204) 220 (221J) 2.4K (242J) 24K(243J) | 200K(204J) | 2.4M (245J) 
3.0 (3064) 22 (220J) 200 (201J) 1.8K (182J) 18K(183J) | 100K(104J) | 750K (7544) 3.0 (3064) 24 (240J) 240 (241J) 2.7K (272J) 27K(273J) | 220K (224J) | 3.0M (305.)) 
3.3 (3360) 24 (240J) 220 (221J) 2.2K (222J) 20K(203J) | 120K(124J) | 820K (824J) 3.3 (336J) 27 (2704) 270 (271J) 3.0K (302J) 30K(303J) | 270K(274J) | 3.6M (365J) 
3.6 (366J) 27 (270J) 240 (241J) | 2.4K(242J) | 22K(223J) | 150K(154J) | 1.0M (105J) 3 6 п, a 800 к к ет a 1555) M (om) 43М (435) 
3.9 (964) 30 (300J) 270 (2713) | 27K(272J) | 24K(243J) | 180K(184)) | 1.5M (155J) Э (3961) (3304) (3313) -6K (3624) (3633) (8344) | 4.7M (4754) 
43 (436) 33 (3304) 300 (301) | 3.0K (3024) | 27k (2733) | 200K (204) | 20M (2054) 4.3 (436J) 36 (360J) 360 (3614) | 3.9K (392) | 39K (393d) | 360K (364J) | 5.6M (5654) 
47 (476d 36 (3604 330 Е 47 (4764) 39 (390J) 390 (3914) | 4.3K(432J) | 43K(433J) | 390K (394J) | 6.8M (685J) 
| ) (360J) (331J) | 3.3K(332J) | 30K(303J) | 220K (224/) | 2.4M (2454) 
5.1 (516J) 43 (430J) 430(431J) | 4.7K (472s) | 47K(473J) | 430K(434J) | 7.5M (7554) 
sue. | ешш | ЫН | МШ) | Sese | жор | SIN 56 (566) | 47(470)) | 470(474J) | 56К(562) | 51K(513J) | 470К(474) | 8.2M (8254) 
5.6 (56GJ) 43 (430.) 390 (391/) | 3.9K (392J) | 36K(363J) | 300K(304J) | 3.6M (3654) 62 (6264) 56 (560) 560(561J) | 62K(622J) | 56K(563J) | 510K(514J)) | 10M (1080) 
6.2 (6264) 47 (470J) 430 (431/) | 4.3K(432J) | 39K(393J) | 330K (334J) | 4.3M (435J) 6.8 (686J) 62 (6204) 620(621J) | 7.5K (752) | 62K (623J) | 560K(564J) | 12M (126) 
6.8 (686J) 56 (560J) 470(471J) | 4.7K (472J) | 43K(433J) | 360K (3644) | 47M (475J) 75 (156) 75 (750J) 750 (751) | 82K(822J) | 68K(683J) | 620К (6244) | 15M (156J) 
7.5 (7560) 62 (620J) 560 (561) | 5.6K(562J) | 47K(473J) | 390K(394J) | 5.6M (5654) 8.2 (826.)) 82 (820J) 820 (821J) 10K (103J) 75K (753J) | 680K(684J) | 18M (1864) 
8.2 (826J) 75 (7504) 620(621J) | 62К(622) | 51К(513) | 430K (434J) 10 (100) 100(101J) | 1.0K(102J) | 12K (123J) 82K (8230) | 750K (754/) | 20M (2064) 
10 (100J) 82 (820J) 750 (751.)) 7.5K (752J) 56K(563J) | 470K (474J) 12 (120J) 120 (121) 1.2K (122J) 15K (153/) | 100K (1040) | 820K (8244) 
12 (120J) 100 (101J) 820(821J) | 82К(822) | 62K(623J) | 510K (514J) 15 (150J) 150(151J) | 1.5К (152/) | 18K(183J) | 120K(124J) | 1.0M (105J) 
RESISTANCE VALUE CHART 
1W, 10% 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Resistance 
2.2 (22GK) 27 (270K) 270 (271K) 2.7K (272K) 27K (273K) 270K (274K) Range Digi-Key* Price Each 
2.7 (27GK) 33 (330K) 330 (331K) 3.3K (332K) 33K (333K) 330K (334K) 
3.3 (33GK) 39 (390K) 390 (391K) | 3.9K (392K) | 39K (393K) | 390K (394K) (coms) Зебр | заро | Bremse й 109) сы) 
4.7 (47GK) 47 (470K) 470 (471K) 4.7K (472K) 47K (473K) 470K (474K) я 
5.6 (56GK) 56 (560K) 560 (561K) 5.6K (562K) 56K (563K) 560K (564K) 2.2-5.6M 25 5% OD(Code)-ND 42 35 32 
6.8 (68GK) 68 (680K) 680 (681K) 6.8K (682K) 68K (683K) 680K (684K) 
8.2 (826К) 82 (820К) 820 (821К) 8.2K (822K) 82K (823K) 820K (824K) 2.2 - 20M .50 5% OF(Code)-ND .54 45 EU 
10 (100К) 100 (101K) 1.0K (102K) 10K (103K) 100К (104К) | 1.0M (105K) 
12 (120K) 120 (121K) 1.2K (122K) 12K (123K) 120K (124K) , % Т 
15 (150K) 150 (151) | 15К(152Ю | 15K(153K) | 150K (154K) 2:2-10М 1 10% Аа: Эн) 1.92 1:75 1.58 
18 (180K) 180 (181K) 1.8K (182K) 18K (183K) 180K (184K) 
22 (220K) 220 (221K) 2.2K (222K) 22K (223K) 220K (224K) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Ceramic Composition Resistors Е 
Тре “А” Series of non-inductive, ceramic сотрозйе = = 2.5W 3.5W 4.5W 
resistors are designed for a variety of applications Dimensions - Inch (mm) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
where high energy handling capabilities are crucial. 47 (47G) 1.0 (100) 2.2 (226) 
Designed for use in motor drives, UPS and other L В Н 5 6.8 (68G) 2.2 (22G) 3.3 (33G) 
power conversion systems, these resistors are ideal Series Max. Max. Max. Norm. 10 (100) 3.3 (33G) 4.7 (47G) 
for any application which is subject to surges, high 15 (150) 4.7 (47G) 10 (100) 
peak power, impulse energy, or inrush current AW -78(20) | .51 (13) .87 (22) |.69 (17.5) 22 ao 10 Be 15 o 
limiting. 
47 (470) 33 (330) 33 (330) 
i MN AX |.59(15) | .83(21) | 1.22 (31) |.49 (12.5) 56 (560) 47 (470) 39 (390) 
Material Specifications: 68 (680) 68 (680) 47 (470) 
* Resistance Element: Bulk Ceramic AY .98(25) | .83 (21) | 1.22 (81) |.89 (22.5) 100 (101) 100 (101) 68 (680) 
* Terminals: Solder coated radial leads (axial lead 100 (101) 
version available upon request) š 
* Coating: UL94VO, solvent resistant epoxy Resistance те М 
Range Digi-Key* Price Each 
Electrical Specifications: Lead Gauge (Ohms) Wattage Part No. 1 50 250 
* Tolerance: + 10% Standard AW =20 AWG 4.7 - 100 2.5W AW(Code)K-ND 8.45 8.03 7.61 
* Derating: Derates linearly from 100% @ 50°C to АХ = 18 AWG 1.0- 100 3.5W AX(Code)K-ND 9.25 8.79 8.33 
0% @ 150°C AY=18 AWG 2.2- 100 4.5W AY(Code)K-ND 9.75 9.26 8.78 


* Temperature Rise: 100°С @ 100% rated power, 
50*C ambient 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1161 


Heat Sink Mountable Thick Film Power Resistors 
TAH20, TBH25, TCH35, Surface Mount Series TDH35 and TEH70 Series 


ОНІМІГЕ. 


Dimensions іп (mm) 


NEW! 3-Terminal TEH70 


NEW! 2-Terminal TEH70 


2.2911. 


Connected to 
metal header 


TAH20 and TCH35 Series TBH25 Series TDH35 Series ТЕН70 Series (2- and 3-Terminal) 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
.05* (А050)• 3.3 (3830 47 (4780 750 (7508; .10 (8100) 1.0 (1R00) 33 (3380) 300 (300R) oq ) ( ) 
10 a » 39 ao 51 co 1.0K ne) SERO) (ОШ) ШШШ 15 (R150) 2.0 (2R00) 39 (39R0) 500 (500R) 3.0 (3R00) 68 (6880) Ë ) 
22(R220) | 565460) | 75(75RO) | 27K (2k70) 5.6 (5860) | 33 (3380) | 150(150R) -20(R200) | 3.0(3800) | 47(47RO) | 750(750R) 4.0 (3800) 75 (7580) | ) 
E 5 25 (8250) 5.0 (5800) 68 (6880) 1.0К (1K00) 7.5 (7850) 100 (1008) «ОК (3K00) 
.33 (R330) | 7.5“(7850» | 100(100R) | 5.1K (5K10) 7.5(7R50) | 39(39RO) | 470(470R) 
51 (R510 10 (1080 150 (1508; 10K (око; 30 (R300) 7.5 (7850) 75 (7580) 1.5К (1К50) 10 (1080) 150 (1508) 5.0K (5K00) 
51 (R510) (1080) (1508) (10K0) 10 (10R0) 47 (47R0) | 1.0K (1K00) 36 (R360) 10 (10R0) 100(100R) | 2.5K (2K50) 15 (1580) 270 (2708) | 7.5К(7К50) 
10(1800) | 15 (1580) | 220 (220R) 15(15R0) | 51(5180) | 1.5K (1K50) 47 (R470) | 15(1580) | 150(1508) | 3.0K (3K00) 20 (2080) | 470(470R) | 10К(10К0) 
1.5 (1850) 22 (2280) 470 (4708) š 50 (R500) 20 (20R0) 200 (2008) | 5.0К (5K00) 24 (24R0) 680 (680R) 
2.2 (2R20) 33 (33R0) 510 (5108) 22 (2280) 75 (7580) | 2.7 (2K70) 75 (R750) 25 (2580) 250 (2508) 33 (3380) 750 (7508) 
* Not available in the TCH35 Series. 
Resistance | Watt- | Digi-Key* Price Each 
Electrical Specifications: Series Range (О) age | Part No. 1 100 250 
.05 ~ .51 20 | TAH20P(Code)J-ND 6.73 5.38 4.57 
ТЕН70 ТЕН70 ТАН20 
к n š " h 1.00 ~ 10K 20 | TAH20P(Code)J-ND 5.50 4.39 3.73 
Series TAH20 TBH25 TCH35/TDH35 (2-Terminal) (3-Terminal) i 51-10 25 | TBH25P(Code)J-ND 488 3.90 332 
Resistance Tolerance +5% +5% +5% +5% +5% 5 15 ~ 2.7K 25 |TBH25P(Code)J-ND 4.80 3.84 326 
Maximum Operating Voltage 350V 350V 350V 500V 500V TCH35 10 ~ .51 35 | TCH35P(Code)J-ND 7.18 6.21 5.28 
Dielectric Strength 1800VAC 1000VDC 1800VAC = = 1% s к 5 eee 532 ап 200 
Insulation Resistance 1060 Min. 1080 Min. 1060 Min. 400MQ 400MQ 720 я 36 35 TDHGEP Code МО 847 5.66 518 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C 70W @ 25°C 70W @ 25°C TDH35 47 ~ 50 35 | TDH35P(Code)J-ND 7.16 5.06 4.54 
Requires use of Single screw Single screw Single screw 3-Terminal heat о 25 ШАНА жө тін 686 iat 222 
а snap-on heat mounting tab mounting tab mounted. Sink can be - - - - 
Mounti sink. A thermal (with thermal (with thermal grounded through| | TEH70(2-Term.) | 2.0 ~ 10K 70 | TEH70M(Code)JE-ND NEW! t 10.50 840 714 
ounting compound should compound compound middle terminal. TEH70 (3-Term.) | 2.0 ~ 10K 70 | TEH70P(Code)JE-ND NEW! 10.00 800 6.80 
be properly recommended). | recommended). * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
applied. TDH35 (SMD) Lead Free/RoHS Compliant 
H H H RESISTANCE VALUE CHART 
H Ig h E nergy Wi rewou nd Resistors Energy (Joules) 33J Series 35J Series 30J Series 
33J, 35J and 30J Series Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
un 1.0 (1R0) 1.5 (185) 2.0 (2R0) 
Specifications: “ Resistance Tolerance: +5% — t 5.0 (5R0) 2.5 (2R5) 4.7 (4R7) 
* Contact Type: 2 Leads - Axial (за ЕЯ їр d 10 (108) 7.5 (7R5) 6.8 (6R8) 
Resistance | Power Lead Dimensions (mm) | Digi-Key* Price Each г М К (Э р HUM 
Range (©) | Watt | Voltage | AWG | d D L Part No. 1 10 100 25 (258) 22 (228) 33 (338) 
10-100 | 3.0 | 200 | 20 |.032| 55 | 151] 33J(Code)-ND 108 49 79 30 (30R) 36 (36R) 50 (508) 
15-75 5.0 460 18 |.0403| 8.7 | 23.8 | 35J(Code)-ND 1.22 1.00 .89 50 (50R) 47 (47R) 82 (82R) 
20-150 | 10.0 | 1000 18 |.0403| 10.3 | 41.7 | 30J(Code)-ND 1.58 1.30 1.16 100 (100) 75 (758) 100 (100) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). IE (S) 
Aluminum Housed Power RESISTANCE VALUE CHARTS 
H H : WFH90L()K | WFH90L()J WFH160L()K | WFH160L( )J WFH230L( К | WFH230L( )J WFH330L( )K | WFH330L( )J 
Wi rewo u n d Res І sto rs WFH Series Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Квайшгаз: 47 (4R7) 25 (25R) 47 (R47) 27 (27R) 1.0 (180) 27 (278) 1.0 (180) 27 (27R) 
* Ohmite's new flat core winding technology allows for wirewound heat sinkable resistors 10 (10R) 50 (50R) 1.0 (1R0) 50 (50R) 5.0 (5RO) 50 (50R) 2.0 (280) 50 (50R) 
affording а very low profile and superior thermal transfer characteristics when compared to 100 (100) 2.0 (2R0) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 
conventional aluminum housed wirewound resistors. “ Close mounting of heat sensitive 470 (470) 10 (10R) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 
components is possible due to only a slight rise of the temperature on the aluminum 750 (750) 150 (150) 150 (150) 150 (150) 
profile. * Мо heat sink compound is required because of large mounting surface. 1.0K (1K0) 250 (250) 250 (250) 250 (250) 
Specifications: 2.7K (2K7) 1.0K (1K0) 1.0K (1K0) 1.0K (1K0) 
e Dielectric Strength: 2500VAC peak * Working Voltage: 1200VAC • Insulation: Silicone 5.0K (5K0) 5.0K (5K0) 1.5K (1K5) 5.0K (5K0) 
Rubber & Mica. The Silicone is UL-recognized (UL 94 HB) to a working temperature of 10K (10K) 2.5K (2K5) 10K (10K) 
220°С. Temperatures of up to 300°С can be endured for shorter periods. This may however l 
s expansion of the silicone rubber with a possibility of reducing the dielectric НЕШЕ ТӨШЕ Bir) Digi-Key" Price Each 
N кө — ink dati Range (О) Wattage % А B Part No. 1 25 100 
ote: Please see data sheet for heat sink recommendations. 47-10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)K-ND 32.53 2601 22.11 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH9OL(Code)J-ND 31.00 24.80 21.08 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)J-ND 32.53 26.01 22.11 
47-10 160 x10 140 80 WFH160L(Code)K-ND 34.25 27.40 23.29 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 32.63 26.09 22.18 
5.0K - 10K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 34.25 27.40 23.29 
1.0~10 230 +10 210 2x 80 WFH230L(Code)K-ND 44.25 35.39 30.09 
27 ~ 1.0K 230 +5 210 2х 80 WFH230L(Code)J-ND 42.13 33.71 28.66 
1.5K - 2.5K 230 #5 210 2x 80 WFH230L(Code)J-ND 44.25 35.39 30.09 
1.0~10 330 +10 280 2x 100 WFH330L(Code)K-ND 52.78 42.23 35.89 
27 ~ 1.0K 330 *5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 50.40 40.31 34.26 
5.0K - 10K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 52.78 42.23 35.89 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


1162 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


ОНМІТЕ: 89 Type - Aluminum Housed Axial Lead Wirewound Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART 
The 89 Type are high performance axial-lead-type resistors. They are better suited to withstand vibration, shock 805F Series 810F Series 825F Series 850F Series 
and harsh environmental conditions than standard axial-lead resistors. The 89 Type are aluminum housed to Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
maintain high stability during operation and to permit secure mounting to chassis surfaces. The housing also 1.0 (180) 75 (758) 1.0 (180) 250 (250) ЛО (R10) 100 (100) -10 (R10) 150 (150) 
provides heat-sinking capabilities. The 89 Type resistors meet or exceed MIL-R-18546 specifications. 2.0 (280) 100 (100) 2.0 (280) 500 (500) 1.0 (1R0) 150 (150) 1.0 (180) 250 (250) 
р ЖӘНЕ 5.0 (580) 150 (150) 5.0 (580) 750 (750) 2.0 (280) 250 (250) 2.0 (280) 500 (500) 
Electrical Specifications: 75(7R5) | 250 (250) 10(10R) | 1.0K(1K0) | 5.0(5R0) | 500(500) | 5.0(580) | 750(750) 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 10 (10R) 500 (500) 15 (15R) 2.5K (2K5) | 7.5 (785) 750 (750) 10 (108) 1.0K (1K0) 
Resistance Fm аҹ E" E" 15 (15R) 750 (750) 20 (20R) 5.0K (5K0) 10 (10R) 1.0K (1K0) 15 (15R) 2.5K (2K5) 
Tolerance ave š а ° 25 (25R) 1.0K (1K0) 50(50R) | 10.0K (10K) | 20(208) 2.5К (2K5) 25 (25R) 5.0K (5K0) 
Power Rating* (mm) | 101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 | 127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02] 304.80 x 304.80 x 1.50 40 (40R) 2.5K (2K5) 75 (75R) 25.0K (25K) 25 (25R) 5.0K (5К0) 40 (40R) 10.0K (10K) 
Proper Heat aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel 50 (50R) 5.0K (5К0) 100 (100) 50 (508) 10.0K (10K) 50 (50R) 25.0K (25K) 
Max. Operating 75 (758) | 25.0K (25K) | 75(758) | 100K (100K) 
Voltage 210 320 520 1170 100 (100) 
Overload 5 times rated power for 5 seconds 
Under 1 ohm — +90 ppm/°C Resistance Digi-Key* Price Each 
Temperature 1 to 9.99 ohms — +50 ppm/°C Range (О) Wattage | Part No. 1 10 50 100 
—— 1000109 and over; — «20 pro 10-25 5 805F(Code)-ND 345 341 2.76 259 
Dielectric With- 1000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC 40 - 750 5 805F(Code)-ND 3.78 3.40 3.02 2.84 
standing Voltage 1.0K - 2.5K 5 805F(Code)-ND 4.69 4.22 3.75 3.52 
* Based on chassis mounting area and temperature stability. 5.0K 5 805F(Code)-ND 5.24 4.72 4.19 3.93 
1.0 ~ 750 10 810F(Code)-ND 3.62 3.26 2.90 272 
1.0K - 2.5K 10 810F(Code)-ND 4.00 3.60 3.20 3.00 
5.0K 10 810F(Code)-ND 4.49 4.04 3.59 3.37 
OG е 10.0K 10 810F(Code)-ND 5.15 4.64 4.12 3.86 
25.0K 10 810F(Code)-ND 6.47 5.82 5.18 4.85 
10 25 825F(Code)-ND 5.15 4.64 4.12 3.86 
1.0 ~ 75 25 825F(Code)-ND 4.66 4.19 3.73 3.50 
100 - 750 25 825F(Code)-ND 4.80 4.32 3.84 3.60 
1.0K - 5.0K 25 825F(Code)-ND 5.38 4.84 4.30 4.04 
10.0K 25 825F(Code)-ND 5.91 5.32 4.73 4.43 
25.0К 25 825F(Code)-ND 7.40 6.66 5.92 5.55 
Max. Dimensions (mm) 10 50 850F(Code)-ND 6.55 5.90 5.24 4.91 
Watts A B C D E F G H I J 1.0 - 750 50 850F(Code)-ND 5.38 4.84 4.30 4.04 
1.0K - 5.0K 50 850F(Code)-ND 6.09 5.48 4.87 4.57 
5 |1140 | 1257 | 1603 | 630 | 1679 | 851 | 249 | 140 | 833 | 3045 10.0K 50 RD 642 578 544 482 
10 1440 | 16.00 19.84 8.00 20.70 | 10.29 249 231 9.50 | 36.50 25.0K 50 850F(Code)-ND 723 6.51 5.78 542 
25 18.39 | 19.96 27.76 | 10.01 27.81 14.25 3.30 2.31 12.70 | 50.80 100K 50 850F(Code)-ND 9.81 8.83 7.85 7.36 
30 3969 | 2156 | 507 101% 22934 15:88 330 231 Тато 7221 *For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


TAP600 Heat Sinkable Planar Resistors - 600 Watt 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power 
transmission, and power control applications. These resistors can be used designed for 
liquid, or air cooled heat sink systems used in variable speed drives, power supplies, 
robotics, motor control, and other control devices. 

Features: 

° Dielectric Strength: Up to 12KV • Special Design for Low Inductive and Capacitance 
Values * Easy termination to contacts with M5 screws “ Calibrated Mounting Simplifies 
Assembly 

Electrical Specifications: 

• Resistance Tolerance: +10% Std. • Max. Operating Voltage: 5000VDC * Power Rating: 
600W at 70°C heat sink temperature * Temperature Coefficient: +150ppm/°C * Operating 
Temperature Range: -55°C to 150°C • Electric Strength Voltage: Up to 12000Vrms, 50HZ, 
1min. @ 500V • Insulation Resistance: 106 ohms min at 500V • Air Distance: 14mm min. 
Inductance: < 80nH 


RESISTANCE VALUE CHART 
Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) 
1 (R0) 5 (RO) 50 (508) 1000 (1K0) 
2 (280) 10 (108) 75 (758) | 10000 (10K) 
3 (380) 22 (22R 100 (100) 
4 (480) 30 (308) 500 (500) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Range (О) Wattage Part No. 1 10 50 
1 ~ 10000 (See Chart) 600W TAP600K(Code)-ND 103.30 80.39 73.69 63.80 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors - 1000 watt 


RESISTANCE VALUE CHART 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on 
alumina substrate technology. Up to 30% smaller, the TAP1000 is capable of 2 to 4 times 
the power dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Designed for use 
with liquid cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of dissipating 1000 watts of 
continuous power when properly mounted (based on 70°C base temperature). 

Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 is well suited 
for power conditioning, power distribution, power conversion, and power control 
applications. Constructed of durable, lightweight materials, the TAP1000 package is easy to 
design and mount. 

Features: • Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature • High Energy 
Rating “ Low Inductance Resistor Element Electrically Isolated • High Dielectric Strength 
* Small Footprint 

Applications: • Power semiconductor balancing * Motor control • Inrush current limiting 
Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate 

Electrical Specifications: е Resistance Tolerance: +10% Std. * Max. Operating Voltage: 
2000VDC * Power Rating: 1000W @70°C * Temperature Coefficient: +250 ppm/°C “ Di- 
electric Strength: 6KV • Operating Temperature Range: -55°C to 150°C 

Case Specifications: • Terminal Screws (#10 - 32), Max Contacts Torque: 10 in-Ib. « Moun- 
ting Screws (#8 - 32), Max Mounting Torque: 15 in-Ib. 


TL88 Series - Heat Sinkable Thick Film Power Resistors 


The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The resistor 
element is packaged with plastic insulators, and quick-connect terminals in a symmetrical 
aluminum profile for easy heat sink mounting. Self-insulating package design increases 
voltage withstanding characteristics when compared to traditional aluminum housings. The 
in-line mounting profile makes the TL88 Series easily adaptable to most heat sink systems. 
Thermal compound is always recommended when heat sinking. 

Features: • Very low inductance * Low profile design * In-Line Mounting Profile • 1/4" 
Quick connect terminals 

Applications: « Semiconductor Balancing * Frequency Converters * Snubber * In-Rush 
Current Limiter • Bleeder Resistor • Power Switching * Voltage Dividers 

Material Specifications: * Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: Aluminum 
• Insulators: Glass reinforced high temperature Valox® * Terminals: Tinned brass 
Electrical Specifications: • Tolerance: + 10% Std. * Temperature Coefficient: +250РРМ 
• Working Voltage: 1200VAC * Temperature Limits: -40°C to 125°C • Air Distance, 
Terminal to Ground: 7mm = Inductance: 50-100nH * Max. Voltage Between Terminal: 
2500V 


Value (Code) 


2.5 (2R50) 
3.0 (3R00) 
5.0 (5800) 
8.0 (8800) 
10 (1080) 
15 (1580) 
25 (2580) 
30 (3080) 
50 (5080) 


|-4120-- 


Resistance 
Range (О) 


Wattage 


Digi-Key* 
Part No. 


1 


Price Each 


10 50 


2.5 - 50 (See Chart) 


1000// 


TA1KOPH(Code)K-ND 


123.60 


105.06 92.70 80.34 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


= [75.1 0 
RESISTANCE VALUE CHART 1 
Value (Code) | Value (Code) 

1 (1R00) 47 (47R0) 

3 (3800) 50 (50R0) 

5 (5R00) 75 (75R0) 
10 (1080) 100 (100R) 
15 (1580) 240 (240R) 
25 (2580) 470 (4708) 
33 (3380) 

Resistance Digi-Key* Price Each 

Range (О) Wattage T Part No. 1 10 50 100 

1 ~ 470 (See Chart) 114W TL88K(Code)-ND 52.80 44.00 17.60 13.20 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
Т Standard wattage for properly heat sinked resistors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1163 


ОНМИТЕЙ TA Series Power Chip? Resistors - Thick Film оп 
Alumina Substrate - 5, 10 and 25 Watt 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, Ruthenium 


RESISTANCE VALUE CHART 


oxide resistance material, and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance (50nh measured at 1MHz) 5 Watt 10 Watt 25 Watt 
and outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times rated power as long as one second Value (Cod Value (Cod Value (Cod Value (Cod Value (Cod Value (Cod 
average dissipation remains equal to or less than the free air rating. Features: * Wide resistance range * Low inductance аше (Code) аше (Code) alue (Code) аше (Code) alue (Code) alue (Code) 
* High power density * Easy to install • PC-mountable Material: • Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze • Coating: 1.0 (1В00) 15 (15R0) 200 (200R) 1.0 (1800) 100 (100R) 2.0 (2800) 
Glass Electrical: • Resistance Tolerance: +5% “ Power Rating: Based оп 25°C free air with linear derating to 0 watts at 1.2 (1R20) 18 (18R0) 240 (240R) 1.5 (1850) 150 (150R) 3.0 (3800) 
350°C * Maximum Operating Voltage: 350VAC, 500VDC through glass 1000VAC, 1500VDC through substrate • Overload: 1.5 (1850) 20 (2080) 300 (3008) 2.0 (2800) 200 (2008) 3.9 (3890) 
Five times rated power, аз long аз the one second average dissipation does not exceed the wattage rating * ОВ: +2%, 2000 1.8 (1R80) 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3R00) 300 (300R) 5.1 (SR10) 
hours “ Derating: Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 350°C 2.0 (2R00) 30 (3080) 390 (3908) 3.9 (3890) 390 (3908) 8.2 (8820) 
2.4 (2840) 33 (3380) 470 (4708) 5.1 (5810) 510 (5108) 20 (2080) 
3.0 (3800). 39 (3980) 510 (5108) 6.8 (6880) 680 (6808) 30 (3080) 
10 and 25 Watt 3.3 (3830) 47 (4780) 560 (5608) 8.2 (8820) 820 (8208) 39 (3980) 
3.9 (3890) 51 (5180) 680 (6808) 10 (1080) 1K (1K00) 51 (5180) 
4.7 (4870) 56 (5680) 820 (8208) 15 (1580) 1.5K (1K50) 82 (82R0) 
5.1 (5В10) 68 (6880) 1K (1K00) 20 (2080) 2.0K (2K00) 200 (200R) 
5.6 (5R60) 82 (8280) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 300 (300R) 
кр 6.8 (6R80) 100 (100R) 1.5K (1K50) 39 (39R0) 390 (390R) 
e ":2200(5.08) 8.2 (8820) 120 (120R) 1.8K (1K80) 51 (51R0) 510 (510R) 
.02 X .015 Pins p 10 (1080) 150 (150R) 2K (2K00) 68 (6880) 820 (8208) 
(0.51 X 0.38) @.050(1.27) Finished 12 (1280) 180 (1808) 2.4K (2K40) 82 (8280) 2.0K (2K00) 
Maximum Dimensions - Inch (mm) Resistance Digi-Key* Price Each 
Series P L (Length) H (Height) Range (О) Wattage Part No. 1 50 100 500 
TA205 .200 (5.08) .50 (12.70) 1.00 (25.40) 1.0 - 24K 5 TA205PA(Code)J-ND 1.50 1.28 1.05 .90 
ТА810 800 (20.32) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) 1.0-2.0К 10 TA810PW(Code)J-ND 3.50 2.80 2.00 1.85 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (56.39) 1.170 (29.70) 2.0 - 2K 25 TA025PW(Code)J-ND 5.85 5.20 4.39 322 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


i i Resistance Digi-Key Price Each 
Metal Oxide / E poxy Coated Resistors Value (О) | Tolerance | Wattage Part No. 1 10 50 100 
“Mini-Mox” Precision Thick Axial Film Resistors NEW! Lead Free/HoHS Compliant NEW! 
MOX200F-10ME-ND 2.51 2.18 1.74 1.15 
Applications: • Avionics * Medical Electronics +1% 25 MOX200F-100ME-ND 4.28 3.71 2.31 1.74 
* High Gain Feedback Applications * Current Pulse MOX200F-1000ME-ND 1463 11.70 7.60 7.42 
Limiters * Vacuum and Space Application т Я МО ОМЕЛГЕ a 28 Та 19 
S le ICI Е DID, +5% 25 Б j 1 | 65 15 
Material: Resistor: Metal Oxide Coating: B Н = 10M d МСОТ TIR END HH 204 205 207 
Epoxy * Core: Alumina * Terminals: Solder- 100M 
Coated Axial Lead L. A 1.000M MOX300F-10ME-ND 4.28 3.06 2.20 1.82 
1.5 (38.1) I +1% .50 M0X300F-100ME-ND 5.03 3.77 2271) 1.89 
Electrical: * Operating Temperature: -55°С ~ 130 33 0) MOX200/300 Seri MOX300F-1000ME-ND 13.73 7.94 6.05 5.07 
220°C “ Dielectric Withstanding Voltage: 750 а anes MOX300J-10ME-ND 349 249 180 150 
Volts +5% .50 MOX300J-100ME-ND 3.56 2.49 1.80 1.50 
MOX300J-1000ME-ND 6.04 3.54 2.66 2.24 
Dimensions Contain Lead 
о M0X200J-10M-ND 2.03 1.76 1.50 92 
inches (rim) = m MOX200J-100M-ND 304 264 165 115 
| Voltage А B 21% 50 MOX300F-100M-ND 504 377 27 149 
Series Rating 2.015 Махітит 10м 25% 50 MOX300J-100M-ND 356 249 1480 150 
MOX-200 500V 0.300 (7.62) 0.105 (2.67) 100M +1% 75 M0X400F-(Value)-ND 7.09 4.15 3.23 2.67 
MOX-300 1000V 0.435 (11.05) 0.145 (3.68) 1,000M ES 3 ais ED 551 m an 12 
+1% ; -(Value)- z ; 4 I 
0240023 250] 00500414719) 0.165 (4.19) 15% 10 MOX750J-(Value)-ND 529 354 256 201 
МОХ-750-23 5000V 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) +1% 15 M0X1125F-(Value)-ND 10.31 537 4852 3.90 
М0Х1125-23 7500V 1.270 (32.26) 0.165 (4.19) +5% 15 MOX1125J-(Value)-ND 6.86 3.93 2.93 2.63 
Precision Thick Film Resistors - Maxi-Mox Series 
Applications: « HV power supplies * Power Maximum Dimensions Resistance Digi-Key Price Each 
station * Medical instrumentation • Avi- Inch (mm) Value (Q) | Tolerance | Wattage | Part No. 1 10 50 10 
ip . НЕ istor: Thi і +1% 2.5 M0X1F-(Value)-ND 735 373 335 2.68 
кы я Сот * Resistor hick Serios = ai EE v Е hus +5% 25 MOX1J-(Value)-ND 6.64 337 302 242 
ical: е i :-55*C ~ x $ й 3 а +1% 5 MOX2F-(Value)-ND. 1005 541 4.60 3.68 
шиша? Opstating;lermpersturansssnt МОХ-2-12 | 2.12 (53.85) | 0.31 (7.87) 1,000M +5% 5 мох (Value ND 908 461 415 332 
ісі i i i % ї RESISTANCE VALUE CHART 
Precision Thick Film Planar Resistors - Stim-Mox Series prop teacher et 
Features: “ High dielectric and low outgassing epoxy coating * Low resistor noise * Non inductive Value Value Value Value 
Applications • HV power supplies * Medical instrumentation * Current pulse limiters • lonization chambers RESISTANCE VALUE CHART АШК du М (ШШШ 
SM204F, 1% 300K 5M 100M 2000M 
Material: * Resistor: Thick film on Alumina T 400K 10M 200M 3000M 
— | M " Value Value Value 500K 20M 300M 4000M 
Electrical: « Operating Temperature: -55°C ~ 110°C 10M 100M 1000М 2M 30M 400M 5000M 
i ions - 3M 40M 500M 
г — ш т 5 RESISTANCE VALUE CHART 
SM104J, 5% 
Series Maximum Maximum *.025 +.002 ipic bat ate CHART 
Value Value Value Е 
SLIM-M0X102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (.813) m = ет Value Value Valüg Value 
SLIM-MOX104 0.34 (8.64) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 200K aM 200M 4000M 
SLIM-MOX108 0.34 (8.64) 2.08 (52.83) 1.90 (48.26) 0.032 (.813) 300K 5M 300M 5000M 
SLIM-M0X204 0.59 (14.99) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 400K 20M 400M 
500K 30M 500M 
Resistance Digi-Key* Price Each M М 204 
Range (О) Tolerance | Wattage Part No. 1 10 50 100 
1K ~ 1000M +5% 1 SM102J-(Value)-ND 4.16 3.67 3.00 1.89 RESISTANCE VALUE CHART 
10M, 100M, 1000M +1% 1 SM102F-(Value)-ND 4.16 3.61 3.02 1.96 SM102J and SM204J, 5% 
200K - 5000М +1% 1 SM102F-(Value)-ND NEW! 44 390 319 201 Value VETT valis Value 
10M ~ 1000М 15% 15 SM104J-(Value)-ND 375 330 275 18 1K 20K 250K 25M 
10M, 100M, 1000M +1% 15 SM104F-(Value)-ND 4.28 3.74 3.11 2.02 2.5K 25K 500K 5M 
200K ~ 5000M +1% 15 SM104F-(Value)-ND NEW! 4.54 4.00 327 2.06 5K 50K 750К 10М 
200К - 5000М +1% 25 SM108F-(Value)-ND NEW! 559 492 403 254 Тақ 36 7 ІМ. ОМ 
1K - 1000M +5% 2 SM204J-(Value)-ND 5.89 3.93 3.14 2.36 12.5K 125K 15M 100M 
TOM ~ 1000M E 2 SM204F-(Value)-ND 690 471 392 280 15K 150K 175M 1000M 
* For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistance Value Chart . 17.5K 200K 2M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1164 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ОНІМИГЕ: Precision Current Sense Resistors - cs3 Series 


RESISTANCE VALUE CHART 
The resistor family line CS3, utilizes state-of-the-art technology to Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
provide a highly reliable resistor with a non inductive design. This E 
makes the CS3 resistor ideal for many current monitoring and 1080 ‘02 (9009) 018 (R013) 136 0036) 
controls spplicatiane. "18230 ‘003 (8003) ‘020 (R020) 050 (R050) 
Features: * Values beginning at 1mQ * Non Inductive Design 005 R005 1025 R025 š 
* Four terminal Kelvin connection * 100% QC measurement — 4.50 005 ( ) 025 ( ) 
Specifications: Material: * Terminal Material: Kelvin Terminals; E2140 
Silver plated and tinned * Encapsulation: Polyester over resistance E—i20 Resistance Digi-Key* Price Each 
element = 30 Range (О) Wattage Part No. 1 10 50 
Electrical: е Resistance Tolerances: 1% * Temperature Coef- H> ^ E з 
ficient: ТС referenced іо 25°C, AR taken аі 15°C and 105°С, -3.0 1001 2:020 3 essh (Code) Ne 1018 200 78 


60ppm/^C * Power Rating: 3W at 70°C max. 40Amp permanent * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


WL Series - Miniature Wirewound Current Sense Resistors 0984250) L р а 


Features: * Ultra-low ohmic value series for current sensing applications * Very low inductive ES 
value («1nH at 1MHz test) to meet the most stringent electronic industry requirements * Mini- 


aturized dimensions, better power to dimension ratios * Use of the highest quality standard Dimensions - Inch (mm) RESISTANCE VALUE CHART 
(96% alumina) ceramic core * Encapsulated by epoxy molding compound Type L D d WLA WLB WLC 
Specifications: Material: • Ceramic Core: CeramTec Rubalit? 708 96% alumina • End Caps: 
Stainless steel, precision formed * Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * CN49W WEA. 200 (5.08) 10 (2.54) 024 (.60) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
alloy resistance wire TC &20ppm/^C “ Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding WLB 276 (7.00) -12 (8.00) :024 (.60) 1005 (8005) 005 (R005) 1010 (R010) 
compound for ІС encapsulation Electrical: Tolerance: +1.0% WLC -450 (11.4) .27 (6.86) .031 (.80) .010 (R010) .010 (R010) .015 (R015) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel OGD) MSG) :020 (020) 
Range Rating Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing :020 (R020) -020 (R020) 025 (R025) 
(о) (Watt) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 .025 (R025) 025 (R025) .030 (R030) 
.005 - .100 0.5 WLA(Code)FCT-ND .85 77 .68 WLA(Code)FTR-ND 480.00 
1005 ~ 100 10 WLB(Code)FCT-ND 85 37 ‘68 WLB(Code)FTR-ND 480.00 030 (R030) :030 (8030) 050 (9050) 
.010 ~ .100 2.0 WLC(Code)FCT-ND 85 477 .68 WLC(Code)FTR-ND 480.00 .050 (R050) .050 (R050) .100 (R100) 
*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). :100 (R100) :100 (R100) 


10 Series - Molded Silicone Axial Lead Wire Element Resistors 


Ideal for Current Sensing RESISTANCE VALUE CHART Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each 
12F Series 13F Series 15F Series 
Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% Range (©) ggs Rart No: Ч 10 100 250 
(F Туре) * Power Rating: Based on 25°C free air rating _ Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) .005 - .020 2 | 12F(Code)-ND 1.56 1.40 1.25 147 
* Overload: 5x rated power for 5 seconds * Dielectric With- .005 (R005) .005 (R005) .005 (R005) 025 ~ 040 2 12F(Code)-ND 1.54 1.39 1.23 1.16 
standing Voltage: 2 Watt: 500 VRMS, 3 and 5 Watt: 1000 Ë I É В E 
VRMS * Insulation Resistance: Not less than 1000MQ :010 (R010) (003010) :010 18010) 050 2 pen (Code) sp 1.45 1.31 1.16 1.09 
* Temperature Range: -55°C ~ 275°C -015 (R015) -015 (R015) -015 (R015) .070 2 12F(Code)-ND 1.56 1.40 1.25 147 
.020 (R020) .020 (R020) :020 (R020) 005 3 13F(Code)-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
.025 (R02. .025 (R025 .025 (R02. M I у 4 ў 
М 030 Me E he 030 sa .010 ~ .015 3 13F(Code)-ND 1.46 1.31 1.17 1.10 
‘040 (R040) ‘040 (R040) ‘040 (R040) .020 ~ .030 3 13F(Code)-ND 1.40 1.26 1.12 1.05 
Б.с cad со IE o JE co s і. Ë і» м іы іе 
.070 (R070) .070 (R070) .070 (R070) Ьа (eer | | : : 
- - - .100 (R100) -100 (R100) .005 5 15F(Code)-ND 1.85 1.67 1.48 1.39 
Watts D Maximum Dimensione - mm M -150 (R150) -150 (R150) .010 ~ .030 5 15F(Code)-ND 1.79 1.61 1.43 1.34 
5 554 1057 6 29.36 .200 (R200) .200 (R200) .040 - .050 5 15F(Code)-ND 1.75 1.58 1.40 1.31 
3 546 14.48 -86 33.27 .250 (R250) .070 - .300 5 15F(Code)-ND 1.72 1.55 1.38 1.29 
5 8.64 23.50 1.07 42.55 300 (R300) *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


60S Series - Surface Mount Metal Plate Current Sense Resistors 


602SJ and 605SJ Specifications: RESISTANCE VALUE CHART 
an è 
ZW * Tolerance: +5% Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
* TCR (ррт/С°): 
. . .25 Watt .5 Watt 1 Watt 
602$. апа 605SJ: +100; 
610SJ: +350 602SJ 605SJ 610SJ 
ў " á .003 (R00300) .002 (R00200) .002 (R00200) 
Rated Ambient T: iture: 
90259 and 6055: TO*C; ге 005 (800500) | .00375 (800375) |  .003 (900300) 
61054; 85°С 005 (В00500) 
* Operating Temperature Range: -40°С - 155°С 008 (900800) 
Resistance Power Bulk 
Maximum Dimensions — mm Range Rating | Digi-Key* Price Each Digi-Key* Tape and Reel 
Type L L2 H М D A (9) (Watt) Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 
6025.) 100 20 06 30 003 ~ .005 | 0.25@25°С | 602SJ(Code)BK-ND 1.00 88 .75 | 602SJ(Code)TR-ND 2,000 600.00/М 
s ~ - d — — .002 - .008 | 0.5@25°C | 605SJ(Code)BK-ND 1.00 .88 .75 | 605SJ(Code)TR-ND 2,000 600.00/M 
6055.) 10.0 2.0 2.0 52 = = .002 ~ 003 | 1@70°C | 610SJ(Code)BK-ND 1.00 .88 75 | 610SJ(Code)TR-ND | 1,500 | 600.00/М 
610SJ = = 35 32 2.85 48 *For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
60 Series - Metal Element Current Sensing Resistors Part Dimensions - Inches 
Number L B max. [3 Lead Ga. 
These non-inductive, 3-piece welded element resistors, RESISTANCE VALUE CHART 604HR010 | 3.530 | .250 .559 22 
offer a reliable low-cost alternative to conventional re- 604HR 605HR 607HR 610HR 615HR 620HR 630HR 604HR020 | 3.530 | .250 .559 22 
Sistors. 604НН025 | 3.530 | .250 .559 22 
Features: Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 605НВ010 | 3.685 | .330 | 1.810 20 
* Low inductance * Low cost * Wirewound performance 01 (010) 01 (010) .005 (005) :005 (005) 010 (010) -005 (005) :010 (010) 605HR020 | 3.685 | .330 | 1.310 20 
* Flameproof .02 (020) 02 (020) :050 (050) | .010 (010) | .020 (020) 025 (025) 605HRO30 | 3.685 | .330 | 1.310 20 
Material: .025 (025) :03 (030) .020 (020) :030 (030) .050 (050) 605HR100 | 3.981 | .700 1.675 18 
* Resistor: Nichrome resistive element * Terminals: sto :080 eee 607НН050 | 3.587 | .650 | 1.106 20 
Copper clad steel or copper depending on style е ) 607HR005 | 3.674 | .320 1.310 20 
Derating: 610HROOS | 3.587 | .650 | 1.106 20 
e Linearly from 100% @ 25°C to 0% Ф 275°C Resistance Digi-Key* Price Each 610НН010 | 3.587 | .650 | 1.106 20 
Electrical: Range (9) Tolerance Wattage Part No. 1 100 1,000 610НН020 | 3.587 | .650 1.106 20 
* Power rating: Based оп 25°C ambient • Overload: .01 ~ .025 +3% .375 604HR(Code)-ND .42 36 29 610НН030 | 3.587 | .650 | 1.106 20 
күүнү Seconds = Induetanee: <10nh * To 01-40 4396 .50 605HR(Code)-ND 42 .36 29 610HR050 | 3.981 | .750 | 1.675 18 
рэ; .005 ~ 050 +3% 35 607HR(Code)-ND 42 .36 29 м 2001 2750 1675 E 
:005 ~ .050 43% 1 610HR(Code)-ND 42 36 29 615НВ030 | 3.981 | 750 1.675 18 
.010 ~ .030 23% 1.5 615HR(Code)-ND 42 36 29 620НВ005 | 3.981| .650 1.675 18 
.005 +3% 2 620HR(Code)-ND 42 36 29 630HRO10 | 3.000 | 1273 | 1.810 18 
.010 ~ .050 +3% 3 630HR(Code)-ND 42 .36 29 630HR025 | 3384 | 1264 1694 | 18 
*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 630HR050 | 3.900 | 1.780 | 2.210 18 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1165 


ОНІМІГЕ: RW Series - Four-terminal Current Sense Resistors - 1 Ман 


RESISTANCE Features: • Extremely low resistance and high precision tolerance • Low Specifications: • Dielectric Witholding Voltage: 500V * TCR (max- 
VALUE CHART TCR achieved (x50ppm/^C) • Flameproof UL94-V-0 * Marking: Black imum): +50ppm/°C * Rated Ambient Temperature: 70°С • Oper- 
body color with white marking ating Temperature Range: -55°С - 125°С 
Value (Code) 
Resistance Bulk T&R 
:005(Н005) Вапде Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
.010 (R010) (9) Tolerance | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
.025 (R025) 005 ~ 050 +1% RW1S0CK(Code)FBK-ND 540 360 325 | RW1SOCK(Code)FTR-ND 2799.99 
050 (R050) .005 - .050 %0.5% RW1S0CK(Code)DBK-ND 5.74 3.83 3.50 RW1S0CK(Code)DTR-ND 2950.00 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


1 i ü Resistance Digi-Key* Price Each 
Vitreous Enamel Power Resistors - 8 and 12 Watt | Resistance | anag | рака TUUS a 
5.0 ~ 7.5 8 B8J(Code)-ND 288 259 230 202 
RESISTANCE VALUE CHART 10 - 500 8 B8J(Code)-ND 278 250 222 1.95 
600 - 1.5K 8 B8J(Code)-ND 258 292 206 18 
7.95 [m 88 Value (Code) |Vatue (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 2.0K - 9.0K 8 B8J(Code)-ND 2.63 2.37 2.10 1.84 
К Length —4 2.0 (280) 75 (75R) 600 (600) | 3.5K (3K5) | 12.0K (12K) 10.0K 8 B8J(Code)-ND 2.85 257 228 200 
3.0 (ЗВО) 100 (100) 750 (750) 4.0K (4К0) | 15.0K (15K) 2.0 - 7.5 12 B12J(Code)-ND 2.78 2.50 222 1.95 
5.0 (SR0) 125 (125) 900(900) | 4.5K(4K5) | 20.0K (20K) 10 - 900 12 B12J(Code)-ND 2.46 2.21 197 172 
вв.) B12J 7.5 (785) 150 (150) | 1.0K (1K0) | 5.0K (5K0) | 25.0K (25K) 1.0K ~ 1.5K 12 B12J(Code)-ND 2.67 240 244 1.87 
Max.Voltage| 250 625 10 (10R) 200 (200) | 1.2К (1К2) | 6.0K(6KO) | 40.0K (40K) 2.0K - 4.0K 12 B12J(Code)-ND 2.74 247 249 1.92 
Ы с 15 (158) 250 (250) | 1.25K (1K25) | 7.0K (7K0) | 50.0K (50K) 4.5K ~ 9.0K 12 B12J(Code)-ND 2.88 259 230 20 
Overload |19 times rated wattage 20 (20) 300 (300) | 1.5K (1K5) | 7.5K (7K5) 10.0K ~ 15.0K 12 B12J(Code)-ND 2.95 2.66 236 207 
for 5 seconds 25 (25R) 400 (400) | 2.0K (2К0) | 8.0K (8K0) 20.0K - 40.0K 12 B12J(Code)-ND 3.06 275 245 244 
Length 1.000" 1.750" 35 (85R) 450 (450) | 2.5K(2K5) | 9.0K (9KO) 50.0K 12 B12J(Code)-ND 385 347 30 270 

(25.40mm) | (44.45mm) 50 (50R) 500 (500) 3.0K (ЗКО) | 10.0K (10K) *For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Vitreous Enamel Power Resistors 25, 50, 100, and 225 Watt 


Adjustable with Tabs Fixed with Tabs Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each Resistance ` |Watt-| Digi-Key* Price Each 
Type 210 Type 270 Range (О) age | Part No. 1 25 50 100 Range (Q) age | Part No. 1 25 50 100 
D25K, D50K, D100K, D225K | 1257, L50J, 1004), L225J 2.0, 3.0 25 |L25J(Code-ND 4.80 4.08 — 3.36 1.0, 2.0 тоо |L100u(Code)-ND 9.88 840 — 741 
30:95 400 5.0 100 |L100J(Code)ND 9.50 808 — 7.13 
S00. тей” 25 |L25J(Code-ND 4.57 3.88 — 320 10, 50 100 |L100J(Code)SND 9.00 7.65  — 6.75 
Ü 100, 250 100 |L100J(Code))ND 8.80 748 -- 660 
1.0K, 2.5K 25 |L25J(Code-ND 479 407 -- 3.35 1.0K 100 |L100J(Code))ND 8.46 7.19  — 6.35 
RESISTANCE VALUE CHART 4.0K, 5.0K 25 Es So NOG 484 411 — 339 1.0 100 |D100K(Code-ND 1570 1413 12,56 
10.0K, 12.0K 25 | L25J(Code)-ND 5.80 493 - 4.06 2.0,10 100 | D100K(Code)-ND 15.29 13.76 — 12.23 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 25.0K 25 |L25J(Code)SND 5.80 493 — 4.06 50, 100,250 | 100 |D100K(Code-ND 13.74 1237 — 10.99 
1.0 (1R0) 100 (100) 2.5K (2K5) 50.0K 25 |L25J(Code)bND 6.23 5.30 — 436 1.0K 100 |D100K(Code)ND 13.74 12.37 — 10.99 
2.0 (2RO) 150 (150) 4.0K (ако) - 
3.0 (ЗАО) 200 (200) 5.0К (5K0) 1.0 25 |D25K(Code)ND 8.94 7.60 -- 6.26 Mounting Bracket! 400 | 15 400. Np 146 — B 47 
5.0 (5R0) 250 (250) 10.0K (10K) 3.0, 5.0, 10, 25, 100W+ 
10 (108) 500 (500) 12.0K (12K) во, 100,250,500 | 25 |D?5K(Code)ND 7.60 646 -- 532 10 225 |L225J(Code)ND 28.05 2525 — 2244 
25 (25Н) 750 (750) 25.0K (25K) 3.0, 5.0 225 |L225J(Code)-ND 16.25 14.63 — 13.00 
50 (50R) 1.0K (1K0) 50.0K (50K) 10 50 | 150U(Gode)-ND 7.18 610 -- 5.03 10,50,100 |225 |L225J(Code-ND 1410 1269 — 1128 
20-50 50 |L50J(Code)-ND 6.73 572 -- 4.71 250, 500 225 | L225J(Code)-ND 13.45 12.11 — 10.76 
10,25,50,100,500| 50 |L50J(Code-ND 6.60 5.61  — 4.62 1.0K 225 |L225J(Code-ND 13.00 1170 — 1040 
L25J/ | L50J | L100J/ | L225J/ 10K SOK |50 (СОФЫ 654 556 258 10 225 | D225K(Code)-ND 3244 29.20 2595  — 
D25K D50K D100K D225K 1.0- 3.0 50 Е. 12.70 10.80 -- 8.89 2.0, 3.0 225 |D225K(Code)-ND 27.52 2477 2202  — 
5.0 50 |D50K(Code)-ND 12.47 1060 -- 873 5.0 225 | D225K(Code)-ND 24.83 22.35 1986 — 
Mex:Vohage 8257 | - 1625 2845 8959 10,25,50 50 |D50K(Code-ND 10.87 924 -- 761 10,25,50 |225 |D225K(Code-ND 22.11 19.90 1769  — 
Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 100, 500 50 |D50K(Code)SND 10.87 924 = 764 100, 150, 200, 
ОМУ |1000УАС | 1000VAC | 1000УАС | 3000VAC 1.0K 50 |D50K(Code)-ND 11.37 9.66 — 7.96| | 250,500, 1.0K |225 |O225K(Code)-ND 18.67 16.80 1494 -- 
2 4 6.5" 10.5" Mounting Bracket Mounti 
Length A g -100- E lounting Bracket Sant = 
eng (60.80mm) (101.60mm)|(165.10mm) (266.70mm) НАСЕ 25 |9-100-ND .67 34 22 m 225 | 18-100-ND 1.58 77 49 
Diameter B | 5625 pd Mau sd *F lete part numb bstitute thi di de from the Resist Value Chart for (Code). £ Requires 2 bracket. ist 
or complete part number, substitute the corresponding code тот the Hesistance Value art tor ode). lequires rackets per resistor. 
(14.20mm) | (14-29тт) | (19.05mm) | (28.S8mm) NOTE: Not all values are stocked at all wattages. Please see chart. 


Miniature Molded Wirewound Resistors wH Dimensions 
Inch (mm) 
Series and Non-Inductive WN Series Type L D d 
Features: * WN Series, Aryton Perry winding Non-Inductive * Inductance «nH at 1MHz test WNA 200 (5.08) | .10 (2.54) 024 (.60) 
Specifications: | ў | | » WHB | 276 (7.00) | .12 (3.00) .024 (.60) 
Material: е Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina • End Caps: Stainless steel, precision WNB 
formed * Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated * ISAOHM alloy resistance wire TC +20ррт/°С WHC 450 (11.4) | .27 (6.86) 031 (.80) 
* Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for IC encapsulation WNC ` ` ` ` ў 
Electrical: Tolerance: +1.0% 
RESISTANCE VALUE CHARTS 
WHA WHB WHC WNA (Non-Inductive) WNB (Non-Inductive) WNC (Non-Inductive) 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
10 (R10) 75 (75R) -10 (R10) 100 (100) 10 (R10) 75 (75R) 50 (R50) 51(51R) ЛО (R10) 75 (75R) ЛО (R10) 51 (518) 
-25 (R25) 100 (100) -25 (R25) 150 (150) .25 (R25) 100 (100) .25 (R25) 100 (100) .50 (R50) 75 (75R) 
-50 (R50) 150 (150) -50 (R50) 200 (200) .50 (R50) 150 (150) 200 (5009) HEUS) .50 (R50) 150 (150) .75 (R75) 100 (100) 
-75 (R75) 200 (200) -75 (R75) 250 (250) 75 (R75) 200 (200) 1.0 (1R0) 100 (100) .75 (R75) 200 (200) 1.0 (180) 150 (150) 
1.0 (1R0) 250 (250) 1.0 (180) 330 (330) 
5.0 (SRO) 380 (330) 5.0 (BRO) 470 (470) 1.0 (180) 330 (330) 5.0 (580) 150 (150) 1.0 (180) 330 (330) 2.0 (20) 200 (200) 
10 (108) 470 (470) 10 (108) 560 (560) 5.0 (580) 560 (560) 10 (108) 200 (200) 5.0 (580) 560 (560) 5.0 (580) 330 (330) 
15 (158) 560 (560) 25 (258) 750 (750) 10 (108) 750 (750) 10 (108) 750 (750) 10 (108) 470 (470) 
25 (258) 750 (750) 51 (518) 1.0K (1K0) 15 (158) 1.0К (1K0) 15 (158) 250 (250) 15 (158) 1.0K (1K0) 15 (15R) 750 (750) 
51 (518) 1.0K (1K0) 75 (75R) 2.5K (2K5) 51 (518) 25 (258) 51 (51R) 25 (258) 1.0K (1K0) 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 
Range Rating Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(о) (Watt) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 
Ло ~ 1.0K 05 WHA(Code)FCT-ND .80 72 64 WHA(Code)FTR-ND 450.00 
ЛО ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FCT-ND .80 72 64 WHB(Code)FTR-ND 450.00 
ло ~ 1.0K 2.0 WHC(Code)FCT-ND .80 72 64 WHC(Code)FTR-ND 450.00 
50-250 0.5 WNA(Code)FCT-ND .88 79 70 WNA(Code)FTR-ND 490.00 
.10 - 1.0K 1.0 WNB(Code)FCT-ND .88 79 ло WNB(Code)FTR-ND 490.00 
ло ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FCT-ND .88 79 70 WNC(Code)FTR-ND 490.00 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1166 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMITE! Silicone - Ceramic Conformal Vitreous Enamel Conformal 


Wirewound Resistors Wirewound Resistors 
Ceramic Housed Radial Leaded 


В |А + 38.10 e 
: Ц В -А---3810 
Power Resistors i ло — 
т 
3.5 оп ЗМ/_, 712.5 : 
9 оп 5W T > Resistor Power Max. Length Max. Dia. Lead Dia. 
25.0 Series Rating А (mm) B (mm) (mm) Resistor Power Max. Length Max. Dia. Lead Dia. 
Р A w ТЕП 218 a Series Rating A(mm) B (mm) (mm) 
45Е 5W 23.80 871 1.02 23) 3w 12.70 5.59 81 
25) 5W 25.40 7.01 .81 
" ificatians: 20J 10// 46.84 10.01 81 
Electrical Specifications: 
20 gauge 
5.0. L Dim. in mm 41F Series 43F Series 45F Series Electrical Specifications: 
Resistance Tolerance +1% +1% +1% z 1 " 
23) Si 25J S 20/5 
Resistor Power wos | 3W@25°% | 5W@25°C — m ps = 
Series Rating Voltage Element Power Rating ambient ambient ambient ° ы» v ВО 
TWW3 3W 250 Wire temperature temperature temperature Power Rating ЗМ 5W 10// 
n Temperature Under 10 — +90ppm/°C Dielectric 
— - - - — - Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ррт/°С Withstanding Voltage 1000V 1000V 1000V 
etal Oxide of Resistance 100 and over — +20ppm/°C N 5 times 10 times 10 times 
TWM5 5W 350 Metal Oxide Dielectric Short Time rated wattage rated wattage | rated wattage 
Withstanding Voltage 30906 ТИШУАР 1000 VAD Overload for 5 seconds for 5 seconds | for 5 seconds 
The TWW/TWM Series radial lead power resistors offer significant board space Short Time 5 times 5 times 10 times 
savings over axial leaded products. Generated heat is also kept away from the Overload rated wattage | rated wattage | rated wattage Resist Watt- | Digi-Key” Price Each 
circuit board. They are recommended for commercial applications requiring Vera for5 seconds | for5 seconds | for5 seconds БІЗШЕ ШЕ Bn er Е 
low cost. Range (О) age | Part No. 1 25 100 250 
45-75 3 23J(Code)-ND 1.86 1.58 1.39 1.21 
Electrical Specifications: СЫ Watt- ИШ. 1 Рива Fam 250 10-75 3 23J(Code)-ND 122 104 92 80 
: Е ange age | Part №. 10-82 3 | 23J(Code)-ND 109 9 82 лі 
"m ЕЕ КЕЛН ee ie te i) |) oe | FERE 
% +5% BEE ha 048); 3 Я а А 470 ~ 900 3 23J(Code)-ND 1.08 .92 .81 70 
Tolerance +5% standard ата 10-82 1 | 4F(Code)-ND 192 163 144 125 - (codek 
1.0K ~ 4.7K 3 23J(Code)-ND 147 125 110  .95 
Temperature ЛО ~ 200 — +400ppm/°C 430 ~ 10КО — 100 ~ 470 1 | 41F(Code)-ND 215 1.83 161 140 Е 
Coefficient | 200-470 — +350рртеС | — s350ppm/C 500-900 | 1 | 41F(Code)-ND 238 202 179 155 AI | з 1 160 142 15 
вайс TOK-1.8K | 1 | 41F(Code)-ND 271 230 203 176 Ве к 3 С 213 E 1и 143 
і i 2.0K ~ 3.0K 1 41F(Code)-ND 326 277 245 212 15-. ode] - E : 5 
Withstandin 1000VAC 1000VAC 
Voltage ы 40- 75 3 | 43F(Code)-ND 176 150 132 114 10-75 5 | 25J(Code)-ND 147 125 110 .95 
101 aT 10-75 3 | 43F(Code)-ND 140 119 105 51 10-82 5 | 25J(Code)-ND 140 119 105 .91 
Short Time гаў маваў: газ Watata 10 ~ 82 3 | 43F(Code)-ND 1.14 497 86 74 100 ~ 470 5 | 25J(Code)-ND 115 9 86 75 
Overload 100 ~ 900 3 43F(Code)-ND 1.04 88 78 68 500 ~ 900 5 25J(Code)-ND 1.35 144 101 .88 
for 5 seconds for 5 seconds 10K-1.8K | з | 43F(Code)-ND 1.19 101 89 77 T0K-47K | 5 | 25J(Code)-ND 161 137 121 105 
2.0K - 2.7K 3 | 43F(Code)-ND 158 134 119 1.03 5.0K ~ 9.0K 5 | 25J(Code)-ND 2.03 173 152 132 
Ки, Watt- Dipi Key- Price Each айб 30K - aa 3 AB Code. ND 191 те 148 121 10.0K - 15.0 | 5 | 25J(Code)-ND 224 191 168 146 
ange(O) | age | Part No. -0К ~ 6. р . : : . .ОК ~ 25. - Д ў А ; 
10-39 | з | TWW3J(Code)-ND 42 38 32 a eek 3 AUR 238 20 173 15 E n таж 16 See 200 Un 150 130 
S EERL ox юю] чк SERI ыш то тетш j юю | № шшш іг ты із е 
ы TN m б a p P 100-900 | 5 Aer Code] ND 144 9 3 74 100 - 900 10 | 20J(Code)-ND 165 140 124 107 
56 ~ 5 5.(Соде)- 45 : : 1.0K-27K | 5 | 45F(Code)-ND 432 142 99 86 1.0K ~ 2.7K 10 | 20J(Code)-ND 198 168 148 129 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the 3.0K - 6.8K 5 | 45F(Code)-ND 154 131 116 1.00 3.0К - 4.7K 10 | 20J(Code)-ND 225 192 169 147 
Resistance Value Chart for (Code). 7.5К - 8.2К 5 | 45F(Code)-ND 202 172 152 131 5.0K - 8.5K 10 | 20J(Code)-ND 2.58 249 1.94 1.68 
10.0K - 15.0K 5 45F(Code)-ND 2.44 1.82 1.61 1.39 10.0K - 22.5K 10 | 20J(Code)-ND 2.94 250 220 1.91 
RESISTANCE VALUE CHART 20.0K - 25.0K 5 45F(Code)-ND 2.65 2.25 1.99 1.72 25.0K 10 | 20J(Code)-ND 332 2.82 249 215 
ШЕ с SE e ШЕ pes * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
15 (R15) 82 (8R2) 680 (680) RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) 
.20 (R20) 10 (10R) 750 (750) 
7 20) Е МЕҢ) БЕУ НДІ) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
80 pieni 20 rn} К e 30 (810) 15 (158) 120 (120) 600 (600) 27K (К) 10.0K (100) 
30 (R39) 30 (30R) 20K (2K0) 13 (R13) 18 (18R) 125 (125) 680 (680) 3.0K (3K0) 11.0Ке (ПК). 
ба (R43) Er (338) 27K (кт 15 (R15) 20 (20R) 150 (150) 700 (700) 33K« (4К3)» 120K« — (12K) 
и (R47) ES (398) зок (KO 20 (820) 22 (228) 180 (180) 750 (750) 35K (3К5) 125К  (12K5) 
56 (R56) 43 (43R) 33K (КЗ) 25 (R25) 25 (25R) 200 (200) 800 (800) 3.9K (3K9) 13.5Ke (13К5)• 
I (R68) Ж (тв) 89K (зка) 30 (R30) 27 (27R) 220 (220) 820 (820) 40K — (4K0) 150K (15K) 
E: (R75) Pd (56) 43K (MG) 33 (R33) 30 (30R) 225 (225) 900 (900) аз (4К5)» 16.0K« (16K)* 
та (R82) a (еңі 47K (K) 50 (R50) 33 (838) 250 (250) 10. (1K0) 47K (4K7) 175K« (17K5)* 
AG (180) p: (758) 5 (5К6) 75 (R75) 35 (35R) 270 (270) 14K — (ікі) 50K (50) 18.0K« — (18K) 
МЫ (185) E (82) GB (бка) 10 (180) 39 (398) 300 (300) 12K (іка) 56K  (5K6) 20.0K (20К) 
20 (280) 100 (100) 75K (7K5) 15 (1R5) 40 (40R) 330 (330) 1.25Ке (1К25)• 6.0K (6К0) 22.0K« (гак). 
am (287) 150 (150) зк вю) 20 (280) 47 (47R) 350 (350) 15K (1К5) 68K — (6K8) 22.5Ke (22К5)* 
Со (зво) 200 (20) ко (10k) 3.0 (380) 50 (508) 390 (390) 175K« (1К75)» 70K« (7KO)* 250K (25К) 
СА (383) то (270) 40 (480) 56 (568) 400 (400) 18K (1K8) 75K (7K5) 
С (3R9) 300 (300) 5.0 (580) 68 (688) 450° — (450) 20K (2K0) 80K (8K0) 
25 MES a 330) 75 (7R5) 75 (75R) 470 (470) 22K — (2K2) 82K (8K2) 
43 | ПЕ 880 t 10 (108) 82 (82R) 500 (500) 2.25% (2K25)* 85 (8К5)» 
Ва (586) 30 | a 12 (128) 100 (100) 560 (560) 25K (25) 9.0K« (9К0)» 
6.8 (688) 470 (470) * Value not available in Silicone-Ceramic Conformal 


W І rewo u n d R h e 0sta ts RES RHS RJS Resistance Digi-Key* Price Each 
Wattage 12.5 Wt 25/41 50/41 Range (©) | Wattage | Part Мо. 1 10 100 250 
12.5, 25, and 50 Май Res. Tolerance 310% +10% +10% 10-80 125 | RES(Code)-NDt — 2206 1986 1544 1434 
Core Diameter (mm) 22.23 39.69 5874 10 ~ 350 125 | RES(Code)-NDt 2001 1882 1464 13.59 
Shaft Diameter (mm) 3.18 6.35 6.35 500-1.5K | 125 | RES(Code)-NDt 2147 1932 1503 13.96 
Running Torque 1-біп.о2. | 25- 5 іп. Ib. | .25 ~ 2 in. Ib. 2.5K ~ 5.0K 125 RES(Code)-NDT 22.85 2056 1599 14.85 
Weight 6 oz. .19 Ibs. -32 Ibs. 10.0K 125 | RES(Code)-NDt — 24.68 2222 1729 16.04 
Тае S:watt useskno 15 1:ND: Rotation 300° 25% | 300°+5% | 300°+5% 10-80 25 RHS(Code)-NDtt 2349 2114 1644 — 
Н 25 and 50 watt uses knob 5150-ND Memoar ohm RH12 RH25 RH50 10-750 | 25 | RHS(Code-NDHt 2349 2114 1644 — 
3 1.0K - 5.0K 25 RHS(Code)NDff 2430 2187 1701 — 
RESISTANCE VALUE CHARTS 10.0K 25 RHS(Code)J-NDff 2636 2372 1845 — 
12.5 / 25 Watt 50 Watt 50 50 RJS(Code)-NDtt 35.59 3203 24.91 21.35 
10-60 50 RJS(Code)-ND: 3178 28.60 2225 1907 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 35 - 150 50 eS CR DTI 2781 2502 1947 1668 
10 (180) 15 (158) 175 (175) 15K (1К5) .50 (R50) 125 (125) 25K (2K5) 225 - 500 50 RJS(Code)-NDtt 2672 2405 1871 16.03 
р pm з: n n 5 и a 10 (180) 150 (150) 5.0K (БКО) 1.0K ~ 10.0K] 50 RJS(Code)-NDłł 29.21 2629 2045 1753 
ў i Knob for 25/50W Rheostat | 5150-ND 6.55 4.59 — — 
60 (680) 25 (225) 10.0K — (10K) 
60 (680) 75 (158) 500 (500) 50K (5К0) Knob for 12.5W Rheostat | 5151-ND 45 33 — — 
80 (880) 100 (100) 750 (750) | 10.0K (10K) 35 (358) 500 (500) 
10 (108) 125 (125) 1.0K (1K0) 50 (508) 1.0K (1K0) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance 
Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1167 


— Power Temperature Short 
H H Rating Coefficient Time 
VISHAY. NEW! WSL Power Metal Strip? SMT Resistors Series м рртуС Overload 
WSLO0805 125 +75 
Dimensions – (тт) .0020/%275 
Series Value Range L w H T WSL1206 25 .0030 ~ .0040/+150 
WSL0805 All Listed Values 2.03 127 .330 .381 : .0050 ~ .0060/>110 
їн WSL1206 All Listed Values 3.20 1.60 .635 .508 .0070 ~ .2Q/+75 5X 
SALT 1010 ~ 0060. 5.08 254 635 147 0010 - 0020/4275 
R Aq | ` 11512010 0070 ~ 500 5.08 2.54 635 508 10030. 0040/1560 | Rated Power 
ба ZZ JE оова 0060 635 318 8% 119 um EE X 25 
P 529 Я à Ў 5 .007Q ~ .500/%75 
“у W .007Q ~ 500 635 348 .635 762 oia 007275 
Resistance Values Resistance Values WSL2512 1.0" 0030 ~ .0040/+150 
WSL0805, 1%, WSLA WSL1206, 1%, WSLC 0050 ~ 0060/2110 
т 02 03 М 08 15 002 004 006 08 01, 02 03 04 06 08 40 20 0070 s nores 
ШЕ а 499 в Цу 0) роз 005 007 0009 .015 05 0335 05 07  .09 15 * For values above 19, derate linearly to 80% rated power at .5Q. 
Resistance Values Resistance Values 
WSL2010, 1%, WSLE WSL2512, 1%, WSLG 
001 004 АЮ 1 ms 0 07 it 20 43 001 .003 .005  .007  .009  .015  .025 .033 .05 07 09 15 20 530 40 
4 .005 4 015 4 .05 Í s $23 š 
(003 ‘006 ‘009 02 033 06 (09 45 30 50 .002 0045 006 .008 01 02 .03 04 .06 .08 10 151 125) 33 50 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. Size 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
WSL0805, 1%, WSLA 01 ~ .05 WSLA-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 = = 320.00/M = = 300.00/M 
M .08 ~ 20 WSLA-(Value)CT-ND :82 6.97 30.75 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 — = 256.00/M = = 240.00/M 
.002 - .009 WSLC-(Value)CT-ND 1.57 13.35 58.88 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 — 496.00/M = — 465.00/M — 
WSL1206, 1%, WSLC 01 ~ .06 WSLC-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 352.00/M = = 330.00/M — 
.07 ~ 20 WSLC-(Value)CT-ND 92 7.82 34.50 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 288.00/M = = 270.00/M == 
.001 ~ .004 WSLE-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 - 608.00/M = = 570.00/M = 
WSL2010, 1%. WSLE .005 - .009 WSLE-(Value)CT-ND 1.82 1547 68.25 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 — 576.00/M = = 540.00/M = 
EPE .01 ~ 06 WSLE-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 = 400.00/M = = 375.00/M — 
.07 ~ 50 WSLE-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLE-(Value)TR-ND 4.000 = 336.00/M = = 315.00/M — 
.001 ~ .004 WSLG-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 624.00/M = = 585.00/M = 546.00/M 
WSL2512. 1%, WSLG .005 - .009 WSLG-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 592.00/M — = 555.00/M = 518.00/M 
ы .01 ~ .06 WSLG-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 400.00/M — == 375.00/М = 350.00/M 
.07 ~ 50 WSLG-(Value)CT-ND 142 9.52 42.00 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 352.00/M = = 330.00/M = 308.00/M 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
NEW! WSL High Power, Power Metal Strip? SMT Resistors 
Dimensions - (mm) Power Temperature Short 
ўн Series Value Range L w H T Rating Coefficient Time 
b `T WSL0805-18 All Listed Values 2.03 1.27 .330 :381 Series w ppm/°C Overload 
AT <. WSL1206-18 s anes 20 E A 58 WSL0805-18 25 +75 
È WSL2010-18 0010 ~ .0060 | р і : 
SCAN .0070 ~ 500 5.08 254 .635 .508 WSL1206-18 5 00522 ~ .0060/+110 
WSL2512-18 .009 6.35 3.18 .635 162 0070 ~ .050/%75 5х 
0010/%275 Rated Power 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Value Ы А for 5 Seconds 
WSL0805-18, 1%, WSLB WSL1206-18, 1%, WSLD WSL2010-18, 1%, WSLF WSL2512-18, 1%, WSL2018-18 1.0 0060/2110 
WSLH 
.01 08 — 05 20 .005 03 001 0% 090 033 .08 20 098 0070 ~ 050/275 
.02 .033 10 .006 04 006 01 .025 04 10 50 Е 
05 “д 15 ‘009 % 007 05 03 0 E р 20 :0090/75 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. Size 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
т " .01 ~ .05 WSLB-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = — 416.00/М — —  390.00/M 
WSL0805-18, 1%, WSLB 10-20 WSLB-(Value)CT-ND 106 901 3975 | WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = — 333.00/M = — 312.00/М 
WSL1206-18, 1%, WSLD .005 - .009 WSLD-(Value)CT-ND 1.91 16.19 71.44 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 = 603.00/M — — 566.00/M — 
DU .03 ~ 05 WSLD-(Value)CT-ND 145 12.33 54.38 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 — 458.00/M — — 429.00/M — 
.001 WSLF-(Value)CT-ND 2.49 2117 93.38 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 — 790.00/M — — 741.00/M — 
WSL2010-18, 1%. WSLF .006 - .008 WSLF-(Value)CT-ND 2.36 20.06 88.50 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 749.00/M = — 702.00/M — 
VM .01 ~ .05 WSLF-(Value)CT-ND 1.65 13.98 61.69 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 — 520.00/M -- -- 488.00/M — 
.08 ~ 50 WSLF-(Value)CT-ND 1.39 11.77 51.94 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 — 437.00/M -- -- 410.00/М — 
WLS2512-18, 1%, WSLH .009 WSLH-(Value)CT-ND 2.43 20.61 90.94 WSLH-(Value)TR-ND 2,000 770.00/M = — 722.00/M = = 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
Ц i i Resistance Values Resistance Values 
NEW! WSC Wirewound SMT Resistors Я utet Values 
1.0 4.99 50 20 10 100 2.0K 
үү Dimensions - (mm) 2.0 1.0 5.0 50 1.0K 
P Series Value Range L w H T 
WSCO01/2 All Listed Values 5.08 2.44 1.02 3.18 Resistance Values Resistance Values 
T di ін WSC2515 All Listed Values 635 | 279 | 144 | 381 WSC4527, 1%, WSCC WSC6927, 1%, WSCD 
ір WSC4527 All Listed Values 1156 | 424 | 254 | 638 10 50 20 100 1.0K 50 10 1.0K 
NAK WSC6927 All Listed Values 17.53 | 741 | 254 | 6.98 2.0 10 50 400 2.0K 1.0 100 
Power Temperature Short Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Rating] Coefficient Time Description Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 Part No. Size 725 1,200 2,000 3,625 6,000 
Series | W ppm/°c Overload WSCO1/2, 1%, WSCA | 1.0-4.99 | WSCA-(Value)CT-ND 2.42 2057 9075 | WSCA-(Value)TR-ND | 2,000 = — 768.00/М — 720.00/M 
.50 WSCB-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 — — 816.00/М — 765.00/М 
WSCO1⁄2| 5 +50 662515 1%. Wsce| 10-10 | WSCB-(Value)CT-ND 1.92 1632 7200 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 - — 608.00/М -- 570.00/М 
500/290 "m 50 - 100 WSCB-(Value)CT-ND 2.47 2100 92.63 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 = — 784.00/М — 735.00/М 
WSC2515| 10 | 1.00 - 10/250 10К-2.0К | WSCB-(Value)CT-ND 3.22 27.37 120.75 | WSCB-(Value)TR-ND | 2,000 - — 1024.00/М —  960.00/М 
500 ~ 2.0КО/+20 Sx 1.0 WSCC-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 — 1020.00/М — —  816.00/M 
а SDK SSO Rated Power WSC4527 1% Wscc| 20720 | WSCC-(Value)CT-ND 1.92 1632 72.00 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 — 760.00/M = — 608.00/M 
WSC4527| 2.0 ЕА for 5 Seconds PY 50-400 WSCC-(Value)CT-ND 2.82 23.97 105.75 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 —  1120.00/M — — 896.00/M 
100 ~ 2.0KQ/+20 1.0K-2.0K | WSCC-(Value)CT-ND 3.82 32.47 14325 | WSCC-(Value)TR-ND | 1,200 — 1520.00/М — — 1216.00/М 
500/290 WSC6927, 1%. WSCD 50 ~ 1.0 WSCD-(Value)CT-ND 4.22 35.87 158.25 | WSCD-(Value)TR-ND | 725 | 1522.50 = — 1680.00/М — 
WSC6927| 3.0 1.00/+50 p 10-1.0K | WSCD-(Value)CT-ND 272 31.62 139.50 | WSCD-(Value)TR-ND | 725 | 1341.25 = — 1480.00/M = 
100 ~ 1-0КО/+20 *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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w NEW! WSR Power Metal Strip? SMT Resistor 


Resistance Values Resistance Values 
WSR2, 1%, WSRA WSR3, 1%, WSRB 
001 204 .007 0 005 м 07 40 25 40 10 001 .004 007 01 025 04 09 20 
000 405  .008 015 03 05 208 4 3 50 002 005 008 015 03 05 10 
P .003 006 .009 Ф 033 46 09 20 33 75 003 006 009 02 033 07 18 
Dimensions - (mm) Value Digi-Key* Pricing Digi-Key * Reel | Tape and Reel Pricing 
< H Series | Value Range L W|HI|T Description Range (Ohms) Part No. ii 10 50 | Part №. Size 1,500 6,000 
LID WSR2 |All Listed Values 11.56 2.41 2.54 6.98 .001-.004 | WSRA-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 980.00/M 784.00/M 
NAG WSR3 |А! Listed Values] 11.56 |2.41 2.54 | 6.98 WSR2 1% WsmA| -005~-009 | WSRA-(Value)CT-ND 2.32 19.72 87.00 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 92000/М 736.00/M 
д .01~.09 | WSRA-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 | WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 760.00/M 608.00/М 
PowerRating | Temperature Coefficient Short Time 10-10 (| WSRA-(Value)CT-ND 1.72 14.62 64.50 |WSRA-(Value)TR-ND | 1,500 | 680.00/M 544.00/М 
Series w ррт/°С Overload .001-.004 | WSRB-(Value)CT-ND 2.52 21.42 94.50 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 |1000.00/М 800.00/M 
0010 - 009/110 5X Rated Power WSR3. 1% WSRB| 0057009 | WSRB-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 960.00/M — 768.00/M 
WSR2 2.0 010 ~ 1.0/x75 for 5 Seconds 2 .01-.09 | WSRB-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 780.00/M 624.00/М 
зва аб 0010 - 009/2110 4X Rated Power 10-20 | WSRB-(Value)CT-ND 1.77 15.05 66.38 | WSRB-(Value)TR-ND | 1,500 | 700.00/M 560.00/М 
ВЫ tor 5 5650108 *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


NEW! WSL3637 Power Metal Strip? 4 Terminal SMT Resistors 


Resistance Values Series Value Range L =з imm) H T 
T АН WSL3637, 1%, WSLI WSL3637 All Listed Values 940 914 635 2:18 
< 003 006 009 
X ж 
үу L 004 .007 01 Power Rating Temperature Coefficient Short Time 
“7 < 1005 008 Series w ppm/°C Overload 
WSL3637 3.0 .003 ~ .01/+50 5X Rated Power for 5 Seconds 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. Size 4,000 8,000 
.003 ~ .004 WSLI-(Value)CT-ND 2.12 18.02 79.50 WSLI-(Value)TR-ND 4,000 672.00/M 630.00/M 
WSL3637, 1%, WSLI .005 - .009 WSLI-(Value)CT-ND 2.02 17.17 75.75 WSLI-(Value)TR-ND 4,000 640.00/M 600.00/M 
01 WSLI-(Value)CT-ND 142 12.07 53.25 WSLI-(Value)TR-ND 4,000 448.00/M 420.00/M 


*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


NEW! CW Series Silicone Coated Wirewound Resistors ЕЛЕС Т Ый 
Series w ppm/°C Overload 
m 3 зай mensions E (mm) c й 150 ~ 500/%90 
eries ахітит CWOO! | 10 | 100 -4.00/+50 
— A + CWO01 1031 11.10 239 508 100 - 47KO/x30 
-= А CW02C 1270 15.06 5.54 102 
100 ~ 510/90 5X 
= B 4+ D CW02B 1427 15.80 478 813 CWO2C | 25 | 100-400/50 | Rated Power 
caos ae ee 15 1 5 100-15К0/%430 | for5 Seconds 
B ie 5 : 100 ~ 750/490 
Resistance Values Resistance Values CWOB | 3.0 1.00 ~ 7.50/+50 
CW001, 5%, CWA CW02B, 5%, CWC 100 ~ 15KQ/+30 
15 15 100 1.0K 10 15 47 18 35 75 200 350 680 11K 27K 5.6K 10K 100-.750/%90 
20 20 150 4.7K 45 1.0 50 20 39 82 220 390 700 — 12K — 30K 6.0K 12.5K CWO5 | 50 1.00 ~ 7.50/250 10X 
30 22 270 20 1.5 5.6 22 40 100 225 400 750 415K 35K 68K 15K 100 ~ 50KQ/#30 | Rated Power 
50 27 330 25 20 75 25 47 120 250 470 800 — 18K 39K 7.0K 
10 40 390 30 2.5 10 27 55 125 270 500 80 20K 40K 75K 100 ~ 500/490 | for 5 Seconds 
40 4 560 .33 3.0 12 30 56 150 300 560 900 22K 47K 82K cwo10 | 10 1.00 ~ 7.50/+50 
10 68 820 .50 4.0 15 33 68 180 330 600 10K 25K 50K 9.0K 100 ~ 100К0/%30 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
CW02C, 5% CWB CW005, 5%, CWD CW010, 5% CWE 
ло 40 35 220 10K 82K 10 15 10 3 82 250 560 11K 35K 75K 25K 10 30 18 40 120 300 750 25K 56K 18K 
20 10 50 250 20K 10K 145 20 12 35 100 270 600 12K 39K 80K 40K 20 40 20 47 125 330 800 27K 60K 20K 
а 12 po an An 15K 20 25 15 39 120 300 680 15K 40K 82K 50K 30 47 22 50 150 350 10K 3.0K 68K 25K 
51 18 100 330 39k 30 3.0 18 40 125 330 700 18K 47K 90K 192 5.0 25 56 180 400 12K 35K 75K 40K 
30 2 120 350 47K E ae 20 z m a En К E ats 50 75 27 68 200 470 1.5K 39K 82K 50K 
15 2 150 390 50K © if а : 2; d 10 10 30 75 220 500 18K 4.0K 90K 100K 
51 50 25 56 20 40 820 25K 60K 15K 15 3 р 93 8 5 60 20K 47K 10K 
20 30 180 470 56K 75 56 27 68 90 470 90 27K 68K 18K ў | j 
30 33 200 820 68K 10 75 30 75 25 500 10K 30K 70K 20K e» СЫ б ШИ 24 п ваб у К 
Value Digi-Key * Pricing Digi-Key * Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. Size 500 1,000 2,500 5,000 
45-50 CWA-(Value)CT-ND 59 527 24.57 CWA-(Value)TR-ND 7,000 - 391.00 - 368.00/M 
CWOD1, 5%, CWA 10-10 CWA-(Value)CT-ND 39 347 1617 CWA-(Value)TR-ND 1,000 - 255.00 - 240.00/M 
y 15 ~ 1.0K CWA-(Value)CT-ND 41 3.69 17.22 CWA-(Value)TR-ND 1,000 - 272.00 - 256.00/M 
АЛК CWA-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 CWA-(Value)TR-ND 1,000 = 493.00 = 464.00/M 
10-75 CWC-(Value)CT-ND 58 522 2436 CWC-(Value)TR-ND 1,000 - 388.00 - 365.00/M 
1.0 ~ 1.0K CWC-(Value)CT-ND 41 3.69 17.22 CWC-(Value)TR-ND 1.000 - 272.00 - 256.00/М 
CW02B, 5%, CWC 14K ~ 3.0K CWC-(Value)CT-ND 46 444 19.32 CWC-(Value)TR-ND 1.000 - 306.00 - 288.00/M 
3.5K ~ 12.5K CWC-(Value)CT-ND 66 5.94 2772 CWC-(Value)TR-ND 1.000 = 442.00 = 416.00/M 
15K CWC-(Value)CT-ND 74 6.62 30.87 CWC-(Value)TR-ND 1.000 — 493.00 - 464.00/M 
40-51 CWB-(Value)CT-ND 56 5.02 23.42 CWB-(Value)TR-ND 1,000 = 372.00 = 350.00/M 
1.0 ~ 1.0K CWB-(Value)CT-ND 41 3.69 17.22 CWB-(Value)TR-ND 1,000 - 272.00 - 256.00/M 
CWO?C, 5%, CWB 2.0K - 2.7K CWB-(Value)CT-ND 46 4.14 19.32 CWB-(Value)TR-ND 1.000 == 306.00 = 288.00/M 
3.9K ~ 10K CWB-(Value)CT-ND .66 5.94 27.72 CWB-(Value)TR-ND 1.000 - 442.00 - 416.00/M 
15K CWB-(Value)CT-ND. 74 6.62 30.87 CWB-(Value)TR-ND 1.000 = 493.00 = 464.00/M 
10-75 CWD-(Value)CT-ND 73 6.56 30.61 CWD-(Value)TR-ND 500 259.00 — 489.00/M - 
1.0 ~ 1.0K CWD-(Value)CT-ND 56 5.04 23.52 CWD-(Value)TR-ND 500 198.00 — 374.00/M — 
CWO05, 5%, CWD 14K ~ 10K CWD-(Value)CT-ND 64 572 26.67 CWD-(Value)TR-ND 500 225.00 - 425.00/М - 
12.5K ~ 20K CWD-(Value)CT-ND 89 7.97 3717 CWD-(Value)TR-ND 500 315.00 - 595.00/M - 
25К - 50К CWD-(Value)CT-ND 1.01 9.09 4242 CWD-(Value)TR-ND 500 360.00 — 680.00/M - 
10-.50 CWE-(Value)CT-ND 113 10.19 4757 CWE-(Value)TR-ND 500 404.00 - 763.00/M - 
1.0 ~ 1.0К CWE-(Value)CT-ND .31 8.19 38.22 CWE-(Value)TR-ND 500 324.00 — 612.00/M — 
ОЕ CWE 1.2K ~ 10K CWE-(Value)CT-ND 141 9.99 46.62 CWE-(Value)TR-ND 500 396.00 - 748.00/M - 
T 15K - 20K CWE-(Value)CT-ND 146 1044 48.72 CWE-(Value)TR-ND 500 414.00 - 782.00/M - 
25K - 50K CWE-(Value)CT-ND 91 8.19 38.22 CWE-(Value)TR-ND 500 324.00 — 612.00/M - 
100K CWE-(Value)CT-ND 99 8.87 41.37 CWE-(Value)TR-ND 500 351.00 - 663.00/M - 


*For complete рагі number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross 1169 


w NEW! CP Series Wirewound and Metal Oxide Ceramic Case Resistors 


Lead diameter: Resistance Values 
Wirewound .914 (mm) Resistance Values Resistance Values Resistance Values CP0010, 5%, CPD, 
Metal Oxide 813 (mm) B СР0005, 5%, CPA, Wirewound CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide CP0010, 5%, CPB, Wirewound Metal Oxide 
` м + 10 56 24 5.6 16 39 82 150 390 10K 24K 75K 10584 10 зз 120 330 1.0K 3.9K 
[+ A+ С] со .68 27 6.8 18 40 100 180 400 12K 27К 82K 33 40 15 39 150 360 14K 4.0K 
———[ | CR 30 7 30 75 20 43 10 200 470 13K 30K 91K 5 47 16 47 160 400 1.2K 6.8K 
33 82 3.3 8.2 22 4 120 220 510 1.5К 33K 10K Wa al 18 56 180 470 1.6K 
Dimensions - (mm) 539 1.0 3.9 9.1 24 51 130 240 560 16K 3.9K 15 56 20 62 200 750 1.8К 
Series А B C 47 ik 40 10 27 56 270 680 1.8K 51K 20 62 24 68 220 820 2.0K 
CP0005 22.22 9.52 8.73 .50 15 47 12 30 68 300 750 20K 6.2K 27 68 27 75 270 2.2K 
CP0010 47.62 9.52 8.73 51 2.0 5.1 15 33 75 330 820 22K 68К 30 75 30 100 300 3.3K 
Power Temperature Short Value Digi-Key* Price Each 
Rating Coefficient Time Description Range (Ohms) Part No. 1 50 100 
шш асва аы ае cra эъ CPA Mind пе м NE RE 
CP0005 Wirewound 5 о 50- В 8 5 š 7 
1.00 1300/:300 E СР0005,5%, CPC, Metal Oxide 150 ~ 560 CP0-(Value)- ND 79 Ti 63 
CP0005 Metal Oxid 7500 - 10KO/z 300 680 ~ 10K CPC-(Value)-ND 94 .85 75 
5 Metal Oxide 5 500 ~ 10KO/+ Rated Power SEO Sa up WI F 10-50 CPB-(Value)-ND 142 128 134 
СР0010 Wirewound 10 100-.500/+600 for 5 Seconds aas e aquel 1.0 - 820 CPB-(Value)-ND 1.06 .96 .85 
1.00 ~ 8200/+300 CP0010, 5%, СРО, Metal Oxide 1.0K - 6.8K CPD-(Value)-ND 1.36 1.23 1.09 
СР0010 Metal Oxide 10 1.0KQ ~ 6.8КО/+400 *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


NEW! LVR Series Low Value Wirewound Resistors 


Resistance Values Resistance Values Resistance Values n i 
LVRO1, 1% LVRA LVRO3, 1%, LVRB LVROS, 1%, LVRC | Dimensions (mm) Ho ыа 
АА 0i 0 05 055 07 005 05 0 3 Series A | B(Maximum) | C Series AWO e ensa 
= Gt 02 05 .01 .03 40 01 O 40 LVRO1 10.85 292 .508 INADI T0 x 
Bf 015 44 15 oo 0 a LVROS | 1422 2 813 | 
025 10 aa p и C 15 š 5. : LVR03 3.0 Rated Power 
03 | — 02 05 20 LVROS | 2350 838 1.02 LVR05 5.0 for 5 Seconds 
Value Digi-Key * Cut Tape Pricing Digi-Key * Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. Size 500 1,000 2,500 5,000 
LVRO1, 1%, LVRA .01 ~ 05 LVRA-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRA-(Value)TR-ND 1,000 — 884.00 — 832.00/M 
AM 110 LVRA-(Value)CT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRA-(Value)TR-ND. 1,000 = 850.00 = 800.00/M 
.005 LVRB-(Value)CT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 — 1020.00 = 960.00/M 
LVROS, 1%, LVRB 01-.05 LVRB-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 — 884.00 — 832.00/M 
.07 ~ 20 LVRB-(Value)CT-ND 1.26 11.34 52.92 LVRB-(Value)TR-ND 1,000 — 850.00 — 800.00/M 
.005 LVRC-(Value)CT-ND 1.81 16.29 76.02 LVRC-(Value)TR-ND 500 648.00 — 1224.00/M — 
LVRO5, 1%, LVRC .01 ~ .04 LVRC-(Value)CT-ND 1.61 14.49 67.62 LVRC-(Value)TR-ND 500 576.00 E 1088.00/M — 
.05 ~ 30 LVRC-(Value)CT-ND 1.51 13.59 63.42 LVRC-(Value)TR-ND 500 540.00 = 1020.00/M — 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
NEW! RS Series Silicone Coated Wirewound Resistors 
Dimensions - (mm) Power Temperature Short 
Series A B (Maximum) C D А Rating Coefficient Time 
E—A— + АЗОТА 1031 1110 239 508 Series i v er Overload 
= й + 85028 14.22 15.80 4.75 813 RSO1A 10 1.00 - 7.50/50 5X 
B Tt 5 RS05 22.23 25.40 7.92 1.02 100 ~ 10КО/+20 Rated Power 
і Е RS010 45.21 47.50 9.53 1.02 A00 = 750/+90 for 5 Seconds 
RS02B 3.0 1.00 ~ 7.50/250 
Resistance Values 
100 ~ 25KQ/+20 
АЗОТА, 1%, RSA 
REGI ЛОО ~ .750/%90 
40 30 15 зз 10 22 39 68 150 270 400 680 1.0K 20K 35K 56K 82K RS05 50 100. ош 40X 
43 33 2.0 4.0 12 25 40 75 180 300 470 700 11K 22K 39K 6.0K 10K 100-100К0/%20 Rated Power 
15 .50 2.5 47 15 30 4 82 200 330 500 750 12K 25K 40K 6.8K 100 ~ 750/290 for 5 Seconds 
.20 15 21, 5.0 18 33 50 100 220 350 560 800 15K 27K 47K 70K RS010 10 1 00 ~ 1 50/+50 
25 1.0 3.0 75 20 35 56 120 250 390 600 820 1.8K 3.0K 50K 7.5K 100 100КО/+20 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
RS02B, 1%, RSB RS05, 1%, RSC RS010, 1%, RSD 
10 2.5 18 68 250 700 2.5К 7.5К 10 2.0 15 50 200 500 1.2K 4.7K 15K 10 2.0 20 70 270 800 3.0K 20K 
43 27 20 70 270 750 2.7K 8.0K 13 2.5 18 56 220 560 1.5K 5.0K 20K 43 27 25 75 300 820 3.5К 25K 
iE 20 22 E a 00 К ЕК 15 3.0 20 6 225 600 18K 56K 25K 15 30 30 100 330 10K 47K 3 
й ў 5 20 3.3 22 70 250 680 2.0К 6.0K 39K 0 3.9 33 120 350 14K 5.0K 47K 
P и А 25 39 2 75 270 700 22K 68K 47K 25 40 35 15 400 1.2K 68K 50K 
53 47 35 125 400 14K 47K 20K .30 40 30 82 300 750 2.5K 7.0К 50K .30 5.0 39 150 470 1.5K 7.0K 100K 
GO Бо 39 150 40 12K SOK 25 38 — 47 33 100 330 800 27K 75K 56K 75 40 180 500 18K 75K 
50 75 40 480 500 15 56k 50 50 35 120 350 80 30K 80K  100K 50 10 4 200 50 20K 82K 
10 10 47 200 560 18K 60K 75 75 39 125 390 900 3.5K 8.2K 75 12 50 220 600 2.2K 10K 
1.5 12 50 220 600 2.0K 6.8K 1.0 10 40 150 400 1.0K 3.9K 10K 1.0 121 56 225 680 25K 12.5K 
20 15 56 225 640 22K 7.0K 1.5 12 4 180 470 11K 40K 125K 15 15 68 250 750 27K 15K 
Value Digi-Key * Cut Tape Pricing Digi-Key * Reel Tape and Reel Pricing 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. Size 500 1,000 2,500 5,000 
10-.75 RSA-(Value)CT-ND 1.36 12.24 57.12 RSA-(Value)TR-ND 1,000 — 918.00 — 864.00/M 
RSO1A. 1%, RSA 1.0 ~ 1.0K RSA-(Value)CT-ND 1.11 9.99 46.62 RSA-(Value)TR-ND 1,000 — 748.00 — 704.00/M 
д, 1.1K ~ 3.5K RSA-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77 RSA-(Value)TR-ND 1,000 — 799.00 — 752.00/M 
3.9K - 10K RSA-(Value)CT-ND 1.71 15.39 71.82 RSA-(Value)TR-ND 1.000 — 1156.00 — 1088.00/M 
10-.75 RSB-(Value)CT-ND 1.31 11.79 55.02 RSB-(Value)TR-ND 1,000 — 884.00 — 832.00/M 
1.0 - 1.0K RSB-(Value)CT-ND .89 7.97 37.17 RSB-(Value)TR-ND 1,000 — 595.00 — 560.00/M 
RS02B, 1%, RSB 1.1K ~ 10K RSB-(Value)CT-ND 1.06 9.54 44.52 RSB-(Value)TR-ND 1,000 — 714.00 — 672.00/M 
12.5K - 20K RSB-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52 RSB-(Value)TR-ND 1,000 — 1054.00 — 992.00/M 
25K RSB-(Value)CT-ND 3.11 27.99 130.62 RSB-(Value)TR-ND 1.000 = 2108.00 — 1984.00/M 
ЛО ~ 75 RSC-(Value)CT-ND 146 13.14 61.32 RSC-(Value)TR-ND 500 522.00 = 986.00/M = 
1.0 ~ 1.0K RSC-(Value)CT-ND 1.04 9.32 43.47 RSC-(Value)TR-ND 500 369.00 == 697.00/M == 
14K ~ 10K RSC-(Value)CT-ND 1.19 10.67 49.77 RSC-(Value)TR-ND 500 423.00 — 799.00/M — 
RS05, 1%, RSC 12.5K ~ 25K RSC-(Value)CT-ND 1.39 12.47 58.17 RSC-(Value)TR-ND 500 495.00 = 935.00/M = 
39K - 50K RSC-(Value)CT-ND 1.69 15.17 70.77 RSC-(Value)TR-ND 500 603.00 = 1139.00/M = 
56K RSC-(Value)CT-ND 2.14 19.22 89.67 RSC-(Value)TR-ND 500 765.00 = 1445.00/M = 
100K RSC-(Value)CT-ND 426 38.34 178.92 RSC-(Value)TR-ND 500 1530.00 — 2890.00/M — 
ЛО ~ .75 RSD-(Value)CT-ND 1.81 16.29 76.02 RSD-(Value)TR-ND 500 648.00 — 1224.00/M = 
1.0 ~ 1.0K RSD-(Value)CT-ND 1.34 12.02 56.07 RSD-(Value)TR-ND 500 477.00 = 901.00/M — 
RS010, 1%. RSD 1.1K ~ 10K RSD-(Value)CT-ND 1.34 12.02 56.07 RSD-(Value)TR-ND 500 477.00 = 901.00/M — 
іі 12.5К - 25K RSD-(Value)CT-ND 1.81 16.29 76.02 RSD-(Value)TR-ND 500 648.00 — 1224.00/M = 
39K ~ 50K RSD-(Value)CT-ND 2.09 18.77 87.57 RSD-(Value)TR-ND. 500 747.00 = 1411.00/M = 
100K RSD-(Value)CT-ND 2.34 21.02 98.07 RSD-(Value)TR-ND 500 837.00 = 1581.00/M = 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
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NEW! HLZ 300 Series 
Edgewound Wirewound Resistors 


WENN NEW! HL Series Tubular 
VISHAY. Wirewound Resistors 


Power Temperature Short Dimensions - (mm) 
Rating Coefficient Time Core Dimensions 
Series М ррт/°С Overload Series A (Maximum) Length 0D ID 
HLZ300 28.58 215.90 28.58 19.05 
HL025| 25 1.00 ~ 5.00/50 
100 ~ 50KQ/+30 
Ромег Temperature Short 
Resistance Values HL050 | 50 1005505350 10x Rating Coefficient Time 
a E 5%, HLA gj TOR 100 ~ 50КО/+30 A Series w ppm/^C Overload 
20 100 10K 25K L100} 100 | 102 ~ 508/350 3002/80 10x 
30 150 25K 50K 100 ~ 75KO/+30 HLZ300 300 1.00 - 8.00/+50 Rated Power 
5.0 200 4.0K HL295 | 295 1.00 ~ 5.00/+50 120 ~ 250/230 for 5 Seconds 
10 250 5.0K 100 ~ 50KQ/+30 | 
= 90) ON Length Resistor Values — HLZ300, 10%, HLZA 
Resistance Values Dimensions - (mm) ; ID- тор 
E 30 1.5 8.0 16 25 
HL050, 5%, HLB Core Dimensions $2 МЕМ 1.0 5.0 12 20 
1.0 25 250 — 40K 5% Series | А (Махітит) | Length | 00 ID “ка А 
HOME UE Ққ HLO25 1746 5080 | 1429 | 794 Valus Digi-Key” ЕЕ 
50 150 10K 12K HL050 17.46 101.60 14.29 7.94 Description Range (Ohms) Part No. 1 10 25 
10 200 2.5K 25K HL100 23.02 16510 | 1905 | 127 HLZ300, 10%, HLZA 30 ~ 25 HLZA-(Value)-ND 2236 20.33 18.30 
HL225 33.34 26670 | 28.58 | 19.05 Mounting Bracket for HLZ-300 = BRACKET205-ND .95 в = 
Resitanco Values ass HL. *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
1.0 5.0 50 200 750 40K 25K 1.0 50 50 200 750 — 40K 25K 
2.0 10 100 250 10K 50K 50K 20 10 100 250 10K 50K 50K Я 
30 25 150 500 25K 10K 75K 30 2 150 500 25K 10K NEW?! RH Series 
Value DigiKey” Price Each Aluminum Housed Wirewound Resistors 
Description Range (Ohms) Part No. 1l 10 25 
HL025, 5%, HLA 1.0 ~ 5.0K HLA-(Value)-ND 3.00 2.78 246 Dimensions - (mm) 
HL025, 5%, HLA 10K HLA-(Value)-ND 344 343 2.82 Series A B с D 
HL025, 5%, HLA 12K - 25K HLA-(Value)-ND 3.74 3.40 3.06 
HL025, 5%, HLA 50K HLA-(Value)-ND 8.09 7.35 6.62 RH005 11.28 16.41 8.13 28.58 
HL050, 5%, HLB 1.0 - 2.5K HLB-(Value)-ND 4.65 4.23 3.81 ВН010 14.27 20.32 9.91 34.93 
HL050, 5%, HLB 4.0K - 12K HLB-(Value)-ND 4.73 4.30 3.87 
НС050, 5%, HLB 25К HLB-(Value)-ND 5.09 463 447 RH025 18.26 27.43 13.87 49.23 
HL050, 5%, HLB 50K HLB-(Value)-ND 6.11 5.55 5.00 ВН050 39.67 28.96 15.49 70.64 
HL100, 5%, НІС 1.0 ~ 1.0K HLC-(Value)-ND 9.18 8.30 7.47 
HL100, 5%, HLC 2.5K - 25K HLC-(Value)-ND 9.54 8.68 7.81 
HL100, 5%, НЕС 50K ~ 75K HLC-(Value)-ND 10.45 9.50 8.55 A Power Temperature Short 
HL225, 5%, HLD 1.0 - 50K HLD-(Value)-ND 15.35 13.95 12.56 Rating Coefficient Time 
Mounting Bracket for HL025, HL050 BRACKET203-ND .63 42 32 Series w ppm/^C Overload 
Mounting Bracket for HL100 BRACKET206-ND 86 57 43 100 - 50O/+100 
Mounting Bracket for HL225 BRACKET205-ND .95 .63 48 й : 
RH005 5.0 1.00 ~ 5.00/+50 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 100 ~ 15КО/%20 
200/2100 
NEW! HLT225 Series Tapped Tubular НОО 9 | 100-2005 5х 
100 ~ 25KQ/+20 Rated Power 
Wirewound Resistors 100/100 for 5 Seconds 
| зка - ВН025 25 1.00 ~ 3.00/+50 
Power Rating Temperature Coefficient Short Time 120 ~ 3KQ/220 
Series w ppm/°C Overload i Б 
10Х Rated Power 150 ~ .50/+100 
HLT225 225 100 ~ 1.0K/+30 Е. НОЕ ёў daca 800/530 
100 - 2.5KQ/+20 
T T Dimensions - (mm) 
esistance Values n 1 j: Resistance Values 
HLT225, 10%, HLTA Core Dimensions pr pnm RHO10, 1%, RHB 
10 50 250 1.0K Series A (Maximum) Length 00 ID 10 10" Оз 100 20K 20 25 75 332 10k 
25 100 500 HLT225 33.34 266.70 28.58 19.05 Я s 2 
-50 12 150 10K 1.0 33 100 1.0K 25K 
Value Digi-Key* Price Each 1.0 25 300 15K 2.0 35 300 2.0K 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 25 5.0 30 390 10 50 330 2.5K 
HLT225, 10%, HLTA 10 ~ 1.0K HLTA-(Value)-ND 18.59 16.90 15.21 P А 
Mounting Bracket for HLT-225 BRACKET205-ND .95 63 - Resistance Values Resistance Values 
RH025, 1%, RHC RH050, 1% RHD 
*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). .10 15 100 1.0K 15 50 25 8.0 20 250 2.5K 
1.0 20 200 3.0K 20 1.0 3.3 10 30 300 
3.0 25 300 25 15 5.0 12 40 500 
NEW! HLW Series Tubular п а w m 20 so в аш ик 
Wirewou nd Resistors Value Digi-Key* Price Each 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 50 
Dimensions - (mm) 
n т " ВН005, 1%, RHA 10-.50 RHA-(Value)-ND 4.65 4.19 3.91 
ore Dimensions 2 
Series А (Maximum) Length 00 ID RH005, 1%, RHA 1.0 - 390 RHA-(Value)-ND 4.43 3.99 3.72 
HLW12 1032 4445 794 476 RH005, 1%, RHA 2.0K ~ 10K RHA-(Value)-ND 4.38 3.94 3.68 
HLW20 14.29 50.80 1141 7.94 ВН005, 1%, RHA 15К RHA-(Value)-ND 4.58 442 3.85 
: Р RH010, 1%, RHB 20 RHB-(Value)-ND 8.68 7.81 7.29 
Resistance Values Resistance Values Power Temperature Short 
HLW12, 5%, HLW20, 5%, Rating Coefficient Time ВН010,1%, RHB 1.0 - 1.0K RHB-(Value)-ND 3.08 2.77 2.59 
HLWA HLWB Series w ppm/°C Overload ВН010, 1%, RHB 2.0K ~ 10K RHB-(Value)-ND 3.20 2.88 2.69 
10 50 100 100К HLW12 12 100 ~ 1.0K/+30 10X RH010, 1%, RHB 25K RHB-(Value)-ND 443 3.99 3.72 
10 20K 
10K 50 50К HLW20 | 20 Р ERU әгі гонаг ВН025, 1%, RHC 10 RHC-(Valus)-ND 978 8.80 822 
RH025, 1%, RHC 1.0 ~ 1.0K RHC-(Value)-ND 5.10 4.59 4.29 
Value Digi-Key * Price Each RH025, 1%, RHC 3.0K RHC-(Value)-ND 440 3.69 3.45 
Description Range (Ohms) Part No. 1 10 25 
HLW12. 5%, НИМА 10-10К HLWA- (Value) ND зай TE EE RH050, 1%, RHD 15-.50 RHD-(Value)-ND 12.00 10.80 10.08 
‚5%, EI -(Value)- А А - D 
HLW20, 5%, HLWB 5.0 - 20K HLWB-(Value)-ND 3.38 3.08 277 ВН050, 1%, RHD 1.0 ~ 1.0K RHD-(Value)-ND 6.25 5.63 5.25 
HLW20, 5%, HLWB 50K - 100K HLWB-(Value)-ND 4.48 4.08 3.67 ВН050, 1%, RHD 2.5K RHD-(Value)-ND 5.33 4.80 4.48 


*For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). *For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
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Panasonic Surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: EXB-N8V, EXB-V4V and EXB-V8V 
High Density: * 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) “ 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) * 4 resistors in - - д 
3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) “ 2 resistors іп 1.0mm x 1.0mm size (ЕХВ-24/) • 4 resistors in 1.4mm x 0.6mm size (EXB-18V) Dimensions (mm) Weight E 
* 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (ЕХВ-28/) “ 4 resistors іп 2.0mm x 1.0mm size (EXB-N8V) “ 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm Type LIW T [АА | B | P | б |(g/M pes.) ыты B 
size (EXB-34V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-38V) "8 resistors іп 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HV) * Improvement of EXB-N8V | 20| 10 |045 оз оз | 02 105 030 30 
placement efficiency: Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. mA 
EXB-V4V 16 1.6 | 0.60 | 0.6 | — | 03 | 0.8 | 0.45 5.0 U ЕВ 
SPECIFICATIONS: EXB-V8V | 3.2 | 1.6 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | 03 | 0.8 | 0.45 10 Е P = T у 
* Resistance Tolerance: J: +5% • Power Rating at 70°C: 1/16W per element; 1/32W for EXB-14V, EXB-28V, EXB-N8V and EXB- L - G I 
18V • Maximum Rated Continuous Working Voltage 3: 50V; 25V for ЕХВ-2НУ; 12.5V for EXB-14V and EXB-18V “ Maximum 3 Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from a w 
Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV; 25V for EXB-14V and EXB-18V » Temperature Characteristic Range: +200ppm/°C RCWV = v Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV RA | 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C listed, whichever is less. 


Isolated Terminals EXB-14V EXB-18V EXB-24V EXB-28V 


Fig. 1— i F КЕ e + a +15 - 
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Fig. 2 — 
4 Resistors 


Fig. 3 — 
8 Resistors 


EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V and EXB-38V EXB-14V and EXB-18V Series 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
(Value listed in ohms) (Value listed in ohms) 

Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 3R9 (3R9) 27 (270) 470 (471) 8.2K (822) 150K (154) 0.0 (000) 47 (470) 270 (271) 1.5K (152) 8.2K (822) 47K (473) 270K (274) 
1.0 (180) 4R3 (483) 33 (330) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 10 (100) 56 (560) 330 (331) 1.8K (182) 10K (103) 56K (563) 330K (334) 
1.1 (1R1) 4R7 (487) 39 (390) 680 (681). 12K (123) 220K (224) 12 (120) 68 (680) 390 (391) 2.2K (222) 12K (123) 68K (683) 390K (394) 
1.2 (1R2) 5R1 (5R1) 47 (470) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 15 (150) 82 (820) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 82K (823) 470K (474) 
1.3 (1R3) 5R6 (5R6) 56 (560) 1.0K (102) 18K (183) 330K (334) 18 (180) 100 (101) 560 (561) 3.3K (332) 18K (183) 100K (104) 560K (564) 
1.5 (1R5) 6R2 (6R2) 68 (680) 1.2K (122) 22K (223) 390К (394) 22 (220) 120 (121) 680 (681) 3.9K (392) 22K (223) 120К (124) 680К (684) 
1.6 (1R6) 6R8 (6R8) 82 (820) 1.5К (152) 27К (273) 470K (474) 27 (270) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 27K (273) 150K (154) 820K (824) 
1.8 (1R8) 7В5 (7R5) 100 (101) 1.8K (182) 33K (333) 560K (564) 33 (330) 180 (181) 1.0K (102) 5.6K (562) 33K (333) 180K (184) 1M (105) 

2.0 (290) 8R2 (8R2) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 680K (684) 39 (390) 220 (221) 1.2K (122) 6.8K (682) 39K (393) 220K (224) 
2.2 (2R2) 9R1 (9R1) 150 (151) 2.7K (272) 47K (473) 820K (824) 
2.4 (2R4) 10 (100) 180 (181) 3.3K (332) 56K (563) 1M (105) EXB-28V and EXB-N8V Series 
2.7 (2R7) 12 (120) 220 (221) 3.9K (392) 68K (683) Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
3.0 (ЗВО) 15 (150) 270 (271) 4.7K (472) 82K (823) (Value listed in ohms) 
3.3 (3R3) 18 (180) 330 (331) 5.6K (562) 100K (104) 
3.6 (3R6) 22 (220) 390 (391) 6.8K (682) 120K (124) Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
EXB-2HV Series 0.0 (000) 6.8 (6R8) 51 (510) 390 (391) 3.0K (302) 22K (223) 160K (164) 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 1.0 (1R0) 7.5 (785) 56 (560) 430 (431) 3.3K (332) 24K (243) 180K (184) 
(Value listed in ohms) 1.1 (1R1) 8.2 (8R2) 62 (620) 470 (471) 3.6K (362) 27K (273) 200K (204) 
Р VET ся VET VE VET 1.2 (182) 9.1 E. 68 tan 510 (511) 3.9K (392) 30K (303) 220K oa 
alue alue alue alue alue alue 1.3 (1R3) 10 (100) 75 (750; 560 (561) 4.3K (432) 33K (333) 240K (244) 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 1.5 (1R5) 11 (110) 82 (820) 620 (621) 4.7K (472) 36K (363) 270K (274) 
0.0 (000) 10 (100) 120 (121) 1.5K (152) 18K (183) 220K (224) 1.6 (1R6) 12 (120) 91 (910) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) 300K (304) 
1.0 (1R0) 12 (120) 150 (151) 1.8K (182) 22K (223) 270K (274) 1.8 (1R8) 13 (130) 100 (101) 750 (751) 5.6K (562) 43K (433) 330K (334) 
1.2 (1R2) 15 (150) 180 (181) 2.2K (222) 27K (273) 330K (334) 2.0 (2R0) 15 (150) 110 (111) 820 (821) 6.2K (622) 47K (473) 360K (364) 
1.5 (1R5) 18 (180) 220 (221) 2.7K (272) 33K (333) 390K (394) 2.2 (2R2) 16 (160) 120 (121) 910 (911) 6.8K (682) 51K (513) 390K (394) 
1.8 (1R8) 22 (220) 270 (271) 3.3K (332) 39K (393) 470K (474) 2.4 (2R4) 18 (180) 130 (131) 1.0K (102) 7.5K (752) 56K (563) 430K (434) 
2.2 (2R2) 27 (270) 330 (331) 3.9K (392) 47K (473) 560K (564) 2.7 (2R7) 20 (200) 150 (151) 14K (112) 8.2K (822) 62K (623) 470K (474) 
2.7 (297) 33 (330) 390 (391) 4.7K (472) 56K (563) 680K (684) 3.0 (3RO) 22 (220) 160 (161) 1.2K (122) 9.1K (912) 68K (683) 510K (514) 
3.3 (3R3) 39 (390) 470 (471) 5.6K (562) 68K (683) 820K (824) 3.3 (3R3) 24 (240) 180 (181) 1.3K (132) 10K (103) 75K (753) 560K (564) 
3.9 (3R9) 47 (470) 560 (561) 6.8K (682) 82K (823) 1M (105) 3.6 (3R6) 27 (270) 200 (201) 1.5K (152) 11K (113) 82K (823) 620K (624) 
4.7 (487) 56 (560) 680 (681) 8.2К (822) 100К (104) 3.9 (3R9) 30 (300) 220 (221) 1.6K (162) 12K (123) 91K (913) 680K (684) 
5.6 (5R6) 68 (680) 820 (821) 10K (103) 120K (124) 4.3 (4R3) 33 (330) 240 (241) 1.8K (182) 13K (133) 100K (104) 750K (754) 
6.8 (6R8) 82 (820) 1.0K (102) 12K (123) 150K (154) 4.7 (4R7) 36 (360) 270 (271) 2.0K (202) 15K (153) 110K (114) 820K (824) 
8.2 (8R2) 100 (101) 1.2K (122) 15K (153) 180K (184) 5.1 (581) 39 (390) 300 (301) 2.2K (222) 16K (163) 120K (124) 910K (914) 
5.6 (BR6) 43 (430) 330 (331) 2.4K (242) 18K (183) 130K (134) 1M (105) 
6.2 (6R2) 47 (470) 360 (361) 2.7K (272) 20K (203) 150K (154) 
No. of Resistor Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Fig. Resistors| Value Range§ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
2 4 E24 Y10(Code)CT-ND 44 3.85 1375 23.65 Y10(Code)TR-ND - 10.00/М - EXB-N8V[ [ L UX 
1 2 E12 Y2(Code)CT-ND .48 4.20 15.00 25.80 Y2(Code)TR-ND 17.00/M 16.00/M = EXB-V4V[ | L UV 
2 4 E12 Y4(Code)CT-ND .80 7.00 25.00 43.00 Y4(Code)TR-ND 28.00/M 26.00/M = EXB-V8VOOOJV 
1 2 E12 Y3(Code)CT-ND 1.46 12.81 45.75 78.69 Y3(Code)TR-ND = 51.00/M 48.00/M EXB-14VOOOJX 
2 4 E12 Y6(Code)CT-ND 2.38 20.83 74.38 127.93 Y6(Code)TR-ND = 83.00/M "i EXB-18VOOOJX 
1 2 E12 Y5(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y5(Code)TR-ND = 34.00/M 33.00/M EXB-24VO00JX 
2 4 E24 Y7(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y7(Code)TR-ND — 34.00/M 33.00/M EXB-28V[ TL [L МХ 
1 2 E12 Y8(Code)CT-ND 42 3.68 13.13 22.58 Y8(Code)TR-ND 15.00/M 14.00/M = EXB-34VOO0JV 
2 4 E12 Y9(Code)CT-ND 31 2.73 9.75 16.77 Y9(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M = EXB-38VU TL LUV 
3 8 E12 Y1(Code)CT-ND 1.80 15.75 56.25 96.75 Y1(Code)TR-ND 61.00/M 59.00/M = EXB-2HVLT LV 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 5 E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. 


SPECIFICATIONS: А 
* Isolation (2.5GHz): -404В maximum = Return Loss (2.5GHz): -20dB maximum = Rated Current: 1A (derating š 
curve for jumpers operated in ambient temperatures above 70°C, rated current shall be derated in accordance g af ! әс 
with derating curve chart * Number of Terminals: 6 Б. иронию Dim. in mm 
* Temperature Range: -55°С - 125°С Ambient Temperature (°C) 

Resistance Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 

(1-4 Terminal) (2.5GHz) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000 Part No. 
50mQ max. -0.5dB max. P0.0NCT-ND 2.41 20.06 80.25 133.75 PO.ONTR-ND 89.00/M — 74.00/M 69.00/М 67.00/М 63.00/М EXB-D6JP000A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1172 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


Resistance Codes for EXB-A, 


шоб == 
Panasonic EXB-E and EXB-D EXB-A 9193 os -| F Dido mm 
(Values listed in ohms) 205 
H Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 

Surface Mount Chip 47 (470) | 680(681) | 10K (103) | 150K (154) 
R А t N t k 56 (560) | 820(821) | 12K(123) | 180K (184) 

І r МОГ = ri 68(680) | 1.0K(102) | 15K(153) | 220K (224) 

esisto e orks Series 82 (820) | 1.2K (122) | 18K (183) | 270K (274) Есі 
- - - - 100 (101) 1.5К(152) | 22К(223) | 330К (334) F 010-03 “72 

EXB-A, EXB-E, EXB-D and EXB-Q 120(121) | 1.8K(182) | 27K(273) | 390K (394) | лері 
FEATURES: “ High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in 150(151) | 2.2K(222) | 33K(333) | 470K (474) 
EXB-A Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 180 (181) | 2.7K(272) | 39K(393) | 560K (564) 
2.1mm x 0.55mm), EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x 0.55mm) size and 220(221) | 3.3K(333) | 47K(473) | 680K (684) 
EXB-0 Type 1506 (3.8mm x 1.6mm x 0.45mm) 270(271) | 3.9K(392) | 56K(563) | 820К (824) 
* Automatic Placement: Taped and reeled packaging is suitable for high 330 (331) | 4.7К (472) | 68K (683) 1M (105) 
speed automatic placement machine • EXB-Q has available direct placing on 390 (391) | 5.6K (562) | 82K (823) 
the bus line by means of half pitch spacing without through-holes on PWB. It 470 (471) | 6.8K (682) | 100K (104) 
also features high Speed mounting by conventional placing machine. 560 (561) 8.2K (822) | 120K (124) зін 
SPECIFICATIONS: * Resistance Range: 470 ~ 1MQ (EXB-Q: 1000 ~ 470KQ) “я |n: 
* Resistance Tolerance: «5% • Number of Terminals: 10 Terminals (EXB-Q: i й LLLI 
16 Terminals) * Number of Resistors: 8 Resistors (EXB-Q: 15 Resistors) Resistance podes ШЕР 0 26— 
* Power Rating at 70°С: 63mW/element (EXB-D: 50mW/element; EXB-Q: 36--- 


25mW/element) “ Maximum Rated Continuous Working Voltage +: EXB-A: Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
50V: EXB-E, EXB-D and EXB-0: 25V “ Maximum Overload Voltage: EXB-A: — 100(101) | 1K(102) | 10K(103) | 100K(104) | EXB-Q 


100V; EXB-E, EXB-D and ЕХВ-0: 50V * Temperature Characteristic Range: 150 (151) 1.5K (152) 15K (153) 150K (154) t HUE 16151413121110 9 
+200 ppm/^C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 220(221) | 2.2K(222) | 22K(223) | 220K (224) 26 max 41.1 max. _ {his 
+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from алата тақала акша ns 100 + 0.45 
і 0.20 . » 
RCWV = \/Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV ца e ү ШЕ hs 522) ШЫ : 4 12345678 
listed above, whichever is less. (681) -8K (682) (683) 
Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7(Code)CT-ND 46 4.26 34.50 143.75 230.00 U7(Code)TR-ND 207.00/M un 173.00/M — EXB-A10P(Code)J 
U8(Code)CT-ND 42 3.89 31.50 131.25 210.00 U8(Code)TR-ND 153.00/M — 128.00/M — EXB-E10C(Code)J 
U9(Code)CT-ND 44 4.03 32.70 136.25 218.00 U9(Code)TR-ND — 153.00/M = 128.00/M EXB-D10C(Code)J 
U6(Code)CT-ND 60 5.54 44.93 187.19 299.50 U6(Code)TR-ND = 270.00/M = 225.00/M EXB-Q16P(Code)J 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code . 


S rf M t 0404 FEATURES: “ Balanced '0' type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm х 1.0mm) • Mounting occupation area reduction; -approximately 65% reduction compared with the 
u ace ou n attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; -approximately 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip 


resistors • Mounting time reduction: 4 times >>> 1 time • Attenuation: OdB to 10dB APPLICATIONS: • Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of 


i communication equipment - cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. SPECIFICATIONS: • Rated Power: 0.040W (40mW)/package “ Frequency Range: 
Balan ced 0 Type Ch І р DC to 2.5GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (04В, typical) • Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Atten uator Tolerance Attenuation Characteristic Cut Tape Tape & Reel 
P of Value R1 R2 Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
— Series EXB-24AB Attenuation (dB) (о) | (Q) (9) Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 | Part No. 
0 0 | open 0 P11153CT-ND 244 21.33 76.19 | P11153TR-ND 82.00/M | EXB-24ABOO0R8X 
+08 1 5.77 | 1.74k 100 P11154CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11154TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1CR8X 
Balanced "0" type à 2 116 | 872 100 P11155CT-ND 244 2133 7649 | P11155TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2CR8X 
49 R1 өз 3 17.6 | 585 100 P11156CT-ND 244 21.33 76.19 | P11156TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3CR8X 
x10 6 374 | 301 100 P11157CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11157TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6C1RX 
x2.0 10 712 | 192 100 P11158CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11158TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 | 3.48k 200 P11159CT-ND 244 21.33 76.19 | P11159TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1ER8X 
2 232 | 1.74k 200 P11160CT-ND 244 21.33 76.19 | P11160TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2ER8X 
3 352 | 1.17k 200 P11161CT-ND 244 21.33 76.19 | P11161TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3ER8X 
08 6 74.7 | 602 200 P11162CT-ND 244 21.33 76.19 | P11162TR-ND 82.00/М | EXB-24AB6E1RX 
+0 10 142 | 385 200 P11163CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11163TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 | 5.22k 300 P11164CT-ND 244 21.33 76.19 | P11164TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 | 2.62k 300 P11165CT-ND 244 21.33 76.19 | P11165TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 | 1.75k 300 P11166CT-ND 244 21.33 76.19 | P11166TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3GR8X 
үз x10 6 112 | 903 300 P11167CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11167TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6G1RX 
Dim. in mm x2.0 10 213 | 577 300 P11168CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11168TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAG2RX 
FEATURES: • Unbalanced л type attenuator circuit in one chip 
Su rface Mou nt 0404 (1.0mm x 1.0mm) “ Mounting occupation area reduction: about 50% Dim. in mm 
Chi A reduction compared with attenuator circuit consisting of three 0402 URBS dein 
chip resistors * Mounting Times reduction: 3 time »»» 1 time Е nbalanced x type 
Ip ttenuator * Attenuation: 1dB to 1048 APPLICATIONS: • Attenuation/level 
. control/impedance matching of high frequency signals of 
== Series EXB-24AT communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, 
Att Р NES " etc.), PHS, PDA, for example. SPECIFICATIONS: * Characteristic 
enuation - Frequency Characteristics (Typical) 


Impedance: 500 “ Rated Power: 0.040W (40mW)/package * Freq- 


4 dB uency Range: DC to 2GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 
Е 1.3 maximum 
3 -3dB 
a 4 Tolerance Attenuation Cut Tape Tape & Reel 
2-5 698 of Value R1 R2 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
5 6 ————— пап Attenuation (dB) (Q) (Q) Part No. 10 100 500 | Part №. 10,000 Part No. 
S-7 1 5.77 870 P11103CT-ND 1.79 1570 56.06 | P11103TR-ND 61.00/М EXB-24AT1AR3X 
5-8 2 11.6 436 P11104CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11104TR-ND 61.00/M EXB-24AT2AR3X 
Е 9 -1008 +0.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11105TR-ND 61.00/M EXB-24AT3AR3X 
ло ot Cot 4 4 23.9 221 P11106CT-ND 1.79 1570 56.06 | P11106TR-ND 61.00/M EXB-24AT4AR3X 
-11 5 30.4 179 P11107CT-ND 1.79 1570 56.06 | P11107TR-ND 61.00/M EXB-24ATSAR3X 
1.0E+06 1.0Е+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0Е+10 40.5 6 374 151 P11108CT-ND 1.79 15.70 56.06 | P11108TR-ND 61.00/M EXB-24AT6AR5X 
Frequency (Hz) - 10 712 963 |P11109CT-ND 179 1570 56.06 | P11109TR-ND 61.00/М | ЕХВ-24АТААВ5Х 
2% Thick Film Resistor Networks Common Isolated Line 


Terminal Terminator Terminator 


Low Profile, Single-In-Line Package, Highly 
Stable, Equivalent to MIL-R-83401 


General Specifications: 


Rated Power: 


: есу. Я Common Terminal and Isolated Terminal: Line Terminator: Res. |No.of| Dim. | Digi-Key* Pricing Panasonic 
ое аро рии Resistance Codes Resistance Codes Type  |Elements| Pins |А (тт) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | PartNo. 
| i у Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) R1/R2 (Code) Common | 5 6 | 14.88 | Q5(Code)-ND 25 2.03 15.23 10200  92.00/M| EXB-F6E (Code) G 


8 | 19.96 | Q7(Code)-ND .33 2.67 19.99 133.00 121.00/М | EXB-F8E (Code) G 


Rated Continuous Working Voltage 400 (101 6.8K (682 150K (154 i 
ШО (682) (8) T80P40(TO1) | Terminal 10 | 25.04 | O9(Code)-ND 42 335 2514 168.00  152.00/M | EXB-F10E (Code) G 


2. 
RCWV): Y Rated Power x Resistance Value 150 (151 8.2K (822) 220К (224) 9 
ы ed ШЕКЕ ke 220 (221) 15K (153) | 330K (зза) . ащ БОЕ З 6 | 14.88 | Q2(Code)-ND 25 203 1523 102.00  92.00/M| EXB-FGV (Code) G 
й * 330 (331) 22К (223) 470К (474) — 220/270 (T03) | Terminator 4 8 | 19.96 | Q4(Code)-ND .33 2.67 19.99 133.00 121.00/М | EXB-F8V (Code) G 
Operating Temperature Range: 560 (561) | 33K (333) | 560K (564) 220/330 (Т04) 5 10 | 25.04 | 06(Сойе)-МО 42 335 25.14 168.00 152.00/M | EXB-F10 (Code) 6 
—55°0 ~ 125°C 680 (681) 47K (473) 680K (684) 330/390 (T05) Line 8 6 | 14.88 | Q0(Code)-ND .40 323 2422 161.00 147.00/M | EXB-F6WT (Code) G 
820 (821) | 56K (563) 330/470 (706) Terminator 12 | 8 | 1996 |Qt(Code-ND 54 432 3239 21600 196.00/M | EXB-FBWT (Code) G 
Storage Temperature Range: 1.5K (152) 68K (683) 330/680 (TO7) 16 10 | 25.04 | Q3(Code)-ND .67 5.38 40.37 269.00 245.00/М | EXB-F10WT (Code) G 
-55°C ~ 150°C 5.6K (562) 82K (823) 1.5K/3.3K (T08) — * For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1173 


FEATURES: Suitable for EMI suppression filtering: • The low residual inductance at high frequency range provides effective 
reduction of noise “ Equivalent noise reduction to the EMI filters with low cost design Compact design for high density PWB 
assembly: * 4.0 x 2.1 x 0.65mm = Flat and square packages suitable for high speed automatic placement machine Superior 
mountability with concave terminals: • Firm solder joint (two times of convex terminal) • Self-alignment of placement at reflow process 


Panasonic 


Surface Mount Chip 3-Terminal 
Capacitor Array — Series EZA-SC 


SPECIFICATIONS: • Capacitance Tolerance: +20% («3096 / -20% in the case of 22pf) * Temperature Characteristic: AC: +20% / 
-55% (-25°C ~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz - In measuring at 1MHz, capacitance value and dissipation 
factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 25V * Rated Current: 200mA (between input terminal and output terminal) 
* Resistance: Less than 1.0Q (between input terminal and output terminal) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 | Part No. 
25 22 P10192CT-ND 118 1.04 .89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
25 4 P10193CT-ND 118 1.04 .89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
Dim. in mm 25 100 | P10194CT-ND 118 1.04 .89 74 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE101M 


FEATURES: “ Chip Capacitor Networks — exclusively developed by Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors in one 
package (6.3mm x 3.2mm x 0.75mm), half-pitch (0.65тт) spacing for high density automatic placing * Superior noise reduction by 
using two ground terminals • Superior solderability by using Ni + Solder plating with unique concave terminals 


SPECIFICATIONS: е Capacitance Range: 47pF, 100рҒ, 220pF * Capacitance Tolerance: +20% • Temperature Characteristic: E 
Characteristic: +20% / -55% (-25°C - 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1kHz, 1Vrms) * Rated Voltage: 25V * Op- 
erating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Surface Mount Chip Capacitor 
Networks — Series EZA-NP 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 — |PartNo. 
25 4 PCN1001CT-ND 203 178 153 127 PCN1001TR-ND 710.00/М | EZA-NPE470M 
25 100 | PCN1002CT-ND 203 178 153 127 PCN1002TR-ND 710.00/M |Е?А-МРЕ101М 
25 220 | PCN1003CT-ND 203 178 1.53 127 PCN1003TR-ND 710.00/М | EZA-NPE221M 


EZA-CT Series NEW! 
1252”, 


0.635 10@00.2 
02+ ро 729 ЧЕ 
0.21 


0407 


[-0.20 


- 10.30 


"m 


109 8 7 R2 аз (ва 
+ 


6 
yea 


1 ri 
GND Terminal: 1,2,5,6 GND 152 Te 
1/0 Terminal: ] J 1 
Dummy Terminal: 7,10 e 3 4 5 


mi ўва, 783, 
[ctt k: 


Dim. in mm 


FEATURES: EZA-CT Series: * 4 RC circuits in one small package * 75% space 
savings compared to 0402 size EZA-DT Series: « Smallest SMD R/C networks 
* Four popular noise reduction circuits made from damping resistors and bypass 
capacitors in a smallest chip • EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65mm, 0.8mm pitch 
* EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65mm, 0.635mm pitch е EZANT: 6.4 x 3.1 x .80mm, 
1.27mm pitch ” Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 mm) 
* EZAST: 70% of 0402 (1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZADT: 50% of 0402 
(1.0 x 0.5mm) chips placing area • EZANT: 45% of 0805 (2.0 x 1.2mm) chips 
placing area EZA-DL Series: • Smallest SMD R/C filter for USB interface 


* Including 2 circuits of x type R/C filter in a chip (Chip size: 3.2 x 1.6mm) 
* Space saving and low placing cost EZA-ST, EZA-DT, EZA-DL and EZA-NT 
Series: « Superior mountability with concave terminal * Firm solder joint (two 
times of convex terminal) * Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: • Information and amusement 
equipment containing USB interface 


SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: +5% “ TCR: +200 ppm/°C * Rated 
Power: 0.063W (<70°C) — For resistors operated in ambient temperature above 


70*C, rated power shall be derated * Maximum Rated Continuous Working 
Voltage: 25V (Rated Voltage for resistor shall be determined from \ Rated Power 
x Resistance Value, or Limiting Element Voltage [Maximum Rated Continuous 
Working Voltage], whichever is less.) * Capacitance Tolerance: +30%/-20% 
* Capacitance Temperature Characteristic: E Characteristic: +20% / -55% (-25*C 
~ 85°C) • Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - In measuring at 
1MHz, capacitance and dissipation factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 
EZA-NT: 50V EZA-ST: 25V EZA-DT, EZA-CT and EZA-DL: 12V • Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(9) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Рам №. Size Pricing | Part No. (О) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
EZA-ST Series 22 | PDT6ICT-ND 464 56 48 40 | PDT6ITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT61AAAJ 
22 | PSTHCT-ND 148 104 89 74 | PSTITTR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STITAAAJ AK | 47 | PDT62CT-ND 64 56 48 40 | PDTG2TR-ND | 5,000 | 223.00/М | EZA-DT62AAAJ 
22 | 47 |PSTI2CT-ND 1.18 104 .89 .74 | PSTIZTR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STI2AAAJ 100 | РОТӨЗСТ-МО 464 56 48 о | PDTG3TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DTG3AAAJ 
100 | PSTISCT-ND 148 1.04 89 74 | PSTISTR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST13AAAJ EZA-DL Series 
22 | Р5Т2107-40 148 104 .89 74 | PST21TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST21AAAJ | |2715КГ 4; |PDLUOICT-ND 41 26 зі 26 | PDLUOITR-ND| 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUOTAAJ 
47 | 47 | PST22CT-ND 118 1.04 .89 74 | PST22TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST22AAAJ | |15/45К PDLUOZCT-ND — 41 36 231 26 | PDLUOZTR-ND| 5,000 | 143.00/M | EZA-DLUO2AAJ 
100 | PST23CT-ND 148 144 9 74 | PST23TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST23AAAJ EZA-NT Series 
22 | PSTSICT-ND 118 1.04 89 74 | PST31TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST31AAAJ 220 | PNT14CT-ND 95 8 172 .60 | PNTI4TR-ND | 4,000 | 334.00/М | EZA-NT14AAAJ 
100 47 | PST32CT-ND 118 1.04 .89  .74 | PST32TR-ND | 4,000 | 414.00/М | EZA-ST32AAAJ 22 470 | PNT15CT-ND 95 484 72 60 | PNT15TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT15AAAJ 
100 | РӘТЗЗСТ-МО 118 104 .89 74 | PSTS3TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST33AAAJ 1000 | PNTIGCT-ND 55 44 72  .60 | PNTI6TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NTI6AAAJ 
22 | PSTAICT-ND 118 1.04 89 74 | PSTATTR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STA1AAAJ 220 | PNT24CT-ND — .95 84 72  .60 | PNT24TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT24AAAJ 
220 47 | PST42CT-ND 1.18 1.04 89 174 | PST42TR-ND | 4,000 | 414.00/М | EZA-ST42AAAJ 47 470 | PNT25CT-ND 95 8 72 60 | PNT25TR-ND | 4,000 | 334.00/М | EZA-NT25AAAJ 
100 | PSTASCT-ND 118 104 .89 74 | PST43TR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-ST43AAAJ 1000 | PNT26CT-ND 595 44 72 .60 | PNT26TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT26AAAJ 
22 |PSTSICT-ND 118 144 89 .74 | PSTSTTR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STSTAAAJ 220 | РМТЗАСТМО 9 84 72  .60 | PNT34TR-ND | 4,000 | 334.00/М | EZA-NT34AAAJ 
470 | 47 | PSTS2CT-ND 118 104 .89 .74 | PSTS2TR-ND | 4,000 | 414.00/М | EZA-STS2AAAJ 100 | 470 |PNT35CT-ND 95 84 72  .60 | PNT35TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT35AAAJ 
100 | PSTS3CT-ND 118 104 49 274 | PSTSSTR-ND | 4,000 | 414.00/M | EZA-STSSAAAJ 1000 |PNT36CT-ND — .95 84 72  .60 | PNTS6TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT36AAAJ 
22 ШЫБЫ 1.18 1.04 ве та MESTGIIRENDA| 4,000 | 414.00/М | EZA-ST61AAAJ 220 |PNTA44CT-ND 95 84 72 60 | PNT44TR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT44AAAJ 
1K | 47 ШО 148 104 .89 74 ЛОВА 4,000 | 414.00/M | EZA-STG2AAAJ 220 | 470 |PNT45CT-ND 95 84 72 (60 | PNTASTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT45AAAJ 
100 |MESTGSCIENDM 118 — 1.04 49 74 WPSTOSIRENDE. 4,000 | 414.00/M | EZA-ST63AAAJ 1000 | PNTA6CT-ND — .95 84 72 460 | PNTAGTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT46AAAJ 
EZA:DT Senes 220 | PNTS4CT-ND 95 44 72 60 | PNTS4TR-ND | 4000 | 334.00/M | EZA-NTS4AAAJ 
22 | POTIICT-ND — .64 56 48 .40 POTTITR-ND | 5,000 | 223.00/М | EZA-DT11AAAJ ато | 470 | PNTSSCT-ND — .95 84 72 40 | PNTSSTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT55AAAJ 
22 | 47 |PDTI2CT-ND — .64 5 48 .40 | PDTI2TR-ND | 5,000 | 223.00/М | EZA-DTI2AAAJ 1000 |PNTS6CT-ND 95 —.84 72  .60 | PNTSGTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NTS6AAAJ 
100 | РОТІЗСТ-МО 44 56 48 40 | PDTISTR-ND | 5.000 | 223.00/M | EZA-DTI3AAAJ 220 | PNT64CT-ND 9 84 72 40 | PNT64TR-ND | 4,000 | 334.00/М | EZA-NT64AAAJ 
22 аб 64 56 48 40 QBDIPIIEENDA) 5,000 | 223.00/М | EZA-DT21AAAJ AK | 470 | PNT6SCT-ND 95 84 72 460 | PNTGSTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT65AAAJ 
4 | 47 абша з 56 ав ао ШЫНЫ 5,000 | 223.00/M | EZA-DT22AAAJ 1000 | PNT66CT-ND — .95 84 72 60 | PNTGGTR-ND | 4,000 | 334.00/M | EZA-NT66AAAJ 
100 | PDT23CT-ND — 64 56 48 40 | PDT23TR-ND | 5.000 | 223.00/M | EZA-DT23AAAJ МЕЙІ ЕСТ ванай NEW! 
22 ШЕШН ва 56 448 0 ШОШЫМ 5,000 | 223.00/M | EZA-DTSTAAAJ 10 |PCTOOCT-ND 63 56 48 440 | PCTOOTR-ND | 5,000 | 221.00/M | EZA-CTOOAAAJ 
100 | 47 | PDT32CT-ND — .64 56 48 40 | PDT32TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT32AAAJ 10 
100 | PDT33CT-ND — 64 56 48 40 | PDT33TR-ND | 5.000 | 223.00/M | EZA-DT33AAAJ 22 ACODE 63 вм з 40 M 5000] 22100М | EZA-CTO1AAAJ 
22 | POTAICT-ND 64 56 48 40 | PDTAITR-ND | 5000 | 223.00/M | EZA-DTATAAAJ 22 | 10 DUM ез 55 в ло ЫТЫ 5,000 | 221.00/М | EZA-CTIOAAAJ 
220 | 47 | PDT42CT-ND 64 56 48 40 | PDT42TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT42AAAJ 22 |PCTIICT-ND — .63 56 48 40 | РСТИТА-МО | 5,000 | 221.00/M | EZA-CTTTAAAJ 
100 | PDTA3CT-ND 64 56 48 40 | PDT43TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT43AAAJ 4; | 10 |PCT200T-ND 63 56 48 40  PCT2OTR-ND | 5,000 | 221.00/М | EZA-CT20AAAJ 
22 | PDTSICT-ND 44 56 48 40 | PDTSITR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT51AAAJ 22 РОО 5 55 48 40 NHOIEIIRSNDE 5,000 | 221.00/M | E2A-CT21AAAJ 
470 | 47 | PDT52CT-ND 64 56 48  .40 | PDT52TR-ND | 5,000 | 223.00/M | EZA-DT52AAAJ joo | 19 | РСТЗОСТ-МО 63 56 48 40 | РСТЗОТВ-МО | 5,000 | 221.00/М | EZA-CT30AAAJ 
100 | PDTS3CT-ND 464 56 48 40 | PDT53TR-ND | 5.000 | 223.00/M | EZA-DT53AAAJ 22 |PCTMCT-ND 3 56 48 40 | РСТЗІТА-МО | 5,000 | 221.00/М | EZA-CT31AAAJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1174 (ros3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


ПОН Chip Resistor Arrays 


Dim. in mm 
ММН02 SERIES ММН04 SERIES MNR12 SERIES MNR14 SERIES MNR15 SERIES 
Е-е 0.45 К 
LL Е L — ER 48 0,32 0. 8, 
1.0 0: = 408r ў At E 
1 0.25 0.35 
a š і 
Ll 150.34 - т. = 
0.33 айы .8 0. b 
* Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 50V * Max. Operating Voltage: 50V * Max. Operating Voltage: 12.5V 
MNR18 SERIES MNR32 SERIES MNR35 SERIES 
0.55 
SS. тп [t --І-- | L 955 
ре CREDE m эе 5127 "gt 
ТЕ Наташа Мах. SE А гу F 
0.5 ў | Мах. 
Я Í 0.5 
АПААТ TLTUTUTL 
N 
* Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Isolated * Circuit Type: Bussed 
* Max. Operating Voltage: 25V * Max. Operating Voltage: 200V * Max. Operating Voltage: 200V * Max. Operating Voltage: 50V 
Series MNR02, MNR12 Series ММН04, MNR14 Series Series 
and MNR32 and MNR34 MNR15 в1?в2 2n32n4 MNR18 9p fa2fas R4 Sas Re R7 RS 
ін Ie in Ie Indies R5 #R6#R7 FRB 
R1=R2 В1 = В2 = АЗ = А4 R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8 
Resistance Values (О) Resistance Values (О) 
MNR02 Series MNR15 Series Chip Arrays 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (000) 100 (101) 56 (560) 330 (331) 560 (561) 1.8K (182) | 4.7K (472) 18K (183) 68K (683) 
10 (100) 1.0K (102) 100 (101) 390 (391) 680 (681) 2.0K (202) | 5.1K (512) 20K (203) 100K (104) 
22 (220) 4.7K (472) 150 (151) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 5.6K (562) 22K (223) 
33 (330) 10K (103) 220 (221) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 8.2K (822) 33K (333) 
56 (560) 47K (473) 300 (301) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 10K (103) 47K (473) 
Resistance Values (О) Resistance Values (О) 
ММН04 Series MNR18 Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (000) 27 (270) 56 (560) 150 (151) 820 (821) 4.7К (472) 33K (333) 10 (100) 30 (300) 56 (560) 200 (201) 1.0K (102) 5.1К (512) 47K (473) 
10 (100) 30 (300) 62 (620) 220 (221) 1.0К (102) 5.1К (512) 47К (473) 12 (120) 33 (330) 62 (620) 220 (221) 1.2К (122) 6.8K (682) 51K (513) 
12 (120) 33 (330) 68 (680) 240 (241) 1.2K (122) 6.8K (682) 51K (513) 15 (150) 36 (360) 68 (680) 240 (241) 1.5K (152) 8.2K (822) 56K (563) 
15 (150) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 1.5K (152) 8.2K (822) 56K (563) 18 (180) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 2.0K (202) 10K (103) 100K (104) 
18 (180) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 10K (103) 100K (104) 20 (200) 43 (430) 82 (820) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 1.0M (105) 
22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 1.0M (105) 22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 20K (203) 
24 (240) 51 (510) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 24 (240) 50 (500) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 
š: 27 (270 51 (510 150 (151 820 (821 4.7K (472 33K (333) 
Resistance Values (О) (270) 610) MD 820 MED (822) 
MNR12 Series Resistance Values (0) 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) MNR32 Series 
Godo | 470870) | 19491) | загі) | аква) | tsK(iss) | 220K (224 uns нара ана l US ИЕ 
18 (180) 51 (510) 150 (151) 510 (511) 2.0K (202) 22K (223) 1.0M (105) а 270 (а 182 MS TK (а 
22 (220) 56 (560) 220 (221) 680 (681) 2.2K (222) 39K (393) 180 (181) 1.0K (102) 392 (3.9K) 47K (473) 
27 (270) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 2.4K (242) 47K (473) Е : 
33 (330) 75 (750) 330 (331) 1.0K (102) 4.7K (472) 100K (104) 


Resistance Values (0) 
Resistance Values (0) MNR34 Series 


MNR14 Series 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 0.0 (000) 36 (360) 110 (111) 470 (471) 1.8K (182) 6.8K (682) 56K (563) 
0.0 (000) 36 (360) 220 (221) 1.3K (132) | 8.2K (822) 51K(513) | 360K (364) 10 (100) 39 (390) 120 (121) 510 (511) 2.0К (202) | 8.2К (822) 68К (683) 
2.2 (292) 39 (390) 240 (241) 1.5К (152) | 9.1K (912) 56К (563) | 390К (394) 15 (150) 43 (430) 150 (151) 560 (561) 2.2К (222) 10K (103) 100K (104) 
3.0 (380) 43 (430) 270 (271) 1.6К (162) 10K (103) 62К (623) | 430K (434) 16 (160) 47 (470) 180 (181) 620 (621) 2.7К (272) 15К (153) | 270К (274) 
3.3 (ЗАЗ) 47 (470) 300 (301) 1.8К (182) 11К (113) 68K(683) | 470К (474) 18 (180) 51 (510) 200 (201) 680 (681) 3.3K (332) 18K (183) | 510K (514) 
4.7 (487) 51 (510) 330 (331) 2.0K (202) 12К (123) 75К (753) | 510К (514) 22 (220) 56 (560) 220 (221) 750 (751) 3.9K (392) 20К (203) 1.0М (105) 
6.8 (688) 56 (560) 360 (361) 2.2К (222) 13K (133) 82К (823) 560К (564) 24 (240) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 4.7К (472) 22К (223) 

10 (100) 62 (620) 390 (391) 2.4К (242) 15К (153) 91K (913) 620К (624) 27 (270) 82 (820) 300 (301) 1.0К (102) 5.1К (512) 33K (333) 

11 (110) 68 (680) 430 (431) 2.7К (272) 16K (163) 100К (104) | 680K (684) 30 (300) 91 (910) 330 (331) 1.2K (122) 5.6K (562) 39K (393) 

12 (120) 75 (750) 470 (471) 3.0K (302) 18K (183) 110К (114) | 750K (754) 33 (330) 100 (101) 390 (391) 1.5K (152) 6.2K (622) 47K (473) 

13 (130) 82 (820) 510 (511) 3.3K (332) 20K(203) | 120K(124) | 820K (824) 

15 (150) 91 (910) 560 (561) 3.6K (362) 22K (223) | 130К (134) | 910K (914) Resistance Values (О) 

16 (160) 100 (101) 620 (621) 3.9K (392) 24K(243) | 150K(154) | 1.0M (105) MNR35 Series 

18 (180) 110 (111) 680 (681) 4.3K (432) 27K (273) | 160K (164) 

20 (200) 120 (121) 750 (751) 4.7K (472) 30K (303) 180K (184) Value (Code) Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 

22 (220) 130 (131) 820 (821) 5.1K (512) 33K (333) 200K (204) 56 (560) 330 (331) 680 (681) 2.0K (202) 5.6K (562) 22K (223) 

24 (240) 150 (151) 910 (911) 5.6K (562) 36K (363) 220K (224) 100 (101) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 8.2K (822) 33K (333) 

27 (270) 160 (161) 1.0K (102) 6.2K (622) 39K (393) 240K (244) 150 (151) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 10K (103) 47K (473) 

30 (300) 180 (181) 14K (112) 6.8K (682) 43K (433) 300K (304) 220 (221) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 18K (183) 68K (683) 

33 (330) 200 (201) 1.2K (122) 7.5К (752) 47K (473) 330K (334) 300 (301) 560 (561) 1.8K (182) 4.7К (472) 20K (203) 100K (104) 

Resistor T Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of Dim. “І” Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series Term. Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
MNR02 4 2 1.0 өз MNR02(Code)CT-ND .32 2.53 21.62 MNR02(Code)TR-ND — - 16.00/М 
MNR04 8 4 2.0 63 MNRO4(Code)CT-ND .36 2.85 24.32 MNR04(Code)TR-ND - - 18.00/М 
MNR12 4 2 1.6 63 MNR12(Code)CT-ND .20 1.58 13.51 MNR12(Code)TR-ND — 12.00/M 10.00/М 
MNR14 8 4 32 63 MNR14(Code)CT-ND 20 1.58 13.51 MNR14(Code)TR-ND - 12.00/M 10.00/М 
MNR15 10 8 32 31 MNR15(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 MNR15(Code)TR-ND = 7800M _ 68.00/M 
MNR18 16 8 3.8 63 MNR18(Code)CT-ND 1.01 7.91 67.56 MNR18(Code)TR-ND — 58.00M 50.00/М 
MNR32 4 2 2.6 125 MNR32(Code)CT-ND 1.21 9.49 81.08 MNR32(Code)TR-ND 69.00/M - - 
MNR34 8 4 5.2 125 MNR34(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 MNR34(Code)TR-ND 78.00/M - - 
MNR35 10 8 64 63 MNR35(Code)CT-ND 2.86 2245 191.88 MNR35(Code)TR-ND 163.00/M - - 
* For complete рагі number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). t Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1175 


CTS. CIFARDNE' LVDS Terminators 


Features: 
BGA Terminators and Bias Networks * Designed for termination of ХИпх® and Altera® FPGAs ` | 
* 8 or 16 differential channels of termination provided т a single intergrated package 
* Ceramic BGA Packaging * High density form factor * Designed for termination of parallel data Electrical Specifications: 
busses * Designed for high frequency data transmission • Virtually eliminates parasitic capacitance e Resistor Tolerance: «1.095 po n L Е 
and inductance * Ultra low channel capacitance * Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch • All г Maximum Resistor Power: 0.068 Watts Ф 70°C 1 RT17 B7 


dimensions in mm * Maximum Package Power: 1.0 Watts @ 70*C W CTS YRWK 


А ж H * Temperature Coefficient of Resistance: +200ррт/°С Ц 
Now including Top Probe-able Devicest г Operating Temperature Range: -55°C to +125°C БАН не 
The use of ball grid array (BGA) devices during the development phase of a project can represent some — FP (Pitch) i 
unique challenges in terms of circuit probing and device removal should device parameters need to be 
altered. CTS introduced the Top Probe-able devices to provide easy access to the internal circuitry of the P (Pitch) 
BGA device without probing of the solder spheres, and eliminate the space consumed by test points on the 
circuit board. For parts available in Top Probe Configuration see Digi-Key parts marked with T. 
Г] Part №. L М І Н 

RT1710B6 | 10.16 | 5.08 | 1.32 

DDR SDRAM Terminators Top Probe-able RT1710B7 | 8.00 | 4.00 |1.19 


кеще КЕК Я CutTape | Tape & Reel 

* 18 Bit SSTL 2 Termination Sets * Compliant to JEDEC Std. 8-9 R1 Array Pitch Digi-Key Price Each Pricing* CTS 
Electrical Specifications: Ohms Size (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 

з Resistor Tolerance: +1.0% 100 4x8 1.27 RT1710B6CT-ND 203 1.62 783.00 RT1710B6TR7 
* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Total Network Power) 100 4x8 1.27 RT1710B6PCT-NDT 223 1.79 861.00 RT1710B6P 

* Package Power Rating: 1.0 Watt at 70°С 100 4x8 1.00 RT1710B7CT-ND 247 1.74 838.00 RT1710B7TR7 
* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 100 4x8 1.00 | АТ1710В7РСТ-МО 2.39 1.91 922.00 | RT1710B7P 


* Operating Temperature Range: -55°C to +125°С 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. {Тор Probe-able Devices. 


4 
3 5 L 
2 i | | | і і i Н ы CompactPCI Terminators greg 
" 1 i i RT120 B7 жен 
Feati : 16 or 32 Bit T: it w = 
ABCDEFGHJ ABCDEFGHJ ABCDEFGHJ Nati kaa ыы | CTS YRWK і 
Schematic Schematic Schematic Electrical Specifications: a ЕН ATS - 
* Resistor Tolerance: +5.0% P (Pitch) 
Ф Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C Sip (Pitch) 
* Maximum Package Power: RT1200B7 = 0.8 Watts at 
70°C, RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C Part No. L | W 
* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C RT1200B7 | 8.00 | 4.00 | 1.19 
* Operating Temp. Range: -55°С to +125°С RT1201B7 [16.00] 4.00 | 1.19 


Top Probe-able Top Probe-able Top Probe-able 


НІНЕН ІН 
SEETLLEES ERLE 


И ABCDEFGHJKLMNPRT 


1131331111 


ABCDEFGH 


Fig. 1 and 2 


L Pitch | L 
RT140_B_ 127 [1143 
CTSYRWK 100 | 9.00 

"— Pin A1 Identifier Fig. 3 


Pitch 


Y 

P (Pitch) 
P (Pitch) 1.27 
1.00 


Тор Probe-able 


Cut Tape Tape & Reel 
Tape & R1 | №. | Аггау| Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Cut Tape Reel Fig. | Ohms Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
Ri | R2 [Array Pitch | Digi-Key Price Each  |Pricing* | CTS 1 | 10 | 16 | 4x8 | 1.00 | RT1200B7CT-ND 217 1.74 838.00 | RT1200B7TR7 
Fig.|Ohms| Ohms| Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 | Рагі Мо. 2 | 10 зо |4х46 | 100 | В71201В7СТ-МО 3.61 2.89 | 1396.00 |RT1201B7TR7 
60 | 25 | 3x9 | 1.27 | RT1408B6CT-ND 2.29 1.83 | 885.00 | RT1408B6TR7 PADI QIPI 397 — 318 | 153600 |НТІ201В7Р 
60 | 25 | 3x9 | 1.27 | RT1408B6PCT-NDt 2.52 2.02 | 973.00 | RT1408B6P | 
60 25 3х9 | 1.00 | RT1408B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 | RT1408B7TR7 *For Tape & Reel Part No. change СТ to TR. {Тор Probe-able Devices. 
60 | 25 | 3x9 | 1.00 | RT1408B7PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00 | RT1408B7P 
4 | 50 | 25 | 3x9 | 1.27 | RT1400B6CT-ND 2.29 1.88 | 885.00| RT1400B6TR7 LVPECL Terminators 
50 | 25 | 3x9 | 1.27 | RT1400B6PCT-NDf 2.52 2.02 | 973.00 | RT1400B6P D 
50 | 25 | 3x9 | 1.00 | RT1400B7CT-ND 2.45 1.96 | 947.00 | RT1400B7TR7 ERE “каравы 
50 | 25 | 3х9 | 1.00 | RT1400B7PCT-ND 2.69 2.16 — | RT1400B7P 2e edt SHOVDIDS Ernan тен 
ж S T Ф Compliant for LVPECL Termination 
25 | 22 | 3x9 | 1.27 | RT1401B6CT-ND 2.29 1.88 | 885.00| RT1401B6TR7 Electrical Specifications: 
25 22 | Э9 | 1.00 | АРҚЫ 245 196 947.00 | RITI401B7TR? * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: R1- 0.08 Watts at 70°C, R2 = 0.08 Watts at 
50 | — | 3x9 | 1.27 | RT1402B6CT-ND 229 1.83 | 885.00| RT1402B6TR7 о ОИ соесац огневата аад 
50 | — | 3x9 | 1.27 | RT1402B6PCT-NDt 2.52 202 | 973.00 RT1402B6P PP реген: remp ge: 
50 | — | 3x9 | 1.00 | RT1402B7CT-ND 2.45 1.96 | 947.00 | RT1402B7TR7 
50 | — | 3x9 | 1.00 | RT1402B7PCT-NDT 2.69 2.16 — | RT1402B7P L Аны 
35 | — | 3x9 | 1.27 | RT1407B6CT-ND 2.29 1.88 | 885.00 | RT1407B6TR7 RT1250B_ 
2 CTS YRWK P (Pitch) 
35 | — | 3x9 | 1.27 | RT1407B6PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00 | RT1407B6P g UIDI] 
35 | — | 3x9 | 1.00 | RT1407B7CT-ND 2.45 1.96 | 947.00 | RT1407B7TR7 byyovood 
35 | — | 3x9 | 1.00 | RT1407B7PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00 | RT1407B7P L-lp (Pitch) 
25 | — | 3x9 | 1.27 | RT1403B6CT-ND 2.29 1.88 | 885.00| RT1403B6TR7 ABCDEFGH Part No. L 
25 | — | 8x9 | 1.00 | RT1403B7CT-ND 2.45 1.96 | 947.00 | RT1403B7TR7 RT1250B6 |1016 
25 | — | 4x9 | 127 | RT1404B6CT-ND 2.69 2.16 | 1040.00 | RT1404B6TR7 RT1259B7 [18:00 
25 | — | 4x9 | 1.00 | RT1404B7CT-ND 2.85 2.28 | 1102.00 | RT1404B7TR7 
25 | — | 4x9 | 1.00 | RT1404B7PCT-NDt 3.14 2.51 | 1212.00 | RT1404B7P 
CutTape |Таре & Reel 
з | 22 | — | 4x9 | 1.27 | RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 — | RT1405B6TR7 R1 R2 | No. | Pitch | Digi-Key Price Each | Pricing* | CTS 
22 — | 4x9 | 1.27 | RT1405B6PCT-NDt 2.96 2.37 | 1144.00 | RT1405B6P Ohms| Ohms | Bits | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
22 | — | 4x9 | 1.00 | RT1405B7CT-ND 2.85 2.28 | 1102.00 | RT1405B7TR7 127 | 82.5 8 1.27 | RT1250B6CT-ND 2.09 1.67 | 806.00 RT1250B6TR7 
22 — | 4x9 | 1.00  RT1405B7PCT-NDT 3.14 2.51 — | RT1405B7P 127 | 825 8 1.00 RT1250B7CT-ND 2.25 1.80 | 870.00 RT1250B7TR7 


*For Tape & Reel Part No. change CT to ТВ. {Тор Probe-able Devices. *For Tape & Reel Part No. change CT to TR. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1176 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EAR )N E” BGA Terminators and Bias Networks (Cont.) 


CTS С 
Memory and IDE Terminators 


Features: * 16 or 32 Bit Terminators * Ultra Low ИО Coupling 

Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +5.0% 

* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 

* Maximum Package Power: RT1202B7 = 0.8 Watts at 70°C, RT1203B7 = 1.6 Watts at 70°C 
* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

* Operating Temperature Range: -55°C to +125°С 


пани 
ЖЕБЕНІ 


ABCDEFGH 


Т: 
iPPPPPEPIIPPPPHI 


ABCDEFGHJKLMNPRT 


RT120 B7 
CTS YRWK 


Pin A1 Identifier 


Part No. 


RT1202B7 
P (Pitch) RT1203B7 


“Р (Pitch) 


Cut Tape | Tape & Reel 
R1 No. | Array |Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* CTS 
Fig. (Ohms | Bits | Size (mm) Part Мо. 1 10 1,000 Part No. 
1 33 16 | 4x8 | 1.00 | RT1202B7CT-ND 2.17 1.74 838.00 RT1202B7TR7 
2 33 32 |4х16 | 1.00 | RT1203B7CT-ND 3.98 3.18 1537.00 RT1203B7TR7 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


GTL, GTL+, AGTL+ Terminators 


Features: 
° 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets • Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 


Electrical Specifications: 

* Resistor Tolerance: +1.0% 

* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Maximum Package Power) 
* Maximum Package Power (70°С): 8 bit = 0.3 Watts, 16 bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts 

* Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/^C 

* Operating Temperature Range: -55*C to +125°С 


ABCDEF 


DK ZI SKK 


ABCDEFGHJKLM 


— 

RT14__B_ 

ш CTS YRWK 
*- A1 Identifier 


"P (Pitch) 


Cut Tape Tape & Reel 
R1 | No. | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* CTS 
Fig.| Ohms | Bits | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
25 8 1.27 RT1450B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1450B6TR7 
1 56 8 1.27 RT1453B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1453B6TR7 
150 8 1.27 RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1410B6TR7 
25 16 | 1.27 RT1451B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1451B6TR7 
2 56 16 | 1.27 RT1454B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1454B6TR7 
150 | 16 | 1.27 RT1411B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1411B6TR7 
25 32 | 1.27 RT1452B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1452B6TR7 
3 56 32 | 1.27 RT1427B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1427B6TR7 
150 | 32 | 127 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1412B6TR7 
150 | 32 | 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1241.00 RT1412B7TR7 


PCI and PCIX Bias Networks 


Features: *8 or 16 Bit Bias Network * Compliant to PCI and PCIX 
Electrical Specifications: 


* Resistor Tolerance: +1.0% е Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°С * Maximum Package 
Power: 1.0 Watts at 70°С * Temperature Coefficient of Resistance: +100 ррт/°С * Operating 
Temperature Range: -55° to +125°С 


RT141 B. 
m CTS YRWK 


С РП A1 Identifier 


x Ж (Pitch) 


Part No. Part No. 
RT1415B6 RT1415B7 
RT1416B6 RT1416B7 
RT1417B6 RT1417B7 
RT1418B6 RT1418B7 
Cut Tape Tape & Reel 
В | №. Array Pitch Price Each Pricing* | CTS 
Fig. | Ohms | Bits Size | (mm) 1 10 1,000 Part No. 
4.7K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1417B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1417B6TR7 
1 4.7K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1417B7CT-ND 1.97 1.58 — RT1417B7TR7 
8.2K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1418B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1418B6TR7 
8.2K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1418B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1418B7TR7 
4.7К | 8 | 3х4 | 1.27 | RT1415B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1415B6TR7 
2 4.7К | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1415B7CT-ND 1.49 1.19 574.00 RT1415B7TR7 
8.2K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1416B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1416B6TR7 
8.2K | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1416B7CT-ND 1.49 1.19 574.00 RT1416B7TR7 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


VME64, VME64x Terminator 


Features: *8-Bit Termination Network • VME64, VME64x Compliant 

Electrical Specifications: • Resistor Tolerance: +1.0% е Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
* Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 
* Operating Temperature Range: -55°С to +125°С 


g——— 8.00 


П 
зоў RT121_B7 
CTS YRWK 


X- A1 Identifier 


я (119 


ABCDEFGH P (Pitch) 
7 Тер (Pitch) 


Cut Таре Tape & Reel 


R1 R2 | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Ohms | Оһтѕ | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
220 1800 | 3x8 | 1.00 RT1211B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1211B7TR7 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


RT1300 Low Voltage Differential 
SCSI Active Termination Network 


Features: • 9-Line LVD Termination Network • Ultra2, Ultra3 Compliant е Low Channel Capacitance Less 
Than 0.25pF * Laser Trimmed to 1% Tolerance 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 
70*C (Not to exceed maximum package power) * Maximum Package Power (70°С): 1.0 Watt * Tem- 
perature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


1148 Bottom View 


RT1300B6 
ш CISYRWK 


“-Ріп A1 Identifier 


HGFEDCBA 


27 


ШШЩ ! 


ABCDEFGHJ Top Prob-able 


Cut Tape Tape & Reel 
R1 R2 Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
Ohms |Ohms | (mm) | Part Мо. 1 10 1,000 Part No. 
475 121 1.27 | RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 1086.00 |RT1300B6TR7 
475 121 1.27 | RT1300B6PCT-ND + 3.09 2.48 1195.00 |RT1300B6P 


*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


*For Tape & Reel Part No. change CT to TR. {Тор Probe-able Devices. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоѕз) 1177 


CTS Environmental Performance Specifications 
(7 Мах. Delta R 


i Test 741 742-746 Test Description 
Thick Film Chip Resistor Arrays Thermal Cycle 1.0% 1.0% 5 Cycles -55°C to 125°C 
Short Time Overload 2.5% 1.0% 2 1/2 x Rated voltage. 5 sec. (or max voltage) 
Features: * Thick Film Chip Resistor Arrays High Density Packaging: 30% less space per resistor О aoe 29% 240 hgure 2 гае оаа 105365, 90%RH 
ñ 1 Я i " n .0% .0% I 
than 0603 chip resistors and 75% less space per resistor than 0805 chip resistors * Placement Load Life 50% 20% 1000 hours @ 70°C, rated load 


Efficiency: Require fewer placements than discrete components, larger overall size eases handling : - 
compared to discrete components * Low Profile: Suitable for PCMCIA applications * Solder Coated Resistance to Solder Heat 2.0% 1.0% 10 seconds @ 260°С solder 


Nickel Barrier Pads * Resistance Tolerance Standard: +5% or .5 ohms, whichever is greater Resistance o kenen = = s spa кооп TMG 
* Operating Temperature Range: -55°C to +125°С » Temperature Coefficient (TCR) Standard: Solderability = = RMA flux, 230°C, 5 Seconds dip, 95% coverage 


x200ppm^C 
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Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: 


• РСВ Area (in?) per Resistor: .0015 • Circuit Type: Isolated * Re- | • РСВ Area (іп?) per Resistor: | * PCB Area (in?) per Resistor: | * PCB Area (in?) per Resistor: | * PCB Area (in?) per Resistor: | * PCB Area (in?) per Resistor: 
sistance Range О: 10-1M » Power per Resistor: 63mW • Max- | .0037 e Circuit Type: Isolated | .0071 * Circuit Type: Isolated | .0094 “ Circuit Type: Isolated | .0058 * Circuit Type: Bussed | .0013 “ Circuit Type: Bussed 
imum Operating Voltage: 25V e Resistance Range О: 10-1M | * Resistance Range О: 10-1M | “ Resistance Range Q: 10-1M | • Resistance Range Q: 100- | * Resistance Range О: 100- 
* Power per Resistor: .063W | • Power per Resistor: .100W | * Power per Resistor: .125W | 100K * Power per Resistor: | 100K * Power per Resistor: 
* Maximum Operating Voltage: | * Maximum Operating Voltage: | * Maximum Operating Voltage: | .063W • Maximum Operating | .031W “ Maximum Operating 


50V 100V 200V Voltage: 50V Voltage: 25V 
Dimensions - mm Series 741X and 742 Series 741C, 741X, 742, 743 and 744 Series 745 and 746 
Series P T 
741X043 | 1. 65 | 35 |. 4 Ў ne 
741X083 1 50 135 К I ч 10 Terminations 
741C083 | 1. 50 | 35 |. ; j / 8 Resistors 
741X163 i 150 45 š Е f 16 Terminations / 8 Resistors| | 4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 
Resistance Values Resistance Values 
741C083 Series Chip Arrays 742C043, 742С163, 743С043, 744C043 Series Chip Arrays 
All values listed in ohms All values listed in ohms 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 120 (121) 2.7K (272) 51K (513) 22 (220) 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 220K (224) 
33 (330) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 330K (334) 
(ШЕ) ИЕ 3.3K (332) БЕ ESS) 27 (470) 270 (471) 4.7K (472) 47K (473) 470K (474) 
15 (150) 220 (221) 3.9K (392) 68K (683) 100 (101) 1К (102) 10К (103) 100К (104) 1MEG (105) 
18 (180) 270 (271) 4.7K (472) 100K (104) Resistance Values 
22 (220) 330 (331) 5.1K (512) 180K (184) 742С083, 743С083, 744C083 Series Chip Arrays 
27 (270) 390 (391) 5.6K (562) 220K (224) All values listed in ohms 
33 (330) 470 (471) 8.2K (822) 270K (274) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
39 (390) 510 (511) 10K (103) 330K (334) 10 (100) 68 (680) 470 (471) 3.3K (332) 22K (223) 150K (154) 
12 (120) 82 (820) 510 (511) 3.9K (392) 27K (273) 180K (184) 
47 (470) 560 (561) 15K (153) 470K (474) 15 (150) 100 (101) 560 (561) 4.7K (472) 33K (333) 220K (224) 
51 (510) 680 (681) 18K (183) 510K (514) 18 (180) 110 (111) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) 2706 ea 
22 (220) 120 (121) 820 (821) 5.6K (562) 47K (473) 
56 (560) ШОШО?) 28629) os 27 (270) 150 (151) 1K (102) 6.8K (682) 51K (513) 2208 оп 
68 (680) 1.5K (152) 27K (273) 33 (330) 180 (181) 1.2K (122) 8.2K (822) 56K (563) 510K с д 
82 (820) 1.8K (182) 33K (333) 39 (390) 220 (221) 1.5K (152) 10K (103) 68K (683) 560K (564) 
47 (470) 270 (271) 1.8K (182) 12K (123) 82K (823) 680K (684 
100 (101) 2.2K (222) АТК (473) 51 (510) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 100K (104) Coy 
: 820K (824) 
Resistance Values 56 (560) 390 (391) 2.7K (272) 18K (183) 120K (124) 1MEG (105) 
741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays Resistance Values 
All values listed in ohms 745 Series Chip Arrays 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) All values listed in ohms 
"n © ЕВ Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
(000) чы) ца) 100 (101) 680 (681) 2.2K (222) 10K (103) 47K (473) 380K (334) 
22 (220) 100 (101) 10K (103) 150 (151) 470 (471) 3.3K (332) 15K (153) 68K (683) 470K (474) 
33 (330) 1K (102) 47K (473) 220 (221) 1K (102) 4.7K (472) 22K (223) 100K (104) 
330 (331) 1.5K (152) 6.8K (682) 33K (333) 220K (224) 
Land Pattern Dimensions - mm Resistance Values 
a d эч Series a b С а 746 Series Chip Arrays 
All values listed in ohms 
741 1.14 .50 25 61 
= b 742 1.80 :80 .50 .90 Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
ты ES 743 250 127 80 120 100 (101) 330 (331) 1.5К (152) 3.3K (832) 15K (153) 47K (473) 
E cole 745 300 127 80 130 150 (151) 470 (471) 2.2K (222) 4.7K (472) 22K (223) 100K (104) 
Te 746 152 ‘64 35 80 220 (221) 1К (102) 2.7K (272) 10K (103) 33K (333) 
Resistor T Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of Dim. “L” Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series Term. Res. (mm) (mw@70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
4 2 1.0 741X043(Code)JCT-ND 42 3.30 28.20 | 741X043(Code)JTR-ND — - 21.00/M 
йі 8 4 2.0 з 741X083(Code)JCT-ND 46 3.58 30.55 | 741X083(Code)JTR-ND - - 23.00/М 
8 4 2.0 741C083(Code)JCT-ND 46 3.58 30.55 | 741C083(Code)JTR-ND - - 23.00/М 
16 8 3.80 741X163(Code)JCT-ND 1.58 12.88 105.75 | 741X163(Code)JTR-ND - 90.00M 79.00/М 
4 2 1.60 742C043(Code)JCT-ND .56 4.40 37.60 | 742C043(Code)JTR-ND - 32.00M 28.00/М 
742 8 4 3.20 63 742C083(Code)JCT-ND 42 3.31 28.20 | 742C083(Code)JTR-ND - 2400M 21.00/М 
16 8 6.40 742C163(Code)JCT-ND 175 13.75 117.50 | 742C163(Code)JTR-ND 100.00/M - - 
743 4 2 2.54 743C043(Code)JCT-ND 1.33 10.45 89.30 | 743C043(Code)JTR-ND 76.00/М - - 
8 4 5.08 100 743C083(Code)JCT-ND 1.61 12.70 108.10 | 743C083(Code)JTR-ND 92.00/M - - 
ДА 4 2 2.54 744C043(Code)JCT-ND 1.33 10.45 89.30 | 744C043(Code)JTR-ND 76.00/М - - 
8 4 5.08 125 744C083(Code)JCT-ND 1.61 12.70 108.10 | 744C083(Code)JTR-ND 92.00/M - - 
745 10 8 6.40 63 745C101(Code)JCT-ND 240 16.50 14100 | 745C101(Code)JTR-ND 120.00/M — — 
746 10 8 3.30 31 746X101(Code)JCT-ND 142 8.80 75.20 | 746X101(Code)JTR-ND — 64.00M 56.00/М 
* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Code. TNote: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1178 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTS. 5: Ене 


Series 753 in-line surface mount leadless геѕіѕіог networks 
provide the highest density per area of any conventional surface 
mount solution. In a bussed configuration, the networks provide 
two times the resistors per area compared to 0603 sized chips, 
and more than six times that offered by 0805 sized chips. 


SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: +2% or 0.50, 
whichever is greater * Max. Operating Voltage: 25V, not to 


In-Line Surface Mount 
Leadless Resistor Networks 


exceed rated power • Temp. Coefficient: +200ppm/°C • Oper- 
ating Temperature Range: -55°С to 125*C 


FEATURES: * High density packaging * Solid ceramic con- 
struction * Available terminations per package: Single Row 
Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 
* Solder coated pads * Designed for visual inspection of solder 
joints and board cleaning 


Fig. 1 — SRT Isolated 


ІШ! 


Fig. 2 — 5ВТ Bussed 


Fig. 5 — GTL Termination 


RESISTANCE VALUES (All values listed in ohms) 
SRT SRT SRT SRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT Series 753 
Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated GTL 
8Terminal | 8Terminal | 9Terminal | 10 Terminal | 16 Terminal | 16 Terminal | 18 Terminal | 20 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal 
Value (Code) | Value (Code) | Маше (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) |Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) РАЯ 
1K (102) 33 (330)| 100 (101) | 1K (102) | 140 (111)| 22 (220) 1K (102) | 10K (103) | 10K (103) | 22 (220) | 39 (390) mm 
40K (103)! 100 (101) | 1K (102) | 10K (103) | 10K (103)| 39 (390) 47K (472) 100 (101) | 51 (510) : 
(108) | К (104) | 2.2K (222) | 3.3K (332) 47 (ато)! 5.6K (562) 68 (680) E Solder! 089-ГІ- 
47K (472) | 4.7K (472) 100 (101) | 10K (103) 
10K (103) | 47K (473) 10K (103)! 22K (223) 
22K (223) Dual Row 
100K (104) Termination Recommended 
Land Pattern 
No. of | №. of Dim. (mm) Res. Pwr. Rating} Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Tape & Reel 
Fig. | Term. | Resistors A B (mw@70°C) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Price 0.64 
1 8 4 6.22 444 80 753083(Code)GCT-ND 2.43 22.28 202.50 753083(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 89 1.0.43 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091(Code)GCT-ND 252 2340 210.00 753091(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Seating, [UUUUDUDDUU 
2 10 9 749 572 40 753101(Code)GCT-ND 252 2310 210.00 753101(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 ane 
3 | 16 14 622 444 40 753161(Code)GCT-ND 252 2340 210.00 | 753161(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 ШШШ 
4 16 8 622 444 80 753163(Code)GCT-ND 243 2228 20250 753163(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 B 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181(Code)GCT-ND 2.52 2310 210.00 753181(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 | 20 18 749 572 40 753201(Code)GCT-ND 252 2340 210.00 | 753201(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Keep out zone for standoffs. 
3 | 24 22 876 698 40 753241(Code)GCT-ND 252 23.10 21000 | 753241(Code)GTR-ND | 1,000 | 1260.00 Single Row T aces noua 
4 | 24 12 876 6.98 80 753243(Code)GCT-ND 243 22.28 202.50 | 753243(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 Termination allow the stan dat io Test 
5 24 18 8.76 6.98 60 75324G(Code)GCT-ND 243 2228 202.50 75324G(Code)GTR-ND | 1,000 | 1215.00 | | directly on the PCB 
Res.Pwr. | Res. goer, 064 0.33 0.43 | 
No. of | No. of | Dim. (mm) Rating | Value Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Tape & Reel аа 2 0.64" 
Fig.| Term. | Res. | А B |(mWG70*C)|(ohms)| Part Мо. 1 10 100 Part No. Size | Price Seating = ІІ [| 
2 8 T 622 444 40 1K 753081102GBK-ND 315 2520 176.40 753081102GTR-ND 1,000 | 1092.00 : 
2 8 7 622 444 40 10К 753081103GBK-ND 315 25.20 176.40 753081103GTR-ND 1,000 | 1092.00 ви 
3 18 16 6.86 4.90 40 22K 753181223GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181223GTR-ND 1,000 | 1092.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 4.7K 753181472GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181472GTR-ND 1,000 | 1092.00 


T For complete part number, substitute the corresponding resistance “code” (from chart above). 
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Fig. 2— DRT Bussed Fig. 3 — SRT Isolated Fig. 4 — SRT Dual Term. Fig. 5 — DRT Isolated DRT 12] MED 
V MA S Мз | ЖЕ Newt Firma 
Surface Mount ЗА J 9999089 мы ll l ЕНЕТІНІ 
B Beet ed e в 
Single Row & Dual ёў í m м 
i š уц ма Keep out zone for standoffs. 
Row Termination Circuit board traces should 
be avoided in this area to 
SPECIFICATIONS: Res. Range: Standard: 220 to 1 Медо. Res. Tolerance: The Bussed RESISTANCE VALUES Bussed & Dual allow the standoff to rest 
and Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Max. Operating Voltage: SRT SRT DRT SRT DRT Terminator Isolated directly on the PCB 
25V not to exceed rated power Temp. Coefficient: Standard: +200 РРМ/“С Dielectric Bussed Bussed Bussed Isolated Isolated Schematic Schematic SRT | 0.76 | 
Strength: 100 VAC. Operating Temp. Range: -55°C to 125°С In-line Surface Mount 9 Term. 10 Term. | 16,18,20,24Term. 8,10,12 Term. |24Term. |@25°%Ç  .12w 24w 127 
Resistor Networks: • High density packaging * Low profile “ Input/outputs available: 100 1К 10K 1K 1К 47K 29 100 33K 22 @т70°С өш 16и ШІ 
Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, 9, 10, 12 • Solder е Б k: 
coated pads • Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning 560 22K 22K| 33K 10К 100К 33 ІК 47K L. 
* 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements 680 47K 100K | 10K 47 22K 10K All values listed in ohms РАВ 
Я Мо. of| No. of | Dim. (mm) Res. Pwr. Rating | Digi-Keyt Bulk Pricing Tape & Reel* 
DRT Solder Coated Pin#1 Рап # & Date Code Fig. Term. Res. | А B | (mW@70°C) | PartNo. 1 10 100 | Size | Pricing 
ID mark 1 9 8 13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000 | 871.00 
XXXXXXXXXX .03 2 16 14 | 11.81 8.89 80 752-161-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000 | 871.00 
2 18 16 | 13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000 | 871.00 
“Ірі А 2 20 18 | 1435 1143 80 752-201-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000 | 871.00 
51 Rus 2 24 22 | 16.89 13.97 80 752-241-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000, 871.00 
TUE T 3 8 4 11.81 8.89 160 752-083-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000 | 819.00 
T 10 3 10 5 14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000 | 819.00 
1.52 =] F 3 12 6 16.89 13.97 160 752-123-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000 | 819.00 
Solder Coated 4 | 10 | 16 |1435 11.43 80 752-105-220/330BK-ND 270 2160 151.20 | 1000] 936.00 
Ñ 1 10 9 14.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000 | 871.00 
Max. Resistor Power (Not to exceed 5 | 24 | 12 | 16.89 13.97 16 752-243-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000| 819.00 
total network power) 


* For Tape & Reel Part No. change BK to TR t+ For complete part number, substitute the corresponding value from chart above in (value). 


773 SERIES Single-In-Line All Resistance values listed in ohms 


773101 Series (Bussed) 


SPECIFICATIONS: • Resistance Tolerance: 2% “ Maximum Operating Voltage: 100/06 2454 |- ГА | 773061 Series (Bussed) 773083 Series (Isolated) Value (Code) | Value (Code) 
* Temperature Coefficient: +100 РРМ/°С>500, +200 PPM/°C<50Q “ Dielectric po^ Value (Code) Value (Code) EXER JL a 
Withstand Voltage: 200VDC • Operating Temperature Range: -55°C to 125°C • Re- + Value (Code) | Маше (Code) ^ ^ 22(220) | 1202) — 47 (470) 2.7K (272) 
sistance Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and -3 Schematic = .20 Watts 30 ШЕЛЕГІН ттл й 100 (101) 3.3K (332) 
адна О EIRO) ие dee EB) 120 (121) 47K (472) 
FEATURES: * Low cost * High reliability cermet resistors * 2% standard resistor toler- Goer. Б Susana pad 220 (221) 10K (103) 33 (330) 2.2K (222) 220 (221 AK (512 
ance • Laser marking for permanent identification • High temperature solder * Low profile steel leads 270 (271) 20K (203) 47 (470) 2.7K (272) (221) 54K (512) 
330 (331) 33K (333) 51 (510) 3.3K (332) ШҮ) ПО) 
Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated 1.5K (152) | 100К(104) 100 (101) | 47K(472) 9008) EE 
2.7K (272) 120 (121) 10K (103) (102) (333) 
150 (151) 15K (153) 1.5K (152) 1MEG (105) 
Bede А 180 (181) 20K (203) 2.2K (222) 
773063 Series (Isolated) 220 (221) 22K (223) 
270 (271 33K (333 
Value (Code) | Value (Code) | 256 c 20 773103 Series (Isolated) 
— — - — — 560 (561) 10K (103) 
_ | No. of | No. of |Dim. “А” Res. Pur. Rating | Digi-Key* Pricing 1K (102) 220K (224) 470 ү) MK i Value (Code) | Value (Code) 
Fig.| Pins | Res. | (mm) (mWG70*C) | Part No. 1 10 100 1,000 2.2K (222) 1MEG (105) 33 (330) 10K (103) 
1 6 5 15.55 100 773061(Code)-ND 35 278 1850 9250 400 (101) at ИЗ) 
2 6 3 15.55 200 773063(Code)-ND 35 2.78 18.50 92.50 Я 773085 Series (Dual Term) 
1| 8 7 20.65 100 773081 (Code)-ND 46 360 2400 12000 773081 Series (Bussed) — 470 (471) 100K (104) 
2 8 4 20.65 200 773083(Code)-ND 46 360 24.00 12000 Value (Code) | Value (Code) 560 (561) 220K (224) 
3 | 8 12 | 20.65 100 773085(Code)/(Code)-ND 97 765 5100 255.00 | 1505) | 1K(02 — 220/330 (221/331) 1.5К (152) 
1 9 8 23.15 100 773091(Code)-ND 71 5.63 37.50 187.50 180 (181 47К (472 ñ р 
1| 10 9 25.65 100 773101(Code)-ND 57 450 3000 150.00 270 с) 10K i e 773091 Series (Bussed) 773105 Series (Dual Term) 
2 10 5 25.65 200 773103(Code)-ND 57 4.50 30.00 150.00 330 (331) 47K (473) Value (Code) Value (Code) 
3 10 16 25.65 100 773105(Code)/(Code)-ND 1.22 9.60 64.00 320.00 470 (471) 100K (104) 27 (270) —À 
*For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code). 510 (511) 10K (103) ( ) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1179 


CTS 


Resistor Networks 


OVER 1,500 
VALUES AVAILABLE 


750 SERIES 


Single-In-Line 


АЯ у 
part number 6.15 
1 CTSdae 10] у. 


Solid ceramic networks аге more efficient because they орегаіе аі 
lower temperatures. This translates into long term reliability in a 
resistor network. 

Specifications: 

Ф Resistance Values: 220 through 1 Медо • Resistance 
Tolerance: +2% * Temperature Coefficient: +100PPM/°C typical 
Features: 

e Low-profile construction * Excellent power dissipation * High 
reliability * Alumina substrate 


766/767 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


5.99 (4766) 
7.62 (#767) 


"3.91 (#766) 


е Bate code | _5.59 (#767) 


1:20 ТТТ 


r 
81 


p 

-- 

09-82 
Insulation coating 
applied on 
two surfaces 


51-і 155 
Y 


азы. L на 
127 


Thin cover coating generates higher power ratings. Thin proprietary 
cover protection keeps resistors near the surface, allowing the 
alumina substrate to act as a heat sink. That means higher power 
ratings than molded networks. 


Specifications: 
* Resistance Values: 220 through 1 Медо * Resistance 
Tolerance: +2%. • Temperature Coefficient: +100PPM/°C typical 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 


Rm 
E 
4.95 


p? 
i |- 2.54 | bee 


1.24 vis 51 


Standard Products 770 series is available in 6, 8, and 10 pin sizes, 
and in many available resistance values. 

Specifications: 

* Resistance Values: 220 through 1 Медо * Resistance 
Tolerance: +2% * Temperature Coefficient: +100PPM/°C typical 
Features: 


* High reliability resistors * Low-profile construction * .100" lead 
spacing * High reliability « Alumina substrate 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


M 0.20 


EM 


0.81 


ovg. 
>| 


Insulation coating 
applied on two surfaces 


Medium body, small outline products. Low profile — board to network 
clearance of 0.005"/0.010". 


Specifications: 

* Resistance Range: Standard: 100 to 1MegQ * Resistance 
Tolerance: Standard: +2% ог 0.50 (whichever is greater) * Max. 
Operating Voltage: 50V not to exceed rated power * Temp. 
Coefficient: Standard: 1000 to 1 Медо +100PPM/°C typical, 109 to 
990 +200PPM/°C typical * Operating Temp. Range: -55°C to 125°C 
* Dielectric Strength: 100VAC 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


760/761 SERIES 


Dual-In-Line 


vm 


48-і 


Requires 30% less board space than molded networks of the same 
power rating. 


Specifications: 

* Resistance Range: 220 through 1 Медо • Resistance 
Tolerance: Standard: +2% • Max. Operating Voltage: 50V not to 
exceed rated power * Temp. Coefficient: 1000 through 1 MegQ 
+100PPM/°C typical, Below 1000. +200PPM/°C typical * Operating 
Temp. Range: -55%С to 125°С * Storage Temp. Range: 
—55°С to 125°C • Dielectric Strength: 100V 


Fig. 1 - Bussed 


Fig. 2 - Isolated 


Fig. 5 - Isolated 


ШІП 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


Isolated and Bussed Circuits 750 and 770 SERIES 760/761 SERIES 766/767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits 
22 56 180 470 A2K 33K 82K 22K 68K 220K 680K 81/130 180/390 180/390 
27 68 200 510 15K 39K 10 27K 82K 270K 820K 121/195 220/270 220/330 
33 82 220 560 18K 47K 12K 33K 100K 330K 1Meg 162/260 220/330 330/390 
39 100 270 680 2K 51K 15K 39K 120K зоок 180/390 330/390 330/470 
47 120 330 820 22K 5.6K 18K 47K 10 470K 220/330 680/1.5K 
51 150 390 1K 27K 68K 20K 56K 180K 560K 330/390 1.5K/3.3K 
Resistor Resistor 
Dim. | Power Dim.| Power 
No. of | No. of} “A” Rating Digi-Key* Pricing b " “А” i igi-Key* ісі 
Series| Fig. | Pins | Res. | (mm)|(mW@70°C)| Part No. 10000010 10900 | | series Fig. ERE бай mine Dig Key es 4,000 
1 6 | 5 |1468| 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 6243 454.00 
1 8 7 |1976 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 7205 52400 4 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 42120 
1 | 10 | 9 [2484| 250 750-101-R(Value)-ND 125 10.92 8580 62400 4 | 16 | 15 | 991 80 766-161-R(Value)-ND 122 972 6804 42120 
т | 2 | 8 | 3 M6 40 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 6243 454.00 we 5 | 4 7 |864 160 766-143-R(Value)-ND 122 972 68.04 421.20 
2 | 8 | 4 [1976] 400 750-83-R(Value)-ND 105 917 7205 524.00 5 | 16 | 8 |99 160 766-163-R(Value)-ND 122 972 68.04 42120 
2 | 10 | 5 [гава] 400 750-103-R(Value)-ND — 125 1092 8580 62400 & | (4 24 | 864 80 766-145-R(Valu-ND — 143 1140 7980 49400 
з | 8 | 12 [1976] 250 750-85-R(Value)-ND 141 1236 97.08 706.00 s Іран Б 80 766-165-R(Value)-ND — 143 1140 7980 49400 
3 | 10 | 16 |24841 250 750-105-R(Value)-ND 170 1491 117.15 852.00 d : š | й 
1 6 | 5 [1519] 100 770-61-R(Value)-ND 21 176 1320 88.00 4 | 14 | 18 | 991 100 767-141-R(Value)-ND 56 525 3675 227.50 
1 8 | 7 12027) 100 770-81-R(Value)-ND 28 236 1770 11800 4 | 16 | 15 [паві — 100 767-161-R(Value)-ND 56 525 3675 227.50 
1 | 10 | 9 12535 100 770-101-R(Value)-ND 30 263 20.63 15000 5nd |7 [991 200 767-143-R(Valuc)-ND. % 525 3675 22750 
2 | 6 | з [1519] 200 770-63-R(Value)-ND 21 176 1320 88.00 767 
78 | 5 | a | 4 [2027] 200 770-83-R(Value)-ND. 28 236 1770 11800 5 | 16 | 8 |1118| 200 767-163-R(Value)-ND 66 525 3675 22750 
2 10 | 5 |2555 200 770-103-R(Value)-ND 30 263 2063 150.00 6 14 | 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)-ND лі 564 3948 24440 
3 8 12 |2027 100 770-85-R(Value)-ND 57 4.84 36.30 242.00 6 16 28 [11.18 100 767-165-R(Value)-ND Лі 5.64 3948 24440 
3 | 10 | 16 |2535| 100 770-105-R(Value)-ND 54 476 3740 272.00 ME ранна ps ba Y БЕ PRET а MAS aom 
а | 14 | аз [1905] — 150 | 760-i-R(Value)-ND 98 813 6825 42250 à ie ав qas] -isd та É и pn a eee 5. 
4 | 16 | 15 |2159| 150 761-1-R(Value)-ND 100 916 8325 49950 : ; E - ; 
760/ 5 | 14 | 7 | 19.05] 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 6825 42250 yg | 9 | 4 | 7 |99 130 768-143-R(Value)-ND (66 525 3675 227.50 
7683 | 5 16 | 8 [21.59 300 761-3-R(Value)-ND 100 9.16 8325 499.50 5 16 8 | 11.18 150 768-163-R(Value)-ND 86 525 3675 22750 
6 | 14 | 24 |1905| 150 760-5-R(Value)-ND 135 11.28 9471 586.30 6 | 14 | 24 | 991 130 768-145-R(Value)-ND лі 564 3948 24440 
6 | 16 | 28 [2159] 150 761-5-R(Value)-ND 138 12.60 11475 688.50 6 | 16 | 28 |1118| 150 768-165-R(Value)-ND лі 564 3948 24440 


* For complete part number, substitute the corresponding value from above chart in (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


* Compatible with automatic insertion equipment * Copper 
leads for excellent heat dissipation * High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C • Trifurcated Krimp-Joint™ lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 100V. * Temp. Coefficient 
of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, below 
500: +250ppm°C. • Operating Temperature: -55°C to 
+125°C 

Environmental Characteristics: 

* Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

* Flammability: Conforms to UL94V-0 • Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate “ Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% * Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 
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Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


e Standard Е.1.А. (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°С. 

Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 50V * Temp. Coefficient of 
Resistance: 500 and above: +100ppm/°C; below 500: 
+250ppm°C “ Operating Temperature: -55°C to +125°C 
Environmental Characteristics: 

* Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum. 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

* Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% “ Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 


7.62 Е 


5.59 


43008 Series 
43068, 4308R and 43108 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


* Low profile provides compatibility with DIPs * Compatible 
with automatic insertion equipment * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C * Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 100V • Temp. Coefficient of 
Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C; below 500: 
+250ppm°C * Operating Temp.: -55°C to +125°C • Power 
Rating: Derate to zero power from + 70°C to +125°C 
Environmental Characteristics: 

* Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

* Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 50 ohms «1 ohms; Above 50 
ohms +2% * Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 
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4600Х Series 
4606Х, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


* Low Profile is compatible with DIPs • High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°С 

Electrical Characteristics: 

“Мах. Operating Voltage: 100V * Temp. Coefficient of 
Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, below 500: 
+250ppm°C * Operating Temperature: -55°C to 
+125°C 

Environmental Characteristics: 

* Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

* Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

• Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% “ Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 
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Resistance Values (001 апа 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Value (Code) Value (Code) 


All values 
listed in ohms. 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Resistance Values (003) 
Dual Terminator Circuits 


Code (Value) 


.48 


All values 
listed in ohms. 


Code (Value) 


2.54 


1 
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Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Code (Value) 


Code (Value) 


Code (Value) 


Code (Value) 


Resistance Values (004) 
Dual Terminator Circuits 


Code (Value) 


22 (220) 220 (221) 2K (202 
270 (271) 2.2K (222 
330 (331) 2.7K (272 
390 (391) 3.3K (332 
470 (471) 3.9K (392 
560 (561) 4.7K (472 


) 18K (183) 
) 
) 
) 
| 

680 (681) 5.6K (562) 
) 
) 
) 
) 
) 


20K (203) 
22K (223) 
27K (273) 
33K (333) 
39K (393) 
47K (473) 
820 (821) 6.8K (682 ( 
8.2K (822 ( 
10K (103 ( 
12K (123 ( 
15K (153 ( 


56K (563) 
68K (683) 
82K (823) 
100K (104) 
120K (124) 


100 (101 
120 (121 
150 (151 
180 (181 


Fig. 2 — Bussed 


150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


Fig. 3 - Dual Term 


36 


180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


16. 9 


Fig. 4 — Dual Term 


22 (220) 
27 (270) 
33 (330) 
39 (390) 
47 (470) 
56 (560) 
68 (680) 
82 (820) 

100 (101) 

120 (121) 

150 (151) 

180 (181) 


220 (221) 
270 (271) 
330 (331) 
390 (391) 
470 (471) 
560 (561) 
680 (681) 
820 (821) 

1K (102) 
1.2K (122) 
1.5K (152) 
1.8K (182) 


Fig. 5 — Isolated 


2K (202) 18| 
2.2K (222) 20 
2.7K (272) 22 
3.3K (332) 27 
3.9K (392) 33 
4.7K (472) 39 
5.6K (562) 47 
6.8K (682) 56 
8.2K (822) 68 
10K (103) 82 
12К (123) | 100 
15К (153) | 120 


K (183) 
K (203) 
K (223) 
K (273) 
K (333) 
K (393) 
K (473) 
K (563) 
K (683) 
K (823) 
K (104) 
K (124) 


150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


Fig. 6 — Bussed 


160/240 (161/241) 
180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


Fig. 7 — Dual Term 
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Element 
Power 
No. of No. of Dim. “A” Rating Digi-Key* Pricing Bourns* 
Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) | Part No. a 10 50 100 500 1,000 Part No. 
1 16 8 21.97 .25 4116R-1-(Code)-ND .60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 4116R-1-(Code) 
4100 2 16 15 21.97 .125 4116R-2-(Code)-ND .60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 4116R-2-(Code) 
3 16 28 21.97 .125 4116R-3-(Code)/(Code)-ND 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 4116R-3-(Code)/(Code) 
6 6 5 14.83 .20 4306R-1-(Code)-ND 47 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 4306R-101-(Code) 
5 6 3 14.83 .30 4306R-2-(Code)-ND 47 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 4306R-102-(Code) 
РА 6 8 14.83 .20 4306R-4-(Code)/(Code)-ND 67 5.89 24.70 42.22 175.93 296.00 4306R-104-(Code)/(Code) 
6 8 7 19.91 .20 4308R-1-(Code)-ND .54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 4308R-101-(Code) 
4300 5 8 4 18.91 130 4308R-2-(Code)-ND .54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 4308R-102-(Code) 
7 8 12 19.91 .20 4308R-4-(Code)/(Code)-ND 74 6.51 27.30 46.67 194.44 327.00 4308R-104-(Code)/(Code) 
6 10 9 24.99 .20 4310R-1-(Code)-ND :65 5.74 24.05 41.11 171.30 288.00 4310R-101-(Code) 
5 10 5 24.99 .30 4310R-2-(Code)-ND .65 5.74 24.05 41.11 171.30 288.00 4310R-102-(Code) 
РА 10 16 24.99 .20 4310R-4-(Code)/(Code)-ND .88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 4310R-104-(Code)/(Code) 
6 6 5 15.19 .20 4606X-1-(Code)-ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-101-(Code) 
5 6 3 15.19 130 4606X-2-(Code)-ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-102-(Code) 
7 6 8 15.19 .20 4606X-4-(Code)/(Code)-ND 53 4.65 19.50 33.33 138.89 233.00 4606X-104-(Code)/(Code) 
6 8 7 20.27 .20 4608X-1-(Code)-ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-101-(Code) 
4600 5 8 4 20.27 .30 4608X-2-(Code)-ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-102-(Code) 
EA 8 12 20.27 .20 4608X-4-(Code)/(Code)-ND .63 5.58 23.40 40.00 166.67 280.00 4608X-104-(Code)/(Code) 
6 10 9 25.35 .20 4610X-1-(Code)-ND .39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 4610X-101-(Code) 
5 10 5 25.35 .30 4610X-2-(Code)-ND 139 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 4610X-102-(Code) 
7 10 16 25.35 .20 4610X-4-(Code)/(Code)-ND 70 6.20 26.00 44.44 185.19 311.00 4610X-104-(Code)/(Code) 
1 16 8 12.45 .160 4816P-1-(Code)-ND 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T01-(Code) 
4800 2 16 15 12.45 .080 4816P-2-(Code)-ND 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T02-(Code) 
4 16 28 12.45 .080 4816P-3-(Code)/(Code)-ND 1.75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 4816P-T03-(Code)/(Code) 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Value. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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жал» Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 


Murata Electronics 
PV36 Series Features: • 25-turns, cermet, square, 9.5mm package * Compatible with ultrasonic Specifications: • Power Rating: 0.5W (70°C) • Soldering Method: Flow/Soldering Iron 


cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation • RoHS Compliant * Number of Turns: 25 * TCR (ppm/°C): +100 Dim. in mm 


2 (Wiper) 2 (Wiper) 2 (Wiper) 2 (Wiper) 


1Ww-3 1-WW-3 ; TWIWS MA 
Clockwise — Clockwise 512. Clockwise — Clockwise— 512. Clockwise -- 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Оһтѕ| PartNo. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2929-ND | PV36Z100C01B00 | 490-2853-ND PV36P100C01B00 490-2891-ND | PV36X100C01B00 | 490-2910-ND | PV36Y100C01B00 | 490-2872-ND | PV36W100C01B00 85 78 55 
20 | 490-2935-ND | PV36Z200C01B00 | 490-2859-ND PV36P200C01B00 490-2897-ND | PV36X200C01B00 | 490-2916-ND | PV36Y200C01B00 | 490-2878-ND | PV36W200C01B00 85 48 55 
50 | 490-2943-ND | Рузб2500С01800 | 490-2867-ND PV36P500C01B00 490-2905-ND | PV36X500C01B00 | 490-2924-ND | PV36Y500C01B00 | 490-2886-ND | PV36W500C01B00 85 78 55 
100 | 490-2930-ND | PV36Z101C01B00 | 490-2854-ND PV36P101C01B00 490-2892-ND | PV36X101C01B00 | 490-2911-ND | PV36Y101C01B00 | 490-2873-ND | PV36W101C01B00 85 48 55 
200 | 490-2936-ND | PV36Z201C01B00 | 490-2860-ND PV36P201C01B00 490-2898-ND | PV36X201C01B00 | 490-2917-ND | PV36Y201C01B00 | 490-2879-ND | PV36W201C01B00 85 78 55 
500 | 490-2944-ND | PV36Z501C01B00 | 490-2868-ND PV36P501C01B00 490-2906-ND | PV36X501C01B00 | 490-2925-ND | PV36Y501C01B00 | 490-2887-ND | PV36W501C01B00 85 78 55 
1K | 490-2931-ND | PV36Z102C01BOO | 490-2855-ND PV36P102C01B00 490-2893-ND | PV36X102C01B00 | 490-2912-ND | PV36Y102C01B00 | 490-2874-ND | PV36W102C01B00 85 78 55 
2K | 490-2937-ND | PV362202C01B00 | 490-2861-ND PV36P202C01B00 490-2899-ND | PV36X202C01B00 | 490-2918-ND | PV36Y202C01B00 | 490-2880-ND | PV36W202C01B00 85 78 55 
5K | 490-2945-ND | PV36Z502C01B00 | 490-2869-ND PV36P502C01B00 490-2907-ND | PV36X502C01B00 | 490-2926-ND | PV36Y502C01B00 | 490-2888-ND | PV36W502C01B00 85 78 55 
10K | 490-2932-ND | PV36Z103C01B00_ | 490-2856-ND PV36P103C01B00 490-2894-ND | PV36X103C01B00 | 490-2913-ND | PV36Y103C01B00 | 490-2875-ND | PV36W103C01B00 85 78 55 
20K | 490-2938-ND | PV36Z203C01B00 | 490-2862-ND PV36P203C01B00 490-2900-ND | PV36X203C01B00 | 490-2919-ND | PV36Y203C01B00 | 490-2881-ND | PV36W203C01B00 85 78 55 
25K | 490-2941-ND | PV36Z253C01B00 | 490-2865-ND PV36P253C01B00 490-2903-ND | PV36X253C01B00 | 490-2922-ND | PV36Y253C01B00 | 490-2884-ND | PV36W253C01B00 85 78 55 
50K | 490-2946-ND | PV36Z503C01B00 | 490-2870-ND PV36P503C01B00 490-2908-ND | PV36X503C01B00 | 490-2927-ND | PV36Y503C01B00 | 490-2889-ND | PV36W503C01B00 85 78 55 
100К | 490-2933-ND | PV36Z104C01BOO | 490-2857-ND PV36P104C01B00 490-2895-ND | PV36X104C01B00 | 490-2914-ND | PV36Y104C01B00 | 490-2876-ND | PV36W104C01B00 85 48 55 
200K| 490-2939-ND | PV36Z204C01B00 | 490-2863-ND PV36P204C01B00 490-2901-ND | PV36X204C01B00 | 490-2920-ND | PV36Y204C01B00 | 490-2882-ND | PV36W204C01B00 85 78 55 
250К | 490-2942-ND | PV36Z254C01B00 | 490-2866-ND PV36P254C01B00 490-2904-ND | PV36X254C01B00 | 490-2923-ND | PV36Y254C01B00 | 490-2885-ND | PV36W254C01B00 85 78 55 
500К | 490-2947-ND | PV36Z504C01BOO | 490-2871-ND PV36P504C01B00 490-2909-ND | PV36X504C01B00 | 490-2928-ND | PV36Y504C01B00 | 490-2890-ND | PV36W504C01B00 85 78 55 
1M | 490-2934-ND | PV36Z105C01BOO | 490-2858-ND PV36P105C01B00 490-2896-ND | PV36X105C01B00 | 490-2915-ND | PV36Y105C01B00 | 490-2877-ND | PV36W105C01B00 85 78 55 
2M | 490-2940-ND | PV36Z205C01BOO | 490-2864-ND PV36P205C01B00 490-2902-ND | PV36X205C01B00 | 490-2921-ND | PV36Y205C01B00 | 490-2883-ND | PV36W205C01B00 85 78 55 
PV37 Series Features: * High Resolution, 12-turns cermet * Small size * Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.25 (85°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 
cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation • RoHS Compliant * Number of Turns: 12 * TCR (ppm/°C): +100 
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Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2948-ND | PV37P100C01B00 | 490-2986-ND PV37X100C01B00 490-3024-ND | PV37Z100C01B00 490-2967-ND | PV37W100C01B00 | 490-3005-ND | PV37Y100C01B00 1.61 146 1.03 
20 | 490-2954-ND | PV37P200C01B00 | 490-2992-ND PV37X200C01B00 490-3030-ND | PV37Z200C01B00 490-2973-ND | PV37W200C01B00 | 490-3011-ND | PV37Y200C01B00 1.61 146 1.03 
50 | 490-2962-ND | PV37P500C01B00 | 490-3000-ND PV37X500C01B00 490-3038-ND | PV37Z500C01B00 490-2981-ND | PV37W500C01B00 | 490-3019-ND | PV37Y500C01B00 1.61 146 1.03 
100 | 490-2949-ND | PV37P101C01B00 | 490-2987-ND PV37X101C01B00 490-3025-ND | PV37Z101C01B00 490-2968-ND | PV37W101C01B00 | 490-3006-ND | PV37Y101C01B00 1.61 146 1.03 
200 | 490-2955-ND | PV37P201C01B00 | 490-2993-ND PV37X201C01B00 490-3031-ND | PV37Z201C01B00 490-2974-ND | PV37W201C01B00 | 490-3012-ND | PV37Y201C01B00 1.61 146 1.03 
500 | 490-2963-ND | PV37P501C01B00 | 490-3001-ND PV37X501C01B00 490-3039-ND | PV37Z501C01B00 490-2982-ND | PV37W501C01B00 | 490-3020-ND | PV37Y501C01B00 1.61 146 1.03 
1K | 490-2950-ND | PV37P102C01B00 | 490-2988-ND PV37X102C01B00 490-3026-ND | PV37Z102C01B00 490-2969-ND | PV37W102C01B00 | 490-3007-ND | PV37Y102C01B00 1.61 146 1.03 
2K | 490-2956-ND | PV37P202C01B00 | 490-2994-ND PV37X202C01B00 490-3032-ND | PV37Z202C01B00 490-2975-ND | PV37W202C01B00 | 490-3013-ND | PV37Y202C01B00 1.61 146 1.03 
5K | 490-2964-ND | PV37P502C01B00 | 490-3002-ND PV37X502C01B00 490-3040-ND | PV37Z502C01B00 490-2983-ND | PV37W502C01B00 | 490-3021-ND | PV37Y502C01B00 1.61 1.46 1.03 
10K | 490-2951-ND | PV37P103C01B00 | 490-2989-ND PV37X103C01B00 490-3027-ND | PV37Z103C01B00 490-2970-ND | PV37W103C01B00 | 490-3008-ND | PV37Y103C01B00 1.61 1.46 1.03 
20K | 490-2957-ND | PV37P203C01B00 | 490-2995-ND | Pv37x203coiBo0 | 490-3033-ND | РУ377203С01800 | 490-2976-ND | PV37W203C01B00 | 490-3014-ND | PV37Y203C01B00 1.61 146 1.08 
25K | 490-2960-ND | PV37P253C01B00 | 490-2998-ND PV37X253C01B00 490-3036-ND | PV37Z253C01B00 490-2979-ND | PV37W253C01B00 | 490-3017-ND | PV37Y253C01B00 1.61 146 1.03 
50K | 490-2965-ND | PV37P503C01B00 | 490-3003-ND PV37X503C01B00 490-3041-ND | PV37Z503C01B00 490-2984-ND | PV37W503C01B00 | 490-3022-ND | PV37Y503C01B00 1.61 146 1.03 
100К | 490-2952-ND | PV37P104C01B00 | 490-2990-ND PV37X104C01B00 490-3028-ND | PV37Z104C01B00 490-2971-ND | PV37W104C01B00 | 490-3009-ND | PV37Y104C01B00 1.61 1.46 1.03 
200K | 490-2958-ND | PV37P204C01B00 | 490-2996-ND PV37X204C01B00 490-3034-ND | PV37Z204C01B00 490-2977-ND | PV37W204C01B00 | 490-3015-ND | PV37Y204C01B00 1.61 146 1.03 
250K | 490-2961-ND | PV37P254C01B00 | 490-2999-ND PV37X254C01B00 490-3037-ND | PV37Z254C01B00 490-2980-ND | PV37W254C01B00 | 490-3018-ND | PV37Y254C01B00 1.61 1.46 1.03 
500K | 490-2966-ND | PV37P504C01B00 | 490-3004-ND PV37X504C01B00 490-3042-ND | PV37Z504C01B00 490-2985-ND | PV37W504C01B00 | 490-3023-ND | PV37Y504C01B00 1.61 1.46 1.03 
1M | 490-2953-ND | PV37P105C01B00 | 490-2991-ND PV37X105C01B00 490-3029-ND | PV37Z105C01B00 490-2972-ND | PV37W105C01B00 | 490-3010-ND | PV37Y105C01B00 1.61 1.46 1.03 
2M | 490-2959-ND | PV37P205C01B00 | 490-2997-ND PV37X205C01B00 490-3035-ND | PV37Z205C01B00 490-2978-ND | PV37W205C01B00 | 490-3016-ND | PV37Y205C01B00 1.61 1.46 1.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Murata Electronics 


шо» — Sealed Single-Turn Trimmer Potentiometers - PVC6 Series 


tn Electronics 


Features: * Enlarged rotor provides superior adjustability * 11-scales are easy to see adjustment position * Colored rotor provides superior adjustability « Funnel shaped 
rotor allows for in-process automatic adjustment and it provides superior adjustability * ROHS Compliant 


Specifications: • Power Rating: 0.5 (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number of Turns: 1 (240° + 5°) * TCR (ppm/°C): + 100 


Dim in mm 
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Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 490-2692-ND PVC6A100C01B00 490-2715-ND PVC6D100C01B00 490-2807-ND PVC6M100C01B00 1.05 79 71 
20 490-2698-ND PVC6A200C01B00 490-2721-ND PVC6D200C01B00 490-2813-ND PVC6M200C01B00 1.05 79 71 
25 490-2704-ND PVC6A250C01B00 490-2727-ND PVC6D250C01B00 490-2819-ND PVC6M250C01B00 1.05 79 41 
50 490-2709-ND PVC6A500C01B00 490-2732-ND PVC6D500C01B00 490-2824-ND PVC6M500C01B00 1.05 79 41 
100 490-2693-ND PVC6A101C01B00 490-2716-ND PVC6D101C01B00 490-2808-ND PVC6M101C01B00 1.05 79 71 
200 490-2699-ND PVC6A201C01B00 490-2722-ND PVC6D201C01B00 490-2814-ND PVC6M201C01B00 1.05 79 41 
250 490-2705-ND PVC6A251C01B00 490-2728-ND PVC6D251C01B00 490-2820-ND PVC6M251C01B00 1.05 79 41 
500 490-2710-ND PVC6A501C01B00 490-2733-ND PVC6D501C01B00 490-2825-ND PVC6M501C01B00 1.05 79 41 
1K 490-2694-ND PVC6A102C01B00 490-2717-ND PVC6D102C01B00 490-2809-ND PVC6M102C01B00 1.05 79 41 
2K 490-2700-ND PVC6A202C01B00 490-2723-ND PVC6D202C01B00 490-2815-ND PVC6M202C01B00 1.05 79 71 
2.5K 490-2706-ND PVC6A252C01B00 490-2729-ND PVC6D252C01B00 490-2821-ND PVC6M252C01B00 1.05 79 ЕД! 
5K 490-2711-ND PVC6A502C01B00 490-2734-ND PVC6D502C01B00 490-2826-ND PVC6M502C01B00 1.05 79 ara 
10K 490-2695-ND PVC6A103C01B00 490-2718-ND PVC6D103C01B00 490-2810-ND PVC6M103C01B00 1.05 79 M 
20K 490-2701-ND PVC6A203C01B00 490-2724-ND PVC6D203C01B00 490-2816-ND PVC6M203C01B00 1.05 79 a 
25K 490-2707-ND PVC6A253C01B00 490-2730-ND PVC6D253C01B00 490-2822-ND PVC6M253C01B00 1.05 79 71 
50К 490-2712-ND PVC6A503C01B00 490-2735-ND PVC6D503C01B00 490-2827-ND PVC6M503C01B00 1.05 .79 КА 
100K 490-2696-ND PVC6A104C01B00 490-2719-ND PVC6D104C01B00 490-2811-ND PVC6M104C01B00 1.05 .79 71 
200К 490-2702-ND PVC6A204C01B00 490-2725-ND PVC6D204C01B00 490-2817-ND PVC6M204C01B00 1.05 79 a 
250K 490-2708-ND PVC6A254C01B00 490-2731-ND PVC6D254C01B00 490-2823-ND PVC6M254C01B00 1.05 79 лї 
500К 490-2713-ND PVC6A504C01B00 490-2736-ND PVC6D504C01B00 490-2828-ND PVC6M504C01B00 1.05 .79 71 
1M 490-2697-ND PVC6A105C01B00 490-2720-ND PVC6D105C01B00 490-2812-ND PVC6M105C01B00 1.05 79 71 
2M 490-2703-ND PVC6A205C01B00 490-2726-ND PVC6D205C01B00 490-2818-ND PVC6M205C01B00 1.05 79 T 
5M 490-2714-ND PVC6A505C01B00 490-2737-ND PVC6D505C01B00 490-2829-ND PVC6M505C01B00 1.05 .79 41 
Side Adjust 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 

Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 490-2738-ND PVC6E100C01B00 490-2761-ND PVC6G100C01B00 490-2784-ND PVC6H100C01B00 490-2830-ND PVC60100C01B00 1.05 79 A 
20 490-2744-ND PVC6E200C01B00 490-2767-ND PVC6G200C01B00 490-2790-ND PVC6H200C01B00 490-2836-ND PVC60200C01B00 1.05 79 41 
25 490-2750-ND PVC6E250C01B00 490-2773-ND PVC6G250C01B00 490-2796-ND PVC6H250C01B00 490-2842-ND PVC60250C01B00 1.05 79 FA! 
50 490-2755-ND PVC6E500C01B00 490-2778-ND PVC6G500C01B00 490-2801-ND PVC6H500C01B00 490-2847-ND PVC60500C01B00 1.05 79 41 
100 490-2739-ND PVC6E101C01B00 490-2762-ND PVC6G101C01B00 490-2785-ND PVC6H101C01B00 490-2831-ND PVC60101C01B00 1.05 79 71 
200 490-2745-ND PVC6E201C01B00 490-2768-ND PVC6G201C01B00 490-2791-ND PVC6H201C01B00 490-2837-ND PVC60201C01B00 1.05 79 71 
250 490-2751-ND PVC6E251C01B00 490-2774-ND PVC6G251C01B00 490-2797-ND PVC6H251C01B00 490-2843-ND PVC60251C01B00 1.05 79 71 
500 490-2756-ND PVC6E501C01B00 490-2779-ND PVC6G501C01B00 490-2802-ND PVC6H501C01B00 490-2848-ND PVC60501C01B00 1.05 79 71 
1K 490-2740-ND PVC6E102C01B00 490-2763-ND PVC6G102C01B00 490-2786-ND PVC6H102C01B00 490-2832-ND PVC60102C01B00 1.05 79 71 
2K 490-2746-ND PVC6E202C01B00 490-2769-ND PVC6G202C01B00 490-2792-ND PVC6H202C01B00 490-2838-ND PVC60202C01B00 1.05 79 71 
2.5K 490-2752-ND PVC6E252C01B00 490-2775-ND PVC6G252C01B00 490-2798-ND PVC6H252C01800 490-2844-ND PVC6Q252C01B00 1.05 79 n 
5K 490-2757-ND PVC6E502C01B00 490-2780-ND PVC6G502C01B00 490-2803-ND PVC6H502C01B00 490-2849-ND PVC60502C01B00 1.05 79 КА] 
10K 490-2741-ND PVC6E103C01B00 490-2764-ND PVC6G103C01B00 490-2787-ND PVC6H103C01B00 490-2833-ND PVC6Q103C01B00 1.05 79 41 
20K 490-2747-ND PVC6E203C01B00 490-2770-ND PVC6G203C01B00 490-2793-ND PVC6H203C01B00 490-2839-ND PVC60203C01B00 1.05 79 41 
25K 490-2753-ND PVC6E253C01B00 490-2776-ND PVC6G253C01B00 490-2799-ND PVC6H253C01B00 490-2845-ND PVC60253C01B00 1.05 79 71 
50K 490-2758-ND PVC6E503C01B00 490-2781-ND PVC6G503C01B00 490-2804-ND PVC6H503C01B00 490-2850-ND PVC6Q503C01B00 1.05 79 41 
100K 490-2742-ND PVC6E104C01B00 490-2765-ND PVC6G104C01B00 490-2788-ND PVC6H104C01B00 490-2834-ND PVC6Q104C01B00 1.05 79 41 
200K 490-2748-ND PVC6E204C01B00 490-2771-ND PVC6G204C01B00 490-2794-ND PVC6H204C01B00 490-2840-ND PVC60204C01B00 1.05 79 КА 
250K 490-2754-ND PVC6E254C01B00 490-2777-ND PVC6G254C01B00 490-2800-ND PVC6H254C01B00 490-2846-ND PVC60254C01B00 1.05 79 71 
500К 490-2759-ND PVC6E504C01B00 490-2782-ND PVC6G504C01B00 490-2805-ND PVC6H504C01B00 490-2851-ND PVC60504C01B00 1.05 .79 71 
1M 490-2743-ND PVC6E105C01B00 490-2766-ND PVC6G105C01B00 490-2789-ND PVC6H105C01B00 490-2835-ND PVC60105C01B00 1.05 79 КА 
2M 490-2749-ND PVC6E205C01B00 490-2772-ND PVC6G205C01B00 490-2795-ND PVC6H205C01B00 490-2841-ND PVC60205C01B00 1.05 79 111 
5М 490-2760-ND PVC6E505C01B00 490-2783-ND PVC6G505C01B00 490-2806-ND PVC6H505C01B00 490-2852-ND PVC6Q505C01B00 1.05 79 71 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
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SMD Open Type Trimmer Potentiometers 2mm PVZ2 Series NS 


Murata Electronics 


Features: 


* Gold plated termination achieve a 
high density PCB mounting 


* Cross-shaped driver slot allows | 
for in-process automatic adjust- + q я E : 2 
ment and it provides superior ad- ` = 
justability 


Clockwise — 


* Special resin substrate allow high 
peak temperature for reflow sold- 


ering 
Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 5 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
500 ohm + 30% + 500 490-2041-1-ND 76 1.28 11.18 490-2041-2-ND 75.96/M PVZ2A501A01R00 
1K ohm x 30% + 500 490-2031-1-ND 76 1.28 11.18 490-2031-2-ND 75.96/M PVZ2A102A01R00 
0.1(50°C) Reflow 1 (240°+10°) 2K ohm + 30% + 500 490-2035-1-ND 76 1.28 11.18 490-2035-2-ND 75.96/M PVZ2A202A01R00 
3K ohm + 30% = 500 490-2038-1-ND 76 1.28 11.18 490-2038-2-ND 75.96/M PVZ2A302A01R00 
5K ohm + 30% = 500 490-2042-1-ND 76 1.28 11.18 490-2042-2-ND 75.96/M PVZ2A502A01R00 
10K ohm x 30% = 500 490-2032-1-ND 76 1.28 11.18 490-2032-2-ND 75.96/M PVZ2A103A01R00 
20K ohm = 30% x 500 490-2036-1-ND 76 1.28 11.18 490-2036-2-ND 75.96/M PVZ2A203A01R00 
0.1(50°C) Reflow 1 (240°+10°) 30K ohm = 30% = 500 490-2039-1-ND 76 1.28 11.18 490-2039-2-ND 75.96/M PVZ2A303A01R00 
50K ohm += 30% = 500 490-2043-1-ND 76 1.28 11.18 490-2043-2-ND 75.96/M PVZ2A503A01R00 
100K ohm x 30% = 500 490-2033-1-ND 76 1.28 11.18 490-2033-2-ND 75.96/M PVZ2A104A01R00 
200K ohm + 30% + 500 490-2037-1-ND 76 1.28 11.18 490-2037-2-МО 75.96/М PVZ2A204A01R00 
300K ohm + 30% = 500 490-2040-1-ND 76 1.28 11.18 490-2040-2-ND 75.96/M PVZ2A304A01R00 
915056) Follow 1240210) 500K ohm + 30% + 500 490-2044-1-ND 76 1.28 11.18 490-2044-2-ND 75.96/M PVZ2A504A01R00 
1M ohm + 30% + 500 490-2034-1-ND 76 1.28 11.18 490-2034-2-ND 75.96/M PVZ2A105A01R00 
SMD Open Type Trimmer Potentiometers 3mm PVZ3 Series Bun 
Features: 


* Excellent solderability characteristics are achieved 
via special plating techniques on each termination 

* Specially designed substrate prevents wicking of Т 
flux onto the top of the part body š А E 2 

* Enlarged bottom termination enhance soldering Қ = у 
strength while reducing the necessary land area қ - , ; МАЎ З 
required promoting high-density PCB mounting А р ` йы) Clockwise —» 

* Funnel shaped adjustment slot allows for in-process 
automatic adjustment 

• Standard position of driver plate is adjusted at the 
center 

* Products meets Pb-free 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 5 10 100 Part No. 2,000 Part No. 

200 ohm +30% +500 490-2018-1-ND .55 .94 8.16 490-2018-2-ND 55.42/M PVZ3A201A01R00 

300 ohm +30% +500 490-2023-1-ND 55 94 8.16 490-2023-2-ND 55.42/M PVZ3A301A01R00 

0.1 (50°С) Reflow 1 (230° +10°) 500 ohm +30% x500 490-2027-1-ND .55 94 8.16 490-2027-2-ND 55.42/M PVZ3A501A01R00 
1K ohm +30% +500 490-2014-1-ND 55 94 8.16 490-2014-2-ND 55.42/M PVZ3A102A01R00 

2K ohm +30% +500 490-2019-1-ND .55 .94 8.16 490-2019-2-ND 55.42/M PVZ3A202A01R00 

ЗК ohm +30% +500 490-2024-1-ND 55 94 8.16 490-2024-2-ND 55.42/M PVZ3A302A01R00 

5K ohm +30% +500 490-2028-1-ND .55 .94 8.16 490-2028-2-ND 55.42/M PVZ3A502A01R00 

0.1 (50*C) Reflow 1 (230° x10?) 10K ohm +30% x500 490-2015-1-ND .55 .94 8.16 490-2015-2-ND 55.42/M PVZ3A103A01R00 
20K ohm +30% +500 490-2020-1-ND 55 94 8.16 490-2020-2-ND 55.42/M PVZ3A203A01R00 

30K ohm +30% +500 490-2025-1-ND 55 94 8.16 490-2025-2-ND 55.42/M PVZ3A303A01R00 

50K ohm +30% +500 490-2029-1-ND .55 94 8.16 490-2029-2-ND 55.42/M PVZ3A503A01R00 

100K ohm +30% +500 490-2016-1-ND 55 94 8.16 490-2016-2-ND 55.42/M PVZ3A104A01R00 

0.1 (50°С) Reflow 1 (230° +10°) 200K ohm +30% +500 490-2021-1-ND .55 94 8.16 490-2021-2-ND 55.42/M PVZ3A204A01R00 
300K ohm +30% +500 490-2026-1-ND 55 94 8.16 490-2026-2-ND 55.42/M PVZ3A304A01R00 

500K ohm +30% +500 490-2030-1-ND .55 .94 8.16 490-2030-2-ND 55.42/M PVZ3A504A01R00 

1M ohm +30% +500 490-2017-1-ND 55 94 8.16 490-2017-2-ND 55.42/M PVZ3A105A01R00 

93000) |. “Reflow 173010 2M ohm +30% 2500; 490-2022-1-ND 55 94 8.16 490-2022-2-ND 55.42/М | PVZ3A205A01R00 


Angle Sensing Potentiometer SMD Dust-Proof Type 12mm PVS1 Series Dim. in mm 


Features: 


* Dust-proof construction 

* Compliant to high peak temperature reflow soldering 

* Excellent resistance materials and high reliability wiper achieves 
1M cycles 

* D formation thru-hole rotor enables to select any kind of gear shape 

* Ultra-thin size (2.1mm height) 

* Gold plated terminals without lead 


Total Linearity Effective Rotational Digi-Key Pricing Murata 
Resistance Value (%) Rotational Angle TCR Life Part No. 1 10 100 Part No. 
10k ohm +30% +2 333.3° (Ref.) +500 ppm/°C 1M cycles 490-2400-ND 1.18 10.77 100.40 $V01A103AEA01B00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1184 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Murata Electronics 


Features: 


* Sealed construction protects the internal from dust and liquid, which 


achieves stable performance 


* Driver plate with cross-slot is suitable for automatic adjustment 
* Rotor with large diameter and deep groove improves driver insertion 


* Heat resistance performance enables high temperature peak re-flow 


soldering 


* RoHS Compliant 


помёт 
tn Ele 


“““ SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers 3mm - PVG3 Series 
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1 
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1  Clockwise—- 


Dim. in mm 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape & Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. al 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
10 ohm +20% +250 490-2641-1-ND .80 .68 .59 490-2641-2-ND 399.51 РУСЗА100С01800 
20 ohm +20% +250 490-2647-1-ND .80 .68 .59 490-2647-2-ND 399.51 PVG3A200C01R00 
0.25 (70*C) Reflow 1 (210° +10) 50 ohm +20% +250 490-2653-1-ND .80 .68 .59 490-2653-2-ND 399.51 PVG3A500C01R00 
100 ohm +20% %250 490-2642-1-ND .80 .68 .59 490-2642-2-ND 399.51 PVG3A101C01R00 
200 ohm +20% +100 490-2648-1-ND .80 .68 .59 490-2648-2-ND 399.51 PVG3A201C01R00 
500 ohm +20% +100 490-2654-1-ND .80 .68 .59 490-2654-2-ND 399.51 PVG3A501CO01R00 
1K ohm +20% +100 490-2643-1-ND .80 .68 .59 490-2643-2-ND 399.51 PVG3A102C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 2K ohm +20% +100 490-2649-1-ND .80 .68 .59 490-2649-2-ND 399.51 PVG3A202C01R00 
5K ohm +20% +100 490-2655-1-ND .80 68 .59 490-2655-2-ND 399.51 РУСЗА502С01800 
10K ohm +20% +100 490-2644-1-ND .80 .68 .59 490-2644-2-ND 399.51 PVG3A103C01R00 
20K ohm +20% +100 490-2650-1-ND .80 .68 .59 490-2650-2-ND 399.51 PVG3A203C01 R00 
50K ohm +20% +100 490-2656-1-ND .80 .68 .59 490-2656-2-ND 399.51 PVG3A503C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 100K ohm +20% +100 490-2645-1-ND .80 .68 .59 490-2645-2-ND 399.51 PVG3A104C01R00 
200K ohm +20% +100 490-2651-1-ND .80 .68 .59 490-2651-2-ND 399.51 PVG3A204CO01R00 
500K ohm +20% +100 490-2657-1-ND .80 .68 .59 490-2657-2-ND 399.51 PVG3A504C01B00 
P m 1M ohm +20% +100 490-2646-1-ND .80 .68 .59 490-2646-2-ND 399.51 РУСЗА105С01800 
0.25 (70°C) Reflow. 00210" 210) 2M ohm +20% +100 490-2652-1-ND .80 .68 .59 490-2652-2-ND 399.51 PVG3A205C01R00 


SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers Multi-Turn - PVG5 Series 


Features: * High resolution resulting from 11-turns design enables precise adjustment е Compatible with VPS reflow soldering method * Compatible with ultrasonic cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper 


rotation • 


RoHS Compliant 


Adj. Slot 
Қ 01.5 
ae Width 0.6 
че 2.4 Depth 0.5 А 
Width 0.6. = ЕТ РТИ: 
Depth оз n » os #ЇР Glas 
ockwise 5515. lockwise 
5 22 ПЕ. M 
Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Murata 
Fig. (W) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
10 ohm +10% +200 490-2658-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2658-2-ND 250 311.00 PVG5A100C01R00 
20 ohm +10% +200 490-2664-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2664-2-ND 250 311.00 PVG5A200C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 50 оһт +10% +200 490-2670-1-ND 2.19 1.88 1.63 490-2670-2-ND 250 281.88 PVG5A500C01R00 
100 ohm +10% +200 490-2659-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2659-2-ND 250 311.00 РУа5А101С01Н00 
200 ohm +10% +100 490-2665-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2665-2-ND 250 311.00 PVG5A201C01R00 
500 ohm +10% +100 490-2671-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2671-2-ND 250 311.00 PVG5A501C01R00 
1K ohm +10% +100 490-2660-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2660-2-ND 250 311.00 PVG5A102C01R00 
0.25 (70*C) Reflow 11 2K ohm +10% +100 490-2666-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2666-2-ND 250 311.00 PVG5A202C01R00 
1 5K ohm +10% +100 490-2672-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2672-2-ND 250 311.00 PVG5A502C01 R00 
10K ohm +10% +100 490-2661-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2661-2-ND 250 311.00 PVG5A103C01R00 
20K ohm +10% +100 490-2667-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2667-2-ND 250 311.00 PVG5A203C01 R00 
50K ohm +10% +100 490-2673-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2673-2-ND 250 311.00 PVG5A503C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 100K ohm +10% +100 490-2662-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2662-2-ND 250 311.00 PVG5A104C01R00 
200K ohm +10% +100 490-2668-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2668-2-ND 250 311.00 PVG5A204C01R00 
500K ohm +10% +100 490-2674-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2674-2-ND 250 311.00 PVG5A504C01 ROO 
0.25 (70°С Вей 11 1М оһт +10% +100 490-2663-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2663-2-ND 250 311.00 PVG5A105C01R00 
25( ) SUN 2M ohm +10% +100 490-2669-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2669-2-ND 250 311.00 PVG5A205C01 ROO 
10 ohm +10% +200 490-2675-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2675-2-ND 500 621.99 PVG5H100C01R00 
20 ohm +10% +200 490-2681-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2681-2-ND 500 621.99 PVG5H200C01R00 
0.25 (70*C) Reflow 11 50 ohm +10% +200 490-2687-1-ND 2.19 1.88 1.63 490-2687-2-ND 500 563.76 Руа5н500С01800 
100 ohm +10% +200 490-2676-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2676-2-ND 500 621.99 PVG5H101C01R00 
200 ohm +10% +100 490-2682-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2682-2-ND 500 621.99 PVG5H201C01R00 
500 ohm +10% +100 490-2688-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2688-2-ND 500 621.99 PVG5H501C01R00 
1K ohm +10% +100 490-2677-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2677-2-ND 500 621.99 PVG5H102C01R00 
0.25 (70°C) Reflow ЯЯ 2K ohm +10% +100 490-2683-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2683-2-ND 500 621.99 PVG5H202C01R00 
2 5K ohm +10% +100 490-2689-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2689-2-ND 500 621.99 PVG5H502C01R00 
10K ohm +10% +100 490-2678-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2678-2-ND 500 621.99 PVG5H103C01R00 
20K ohm +10% +100 490-2684-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2684-2-ND 500 621.99 PVG5H203C01R00 
50K ohm +10% +100 490-2690-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2690-2-ND 500 621.99 PVG5H503C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 100K ohm +10% +100 490-2679-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2679-2-ND 500 621.99 PVG5H104C01R00 
200K ohm +10% +100 490-2685-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2685-2-ND 500 621.99 PVG5H204C01R00 
500K ohm +10% +100 490-2691-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2691-2-ND 500 621.99 PVG5H504C01R00 
0.25 (70*C) Reflow 11 1M ohm +10% +100 490-2680-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2680-2-ND 500 621.99 PVG5H105C01R00 
n 2M ohm +10% +100 490-2686-1-ND 2.42 2.08 1.80 490-2686-2-ND 500 621.99 PVG5H205C01R00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1185 


BiG... Cermet Potentiometers 


Model ST-32 


Surface Mount, Single-Turn 


10—03 


20-- CW ROTATION 


ST-32TA - Top Adjustment, Ј-Ноок 


FEATURES: * Top and side adjustment styles * Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment * Leaded terminals provide strong as adhesive strength against 
P.C.B. bending * J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations * Com- 
patible with P.C. B. pad outline dimensions for ST-3 series * Sealed/Washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20%. Power Rating: 0.125W at 70°C, 
OW at 125°С. Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is 
less. Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less. 


1 


ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 


Effective Electrical Angle: 210* (1 turn). End Resistance: 1% or 2 Ohms, 
whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. Operating Temperature Range: -55°С to +125°С. Insulation 
Resistance: 1000 MO minimum at 500VDC. Dielectric Strength: 500VAC, 60s. 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 2507 (1 turn). Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum. Stop Strength: 204 gram force-cm minimum. Rotational 
Life: 100 cycles (A R/R < 2 Q +3%). 


ST-32TG - Side Adjustment, J-Hook 


«15 
221 1 [t 7 
- (6) 2 
о |? H 
ү 
рі г 
=l | -2-0.7 
‚| 2-0.7 -2.1-4 
24 
i64 
^| [90:6 71.6 | 1.67 | 
T 22 15 
"T нх do i 
3.5 109 T 109 
| 1} 46 П 119 1, 46 
0.05 ў Í | 12 
| б) 12] 112 12] |12 1.2]. [1.2 
-- 2-ғ-і-0.12 == © 121.12 1-4. 11.2] 
solder-plated oa 0.8 у 0.8 
——— 3.27 solder-plated — 32-4 solder-plated k— 3.24 
Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms) | Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (Ohms) | Part No. 10 100 Part No. 500 
10 | ST32TA100CT-ND | ST32TB100CT-ND 221 1.60 | ST32TA100TR-ND | ST32TB100TR-ND 551.25 10 | ST32TG100CT-ND 2.66 192 | ST32TG100TR-ND 663.75 
20 | ST32TA200CT-ND | ST32TB200CT-ND 221 1.60 | ST32TA200TR-ND | ST32TB200TR-ND 551.25 20 | ST32TG200CT-ND 2.66 1.92 | ST32TG200TR-ND 663.75 
50 | ST32TA500CT-ND | ST32TB500CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASOOTR-ND | ST32TB500TR-ND 517.50 50 | ST32TGSOOCT-ND 2.48 1.79 | ST32TG500TR-ND 618.75 
100 | ST32TA101CT-ND | ST32TB101CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA101TR-ND | ST32TB101TR-ND 517.50 200 | ST32TG201CT-ND 2.48 1.79 ST32TG201TR-ND 618.75 
200 | ST32TA201CT-ND | ST32TB201CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA201TR-ND | ST32TB201TR-ND 517.50 300 | STS2TG301CT-ND — 2.70 1.95 | ST32TG301TR-ND 675.00 
300 | ST32TA301CT-ND | ST32TB301CT-ND 2.48 179 | ST32TA301TR-ND | ST32TB301TR-ND 618.75 500 | STS2TG501CT-ND 2.48 1.79 | ST32TG501TR-ND 618.75 
500 | ST32TASOICT-ND | ST32TB5O1CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASO1TR-ND | ST32TB501TR-ND 517.50 1K | ST32TG102CT-ND 2.48 179 | ST32TG102TR-ND 618.75 
1K | ST32TA102CT-ND | ST32TB102CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA102TR-ND | ST32TB102TR-ND 517.50 2K | ST32TG202CT-ND 248 179 | ST32TG202TR-ND 618.75 
2K | ST32TA2O2CT-ND | ST32TB202CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA202TR-ND | ST32TB202TR-ND 517.50 ЗК | ST32TG302CT-ND 2.70 1.95 | ST32TG302TR-ND 675.00 
3K | ST32TA302CT-ND | ST32TB302CT-ND 2.48 1.79 | ST32TA302TR-ND | ST32TB302TR-ND 618.75 SK | ST32TGSO2CT-ND 2.48 179 = = 
5K | ST32TASO2CT-ND | ST32TB502CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA502TR-ND | ST32TB502TR-ND 517.50 10K | ST32TG103CT-ND 2.48 179 | ST32TG103TR-ND 618.75 
10K | ST32TA103CT-ND | ST32TB103CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA103TR-ND | ST32TB103TR-ND 517.50 20K | ST32TG203CT-ND 2.48 1.79 | ST32TG203TR-ND 618.75 
20K | ST32TA203CT-ND | ST32TB203CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA203TR-ND | ST32TB203TR-ND 517.50 30K | ST32TG303CT-ND 2.70 1.95 | ST32TG303TR-ND 675.00 
30K | ST32TA303CT-ND | ST32TB303CT-ND 2.48 1.79 | ST32TA303TR-ND | ST32TB303TR-ND 618.75 50K | STS2TGSO3CT-ND 2.48 179 | ST32TG503TR-ND 618.75 
БОК | ST32TASO3CT-ND | ST32TB503CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASO3TR-ND | ST32TB503TR-ND 517.50 100К | STS2TG1O4CT-ND 248 1.79 ST32TG104TR-ND 618.75 
100K | ST32TAT04CT-ND | ST32TB104CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA104TR-ND | ST32TB104TR-ND 517.50 200K | ST32TG204CT-ND 248 1.79 | ST32TG204TR-ND 618.75 
200K | ST32TA204CT-ND | ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA204TR-ND | ST32TB204TR-ND 517.50 500K | ST32TGSO4CT-ND 2.48 179 | ST32TG504TR-ND 618.75 
500K | ST32TAS04CT-ND | ST32TB504CT-ND 2.07 1.50 | ST32TASO4TR-ND | ST32TB504TR-ND 517.50 1M | STS2TG105CT-ND 248 1.79 ST32TG105TR-ND 618.75 
1M | ST32TA105CT-ND | ST32TB105CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA105TR-ND | ST32TB105TR-ND 517.50 “T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model ST3 FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing * Precious Metal Alloy Contact * Chip Style Design for Compact 


Surface Mount, 3mm Squared Single-Turn 


ST3A - Top Adjust 


Size. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 10 Ohms + 250 ppm/°C, 100 


Ohms to 1 Meg. Ohm + 100 ppm/°C. Power Rating: 0.125W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power 
Rating, whichever is less. Wiper Current Мах.: 100mA or Power Rating, whichever is less. Nom. Electrical Angle: 210°. 
Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, whichever is greater. 


д 2.0 be 


Model ST4 
Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn 


ST4A - J Lead, Top Adjust 


.60 Wx2.3 L 
x0.5D ern 2 
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4.50 
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@ Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is greater. Oper. Temperature 
@ A. Ф Range: -55“С to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 500VDC. Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 тіп., 
-—CW 1 milliamp max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 50 gram-cm max. (.69 Oz. іп.). 
| 40, Min. Stop Strength: 200 gram-cm min (2.8 Oz. іп.). Rotational Life: 100 cycles (А R/R < 2 Q +3%). 
ем т 1.60 Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Т & Pricing* 
2.10 =! (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
L T 1.9 98 i 1K ST3A102CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A102TR-ND 843.00 
46 2K ST3A202CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A202TR-ND 843.00 
0.90 > |. | ma 0.90 Y А 5K ST3A502CT-ND 1.56 144 1.35 ST3A502TR-ND 843.00 
Я I | 10K ST3A103CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A103TR-ND 843.00 
12 08 100K ST3A104CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A104TR-ND 843.00 
73.27 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
@ FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing * Vertical and Horizontal Adjustment Styles * Precious 


ВА. 


=— CW 
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ST4B - Gull Wing, Top Adjust 
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Metal Alloy Contact * Gull Wing, J Lead and Thru Hole Pin Styles. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% 
Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm, other +250 ppm. Power Rating: 1/4W 
at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or 
Power Rating, whichever is Less. Nom. Electrical Angle: 210*. Electrical Continuity: Continuous Over Full 
Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. 
Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55%С to +125°C. 
Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 min., 1 
milliamp max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 100 gram-cm max. (1.39 


Oz. іп.). Min. Stop Strength: 300 gram-cm min (4.17 Oz. in.). Rotational Life: 100 cycles (А R/R < 2 О +3%). 
Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms)| Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
1K | ST4A102CT-ND | ST4B102CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A102TR-ND | ST4B102TR-ND 486.50 
2K | ST4A202CT-ND | ST4B202CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A202TR-ND | ST4B202TR-ND 486.50 
5K | ST4A502CT-ND | ST4B502CT-ND) 1.46 1.35 1.26 | ST4A502TR-ND | ST4B502TR-ND 486.50 
10K | ST4A103CT-ND | ST4B103CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A103TR-ND | ST4B103TR-ND 486.50 
20K | ST4A203CT-ND | STAB203CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A203TR-ND | ST4B203TR-ND 486.50 
50K | ST4A503CT-ND | ST4B503CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A503TR-ND | ST4B503TR-ND 486.50 
100K | ST4A104CT-ND | ST4B104CT-ND | 1.46 1.35 1.26 | ST4A104TR-ND | ST4B104TR-ND 486.50 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. (Continued) 


1186 (тозз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


BG... Cermet Potentiometers  (Cont.) 


FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing * Stable Cermet Element * Precious Metal Contact. 
Model SM4 irs о Е ° ELECTRICAL: Resistance Range: 100 — 2MQ. Resistance Tolerance: +10%. Max. Temp. Coefficient: + 100 
“Гот, Seale + ppm/°C. Power Rating: 0.25 W at 85°C, 0 W at 150°C. Max. Input Voltage: 300VDC or Power Rating, whichever 
Ф СМ @ is less. Max. Wiper Current: 100mA or Power Rating, whichever is less. Max. End Resistance: 1% or 20, 
= Ж . whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or ЗО, whichever is greater. Operating Temp. Range: 
SM4W - J Lead, Top Adjust 5МДА - Side Adjust -65°C to +150°С. Min. Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute. 
MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 Turns. Operating Torque: 20-300 g.cm. Min. Stop Strength: Clutch 
Top View Side View Top View Action. Rotational Life: 200 cycles, +30 «396. 
@ |384 о EET Е [2.94 @ r- 457 Ф Res. | Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Price Each 
ы | = © SW Nay | / (Ohms) | Part No. 1 10 100 500 (Ohms) | Part No. 1 10 100 500 
Ж 4.9 25 X 0.50 49 100 |SM4W101-ND 375 325 294 250 100 |SM4A101-ND 375 325 294 250 
E Өт i | 200 |SM4W201-ND 375 325 294 250 200 |SM4A201-ND 375 325 294 250 
G — TNS Slot H H = / 500 |SM4W501-ND 375 325 2.94 2.50 500 |SM4A501-ND 3.75 3.25 294 250 
26' osewxosp [руу em Ф X ШЕП 35 325 зы 25 IK |SM4M02ND 375 325 294 250 
Bottom View Bottom View sk |SuAWSO2ND 57 325 2% 2% | зым 375 325 294 250 
— 5 — 10K |SM4W103-ND 3.75 325 294 250 чок | SM4A103-ND 375 325 294 250 
12 31 |235 m 4 20K | SM4W203-ND 3.75 325 294 2.50 20K |SM4A203-ND 375 325 294 250 
— 5.8 — і | саси 243 50K |SM4WS503-ND 3.75 325 294 250 : : | 8 
1.7 + ) . 1 Н 
51 — i & = 100K [SM4W104-ND 375 325 294 250 SOK БМО — 375 325 2.94 250 
| М 12 C 2 E 231 " 100K |SM4A104-ND 375 325 294 250 
F pus ie 10 | SM4A100-ND 3.75 325 294 2.50 500K | SM4A504-ND 375 325 294 250 
1122-08 — ШЕ ry: ipt 20 |SM4A200-ND 375 325 294 250 E | - 
4 2.54 [= VÀ 1015” 2808 гы ЦЕ 50 |SM4A500-ND 375 325 294 250 1 Мед. | SM4A105-ND 375 325 294 2.50 
Salderplamd а Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 
ja FEATURES: ° Sealed to Allow for Automatic Processing * Vertical and Horizontal Mount * Precious Metal Alloy 
Model ST5 Surface Mount, 6mm Squared Multi Turn @ Ф Ф Contact. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 2 
=—CW Meg. + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 85°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or 


= £ Е. " 5 Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA ог Power Rating, whichever is less. Nom. 
ST5P - Gull Wing, Side Adjust ST5W - Gull Wing, Top Adjust Electrical Angle: 11 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 
1% or 2 Ohms, whichever is greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 


1.0» = = 43 < 1.0 =| < Ohms, whichever is greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 
а гц 500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: Nom. 
ы 50 а — kt x Mechanical Angle: 14 Turns. Operating Torque: 200 gram-cm max. (2.78 Oz. in.). Min. Stop Strength: N/A, 
q 52) © ЕН ro T Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 109 to 200 (A R/R < 0.5 Q +3%), 5000 to 2MQ (A R/R < 0.5 Q +2%). 
E к 907 ia 
40 j т, 1.0 адн Цу. 1.0 Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms) | Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 500 
|" 975 = Ce [* 6.75 | 1К |ST5P102CT-ND| ST5W102CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P102TR-ND| ST5W102TR-ND| 1200.50 
ta To С, 1 © 1.40 2K |ST5P202CT-ND| ST5W202CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P202TR-ND | ST5W202TR-ND | 1200.50 
to | 222.0 6.0 > № ат 5К |ST5P502CT-ND| ST5W502CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P502TR-ND | ST5W502TR-ND | 1200.50 
6.07 wm A 1 220 10K |ST5P103CT-ND| 5Т5М/1030Т-М0| 3.51 3.18 2.70 | STSP103TR-ND | ST5W103TR-ND | 1200.50 
| a |= „В 7.75 і = І 4 20K |ST5P203CT-ND| ST5W203CT-ND} 3.51 3.18 2.70 | ST5P203TR-ND| ST5W203TR-ND | 1200.50 
АПИ 42.5 Zw ІҢ 0 5.3 50K |ST5P503CT-ND| 5Т5М/5030Т-М0| 3.51 3.18 2.70 | ST5P503TR-ND| 5Т5М/503ТВ-М0 | 1200.50 
Мао Z Z a h | к2.5- 100К |ST5P104CT-ND| ST5W104CT-ND| 3.51 348 2.70 | ST5P104TR-ND | ST5W104TR-ND | 1200.50 
21.6 x .60 Wx 80D Md = @1.6x.60 W x .80 D Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model ST7 Low Profile, Surface Mount, @ FEATURES: * Sealed to Allow for Auto. Processing * Precious Metal Alloy Contact. ELECTRICAL: 
ҒА і Resistance Tolerance: +20% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 1 Meg. + 100 ppm/°C, 
7mm Squared Multi-Turn © МФ 500 +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W аі 70°С. Operating Volt. Max.: 200VDC or Power Rating, 


Whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nom. Electrical 


ST7A - J Lead, Top Adjust ST7B - Gull Wing, Top Adjust Angle: 2.5 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 3 
Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 
"| 1.2 = Ohms, Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 
I Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 min., 1 miliamp max. MECHANICAL: 
6.80 6.80 Nom. Mechanical Angle: 3 Turns. Operating Torque: 50 gram-cm max. (0.70 Oz. in.). Min. Stop Strength: 
d Q к 3 35 N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.0 Q +3%). 
КА = ў t 
>| 34 [7-02 =|| h 2-0.80 025-721 Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
` | b "3.407 (Ohms) Part No. Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. 500 
2.30 1K | ST7A102CT-ND | ST7B102CT-ND | 533 4.82 4.10 | ST7A102TR-ND | ST7B102TR-ND 1710.00 
20 20 2K | ST7A202CT-ND | ST7B202CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A202TR-ND | ST7B202TR-ND 1710.00 
Г 6.40 ^ "= Г 6.40 , "LAM 5K | ST7A502CT-ND | ST7BS02CT-ND | 5.33 4.82 440 | ST7AGO2TR-ND| ST7B502TR-ND| 1710.00 
17. ME Fu 20 10K | ST7A103CT-ND | ST7B103CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A103TR-ND | ST7B103TR-ND 1710.00 
р 2 ' jo 16, 350 р | 2 n 32 5.50 20K | ST7A203CT-ND | ST7B203CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A203TR-ND | ST7B203TR-ND 1710.00 
6.10 K и 1 20 6.10 x 7 „б т 50K | ST7A503CT-ND | ST7B503CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A503TR-ND| ST7B503TR-ND 1710.00 
| 0.5W 4“. ШЕ 0.5W A 20 100K | ST7A104CT-ND | ST7B104CT-ND | 5.33 4.82 4.10 | ST7A104TR-ND| ST7B104TR-ND 1710.00 
x 2.0L x 0.5D 2.35 Га x 2.0L x 0.5D = і 
13 1 3 2.35 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. “ТАН Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model CT6 6mm Squared Single Turn © FEATURES: * Sealed to Allow for Automatic Processing * Precious Metal Alloy Contact * Highly Automated Assembly. 
@ ў Ф ELECTRICAL: Resistance Tolerance: --10% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. « 100 ppm/°C, 
-——CW others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, Whichever is less. 
Р m = Wiper Current Мах.: 100тА ог Power Rating, Whichever is Less. Nom. Electrical Angle: 220°. Electrical Continuity: 
CT6P - Top Adjust | CT6R - Top Adjust | CT6W - Top Adjust Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 195 
- Si Н or 2 Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially 
0.60 W 0.60 W 0.60 W CT6X - Side Adjust Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, 
x2.6Lx1.6D x2.6Lx1.6D x26Lx16D 3.50 .60W x Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. 
т f т Гг» тот! 3 * > 4 10.0 =2.6L x 1.6 D Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 
70 Ë: 7.0 ЖЕ те Ц p= minutes. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 min., 1 milliamp 
у 27 xu 5 92 es 7.0 max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 260°. 
Я | што» Y а rn I Y E Operating Torque: 20-200 gram-cm max. (0.27-2.78 Oz. in.). 
7.01 pm Solder plate "|464 = 7.0 be Min. Stop Strength: 500 gram-cm min. (6.94 Oz.-in 
2.50 3-00.45 8.2 Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 2 Q +3%) Soldera 
Solder Plate Solder plate Mil-Std-202 Method 208. Min. Terminal Strength: 1 Kg. 
pilis 3-00.45 = 5.8 < Solder plate = 5.8 = 3-00.45 
= Y 3-00.45 H Y Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Ohms) | Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
m] EJ | » = 70 | 1K |CT6P102-ND CT6R102-ND CT6W102-ND CT6X102-ND 184 73 .66 .56 49 
47.0» = 7.0 ацы 2K | CT6P202-ND CT6R202-ND CT6W202-ND CT6X202-ND .84 73 66 56 49 
5К | CT6P502-ND CT6R502-ND CT6W502-ND CT6X502-ND 184 73 .66 .56 49 
25 10K | CT6P103-ND CT6R103-ND CT6W103-ND CT6X103-ND .84 73 .66 56 49 
' з ў à 20K | CT6P203-ND CT6R203-ND CT6W203-ND CT6X203-ND .84 73 .66 .56 49 
25] 2 | 1.8 54 М 50K | CT6P503-ND CT6R503-ND CT6W503-ND CT6X503-ND .84 73 66 56 49 
i 1 іс 1] бо 100K | CT6P104-ND CT6R104-ND CT6W104-ND CT6X104-ND .84 73 .66 .56 49 
= 5.04 3.50= М” 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. Я 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1187 


БГ. Cermet Potentiometers cont) 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


CT94W - Top Adjust 


CT94X - Side Adjust 


ү 2.3 y 23 
^ 1 
02.3, slot 0.6 W 
14 , 
1Х2Х3) ia хов 
Unmarked 
Side 96 
3-90.5, 5 
solder-plated 
2.5 AN 25 
ccw cw 


| 


ELECTRICAL: Resistance Tol.: +10%. Temp. Coeff. of Resistance: 50 Ohms to 2 
Meg. + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C. 


CT94P - Side Adjust 


CT94Y - Top Adjust 


CT94Z- Side Adjust 


ы — íi 
Was ми 
o > 1 ` 
% 2.5 З» 25 
Unmarked | 
Marked М Оптагкеа 
Side side |% Side 
1 га 4 т 
5 Y 7 7 
| 
25 AN 25 2.5 Fran 25 25 RN 2.5 25 КА 25 


Operating Voltage Мах.: 300VDC ог Power Rating, Whichever is less. 


Wiper 


Whichever is Greater. 
Resistance: 1000 Meg Ohms. at 500VDC. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 min. 
Number of Mechanical Turns: 18 turns. 


Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation 


MECHANICAL: Operating Torque: 357 


5, СМ SHAFT Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. End Resistance Max.: gram-cm max. Mechanical Stop: Clutch Action. Minimum Terminal Strength: 
WEER © ROTATION 1% or 2 Ohms, Whichever is Greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, 1.02Kg. Rotational Life: 200 cycles (A R/R + 2 Q +3%) 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Ohms) Part No. Part No. 1 10 100 500 (Ohms) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
10 CT94W100-ND CT94X100-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 10 CT94P100-ND | CT94Y100-ND CT94Z100-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
20 CT94W200-ND CT94X200-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 20 CT94P200-ND | CT94Y200-ND CT94Z200-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
50 CT94W500-ND CT94X500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND CT94Z500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
100 CT94W101-ND CT94X101-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 100 CT94P101-ND | CT94Y101-ND CT94Z101-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
200 CT94W201-ND CT94X201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 200 CT94P201-ND | CT94Y201-ND CT94Z201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
500 CT94W501-ND CT94X501-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 500 CT94P501-ND | CT94Y501-ND CT94Z501-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
1K CT94W102-ND CT94X102-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 1K CT94P102-ND | CT94Y102-ND CT94Z102-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
2K CT94W202-ND CT94X202-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 2K CT94P202-ND | CT94Y202-ND CT94Z202-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
5K CT94W502-ND CT94X502-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 5K CT94P502-ND | CT94Y502-ND CT94Z502-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
10K CT94W103-ND CT94X103-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 10K СТ94Р103-МО | CT94Y103-ND CT94Z103-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
20K CT94W203-ND CT94X203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
50K CT94W503-ND CT94X503-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 50K CT94P503-ND | CT94Y503-ND CT94Z503-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
100K CT94W104-ND CT94X104-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 100K CT94P104-ND | CT94Y104-ND CT94Z104-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
200K CT94W204-ND CT94X204-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 200K CT94P204-ND | CT94Y204-ND CT94Z204-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
500K CT94W504-ND CT94X504-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 500K CT94P504-ND | CT94Y504-ND CT94Z504-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
1 Meg CT94W105-ND CT94X105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 1 Meg CT94P105-ND | CT94Y105-ND CT94Z105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
2 Meg CT94W205-ND CT94X205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 2 Meg CT94P205-ND | CT94Y205-ND CT94Z205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn Ф 
G— ^6 ETE 
H з -—0W FEATURES: Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance 
CT9P — Side Adjust * Sealed to Withstand Board Washing * Precious Metal Variation: 1% or 3 Ohms, Whichever is Greater. Operating 
2.5 02.30 Slot 709 Contact “ Highly Automated Assembly. Temperature Range: -55°C to +125°C. Minimum Insulation 
< 2.5 ——< -60 Wx 0.80 |" | ELECTRICAL: Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric 
Y : : н zu 
Y 9.6 =; Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Strength: ЭООУАС rms, 1 min., 1 milliamp max. 
14 8 Ë 1.4 1 Coefficient of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, MECHANICAL: 
| | = Y m 1 others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Nominal Mechanical Angle: 18 Turns. Operating Torque: 
1105. I 9.6 А 157 m ORT Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is 360 gram-cm тах. (5 Oz.-in.). Min. Stop Strength: N/A, 
481 "5.5 RE less. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Wiper ІШев. Rotational Life: 200 cycles, 10 Q - 200 ©, А 
Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 16 Turns. R/R < + (0.5 О + 3%), 500 Q - 5M Q A R/R < + (0.5 Q + 2%). 
CT9W — Top Adjust Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Solderability: Mil-Std-202 Method 208. Minimum Terminal 
Solder plate Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, Whichever is Strength: 1 Kg. 
hr 3-@0.50 
Y + 3 Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
5.0 02.30 Slot 2 (Ohms) | PartNo. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
48 1 60 W x .8D, 1 
D i 1K CT9P102-ND | CT9W102-ND | CT9X102-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
27 1.10 196 >15.0 
Ы ` 2K CT9P202-ND CT9W202-ND CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
CT9X — Side Adjust 5K CT9P502-ND | CT9W502-ND | CT9X502-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
02.30 Slot 
-5 1.50 = 60Wx 80 Solder plate 10K CT9P103-ND CT9W103-ND CT9X103-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
E 4.8 |Ë rel Hj 3-00.50 20K CT9P203-ND CT9W203-ND CT9X203-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
Д 50 <= 
9.60 1 1 10 Н 50K CT9P503-ND CT9W503-ND CT9X503-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
= 1 100K CT9P104-ND CT9W104-ND CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
-5.50 H саз; |. 9.6 -50- Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Model CT20 20mm Rectangular Multi-Turn 


CT20P — Side Adjust 


FEATURES: ° Sealed to Allow for Automatic Processing * Precious Metal Alloy Contact * Highly Automated Assembly. 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. > 100 ppm/°C, 
others + 250 ppm/^C. Power Rating: 3/4W at 70°C. Operating Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. 
Wiper Current Maximum: 100тА or Power Rating, Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 12 Turns. Electrical Continuit 
Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. 


I 19.0 к [1 150 Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, Whichever is Greater. Operating Temperature Range: -55%С to +125°C. Minimum 
T m © Insulation Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 min. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. 
6.40 4.8 5.00 m MECHANICAL: Nominal Mechanical Angle: 15 Turns. Operating Torque: 360 gram-cm max. (5 О2.-іп.). Minimum Stop Strength: 
1- ES к e N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 100-2000 A R/R < x (0.5 Q + 3%), 500 Q - 5M Q A R/R < x (0.5 Q + 2%) 
7.00 “or 1 o Solderability: Mil-Std-202 Method 208. 
1 5 
1 2 3 k o Res. Digi-Key Price Each 
2.5 ə (Ohms) Part No. 1 10 100 500 1,000 
Solder plate = 1K CT20P102-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
3-00.50 "11 ў 2K CT20P202-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
125 o 5K CT20P502-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
E со 10К CT20P103-ND 1.65 1.54 1.39 1.48 1.07 
° о 20K CT20P203-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
T $ 50K CT20P503-ND 1.65 1.54 1.39 1.48 1.07 
25 |510- 1 100K CT20P104-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
= 1275 m 3.30 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


1188 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


NEW! COPAL ELECTRONICS 


Cermet Potentiometers Lead Free/RoHS Compliant 


Model ST2 


Surface Mount, 2mm Squared Single-Turn 
ST2A - J Lead, Top Adjustment 


0.35 Мх 1.5 І х 0.З Ю Э --07 Ф 
(LT ME 
O|” 
m | 
0.45 EN 
20381 LG | 1 
1.25 
| | | 0.674 |! > 
172 0.65 0.65 
Model SM3 
Surface Mount, 3mm Squared Multi-Turn 
SM3TW - J Lead, Top Adjustment 
а 0824 © © 
28 || © | — Cw 
| 0.6|! | 13.9 
ЕНІ 11 
gi 23: 0.4W 0.8 134 
32-4 x13L i 
k—3.5— x 0.3 D | 1.3 
| 
--42-- 2.43 
ў 
[ | 16 
| 
— 3.9 — - 2g “0.9 
Model $М4 


Surface Mount 
4mm,12-Turn, Sealed 


=— CW 


SM4ETW - J Lead, Top Adjustment 


FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Compact and low-profile * Washable ELECTRICAL: Resistance 
Tolerance: +20% Temperature Coefficient: +150 ppm/°C Power Ratings: 0.1W at 70°C; OW at 125°C Input Voltage 
Maximum: 50VDC or power rating, whichever is less Wiper Current Maximum: Power Ratings (1 = ҮР/Н A) Effective 
Electrical Angle: 240* (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 2% or 
ЗО, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C - 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 
500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 270% (1 turn) Maximum Operating 
Torque: 5mN.m (51 gf.cm) Minimum Stop Strength: 8mN.m (78.4 gf.cm) Rotational Life: 50 cycles (А Р/В < (2 О +5%) 
: 245 +3°C, 2-3 seconds 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Part No. 1 10 100 Рап Мо. 500 
ST2TA101CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA101TR-ND 1415.00 
ST2TA201CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA201TR-ND 1415.00 
ST2TA501CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA501TR-ND 1415.00 
ST2TA102CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA102TR-ND 1415.00 
ST2TA202CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA202TR-ND 1415.00 
ST2TA502CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA502TR-ND 1415.00 
ST2TA103CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA103TR-ND 1415.00 
ST2TA203CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA203TR-ND 1415.00 
ST2TA503CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA503TR-ND 1415.00 
ST2TA104CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA104TR-ND 1415.00 
ST2TA204CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA204TR-ND 1415.00 
ST2TA504CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA504TR-ND 1415.00 
1 Meg ST2TA105CT-ND 3.96 3.68 3.33 ST2TA105TR-ND 1415.00 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed 
construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C 
Power Ratings: 0.125W at 70*C; OW at 150°С Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less Wiper 
Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% or 
ЗО, whichever is greater Contact Resistance Variation: 3% or ЗО, whichever is greater Operating Temperature Range: - 
65°C - 150°C Minimum Insulation Resistance: 100MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 
cycles (А R/R < > (20 +3%) Minimum Thrust to Shaft: 5N (0.51kgf) Solderability: 245 +3°С, 2-3 seconds 


Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(Q) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 SM-3TW101CT-ND 2.90 2.70 244 SM-3TW101TR-ND 1037.00 
500 SM-3TW501CT-ND 2.90 2.70 244 SM-3TW501TR-ND 1037.00 
1K SM-3TW102CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW102TR-ND 1037.00 
2K SM-3TW202CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW202TR-ND 1037.00 
5K SM-3TW502CT-ND 2.90 2.70 244 SM-3TW502TR-ND 1037.00 
10K SM-3TW103CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW103TR-ND 1037.00 
20K SM-3TW203CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW203TR-ND 1037.00 
50K SM-3TW503CT-ND 2.90 2.70 244 SM-3TW503TR-ND 1037.00 
100K SM-3TW104CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW104TR-ND 1037.00 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


FEATURES: ° Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed 
construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: +100 
ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 85°C, OW at 150°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 10 turns End Resistance: 
1% or 2Q, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 3Q, whichever is greater Operating Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 turns Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch 
action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (30 +3%) 


SM4ETA - J Lead, Side Adjustment 


Top View Pad Layout Side View Top View 
а EST © 3-1.6 — 2.0 01.5 264 ФГ 45 
== Slot: ` @ 
M 
“49 t 0.56 w 9, / 
hel T X0.5D 4.9 
A Srl ma |, 
© о Slot ipsi — 37-4 a 
2.6 0.56 W x 0.5 D ў 
і —5—— Bottom View 
Bottom View Side View 3 
1: P ° l 12,35 
re] 
17 i — і 
2 
і 120 ], 
am + d, ! 
а. т Е EE 
ә” mcm 10.15 2.08 3-2 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(9) Рай Мо. 1 10 100 Рай Мо. 250 (9) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 SM4ETW101CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW101TR-ND 529.25 100 SM4ETA101CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA101TR-ND 1058.50 
200 SM4ETW201CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW201TR-ND 529.25 200 SM4ETA201CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA201TR-ND 1058.50 
500 SM4ETW501CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW501TR-ND §29.25 500 SM4ETASO1CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETAS01TR-ND 1058.50 
1K SM4ETW102CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW102TR-ND 529.25 1K SM4ETA102CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA102TR-ND 1058.50 
2K SM4ETW202CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW202TR-ND 529.25 2K SM4ETA202CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA202TR-ND 1058.50 
5K SM4ETW502CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW502TR-ND §29.25 5K SMAETAS02CT-ND 2.96 2.76 249 SM4ETA502TR-ND 1058.50 
10K SM4ETW103CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW103TR-ND §29.25 10K SM4ETA103CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA103TR-ND 1058.50 
20K SM4ETW203CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW203TR-ND §29.25 20K SM4ETA203CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA203TR-ND 1058.50 
50K SM4ETW503CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW503TR-ND §29.25 50K SM4ETASO3CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETASO3TR-ND 1058.50 
100K SM4ETW104CT-ND 2.96 276 2.49 SM4ETW104TR-ND 529.25 100K SM4ETA104CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA104TR-ND 1058.50 
200K SM4ETW204CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW204TR-ND 529.25 200K SM4ETA204CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA204TR-ND 1058.50 
500K SM4ETW504CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW504TR-ND §29.25 500K SM4ETASO4CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETAS04TR-ND 1058.50 
1 Meg SM4ETW105CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETW105TR-ND §29.25 1 Meg SM4ETA105CT-ND 2.96 2.76 2.49 SM4ETA105TR-ND 1058.50 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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NEW! СОРА. ELECTRONICS Cermet Potentiometers Lead Free/RoHS Compliant (cont) 


Model STA 


Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn 
ST4ETA - J Lead, Тор 


e 
G—^ 0 


=— CW 


ST4ETB - Gull Wing, Top 


FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed 
construction (Washable) * Stopper structure prevents terminal pin from being open * Cross slot rotor suitable for 
automatic adjustment ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 
2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Angle: 210°C (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 


Adjustment Adjustment Variation: 1% or 3Q, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Re- 
sistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 240° (1 
turn) Maximum Operating Torque: 10mN.m (102gf.cm) Minimum Stop Strength: 30mN.m (306gf.cm) Rotational 
.60 W x 2.3 L .60 W x 2.3 L Uc. 100 cycles, а BIR oe (203%) ig Р 9 ува 
x0.5D ҚЫТ x0.5 D Қа 
ЕНСЕ 5.0 желе Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
Б А r 5.0 * (Q) |Раг №. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
4.50 i1 4.50 10 | ST4ETA100CT-ND | 5Т4ЕТВ100СТ-МО | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETATOOTR-ND | ST4ETB100TR-ND | 426.50 
Y 3.0 yo | 50 | ST4ETA500CT-ND | ST4ETB500CT-ND | 119 1.11 1.01 | ST4ETA500TR-ND | ST4ETB500TR-ND | 426.50 
=== з Й Y | 3 И 100 | ST4ETA101CT-ND | STAETB101CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA101TR-ND | ST4ETB101TR-ND | 426.50 
А -2..80 ы -2..80 200 | ST4ETA201CT-ND | ST4ETB201CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA201TR-ND | ST4ETB201TR-ND | 426.50 
Б ë| T 500 | ST4ETASO1CT-ND | ST4ETBSO1CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA501TR-ND | ST4ETBSO1TR-ND | 426.50 
2.35 - 1K | ST4ETA102CT-ND | ST4ETB102CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA102TR-ND | ST4ETB102TR-ND | 426.50 
23 2.35 2K | ST4ETA202CT-ND | STAETB202CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA202TR-ND | ST4ETB202TR-ND | 426.50 
р 3| 5K | ST4ETASO2CT-ND | ST4ETB502CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA502TR-ND | ST4ETB502TR-ND | 426.50 
E 10K | ST4ETA103CT-ND | STAETB103CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA103TR-ND | ST4ETB103TR-ND | 426.50 
5.20 6.20 20K | ST4ETA203CT-ND | ST4ETB203CT-ND | 1.19 111 111 | ST4ETA203TR-ND | ST4ETB203TR-ND | 426.50 
i EN (J т» 2.0 50K | ST4ETASO3CT-ND | ST4ETBSOSCT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA503TR-ND | ST4ETB503TR-ND | 426.50 
A i E 2.077 100K | ST4ETA104CT-ND | ST4ETB104CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA104TR-ND | ST4ETB104TR-ND | 426.50 
2.0 Y 4 351 г 200K | ST4ETA204CT-ND | ST4ETB204CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA204TR-ND | ST4ETB204TR-ND | 426.50 
4.0 6.0 500K | ST4ETASO4CT-ND | ST4ETB504CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA504TR-ND | ST4ETB504TR-ND | 426.50 
ў | 1 Мед | ST4ETA105CT-ND | STAETB105CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA105TR-ND | ST4ETB105TR-ND | 426.50 
2 Meg | ST4ETA205CT-ND | ST4ETB205CT-ND | 119 1.11 1.01 | ST4ETA205TR-ND | ST4ETB205TR-ND | 426.50 
F| 142.35 >| 142.35 
= 16 »- 41.6 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model ST5 FEATURES: * Lead-free soldering, Саатіит-ігее * Precise Adjustment “ Automatic mounting • Flow/reflow soldering * Sealed construction (Washable) 
@ ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 1000 - 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 


Surface Mount, 6mm @— ба? 


Squared Multi-Turn 


ST5ETP - Gull Wing, Side Adjustment 


85°C, 0W at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% ог ЗО, whichever is greater 
Operating Temperature Range: -55°С - 120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


MECHANICAL: Mechanical Turn: 14 turns Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, 
100 - 2000 (A R/R < (0.50 +3%), 5000 - 2МО (А R/R < + (0.50 +2%) 


=j ja 


4.3 


ST5ETW - би! Wing, Top Adjustment 


ST5ETX - Gull Wing, Side Adjustment 


D ШЕ 
| ` 10- [4.37 ch 
à of k) jl 3 
ш 3-50 .90 а Y 2.5 6m2 
: te ra ЖЕ ы 
a E LIO ы 3-50 90” 1m F434 
= . і 
>| [41.0 
[+ 6.75 1.40 
| rey ыва 1.40 21.6 426 
Ен [5] эо 1 = («ў 0.9 Slot0.6 W Y 
Я | - 2.0 НАХ 0.8 D 2.0 
LL EY IY А 
6.01 № 5) з 1 ! 1 
a |=: 7.75 (72.54 58 5. 
21.10 н pum атын | eo us 
2 d 7 I ` А a - 6.75 + А 
01.6, Slot .60 W x .80 D 77 01.6, Slot .60 W x 80 D 
Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(Q) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Part No. 500 
100 ST5ETP101CT-ND STSETW101CT-ND ST5ETX101CT-ND 3.24 3.01 2.72 STSETP101TR-ND ST5ETW101TR-ND STSETX101TR-ND 1155.50 
500 ST5ETP501CT-ND ST5ETW501CT-ND ST5ETX501CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP501TR-ND ST5ETW501TR-ND ST5ETX501TR-ND 1155.50 
1K ST5ETP102CT-ND ST5ETW102CT-ND ST5ETX102CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP102TR-ND ST5ETW102TR-ND ST5ETX102TR-ND 1155.50 
2K ST5ETP202CT-ND ST5ETW202CT-ND ST5ETX202CT-ND 3.24 3.01 272 ST5ETP202TR-ND ST5ETW202TR-ND ST5ETX202TR-ND 1155.50 
5K ST5ETP502CT-ND ST5ETW502CT-ND ST5ETX502CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP502TR-ND ST5ETW502TR-ND ST5ETX502TR-ND 1155.50 
10K ST5ETP103CT-ND ST5ETW103CT-ND ST5ETX103CT-ND 3.24 3.01 272 ST5ETP103TR-ND ST5ETW103TR-ND ST5ETX103TR-ND 1155.50 
20K ST5ETP203CT-ND ST5ETW203CT-ND ST5ETX203CT-ND 3.24 3.01 272 ST5ETP203TR-ND ST5ETW203TR-ND ST5ETX203TR-ND 1155.50 
50K ST5ETP503CT-ND ST5ETW503CT-ND ST5ETX503CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP503TR-ND ST5ETW503TR-ND ST5ETX503TR-ND 1155.50 
100K ST5ETP104CT-ND ST5ETW104CT-ND ST5ETX104CT-ND 3.24 3.01 2.72 STSETP104TR-ND ST5ETW104TR-ND STSETX104TR-ND 1155.50 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
FEATURES: • Lead-free soldering, Cadmium-free * Fine adjustment • Automatic mounting * Flow/reflow 
Model ST7 Surface Mount, 7mm g g 
S uared Multi Turn © i Ф soldering “ Sealed construction (Washable) 
q -—OCW ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 - 1MQ +100 
x " ppm/°C, other +250 ppm/^C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
ST7ETA J Lead, ST7ETB - Gull Wing, Top or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Top Adjustment Adjustment Effective Electrical Turn: 2.5 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
- 1.2 E НН Variation: 1% ог 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°С - 125°С Minimum 
- 2 | 1.20 Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
1 MECHANICAL: Mechanical Turn: 3 turns Maximum Operating Torque: 5mN.m (519 ст) Mechanical 
6.80 O 4.3 7.80 O Stop: Clutch action Rotational Life: 100 cycles, (А R/R < + (20 +3%) 
| E 145 Res. | Digi-K Digi-K Cut Tape Price Each | Digi-K Digi-K T&R Pricii 
= = es. Digi-Key igi-Key ut Tape Price Ғас igi-Key igi-Key ricing 
= 3.4 a н h 2-0.80 -13.40l« р ] =T- 2-0.80 (9) | Part No. Part No. 1 10 100 | Рай №. Part №. 500 
2.30 2.30 1K|ST7ETA102CT-ND |ST7ETB102CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA102TR-ND |ST7ETB102TR-ND | 2138.50 
20 „20. I 2K|ST7ETA202CT-ND | ST7ETB202CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA202TR-ND | ST7ETB202TR-ND 2138.50 
м 6.40 "Eizo || 6.40 | 7720 5К | ST7ETA502CT-ND | ST7ETBSO2CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETASO2TR-ND |ST7ETB502TR-ND| 2138.50 
2 2. зан) “а 10K|ST7ETA103CT-ND |ST7ETB103CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA103TR-ND | ST7ETB103TR-ND 2138.50 
1 
| 1 6. 350 | 2 16 5.50 20K|ST7ETA203CT-ND | ST7ETB203CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA203TR-ND |ST7ETB203TR-ND| 2138.50 
6.10 2.0 i 05Wx к Т E 50K | ST7ETASO3CT-ND | ST7ETBSO3CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETASOSTR-ND | 5Т7ЕТВ503ТВ-М0| 2138.50 
1 А =. pis D = а i 4 BL x0.5D El ар 100K|ST7ETA104CT-ND | ST7ETB104CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA104TR-ND |ST7ETB104TR-ND 2138.50 
8 L x0. - 1-3 7 ` 
1 3 2.35 Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


1190 (тоѕз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


NEW! СОРА. ELECTRONICS Cermet Potentiometers Lead Free/RoHS Compliant (Cont) 


Model ST-32 FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Top adjustment style * Rotor with a cross slot for ease of 
1 O—1—_0 3 adjustment * Leaded terminals provide strong as adhesive strength against P.C.B. bending * J-hook and Gull 
wing configurations • Sealed/Washable 


Surface Mount, 3mm i БЕРЕНИМ 
d ere . Я Я > : T! _ 
Squared Single-Turn 2 ELECTRICAL: Resistance Tolerance: 320% Махітит Temperature Coefficient: 1002 ~ 2MQ 2100. 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.125W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
5 Я 2 200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is 
ST32ETA J Lead, Top ST32ETB 5 Gull Wing, Top less Effective Electrical Angle: 210% (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact 
Adjustment Adjustment Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
15 Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 


FEM MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Minimum 
2 0.5 Stop Strength: 20mN.m (204gf.cm) Rotational Life: 100 cycles (A R/R x > (20 +3%) 


= 
Cut Таре T/R 
Гу 7 Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Digi-Key Digi-Key Pricing 
© | 2 (О) |Part No. Part No. 1 10 100 | Part №. Part №. 500 
i 


50 |ST32ETASOOCT-ND|ST32ETBSOOCT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA5OOTR-ND |ST32ETBSOOTR-ND| 410.50 
100 |ST32ETATO1CT-ND |5Т32ЕТВ101СТ-М0 | 115 1.07 .97 |ST32ETA101TR-ND|ST32ETB101TR-ND| 410.50 
ПП l| -2-0.7 200 |STS2ETA2O1CT-ND ST32ETB2O1CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETA201TR-ND|ST32ETB201TR-ND| 410.50 
«(207 2.1 500 |ST32ETASO1CT-ND|ST32ETBSO1CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETASO1TR-ND|ST32ETBSO1TR-ND| 410.50 
“1.6: 1K |ST32ETA102CT-ND|ST32ETB102CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETA102TR-ND|ST32ETB102TR-ND| 410.50 
2K |ST32ETA202CT-ND|ST32ETB202CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETA202TR-ND|ST32ETB202TR-ND| 410.50 
5K |ST32ETASO2CT-ND|ST32ETBSO2CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETASO2TR-ND|ST32ETBSO2TR-ND 410.50 
10K |ST32ETA103CT-ND|ST32ETB103CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETA103TR-ND|ST32ETB103TR-ND| 410.50 
9 20K |ST32ETA203CT-ND|ST32ETB203CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETA203TR-ND|ST32ETB203TR-ND| 410.50 
50K |ST32ETASO3CT-ND|ST32ETBSO3CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETASO3TR-ND|ST32ETBSO3TR-ND| 410.50 


255-012 п M 38 
— 256150. , 46 П ІН 19 | 100K |ST32ETA104CT-ND ST32ETB104CT-ND | 115 107 97 |ST32ETA104TR-ND |STS2ETBIOATR-ND| 410.50 
12 


= 


200K |ST32ETA204CT-ND |ST32ETB204CT-ND | 1.15 1.07 .97 |ST32ETA204TR-ND |ST32ETB204TR-ND | 410.50 
500K |ST32ETASO4CT-ND |ST32ETB504CT-ND | 115 1.07 .97 | ST32ETA504TR-ND |ST32ETB504TR-ND | 410.50 
0.8 й 0.8 й 1 Мед] STS2ETA105CT-ND|ST32ETB105CT-ND | 115 1.07 .97 |ST32ETA105TR-ND|ST32ETB105TR-ND| 410.50 


3.27! "— —98.27 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Model CT6 FEATURES: • Lead-free soldering, Cadmium-free * Various configurations • “O” ring sealed and washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/^C Power Ratings: 0.5W at 70°C, 
6mm Squared Single Turn OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Electrical Angle: 220° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or ЗО, whichever is greater Operating 

@ Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 


@ A ў А Ф MECHANICAL: Mechanical Angle: 260° (1 turn) Operating Torque: 2-20mN.m (20~204gf.cm) Minimum Stop Strength: 50mN.m (510gf.cm) Rotational Life: 200 


4—CW cycles, (A R/R < + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
CT6EP - Top Adjustment CTGER - Top Adjustment CTGEW - Top Adjustment CTGEX - Side Adjustment 
0.60 W 0.60 W 0.60 W ІІ” 
х2.61х1.60 х2.61х1.60 х 2.6 1х1.6 0 S 
i 5 |Іши2 
7.0 1 НП 
AS - a 
PN 2.50 
.60 W x 
58 T | 10.0 -26Lx 1.6 D 
ы ы о.о м 
[* "l 380.45 3-00.45 E 
——, Y = Y 7.0 
= я 
E 
= ZO 3-@0.45 “ae „| 
< 7.0 = 
Се 19 ! 
251,9 124 
1 (з. і [8 JL 
.60 7.0 
rmi $607 ta | |a 
Res. Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Price Each 
(9) Part No. 1 10 100 500 1,000 (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 (о) Part Мо. 1 10 100 500 1,000 
50 | CT6EP500-ND 68 64 58 49 44 50 | CTGER500-ND | CT6EW500-ND 76 n 64 55 49 50 | CT6EX500-ND .80 45 68 58 52 
100 | CT6EP101-ND 68 64 58 49 44 100 | CT6ER101-ND | CT6EW101-ND 76 71 64 55 49 100 | CT6EX101-ND 80 15 68 58 52 
200 | CT6EP201-ND 68 64 58 49 44 200 | CT6ER201-ND | CT6EW201-ND 76 171 64 55 49 200 | CT6EX201-ND .80 45 68 58 52 
500 | CT6EP501-ND 68 64 58 49 44 500 | CT6ER501-ND | CT6EW501-ND 76 п 64 55 49 500 | CT6EX501-ND .80 45 68 58 52 
1K | CT6EP102-ND 68 64 58 49 44 1К | CT6ER102-ND | CT6EW102-ND 76 71 64 55 49 1К | CT6EX102-ND 80 175 68 58 52 
2K | CT6EP202-ND 68 64 58 AQ 44 2K| CT6ER202-ND | CT6EW202-ND 76 71 64 55 49 2K | CT6EX202-ND .80 75 .68 58 52 
5K | CT6EP502-ND 68 64 58 AQ 44 5K | CT6ER502-ND | CT6EW502-ND 76 n 64 55 49 5K | CT6EX502-ND .80 75 68 58 52 
10K | CT6EP103-ND 68 64 58 49 44 10K | CT6ER103-ND | CT6EW103-ND 76 71 64 55 49 10K | CT6EX103-ND .80 75 .68 58 52 
20K | CT6EP203-ND 68 64 58 49 44 20K | CT6ER203-ND | CT6EW203-ND 46 71 64 55 49 20K | CT6EX203-ND .80 45 68 58 52 
50K | CT6EP503-ND 68 64 58 49 44 50K | CT6ER503-ND | CT6EWS503-ND 76 71 64 55 49 50K | CT6EX503-ND .80 75 .68 58 52 
100K | CT6EP104-ND 68 64 58 49 44 100K | CT6ER104-ND | CT6EW104-ND 76 71 64 55 49 100K | CT6EX104-ND 80 45 68 58 52 
200K | CT6EP204-ND 68 64 58 AQ A4 200K | CT6ER204-ND | CT6EW204-ND 76 71 64 55 49 200K | CT6EX204-ND .80 45 68 58 52 
500K | CT6EP504-ND 68 64 58 AQ A4 500K | CT6ER504-ND | CT6EW504-ND 76 71 64 55 49 500K | CT6EX504-ND 80 75 68 58 52 
1Meg | CT6EP105-ND 68 64 58 49 44 1 Мед | CT6ER105-ND | CT6EW105-ND 76 п 64 55 49 1Meg| CT6EX105-ND .80 75 .68 58 52 
2Meg | CT6EP205-ND 68 64 58 AQ A4 2Meg | CT6ER205-ND | CT6EW205-ND 76 274 64 55 49 2 Мед | CT6EX205-ND 80 45 .68 58 52 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1191 


NEW! COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers Lead Free/RoHS Compliant (Cont) 


Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 
CT94EW - Top Adjustment | CT94EX - Side Adjustment | CT94EP - Side Adjustment | CT94EY - Top Adjustment | CT94EZ - Side Adjustment 


y <9.6— y 23 EE x 
23 X. Y 254% 
i З 
a. 1 WA А i Э 
QX2X3 2.5 GG ох 
ad 02.3, Slot 0.6 W = 2 
1 23 X 0.8 D 149.6 — 
i ШЕ 
Unmarked] 1 i 9-6) [4—9.6 — 
Side 9.6 Marked 9.6 = 9.6 = т 
Side і Unmarked 9.6 Unmarked 
=. | Side ñ Side 9.6 
3-00.5 5 i d Е! E 
REX з с E: : ; 
2.5 25 25 ey 
2.5 Ай 25 25 E Feel 2.5 ha 2.5 2.5 jamam] 2.5 
@ 3 FEATURES: * Lead-free soldering, Cadmium-free * Thin body design * 18 turn, sealed, precision type ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature 
Coefficient: 500 - 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
Ма: ium Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 1% ог 20, whichever is greater Contact Resistance 
CW SHAFT Variation: 1% or ЗО, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°С - 125°С Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 
(2) minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (А R/R < + (20 
ROTATION +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(о) Part No. Part No. 1 10 100 500 (9) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
50 CT94EW500-ND - 1.36 127 145 98 50 | = CT94EY500-ND — 1.36 1.27 1.15 .98 
100 CT94EW101-ND CT94EX101-ND 1.36 427 145 .98 100 CT94EP101-ND CT94EY101-ND CT94EZ101-ND 1.36 1.27 145 .98 
200 CT94EW201-ND CT94EX201-ND 1.36 1.27 1.15 .98 200 | — CT94EY201-ND CT94EZ201-ND 1.36 1.27 115 98 
500 CT94EW501-ND CT94EX501-ND 1.36 1.27 145 98 500 СТ94ЕР501-М0 CT94EY501-ND CT94EZ501-ND 1.36 1.27 145 .98 
1K CT94EW102-ND CT94EX102-ND 1.36 1.27 145 98 1K CT94EP102-ND CT94EY102-ND CT94EZ102-ND 1.36 127 145 98 
2K CT94EW202-ND CT94EX202-ND 1.36 1.27 145 98 2K CT94EP202-ND CT94EY202-ND CT94EZ202-ND 1.36 1.27 115 98 
5K CT94EW502-ND CT94EX502-ND 1.36 1.27 1.15 98 5K CT94EP502-ND CT94EY502-ND CT94EZ502-ND 1.36 1.27 1.15 98 
10K CT94EW103-ND CT94EX103-ND 1.36 1.27 145 98 10К CT94EP103-ND CT94EY103-ND CT94EZ103-ND 1.36 1.27 145 98 
20K CT94EW203-ND CT94EX203-ND 1.36 1.27 145 98 20K CT94EP203-ND CT94EY203-ND CT94EZ203-ND 1.36 1.27 115 98 
50K CT94EW503-ND CT94EX503-ND 1.36 127 145 98 50K CT94EP503-ND CT94EY503-ND CT94EZ503-ND 1.36 1.27 1.15 98 
100K CT94EW104-ND CT94EX104-ND 1.36 1.27 145 98 100К СТ94ЕР104-М0 CT94EY104-ND CT94EZ104-ND 1.36 1.27 145 98 
200К CT94EW204-ND CT94EX204-ND 1.36 1.27 145 98 200К CT94EP204-ND CT94EY204-ND = 1.36 1.27 1.15 98 
500K CT94EW504-ND CT94EX504-ND 1.36 1.27 145 98 500К СТ94ЕР504-М0 CT94EY504-ND CT94EZ504-ND 1.36 1.27 145 .98 
1 Meg CT94EW105-ND CT94EX105-ND 1.36 1.27 145 98 1 Мед - CT94EY105-ND — 1.36 1.27 115 98 
2 Meg CT94EW205-ND - 1.36 1.27 115 98 2 Meg CT94EP205-ND CT94EY205-ND = 1.36 1.27 1.15 98 
Units Marked with Resistance Code and 2 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn @ FEATURES: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
© ў Ф + Lead-free soldering, Cadmium-free • General use Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 
CT9EP - Side Adjustment =— GW * Fine setting possible with 18 turn configuration Temperature Range: -55°C - 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Di- 
«2.5 и m 7.0" ELECTRICAL: electric Strength: 900VAC, 1 minute 
m 25 ца ` хо |, Resistance Tolerance: +10% Maximum Тет- MECHANICAL: 
Y — perature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, 
38-І зан 2 3 i Я 
i 4.8 Y | Lud 1 other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating 
| x F 26 = = 3100,50 0W at 120°С Maximum Input Voltage: 300VDC ог Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: 
де Bla 1.54 h ` power rating, whichever is less Maximum Wiper Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + 
` “1\55 + Current: 100mA or power rating, whichever is less (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N 
= Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
CT9EW - Top Adjustment m ШЫ У 
590 = ч РАЗ 3 Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
š H- 02.30 Slot 2 (Q) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
14 9.6 5.0 .60 W x .8 D. 4 
1. EN 48 T 386 EI 1K | CT9EP102-ND CT9EW102-ND CT9EX102-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
1- x лоя F 
al his = 127 9.6 -5.0н 2K | CT9EP202-ND CT9EW202-ND CT9EX202-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
= " 5K | CT9EP502-ND CT9EW502-ND CT9EX502-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
СТЭЕХ - Side Adjustment 
DE 10K | CT9EP103-ND | CT9EW103-ND CT9EX103-ND 187 175 158 134 121 
"| Я 141» ыу S adi 20K | CT9EP203-ND CT9EW203-ND CT9EX203-ND 1.87 1.75 1.58 1.34 1.21 
1- 
9.60 48 Fr 1.10 3 50К | CT9EP503-ND CT9EW503-ND CT9EX503-ND 1.87 145 1.58 1.34 121 
i 5.0 
у : Y 1 100K | CT9EP104-ND CT9EW104-ND CT9EX104-ND 1.87 145 1.58 1334 121 
= 5.50 4 Y S———4 
= 427 = 9.6 5.0 = Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 
Model CT20 FEATURES: ° Lead-free soldering, Cadmium-free * General use 


20mm Rectangular Multi-Turn 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C 
Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 
Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 12 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is 


CT20EP - Side Adjustment @ (3) greater Contact Resistance Variation: 1% or зо, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C - 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
] MECHANICAL: Mechanical Turn: 15 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action 
125 Ф CW SHAFT Rotational Life: 200 cycles, 100 - 2000 (A R/R < > (0.5Q +3%); 5000 - 5MO (A R/R < > (0.5Q +2%) Minimum Terminal Strength: 
i ROTATION ЭМ (917gf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 
А ° Resistance Digi-Ke Price Each 
25 g 1 I. 3.30 5 (9) Part i 1 10 100 500 1,000 
5.00 5 1K CT20EP102-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
| o 2K CT20EP202-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
Е 190 = ri 150 bij o 5K CT20EP502-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
T m S 10K CT20EP103-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
640 48 | | = 20K CT20EP203-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
7.00 ! 9490-50 = x 50K CT20EP503-ND 160 149 135 145 104 
1 о 100K CT20EP104-ND 1.60 1.49 1.35 115 1.04 
1 2 3 5 


Units Marked with Resistance Mark апа 2 Digit Date Code. 


1192 (тоѕз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


БохлӘмә Precision Potentiometers 


SERIES 50 Sealed 1/2” (12.5mm) Square Control 


* Effective Electrical Angle: 270° «5? * Contact Resistance Variation: 2.0% » Dielectric Withstanding Voltage: Sea 
Level: 1,500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC minimum • Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum 
* Mounting hardware included 


51 & 53 Series 


Shaft/Bushing Styles 
Fig. 1 
9 ry “лю 


Үш 


3/8-32 ОМЕЕ-2А 


53 $епе$ 


6.35-SHAFT 4 
9.53-BUSHING : m + ds 
Fig. 2 6.35 i Mes 
46. eem EA ғ 
Ш pr 12.470 
1/4-32 UNEF-2A 
3.18-SHAFT 
6.35-BUSHING 
Bush. Resis. Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper | Tolerance | Ohms | Watts Material Part No. 1 25 50 100 
2 jLinear| +10% 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear| +10% | 5K 1 Cermet 51CAD-E28-A13-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Audio | +20% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic )51AAD-B28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 |Audio| +20% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic |51CAD-E28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 
2 |Linear| +20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic |51CAD-E24-B15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 |Linear} +10% | 10K 1 Cermet 51AAD-B24-A15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 jLinear| +10% | 10K 1 Cermet 51CAD-E24-A15-ND 7.39 5.75 470 3.98 
2 jLinea| +10% |100K | 1 Cermet 51CAD-E28-A20-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
1 jLinear| +20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic | 53AAA-B28-B15-ND 8.51 6.63 5.41 4.58 


SERIES 6639 1 Watt Conductive Plastic - Bushing Mount 


* Resistance Tolerance: Standard +15% • Resolution: Essentially infinite * Effective Electrical Angle: 340° +3° • End 
Voltage: 0.5% max. • Output Smoothness: 0.1% • Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
750 VAC min.) • Insulation Resistance (500 VDC): 500 megohms min. е Mounting hardware included 


11.25 
157" l'arg-32UNEF 
Slot-2.29 x 1.60 


c 
Ф 010/817 
т 
06.342 
e stal” 


=> 2223 — 


Digi-Key Price Each 
Ohms Part No. 1 50 100 500 
1K 6639S-1-102-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
5K 6639S-1-502-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
10K 6639S-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 


SERIES 3540/3541 


18.3 
14.35 
2 Watt - 10 Turn “ваг 
Wirewound/Hybritron® @ |91032 
138 32-UNEF-2ATHD 
e Resistance Tolerance: +5% for 3540 series +10% for 3541 — 3... 81 (W) X.81 DEEP 


series 

* Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
(Sea Level: 1,000 VAC minimum) 

* Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 

* Mounting hardware included 


* | 
F| 06.342 


1.52 
7.922 je 
19.05, | | 20.62 


Reso- Digi-Key Price Each 
Ohms | lution % Part No. 1 50 100 500 
S E R | ES 81 Wirewound 
= 39 i & 100 .055 3540S-1-101-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
2 Watt Cermet 9/8 | (15.88mm) Square Single Turn 500 031 3540S-1-501-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
Resistance Tolerance: +10% • Continuity: Maintained for full mechanical angle • Effective Electrical Angle: 240° +6° 1K 007 3540S-1-102-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
* Contact Resistance Variation: +1% or 3 ohms (whichever is greater) * Theoretical Resolution: Essentially Infinite I f 4 j ў 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC 2k 021 35408-1-202-ND 13.38 10.84 9.90 937 
minimum) * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum • Mounting hardware included 5K 021 3540S-1-502-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
10K .019 3540S-1-103-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
Shaft/Bushing Styles 20k 014 3540S-1-203-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
50K 011 3540S-1-503-ND 14.88 12.05 11.01 10.42 
Fig. 1 Fig. 2 100K .008 3540S-1-104-ND 16.72 13.54 12.37 11.70 
22.49. «22.49 Hybritron 
9807 7 rds UNEF 6.35 > | 1/4-32UNEF 1K Essen- 3541H-1-102-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
| 031 (W) x 5K tially 3541H-1-502-ND 28.28 2291 20.93 19.80 
EX Deep 10K Infinite 3541H-1-103-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
1 03.162 
6.35 
SERIES 3590 2 Watt- 10 Turn Wirewound 
Busting oh pine Key 1 25 Price Each 50 100 * Resistance Tolerance: +5% • Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° • Dielectric Withstanding Voltage: MIL- 
10. ms BIER US STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000 VAC minimum) • Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 
1 1K 81A1A-B28-A10-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 * Mounting hardware included 
1 5K 81A1A-B28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 5K 81C1A-E28-A13-ND 8.56 6.67 5.45 4.61 Recommended PC Board 
1 10K 81A1A-B28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 Mounting Hole Locations 
2 10K 81C1A-E28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 100К 81C1A-E28-A20-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 


SERIES 91 5/8" Square Single-Turn 
Conductive Plastic - Bushing Mount 


• Resistance Tolerance: +20% “ Continuity: Maintained for full mechanical angle * Effective Electrical Angle: 240° 
55” • Contact Resistance Variation: +1% “ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
1,500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC minimum) * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 
* Theoretical Resolution: Essentially infinite • Mounting hardware included 


15.88 
013.72 


Shaft Length 
From Mtg. Surface Digi-Key Price Each 
Taper| Ohms | Watts Inches (mm) Part No. 1 25 50 100 
Linear 1K 1/2 7/8" (22.23) 91A1A-B28-B10-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 7/8" (22.23) 91A1A-B28-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Audio 10K 14 3/4" (19.05) 91A1A-B24-D15-ND 5.37 4.18 3.42 2.89 
Linear) 10K 1/2 3/4" (19.05) 91A1A-B24-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear| 10K 1/2 7/8" (22.23) 91A1A-B28-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 


[112.2 


(©)! 81 0208 FMS 

©}... 42 | сом cw 
=)7-012.70 -4%-% 

= QOO 


022.23 


Standoffs 
` 


| 1.19 (PLASTIC) 
= 


81 (METAL) "NT. 
5.08 


Resolu- Bushing Shaft Diameter | Digi-Key Price Each 
Ohms | tion% | Туре & Dim. Inches (mm) Part No. 1 50 100 500 
2K .023 3590S-1-202-ND 10.02 8.12 7.41 7.02 
5K .025 3/8" x 5/16" 2480" (6.30) 3590S-1-502-ND 10.02 8.12 7.41 7.02 
20K | .016 Plastic Plastic 3590S-1-203-ND 10.02 8.12 7.41 7.02 
50K | .013 3590S-1-503-ND 12.10 9.80 8.96 8.48 
100K | .009 3590S-1-104-ND 12.98 10.51 9.61 9.10 
500 | .033 3590S-2-501-ND 10.02 8.12 7.41 7.02 
1K 029 3590S-2-102-ND 10.02 8.12 7.41 7.01 
2K .023 3590S-2-202-ND 10.02 8.12 7.41 7.02 
5K .025 3/8" x 5/16" 2497" (6.34) | 3590S-2-502-ND 10.02 8.12 7.41 7.01 
10K | .020 Metal Metal 3590S-2-103-ND 10.02 8.12 7.41 7.01 
20K | .016 3590S-2-203-ND 10.02 8.12 7.41 7.01 
50K | .013 3590S-2-503-ND 12.10 9.80 8.95 8.47 
100K | .009 3590S-2-104-ND 12.98 10.51 9.61 9.09 
лок | шо | 9mmx794mm_ 2362 (6.00) | soc рр 1240 980 895 Ват 
Metal Metal 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Boumms Precision Potentiometers 


гас 


SERIES 3852 
2 Watt Cermet 3/4" (19.05тт) Diameter Panel Control 


* Resistance Tolerance: +10% • Continuity: 
Maintained for full mechanical angle * Effective 
Electrical Angle: 250° +5° • Contact 6.35 2.79.3 Plcs. 
Resistance Variation: +3% of total resistance Ізі F 

or 3 ohms (whichever is greater) “ Dielectric 
Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 


301 (Sea Level: 900 VAC minimum; 70,000 р SLOT-1.19 (W) Terminal 
Feet: 350 VAC minimum) “ Insulation (012.19 X 1.60 DEEP Lug 
Resistance (500 VDC): 1,000 megohms 
minimum * Mounting hardware included * 3852С - 1/4 - 32 UNEF 
Dim. Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Ohms | A(mm) (mm) Part No. 1 25 50 100 250 
1K 12.7 6.35 3852A-162-102A-ND 9.16 742 5.83 4.93 4.58 
1K 22.20 6.35 3852A-282-102A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
5K 22.20 6.35 3852A-282-502A-ND 9.16 742 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 6.35 3852A-282-103A-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 12.7 6.35 3852A-162-103A-ND 9.16 742 5.83 4.93 4.58 
100K 22.20 6.35 3852A-282-104A-ND 9.16 742 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 3.18 38520-282-103A-ND * 9.16 742 5.83 4.93 4.58 


SERIES 3862 1 Watt Cermet 1/2" (12.5mm) Diameter 
Single-Turn Panel Control 


e Resistance Tolerance: +10% • Continuity: Maintained for full mechanical angle * Effective Electrical Angle: 260° 
+10° • Contact Resistance Variation: +3% of total resistance • Theoretical Resolution: Essentially infinite • Dielectric 
Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 750 VAC minimum; 70,000 Feet: 350 VAC minimum) 
* Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum * Mounting hardware included 


н-А 


[89-2 PLCS. 


SERIES 3610 
1.5 Watt - 10 Turn Wirewound Digital Clock Face 


* Resistance Tolerance: +5% 

* Accuracy (Correlation of Dial Readout to Voltage Ratio Output): +0.5% 
Voltage ratio 

* Repeatability of Dial Readout: +0.1% Voltage ratio 

* Effective Electrical Angle: 3600° nominal 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
1,000 VAC minimum); 70,000 Feet: 400 VAC minimum 


|| 4.76 
| Antirotation 2 Wiper 


1 3 
B key cow ww cw 


#21 AWG Gold CLOCKWISE — 
Plated Pins 

О .724 Located on 

R 1.27 


Digi-Key Price Each 
Ohms Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 
1K .035 3610S-1-102-ND 60.92 49.35 45.08 42.66 39.60 
5K 027 3610S-1-502-ND 60.92 49.35 45.08 42.66 39.60 
10K 022 3610S-1-103-ND 60.92 49.35 45.08 42.66 39.60 


SERIES 3680 
2 Watt Pushbutton Cermet 


Resistance Tolerance: +3% * Resolution: 3682: 1%; 3683: 0.1% * Power Rating: +25°C: 2 Watts • Dielectric With- 
standing Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1000 VAC minimum) 


— 26.67 — 


неа 238 lw Dia. 8.89 
9127 TIT == лө 
+= ERE 
6.25-32 UNEF-2A 
Dim. | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Ohms | A (mm) (mm) Part No. 1 25 50 100 250 
10K | 127 3.18 3862C-162-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
10K | 22.20 3.18 3862C-282-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 


SERIES 3500 
2 Watt - 10 Turn Wirewound 


Resistance Tolerance: +3% 

Independent Linearity: +0.20% 7 3.8"-32 THD UNEF 2 Wiper 

* Effective Electrical Angle: 3600° +10°, i .52 |.25 X 45° Chamfer ccwd 3 cw 
-0° CLOCKWISE — 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL- ў 
STD-202, Method 301 (Sea level: 1,500 
VAC minimum); 70,000 Feet: 400 VAC 
minimum 

* Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 
megaohms minimum 

* Mounting hardware included 


Digi-Key Price Each 
Ohms Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 
1K 030 3500S-2-102-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
5K 018 3500S-2-502-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
10K 019 3500S-2-103-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 


SERIES 3600 
1.5 Watt - 10 Turn Wirewound Clock Face 


* Resistance Tolerance: +5% * Accuracy (Correlation of Dial Readout to Voltage Ratio Output): 
+0.5% Voltage ratio * Repeatability of Dial Readout: +0.1% Voltage ratio * Effective Electrical Angle: 
3600° nominal * Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1,000 VAC 
minimum); 70,000 Feet: 400 VAC minimum 


8.73 
2540- Non-Turn Pin 
Extends 1.70 


"Pilot @ 10.26 


396 Мах || 3/ə"32UNEF-2ATHD А m 
Panel Thk. -| CLOCKWISE — 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 

Ohms| А B C D E F G |PartNo. 1 25 100 500 1,000 
10K | 26.67 |25.15| 10.67 [11.94 | 8.38 [21.08] 25.91 | 36825-1-103-М0 27.34 22.14 2023 1914 17.78 
1К | 37.08 | 35.31 | 18.54|11.94|4.19 21.08 36.07 | 36835-1-102-М0 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
5К | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 | 4.19 |21.08 | 36.07 | 36835-1-502-М0 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
10K | 37.08 | 35.31 | 18.54 |11.94 | 4.19 21.08 36.07 | 3683S-1-103-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 


SERIES H-22, Н-46, H-490, and H-550 
Turn's Counting Dials 


Accepts 
Read | Division/ Diameter | Shaft Dia. | Body | Digi-Key Price Each 
Fig. Turns Out Turn |Вгаке| (mm) (mm) | Finish | Part No. 1 25 50 
H-22 Series 
1 |0-15 |Analog| 50 Yes 22 6.35 Clear | H-22-6A-ND 8.54 8.12 7.69 
H-46 Series 
2 |0-20 |Analog| 100 Yes 46 6.35 Clear | H-46-6A-ND 16.90 16.00 — 1521 


H-490 Series 
0-30 |Analog| 100 Yes 25.4 6.35 Clear | H-492-3-ND 28.80 2240 18.33 


Digi-Key Price Each 2 0-30 | Analog | 100 Yes 254 6.35 Black | H-494-3-ND 28.80 2240 1833 
Ohms Resolution % Part No. 1 25 100 500 1,000 H-550 Series 
10K 022 3600S-1-103-ND 82.42 66.80 61.06 57.76 53.67 4 |0-11 |Analog| 100 Yes 46 6.35 Clear | H-550-6A-1-ND 12.39 11.8 11.15 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BOU. 
SERIES 3362 


ws Trimmer Potentiometers 


1/4" (6.35mm) Square/ Single-Turn Cermet/ 


Industrial/ Sealed 
Common Dimensions Common Dimensions 
3362H, P, R, U 3362M, W, X 
6.60 | 6.60 — 
Adj. Cross Slot ана [ 
2.77 Long x .64 Wide x | 
.64 Wide x ў .89 Deel 
.89 Deep 6.98 E — 6% 
3362 ^3 |.25 Typ. 14336273 3.84 
ЕЕ Pin Marking ! 
384 Reversed for 25 Typ. 
А и .46 Dia. 3 Plcs. 
5.46 
I 
РА | 470 2.54 ЕН 2.54 
46 Dia. 7] 33 Wi 
“ “я Bess 
КЇ 4 CCW! CW 
2.54 Lt 2.54 Clockwise—— 
3362H 3362M 3362P 
d ET P 
ФМУ: asap а 
# 470 š 
o— Zl) 406 229 ] | i 
2.54 Typ. N> | $ ф 5 ] | ü 
= Фо 
3362R 3362U 3362W 3362X 
Шаа CEN pe 254 
: F 
102 |; t t і 470 і 
| 2.54 1 4 r | 5 
ФФО @ @ @ «абнаў 1020 Ф 
Dim. іп mm 
FEATURES: 


e Miniature package * Rotor designed for automatic machine adjust interface • Multi-wire wiper to minimize CRV * With- 
stands harsh environments and immersion cleaning process. 


CHARACTERISTICS: 


• Resistance Tolerance: +10% standard • Insulation Resistance: 500VDC 1,000 megohms min. • Adjustment Angle: 
240° nominal * Power Rating (300V max.): 70°C = 0.5W; 125°C= OW • Temperature Range: -55°C ~ 125°C • Temp- 
erature Coefficient: «100ppm/^C * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or З ohms, whichever is 
greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater) * Mechanical Angle: 270% 
nominal • Torque: 3.0 oz-in. max. • Stop Strength: 7.0 oz-in. min. 


Res. 
(Ohms) 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key* 
Part No. 


100 
200 
500 

1K 


3362H-101-ND 
3362H-201-ND 
3362H-501-ND 
3362H-102-ND 
3362H-202-ND 
3362H-502-ND 
3362H-103-ND 
3362H-203-ND 
3362H-253-ND 
3362H-503-ND 
3362H-104-ND 
3362H-204-ND 
3362H-504-ND 
3362H-105-ND 


3362M-101-ND 
3362M-201-ND 
3362M-501-ND 
3362M-102-ND 
3362M-202-ND 
3362M-502-ND 
3362M-103-ND 
3362M-203-ND 
3362M-253-ND 
3362M-503-ND 
3362M-104-ND 
3362M-204-ND 
3362M-504-ND 
3362M-105-ND 


3362P-101-ND 
3362P-201-ND 
3362P-501-ND 
3362P-102-ND 
3362P-202-ND 
3362P-502-ND 
3362P-103-ND 
3362P-203-ND 
3362P-253-ND 
3362P-503-ND 
3362P-104-ND 
3362P-204-ND 
3362P-504-ND 
3362P-105-ND 


3362R-101-ND 
3362R-201-ND 
3362R-501-ND 
3362R-102-ND 
3362R-202-ND 
3362R-502-ND 
3362R-103-ND 
3362R-203-ND 
3362R-253-ND 
3362R-503-ND 
3362R-104-ND 
3362R-204-ND 
3362R-504-ND 
3362R-105-ND 


3362U-101-ND 
3362U-201-ND 
3362U-501-ND 
3362U-102-ND 
3362U-202-ND 
3362U-502-ND 
3362U-103-ND 
3362U-203-ND 
3362U-253-ND 
3362U-503-ND 
3362U-104-ND 
3362U-204-ND 
3362U-504-ND 
3362U-105-ND 


3362W-101-ND 
3362W-201-ND 
3362W-501-ND 
3362W-102-ND 
3362W-202-ND 
3362W-502-ND 
3362W-103-ND 
3362W-203-ND 
3362W-253-ND 
3362W-503-ND 
3362W-104-ND 
3362W-204-ND 
3362W-504-ND 
3362W-105-ND 


3362X-101-ND 
3362X-201-ND 
3362X-501-ND 
3362X-102-ND 
3362X-202-ND 
3362X-502-ND 
3362X-103-ND 
3362X-203-ND 
3362X-253-ND 
3362X-503-ND 
3362X-104-ND 
3362X-204-ND 
3362X-504-ND 
3362X-105-ND 


Series 


Pricing 


1 10 


50 


3362H / 3362M / 3362P / 
3362R / 3362U / 3362W / 3362X 


.83 7.50 


36.75 


* 3362 


-KIT-ND Digi-Key? Series 3362 Trimmer Potentiometers Kit 


10 each of all values in denoted series (140 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included. 


For complete number, substitute corresponding letter (H,R,U,M,X) for 


SERIES 3302 


2mm SMD, Trimming 


Potentiometer 
3302W, X 


3 Terminals for 
Automatic Trimming 
Adjustment Low Profile 


1.20 
i 
Т 
1.75 ES 
Y 0.65, 
Suggested ,0.90 
PWB layout E 
075 
1.90 
FEATURE: 
* Single-Turn Cermet / Open Frame 
CHARACTERISTICS: 


Wiper 


ССМ CW 
Clockwise — 
= 
Dim.in mm 
Res. Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) | Part No. Part No. 
2K 3302W-202E( ][ ]-ND = 
5K 3302W-502E[ ]L]-ND | 3302Х-502ЕГ1Г1-МО 
10K 3302W-103EL]L]-ND | 3302Х-10ЗЕГІГ1-МО 
20K 3302W-203EL ]L]-ND | 3302X-203E[ ][ ]-ND 


* Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 5% тах. * Resolution: Infinite • Adjustment 
Angle: 260° 2209 * Power Rating (50VDC max.): 70°C = 0.15W • Temperature Range: -40°C ~ 85°C • Temperature 


Coefficient: +250ppm/°C TRS max.: +5% 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
3302W | Add CT-ND" 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3302X | Add "CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
А š Wiper 
3mm SMD, Trimming GON Gu 
Potentiometer Clockwise — 
3303C 3-Terminal Both Sides Adjust 
Suggested PWB layout 
1.40 
|- 3-0 ~ Тыва] - P 
-- 42051 ШЕН ғ“ +s 
3.75 ay H 2.30 % + 
т n 1.10 
EUER I ш 56.| І. 250 
m 22 1—41 0.70 
1.70 
78.207 


3303W, X Open Frame for Reflow Soldering 
3-Terminal Low Profile 


1.62 
— 3-1 pos 
LE 13 
1.85 NE: Te 
жы 
1.95! 19 
++ % 
CHARACTERISTICS: 


Suggested PWB layout 


Dim. in mm 


* Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 5% max. * Resolution: Infinite * Adjustment 
Angle: 260° 220” • Power Rating (50VDC max.): 70°C = 0.15W • Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Temperature 


Coefficient: +250ррт/°С • TRS max.: +5% 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
500 = = 3303Х-501ЕГ1Г1-МО 
5К = 3303W-502EL]L]-ND = 
10K = 3303W-103EL]L]-ND = 
20K = 3303W-203EL]L]-ND = 
50K 3303C-503EL]L]-ND = = 
100K = 3303W-104EL]L]-ND 3303Х-104Е ]L]-ND 
200K — 3303W-204EL]L]-ND = 
1MEG 3303C-105EL]L]-ND = = 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 
3303C Add “CT-ND” 45 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 
3303W | Add "CT-ND" 26 2.13 19.55 | Add “TR-ND” 127.50/M 
3303X Add “CT-ND” 26 2.13 19.55 | Add “TR-ND” 127.50/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1195 


Вохлвиче Trimmer Potentiometers 


SERIES 3313 
3mm Trimming Potentiometer 


SERIES 3386 


3/8" (9.52mm) Square/ Single- 
Turn Cermet/ Industrial/ Sealed 


Wiper 


COW D Фе 


Clockwise — 


в ss 
сом cw 


Clockwise—— —— 


331 3J Recommended Land Pattern 
Common Dimensions Side Adjust — 3386C, H, W, X | Common Dimensions Top Adjust — 3386F, P, R 
қа 22, zd щ Шы 
fee] Adj. Slot 3.05 Long x 
т 5—4 16, [1 [0.65 76 Widex 76 бер 77719270, 9.52 | - 483-4 Hu 
3.5 lol © .38 Min. — 952 [d | 
т т 45 | 5.49 т t 
| lo 1.6, | 9.52 | Ө- 
7 42:57 |. 015 | і H = 
1.1 os Y— — = 549 аа 
: 597 51 Dia. Pins d 38 Min. 
3313S 0.714 
Tema 3386C 3386F 3386H 
8 71.15 i |- 254 2.54 
| [ЕТ аа => 
; Ф dL. + ЕН += [aise 
ER 3.56 | ие = =” ИШИ 
x O_o < «12.39 i UT 254 ў 4 Бы 
Утта) | Part No. Part No, 3386P 3386R 3386W 3386X 
Recommended Land Pattern (Ohms) | Part No. Part No. 
1.57 100 3313J-101EL IL ]-ND = 254 
ТЗ 200 | 3313/-201ЕГІГІ-Мр — 254 381 123 " 
T 500 | 3913/-50ЛЕГІГІ-МӘ = "E k “МС за bp 1 — 
157 1K 3313J-102EL]L]-ND | 33135-102ЕГІГІ-МО Ч 2.54 ІНГІ 93119 
+ 2K 3313J-202E[ 1 ]-ND = k= К {i 122 1 | 1 т] ҮЛ = | L 
1.12 T 2.62 5K | 3313J-502EC1L-ND — 2 54 2.44 140 2.54 
10K | 3313J-103ELJUI-ND | 33136-103ЕГІГІ-МО u 2.54 2.54 
2.54 
He 20K | 3313J-208EL]L]-ND | 3313S-203EL1L1-ND Diri irinn 
= >| 50K 3313J-503EL IL ]-ND — CHARACTERISTICS: Š 
2.39 AM 100K | 3318J-104EL ]L]-ND = * Resistance Tolerance: +10% standard • Insulation Resistance: 500VDC 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 
Dim. in mm 1MEG i= 3813S-105EL IL ]-ND. 280° “ Power Rating (300V тах.): 85°C = 0.5W; 125°C = OW • Temperature Range: -55°C ~ 125°C • Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% АТВ; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater) 
FEATURE: Я * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater) * Mechanical Angle: 310% nominal 
* Surface Mount 3mm. Square Single-Turn Cermet/ Sealed * Torque: 5.0 oz-in. max. • Stop Strength: 15.0 oz-in. min. 
CHARACTERISTICS: Res. | Digi-Key | Digi-Key | Digi-Key  |Dig-Key | Digi-Key  |Digi-Key  |Digi-Key 
* Resistance Tolerance: +20% standard * End Resistance: 1% or 3 ohms max. (whichever is greater) * Contact (Ohms)| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Resistance Variation: 3% 9 3 ohms * Insulation Resistance: 500VDC, 100 megohms min. • Adjustment Angle: 220° 50 | 3386C-500-ND*| 3386F-500-ND*| 3386H-500-ND | 3386P-500-ND^ | 3886R-500-ND^ | 3386W-500-ND | 3386X-500-ND" 
nom. “ Dielectric Strength: Sea level: SOOVAC; 70,000 Feet: 350VAC “ Power Rating (200V max.): 70°C = 0.125W; 400 |3386C-101-ND*| 3386F-101-ND" | 3386H-101-ND | 3386P-101-ND" 3386R-101-ND* | 3386W-101-ND |3386X-101-ND* 
125°C = OW • Temperature Range: -55°C ~ 125°C • Temperature Coefficient: «100 ohms +150ppm/°C; »100 ohms 200 |3386C-201-ND* 3386F-201-ND* | 3386H-201-ND | 3386P-201-ND* | 3386R-201-ND* | 3386W-201-ND | 3386X-201-ND* 
*100ppm/^C 500 | 3386C-501-ND*| 3386F-501-ND* | 3386H-501-ND |3386P-501-ND"* | 3386R-501-ND* | 3386W-501-ND |3386X-501-ND* 
m ici 1K |3386C-102-ND*| 3386F-102-ND* | 3386H-102-ND | 3386Р-102-№0* | 3386R-102-ND* | 3386W-102-ND |3386X-102-ND* 
Cut T. Pi T Reel Pi 
ЦЕ аа ate ам ЕЕ NO о 2k [33860-202-ND* | 3386F-202-ND* | 3386H-202-ND | 3386P-202-ND* 3386R-202-ND* | 3386W-202-ND | 3386X-202-ND 
: - 5K |3386-502-ND*| 3386F-502-ND* | 3386H-502-ND | 3386P-502-ND* | 3386R-502-ND* | 3386W-502-ND | 3386X-502-ND* 
3313J Add “CT-ND” 1.98 16.50 151.80 | Add “TR-ND” = 990.00 10K |3386C-103-ND*| 3386F-103-ND* | 3386H-103-ND | 3386P-103-ND* | 3386R-103-ND* | 3386W-103-ND |3386X-103-ND* 
33135 | Add'CT-ND" 1.98 16.50 151.80 | Add "TR-ND" 244.20 = 20K |3386C-203-ND*| 3386F-203-ND* | 3386H-203-ND | 3386P-203-ND* | 3386R-203-ND* | 3386W-203-ND | 3386X-203-ND* 
25K |33860-253-М | 3386F-253-ND | 3386H-253-ND | 3386P-253-ND |3386R-253-ND | 3386W-253-ND | 3386X-253-ND 
50K |3386C-503-ND*| 3386F-503-ND* | 3386H-503-ND | 3386P-503-ND* | 3386R-503-ND* | 3386W-503-ND | 3386X-503-ND* 
100K |3386C-104-ND* | 3386F-104-ND* | 3386H-104-ND | 3386P-104-ND* | 3386R-104-ND* | 3386W-104-ND |3386X-104-ND* 
SERIES 3009 200K |3386C-204-ND*| 3386F-204-ND* | 3386H-204-ND |3386P-204-ND* 3386R-204-ND| — — — — |3386X-204-ND* 
250K | 3386C-254-ND | 3386F-254-ND | 3386H-254-ND |3386P-254-ND |3386R-254-ND | 3386W-254-ND | 3386X-254-ND 
" 1 500K | 3386C-504-ND*| 3386F-504-ND* | 3386H-504-ND | 3386P-504-ND* | 3386R-504-ND* | 3386W-504-ND |3386X-504-ND* 
3/ (1 9.05mm) Rectangular/ Multiturn (1 5) 1M | 3386С-105-№0* | 3386F-105-ND* | 3386H-105-ND | 3386Р-105-№0* | 3386R-105-ND* | 3386W-105-ND | 3386X-105-ND* 
Cermet/ Industrial/ Sealed нан 2M |33860-205-ND* | 3386F-205-ND* | 3386H-205-ND | 3386P-205-ND*| 3386R-205-ND* | 3386W-205-ND | 3386X-205-ND 
" n Pricing 
Adj. Slot 2.36 Dia. 4.83 à 
.64 Wide x .79 Deep Ч г WIPER Series 1 10 50 
т 3386C/3386R 1.43 13.00 55.90 
8.89 сом cw 3386F/3386H/3386P/3386W/3386X 1.29 11.75 50.53 
rcv. 
ГЕУ! 51 ыы = 33860-KIT-ND Digi-Key? Series 3386 Trimmer Potentiometer Kit 
J [= Dia. Ріпѕ 5 each of values denoted іп series (75 total pieces). Notebook style kit box апа біп storage guide included. 
1.40 For complete number, substitute corresponding letter (C,F,P,R,X) for O .$65.95 
3009P Wiper 
F 95 = SERIES 3260 
Y Š= CW: Cw 
" Н 
iis td 1/4" (6.35mm) Square/ Multiturn Clockwise > 
— | 3.30 === : : 
ЕТЕЛ ў |! (11) Wirewound/ Industrial/ Sealed 
Ф 09 
1270 76 Typ. 3260H - (635 
4.32 1.89 4 2.54 
Res. Digi-Key Digi-Key Жы і - 2.54 Bd 226 
3009Y (Ohms) Part No. Part No. $ 14-127 6.35 hog | += —— 
100 3009P-101-ND 3009Y-101-ND то Ө-- Adj. Slot Т 4.83 4——Hh 
200 3009P-201-ND 3009Y-201-ND 1.27 1.78 Dia. x ы - --2.54 
500 3009P-501-ND | 3009Y-501-ND 51 Wide x ! 
1K 3009P-102-ND |3009Y-102-ND // 51 Deep т 
Š Nominal 
SK | 8009P-502ND | 3009Y-502-ND 41 Dia. Is Bes. | Digi-Key Resolution 
10K 3009P-103-ND  |3009Y-103-ND Dim. in mm (Ohms) Part No. (Percent) 
20K 3009P-203-ND |3009Y-203-ND CHARACTERISTICS: 100 3260H-101-ND 1.00 
i 25K 3009P-253-ND 3009Y-253-ND š ӘКІ Я 200 3260H-201-ND 0.94 
CHARACTERISTICS: | 50K 3009P-503-ND | 3009Y-503-ND * Resistance Tolerance: +5% standard * Insulation 500 3260H-501-ND 0.58 
• Resistance Tolerance: +10% standard • Insulation 100K 3009P-104-ND 3009Y-104-ND Resistance: 500VDC 1,000 megohms min. • Adjust- 1K 3260H-102-ND 0.50 
Resistance: 500VDC 1,000 megohms min. • Ad- 200K 3009P-204-ND | 3009Y-204-ND ment Angle: 11 turns nominal * Power Rating: 85°С = 2K 3260H-202-ND 0.45 
justment Travel: 15 turns nominal * Temperature 500K 3009P-504-ND | 3009Y-504-ND 0.25W; 150°C = OW • Temperature Range: -65°C ~ 10K 3260H-103-ND 0.29 
Coefficient: «100ppm/^C * Load Life: 1,000 hours 1M 3009P-105-ND ` | 3009Y-105-ND 150°C. • Temperature Coefficient: 70ppm/°C “ Load 20K 3260H-203-ND 0.28 
0.75W @ 70°С (4% АТВ) * Rotational Life: 200 Life: 1,000 hours 0.25W @ 85°С (2% ОТВ; ENR, 500 
cycles (3% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is 5 Pricing ohms) * Rotational Life: 200 cycles (2% ОТВ; ENR, N Pricing 
greater) * Torque: 5.0 oz-in. max. * Mechanical Series 1 10 50 500 ohms) * Torque: 3.0 oz-in. max. * Mechanical Series 1 10 50 
Stops: Wiper idles 3009P/3009Y 2.72 24.75 106.43 Stops: Wiper idles 3260H 27.17 247.00 1062.10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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BoxiEws Trimmer Potentiometers 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
3292 Cermet/Industrial/Sealed 


3292W 3292P 
Adj. Slot 2.29 Dia. x XE 
-51 Wide x .64 Deep = |381 peers 
Aen 825 2.54 
4.75 —— H 
1238.25 — сы 

= Dia. = 54 ені 

: 2.54 
2.544.) І. 
2.54—] 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 
3292X megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. Power Rating (400 volts max.): 

85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: –65°С to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (2% 
ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% 


-1.02 
4 7 ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-in. max. 
12 Mechanical Stops: Wiper idles. 
1.27 
| Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
1912 h- (Ohms) Part No. Part No. Part No. 


100 3292P-101-ND 3292W-101-ND | 3292X-101-ND 
9.52 Typ. 200 3292P-201-ND 3292W-201-ND | 3292X-201-ND 
152 4 2 500 3292P-501-ND 3292W-501-ND | 3292X-501-ND 

: | 1K 3292P-102-ND 3292W-102-ND | 3292X-102-ND 


| m 2K 3292P-202-ND | 3292W-202-ND | 3292X-202-ND 

25 Min. | з21| 9.52 Typ. 5K 3292P-502-ND | 3292W-502-ND | 3292X-502-ND 
—— 10К 3292P-103-ND | 3292W-103-ND | 3292X-103-ND 
20K 3292P-203-ND | 3292W-203-ND | 3292X-203-ND 

254 ш 825 50K 3292P-503-ND | 3292W-503-ND | 3292X-503-ND 

РЕЯ 100K 3292P-104-ND | 3292W-104-ND | 3292X-104-ND 


200K 3292P-204-ND 3292W-204-ND | 3292X-204-ND 
500K 3292P-504-ND 3292W-504-ND | 3292X-504-ND 


1M 3292P-105-ND 3292W-105-ND 3292X-105-ND 
TUN m 
Pricing 
3 Series 1 10 50 
Clockwise— —— 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


3299 Cermet/Industrial/Sealed 
Т 254 
um зама ы 3299X а qnem 
nr. 1.12 i E ва ү Ф- 
1.52 ie к=-—р кеші Е 0) 
н Weg te | LF 9 
1.09 6.22 ы 
CCW j Cw 6.10 
Сіоскиіве---- 3299Ү 
3299P => 284 зра 
2 + ° 
Der: | eat °: 
254 [Уз RS Those 
3299W oy I 32997 
p- +254 “рр 254 198- -- 
= 3 ры 
яғы ©- | E ба: 
| Зв Min. ах = 9 
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Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to +125°C. Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% АТВ; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 3299P-100-ND | 3299W-100-ND | 3299X-100-ND | 3299Y-100-ND 3299Z-100-ND 
20 3299P-200-ND | 3299W-200-ND | 3299X-200-ND | 3299Y-200-ND 3299Z-200-ND 
50 3299P-500-ND | 3299W-500-ND | 3299X-500-ND | 3299Y-500-ND 3299Z-500-ND 
100 3299P-101-ND | 3299W-101-ND | 3299X-101-ND | 3299Y-101-ND 3299Z-101-ND 
200 3299P-201-ND | 3299W-201-ND | 3299X-201-ND | 3299Y-201-ND 3299Z-201-ND 
500 3299P-501-ND | 3299W-501-ND | 3299X-501-ND | 3299Y-501-ND | 3299Z-501-ND 
1K 3299P-102-ND | 3299W-102-ND | 3299X-102-ND | 3299Y-102-ND 3299Z-102-ND 
2K 3299P-202-ND | 3299W-202-ND | 3299X-202-ND | 3299Y-202-ND | 3299Z-202-ND 
5K 3299P-502-ND | 3299W-502-ND | 3299X-502-ND | 3299Y-502-ND 3299Z-502-ND 
10K 3299P-103-ND | 3299W-103-ND | 3299X-103-ND | 3299Y-103-ND | 3299Z-103-ND 
20K 3299P-203-ND | 3299W-203-ND | 3299X-203-ND | 3299Y-203-ND | 3299Z-203-ND 
25K 3299P-253-ND | 3299W-253-ND = 3299Y-253-ND 3299Z-253-ND 
50K 3299P-503-ND | 3299W-503-ND | 3299X-503-ND | 3299Y-503-ND | 3299Z-503-ND 
100K 3299P-104-ND | 3299W-104-ND | 3299X-104-ND | 3299Y-104-ND 3299Z-104-ND 
200K 3299P-204-ND | 3299W-204-ND | 3299X-204-ND | 3299Y-204-ND | 3299Z-204-ND 
250K 3299P-254-ND | 3299W-254-ND | 3299X-254-ND | 3299Y-254-ND 3299Z-254-ND 
500K 3299P-504-ND | 3299W-504-ND | 3299X-504-ND | 3299Y-504-ND | 3299Z-504-ND 
1M 3299P-105-ND | 3299W-105-ND | 3299X-105-ND | 3299Y-105-ND 3299Z-105-ND 
2M 3299P-205-ND | 3299W-205-ND | 3299X-205-ND | 3299Y-205-ND | 3299Z-205-ND 
5M 3299P-505-ND | 3299W-505-ND | 3299X-505-ND | 3299Y-505-ND 32992-505-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 
3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


3296 Cermet/Industrial/Sealed 
Common Dimensions 3296W 254 _ 1:24) 
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Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns пот. 
Power Rating (300 volts max.): 70°С — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to +125°C. Temperature 
Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt Ф 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
Stops: Wiper idles. 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms)| Part Мо. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10| 3296P-100-ND* | 3296W-100-ND* | 3296X-100-ND* 3296Y-100-ND* — 
20| 3296P-200-ND 3296W-200-ND 3296X-200-ND 3296Y-200-ND 3296Z-200-ND 
50 | 3296P-500-ND* | 3296W-500-ND* | 3296X-500-ND* 3296Y-500-ND* | 3296Z-500-ND* 
100 | 3296P-101-ND* | 3296W-101-ND* | 3296X-101-ND* 3296Y-101-ND* | 3296Z-101-ND* 
200 | 3296P-201-ND 3296W-201-ND 3296X-201-ND 3296Y-201-ND 3296Z-201-ND 
500 | 3296P-501-ND* | 3296W-501-ND* | 3296X-501-ND* 3296Y-501-ND* | 3296Z-501-ND* 
1K| 3296P-102-ND* | 3296W-102-ND* | 3296X-102-ND* 3296Y-102-ND* | 32962-102-ND* 
2K | 3296P-202-ND* | 3296W-202-ND* | 3296X-202-ND* 3296Y-202-ND* | 3296Z-202-ND* 
5К | 3296P-502-ND* | 3296W-502-ND* | 3296X-502-ND* 3296Y-502-ND* | 32962-502-ND* 
10K | 3296P-103-ND* | 3296W-103-ND* | 3296X-103-ND* 3296Y-103-ND* | 32962-103-ND* 
20K | 3296P-203-ND* | 3296W-203-ND* | 3296X-203-ND* 3296Y-203-ND* | 3296Z-203-ND* 
25K | 3296P-253-ND 3296W-253-ND 3296X-253-ND 3296Y-253-ND 3296Z-253-ND 
50K | 3296P-503-ND* | 3296W-503-ND* | 3296X-503-ND* 3296Y-503-ND* | 3296Z-503-ND* 
100К | 3296P-104-ND* | 3296W-104-ND* | 3296X-104-ND* 3296Y-104-ND* | 3296Z-104-ND* 
200K | 3296P-204-ND* | 3296W-204-ND* | 3296X-204-ND* 3296Y-204-ND* | 3296Z-204-ND* 
250K | 3296P-254-ND 3296W-254-ND 3296X-254-ND 3296Y-254-ND 3296Z-254-ND 
500K | 3296P-504-ND* | 3296W-504-ND* | 3296X-504-ND* 3296Y-504-ND* | 32962-504-ND* 
1M | 3296P-105-ND* | 3296W-105-ND* | 3296X-105-ND* 3296Y-105-ND* | 32962-105-ND* 
2М | 3296P-205-ND* | 3296W-205-ND* | 3296X-205-ND* 3296Y-205-ND* | 3296Z-205-ND* 


5M | 3296P-505-ND 3296W-505-ND 3296X-505-ND = 3296Z-505-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 


* 3296[ | -KIT-ND Digi-Key? Series 3296 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (P,W,X,Y,Z) for Г1............................Л.02.22.2 $139.00 


SERIES 1/2" (12.70mm) Round/Single-Turn 


3345 Wirewound/Industrial/Sealed 
3345P e Industrial wirewound. • 1.0 watt power rating at 70°C. 
i Resistance Tolerance: +5% std. Adjustment Angle: 280° nom. 
50. Е Power Rating: 70°С — 1 watt; 150°С — 0 watt. Temperature 
г px. Range: -55% to +150°С. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. 
I Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70%0. Rotational Life: 200 
11.43 Dia. cycles (2% ATR; ENR, 500 ohms). Mechanical Angle: 310% nom. 
N i ` Torque: 5.0 oz-in. max. Stop Strength: 15 oz-in. min. 
Nominal 
Res. Digi-Key* Resolution 
(Ohms) Part No. (Percent) 
50 3345P-500-ND 0.58 
100 3345P-101-ND 0.49 
Я 200 3345P-201-ND 0.49 
38Min. 500 3345P-501-ND 0.38 
Standoffs 1K 3345P-102-ND 0.30 
i 2K 3345P-202-ND 0.24 
— 254 5K 3345P-502-ND 0.18 
m n 10K 3345P-103-ND 0.14 
LN 20K 3345P-203-ND 0.13 
5.08 Min. Length 71 Dia. 
Pricing 
Series 1 10 50 
Wiper 3345P 9.54 86.75 373.03 
CCW CW *3345P-KIT-ND Digi-Key? Series 3345 Trimmer 
Қ Potentiometers Kit 5 each of all values (45 total pieces). 
Сіоскмібе---- Notebook style case and bin storage guide included ... .. $199.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross 1197 


Bovens Trimmer Potentiometers 


SERIES 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
3057 Wirewound/Industrial/Sealed 


3057Y Resistance Tolerance: +5% std. Insulation Resistance: 500vdc. 
1,000 MQ min. Adjustment Travel: 22 turns nom. Power Rating: 
2.54 " 70°С — 1 watt; 150°С — 0 watt. Temperature Range: -55*C to 
+c 5 14.83 +150°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. Load Life: 1,000 
FE = Ө я hours 1 watt @ 70°C (2% ATR). Rotational Life: 200 cycles (2% 
D < 6.10 Typ. 1 АТВ). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 
Nominal 
© WIPER Res. Digi-Key Resolution 
t (Ohms) Part No. (Percent) 
12.70 200 3057Y-201-ND 0.86 
{ CLOCKWISE 500 3057Y-501-ND 0.89 
31.75 1K 3057Y-102-ND 0.72 
2549] |e -3.18 2K 3057Y-202-ND 0.58 
- ФА E 5к 3057Y-502-ND 0.43 
2.86 Dis; Mig. Іш, 10K 3057Y-103-ND 0.34 
Holes (“Ко | ° H 20K 3057Y-203-ND 0.31 
u me 
Фу Oy Gy Pricing 
"dd 6.35 Series 1 10 50 
|1778 3057Ү 19.06 173.25 744.98 


SERIES 
3262 


1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) 
Cermet/Industrial/Sealed 


3262P 1.02 2.54 L— 
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Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 12 turns nom. 
Power Rating: (300 volts max.) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -65°C to +150°C. 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.25 май @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 
whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz- 
in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


SERIES 9mm Square Panel Control 
3310 Conductive Plastic, Sealed 


3310C 1/4-32 UNF-2A 3310Y 
threaded 
==, -38 ++ bushing ^. в 1/4-32 UNF-2A "| [5.08 
a threaded — 
[3 5.974 F i +=: 
la 21 Ta n LE а Perin og 18 | 4508 
soi HI ss pus 5.08 ГЕ ЕЙ 
5.35 іа т 41. 
os ||| + 4.37 - : Li 2.54 2.54 
2.54 2.54 4067. 19.70 +! 2.54 


e Conductive plastic • Linear • PC board and bushing 
mount • Plastic bushing and plastic shaft • With- 
stands typical industrial washing processes * Com- 


Res. Digi-Key 


А Digi-Key 
(Ohms)| Part Мо. 


Part No. 


pact package saves board and panel space Standard 1K | 3310C-001-102-ND | 3310Y-001-102-ND 
Resistance Range (Linear): 1K ohms to 1 megohm 2K | 3310C-001-202-ND | 3310Y-001-202-ND 
Total Resistance Tolerance (Linear Tapers): +20% 5K | 3310C-001-502-ND | 3310Y-001-502-ND 
Independent Linearity: +5% Absolute Minimum 10K | 3310C-001-103-ND | 3310Y-001-103-ND 
Resistance: 2 ohms maximum Effective Electrical | 20K | 3310C-001-203-ND | 3310Y-001-203-ND 


Angle: 270° +15° Contact Resistance Variation: 1% or | 90K | 3310C-001-503-ND | 3310Y-001-503-ND 
1 ohm (whichever is greater) Dielectric Withstanding 100K 3310C-001-104-ND | 3310Y-001-104-ND 
Voltage: (Sea Level) 900 VAC minimum; (70,000 Feet) 2006 SUE ооа мо лса ш 
350 VAC minimum Insulation Resistance: 1,000 D EE Mm 

megohms minimum Power Rating @ 70°С: (Derate to Ш 3310C-001-105-ND | 3310Y-001-105-ND 
0 at 125°C - Voltage limited by power dissipation or 200 
VAC, whichever is less) 0.25 watts Stop Strength: 5.65 


Pricing 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
10 3262P-100-ND 3262W-100-ND 3262X-100-ND 
20 3262P-200-ND 3262W-200-ND 3262X-200-ND 
50 3262P-500-ND 3262W-500-ND 3262X-500-ND 
100 3262P-101-ND 3262W-101-ND 3262X-101-ND 
200 3262P-201-ND 3262W-201-ND 3262X-201-ND 
500 3262P-501-ND 3262W-501-ND 3262X-501-ND 
1K 3262P-102-ND 3262W-102-ND 3262X-102-ND 
2K 3262P-202-ND 3262W-202-ND 3262X-202-ND 
5K 3262P-502-ND 3262W-502-ND 3262X-502-ND 
10K 3262P-103-ND 3262W-103-ND 3262X-103-ND 
20K 3262P-203-ND 3262W-203-ND 3262X-203-ND 
25K 3262P-253-ND 3262W-253-ND 3262X-253-ND 
50K 3262P-503-ND 3262W-503-ND 3262X-503-ND 
100K 3262P-104-ND 3262W-104-ND 3262X-104-ND 
200K 3262P-204-ND 3262W-204-ND 3262X-204-ND 
250K 3262P-254-ND 3262W-254-ND 3262X-254-ND 
500K 3262P-504-ND 3262W-504-ND 3262X-504-ND 
1M 3262P-105-ND 3262W-105-ND 3262X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (15) 
3006 Cermet/Industrial/Sealed 


nominal Mechanical Angle: 300% nominal Torque Series 1 10 50 19.05 — adve 
(Running): 3.53 nominal. * Mounting hardware EGWSEATE um 29169 9490 +152 497 МІРЕН 
T T й А 38 Min. 
included Е 635] Т OL | | сом Dew 
76 «4 | INT: P 270 Adj. Slot 2.36 Dia. 
ша” : .79 Deep x .64 Wide CLOCKWISE 
" f: 
SERIES 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) G DIA Pins тур: 
3252 Cermet/Industrial/Sealed 3006P 3006W 3006Y 
3252P т ie 
1 ло QO 2% | tak IL L E E T E 
559- - Тур. ау ИМ! Wiper BEDS 508] |= 3.30 E | "i8 т 
x L oN | а 5.08 HAE 2.54 L = 762 
13.21 Typ. K 152| E || а! 835 12.70 12.70 Arsen 
жЖЕ- а Гіз ТИЕ = 254 ! Сіоскміве--- -- 
1.98 Dia. Thru 12.70 Тур. EE ü H 6.35 
3252W 3252X 254 
3 
559 + -279 гаў i ЗБЕ © 8 
ry Е i “46.35 rz О @ i Resistance Tolerance: «1076 std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms minimum. Adjustment Angle: 15 
| E 1.78 . turns nominal. Power Rating (400 volts max.): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to 
ы Б mem +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 70°C (4% ATR). Rotational Life: 
* О 254 l, * О 254 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Power Rating (400 volts max.): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -65°C to +150°C. (Ohms) Part No. Part No. Part No. 
Temperature Coefficient: +100ррт/°С. Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 85°C (3% АТВ; CRV, 3% or З ohms, -101-ND* H 401. 
whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 5.0 oz- 100 2006 отно. ОВ В 
In. max. Mechanical Stops: Wiper idles 500 3006P-501-ND* 3006W-501-ND 3006Y-501-ND 
ЕР = та 1K 3006P-102-ND* 3006W-102-ND 3006Y-102-ND 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 2K 3006P-202-ND* 3006W-202-ND 3006Y-202-ND 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 5K 3006P-502-ND* 3006W-502-ND 3006Y-502-ND 
100 3252P-101-ND* 3252W-101-ND* 3252X-101-ND* 10K 3006P-103-ND* 3006W-103-ND 3006Y-103-ND 
200 3252P-201-ND 3252W-201-ND Be 20K 3006P-203-ND* 3006W-203-ND 3006Y-203-ND 
500 3252P-501-ND* 3252W-501-ND* 3252X-501-ND* 25K 3006P-253-ND* 3006W-253-ND 3006Y-253-ND 
1K 3252P-102-ND* 3252W-102-ND* 3252X-102-ND* 50K 3006P-503-ND* 3006W-503-ND 3006Y-503-ND 
2K 3252P-202-ND 3252W-202-ND 3252X-202-ND 100K 3006P-104-ND* 3006W-104-ND 3006Y-104-ND 
5К 3252P-502-ND* 3252W-502-ND* 3252X-502-ND* 200K 3006P-204-ND* 3006W-204-ND 3006Y-204-ND 
10K 3252P-103-ND* 3252W-103-ND* 3252X-103-ND* 250K 3006P-254-ND 3006W-254-ND 3006Y-254-ND 
20K 3252P-203-ND 3252W-203-ND 3252X-203-ND 500K 3006P-504-ND* 3006W-504-ND 3006Y-504-ND 
50K 3252P-503-ND* 3252W-503-ND* 3252X-503-ND* 1M 3006P-105-ND* 3006W-105-ND 3006Y-105-ND 
100K 3252P-104-ND 3252W-104-ND 3252X-104-ND 2M 3006P-205-ND* 3006W-205-ND 3006Y-205-ND 
200K 3252P-204-ND 3252W-204-ND 3252X-204-ND 
Pricing 
Pricing Series 1 10 50 
Series 1 10 50 3006P 178 15.75 67.73 
3252P/3252W/3252X 1444 131.25 564.38 3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 
* 8252-KIT-ND Digi-Key? Series 3252 Trimmer Potentiometer Kit * 3006P-KIT-ND Digi-Key? Series 3006 Potentiometers Kit 
5 each of values denoted (90 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included.............. $599.00 10 each of values denoted (150 total pieces). Notebook style storage case & bin storage guide included................ $159.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


бома Trimmer Potentiometers 
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SERIES 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn 
3339 Cermet/Industrial/Sealed 


SERIES 6mm Round/Single-Turn 3339P TN 3339H жыды 
3306 Cermet/Industrial/Open Frame | Adj. Cross Slot 
| E 2.54 Long x .64 Wide 
3306F Suggested PCB Layout = 
ы i .99 Dia. 7.62 Dia. .|..54 
Wiper ; — жас SRS: 5.00 4.78 Min. 
Mounting " 2.54 6.35 
CCW cw Surface 2.54 й 
Clockwise—— 2.54 | - 
2.49 7.62 Dia. -- ma 
46 Dia. 
5.00 
Adj. Cross Slot .79 Wide x 8.00 
3306K 3306W 3.40 Long x 2.01 Deep 3339W — 1 А 
[ А 4.57 5.97 і 9.52 Wiper 
Suggested PCB Layout H L ў t i +12 ccw cw 
" T 
.99 Dia. K Laff —_— | 5.54 СІоскміве- = 
S 254. Я Fg L 254 0—11 | SOM 
= 508- | | 8.13 : d 
249 ка Mounting * Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size. “ Top and side adjust 
46 |= 249 Surface styles. Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 4 turns 
249r--| nom. Power Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to 150°C. Tem- 
46 =— perature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever 
is greater). Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. 
3306P 6.81 Mechanical Stops: Wiper idles. 
[340 Вез. Digi-Key Digi-Key* Digi-Key* 
Suggested PCB Layout j | | (Оһтв) Part Мо. Part Мо. Part Мо. 
a. сваё x zo» (96! 50 3339H-500-ND 3339P-500-ND 3339W-500-ND 
3 Plos. : Mounting | > 8.10 100 3339H-101-ND 3339P-101-ND 3339W-101-ND 
! Surface S | | | 200 3339H-201-ND 3339P-201-ND 3339W-201-ND 
ах Ө] =E 500 3339H-501-ND 3339P-501-ND 3339W-501-ND 
2.49 2 "n | 95 Adi. Cross Slot .79 Wide x 1K 3339H-102-ND 3339P-102-ND 3339W-102-ND 
5.00 721249 300 и. 2K 3339H-202-ND 3339P-202-ND 3339W-202-ND 
на аны шылы P 5K 3339H-502-ND 3339P-502-ND 3339W-502-ND 
e Cross slot rotor design suitable for automatic adjustment equipment. * Board retention feature. • Dust resistant/splash 10K 3339H-103-ND 3339P-103-ND 3339W-103-ND 
resistant cover. * Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 215° nom. Power 20K 3339H-203-ND 3339P-203-ND 3339W-203-ND 
" ‚70°С — mo о ісіет- 50K 3339H-503-ND 3339P-503-ND 3339W-503-ND 
Rating (100 volts max.): 70°C — 0.2 watt. Temperature Range: -25°C to 100°C. Temperature Coefficient: 100K 3339H-104-ND 3339P-104-ND 3339W-104-ND 
a Pa BB C. Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR). Torque (Operating): 4.5 oz-in. max. Stop Strength: 6.5 200K 3339H-204-ND 3339P-204-ND 3339W-204-ND 
ala 500K 3339H-504-ND 3339P-504-ND 3339W-504-ND 
nem Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 1M 3339H-105-ND 3339P-105-ND 3339W-105-ND 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3306F-101-ND 3306K-101-ND 3306P-101-ND 3306W-101-ND Pricing 
200 3306F-201-ND 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND Series 1 10 50 
500 3306F-501-ND 3306K-501-ND 3306P-501-ND 3306W-501-ND 3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
1K 3306F-102-ND 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 3339W 7.59 69.00 296.70 
2K 3306F-202-ND 3306K-202-ND 3306P-202-ND 3306W-202-ND 
5К 3306F-502-ND 3306K-502-ND 3306P-502-ND 3306W-502-ND * 3339[ -КІТ-МО Digi-Key” Series 3339 Trimmer Potentiometers Kit 
106 БЕЛІНЕ оО 33065 103-00 о 5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
50K 3306F-503-ND 3306K.503-ND 3306P-503-ND 3306W-503-ND number, substitute corresponding letter (P,W) for . $269.00 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND 3306W-104-ND 
200K 3306F-204-ND 3306K-204-ND 3306P-204-ND 3306W-204-ND й а 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND 3306P-504-ND 3306W-504-ND SERIES 3/ (1 9.05mm) Rectangu lar/Multiturn (20) 
1M 3306F-105-ND 3306K-105-ND 3306P-105-ND 3306W-105-ND : : 
3005 Wirewound/Industrial/Sealed 
Pricing 
Series 1 10 100 3005P 3909 с [1.52 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W 71 5.30 49.50 bou 406 і_ % oe р WIPER 
ЭС piet ES xu уй © 
787 554 2.54 luos F 
Я . т т П Adj. Slot 2.54 Dia. i CLOCKWISE ——» 
SERIES 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) -64 Wide x 76 Deep 1270 
i Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering Nominal 
3266 Cermet/l nd ustrial/Sealed and cleaning. Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Res. Digi-Key Resolution 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 12 turns nom. Resistance: 500vdc. 1,000 MO min. Adjustment Travel: (Ohms) Part No. (Percent) 
Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to 125°C. 20 turns nom. Power Rating: 70°C — 1 watt; 125°C — 0 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%). Rotational Life: ана асы Ша 1 25 (Тимеш 100 A O 08 
200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 70°C (3% ATR). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR). 500 3005P-501-ND 05 
i — = Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 1K 3005P-102-ND 0.5 
Mps? пев рівскеу DigiKey, й дай 2K 3005P-202-ND 04 
cow ow (олту Шап Noses PartNo Pricing 5K 3005P-502-ND 0.3 
Сіюскмізе-- 10 3266W-1 00-ND* S266X-100-ND* Series 1 10 50 10K 3005P-103-ND 0.3 
20 РОВ SO ND (9266X OO NDE 3005P 11.22 102.00 438.60 20K 3005P-203-ND 02 
50 3266W-500-ND* | 3266X-500-ND 
3266W 100  |3266W-101-ND* | 3266X-101-ND* 
4,52 6:35 Typ. Adj. Slot 200 3266W-201-ND* | 3266X-201-ND* 
РЕЯ PY. 500 3266W-501-ND* | 3266X-501-ND* " : 
no ge Шах IK | 3266W-102-ND* |3266X-102-ND" SERIES 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
1 a. 2K 3266W-202-ND* | 3266X-202-ND* i 
! 51 Deep зк | 3266W-502-ND* | 3266X-502-ND* 3250 Wirewound/Sealed 
10K 3266W-103-ND* | 3266X-103-ND* 
| =] [—1.02 20К 3266W-203-ND* ата Resistance Tolerance: +5% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Travel: 25 turns 
Іші : 25K 3266W-253-ND* |3266X-253-ND* nom. Power Rating: 85°C — 1 watt; 150°C - 0 watt. Temperature Range: -65% to 150°C. Temperature Coefficient: 
1.02. — Un 6.86 Тур. 23 38 Мїп. БОК 3266W-503-ND* | 3266X-503-ND* +70 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 85°C (2% ATR; ENR, 500 ohms). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 
++ 5-4 ES кат | == . 100K 3266W-104-ND* |3266X-104-ND* ENR, 500 ohms). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 
72-5 7—46 Dia. 200K 3266W-204-ND* | 3266X-204-ND* - 
S 254-7 | 7294 250K | 3266W-254-ND* |3266X-254-ND* 3250W Wi = Nominal 
Š й 500K 3266W-504-ND* | 3266X-504-ND* рег Res. Digi-Key Resolution 
152 1M 3266W-105-ND  |3266X-105-ND (Ohms) Part No. (Percent) 
3266X 1 3 200 3250W-201-ND 0.70 
Pricin i 500 3250W-501-ND 0.60 
ИЕ бөлісе 1 Ole 50 Clockwise T 1K 3250W-102-ND 0.40 
2K 3250W-202-ND 0.30 
ЕРТЕН L 3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 a А MTM БК РОВ де 
1.02 Е *3266[ J-KIT-ND Digi-Key? Series 3266 |— 6.35 2 pore eo ane ола 
| = =-.76 | B Т Trimmer Potentiometer Kit % | Ы 
а = о а 123 1.02 5 each іп values denoted іп series (85 total pieces). Notebook Г 254 K Prici 
“F -о H з [ "o style storage case and bin storage guide included. 2.54 . een 2 pne 50 
| 2. For complete number, substitute corresponding letter 
2.54 2.54 JI (WAX) for ................. $199.00 25037 14.55 13225 56868 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(ros 1199 


SERIES 9mm Round/Single-Turn 


3309 


3309P 
ЕСЕ 


88 : 


Mounting 
Surface 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Cermet/Industrial/Open Frame 


1.40 Dia. 
З Ples. 


Вохма Trimmer Potentiometers 


Suggested PCB Layout 
Э 


5 


SERIES 
3329 


1/4" (6.35mm) Round/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Sealed 


Mp 3329P 3329S 
aa Clockwise——= m 
6.98 — pe С” 6.10 
3329Н ; 
.46 Dia. Тур. 4.57 = E jess i й 3 


--5.46 


3.99 2.49 == 
10.34 5.00 5.00 6.98 Ж 
Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 235? nom. 
1.40 Dia. Power Rating (250 volts max.): 70°C — 0.5 watt. Temperature 
3Ples.\ 249 Range: –25°С to +100°C. Temperature Coefficient: +250ppm/°C. 
Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70*C (5% ATR). Torque: 5.0 oz- Adj. Slot 3.56 Long x 2.54 2.54 
dg in. max. Stop Strength: 11.0 oz-in. min. .64 Wide x 1.02 Deep и Í 
m Res. Digi-Key Digi-Key AN 
Suggested PCB Layout (Ohms) Part No. Part No. қ 309 
100 3309P-101-ND* 3309W-101-ND* 45° Ref 
л 200 3309P-201-ND 3309W-201-ND M Н 
m= 2.5 500 3309P-501-ND* 3309W-501-ND* dois 5° 
Adj. Cross Slot .86 Wide x 1K 3309P-102-ND* 3309W-102-ND* d 
340 Long x 2.01 Deep 2K 3309P-202-ND* 3309W-202-ND* 
p-899- 2 5K 3309P-502-ND* 3309W-502-ND* 
"á 10K 3309P-103-ND* 3309W-103-ND* 3329W š 
Г Я | 20K 3309P-203-ND* | 3309W-203-ND* 321 
11.00 } | Y 130 50K 3309P-503-ND* 3309W-503-ND* 6.10 
100K 3309P-104-ND* 3309W-104-ND* ` 
200К 3309P-204-ND 3309W-204-ND 
500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND 8.38 
1M 3309P-105-ND 3309W-105-ND 5.08 
I ! ЩЩ 
Pricing T Ве TU 
Series 1 10 100 —.89 H —2.54 
3309P / 3309W 80 6.75 55.05 2.54—| -- 2.54— jej = 


Clockwise. 


* 3309-KIT-ND Digi-Key? Series 3309 Trimmer Potentiometers Kit 


10 each of values denoted (180 total pieces). Notebook style 
Storage case and bin storage guide included 


SERIES 3/8" (9.52mm) Round/Single-Turn 


3352 


Cermet/Industrial/Open Frame 


mh $69.95 


Adjustment Slot 
.86 Wide x .08 Deep Typ. i = [73.81 Typ. 
ENS 8.89 Тур. 3-]- я 
а dw SA 8.89 Typ. ! i. ре, 
ш Т-ва Тур ze 
! «лат Тур 7.62 Typ. 
накі 3352H 3352P 3352T 
AIN 2.54 
=+ EN сі 
+ 
4.75 Min. Тур. 
lu 
5.33 Мах. = PE 
2.54 Typ. 


ue sam 
CCW CW 


ДЦ 
T 735 


--.89 
2.54 ~ 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 240° nom. 
Power Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% АТВ; CRV, 3%). Rotational Life: 200 
cycles (4% ATR; CRV, 4%). Mechanical Angle: 260% nom. Torque: 5.0 oz-in. max. Stop Strength: 5.0 oz-in. min. 


Res. Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

50 3329H-500-ND | 3329P-500-ND | 3329S-500-ND | 3329W-500-ND | 3329X-500-ND 
100 3329H-101-ND | 3329P-101-ND | 3329S-101-ND | 3329W-101-ND | 3329X-101-ND 
200 3329H-201-ND | 3329P-201-ND | 3329S-201-ND | 3329W-201-ND | 3329X-201-ND 
500 3329H-501-ND | 3329P-501-ND | 3329S-501-ND | 3329W-501-ND | 3329X-501-ND 

1K 3329H-102-ND | 3329P-102-ND | 3329S-102-ND | 3329W-102-ND | 3329X-102-ND 

2K 3329H-202-ND | 3329P-202-ND | 3329S-202-ND | 3329W-202-ND | 3329X-202-ND 
5K 3329H-502-ND | 3329P-502-ND | 3329S-502-ND | 3329W-502-ND | 3329X-502-ND 
10K 3329H-103-ND | 3329P-103-ND | 3329S-103-ND | 3329W-103-ND | 3329X-103-ND 
20K 3329H-203-ND | 3329P-203-ND | 3329S-203-ND | 3329W-203-ND | 3329X-203-ND 
50K 3329H-503-ND | 3329P-503-ND | 3329S-503-ND | 3329W-503-ND | 3329X-503-ND 
100K 3329H-104-ND | 3329P-104-ND | 3329S-104-ND | 3329W-104-ND | 3329X-104-ND 
200K 3329H-204-ND | 3329P-204-ND | 3329S-204-ND | 3329W-204-ND | 3329X-204-ND 
500K 3329H-504-ND | 3329P-504-ND | 3329S-504-ND | 3329W-504-ND | 3329X-504-ND 
1M 3329H-105-ND | 3329P-105-ND | 3329S-105-ND | 3329W-105-ND | 3329X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
33295/3329///3329Х 3.14 28.50 122.55 


% 3329[ -KIT-ND Digi-Key? Series 3329 Trimmer Potentiometers Kit 
5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (Н.Р ЭМ Х) for] .................................-.................-- $129.95 


SERIES 
3059 


1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
Cermet/Industrial/Sealed 


= г | vu 343 
1 Clockwise—— —- 3059P © [] 4.83 ЕЕ -- | 
т 1 юч 
Resistance Tolerance: +20% std. Adjustment Angle: 205% nom. Power Rating (250 volts max.): 85°С — 0.5 watt; ke-10 тур, 3.43 
125°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to +125°C. Temperature Coefficient: Below 2K — +150ppm/°C; 2K & up Т Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 
— +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR). Rotational Life: 200 cycles (10% ОТВ). 12.70 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 22 turns nom. 
Mechanical Angle: 250* nom. Torque: 3.0 oz-in. max. Stop Strength: 8 oz-in. min. ро Power Rating: 70°С — 1 watt; 150°С — 0 watt. Temperature 
mm "E = ТЕДІ НЕЙ Range: -55°C to +150°C. Temperature Coefficient: 
dis ) БҮРКҮП а А ау Dist ey: 71 Dia. борту Load Life: 1,000 hours 1 watt Ф 70°C (3% АТВ; 
з = = 2 з I i CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Rotational Life: 200 
100 3352E-101-ND | 3352H-101-ND | 3352P-101-ND | 3352T-101-ND | 3352W-101-ND cycles (2% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). 
200 3352E-201-ND | 3352H-201-ND | 3352P-201-ND | 3352T-201-ND | 3352W-201-ND 31.75 —*| Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 
500 3352E-501-ND 3352H-501-ND | 3352P-501-ND | 3352T-501-ND | 3352W-501-ND 3.18 
1K | 3352E-102-ND | 3352H-102-ND | 3352P-102-ND | 3352T-102-ND | 3352W-102-ND Г 2990 147 Res. Digi-Key Digi-Key 
2K 3352E-202-ND | 3352H-202-ND | 3352P-202-ND | 3352T-202-ND | 3352W-202-ND қыш (Ohms) Part No. Part No. 
5K 3352E-502-ND | 3352H-502-ND | 3352P-502-ND | 3352T-502-ND | 3352W-502-ND [o] 100 3059P-101-ND | 3059Y-101-ND 
10K 3352E-103-ND | 3352H-103-ND | 3352P-103-ND | 3352T-103-ND | 3352W-103-ND Марк вй 200 3059P-201-ND | 3059Y-201-ND 
20K 3352E-203-ND 3352H-203-ND | 3352P-203-ND | 3352T-203-ND | 3352W-203-ND I 176 Deep 500 3059P-501-ND | 3059Y-501-ND 
25K 3352E-253-ND 3352H-253-ND 3352P-253-ND | 3352T-253-ND | 3352W-253-ND GIO Ә | 1K 3059P-102-ND | 3059Y-102-ND 
50K 3352E-503-ND | 3352H-503-ND | 3352P-503-ND | 3352T-503-ND | 3352W-503-ND | 17.78 —=—*| 2.36 Dia. Mtg. 2K 3059P-202-ND | 3059Y-202-ND 
100K 3352E-104-ND | 3352H-104-ND | 3352P-104-ND | 3352T-104-ND | 3352W-104-ND |-2286-" 6.60 Holes (2) 5K 3059P-502-ND | 3059Y-502-ND 
200K 3352E-204-ND | 3352H-204-ND | 3352P-204-ND | 3352T-204-ND | 3352W-204-ND 10K 3059P-103-ND | 3059Y-103-ND 
250K 3352E-254-ND | 3352H-254-ND | 3352P-254-ND | 3352T-254-ND | 3352W-254-ND 20K 3059P-203-ND | 3059Y-203-ND 
500K | 3352E-504-ND | 3352H-504-ND | 3352P-504-ND | 3352T-504-ND | 3352W-504-ND 3059Y H 50K 3089P-503-ND | 3059Y-503-ND 
1M 3352E-105-ND | 3352H-105-ND | 3352P-105-ND | 3352T-105-ND | 3352W-105-ND o m ° 100K 3059P-104-ND | 3059Y-104-ND 
200K 3059P-204-ND | 3059Y-204-ND 
Pricing а Op © © 500К 3059P-504-ND | 3059Y-504-ND 
Series 1 10 50 7.62|6.60 1M 3059P-105-ND | 3059Y-105-ND 
3352Е / 3352H / 3352P / 3352Т / 3352W 1.24 11.25 48.38 | = 17.78 
Na 5 с 5 š 12.70 2.54 Pricing 
* 3352[ -KIT-ND Digi-Key? Series 3352 Trimmer Potentiometers Kit d Series 1 10 50 
5 each of all values in denoted series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. For rq 9; РИ fel 
complete number, substitute corresponding letter (E,H,P,T,W,) їог[0............................................ $49.95 EH 3059P/3059Y 6.49 59.00 253.70 


1200 


(T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


отме Trimmer Potentiometers 


Вох 
"m о 
cow cw 


SERIES 3314 
SMD 4mm Square/Single-Turn 


Cermet/Industrial/Sealed == 
33146 
——4.50—— 23 236 "P к 
as | ШЕН Hl 
Standoff Е rl ДІ ў і ] 


] _Т) Е: Н 


4.50 | 620 |P 1 


12, e лоту» f 127 1 
зРісѕ. ЕР 
$ | Ó 8 ла | 12.03 


- j 
Adj. Slot 2.44 Long x Тур. dL 
.51 Wide x .56 Deep 


3314J ВЕ -— 
| і 15-259 e| sa BT 
Iacob esi T |=]! Eds ' ' | 2plcs. 
.20 Typ. | {ШШ | ГТ 
] il 5.00] ] tro 
ІС5. 
4.50 lke 45 Aie d 
I Standoff З 1.30 
Т_Т Nadj. Slot 2.44 Long x —s5.00 —=| 
© (0 slWide x 56 Deep 
3314S-3 ux 2.54 
27 F 
Adj. Slot 2.41 Long УЛ T H.423Plcs. 
x .51 Wide 1.05 
x .60 Deep 
Ча |85. 
5.01 | 122 Pics. 
ІШ 181:115 
5.8 "E 
| Ш 5 
re 
3314Z 
= 330 = j— 2.54 
| НУ E 
Adj. slot 2.41 Long 5.84 97 юр 5597 а 11.68 
x 51 Wide | + : 520) “il gta 
x .51 Deep 1 EI + DDE | H зо 
SERE 3.48 ‚* 2007 Le 
з 4 
rr О | zo 
| $ 5 аас Dim. in mm 


FEATURES: 

* Compatible with all surface mount soldering processes * Very low CRV — 1% * Standoffs facilitate 
boardwashing and mechanical stability 

CHARACTERISTICS: 

Resistance Tolerance: +20% standard * Insulation Resistance: 500VDC 100 megohms min. • Ad- 
justment Angle: 210° nominal * Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1% * Power Rating (300V 
max.): 70°C = 0.25W; 125°C = OW * Temperature Range: —55°С ~ 125°C * Temperature Coefficient: 
+100ррт/°С * Load Life: (Ф 70°C Rated Power 1,000 hours) TRS +3% Rotational Life: 100 cycles TRS 
+3% * Mechanical Angle: 240° nominal * Torque: 180g-cm. typical * Stop Strength: 300g-cm. typical 


Res. | Digi-Key 
(Ohms)| Part Мо. 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. Part No. 


100 | 3314G-101EL 1L ]-ND 
200 | 3314G-201bEL IL ]-ND 
500 | 3314G-501EL]L]-ND 
1K | 3814G-102EL]L]-ND 
2K | 3314G-202bEL ]L ]-ND 
5K | 3314G-502bEL IL ]-ND 
10K | 3314G-103EL IL ]-ND 


3314J-101EL]L]-ND | 3314S-3-101EL ]L]-ND | 3314Z-101EL ]L]-ND 
3314J-201EL]L]-ND | 3314$-3-201Е ]L]-ND | 3314Z-201EL ]L]-ND 
3314J-501EL]L]-ND | 3314$-3-501Е ]L]-ND | 3314Z-501EL ]L]-ND 
3314J-102EL]L]-ND | 3314$-3-102Е ]L]-ND | 3314Z-102EL ]L ]-ND 
3314J-202EL]L]-ND | 33145-3-202ЕГ ]L]-ND | 3314Z-202bEL ]L]-ND 
3314.)-502ЕГІГІ-МО | 33145-3-502ЕГ ]L]-ND | 3314Z-502EL ]L]-ND 
3314J-103EL]L]-ND | 33145-3-10ЗЕГ ]L]-ND | 3314Z-103EL ]L]-ND 


SERIES 3214 


Surface Mount 4mm Square/ 
Multi-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


3214J 1 221 РЕСЕ 


d 05 24] 4.80 x г 
4.50. 4 1.30 1 
Ú + .79 
1 i H 3 plcs. 


© Wiper 


cow OA) 0w 


Clockwise — 


М @1.52 
5.56 
от 21 3.99 
7 | 2.01 
o IA "| г Д 
Я 5.11 + ч} 
T | 2.01 Y 2.31 
2.01 [о 1% 
о 8.00 130 F 
Adjustment Slot 
vs J .56 Wide X .51 Deep A pics: 
11.99 
5.08 
321 4W + .05 1.30 
574 f A3 i M 
F т 
— 7.49 4.80 
91.50 
қы ЕЙ | 
о «Дзі 
3.99 [а E : 
Llo l .79-2 ples. 2.90 1.30-2 ples. 119 
ШЕ 4.50 сү ай 2-4 
1 + 
гій о i i 254 Í 
° 11.99 M 
<= Dim.in mm 
1.75 = 1.60-3 ples. 
16.00 
Res. Digi-Key Digi-Key 
3.91 (Ohms) | Part No. Part No. 
100 3214)-101ЕГ1Г1-МО | 3214\/-101ЕГ1Г1-МО 
200 3214)-201ЕГ1Г1-МО | 3214\/-201ЕГ1Г1-МО 
500 3214)-501ЕГ1Г1-МО | 3214\\/-501ЕГ1Г1-МО 
1K 3214J-102ELTL]-ND | 3214W-102bLT1C]-ND. 
2K 3214)-202ЕГ1Г1-МО | 3214У/-202ЕГІГІ-МО 
5K 3214J-502ELT1L]-ND | 3214У/-502ЕГІГІ-МО 
10K 3214)-10ЗЕГ1Г1-МО | 3214У/-10ЗЕГІГІ-МО 
2.59 Adjustment Slot 20K | 3214J-203ECILI-ND | 3214W-203ELTL]-ND 
56 wide X .51 Deep 50K | 3214/-50ЗЕГІГІ-МР | 3214W-503ELTL]-ND 
100K 32140-104ЕГІГІ-МО | 3214W-104EL JL ]-ND 
FEATURES: 


* Sealed to withstand board wash processing * Pick and place centering design, with flush adjustment * Patent 
#5047746 advanced drive/wiper mechanism 

CHARACTERISTICS: 

Resistance Tolerance: +10% standard * Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.0 ohms (whichever is 
greater) * Contact Resistance Variation: 3% or З ohms maximum * Resolution: Essentially Infinite * In- 
sulation Resistance: 500VDC, 100 megohms minimum • Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 
minute) • Adjustment Angle: 5 turns nominal • Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°С * Temperature Coefficient: x100ppm/^C * Humidity: MIL-STD 
202 Method 106, TRS +2%; IR 10 megohms • Load Life (Ф 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS З 
ohms or 3% (whichever is greater) * Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1% * Shock: 1008 TRS +1%; VRS 
+1% * Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 3 ohms or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 
cycles, TRS «2%; VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm max. * Weigh 
Approximately 0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code * Solderabilit 
Per MIL-STD-202, Method 208 Wiper: Set at 50% nominal * Flammability: UL94V0 


20K | 3314G-203EL]L]-ND 
25K | 3314G-253E[ ]L ]-ND 
50K | 3314G-503EL]L]-ND 
100K | 3314G-104EL IL ]-ND 
200K | 3314G-204EL ]L ]-ND 
250K | 3314G-254bEL ]L]-ND 
500K | 3314G-504EL ]L]-ND 

1M | 3314G-105EL]L]-ND 

2M | 3314G-205EL ]L ]-ND 


3314J-203EL]L]-ND | 33145-3-20ЗЕГ ]L]-ND | 3314Z-203EL ]L]1-ND 
3314J-253EL]L]-ND | 33145-3-25ЗЕГ ]L]-ND | 33142-25ЗЕГ ]L ]-ND 
3314J-503EL]L]-ND | 33145-3-50ЗЕГ ]L]-ND | 3314Z-503EL ]L]-ND 
3314J-104EL]L]-ND | 3314$-3-104Е ]L]-ND | 3314Z-104EL ]L]-ND 
3314J-204EL]L]-ND | 3314S-3-204EL ]L]-ND | 3314Z-204EL JL ]-ND 
3314J-254EL]L]-ND | 33145-3-254ЕГ ]L]-ND | 3314Z-254EL ]L ]-ND 
3314J-504EL]L]-ND | 33145-3-504ЕГ ]L]-ND | 3314Z-504EL JL ]-ND 
3314J-105EL]L]-ND | 3314S-3-105EL ]L]-ND | 3314Z-105EL ]L]-ND 
3314J-205EL]L]-ND | 3314S-3-205E[ ][ ]-ND | 3314Z-205EL ]L ]-ND 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 5 100 Part No. 200 500 
3314G/3314J Add “CT-ND” 7.20 124.80 Add “TR-ND” = 391.00 
3314S-3 Add “CT-ND” 7.20 124.80 Add “TR-ND” 177.60 — 
3314Z Add “CT-ND” 7.20 124.80 Add “TR-ND” 177.60 = 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 250 500 
3214J Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” = 750.00 
3214W Add "CT-ND" 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” 414.00 1750.00 
SERIES TC73 wiper 
ССУМ CW 
Surface Mount 3mm Single-Turn Clockwise — 
Top Adjust Carbon dos 
TC73X —€— ae 
3.60 Y ШУ 2.20 d А 
dio {19 ik "D ` Y {125 
p89, s 1.80 1 Ë 1.251 
Гу — |= 0.50 
1.2014) jae} 1.20 
ijo о 
0.65 0.801 |= 
Е 0.80 £ 1.80 Dim. i 
1.15 unge 15 жз | Joss — 
PES й 0.35 SLA Res. | Digi-Key 
Driver slot depth ` 0.20 т (Ohms) | Part Мо. 

ы 500 TC73X-501EL ]L]-ND 
CHARACTERISTICS: 1K TC73X-102EL 1E ]-ND 
Resistance Tolerance: +30% * Adjustment Angle: 260% * Power 2K TC73X-202ELJE]-ND 
Rating: .05W • Temperature Range: -25°C ~ 85°С * Temperature 5K TC73X-502bEL ]L]-ND 
Coefficient: +250 ppm/°C • Rotational Life: 20 turns * Rotational 10K ТС7ЗХ-10ЗЕГ1Г1-МО 
Torque: 10-150g-cm maximum 20K TC73X-203EL]L1-ND 


Cut Tape Pricing 
Series | Part No. 1 10 100 


TC73X | Add"CT-ND" 20 1.65 14.40 


Tape & Reel Pricing 
Part No. 2,000 


Add "TR-ND" 100.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1201 


SERIES 3223 


Бозлеме Trimmer Potentiometers Surface Mount 3mm Multi-Turn (11) — бе 


SERIES 3224 Wiper Cermet/ Industrial/ Sealed рои 
SMT 4mm Multi-Turn (11) Тор m асн 3223W PU 13 
Adjust/Cermet ВЕЕ osef |.98 "um 
Dim. in mm (2 plcs.)' DL ПТ 
3224W на i MP = 
i20, -2 pics. eI з Qi 1625 | 
n |-— 5.08 — — i 0.9-| |- 
81 2.01 4.83 [276 | “әзі” Adjust slot | 
—Җ - I ES 3 š 0.38 Wide 
8.91 m— 9.9 — x 0.30 Dee Dim. in mm 
351 EL iL] 2 54 О iss p Res. | Digi-Key 
1 B ў я |_| L ЕЧ FEATURES: * Surface Mount 3mm Square/ Multi-turn Cermet/ Industrial/ | (Ohms) | Part No. 
1.52-3 ples Sealed • Sealed to withstand standard board wash processing ® Pick and 10 | 3223W-1-100EL ]L]-ND 
` ` place centering design for automated placement compatibility * Flush ad- 20 |3223W-1-200EL ]L]-ND 
2.54 Tiis 5.31 justment screw “ Top adjust 50 | 3223W-1-500E[ ][ ]-ND 
Н ` 89 100 | 322З\\М-1-101ЕГ1Г1-МО 
=} Res. Digi-Key CHARACTERISTICS: • Resistance Tolerance: +20% standard * Absolute 200 |3223W-1-201EL]E]-ND 
01.52 —1 (Ohms) Part No. Minimum Resistance: 1% or 3.0 ohms max. (whichever is greater) * Con- 500 | 3223М/-1-501ЕГІГІ-Мр 
99 2K 3224W-202EL1L1-ND tact Resistance Variation: 3% or 3 ohms max. (whichever is greater) * Re- 1К |3223W-1-102EL IL ]-ND 
Adiustment Slot “З ples. 5К 3224W-502EL 1L ]-ND solution: Essentially Infinite. Insulation Resistance: 500VDC, 100 meg- 2K |3223W-1-202EL IL]-ND 
56 Wide x.51 Deep 10K 3224W-103ELILI-ND ohms min. е Adjustment Angle: 11 turns nominal • Power Rating (200V 5K | 3223\\/-1-502Е J[ ]-ND 
[Чо а Ёў қ о 10K | 322З\\-1-10ЗЕГ1Г1-МО 
1.19 20К 3224W-203ELTL]-ND max.): 70°C = 0.125W, 150°C = OW * Temperature Range: -65°C ~ БОК | 3223М/-1-50ЗЕГІГІ-М 
150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C • Vibration: 206 TRS Ж 3 
CHARACTERISTICS: 100K | 3223W-1-104EL ]L]-ND 
E +1%, VRS +1% “ Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% e Load Life (© 70°C 200K | 3223W-1-204EL ]L]-ND 
Resistance Tolerance: +10% standard “ Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.0 ohms (whichever is greater) Rated Power 1000 Hours): CRV 4 ohms or 4% (whichever is greater) 500K | 3223W-1-504E[ ]L1-ND 
* Contact Resistance Variation: 1% or 3 ohms max. * Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: Rotational Cycling: 200 cycles, CRV 4 ohms or 4% (whichever is 1M |3223W-1-105EL ]L]-ND 
500VDC, 100 megohms min. “ Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 minute), Adjustment Angle: 11 turns greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +2% 2M | 3223М/-1-205ЕГІГІ-МО 
nominal • Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW • Temperature Range: —65?C ~ 150°C • Temp- 
erature Coefficient: +100ppm/°C * Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10 megohms • Vibration: қ Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
206 TRS «195, VRS +1% “ Shock: 1006 TRS +1%, VRS +1% = Load Life (Ф 85°C Rated Power 1000 Hours): Series | Part No. 1 10 100 Part No. 500 
TRS 3 ohms or 3% (whichever is greater) * Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 3 ohms or 3% (whichever is 3223W | Add “CT-ND” 3.85 33.00 286.00 | Add “TR-ND” 896.50 


greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +1% “ Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm 
max. * Weight: Approximately 0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code 


Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing SERIES 3364 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 250 © Wiper 
3224W | Add'CT-ND" 3.96 3390 293.80 | Add “TR-ND” 508.50 SMD 4mm Square/ Single-Turn cae cii 
Cermet/ Industrial/ Open Frame Clockwise — э 
SERIES 3361 3364W and X 
3.81 2.39 
š 1.09 
1/4" (6.35mm) Square SMD/ WIPER a E d 
Single-Turn Cermet/ Industrial/ cow cw , 
CLOCKWISE — j 1.50 
Sealed Adj К 
4.50 cross slot 
— 1.19 .36 deep 1.30 «= 11.30 
3361P = 671-4 И 
| | П— 2.77 Long 94. К Loy © © os 
9.70 0.64 Wide 1.60 k bs 
+ 7.044 0.89 Deep Dim. in mm = - 
3.30 | 079 3.84 10 3 Cross-slot rotor designs suitable for automatic Cm Dig Key, 
5.21 -7944 adjustment equipment. Supplied in 12mm em- - 
4.88 i ЕЗІ Т 32.54] bossed tape, compatible with automatic pick-and- 500 3364W-501EL T -ND 3364X-501EL T--ND 
904—0) 0.46 2 T place assembly equipment. Rear adjust versions 1K 3364W-102E[L T -ND 3364X-102EL T -ND 
853 available: 2K 3364W-202ELIL-ND | 3364Х-202ЕГІГІ-МО 
i 3 1 CHARACTERISTICS: 5K 3364W-502ELIL1-ND 3364Х-502ЕГ І1-МО 
Leads to be 2.54 “ Resistance Tolerance: +25% standard * Ad- 10K 3364W-103E[ ] ]-ND 3364Х-10ЗЕГ І1-МО 
coplanar ІТ? justment Angle: 260°+20° * Power Rating (50V 20K 3364W-203EL TL ]-ND 3364Х-20ЗЕГ ] ]-ND 
within 0.10 2.54-—--— 2.54 max): 70°C = 0.2W «Temperature Вапде: -40°С | ,90K | 3364W-503ELIL-ND | 3364X-508EL | -ND 
(Bottom View) -100*C = Temperature Coefficient: s250ppm^C | 100K 3364W-104ELIL-ND | 3364X-104ELT--ND 
—=-0.38 * Load Life: 1,000 hours 0.2W @ 70°C (5% АТВ) 200K 3364W-204E[ | ]-ND 3364Х-204ЕГ |[ ]-ND 
* Rotational Life: 20 cycles (15% ATR) * Torque: 500K 3364W-504EL TL ND 3364X-504EL T. -ND 
20 to 200g-cm. * Mechanical Angle: Continuous 1M 3364W-105EL TL ND 3364Х-105Е T -ND 
-ң F-1.19 
3361 S Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
| | Series Part No. 5 100 Part No. 1,000 
7.62 3364W/3364X Add "CT-ND 4.23 56.55 Add “ТА”-МО 321.00 
D 
350 | | | * 3364W-KIT-ND Digi-Key? Series 3364W Trimmer Potentiometers Kit 5 each of all values (55 total pieces) ......... $35.95 
4.88- lg J 2.54.4. 42.54 
038 1.02 ка 
Н 2 4 |229 SERIES TC03 Wiper 
+ 
.071 Leads to be їз T Añ] $ £ CCW cw 
= өк ыз 254 Ц П 229 Surface Mount Зтт Single-Turn S 
|. aa 0.10 Ø 2.29-3 Pics. Top Adjust Cermet 
6.65 (Bottom View) mr podma 
Dim. in mm TC03X AS 1.85 |= = | га m 
CHARACTERISTICS; | Res. | Digi-Key Digi-Key 1558 > ad бавы 50 
Resistance Tolerance: +10% standard “ Insulation | (Ohms) | Part No. Part No. в < 1.00 
Resistance: S00VDC i :000 megohms minimum • Ad- 100 | 3361P-101GCIC-ND | 3361S-101GCIC-ND А 1201] | 
justment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V 200 | 3361P-201GUT -ND | 33615-20162 ]--ND 1.30 T т E lZ 
max.): 70°C = 0.50W; 125°C = OW * Temperature Range: 500 | 3361P-501GCICI-ND | 33615-5010Г1ГІ-МО m 1.50 3.60 .80 
-55°C ~ 125°C • Temperature Coefficient: «100ppm/^C 1К | 3361P-102GO0-ND | 3361S-102GO00-ND = 1 < 3.20 = 
Load Life: 1,000 hours 0.5W @ 70°С (3% АТВ; CRV, эк | 3361P-202GO0-ND | 33615-20262 1 1-ND 0.60* | [ло 1.30, | — 
3% or З ohms, whichever is greater) “ Rotational Life: 5K |3361P-502GL T -ND | 33615-50282 С -ND баба ЦЫ ЕР 1 303.00 Ма ў Dlg ey 
200 cycles (4% АТВ; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is 10K | 3361Р-1036[Г [Г ND | 33615-11038 I -ND i | ў 100 | тсозх 101 ЕГІПІ-МӘ 
greater) * Mechanical Angle: 270% nominal “ Torque: 20K | 3361Р-2036Г1 М0 | 33615-2036 I ND CHARACTERISTICS: 3 ў 
АЯ in. mini 50K | 3361P-503GL I --ND | 33615-5036Г1ГІ-М0 ІК | TC03X-102EO0-ND 
3.0 oz-in. maximum • Stop Strength: 7.0 oz-in. mini- took | 3361P-1DAGCI--ND | 33619-1M46LI END Resistance Tolerance: + 25% • Adjustment Angle: 270° “ Power Rating: 2K TC03X-202E[ ][ ]-ND 
mum 0.1W = Temperature Range: -40°C ~ 85°C • Temperature Coefficient: 5K ТСОЗХ-502ЕГІГІ-МО 
+250ppm/°C • Rotational Life: 20 turns “ Rotational Torque: 20-200g-cm. 10K TC03X-103E[ J[ ]-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing maximum 20K TC03X-203E[ ][ ]-ND 
Series | Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 
“CT-ND” "TR.ND^ Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
3361P Add *CT-ND' 1.02 9.25 44.40 Add “TR-ND’ = 486.00 Series | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 
33615 | Add"CT-ND' 1.02 9.25 44.40 Add *TR-ND" 324.00 un тсозх | Add “CT-ND” 20 1.65 14.40 Add ‘TR-ND” 100.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1202 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SERIES 9тт Round/Single-Turn/Carbon/Open Frame 


Trimmer Potentiometers 
BO JURNS 3319 9.0 
+ 
M 5.0 
SERIES 6mm Square/Single-Turn/ 3319P-1 — ae is : 
3318 Carbon/Open Frame ,, Wiper Top Adjust LI m 
E COW(D-A/AA/A—G3)CW MS ss 55 
3318@ н 6.5 4 све == ccw 2.5 аа 
ў Res. | Digi-Key әуелгі = PCB Layout 
Щз) Ф : ELS s = ОЗАСІС]-МЮ 
3.0 - E | s Ж, — i 
о 169; r Suggested 20K | 33180-20ЗАГІГІ-МО 331 9w 1 331 9W-2 — Both Sides 
ре) "507 РСВ Layout 50K | 3318G-503AL 1L ]-ND Side Adjust үш Adjust/Cross Slot 
й А Suggested T > 2.29 Рог Both 3319W-1 
3318F — Single-Turn/Carbon/ Commercial Open Frame dito PCB Layout L and 3319W-2 
(3 plcs.) =) in 
ао =Й 0.80 | а MUR ces | Gai 4.22 (3319W-2) 
É P. E L Suggested 5-р t fas \ [ «14.72 (3319W-1) 
; 50 
OE p PCB Layout 500 UU |-=2.50 Dia san 
3.50 Pa ТІ” 
— 1204 6.35 — 5.00 CHARACTERISTICS: * Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 3% maximum “ Resolu- 
ME tion: Infinite • Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (200V maximum): 70°С = 0.2W • Temperature Range: 
-25°C ~ 100°C * Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C 
3318K — 4.65 2.50 |= + Resistance Digi-Key Pricing 
i E [m 4 Series (Ohms) Part No. 1 10 50 
np Ы ato ones 5.00 100 3319P-101-ND 21 2.93 12.83 
+ p d i 200 3319P-201-ND 41 2.93 12.83 
Commercial Р| 4.50 1K 3319P-102-ND 41 2.93 12.83 
Open F ы Suggested 3319P-1 5K 3319P-502-ND 41 2.93 12.83 
реп rrame 3.80 ово. РСВ Layout 10K 3319P-103-ND 41 2.93 12.83 
- 507250 Dim.i 100K 3319P-104-ND 41 2.93 12.83 
250 e Imam mm 200K 3319P-204-ND .41 2.93 12.83 
33186 CHARACTERISTICS: * Resistance Tolerance: +20% * Contact Resistance Variation: 10% maximum • Resolu- 3319W-1 10K 3319W-1-103-ND 36 2.60 11.40 
tion: Infinite * Adjustment Angle: 210° +15° * Power Rating: 0.1W * Temperature Range: -10°C ~ 70°C * Temperature 5K 3319W-502-ND :36 2.60 11.40 
Coefficient: +1,000ppm/°C • Package: Ammo Pak 3319W-2 iso 391 алов Мо P 2:90 1150 
3318F and 3318K CHARACTERISTICS: • Resistance Tolerance: +30% • Contact Resistance Variation: 10% maximum ас - - ы 


* Resolution: Infinite * Adjustment Angle: 210° +20° * Power Rating: 100-500КО = 50V; >500КО = 25V; 50*C = 0.1W 
* Temperature Range: -25°C ~ 100°C • Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C 


В Dim. іп mm 
Cut Tape Pricing Tape & Box Pricing NEW! SERIES TC86 Wiper 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
+ i сома е и cw 
3818G | Add“CT-ND" — 43 3.09 22.80 | Add “TB-ND” 133.00 6mm Round/Single-Turn/Cermet/ Clockwise —- 
Industrial/Open Frame 
Resistance Digi-Key Pricing TC86W TC86K 
Series (Ohms) Part No. 1 10 50 TC86P TC86F 
3318F 500 3318F-501-ND 34 2.44 10.69 eer 1 cem 
3318Е 2K 3318F-202-ND En 2.44 10.69 [79.7 3.6 nc ë | i 
3318K 10K 3318K-103-ND .34 2.44 10.69 "ul d 448% 6.7 D 6.7 D 
Я F 35 | Ü | юв ы | 
0:8 H [H 
NEW! SERIES TC89 T 1 E 
9mm Round/Single-Turn/Cermet/Industrial/Open Frame Top Adjust Side Adjust 
TC89P — Top Adjust вв Common Dimensions Suggested PCB Layouts 
Ht о 12477 Suggested 
М (8plcs.) | olo PCB Layout i "m : "T M 
= w | 7.6 (3 plcs.) 5.0 (3 ples.) 
so P TEM ety! - 
1100 Dim. іп mm 1 5.0 SET 
CHARACTERISTICS: • Resistance Tolerance: +20% standard • Con- Top Adjust Side Adjust Style F Styles P, W, K 


tact Resistance Variation: 5% maximum * Resolution: Infinite • Ad- 

justment Angle: 270° «15? • Power Rating (250VDC maximum): 

70°C = 0.5W * Temperature Range: -30°C ~ 100°C • Temperature 
45 Coefficient: +250ppm/°C * RoHS compliant 


CHARACTERISTICS: • Resistance Tolerance: +20% standard • Contact Resistance Variation: 5% maximum “ Resolu- 
tion: Infinite « Adjustment Angle: 240° «20? • Power Rating (100VDC maximum): 70°C = 0.3W • Temperature Range: 
-30°C ~ 85°С • Temperature Coefficient: +250ppm/°C * RoHS compliant 


42) 
ДЕ [м Resistance Digi-Key Digi-Key Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
8.0 Ë] (Ohms) Part No. Part No. (Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. 
М 100 TC89P-101-ND TC89W-101-ND 100 TC86P-101-ND TC86F-101-ND TC86W-101-ND TC86K-101-ND 
200 TC89P-201-ND TC89W-201-ND 200 TC86P-201-ND TC86F-201-ND TC86W-201-ND TC86K-201-ND 
500 TC89P-501-ND TC89W-501-ND 500 TC86P-501-ND TC86F-501-ND TC86W-501-ND TC86K-501-ND 
1K TC89P-102-ND TC89W-102-ND 1K TC86P-102-ND TC86F-102-ND TC86W-102-ND TC86K-102-ND 
25|] 2K TC89P-202-ND TC89W-202-ND 2K TC86P-202-ND TC86F-202-ND TC86W-202-ND TC86K-202-ND 
ж 5K TC89P-502-ND TC89W-502-ND 5K TC86P-502-ND TC86F-502-ND TC86W-502-ND TC86K-502-ND 
10K TC89P-103-ND TC89W-103-ND 10K TC86P-103-ND TC86F-103-ND TC86W-103-ND TC86K-103-ND 
ue 20K TC89P-203-ND TC89W-203-ND 20K TC86P-203-ND TC86F-203-ND TC86W-203-ND TC86K-203-ND 
$9.25 50K TC89P-503-ND TC89W-503-ND 50K TC86P-503-ND TC86F-503-ND TC86W-503-ND TC86K-503-ND 
012 Suggested 100K TC89P-104-ND TC89W-104-ND 100K TC86P-104-ND TC86F-104-ND TC86W-104-ND TC86K-104-ND 
(3 ples.) PCB Layout 200K TC89P-204-ND TC89W-204-ND 200K TC86P-204-ND TC86F-204-ND TC86W-204-ND TC86K-204-ND 
—H5.0 500K TC89P-504-ND TC89W-504-ND 500K TC86P-504-ND TC86F-504-ND TC86W-504-ND TC86K-504-ND 
1M TC89P-105-ND TC89W-105-ND 1M TC86P-105-ND TC86F-105-ND TC86W-105-ND TC86K-105-ND 
Wiper Pricing Pricing 
cew cw Series 1 10 100 Series 1 10 100 
Clockwise e TC89P/TC89W 29 2.40 21.60 TC86P/TC86F/TC86W/TC86K ES 1.90 17.10 
— i i i 15 Wiper 
SERIES TC33X — 3mm SMD Trimming Potentiometer i E сэ | p 
12 sn i 29 суб уў cw 
Res. Digi-Key ж Е + Clockwise — 
(Ohms) Part No. Recommended Land Pattern 
100 -TC33X-101E[ JL I-ND CHARACTERISTICS: • Resistance Tolerance: +25% standard • Contact Resistance Variation: 5% maximum • Resolu- 
ІК TC33X-102EL IL I-ND 1.5. | HT tion: Essentially Infinite • Adjustment Angle: 260° «20? • Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.1W • Tempera- 
а $ х - 40°C ~ 120°C © icient: o 
ж TC33X-202E[ ][ ]-ND га і. нЕ Ё ture Range: -40°C ~ 120°C * Temperature Coefficient: +250ppm/°C 
5K ТСЗЗХ-502ЕГІГІ-МО ^L ' =i — — 
10K TC33X-103bEL]E]-ND 175 |1551 97 112 Cut Таре Pricing Tape & Reel Pricing 
50K TC33X-503EL ][ ]-ND ай = Me Pasai Series | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 
100K TC33X-104EC]L]-ND | Dim. in mm TC33X | Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 | Add “TR-ND” 90.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 1203 


CTS Two Axis, Ministick (Joystick) Controller Series 252 


SPECIFICATIONS: Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Resistance Taper: Linear +5% Insulation 


Resistance: 100MQ min @ 250 VDC Rotational Torque: 153 +102 gf-cm Power Rating: 0.01 watt @50°C, 0.003 май @ 70°C 46 (11.8) 
Maximum Operating Voltage: Maximum 50 VAC or 5 VDC Angle of Rotation: 60° Life: 1,000,000 cycles Controller with Momentary a 37 44 
Switch: Contact Resistance: 100 то max. Dielectric Strength: 250 VAC 50/60 Hz for 1 minute Insulation Resistance: 100 MO min @ (9.3) (11.2) 
100 VDC Operational Force: 520 «260 gf Power Rating: 12 VDC, 50 Milliamps Travel: 0.5 «0.5 -0.4mm Life: 100,000 cycles 5 d S ? zi 2 
S ба 
Digi-Key Price Each CTS Е “е 
Ohms | Description Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 14 18 Eš 
10K | Controller without Switch 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A103B60NA i TE 
10K | Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 3.54 | 252A103B60NB 4 : Mig. hole detail 
100K | Controller without Switch | 252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 | 252A104B60NA ` viewed from mtg. side 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 609 566 5.53 4.43 3.54 | 252A104B60NB 
15.08mm Trimmer Potentiometers Series 201 


4.78 Min. Dia. " 


+ - ы 7O- 
EA @ > 3.96, | 27% 1.4 


4 
142 4.37 4.37 = [os x 3.58 Slot 


4.37 - 


neni Surface 


ч 1.02 x 5.56 
m AE Slot 
H ў 
__ 13.96 uiis Sot === Details of Thru Slot 
Features: Res. | Digi-Key Part №.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 

* Miniature size — knob 15.08mm diameter * Rim to guide screwdriver | Ohms | Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 

* Printed circuit mounting with knob parallel or perpendicular to printed 100 201UR101B-ND 201XR101B-ND .50 46 42 33 27 201UR101B 201XR101B 

circuit board “ Wide resistance range * Knob slotted for front or rear 250 201082518 М 2019251 ETD 50 46 pH 3 27 201082818 20192518 

screwdriver adjustment «Reliable CTS composition tesistancs: element 1K | 201UR102B-ND 201XR102B-ND 50 46 42 33 27 201081028 201XR102B 

* Press fit self-supporting mounting 25к | 201UR252B-ND 201XR252B-ND 50 46 42 33 27 201UR252B 201XR252B 

5K | 201UR502B-ND 201XR502B-ND 50 46 42 .33 27 201UR502B 201XR502B 

Electrical and Mechanical Specifications: 10K 201UR103B-ND 201XR103B-ND .50 А6 42 33 27 201UR103B 201XR103B 

1 : - Resi 25K | 201UR253B-ND 201XR253B-ND 50 46 42 33 27 201UR253B 201XR253B 

1 ЕЕ вай пош а кылт Я 50K | 201UR503B-ND 201XR503B-ND 50 46 42 33 27 201085038 201XR503B 

olerance: +20% • Power Rating, Watts: Below 50000 — 1/4 watt 100K | 201UR104B-ND 201XR104B-ND 50 46 42 .33 27 201UR104B 201XR104B 

40°C; 50000 and above — 1/4 watt @ 55°C • Voltage Rating: 350 | 250K | 201UR254B-ND 201XR254B-ND 50 46 42 Kd 27 201UR254B 201XR254B 

VDC ° Resistance Tapers: Linear * Adjusting Knob Information: Blue 500K 201UR504B-ND 201XR504B-ND 50 46 42 -33 27 201UR504B 201XR504B 

nylon knob, 15.08mm diameter, slotted for front or rear screwdriver 1M | 201UR105B-ND 201XR105B-ND (50 46 42 33 27 201UR105B 201XR105B 


adjustment with rim to guide screwdriver. е Angle of Rotation: Total — « 201U-KIT-ND Digi-Key? Series 201 Potentiometer Kit (0656225) - 5 each of 13 values 
rotation — 260° + 5° ** 201X-KIT-ND Digi-Key? Series 201 Potentiometer Kit (Q656235) - 5 each of 13 values 


10mm Trimmer Potentiometers 


1.40Dp.Slot /264 Hex 
NC а /% бр. адз вай 


1.40 Dp. Slot -264 Hex 1.40 Dp. 
A КЕРІ 


шіру | 2039 (WA | | 71.30-01.40 
Ў. US [+ ка Js "ME 


i 
Mtg. | 


X Surface 
0.895 Ў 
Дня abi Ere sel 
2.49 X 0.81 à 
Widin Thru Slot 5% With Thru Slot 2794 ч 
Features: Res. Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
* Miniature size “ Adjustment knob slotted for front or rear | Ohms | Color Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
screwdriver adjustment * P.C. mounting with knob parallel or 500 | Green | U262R501B-ND X262R501B-ND 51 48 Ек) 34 28 U262R501B X262R501B 
perpendicular to printed circuit board • Low height profile е Wide 1K Yellow | U262R102B-ND X262R102B-ND 51 .48 43 34 128 U262R102B X262R102B 
resistance range “ Reliable screened CTS composition element 2.5K | Red | U262R252B-ND X262R252B-ND 51 48 43 за 28 U262R252B X262R252B 
N . NA 5К Blue | U262R502B-ND X262R502B-ND 51 48 43 за 28 U262R502B X262R502B 
Electrical and Mechanical Specifications: 10K White U262R103B-ND X262R103B-ND 51 .48 43 34 .28 U262R103B X262R103B 
Resistance Range: Standard — 500 ohms through 1 megohm | 59 | Grange | U262R503B.ND | X262R803B-ND 51 вз аз 3а 28 цаню — | X262R503B 
Š n М Е СА і " range -l - E E š К E 
Я Дан и осот am. рака Te 100K | Gray | U262R104B-ND X262R104B-ND 51 48 4 34 28 | U262R104B X262R104B 
VDC. • Resi T ай ЧА i p K b: Color coded | 200K | Violet | U262R254B-ND X262R254B-ND 51 48 43 за 28 U262R254B X262R254B 
- * Resistance Tapers: Linear + Adjustment Knob: Color code 500K | Brown | U262R504B-ND X262R504B-ND .51 .48 .43 .34 28 U262R504B X262R504B 
nylon knob with hex hole for top adjustment plus slot for either top or 1M |Lt. Blue | U262R105B-ND X262R105B-ND 51 48 .43 .34 .28 U262R105B X262R105B 


bottom screwdriver adjustment. * Angle of Rotation: Total rotation — 


265° +5% • Rotational Torque: .3 to 5 inch ounces * Stop Strength: * U262-KIT-ND Digi-Key? Series 262 Potentiometer Kit (Q656346) - 5 each of 11 values . .$27.95 
16 inch ounces ** X262-KIT-ND Digi-Key? Series 262 Potentiometer Kit (Q656436) - 5 each of 11 values . .$27.95 
TM А : š 
Stock Pot ^ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 
11.51 s Fig. 1 — SD Slot Fig. 2 — Flat To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
І UNEF-2A THRD. E Shaft Length (mm) 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
— і І — | Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 
ure 2 - Flat = = = 6 7 = 
Figure 3 - Round 8 
Fig. 3 — Round 
Res. Digi-Key Price Each 
Ohms Part No. * 1 10 100 250 500 1,000 
500 450D501-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
1K 450D102-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Features: * Off the shelf availability « Wide Resistance Range * Available with three shaft styles: knurled & slotted, flatted or 2.5K 450D252-[ ]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
round “ Economical in limited volume applications 5K 450D502-[1-ND 3.18 2.87 244 2.02 1.70 1.41 
Electrical and Mechanical Specifications: • Resistance Range: 5000 through 500KQ “ Resistance Tolerance: +20% • Power 10K | 4500103-Г-МО 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Rating, Watt: Through 10KO, 1/2 watt; above 10KO through 100KO, 1/3 watt; above 100KO, 1/4 watt “ Voltage Rating: 25K | 4500253- -ND 3.18 2.87 244 2.02 1.70 1.41 
Bushing to terminals: High pot test, one minute - 1080 VAC “ Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Dia. over knurl 6.10mm — 50K | 450D503-[-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
6.25mm) • Angle of Rotation: Total rotation - 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° • Bushing Information: Material - 100K | 450D104-LIND 3.18 2.87 244 2.02 1.70 1.41 
Diecast zinc; Diameter - EIA st. 3/8” - 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + .40mm e Terminal Information: Solder lug, 250K | 4500254-Г|-Мр 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
formed to rear * Locating Lug: Left side, terminals down 500К | 450D504-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Mounting hardware included. *For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1204 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTS. 3MM SMT Round Chip-Type Cermet Trimmer Potentiometer Series 303 


Dim іп mm. Cut Tape Tape & Reel 
-1.85 + Suggested PCB Layout ` Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
16 1.5 + Ohms Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,000 

100 303UC101ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC101ETR-ND 120.00/M 

200 303UC201ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC201ETR-ND 120.00/M 

500 303UC501ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC501ETR-ND 120.00/M 

1K 303UC102ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC102ETR-ND 120.00/M 

2K 303UC202ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC202ETR-ND 120.00/M 

5K 303UC502ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC502ETR-ND 120.00/M 

10K 303UC103ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC103ETR-ND 120.00/M 

20K 303UC203ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC203ETR-ND 120.00/M 

Features: 50K 303UC503ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC503ETR-ND 120.00/M 
* Reflow solderable * 8mm width x 4mm pitch embossed taping for auto insertion 100K 303UC104ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC104ETR-ND 120.00/M 
Electrical and Mechanical Specifications: • Taper: Linear * Resistance Tolerance: +25% * Power Rating: 0.1 200K 303UC204ECT-ND 2.10 16.50 141.00 | 303UC204ETR-ND 120.00/M 
watt at 70°C, 0 watts at 100°C • Maximum Working Voltage: 50V or VPR = V, whichever is less * Temp. Range: 500K 303UC504ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC504ETR-ND 120.00/M 
-40*C ~ 100°C * Temp. Coefficient: +250 ppm/°C * Rotation Angle: 270° +20° * Operation Torgue: 1.96 1M 303UC105ECT-ND 2.10 16.50 141.00 303UC105ETR-ND 120.00/M 


-19.6тМет 


Series 306 


Dim іп mm. 


6MM Square Cermet Trimmer Potentiometer 


Horizontal Vertical 


A 


a 


le +m = 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Ohms Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Horizontal Bulk Vertical Bulk Vertical Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Bulk 
10 306HC100B-ND 306HC100BRTR-ND 306UC100B-ND 306KC100B-ND 306KC100BRTR-ND 306JC100B-ND 306XC100B-ND 
20 306HC200B-ND 306HC200BRTR-ND 306UC200B-ND 306KC200B-ND 306KC200BRTR-ND 306JC200B-ND 306XC200B-ND 
50 306HC500B-ND 306HC500BRTR-ND 306UC500B-ND 306KC500B-ND 306KC500BRTR-ND 306JC500B-ND 306XC500B-ND 
100 306HC101B-ND 306HC101BRTR-ND 306UC101B-ND 306KC101B-ND 306KC101BRTR-ND 306JC101B-ND 306XC101B-ND 
200 306HC201B-ND 306HC201BRTR-ND 306UC201B-ND 306KC201B-ND 306KC201BRTR-ND 306JC201B-ND 306XC201B-ND 
500 306HC501B-ND 306HC501BRTR-ND 306UC501B-ND 306KC501B-ND 306KC501BRTR-ND 306JC501B-ND 306XC501B-ND 
1K 306HC102B-ND 306HC102BRTR-ND 306UC102B-ND 306KC102B-ND 306KC102BRTR-ND 306JC102B-ND 306XC102B-ND 
2K 306HC202B-ND 306HC202BRTR-ND 306UC202B-ND 306KC202B-ND 306KC202BRTR-ND 306JC202B-ND 306XC202B-ND 
5K 306HC502B-ND 306HC502BRTR-ND 306UC502B-ND 306KC502B-ND 306KC502BRTR-ND 306JC502B-ND 306XC502B-ND 
10K 306HC103B-ND 306HC103BRTR-ND 306UC103B-ND 306KC103B-ND 306KC103BRTR-ND 306JC103B-ND 306XC103B-ND 
20K 306HC203B-ND 306HC203BRTR-ND 306UC203B-ND 306KC203B-ND 306KC203BRTR-ND 306JC203B-ND 306XC203B-ND 
50K 306HC503B-ND 306HC503BRTR-ND 306UC503B-ND 306KC503B-ND 306KC503BRTR-ND 306JC503B-ND 306XC503B-ND 
100K 306HC104B-ND 306HC104BRTR-ND 306UC104B-ND 306KC104B-ND 306KC104BRTR-ND 306JC104B-ND 306XC104B-ND 
200K 306HC204B-ND 306HC204BRTR-ND 306UC204B-ND 306KC204B-ND 306KC204BRTR-ND 306JC204B-ND 306XC204B-ND 
500K 306HC504B-ND 306HC504BRTR-ND 306UC504B-ND 306KC504B-ND 306KC504BRTR-ND 306JC504B-ND 306XC504B-ND 
1M 306HC105B-ND 306HC105BRTR-ND 306UC105B-ND 306KC105B-ND 306KC105BRTR-ND 306JC105B-ND 306XC105B-ND 
2M 306HC205B-ND 306HC205BRTR-ND 306UC205B-ND 306KC205B-ND 306KC205BRTR-ND 306JC205B-ND 306XC205B-ND 
Features: 
Bulk T: & Reel 
* Easy and stable adjustment * Cross-slot knob for ease of adjustment * Auto insertion with radial taping Pricing “Pricing 
Electrical and Mechanical Specifications: * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.5 watt Series 1 10 50 1,000 
at 70°C, 0 watts at 125°C • Max. Working Voltage: 200V ог VPR = V whichever is less * Temp. Range: -55°C - 125°C 
Ф Temp. Coefficient: +100ppm/°C (except 10 ohm +200 ppm/C?) • Insulation Resistance: ОС 500V, 1000 megohms а с 2 500 2075 640.00 
min. * Dielectric Strength: AC 500V 1 min. * Operation Torque: 20 mNem max. * Stop Strength: 50 mNem max. Ë = ` = 
6MM Round Cermet Trimmer Potentiometer Series 307 


Horizontal Dim in mm. 
0.5 


n 12.5 Suggested РСВ Layout 
[F 
а 2.5 ш оз. 0--1,; 


е Зе 


Suggested PCB Layout 


5 
MT 
012 


і 03 for геаг adjust 
ke l 
307U Bulk 3 307U Tape and Reel 307X Tape and Reel 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Ohms Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Tape & Reel 
100 307UC101E-ND 307UC101ERTR-ND 307XC101E-ND 307XC101ERTR-ND 
200 307UC201E-ND 307UC201ERTR-ND 307XC201E-ND 307XC201ERTR-ND 
500 307UC501E-ND 307UC501ERTR-ND 307XC501E-ND 307XC501ERTR-ND 
1K 307UC102E-ND 307UC102ERTR-ND 307XC102E-ND 307XC102ERTR-ND 
2K 307UC202E-ND 307UC202ERTR-ND 307XC202E-ND 307XC202ERTR-ND 
5K 307UC502E-ND 307UC502ERTR-ND 307XC502E-ND 307XC502ERTR-ND 
10K 307UC103E-ND 307UC103ERTR-ND 307XC103E-ND 307XC103ERTR-ND 
20K 307UC203E-ND 307UC203ERTR-ND 307XC203E-ND 307XC203ERTR-ND 
50K 307UC503E-ND 307UC503ERTR-ND 307XC503E-ND 307XC503ERTR-ND 
100K 307UC104E-ND 307UC104ERTR-ND 307XC104E-ND 307XC104ERTR-ND 
200K 307UC204E-ND 307UC204ERTR-ND 307XC204E-ND 307XC204ERTR-ND 
500K 307UC504E-ND 307UC504ERTR-ND 307XC504E-ND 307XC504ERTR-ND 
1M 307UC105E-ND 307UC105ERTR-ND 307XC105E-ND 307XC105ERTR-ND 
Features: • Front cross-slot adjustment * Auto insertion with radial taping * Radial taped parts are rear Bulk 
side adjustable Pricing Tape & Reel 
Electrical and Mechanical Specifications: • Taper: Linear * Resistance Tolerance: +25% е Power "n i ici 
Rating: Cermet - 0.3 watt at 70°C , 0 watts at 100°C * Maximum Working Voltage: 100V or VPR = V Series 1 10 = Size Pricing 
* Temp. Range: -25°C ~ 100°C * Temp. Coefficient: +250 ppm/^C * Rotation Angle: 240° +10° • Op- 307UC 45 1.40 5.81 800 120.00 
eration Torque: Bulk; 2.94 - 29.4 mNem Taped; 0.98 ~ 29.4 mNem * Stop Strength: 49.00 mNem max. 307ХС 15 1.40 5.81 1,000 150.00 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1205 


CTS. Wirewound Potentiometers - 5 Watt Series 026 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 5O through 25Ко Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts 


@ 25°C Derated to No Load Ф 105°C Voltage Rating: Operating Max. 500VDC Shaft Information: 1” FMS х 280" | ohms 200] қ i псе xc T dk Ña 
(25.40mm FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° Bushing Information: Diameter: Š A 
EIA Std. 3/8"-32, UNEF-2A Thread Length: 3/8" + 1/64" (9.52mm + .40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to 5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R5AOB1A1 
Rear Locating Lug: Left Side, Terminals Down 10 CT2151-ND* 8.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 
25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 
50 CT2153-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 
.438(11.13) 299 3/8"-32 unef 100 CT2154-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R101B1A1 
(ид 410 (10.41) (190. — oa thd. 
ЗЫ T 250 CT2155-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 
£,38(9.65) .938 | 254658 500 CT2156-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R501B1A1 
ra 4 (389) 1K CT2157-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 
- * cent 5K CT2158-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R502B1A1 
10K CT2159-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 
25K CT2160-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 
* 26-KIT-ND Digi-Key? Series 026 Potentiometer Kit (Q656163) - 5 each of 7 values ............... $99.95 
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SPECIFICATIONS: Effective Rotation: Without Switch 300* (Approx.), with Switch 290% (Approx.) Digi-Key Price Each 

Resistance Range: 500 ohms through 1 megohm Resistance Taper: Linear, Logarithmic Part No. 1 10 50 100 250 
Resistance Tolerance: +20% Locating Lug: Left Side, Terminals Down 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100К Bushing Information: Length: 1/4" (6.35mm), Thread Size: 1/4"-32, diameter: 1/47 | CT2223-ND - СТ2233-40 3.48 3.24 2.69 243 2.16 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500 VDC (6.35mm) CT2201-ND-CT2211-ND 271 2.52 210 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300% 259 Shaft Information: Length: 1" (25.40mm) including bushing, Diameter: .125" CT2212-ND- СТ2222-40 353 328 273 2.46 2419 
Available Power Switch: Туре: Rotary Rating: ЗА @ 125VAC (UL Approved) (3.18mm) Ст2234-М0 - СТ2244-МО 277 258 2.15 194 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Digi-Key CTS Digi-Key CTS Digi-Key CTS Digi-Key CTS 

Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. 
500 CT2223-ND* 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND** 270X232A501B1A1 500 CT2212-NDT 270X232A501B2B1 500 CT2234-NDtt 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND* | 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND** 270X232A102B1A1 1K CT2213-NDT 270Х232А102В2В1 1K CT2235-NDtt 270X232A102B2A1 
2.5K CT2225-ND 270X232A252B1B1 2.5K CT2203-ND 270X232A252B1A1 2.5K CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND* 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND** 270X232A103B1A1 10K CT2216-NDT 270X232A103B2B1 10K CT2238-NDtt 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND* 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND** 270X232A253B1A1 25K CT2217-NDT 270X232A253B2B1 25K CT2239-NDtt 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND* 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND** 270X232A503B1A1 50K CT2218-NDT 270X232A503B2B1 50K CT2240-NDtt 270X232A503B2A1 
100K CT2230-ND* 270X232A104B1B1 100K CT2208-ND** 270X232A104B1A1 100K CT2219-NDT 270X232A104B2B1 100K CT2241-NDtt 270X232A104B2A1 
250K CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K CT2209-ND 270X232A254B1A1 250K CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K CT2232-ND* 270X232A504B1B1 500K CT2210-ND** 270X232A504B1A1 500K CT2221-NDT 270X232A504B2B1 500K CT2243-NDtt 270X232A504B2A1 
1MEG CT2233-ND* 270X232A105B1B1 | 1 MEG CT2211-ND** 270X232A105B1A1 1MEG CT2222-NDT 270X232A105B2B1 1MEG CT2244-NDtt 270X232A105B2A1 


* 270-A-KIT-ND Digi-Key®Series 270 Potentiometer Kit (Q652415) - 5 each of 8 values . 


T 270-C-KIT-ND Digi-Key? Series 270 Potentiometer Kit (Q653103) - 5 each of 8 values. 
** 270-B-KIT-ND Digi-Key? Series 270 Potentiometer Kit (Q653056) - 5 each of 8 values . 


tt 270-D-KIT-ND Digi-Key? Series 270 Potentiometer Kit (Q655519) - 5 each of 8 values. 


Carbon Potentiometers - 1/8 Watt Series 296 
Fig. 1 — Vertical Adjust Fig. 2 — Horizontal Adjust SPECIFICATIONS: 
Resistance Range: 500 ohms through 1 megohm. Resistance tolerance: +20%. Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 
85°C. Voltage Rating: Across End Terminals: 250VDC. Rotational Torque: 20-144gcm. Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective 
Rotation: 280° (Approx.) Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength. Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: Knurled, 
Diameter: 6mm. Mounting Information: P.C. Board Mounting. 
_ 8403.72) Digi-Key Price Each CTS 
1 | 1:039 Fig. Ohms Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
š (0.99) 
1.236 500 Vertical CT2261-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD501B1N 
40699) 1K Vertical CT2262-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD102B1N 
L 2.5K Vertical CT2263-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD252B1N 
|-.071(1.80) 5K vertical CT2264-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD502B1N 
l '075(1.91 10K Vertical CT2265-ND* 1.51 1.26 1.05 184 | 296UD103B1N 
PETS а 71804 1 25K Vertical CT2266-ND« 151 126 105 84 | 296UD253B1N 
(8.71) [513.72 50K Vertical CT2267-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD503B1N 
| 039 283 .283 100K Vertical CT2268-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD104BIN 
(2.49) Ë i (7.19) (7.19) 250K Vertical CT2269-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD254B1N 
та mm Den. 500K Vertical CT2270-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD504B1N 
394 4 -236(5.99) (8.00 T EU, $ eH .051(1.30) 1MEG Vertical CT2271-ND* 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD105B1N 
T .00) 1089 - 
(10.01) (2.11 ) 1063(1.60) 500 Horizontal CT2250-ND** 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD501B1N 
/ — ік Horizontal CT2251-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD102B1N 
:016(0.41) red nus 25к Ногігопіа! CT2252-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD252B1N 
(3.73) (3.73) 5K Horizontal CT2253-ND** 1.51 1.26 1.05 за | 296XD502B1N 
PC Pattern 10K Horizontal CT2254-ND«* 1.51 1.26 1.05 184 | 296XD103B1N 
2 25К Horizontal CT2255-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD253B1N 
50K Horizontal CT2256-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD503B1N 
М 100K Horizontal CT2257-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD104B1N 
атаве: 394 (10.01) 250K Horizontal CT2258-ND** 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD254B1N 
le 500K Horizontal CT2259-ND** 1.51 1.26 1.05 184 | 296XD504B1N 
П. SIME 1MEG Horizontal CT2260-ND** 1.51 1.26 1.05 184 | 296XD105B1N 
.106(2.69) = (8.99) вога 
PC Pattern int) * 296U-KIT-ND Digi-Key? Series 296 Potentiometer Kit (Q656135) - 5 each of 11 values. ...$59.95 


...$59.95 


жж 296X-KIT-ND Digi-Key? Series 296 Potentiometer Kit (0656146) - 5 each of 11 values. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1206 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 


Components Ltd. 


MIL Style RV6 


1/2 Watt Carbon Potentiometer 


12.09 


speak 7 1/4-32 NEF-2A 
жат У |1.65-3Plcs. А fam й й 
SA 470 Д 4 
45° ы г 93.18 
6.07 7 т Nim Г! 
RV6L Series 45.33 417 15.88 
Specifications: 
* Resistance Tolerance: +10% through 500K, A 12.09 
+20% from 1 Meg | ол. 1-32 МЕРА 
* Resistance Taper: Linear 635 
* Power Rating: .5 Watts @ 70°С Ші - 93.18 
* Dielectric Strength: 750V RMS | | ' 
* Working Voltage: 350VDC Maximum, but 747 MES 
power not to exceed rating а Ë š 
* Operating Temperature: -55°C to 120°С RV6N Series 
* Mechanical Rotation: 295° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft 
Resistance Code Chart 
Code (Value) | Code (Value) |  Code(Value) | Собе (Value) | Code (Value) 
101 (100) 102 (1K) 108 (10K) 104 (100K) 105 (1Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-KeyT Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 |Рагі No. 
100-5Meg RVeLLILIL]C-ND 10.60 9.78 7.34 4.73 4.34 | RV6LAYSA(Code)A 
100-1Meg RV6N 000 C-ND 9.59 8.85 6.64 4.28 3.93 | RV6NAYSD(Code)A 


1 For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


MIL Style RV4L,RV4N, RV4NJ (Linear Taper), 
KA (Logarithmic Taper) and 
KU (High Life* Linear Taper) 
2 Watt Carbon Potentiometer 


Specifications: 


* Resistance Tolerance: +10% 
through 500K, +20% from 1 
Meg 


*Power Rating: 2 Watts @ 


70°С, Derate to 0 Watt 0 RV4L Series RVAN Series RV4NJ Series 
120°С KA/KU Series 
*Dielectric Strength: 900V 13.61 13.61 13.61 
RMS КИБ Везана. | 38-32NEF-2A | ‚| > NEF-2A 
1-71 |--|9.52 Š 
* Working Voltage: 500 volts, 3 ВЕ: g d R | 96.85 
but power not to exceed rating 8 | 8 | 30632 5 
- KER: = ЕТУДЕ - -— 50.80 ——- 


* Operating Temperature: -65°С 
to 125°C (55°С to 120°C for 
RVANJ) 


* Mechanical Rotation: 314% 
QPL listed under MIL R 94 
Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft. 


* Rotational Life: 1 million cycles 


RV4L SERIES (LINEAR) 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) 


Wirewound Precision Ten-Turn 
2 Watt Potentiometers 


|-19.05 20.62 
792 
157—|— 38-32 UNEF-2A 
MN | @ Ж 
pll | 
022.22 ШО 3 10.31 


GU Series 

Specifications: 

* Resistance Tolerance: +5% 

* Electrical/Mechanical Rotation: 3600° + 10° -0° 
* Effective Rotation: 3600” nominal 


* Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds at Resistance Codo спат 


ATM Code Code Code 
* Working Voltage: 500 volts max (Value) (Value) (Value) 
* Power rating: 2 watt at 70° C 101 (100) 202 (2K) 253 (25K) 
* Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) FMS 201 (200) 502 (5K) 503 (50K) 
screwdriver slotted, stainless steel 501 (500) 103 (10K) | 104 (100K) 
* Bushing Style: 5/16" (7.95mm) 102 (1K) 203 (20K) 
* Temp. Coefficient: + 20 РРМ/°С 
Resistance 
Range Digi-KeyT Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
100-100K GUL [L P 11S26-ND 17.88 14.76 13.86 13.32 12.18 | GU 1526 
t For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 
1/2 Watt Carbon Potentiometer 
12.09 = 
.91—|— 1/4-32 NEF-2A 
лі 1.63 m 
ns 635 
(Дш Ш 4 93.18 
SPRU млі ут 
Series 64 2229 
2.31 
EN 
js 
45% 
6.07 < 1 


Specifications: 

* Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg to 5Meg * Resistance Taper: Linear 
* Power Rating: .5 Watts @ 70°C • Dielectric Strength: 750V RMS * Working Voltage: 350VDC 
Maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -55°С to 120°С » Mechanical 
Rotation: 295°. 

Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


Code (Value) | 


500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 502 (5K) 104 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 103 (10K) 254 (250K) 
251 (250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 253 (25K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1 Meg) 503 (50K) 105 (1Meg) 
RV4N SERIES (LINEAR) RV4NJ SERIES (LINEAR 
Code Code Code Code Code Code (Value) | Code (Value) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 500 (50) 502 (5K) 
500(50) | 501(500) | 502(5K) | 253(25K) | 254 (250K) 101 а 103 um 
101 (100) | 102(1К) | 752(7.5K) | 353(35K) | 504 (500K) 501 (500) 104 (100k) 
151 (150) 152 (1.5K) 103 (10k) 503(50K) | 105 (1 Meg) 102 (1K) 504 (500K) 
251 (250) | 252(2.5K) | 153(15K) | 104 (100k) 252 (2.5K) 105 (1Meg) 
Resistance 
Range Digi-KeyT Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
50-1Meg | RV4L 000 C-ND 7.49 6.77 5.76 4.79 4.8 | RVALAYSA(Code)A 
50-1Meg | RV4N 000 C-ND 7.15 6.47 5.50 4.57 3.99 | RV4NAYSD(Code)A 
50-1Meg | RV4NJ C-ND 7.15 6.47 5.50 4.57 3.99 | RVANAYSJ(Code)A 
5K-1Meg | КА 000 1828-ND 10.22 9.24 7.86 6.53 5.70 | KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND* 10.32 9.33 7.94 6.60 5.76 | KU5021S28-HL 


T For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
101 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (1Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-KeyT Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 |Part No. 
100-5Meg SPRU 000 C-ND 7.75 7.01 5.96 4.95 4.33 |SPRU(Code)1S28 


1 For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


Model 15 Turns Counting Dial 


E15-1-11-ND: 

The left digit indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two 
digits indicate the percent of a revolution. The unit 
registers a total count of 999. 


E15-2-11-ND: 
The left two digits indicate the number of complete 


revolutions of the turning knob and the right two E 
digits indicate the percent of a revolution. The unit 
registers a total count of 9999. Rear View 
Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 30.15 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 34.62 E15-2-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1207 


KILO Machined Aluminum Instrumentation Knobs 


INTERNATIONAL 


Features: * All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. 

* Precision aluminum machined surfaces from bar stock. * ML Model: One 6-32 set screw located 90° from the indicator line. 

* Anodized finish gloss or matte. * DD, JD, DDS and SC Models: Two 6-32 set screws set 120% apart. 

* Colors are clear or black. * HD Model: Two 6-32 set screws set 90% apart. 

* Set screws accept a 1/16" hex allen wrench * OEJ, OED and OES Models: Single 6-32 set screw located 180° from indicator line. Made in the USA 


Fig. 1 — ML Model Fig. 2 - DD Model Fig. 3 - JD Model Fig. 4 — HD Model Fig. 5 - DDS Model 
"Soft Touch" 


--А-- 


Fig. 7 - NEW! OEJ Model Fig. 8 - NEW! OED Model 


7B 8B C) 


тт 
NNNM ( W 


Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each Shaft Diameter Dimension A Price Each 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
.125 (3.18) .50 (12.70) 226-[]000-ND 5.13 456 377 3.42 .236 (6.00) .50 (12.70) 226-[]018-ND 5.38 478 395 3.59 
.125 (3.18) .625 (15.875) | 226-Г1069-М0 NEW! 6.05 538 4.44 4.04 .236 (6.00) .625 (15.875) | 226-[J068-ND NEW! 626 5.56 459 417 
-125 (3.18) -75 (19.05) 226-[ 1026-МО 6.26 5.56 459 4.17 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-TJ019-ND 6.48 5.76 476 4.32 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-[]027-ND 6.86 610 504 4.58 2236 (6.00) 925 (23.50) 226-(-]032-ND 729 648 535 486 
4 
.236 (6.00) 50 (12.70) 226-[]003-ND 513 456 377 3.42 250 (6.35) .50 (12.70) 226--1029-ND 538 478 395 359 
, .236 (6.00) .625(15.875) | 226-[]071-ND NEW! 6.05 538 444 404 .250 (6.35) .625 (15.875) | 226-[]067-ND NEW! 626 556 459 417 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-[]004-ND 626 556 459 4.17 .250 (6.35) 75 (19.05) SSO GRE Sua: “та. йге: аа 
.236 (6.00) «925 (23.50) 226-[]028-ND 6.86 610 504 4.58 250 (6.35) 925 (23.50) PERSON og. ede. bab- KRG 
250 (6.35 50 (12.70) 226-[]025-ND 5.13 45 377 3.42 
(6.35) ( ) й .125 (3.18) .50 (12.70) 226-[]020-ND 520 462 382 347 
.250 (6.35) .625 (15.875) | 226-Г1070-М0 NEW! 6.05 5.38 4.44 4.04 
.125 (3.18) .625(15.875) | 226-Г|063-М0 NEW! 6.05 538 444 4.04 
.250 (6.35) 175 (19.05) 226-[]001-ND 6.26 556 459 4.17 435 (5-18 БЕ ЕЕ Boi ЖЕР 1456: dua 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-[]002-ND 6.86 610 504 4.58 4125 (8.18) TS (9.99) М ü й i ; i 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-[]039-ND 671 596 492 4.47 
.125 (3.18) .50 (12.70) 226-[]005-ND 473 420 347 3415 
125 (3.18) 625 (15.875) | 226-[]057-ND NEW! 5.06 450 372 3.38 296 (6.00) 50 (1270 аша 520. 20505. INA dur 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-1042-ND 488 434 359 326 š .236 (6.00) .625(15.875) | 226-[]065-ND NEW! 6.05 538 444 4.04 
.125 (3.18) 925 (23.50) 226-[-]043-ND 513 456 377 842 236 (6.00) 75 (19.05) 226-[ j024-ND 621 5.52 456 414 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-[]040-ND 671 596 492 4.47 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-[]008-ND 473 420 347 845 
5 .236 (6.00) 625 (15.875) 226-[]059-ND NEW! 5.06 4.50 372 3.38 -250 (6.35) -50 (12.70) 226-[ ]037-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
.236 (6.00) .75 (19.05) 226-[ ]009-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 -250 (6.35) -625 (15.875) 2264 ]064-ND NEW! 6.05 5.38 4.44 4.04 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-1044-МО 513 456 377 3.42 .250 (6.35) 175 (19.05) 226-(]021-ND 621 552 456 4.14 
250 (6.35) «50 (12.70) | 226-[J041-ND 473 420 347 345 250 (6.95) 925 (23.50) |226-Г022-М 871 556 492 447 
.250 (6.35) .625 (15.875) | 226-Г1058-М0 NEW! 5.06 450 372 3.38 125 (3.18) 50 (12.70) 226-072-ND NEW! 547 486 401 365 
:250 (6.85) 75(1905) 6887 2436 959 926 125 (3.18) .625 (15.875) | 226-Г|073-М0 NEW! 605 538 444 404 
.250 (6.35) «925 (23.50) 226-[]007-ND 513 456 377 3.42 125 (3.18) 75 (19.05) 226-074-ND NEW! 653 580 479 435 
.125 (3.18) .50 (12.70) 226-1010-МО 473 420 347 345 125 (3.18) .925 (23.50) 226-075-МО NEW! 7.04 626 517 470 
.125 (3.18) .625(15.875) | 226-Г1060-М0 NEW! 5.06 450 372 3.38 236 (6.00) 50 (12.70) БЕТПЕ i47 (5 401 365 
.125 (3.18) 175 (19.0 226-[]034-ND 488 434 359 3.26 
(8:19) (18:05) Б 2 .236 (6.00) .625(15.875) | 226-Г|081-М0 NEW! 6.05 538 444 404 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-1035-МО 513 456 377 3.42 6 
.236 (6.00) 75 (19.05) 226-]082-МО NEW! 6.53 5.80 479 435 
-236 (6.00) -50 (12.70) 226-[ ]013-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-[]083-ND NEW! 7.04 6.26 517 470 
à .236 (6.00) .625(15.875) | 226-Г1062-М0 NEW! 5.06 450 372 338 
| X T 
236 (6.00) 75 (19.05) ee КОЕ Aasu da- 369 85% .250 (6.35) .50 (12.70) 226-[]076-ND NEW! 547 486 401 3.65 
.236 (6.00) .925(23.50) | 226-[-]036-ND 513 456 377 342 250 (6.35) 625 (15.875) | Cm NEA 6.05 538 444 404 
.250 (6.35) 175 (19.05) 226-[J078-ND NEW! 653 5.80 479 435 
2250 (6.35) 50(12.70) Беш 448) 4620. 540) 2815 2250 (6.35) 1925 (23.50) | 226-[]079-ND NEW! 704 626 517 470 
.250 (6.35) .625 (15.875) | 226-[]061-ND NEW! 5.06 450 372 3.38 
2250 (6.35) .75 (19.05) 226-[011-ND 488 434 359 3.26 .125 (3.18) .50 (12.70) 226-Г1084-МО NEW! 288 256 212 1.92 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-[]012-ND 5.13 4.56 377 342 SÅ -125 (3.18) -625 (15.875) 226-[]085-ND NEW! 2.97 2.64 2.18 1.98 
.125 (3.18) 175 (19.05) 226-]086-МО NEW! 308 274 227 2.06 
.125 (3.18) .50 (12.70) 2264 7]015-ND 5.38 478 395 3.59 PE baie tue ат MM NA 
7 .125 (3.18) .625(15.875) | 226-[]066-ND NEW! 6.26 5.56 459 4.17 9294919) :925 (23.50) Яав ў ш $ : š 
125 (3.18) 75 (19.05) 250000) 6.48 5.76 4.76 4.32 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for [ 1: 
125 (3.18) :925 (23.50) ERSHLIUSEHNID) те 948 m 186 1 = Black Gloss 2 = Aluminum Gloss 3 = Aluminum Matte 4 = Black Matte (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1208 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


KI LO Machined Aluminum Shaft Diameter | Dimension А | Digi-Key* Price Each 
Птеинаттонаі Instrumentation Knobs (Cont) ЖЕ) inch. mm) Honn | аеш Ч 0 PONO 
125 (3.18) 78 (19.05) 226-[]134-ND NEW! 3.08 274 227 206 
ShaftDiameter | DimensionA | Digi-Key* Price Each -125 (3.18) -925 (23.50) 226-Г1135-М0 NEW! 317 2.82 233 212 
Ee eG) inch mm) Бап мо 1 10 zm quo .236 (6.00) .50 (12.70) 226-[]140-ND NEW! 288 2.56 212 1.92 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-Г1092-М0 NEW! 2.88 2.56 2.12 1.92 -236 (6.00) :625 (15.875) 226-Г1141-40 NEW! 2.97 2.64 2.18 1.98 
236 (6.00) .625 (15.875) | 226-[]093-ND NEW! 297 264 218 1.98 вв | 2301600) 175 (19.05) 226-(142-ND NEW! зов 274 227 2.06 
236 (6.00) 175 (19.05) 226-Г1094-М0 NEW! 3.08 274 227 206 236 (6.00) 1925 (23.50) | 226-[]143-ND NEW! 317 282 233 212 
= З т 
д | 2386.00) .925 (23.50) | 226-[]095-ND NEW! 3.17 282 233 212 250 (6.35) 50 (12.70) БЕТТЕЛДІ 238 256 212 192 
250 (6.35) .50 (12.70) 226-Г1088-М0 NEW! 288 2.56 212 1.92 250 (6.35) .625(15.875) | 226-(]137-ND NEW! 297 264 218 1.98 
250 (6.35) .625(15.875) | 226-[]089-ND NEW! 297 264 218 1.98 .250 (6.35) 175 (19.05) 226-Г|138-М0 NEW! 308 274 227 206 
-250 (6.35) -75 (19.05) 226-[]090-ND NEW! 3.08 2.74 227 2.06 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-[]139-ND NEW! 3.17 2.82 2.33 242 
.250 (6.35 925 (23.50) 226-Г1091-М0 NEW! 317 282 233 242 
(6.35) (2350) .125 (3.18) 50 (12.70) 226-[]108-ND NEW! 342 304 251 228 
-125 (3.18) -50 (12.70) 226-Г1120-40 NEW! 2.88 2.56 2.12 1.92 .125 (3.18) .625 (15.875) 226.[]109-ND NEW! 3.56 3.16 2.61 2.37 
-125 (3.18) 625 (15.875) | 226[]121-ND NEW! 297 264 218 1.98 125 (3.18) .75 (19.05) 226-Г1110-М0 NEW! 3.67 3.26 269 245 
-125 (3.18) -75 (19.05) 226[]122-ND NEW! 3.08 274 227 2.06 .125 (3.18) .925 (23.50) 226.[]111-ND NEW! 3.85 3.42 2.88 2.57 
.125 (3.18) 1925 (23.50) | 226-Г|123-МО NEW! 347 280 233 212 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-Г1116-М0 NEW! 342 304 251 228 
-236 (6.00) -50 (12.70) 226-Г1128-М0 NEW! 2.88 256 212 1.92 236 (6.00) .625(15.875) | 226-Г|117-40 NEW! 3.56 316 261 2.37 
тв | 236 (6.00) .625 (15.875) | 226-Г1129-М0 NEW! 297 264 248 1.98 9^ |236 (6.00) 775 (19.05) 2261 118.ND NEW! 367 326 260 245 
236 (6.00) :75 (19.05) 226-Г1130-М0 NEW! 3.08 274 227 206 236 (6.00) 1925 (23.50) | 226-Г|119-М0 NEW! 385 342 283 257 
236 (6.00) 1925 (23.50) | 226-[}131-ND NEW! 347 282 233 212 
250 (6.35) .50 (12.70) 226-[]112-№0 NEW! 342 304 251 228 
| K] y 
250 (6.35) 50 (12.70) 226 ]124-ND E 288 256 212 192 .250 (6.35) .625(15.875) | 226-[1113-ND NEW! 356 346 261 2.37 
.250 (6.35) 625 (15.875) | 226-[]125-ND de 2.97 264 248 198 “250 (6.35) 75 (19.05) НЕ 267 356 269 245 
250 (6.35) 75 (19.05) БОШ SSE 308 274 227 206 2250 (6.35) 1925 (23.50) | 226[]115-ND NEW! 385 342 283 257 
250 (6.35) 1925 (23.50) | 226-Г|127-40 NEW! 347 282 233 2.12 
івана ES | 28 эв зә ш .125 (3.18) 50 (12.70) 226-[]144-ND NEW! 342 304 251 228 
š : : : (54 T ` ў ў 125 (3.18) .625 (15.875) | 226-(]145-ND NEW! 356 316 261 237 
125 (3.18) .625 (15.875) | 226-[]097-ND NEW! 297 264 218 1.98 125 Ол, 35 1. Е МЕ 30 зов 269 245 
.125 (3.18) 75 (19.05) 226-[]098-ND NEW! 3.08 274 227 206 15е aaa ари АЕ | 05 340 овз 257 
.125 (3.18) .925 (23.50) | 226-Г099-М0 NEW! 347 282 233 242 :125 (3.18) :925 (23.50) ALIA a š ў : 
= Я Т 
236 (6.00) .50 (12.70) 226-[]104-ND NEW! 288 2.56 212 1.92 p s - a 2. = ie ED ыа oe 2 27 
вд | 2366.00) .625(15.875) | 226-[]105-ND NEW! 297 264 248 1.98 ов’ | 22964600) 625 (15.875) Ass : 5 : М 37 
236 (6.00) 175 (19.05) 226.[]106-ND NEW! зов 274 227 2.06 236 (6.00) 75 (19.05) соты EN 3.67 326 269 245 
.236 (6.00) 1925 (23.50) | 226. ]107-ND NEW! 347 282 233 212 236 (6.00) 925 (23.50) — f29SImUISENDIMEWIN 385 342 283 257 
.250 (6.35) .50(12.70) | 226-Г1100-М0 NEW! 288 256 212 1.92 250 (6:35) -50 (12.70) рацы 342 304 251 228 
250 (6.35) 625 (15.875) | 226-Г|101-40 NEW! 297 264 218 1.98 250 (6.35) 625 (15.875) | ОДЕМЭИШМЕМЛЙ 3.56 316 261 247 
.250 (6.35) 75 (19.05) 226-[]102-№0 NEW! 3.08 274 227 2.06 250 (6.35) -75 (19.05) Р26лар SON Я 387 326 269 245 
.250 (6.35) .925 (23.50) | 226-Г|103-М0 NEW! 347 282 233 2.12 250 (6.35) 925 (23.50) аб 3:85 за? 283 257 
8B -125 (3.18) -50 (12.70) 226-1 ]132-ND NEW! 2.88 2.56 2.12 1.92 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for ]: 
= Я ' 
:125 (3.18) :625 (15.875) РАНЕН 2197. 2:64 2:18 1:98 1 = Black Gloss 2 = Aluminum Gloss 3 = Aluminum Matte 4 = Black Matte 


Push-to-Turn Concentric Scale Dials 
Aluminum Knobs SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 
DDSPT Model Made in the USA 


Side View Top View 


Indicator 


Line N 


Features: 


Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4" (6.35mm) with 
3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. 

400 Series: 

1” (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi-turn 
potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the shaft, and the 
body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a ratio of 1000 to 1 for ten 
turns are provided with no backlash or reading error. Available with or without locking mechanism. 

500 Series: 

1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. 

600 Series: 

1” (25.40mm) 1 Turn Uncalibrated dial. 

3400 Series: 

7/8" (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers up to twenty turns 
or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is rotated. Mounting bracket 
plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting directly to the potentiometer shaft. 


Features: 
Precision aluminum machined surfaces from bar stock. 
Anodized finish gloss or matte. Colors are clear or black. DDSPT knobs have a single 4-40 set screw. 


Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Kilo 
Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 Fig. | Description Part No. 1 5 10 Part No. 
-125 (3.18) | Clear/Gloss | 226-1046-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial 10 Turn (Calibrated) 
.236 (6.00) | Clear/Gloss | 226-1047-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Black Anodize, No Lock 411KL-ND 19.32 17.94 16.56 411 
.250 (6.35) І Clear/Gloss | 226-1045-ND 16.76 14.90 12.30 11.48 , | Black Anodize, with Lock 412KL-ND 18.71 17.38 16.04 412 
Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 17.77 16.50 15.23 461 
125 (3.18) | Black/Gloss | 226-1049-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Clear Anodize, with Lock 462KL-ND 18.71 17.38 16.04 462 
.236(6.00) | Black/Gloss | 226-1050-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial Single Turn (Calibrated) 
.250 (6.35) | Black/Gloss | 226-1048-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Black Anodize, with Lock 512KL-ND 17.24 16.09 15.82 512 
2 | Clear Anodize, No Lock 561KL-ND 13.28 12.39 11.80 561 
125 (3.18) | Clear/Matte | 226-1052-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Clear Anodize, with Lock 562KL-ND 17.24 16.09 15.32 562 
.236 (6.00) | Clear/Matte | 226-1053-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Commercial Single Turn (Uncalibrated) 
-250 (6.35) | Clear/Matte | 226-1051-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 з | Black Anodize, with Lock 612KL-ND 16.67 15.57 14.82 612 
Clear Anodize, with Lock 662KL-ND 16.67 15.57 14.82 662 
.125 (3.18) | Black/Matte | 226-1055-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 - 
Commercial 20 Turn (Calibrated) 
236 (6.00) | Black/Matte | 226-1056-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Sack Anod ЗЕ — 1670 а us UE 
lack Anodize, with Loc! -l .7 5.5 t 
250 (6.35) | Black/Matte Was ЫЫ 16:76 1450 12,30 TS 4 | Clear Anodize, with Lock 3462KL-ND 16.70 15.51 14.31 3462 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ross 1209 


C Washable, Conductive Plastic 


Potentiometers — 1/2 Watt 
SERIES 392JB 
SPECIFICATIONS: 
* Power Rating: .5 watt at 70°C, voltage not to exceed rating 
* Electrical Rotation: 295° +5° 
* Effective Rotation: 265° «0^, -10° 
* Mechanical Rotation: 295° +5° 
* Resistance Tolerance: +10% through 500K. +20% at 1 Meg. 
* Dielectric Strength: 750 VAC for 60 sec., at ATM pressure. 350 VAC for 60 sec., 3.4 in. Hg. 
* Working Voltage: 350 VDC across terminals, but power not to exceed rating 
* Operational Temperature Range: -40°С to 120°С 


Pin #2 


Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing 
26.59 ——-— Mtg. Surface 
14.30 |-12.29 79 RESISTANCE CODE CHART 
|—64 кен (Resistance Value — Linear) 
Ў 3.18 
l 
t i Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
Р i ар 101 (100) 502 (5K) 104 (100К) 
NE | | 251 (250) 103 (10K) 254 (250K) 
—16.35 — T 501 (500) 253 (25K) 504 (500K) 
Lapa | gag 4 хаш 102 (1K) 503 (50K) | 105 (1 Meg.) 
ў 252 (2.5K) 
Resistance |Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100 250 500 | Part No. 
100-1 Мед. | 39208 OO00-ND 7.67 6.74 5.66 420 359 323 | 392JB (Value) 


ж For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for 0.0 0. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 5905Х 

SPECIFICATIONS: 

* Resistance Tolerance: +10% 

* Power Rating (Watts): 0.5W at 70°С. Derated linearly to OW at 120°С. 

* Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° 

* Working Voltage: 350 VAC max. across end terminals, but within power rating 
* Effective Rotation: 265° +5°. Hardware included. 


11.91 22.23 12.7 
~ 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


102 (1K) | 502(5K) | 103 (10K) 
Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1K-10K 5905Х -ND 5.40 4.91 4.47 3.86 590SX1N56S ГЇГГ15Р 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for OO 0O. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES 381 


The “Оше! One" with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. Manufactured to MIL-R-94D 
specification. 381N — Bushing, Plain, 1/4" (6.35mm) long. Shaft 3/4" (19.05mm) FMS screwdriver slotted. 
SPECIFICATIONS: 


* Resistance Tolerance: Linear. +10% up to 500K. +20% above 500K. 

* Power Rating (Watts): 1W maximum continuous power rating for linear taper, but voltage not to exceed 
rating. Full rating at 70°C, derated linearly to OW at 120°C. 

* Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 

* Working Voltage: 350 VDC across end terminals, but power not to exceed rating 

* Effective Rotation: 270° «0^ -10° 

* Dielectric Strength: 1,000 VAC for 60 Sec. ATM 


RESISTANCE CODE CHART 
(Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) 


150 9002 CERTIFIED MANUFACTURER 


EYSTONE 


ELECTRONICS CORD 


Instrumentation Knobs 


| 
ТТ (Т 
D || i 
+ 2 | L 
Skirted Round Double Bar Single Bar 
Shaft Dimensions Digi-Key Price Each 
Fig. Dia. A B с Рагі Мо. 1 10 100 
3.18 12.70 12.95 3.81 8554K-ND 3.65 3.24 2.86 
1 6.35 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 3.78 3.36 2.98 
6.35 22.86 20.07 5.59 8556K-ND 3.89 3.46 3.07 
3.18 12.70 13.97 22.86 8558K-ND 4.57 4.06 3.59 
2 6.35 17.78 18.03 29.21 8559K-ND 5.47 4.86 4.29 
6.35 22.86 22.10 38.74 8560K-ND 6.21 5.52 4.89 
3 6.35 17.78 15.49 29.21 8565K-ND 4.64 4.12 3.64 
6.35 22.86 16.26 38.74 8566K-ND 4.97 4.42 3.89 
3.18 12.70 12.95 8.89 8567K-ND 5.49 4.88 4.32 
4 6.35 17.78 15.49 11.68 8568K-ND 6.30 5.60 4.96 
6.35 22.86 20.07 14.99 8569K-ND 6.82 6.06 5.36 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


G Conductive Plastic 


Potentiometers — 1/4 Watt 
SERIES 574SFX 575SSX 


Slotted Shaft Flatted Shaft 
178 = — М P 3/4" FM.S. = 
Сш М 5.54 
M9 (574 Series) | Ж “Р 
3/8-32UNEF-2A (575 ЖК : 9.53 == — 
Series 574 and 575 
Series 574 Series 575 
3.964 = =|9.22 [8483 91-19(7%)_ Ai 4згх] Solder Hook „ЕГ 
| Т. | [31 Terminals 
21.08 | 10.54 15,24(2X - 
“й ша sa р on 5.08 Spacing | 
nm _ E 725429 — 5.08 
254 4L. ' 


SPECIFICATIONS: 


* Resistance Tolerance: +20% * Power Rating 
(Watts): 0.25W at 70°С * Mechanical and 
Electrical Rotation: 300° +5° * Working Voltage: 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) 


102 бок) 503 (50K) 350VAC max * Effective Rotation: 270" 
104 (100K) Hardware must be ordered separately. 
Resistance Shaft | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Type Part No. 1 10 50 100 |Part No. 

10K-100K Flatted | 574SF 000 -ND 2.65 2.41 2.19 1.90 | 574SX1M48F [LL] SD 
10K-100K Slotted | 57455 -ND 2.65 2.41 2.19 1.90 | 574SX1M48S O00 SD 
1K-50K Flatted | 575SF OOO -ND 2.14 1.94 1.76 1.53 | 575SX1A48F ODO SS 
1K-50K Slotted | 57555 000 -ND 2.14 1.94 1.76 1.53 | 575SX1A48S 10155 

Mounting Nut (574 Series)| 02318603-ND == 44 42 .11 | 02318603 

Mounting Nut (575 Series)| 01051301-ND = 30 27 24 | 01051301 

Lock Washer 01070602-ND = .30 .27 .24 | 01070602 

ж For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for ГІГІГІ. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt, 1 Watt 
SERIES 308N 308NPC 309NPC 


12.29 19.05 

6.35 | |+— 19.05 — 

1/4х32-МЕЕ-2А ( [77835 

dI | C 

й 7 1 [ P с 
36 + |. 6318 і 1 |- Mounting 
308NPC Series — 5.08 "^ Surface 
309NPC Series 
308NPC/309NPC Series 308N Series 


PC Terminals Hook Terminals 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


SPECIFICATIONS: 

* Resistance Tolerance: +10% up to 500K. +20% above. 

* Electrical and Mechanical Rotation: 295% +5° 
*Dielectric Strength: 750 VAC (308 Series), 900 VAC 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
(309 Series), tor 60 SEC ATM 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for 000. 


101 (100) 503 (50K) 101 (100) 502 (SK) 254 (250К) * Working Voltage: 350 VDC across terminals 
9.93 251 (250) 104 (100K) 251 (250) 103 (10K) 504 (500K) . rower Rating: 5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 
M = 1.60 501 (500) 254 (250K) 501 (500) 253 (25K) | 105 (1 Meg.) (309 Series) ен : 
1/4 x 32-NEF-2A * Operating Temperature: -40° to 120°C (308 
aim, 40 348; Wo LS) 504 (500K) 102 (1К) 503 (50K) | 255 (2.5 Meg.) / Series), -40°C to 150°C (309 Series) 
1 | | $—,-0.79 252 (2.5K) 105 (1 Meg.) 252 (2.5K) 104 (100K) 505 (5 Meg.) * Rotational Life: 50,000 cycles under load (308 Series), 
а Т т 502 (5K) 255 (2.5 Мед.) 25,000 cycles under load (309 Series) 
6.35 103 (10K) 505 (5 Meg.) 
19.05 253 (25K) Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
Resistance Range Digi-Key* Price Each Clarostat 100-5 Meg. 308N 000 -ND 11.23 8.64 7.51 6.02 4.30 | 308N (Value) 
(Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. 100-1 Мед. |308NPCLILI]-ND 11.28 869 757 6.06 4.34 | 308NPC (Value) 
100-5 Meg. 309МРС 005 -МО 11.48 9.33 7.79 7.12 5.45 | 309NPC (Value) 
100-5 Meg. 381N O00 -ND 14.02 12.36 10.70 381N (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for O0 0. 
N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1210 (T053) Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Panasonic Audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


Specifications: Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm * Tolerance: +20% 
* Power Rating: .05w Ф 50°C * Voltage Rating: Е = VPR but E < 50VAC/20VDC 
* Rotation Angle: 300° +5° * Life: 10000 turns min. * Application: Audio mixer 


* 
5 E 
а = 
Ë a 
8 А(15А) 5 
e [s] 
D(10A) 
| 
1020 40 60 80 100 30 e0 A0 араў 
Term.1 Term.3 Term.3 
9.7 Effective rotation clockwise -= —— Effective rotation (Counterclockwise) 
А Shaft :@ 6.0 тт *Output V. between term. 1 & 2 *Output V. between іегт. 2 & 8. x 100% 
Shaft : 6.0 mm Shaft :0 6.0 mm Operating V. between term.1 & 3 Дае Везізіапсе Code Chart Operating V. between term.1 & 3 
* Hardware Included Code (Resistance Value) 
90:6: Code (Value) | Code (Value) 
16 8.2 502 (5K) 103 (10K) 
21H o> à eps а 203 (гок) 503 (50K) 
#112 #3 7 | КЕК СЕЕЕ 
зо1.7900-і ; о = 
: . ‘View from mtg. side Center Digi-Key Pricing Panasonic* 
(View from mtg. side) ( g: side} Fig. | Taper | Detent | Bushing | PartNo. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
Footprint Applies to Й ú Footprint Applies to 9MM Audio Potentiometers 
Figures 1:269 Figures $9, &6 B Y None | РЗА1 -ND 1.05 873 6548 483.06 | EVU-F3AF30BI 
р р Y None P3B2| -ND 1.05 873 6548 483.06 | EVU-F3AF30D| 
B N None P3C3 -ND 1.12 9.33 69.98 516.26 | EVU-F2AF30BI 
D N None P3D4| -ND 99 822 61.65 454.84 | EVU-F2AF30D| 
B Y Metal РЗЕ5 -ND 1.90 15.84 118.80 87648 | EVU-F3MFL3B 
D Y Metal P3F6| -ND 490 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3D) 
2 B N Metal P3G -ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3B 
D N Metal P3H8 -ND 1.84 1533 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3D) 
: ў Mex 2 в Y Plastic | РЭӨГІПГІМО 125 1044 7830 57768 | EVU-F3LFL3B 
Shaft :0 6.0 mm Shaft :Ø 6.0 mm D Y Plastic | РЗ/ОГГІГРМӘ 125 1044 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3DOC 
3 
B N Plastic | P3K1 -ND 119 9.90 7425 547.80 | EVU-F2LFL3B 
* Hardware Included D N Plastic | P3L2| -ND — 119 990 7425 547.80 | EVU-F2LFL3D 
. B Y None P3M3| -ND 1.08 9.03 6773 499.66 | EVU-ESAF25B| 
12mm Potentiometers D Y None P3N4| -ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-ESAF25D| 
Speelications: pese 2198: 3К опт throught 208 onm ана йо ба ° B N None РЗР5 -ND 1.02 849 63.68 469.78 | EVU-E2AF2BB| 
* Power Rating: .05w °С • Voltage Rating: Е = ut E < о 
not use DC Voltage) * Rotation Angle: 300° +5° e Life: 15000 turns min. * Application: B N None 2308) ШО 102 8.49 6368 46978 | EVU-E2AF25D 
Audio mixer B Y Metal P3R7 -ND 1.94 1647 12128 894.74 | EVU-E3JFK4BI 
D Y Metal P3S8| -ND 1.94 1647 12128 89474 | EVU-ESJFK4D| 
Š B N Metal P3T9 -ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4BJ 
D N Metal P3UO -ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4D| 
B Y Plastic | P3W1 -ND 129 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4B 
к D Y Plastic | P3X2 -ND 1.29 1077 8078 595.94 | EVU-E3KFK4D 
B N Plastic | P3Y3 -ND 422 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4B 
D N Plastic | P3Z4| -ND 1.22 1020 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4D) 
Shaft :O 6.0 mm 
12MM Audio Potentiometers 
* Hardware Included 
B Y None P2A5| -ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30BI 
AC Y None P2B6| -ND 236 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F30| 
7 
ААА Аз А N None P2C7 -ND 2.29 1911 143.33 105742 | EVJ-YOOF30A| 
6-20. 8400900 D N None Р208 -ND 229 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-Y00F30D| 
Mi D Азы (22,7. 
ГЕЦ > B Y Metal P2E9 -ND 2.69 2241 168.08 1240.02 | EVJ-Y91F03B| 
B Resistor 2) | A AC Y Metal Р2ЕО -ND 2.69 2241 16808 1240.02 | EVJ-YK1FO3 
(View from mtg. side) 8 
A N Metal P2G1 -ND 262 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10F03A| 
Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 D N Metal рана -ND 2.62 2187 16403 1210.14 | EVJ-Y10F03D| 
B Y Plastic | Р213 -ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96F03B| 
АС Y Plastic | P2J4| -ND 257 21.39 16043 1183.58 | EVJ-YK6F03| 
9 
A N Plastic | P2K5 -ND 251 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15F03A[ 
D N Plastic | P2L6| -ND 251 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15F03D 
B Y None P2M7| -ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25B| 
AC Y None P2N8 -ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-CV1F25j 
д N None P2P9| -ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25A| 
D N None P2Q0| -ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25D 
B Y Metal P2R1 -ND 2.78 2271 170.83 1256.62 | EVJ-C51F02B 
AC Y Metal Р252 -ND 273 2271 170.33 1256.62 | EVJ-CC1F02 
11 
A N Metal P2T3 HND 2.66 2244 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02A 
“21. 3.: E Ы 
вобғореббо` р N Metal P2UA| ND 2.66 22.4 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02D 
eee Y Plastic | P2W5| -ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CB6F02B| 
dii ue F әк 78 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) АС Y Plastic | P2X6 -ND 260 2166 16245 1198.52 | EVJ-CC6F02| 
(View from mtg. side) 12 
A N Plastic | P2Y7 -ND 253 21.12 15840 1168.64 | EVJ-C25F02A| 
Footprint Applies to у: * Hardware for Fig. 8 D N Plastic | Р228 -ND 253 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02D 


Figures 10, 11, & 12 А апа Fig. 11 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for 
* Call Digi-Key” tor help in assembling manufacturer part number. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1211 


ш о 
Н Fig.3 NEW! 
Panasonic thumbwheel Potentiometers ° - 
api 
Resist Code Chart Code (Value) Code (Value) 13 
Code (Resistance Value) 502 (5K) 203 (20K) 01.0 ku 
103 (10K) 503 (50K) ч 


Specifications: * Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm * Tolerance: +20% * Power Rating: B taper - 
.03W, All others .01W • Voltage Rating: 50VAC/20VDC * Rotation Angle: 260° +10° e Life: 10,000 turns min. 


#1 #2 #3 
Center | Digi-Ke' Pricin Panasonic* ircui 
Fig. | Taper | Detent | Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. к 
1| ^ | N РА 207 1725 12938 95450 | EVL-HFARDTA 
в | N |P40 II -ND 207 1725 129.38 95450 | EVL-HFAAO1B 
ІНЕН БЕШ ШЕ раная разная 
- T T К Я -l 251. =з n 
1| A | У | АВЕО 232 1932 14490 1069.04 | EVL-HFKAOTA Le pO g^ Pig Ut pt 
в | Y РАСМ 232 1932 14490 1069.04 | EVL-HFKA01B яра Ра ча 
3| A | N [PROON NEW: 207 1725 12938 95450 | EVL-HFAAO5A обв L L лоз з 
в | N РАСМ МЕМ 207 1725 12938 95450 | EVL-HFAAO5B al paa 84 | 
з A | Y |PAMIFILILTND NEW: 232 1932 14450 106904 | EVL-HFKAO5A ШП, | hi раг 
B | Y |РИОГГТГТ-МО NEW! 232 1932 14490 1069.04 | EVL-HFKA05B MEAE 5 70000 ., 


12 


В2 #1 #2#3 ВІ #1 


R2 


#2 #3 
#1 #2 #3 


Рог complete number, substitute corresponding code (from chart above) for 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


Specifications: • Tolerance: +30% * Power Rating: .01W • Rotation Angle: 270°+5° • Life: P4G5102-ND 
5,000 turns min., All others 10,000 turns min. * No center detent 


(View from mounting side) 


For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


16mm Square Rotary Potentiometers with Detents 


Dual | Rated | Resistance | Digi-Key Pricing Tape 8 Reelt Panasonic 
Fig.| Taper | Voltage (9) Part No. 1 10 100 Size | Pricing | Рам Мо. 
4 | ВВ | 20VAC 50K P4J8503CT-ND .98 8.15 74.96 | 800 391.20 | EVU-TUAB16B54 
5 | C/C | 22VAC 50K PA4I7503CT-ND .98 8.15 74.96 | 1,200 | 489.00/M | EVU-TUHBO7C54 | ja ke 
6 | АА | 0.5VAC 1K | P4G5102-ND 88 732 5494 | — — | EVU-TWIB24A13 aH.” sae 
7 | C/C | 10VAC 10K P4H6103-ND 88 732 5494 = — EVU-TW7B45C14 R2 #1#2 #3 


[= 81-4 Recommended Applications: * Function switching and + 15 mN:m • Detent Pitch: (12, 7 active) 30° + 3° • Rota- 
r$7 adjusting for control panels of car air conditioners tion Angle: 360* Endless 
ЖҮЗ [М N 3;01.8 Features: * Small size * High click torque • External Electrical Specifications: • Power Rating: 0.05W • No- 
р 223 T ў O16 Dimensions: 16.7mm x 16.3mm x 6.0mm * Through hole тіпа! Total Resistance: 10kQ +30% * Taper: В * Rota- 
101 f ln | D| i for a shaft • Suitable for reflow soldering tion Life: 30,000 nom. 
|4% n © ¢ т Mechanical Specifications: • Rotation Torque: 40 mN:m Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
i3 12.4.8 
і" а = Detent Number 1 2 3 4 5 6 7 
Em небір 2131 #1 #2 #3 Angle 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 
| 423 ПІ | Ш Through Hole Output/Initial 5% max. | 16.7% + 5% | 33.3% + 5% | 50% + 5% | 66.7% + 5% | 83.3% x 5% | 95% min. 
47.6 А 
Center of shaft 
25 ETA due Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
. 162; Е Description Part No. il 10 100 Part No. 350 Part No. 
10KQ,12 Detents, SMD P12427CT-ND 5.83 48.60 44716 P12427TR-ND | 1020.60 EWV-YC8B14 
(View from mtg. side) 
EVWAE 10mm (View from parts side) Low profile, long life sensor, which is suitable for detecting the operation cycles assured, a wide electrical output angle of a 
Solder |. 94. angles of rotating axes, such as air conditioner dampers. maximum 347% 
GS S Land L3. ша! O14 #2 #3 Recommended Applications: Specifications: * Rating: 0.05W, 5V * Operating Force: 3 mN-m 
ensors + * Detection of air conditioner damper angles * Detection of various тах. “ Linearity: +3% тах. * Operation Life: 1,000,000 cycles 
m Г? control unit angles (operation Angle +30°) * Total Resistance: 10КО +30% 
106 ES СТ Ца | š Features: * Low profile (H=2.2mm) * Long operation life: 1million Operating Temperature: -40°C - 85°C 
22 01.3, ГА А 72 | 
< mEn | 9 Digi-Key Pricing Digi-Key T&RPricing | Panasonic 
“ет п $n Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
за a 4 10KQ, 10mm, SMD P12426CT-ND 1.72 14.31 131.65 P12426TR-ND 859.00/M EVW-AE4001B14 


Panasonic/Matsushita Electric has announced a change in the Corporate Trademark. 
Present trademark: №. New trademark: М). 


5mm Square Single-Turn Cermet Potentiometers 


MAG Series MBG Series MSG Series 


P.C.B. piercing plan 
(pitch + 0.1) 


ланы 7 


| = 


Р.С.В. piercing plan 


SPECIFICATIONS: Mechanical Characteristics: ” Total rotation angle: Adjustment angle 200° nom. * Soldering: Within 5 seconds max. at 300°C Electrical Characteristics: * Resistance Range: 1000 to 2 MQ * Tolerance: 
+20% * Power Rating: 0.5W at 70°C * Maximum Voltage: 200V * Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC for one minute * Temperature Coefficient: +100ррт/°С * Insulation Resistance: 100MO Environmental 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C • Vibration: 208 * Shock: 180G * Seal: MIL-R-22097 Immersion 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic Panasonic 
Res. Part No. Part No. Part No. Pricing Part No. Part No. Part No. 
(Q) Top Adjust Side Adjust Top Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Top Adjust Side Adjust Top Adjust 
500 = MBG52-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = EVM-MBGA01B52 — 
1K = = MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M — — EVM-MSGA01B13 
200K MAG25-ND MBG25-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M EVM-MAGA01B25 EVM-MBGA01B25 — 
500K = = MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = = EVM-MSGA01B55 
1M = MBG16-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = EVM-MBGA01B16 — 
2M = = MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M — = EVM-MSGA01B26 


1212 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 - Rail Guide Type S ы Fig. 4 — Standard Type 


Features: * Wobbleless, smooth travel M #1 1 В Features: * Excellent operational feeling * Low noise, long operational life, highly accurate attenuation 
with wet slide feel • High reliability due Бәй Recommended Applications: * Fade control for audio mixers апа musical key boards * Heat control ог 
to exclusive specular glossing resistive 38. mode switching for car air conditioners * Measurement instruments 
elements for low distortion and precise 

precious metal contacts * Precise — д” 8-01.3 5) 
attenuation characteristics * Long life T Е 
100,000 cycles тіп. Recommended Ax 3 '2-01.5 1 
Applications: * Fader controls for эй 

audio mixers * Audio Equipment 4 1 Travel =A 
100 
Dual (EVB) Details 60 


- - ай зт VR2 12 
Fig. 2 - Thin Type OO ACA 00 
ўт ўні T2 
Features: * Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width * Light sliding force and CIRCUIT DIAGRAM 
excellent operation * Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than (Note for Single: Do not connect 
100dB, and low noise Recommended Applications: * Fade control for common type audio mixers dummy terminal 1' and others. 
3 and T- short terminals 
1,2,3 and T- dummy terminals. 
Note for Dual: 3 and T- short terminals 
3' and T" short terminals) 


Fig. 5 - Motor Type 


Travel - A Features: * Excellent operation feeling, high speed 
100 driving and power saving design * Dustproof 
60 mounting possible by 90° off set lever design 
Recommended Application: * Automated Audio 
Mixers (Common/Amateur Type) 


Fig. 3 - Mono Type 


ж 
S 
x 
9 
те 
Features: * Slim type fader, 9mm width, 8mm height • Excellent cost performance applicable to Е m 
audio mixers for amateur use Recommended Applications: • Fade control for audio mixers * Multi- 5 Е 
Track Recorders * Paper position sensors for copiers 2 eg 
914 
АТАДЫ 175, жо ME 
7.0, Te, #3 s/s 
üt E 45 25 о op 
БЕ 0 50 10 
512 | Term.#1 Тегт. #3 
О | Traveling in % from terms #1 to #3 
НЕА Тарег iei Taper ша 
Taper "B' Taper "Y' 
100 
60 
Resist. Travel Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Q) Style (mm) Dual Taper Part No. il 10 50 100 Part No. 
10K Rail 100 s Y PJY100SY-ND 37.67 34.04 31.77 30.19 EVA-JYBPO8Y14 
1 10K Rail 100 D Y PJY100DY-ND 47.09 42.55 39.72 37.73 EVB-JYBPO8Y14 
10K Rail 60 s Y PJX060SY-ND 31.39 28.37 26.48 25.16 EVA-JXCP08Y14 
10K Rail 60 D Y PJX060DY-ND 40.81 36.88 34.42 32.70 EVB-JXCPO8Y 14 
10K Thin 100 s Y PJQ100SY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15Y14 
10K Thin 100 s A PJQ100SA-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15A14 
10K Thin 100 S D PJQ100SD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15D14 
10K Thin 100 s B PJQ100SB-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQLR15B14 
10K Thin 100 D Y PJQ100DY-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15Y14 
10K Thin 100 D A PJQ100DA-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15A14 
2 10K Thin 100 D D PJQ100DD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15D14 
10K Thin 60 S Y PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15Y14 
10K Thin 60 S A PNAO60SA-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15A14 
10K Thin 60 S D PNA060SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15D14 
10K Thin 60 S B PNAO60SB-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NAHR15B14 
10K Thin 60 D Y PNA060DY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15Y14 
10K Thin 60 D A PNA060DA-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15A14 
10K Thin 60 D D PNAO60DD-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15D14 
10K Mono 100 s Y PNF100SY-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15Y14 
10K Mono 100 s A PNF100SA-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15A14 
10K Mono 100 S D PNF100SD-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF4R15D14 
3 10K Mono 100 S B PNF100SB-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF3R15B14 
10K Mono 60 S Y PNEO60SY-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE4R15Y14 
10K Mono 60 s A PNE060SA-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE4R15A14 
10K Mono 60 s D PNE060SD-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE4R15D14 
10K Mono 60 S B PNEO60SB-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE3R15B14 
10K Std. 60 s A PQ1060SA-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15A14 
10K Std. 60 s D PQ1060SD-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15D14 
10K Std. 60 s B PQ1060SB-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q12C15B14 
10K Std. 60 D A PQ3060DA-ND 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15A14 
á 10K Std. 60 D D PQ3060DD-ND 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15D14 
10K Std. 45 S A PP1045SA-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15A14 
10K Std. 45 S D PP1045SD-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15D14 
10K Std. 45 S B PP1045SB-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P12C15B14 
10K Std. 45 D A PP3045DA-ND 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15A14 
10K Std. 45 D D PP3045DD-ND 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15D14 
5 10K Motor 100 S Y PNC100SY-ND 47.09 42.55 39.72 37.73 EVB-NC2P088BL 


Linear Position Sensors 


Features: * High-performance sensor * Linearity + 0.5% (EVAJ-Type) x 0.2% (EVAW-Type) * Long life and high resolution 
Specifications: * Voltage Rating: 5 Vdc Max. * Taper: B (EIAJ 1B) * Operating force 0.25 N for EVA-W, 0.5 N for EVA-J 


Recommended Applications: • Detection of camera/camcorder lens positions * Detection of seat positions for 
automobiles * Detection of positions in tilt and telescopic mechanisms for automobiles * Detection of headlight angle for 
automobiles 


Total Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Resistance Travel Life Part No. 1 10 100 Part No. 
1 10КО x 30% | 32.0mm 100K Cycles P12338-ND 1.80 1.44 1.20 EVA-JGTJ20B14 
2 30KQ + 30% 9.0mm 3M Cycles P12339-ND 1.59 1.27 1.06 EVA-W7LR04B34 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1213 


Panasonic 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


Derating Ration (%) 


Power Derating Curve 


Ambient Temperature (°C) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 
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Features: * 3mm sealed type for flow and reflow soldering * Labor 
cost saving filmless sealed construction; Resistance Range: 220- 
1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .05W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 АҒ; 
Operating Temperature: -40°C to 100°C; Temperature 

icient: +250 ppm/C (-20°C to 85°C); Rotation Life: 10; 
Soldering Heat: 250°C 10s/260°C 5s 


2-3 
Terminal Plate 


| FS 
2%; 
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ЕЕ 
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Recommended Land 
Layout 


bhatt 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering * Two 
terminal construction; Resistance Range: 100-1M OHM; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; 
Operating Temperature: -40°C to 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C to 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°С 
Peak Time: Tp < 240°C 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


felting Time 
Max. 30 sec. 


4 (тіп.) 
low Soldering) 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Resistance 
Ех: 2х100 


«Э; 
Marking |@ T| Fibre Sheet 
as ae 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering * Excellent 
mounting efficiency; Resistance Range: 100-1M OHM; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; 
Operating Temperature: -40°C to 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Recommended Land Layout 


Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering * Inline 
terminal construction; Resistance Range: 100-1M OHM; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 >20; Rotation Torque: 20-200 gF; 
Operating Temperature: -40°C to100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°С to 85*C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°С 10s 


Resistance 


Я 2-4 Filled With H24 ў j 2-4 Filled With 
5 С ` р К А Fibre Sheet 
Ex: 2х100 14 К Магкїпд 
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Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering * Tri- 
angle terminal construction; Resistance Range: 100-1M 
OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20- 
200 gF; Operating Temperature: -40°C to 100°C; OAW 
Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to 85°C); 1 ү 

Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°С 10s @ 


Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


Features: * 3mm carbon dust proof type for reflow soldering 
* Excellent mounting efficiency for pick and place assembly; 
* Rotation stopper feature (EVN-5E); Resistance Range: 
500-1М OHM; Tolerance: +30%; Taper: Linear; Power 
Rating: .05W @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Ro- 
tation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°С 
to 70°C; Temperature Coefficient: «500 ppm/C(25*C to 
70°С) / x750 ppm/C (-20*C to 25%С); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 280°С 3s 


GTeANVeST 


14. Filled With 
Adjust Slot @Т| Fibre Sheet 


35 Depth Marking 
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1.9 18]: + 
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Soldered Resistance — L-0.5 
h Eni Ss al 
Recommended Land Layout 
* No stopper, 360° mechanical rotation. 

Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 
Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 Part No. Code (Value) Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) Code (Value) 
P7O0 00 CT-NDf 63 528 48.53 РУ 0 O TR-NDT 325.00 - EVM-7JSX30BXX* 331 (330) | 332 (3.3K) | 223 (22K) | 333 (33K) | 473 (47К) | 104 (100K) | 224 (220K) 
Р150 0 О CT-NDT .46 3.85 35.42 P1SO 0 О TR-NDT = 237.00/М | EVM-1SSX50BXX* с ЗО ЕТЕД елок) = ч 
P1600 0O CT-NDt 44 3.65 33.58 PIGCI O0 TR-NDt 22500 | — | EVM-1GSX30BXx* Code Resistance Value For P1 ГРС Series 
PIED OO CT-NDT Ба 450 41.40 РАЕ O O TR-NDT 277.00 = EVM-1ESX30BXX* Code (Value) Code (Value) Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) Code (Value) 
P1DO0 00 CT-NDt 50 413 37.95 PIDE] ETC] TR-NDT 254.00 — EVM-1DSX30BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) | 203 (20K) 
Р5СГІГІГІ CT-NDt 121 255 2346 P5cO 0 TR-NDt — 157.00/М | EVN-5CSX50BXX* 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500К) | 105 (1.0М) 
РБЕГІГІГІСТ-МОЯ 28 2.35 21.62 РБЕГ O O TR-NDt — 145.00/М | EVN-5ESX50BXX* Code Resistance Value Рог РБЕ Series 

Code (Value)|Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) Code (Value) 

* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 501 (500) | 102 (1K) 202 (2К) 502 (5K) | 103(10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
T For complete number, substitute corresponding code (from chart) for O O 0. 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1M) 
Digi-Keye SMT Trimmer Potentiometers Kits P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E, values 100 - 1.0M (130 pieces) . 
P1S-KIT-ND 10 each of Series P1S, values 200 - 1.0M (120 pieces) .............................................. $43.95  PID-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces) . 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1214 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont.) 


Series P2N — 


Series P3R — 


Panasonic Series #EVM-2NSX80BXX Panasonic Series #EVM-3RSX50BXX 


L=1.3 


Resistance 


Driver Slot: 
W=0.45 


D=0.2 


Features: е 2mm open frame type for reflow soldering; Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: B; Resistance Range: 500-1М OHM; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 
Torque: 0.5-10 mN; Operating Temperature: -40°C to } Torque: 1-20 mN; Operating Temperature: -40°С їо 100°С; 
100°С; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°С to Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C to 100°C); 
100%С); Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°С 5s Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240^C 5s 


Dummy 
Driver slot: 
_.1.0 Max. 


Е. Мах. 
m 


[г 14 


Resistance : E. 


Series P2W - Panasonic Series ҒЕУМ-2//5Х80ВХХ Series P2X - Panasonic Series ҒЕУМ-2Х5Х50ВХХ 
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Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1M OHM; Tolerance: +25%; Resistance Range: 200-1M OHM; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: Taper: Linear; Power Rating: 15W: Adjustment Angle: 
260 x20.; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating / 260 +20: Rotation Torque: 10-150 F; Operatin А 
Temperature: -20°С to 85°С; Temperature Coefficient: Temperature: -20°С to 85°C: Temperature Coe g 


+250 ppm/C (-20°C to 85°C); Rotation Life: 20; Solderin: Я 5 A - 
Heat: SIOC ax ) 9 +250 ppm/C (-20*C to 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 240°C 5s 


ығы us 
0.65 |. | | | ri 
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13 095 
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Series P3Y — Panasonic Series #EVM-3YSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; Features: * 3mm open frame type for reflow soldering 
Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: «25%; * Rotation stopper feature; Resistance Range: 500-1M 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: < OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating - 4 Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation 
Temperature: -20°C to 85°C; Temperature Coefficient: Torque: 20-100 gF; Operating Temperature: -20°C to 
+250 ррт/С (-20°С to 85°C); Rotation Life: 20; 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to 
Soldering Heat: 240°C 5s 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P3W - Panasonic Series #EVM-3WSX80BXX 


Features: • 3mm open frame type for reflow soldering; Features: • 4mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; 3 Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: Taper: Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 
240 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C to 85°C; Temperature Coefficient: Temperature: -20°C to 100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C to 85°C); Rotation Life: 20; Soldering +250 ppm/C(25°C to 100°C); Rotation Life: 20; 
Heat: 240°C 5s Soldering Heat: 240°C 5s 
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Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic Code Resistance Value For P2N / P2W / P2X Series 

Part No. 1 10 10 Part No. 1,000 2000 3,000 | Рап No. Code (Value) [Сойе (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 

P2NO O O CT-NDł 66 5.48 50.37 P2NO O O TR-NDt = — 32900M | EVM-2NSX80BXX* 201 (200) 501 (500) 102 (1.0K) 202 (2.0K) 502 (5.0K) 103 (10K) 

P2WO OCO CT-NDł 63 525 48.30 PWO O C TR-NDt = = 323.00/M | EVM-2WSX80BXX* 203 (20K) 503 (50K) 104 (100K) 204 (200K) 504 (500K) 105 (1.0M) 

P2Xx0 O O CT-NDł 61 5.05 4646 Рах O O TR-NDT — 311.00/М — EVM-2XSX50BXX* Code Resistance Value For P3Y / P3W / P1U Series 

P3RO OCO CT-ND} 81 676 6246 PSRCTLICTTR-NDT АНЫН ысы Code (Value) Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value)|Code (Value) Code (Value) 

РЗҮГІСІГІ CT-NDT (42 350 3220 P3YX CO O TR-NDT — 215.00/М — Ве 101 (100) | 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0К) 103 (10K) 

РЗҮГ1Г1Г1СТ-МО{ 52 435 40.02 P3vO O O TR-NDł — 268.00/М = EVM-3VSX50BXX 203 (20K) | 503 (ок) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 

P3WO OO CT-NDT 52 4.35 40.02 РЗ\ҮГ1Г1Г1ТВ-МО1 = — 268.00/M | EVM-3WSX80BXX* 5 а 

Code Resistance Value For P3R / РЗУ Series 
P1ULTCI CI CT-NDT 61 505 4646 P1ULT CIC] TR-NDT 311.00 — — EVM-1USX30BXX* 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) Code (Value) Code (Value) 

* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 501 (500) | 102(1K) | 202 (2K) 502 (5K) | 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
T For complete number, substitute corresponding code (from chart) for O O [ 1. 104 (100K) |204 (200К) 502 (00K) 105(1М) 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 1215 


Panasonic 


EVM-EAG / EAS / EGG / EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: ” No readjustment needed 
through knob protected construction » Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape * Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: • Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications • Rotation Torque: 20 to 30001. • Stopper Strength: 500gf. « Ro- 
tation Angle: 210°C +20°C. * TCR: +200ppm (-30°C - 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% * Power Rating & Max. Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 max. for В<1КО, 1% max. for 
1kO«R«100kO, 5% max. for R>100kQ * Soldering Heat: 5s max. 240 to 280°C, 
3s max. 280 to 300°C • Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 1 - Top Adjust Fig. 2 


Bulk Lead 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: • Rotation Torque: 20 to 300gf. • Stopper Strength: 500gf. “ Ro- 
tation Angle: 210°C +20°С. • TCR: +100ppm (-40°C — 120°C) • Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +20% * Power Rating & Max. Operating Voltage: 
0.5W, 200V (70°С) * Residual Resistance: 2% * Soldering Heat: 260°С +5°С 
for 5 +1 Sec. * Rotation Life: 50 turns. 


EVM-AAS Series: 


Specifications: • Resistance Range: 1000 - 1mO «Tolerance: +25% • Taper: 
Linear • Residual Resistance: 2% • Wattage Rating: 0.3W • Volt Rating: 100V 
* TCR: +200ppm * Torque: 20 to 300gf “ Stopper Strength: 350gf • Rotational 
Angle: 240°C +20°C * Operational Temperature: -30°C — +100°C. 


- Side Adjust 


Fig. 3 - Top Adjust 


6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-F6S Series: 


Higher performance dustproof type. • Excellent reliability for heat 
ity. * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance. 


Applications: • Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications: • Rotation Torque: 20 to 30001. • Stopper Strength: 35001. • Ro- 
tation Angle: 240°C +20°C. “ТОН: +300ppm (-30°C - 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% * Power Rating & Max. Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 109 max. for В<1КО, 1% max. for 
1КО<В<100КО, 5% тах. for В>100КО * Soldering Heat: 5s max. 240 to 280°C, 
3s max. 280 to 300°C • Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


-4.454 -05 


ЕУМ-ЕАС Series - Тор Adjust (Bulk) 


Таре % Вох 
Lead 


7 


EVM-EGG Series - Side Adjust (Bulk) 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (О) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| (9) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 78 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAQ00B12 100 EGG12BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B22 200 EGG22BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B52 500 EGG52BK-ND т 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B13 1K EGG13BK-ND т 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B13 
2K EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B23 2K EGG23BK-ND т 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B23 
5K EAG53BK-ND .73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B53 5K EGG53BK-ND т 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B53 
1 10K EAG14BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B14 2 10K EGG14BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 
20К EAG24BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B24 20K EGG24BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K EAG54BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B54 50K EGG54BK-ND т 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B54 
100K | EAG15BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | ЕУМ-ЕАСАО0В15 100K EGG15BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B15 
200К | EAG25BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B25 200K EGG25BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B25 
500K | EAG55BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B55 500К EGG55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B55 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | ЕУМ-ЕАСАООВ16 1M EGG16BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B16 
EVM-EAS Series - Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series - Side Adjust (Tape) 
Cut Tape Tape & Box Cut Tape Tape & Box 
Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (9) | Part No. 1 10 100 | Рам №. 1,000 5,000 | Part No. Fig.| (©) | Part Мо. 1 10 100 [| Рам №. 1,000 5,000 Рагі Мо. 
100 |ЕАЗ12СТ-МЮ .71 5.88 54.05 | EAS12TB-ND 362.00 336.00/М | EVM-EASA00B12 100|EGS12CT-ND  .73 6.05 55.66 |EGS12TB-ND 372.00 346.00/M [ЕУМ-ЕС5А00812 
200 |EAS22CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B22 200 EGS22CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS22TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B22 
500 - — = -- |EAS52TB-ND 362.00 336.00/M | ЕУМ-ЕА5А00В52 500 EGS52CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS52TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B52 
1K |EAS13CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 1K |EGS13CT-ND 73 6.05 55.66 |EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
2K |EAS23CT-ND 71 5.88 54.05 | ЕА523ТВ-МО 362.00 336.00/М | EVM-EASA00B23 2K |EGS23CT-ND  .73 6.05 55.66 | EGS23TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B23 
5K |EAS53CT-ND .71 5.88 54.05 | ЕА55ЗТВ-МО 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B53 5K |EGS53CT-ND  .73 6.05 55.66 |EGS53TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B53 
1 | 10K - — = -- |EAS14TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B14 2 |10К | EGS14CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS14TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 
20K |EAS24CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS24TB-ND 362.00 336.00/М | EVM-EASAO0B24 20K|EGS24CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS24TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B24 
50K - — = -- |ЕА554ТВ-МО 362.00 336.00/M | ЕУМ-ЕА5А00В54 БОК |EGS54CT-ND .73 6.05 55.66 | ЕС554ТВ-МО 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B54 
100K — — — — EAS15TB-ND 362.00 336.00/M | ЕУМ-ЕА5А00В15 100K = e a = EGS15TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B15 
200K — — — — EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B25 200K = = um ms EGS25TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B25 
500K|EAS55CT-ND .71 5.88 54.05 | ЕА555ТВ-МО 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B55 500K|EGS55CT-ND .73 6.05 55.66 |EGS55TB-ND 372.00 346.00/М | ЕУМ-ЕС5А00В55 
1M |EAS16CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS16TB-ND 362.00 336.00/M | ЕУМ-ЕАЗА00В16 1М = == — |EGS16TB-ND 372.00 346.00/М | EVM-EGSA00B16 
EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (О) Part No. 1 10 100 500 Part No. Е em С терь t Тере Бох x 
es. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
1K EYG13BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B13 Fig.| (о) | Part Мо. 1 10 100 |PartNo. 1,000 5000  |PartNo. 
2K EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 
5К EYG53BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGA00B53 1K = = = = F6SA13TB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B13 
10K EYG14BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B14 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B24 50K Loue) 38 328 2720 = ~ ~ ЕҮМ+ЕӨЗАООВ5А 
1 50K EYG54BK-ND .79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B54 З |200К| F6SA25CT-ND .38 3.28 27.20 = = = EVM-F6SA00B25 
denk E ПЕНЕН p сз. Es Ваза ducis 500К| F6SA55CT-ND .38 3.28 27.20 |F6SA55TB-ND 213.00 197.00/М |EVM-F6SA00B55 
5ВК- 7 5 ja T - 5 
500K EYG55BK-ND .79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B55 1м [ROSA SID 38 328 27.20 = un = |БҮМЕӨЗАООВ18 
1M EYG16BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B16 
2M EYG26BK-ND .79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B26 | EVM-AAS Series - Top Adjust (Tape) 
EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) Cut Tape Tape & Box 
Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Tape & Box Fig.| (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic 100 | AAS12CT-ND .50 4.15 3848 | AAS12TB-ND 255.00 |ЕҮМ-ААЅАООВ12 
Fig. | (О) Part No. 1,000 5,000 10,000 Part No. 200 | AAS22CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 |ЕҮМ-ААЅАООВ22 
1K EYS13TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B13 500 | AAS52CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS52TB-ND 255.00 |Е\УМ-АА$АООВ52 
2K EYS23TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B23 1K | AASi13CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B13 
5K EYS53TB-ND 405 00 375.00M 351 00/М EVM-EYSA00B53 2K | AAS23CT-ND .50 415 3818 | AAS23TB-ND 255.00 |ЕҮМ-ААЅАООВ23 
оК NECTED 405.00 375 00M SETOQM EVNM-EYSA00B44 БК | AAS53CT-ND .50 4.15 3848 | AAS53TB-ND 255.00 |ЕҮМ-ААЅАООВ5З 
4 |10K | AAS14CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS14TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B14 
1| 20K ЕО 405.00 375.00/М 351.00/М EVM-EYSAD0B24 20K | AAS24CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS24TB-ND 255.00 |ЕММ-АА5АО0В24 
50K ЕЗШЕ 405.00 375.00/М 351.00/М EVM-EYSA00B54 БОК | AASS4CT-ND .50 415 38.18 | AAS54TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B54 
100K EYS15TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B15 100K| AAS15CT-ND .50 4.15 38.18 AAS15TB-ND 255.00 |ЕУМ-АА5А00В15 
200K EYS25TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B25 200K | AAS25CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 |ЕҮМ-ААЅАООВ25 
500K EYS55TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B55 500K| AASS5CT-ND .50 415 3818 | AAS55TB-ND 255.00 |ЕУМ-АА5А00В55 
1M EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B16 1M AAS16CT-ND .50 445 38.18 AAS16TB-ND 255.00 EVM-AASAO00B16 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic Ceramic Trimmer Potentiometers 
Series EVM-L4G, EVM-L1G, EVM-5AG, and EVM-4LG 


Specifications: 
* Resistance Range: 1000 – 1mQ 
* Tolerance: 25% 


* Taper: Linear 


* Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5% 
EVM-5AG and EVM-4LG: 2% 


* Wattage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: .2W; 
EVM-5AG and EVM-4LG: .3W 


Fig. 1 — 4mm, Vertical 


Slot 
ү- depth:1.0 воз 


Qt 
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Center Terminal 


Specifications: 


Pricing 


10 


100 


500 


Panasonic 
Part No. 


EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 


6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.43 


59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 
59.11 


257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 
257.00 


EVM-L4GA00B12 
EVM-L4GA00B22 
EVM-L4GA00B52 
EVM-L4GA00B13 
EVM-L4GA00B23 
EVM-L4GA00B53 
EVM-L4GA00B14 
EVM-L4GA00B24 
EVM-L4GA00B15 
EVM-L4GA00B25 
EVM-L4GA00B55 
EVM-L4GA00B16 


EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust 


6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 
6.88 


63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 
63.25 


275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 
275.00 


EVM-L1GA00B12 
EVM-L1GA00B22 
EVM-L1GA00B52 
EVM-L1GA00B13 
EVM-L1GA00B23 
EVM-L1GA00B53 
EVM-L1GA00B14 
EVM-L1GA00B24 
EVM-L1GA00B54 
EVM-L1GA00B15 
EVM-L1GA00B25 
EVM-L1GA00B55 
EVM-L1GA00B16 


Vertical, Top Adjust 


5.95 
5.95 
5.95 
5.95 
5.95 
5.95 
5.95 
5.95 


54.74 
54.74 
54.74 
54.74 
54.74 
54.74 
54.74 
54.74 


238.00 
238.00 
238.00 
238.00 
238.00 
238.00 
238.00 
238.00 


EVM-5AGA00B23 
EVM-5AGA00B53 
EVM-5AGAO00B14 
EVM-5AGA00B54 
EVM-5AGA00B15 
EVM-5AGA00B25 
EVM-5AGAO0B55 
EVM-5AGA00B16 


Vertical, Top Adjust 


4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 
4.93 


Res. Digi-Key 
/ Fig. (Ohms) Part No. 1 
* Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; 
EVM-5AG and EVM-4LG: 100V 
TOR Елм заб and EVM-ALG: 2200ppm 100 [магкю 77 
* Torque: 20-250 gf 200 LAG22BK-ND 37 
* Stopper Strength: EVM-L4G and EVM-L1G: 400gF; 500 L4G52BK-ND 77 
EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF 1K L4G13BK-ND 37 
* Angle of Rotation: 200° +20° 2K L4G23BK-ND 77 
e Operating Temperature: —30°С to +100°C 5К L4G53BK-ND 77 
1 10K L4G14BK-ND 77 
Рід. 2 — 4mm, Right Angle 20K LAG24BK-ND 77 
100K | L4G15BK-ND 37 
200K | L4G25BK-ND 37 
500K | L4G55BK-ND 77 
1м L4G16BK-ND 77 
100 L1G12BK-ND .83 
200 L1G22BK-ND .83 
500 L1G52BK-ND .83 
1K L1G13BK-ND 83 
2K L1G23BK-ND 83 
5K L1G53BK-ND 83 
2 10K L1G14BK-ND 83 
20K L1G24BK-ND 83 
50K L1G54BK-ND 83 
100K | L1G15BK-ND 83 
200K | L1G25BK-ND 83 
500K | L1G55BK-ND 83 
1M L1G16BK-ND 83 
Fig. 4 — 6mm, Vertical EVM-5AG Series — 5mm, 
2K 5AG23BK-ND 71 
5К БАСБЗВК-МО 71 
10К 5AG14BK-ND Ti 
2 50K 5AGS4BK-ND КА 
100K | 5AG15BK-ND Ti 
200K | 5AG25BK-ND Ti 
500K | БАСББВК-МО 71 
0.8 29 1M 5AG16BK-ND 71 
6.8 EVM-4LG Series — 6mm, 

‘© 100 4LG12BK-ND 59 
6.8 500 4LG52BK-ND 59 
2K 4LG23BK-ND 59 
HORNA #3 4 20K 4LG24BK-ND 59 
50K 4LG54BK-ND 59 
#2 200K | 4LG25BK-ND 59 
500K | 4LG55BK-ND 59 
1M 4LG16BK-ND 59 


3-0.8 - 0.05 
"Пе 
зё 


° 


4.93 


45.31 
45.31 
45.31 
45.31 
45.31 
45.31 
45.31 
45.31 


197.00 
197.00 
197.00 
197.00 
197.00 
197.00 
197.00 
197.00 


EVM-4LGA00B12 
EVM-4LGA00B52 
EVM-4LGA00B23 
EVM-4LGA00B24 
EVM-4LGA00B54 
EVM-4LGA00B25 
EVM-4LGA00B55 
EVM-4LGA00B16 


* Resistance Range: 300 to 2MQ * Taper: Linear * Tolerance: +30% 


—10.4+ 0.1 
2.5 


e Working Voltage: 200V тах. * Power Rating: 0.1 W/50*C • Residual Resistance: Up to 1kO: 100 max. Over 1КО: 5% of total resistance * Rotation 


Angle: 260° + 20° * Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. * Stop Strength: 1 in. Ib. * Operating Temperature: —25°C to +75°С 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
Ohms Version Version 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND K0A23-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1217 


Panasonic 6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


SPECIFICATIONS: 


8 š z = 
EVN-D2A (Side Adjust) 25 O1+01x3 Mechanical: е Rotation angle: 210° +20° * Rotation torque: 20 to 250g-cm Panasonic 
a * Stopper Strength: 750gfcm * Soldering Heat: 240°C to 280°C, 5 sec. " Г 
4 PCB max.; 280°C to 300°C, 3 sec. max. * Rotation life: 100 cycles Carbon Trimmer Potentiometers 
{ Piereing Pian Electrical: * Power rating: 0.1W (when under 50°C) * Max. operating Digi-Key® Assortment Kit 
voltage: 50V * Taper: B (Linear) • Resistance: 2000 to 1MQ * Tolerance: , 14 Panasonic 6mm Carbon 
+30%. Trimmer Potentiometers 
ў Panasonic Quality 
FEATURES: <> 


* Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7тт Ы Suitable for automatic insertion Cat. No. DXA-KIT-ND .... ONLY $29.95 
as square housing * Suitable for automatic adjustment as stable rotation 


torque * Dust proof and flux proof construction * Adjustable from both top 140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price 
and bottom sides • Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/D2A includes convenient divided notebook style storage 
Applications: case with bin guide for easy storage and quick access. 

* Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series 
EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Piercing Plan Res. Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
12 (Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 D1AA22-ND* | D4AA22-ND* :36 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B22 | EVN-D8AA03B22 
500 D1AA52-ND* | D4AA52-ND .36 2.63 19.44 7290 113.00 EVN-D2AA03B52 | EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND* | D4AA13-ND* .36 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B13 | EVN-D8AA03B13 
2K D1AA23-ND D4AA23-ND 136 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B23 | EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND* | D4AA53-ND* :36 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B53 | EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND D4AA14-ND .36 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B14 | EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND* | D4AA24-ND .36 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B24 | EVN-D8AA03B24 
2.50 91.3 50K D1AA54-ND* | D4AA54-ND 136 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B54 | EVN-D8AA03B54 
f К 2-01.0 100K | D1AA15-ND* | D4AA15-ND* 136 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B15 | EVN-D8AA03B15 
4 5.00 200K | D1AA25-ND* | D4AA25-ND :36 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B25 | EVN-D8AA03B25 
7 View from 500K | D1AA55-ND* | D4AA55-ND* 136 2.63 19.44 72.90 113.00 EVN-D2AA03B55 | EVN-D8AA03B55 


Mtg. mtg. side 
Surface 


* Denotes part included in DXA-KIT. 


EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series 
EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Таре & Box *| Part Мо. Part No. 
Res. | Side Adjust | Top Adjust Pricing Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
Mt 200 | DCA22CT-ND | DJA22CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B22 | EVN-DJAA03B22 
g. 500 | DCA52CT-ND | DJA52CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B52 | EVN-DJAA03B52 


Surface] 
1K DCA13CT-ND | DJA13CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B13 | EVN-DJAA03B13 


2K DCA23CT-ND | DJA23CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B23 | EVN-DJAA03B23 
5K DCA53CT-ND | DJAS3CT-ND 41 299 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B53 | EVN-DJAAO3B53 
10K | DCA14CT-ND | DJA14CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B14 | EVN-DJAAO3B14 
20K | DCA24CT-ND | DJA24CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B24 | EVN-DJAA03B24 


50K | DCAS4CT-ND | DJA54CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 ЕУМ-ОСААОЗВ54 | EVN-DJAA03B54 
100K | DCA15CT-ND | DJA15CT-ND 41 299 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B15 | EVN-DJAA03B15 
200K | DCA25CT-ND | DJA25CT-ND 41 2.99 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B25 | EVN-DJAAO3B25 
500K | DCA55CT-ND | ОЈА55СТ-МО 41 299 22.08 82.80 129.00 EVN-DCAA03B55 | EVN-DJAAO3B55 


* For Tape and Box Part No., change “CT-ND” to "TB-ND" 


Panasonic Cermet Series Trimmer Potentiometers 
6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


SPECIFICATIONS: Stopper Strength: 300g-cm min. т = Я 
+ Resistance Range: 10010 1M2 , Rotation Angle: 200° +20°C EVM-31GA (Horizontal Both Sides Adjust) EVM-36GA (Vertical Both Sides Adjust) 


° Tolerance: +25% * Operating Temperature: 20°C to 
* Taper: Linear 100°C (EVN-36CA) 
* Residual Resistance: 5% тах. -40* to 101°C (EVM-31G/36G) 


' in Rating: 0.3W max. Cross Reference Chart 
* Voltage Rating: 100V max. Series Bourns 
* TCR: +200PPM/°C 31G 3306W 
* Rotation Torque: 20 to 2509-ст 36GA 3306P 


Panasonic 
А Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Cermet Potentiometers Part No. Part No. Part No. Part No. 
n" е Е N Res. Horizontal Vertical Pricing Horizontal Vertical 
Digi-Key" Assortment Kits й | |ohms 31GA 36GA 1 10 100 31GA 36GA 
13 Popular Cermet Trimmers ( 
Panasonic Quality 100 31G12-ND 36G12-ND .67 5.28 46.08 EVM-31GA00B12 EVM-36GA00B12 
200 31G22-ND 36G22-ND .67 5.28 46.08 EVM-31GA00B22 EVM-36GA00B22 
500 = 36G52-ND 67 5.28 46.08 = EVM-36GA00B52 
1K = 36G13-ND 67 5.28 46.08 = EVM-36GA00B13 
SICCO TEND 2K = 36G23-ND 67 5.28 46.08 = EVM-36GA00B23 
36G-KIT-ND 5K - 36G53-ND 67 5.28 46.08 - EVM-36GA00B53 
130 Cermet Trimmers 500K 31G55-ND -- 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B55 = 
Price includes convenient divided plastic box with bin guide 1M 31G16-ND 36G16-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B16 EVM-36GA00B16 
for easy storage and quick access. - : : 


* Not for new design, use EVM-36GA type 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1218 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Features: * Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected to 
impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. * Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic 2МНв are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


standard impulse current (8/20р sec.) applied one time. 


Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20, sec.) illustrated. 


V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: • Improved in "Surge Current Handling Capability (Ф 8/20 us, 2 times)" 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. * Very large "Energy Handling Capability" absorbing 
transient overvoltages in compact sizes * Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only * Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(Ф 8/20 us, 2 times) * Operating Temperature Range -40*C to 85°С 


D-Type Line to Line Protection 
Series V DC AC Single Phase Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 
НТ 
= Protected f ZNR3 
circult ! Crest value 
= Protected 
| Circuit 
Impulse width 
(ава LH 
Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20рзес.) rent D T w H Ë Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type| AC DC | (V) | Ve(V) Ір(А) (A) Max. Max. +1 Max. zi Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
11 14 18 40 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D180 
14 18 22 48 i 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1:5 P7283-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7284-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7285-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 T 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1:5 P7286-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1:5 P7287-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7288-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D560 
40 56 68 150 al 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7289-ND .25 2.16 18.00 103.00 96.00/М 93.00/М | ERZ-V05D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 4.1 5.0 10.0 14 P7180-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/М | ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 43 5.0 10.0 1.6 P7240-ND .25 2.16 18.00 103.00 96.00/М 93.00/M | ERZ-V05D101 
SerV| 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 4.8 5.0 10.0 2.1 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/М | ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 17 P7181-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7182-ND .25 2.16 18.00 103.00 96.00/М 93.00/M | ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 4.6 5.0 10.0 1.9 P7183-ND .25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D241 
175 225 270 475 5 600 7.0 4.8 5.0 10.0 2.1 P7184-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 24 P7185-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 25 P7243-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 2.7 P7244-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND 25 216 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND .25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D471 
11 14 18 36 2.5 250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.3 P7290-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 4.6 5.0 11.5 14 P7291-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D220 
17 22 27 53 2.5 250 8.5 4.7 5.0 11.5 1.5 P7292-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 49 5.0 11.5 17 P7293-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D330 
25 31 39 77 2.5 250 8.5 4.8 5.0 11.5 1.6 P7294-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7295-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ЕН2-У070470 
35 45 56 110 2.5 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 P7296-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/М | ERZ-VO7D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 52 5.0 11.5 2.0 P7297-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 4.1 5.0 11.5 1.4 P7187-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 43 5.0 11.5 1.6 P7246-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D101 
7 D 75 100 120 200 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7247-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D121 
SerV| 95 125 150 250 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 2.1 P7248-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ЕН2-У070151 
130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 17 P7188-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D241 
175 225 270 455 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 2.1 P7200-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 24 P7201-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.5 P7249-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ЕН2-У070361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 11.5 27 P7250-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ЕН2-У070471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D511 
11 14 18 36 5 500 11.5 4.6 7.5 14.5 13 P7298-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 11.5 47 75 14.5 14 P7299-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
12. 22 27 53 5 500 11.5 4.8 7.5 14.5 1.5 P7300-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 75 14.5 do P7301-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 4.9 7.5 14.5 16 P7302-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D390 
30 38 47 93 5 500 11.5 5.0 7.5 14.5 17 P7303-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 11.5 5.1 7.5 14.5 1.8 P7304-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 7.5 14.5 2.0 P7305-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 4.5 7.5 14.5 1.6 P7204-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
10 D 60 85 100 165 25 2500 11.5 47 7.5 14.5 1.8 P7252-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D101 
SerV| 75 100 120 200 25 2500 11.5 4.9 7.5 14.5 2.0 P7253-ND 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 7.5 14.5 2.3 P7254-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 4.8 7.5 14.5 1.9 P7205-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 4.9 7.5 14.5 2.0 P7206-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 7.5 14.5 2.1 P7207-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D241 
175 225 270 455 25 2500 11.5 52 7.5 14.5 2.3 P7208-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.5 7.5 14.5 2.6 P7209-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.7 7.5 14.5 2.8 P7255-ND .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 7.5 14.5 2.9 P7256-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 7.5 14.5 3.1 P7257-ND 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D431 


(Continued) 
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Panasonic 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E (Cont) 


Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D T w H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Туре| АС DC (V) Vc(V) Ір(А) (A) Max Max. +1 Max. +1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
300 385 470 775 25 2500 11.5 6.2 7.5 14.5 3.3 P7210-ND 137 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
320 410 510 845 25 2500 115 6.4 7.5 14.5 3.5 P7211-ND .50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12.5 74 7.5 15.5 42 P7258-ND .50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 7.4 7.5 15.5 4.5 P7259-ND 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
10 D 460 615 750 1240 25 2500 12.5 7.8 7.5 15.5 4.9 P7260-ND -50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M_| ERZ-V10D751 
Ser.V| 510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 75 15.5 5.2 P7212-ND .50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 7.5 15.5 5.7 P7213-ND 61 5.22 43.50 248.00 232.00/М 224.00/М | ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 9.1 7.5 15.5 6.2 P7261-ND :61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 9.7 7.5 15.5 6.8 P7214-ND .61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 135 144 11.0 16.5 10.5 P7215-ND 1.38 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M | ERZ-V10D182 
11 14 18 36 10 1000 15.5 4.6 7.5 18.5 1.3 P7306-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 4.7 75 18.5 14 P7307-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 4.8 75 18.5 15 P7308-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 7.5 18.5 1.7 P7309-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 77 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 7:5 18.5 1.7 P7311-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 7.5 18.5 1.8 P7312-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 7.5 18.5 2.0 P7313-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 4.5 7.5 18.5 1.6 P7216-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 47 7.5 18.5 1.8 P7262-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 75 18.5 2.0 P7263-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 52 7.5 18.5 2.3 P7264-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 4.8 7.5 18.5 1.9 P7217-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 75 18.5 2.0 P7218-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/М | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 7.5 18.5 2.1 P7219-ND 49 4.23 35.25 200.93 188.00/М 182.00/M | ERZ-V14D241 
SerV| 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7220-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/М 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 75 18.5 2.6 P7221-ND .60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 7.5 18.5 2.8 P7265-ND .60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 7.8 18.5 2.9 P7266-ND .60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 75 18.5 3.1 P7267-ND .60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D431 
300 385 470 775 50 4500 15.5 6.2 7.5 18.5 3.3 P7222-ND .60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 7.5 18.5 3.5 P7223-ND .60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 7.1 75 19.0 4.2 P7268-ND .91 7.83 65.25 372.00 348.00/М 337.00/М | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 7.4 7.5 19.0 4.5 P7269-ND .91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 7.5 19.0 4.9 P7270-ND 94 8.06 67.13 383.00 358.00/М 346.00/M | ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 8.1 75 19.0 5.2 P7224-ND .94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 7.5 19.0 5.7 P7225-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 9.1 7.5 19.0 6.2 P7271-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 7.5 19.0 6.8 P7226-ND 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 170 144 15.0 20.5 10.5 P7227-ND 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M | ERZ-V14D182 
11 14 18 36 20 2000 21.5 5:1 10.0 24.5 1.5 P7314-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 1.7 P7316-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M_| ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 2.1 P7320-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 5.1 10.0 24.5 2.0 P7272-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 22 P7273-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/М 278.00/М | ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7274-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 7.5 24.5 2.1 P7322-ND 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21.5 52 10.0 24.5 2.1 P7229-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 7.5 24.5 22 P7323-ND .85 7.29 60.75 346.00 324.00/M 313.00/М | ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 22 P7230-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 75 24.5 2.3 P7324-ND .85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/М | ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 54 10.0 24.5 2.8 P7231-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D241 
175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 7.5 24.5 2.5 P7325-ND .85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
20 D 175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7232-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M_| ERZ-V20D271 
SerV| 210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 75 24.5 2.8 P7326-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 2.8 P7233-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 75 24.5 3.0 P7327-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/М 412.00/М | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 7.5 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D391 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 7.5 24.5 3.3 P7329-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 7:5 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/М | ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 7.5 24.5 3.7 P7331-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 4.4 P7278-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 7.8 10.0 25.5 4.7 P7279-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M_| ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D911 
625 825 |1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D102 
680 895 |1100 | 1815 100 6500 225 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 148 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 1436.00/М 1389.00/М | ERZ-V20D182 
7 D 140 180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 2.1 P7066-ND 46 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M | ERZ-C07DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 18.5 5.5 7.5 16.5 22 P7057-ND .63 5.40 45.00 257.00 240.00/M 232.00/M | ERZ-C10DK151 
20 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M | ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 7.6 10.0 28.0 4.1 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 1008.00/M 975.00/M | ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = g= 48.0 42.0 39.0 P7126-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 | 7840.000M 7585.00/М | ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 17840.00/М 7585.00/M | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 9333.00/М 9030.00/М | ERZ-C20EK391 
25 Е 130 170 200 340 150 15000 = — 60.0 55.0 51.0 P7129-ND 36.72 314.73 2622.75 14950.00 13988.00/М 13533.00/М | ERZ-C25EK201 
510 670 820 1355 150 15000 = = 60.0 55.0 51.0 P7157-ND 45.17 387.15 3226.25  18390.00 17207.00/М 16647.00/М | ERZ-C25EK821 
130 170 200 340 200 25000 = — 60.0 55.0 51.0 P7132-ND 45.54 390.30 3252.50  18539.00 17347.00/М 16783.00/М | ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7133-ND 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/М 16783.00/М | ERZ-C32EK241 
32 Е 250 320 390 650 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7134-ND 47.36 405.90 3382.50 19280.00 18040.00/M 17454.00/М | ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 = — 60.0 55.0 51.0 P7135-ND 62.69 537.30 4477.50  25522.00 23880.00/М 23104.00/М | ERZ-C32EK911 
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Panasonic 


Multilayer Varistor 
Strontium Titanate (0603 and 0805 Size) Surface Mount 


For EMI noise suppression and transient surge protection. 


Features: 

* Multilayer monolithic construction of SrTiO3 ceramics * Low varistor voltage with high parallel capacitance * Fast response 
to high speed transient overvoltage for ESD protection (IEC1000-4-2) * dV/dt reduction resulting from the large capacitance 
* Large withstanding surge and energy capabilities * Operating Temperature Range: -40°С - 85°С 


Dimensions 
(mm) 
12 


<< L 
рут 


12 < “М 


Equivalent 
Circuit 


Varistor // 


Maximum | Varistor Maximum | Capacitance Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage ESD © 1KHz (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size VDC (at 0.1тА) | IEC6100-4-2 | (Typical) L ТІ m 12 Part Мо. 1 10 100 Part Мо. 4,000 Part Мо. 
6 8-15V 30kV 8200pF 1.60 | 0.8 | 0.8 | 03 P822VJCT-ND NEW! 1.46 1.30 1.09 P822VJTR-ND NEW! 596.00/M EZJ-S1VB822 
0603 18 24-35V 30kV 3900pF 1.60 | 08 | 0.8 | 03 P392VJCT-ND NEW! 1.46 1.30 1.09 P392VJTR-ND NEW! 596.00/M EZJ-S1VC392 
30 40-60V 30kV 1800pF 1.60 | 08 | 08 | 03 P182VJCT-ND NEW! 1.46 1.30 1.09 P182VJTR-ND NEW? 596.00/M EZJ-S1VD182 
Max. Peak 
Appl. Max. | Varistor Current | Max. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Circuit | Voltage} Voltage Cap. (8/20и5, | Energy (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size DC VDC (at0.1mA) © 1KHz | Tolerance | 2times) | (2ms) L ЖУ ТТ [2 Рап Мо. 10 100 Part No. 2,000 5,000 Part No. 
5V Line 6 8-15V 22000 2.0 | 1.25 | 0.8 | 50 P223ZJCT-ND 72 64 54 P223ZJTR-ND — 292.00/М EZJ-S2VB223 
0805 |12V Line 18 24-35V 8200 | +80%/-20% 25A 0.2J | 2.0 | 1.25 | 1.25 | 50 P822ZJCT-ND 72 64 54 P822ZJTR-ND 292.00/M = EZJ-S2YC822 
24V Line | 30 40-60V 4700 2.0 | 1.25 | 1.25 | 50 P472ZJCT-ND 72 64 54 P4722JTR-ND 292.00/M = EZJ-S2YD472 
Multilayer Varistor 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 
Features: 


Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from the transient surges. This Varistor is suitable for 
high-speed signal line due to small capacitance. * Low insertion signal loss due to small capacitance * Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test 
method) * Excellent solderability and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 


Application: 
For suppression of pulse noise (ESD etc.) in electronic equipment * Cellular phone * PDA * PC and Peripheral equipment 
Max. |Clamping Voltage Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor | Voltage 8/20ys Cap. | Current Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | Voltage | VDC 1А 2A | (p) | (А) L W T 12 Рап Мо. 1 10 100 | Part No. 4,000 10,000 15,000 Part No. 
0201 12 6.7 30 — 4 1 0.60 0.30 0.30 0.15 P12803CT-ND 41 37 .31 | P12803TR-ND — — 167.00/М | EZJ-ZZV120EA 
27 16 50 — 20 1 0.60 0.30 0.30 0.15 P12804CT-ND A 37 131 | P12804TR-ND - —  167.00/M | EZJ-ZZV270RA 
0402 12 67 — 30 220 10 1.00 0.50 0.50 0.20 P11403CT-ND 34 30 25 | P11403TR-ND — 136.00/М — | EZJ-Z0V120JA 
27 16 — 50 4 10 1.00 0.50 0.50 0.20 P11404CT-ND 34 .30 25 | P11404TR-ND — 136.00/М — | EZJ-Z0V270EA 
12 6.7 — — 330 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P12005CT-ND 52 39 28 | P12005TR-ND 142.00/M — — | EZJ-Z1V120KA 
0603 27 20 — 50 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P10862CT-ND 38 34 29 | P10862TR-ND 156.00/M — — | EZJ-Z1V270GA 
33 26 — 58 100 20 1.60 0.80 0.80 0.30 P10863CT-ND 38 34 29 | P10863TR-ND 156.00/M — — | EZJ-Z1V330GA 


Antenna 


Multilayer Varistor-Ultra-Low Capacitance 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Size) Surface Mount 


Features: 

Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from tran- 
sient surges. This Varistor is suitable for RF antenna/RF amplifier due to ultra-low capacitance. * Low insertion signal loss 
due to ultra-low capacitance * Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test method) * Excellent soldera- 
bility and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 


Application: 
For suppression of pulse noise (ESD etc.) in RF antenna/RF amplifier * Cellular phone * PDA * Wireless LAN applica- 
tions * PC and Peripheral equipment * Interface: USB, IEEE 1394 


Maximum ESD Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Maximum | Capacitance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Voltage үрс (kV) (pF) L М T 12 Part Мо. 1 10 100 | Part Мо. 4,000 10,000 15,000 | Part Мо. 
0201 80 5 8 3 0.60 0.30 0.30 0.15 P12801CT-ND 41 37 31 P12801TR-ND — — 167.00/М | EZJ-ZZV800AA 
27 3 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P12800CT-ND 134 30 125 | P12800TR-ND — 136.00/М — | EZJ-Z0V270AA 
80 5 8 5 1.00 0.50 0.50 0.20 P12987CT-ND NEW! 22 20 .46 | P12987TR-ND NEW! — 88.00/М — | EZJ-Z0V80005 
0402 80 5 5 1 1.00 0.50 0.50 0.20 P12802CT-ND .94 .30 125 | P12802TR-ND — 136.00M — | EZJ-20V80010 
80 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P11992CT-ND 45 134 24 | P11992TR-ND — 120.00/М — | EZJ-Z0V800AA 
170 18 8 3 1.00 0.50 0.50 0.20 P11402CT-ND 34 .30 .25 | P11402TR-ND — 136.00/М — | EZJ-Z0V171AA 
0603 170 18 — 3 1.60 0.80 0.80 0.30 P12006CT-ND 52 .39 28 | P12006TR-ND 142.00/М — — | EZJ-Z1V171AA 


Dimensions 
(mm) 


Multilayer Varistor Array Chip Type - 0504 Size 


Features: 


0.20 


e Industry's smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines 
* 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) 


Maximum Clamping Capacitance Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage ESD Voltage Maximum Maximum Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage VDC Maximum 8/20ys, 1A (pF) Maximum (A) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
12 6.7 30V — 220 5 P11989CT-ND 1.32 .99 75 P11989TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV120JA 
27 16 — 50V 22 5 P11987CT-ND 1.63 1.23 92 P11987TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270CAK 
27 16 — 50V 27 5 P11988CT-ND 1.63 1.23 92 P11988TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270DAK 
27 16 — 50V 4 5 P11990CT-ND 1.32 .99 75 P11990TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV270EA 
80 18 8kV — 3 — P12058CT-ND 68 51 39 P12058TR-ND 220.00/M EZJ-ZSV800AA 
170 18 8kV - 3 = P11991CT-ND 1.32 99 75 P11991TR-ND 421.00/M EZJ-ZSV171AA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic ZNR/Surge Absorbers With Tabs - Type C Series 32 and 40 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 
surge energy absorption is required. 


Features: * High energy handling capability (210 to 710 joules) * Large withstanding surge current (25 to ЗОКА) • Compact size 


7.01 7.01 


* Common terminals for electrical connection and mounting * UL recognized ТЫ 82 E 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20рзес.) rent D T H Digi-Key Pricing Panasonic 
ies [Туре] AC DC (V) Ve(V) Lp(A) | (kA) max. +99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 17.49 46.00 | P7158-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201B 
150 200 240 395 200 25 35.99 17.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241B 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361B 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391B 
275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431B 
32 с 385 505 620 1025 200 25 35.09 9.70 46.00 | P7163-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/М 7357.00/М ERZ-C32CK621B 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK681B 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/М ERZ-C32CK751B 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781B 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821B 
550 745 910 1500 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7168-ND 23.39 200.49 1670.75 9523.00 8911.00/M 8621.00/M ERZ-C32CK911B 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201B 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241B 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361B 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391B 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431B 
40 с 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621B 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK681B 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751B 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781B 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821B 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 33.84 290.04 2417.00 13777.00 12891.00/M 12472.00/M ERZ-C40CK911B 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type VFM, CF, SF and VFT 
Dim.: (mm) 
Features: *Compact package with large withstanding surge Applications: 4 25 
* Temperature Char. of Varistor Voltage 0 ~ -0.05%/°С capability * For suppression of surge in electronic equipment 6.0 — - 
* Operating Temperature Range: -40°C - 85°C * Low Clamping Voltage for better surge protection * Semiconductors -і Туре Ца, 
- 409 о E š Р * Telephone or telecommunication system H CF 3.2 
* Storage Temperature Range: -40*C - 125*C * SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the „ DAA modules, modem Е SF 3.2 
* Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type * Router, Terminal adapter (Digital modem) VFM 3.2 
* Excellent response against high steep surge voltage * VFT Type has low height * Power supply VFT 24 
Varistor Max. Allow- Мах. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape & Reel 
Voltage |аЫе Voltage (V) | ing Voltage | Power | (2ms) Peak Digi-Key Price Each і Pricing Panasonic 
Туре | +10% (V) AC DC Vxa(V)* (W) (J) [Current (A) Part No. 10 100 1,000 2,000 6,000 10,000 Part No. 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P7345CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7345TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P7346CT-ND 1.64 1.37 141 P7346TR-ND 750.00/М 701.00/M 658.00/М | ERZ-VF2M270 
33 20 26 65 0.02 12 125 P7347CT-ND 1.64 1.37 1:11 P7347TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P7348CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7348TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P7349CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7349TR-ND 750.00/М  701.00/M 658.00/М | ERZ-VF2M470 
56 35 45 110 0.02 22 125 P7350CT-ND 1.64 1.37 Mt P7350TR-ND 750.00/М 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M560 
68 40 56 135 0.02 2.5 125 P7351CT-ND 1.64 1.37 ШАЙ) P7351TR-ND 750.00/М 701.00/M 658.00/М | ERZ-VF2M680 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7337TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 1.64 1.37 АШ P7338TR-ND 750.00/М 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M101 
VFM 120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.64 1.37 111 P7339TR-ND 750.00/М  701.00/M  658.00/M | ERZ-VF2M121 
150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7340TR-ND 750.00/М 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7341TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 1.64 1.37 4.11 P7342TR-ND 750.00/М 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND 1.64 1.37 111 P7343TR-ND 750.00/М 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND 1.64 1.37 111 P7344TR-ND 750.00/М 1701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M271 
330 210 270 545 0.1 8.0 300 P7352CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7352TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M331 
360 230 300 595 0.1 9.0 300 P7353CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7353TR-ND 750.00/М 701.00/M 658.00/М | ERZ-VF2M361 
390 250 320 650 0.1 9.0 300 P7354CT-ND 1.64 1.37 1.11 P7354TR-ND 750.00/M 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M391 
430 275 350 710 0.1 10.0 300 P7355CT-ND 1.64 1.37 111 P7355TR-ND 750.00/М 701.00/М 658.00/М | ERZ-VF2M431 
470 300 385 775 0.1 10.0 300 P7356CT-ND 1.64 1.37 atit P7346TR-ND 750.00/M  701.00/M 658.00/М | ERZ-VF2M471 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P220ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK220 
27 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P270ZFTR-ND* 831.00/М  777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P330ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P390ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/М 729.00/M | ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P470ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P560ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 12 50 P680ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P680ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1.7 200 P820ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P820ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2. 200 P101ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P101ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P121ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P151ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P201ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P221ZFTR-ND* 831.00/М  777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P241ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P271ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P361ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/М | ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P391ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P431ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND* 1.81 1.52 1.23 P471ZFTR-ND* 831.00/М 777.00/М 729.00/М | ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 425 P220ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P220ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P270ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P330ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 15 125 P390ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P390ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/М | ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P470ZSTR-ND* 921.00/М 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P560ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P680ZSTR-ND* 921.00/М 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P820ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P121ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P221ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P241ZSTR-ND* 921.00/М 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P271ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P391ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND* 2.01 1.68 1.36 P471ZSTR-ND* 921.00/М 861.00/М 808.00/М | ERZ-SF2MK471 
82 50 65 145 0.1 14 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7332TR-ND 729.000M 682.00/М 640.00/ М | ERZ-VF2T820 
100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7333TR-ND 729.00/М 682.00/М 640.00/М | ERZ-VF2T101 
VFT 150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7334TR-ND 729.000M 682.00/М 640.00/М | ERZ-VF2T151 
240 150 200 415 0.1 5.0 400 P7335CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7335TR-ND 729.00/М 682.00/М 640.00/М | ERZ-VF2T241 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7336TR-ND 729.00/М 682.00/М 640.00/М | ERZ-VF2T271 


T (8/20 us, 2 times), * Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 
* Not recommended for new design 
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А е Multilayer Varistor TVS Lead Free/RoHS Compliant 
а Littelfuse : 


Surface Mount ML Series Part Number Breakdown for ML Series 
These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in ІЕС and other V18MLA1206xxx 
standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series is typically applied to protect integrated 
circuits and other components at the circuit board level. [_ PACKING OPTIONS 
H: Diameter Reel; 7т (178mm) 
SPECIFICATIONS: 
* Typical leakage at 25°C<25uA, maximum leakage 50uA at VM(DC) END TERMINATION OPTION 
* Average power dissipation of transients for 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.05W, 0.1W, 0.1W No Letter: Ag/Pt (Standard) 
and 0.15W respectively W: Ag/Pd 
FEATURES: APPLICATIONS: N: Nickel (Preferred) 
* Multilayer ceramic construction technolo: - i i i itchi i 
. Operating Temperature Range: -55°С to 1280 Бел a s S депе аш CAPACITANCE OPTION 
* Operating Voltage Range: 3.5V to 120V * ESD Protection for components sensitive to IEC 61000-4-2, MIL-STD No Letter: Standard 
* Inherent Bi-directional clamping 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the L: Low Capacitance Version. (Where 
* No plastic or epoxy packaging assures better than 94V-0 flammability MHS and MLE Series) available — see device ratings for 
rating * Replace larger surface mount TVS zeners in many applications standard version). 
Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Repetitive Repetitive @ 1mA DC Capac- Cut Tape 
Working Voltage | Surge Current Surge Energy Test Current itance Digi-Key Pricing Tape & Reel Littelfuse 
Package DC AC (8/20и5) (A) (10/1000ps) (J) Min. Max. (pF) Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part Мо. 
0603 3.5 2.5 30 0.1 3.7 7.0 1100 F2205CT-ND 39 3.58 26.95 F2205TR-ND 2,500 148.50/M |V3.5MLA0603H 
0805 3.5 2.5 40 0.1 3.7 7.0 1200 F2207CT-ND .46 4.23 31.85 F2207TR-ND 2,500 175.50/M | V3.5MLAO805LH 
0805 3.5 2.5 120 0.3 3.7 7.0 2200 F2206CT-ND 46 4.23 31.85 F2206TR-ND 2,500 175.50/M |V3.5MLAO805H 
1206 8.5 2.5 100 0.3 3.7 7.0 6000 F2208CT-ND .88 8.18 61.25 F2208TR-ND 2,500 337.50/M |V3.5MLA1206H 
0402 5.5 4.0 20 0.05 15.9 20.3 70 F2259CT-ND* 32 2.93 22.05 F2259TR-ND* 10,000 110.25/M |V5.5MLAO402LNH 
0402 5.5 4.0 20 0.05 7.1 9.3 220 F2258CT-ND* .32 2.93 22.05 F2258TR-ND* 10,000 110.25/M |V5.5MLA0402NH 
0603 5.5 4.0 30 0.1 ТА 9.3 660 F2214CT-ND .39 3.58 26.95 F2214TR-ND 2,500 148.50/M | V5.SMLA0603H 
0805 5.5 4.0 40 0.1 ла 9.3 860 F2216CT-ND AB 4.23 31.85 F2216TR-ND 2,500 175.50/M |V5.5MLAO805LH 
0805 5.5 4.0 40 0.1 74 9.3 860 F2217CT-ND* 53 4.88 36.75 F2217TR-ND* 2,500 202.50/M | V5.5MLAO805LNH 
0805 5.5 4.0 120 0.3 7.1 9.3 1600 F2215CT-ND 46 4.23 31.85 F2215TR-ND 2,500 175.50/M |V5.5MLAO805H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 74 9.3 4500 F2218CT-ND .88 8.18 61.25 F2218TR-ND 2,500 337.50/M |V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 tA 9.3 4500 F2219CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2219TR-ND* 2,500 391.50/M |V5.5MLA1206NH 
0402 9 6.5 4 0.02 11 14 33 F2261CT-ND* 32 2.93 22.05 F2261TR-ND* 10,000 110.25/M |V9MLA0402LNH 
0402 9 6.5 20 0.05 11 14 120 F2260CT-ND* 32 2.93 22.05 F2260TR-ND* 10,000 110.25/M_ | VƏMLA0402NH 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2226CT-ND 39 3.58 26.95 F2226TR-ND 2,500 148.50/М |У9МІ А0603Н 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2227CT-ND* .46 4.23 31.85 F2227TR-ND* 2,500 175.50/M | VOMLAO603NH 
0805 9 6.5 40 0.1 11 14 450 F2228CT-ND 46 4.23 31.85 F2228TR-ND 2,500 175.50/М | VƏMLA0805LH 
0805 12 9.0 40 0.1 14 18.5 350 F2171CT-ND .56 5.20 39.20 F2171TR-ND 2,500 216.00/М |V12MLAO805LH 
0402 14 10 20 0.05 15.9 20.3 70 F2262CT-ND* .32 2.93 22.05 F2262TR-ND* 10,000 110.25/М |V14MLA0402NH 
0603 14 10 30 0.1 159 20.3 150 F2173CT-ND .39 3.58 26.95 F2173TR-ND 2,500 148.50/M | V14MLA0603H 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2174CT-ND* .46 4.23 31.85 F2174TR-ND* 2,500 175.50/M | V14MLAO603NH 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2176CT-ND AB 4.23 31.85 F2176TR-ND 2,500 175.50/М |V14MLAO805LH 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2177CT-ND* 53 4.88 36.75 F2177TR-ND* 2,500 202.50/M |V14MLAO805LNH 
0805 14 10 120 0.3 15.9 20.3 480 F2175CT-ND 46 4.23 31.85 F2175TR-ND 2,500 175.50/M | V14MLA0805H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2178CT-ND .88 8.18 61.25 F2178TR-ND 2,500 337.50/M |V14MLA1206H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2179CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2179TR-ND* 2,500 391.50/M |V14MLA1206NH 
0402 18 14 20 0.05 22 28 40 F2263CT-ND* 132 2.93 22.05 F2263TR-ND* 10,000 110.25/М |V18MLA0402NH 
0603 18 14 30 0.1 22 28 125 F2181CT-ND .39 3.58 26.95 F2181TR-ND 2,500 148.50/М | V18MLAO603H 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2183CT-ND 46 4.23 31.85 F2183TR-ND 2,500 175.50/М |V18MLAOB805LH 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2184CT-ND* 53 4.88 36.75 F2184TR-ND* 2,500 202.50/М |V18MLAOB05LNH 
0805 18 14 120 0.3 22 28 450 F2182CT-ND .46 4.23 31.85 F2182TR-ND 2,500 175.50/M | V18MLAO805H 
1206 18 14 150 0.4 22 28 1100 F2185CT-ND .88 8.18 61.25 F2185TR-ND 2,500 337.50/M |V18MLA1206H 
1210 18 14 500 2.5 22 28 1250 F2186CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2186TR-ND 2,000 418.50/M |V18MLA1210H 
0603 26 20 30 0.1 31 38 90 F2191CT-ND 39 3.58 26.95 F2191TR-ND 2,500 148.50/M | V26MLAO603H 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2193CT-ND .46 4.23 31.85 F2193TR-ND 2,500 175.50/M | V26MLAOB805LH 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2194CT-ND* 53 4.88 36.75 F2194TR-ND* 2,500 202.50/М |V26MLAO805LNH 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2192CT-ND 46 4.23 31.85 F2192TR-ND 2,500 175.50/М | V26MLA0805H 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2195CT-ND* .53 4.88 36.75 F2195TR-ND* 2,500 202.50/M | V26MLAO805NH 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2196CT-ND .88 8.13 61.25 F2196TR-ND 2,500 337.50/M |V26MLA1206H 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2197CT-ND* 1.02 9.48 71.05 F2197TR-ND* 2,500 391.50/М | V26MLA1206NH 
1210 26 20 300 1.2 29.5 38.5 1000 F2198CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2198TR-ND 2,000 418.50/M |V26MLA1210H 
0603 30 25 30 0.1 37 46 75 F2199CT-ND 39 3.58 26.95 F2199TR-ND 2,500 148.50/М | V30MLAO603H 
0805 30 25 30 0.1 37 46 80 F2200CT-ND .46 4.23 31.85 F2200TR-ND 2,500 175.50/М | V30MLAOB05LH 
1210 30 25 220 0.9 35 43 1530 F2202CT-ND 1.72 15.93 120.05 F2202TR-ND 2,000 661.50/М |V30MLA1210LH 
1210 30 25 280 1.2 35 43 1575 F2201CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2201TR-ND 2,000 418.50/M | V30MLA1210H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2203CT-ND .88 8.18 61.25 F2203TR-ND 2,500 337.50/M | V33MLA1206H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2204CT-ND* 1.02 9.48 71.05 F2204TR-ND* 2,500 391.50/M |V33MLA1206NH 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2209CT-ND .88 8.13 61.25 F2209TR-ND 2,500 337.50/M |V42MLA1206H 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2210CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2210TR-ND* 2,500 391.50/М |V42MLA1206NH 
1210 48 40 250 1.2 54.5 66.5 450 F2211CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2211TR-ND 2,000 418.50/М |V48MLA1210H 
1206 56 40 180 1.0 61 77 150 F2212CT-ND .88 8.18 61.25 F2212TR-ND 2,500 337.50/M |V56MLA1206H 
1210 60 50 250 1.5 67 83 375 F2220CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2220TR-ND 2,000 418.50/M |V60MLA1210H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2221CT-ND .88 8.13 61.25 F2221TR-ND 2,500 337.50/M | V68MLA1206H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2222CT-ND* 1.02 9.43 71.05 F2222TR-ND* 2,500 391.50/M |V68MLA1206NH 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2223CT-ND 1.09 10.08 75.95 F2223TR-ND 2,000 418.50/M | V85MLA1210H 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2224CT-ND* 1.05 9.75 73.50 F2224TR-ND* 2,000 405.00/M |V85MLA1210NH 
1210 120 107 125 2.0 135 165 65 F2170CT-ND 1.05 9.75 73.50 F2170TR-ND 1,000 405.00 |V120MLA1210H 


* Nickel Plated Terminations 
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Á z ® : : : ж 04.5 Мах. 
£ Littelfuse Varistor (MOVs) Axial Leaded ma series WELT 
31 Мах. 6.8 Мах. 
(1.22 T (.268 Max.) 
The MA Series of transient surge suppressors are axial-lead metal-oxide varistors SPECIFICATIONS: PM КУ m 
(MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic Hi-Pot Encapsulation (Isolation Voltage Capability): 1,000V (177 Max.) (0.026 Max) 
equipment. They are intended to protect components and signal/data lines from low * Operating Temperature: -55°C to 85°C (No derating up to 85°C ambient) амак. ) 
energy transients where the small axial lead package is required. * Insulation Resistance: 1,000M Ohm мы 
Мах. Моп- Мах. Сіатр 
Max. Cont. Varistor Voltage Repetitive Voltage Capac- 
Working Voltage @ 1mA DC Surge Current @ 2A itance Part Digi-Key Price Each Littelfuse 
V(RMS) . VDCf Min.t Nom. Max.t (8/20ps) (A)T (8/20ps) (V) (pF) Marking Part No. 1 10 100 Part No. 
9 13 14 18 23 40 49 550 18A F2271-ND 45 40 36 V18MA1A 
10 14 15 18 21 40 44 550 18B F2272-ND 45 .40 36 V18MA1B 
10 15 16 22 28 40 55 410 22A F2273-ND 45 40 .36 V22MA1A 
14 18 19 22 26 40 51 410 22B F2274-ND 45 40 36 V22MA1B 
13 19 21 27 34 40 67 370 27A F2275-ND 45 .40 .36 V27MA1A 
17 22 24 27 31 40 59 370 27B F2276-ND 45 40 36 V27MA1B 
18 23 26 33 40 40 73 300 33A F2277-ND 45 40 36 V33MA1A 
20 26 29.5 33 36.5 40 67 300 33B F2278-ND 45 .40 36 V33MA1B 
22 28 31 39 47 40 86 250 39A F2279-ND 45 40 36 V39MA2A 
25 31 35 39 43 40 79 250 39B F2280-ND 45 .40 36 V39MA2B 
27 34 37 47 57 40 99 210 47A F2281-ND 45 .40 .36 V47MA2A 
30 38 42 47 52 40 90 210 47B F2282-ND 45 40 36 V47MA2B 
32 40 44 56 68 40 117 180 56A F2283-ND 45 40 36 V56MA2A 
35 45 50 56 62 40 108 180 56B F2284-ND 45 40 36 V56MA2B 
38 48 54 68 82 40 138 150 68A F2285-ND 45 40 36 V68MA3A 
40 56 61 68 75 40 127 150 68B F2286-ND 45 .40 36 V68MA3B 
45 60 65 82 99 40 163 120 82A F2287-ND 45 40 36 V82MA3A 
50 66 73 82 91 40 150 120 82B F2288-ND 45 .40 36 V82MA3B 
57 72 80 100 120 40 200 100 100 F2289-ND 54 48 44 V100MA4A 
60 81 90 100 110 40 185 100 101 F2290-ND 54 48 44 V100MA4B 
72 97 102 120 138 100 220 40 120 F2291-ND 45 .40 36 V120MA1A 
75 101 108 120 132 100 205 40 121 F2292-ND 54 48 44 V120MA2B 
88 121 127 150 173 100 255 32 150 F2293-ND 45 40 36 V150MA1A 
92 127 135 150 165 100 240 32 151 F2294-ND 45 .40 :36 V150MA2B 
105 144 153 180 207 100 310 27 180 F2295-ND 45 .40 36 V180MA1A 
110 152 162 180 198 100 290 27 181 F2296-ND 45 40 36 V180MA3B 
132 181 187 220 253 100 380 21 220 F2297-ND 45 40 36 V220MA2A 
138 191 198 220 242 100 360 21 221 F2298-ND 45 40 36 V220MA4B 
163 224 229 270 311 100 460 17 270 F2299-ND 45 40 36 V270MA2A 
171 235 243 270 297 100 440 17 271 F2300-ND 45 .40 .36 V270MA4B 
188 257 280 330 380 100 570 14 330 F2301-ND 45 40 36 V330MA2A 
200 274 297 330 363 100 540 14 331 F2302-ND 45 .40 36 V330MA5B 
234 322 331 390 449 100 670 12 390 F2303-ND 45 40 36 V390MA3A 
242 334 351 390 429 100 640 12 391 F2304-ND 45 40 36 V390MA6B 
253 349 365 430 495 100 740 11 430 F2305-ND 45 40 36 V430MA3A 
264 365 387 430 473 100 700 11 431 F2306-ND 45 .40 36 V430MA7B 


Note: Average power dissipation of transients not to exceed 200mW. 1 Maximum ratings at 85°C. + Ratings at 25°C. 


High Speed Multilayer Varistor TVS Surface 
Mount ESD Surge Suppressor 


Lead Free/RoHS Compliant 


MHS Series 


This series provides protection from ESD and EFT in high-speed data-line and other high 
frequency applications. The low capacitance of the MHS series permits usage in analog 
or digital circuits where it will not attenuate or distort the desired signal or data. Well 
suited to suppress ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or other standards 
used for ElectroMagnetic Compliance (EMC) testing. 


FEATURES: ° 3pF and 12pF Capacitance versions are suitable for high-speed data-rate 
lines * Rated for ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) * Rated for EFT/B IEC 61000-4-4 (Level 
4) * Inherently Bi-directional * Operating Temperature: -55°C to 125°C • Construction: 
Multi-layer semiconducting ceramics * Nickel-plated terminations * Reel Option: 7 inch 
(178mm) diameter 

APPLICATIONS: • Data, Diagnostic I/O Ports • USB (Universal Serial Bus) * Video and 
Audio Ports * Portable/Hand-Held Products * Industrial Instruments including Medical 


Max. Cont. Max. Non- Max. Clamp Max. ESD Max. Capacitance 
Working Repetitive Voltage Clamp Voltaget Leakage @ 1MHz Cut Tape 
Voltage Surge Energy @ 1A < 8kV Contactt < 15kV АН Current IL (1V p-p) Digi-Key Price Each Tape & Reel Littelfuse 
Package <(V) (10/1000ps) (J) | (8x20ps) (Vc) (V) (V) Q 15V (нА) (pF) Part No. 1 10 100 Size | Pricing | Part No. 

0402 42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2265CT-ND .28 .26 .20 | F2265TR-ND |10,000 | 98.00/М | V0402MHSO3NH 
0402 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2266CT-ND .28 .26 .20 | F2266TR-ND |10,000 | 98.00/М | У0402МН512МН 
0402 9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2267CT-ND .28 .26 .20 | F2267TR-ND |10,000 | 98.00/М | У0402МН522МН 
0603 42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2268CT-ND .35 .33 25 | F2268TR-ND | 2,500 | 135.00/М | V0603MHSO3NH 
0603 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2269CT-ND .35 .33 .25 | F2269TR-ND | 2,500 | 135.00/М | VO603MHS12NH 
0603 9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2270CT-ND .35 .33 25 | F2270TR-ND | 2,500 | 135.00/M | V0603MHS22NH 


1 Tested to IEC-61000-4-2 Human Body Model (НВМ) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). tt Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


Multilayer Varistor TVS 


MLE Series 


to 125°С » Multilayer Ceramic Construction Technology * Sil- 
ver/Platinum terminations (unless noted) * Reel Option: 7 inch 


Surface Mount 
ESD Suppressor/ Filter 
Lead Free/RoHS Compliant 


These components are designed to suppress ESD events, including 
those specified in IEC61000-4-2 or other Standards used for 
Electromagnetic Compliance testing. 

FEATURES: * Rated for ESD (IEC 61000-4-2) * Characterized for 
Impedance and Capacitance * Operating Temperature Range: -55°С 


(178mm) diameter 


APPLICATIONS: * Protection of components and circuits sensitive 
to ESD Transients occurring on power supplies; control and signal 
lines. * Suppression of ESD events such as specified in IEC 61000- 
4-2 or MIL-STD-883C method 3015-7: for Electromagnetic 
Compliance (EMC). 


Max. Cont. | Nominal Voltage Max. ESD Max. Capac- Cut Tape 
Working @1тА DC Clamp VoltageS Leakage itance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package | <Voltaget Min. Max. < 8kV Contact} < 15kV Airtf | l| € 18V(uA) < (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0402 18 22 28 125 160 10 40 F2264CT-ND* .32 130 223 F2264TR-ND* 10,000 | 110.25/M | V18MLE0402NH 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND .39 .36 .27 F2188TR-ND 2,500 | 148.50/M | V18MLEO603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND .46 аз 32 F2189TR-ND 2,500 | 175.50/M | У18МІ Е0805Н 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND .88 .82 62 F2190TR-ND 2,500 | 337.50/M | V18MLE1206H 


NOTE: T For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. $ Tested to IEC61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test 
method). tt Corona discharge through air (represents actual ESD event). *Nickel Plated Terminations 
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Specifications: 


* Coating: Epoxy resin, flame retardant to UL 94 V-0 * Terminals: Tinned copper wire * Op- 
erating Temperature Range -40°C to 85°C * Storage Temperature Range: -40°C to 125°C 
* Electric Strength: 22.5 KVRMS ° Insulation Resistance: >10MQ * Response Time: <25ns 


Features: 


StandarD Series: • Wide operating voltage range * No derating up to 85°C ambient 
temperature * Approvals: UL, CSA (All Types 2 K115), SEV, VDE, CECC 


AdvanceD Series: * High-energy AdvanceD series E2 * High surge current ratings up to 
10kA * High energy ratings up to 325.) * Wide operating voltage range * Approvals: UL, 
CSA, VDE, CECC 


Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case of load dump * Jump- 
start strength * Stable protection level, minimum leakage current * High resistance to cyclic 
temperature stress * Types for TA = 125°С 


Max. Varistor Max. 
Allow. Volt. Clamping imax Dimensions (mm) 
Volt. (V) Ф 1mA Voltage 8/20 us Ls A o їй H OD Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC |+10% (V) У А А +1 +1 max. max. max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
StandarD Series - Fig. 1 
11 14 18 36 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.4 11.0 6 495-1402-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/М 507К11 
14 18 22 43 2.5 250 50 1.3 90 3.5 11.0 6 495-1403-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/M 507К14 
25 31 39 77 2.5 250 5.0 13 9.0 3.7 11.0 6 495-1404-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/М 507К25 
30 38 47 93 2.5 250 5.0 1.5 9.0 3.7 11.0 6 495-1405-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/М 507к30 
130 170 205 340 10 1200 5.0 1.6 9.0 3.6 11.0 6 495-1406-ND .26 2.22 18.50 105.45 98.42/M S07K130 
150 200 | 240 | 395 10 1200 50 18 90 38 110 6 495-1407-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/M | 507К150 
275 350 430 710 10 1200 50 2.0 90 4.4 11.0 6 495-1408-ND 26 2.22 18.50 105.45 98.42/М 507К275 
130 170 205 340 50 4500 7.5 1.9 15.5 4.2 18.5 8 495-1409-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M $14K130 
140 180 220 360 50 4500 7.5 2.0 15.5 4.3 18.5 8 495-1410-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M S14K140 
150 200 240 395 50 4500 7.5 2.1 15.5 44 18.5 8 495-1411-ND .49 4.28 35.25 200.93 187.53/M S14K150 
275 350 430 710 50 4500 7.5 2:2! 15.5 5.0 18.5 8 495-1412-ND 49 4.23 35.25 200.93 187.53/M S14K275 
320 420 510 845 50 4500 7:5 2.4 15.5 5.4 19.0 8 495-1413-ND .68 5.85 48.75 277.88 259.35/M S14K320 
130 170 205 340 100 8000 10.0 2.0 21.5 4.7 25.5 1.0 495-1414-ND .69 5.88 49.00 279.30 260.68/M S20K130 
140 180 220 360 100 8000 10.0 2. 21.5 4.8 25.5 1.0 495-1415-ND .69 5.88 49.00 279.30 260.68/M 520К140 
150 200 240 395 100 8000 10.0 2.2 21.5 4.9 25.5 1.0 495-1416-ND .69 5.88 49.00 279.30 260.68/M 520К150 
275 350 430 710 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.4 25.5 1.0 495-1417-ND .69 5.88 49.00 279.30 260.68/M 520К275 
320 420 510 845 100 8000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1418-ND .69 5.88 49.00 279.30 260.68/M S20K320 
AdvanceD Series - Fig. 1 
130 170 205 340 5.0 800 5.0 1.6 7.0 3.9 8.5 6 495-1419-ND .18 1.50 12.50 71.25 66.50/M S05K130E2 
140 180 220 360 5.0 800 5.0 1.7 7.0 4.0 8.5 6 495-1420-ND 18 1.50 12.50 71.25 66.50/М 505К140Е2 
150 200 240 395 5.0 800 5.0 1.8 7.0 4.1 8.5 6 495-1421-ND .18 1.50 12.50 71.25 66.50/M S05K150E2 
300 385 470 775 5.0 800 5.0 2.1 7.0 4.7 8.5 6 495-1422-ND 20 1.68 14.00 79.80 74.48/М 505К300Е2 
130 170 205 340 10 1750 5.0 1.6 9.0 3.9 11.0 .6 495-1423-ND 19 1.62 13.50 76.95 71.82/М 507К130Е2 
150 200 240 395 10 1750 5.0 1.8 9.0 4.1 11.0 6 495-1424-ND 19 1.62 13.50 76.95 71.82/М 507К150Е2 
250 320 390 650 10 1750 5.0 1.9 9.0 4.5 11.0 6 495-1425-ND 21 1.77 14.75 84.08 78.47/М 507К250Е2 
275 350 430 710 10 1750 50 2.0 90 4.6 11.0 6 495-1426-ND 21 1.77 14.75 84.08 78.47/М 507К275Е2 
300 385 470 775 10 1750 5.0 2.1 9.0 4.7 11.0 6 495-1427-ND 21 1.77 14.75 84.08 78.47/М S07K300E2 
320 420 510 845 10 1750 5.0 2.3 9.0 4.6 11.0 6 495-1428-ND .21 1.77 14.75 84.08 78.47/М 507К320Е2 
140 180 | 220 | 360 25 3500 75 19 120 46 15 8 495-1429-ND .59 5.07 42.25 240.83 224.77/M | S10K140E2 
150 200 240 395 25 3500 7.5 2.0 12.0 4.7 14.5 8 495-1430-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M 510К150Е2 
175 225 270 455 25 3500 7.5 2.2 12.0 4.9 14.5 8 495-1431-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M $10К175Е2 
250 320 390 650 25 3500 7.5 2.1 12.0 5.2 14.5 8 495-1432-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K250E2 
275 350 430 710 25 3500 7.5 2.2 12.0 5.4 14.5 8 495-1433-ND .59 5.07 42.25 240.83 224.77/М S10K275E2 
300 385 470 775 25 3500 7:5. 2.3 12.0 5.6 14.5 8 495-1434-ND 59 5.07 42.25 240.83 224.77/M S10K300E2 
420 560 680 1120 25 3500 7.5 3.5 12.0 7.4 15.0 8 495-1435-ND 77 6.57 54.75 312.08 291.27/М S10K420E2 
130 170 205 340 50 6000 7.5 19 15.5 4.6 18.5 8 495-1436-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M 514К130Е2 
140 180 220 360 50 6000 7.5 2.0 15.5 47 18.5 8 495-1437-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M 514К140Е2 
150 200 240 395 50 6000 7.5 2.1 15.5 4.8 18.5 .8 495-1438-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M S14K150E2 
175 225 270 455 50 6000 7.5 22 15.5 4.9 18.5 8 495-1439-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M 514К175Е2 
250 320 390 650 50 6000 7.5 2.1 15.5 5.2 18.5 8 495-1440-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M 514К250Е2 
275 350 430 710 50 6000 7.5 22 15.5 5.4 18.5 8 495-1441-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M 514К275Е2 
300 385 470 775 50 6000 7.5 2.3 15.5 5.6 18.5 8 495-1442-ND .68 5.82 48.50 276.45 258.02/M 514К300Е2 
130 170 205 340 100 10000 10.0 2.0 21.5 5.0 25.5 1.0 495-1443-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/M 520К130Е2 
140 180 220 360 100 10000 10.0 2.1 21.5 5.1 25.5 1.0 495-1444-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/М S20K140E2 
150 200 240 395 100 10000 10.0 22 21.5 5.2 25.5 1.0 495-1445-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/М S20K150E2 
175 225 270 455 100 10000 10.0 2.3 21.5 5.3 25.5 1.0 495-1446-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K175E2 
250 320 390 650 100 10000 10.0 2.4 21.5 5.7 25.5 1.0 495-1447-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/М S20K250E2 
275 350 430 710 100 10000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1448-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/М S20K275E2 
300 385 470 775 100 10000 10.0 2.8 21.5 6.1 25.5 1. 495-1449-ND .76 6.48 54.00 307.80 287.28/M S20K300E2 
Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 43 10 1000 75 1.5 17.0 5.0 20.5 8 495-1450-ND .69 5.88 49.00 279.30 260.68/M S14K14AUTO 
14 16 22 43 20 2000 10.0 1.6 23.0 5.4 27.5 1.0 495-1451-ND 91 qu 64.75 369.08 344.47/М 520К14А0ТО 


Strap Varistors - HighE Series 


Specifications: * Electric Strength: 22.5 KVACRMs 
* Coating: Epoxy resin, flame-retardant to UL 94V-0 * Insulation Resistance: >10М0. 

* Bolt-holed strap terminals for screw fixing ог soldering * Response Time: <25ns 

* Bent strap terminals Features: 

* Operating Temperature Range: -25*C to 85°С 


* Storage Temperature Range: -25°С to 110°С * Approvals: UL, CSA 


* Maximum load capacity with minimum size 


Terminals 
Overlap 


Max. Varistor Max. Т 
Allow. Volt. Clamping Ітах Dimensions (тт) 
Volt. (У) @ 1mA Voltage 8/20 us w (E Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc +10% (V) У А А Мах. Overlap Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
150 200 240 395 300 40000 8.3 3.2 495-1456-ND 13.90 119.10 992.50 5657.25 5280.10/M LS40K150QP 
275 350 430 710 300 40000 9.4 1.6 495-1457-ND 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K275QP 
320 420 510 840 300 40000 9.9 LA) 495-1458-ND 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K320QP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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P^ SMD Varistors 
EPCOS 


Specifications: 

CU Series: * Monolithic varistor element, encapsulated * Encapsulation: Thermoplast, flame retardant to UL 94V-0 * Termination: Tinned 
copper alloy * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C • Electric Strength: 
22.5КУАСвмз “ Insulation Resistance: >1.0GQ • Response Time: «10ns • Solderability: 235°C, 2s • Resistance to soldering heat: 
260°C, 10s 

Automotive Series: • Multilayer Technology * Termination: Silver palladium * No plastic or epoxy encapsulation assures better than UL 
94V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Storage Temperature Range: -55°C ~ 150°C * Response 
Time: <0.5ns * Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 

Telecom Series: * Multilayer Technology * Termination: Silver palladium * No plastic or epoxy encapsulation assures better than UL 94- 
V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C • Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Response Time: 
«0.5ns * Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 


Features: 

CU Series: е Electrical equivalents to leaded types 505/507 up to 460 УАСвме * Good Solderability • Approvals: UL (all types) and CSA 
(2K130) 

Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case of load dump * Stable protection level, low leakage current * High 
resistance to cyclic temperature stress * Wide operating temperature range * Low inductance (suitable for ESD protection) * Bidirectional 
clamping 

Telecom Series: • Suitable for handling surge voltages of up to 2kV * Suitable for handling the surge current of the 10/700ys pulse to ITU- 
T and IEC 61000-4-5 * Matched to line conditions with or without superimposed ringing voltage * Good Solderability * Suitable for ESD 
protection 


Max. Varistor Max. В 
Allowance Voltage Clamping Imax Cut Tape 
Voltage (V) @ 1тА Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Epcos 
AC DC (V) Tol. % У А А L B H K Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Monolithic CU Series - Fig. 1 
150 200 240 +10 395 5.0 400 8.0 6.3 3.2 — 495-1463-1-ND .63 59 495-1463-2-ND 1,000 252.00 | CU3225K150G2K1 
275 350 430 +10 710 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1464-1-ND 63 59 495-1464-2-ND 1,000 252.00 | CU3225K275G2K1 
300 385 470 +10 775 5.0 400 8.0 6.3 4.5 zx 495-1465-1-ND .63 159 495-1465-2-ND 1,000 252.00 | CU3225K300G2K1 
150 200 240 +10 395 10 1200 10.2 8.0 3.2 = 495-1466-1-ND 76 T1 495-1466-2-ND 1,000 302.40 | CU4032K150G2K1 
275 350 430 +10 710 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1467-1-ND 76 171 495-1467-2-ND 1,000 302.40 | CU4032K275G2K1 
300 385 470 +10 775 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1468-1-ND -76 471 495-1468-2-ND 1,000 302.40 | CU4032K300G2K1 
MLV Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 +23/-0 40 1.0 200 3.2 1.6 dor .25-.75 495-1459-1-ND .39 :36 495-1459-2-ND 3,000 154.00/М | CN1206S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.5 17 .25-.75 495-1460-1-ND 47 44 495-1460-2-ND 3,000 189.00/M | CN1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 10 1200 5.7 5.0 2.5 .25-1.0 495-1461-1-ND 1.47 1.37 495-1461-2-ND 1,500 588.00/M | CN2220S14BAUTOG 
MLV Telecom Series - Fig. 2 
95 125 150 +20/-0 | 270 45 250 4.5 3.2 2.5 .25-1.0 495-1462-1-ND .78 73 .56 495-1462-2-ND 3,000 312.20/M | CN1812S95AG2 


Block Varistors - HighE Series 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°С Features: 


* Disk-shaped varistor element, potted in plastic + Storage Temperature Range: -40°C ~ 110°C e Heavy-duty varistors (surge current capability up to 100kA) 
housing * Electric Strength: 22.5 KVRMS * Wide product range 

* Housing and potting flame-retardant to UL 94 У-0 * Insulation Resistance: >10М0. * Approvals: UL, CSA (2K130), SEV 

* Screw terminals M4 * Response Time: «25ns 
Max. Allowance Varistor Voltage Max. Clamping imax 

Voltage (V) G 1mA Voltage 8/20 us Digi-Key Pricing Epcos 

AC DC *10% (V) У А А Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
130 170 205 340 200 25000 495-1452-ND 21.88 187.50 1562.50 8906.25 8312.50/M B32K130 
150 200 240 395 200 25000 495-1453-ND 21.88 187.50 1562.50 8906.25 8312.50/M B32K150 
130 170 205 340 300 40000 495-1454-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00 10374.00/M B40K130 
150 200 240 395 300 40000 495-1455-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00 10374.00/M B40K150 


Surge Arresters 


Gas-filled surge arresters offer optimum protection from atmospheric fields and 
discharges, inductive coupling from power supply lines, direct contact between 
communication and power lines, and electrostatic discharges. Epcos surge 
arresters limit overvoltages quickly and safely to uncritical levels and reliably 


discharge the resulting dangerous currents. 

Specifications: 

* Insulation Resistance at 100V: 1080; Part No. A81-C90X, ЕС75Х, EC90X, апа 
T83-A90X Resistance at 50V: 1000 * Operation and Storage Temperature: 
-40°С - 90°С » Climatic Category (IEC 60068-1) 40/90/21 


DC Toler- Nominal Impulse Nominal Dim. Dim. 
Spark-over ance Discharge Current Alternating Cap. @ L od Digi-Key Pricing Epcos 
Voltage (V) (%) (Wave 8/20 us) Discharge Current (1 MHz) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Fig. 1 
1000 x15 10kA 10A 1pF 7.9 1 495-1469-ND 3.84 32.00 256.00 1120.00 А71-Н10Х 
2500 x20 2.5kA 2.5A 1pF 7.9 1 495-1470-ND 3.84 32.00 256.00 1120.00 А71-Н25Х 
230 x20 20kA 20A 1.5pF 6.05 у! 495-1471-ND 2.16 18.00 144.00 630.00 A81-A230X 
90 x20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1472-ND 2.16 18.00 144.00 630.00 A81-C90X 
230 x15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1473-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC230X 
350 x15 5kA 5A 1pF` 6.05 0.8 495-1474-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC350X 
75 x20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1475-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC75X 
90 x20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1476-ND 1.38 11.50 92.00 402.50 EC90X 
270 -10/+25 5КА 5А 1.5рЕ 7.9 1 495-1477-ND 2.79 23.25 186.00 813.75 L71-A270X 
470 -10/+25 5КА 5А 1.5рЕ 7.9 1 495-1478-ND 2.79 23.25 186.00 813.75 L71-A470X 
800 -10/+25 5КА 5А 1.5рЕ 7.9 1 495-1479-ND 2.79 23.25 186.00 813.75 L71-A800X 
230 x20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1878-ND NEW! 1.56 13.00 104.00 455.00 М81-А230Х 
350 x20 10kA 10A 1.5pF^ 6.05 1 495-1879-ND NEW! 1.56 13.00 104.00 455.00 N81-A350X 
Fig. 2 
230 x20 20kA 10A 1.5pF == ца 495-1480-ND 2.25 18.75 150.00 656.25 T23-A230X 
90 x20 10kA 10A 1.5pF = = 495-1482-ND 2.19 18.25 146.00 638.75 T83-A90X 
Fig. 3 
350 +25 20kA 20A 1.5pF = = 495-1481-ND 4.08 34.00 272.00 1190.00 T61-C350X 
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fuco Я Я 
Raychem Metal Oxide Varistors 


The ROV Series (Radial-leaded Metal Oxide Varistor) products are suitable for protection for a wide variety of overvoltage transients such as lightning, power contact and 
power induction. The ROV device helps to protect valuable equipment from potential power surge damage by clamping high energy, short duration pulses. They also have high 
current handling and energy absorption capability and fast response times. 

Specifications: е Resistive Material and Structure: Metal-Oxide • Response Time: 25ns max. * Contact Type: 2 Leads - Radial; Straight Leads * Contact Material: 
Copper * Contact Finish: Tin-Lead * Operating/Storage Temperature: -40°C to 125°C • Lead Length: 25mm * Lead Diameter: ROV05, ROVO7, ROVO7H Series: 
22AWG, ROV10, ROV14, ROV14H Series: 20AWG, ROV20 Series: 18AWG 


Note: See data for agency recognition. 


Allowable Varistor Clamp (max.) Dimensions 
Voltage Voltage Voltage @ Test (mm) 
(max.) @0.1тА Current A B с D E Digi-Key Pricing Raychem 
Vrms VDC VDC VDC A (max.) (max.) (max.) (typ) (min.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
ROV05 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 40 i 75 10.5 4.5 0.6 5.0 ROV05-180M-S-ND 42 1.10 10.00 39.00 68.00 ВОУ05-180М-5 
14 18 22 48 1 7.5 10.5 4.5 0.6 5.0 ROV05-220L-S-ND 12 1.10 10.00 39.00 68.00 ВОУ05-2201-5 
20 26 33 73 it 7.5 10.5 4.7 0.6 5.0 ROV05-330K-S-ND 12 1.10 10.00 39.00 68.00 ROV05-330K-S 
25 31 39 86 1 7.5 10.5 47 0.6 5.0 ROV05-390K-S-ND 42 1.10 10.00 39.00 68.00 ROV05-390K-S 
50 65 82 145 5 7.5 10.5 3.8 0.6 5.0 ROV05-820K-S-ND .09 .83 7.50 30.00 52.00 ВОУ05-820К-5 
130 170 200 355 5 7.5 10.5 4.2 0.6 5.0 ROV05-201K-S-ND .09 .83 7.50 30.00 52.00 ROV05-201K-S 
140 180 220 380 5 7.5 10.5 4.3 0.6 5.0 ROV05-221K-S-ND .09 .83 7.50 30.00 52.00 ROV05-221K-S 
150 200 240 415 5 7.5 10.5 44 0.6 5.0 ROV05-241K-S-ND .08 72 6.50 25.50 44.00 ROV05-241K-S 
175 225 270 475 5 7.5 10.5 4.6 0.6 5.0 ROV05-271K-S-ND .08 72 6.50 25.50 44.00 ROV05-271K-S 
230 300 360 620 5 7.5 10.5 5.1 0.6 5.0 ROV05-361K-S-ND .09 .83 7.50 30.00 52.00 ROV05-361K-S 
250 320 390 675 5 7.5 11.0 5.3 0.6 5.0 ROV05-391K-S-ND .08 72 6.50 25.50 44.00 ROV05-391K-S 
275 350 430 745 5 7.5 11.0 6.1 0.6 5.0 ROV05-431K-S-ND .08 72 6.50 25.50 44.00 ROV05-431K-S 
300 385 470 810 5 75 11.0 6.4 0.6 5.0 ROV05-471K-S-ND .08 72 6.50 25.50 44.00 ROV05-471K-S 
320 418 510 880 5 7.5 11.5 6.6 0.6 5.0 ROV05-511K-S-ND ло .94 8.50 34.00 59.00 ВОУ05-511К-5 
350 460 560 940 5 75 11.5 6.9 0.6 5.0 ROV05-561K-S-ND 10 .94 8.50 34.00 59.00 ВОУ05-561К-5 
НОУ07 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 36 2.5 9.0 12.0 4.5 0.6 5.0 ROV07-180M-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ВОУ07-180М-5 
14 18 22 43 2.5 9.0 12.0 4.5 0.6 5.0 ROV07-220L-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ВОУ07-2201-5 
17 22 27 53 2.5 9.0 12.0 4.7 0.6 5.0 ROV07-270K-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ROV07-270K-S 
20 26 33 65 2.5 9.0 12.0 47 0.6 5.0 ROV07-330K-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ROV07-330K-S 
30 38 47 93 2.5 9.0 12.0 5.0 0.6 5.0 ROV07-470K-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ROV07-470K-S 
35 45 56 110 2.5 9.0 12.0 5.0 0.6 5.0 ROV07-560K-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ROV07-560K-S 
60 85 100 165 10 9.0 12.0 3.9 0.6 5.0 ROV07-101K-S-ND ло .88 8.00 31.50 55.00 ВОУ07-101К-5 
130 170 200 340 10 90 12.0 4.2 0.6 5.0 ROV07-201K-S-ND .10 .88 8.00 31.50 55.00 ROV07-201K-S 
140 180 220 360 10 9.0 12.0 4.3 0.6 5.0 ROV07-221K-S-ND 10 .88 8.00 31.50 55.00 ROV07-221K-S 
150 200 240 395 10 9.0 12.0 44 0.6 5.0 ROV07-241K-S-ND .08 ^7 7.00 28.00 48.00 ROV07-241K-S 
175 225 270 455 10 9.0 12.0 4.6 0.6 5.0 ROV07-271K-S-ND .08 177 7.00 28.00 48.00 ROV07-271K-S 
230 300 360 595 10 9.0 12.0 5:1 0.6 5.0 ROV07-361K-S-ND ло .88 8.00 31.50 55.00 ROV07-361K-S 
250 320 390 650 10 9.0 12.5 5.3 0.6 5.0 ROV07-391K-S-ND .08 77 7.00 28.00 48.00 ROV07-391K-S 
275 350 430 710 10 9.0 12.5 6.1 0.6 5.0 ROV07-431K-S-ND .08 77 7.00 28.00 48.00 ROV07-431K-S 
300 385 470 775 10 9.0 12.5 6.4 0.6 5.0 ROV07-471K-S-ND .08 ah 7.00 28.00 48.00 ROV07-471K-S 
320 418 510 842 10 9.0 13.0 6.6 0.6 5.0 ROV07-511K-S-ND 11 99 9.00 35.50 61.00 ROV07-511K-S 
350 460 560 920 10 9.0 13.0 6.9 0.6 5.0 ROV07-561K-S-ND 41 .99 9.00 35.50 61.00 ВОУ07-561К-5 
ROVO7H Series — High Surge Capability 
210 275 330 550 10 9.0 12.0 4.9 0.6 5.0 ROV07H331K-S-ND ло .94 8.50 33.55 58.16 ROVO07H331K-S 
ROV10 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 36 5 12.5 15.5 4.9 0.8 7.5 ROV10-180M-S-ND .20 1.84 16.75 65.50 113.00 ВОУ10-180М-5 
14 18 22 43 5 12.5 15.5 4.9 0.8 7.5 ROV10-220L-S-ND .20 1.84 16.75 65.50 113.00 ROV10-220L-S 
17 22 27 53 5 12.5 15.5 5.1 0.8 7:5 ROV10-270K-S-ND .20 1.84 16.75 65.50 113.00 ВОУ10-270К-5 
35 45 56 110 5 12.5 15.5 5.5 0.8 7.5 ROV10-560K-S-ND .20 1.84 16.75 65.50 113.00 ROV10-560K-S 
130 170 200 340 25 12.5 15.5 4.6 0.8 7.5 ROV10-201K-S-ND 415 1.35 12.25 49.00 84.00 ВОУ10-201К-5 
140 180 220 360 25 12.5 15.5 47 0.8 7.5 ROV10-221K-S-ND 15 1.35 12.25 49.00 84.00 ROV10-221K-S 
150 200 240 395 25 12.5 15.5 4.8 0.8 7.5 ROV10-241K-S-ND .13 1.16 10.50 41.50 71.00 ROV10-241K-S 
175 225 270 455 25 12.5 15.5 5.0 0.8 7.5 ROV10-271K-S-ND 13 1.16 10.50 41.50 71.00 ROV10-271K-S 
210 275 330 550 25 12.5 15.5 5.3 0.8 75 ROV10-331K-S-ND 16 1.46 13.25 52.50 91.00 ВОУ10-331К-5 
230 300 360 595 25 12.5 15.5 5.5 0.8 7.5 ROV10-361K-S-ND 416 1.46 13.25 52.50 91.00 ВОУ10-361К-5 
250 320 390 650 25 12.5 16.0 57 0.8 7.5 ROV10-391K-S-ND 15 1.38 12.50 49.00 84.00 ВОУ10-391К-5 
275 350 430 710 25 12.5 16.0 6.5 0.8 7.5 ROV10-431K-S-ND 15 1.38 12.50 49.00 84.00 ВОУ10-431К-5 
300 385 470 775 25 12.5 16.0 6.8 0.8 7.5 ROV10-471K-S-ND 15 1.38 12.50 49.00 84.00 ВОУ10-471К-5 
320 418 510 842 25 12.5 16.5 7.0 0.8 7.5 ROV10-511K-S-ND 19 1.73 15.75 61.50 106.00 ROV10-511K-S 
350 460 560 920 25 12.5 16.5 7.3 0.8 7.5 ROV10-561K-S-ND 417 1.57 14.25 56.50 97.00 ВОУ10-561К-5 
ROV14 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 36 10 16.5 19.5 5.0 0.8 7.5 ROV14-180M-S-ND .29 2.61 23.75 93.00 160.00 ВОУ14-180М-5 
14 18 22 43 10 16.5 19.5 5.0 0.8 7.5 ROV14-220L-S-ND .29 2.61 23.75 93.00 160.00 ROV14-220L-S 
130 170 200 340 50 16.5 19.5 4.8 0.8 7.5 ROV14-201K-S-ND 23 2.09 19.00 74.50 128.00 ROV14-201K-S 
140 180 220 360 50 16.5 19.5 4.9 0.8 7.5 ROV14-221K-S-ND 23 2.09 19.00 74.50 128.00 ВОУ14-221К-5 
150 200 240 395 50 16.5 19.5 5.0 0.8 7.5 ROV14-241K-S-ND .20 1.82 16.50 64.50 111.00 ВОУ14-241К-5 
175 225 270 455 50 16.5 19.5 52 0.8 7.5 ROV14-271K-S-ND .20 1.82 16.50 64.50 111.00 ВОУ14-271К-5 
230 300 360 595 50 16.5 19.5 57 0.8 7.5 ROV14-361K-S-ND 24 2.20 20.00 78.00 135.00 ROV14-361K-S 
250 320 390 650 50 16.5 20.0 5.9 0.8 7.5 ROV14-391K-S-ND 21 1.93 17.50 68.50 118.00 ВОУ14-391К-5 
275 350 430 710 50 16.5 20.0 6.7 0.8 7.5 ROV14-431K-S-ND 21 1.93 17.50 68.50 118.00 ROV14-431K-S 
300 385 470 775 50 16.5 20.0 7.0 0.8 7.5 ROV14-471K-S-ND 21 1.93 17.50 68.50 118.00 ROV14-471K-S 
320 418 510 842 50 16.5 20.5 7.5 0.8 7.5 ROV14-511K-S-ND 29 2.61 23.75 93.00 160.00 ROV14-511K-S 
350 460 560 920 50 16.5 20.5 75 0.8 7.5 ROV14-561K-S-ND .26 2.34 21.25 83.50 144.00 ВОУ14-561К-5 
ROV14H Series — High Surge Capability 
320 418 510 842 50 16.5 20.5 72 0.8 7.5 ROV14H511K-S-ND 130 2.75 25.00 97.50 168.00 ВОУ14Н511К-5 
ROV20 Series — Standard Surge Capability 
11 14 18 36 20 23.0 26.5 5.2 1.0 10.0 ROV20-180M-S-ND .63 5.75 52.25 204.00 351.00 ROV20-180M-S 
14 18 22 43 20 23.0 26.5 5.3 1.0 10.0 ROV20-220M-S-ND .63 5.75 52.25 20400 351.00 ROV20-220M-S 
130 170 200 340 100 23.0 26.5 5.3 1.0 10.0 ROV20-201K-S-ND .51 4.70 42.75 167.50 288.00 ROV20-201K-S 
140 180 220 360 100 23.0 26.5 5.4 1.0 10.0 ROV20-221K-S-ND .51 4.70 42.75 167.50 288.00 ROV20-221K-S 
150 200 240 395 100 23.0 26.5 5.5 1.0 10.0 ROV20-241K-S-ND 44 4.07 37.00 144.00 248.00 ВОУ20-241К-5 
175 225 270 455 100 23.0 26.5 57 1.0 10.0 ROV20-271K-S-ND 44 4.02 36.50 142.50 246.00 ROV20-271K-S 
230 300 360 595 100 23.0 26.5 6.2 1.0 10.0 ROV20-361K-S-ND .54 4.92 44.75 175.00 301.00 ROV20-361K-S 
250 320 390 650 100 23.0 26.5 6.4 1.0 10.0 ROV20-391K-S-ND 51 4.65 4225 165.00 284.00 ВОУ20-391К-5 
275 350 430 710 100 23.0 26.5 7.2 1.0 10.0 ROV20-431K-S-ND 51 4.65 4225 165.00 284.00 ROV20-431K-S 
300 385 470 775 100 23.0 27.0 75 1.0 10.0 ROV20-471K-S-ND 51 4.65 42.25 165.00 284.00 ROV20-471K-S 
320 418 510 842 100 23.0 27.0 T. 1.0 10.0 ROV20-511K-S-ND .56 5.12 46.50 182.50 314.00 ROV20-511K-S 
350 460 560 920 100 23.0 27.0 8.0 1.0 10.0 ROV20-561K-S-ND .56 5.12 46.50 182.50 314.00 ROV20-561K-S 
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A Dimensions (mm) 
Leaded Varistors Se | D | a L | T | T 
1 Code Max. Max. Min. Max. Min. F 
The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with 4 А 7.0 9.0 27.0 6.0 4.1 0.6 +0.05 5.0 +0.6/-0.1 
Of ochre colored epoxy, which provides electrical, L ME AN УЕ NN ы 
mechanical and climatic protection. й | +С Т! Y с 13.5 15.5 17.0 ТО 24 0.8 +0.05 75308 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in LE D 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 
accordance with "IEC 60068-2-45". 
Maximum Varistor Max. Volt. Maximum Varistor Max. Volt. 
Continuous Volt.| Voltage | Stated Current Continuous Volt. Voltage | Stated Current 
Size| AC DC | Ф 1mA V I Digi-Key Price Each BC Components Size| AC DC | @1mA V I Digi-Key Price Each BC Components 
Сойе | (V) (№) (v) (V) (A) |PartNo. 1 10 100 | Part No. Сойе | (V) (V) (V) (V) (A) |PartNo. 1 10 100 | Рам №. 
A 30 38 4 96 1.0 BC1382-ND 26 23 19 | 2322 592 53006 C 50 65 82 140 25.0 | BC1423-ND 46 39 33 | 2322 594 55006 
А 35 45 56 123 1.0 BC1383-ND 26 23 19 | 2322 592 53506 с 60 85 100 165 25.0 | BC1424-ND 53 46 38 | 2322 594 56006 
А 50 65 82 145 5.0 BC1385-ND 26 23 19 | 2322 592 55006 C 75 100 120 200 25.0 | BC1425-ND 46 39 33 | 2322 594 57506 
А 60 85 100 165 5.0 BC1386-ND 26 23 19 | 2322 592 56006 C 95 125 150 250 25.0 | BC1426-ND 46 39 33 | 2322 594 59506 
А 75 100 120 190 5.0 BC1387-ND 26 23 19 | 2322 592 57506 с 130 170 205 340 25.0 | BC1427-ND 46 39 33 | 2322 594 51316 
А 130 170 205 310 5.0 BC1389-ND 26 23 19 | 2322 592 51316 с 140 180 220 370 25.0 | BC1428-ND 46 39 33 | 2322 594 51416 
А 140 180 220 350 5.0 BC1390-ND 26 23 19 | 2322 592 51416 с 150 200 240 400 25.0 | BC1429-ND 46 39 33 | 2322 594 51516 
А 150 200 240 395 5.0 BC1391-ND .26 23 19 | 2322 592 51516 с 175 225 275 455 25.0 | BC1430-ND 46 39 33 | 2322 594 51716 
А 175 225 275 410 5.0 BC1392-ND .26 23 119 | 2322 592 51716 с 230 300 360 600 25.0 | BC1431-ND 46 39 .33 | 2322 594 52316 
А 230 300 360 560 5.0 BC1393-ND 26 23 19 | 2322 592 52316 с 250 320 390 650 25.0 | BC1432-ND 46 39 33 | 2322 594 52516 
А 250 320 390 600 5.0 BC1394-ND .26 .23 .19 | 2322 592 52516 C 275 350 430 710 25.0 | BC1433-ND 46 39 33 | 2322 594 52716 
А 275 350 430 695 5.0 BC1395-ND .26 23 119 | 2322 592 52716 с 300 385 470 800 25.0 | BC1434-ND 46 .39 .33 | 2322 594 53016 
A 300 385 470 750 5.0 BC1396-ND 26 23 19 | 2322 592 53016 6 320 420 510 850 25.0 | BC1435-ND 46 39 33 | 2322 594 53216 
А 320 420 510 800 5.0 BC1397-ND 30 26 .22 | 2322 592 53216 C 385 505 620 1025 25.0 | BC1436-ND 46 .39 .33 | 2322 594 53816 
A 385 505 620 1000 5.0 BC1398-ND 26 23 19 | 2322 592 53816 б 420 560 680 1120 250 | BC1437-ND 46 139 133 | 2322 594 54216 
А 420 560 680 1100 5.0 BC1399-ND 26 23 119 | 2322 592 54216 с 460 615 750 1240 25.0 | BC1438-ND 46 39 33 | 2322 594 54616 
А 460 615 750 1200 50 BC1400-ND 26 23 19 | 2322 592 54616 б 550 745 910 1500 250 | BC1440-ND 53 46 38 | 2322 594 55516 
B 30 38 47 93 2.5 BC1401-ND 26 23 19 | 2322 593 53006 D 30 38 47 90 10.0 | BC1441-ND 159 .51 .42 | 2322 595 53006 
B 35 45 56 115 25 BC1402-ND 26 23 19 | 2322 593 53506 D 35 45 56 105 10.0 | BC1442-ND 59 51 42 | 2322 595 53506 
B 40 56 68 135 2.5 BC1403-ND 26 23 19 | 2322 593 54006 
D | 40 56 68 130 | 10.0 | BC1443-ND 59 51 42 | 2322 595 54006 
B 50 65 82 140 10.0 | BC1404-ND 26 23 19 | 2322 593 55006 D 50 65 82 140 50.0 | BC1444-ND 59 51 42 | 2322 595 55006 
B 60 85 100 165 10.0 | BC1405-ND 26 23 19 | 2322 593 56006 D 60 85 100 165 50.0 | BC1445-ND 159 51 42 | 2322 595 56006 
B 75 100 120 200 10.0 | BC1406-ND .35 30 .25 | 2322 593 57506 D 75 100 120 200 50.0 | BC1446-ND 59 51 42 | 2322 595 57506 
B 95 125 150 250 10.0 | BC1407-ND 26 23 19 | 2322 593 59506 
B | 130 | 170 | 205 340 | 10.0 | BC1408-ND 26 28 119 | 2322 593 51316 D | 130 | 170 | 205 340 | 50.0 |BC1448-ND 59 51 42 | 2322 595 51316 
D | 140 | 180 220 370 | 50.0 | BC1449-ND 59 51 42 | 2322 595 51416 
В 140 180 220 370 10.0 | BC1409-ND 26 23 119 | 2322 593 51416 D 150 200 240 400 50.0 | BC1450-ND 59 51 42 | 2322 595 51516 
B 150 200 240 400 10.0 | BC1410-ND 26 23 19 | 2322 593 51516 D 175 225 275 455 50.0 | BC1451-ND .59 51 42 | 2322 595 51716 
В 175 225 275 455 10.0 | BC1411-ND 26 23 19 | 2322 593 51716 D 230 300 360 600 50.0 | BC1452-ND .59 51 42 | 2322 595 52316 
B 230 300 360 600 10.0 | BC1412-ND 26 23 119 | 2322 593 52316 
B | 250 | 320 | 390 | 650 | 10.0 | BC1413-ND 26 23 19 |232259352516 D | 250 | 320 | 390 | 650 | 50.0 | BC1453-ND 59 51 42 | 2322595 52516 
D 275 350 430 710 50.0 | BC1454-ND .59 51 42 | 2322 595 52716 
B | 275 | 350 | 430 | 710 | 10.0 | BC1414-ND 26 23 19 |232259352716 D | 300 | 385 | 470 | 800 | 500 |BC1455-ND 59 51 дә 2322595 53016 
B | 300 | 385 | 470 | 800 | 10.0 | BC1415-ND 26 23 19 | 2322 593 53016 D | 320 | 420 | 510 | 850 | 500  BCÍ456-ND 50 — 51 — 49 |2322 505 53216 
в | 320 | 420 | 510 | 850 | 100 |BCI416-ND 26 23 119 232259353216 | | p | 385 | 505 | 620 | 1025 | 500 |BCI457-ND 59 51 42 | 2322 595 53816 
B 420 560 680 1120 10.0 | BC1418-ND 26 23 119 | 2322 593 54216 
B | 460 | 615 750 |1240 | 100 | BC1419-ND 26 23 19 | 2322 593 54616 D | 420 | 560 680 |1120 | 50.0 | BC1458-ND 59 51 42 | 2322 595 54216 
D 460 615 750 1240 50.0 | BC1459-ND .68 .58 AQ | 2322 595 54616 
сз 38 47 93 | 50 | BC1420-ND 46 39 33 1282259453000 | | p | 510 | 670 | 820 | 1355 | 500 |BCI460-ND 59 51 442 | 2322595 55116 
C | 3 | 45 | 56 [10 | зо |BC1421-ND 46 39 433 2322594536 | p | 550 | 745 | 910 | 1500 | 500 |BCI46I-ND 59 5 42 | 2322 595 55516 
Multilayer Chip Varistor AS 
(0805 Size) Surface Mount 20302 
Features: Applications: 


e Multilayer Surface Mount surge suppressor • Suitable for wave or reflow soldering 
* Inherent bidirectional clamping * Compliance to IEC 1 000-4-2 


° Data lines and I/O port protection 
* Protection against EMI and ESD transients 
* On-board protection of ICs and transistors 


Ж 1.2 Мах. 
> 


* Low capacitance types available * Operating Temperature Range: -55°C to * Modem protection “е 1.25 +0.15 
* Excellent energy/volume ratio +125°С * LCD protection 
Max. Operating Varistor Max. Max. Peak Max. Surge 
Voltage Volt. @ 1mA Clamping Current Energy Cut Tape Tape & Reel 
RMS DC Min. Max. Volt. @ 1mA 8x20 ys 10 x 1000 us Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(МАС) | (VDC) (м) (у) (у) (A) (J) Part No. il 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
4 5.5 6.4 9.6 21 30 0.1 BC1500CT-ND 135 .31 .26 BC1500TR-ND 145.00/M 2322 574 10403 
8 11 ES = 33 80 0.3 BC1502CT-ND 139 135 29 BC1502TR-ND 159.50/M 2322 574 10803 
10 14 15.3 21.0 35 30 0.1 BC1503CT-ND 135 531 26 BC1503TR-ND 145.00/M 2322 574 11003 
14 18 19.8 25.7 40 30 0.1 BC1504CT-ND 135 .31 .26 BC1504TR-ND 145.00/M 2322 574 11403 
17 22 24.3 29.7 46 30 0.1 BC1505CT-ND .35 .31 .26 BC1505TR-ND 145.00/M 2322 574 11703 
20 26 29.7 38.6 56 80 0.3 BC1506CT-ND .39 .35 29 = = 2322 574 12003 
25 31 =, < 65 80 0.3 BC1507CT-ND 135 .31 .26 BC1507TR-ND 145.00/M 2322 574 12503 
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[NX Static Guard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 
т Е ESD Protection for CMOS апа Bi-Polar Systems 


AVX StaticGuard devices are manufactured with з = 
the same multilayer construction as the AVX Length width Max: Thickness 
TransGuard Transient Voltage Suppressers mm (in.) mm (in.) mm (in.) 
Size L w T 
(TVS). 
The low capacitance of the StaticGuard pro- 0603 1.60 (.063) .80 (.031) -90 (.035) 
ducts makes them ideal choices for ESD pro- 
tection on high speed data lines. m 201 (079 3:25. 049 — 97 
Also, the low leakage current feature makes 5 01 (079) 25 (049) :02 (040) 
these parts optimal for battery operated equip- 
ment. 1206 3.20 (.126) 1.60 (.063) 1.02 (.040) 
Clamping Peak Typical 
Working Voltage Voltage Current Rating | Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel* AVX 
Size DC AC (V) (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
0603 18.0 14.0 50 30 50 478-2503-1-ND .35 .33 25 1,000 135.00 VC06LC18X500DP 
0805 18.0 14.0 50 30 80 478-2515-1-ND .33 .31 .24 1,000 128.00 VC08LC18A500DP 
1206 18.0 14.0 50 30 200 478-2530-1-ND .37 .35 26 1,000 143.00 VC12LC18A500DP 


*For Tape and Reel Part Number, change -1-ND to -2-ND 


MultiGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Arrays 
ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX's TVS Arrays address many trends in today's electronic circuits: mandatory ESD protection, mandatory EMI 
control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced component placement costs and protection from 
induced slow speed transient voltages and currents. MultiGuard products offer numerous advantages which include a 
faster turn-on time («1nS), repetitive strike capability and space savings. 


Size L mm (in.) W mm (in.) T Max. mm (in.) P mm (in.) 
0612 1.60 (.063) 3.20 (.126) 1.22 (.048) 0.76 (.030) 
Peak Typical 
Working Voltage | Break-down Current Rating Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel* AVX 
Size DC AC Voltage (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 825 478-2541-1-ND 1.68 157 1.18 1,000 649.00 MG064805A150DP 
9.0 6.4 12.7 + 15% 30 550 478-2481-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064S09A200DP 
0612 14.0 10.0 19.5 + 12% 30 425 478-2542-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064814A300DP 
18.0 14.0 25.5 x 1096 15 120 478-2543-1-ND 1.68 1.57 1.18 1,000 649.00 MG064818A400DP 
«18.0 «14.0 N/A 20 75 478-2480-1-ND 1.60 1.49 1,2 1,000 617.00 MG064L18X500DP 


*For Tape and Reel Part Number, change -1-ND to -2-ND 


Medium Power Multilayer Varistor TVS Surface Mount 


ESD and EMI Protection Devices for Standard, Telecom and Automotive Applications A 
AVX's TVS devices address many trends in today's electronic circuits: ESD : т Я " > 
А р š P на Size L mm (in.) I mm (in.) t Max. mm (in.) 
protection, EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced i 
component placement costs and protection from induced slow speed transient 1210 3.20 (.126) 2.50 (.098) 1.70 (.067) 
voltages and currents. 
em | 1812 4.50 (.177) 3.20 (.126) 1.70 (.067) < 
Specifications: • Storage Temperature: -55°C ~ 125°C • Operating Temperature: I x 
-55°C - 125°С 2220 5.70 (.224) 5.00 (.197) 1.70 (.067) 
Standard Series 
Operating Max. Peak Typical 
Voltage Vnominal @ 1mA DC Current Capacitance @ Digi-Key Price Each Tape & Reel* AVX 
Size (Vdc) min. Nom. max. 8х20р5 1Khz/.5Vrms (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
18 21.5 24 26.5 500 3000 478-2536-1-ND .83 77 59 2,000 320.00/M VJ13MC0180KBA 
26 29.7 33 36.3 300 1120 478-2537-1-ND 83 474 159 2,000 320.00/M VJ13MCO260KBA 
1210 30 35 39 43 220 1020 478-2538-1-ND .83 274 59 2,000 320.00/M VJ13MCO300KBA 
48 54.5 60.5 66.5 220 800 478-2539-1-ND 83 274 59 2,000 320.00/M VJ13MC0480KBA 
60 67 75 83 250 600 478-2540-1-ND 83 т 59 2,000 320.00/M VJ13MCO600KBA 


Telecom Series 


Max. Peak Current Typical 
Operating Voltage Vclamp (8 x 20џѕ) 8 x 20ys (A) Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel* AVX 
Size Vrms мас Vp Ір 1 Surge (pF) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
60 85 200 45 400 400 478-2531-1-ND 1.05 98 74 1,250 405.00/M VC14MTO600KBA 
4612 95 125 270 45 250 250 478-2532-1-ND 1.05 .98 74 1,000 405.00 VC14MT0950KBA 
Automotive Series 
Typical 
Operating Voltage Vnominal @ 1mA DC Max. Peak Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel* AVX 
Size Vrms Vdc min. Nom. max. Current 8 x 20us (pF) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
14 16 22 24.5 27 1200 11000 478-2533-1-ND 1.23 1.14 .86 1,250 | 473.00/M | VC15MA0160KBA 
2220 14 16 22 24.5 27 1200 16000 478-2535-1-ND 1.40 1.30 .98 1,250 | 540.00/М | VC15PA0160KBA 
30 34 42.3 47 51.7 1200 4000 478-2534-1-ND 1.23 1.14 .86 1,250 | 473.00/M | VC15MA0340KBA 


*For Tape and Reel Part Number, change -1-ND to -2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1229 


[NX TransFeed Multilayer Ceramic Varistor TVS 
n 4 TVS Protection and EMI Attenuation in a Single Chip 


AVX has combined the best electrical characteristics of its TransGuard TVS and its Feedthru Capacitors 
into a single chip for state-of-the-art overvoltage circuit protection and EMI reduction over a broad range of 
frequencies. 

This unique combination of multilayer ceramic construction in a feedthru configuration gives the circuit 
designer a single 0805 chip that responds to transient events faster than any TVS device on the market 
today and provides significant EMI attenuation when in the off-state. 


Typical Applications: 
• Fingerprint ID Circuit « Magnetic Field Circuit • LCD Dashboard Driver 


Size L mm (in.) W mm (in.) T mm (in.) X mm (in.) 
0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.143 (.045) 1.02 (.040) 
Peak Typical = 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 800 478-2544-1-ND .48 45 134 1,000 185.00 V2F105A150Y2EDP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 2500 478-2482-1-ND 72 :67 51 1,000 277.00 V2F105C150Y1FDP 
080 14.0 10.0 18.5 + 12% 30 300 478-2483-1-ND .48 45 134 1,000 185.00 V2F114A300Y2EDP 
5 14.0 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2484-1-ND 72 67 51 1,000 277.00 V2F114C300Y1FDP 
18.0 13.0 25.5 x 1096 30 200 478-2485-1-ND .48 45 134 1,000 185.00 V2F118A400Y2EDP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 120 500 478-2486-1-ND 42 67 51 1,000 277.00 V2F118C400Y1FDP 
*For Tape and Reel Part Number, change -1-ND to -2-ND 
The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors Length (L) Width (W) Max. Thickness (T) L 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction Size mm (in.) mm (in.) mm (in) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protec- 0402 1.00 (.040) .50 (.020) -60 (.024) =. T 
tion. 0603 1.60 (.063) .80 (.031) .90 (.035) 
Monolithic multilayer construction provides protection 0805 2.01 (.079) 1.25 (.049) 1.02 (.040) 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 1206 3.20 (.126) 1.60 (.063) 1.02 (.040) 
NEMP, inductive switching etc. 1210 3.20 (126) 2.49 (.098) 1.70 (.067) 
Peak с 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 20 175 478-2545-1-ND .32 -30 23 10,000 122.00/M VC040205X150WP 
0402 14.0 10.0 18.5 + 12% 20 100 478-2497-1-ND .32 130 23 10,000 122.00/М VC040214X300WP 
18.0 13.0 25.5 x 10% 20 65 478-2546-1-ND :32 .30 .23 10,000 122.00/М VC040218X400WP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 30 1450 478-2498-1-ND 139 .36 .27 1,000 149.00 VC060303A100DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 30 350 478-2499-1-ND 39 36 .27 1,000 149.00 VC060314A300DP 
0603 18.0 13.0 25.5 + 10% 30 150 478-2500-1-ND 139 36 27 1,000 149.00 VC060318A400DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 30 155 478-2501-1-ND 39 36 .27 1,000 149.00 VC060326A580DP 
30.0 21.0 41 + 10% 30 125 478-2502-1-ND .39 .36 .27 1,000 149.00 VC060330A650DP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 40 1400 478-2504-1-ND 42 39 130 1,000 162.00 VC080503A100DP 
3.3 2.3 5.0 + 20% 120 5000 478-2505-1-ND .61 .57 43 1,000 236.00 VC080503C100DP 
0805 5.6 4.0 8.5 + 20% 40 1100 478-2506-1-ND 139 136 27 1,000 149.00 VC080505A150DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 3000 478-2507-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080505C150DP 
12.0 8.5 16 + 15% 40 525 478-2508-1-ND .39 .36 .27 1,000 149.00 VC080512A250DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 40 325 478-2509-1-ND .39 .36 27 1,000 149.00 VC080514A300DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2510-1-ND 46 43 .32 1,000 176.00 VC080514C300DP 
0805 18.0 13.0 25.5 + 10% 30 225 478-2511 .39 .36 27 1,000 149.00 VC080518A400DP 
18.0 13.0 25.5 x 10% 100 550 478-2512-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080518C400DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 30 120 478-2513-1-ND 40 138 29 1,000 155.00 VC080526A580DP 
26.0 18.0 34.5 x 10% 100 250 478-2514-1-ND 46 43 .32 1,000 176.00 VC080526C580DP 
5.6 4.0 8.5 + 20% 40 1200 478-2516-1-ND .53 .49 .37 1,000 203.00 VC120605A150DP 
5.6 4.0 8.5 x 20% 150 3000 -ND 70 .65 49 1,000 270.00 VC120605D150DP 
1206 14.0 10.0 18.5 + 12% 40 600 -ND .53 .49 37 1,000 203.00 VC120614A300DP 
14.0 10.0 18.5 + 12% 150 1050 -ND 70 .65 49 1,000 270.00 VC120614D300DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 30 350 -ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120618A400DP 
18.0 13.0 25.5 x 1096 150 900 -ND 70 .65 49 1,000 270.00 VC120618D400DP 
1206 26.0 18.0 34.5 x 1096 120 500 -ND 70 .65 49 1,000 270.00 VC120626D580DP 
30.0 21.0 41 = 10% 120 400 478-2523-1-ND 70 .65 49 1,000 270.00 VC120630D650DP 
48.0 34.0 62 + 10% 100 225 478-2524-1-ND 70 .65 49 1,000 270.00 VC120648D101DP 
18.0 13.0 25.5 + 10% 500 3100 478-2525-1-ND 1.09 1.01 76 1,000 419.00 VC121018J390DP 
26.0 18.0 34.5 + 10% 300 2150 478-2526-1-ND 95 .88 .67 1,000 365.00 VC121026H560DP 
1210 30.0 21.0 39.0 + 10% 280 1975 478-2527-1-ND .95 .88 .67 1,000 365.00 VC121030H620DP 
48.0 34.0 62 + 10% 250 500 478-2528-1-ND 85 .88 .67 1,000 365.00 VC121048H101DP 
60.0 42.0 76 + 10% 250 400 478-2529-1-ND .95 .88 .67 1,000 365.00 \С121060.1210Р 
*For Tape and Reel Part Number, change -1-ND to -2-ND 
The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors 
А Я Я n : Max. Length (L) Max. Diameter (D) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction = Қ " 
WSA Size mm (in.) mm (in.) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protec- 
tion. 1000 4.32 (.170) 2.54 (.100) = 
Monolithic multilayer construction provides protection 25.4 Min. Е — 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 2000 4.83 (.190) 3.56 (.140) lead length Max. 
NEMP, inductive switching etc. 
Peak Typical д 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Digi-Key Price Each Tape & Reel AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pf) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1000 478-2487-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100005A150DL 
5.6 4.0 8.5 x 20% 150 2800 478-2488-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100005D150DL 
14.0 10.0 18.5 + 12% 40 325 478-2489-1-ND 36 .32 .29 1,000 216.00 VA100014A300DL 
14.0 10.0 18.5 + 12% 150 1100 478-2490-1-ND 41 36 .33 1,000 243.00 VA100014D300DL 
1000 18.0 13.0 25.5 + 10% 40 350 478-2491-1-ND 36 132 29 1,000 216.00 VA100018A400DL 
18.0 13.0 25.5 + 10% 150 900 478-2492-1-ND 41 .36 .33 1,000 243.00 VA100018D400DL 
26.0 18.0 34.5 + 10% 120 650 478-2493-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100026D580DL 
30.0 21.0 41.0 +10% 120 550 478-2494-1-ND 41 .36 .33 1,000 243.00 VA100030D650DL 
48.0 34.0 62.0 + 10% 100 200 478-2495-1-ND 41 .36 .33 1,000 243.00 VA100048D101DL 
2000 60.0 42.0 76.0 + 10% 300 400 478-2496-1-ND 56 150 45 1,000 338.00 VA200060K121DL 


*For Tape and Reel Part Number, change -1-ND to -2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bidirectional 


* Provides 


ов 
GND 
GND 
/05 


Features: * Protects ир to 5 


Bidirectional lines * Surge 
protection Per IEC 1000-4-2, 
1000-4-4 * SO-8 packaging 


Features: * Protects up to 7 
Bidirectional lines * Surge 
protection Per IEC 1000-4-2, 
1000-4-4 * SO-8 packaging 


Features: * Protects up to 2 
Bidirectional lines * Surge pro- 
tection Per IEC 1000-4-2, 
1000-4-4 • Provides electric- 
ally isolated protection * SO-8 
packaging * Ultra Low capaci- 
tance of 5 pF per line pair * Ultra 
Low leakage 
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. . = й 
<< Microsemi. Transient Voltage Suppressor Arrays Fig. 4 
10 Па 10 
50-8 Раскаде 5.00 50-16 Раскаде 1010. n 20 H7 20 
ARAR 0050800600 sn de ЗП 
40 5 40 
4.0 он 
J ПП ПНИН [| [ HH Unidirectional 
1.27. ~| -0.53 1274 = 41-053 Features: * Protects 3.0/3.3 
up through 24V Components 
L— 5.23 | * Protects 4 lines Unidirectional 
| А or Bidirectional 
i electrically isolated protection 
3855 piu 023 * 50-8 packaging 
Fig. 3 
Breakdown |Clamping | Leakage | Capaci- Temp. 
біапа-он| Voltage Voltage | Current | tance Coefficient ч 
Voltage VBR Үс 1р (1-1 MHz)| of VBR Таре & 102 
Vwm |@Увв=1тА| 01 Атр | е Vyy| е 0V C аУвв Cut Tape Reel 03 
(V) (V) (V) (uAmps) (pf) mv/°C Digi-Key Price Each Pricing} | Microsemi 
Fig) Max. Min. Max. Max. Typ. Max. | Part No. 1 10 100 | 2,500 | Part No. tos 
SMDA Unidirectional and SMDAxxC Bidirectional Series — 300 Watt Features: “ Protects up to 6 
3.3 4 6.5 125 800 -3 SMDA03MSCT-ND 3.84 346 2.88 — | SMDA03 шше ппез, ooo ge 
protection Per -4-2, 
5.0 6.0 9.8 100 600 3 SMDA05MSCT-ND 3.84 3.46 2.88 | 1276.80/M | SMDA05 1000-4-4 • 50-8 packaging 
1 12.0 18.3 19.0 1 185 10 SMDA12MSCT-ND 3.84 3.46 2.88 — | SMDA12 
15.0 16.7 24.0 1 140 13 SMDA15MSCT-ND 3.84 3.46 2.88 | 1276.80/М | SMDA15 
24.0 26.7 43.0 1 90 30 SMDA24MSCT-ND 3.84 3.46 2.88 — | SMDA24 
1 5.0 6.0 9.8 100 300 1 SMDAO5CMSCT-ND 4.20 3.78 3.15 | 1396.50/M | SMDAOSC 
15.0 16.7 24.0 1 70 11 SMDA15CMSCT-ND 4.20 3.78 3.15 | 1396.50/M | SMDA15C 
SMDB Unidirectional and SMDBxxC Bidirectional Series — 500 Watt 
15.0 16.7 24.0 2 140 13 SMDB15MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 — | SMDB15 
1 24.0 26.7 43.0 2 90 30 SMDB24MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 — | SMDB24 Features: s Protects up tor 
12.0 13.3 17.5 1 95 8 SMDB12CMSCT-ND 4.80 4.32 3.60 | 1596.00/M | SMDB12C Tas я б р 
Bidirectional lines * Surge 
SMDAxxC-5 Series, Bidirectional — 300 Watt protection Per IEC 1000-4-2, 
2| 33 4 6.5 200 300 -5 | SMDA03C-5MSCT-ND 4.24 382 3.18 — | SMDA03C-5 ыы Ба parse 
24 26.7 43 1 35 30 SMDA24C-5MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 — | SMDA24C-5 packaging * Low capacitance 
SMDAxx-6 Series, Unidirectional — 300 Watt of 25 pF per line pair 
3.3 4 6.5 200 800 -3 SMDA03-6MSCT-ND 4.24 38.82 3.18 | 1409.80/M | SMDA03-6 Fig. 7 
3 5.0 6.0 9.8 100 550 3 SMDAO05-6MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 | 1409.80/M | SMDAO05-6 
24 26.7 43 1 88 30 SMDA24-6MSCT-ND 4.24 3.82 3.18 — | SMDA24-6 Features: 
SMDAxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt d ME up 
rougl 
3.3 4.5 7.0 200 300 -5 SMDA03C-7MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 — | SMDA03C-7 Components 
4| 50 6.0 9.8 100 200 1 SMDAOSC-/MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 — | SMDAOSC-7 | | . protects 8 lines Uni- 
12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 | 1436.40/M | SMDA12C-7 directional or 
Bidirectional 
SMBLCxx Series, Bidirectional — 500 Watt MS 
* Provides electrically 
EX] 4 6.5 200 25 -3 SM8LC03MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 | 1436.40/M | SM8LC03 isolated protection 
5 5.0 6.0 9.8 125 25 3 SM8LCOSMSCT-ND 4.32 3.89 3.24 | 1436.40/M | SM8LC05 * SO-16 packaging 
12 13.3 17.5 1 25 10 SM8LC12MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 — | SM8LC12 
24 26.7 43 2 25 30 SM8LC24MSCT-ND 4.32 3.89 3.24 -- | SM8LC24 
USB08xxC Series, Bidirectional — 500 Watt Fig. 8 
6 24 26.7 47.5 1 5 30 USB50824CMSCT-ND 5.16 4.65 3.87 — | USB50824C 
Features: 
5М16 Unidirectional and SM16xxC Bidirectional Series — 300 Watt 
* Protects 3.0/3.3 up 
24 26.7 43 2 275 30 SM1624MSCT-ND 5.40 4.86 4.05 — | 5М1624 through 24V Components 
7 3.3 4 7.0 200 425 -5 SM1603CMSCT-ND 6.00 5.40 4.50 — | SM1603C * Protects 8 lines 
24 26.7 43 2 137 28 SM1624CMSCT-ND 6.00 5.40 4.50 — | SM1624C Bidirectional 
SM16LCxx Unidirectional and SM16LCxxC Bidirectional Series — 300 Watt ° Жр ы 
8 12: 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 | 4800.00/М | SM16LC12C * 80-16 packaging 
24 26.7 43 2 25 28 SM16LC24CMSCT-ND 7.68 6.92 5.76 — | SM16LC24C 


£ For Tape & Reel Part No. change CT to TR. 


Bidirectional 
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ПОН Esp Protection Diodes 


1K2K 3K 


6K 5K 4K 
Zener Reverse Forward Junction 
Voltage Current Voltage Capacitance Cut Tape 

Vz (У) IR (uA) МЕ (V) Ct (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Fig. (Max.) (Max.) (Max.) (Тур.) Package Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1A 7.20 1.0 1.0 35 SC-75A RSA6.1J4T2RCT-ND 44 .34 25 RSA6.1J4T2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSA6.1J4T2R 
1B 7.20 1.0 1.25 90 SOT-353 RSA6.1ENCT-ND 46 136 26 RSA6.1ENTR-ND 3,000 121.00/M | RSA6.1ENTR 
2 7.20 1.0 1.25 90 SMD6 RSA6.1U5T108CT-ND 44 134 25 RSA6.1U5T108TR-ND 3,000 114.00/M | RSA6.1U5T108 
3 7.82 0.5 = 15 VMD2 RSB6.8GT2RCT-ND 44 .34 25 RSB6.8GT2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSB6.8GT2R 
3 7.82 0.5 = 30 SOD-523 RSB6.8STE61CT-ND 46 136 26 RSB6.8STE61TR-ND 3,000 121.00/M | RSB6.8STE61 
4 14.4 0.1 = 1 EMD6 RSB12JS2T2RCT-ND 55 43 31 RSB12JS2T2RTR-ND 8,000 136.00/M | RSB12JS2T2R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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DODES. Transient Voltage Suppressors ГТ 


Applications: These TVS devices afford the circuit designer an economic means to protect voltage sensitive circuit components from the destructive effects of applied transient voltages, featuring virtually instantaneous 
response times of one picosecond. Features: е 500W, 600W апа 1500W Peak Pulse Power Dissipation * Fast Response Time: One picosecond * Uni- and Bi-directional units available * Glass Passivated Die 
Construction Mechanical Data: * Case: Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 * Leads: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 • Soldering Temperature: 260°C 
maximum, 3/8" (9.53mm) from body, 10 seconds * Marking: Type number and cathode band 


500 Watts and DO-15 OUTLINE DO-15 — inch (mm) 1500 Watts DO-201 Outline - 00-201 — inch (mm) | 
600 Watts Dimension | Minimum | Maximum Dimension | Minimum | Maximum 
BER mc IB Fe EA. 1.00 (25.40) = p B 1.00 (25.40) = 
т | 11 216 (5.50) | .30 (7.62) TN -335 (8.50) | .375 (9.53) 
T= i C 027 (0.686) | .035 (0.889) = 037 (0.96) | .041 (1.06) 
pi D 102 (2.60) | .142 (3.6) рі 189 (4.80) | .205 (5.21) 
Maximum Ratings: • Peak Pulse Power Dissipation @ 25°С: 500W апа 600W • Steady State Power Maximum Ratings: е Peak Pulse Power Dissipation @ 25°С: 1500W • Steady State Power Dissipation 
Dissipation @ 75*C lead temperature, 3/8" (9.53mm) from body: 2.5W * Clamping Time (0V-BV min.): @ 75*C lead temperature, 3/8" (9.53mm) from body: 5W * Forward Surge Current, 50ms @ 25°С: 200A 
Uni-directional: < 1x10-12 seconds; Bi-directional: < 5x10-9 seconds * Storage and Operating * Clamping Time (0V-BV min.): Uni-directional: « 1х10-12 seconds; Bi-directional: < 5x10-9 seconds • Stor- 
Temperature: -65°C - 175%С age and Operating Temperature: -65°С - 175*C 
Breakdown Rated Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape Tape & Reel 
VBR е Іт IT Voltage Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Diodes 
Minimum Nominal Maximum | (mADC) | (Vwm) @ Vwm Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 4,000 Part No. 
500 Watts, Uni-Directional (DO-15) 
6.4 = 7.00 10 5.0 600 pA SASVOADICT-ND 47 3.72 27.90 SAS5VOADITR-ND — 140.00/M SASVOADI 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 pA SA6VOADICT-ND 47 3.72 27.90 SA6VOADITR-ND = 140.00/M SA6V0ADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 uA SA6VS5ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA6VS5ADITR-ND — 140.00/M SA6.5ADI 
11.1 = 12.3 1 10 3 pA SA10ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA10ADITR-ND = 140.00/M SA10ADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 pA SA12ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA12ADITR-ND = 140.00/M SA12ADI 
16.7 = 18.5 1 15 3pA SA15ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA15ADITR-ND = 140.00/M SA15ADI 
22.2 — 24.5 1 20 3pA SA20ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA20ADITR-ND — 140.00/M SA20ADI 
33.3 = 36.8 1 30 3pA SA30ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA30ADITR-ND = 140.00/M ЗАЗОАО! 
500 Watts, Bi-Directional (20-15) 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 pA SA6VOCADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VOCADITR-ND = 167.00/M SA6.0CADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 pA SA6VS5CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VS5CADITR-ND = 167.00/M SA6.5CADI 
11.1 = 12.3 1 10 3pA SA10CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA10CADITR-ND = 167.00/M SA10CADI 
18.3 = 14.7 1 12 3 pA SA12CADICT-ND .56 4.44 33.30 SA12CADITR-ND = 167.00/M SA12CADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 pA SA15CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA15CADITR-ND — 167.00/M SA15CADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 pA SA20CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA20CADITR-ND = 167.00/М SA20CADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 pA SA30CADICT-ND .56 4.44 33.30 SA30CADITR-ND — 167.00/M SA30CADI 
600 Watts, Uni-Directional (DO-15) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 uA P6KE6.8ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE6.8ADITR-ND — 140.00/M P6KE6.8A 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA P6KE7.5ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE7.5ADITR-ND = 140.00/M P6KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 uA P6KE8.2ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE8.2ADITR-ND — 140.00/M P6KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA P6KE10ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE10ADITR-ND = 140.00/M P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 НА P6KE12ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE12ADITR-ND = 140.00/M P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5pA P6KE15ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE15ADITR-ND = 140.00/M P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 НА P6KE20ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE20ADITR-ND = 140.00/M P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 НА P6KE24ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE24ADITR-ND = 140.00/M P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5pA P6KE27ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE27ADITR-ND = 140.00/M P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 НА P6KE30ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE30ADITR-ND = 140.00/M P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 НА P6KE33ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE33ADITR-ND = 140.00/M P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 НА P6KE51ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE51ADITR-ND — 140.00/M P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 рА P6KE68ADICT-ND 47 3.72 27.90 P6KE68ADITR-ND == 140.00/М P6KE68A 
600 Watts, Bi-Directional (DO-15) 
6.45 6.8 7.44 10 5.8 1000 uA P6KE6.8CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE6.8CADITR-ND == 167.00/М P6KE6.8CA 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 рА P6KE7.5CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE7.5CADITR-ND — 167.00/M P6KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 uA P6KE8.2CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE8.2CADITR-ND = 167.00/M P6KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA P6KE10CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE10CADITR-ND = 167.00/M P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 НА P6KE12CADICT-ND .56 4.44 33.30 P6KE12CADITR-ND = 167.00/M P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 НА P6KE15CADICT-ND .56 4.44 33.30 P6KE15CADITR-ND = 167.00/M P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 НА P6KE20CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE20CADITR-ND = 167.00/M P6KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 рА P6KE24CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE24CADITR-ND = 167.00/M P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 НА P6KE27CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE27CADITR-ND = 167.00/M P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 НА P6KE30CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE30CADITR-ND = 167.00/M P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 НА P6KE33CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE33CADITR-ND — 167.00/M P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 НА P6KE51CADICT-ND .56 4.44 33.30 P6KE51CADITR-ND = 167.00/M P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 НА P6KE68CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE68CADITR-ND == 167.00/M P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 НА P6KE100CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE100CADITR-ND = 167.00/M P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 НА P6KE150CADICT-ND .56 4.44 33.30 P6KE150CADITR-ND = 167.00/M P6KE150CA 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 uA 1.5KE6.8ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE6.8ADITR-ND 251.00 — 1.5KE6.8A 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA 1.5KE7.5ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE7.5ADITR-ND 251.00 = 1.5KE7.5A 
7.79 82 8.61 10 7.02 200 uA 1.5KE8.2ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE8.2ADITR-ND 251.00 = 1.5KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA 1.5KE10ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE10ADITR-ND 251.00 = 1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 НА 1.5KE12ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE12ADITR-ND 251.00 = 1.5KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 НА 1.5KE15ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE15ADITR-ND 251.00 = 1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 НА 1.5KE20ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE20ADITR-ND 251.00 = 1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 НА 1.5KE24ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE24ADITR-ND 251.00 = 1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 НА 1.5KE27ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE27ADITR-ND 251.00 = 1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 НА 1.5KE30ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE30ADITR-ND 251.00 = 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 НА 1.5KE33ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE33ADITR-ND 251.00 = 1.5КЕЗЗА 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 НА 1.5KE51ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE51ADITR-ND 251.00 — 1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 рА 1.5KE68ADICT-ND .69 5.54 41.52 1.5KE68ADITR-ND 251.00 = 1.5KE68A 
1500 Watts, Bi-Directional (DO-201) 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 uA 1.5KE6.8CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE6.8CADITR-ND 270.00 = 1.5KE6.8CA 
7.13 7.5 7.88 10 6.4 500 pA 1.5KE7.5CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE7.5CADITR-ND 270.00 = 1.5KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 pA 1.5KE8.2CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE8.2CADITR-ND 270.00 = 1.5KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 pA 1.5KE10CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE10CADITR-ND 270.00 = 1.5KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 НА 1.5KE12CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE12CADITR-ND 270.00 = 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 НА 1.5KE15CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE15CADITR-ND 270.00 = 1.5KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 НА 1.5KE20CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE20CADITR-ND 270.00 — 1.5KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 НА 1.5KE24CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE24CADITR-ND 270.00 = 1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 НА 1.5KE27CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE27CADITR-ND 270.00 = 1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 НА 1.5KE30CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE30CADITR-ND 270.00 = 1.5КЕЗОСА 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 НА 1.5KE33CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE33CADITR-ND 270.00 = 1.5КЕЗЗСА 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 НА 1.5KE51CADICT-ND .74 5.95 44.64 1.5KE51CADITR-ND 270.00 = 1.5KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 НА 1.5KE68CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE68CADITR-ND 270.00 = 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 pA 1.5KE100CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE100CADITR-ND 270.00 = 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 SpA 1.5KE150CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE150CADITR-ND 270.00 = 1.5KE150CA 
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DIODES. SMB Bi-Directional Thyristor Surge Protection Device ——*” т 
суби | 2.62 
221 4 % 
Features: * 58V - 320V Stand-Off Voltages * Oxide-Glass Passivated Junction * Bi-directional protection in a single device * High Off-State Impedance and 9:94 ü 1.52; -1 '0.20 
Low On-State Voltage Mechanical Data: е Case: SMB, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 | +— 5.59-- 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding Off-State 
Peak Impulse Repetitive Leakage Breakover Current Capac- Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) |Off-State Volt. | Current € VDRM | Voltage IH (mA) itance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Diodes 
10/1000us УРАМ (V) IDRM (uA) VBO (V) | Min. Мах. | Co (pF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
58 5 77 150 800 100 TBO640LDICT-ND 1.05 91 70 | TB0640LDITR-ND 372.00/М | TB0640L-13 
65 5 88 150 800 100 TB0720LDICT-ND 1.05 91 70 | TBO720LDITR-ND 372.00/M | ТВ07201-13 
75 5 98 150 800 100 TB0900LDICT-ND 1.05 91 70 | TBO900LDITR-ND 372.00/M | ТВ09001-13 
90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND 1.05 91 70 | TB1100LDITR-ND 372.00/M | ТВ11001-13 
120 5 160 150 800 60 TB1300L-FDICT-ND0 NEW! 1.05 .91 .70 | TB1300L-FDITR-ND0 NEW! 372.00/М | ТВ13001-13-Ғ 
30 140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND 1.05 91 70 | TB1500LDITR-ND 372.00/M | TB1500L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND 1.05 .91 70 | TB1800LDITR-ND 372.00/М | TB1800L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND 1.05 91 70 | TB2300LDITR-ND 372.00/М | ТВ23001-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND 1.05 91 70 | TB2600LDITR-ND 372.00/М | ТВ26001-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 70 | TB3100LDITR-ND 372.00/M | TB3100L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND 1.05 91 70 | TB3500LDITR-ND 372.00/М | TB3500L-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB0640MDITR-ND 399.00/M | TB0640M-13 
65 5 88 150 800 140 TB0720MDICT-ND 1.13 .98 .75 | TB0720MDITR-ND 399.00/M | TB0720M-13 
75 5 98 150 800 140 TB0900MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB0900MDITR-ND 399.00/M | TB0900M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND 1.13 .98 .75 | TB1100MDITR-ND 399.00/M | ТВ01100М-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB1300MDITR-ND 399.00/M | TB1300M-13 
50 140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB1500MDITR-ND 399.00/M | TB1500M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB1800MDITR-ND 399.00/M | TB1800M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 .98 .75 | TB2300MDITR-ND 399.00/M | TB2300M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB2600MDITR-ND 399.00/M | TB2600M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND 1.13 .98 75 | TB3100MDITR-ND 399.00/M | TB3100M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND 1.13 :98 75 | TB3500MDITR-ND 399.00/М | TB3500M-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TBO640HDITR-ND 439.00/M | TB0640H-13 
65 5 88 150 800 200 TB0720HDICT-ND 1.24 1.08 83 | — — | TB0720H-13 
75 5 98 150 800 200 TB0900HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TBO900HDITR-ND 439.00/M | TB0900H-13 
90 5 130 150 800 120 TB1100HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB1100HDITR-ND 439.00/M | TB1100H-13 
120 5 160 150 800 120 TB1300HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB1300HDITR-ND 439.00/M | TB1300H-13 
100 140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB1500HDITR-ND 439.00/M | TB1500H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB1800HDITR-ND 439.00/M | TB1800H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB2300HDITR-ND 439.00/M | TB2300H-13 
220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB2600HDITR-ND 439.00/M | TB2600H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB3100HDITR-ND 439.00/M | TB3100H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100H-FDICT-ND0 NEW! 1.24 1.08 .83 | TB3100H-FDITR-NDó NEW! 439.00/M | TB3100H-13-F 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND 1.24 1.08 .83 | TB3500HDITR-ND 439.00/M | TB3500H-13 
9 Lead Free/RoHS Compliant 
S M A 400 Watt S u rface M ou nt Features: * 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Stand-Off Voltage * 100V m- 460 — 20 зы) 


TVS Uni-Directional 


Maximum Clamping Voltage, a requirement of many -48V backplane telecom 
applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: Typically 
less than one ps * Mechanical Data: * Plastic Case Material: UL Flammability 


Classification Rating 94V-0 


т] J 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRWM (V) Min.(V)  Max.(V) IT (mA) IR (uA) Vc (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
70 77.8 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70ADICT-ND 68 .55 41 | SMAT7OADITR-ND 217.00/М 
300 Watt Low Capacitance Uni- pes 0180 let Ground 
д : | | i DLPOSLC be protected DLPTOS 
Directional TVS | 2.50 0.81 a NEW! 
1.40 
Features: • 300W Peak Pulse Power (tp=8x20us) * Transient protection for data, signal, and | = 3.00 — x 
Усе bus to IEC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) * Low Capacitance, typical | | Ë i ^10 у 
«2 pF * Low Leakage Current * Uni-directional configuration • Surface mount package ideally E 265 21 03 St i GND NC bos bt ted Voc 
suited for automatic insertion 0.60 ` разе 
Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR е IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
VRWM (V) | Min. (V) Max.(V) | IT (mA) IR (uA) Vc (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part Мо. 3,000 
5 6.0 = 1.0 20 11.0 17 1.6 DLP05LCDICT-ND 150 40 .30 | DLPOSLCDITR-ND 150.00/М 
5 6.0 = 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPTOSDICT-ND NEW! .50 .40 .30 | DLPTOSDITR-ND NEW! 150.00/M 
Dual Su rface Mou nt TVS Common ~ 1051 0.180 Common ~ 10.51 
Anode + Cathode 
4 L0.61 ў 
Features: * Dual TVS in common anode and cathode configuration * 24 W/40W Peak Power Dissipation Rating 2.50 | 2.50 
@ 1.0ms (Uni-directional) * Ideally suited for automatic insertion « 225mW Power Dissipation Mechanical Data: У T аб 1 b 
* Case: SOT-23, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 * Terminals: Ш [— ы Ше НЕН Ш | 
Solderable рег MIL-STD-202, Method 208 З [ось 11.03 60+ 110 З 12652103 
0.60 0.10" 0.60 
Реак іне Breakdown Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) ет Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) (uA) Min. Nom. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZS5V6ALDICT-ND .50 .40 130 MMBZ5V6ALDITR-ND 150.00/M 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZ5V6AL-FDICT-NDO NEW! .50 .40 130 MMBZ5V6AL-FDITR-NDO NEW! 150.00/M 
4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8ALDICT-ND .50 .40 130 MMBZ6V8ALDITR-ND 150.00/M 
24W 4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8AL-FDICT-NDO NEW! 150 .40 130 MMBZ6V8AL-FDITR-NDO NEW! 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1ALDICT-ND .50 .40 130 MMBZ9V1ALDITR-ND 150.00/M 
6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VAL-FDICT-NDO NEW! .50 .40 130 MMBZ10VAL-FDITR-NDO NEW! 150.00/M 
12 50 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VALDICT-ND .50 40 -30 MMBZ15VALDITR-ND 150.00/M 
14.5 50 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VALDICT-ND .50 40 130 MMBZ18VALDITR-ND 150.00/M 
17 50 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND 50 40 130 MMBZ20VALDITR-ND 150.00/M 
40W 17 50 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VAL-FDICT-NDO NEW! .50 .40 130 MMBZ20VAL-FDITR-NDO NEW! 150.00/M 
22 50 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VALDICT-ND .50 40 .30 MMBZ27VALDITR-ND 150.00/M 
26 50 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VALDICT-ND .50 40 -30 MMBZ33VALDITR-ND 150.00/M 
Common Cathode 
40W 12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDLDICT-ND .50 .40 130 MMBZ15VDLDITR-ND 150.00/M 
22 .05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCLDICT-ND .50 40 -30 MMBZ27VCLDITR-ND 150.00/M 
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ЅМАЈ (Ј-Вепа) 400 Watt p 
Surface Mount TVS 
Features: * 400W Peak Pulse Power Dissipation * 5.0V - 150V Stand- 20 з. 
Off Voltages * Glass Passivated Die Construction * Uni- and Bi-directional - qe 
versions available * Excellent clamping capability * Fast response time | 
Mechanical Data: * Case: SMA, Transfer molded epoxy * Case Material: 4. — 
UL Flammability Classification Rating 94V-0 * Terminals: Solderable per 1 ва be ^ 2.30 
MIL-STD-202, Method 208 — 5.59 — 

UNI-DIRECTIONAL 
(Value)Reverse Breakdown Max. Reverse (Value)Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vrwm (Volts) Min. Мах. | Ф Vrwm IR (pA) Vrwm (Volts) Min. Max. | © Vrwm IR (uA) 
5.0 6.40 7.00 800 22 24.4 26.9 5.0 
6.0 6.67 7.37 800 24* 26.7 29.5 5.0 
6.5 7.22 7.98 500 26 28.9 25.3 5.0 
7.0* 7.78 8.60 200 28 31.1 344 5.0 
75 8.33 9.21 100 30 33.3 36.8 5.0 
8.0 8.89 9.83 50 33 36.7 40.6 5.0 
85 9.44 10.4 10 36 40.0 44.2 5.0 
10* 11.1 12.3 5.0 43 47.8 52.8 5.0 
11 12.2 13.5 5.0 60 66.7 73.7 5.0 
12 13.3 14.7 5.0 70* 77.8 86.0 5.0 
14 15.6 17.2 5.0 85 94.4 104 5.0 
15 16.7 185 5.0 100 111 123 5.0 
17 18.9 20.9 5.0 110 122 135 5.0 
18 20.0 22.1 5.0 120 133 147 5.0 
20* 22.2 24.5 5.0 150 167 185 5.0 
BI-DIRECTIONAL 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage | Voltage (VBR) Leakage 
Vrwm (Volts) Min. Max. | @ Vrwm IR (pA) Vrwm (Volts) Min. Max. | @ Vrwm IR (yA) 
5.0 6.40 7.00 800 18 20.0 221 5.0 
6.0* 6.67 7.37 800 20 22.2 24.5 5.0 
6.5 7.22 7.98 500 22 24.4 26.9 5.0 
7.0 7.78 8.60 200 24 26.7 29.5 5.0 
8.0 8.89 9.83 50 26 28.9 25.3 5.0 
8.5 9.44 10.4 10 28 314 344 5.0 
10 114 12.3 5.0 30 33.3 36.8 5.0 
11 122 13.5 50 33 36.7 40.6 5.0 
12 13.3 147 5.0 36 40.0 44.2 5.0 
13 144 15.9 5.0 40 444 49.1 5.0 
14 15.6 172 5.0 43 47.8 52.8 5.0 
15* 16.7 18.5 5.0 75 83.3 92.1 5.0 
16* 17.8 197 5.0 78 86.7 95.8 5.0 
17 18.9 20.9 5.0 
* Denotes available Lead Free/RoHS Compliant values 
Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Description See Chart | Part No. 1 10 100 Раг No. 5,000 
Uni-Directiona | 8:0 - 150 | SMAJ(Value)ADICT-ND 68 .55 .41 |SMAJ(Value)ADITR-ND 217.00/M 
7.0-70 | SMAJ(Value)A-FDICT-NDO 177 .62 .46 |SMAJ(Value)A-FDITR-NDO 230.00/М 
Bi-Directional 5.0-78 | SMAJ(Value)CADICT-ND 176 .61 .46 |SMAJ(Value)CADITR-ND 242.00/М 
6.0-16 | SMAJ(Value)CA-FDICT-NDO .86 .69 .52 |SMAJ(Value)CA-FDITR-NDO 257.00/М 


SMBJ (J-Bend) 600 Watt 
Surface Mount TVS 


Features: * 600W Peak Pulse Power Dissipation * 5.0V - 170V Stand-Off 
Voltages * Glass Passivated Die Construction * Uni- and Bi-directional 
versions available * Excellent clamping capability * Fast response time * 100% 


tested at rated peak pulse power 


Mechanical Data: * Case: SMB, 


Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification 1 2 
Rating 94\/-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 1.52 = =: во- 
UNI-DIRECTIONAL 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vrwm (Volts) Min. Max. | @ Vrwm IR (pA) Vrwm (Volts) Min. Мах. [Ф Vrwm IR (pA) 
510% 6.40 7.23 800 28 31.10 35.80 5.0 
6.0 6.67 7.67 800 30 33.30 38.30 5.0 
6.5 7.22 9.14 1000 33 36.70 42.20 5.0 
7.0 7.78 8.95 200 36 40.00 46.00 5.0 
T5 8.33 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
8.5 9.44 10.82 10 43 47.80 54.90 5.0 
9.0 10.00 1150 5.0 48 53.30 61.30 5.0 
10 11.1 12.8 5.0 54 60.00 69.00 5.0 
Ti 12.20 1440 5.0 58 64.40 74.60 5.0 
12 13.3 15.3 5.0 64 71.10 81.80 5.0 
13 14.4 16.5 5.0 70 77.80 89.50 5.0 
14 15.60 17.90 5.0 78 86.70 99.70 5.0 
15 16.7 19.2 5.0 85 9440 108.20 5.0 
16 17.80 20.50 5.0 100 111.0 128.00 5.0 
17 18.9 21.7 5.0 110 122.0 140.00 5.0 
18 20.0 24.4 5.0 120 133.0 153.00 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 130 144.0 165.50 5.0 
20 222 25.5 5.0 150 167.0 192.50 5.0 
24 26.7 30.7 5.0 160 178.0 205.00 5.0 
26 28.9 35.3 5.0 170 189.0 217.50 5.0 
BI-DIRECTIONAL 
(Value)Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vrwm (Volts) Min. Мах. | © Vrwm IR (нА) Vrwm (Volts) Min. Max. | © Vrwm IR (нА) 
5.0 6.40 7.28 800 28 31.10 35.80 5.0 
6.0 6.67 7.67 800 30 33.30 38.30 5.0 
6.5 7.22 9.14 1000 33 36.70 42.20 5.0 
7.0 7.78 8.95 200 36 40.00 46.00 5.0 
7.5 8.33 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
8.0 8.89 10.23 50 45 50.00 57.50 5.0 
8.5 9.44 10.82 10 51 56.70 65.20 5.0 
9.0 10.00 11.50 5.0 54 60.00 69.00 5.0 
10 11.1 12.8 5.0 58 64.40 74.60 5.0 
11 12.20 14.40 5.0 60* 66.70 76.70 5.0 
12 13.3 15.3 5.0 64 71.10 81.80 5.0 
13 14.4 16.5 5.0 70 77.80 89.50 5.0 
14* 15.60 17.90 5.0 75 83.30 95.80 5.0 
15 16.7 19.2 5.0 Ty 86.70 99.70 5.0 
16 17.80 20.50 5.0 85 9440 108.20 5.0 
17 18.9 21.7 5.0 90 100.0 115.50 5.0 
18 20.0 244 5.0 100 111.0 128.00 5.0 
20 22.2 25.5 5.0 110 122.0 140.00 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 150 167.0 192.50 5.0 
24 26.7 30.7 5.0 160 178.0 205.00 5.0 
26* 28.90 33.20 5.0 170 189.0 217.50 5.0 
* Denotes available Lead Free/RoHS Compliant values 
Volt. Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart | Part No. 10 100 Part No. 3,000 
Uni-Directional 5.0 - 170 |SMBJ(Value)ADICT-ND 89 .71 .54 |SMBJ(Value)ADITR-ND 351.00/M 
5.0 SMBJ(Value)A-FDICT-NDO 1.01 .88 .68 'SMBJ(ValueJA-FDITR-NDO 359.00/М 
Bi-Directional 5.0-170 |SMBJ(Value)CADICT-ND 96 .76 .58 |SMBJ(Value)CADITR-ND 377.00/M 
14-78 |SMBJ(Value)CA-FDICT-NDO 1.09 .95 .73 |SMBJ(Value)CA-FDITR-NDO 386.00/M 


9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


SMCJ (J-Bend) 1500 Wat 


Features: • 1500W Peak Pulse Power Dissipation * 5.0V - 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated 
Die Construction • Uni- and Bi-directional versions available * Excellent clamping capability * Fast 


—— 


response time Mechanical Data: * Case: SMC, Transfer molded epoxy “Сазе Material: UL Flammability Lx Lt + ЕН 
Su rface Mou nt TVS Classification Rating 94V-0 * Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 | RA | 152= |= T 262 
UNI-DIRECTIONAL BI-DIRECTIONAL 
(Value)Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vrwm (Volts) Min. Max. @ Vrwm IR (pA) Vrwm (Volts) Min. Max. | Ф Vrwm IR (pA) Vrwm (Volts) Min. Max. | © Vrwm IR (pA) Vrwm (Volts) Min. Мах. | @ Vrwm IR (pA) 
20 24 таз 1000 30 5220 2280 50 5.0 6.40 7.25 1000 24 26.70 30.70 5.0 
65 72 830 500 36 4000 46.00 50 50 DM CU 1090 28 аа aps 20 
75 833 958 100 40% 4440 — 5110 50 Be о 500 і ў а 
8.0 8.89 10.23 50 43* 4780 5490 50 7.5 8.33 9.58 100 33 36.70 42.20 5.0 
8.5 9.44 10.82 20 45 50.00 57.50 5.0 8.0 8.89 10.23 50 36* 40.00 46.00 5.0 
9.0 1000 1150 10 511 56.70 65.20 5.0 8.5 944 10.82 20 40 4440 5110 5.0 
10 11.10 1280 50 54 60.00 69.00 5.0 90 1000 1150 10 43 4780 5490 5.0 
11 1220 1440 50 60 6670 76.70 5.0 10 4140 1280 50 45* 5000 57.50 50 
12 13.30 15.30 5.0 64* 7110 81.80 5.0 11 1220 1440 50 48 5330 6130 50 
13 1440 16.50 50 70 7780 89.50 5.0 4 ў | 51 5670 6520 50 
15* 1670 1920 5.0 75 8330 9580 5.0 12 1330 1530 5.0 54 6000 6900 50 
16 1780 20.50 5.0 78 8670 9970 50 13 1440 16.50 50 58 6440 7460 50 
17 18.90 21.70 5.0 85 94.40 108.20 5.0 14 15.60 17.90 5.0 : : 
18 2000 23.30 50 100 111.00 128.00 5.0 15* 1670 1920 50 70 7780 8950 50 
20* 2220 2550 50 110 12200 140.50 50 16 1780 2050 50 75 8330 9580 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 130 144.00 165.50 5.0 17 1890 21 30 50 78 86.70 99.70 5.0 
24 26.70 30.70 5.0 150 167.00 192.50 5.0 я ` В 85 94.40 108.20 5.0 
26 2890 3320 50 160 178.00 205.00 50 18 2000 2330 5.0 170 18900 21750 50 
28 31.10 35.80 5.0 170 189.00 217.50 5.0 20 22.20 25.50 5.0 
* Denotes available Lead Free/RoHS Compliant values t Only available in Lead Free/RoHS Compliant 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
үөт 5.0-170 SMCJ(Value)ADICT-ND 1.25 .99 76 SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
1500 Watt Uni-Directional 15-64 SMCJ(Value)A-FDICT-NDO 143 124 95 SMCJ(Value)A-FDITR-NDO 505.00/M 
T 5.0- 170 SMCJ(Value)CADICT-ND 1.39 1.10 .84 SMCJ(Value)CADITR-ND 546.00/M 
1800 Watt Bi-Directional 15-45 SMCJ(Value)CA-FDICT-NDO 158 137 1.05 SMCJ(Value)CA-FDITR-ND0 559.00/M 


9 NEW! Lead Free/RoHS Compliant 


1234 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


= (Value) Reverse | Breakdown Max. i - (Value) Reverse | Breakdown Max. 
d Nom. Standoff Voltage Reverse SKP Series Ж Nom. Standoff | Voltage Reverse 
| u Breakdown Voltage |Vgg(V)G Ip | Leakage 5000 Watt Axial TVS Breakdown Voltage |Vgp (V) @ Ip | Leakage 
Voltage Мр (Volts)| Min. Мах. | Ів @ Vp (WA) : < ИЕ Voltage Vp (Volts) Min. Мах. |ң @ Vp (uA) 
" 68 58 845 714 1000.0 When no problems exist, TVS diodes are invisible to the 50 50 640 700 5000.0 
P6KE Series = circuits they're protecting. But when potentially damaging ў ў y ў 4 
A 7.5 64 743 7.88 500.0 м : : 3 6.0 6.0 6.67 7.37 5000.0 
600 Watt Axial TVS 9.1 778 8.65 955 50.0 transients occur, the TVS diodes provide high-speed 10 100 |111 123 15.0 
10 8.55 9.5 10.5 10.0 "clamping" to prevent damage- after which they return to their 15 15.0 167 185 10.0 
Protects sensitive electronics against voltage transients 12 10.2 1140 12.6 5.0 electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes are available 24 24.0 267 295 10.0 
induced by ESD, inductive load switching and lighting. Ideal 13 114 124 137 5.0 in industry-standard packages. Features: • Glass passivated 30 300 |333 368 10.0 
for protection of 1/0 interfaces, Үсс bus and other power 15 12.8 143 15.8 5.0 junction * Low clamping 33 33.0 367 406 10.0 
supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal 16 13.6 152 16.8 5.0 factor * Uni-directional ү? 80j 36 36.0 400 442 10.0 
(Uni-directional only), device code and logo. 18 15.3 171 189 5.0 MNA h 40 40.0 444 491 10.0 
. 20 171 |190 210 50 ang: bE directional 100%: ч 43 430 |478 58 100 
Features: • Glass pas- surge tested • UL listed ! ў ў 5 ў 
sivated junction • Excel- 3.25 24 205 |228 252 5.0 9 254—- |-264 70 700 |770 860 10.0 
i шу (099 — 647 27 231 |257 284 5.0 9.0 
lent clamping capability n Ex 30 256 285 315 50 
. Uni-directional and bi- à Š Б й Voltage Cut Tape T&R 
directional • 100% i ШЕМ а-ы da 242 ЕНЕ att 20 Range (Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
surge tested • UL listed | à ў | Description | Tol.| Зее Chart | Part No. 1 10 100 Part №. 1,000 
Voltage Cut Tape Tape & Reel Unidirectional| 5% 5.0 - 70.0 5KP(ValueJALFCT-ND 3.24 2.92 2.44| 5KP(Value)ALFTR-ND 1216.50 
= Range (Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Bidirectional | 10% 5.0 5KP5.0CLFCT-ND* 3.46 3.12 2.60| 5KP5.0CLFTR-ND* 1039.20 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part №. 000) Bidirectional | 5% | 6.0-700 | 5KP(Value)CALFCT-ND 3.57 3.22 2.68 5KP(Value)CALFTR-ND 1338.00 
Unidirectional | ^ 68-68 — | P6KE(Value)ALFCT-ND — 33 .30 25 | POKE(Value)ALFTR-ND* — 124.50/M “800 piece Tape and Reel RoHS Compliant 
Bidirectional 6.8 - 68 P6KE(Value)CALFCT-ND .37 .34 .28 | P6KE(Value)CALFTR-ND 139.50/М 
*4000 piece Tape and Reel for values 6.8, 15 and 68 RoHS Compliant H Н 
Р ў i SA Series == 500 Watt Axial TVS RoHS Compliant 
1 .5 KE Series = 1 500 Watt Axial TVS Improved 500W TVS diodes that can handle 1.0 watt (Value) Reverse Breakdown Max 
Features: (Value) Reverse | Breakdown Max. Steady state with improved reverse leakage charac- Nom. Standoff Voltage Reverse 
e Glass passivated junction * Low clamping factor Nom. Standoff Voltage Reverse teristics. 100% surge tested. Use for applications | Breakdown Voltage Уан (V) @ Ir Leakage 
* Uni-directional and bi-directional « 100% surge tested Breakdown Voltage | Vgg (/) Іт | Leakage requiring surge protection of sensitive electronic | Voltage Мр (Volts) | Min. Мах. | Ig @ Vp (uA) 
«UL і components. Marking: Cathode band - positive ter- 
mE MED ымы шә [S Uy minal (Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 640 7.00 600.0 
01.016 5.080|94 | 6.8" $8 |645 744] 10000 у), ш 6.0 6.0 667 737 | 6000 
! 7.5 64 | 743 788] 5000 086^ Pal ават 12 12.0 133 147 3.0 
10 8.55 95 105 10.0 { 8 t : 15 15.0 16.7 18.5 3.0 
| ы Б M 25 — 15 12.8 143 158 5.0 I D 16 16.0 17.8 19.7 3.0 
=> ka 30 25.6 285 315 5.0 EM > edd 33 33.0 367 406 3.0 
Voltage Cut Tape Tape & Reel Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Range (Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Range (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 PartNo. 1,500 Description See Chart Part No. 1 10 100 | Рам №. 4,000 
Unidirectional 6.8-30 1.5KE(ValueJALFCT-ND .59 .53 .45 | 1.5KE(Value)ALFTR-ND 220.50/М Unidirectional 5.0 -33 SA(Value)ALFCT-ND 39 .35 .30 |SA(Value)ALFTR-ND* 130.95/М 
Bidirectional 6.8-30 1.5KE(Value)CALFCT-ND .65 .59 .49 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND 243.00/M Bidirectional 6.0 - 33 SA(Value)CALFCT-ND .43 .39 .33 |SA(Value)CALFTR-NDS — 160.50/M 
* 1,200 piece Tape and Reel RoHS Compliant “5000 piece Tape and Reel for values 6.0, 16 and 33 55000 piece Tape and Reel for SATSCALFTR-ND 
i — (Value) Reverse Breakdown Volt. | (Value) Reverse Breakdown Volt. 
SMBJ Series - 600 Watt Surface Mount TVS 5-59 я] Standoff Voltage ^ Vgg(V)G I | Standoff Voltage — Vgg (V) @ I 
Features: pss. H Vp (Volts) Min. Мах. Vp (Volts) Min. Max. 
• Glass passivated junction • Uni-directional and bi-directional • Jedec ER | Cc j 2.44 2.261 5.0 640 725 15 1670 1920 
package designed to meet SM assembly needs * Low lead inductance 2 i 3.81 i 24241 2-74.) | 246 6.0 667 767 18 20.00 23.30 
“100% surge tested P| ë 1.27 6.5 722 830 20 2220 25.50 
Voltage Cut Tape Tape & Reel ue ШЕ 25 e 20 m 
Range (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 10 1140 1280 26 2890 3320 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 42 13.30 15.30 28 3110 3580 
J-Bend Unidirectional 5.0 - 36 SMBJ(Value)ALFCT-ND -36 .33 27 | SMBJ(Value)ALFTR-ND 135.00/M 13 1440 1650 30 33.30 38.30 
J-Bend Bidirectional 5.0 - 36 SMBJ(Value)CALFCT-ND 40 .36 .30 | SMBJ(Value)CALFTR-ND 150.00/M 14 15.60 17.90 33 36.70 42.20 
RoHS Compliant 36 40.00 46.00 
Thyristo rs - Reverse Standoff | Maximum Breakover PeakPulse | Minimum Holding | Digi-Key Price Each Littelfuse 
й Fig. | Package Voltage (Vg) Voltage (Vgo)@lgo Current (A) Current (IH) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Si BOD™ 25 40 100 150 CR0602AA-ND 1.33 1.18 1.07 .89 | CR0602AA 
1A TO-220 25 40 150 150 CR0602AB-ND 1.47 1.31 1.18 .98 | CR0602AB 
Littelfuse Thyristor Suppression Devices (SiBOD™ Avalanche 25 40 200 150 CR0602AC-ND 1.63 145 131 1.09 | CRO602AC 
i i i 65 95 100 150 CR1602AA-ND 1.33 1.18 1.07 .89 | CR1602AA 
Devices) otor the highest quality and:periormantetor: «s | туң 65 95 150 150 CRI602AB-ND — 147 131 118 98 | CRI602AB 
protection of sensitive telecommunications circuitry. 65 95 200 150 CR1602AC-ND 163 145 131 109 | CR1602AC 
“ " i | "m 140 180 100 150 CR3002AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CR3002AA 
They "crow-bar" potentially dangerous transients - switching | 44 | 70-220 140 180 150 150 CR3002AB-ND 147 — 131 — 148 — 98 | CR3002AB 
them to ground and dissipating the voltage to zero. This 140 180 200 150 CR3002AC-ND 1.63 145 1.81 1.09 | CR3002AC 
approach handles more energy than TVS diode "clamping". 275 350 100 150 CR6002AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CR6002AA 
1A TO-220 275 350 150 150 CR6002AB-ND 1.47 1.31 148 .98 | CR6002AB 
275 350 200 150 CR6002AC-ND 1.63 145 1.81 1.09 | CR6002AC 
Fig. 1 130 180 50 150 CR1553AA-ND 1.76 157 1.41 1.18 | CR1553AA 
Modifled : 1B | T0-220 130 180 100 150 CR1553AB-ND 203 181 163 136 | CR1553AB 
к 130 180 500 150 CR1553AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | CR1553AC 
200 270 50 150 CR2353AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CR2353AA 
1B TO-220 200 270 100 150 CR2353AB-ND 2.03 1.81 1.63 1.36 | CR2353AB 
200 270 500 150 CR2353AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | CR2353AC 
270 350 100 150 CR3203AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CR3203AA 
1B TO-220 270 350 150 150 CR3203AB-ND 2.03 1.81 1.63 1.36 | CR3203AB 
270 350 200 150 CR3203AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | CR3203AC 
Rev. Standoff | Мах. Breakover | Peak Pulse | Min. Holding | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package | Voltage (VR) | Volt. (VBO)@lBO | Current (A) | Current (Ip) | Part No. 1 10 100 500 | Рам №. 3,000 
140 180 100 150 CR1500SACT-ND 1.05 .84 .63 42 | CR1500SATR-ND 273.00/M 
2 |00-214АА 140 180 150 150 CR1500SBCT-ND 125 1.00 75 -50 | CR1500SBTR-ND 323.70/M 
140 180 200 150 CR1500SCCT-ND 133 1.07 .80 .54 | CR1500SCTR-ND 345.80/M 
190 260 100 150 CR2300SACT-ND 1.05 .84 63 42 | CR2300SATR-ND 273.00/М 
2 |00-214АА 190 260 150 150 CR2300SBCT-ND 125 1.00 75 .50 | CR2300SBTR-ND 323.70/M 
190 260 200 150 CR2300SCCT-ND 133 1.07 .80 .54 | CR2300SCTR-ND 345.80/M 
25 40 100 150 CRO300SACT-ND 1.05 84 63 42 |= — 
2 |00-214АА 28 40 150 150 CR0300SBCT-ND 125 1.00 75 .50 | CR0300SBTR-ND 323.70/M 
25 40 200 150 CR0300SCCT-ND 133 1⁄0 .80 .54 | CRO300SCTR-ND 345.80/M 
320 400 100 150 CR3500SACT-ND — 1.05 484 63 42 |CR3500SATR-ND 273.00/M 
2 |00-214АА 320 400 150 150 CR3500SBCT-ND 125 1.00 75 50 | CR3500SBTR-ND 323.70/М 
320 400 200 150 CR3500SCCT-ND 133 107 .80 .54 | CR3500SCTR-ND 345.80/M 
58 77 100 150 CR0640SACT-ND 1.05 .84 .63 .42 | CR0640SATR-ND 273.00/M 
2 |00-214АА 58 77 150 150 CR0640SBCT-ND 125 1.00 75 -50 | CR0640SBTR-ND 323.70/M 
58 77 200 150 CR0640SCCT-ND 133 1.07 .80 .54 | CRO640SCTR-ND 345.80/M 
65 88 100 150 CRO720SACT-ND 1.05 84 63 .42 | CRO720SATR-ND 273.00/M 
2 |00-214АА 65 88 150 150 CRO720SBCT-ND 125 1.00 75 50 | CR0720SBTR-ND 323.70/М 
65 88 200 150 CR0720SCCT-ND 133 1.07 .80 .54 | CRO720SCTR-ND 345.80/M 
220 300 100 150 CR2600SACT-ND 1.05 84 63 42 |= — 
2 |00-214АА 220 300 150 150 CR2600SBCT-ND 125 1.00 75 50 | CR2600SBTR-ND 323.70/M 
220 300 200 150 CR2600SCCT-ND 133 1.07 .80 .54 | CR2600SCTR-ND 345.80/M 
275 350 100 150 CR3100SACT-ND 105 44 63 42 |— = 
2 |00-214АА 275 350 150 150 CR3100SBCT-ND 125 1.00 75 50 | CR3100SBTR-ND 323.70/М 
275 350 200 150 CR3100SCCT-ND 133 1.07 .80 .54 | CR3100SCTR-ND 345.80/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1235 


ON Semiconductor " 


Surface Mount 


ON Semiconductor's standard TVS comprise the largest inventoried line in the industry. Continuous 
development of improved manufacturing techniques have resulted in computerized diffusion and test, as well 
as critical process controls learned from surface-sensitive MOS fabrication. The resulting higher yields have 
lowered the factory costs. 

Specifications: 

SOT-23: • Allows either two separate unidirectional configurations or a single bidirectional configuration 
* Maximum clamping voltage @ peak pulse current * Flammability rating UL 94V-O POWERMITE®: • Peak 


POWERMITE® Cathode 


Transient Voltage Suppressors 


power: 200W @ 1ms * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low leakage * Response time is 
typically < 1ns * Integral heat sink/locking tabs * Full metallic bottom eliminates flux entrapment * Cathode 
indicated by polarity band * Pb-Free package SMA: * Peak power: 400W Ф 1ms * Response time is typically 
«ins 

Mechanical Characteristics: 

* Case: Void-free, transfer molded, thermosetting plastic case * Finish: Corrosion resistant finish, easily 
solderable * Maximum case temperature for soldering purposes: 260°С for 10 seconds 


SOD-123FL Dimensions in mm 


Cathode 


_ | 


|= 290 — 
3.80 


Breakdown Voltage вв: VnwM Minimum Ів Ф VRWM Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel * 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (uA) Part No. 10 100 250 Size Pricing 
24 5.32 5.6 5.88 3 5 MMBZ5V6ALT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
24 5.89 62 6.51 3 0.5 MMBZ6V2ALT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
24 6.46 6.8 7.14 4.5 0.5 MMBZ6V8ALT10SCT-ND 240 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
807-93 40 14.25 15 15.75 12 .05 MMBZ15VALT10SCT-ND 240 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
3 40 14.3 15 15.8 12.8 4 MMBZ15VDLT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
40 19.00 20 21.00 17 .05 MMBZ20VALT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
40 25.65 27 28.35 22 .05 MMBZ27VCLT10SCT-ND 240 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
40 31.35 33 34.65 26 .05 MMBZ33VALT10SCT-ND 2.10 13.65 23.63 3,000 49.00/M 
175 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT10SCT-ND 3.36 25.20 50.40 3,000 143.00/M 
POWERMITE 200 6.4 6.7 7.0 5 800 1PMT5.0AT10SCT-ND 4.20 30.24 56.70 3,000 143.00/M 
200 17.8 18.75 19.7 16 5.0 1PMT16AT10SCT-ND 4.20 30.24 56.70 3,000 143.00/M 
200 6.4 6.7 7.0 5 400 SMF5.0AT10SCT-ND 7.20 54.00 115.00 3,000 285.00/M 
SOD-123FL 200 17.8 18.75 19.7 16 1.0 SMF16AT10SCT-ND 540 40.50 86.25 3,000 214.00/M 
200 36.7 38.7 40.6 33 1.0 SMF33AT10SCT-ND 5.40 40.50 86.25 3,000 214.00/M 
Uni-Directional 
SMA 400 6.4 6.7 7.0 5 400 1SMAS.0AT30SCT-ND 3.50 25.20 47.25 5,000 112.00/M 
400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT30SCT-ND 7.67 57.51 122.48 5,000 95.00/M 
Bi-Directional 
400 114 11.69 12.27 10 2.5 1SMA10CAT30SCT-ND 3.50 26.28 52.56 5,000 140.00/M 
SMA 400 16.7 17.58 18.46 15 25 1SMA15CAT30SCT-ND 3.50 26.28 52.56 5,000 140.00/M 
400 36.7 38.63 40.56 33 25 1SMA33CAT30SCT-ND 4.38 31.54 59.13 5,000 140.00/M 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Axial 


Specifications: Mini-MOSORB: * Working Peak 
Reverse voltage Range — 5У to 170V * Peak Power 
— 500 Watts Ф 1ms • Low Leakage < 1pA above 8.5V 
* Response Time is Typically < 1ns Surmetic: * Peak 
Power — 600 Watts @ 1тѕ “ Low Leakage <5рА 
above 10V * Response Time is Typically <5рА 1ns 


Mechanical Characteristics: 

* Case: Thermosetting plastic 

* Finish: Corrosion resistant 

* Polarity: Cathode indicated by polarity band 
* Mounting Position: Any 


Mini-MOSORB 


Dimensions in mm 


03.68 і 


Зигтейс 


1.09 | 
4 


31.75 


Breakdown Voltage VRWM Ig e т 
Ver Minimum VRWM Digi-Key Pricing Tape and Reel 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (НА) Part No. 1 100 250 Size Pricing 
Uni-Directional 
6.4 6.7 7 5 600 SA5.0A0S-ND 53 4.09 29.41 — — — 
6.67 7.02 7.37 6 600 SA6.0A0S-ND 53 4.09 29.41 — — — 
11.1 11:7: 12.3 10 1 SA10A0S-ND 53 4.09 29.41 — — - 
ін 13.3 14 14.7 12 1 SA12A0S-ND 53 4.09 29.41 = = = 
Min-MOSORB | 500 | 144 1515 — 159 13 1 SA13A0S-ND 53 409 2941 = НЕ = 
16.7 17.6 18.5 15 1 SA15A0S-ND 53 4.09 29.41 — — - 
26.7 28.1 29.5 24 1 SA24A0S-ND 53 4.09 29.41 — — - 
56.7 59.7 62.7 51 1 SA51A0S-ND 53 4.09 29.41 — — — 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 P6KE6.8ARLOSCT-ND = 3.97 28.58 53.60 4,000 135.00/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 P6KE10A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 — - 
114 12 12.6 10.2 5 P6KE12A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 - - 
143 15 15.8 12.8 5 P6KE15A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 — — 
174 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLOSCT-ND = 3.97 28.58 53.60 4,000 135.00/M 
19 20 21 17.1 5 P6KE20A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 — - 
5 ti 600 22.8 24 252 20.5 5 P6KE24A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 — = 
ume 25.7 27 28.4 23.1 5 Р6КЕ27А05-М0 52 3.97 28.58 53.60 - - 
28.5 30 31.5 25.6 5 P6KE30A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 = — 
314 33 347 28.2 5 P6KE33ARLOSCT-ND = 3.97 28.58 53.60 4,000 135.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6KE36ARLOSCT-ND = 3.97 28.58 53.60 4,000 135.00/M 
374 39 4 33.3 5 P6KE39A0S-ND 52 3.97 28.58 53.60 — — 
95 100 105 85.5 5 P6KE100A0S-ND 47 3.74 28.02 56.04 — — 
190 200 210 171 5 P6KE200ARLOSCT-ND = 4.67 33.62 63.05 4,000 140.00/M 


* For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND. 


Overvoltage Transient Suppressor 


Mechanical Characteristics for MR2535L: 

* Case: Epoxy, molded * Weight: 2.5 Grams (approximate) * Finish: All external surfaces corrosion 
resistant and terminal leads are readily solderable * Maximum lead temperature for soldering 
purposes: 350°C 3/8” from case for 10 seconds at 5 Ibs. tension * Polarity: Indicated by diode symbol or 
cathode band * Marking: MR2535L 

Mechanical Characteristics for MR2835SK: 

* Finish: All external surfaces are corrosion resistant • Polarity: Cathode to terminal * Weight: 1.78 
Grams (approximate) * Maximum temperature for soldering purposes: 260°C for 10 seconds using a 
belt furnace * Marking: MR2835S 


Dimensions in mm 


MR2535 


VRWM 10 IFSM Үр Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
(М) (А) (А) (V) Part No. 10 100 250 Part No. Size Pricing 
20 6 600 14 MR2535LRLOSCT-ND 14.00 117.60 245.00 MR2535LRLOSTR-ND 800 672.00 
23 — 400 14 MR2835SKOSCT-ND 12.54 105.36 219.49 MR2835SKOSTR-ND 500 376.50 


More Product Available 
1236 (тозз) 


Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


7/ Transient Voltage Suppressors Брет, R6, CB429 


Transil™ Series 


Pw Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt STMicroelectronics DO-15 NEW! 
Package (w) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
Bi-Directional 
00-201 1500 380 400 420 342 497-2909-1-ND* 1.65 14.30 110.00 600 298.80 | 1.5KE400CA 
CB429 1500 6.45 6.8 7.14 5.8 497-3751-1-ND* .79 6.30 47.25 600 19440 | 1.5KE6V8A 
D0-15 600 44.7 47 49.4 40.2 497-4288-1-ND NEW! .55 4.25 30.60 6,000 136.00/М | P6KE47CARL 
143 150 158 128 497-4285-1-ND NEW! -50 4.00 30.00 6,000 140.00/М | P6KE150CARL 
13.3 — — 12 497-2996-1-ND .68 5.40 40.50 5,000 203.00/М | SMAJ12CA-TR 
16.7 — — 15 497-2997-1-ND 50 4.00 30.00 5,000 140.00/М | SMAJ15CA-TR 
5МА 400 36.7 — — 33 497-2998-1-ND .65 5.00 36.00 5,000 160.00/М | SMAJ33CA-TR 
44.4 — — 40 497-3718-1-ND 55 4.25 30.60 5,000 136.00/M | SMAJ40CA-TR 
77.8 — -- 70 497-4291-1-ND NEW! -50 4.00 30.00 5,000 140.00M | SMAJ70CA-TR 
— — 35 22 497-3719-1-ND 1.08 7.80 60.00 2,500 342.00/M | SMP100-LC-25 
-- — 15 6 497-3721-1-ND 143 12.35 95.00 2,500 505.00/М | 5МР75-8 
600 - — 15 6 497-3720-1-ND 1.81 11.38 87.50 2,500 466.00/М | SMP100-LC-8 
— — 133 90 497-3722-1-ND .95 7.56 56.70 2,500 299.00/M | SMTPA100 
— — 240 162 497-3723-1-ND .86 6.84 51.30 2,500 271.00/М | 5МТРА180 
— — 360 243 497-3724-1-ND 99 7.92 55.00 2,500 314.00/M | SMTPA270 
SMB 6.45 6.8 7.14 5.8 497-2995-1-ND 55 3.96 29.70 2,500 165.00/М | SM6T6V8CA 
600 143 15 15.8 12.8 497-2994-1-ND .55 4.40 33.00 2,500 165.00/M | SM6T15CA 
20.9 22 23.1 18.8 497-3507-1-ND 1.08 8.64 64.80 2,500 342.00/M | SM6T22CA 
114 — -- 10 497-3000-1-ND .99 7.92 59.40 5,000 297.00/М | SMBJ10CA-TR 
13.3 — — 12 497-3002-1-ND 55 4.25 30.60 2,500 145.00/М | SMBJ12CA-TR 
600 16.7 -- — 15 497-3004-1-ND 55 4.25 30.60 2,500 145.00/М | SMBJ15CA-TR 
36.7 -- — 33 497-3005-1-ND 55 4.25 30.60 2,500 145.00/М | SMBJ33CA-TR 
77.8 — — 70 497-3770-1-ND -50 4.00 30.00 2,500 150.000M | SMBJ70CA-TR 
SMC 1500 20 — = 18 497-4295-1-ND NEW! .90 7.20 54.00 2,500 285.00/М | SMCJ18CA-TR 
8-SOIC A 300 6.51 — — 5.0 497-3407-1-ND 1.98 16.50 138.60 2,500 858.00/M ITA6V1U1RL 
8-SOIC B 150 25 — 30 24 497-2488-1-ND 143 12.35 95.00 2,500 505.00/М | ESDA25B1RL T 
65 — — 5.0 497-3408-1-ND 1.98 16.50 138.60 2,500 858.00/M ITA6V5B1RL 14 
8-S0IC C 300 18 — — 15 497-3405-1-ND 1.98 16.50 138.60 2,500 858.00/M ITA18B1RL .H.os 
25 — — 24 497-2686-5-NDt 1.98 16.50 138.60 — — | ITA25B1 
25 — — 24 497-3406-1-ND 1.98 16.50 138.60 2,500 858.00/M ITA25B1RL 
Flip Chip. 50 142 — 18 12 497-3784-1-ND .68 5.40 40.50 5.000 203.00/M | ESDA14V2-4BF2 
Uni-Directional 
R6 5000 16.6 — — 15 497-4189-1-ND NEW! 2.10 17.50 147.00 1,000 945.00 | BZW50-15RL 
400 532 — — 47.8 497-4188-1-ND МЕ .39 3.00 21.60 6,000 96.00/M | BZW04-48RL 
00-15 600 31.4 33 24.7 28.2 497-4287-1-ND МЕ .50 4.00 30.00 6,000 140.00/М | P6KE33ARL 
237 250 263 213 497-4286-1-ND NEW! -50 4.00 30.00 6,000 140.00/М | P6KE250ARL 
SOT-23 300 6.1 — 72 5.25 497-2930-1-ND 55 4.40 33.00 3,000 165.00/М | ESDA6V1L 
6.4 — — 5.0 497-2999-1-ND .55 3.40 25.50 5,000 136.00/M | SMAJ5.0A-TR 
SMA 400 47.8 — — 43 497-4290-1-ND NEW! 50 4.00 30.00 5,000 140.00/M | SMAJ43A-TR 
64.4 — — 58 497-3508-1-ND .65 5.20 39.00 5,000 182.00/M | SMAJ58A-TR 
111 -- -- 100 497-4289-1-ND NEW! -50 4.00 30.00 5,000 140.00/М | SMAJ100A-TR 
6.7 — — 6.0 497-3006-1-ND .65 5.00 36.00 2,500 170.00/M | SMBJ6.0A-TR 
7.2 — — 6.5 497-3007-1-ND .65 5.00 36.00 2,500 170.00/М | SMBJ6.5A-TR 
13.3 — — 12 497-3001-1-ND .65 5.00 36.00 2,500 170.00/M | SMBJ12A-TR 
16.7 -- — 15 497-3003-1-ND .65 5.00 36.00 2,500 170.00/M | SMBJ15A-TR 
SMB 600 17.8 — — 16 497-4293-1-ND NEW! -50 4.00 30.00 2,500 150.00/М | SMBJ16A-TR 
77.8 — — 70 497-4294-1-ND NEW! .50 4.00 30.00 2,500 150.00/М | SMBJ70A-TR 
171 — — 154 497-4292-1-ND NEW! .50 4.00 30.00 2,500 150.00/М | SMBJ154A-TR 
174 18 18.9 15.3 497-3717-1-ND 55 4.40 33.00 2,500 165.00/М | SM6T18CA 
28.5 30 31.5 25.6 497-3506-1-ND 1.13 9.75 75.00 2,500 399.000M | SM6HT30A 
6.7 — — 6.0 497-4296-1-ND NEW! .90 7.20 54.00 2,500 285.00/М | SMCJ6.0A-TR 
SMC 1500 114 12 12.6 10.2 497-3715-1-ND 1.39 12.03 92.50 2,500 492.00/М | SM15T12A 
374 39 41.0 33.3 497-3716-1-ND .95 7.56 56.70 2,500 299.00/М | SM15T39A 
8-SOICA 200 6.1 — 72 5.0 497-3403-5-NDt 1.24 10.73 82.50 — — | ESDA6V1U1 
200 6.1 — 72 5.0 497-3711-1-ND 1.05 9.10 70.00 2,500 372.000M | ESDA6V1U1RL 
50Т-665 30 61 -- 7.2 3.0 497-3785-1-ND .60 4.80 36.00 3,000 180.00/М | ESDALC6V1P5 
SOT-666IP 30 6.1 — 72 3.0 497-3404-1-ND 52 4.00 28.80 3.000 136.00/М | ESDALC6V1P6 
* For Tape and Box Part Number change 1-ND to 3-ND. t For Tape and Reel Part Number change 1-ND to 2-ND. £ Tube 
NEW! Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package 
VBR @ Ів IRM © VRM Dynamic Уво. Cut Tape Tape and Reel 
Maximum Maximum Maximum IPP е Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics n " 
(М) (m) | (uA) (№ (М) 10/1000) | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. Flip Chip 
35 5 2 32 55 100 497-4093-1-ND 98 8.45 65.00 497-4093-2-ND 346.00/M SMP100LC-35 
65 5 2 55 85 100 497-4096-1-ND 98 8.45 65.00 497-4096-2-ND 346.00/M SMP100LC-65 
90 5 2 81 120 100 497-4097-1-ND .98 8.45 65.00 497-4097-2-ND 346.00/M SMP100LC-90 А1 АЗ C1 СЗ 
120 5 2 108 155 100 497-4087-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4087-2-ND 342.00/M SMP100LC-120 1 1 от 
140 5 2 126 180 100 497-4088-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4088-2-ND 342.00/M SMP100LC-140 
160 5 2 144 205 100 497-4089-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4089-2-ND 342.00/M SMP100LC-160 к X X X 
200 5 2 180 255 100 497-4090-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4090-2-ND 342.00/M SMP100LC-200 
230 5 2 207 295 100 497-4091-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4091-2-ND 342.00/M SMP100LC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4092-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4092-2-ND 342.00/M SMP100LC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4297-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4297-2-ND 342.00/M SMP100LC-320 
360 5 2 325 460 100 497-4094-1-ND .90 7.80 60.00 497-4094-2-ND 319.00/M SMP100LC-360 
400 5 2 360 540 100 497-4095-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4095-2-ND 319.00/M SMP100LC-400 SOT-665 
160 5 2 144 205 100 497-4298-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4298-2-ND 342.00/M SMP100MC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4299-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4299-2-ND 342.00/M SMP100MC-200 
230 5 2 207 295 100 497-4300-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4300-2-ND 342.00/M SMP100MC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4301-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4301-2-ND 342.00/M SMP100MC-270 
270 50 2 243 345 80 497-4302-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4302-2-ND 342.00/M SMP80MC-270 
Transient Voltage Suppressors - SMB Package 
VBR @ In IRM @ VRM Усі Ф Ipp Cut Таре Tape and Reel 
Minimum Maximum 10/1000ys Мах. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics 
(V) (mA) | (uA) (V) (V) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
600 Watts, Bi-Directional 
6.4 10 800 5.0 92 68 497-3145-1-ND .99 7.92 59.40 497-3145-2-ND 314.00/M SMBJ5.0CA-TR 
7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3146-1-ND 99 7.92 59.40 497-3146-2-ND 314.00/M SMBJ6.5CA-TR 
26.7 1 1 24 38.9 16 497-3141-1-ND 55 4.25 30.60 497-3141-2-ND 145.00/M SMBJ24CA-TR 
33.3 1 1 30 48.4 13 497-3142-1-ND 48 3.42 25.65 497-3142-2-ND 143.00/M SMBJ30CA-TR 
644 1 1 58 93.6 67 497-3143-1-ND 55 4.25 30.60 497-3143-2-ND 145.00/M SMBJ58CA-TR 
600 Watts, Uni-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3144-1-ND 55 4.25 30.60 497-3144-2-ND 145.00/M SMBJ5.0A-TR 
20 1 1 18 29.2 21.5 497-3139-1-ND 45 3.60 27.00 497-3139-2-ND 170.00/M SMBJ18A-TR 
26.7 1 1 24 38.9 16 497-3140-1-ND 45 3.60 27.00 497-3140-2-ND 170.00/M SMBJ24A-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1237 


SOT23-6 


Dat Out 


Vcc 


«а 


Rs 


Code 01 
Tolerance 


390 
+10% 


Clk Out 


Transient Voltage Suppressors 
Application Specific TVS 


TIP | 
GATE [2] 
NC B| 
RING Hj 


8-SOIC Wide 


DO-216AA 


«2 


Cut Таре 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package Description Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
QFN 3x3 Programmable TVS for SLIC Protection 497-4233-1-ND NEW! 1.50 1.25 1.05 497-4233-2-ND NEW! 3,000 650.00/М | LCP152DEERL 
8-SOICA | Programmable TVS for SLIC Protection 497-3781-1-ND 1.05 .91 70 497-3781-2-ND 2,500 372.00/M | LCP1521SRL 
8-SOICB | Programmable TVS for SLIC Protection 497-2458-1-ND 1.59 1.33 142 497-2458-2-ND 2,500 689.00/М | LCP1511DRL 
8-SOIC C Overvoltage and Overcurrent Protection for Telecom Line 497-3780-1-ND 2.04 1.70 143 497-3780-2-ND 2,500 884.00/M LCP3121RL 
8-SOIC Wide | Protection IC for Ringing 51105 497-2558-5-NDt 2.70 2.35 145 — — — | LCP02-150B1 
50723-6 EMI Filter and Line Termination for PS/2 Mouse or Keyboard Ports 497-3712-1-ND 1.73 1.50 1.15 497-3712-2-ND 3,000 667.00/M КВМРО15С6 
D0-15 TVS 160V/700V 497-3138-1-ND .90 172 54 497-3138-3-ND * 1,000 310.00 | PKC-136 
D?PAK Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2554-5-№04 2.70 2.25 1.89 — — — | RB040-40G 
Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-3714-1-ND 270 225 1.89 497-3714-2-ND 1,000 1215.00 | RBO40-40G-TR 
Т0220-АВ | Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2550-5-ND+ 2.25 1.88 1.58 — — — | ВВ040-40Т 
00-216АА | Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-3509-1-ND :94 .82 63 497-3509-2-ND 12,000 313.00/M | SMTY18AM 
* Ammo Pack t Tube 
Transient Voltage Suppressors — 
ON Semiconductor" imensions in mm 
600 Watt SMB Surface Mount TVS = 
— 457 — 
Specification Features: е Peak Power — 600 Watts Ф ims * Low Leakage < 5рА above 10V * Re- 241 С 1930 ў 
sponse Time is Typically < 1ns i + і | 5. 
Mechanical Characteristics: е Case: Thermosetting plastic • Finish: Corrosion resistant е Mounting 0.152 — — 2.11 
Position: Any * Bi-Directional: Polarity band will not be indicated * Uni-Directional: Cathode indicated Бу Ver 0.51 А 
polarity band. 
Breakdown Voltage |VRwM | IR @ Cut Tape Tape and Reel Breakdown Voltage | VRWM | IR Ф Cut Tape Tape and Reel 
Ver Min. VgWM | Digi-Key Pricing Pricing* Van Min. |VRwM |Digi-Key Pricing Pricing* 
Min. Nom. Max. | (V) | (uA) | PartNo. 10 100 250 2,500 Min. Nom. Max. | (V) | (0А) |PartNo. 10 100 250 2,500 
600 Watts, Bi-Directional 20.0 21.05 221 18 5 1SMB18AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
105 11 116 94 5 | P6SMB11CATSOSCT-ND 3.69 27.60 5538 138.00/M 209 22 231 18.8 5 P6SMB22AT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
114 11.69 1227 | 10 5 | 1SMB10CAT30SCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/M 222 2335 245 20 5 | 1SMB20AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
114 12 126 | 102 | 5 | P6SMB12CAT3OSCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/M 244 25.65 26.9 22 5 |1SMB22AT3OSCT-ND 2.80 2100 42.00 119.00/M 
133 1400 147 12 5 1SMB12CAT30SCT-ND 3.69 27.69 55.38 138.00/M 257 27 284 23.1 5 P6SMB27AT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
143 15 158 12.8 5 P6SMB15CAT30SCT-ND 3.69 27.60 5538 138.00/M 267 281 295 24 5 1SMB24AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
167 1758 18.5 15 5 | 1SMB15CAT30SCT-ND 3.69 27.69 55.38 138.00/M 285 30 315 | 256 | 5 | P6SMB30AT30SCT-ND 3.04 2217 45.54 129.00/М 
17.8 1874 197 16 5 | 1SMB16CAT30SCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/М 289 304 319 26 5 | 1SMB26AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
200 2106 2241 18 5 | 1SMB18CAT30SCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/M 314 3275 344 28 5 |15МВ28АТ3050Т-М0 2.80 21.00 42.00 119.00/М 
222 2337 245 20 5 1SMB20CAT30SCT-ND 3.69 27.69 55.38 138.00/M 314 33 347 28.2 5 P6SMB33AT30SCT-ND 3.04 2277 4554 129.00/M 
267 2811 29.5 24 5 1SMB24CAT30SCT-ND 3.69 27.69 55.38 138.00/M 33.3 35.05 36.8 30 5 1SMB30AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
314 33 347 28.2 5 P6SMB33CAT30SCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/M 342 36 378 30.8 5 P6SMB36AT3OSCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
33.3 35.06 36.8 30 5 |1SMB3OCAT3OSCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/M 36.7 3865 40.6 33 5 | 1SMB33AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
34.2 36 378 30.8 5 P6SMB36CAT30SCT-ND 3.69 27.60 55.38 138.00/M 371 39 41 33.3 5 P6SMB39AT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
400 4211 442 36 5 | 1SMB36CAT3OSCT-ND 3.69 27.69 5538 138.00/M 400 421 442 36 5 | 1SMB36AT30SCT-ND 2.80 2100 4200 119.00/М 
600 Watts, Uni-Directional 409 43 452 36.8 5 P6SMB43AT30SCT-ND 3.04 22.77 45.54 129.00/M 
640 67 70 50 800 | 1SMB5.0AT30SCT-ND 2.80 2100 42.00 119.00/M 444 4675 491 40 5 1SMB40AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 
645 68 7.14 | 58 | 5 | P6SMB6.8AT3OSCT-ND 304 2277 4554 129.00/M 478 503 528 | 43 | 5 | 1SMB43AT3OSCT-ND 280 2100 4200 119.00/M 
667 702 737 | 60 | 800 | 1SMB6.0AT30SCT-ND 280 2100 4200 | 119.00/M 485 51 536 | 436 | 5  |P6SMBSTATSOSCT-ND 3.04 2217 4554 | 12900/М 
722 76 7.98 | 65 | 500 | 15МВ6.5АТЗОЅСТ-МО 280 2100 4200 | 119.00/M 567 597 627 | 51 | 5 15МВ51АГ3050Т-М0 2.80 2100 4200 | 11900М 
778 819 86 7.0 500 | 1SMB7.0AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 119.00/M 589 62 65.1 53 5 P6SMB62AT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
944 932 104 | 85 | 10 | 15МВ8.5АТЗОСТ-МО 280 2100 42.00 | 119.00/М 644 678 712 | 58 | 5 |15МВ58АТ3050Т-М0 280 2100 4200 | 11900/М 
111 117 123 10 5 1SMB10AT30SCT-ND 2.80 2100 42.00 119.00/M 646 68 714 58.1 5 P6SMB68AT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
124 13 137 | 111 | 5 |P6SMB13AT30SCT-ND 304 2277 4554 129.00/M 667 702 737 | 60 | 5 |15MB60ATSOSCT-ND 280 2100 4200 119.00/M 
133 14 147 | 12 | 5 | 1SMB12AT30SCT-ND 280 2100 42.00 119.00/M 778 819 86 70 | 5 |15МВ70АТ3050Т-М0 280 2100 4200 119.00/M 
143 15 158 12.8 5 P6SMB15AT30SCT-ND 3.04 22.77 45.54 129.00/M 944 992 104 85 5 1SMB85AT30SCT-ND 3.04 2277 45.54 129.00/М 
144 1515 159 | 13 | 5 | 1SMB13AT3OSCT-ND 280 2100 4200 119.00/M 133 140 147 | 120 | 5  1SMBI20ATSOSCT-ND 327 2451 49.02 139.00/M 
152 16 168 | 136 | 5 | P6SMB16AT3OSCT-ND 3.0 27.69 5538 | 138.00/М 143 150 158 | 128 | 5 | P6SMBISOATSOSCT-ND 327 2451 4902 | 13900/М 
167 176 185 15 5 1SMB15AT30SCT-ND 2.80 2100 42.00 119.00/M 152 160 168 136 5 P6SMB160AT30SCT-ND 3.27 24.51 49.02 139.00/M 
111 18 189 | 153 | 5 | P6SMB18AT3OSCT-ND 3.00 27.69 55.38 138.00/M 189 199 209 | 170 | 5 | 1SMBI70ATSOSCT-ND 327 2451 49.02 139.00/M 
178 1875 197 | 16 | 5 [| 1SMBIGAT3OSCT-ND 280 2100 4200 119.00/M 190 200 210 | 171 | 5 | P6SMB200AT3OSCT-ND 327 2451 4902 139.00/M 
19 20 21 | 171 | 5 |Р65МВ20АТ305СТ-М0 804 2277 4554 | 12900М | -ForTape апа Reel Part Number change CT-ND to TR-ND. 


Dimensons in mm 


1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional 


Specification Features: е Peak Power — 1500 W @ 1ms * Low Leakage <5рА Above 10V * Response Time о152 241 0.30 — 
is typically. <1ns al ES 127757 OH = 3.07 
Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Polarity: >. “ | 610 
Cathode indicated by molded polarity notch е Mounting Position: Any | 
Breakdown Voltage VRWM Ig @ Cut Tape Tape and Reel 
Ver Minimum | VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Minimum Nominal Maximum (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
1,500 Watts, Uni-Directional 
6.4 67 7.0 5.0 1000 1SMC5.0AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC5.0AT30STR-ND 225.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 1000 1SMC6.0AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC6.0AT30STR-ND 225.00/M 
13.3 14 147 12 5 15МС12АТЗО5СТ-МО 5.67 42.55 90.62 1SMC12AT30STR-ND 225.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMC15AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC15AT30STR-ND 225.00/M 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC18AT30STR-ND 225.00/M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Transient Voltage Suppressors (cont) 
1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional (Cont.) 


ON Semiconductor " 


Breakdown Voltage VRWM ln e Cut Tape Tape and Reel 
Ver Minimum | VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Minimum Nominal Maximum (v) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC24AT30STR-ND 225.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC26AT30STR-ND 225.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMC28AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC28AT30STR-ND 225.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC33AT30STR-ND 225.00/M 
40 42.1 442 36 5 1SMC36AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC36AT3OSTR-ND 225.00/M 
56.7 59.7 627 51 5 1SMC51AT30SCT-ND 5.67 42.55 90.62 1SMC51AT30STR-ND 225.00/M 
645 6.8 714 5.8 1000 1.5SMC6.8AT30SCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC6.8AT30STR-ND 233.00/M 
143 15 15.8 12.8 5 1.5SMC15AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC15AT30STR-ND 233.00/M 
174 18 18.9 153 5 1.58MC18AT30SCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC18AT30STR-ND 233.00/M 
22.8 24 25.2 20.5 5 1.5SMC24AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC24AT3O0STR-ND 233.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5SMC27AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.58MC27AT30STR-ND 233.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5SMC30AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC30AT30STR-ND 233.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5SMC33AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC33AT3O0STR-ND 233.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5SMC36AT30SCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC36AT30STR-ND 233.00/M 
371 39 41 33.3 5 1.5SMC39AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC39AT3OSTR-ND 233.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT3OSCT-ND 5.88 44.12 93.96 1.5SMC43AT30STR-ND 233.00/M 
1500 Watt Mosorb™ TVS Dimensions in mm 
Specifications: • Maximum clamp voltage @ peak pulse current • Low leakage <5pA above 10V * Response time is typically < 1 ns 95304 1.064 
Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer-model, thermosetting plastic * Finish: All external surfaces are corrosion resistant and leads are = ==] LE. E 
readily solderable * Maximum lead temperature for soldering purposes: 230°C, 1/16" from case for 10 seconds * Polarity: Cathode indicated by 25.40 9.50 25,40 
polarity band * Mounting Position: Any ^ 
Breakdown Voltage VRWM ін e Tape and Reel 
Ува Міп. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Мах. (М) (uA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 1,500 
1,500 Watts, 1.5KE Series 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 1.5KE6.8A0S-ND .74 5.88 44.12 93.96 — — 
143 15 15.8 12.8 5 1.5KE15A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
15.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
174 18 18.9 15.3 5 1.5KE18A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
19 20 21 174 5 1.5KE20A0S-ND .74 5.88 44.12 93.96 -- — 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
28.5 30 315 25.6 5 1.5KE30A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
314 33 347 282 5 1.5KE33A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
342 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL40SCT-ND - 5.59 41.90 89.24 1.5KE36ARL40STR-ND 253.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5KE39ARL40SCT-ND - 5.88 44.12 93.96 1.5KE39ARL40STR-ND 253.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5KE43A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
532 56 58.8 478 5 1.5KESGARL4OSCT-ND — 5.88 44.12 93.96 1.5KES6ARL40STR-ND 253.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
64.6 68 714 58.1 5 1.5KE68A0S-ND 74 5.88 44.12 93.96 — — 
71.3 75 78.8 64.1 5 1.5KE75A0S-ND .74 5.88 44.12 93.96 = — 
190 200 210 171 5 1.5KE200A0S-ND 147 9.36 70.20 149.50 — — 
237 250 263 214 5 1.5KE250A0S-ND 147 9.36 70.20 149.50 - — 
1,500 Watts, JEDEC Series 
6.0 — — 5 300 1N6373RL40SCT-ND — 6.09 45.71 97.35 1N6373RL40STR-ND 262.00/M 
6.0 — — 5 300 ICTE-SRL40SCT-ND - 9.36 70.20 149.50 ICTE-5RL40STR-ND 377.00/M 
6.0 — — 5 300 1N5908RL40SCT-ND — 6.09 45.71 97.35 1N5908RL40STR-ND 262.00/M 
6.45 6.8 744 58 1000 1N6267ARL40SCT-ND — 6.09 45.71 97.35 1N6267ARL40STR-ND 262.00/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
124 13 13.7 114 5 1N6274A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
144 — — 12 2 1N63760S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
143 15 15.8 12.8 5 1N6275A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 - — 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 - — 
174 18 18.9 15.3 5 1N6277A0S-ND .76 6.09 45.71 97.35 — — 
17.6 — — 15 2 1N63770S-ND 76 6.09 45.71 97.35 = — 
25.7 27 284 23.1 5 1№6281А05-М№0 Jü 6.09 45.71 97.35 — — 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL40SCT-ND — 6.09 45.71 97.35 1N6282ARL40STR-ND 262.00/M 
31.4 33 347 28.2 5 1N6283A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 - — 
342 36 37.8 30.8 5 1N6284A0S-ND -76 6.09 45.71 97.35 — — 
371 39 41 33.3 5 1N6285A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
447 47 494 402 5 1N6287A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 = — 
424 — — 36 2 1N63800S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL40SCT-ND — 6.09 45.71 97.35 1N6288ARL40STR-ND 262.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290A0S-ND 76 6.09 45.71 97.35 — — 
86.5 91 95.5 77.8 5 1N6294ARL40SCT-ND — 6.09 45.71 97.35 1N6294ARL40STR-ND 262.00/M 
95 100 105 85.5 5 1N6295A0S-ND 147 9.36 70.20 149.50 -- — 
ESD TVS Dimensions in mm 
Fig.2— Fig.3— 
SOT-353 . SOT-323 


SOD-323 


Breakdown Voltage Van VnwM Min. IR © VRWM Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 

Fig. | Min. Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 3,000 
1 5.32 5.5 5.88 3.0 2.0 MMQASV6T10SCT-ND 2.34 16.81 31.52 MMQASV6T1OSTR-ND 84.00/M 
5.89 6.2 6.51 4.0 0.7 MMQA6V2T10SCT-ND 3.50 25.20 47.25 MMQA6V2T10STR-ND 126.00/M 
2 6.1 6.6 7.2 = 1.0 MSQA6V1WST20SCT-ND 2.63 18.94 35.51 MMQA6V1WST20STR-ND 285.00/M 
3 6.4 6.8 7.2 5.0 .05 DF3A6.8FUT10SCT-ND 3.78 27.99 55.98 DF3A6.8FUT10OSTR-ND 140.00/M 
4A 6.2 — 73 5.0 10 SDO5T10SCT-ND 2.89 20.33 36.96 SDO5T10STR-ND 83.00/M 
13.3 = 15.75 12.0 1.0 SD12T10SCT-ND 3.34 24.01 45.02 SD12T10STR-ND 113.00/M 
4B | 13.3 — — 12.0 1.0 SD12CT1GOSCT-ND NEW! 5.40 40.50 86.25 SD12CT1GOSTR-ND NEW! 214.00/M 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T10SCT-ND 2.50 17.60 32.00 NZL5V6AXV3T10STR-ND 72.00/M 
5 6.46 6.8 744 4.5 1.0 NZL6V8AXV3T10SCT-ND 3.33 23.45 42.64 NZL6V8AXV3T10STR-ND 96.00/M 
7.12 75 7.88 5.0 1.0 NZL7V5AXV3T10SCT-ND 3.00 20.80 37.50 NZL7V5AXV3T10STR-ND 80.00/M 
6 6.2 — 7.3 5.0 10 SM05T10SCT-ND 3.50 25.20 47.25 SM05T10STR-ND 119.00/M 
13.3 — 15.75 12.0 1.0 SM12T10SCT-ND 3.50 25.20 47.25 SM12T10STR-ND 119.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1239 


Dynamic 


V (Bo) V(BO) Breakback Cut Tape А ? 
(№) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Таре & Reelt | STMicroelectronics 
Fig. Min. Max. (V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1 28 36 +3 10 497-3148-1-ND 60 4.80 36.00 | 3,000 | 180.00/M | SMDB3 
2 28 36 +3 5 497-3275-1-ND .55 4.40 33.00 | 2,500 | 165.00/М | TMMDB3 
Pin 1 and 3 must be 3 30 34 +2 9 497-3134-1-ND 45 3.60 27.00 | 5,000 | 126.00/M | DB3TG 


shorted together 


T For Tape and Reel Part Number, change 1-ND to 2-ND 


*M*C*C* Micro Commercial Components SMB Transient Voltage Protection Devices 


TSMBJ is a semiconductor device characterized of having four layers of alternating conductivity: PNPN. Features: 
Because it's of a silicon origin, TSMBJ does not degrade per use. These devices are needed for protection of * Oxide-Glass passivated Junction * Bi-Directional protection in a single device * High Off-State impedance 
sensitive circuits from electrical disturbances caused by lightning and AC power cross conditions. Primary Low On-State voltage * Plastic material has UL flammability classification 94\/-0 


applications are in the telecommunication and data communication circuits. Specifications: • Off-State Leakage Current Ф VDRM: 5 IDRM 
Rated Break- On-State Breakover Holding Tape & DO-214AA 
Repetitive Off- | over рр е Volt. е Сштепі Current Off-State Cut Tape Reel 
State Volt. Volt. | 10/1000иѕ | Т = 10A | !Bo- IBO+ Ін. ін» Сар. CJ | Digi-Key Price Each Pricingf 
VDRM VBo (A) VT mA Min. mA Мах. | mA Min. тА Max.| pF Typ. | Part No. 10 100 1,000 3,000 
58 77 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJO305CO64MSCT-ND 90 72 .54 = 
65 88 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJO305CO72MSCT-ND 90 .72 54 = 
75 98 50 5 50 800 150 800 100 TSMBJO306CMSCT-ND 90 72 54 = 
90 130 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO306CMSCT-ND 90 72 54 = 
120 160 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO309C130MSCT-ND 90 72 554 = 
140 180 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO310CMSCT-ND 90 72 54 - Cathode 
160 220 50 5 50 800 150 800 60 TSMBJO312CMSCT-ND 90 72 .54 - [— 457 [и Band 
190 265 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0316CMSCT-ND 90 72 54 - 
220 300 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJO318CMSCT-ND 90 72 54 = 
275 350 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0322CMSCT-ND 90 72 54 = 
320 400 50 5 50 800 150 800 40 TSMBJ0324CMSCT-ND 90 72 54 == 
58 77 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJOS05COG4MSCT-ND 90 .72 .54 = 
65 88 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJO505CO72MSCT-ND .90 72 54 = 
75 98 80 5 50 800 150 800 140 TSMBJO506CMSCT-ND 90 72 54 = 
90 130 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJ0507CMSCT-ND 90 72 .54 | 360.00/M 
120 160 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJO509C130MSCT-ND 90 72 .54 = 
140 180 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJO510CMSCT-ND 90 72 54 = 
160 220 80 5 50 800 150 800 90 TSMBJO512CMSCT-ND 90 72 54 = 
190 265 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJO516CMSCT-ND 90 72 54 = 
220 300 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJO518CMSCT-ND 90 72 54 = 
275 350 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJO522CMSCT-ND 90 72 54 = 
320 400 80 5 50 800 150 800 60 TSMBJO524CMSCT-ND 90 72 54 = 
58 77 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ1005CO64MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 = 
65 88 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ1005CO72MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 = 
75 98 100 5 50 800 150 800 200 TSMBJ1006CMSCT-ND 175 140 1.05 = 
90 130 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1007CMSCT-ND 175 140 1.05 = Transient Peak 
120 160 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1009C130MSCT-ND 1.75 1.40 1.05 — А 
140 180 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1010CMSCT-ND 1.75 140 1.05 - Кее Threshold 
160 220 100 5 50 800 150 800 120 TSMBJ1012CMSCT-ND 175 140 1.05 = 
Operating Voltage 

220 300 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1018CMSCT-ND 1.75 1.40 1.05 | 700.00/М 
275 350 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1022CMSCT-ND 175 1.40 1.05 | 700.00/М 
320 400 100 5 50 800 150 800 80 TSMBJ1024CMSCT-ND 175 140 1.05 — TSS Clamping 


1 For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


The New Standard in Thyrist А s Preliminary Balanced 
TECCOR. Е попе. ра gk wid Littelfuse Lin e Protector 


General Description: 


Balanced Protector is designed to offer Ipp Ipp Ipp Ірр Ірр ITSM 
customers a surface mount alternative to our Series | 2 x 10ps | 8 x 20us [10 x 160џѕ | 10 x 560ps | 10 x 1000ps | 60Hz | di/dt 
traditional modified TO-220 package. Based on CHIP SET N А А А А А 
а 6-pin SOIC package, Balanced Protector is (A) (A) (A) (A) (A) (A) (Aus) 
built using patented “Y” (US Patent 4,905,119) с 500 400 200 150 100 50 500 
configuration апа аге available іп surge current - 
ratings of up to 500A. 
VpRM Vs Мт 5 Ін Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing 
(V) (м) (м) (тА) (тА) Part Мо. 1 10 100 Part Мо. 1,500 
130 180 8 800 150 P1553UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P1553UCRPTR-ND 2002.00/M 
150 210 8 800 150 P1803UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P1803UCRPTR-ND 2002.00/M 
170 250 8 800 150 P2103UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2103UCRPTR-ND 2002.00/M 
200 270 8 800 150 P2353UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2353UCRPTR-ND 2002.00/M 
230 300 8 800 150 P2703UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2703UCRPTR-ND 2002.00/M 
270 350 8 800 150 P3203UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P3203UCRPTR-ND 2002.00/M 
300 400 8 800 150 P3403UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P3403UCRPTR-ND 2002.00/M 
420 600 8 800 150 P5103UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P5103UCRPTR-ND 2002.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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The New Standard in Thyristors 
for Electronic Equipment 


TECCOR. 


W Littelfuse 


Surge Ratings 


SIDACtor ® Surge Protection 


Product Description: 
SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during hazardous 


transient conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Teccor designs their | Surge Ірр Ірр Ірр Ірр Ірр ITSM 
SIDACtors* with a patented ion implant technology. This technology ensures effective protection within | Rating | 2 x10ps | 8x20ys | 10х 160р5 | 10 x 5605 |10x1000ps | 60Hz | di/dt 
nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple solutions for regulatory requirements such as (Series) (A) (A) (A) (A) (А) (А) (А) 
Bellcore 1089, TIA/EIA-1S-968, ITU-T K.20, ITU-T K.21 апа 0160950. h - V. +y 
Operation: 
In the standby mode, SIDACtors? exhibit a high off-state impedance eliminating excessive leakage | А 150 150 90 50 45 20 500 Vr Урам VS 
currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application of a voltage exceeding 
the switching voltage (Vs), SIDACtors® will crowbar and simulate a short circuit condition until the 8 250 250 150 100 80 30 500 
current flowing through the device is either interrupted or drops below the SIDACtors® holding current C 500 400 200 150 100 50 500 
(IH), once this occurs, SIDACtors* will reset and return to their high off-state impedance. zi 
Fig. A Surge Rating Урам | Vs Vr $ | !H | Digi-Key Price Each 
TO-92 No G Я Fig. | Package | (Series) (\) + (\)+ (V) | (mA) | (mA) | Part No. 1 10 100 500 1,000 
(Isolated) D Arc PEN 25 40 50 | PO300EA-ND .63 56 51 42 37 
Single or. “Dual Chip 58 | 77 P0640EA-ND 35 м 4 37 
65 88 P0720EA-ND .63 .56 .51 42 37 
75 98 P0900EA-ND .63 56 51 42 37 
А 90 130 4 800 | 150 | P1100EA-ND .63 56 51 42 37 
120 160 P1300EA-ND .63 .56 .51 42 37 
140 180 P1500EA-ND .63 .56 .51 42 37 
Modems 20 | 300 P2600EA-ND 63 56 .51 42 37 
АЛ T0-92 275 350 P3100EA-ND .63 .56 51 42 37 
220 300 P2600EB-ND .70 .62 .56 AT 41 
Fig. B B 275 350 4 800 | 150 | P3100EB-ND 70 62 56 AT AL 
TO-220 320 | 400 P3500EB-ND 70 62 56 AT 41 
No-Ground 58 77 P0640EC-ND 81 72 55 54 47 
(isolated) — — 170 | 220 P1800EC-ND п 72 $5 5 ат 
C 220 300 4 800 | 150 | P2600EC-ND .81 72 65 54 AT 
275 350 P3100EC-ND .81 72 65 54 En 
320 400 P3500EC-ND .81 72 .65 54 47 
ві Modified A 220 260 4 800 | 150 P2400AA61-ND 1.37 1.22 1.10 92 80 
T TO-220 270 330 P3000AA61-ND. 1.37 1.22 1.10 .92 .80 
A 25 40 4 800 50 P0602AA-ND* 1.80 1.60 1.44 1.20 1.04 
" 65 95 P1602AB-ND * 227 2.02 1.82 1.52 1.32 
62 Modified B 90 130 4 800 | 150 P2202AB-ND * 2.27 2.02 1.82 1.52 1.32 
Fig. C Fig. 3 ? | 10-220 140 | 180 P3002AB-ND * 227 200 182 152 132 
TO-220 275 | 350 P6002AB-ND* 22 — 200 142 152 132 
(Isolated) — "Balanced" 3 Chip C 25 40 4 800 50 P0602AC-NDT NEW! 2.52 2.24 2.02 1.68 146 
= = 1 To 130 180 P1553AB-NDT 2.97 2.64 2.38 1.98 1.72 
i ] Protected 170 | 250 P2103AB-NDT 2.97 264 238 1.98 172 
1Equipment ні 200 270 P2353AB-NDT 2.97 2.64 2.38 1.98 1.72 
i 2 сз ч В 230 | 30 | 8 | 800 | 150 | p2703AB-NDT 29 264 238 198 172 
£ 270 350 P3203AB-NDT 2.97 2.64 2.38 1.98 1.72 
1 2 3 300 400 P3403AB-NDT 2.97 2.64 2.38 1.98 1.72 
Line Cards, Etc. C 270 350 8 800 | 150 | P3203AC-NDT NEW! 3.29 2.92 2.63 2.19 1.90 
* Off-state capacitance (Co) is measured between Pins 1-2 and 3-2 at 1 MHz with a 2 V bias and is a typical value for AA. Capacitance is approx- 
Fig. D imately 2x the listed value for AB and AC product. 
6 T Between апу 2 pins t VDRM between pins 1-3 = 2 X VDRM pins 1-2, VS between pins 1-3 = 2 X VS pins 1-2 
DO-214AA 
(Isolated) 
Surge Rating VDRM| Vs | Vr | Ís | ін | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T & R Pricing 
Fig. Pkg. | (Series) | (V) | (V) | (V) (mA) (тА) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,500 
25 | 40 50 | PO300SARPCT-ND 1.60 1.28 .96 | PO300SARPTR-ND 416.00/M 
58 | 77 PO640SARPCT-ND 1.60 1.28 .96 | PO640SARPTR-ND 416.00/M 
65 | 88 P0720SARPCT-ND 1.60 1.28 96 | PO720SARPTR-ND 416.00/M 
A 140 | 180 | 4 |800 150 P1500SARPCT-ND 1.60 1.28 96 | P1500SARPTR-ND 416.00/M 
Fig. E 220 | 300 P2600SARPCT-ND 1.60 1.28 96 | P2600SARPTR-ND 416.00/M 
Modified DO-214AA Pin2 275 | 350 P3100SARPCT-ND 152 1220 .92 | P3100SARPTR-ND 395.20/M 
(Isolated) (Ground) 320 | 400 P3500SARPCT-ND NEW! 1.60 1.28 96 | P3500SARPTR-ND NEW!  416.00/M 
D0-214 25 | 40 50 | POSOOSBRPCT-ND NEW! 175 140 1.05 | PO300SBRPTR-ND NEW?! — 455.00/M 
= 0,1 АА B 275 | 350 4 |800 P3100SBRPCT-ND 1.75 1.40 1.05 | P3100SBRPTR-ND 455.00/М 
320 | 400 150 | P3500SBRPCT-ND 1.75 1.40 1.05 | P3500SBRPTR-ND 455.00/М 
220 | 300 P2600SBRPCT-ND 1.75 1.40 1.05 | P2600SBRPTR-ND 455.00/M 
25 | 40 50 | POSOOSCRPCT-ND NEW! 1.95 1.56 1.17 | PO300SCRPTR-ND NEW! 507.00/М 
58 | 77 PO640SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 | POG40SCRPTR-ND 507.00/M 
C 170 |220 | 4 |800 P1800SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 | P1800SCRPTR-ND 507.00/M 
Pin 2 220 | 300 150 | P2600SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 | P2600SCRPTR-ND 507.00/M 
(Ground) 275 | 350 P3100SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 | P3100SCRPTR-ND 507.00/M 
320 | 400 P3500SCRPCT-ND 1.95 1.56 1.17 | P3500SCRPTR-ND 507.00/M 
Battrax Subscriber Line Interface Circuit Protection (SLIC) 
The Вайгах” device is a solid state protection device that can be referenced to either a positive or negative Surge Ratings 
It . The B1100C_ is for a -VREF. Designed usi SCR and an integrated diode, the B1100C. 
бана aaa d 5 conduct at МАЕНА М. E LL = | Digi-Key 1рр2 х10џѕ | Ipp 8x 20ys | 1рр 10x 1605 | |рр10х56Ш | Ірр 10x 1000ys | ITSM вон: | didt 
ша Part Мо. Series (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A/us) 
The PO641S is a unidirectional solid state protection device constructed with a SIDACtor® device and an | B1100C_ A 150 150 90 60 50 20 500 
integrated diode. Used to protect SLIC IC's from being damaged during transient voltage activity. They с 500 400 200 150 100 50 500 
help line cards meet various regulatory requirements including: 681089, ITU К.20, К.21 and K45, IEC | P0641S_ A 150 150 90 50 45 20 500 
60950 and TIA/EIA-15-968. C 500 400 200 150 100 50 500 
VpRM Vs Vr | Vr рам! !вт | $ |!т | Ін | Со | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package (V) (V) (V) | (М) | (mA) | (mA) | (mA) | (A) | (mA) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 2,500 
SLIC Battrax Protection 
= B1100CARPCT-ND 240 1.68 1.26 84 B1100CARPTR-ND 546.00/M 
ES | Modified DO-214AA | |VREFH-1.2V] [вем | 4 | — 5 | 100 | — |22 100 | 50 gen y 360 288 216 144 | BI100CCRPTR-ND 936.00/M 
SLIC Protection 
P0641SARPCT-ND 1.70 1.36 1.02 .68 P0641SARPTR-ND 442.00/M 
04 Зо 58 Ш Es й — |800 |1120 | 70 P0641SCRPCT-ND 240 1.68 1.26 .84 P0641SCRPTR-ND 546.00/M 
i @ H .123 
TeleLink® SMD Fuse - 0461 Series A б e = 
The TeleLink° Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer the ultimate in circuit protection while « LS Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Pricing 
meeting the necessary surge requirements of the telecommunications industry. When used in conjunction with the “397 С Part Мо. 1 10 100 | PartNo. 2,500 
SIDACtor* they provide a complete regulatory compliant solution for standards such as Telcordia GR-1089-Core, TIA/EIA- (10.10) <<» 
968-А, UL60950. Specifications: Interrupting Values * Voltage Rating: 250V * Current Rating: 1.25A Surge Ratings: 123 F1250TRPCT-ND 229 183 1.38 | F1250TRPTR-ND 594.10/M 
e 100A, 10 х 1000ys and 500A, 2 x 10us * Designed specifically for telecommunications equipment, RoHS compliant (3.12) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1241 


әнін. SMD NTC Thermistors Dimensions 
puo (mm) 0402 0603 0805 
- Features: * Excellent solderability and high stability in environment * Long time aging A 1.0 1.6 2.0 
Murata Electronics stability * High accuracy in resistance and B-constant * Reflow soldering possible * Lead B 0.5 0.8 1.25 
is not contained in the product * Operating Temperature Range -40°C to 125°C c 0.25 0.6 0.7 
Max. Rated Typical 
B-Constant | Toler- Operating Electric Dissipation 
Resistance | (25-50°С) ence | Current (25°C); Power (25°C) | Constant (25°C) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(25°C) Q (K) (@25°C) (mA) (mW) (mW/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0402 Series 
22 3100 + 3% +5% 6.70 100 1 490-2408-1-ND .16 15 12 490-2408-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XC220J03RC 
33 3100 + 3% +5% 5.50 100 1 490-2409-1-ND 16 15 42 490-2409-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XC330J03RC 
47 3100 + 3% +5% 4.60 100 1 490-2410-1-ND .16 .15 42 490-2410-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XC470J03RC 
68 3100 + 3% +5% 3.80 100 1 490-2411-1-ND 16 415 42 490-2411-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XC680J03RC 
100 3250 + 3% +5% 3.10 100 1 490-2412-1-ND .16 .15 12 490-2412-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XF101JO3RC 
150 3250 x 3?6 +5% 2.50 100 1 490-2413-1-ND .16 15 42 490-2413-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XF151JO3RC 
220 3500 x 3% +5% 2.10 100 1 490-2415-1-ND 16 15 42 490-2415-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XM221J03RC 
330 3500 + 3% +5% 1.70 100 1 490-2416-1-ND 16 15 42 490-2416-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XM331J03RC 
470 3650 + 3% +5% 1.40 100 1 490-2419-1-ND .16 .15 42 490-2419-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XQ471J03RC 
680 3650 + 3% +5% 1.20 100 1 490-2420-1-ND .16 .15 42 490-2420-2-ND 10,000 58.43/М NCP15XQ681J03RC 
1.0K 3650 + 3% +5% 1.00 100 1 490-2418-1-ND 16 15 42 490-2418-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XQ102J03RC 
1.5K 3950 + 3% +5% 0.81 100 1 490-2421-1-ND 16 15 42 490-2421-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XW152J03RC 
2.2K 3950 + 3% +5% 0.67 100 1 490-2423-1-ND 16 15 42 490-2423-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XW222J03RC 
3.3K 3950 + 3% +5% 0.55 100 1 490-2425-1-ND 16 15 42 490-2425-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XW332J03RC 
4.7K 3500 + 3% +5% 0.46 100 1 490-2417-1-ND 14 13 -10 490-2417-2-ND 10,000 51.59/M NCP15XM472J03RC 
6.8K 3950 + 3% +5% 0.38 100 1 490-2426-1-ND 16 15 42 490-2426-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XW682J03RC 
10K 3380 + 3% +5% 0.31 100 1 490-2414-1-ND .14 .13 ло 490-2414-2-ND 10,000 51.59/M NCP15XH103J03RC 
15K 3950 + 3% +5% 0.25 100 1 490-2422-1-ND .16 .15 42 490-2422-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XW153J03RC 
22K 3950 + 3% +5% 0.21 100 1 490-2424-1-ND 16 15 42 490-2424-2-ND 10,000 58.43/M NCP15XW223J03RC 
33K 4050 + 3% +5% 0.17 100 1 490-2401-1-ND .16 .15 12 490-2401-2-ND 10,000 58.43/M NCP15WB333J03RC 
47K 4050 + 3% +5% 0.14 100 1 490-2402-1-ND ла .13 ло 490-2402-2-ND 10,000 51.59/M NCP15WB473J03RC 
68K 4150 + 3% +5% 0.12 100 1 490-2403-1-ND 16 15 42 490-2403-2-ND 10,000 58.43/M NCP15WD683JO3RC 
100K 4250 x 3% +5% 0.10 100 1 490-2404-1-ND ла .13 ло 490-2404-2-ND 10,000 51.59/M NCP15WF104J03RC 
150K 4500 + 3% +5% 0.08 100 1 490-2405-1-ND 16 15 42 490-2405-2-ND 10,000 58.43/M NCP15WM154J03RC. 
220K 4500 + 3% +5% 0.06 100 1 490-2406-1-ND 16 15 412 490-2406-2-ND 10,000 58.43/M NCP15WM224J03RC 
470K 4500 + 3% +5% 0.04 100 1 490-2407-1-ND -16 415. 42 490-2407-2-ND 10,000 58.43/М NCP15WM474J03RC 
0603 Series 
100 3250 + 3?6 +5% 3.10 100 1 490-2434-1-ND 18 16 43 490-2434-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XF101J03RB 
150 3250 + 3% +5% 2.50 100 1 490-2435-1-ND .18 16 43 490-2435-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XF151J03RB 
220 3500 + 3% +5% 2.10 100 1 490-2437-1-ND .18 .16 .13 490-2437-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XM221J03RB 
330 3500 + 3% +5% 1.70 100 1 490-2438-1-ND .18 16 13 490-2438-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XM331J03RB 
470 3650 + 3% +5% 1.40 100 1 490-2441-1-ND -18 -16 13 490-2441-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XQ471J03RB 
680 3650 + 3% +5% 1.2 100 1 490-2442-1-ND .18 16 13 490-2442-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XQ681J03RB 
1.0K 3650 + 3% +5% 1.00 100 1 490-2440-1-ND .18 .16 .13 490-2440-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XQ102J03RB 
1.5K 3950 + 3% +5% 0.81 100 1 490-2443-1-ND .18 .16 .13 490-2443-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XW152J03RB 
2.2K 3950 + 3% +5% 0.67 100 1 490-2445-1-ND 18 16 13 490-2445-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XW222J03RB 
3.3K 3950 + 3% +5% 0.55 100 1 490-2447-1-ND .18 16 -13 490-2447-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XW332J03RB 
4.7K 3500 + 3% +5% 0.46 100 1 490-2439-1-ND .16 15 42 490-2439-2-ND 4,000 61.35/M NCP18XM472J03RB 
6.8K 3950 + 3% +5% 0.38 100 1 490-2448-1-ND 18 16 43 490-2448-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XW682J03RB 
10K 3380 + 3% +5% 0.31 100 1 490-2436-1-ND 16 15 42 490-2436-2-ND 4,000 61.35/M NCP18XH103J03RB 
15K 3950 + 3% +5% 0.25 100 1 490-2444-1-ND 18 16 .13 490-2444-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XW153J03RB 
22K 3950 + 3% +5% 0.21 100 1 490-2446-1-ND .18 .16 13 490-2446-2-ND 4,000 68.70/M NCP18XW223J03RB 
33K 4050 + 3% +5% 0.17 100 1 490-2427-1-ND .18 16 13 490-2427-2-ND 4,000 68.70/M NCP18WB333J03RB 
47K 4050 + 3% +5% 0.14 100 1 490-2428-1-ND 16 15 42 490-2428-2-ND 4,000 61.35/M NCP18WB473J03RB 
68K 4150 + 3% +5% 0.12 100 1 490-2429-1-ND .18 16 13 490-2429-2-ND 4,000 68.70/M NCP18WD683J03RB 
100K 4250 + 3% +5% 0.10 100 1 490-2430-1-ND 16 15 42 490-2430-2-ND 4,000 61.35/M NCP18WF104J03RB 
150K 4500 + 3% +5% 0.08 100 1 490-2431-1-ND -18 -16 -13 490-2431-2-ND 4,000 68.70/M NCP18WM154J03RB 
220K 4500 + 3% +5% 0.06 100 1 490-2432-1-ND .18 16 БЕ) 490-2432-2-ND 4,000 68.70/M NCP18WM224J03RB 
470K 4500 + 3% +5% 0.04 100 1 490-2433-1-ND -18 -16 43 490-2433-2-ND 4,000 68.70/M NCP18WM474JO3RB 
0805 Series 
220 3500 x 3% +5% 3.00 200 2 490-2452-1-ND .22 .20 .16 490-2452-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XM221J03RA 
470 3650 + 3% +5% 2.00 200 2 490-2455-1-ND .22 .20 .16 490-2455-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XQ471J03RA 
1.0K 3650 + 3% +5% 1.40 200 2 490-2454-1-ND .22 .20 .16 490-2454-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XQ102J03RA 
2.2K 3950 + 3% +5% 0.90 200 2 490-2458-1-ND .22 .20 .16 490-2458-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XW222J03RA 
4.7K 3500 + 3% +5% 0.65 200 2 490-2453-1-ND .22 .20 -16 490-2453-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XM472J03RA 
10K 3900 + 3% +5% 0.44 200 2 490-2456-1-ND .22 .20 .16 490-2456-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XV103J03RA 
15K 3950 + 3% +5% 0.36 200 2 490-2457-1-ND .22 .20 .16 490-2457-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XW153J03RA 
22K 3950 + 3% +5% 0.30 200 2 490-2459-1-ND .22 .20 .16 490-2459-2-ND 4,000 82.95/M NCP21XW223J03RA 
33K 4050 + 3% +5% 0.24 200 2 490-2449-1-ND .22 .20 .16 490-2449-2-ND 4,000 82.95/M NCP21WB333J03RA 
47K 4050 + 3% +5% 0.20 200 2 490-2450-1-ND .22 .20 .16 490-2450-2-ND 4,000 82.95/M NCP21WB473J03RA 
100K 4250 + 3% +5% 0.14 200 2 490-2451-1-ND .22 .20 16 490-2451-2-ND 4,000 82.95/M NCP21WF104J03RA 


БГ: Surface Mount МТС Chip Thermistors 


H Dimensions (mm) 
<> 
: - i (0603 and 0805 Size) К Li Size T T L4 
Size 0603 and 0805 chip thermistors have a negative temperature coefficient and nickel barrier contacts. The 
device has no marking. Ж T Code L1 w Min. | Мах. | L2andl3 | Min. 
Applications: * Temperature compensation, sensing and protection in: battery chargers, consumer 122 
equipment, and office equipment ЕУ А [162015 | 0.8+0.15 | 05 | 10 0.2 0.4 
Features: * High accuracy over wide ranges of operating temperature (-40°C to 150°C) * Suitable for wave № «М В 2.0 +0.2 1.25 +0.2 0.5 1.25 0.5 +0.25 0.5 
or reflow soldering * High sensitivity * Taped on reel 
Cut Tape Tape & Reel 
Size Res. Tol. B Value/B Tolerance Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Code @ 25°C @ 25°C @ B25/85 al 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
0603 Size 
4.7kQ +3% 3830K+1% BC1543CT-ND* .57 .50 40 BC1543TR-ND* 213.00/M 2322 615 36472 
10kQ +3% 3590K+1% BC1544CT-ND* 57 .50 40 BC1544TR-ND* 213.00/M 2322 615 36103 
68ко +3% 3985K+1% BC1547CT-ND* .62 .55 43 BC1547TR-ND* 232.20/M 2322 615 36683 
100ко +3% 4090К--1% BC1548CT-ND* .57 .50 40 BC1548TR-ND* 213.00/M 2322 615 36104 
A 4.7kQ +5% 3830K+1% BC1538CT-ND* 44 39 31 BC1538TR-ND* 165.00/M 2322 615 33472 
10kQ +5% 3590K+1% BC1539CT-ND* 44 39 31 BC1539TR-ND* 165.00/M 2322 615 33103 
15кО +5% 3600K+1% BC1540CT-ND* .59 .52 41 BC1540TR-ND* 220.50/M 2322 615 33153 
47kQ. +5% 3960K+1% BC1541CT-ND* .59 .52 41 = = 2322 615 33473 
100к0. +5% 4090K+1% BC1542CT-ND* .59 .52 41 BC1542TR-ND* 220.50/M 2322 615 33104 
0805 Size 
2.2kQ +5% 3680K+3% BC1514CT-ND E .36 29 BC1514TR-ND 153.00/M 2322 615 53222 
4.7kQ +5% 3560K+1% BC1516CT-ND E .36 .29 BC1516TR-ND 153.00/M 2322 615 53472 
10kQ +5% 3620K+1% BC1518CT-ND 41 36 29 BC1518TR-ND 153.00/M 2322 615 53103 
B 15кО +5% 3528K+1% BC1519CT-ND E .36 .29 BC1519TR-ND 153.00/M 2322 615 53153 
22kQ +5% 3930K+1.5% BC1520CT-ND .41 .36 .29 BC1520TR-ND 153.00/M 2322 615 53223 
33kO +5% 3960K+3% BC1521CT-ND E .36 .29 BC1521TR-ND 153.00/M 2322 615 53333 
47kQ. +5% 4090K+1.5% BC1522CT-ND E .36 29 BC1522TR-ND 153.00/M 2322 615 53473 
68kQ. +5% 3740K+3% BC1523CT-ND E .36 29 BC1523TR-ND 153.00/M 2322 615 53683 


* 0603 Size Code A have NiSn terminations. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1242 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IBI... 


Surface Mount NTC Thermistors - SOD80 


High Temperature Sensors 


91.7 
These thermistors have a negative tem- Features: * Small Diameter * Quick response to tem- Applications: • High temperature measurement control: | 
perature coefficient and are mounted in а perature change * High stability over a long life • Wide Domestic appliances, Automotive systems, and Industrial "0.3 0.34 [+ 
glass envelope, without leads and suitable temperature range from -40°C to 300°C • Resistant to process control. — 3.7 —- 
for surface mounting. corrosive atmospheres and harsh environments. 
Res. Cut Tape Tape & Reel 
@ 25°С B Уаше/В Tolerance Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(9) @ B25/85 @ 25°C Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
20k 3977K+1.3% +5% BC1550CT-ND .98 .86 .68 BC1550TR-ND 367.50/M 2322 633 53203 
30k 3977K+1.3% +5% BC1551CT-ND .98 .86 .68 BC1551TR-ND 367.50/M 2322 633 53303 
100k 3977K+1.3% +5% BC1552CT-ND .98 .86 .68 BC1552TR-ND 367.50/М 2322 633 53104 
Leaded NTC Thermistors Fig.1 
Accuracy Line 
These thermistors have a negative temperature " с 
coefficient. Dimensions (mm) = 
Fig. 1 — The device consists of a chip with two B Hy H2 T | 
tinned Ni-leads, and is color coded. Fig. | Max d Max. Max. L M P Max. M 
Fig. 2 — The device consists of a chip with two ПЕ 
tinned solid copper-plated leads. It is gray 1 34 0.4 2.01.0 T T 40.0 +1.5 | 2.54 3.0 
lacquered and Coley. coded, Dut nos insulated: 2 [3.3=+0.5 | 0.6 +0.06 | 2.021.0| 60 | 240215; — 2.54 | зо 
Applications: Temperature sensing and control. 
Res. Tol. B Value/B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each BC Components 
Fig. 8 25%С @ 25%С 8 В25/85 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
токо +1% 3977К+0.75% Blue Blue — = BC1489-ND 1.81 1.63 1.29 2322 640 55103 
1 100kQ +1% 4190K+1.5% Brown Brown = = BC1490-ND 1.91 1.72 1.36 2322 640 55104 
токо +2% 3977К+0.75% Blue Blue — = BC1486-ND 1.09 .98 .78 2322 640 54103 
47kQ. +2% 4090K+1.5% Black Black = = BC1487-ND 1.09 .98 78 2322 640 54473 
2.7kQ +3% 3977K+0.75% Red Violet Red Orange BC1480-ND .68 .62 49 2322 640 66272 
4.7kQ +3% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Orange BC1481-ND .68 .62 49 2322 640 66472 
10kQ +3% 3977K+0.75% Brown Black Orange Orange BC1482-ND .68 62 49 2322 640 66103 
2 47kQ. +3% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Orange BC1483-ND 49 44 35 2322 640 66473 
100ко +3% 4190К+1.5% Brown Black Yellow Orange BC1484-ND .68 .62 49 2322 640 66104 
470ко +3% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Orange BC1485-ND .69 .62 49 2322 640 66474 
1.0kQ +5% 3528K+0.5% Brown Black Red Gold BC1463-ND 57 .52 41 2322 640 63102 
1.5kQ +5% 3528K+0.5% Brown Green Red Gold BC1464-ND 57 52 41 2322 640 63152 
2.0kQ +5% 3528K+0.5% Red Black Red Gold BC1465-ND 57 52 41 2322 640 63202 
2.2kQ +5% 3977K+0.75% Red Red Red Gold BC1466-ND 57 .52 41 2322 640 63222 
3.3kQ +5% 3977K+0.75% Orange Orange Red Gold BC1467-ND 57 52 41 2322 640 63332 
4.7kQ +5% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Gold BC1468-ND .57 52 41 2322 640 63472 
6.8kQ +5% 3977K+0.75% Blue Gray Red Gold BC1469-ND .57 52 41 2322 640 63682 
10kQ +5% 3977K+0.75% Brown Black Orange Gold BC1470-ND .57 52 41 2322 640 63103 
2 15КО +5% 3740K+2% Brown Green Orange Gold BC1471-ND .57 52 41 2322 640 63153 
22ко +5% 3740K+2% Red Red Orange Gold BC1472-ND .57 52 41 2322 640 63223 
33kQ. +5% 4090K+1.5% Orange Orange Orange Gold BC1473-ND .57 .52 41 2322 640 63333 
47КО +5% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Gold BC1474-ND .57 .52 41 2322 640 63473 
68ко +5% 4190K+1.5% Blue Gray Orange Gold BC1475-ND .57 .52 41 2322 640 63683 
100kQ. +5% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Gold BC1476-ND .57 .52 41 2322 640 63104 
220ко +5% 4370K+2.5% Red Red Yellow Gold BC1478-ND .57 .52 41 2322 640 63224 
470kQ. +5% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Gold BC1479-ND 57 52 41 2322 640 63474 
Leaded МТС Thermistors - SOD27 High Temperature Sensors 
These thermistors have a negative temperature coefficient and are mounted in a glass envelope, with tinned copper-clad iron leads. 
1.85 0.56 
Res. B Value/B Tolerance Tol. Digi-Key Price Each BC Components = un 
@ 25%С @ B25/85 @ 25%С Part No. 1 10 100 Part No. І ]— 
= 
токо 3977К+1.3% +5% BC1491-ND 98 89 70 2322 633 83103 25.4 4.25 25.4 
зоко 3977K+1.3% +5% BC1493-ND .98 89 70 2322 633 83303 
100kQ 3977K+1.3% +5% BC1494-ND .98 .89 70 2322 633 83104 
. 4.0 
Leaded NTC Thermistors [302 1251 
1 +0.2 
Molded Range 4.4 
30.2 
These thermistors have а negative temperature coefficient. The device consists of a molded chip with two tin-plated nickel leads. Dimensions in mm | 


Res. B Value/B Tolerance Digi-Key Price Each BC Components 
@ 25°C @ B25/85 Part No. 1 10 100 Part No. 
2.7kQ 3977К+0.75% BC1495-ND 1.42 1.28 1.01 2322 641 66272 
12kQ 3740K+2.0% BC1496-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66123 
470kQ. 4570K+1.5% BC1499-ND 1.42 1.28 1.01 2322 641 66474 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1243 


Panasonic Panasonic NTC Thermistors 
Multilayer Chip NTC Thermistors (ERTJ) 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface 
mountings featuring the miniature sizes of "0201", “0402” and "0603" type 
(EIA) with highly reliable multilayer and monolithic structure. 


FEATURES: 
* Highly reliable multilayer/monolithic structure 


* Superior heat resistance to reflow soldering and excellent solderability 
thanks to the unique external electrodes of three metallic layers 


* Operating Temperature Range: -40°C - 125°С 


1 and 2: Significant digit; 3: Multiplier 


Uses standard resistance color codes. 


* Resistance to Soldering Heat: 270°C-3s, 260°C-10s Size Code Dimensions (mm) 
* Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy,1.6t): 0201 Series: (EIA) w 17 fem 
approximately 1mw/°C, 0402 Series: approximately 2mw/^C and 0603 Se- 0201 Й 030 020 0.15 
гіев: approximately 3mw/°C 0402 ii 0.50 050 025 
* Rated Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 33 mW, 0402 Series: 66 0603 0.80 0.80 030 
mW and 0603 Series: 100 mW 
Zero- 
Power |Resis- Cut Tape - 
Resist. | tance B Value Digi-Key Price Each Tape & Reel’ Panasonic FEATURES: 
(at 25°C)| Tol. B25/50 B25/85 Part No. 1 10 100 500 | Size Pricing | Part No. * Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
2401 * Wide selection of temperature coefficient (constant B) 
ко | 5% | 4500К+2% | (4450К) |P12020CT-ND 109 83  .62 44 |15,000 |342.00/M | ERT-JZET202J : E 
ЗКО | +5% | 4500К+2% | (4450K) | P12021CT-ND 109 .83  .62 44 |15,000 | 342.00/М | ERT-JZET302J * Excellent electrical and thermal stability 
4.7kQ | +5% | 4500К+2% - P12805CT-ND 45 34 26 119 |15,000 | 141.00/M | ERT-JZET472J « Golor codad to indicate resistance value @ 25°C 
10KO | +5% - 3435K+2% | P12358CT-ND 42 37 29 24 | 15,000 | 142.00/М | ERT-JZEG103JA 
4ТКО | +5% | 4050K+3% - P12359CT-ND 42 37 29 24 |15,000 | 142.00/М | ERT-JZEP473J SPECIFICATIONS: 
100КО | +5% | 4700K+2% - P12360CT-ND 42 37 29 24 |15,000 | 142.00/М | ERT-JZEV104J : 
0402 Maximum Watt Rating: (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nominal Time 
Constant (second): PNT100-123 — 20; PNT124-138 - 27. 
220 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10557CT-ND 37 зз 26 21 |10,000|123.89/M | ERT-J0EA220J 
380 | 5% | 2750K+3% | (2700K) | P10558CT-ND 37 33 26 21 |10,000 | 123.89/М | ERT-JOEA330J APPUCATIONS: 
400 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10559CT-ND 37 33 26 21 |10,000 | 123.89/М | ERT-JOEA400J Hd 
470 | +5% | 2750К%3% | (2700K) | P10560CT-ND 37 33 276 21 |10,000 | 123.89/М | ERT-J0EA470J * For measuring equipment: thermometer, wind gauge, liquid level gauge, tempera- 
68O | +5% | 2800K+3% | (2700K) | P10561CT-ND 37 433 26 21 [10,000 | 123.89/М | ERT-JOEAG80J ture controller 
1000 | +5% | 2800К+3% | (2750K) | P10562CT-ND 37 33 26 21 |10,000 | 123.89/M | ERT-JOEA101J , OPER ы А 
1500 | 25% | 2800К+3% | (2750K) | P10563CT-ND 37 33 26 21 10000 | 123.89/M | ERT-JOEA151J För temperature compensation: transistor circuit, measuring equipment 
1kQ +5% | 4500К+3% | (4450K) | P10564CT-ND 31  .28 22 18 | 10,000 | 106.21/М | ERT-JOET102J * For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, com- 
1.560 | +5% | 4500K+3% | (4450К) | P10565CT-ND 31 28 22 48 | 10,000 |106.21/M | ERT-JOET152J munication equipment, AGC, time lag 
20КО | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10566CT-ND 31. 28 22 18 |10,000 | 106.21/M | ERT-JOET202J 
22КО | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10567CT-ND 31 28 22 18 |10,000 |106.21/M | ERT-JOET222J — 
3.00 | +5% | 4500К+3% | (4450K) | P10568CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/М | ERT-JOET302J F Type Dimensions (mm) oD T ! w od 
3.3kQ | +5% | 4500К+3% | (4450K) | P10569CT-ND 31 28 22 18 |10,000 | 106.21/M | ERT-JOET332J | 
4.7kQ | +5% | 4500К+3% | (4450K) | P10570CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 |106.21/M | ERT-J0ET472J PNT100 ~ РМТ123 (02) | 5.0%05 |13405 | 30min. |25=1 04 
3.3kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10571CT-ND. зі 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-JOER332J PNT124 - PNT138 (03 араб || ИИ EISE 
алка | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10572CT-ND 31 28 22 48 |10,000 | 106.21/M | ERT-J0ER472J (03) айыл АН Ша TN es Š 
6.8kO | +5% | 4250К+3% | (4300K) | P10573CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-JOER682J 
10kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10574CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 |106.21/M | ERT-JOER103J Res. | Temp. | Res. 
10kQ | +1% | (3375K) |3435K+1% | P12007CT-ND 56 42 30 22 |10,000 | 147.00/M | ERT-JOEG103FA t | cost | Ratio 
a ase | (85796 36596019. | PI20096T-ND a7 s “е omoes телді | | 52 [950] Res | ОМ mera rus 
9 /o t| /o EX E К Ё А А А ^ [NT 
10kQ | 25% | (3375K) |3435К:1% | P12010CT-ND 44 33 23 17 [10000 | 115.00/M | ERT-JOEG103JA y sers ng шш 0 00 ІШ) UU ort D 
taxa | 25% [зэка т з 28 22 8 | 10000 4062 M (ЕРТАЕВ) 2o | a | 218 —— “е з з зв epe 
+5% +3% - š E K 2 1 Я ^ 
2240 | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10576CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-JOER223J 40 | -3.9 | 248 | PNTIOI-ND 1.06 9 — .61 .38 |ERT-D2FFL400S 
ззко | 45% | 4250К+3% | (4300K) | P10577CT-ND 31 28 22 18 |10,000 | 106.21/M | ERT-JOER333J 75 | -42 | 2.62 | PNTIOZ-ND 1.06 91 61  .38 | ERT-D2FGL750S 
47kQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10578CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-J0EV473J E i 
68kO | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10579CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-JOEV683J 0:39. | 248 ША 06 291 01. 398 ERT DATES 
атко | +5% | 4050K+2% | (4100K) | P11441CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-J0EP473J 100 | -42 | 262 | PNT105-ND 106 .91 61 .38 | ERT-D2FGL101S 
100kQ | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11442CT-ND зі 28 22 18 | 10,000 | 106.21/M | ERT-JOEV104J u { ы 
100КО. | +5% | 4500К+2% — P12986CT-ND NEW! 20 18 44  .12 [10,000 | 68.00/М |ERT-JOET104J 170 |-12 | 262 аша 106 9! 61 35 |ERT-D2FGL171S 
150kQ | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11443CT-ND 31 28 22 18 |10,000 | 106.21/M | ERT-JOEV154J 250 | -3.9 | 2.48 | PNT107-ND 106 .91 .61 38 |ERT-D2FFL2518 
зка | 99 а700као ЕТЕ ІРІ з з 22 ле | T0000 м ТЗ ded ШАЙ Нв 01 з з bees 
© | 5% | 4700K+2% | (475 5CT- A 3 j | | 21 
470kQ | +5% | 4700K+2% | (4750К) | P11446CT-ND 31 28 22 18 | 10,000 | 106.21/М | ERT-JOEV474J 300 | -42 | 262 QENTIOSIND] 1.06 91 61 48 |ЕАТ-02Ғ613015 
0603 350 | -3.9 | 248 | PNTI10-ND 106 91 61 38 |ERT-D2FFL351S 
220 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10531CT-ND 44 3 31 25 | 4000 | 164.10/M | ERT-J1VA220J 600 | -4.5 | 2.83 | PNTI11-ND 1.06 91 61 38 |ERT-D2FGL601S 
380 | 5% | 2750K+3% | (2700K) | P10532CT-ND 44 39 31 25 | 4000 |164.10/M | ERT-J1VA330J воо | 44 | 276 | PNTHZ-ND 1.06 91 61 38 |ERT-D2FGL801S 
400 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10533CT-ND 44 39  .31 25 | 4000 | 164.10/M | ERT-J1VA400J ` : ; ў pei 
470 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10534CT-ND 44 39 31 25 | 4,000 | 164.10/M | ERT-J1VA470J 1,000 | -41 | 2.55 | PNTHIS-ND 1.06 91 61 .38 | ЕНТ-02Ғ011025 
68O | 5% | 2800K+3% | (2750K) | P10535CT-ND 44 39 31 25 | 4,000 |164.10/M | ERT-J1VA680J 1400 | -44 | 276 | РМТ114-МО 106 91 61 38 |ERT-D2FGL1428 
1000 | +5% | 2800К+3% | (2750K) | P10536CT-ND 44 39 31 25 | 4000 |164.10/M | ERT-JIVAT01J 
Ako | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10537CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VT102J 2,000 | -4.5 | 2.83 | PNT115-ND 106 .91 — .61 .38 | ERT-D2FGL202S 
4 EIE аи о е оле маси [хе чє [зенне ioe я ы з чтото 
КО | +5% +3% = 2 3 2 š i А ^ 
220 | +5% | 4500К+3% | (4450K) | P10540CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/М | ERT-J1VT222J 4600 | -4.6 | 290 ШАШЫ 1.06 91 41 38 |ERT-D2FHLAG2S 
3.0kQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10541CT-ND 38 34 27 22 | 4000 |143.66/M | ERT-J1VT302J 8,000 | -46 | 2.90 | PNTH8-ND 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL802S 
3.3kQ | +5% | 4500К+3% | (4450K) | P10542CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VT332J 10000| -48 | 290 | PNTI19-ND 106 91 51 38 |ERT-D2FHLI03S 
4.7kQ | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10543CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VT472J 
3.3kQ | +5% | 4250К+3% | (4300K) | P10544CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VR332J 15,000 | -47 | 2.98 | PNT120-ND 106 .91  .61 .38 |ERT-D2FHL153S 
4.7kQ | +5% | 4250K+3% | (4300К) | P10545CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/М | ERT-J1VR472J 33000| -5.1 | 322 | PNTI21-ND 106 91 61 38 |ERT-D2FHLS33S 
6.8kQ | +5% | 4250К+3% | (4300K) | P10546CT-ND 38 34 27 22 | 4000 |143.66/M | ERT-JIVR682J 
10kQ | +5% | 4250К+3% | (4300K) | P10547CT-ND 38 34 27 22 | 4000 |143.66/М | ERT-J1VR103J 50,000 | -5.1 | 3.48 | PNTI22-ND 106 9  .61 .38 |ERT-D2FHL503S 
10kQ | +1% | (3375K) |3435K+1% | P12011CT-ND 50 37 27 19 | 4000 |137.00/М | ERT-J1VG103FA 150,000| -5.4 | 3.48 | PNTI23-ND 102 88 59 37 | ERT-D2FIL154S 
10kQ | +2% | (3375K) |3435K+1% | P12012CT-ND 46 35 25 48 | 4000 | 127.00/M | ERT-J1VG103GA i А I 
10kQ | +3% | (3375K) |3435К+1% | P12013CT-ND 42 32 23 17 | 4000 |116.00/M | ERT-J1VG103HA 8 94 | 248 ПИ 163 140 92 59 |ERT-D3FELBROS 
Токо | +596 | (3375К) |3435K+1% | P12014CT-ND 39 29 21 45 | 4,000 |107.00/M | ERT-J1VG103JA 13 | -36 | 2.30 | PNTI25-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FFL130S 
15kQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10548CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VR153J E Т E 
2240 | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10549CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VR223J Е 35 230 Шаша 163 140 98 259 |ERT-DSFFL160S 
33kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10550CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VR333J 20 | -3.6 | 230 | PNT127-ND 1.63 140 93 59 |ERT-D3FFL200S 
атко | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10551CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/М | ERT-J1VR473J 30 | -37 | 230 | PNTI28-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FFL300S 
47kQ | +5% | 4050К+2% | (4100К) | P12015CT-ND 45 34 24 48 | 4000 |125.00/M | ERT-J1VP473J 
68kO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10552CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VR683J 40 | -3.2 | 230 | PNT130-ND 1.63 140 93 .59 |ERT-D3FFL400S 
НЕГЕ | 750K) | POSSACT-ND 38 м 27 22 | 4000 м ERTJIVW683 edd ааа 
+5% +3% - 2 E E E у A ^ 
100kQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10555CT-ND 38 34 27 22 | 4000 |143.66/M | ERT-J1VV104J 80 | -42 | 2.62 | PNTI32-ND 163 140 93 .59 |ERT-D3FGL800S 
100kQ | +1% | (4330K) | 4390К+19% | P12016CT-ND 58 43 51 23 | 4000 | 160.00/M | ERT-J1VS104FA 130 | -4.5 | 2.62 | PNTI34-ND 163 1.40  .93 59 | ERT-D3FGL131S 
100kO | +2% | (4330K) |4390К%1% | P12017CT-ND 54 40 29 21 | 4000 |148.00/M | ERT-J1VS104GA 
100ko | +3% | (4330K) |4390K+1% | P12018CT-ND 49 37 26 19 | 4000 | 135.00/M | ERT-J1VS104HA 500 | -46 | 2.83  PNTI3S-ND 163 140 93 59 | ERT-D3FGL501S 
100kO | +5% | (4330K) |4390К+1% | P12019CT-ND 45 34 24 18 | 4000 |125.00/M | ERT-J1VS104JA 4,000 | -46 | 2.90 | PNTI36-ND 1.63 140 .93 .59 |ERT-D3FHL402S 
150kQ | +5% | 4700К+3% | (4750K) | P10556CT-ND 38 34 27 22 | 4000 | 143.66/M | ERT-J1VV154J 20000| -51 | 322 | PNTI37-ND 163 140 92 59 |ERT-D3FHL203S 
* For Tape & Reel part number, change "CT" to "TR" 80,000 | -5.6 | 3.70 | PNT138-ND 1.63 140 93 59 |ERT-D3FIL803S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1244 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(46) GE Infrastructure 
Sensing 


NTC Thermistors 
NHQ Series SMT Chip 1206 


These devices are ceramic chip thermistors with a negative 7 
temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.6 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- 

plated with a solder-plated covering. The ceramic between the 124 | 


Standard Thermistors For 
Temperature Measurement 
Accuracy +1°С (0°C to 120°C) ІЗ 


ША 


38.10 
Operating Range: -50°C to 150°C D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) T.C.: 
Time Constant (Seconds) ц 
Res.@ |A Max. D.C. T.C. Price Each GE Infrastructure 
25°С (Q)| (mm) | mW/C | Sec. 1 10 100 | PartNo. 
1000 8.13 3.5 30 KCO001E-ND 2.49 2.24 1.77 | RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KC002E-ND 240 246 1.71 RL2005-1148-103-SA 
2786 5.59 2.5 20 KCOOSE-ND 240 246 1.71 RL2006-1600-103-SA 
3000 5.59 2.5 20 KCOO04E-ND 240 246 1.71 RL2007-1723-103-SA 
5000 2.79 1.0 10 KC005E-ND 3.01 2.71 2.14 | RL1003-2871-103-SA 
10000 2.79 1.0 10 KC006E-ND 301 2.71 2.14 | RL1005-5744-103-SA 


Miniature Sensors 1°C Accuracy 


SPECIFICATIONS: 28.70 
6.35 5.08 >| | 
2.4 


* Temp. Accuracy: +1°C @ 25°С 
1 7 4 
ЕРОХҮ AWG # 30, NICKEL 


* Dissipation Constant: 1.4 mW/°C 
* Time Constant: 15 sec. 
INSULATED TEFLON INSULATED 


* Operating Range: -50°C to 150°C. 


electrodes is glass covered. Y 
Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 
25%С Digi-Key Price Each Pricing GE Infrastructure 
(9) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1108-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ302B410T10 
10K 235-1109- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ103B375T10 
15K 235-1110- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ153B400T10 
50K 235-1111- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ503B400T10 
100K 235-1112- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ104B425T10 
150K 235-1113- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ154B425T10 
500K 235-1114- 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ504B435T10 
*For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 
NHQM Series SMT Chip 0805 
s a Z 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative 17 


temperature coefficient of resistance intended for surface mount 1.25 J 
applications. The electrode material is palladium silver, nickel- 
plated with solder-plated covering. The ceramic between the 1 зї] | 
electrodes is glass covered. Ë 


Res. @ Cut Tape Tape & Reel* 

25°C Digi-Key Price Each Pricing GE Infrastructure 
(9) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 

3K 235-1115-1-ND 2.09 1.84 1.44 784.50/M NHQM302B410T10 
10K 235-1116-1-ND 2.09 1.84 1.44 784.50/M NHQM103B375T10 
15K 235-1117-1-ND 2.09 1.84 1.44 784.50/M NHQM153B400T10 
50K 235-1118-1-ND 2.09 1.84 1.44 784.50/M NHQM503B415T10 
100K 235-1119-1-ND 2.09 1.84 1.44 784.50/M NHQM104B425T10 


*For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 


MC65 Series 
0.10 7 Temp. Tolerance Code (+°C) 
91:65 Range | 235-1057-ND | 235-1058-ND | 235-1059-ND 
0°C - 20°С +.15 +.2 +.25 
These thermistors are epoxy-coated for | 20°C ~ 35°C +1 =.15 +2 
stability and have a maximum diameter | 35°С - 39°С +.05 +.1 +.15 
of .065” (1.65mm). Standard leads are 3” Ж г 
(76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, bi- | 39°С ~ 42°C +075 +15 +2 
filar, heavy isomid insulated wire. Each | 42°C ~ 45°C ЕЗІ! +.15 +.2 
unit tracks a specified сигуе over the °С _ Богі 
temp. range of 0°C to 50°C (see table). досы БОЕ +15 +2 m 
Res. 9 Digi-Key Price Each GE Infrastructure 
25*C (0) Part No. 1 10 100 Part No. 
10K 235-1057-ND 14.04 11.06 8.78 MC65F103A 
10K 235-1058-ND 10.03 7.90 6.27 MC65F103B 
10K 235-1059-ND 9.03 7.11 5.65 MC65F103C 
DK Series The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for 
temperature measurement and control in applications which 
demand cost effective reliability. Typical applications include 
00.5 02.0 domestic appliances, automotive systems, data processing equip- 
1 j + n ment and heating/ventilating/air conditioning control. 
h Т 7/ "a 1 The hermetically-sealed construction combines the advantages of 
d 27.0 | k hg 270-- high temperature operation апа high reliability of glass bead types 
"a2l- c with the closer tolerances associated with chip devices. The glass 
" encapsulation offers the additional benefit of high voltage insulation. 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Infrastructure 
25*C (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
5K 235-1103-ND 4.81 4.14 2.85 DKA502N5 
10K 235-1104-ND 4.81 4.14 2.85 DKF103N5 
20K 235-1105-ND 4.76 4.14 2.85 DKF203N5 
30K 235-1106-ND 4.81 4.14 2.85 DKF303N5 
50K 235-1107-ND 4.81 4.14 2.85 DKF503N5 
MA100 Series 
Tolerance Code (+°C) 
These biomed- m Temp. 235-1060/ 235-1061/ | 235-1062/ 
ical thermistor ОЭ, 60.9 ы Range _| 235-1064-ND | 235-1065-ND | 235-1063-ND 
chips and sub- * 
assemblies аге , CD74 | 0°С ~ 20°С +15 +2 "m 
designed to be 2252 0:178 20°C - 35°С +1 +15 +.2 
interchange- 10 КО : 0.77 35°C - 39°С +.05 +1 +.15 
able over a 0°С 39°C - 42°C +.075 +15 +2 
to 50°C range (see table). Best overall | әс ~ 45°C +1 +15 +2 
stability is maintained when exposure and 45°С - 50°С 15 2 25 
storage temperatures remain below 70°C. _ $ ee зы 
Res. @ Digi-Key Price Each GE Infrastructure 
25°C Q Part No. 1 10 100 Part No. 
10K 235-1060-ND 24.04 18.93 15.03 MA100GG103A 
10K 235-1061-ND 17.18 13.53 10.74 MA100GG103B 
10K 235-1062-ND 15.47 12.19 9.67 MA100GG103C 
2252 235-1063-ND 15.47 12.19 9.67 MA100GG232C 
10K 235-1064-ND 24.04 18.93 15.03 MA100BF103A 
10K 235-1065-ND 17.18 13.53 10.74 MA100BF103B 


Res. @ | Temp. Coef. Digi-Key Price Each GE Infrastructure 
25°С (О) | %/°C @ 25°C | Магі | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
2K -3.83 MS73 | KCOO1T-ND 2.83 2.54 2.01 1.59 |RL0503-1248-73-MS 
5K -4.43 MS95 | KCO02T-ND 2.83 2.54 2.01 1.59 |RL0503-2890-95-MS 
10K -4.40 MS97 | KCOO3T-ND 2.83 2.54 2.01 1.59 | RL0503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 | KCOO4T-ND 2.83 2.54 2.01 1.59 |RL0503-17.56K-96-MS 
50K -4.84 М5120 | KCOO5T-ND 2.83 2.54 2.01 1.59 |RL0503-27.53K-120-MS 
100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 2.83 2.54 2.01 1.59 |RL0503-55.36K-122-MS 


Glass Encapsulated bo NC ET 
NTC Thermistors ч h 
29.21 29.21 


SPECIFICATIONS: * Temp. Range: -50*C to 204°C * Dissi- 
pation Constant: 3.0mW/°C * Time Constant: 7 sec. 

Glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor material thermetically sealed in glass 
bodies with a controlled amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these parts extremely 
stable in applications up to 204°C (400°F). 


Ro @ Temp. Coef. Digi-Key Price Each 
25°C ФРС @ 25°C | Material Part No. 1 10 100 250 
250 -3.34 GE55* KC001G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
500 -3.34 GE55* KC002G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
1K -3.83 GE73 KC003G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
2K -3.83 GE73 KC004G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
2786 -4.68 GE101 KCO05G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
3K -3.85 GE76 KCO06G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
4K -3.85 GE76 KC007G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
5K -3.85 GE76 KC008G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
10K -4.41 GE97A KC009G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
20K -4.34 GE98 KC010G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
30K -4.34 GE98 KC011G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
50K -4.32 GE97B KC012G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
100K -4.32 GE97B KC013G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
200K -4.71 GE123 KC014G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
500K -4.99 GE138 KC015G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 
1M -5.07 GE145 KC016G-ND 2.78 2.50 1.97 1.56 


ж Maximum Operating Temperature: 150°C. 


NTC Thermistors 


NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors decrease in resistance as 
temperature increases. Temperature coefficients range from —20%/°С to -5%/°С 
@ 25°С 

* Maximum Operating Temperature: 150°С 

* Tolerance: +20% 100-50; +10% 1K-100KQ 


8 
Ё 
8 
x 
Е 
© 


Temperature 


Res. Ф Res. Dim. A Digi-Key Price Each 
25°С (0) | Ratio tt | D.C.t | (mm) Part No. 1 10 100 250 
100 5.53 2.5 2.79 KC001N-ND* 2.88 2.60 2.05 1.62 
50 5.53 6.5 5.59 KC012N-ND* 2.29 2.06 1.62 1.29 
25 5.53 6.5 5.59 KC011N-ND* 2.29 2.06 1.62 1.29 
10 5.53 7.0 8.13 KC021N-ND* 2.51 2.26 1.78 1.41 
5 5.53 10.0 12.19 KC024N-ND* 2.51 2.26 1.78 1.41 
1K 6.85 2.8 2.79 KC003N-ND* 2.84 2.56 2.01 1.60 
500 6.85 2.5 2.79 KC002N-ND 2.84 2.56 2.01 1.60 
300 6.85 6.5 5.59 KC015N-ND* 2.24 2.02 1.59 1.26 
200 6.85 6.5 5.59 KC014N-ND* 2.24 2.02 1.59 1.26 
100 6.85 6.5 5.59 KC013N-ND 2.29 2.06 1.63 1.29 
50 6.85 7.5 9.40 KC022N-ND 2.29 2.06 1.63 1.29 
10K 9.60 25 2.79 KC025N-ND* 2.84 2.56 2.01 1.60 
5K 9.10 25 2.79 KCOO5N-ND* 2.84 2.56 2.01 1.60 
3K 9.10 2.5 2.79 KCO04N-ND* 2.84 2.56 2.01 1.60 
2K 9.10 8.5 5.59 KC017N-ND* 2.24 2.02 1.59 1.26 
1K 9.10 6.5 5.59 KC016N-ND 2.24 2.02 1.59 1.26 
300 9.10 9.0 10.92 KCO23N-ND 2.36 2.18 1.68 1.33 
10K 11.41 72 5.59 KC018N-ND 2.55 2.30 1.81 1.44 
100K 12.90 2.7 2.79 KCOO9N-ND* 3.01 2.71 2.14 1.70 
50K 12.90 2.5 2.79 KC008N-ND 3.01 2.71 2.44 1.70 
25K 12.90 6.5 5.59 KCO19N-ND 2.46 2.22 1.75 1.39 
200K 13.82 2.5 2.79 KCO10N-ND* 3.01 2.71 2.14 1.70 
100K 13.82 6.5 5.59 KC020N-ND 2.46 2.22 1.75 1.39 


1 D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
tt Resistance Ratio — ratio of zero power resistance Ф 0°C to zero power resistance Ф 50°C; AWG. 


* KCNTC-KIT-ND Digi-Key? NTC Thermistors Kit 2 each of 14 values denoted (28 total pieces). 
Notebook style storage case and bin storage guide included. .$39.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1245 


б GE Infrastructure РТС Thermistors 


Sensing PTC (Positive Temperature Coetficient) Thermistors are E 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic š 
H materials. They are characterized by an extremely large z 
NTC Thermistors resistance change in a small temperature span. SS 
* All PTC resistances +30% at 25°C Temperature: 
THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: Type C100 * Tolerance on transition temperature is +7°C 
Dissipation Constant: (Still Air) 1 mW°C., (Stirred 
Ой) 8 mW°C. ШЫ Ge) miro NGHE 5i 
Thermal Time Constant: (Still Air) 10 Seconds, + 2, (2.54) 5 Tons pu qn L 
(Stirred Oil) 1 Second. 0.012 (0.30)-Tinned copper leads e | eMe | аа A Digi Key Eco Each 
Maximum Power Rating: .075 Watts (Derated Epoxy coated thermochip Volt. (о) Temp. | D.C.+ (mm) Part No. 1 10 100 
from 100% at 25°C to 0% at 100°C. " 
Type ЕСЭ and Type DC95 Thermistors may be | | Туре 0095 Thermistors are designed to be., i2 | 2 |106 | 140 | 1824 | ана ЗН 280 221 
used at temperatures as low as -80%С and as high interchangeable over 0°C to 70% and 0°C to 100*C. 12 10 110°С 70 525 235-1131-ND 265 235 1:88 
as 150°C, however, best over-all stability is [— 1:5 (68.10) 12 25 110°C | 70 8.89 235-1132-ND 2.65 239 188 
achieved with exposure ог storage temperatures 0.095 
lower than 105°С. Bots та e 25 | so | soc | 70 | 762 235-1120-ND* 265 2.39 188 
Thermometrics Type C100 Thermochips are low : й | 25 50 40°С 70 7.62 235-1121-МО* 2.65 2.39 1.88 
cost, epoxy coated chip thormilstors-which represent Epoxy coated thermochip 25 50 50°С | 70 7.62 235-1122-ND* 265 239 188 
the highest level o ermistor technology. і i 25 50 60%С 7.0 7.62 235-1123-ND* 2.65 2.39 1.88 
Thermometrics exclusive "state of the art" materials гіста БАН over UC a БОСС аба 00 ID 7056, 25 50 70*C 70 8.89 235-1124-ND 2.65 2.39 1.88 
processing techniques have been proven through era ss 25 | 50 | вос | 7.0 8.89 235-1125-ND 265 239 188 
extensive field use and long term testing to provide = .5 (63.50) 9.095 25 50 90°C 7.0 8.89 235-1126-ND 2.65 2.39 1.88 
Stable, rugged, easy handling thermistors suitable T (2.41) 25 | 50 | 100C | 7.0 7.62 235-1127-№0* 265 239 188 
s назвам на слава аі 9.008 (0.20)-Tinned copper alloy leads 25 | 50 | 110°C | 70 | 762 | 295-1128-ND* 265 239 1.88 
temperatures not exceeding 105*C Epoxy coated thermochip 
й 50 5 65°С 14.0 15.24 235-1133-ND 3.11 2.80 2.21 
— z 50 10 110°C 10.0 11.43 235-1134-ND 3.40 3.06 2.41 
je e Жур ОЛКУ Я аа n 50 50 | 110°C | 120 | 1143 235-1135-ND 341 280 221 
- 2 50 200 110°С 9.0 10.16 235-1136-ND 3.40 3.06 2.41 
10K 9.06 235-1001-ND 8.94 7.05 5.59 4.14 C100F103G 
10K 9.06 235-1002-ND 640 504 400 296 | C100F103J 120 10 120°С | 200 | 20.32 235-1137-ND 3.98 358 282 
10K 7.60 235-1003-ND 640 504 400 296 | C100Y103J e 2: 5 "s wees 59518810 55 2 258 
10K 9.06 235-1004-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 DC95F103W 120 50 420°C 12.0 12.70 235-1140-ND 3.11 2.80 221 
2K 9.06 235-1005-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 DC95F202W 
2252 9.06 235-1006-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 DC95F232W 240 40 110°C | 18.0 16.51 235-1141-ND 3.40 3.06 2.41 
5K 9.06 235-1007-ND 9.40 741 5.88 435 | DC95F502W 240 50 65°С | 170 | 1524 235-1142-ND 3.40 306 241 
100K | 10.45 |  235-1008-ND 940 741 5.88 435 | DC95G104W к HA C in es ШЕ xh ц 52 
50K 10.45 235-1009-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 DC95G503W 240 1500 100°С 12.0 889 235-1145-М 344 306 241 
10K 9.06 235-1010-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 EC95F103W 
2K 9.06 235-1011-ND 5.52 4.35 3.45 2.56 EC95F202W 480 1000 100*C 18.0 19.05 235-1146-ND 3.98 3.58 2.82 
3K 9.06 235-1012-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 EC95F302W 480 2000 100°C 15.0 13.97 235-1147-ND 3.11 2.80 2.21 
100K | 1045 235-1013-ND 940 741 5.88 435 | EC95G104W 480 | 5000 | 100°C | 120 8.89 Best aS ND 340 306 24 
50K 10.45 235-1014-ND 9.40 7.41 5.88 4.35 EC95G503W 
30K 8.69 235-1015-ND 9.40 741 5.88 435 | EC95H303W D.C. - Dissipation Constant (MW/°C) 
* KCPTC1-KIT-ND Digi-Key? PTC Thermistors Kits 2 each of all values denoted (12 total pieces). 
T 0°С/50°С Ratio Notebook style storage case and bin storage guide іпсіџеа. ........................................ $37.95 


лаған 


а Ваше POSISTORS Circuit Protection for Overcurrent Protection 24V Series Chip Type 


Murata Electronics 


Overcurrent Protection device with resettable function suitable for current limiting resistor. Dim. in mm 
This product is chip type PTC thermistor for overcurrent protection. 


Suitable for counter-measure for short circuit testing in portable equipment and current limiting resistor. Solder Resist 


Chip Land 
Features: * Automatically return to the initial condition and can be š d = 
* Rapid operation to protect the circuit in an overcurrent used repeatedly 
condition abnormality such as a short circuit қ w š 
1 Ma * Stable resistance after operation due to ceramic PTC 
* By removing the overcurrent condition, these products А 
automatically return to the inital condition апа сап be * 0603 SMD type for reflow soldering 
used repeatedly * Lead is not contained in the terminations 
Maximum | Non-operating Operating Maximum Resistance Curie Cut Tape 
Voltage Current at Current at Current (at 25°C) Point Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(V) 60°C (mA) -10°C (mA) (mA) (ohm) (ес) Part Мо. 1 10 100 Part Мо. Size Pricing Part No. 
7 25 60 470+20% 100 (ВВ) 490-2473-1-ND .36 32 25 490-2473-2-МО 4,000 136.20/М PRG18BB471MB1RB 
10 35 130 220+20% 100 (BB) .36 132 25 490-2470-2-МО 4,000 136.20/М PRG18BB221MB1RB 
24 15 55 300 100+20% 100 (BB) 490-2469-1-ND .36 32 25 490-2469-2-ND 4,000 136.20/M PRG18BB101MB1RB 
20 75 630 47+20% 100 (ВВ) 490-2472-1-ND .36 .32 25 490-2472-2-МО 4,000 136.20/М PRG18BB470MB1RB 
25 85 900 33+20% 100 (BB) 490-2471-1-ND .36 32 25 490-2471-2-МО 4,000 136.20/М PRG18BB330MB1RB 
POSISTORS circuit Protection for Overheat Sensing Chip Type Solder Feit Dim in mm 
Chip 
This chip PTC Thermistor is reflow soldering SMD type for overheat sensing for power transistors, power diodes and power гі-4---- ыы ЕТ 
ICs in hybrid circuits. H | n e 
Features: A 01-06 
* Excellent thermal response because of по coating * Solid-state construction provides excellent mechanical vibration and КЕЙЫ меен 
impact resistance * Contact-less operation provides prolonged service life and noiseless operation * Lead is not contained 0.6-0.7 0.6-0.8 
in the terminations 
Sensing Temp. Maximum Resistance Cut Tape Tape and Reel 
(@ 4.7k ohm) Voltage (е 25%С) Operating Temp. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(°C) (V) (ohm) Range Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
6555 32 470+50% -20°С - 80°С 490-2468-1-ND 42 38 30 490-2468-2-ND 159.15/M PRF18BG471QB1RB 
7545 32 470+50% -20°C ~ 90°C 490-2467-1-ND 42 .38 30 490-2467-2-ND 159.15/M PRF18BF471QB1RB 
85-5 32 470+50% -20°С - 100°С 490-2466-1-ND 42 138 30 490-2466-2-ND 159.15/M PRF18BE471QB1RB 
95-5 32 47025096 -20°С - 110°С 490-2465-1-ND 42 .38 .30 490-2465-2-ND 159.15/M PRF18BD471QB1RB 
105+5 32 470+50% -20°С - 120°С 490-2464-1-ND 42 138 30 490-2464-2-ND 159.15/M PRF18BC471QB1RB 
11545 32 470+50% -20°C ~ 130°C. 490-2463-1-ND 42 138 30 490-2463-2-ND 159.15/M PRF18BB471QB1RB 
125+5 32 470+50% -20°С - 140°С 490-2462-1-ND 42 138 30 490-2462-2-ND 159.15/M PRF18BA471QB1RB 
135+5 32 470+50% -20°С ~ 150°С 490-2460-1-ND 42 138 30 490-2460-2-ND 159.15/M PRF18AR471QB1RB 
14545 32 470+50% -20°С - 160°С 490-2461-1-ND 42 138 30 490-2461-2-ND 159.15/M PRF18AS471QB1RB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1246 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BG м" Surface Mount PTC Thermistors For Overload Protection 


The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct Features: 

soldering onto a printed-circuit board (PCB) or substrate. * Ideal for pick-and-place circuit assembly * Low mounting height * Suitable for reflow soldering * Small 
The ceramic is soldered to the lead-frame by a local reflow process, during which the solder layer is melted ceramic diameter for faster response * Low heat transfer to substrate * Flat terminations for stable 
to the metallized ceramic surface using a low residue flux. positioning and good solderability 


Ceramic size: 6.5mm Ceramic size: 7.1mm 


Res. @ У Ceramic Cut Tape Tape & Reel 
25°C Max. Int е ке Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Fig. (о) (V) 25%С 70%С 25%С inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 


Telecommunication Type 


10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1566TR-ND 604.50/M 2322 661 97012 

10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1568TR-ND 604.50/M 2322 661 97016 

17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1561TR-ND 604.50/M 2322 661 97003 

17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 

1 20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1569TR-ND 604.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1563TR-ND 724.50/M 2322 661 97005 

35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1564TR-ND 604.50/M 2322 661 97009 

40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1560TR-ND 604.50/M 2322 661 97002 

50 425 90 60 150 0.25 (6.5) BC1570CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1570TR-ND 604.50/M 2322 661 97019 

2 10 300 150 100 250 0.28 (7.1) BC1571CT-ND 1.84 1.61 1.27 BC1571TR-ND 690.00/M 2322 661 97203 


General Industrial Type 


3.3 24 400 = 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1567TR-ND 604.50/M 2322 661 97013 
9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1565TR-ND 604.50/M 2322 661 97011 


Leaded PTC Thermistors есімен: 


* Switch Temperature: Ts = 140°С, (Series 2322 660 5: Ts = 120%С) 
For Overload Protection * Small ratio between trip and non-trip currents 


* High maximum inrush current 


* Excellent long term behavior, also in humidity i 
These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are * UL approved РТСв are guaranteed to withstand severe test programs 20047]. 90.6 
primarily intended for overload protection. * UL file E148885 according to XGPU2 standard UL1434. 501 
Res. @ 25“С Int Max It Min. У Typical Dim. D Dim. T 
*20% @ 25%С @ 25°С Мах. ор Мах. Мах. Digi-Key Price Each BC Components 
(9) (mA) (mA) (V) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.9 920 1380 30 12 12.5 4.0 BC1345-ND 1.75 1.58 1.25 2322 662 59211 
17 610 915 30 10 10.5 4.0 BC1342-ND 1.34 1.20 .95 2322 662 56111 
6 270 405 30 4.5 5.0 4.0 BC1337-ND 1.09 .99 .78 2322 660 52711 
13 180 270 30 4.5 5.0 4.0 BC1336-ND 1.03 .93 73 2322 660 51811 
25 130 195 60 4.5 5.0 4.0 BC1335-ND 1.09 .99 .78 2322 660 51311 
50 94 145 60 4.5 5.0 4.0 BC1334-ND 1.09 .99 .78 2322 660 59491 
1.3 1000 1500 145 20 20.5 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
1.7 880 1320 145 20 20.5 5.0 BC1358-ND 5.96 5.36 4.23 2322 664 58812 
3.8 450 675 145 12 12.5 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
4.6 410 615 145 12 12.5 5.0 BC1354-ND 1.45 1.30 1.03 2322 662 54112 
6.7 320 480 145 10 10.5 5.0 BC1353-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 53212 
8 270 405 145 8.0 8.5 5.0 BC1352-ND 1.42 1.28 1.01 2322 661 52712 
12 210 315 145 6.5 7.0 5.0 BC1351-ND 1.42 1.28 1.01 2322 661 52112 
19 170 255 145 6.5 7.0 5.0 BC1350-ND 1.42 1.28 1.01 2322 661 51712 
28 130 195 145 4.5 50 5.0 BC1349-ND 1.13 1.02 .80 2322 660 51312 
40 110 165 145 4.5 5.0 5.0 BC1348-ND 1.28 1.16 91 2322 660 51112 
55 93 140 145 4.5 5.0 5.0 BC1347-ND 1.09 .99 .78 2322 660 59392 
240 47 70 145 4.5 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 .99 .78 2322 660 54792 
12 250 375 265 10 10.5 5.5 BC1373-ND 1.75 1.58 1.25 2322 662 52513 
29 140 210 265 6.5 7.0 5.5 BC1369-ND 1.28 1.16 91 2322 661 51413 
48 110 165 265 6.5 7.0 5.5 BC1368-ND 1.28 1.16 91 2322 661 51113 
56 95 143 265 4.5 50 5.5 BC1367-ND 471 .64 51 2322 660 59593 
120 63 85 265 4.5 5.0 5.5 BC1365-ND 1.04 .94 74 2322 660 56393 
260 39 59 265 4.5 5.0 5.5 BC1364-ND 1.04 194 74 2322 660 53993 
500 28 42 265 4.5 5.0 5.5 BC1363-ND 1.04 .94 74 2322 660 52893 
1200 19 29 265 4.5 5.0 5.5 BC1362-ND 1.04 194 74 2322 660 51993 
1900 15 23 265 4.5 5.0 5.5 BC1361-ND 1.04 194 74 2322 660 51593 
3000 11 17 265 4.5 5.0 5.5 BC1360-ND 1.04 .94 74 2322 660 51193 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1247 


ЕНГЕ COMPONENTS 


Leaded PTC Thermistors 


: : А —D—| «Ta 
Overload Protection for Telecommunication 
Advanced developments in telephone equipment in recent Features: * Good tracking over a wide temperature range for all H 
years have radically altered the protection requirements m А ° faul matched or binned types || 
for both exchange and subscriber equipment. The ВС ast protection against power contact faults * Excellent stability over extended time 
Components range of Positive Temperature Coefficient * Withstand high overload currents of up to 10 A | * All telecom PTCs are coated with a high temperature silicon 
(PTC) thermistors includes devices specially designed to * High voltage withstanding capabilities for the larger sized — |acquer (UL94V0) to protect them from any harsh "Foe T 
provide overcurrent protection. thermistors environments and to improve their lifetime. Њо 
Res. ү Non-Trip Trip Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
@ 25°C Max. Current Current (mm) Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(Q) (V) Int (mA) Int (mA) D T H Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
4 100 85 280 7.0 40 11.0 BC1553CT-ND 1.00 .88 :69 BC1553TR-ND 375.00/M 2322 661 91066 
25 220 70 200 8.5 5.0 11.5 BC1554CT-ND 1.19 1.04 82 BC1554TR-ND 445.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 83 40 11.0 BC1555CT-ND 1.19 1.04 .82 BC1555TR-ND 445.50/M 2322 661 93043 
10 245 140 270 11.0 45 15.5 BC1556CT-ND 2.24 1.96 1.54 BC1556TR-ND 838.50/M 2322 662 93074 
25 250 70 175 7.0 40 9.8 BC1557CT-ND 1.19 1.04 .82 BC1557TR-ND 445.50/M 2322 661 93148 
10 350 100 270 8.5 40 11.5 BC1376-ND* 141 1.00 79 — — 2322 661 93124 
35 600 70 600 8.0 5.0 11.0 BC1558CT-ND 1.20 1.05 83 BC1558TR-ND 450.00/M 2322 661 93056 
25 600 70 170 10.5 5.0 12.6 BC1559CT-ND 1.08 95 75 -- - 2322 662 93129 
10 600 175 400 13.0 55 18.0 BC1377-ND* 1.73 1.56 1.23 — -- 2322 662 93114 
* Bulk Pricing 
Leaded PTC Thermistors For Temperature Protection 
These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for sensing. 1200 Maximum resistance at 25°C [73-54 ja 3.0 
Transition Temp. Color Digi-Key Price Each BC Components 4000 Q Minimum resistance at (Tn + 15) °С ! 
Tn (°C) Code Part No. 1 10 100 Part No. 30V Maximum (DC) voltage 05 à 
Е °| Y |f 
90 Red 8C1378-ND 1480 107 а 2322 671 91104 2000 (Tn + 15) "С | Temperature range 20.0 
30 to 250 Q Resist from -20°C to Tn -20°C (© Е | 
100 Orange BC1379-ND 1.05 ш 75 2322 671 91105 9 65512108 trom о Tn 200 (9) 
50105700 Resistance at Tn -5°С (©) TU Foo. 
120 Green BC1381-ND 1.05 94 75 2322 671 91107 133 to 50 kQ Resistance at Tn +5°С (kO) 4 [+2.54 


A 
ӨЗ GE Infrastructure PTC Resettable Fuses <S 
Sensing * Telephone line fault protection * Over-current protection for transformers * Locked rotor protection 
. . 300V for FHP motors 
In ru sh Cu rrent Limiters ет. Minimum Limit Current: The minimum amount of current required Бу the РТС to guarantee switching 
. Қ А Я А 230V atthe minimum ambient temperatures. 
SPECIFICATIONS: t Inrush Current Limiters protect against high peak inrush -- =” Maximum Limit Current: The maximum amount of current the РТС must be able to pass without 
current, especially in AC/DC switching power supplies • All resistances +25% Ф АС 115V Rer 4 n 
25°C * All parts insulated with a protective coating line | Switching at the maximum ambient temperature. 
Resistance under load is for reference only. Actual values may vary due to Р Alternate i - - - _ 
ambient temperature, air flow, or mounting conditions. “Location No Ld. Dim. | Min. Switch | Max. No-Switch 
Oper. Res. A Current Current Digi-Key Price Each 
No Load Max.* Steady Approx. Volt.| @25°С | (тт) | 0°С 20°С | 30°C 55°С | Type Number Part №. 1 10 100 
ты? SHE GEO | uS] BERSU Pre Fara 1 [1524| 145 129 | 087 064 |RL5305-1-110-12-PTF | 235-1149-ND 324 292 230 
25°C (Q) Current (Amps) І Мах. (Q) (mm) Part No. 1 10 100 I ý ” й У й I р 
07 12.0 07 1956 KCO22L-ND 507 455 350 255 [1524] 0.92 0.82 | 055 0.40 |RL5305-2.5-110-12-PTF | 235-1160-М0 3.24 2.92 2.30 
13 8.0 .04 13.97 KC023L-ND 3.34 3.00 2.37 12 5 [11.43 | 0.55 0.49 | 0.33 0.24 | RL4005-5-110-12-PTF 235-1150-ND 2.99 2.70 242 
2.5 8.0 06 19.56 KC003L-ND 2.70 2.43 1.91 _10-110-12-! б * 
50 60 11 1956 KCODAL-ND 270 243 191 10 8.89 | 0.32 0.30 | 019 0.14 |RL3005-10-110-12-PTF | 235-1151-М0 2.78 2.50 1.97 
70 50 16 1956 | KCOOSL-ND 27:0 243 19 25 | 889 0.20 0.19 | 012 0.09 | А13005-25-110-12-РТЕ —|235-1159-ND 278 250 1.97 
а 20 18 j. ol 27 24 101 25 1.5 |19.05 | 1.34 1.19 | 0.81 059 |RL7008-1.5-110-25-PTF | 235-1161-ND 4.05 3.64 2.87 
470 30 49 1956 KCOOBL-ND 270 243 191 3.0 |13.97 | 0.84 0.74 | 050 0.37 |RL5008-3.0-110-25-PTF | 235-1162-ND 3.37 3.03 2.39 
120.0 2.0 1.18 23.62 KC009L-ND 3.03 2.73 245 5.0 |15.24| 0.65 0.58 | 0.39 0.29 |RL5506-5-110-50-PTF 235-1152-ND 3.24 2.92 2.30 
ты зы = I IE I — = 10 | 11.43] 0.39 0.34 | 0.23 0.17 | RL4006-10-110-50-PTF | 235-1153-ND 2.99 2.70 242 
100 17 34 1016 KCO12L-ND 245 221 174 50 25 |12.70 0.27 0.24 | 016 0.12 | RL4508-25-110-50-PTF | 235-1163-ND 3.37 3.03 2.39 
50.0 16 175 11.43 КС0131-М0 245 221 1.74 50 |11.43 0.19 017 | 0.11 0.08 | RL4010-50-110-50-PTF | 235-1158-М0 2.99 2.70 2.12 
50.0 14 89 11.43 КС0141-М0 2.45 221 1.74 100 |10.67| 0.13 0.12 | 0.08 0.06 |RL3810-100-110-50-PTF | 235-1154-ND 3.16 2.84 2.24 
5.0 47 A1 13.97 KCO15L-ND 2.49 2.24 1.77 
50 28 20 1397 KCO16L-ND 2.49 2.24 177 10 |20.32 | 0.55 0.49 | 0.33 0.24 |RL7510-10-110-120-PTF | 235-1155-М0 4.05 3.64 2.87 
16.0 27 33 13.97 КС0171-М0 2.49 2.24 1.77 120 20 |16.51 | 0.37 0.33 | 0.22 0.16 | RL6010-20-110-120-PTF | 235-1164-М0 3.24 2.92 2.30 
16.0 17 49 13.97 KCO18L-ND 249 2.24 177 50 [12.70] 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | RL4510-50-110-120-PTF | 235-1156-ND 3.37 3.03 2.39 
25.0 24 .41 13.97 KC019L-ND 249 2.24 147 ied ne NES 
250 17 49 13.97 KCO20L-ND 249 224 177 100 | 10.16] 0.13 0.11 | 0.08 0.06 | RL3510-100-110-120-PTF | 235-1157-ND 3.16 2.84 2.24 
30.0 15 60 15.24 KC021L-ND 2.45 2.21 1.74 50 |16.51 | 0.23 0.21 | 044 040 |RL6315-50-110-240-PTF | 235-1165-М0 4.05 3.64 2.87 
“т i P рава pete a 7 aaa 240| 100 |16.51 | 016 0.15 | 0.10 0.07 |RL6315-100-110-240-PTF |235-1166-ND 4.05 3.64 2.87 
ese values are suggested maximums based upon 25°С ambient, no air flow environment with the thermistor 25044022040. і T 
mounted 1/2" from circuit board. 250 |16.51 | 0.10 0.09 | 0.06 0.05 |RL6315-250-110-240-PTF | 235-1167-ND 4.05 3.64 2.87 
H H This range of PTC thermistors is designed to operate at 4 ES 
PTC Thermisto rs ҮМІ 20 бегіев main voltages and is intended for general purpose usage 5.0 A 
in over-current, over-voltage and direct over-temperature + = 5% C. 
Electrical Specifications Dim. A | Digi-Key Price Each GE Infrastructure | protection. | | | | зо 1 
Res. @ 25°С. © | Int(25°C)mA | (25°С) mA | Int(55°C) тА | It(10°C) mA | Imo A| Vmax Vrms| тах | Part №. 1 10 100 | Part №. ее салавот E а ала 
1800 16 23 12 25 0.1 730 4.0mm | 235-1072-ND 2.52 221 1.71 |YM120C15N182 i i nih T ; 60 T 25 
coated copper lead wires. A painted finish is applied || EN 
1200 20 28 16 31 01 | 610 [4.0mm | 235-1073-ND 252 221 1.71 YM120C20N122 | ich is not intended to confer insulating properties. Tt 
600 28 40 22 44 0.2 540 4.0mm | 235-1074-ND 2.52 221 1.71 | YM120C30N601 ! 
300 39 55 30 60 0.2 450 4.0mm | 235-1075-ND 2.52 221 1.71 | ҮМ120045М301 R25 Resistance at 25°C 
150 57 80 44 88 02 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 252 221 1.71 |YM120C60N151 20% Tolerance on resistance at 25°C 
100 70 98 54 108 | 04 | 265  |45mm | 235-1077-М0 1.52 1.33 1.04 | YM120C80N101 Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 
4 | mo | gs | в | по [oz | аз м дайлы 152 133 104 ymmzopisnaso | | ИО | Curent which wi tn thermistor (25°C ambien) 
р „Отт -1079- ; ; | SERA т | - 
Int(55°C; C it which will not trip th tor (55°С ambient 
33 128 181 99 198 0.9 265 7.5mm | 235-1080-ND 246 1.90 1.47 | YM120D150N330 me ) Current "m im "i us s rd 
25 161 228 125 20 [11] 265 |85mm|235-1081-ND 216 190 147 YM120D170N250 | |. (10 C) utrent whieh wiltrip thermistor 10°С ambient). 
20 192 265 149 298 | 13 | 265 | 9.5mm | 235-1082-ND 216 190 1.47 |YM1200200N200 | | Ито Maximum overload current at 265V rms (10° ambient) 
15 234 330 181 362 17 | 265 |11.5тт| 235-1083-ND 3.01 2.64 2.05 |YM120D260N150 | | V max Maximum voltage V ms 
10 314 444 243 486 27 265 14.0mm | 235-1084-М0 4.36 3.82 2.96 | YM120D370N100 D max Maximum disc diameter 
6 407 575 315 630 39 265 16.5mm|235-1085-ND 5.35 4.69 3.64 | YM120D480N060 T max Maximum overall thickness 


1248 (T053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


NEW! AMETHERM rush Current Limiters 


Circuit Protection Thermistors 


Ametherm's MegaSurge™, Surge Limiter and bigAMP Series of Inrush Current Limiters offer an economical and space 
saving solution for limiting high inrush currents. Ametherm also offers the highest current rated Thermistors available for 
Inrush Current Limiting. 


Resistance Maximum Steady Maximum Diameter Lead Lead 
@ 25°С State Current @ 65°С Energy (D) Spacing (S) Length (L) Digi-Key Price Each Ametherm 
(9) (Amps) (Joules) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
150 2.0 110 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1000-ND 8.11 1.92 1.45 MS12 15102 
30 42 135 15 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1001-ND 3.62 2.23 1.69 MS15 30004 
40 4.1 135 15 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1002-ND 3.62 2.23 1.69 MS15 40004 
10 8.0 200 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1003-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 10008 
20 5.0 180 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1007-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 20005 
30 5.0 150 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1009-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 30005 
50 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1010-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 50004 
75 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1011-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 75004 
120 2.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 >9.0 570-1004-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12102 
120 3.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1005-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12103 
120 4.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1006-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 12104 
220 3.5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1008-ND 3.49 2.86 2.23 MS22 22103 
.50 36 250 30 «2.5 7.8 2.0 38 «9.0 570-1012-ND 4.29 3.51 2.78 М532 0R536 
150 40 250 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1013-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 0R540 
1.0 36 300 30 2.5 7.8 2.0 38 >9.0 570-1016-ND 4.29 3.51 2.78 MS32 1R036 
2.0 25 300 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1019-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 2R025 
5.0 20 300 30 «2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1021-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 5R020 
7.0 15 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1022-ND 4.29 3.51 2.78 MS32 7R015 
10 15 250 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1014-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 10015 
15 12 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 >9.0 570-1015-ND 4.29 8.51 2.73 MS32 15012 
20 8.0 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 >9.0 570-1017-ND 4.29 3.51 2.78 MS32 20008 
20 10 250 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1018-ND 4.29 3.51 2.73 MS32 20010 
50 6.0 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1020-ND 4.29 3.51 2.78 MS32 50006 
50 50 900 35 2.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1023-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 0R550 
1.0 40 800 35 2.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1025-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 1R040 
2.0 35 750 35 +2.5 19 3.0 39 +4.0 570-1027-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 2R035 
3.0 30 750 35 +2.5 19 3.0 39 +4.0 570-1028-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 3R030 
5.0 25 600 35 2.5 19 3.0 39 «4.0 570-1029-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 5R025 
10 18 500 35 +25 19 3.0 39 24.0 570-1024-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 10018 
20 10 500 35 2.5 19 3.0 39 4.0 570-1026-ND 6.16 5.04 3.92 MS35 20010 
150 16 160 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1030-ND 1.61 .99 75 5122 08516 
70 12 120 20 >1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1031-ND 1.61 .99 75 SL22 0R712 
1.0 20 65 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1041-ND 1.61 .99 75 5122 1R020 
2.0 18 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1044-ND 1.61 .99 75 SL22 2R018 
2.5 8.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1045-ND 1.61 .99 75 5122 29508 
2.5 10 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1046-ND 1.61 .99 75 5122 2R510 
2:5 15 90 20 +1.0 8.0 +0.2 38 «9.0 570-1047-ND 1.61 .99 75 SL22 2R515 
4.0 14 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1050-ND 1.61 .99 75 SL22 4R014 
5.0 6.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1052-ND 1.61 99 75 5122 5R006 
5.0 12 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1053-ND 1.61 .99 75 SL22 5R012 
7.0 10 100 20 +1.0 7.8 2.0 38 +9.0 570-1055-ND 1.61 99 .75 5122 78010 
10 5.0 90 20 +1.0 7.8 2.0 38 «9.0 570-1032-ND 1.61 99 75 51.22 10005 
10 7.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 «9.0 570-1033-ND 1.61 .99 75 51.22 10007 
10 8.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 «9.0 570-1034-ND 1.61 99 75 51.22 10008 
10 90 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1035-ND 1.61 .99 75 51.22 10009 
14 5.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1038-ND 1.61 .99 75 SL22 14005 
14 7.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1039-ND 1.61 .99 75 51.22 14007 
16 4.0 100 20 +1.0 9.4 +0.9 38 «9.0 570-1040-ND 1.61 .99 75 51.22 16004 
20 7.0 125 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1042-ND 1.61 99 75 5122 20007 
30 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1048-ND 1.61 99 .75 51.22 30005 
40 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1049-ND 1.61 .99 75 51.22 40005 
50 4.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1051-ND 1.61 .99 75 51.22 50004 
60 3.0 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1054-ND 1.61 .99 75 51.22 60003 
120 20 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1036-ND 1.61 .99 .75 51.22 12102 
120 3.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1037-ND 1.61 99 75 SL22 12103 
220 2.0 72 20 +1.0 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1043-ND 1.61 .99 75 SL22 22102 
150 30 150 30 2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1056-ND 1.87 1.15 87 51.32 08530 
150 36 250 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1057-ND 1.87 145 87 51:32 08536 
1.0 30 160 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1059-ND 1.87 1.15 87 51:32 1R030 
1.0 36 160 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1060-ND 1.87 1.45 .87 SL32 1R036 
2.0 23 250 30 2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1061-ND 1.87 1.15 87 5132 28023 
2.0 25 300 30 «2.5 7.8 +2.0 38 «9.0 570-1062-ND 1.87 1.15 87 5132 29025 
4.0 23 200 30 +2.5 7.8 2.0 38 «9.0 570-1063-ND 1.87 1.15 87 5132 4R023 
5.0 20 200 30 «2.5 7.8 2.0 38 «9.0 570-1064-ND 1.87 1.15 87 51.32 5R020 
10 15 150 30 2.5 7.8 +2.0 38 >9.0 570-1058-ND 1.87 1.15 87 $132 10015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1249 
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Electronics Ray chem 


PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and temperature. 
After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the small, sustained self- 
heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has been corrected, thus avoiding 
continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no manual resetting or replacement. 


PolySwitch? Resettable Devices А 


Definitions: “ Maximum Voltage: The highest voltage the device сап withstand (іп its tripped state) without damage. “ Hold 
Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. * Trip Current: The minimum 
continuous current that will cause the device to trip at 20°C. е Maximum Current: The largest fault current, at rated 
voltage, the device can interrupt without being damaged. Maximum R: Maximum non-tripped resistance of the device. 


Fig. 1 — RGE and RHE Series 
А4 
B T С ас 


В 


024 " 


AWG 7.62 
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RXE005-RXE090 RXE110-RXE375 

These products function as the general purpose line of circuit 

protection devices and are well suited for power supplies, alarm 

systems, speakers, motors and many other applications. The RXE 

series range in hold currents from .05 to 3.75 amps and 


яск 


+ C. 
p RHEO70 ONLY 


HCH 
RUE090-RUE250 RUE300-RUE900 


These devices are also designed to be used in a wide variety of 
general electronics applications. They complement the RXE series 
by providing a smaller form factor with lower resistance and higher 


This product series can be used in a wide variety of auto- 
motive, computer and general electronics applications. The 
RGE devices feature high current carrying capability (up to 


RTE series polyswitches are 
specifically designed for 


13 amps) in a small package with fast trip times. 


complement the RUE devices by providing a higher voltage rating. 


hold current capability (up to 9 amps). 


IEEE-1394 applications. 


Rated Initial 
Current (20°C) Max. Resistance Dimensions 
Max. (amps) Current RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip (Amp) (Q) (Q) By A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
RGE Series 
1A 16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 UL, TUV, CSA 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.23 (5.8) RGE300-ND 61 56 51 RGE300 
1A 16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.23 (5.8) RGE400-ND .62 58 52 RGE400 
1A 16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.23 (5.8) RGE500-ND 64 59 54 RGE500 
1A 16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 UL, TUV, CSA 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.23 (5.8) RGE600-ND .68 .63 57 RGE600 
1A 16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.23 (5.8) RGE700-ND 72 .66 .60 RGE700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.23 (5.8) RGE800-ND 77 71 .65 RGE800 
1A 16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.23 (5.8) RGE900-ND .85 78 Fi RGE900 
1A 16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.23 (5.8) RGE1000-ND .95 .88 .80 RGE1000 
1A 16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0063 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.23 (5.8) RGE1100-ND 1.04 96 87 RGE1100 
1A 16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1200-ND 1.12 1.03 94 RGE1200 
1A 16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1400-ND 1.21 141 1.01 RGE1400 
RHE Series 
1B 16 07 14 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.23 (5.8) RHEO70-ND 55 .51 AG ВНЕ070 
16 16 40 7.0 100 0.018 0.029 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8) RHE400-ND .68 .63 57 RHE400 
1C 16 45 7.8 100 0.022 0.036 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.23 (5.8) RHE450-ND .70 .65 59 RHE450 
16 16 6.0 10.8 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.23 (5.8) RHE600-ND 76 70 64 RHE600 
16 16 6.5 12.0 100 0.011 0.018 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.88 (22.2) 0.23 (5.8) RHE650-ND .80 74 67 RHE650 
16 16 7.5 13.1 100 0.0094 0.0153 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.23 (5.8) RHE750-ND .88 .81 74 RHE750 
1C 16 10.0 18.5 100 0.0062 0.0105 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHE1000-ND 110 1.01 92 ВНЕ1000 
16 16 13.0 24.0 100 0.0041 0.0069 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1300-ND 1.30 1.20 1.09 RHE1300 
16 16 15.0 28.0 100 0.0032 0.0061 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1500-ND 1.39 1.28 1.16 RHE1500 
RXE Series 
2A 60 0.05 0.10 40 7.3 114 UL, TUV, CSA 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.23 (5.8) RXE005-ND 44 41 37 ВХЕ005 
2A 60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXE010-ND 45 41 38 ВХЕ010 
2A 60 0.17 0.34 40 3.3 5.21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE017-ND 45 42 .38 RXE017 
2A 72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) RXE020-ND 46 43 39 ВХЕ020 
2А 72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE025-ND 47 43 39 ВХЕ025 
2А 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE030-ND AT 44 40 RXE030 
2A 72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 UL, TUV, CSA 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXE040-ND 48 44 40 RXE040 
2A 72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 UL, TUV, CSA 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXE050-ND 48 45 AL RXE050 
2A 72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL, TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.23 (5.8) RXE065-ND 49 46 41 RXE065 
2A 72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXE075-ND .50 47 42 RXE075 
2A 72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.23 (5.8) RXE090-ND 53 AQ 44 RXE090 
2B T2 140 2.20 40 0.15 0.25 UL, TUV, CSA 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXE110-ND 55 51 AG RXE110 
2B 72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 UL, TUV, CSA 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) RXE135-ND .58 54 49 RXE135 
2B 72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.23 (5.8) RXE160-ND .61 57 51 RXE160 
2B 72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.23 (5.8) RXE185-ND .69 .64 58 RXE185 
2B 72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 UL, TUV, CSA 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXE250-ND .68 .63 57 RXE250 
2B 72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.6) 0.43 (10.9) RXE300-ND 72 67 61 RXE300 
2B 72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 UL, TUV, CSA 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXE375-ND 75 .69 .63 RXE375 
RUE Series 
3A 30 0.90 1.80 40 0.070 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RUEO90-ND 48 45 41 В0Е090 
ЗА 30 140 2.20 40 0.050 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RUE110-ND AQ 46 41 RUE110 
3A 30 1.85 2.70 40 0.040 0.08 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 2; 53 (13.5) 0.23 (5.8) RUE135-ND .50 47 42 RUE135 
3A 30 1.60 3.20 40 0.030 0.07 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) .60 (15. 2 0.23 (5.8) RUE160-ND 53 AQ 44 RUE160 
3A 30 1.85 3.70 40 0.030 0.06 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) .62 (15.7) 0.23 (5.8) RUE185-ND 56 52 AT RUE185 
3A 30 2.50 5.00 40 0.020 0.04 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) .72 (18.3) 0.23 (5.8) RUE250-ND .61 57 51 RUE250 
3B 30 3.00 6.00 40 0.020 0.05 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) .65 (16.5) 0.23 (5.8) RUE300-ND .67 62 56 RUE300 
3B 30 4.00 8.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) .76 (19.3) 0.23 (5.8) RUE400-ND 173 67 .61 RUE400 
3B 30 5.00 10.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) .95 (24.1) 0.43 (10.9) RUE500-ND .79 73 .66 RUE500 
3B 30 6.00 12.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) .95 (24.1) 0.43 (10.9) RUE600-ND .82 75 .68 RUE600 
3B 30 7.00 14.00 40 0.005 0.02 UL, TUV, CSA 0.75 (19.1) .02 (25.9) 0.43 (10.9) RUE700-ND .86 .79 19: RUE700 
3B 30 8.00 16.00 40 0.005 0.013 UL, TUV, CSA 0.85 (21.6) 1.12 (28.4) 0.43 (10.9) RUE800-ND .89 .82 75 RUE800 
3B 30 9.00 18.00 40 0.005 0.01 UL, TUV, CSA 0.95 (24.1) 1.14 (29.0) 0.43 (10.9) RUE900-ND .95 .88 .80 RUE900 
RTE Series 
4 33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTE120-ND 51 En 43 ВТЕ120 
4 33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) RTE120TR-ND 915.00/3,000 RTE120-2 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTE135-ND 52 48 44 RTE135 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) RTE135TR-ND 930.00/3,000 RTE135-2 
4 33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTE190-ND .60 55 .50 RTE190 
4 33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RTE190TR-ND 1053.00/3,000 RTE190-2 
Rated Initial 
Current (20°C) Max. Max. Resistance Dimensions 
Operating (amps) Interrupt Interrupt Rmin. Rmax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Volt. Hold Trip Volt. Current (Q) (Q) By A B C Part No. 1 10 100 Part No. 
LVR Line Voltage Series 
5A 240VAC .05 42 265VAC 1.0ARMS 18.5 31 UL, TUV, CSA .33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVR005S-ND 59 54 49 LVR005S 
5A 240VAC .08 19 265VAC 1.2ARMS 74 12 UL, TUV, CSA .33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVR008S-ND 60 55 50 LVR008S 
5A 240VAC 42 30 265VAC 1.2ARMS 3.0 6.5 UL, TUV, CSA .33 (8.3) 43 (10.7) .23 (5.8) LVR012S-ND 63 58 53 LVR012S 
5A 240VAC 16 37 265VAC 2.0ARMS 25 4.1 UL, TUV, CSA .39 (9.9) .50 (12.5) .23 (5.8) LVR016S-ND .68 .62 57 LVRO16S 
5B 240VAC 25 .56 265VAC 3.5ARMS 13 24 UL, TUV, CSA 138 (9.6) .69 (17.4) .23 (5.8) LVR025S-ND 72 66 60 LVR025S 
5B 240VAC 40 90 265VAC 5.5ARMS 0.6 97 UL, TUV, CSA 46 (11.5) 77 (19.5) .23 (5.8) LVR040S-ND 81 75 .68 LVR040S 
(Continued) 
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Fig. 5 — LVR Series | Fig. 6 — RUSB Series Fig. 7 — RYC Series Power Distribution Switches Fig. 8 — LTP Series Fig. 9 — SRP Series 
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These USB power distribution A 
switches enable power to GND [1 
USB ports upon USB control- OUTA 
ler commands. The switches 

signal the controller when INA/B 
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voltage lock-out (UVLO) or ENC Top View 
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Pin No. Pin Function Slit: 02 X16 


5, 8, 13, 16 Enable (Input): Logic-compatible enable input. High (0.5 X 4.0) 
input » 2.1V typical. Low input «1.9V typical 5 š 
6, 7, 14, 15 Fault Над (Output): Active-low open-drain output. 
Indicates overcurrent, UVL0, OVLO and thermal These products help provide 
Shutdown reliable, non-cycling pro- 
This product extends the 1, Ground: Supply return Similar to the SRP family of PolySwitch strap tection for rechargeable bat- 
proven PolySwitch tech- New PolySwitch RUSB devices are de- 3,11 Supply Input: Output MOSFET drain. Also supplies ICs products, LTP devices help provide reliable, non- | teries. Weldable nickel leads 
nology of resettable over- signed to meet USB and safety agency internal circuitry. Connect to positive supply cycling protection for rechargeable batteries and | and a narrow, low-profile 
current protection into requirements.The RUSB family of leaded 241012 Switch Output: Output MOSFET Typicall have a slim, low-profile design that makes them design make these devices 
higher voltage applica- resettable devices offers overcurrent pro- v UU M № ри it fs ‘eld f ae ypically easy to install. LTP devices also offer additional extremely easy to install on 
tions. tection for USB applications. ЦАМА ЕЦ Ца ов ona protection at elevated temperatures. the edges of battery packs. 
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Rated Initial 
Current (20°C) Resistance Dimensions/Inches (mm) 
Maximum (amps) Rmin. Rmax. A B C D E Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Voltage Hold Trip (О) (О) Maximum Maximum Maximum Minimum Maximum Part No. il 10 100 Part No. 
RUSB 
6B 6 0.75 1.3 0.110 0.177 .27 (6.9) 45 (11.4) (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB075-ND 47 43 .39 RUSB075 
6A 16 0.90 1.8 0.070 0.121 .29 (7.4) 48 (12.2) 23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSBO090-ND 47 44 40 RUSB090 
6A 16 140 22 0.050 0.096 .29 (7.4) 56 (14.2) 23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB110-ND 48 45 41 RUSB110 
6B 6 1.20 20 0.650 0.098 .27 (6.9) 46 (11.7) 23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB120-ND 49 45 41 RUSB120 
6A 16 1.35 27 0.040 0.075 .35 (8.9) 53 (13.5) .23 (5.9) .30 (7.6) 42 (3.1) RUSB135-ND .50 46 42 RUSB135 
6B 6 1.55 2.65 0.043 0.071 .27 (6.9) 46 (11.7) .23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB155-ND 50 47 42 RUSB155 
6A 16 1.60 32 0.030 0.062 .35 (8.9) .60 (15.2) 23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB160-ND 52 48 44 RUSB160 
6A 16 1.85 37 0.030 0.055 40 (10.2) .62 (15.7) 23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB185-ND 56 51 47 RUSB185 
6A 16 2.50 5.0 0.020 0.036 45 (11.4) .72 (18.3) 23 (5.9) 30 (7.6) 12 (3.1) RUSB250-ND 60 55 .50 RUSB250 
Maximum Lead Tape & 
Maximum | Fault Fault Temperature during Ambient Cut Tape Reel 
Supply Flag Flag Output Output Control | Storage Soldering Supply Operating Digi-Key Price Each Pricingt Raychem 
Fig.| Voltage | Voltage | Current | Voltage | Current Input Temp. (5 seconds) Voltage | Temperature Pkg. Part No. 1 10 100 2,500 Part No. 
RYC Series 
imi ° ° о Я RYC8240-2WMCT-ND 3.47 2.97 2.73 2350.00/M | RYC8240-2WM 
7) 8 БҚШ Бары | 500 29020 idi 890 | 5016-16  RyC8240-4WMCT-ND 347 297 273 | 235000/M | RYC8240-4WM 
Rated 
Rated Current Max. RMax. Dimensions 
Max. (20°C) (amps) | Current Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip (Amp) (Q) By A B с D E Part No. 1 10 100 Part No. 
LTP Series 
8A 100 25 0.130 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 022(55)  016(41) LTP100-ND 70 .65 59 | LTP100 
8B 100 25 0.130 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22 (5.5) 016 (4.1) LTP100S-ND 70 65 59 | 17Р1005 
8A 1.80 3.8 0.068 1.02 (26.0) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22 (5.5) 0.16 (4.1) LTP180-ND 70 65 59 | LTP180 
8B 1.8 3.8 0.068 1.02 (26.0) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22 (5.5) 0.16 (4.1) LTP180S-ND 70 .65 59 | LTP180S 
8A 24 1.90 42 100 0.057 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) 0.30 (7.6) 0.21 (5.4) LTP190-ND .68 62 57 | LTP190 
8A 2.60 52 0.042 1.02 (26.0) 0.47 (11.9) 0.04 (1.0) 0.28 (7.0) 0.24 (6.1) LTP260-ND .89 .82 .74 | LTP260 
8A 3.0 6.3 0.031 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.043 (1.1) 0.35 (8.9) 0.26 (6.6) LTP300-ND .89 82 174 | LTP300 
8A 31 60 0.030 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0) 028(70) 0.24 (6.1) LTP310-ND өз 86 78 | LTP310 
8A 34 6.8 0.027 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0) 0.20 (5.0) 0.24 (6.1) LTP340-ND 93 86 78 | LTP340 
NEW! SRP - Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
15 1.20 2.70 0.16 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) - -- SRP120F-ND 57 53 48 | SRP120F 
15 1.75 3.80 0.09 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) — — SRP175F-ND .60 55 50 | SRP175F 
9 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) = = SRP200F-ND 57 53 48 | SRP200F 
30 3.50 6.30 0.03 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.1) — -- SRP350F-ND .60 55 50 | SRP350F 
30 4.20 7.60 0.024 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.1) — — SRP420F-ND 62 57 52 | SRP420F 
SRP 
15 1.20 2.70 0.16 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) — — SRP120-ND 62 57 52 | SRP120 
15 1.75 3.80 0.09 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) — — SRP175-ND 62 57 52 | SRP175 
9 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) — — SRP200-ND 62 57 .52 | SRP200 
30 3.50 6.30 0.03 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.1) — — SRP350-ND 66 61 55 | SRP350 
30 4.20 7.60 0.024 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.1) — — SRP420-ND .66 61 55 | SRP420 
Rated 
Current (20°C) | Мах. | RyMax. Dimensions Cut Tape Tape & Reelt 
Max. (amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (Amp) (Q) By A (max.) B (max.) C (max.) D E F Part No. 1 10 100) Size Pricing Part No. 
SMD 
60 0.30 0.60 10 4.8 .314 (7.98) .125 (3.18) 214 (5.44) 42 (3.1) .200(5.1) .09 (2.3) SMDOSOCT-ND .86 74  .68 | 2,000 | 412.00/М | SMD030-2 
60 0.50 1.00 10 14 .314 (7.98) .125 (3.18) «214 (5.44) 12 (3.1) .200(5.1) .09 (2.3) SMDO50CT-ND 86 74  .68 | 2,000 | 412.00/М | 5М0050-2 
30 0.75 1.50 40 1.0 .314 (7.98) .125 (3.18) .214 (5.44) 42 (3.1) .200 (5.1) .09 (2.3) $М0075СТ-№0 86 74  .68 | 2,000 | 412.00/М | SMD075-2 
30 1.10 2.20 40 0.48 1314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) 42 (3.1) .200(5.1) .09 (2.3) SMD100CT-ND 82 70  .65 | 2,000 391.00/M | SMD100-2 
10 15 1.25 2.50 40 0.25 UL. TUV, CSA 1314 (7.98) 118 (3.00) 214 (5.44) 42 (3.1) .200(5.1) .09 (2.3) SMD125CT-ND .82 705  .65 | 2,000 | 391.00/М | SMD125-2 
15 1.50 3.00 40 0.25 I 1 .370 (9.40) 118 (3.00) .264 (6.71) 18 (4.6) .240 (6.1) .09 (2.3) SMD150CT-ND 177 66 .61 | 1,500 401.06/М | SMD150-2 
15 2.00 4.00 40 0.125 .370 (9.40) 118 (3.00) -264 (6.71) Л8 (46) .240 (6.1) .09(2.3) SMD200CT-ND 177 66 .61 | 1,500 | 401.06/М | SMD200-2 
15 2.50 5.00 40 0.085 .370 (9.40) .118 (3.00) -264 (6. n .48(4.6) .240 (6.1) .09 (2.3) SMD250CT-ND 179 68  .62 | 1,500 | 410.18/M | SMD250-2 
6 2.60 5.20 40 0.075 .314 (7.98) .118 (3.00) .214 (5.44) .12 (3.1) .200 (5.1) .09(2.3) SMD260CT-ND 86 74  .68 | 2,000 391.00/M | SMD260-2 
6 3.00 6.00 40 0.048 .314 (7.98) .118 (3.00) .214 (5.44) 12 (3.1) __.200 (5.1) .09(2.3) SMD300CT-ND 82 70 .5| 2,000 391.00/M | SMD300-2 
t For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND (Continued) 
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The miniSMD resettable devices extremely small size 
makes them excellent choices for keyboard and mouse 
ports, SCSI devices, battery packs, PC cards and sockets, 
cellular modems and phones, and portable electronic 
equipment. SMT packaging for automated assembly 
compared to SMD the miniSMD offers: 40% reduction in 
size, 300% faster time to trip, 50% reduction in DC 
resistance, 66% reduction in profile, 80% reduction in 
mass and drop in replacement for the NANO 2 device in 
many applications. 


This product series is designed for surface- 
mount applications. Its smaller component size 
enables installation on crowded printed circuit 
boards and in small end-user devices such as 
digital cameras, personal digital assistants 
(PDAs) and palm-top computers. The new low 
hold current devices are ideal for protecting 
industrial sensors and data acquisition 
systems. 


Top View 
This product series is specifically designed for surface mount 
applications. The products range in hold currents from 0.3 
amps to 3.0 amps and voltages from 6 volts to 60 volts. These 
devices are ideally suited for high density board applications in 
computer and computer peripheral products, telecommuni- 
cations and general electronics applications. They are designed 
to be reflowed onto a PCB using standard surface mount 
processes. Packaged рег EIA-481 standard. 


The nanoSMD series reduces the component size to 
a 1206 footprint, nearly half the size of the 
microSMD series and one-quarter the size of the 
popular miniSMD series. The industries fastest time 
to trip. Smaller size saves board space and cost. 
Compatible with high volume electronics assembly. 


Rated 
Current (20*C) Max | RiMax Cut Tape Tape & Reelt 
Max (amps) Current | Initial Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip (Amp) (Q) By A (max.) B (max.) C (max.) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
miniSMD 
11 60 0.14 034 10 6.0 UL, TUV, CSA .186 (4.73) 134 (3.41) .035 (.89) MINISMDCO14CT-ND .63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDCO14-2 
11 24 0.50 1.00 40 1.0 UL, TUV, CSA .186 (4.73) 134 (3.41) .025 (.62) MINISMDCOSOCT-ND 54 AT 43 2,000 283.86/M MINISMDCO50-2 
11 13.2 0.75 1.50 40 45 UL, TUV, CSA .186 (4.73) 134 (3.41) .025 (.62) MINISMDCO75CT-ND .63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDCO75-2 
11 8 14 22 40 21 UL, TUV, CSA .186 (4.73) .134 (3.41) .025 (.62) MINISMDC110CT-ND .63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC110-2 
11 6 15 3.0 40 Лі UL, TUV, CSA .186 (4.73) .134 (3.41) .019 (.48) MINISMDC150CT-ND .63 55 50 2,000 304.00/M MINISMDC150-2 
11 6 2.0 40 40 07 UL, TUV, CSA .186 (4.73) 134 (3.41) .048 (1.22) MINISMDC200CT-ND 79 .68 .63 2,000 380.00/M MINISMDC200-2 
microSMD 
12 30 0.05 0.15 10 50 UL, TUV, CSA 135 (3.43) 110 (2.80) .034 (.85) MICROSMDOOSCT-ND 63 55 50 4,000 350.45/M MICROSMD005-2 
12 30 0.10 0.25 10 15 UL, TUV, CSA 135 (3.43) .110 (2.80) .034 (.85) MICROSMD010CT-ND 72 64 55 4,000 441.00/М MICROSMD010-2 
42 6 0.35 0.75 40 13 UL, TUV, CSA .135 (3.43) .110 (2.80) .025 (.62) MICROSMDO35CT-ND 72 64 55 4,000 441.00/М MICROSMD035-2 
12 13.2 0.50 1.0 40 .90 UL, TUV, CSA .135 (3.43) .110 (2.80) .025 (.62) MICROSMDOSOCT-ND 63 .55 50 4,000 305.00/M MICROSMDO050-2 
12 6 0.75 15 40 40 UL, TUV, CSA .135 (3.43) .110 (2.80) .025 (.62) MICROSMDO75CT-ND 63 55 .50 4,000 305.00/M MICROSMD075-2 
12 6 1.10 2.2 40 21 UL, TUV, CSA .135 (3.43) .110 (2.80) .019 (.48) MICROSMD110CT-ND 63 55 50 4,000 305.00/M MICROSMD110-2 
12 6 1.50 3.0 40 11 UL, TUV, CSA .135 (3.43) .110 (2.80) .048 (1.22) MICROSMD150CT-ND 70 .60 55 4,000 335.00/M MICROSMD150-2 
nanoSMD 
13A 6 0.50 1.00 40 0.7 UL, TUV, CSA .134 (3.40) .071 (1.80) .047 (1.20) NANOSMDMOSOCT-ND 66 En 52 3,000 318.00/M МАМ05М0М050-2 
13A 6 45 1.50 40 0.29 UL, TUV, CSA .134 (3.40) .071 (1.80) 047 (1.20) NANOSMDMO75CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M NANOSMDMO075-2 
13A 6 1.00 1.80 40 0.21 UL, TUV, CSA .134 (3.40) .071 (1.80) .047 (1.20) NANOSMDM100CT-ND 66 En 52 3,000 318.00/M NANOSMDM100-2 
13B 6 1.50 3.00 40 0.11 UL, TUV, CSA .134 (3.40) .075 (1.90) .055 (1.40) NANOSMDC150CT-ND 66 57 52 3,000 318.00/M NANOSMDC150-2 
t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
Fast Acting SMD Fuses | 
+ F = 
Benefits: Target Applications: Features: k 
e Small size with high current ratings * Excellent e Laptops * Digital cameras * Cell phones • Printers • Monolithic, multilayer design • Lead-free construc- + G 
temperature stability * High reliability and resilience * DVD players * Portable electronics • Game systems tion * High temperature performance * Oper. Range: Егін == 
• Strong arc suppression characteristics e LCD displays • Scanners -55°C ~ 125°C Agency Approvals: UL File# E197536 
Rated | Nominal. | Max Interrupt Ratings Cut Tape 
Current | Cold DCR2| Voltage | Current Dimensions - (mm) Digi Key Price Each Tape & Reel Raychem 
(A) (Q) (Мос) (A) А B D D Е Е G H Part No. 1 10 100 Size Pricing | Part No 
0402 Series 
1.00 0.120 0402SFF100F/24CT-ND .67 57 53 10,000 285.00/M 0402SFF100F/24-2 
1.50 0.056 0402SFF150F/24CT-ND 67 57 53 10,000 285.00/М 0402SFF150F/24-2 
2.00 0.035 24 35 1.00 0.51 0.51 0.25 1.60 0.40 0.70 0.60 0402SFF200F/24CT-ND .67 57 53 10,000 285.00/M 0402SFF200F/24-2 
3.00 0.021 0402SFF300F/24CT-ND 67 57 53 10,000 285.00/М 0402SFF300F/24-2 
4.00 0.014 0402SFF400F/24CT-ND 67 57 53 10,000 285.00/М 0402SFF400F/24-2 
0603 Series 
1.00 0.131 32 50 0603SFF100F/32CT-ND .63 54 50 4,000 360.00/M 0603SFF100F/32-2 
1.50 0.059 32 35 0603SFF150F/32CT-ND .63 54 50 4,000 360.00/M 0603SFF150F/32-2 
2.00 0.044 32 35 0603SFF200F/32CT-ND 63 54 50 4,000 360.00/M 0603SFF200F/32-2 
2.50 0.032 32 35 0603SFF250F/32CT-ND 63 54 50 4,000 360.00/М 0603SFF250F/32-2 
3.00 0.025 32 35 1.60 0.80 0.80 0.36 2.80 0.60 1.00 1.09 0603SFF300F/32CT-ND .63 .54 .50 4,000 360.00/М 0603SFF300F/32-2 
3.50 0.024 32 35 0603SFF350F/32CT-ND 63 54 50 4,000 360.00/M 0603SFF350F/32-2 
4.00 0.018 32 35 0603SFF400F/32CT-ND 63 54 50 4,000 360.00/M 0603SFF400F/32-2 
5.00 0.013 32 35 0603SFF500F/32CT-ND 63 54 50 4,000 360.00/M 0603SFF500F/32-2 
6.00 0.010 24 35 0603SFF600F/32CT-ND .63 -54 -50 4,000 360.00/M 0603SFF600F/32-2 
1206 Series 
1.00 0.220 63 50 1206SFF100F/63CT-ND .60 51 AT 3,000 340.00/M 1206SFF100F/63-2 
1.50 0.120 63 50 1206SFF150F/63CT-ND .60 51 AT 3,000 340.00/M 1206SFF150F/63-2 
1.75 0.100 63 50 1206SFF175F/63CT-ND .60 51 47 3,000 340.00/M 1206SFF175F/63-2 
2.00 0.050 63 50 1206SFF200F/63CT-ND .60 51 AT 3,000 340.00/M 1206SFF200F/63-2 
250 | 0.035 32 50 320 | 160 | 110 | 051 | 440 | 150 | 180 | 145 | 4206SFF250F/320T1-ND 60 51 47 | 3000 | 34000M | 1206SFF250F/32-2 
3.00 0.031 32 50 1206SFF300F/32CT-ND .60 51 47 3,000 340.00/М 1206SFF300F/32-2 
4.00 0.022 32 45 1206SFF400F/32CT-ND 60 51 AT 3,000 340.00/M 1206SFF400F/32-2 
5.00 0.015 32 45 1206SFF500F/32CT-ND 60 51 47 3,000 340.00/M 1206SFF500F/32-2 


T For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Overcurrent Fuses — FT600 Series NE. 
Benefits: « When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting regulatory standards with no additional series components * Improved temperature rise performance over < с 
other similar SMT fuse devices under sneak current testing • High density placement in multi-port system designs Target Applications: • xDSL and ADSL linecards and modems * T1/E1 systems • Twisted pair 
telecom ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance Features: • The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults * Designed to assist 
equipment in complying with telecom specifications including UL60950, FCC Part 68, and Telcordia GR-1089 Specifications: * Termination Material: Silver-plated brass * Body Material: Ceramic 
Ampere Voltage Typical Dimensions Cut Tape 
Rating Rating Resistance Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape 8 Reelt Raychem 
(A) (V) [e] A B Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-1250CT-ND .88 75 .69 2,500 420.00/M FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-2000CT-ND .88 .75 .69 2,500 420.00/M FT600-2000-2 


T For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PolySwitch® TSM600-250 


The TSM600-250 is an overcurrent protection device designed for DSL and other telecommu- 
nications network equipment applications. The TSM600-250 incorporates two matched, low- 
resistance PPTC components into a single device yielding balanced protection on tip-and-ring 


lines with minimal attenuation of data transmission. 
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Operating IHOLD Resistance Time to Trip Cut Tape Tape & Reel 
Voltage (mA) (Ohm)** @3A (Seconds) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Raychem 
(Vdc) @20°С @60°C Rmin Rtyp Rimax* Typ. Max. Part No. 1 10 100 Part No. 200 Part No. 
250 250 140 1.0 3.5 7.0 0.8 6 TSM600-250-2CT-ND 252 2.31 2.10 | TSM600-250-2TR-ND 378.00 TSM600-250-2 
250 250 140 1.0 3.0 5.0 1.0 6 TSM600-250-RA-2CT-ND 2.66 2.44 2.22 | TSM600-250-RA-2TR-ND 398.70 TSM600-250-RA-2 


*Maximum device resistance, measured 1-hour post reflow or post trip 


**Resistance per PPTC device 


PolySwitch° Resettable Devices — 


TR Series 


These product families help provide protection against power cross and power induction 


surge as defined in ITU, Telcordia, and UL. 


Fig. 1— 
TR Series 


Fig. 2 — 
Encapsulated 
TR Series 


Rated 
Current (20*C) Max. RMax Dimensions 
Max. | Oper. (Amps) Current | Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Volt.| Мас Hold Trip (Amp) | (Ohms) By A B с Part Мо. 1 10 100 Part Мо. 

250 | 60 0.080 0.16 3 20.0 UL, TUV, CSA 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) TRO80U-ND* 66 61 55 TR250-080U 
1 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.80) TR120U-ND* .66 :61 155 TR250-120U 

250 | 60 0.145 0.29 3 6.5 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.80) TR145U-ND* .66 .61 55 TR250-145U 

250 | 60 0.120 0.24 3 8.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR120-ND* 73 .68 61 TR250-120 
2 250 | 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR145-ND* 73 .68 61 TR250-145 

600 | 60 0.150 0.30 3 12.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150-ND* 1.15 1.06 .96 TR600-150 

600 | 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND* 1.24 1.14 1.04 TR600-150-RA-B-0.5 


* Warning: TR devices are not intended for continuous utility line voltage such as 120/220V or 240Vdc. Operating Voltage: 60Vdc 


SiBar Thyristor Surge Protectors 


SiBar thyristor surge protectors are designed specifically for telecommunications and computer telephony applications, including: « Modems 
* Fax machines * PBX Systems * Phones * POS Systems * Analog and digital linecards * Other customer premise and network equipment 


requiring protection. 


Features: * Bidirectional transient voltage protection * High off-state impedance * Low on-state voltage * High surge capability * Short- 
circuit failure mode * Surface-mount technology * UL 497B recognized, file #E179610 SiBar thyristor surge protectors are bidirectional silicon 
devices that foldback in the presence of transient overvoltage faults. When the breakover voltage of a SiBar device is exceeded, the device 
switches from high to low impedance to protect sensitive downstream equipment from harmful voltage surges. The device remains latched in 
a low-impedance state until the current decreases below the hold current, at which point the device returns to its high-impedance state. SiBar 
devices may be used in conjunction with PolySwitch resettable devices in telecommunications applications, including network equipment and 
customer premise equipment. Proper selection of both devices can provide reliable, self-resetting overvoltage and overcurrent protection, 
allowing designers to meet worldwide telecommunications standards and to lower equipment-service and warranty cost. 
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Recommended Pad Layout 


VpM | Уво Ін Ут Cy ШЕТІ Cut Tape 
Max. Max. Min. Max. Typ. Min. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Raychem 
(V) (V) (mA) (V) (pF) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
215 325 200 5.0 20 22 TVB280CT-ND 1.07 .92 .85 — — = TVB280-050 
165 265 200 5.0 20 22 TVB330CT-ND 1.07 .92 .85 = = = TVB330-050 
270 370 175 5.0 50 60 TVB270SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB270SCTR-ND 2,500 719.00M | TVB270SC 
200 320 175 5.0 50 60 TVB200SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB200SCTR-ND 2,500 719.00M | TVB200SC 
170 265 175 5.0 50 60 TVB170SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB170SCTR-ND 2,500 719.00/M TVB170SC 
270 370 175 5.0 20 22 TVB270SACT-ND 74 .63 .58 TVB270SATR-ND 2,500 353.00/M TVB270SA 
200 320 175 5.0 20 22 TVB200SACT-ND .99 .85 78 TVB200SATR-ND 2,500 473.00/M TVB200SA 
170 265 175 5.0 20 22 TVB170SACT-ND .99 .85 78 TVB170SATR-ND 2,500 473.00/M TVB170SA 
270 365 175 3.0 22 22 TVA270SACT-ND .69 .64 .58 TVA270SATR-ND 5,000 360.00/M ТУА2705А 
ш = . = 
Panasonic Micro Chip Fuse Surface Mount 
Features: • Sharp fusing characteristics (Very fast acting) * Lead free Rated | Rated Internal R. Cut Tape 
nen - Т Я " Current |Voltage | Marking} — (mohm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Applications: « Computer and peripheral equipment, mobile phone | (4) | (VDC) | Code | Max. @ 25°C | Part No. 1 10 — 100 Part No. Size Pricing | Part №. 
and other digital devices = 
ЕВВ-ЕЕ Series — 0603 
Approved Safety Standards: • C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File 7 ü " 
шат ЯННЕН 2 а з БШ: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40*C to 125“С 25 32 0 38 P11357CT-ND 42 39 30 ERB-FE2R50U 
* Fusing Current/Fusing Time (at 25°С): rated current x 100% / 4 3.0 32 P 31 P11358CT-ND 42 39 30 ЕНВ-ҒЕЗВ000) 
hours тіп. ог rated current x 200% / 1 seconds max. ог rated current 40 24 E 22 P113590T-ND 42 39 30 ERB-FE4ROOU 
x 300% / 0.2 seconds max. 5.0 24 T 7 P11360CT-ND 42 39 30 ERB-FESROOU 
ERB-SE Series — 0603 
0.5 32 F 370 P11369CT-ND 50 AT 35 P11369TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SEOR50U 
0.75 32 G 245 P11370CT-ND 50 AT 35 P11370TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SEOR75U 
10 32 H 155 P11371CT-ND 50 47 35 P11371TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SETROOU 
1.25 32 J 120 P11372CT-ND 50 AT 35 P11372TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SETR25U 
15 32 K 90 P11373CT-ND .50 AT 35 P11373TR-ND 5.000 192.04/M | ERB-SE1R50U 
2.0 32 N 60 P11374CT-ND 50 AT 35 P11374TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE2ROOU 
25 32 0 48 P11375CT-ND .50 47 35 P11375TR-ND 5,000 192.04/M | ERB-SE2R50U 
3.0 32 P 36 P11376CT-ND .50 En .35 P11376TR-ND 5.000 192.04/M | ERB-SE3R00U 
ERB-SD Series — 0402 
0.5 24 F 330 P11361CT-ND 50 AT 35 P11361TR-ND 10,000 192.04/M | ERB-SDORS0U 
0.75 24 G 200 P11362CT-ND 50 47 35 P11362TR-ND 10,000 192.04/М | ERB-SDOR75U 
Dimensions (mm) 1.0 24 H 135 P11363CT-ND .50 47 35 P11363TR-ND 10,000 192.04/M | ERB-SD1ROOU 
Type L w a t 125 24 J 100 P11364CT-ND .50 47 35 P11364TR-ND 10,000 192.04/M | ERB-SD1R25U 
15 24 K 80 P11365CT-ND .50 AT 35 P11365TR-ND 10,000 192.04/M | ERB-SD1R50U 
ERB-FE | 1.60+0.15 | 0.80+0.15 | 0.30-0.20 | 0.70 +0.15 -0.10 " 
= = = = 2.0 24 N 53 P11366CT-ND .50 47 35 P11366TR-ND 10,000 192.04/M | ERB-SD2ROOU 
ERB-SE, 1.6020.15 | 0.80+0.15 | 0.30+0.20 | 0.705010 25 | 24 | 0 40 P11367CT-ND 50 47 35 P11367TR-ND 10,000 | 192.04/M | ERB-SD2R50U 
ЕНВ-6 | 1.00+0.10 | 0.50+0.10 | 0.20+0.15 0.40+0.10 3.0 24 P 33 P11368CT-ND .50 AT 35 P11368TR-ND 10,000 192.04/M | ЕВВ-5038000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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OUENS Multi ТТ Resettable Overcurrent Protectors 


Bourns' Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. 
Agency Approvals: « MF-R, MF-RX, MF-USMD, MF-MSMD, MF-SM, MF-MSMF - UL, CSA, TUV Approved * MF-NSMF - UL Approved * MF-SMDF - Agency Recognition Pending. 


B 
D | 
Side View Top and 
с Bottom View 
с 
920 AWG да 
De Soe vow Side View 
Rated Current | Initial Resist. Post- Dimensions (mm) 
Max. | Мах. | (Amps @ 23°С) | Ohms @ 23%С Trip A B Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Volt. Amps Hold Trip Min. Max. Resist. (Max) (Мах. (Мот.) Рагі Мо. 10 100 500 1,000 Рагі Мо. 
ЛА 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.90 14.00 5.10 MF-R055/90-0-ND .75 .69 .63 .50 42 MF-R055/90-0 
1B 90 10 0.55 1.10 0.45 0.9 2.00 10.30 10.30 5.10 MF-R055/90U-0-ND -75 .69 .63 .50 42 MF-R055/90U-0 
30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.90 14.00 5.10 MF-R110-ND .54 .50 45 .36 .31 MF-R110 
30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.90 18.90 5.10 MF-R135-ND .54 .50 45 36 .31 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 10.20 16.80 5.10 MF-R160-ND .60 .55 150 E 36 MF-R160 
30 40 1.85 3.70 0.04 0.07 0.11 12.00 18.40 5.10 MF-R185-ND .60 .55 150 40 35 MF-R185 
60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7.40 12.70 5.10 MF-R010-ND .48 44 40 32 26 MF-R010 
60 40 0.17 0.34 2.0 3.2 8.00 7.40 12.70 5.10 MF-R017-ND .48 44 40 32 28 MF-R017 
2A 60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 7.40 12.70 5.10 MF-R020-ND .51 47 43 34 29 MF-R020 
60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 7.40 12.70 5.10 MF-R025-ND .51 47 43 134 29 MF-R025 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 7.40 13.40 5.10 MF-R030-ND .51 47 43 34 29 MF-R030 
60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7.40 13.70 5.10 MF-R040-ND .54 .50 .45 .36 30 MF-R040 
60 40 0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 7.90 13.70 5.10 MF-R050-ND .54 .50 45 35 31 MF-R050 
60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.70 15.20 5.10 MF-R065-ND .54 .50 45 136 31 MF-RO65 
60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.40 16.00 5.10 MF-R075-ND .54 .50 45 136 31 MF-R075 
60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.70 16.70 5.10 MF-R090-ND .54 .50 45 137 32 MF-R090 
60 40 1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 13.00 18.00 5.10 MF-RX110-ND .54 .50 45 136 32 MF-RX110 
60 40 1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 14.50 19.60 5.10 MF-RX135-ND .57 .53 48 .38 34 MF-RX135 
60 40 1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 16.30 21.30 5.10 MF-RX160-ND .60 .55 150 40 35 MF-RX160 
2B 60 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 12.80 22.90 5.10 MF-RX185-ND .60 55 .50 40 35 MF-RX185 
60 40 2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 21.30 26.40 10.20 MF-RX250-ND .66 :61 .55 43 37 MF-RX250 
60 40 3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 24.90 30.00 10.20 MF-RX300-ND .69 .64 .58 .46 40 MF-RX300 
60 40 3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 28.40 33.50 10.20 MF-RX375-ND 72 .66 .60 .48 42 MF-RX375 
30 40 0.90 1.80 0.07 0.12 0.22 7.40 12.20 5.10 MF-R090-0-009-ND .54 .50 45 .36 .31 MF-R090-0-009 
30 40 3.00 6.00 0.02 0.05 0.08 12.00 13.30 5.10 MF-R300-ND .69 :64 .58 45 39 MF-R300 
30 40 4.00 8.00 0.01 0.03 0.05 14.40 24.80 5.10 MF-R400-ND ‚72 .66 .60 .48 42 MF-R400 
3 30 40 5.00 10.00 0.01 0.03 0.05 17.40 24.90 10.20 MF-R500-ND 78 72 :65 52 45 MF-R500 
30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 19.30 31.90 10.20 MF-R600-ND .81 475 68 53 46 MF-R600 
30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 22.10 29.80 10.20 MF-R700-ND .84 77 70 56 48 MF-R700 
30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 24.21 32.90 10.20 MF-R800-ND 87 .80 73 58 51 MF-R800 
30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 24.21 32.90 10.20 MF-R900-ND .93 .86 .78 .61 53 MF-R900 
4 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 11.99 18.30 5.10 MF-R250-0-010-ND 66 61 55 44 .38 MF-R250-0-010 
Rated Current | Initial Resis. | Post- Dimensions (mm) Cut Tape 
Мах. | | Max. (Amps @ 23“С) Ohms @ 23°С | Trip A B (е) D F Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig.|Volt. Amps Hold Trip Rmin. Resist.|(Max.) (Max.) (Max.) (Min.) (Max.) (Min.) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
30.0 | 10 0.05 0.15 2.80 50.0 | 3.43 2.80 0.62 030 — — MF-USMDOO05CT-ND .68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD005-2 
30.0 | 10 0.10 0.30 0.80 15.0 | 3.43 2.80 0.62 0.30 — = MF-USMDO10CT-ND .68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD010-2 
30.0 | 10 0.20 0.40 0.40 5.00 | 3.43 2.80 0.62 030 — — MF-USMDO20CT-NDT .68 63 59 3,000 360.00/M MF-USMD020-2 
5A | 6.0 | 40 0.35 0.75 0.20 1.30 | 3.43 280 0.62 030 — = MF-USMD035CT-ND .68 .63 59 3,000 360.00/M MF-USMD035-2 
13.2 | 40 0.50 1.00 0.18 0.90 | 3.43 2.80 0.62 0.30 — = MF-USMDO50CT-ND 71 67 62 3,000 380.00/M MF-USMD050-2 
60| 40 0.75 1.50 0.07 0.450 | 343 2.80 0.62 0.30 - = MF-USMDO075CT-ND 75 68 66 3,000 360.00/M MF-USMD075-2 
6.0 | 40 110 220 0.05 0.210 | 3.43 2.80 0.62 0.30 — = MF-USMD110CT-ND 79 68 66 3,000 360.00/M MF-USMD110-2 
60.0 | 40 0.14 0.34 0.40 6.50 | 4.73 341 081 030 - mE MF-MSMD014CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD014-2 
30.0 | 80 0.20 0.40 0.40 6.00 | 4.73 3.41 081 030 - — MF-MSMD020CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD020-2 
15.0) 100 0.50 1.00 0.15 1.00 | 473 3.41 0.62 030 — = MF-MSMDO050CT-ND .56 .48 44 2,000 320.00/М MF-MSMD050-2 
5B 16.0| 100 110 220 0.04 021 | 473 3.41 0.62 0.30 - = MF-MSMD110/16-2CT-ND 56 .48 44 =s = MF-MSMD110/16-2 
13.2 | 100 0.75 1.50 0.11 0.45 | 473 341 0.62 030 -- == MF-MSMD075CT-ND .56 .48 44 2,000 320.00/М MF-MSMD075-2 
6.0 | 100 110 220 0.04 0.21 | 473 341 062 030 — — MF-MSMD110CT-ND .56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD!1 10-2 
6.0 | 100 125 2.50 0.035 0.14 | 473 3.41 0.48 030 - = MF-MSMD125CT-ND .56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD125-2 
6.0 | 100 1.50 3.00 0.03 0.120 | 473 3.41 0.48 0.30 — = MF-MSMD150CT-ND .56 -48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD150-2 
60 40 0.30 0.60 0.900 4.80 | 7.98 3.18 5.44 71 171 216 MF-SMOSO0CT-ND 63 54 150 2,000 360.00/M MF-SM030-2 
60 40 0.50 1.00 0.350 1.40 | 7.98 3.18 5.44 171 171 216 MF-SMOSOCT-ND 63 54 150 2,000 360.00/M MF-SM050-2 
33 40 110 2.20 0.120 0.41 | 7.98 3.00 5.44 171 171 216 MF-SM100/33-2CT-ND 70 -60 55 2,000 400.00/M MF-SM100/33-2 
6A | 30 80 0.75 1.50 0.230 1.00 | 7.98 348 5.44 171 171 216 MF-SM075CT-ND .63 54 150 2,000 360.00/M MF-SM075-2 
30 80 110 220 0.120 0.48 | 7.98 3.00 5.44 171 171 216 MF-SM100CT-ND .63 54 150 2,000 354.00/М MF-SM100-2 
15 | 100 125 2.50 0.070 0.25 | 7.98 3.00 544 171 afl 246 MF-SM125CT-ND .63 .54 150 2,000 354.00/М MF-SM125-2 
6 100 2.60 5.20 0.025 0.075 | 7.98 3.00 544 71 лі 216 MF-SM260CT-ND .63 .54 .50 2,000 360.00/M MF-SM260-2 
33 | 40 1.50 3.00 0.060 0.23 | 9.50 3.00 6.71 171 171 3.68 MF-SM150/33-2CT-ND .70 .60 55 1,500 400.00/M MF-SM150/33-2 
6B 15 | 100 1.50 3.00 0.060 0.25 | 9.50 3.00 6.71 171 171 3.94 MF-SM150CT-ND .63 54 150 1,500 360.00/M MF-SM150-2 
15 | 100 2.00 4.00 0.045 0.125 | 9.50 3.00 6.71 171 171 3.94 MF-SM200CT-ND .67 57 53 1,500 380.00/M MF-SM200-2 
15 | 100 2.50 5.00 0.024 0.085 | 9.50 3.00 6.71 171 171 3.94 MF-SM250CT-ND .67 .57 53 1,500 380.00/M MF-SM250-2 
13.2 | 100 0.50 1.00 0.15 0.70 | 340 1.80 0.85 025 — = MF-NSMF-050-2CT-ND 70 .60 55 3,000 400.00/M MF-NSMF-050-2 
7A | 6.0 | 100 0.75 1.50 0.10 0.29 | 340 1.80 0.85 025 — = MF-NSMF-075-2CT-ND 70 .60 55 3,000 400.00/M MF-NSMF-075-2 
6.0 | 100 1.10 1.80 0.06 0.20 | 340 1.80 1.35 025 — = MF-NSMF-110-2CT-ND 70 .60 55 3,000 400.00/M MF-NSMF-110-2 
6.0 | 100 1.50 3.00 0.03 0.13 | 3.40 1.80 1.35 025  — = MF-NSMF-150-2CT-ND 70 -60 55 3,000 400.00/M MF-NSMF-150-2 
60.0 | 40 0.10 0.30 0.70 15.00 | 4.73 3.41 1.10 030 - = MF-MSMF010-2CT-ND .56 .48 44 1,500 320.00/М MF-MSMF010-2 
60.0 | 40 0.14 0.34 0.40 6.50 | 4.73 341 1.10 030 — = MF-MSMFO014-2CT-ND .56 .48 44 1,500 320.00/М MF-MSMF014-2 
30.0 | 80 0.20 0.40 0.40 6.00 | 4.73 341 1.10 030 — = MF-MSMF020-2CT-ND .56 .48 44 1,500 320.00/М MF-MSMF020-2 
30.0 | 10 0.30 0.60 0.30 3.00 | 4.73 3.41 1.10 030 - = MF-MSMF030-2CT-ND .56 48 44 1,500 320.00/M МЕ-М5МЕОЗ0-2 
15.0 | 100 0.50 1.00 0.15 1.00 | 473 3.41 0.85 0.30 - — MF-MSMF050-2CT-ND .56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF050-2 
13.2 | 100 0.75 1.50 0.11 0.45 | 4.73 3.41 0.85 0.30 — E MF-MSMFO075-2CT-ND .56 .48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF075-2 
240| 40 0.75 1.50 0.11 0.45 | 473 3.41 0.85 030 - = MF-MSMFO075/24-2CT-ND .63 54 150 2,000 360.00/М MF-MSMFO075/24-2 
7B | 6.0 | 100 110 220 0.04 0.21 | 473 341 075 030 - = MF-MSMF110-2CT-ND .56 .48 44 2,000 320.00/М MF-MSMF110-2 
16.0 | 100 110 220 0.04 0.21 | 473 341 075 030 - = MF-MSMF110/16-2CT-ND 63 54 150 2,000 360.00/М МЕ-М5МР110/16-2 
6.0 | 100 1.25 2.50 0.035 0.14 | 473 3.41 0.85 0.30 — = MF-MSMF125-2CT-ND 56 -48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF 125-2 
6.0 | 100 1.50 3.00 0.03 0.120 | 473 341 085 030 — = MF-MSMF150-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF150-2 
8.0 | 100 1.60 2.80 0.035 0.099 | 473 341 0.85 0.30 — = MF-MSMF160-2CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMF160-2 
6.0 | 100 2.00 4.00 0.020 0.100 | 473 341 0.85 0.30 - = MF-MSMF200-2CT-ND .70 .60 55 2,000 400.00/M MF-MSMF200-2 
16.0 | 100 2.50 5.00 0.015 0.100 | 473 3.44 2.00 0.30 - = MF-MSMF250/16-2CT-ND 91 .78 72 1,000 520.00 MF-MSMF250/16-2 
6.0 | 100 2.60 5.20 0.015 0.080 | 473 3.41 0.85 0.30 -- = MF-MSMF260-2CT-ND .70 -60 .55 2,000 400.00/М MF-MSMF260-2 
7C 60 10 0.55 1.20 0.200 0.950 | 544 4.93 1.09 0.30 - == MF-SMDF050-2CT-ND .63 54 150 3,000 360.00/М MF-SMDF050-2 
15 40 1.50 3.00 0.070 0.175 | 5.44 4.93 1.09 0.30 - = MF-SMDF150-2CT-ND 63 54 150 3,000 360.00/M MF-SMDF150-2 
ж For Tape and Reel part number, change “СТ” to “ТВ”. T UL Pending 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


БИЛ Littelfuse Esp Transient Voltage Suppression Arrays 


This is an array of SCR/Diode bipolar structures for ESD and over-voltage protection. 
The SCR Structures are designed for fast triggering, if a transient pulse is detected with 
a voltage level greater than one VBE, negative or positive pulse, above V+ or below V- 


Clamp. 
Features: 


Input Protecti 


ion, Data Buss Protection, Analog Device Input Protection, or a Voltage 


у+ О йа | the device will be activated. * Fast Switching Times * Low Input Leakage * Low Input Capacitance * Operating 
i Some of the applications where this device works very well is for Microprocessor/Logic Temperature Range: -40°C to 105°C 
IN INO ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP720 – SP721 ESDiHiuman.Body Model (HBM): Capability. for SPT23 = 32724 
š RD Dischg. | CD Dischg. | +VDDischg. 
LE “Гр А НВМ Standard Mode R c ESD(V) HBM Standard Mode Resistor Cap. Voltage 
v- O 1 1 Аіг 3300 150pF >15kV IEC 1000-4-2 | HBM, Air Discharge 3300 150pF 15kV 
IEC 1000-4-2 Direct 3300 150pF >аку (Level 4) HBM, Direct Discharge 3300 150pF 8kV 
" i Í MIL- Modified HBM 1.5кО 100рҒ 8kV 
Direct, Dual Pins 3300 150pF >8kV 
br el р STD-3015.7 | Standard HBM 1.5kQ 100pF 2kV 
Diagram MIL-STD-3015.7 Direct, In-Circuit 1.5kQ 100pF >15kV EIAJ IC121 Machine Model око 200pF 400V 
No. of Equivalent Equivalent 
Input Operating Input Quiescent SCR ON SCR ON Input Input Switch 
Arrays per Voltage Leakage Supply Threshold | Resistance | Capacitance Speed Digi-Key Price Each Littelfuse 
Package Package (V supply) Current (nA) Current (nA) (V) (Ohms) (pF) (nSec) Part No. 1 10 100 Part No. 
16-SOIC 14 2-30 5 50 14 1 3 2 F2163-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AB 
16-Dip 14 2-30 5 50 14 1 3 2 F2164-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 4⁄4 1 3 2 F2165-ND 2.11 1.95 1.47 SP721AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 1.1 1 3 2 F2166-ND 2.11 1.95 1.47 SP721AP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 14 0.5 5 2 F2167-ND 2.80 2.58 1.94 SP723AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 ы 0.5 5 2 F2168-ND 2.86 2.64 1.98 SP723AP 
SOT-23 (6 pin) 4 1-20 1 100 (Max.) 14 1 3 = F2169CT-ND* 1.58 1.47 1.11 SP724AHT 


* For Tape and Reel pricing, change CT-ND to TR-ND and call Digi-Key for pricing. 


NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


PTC Resettable Devices Surface Mount 


3425L Series 


1812L Series 


в 4 


РА — 


12061 Series 
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Dimensions (тт) 


Series A (max.) | B (max.) 


Dimensions (mm) 


с 


Series B (max.) с D 


1812L 050-150 4.47 3.15 


0.61 


3425L 9.50 3.68 4.57 


1812L 200-260 447 315 


1.13 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive 
Temperature Coefficient (PTC) material to protect electrical circuits 
against overcurrent conditions. 

РТС Resettable Operation: In normal operation, the Littelfuse PTC has 
many conductive paths and a very low resistance. In an overcurrent 
condition, the temperature of the polymer material rises. This 
dramatically reduces the conductive paths resulting in an immediate rise 
in resistance. In this condition the device provides circuit protection by 
significantly limiting the flow of current. However, once the cause of the 


initial overcurrent condition is eliminated, the Littelfuse PTC cools down 
and resets to a low resistance value permitting the normal current flow to 
resume. 

Agency Approvals: * UL: Recognized under Components Program of 
Underwriters Laboratories * CSA: Recognized under Component 
Acceptance Program of the Canadian Standards Association * TUV 
approved 

ELECTRICAL DEFINITIONS: * Ihold: Hold Current: maximum current 
device will sustain for 4 hours without switching at 20°C • Itrip: Trip 


Current: minimum current that will switch the device into a high 
resistance state at 20°C » Isc: Maximum short circuit current device can 
withstand at rated voltage * Ril: Minimum initial resistance of device at 
20°C, prior to tripping * Rat: Maximum measured resistance in the 
nontripped state 1 hour post reflow with reflow conditions of 245°С for 20 
seconds. 

NOTE: Devices are not intended to be used for continual, repeated 
іпрріпа. CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in 
damage and possible arcing and flame. 


Volt. Max. Time Resistance Cut Tape 
lhold | !trip Rating Isc to Trip (9) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Series (A) (A) (V) (A) | Current (A) Time (Sec) Ril Rat Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1.5 3.0 15.0 40 8.0 5.0 0.060 0.250 F2105CT-ND 1.16 .99 .90 F2105TR-ND 1,500 494.00/M 3425L150DR 
3425L 2.0 4.0 15.0 40 8.0 12.0 0.050 0.150 F2106CT-ND 1.16 .99 .90 = — — 3425L200DR 
3.0 6.0 6.0 40 8.0 32.0 0.020 0.060 F2108CT-ND 1.72 1.47 1.34 F2108TR-ND 1,500 734.00/M 3425L300DR 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2156CT-ND .60 .56 43 F2156TR-ND 2,000 232.20/M 18121050РВТ 
0.75 1.50 13.2 40 8.0 0.30 0.060 .420 F2157CT-ND .60 56 43 F2157TR-ND 2,000 232.20/M 1812L075PRT 
1812L 1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.050 .226 F2158CT-ND .60 .56 43 F2158TR-ND 2,000 232.20/M 1812L110PRT 
1.25 2.50 6.0 40 8.0 0.30 0.040 .184 F2159CT-ND .60 .56 43 F2159TR-ND 2,000 232.20/M 1812L125PRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.032 .137 F2160CT-ND .60 56 43 F2160TR-ND 2,000 232.20/M 1812L150PRT 
2.00 4.00 6.0 40 8.0 2.50 0.018 .070 F2161CT-ND 187 81 61 F2161TR-ND 1,000 359.60 1812L200MR 
2.60 5.20 6.0 40 8.0 2.50 0.010 .005 F2155CT-ND .87 .81 61 F2155TR-ND 1,000 359.60 1812L260MR 
0.20 0.40 15.0 40 8.0 0.05 0.600 2.50 F2109CT-ND .66 .62 47 F2109TR-ND 4,000 255.15/M 1206L020YRT 
0.25 0.50 15.0 40 8.0 0.08 0.550 2.30 F2110CT-ND .66 .62 47 F2110TR-ND 4,000 255.15/M 1206L025YRT 
0.35 0.70 6.0 40 8.0 0.10 0.300 1.30 F2111CT-ND .66 .62 47 F2111TR-ND 4,000 255.15/M 1206L035YRT 
1206L 0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.090 0.60 F2112CT-ND .66 .62 47 F2112TR-ND 3,000 255.15/M 1206L050WRT 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.070 0.30 F2113CT-ND .66 .62 47 F2113TR-ND 3,000 255.15/M 1206L075WRT 
1.40 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 0.18 F2114CT-ND .66 .62 47 F2114TR-ND 3,000 255.15/M 1206L110WRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.030 0.12 F2115CT-ND .66 .62 47 F2115TR-ND 3,000 255.15/M 1206L150WRT 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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БИЛ Littelfuse 
PulseGuard® SMT ESD Suppressor 


Fig. 1 0603 
.020 (0.51) 


+ 063 (1.6) |= 


Fig. 2 SOT-23 


0.080 
(2.03) 


PulseGuard ESD suppressors provide protection for electronic 
devices against the threat of electrostatic discharge (ESD). 
Employing a voltage variable material to switch between high 
resistance and low resistance states, shunting ESD transients away 
from sensitive circuitry. PulseGuard suppressors comply with ESD 
specifications (IEC 61000-4-2, MIL-STD-883C (Packages: 
0402,0603), MIL-STD-883E (Packages: 0805, SOT-23), USB, 
IEEE1394, and InfinibandSM 

Electrical Specifications: * Trigger Voltage (1.): 1,000V typical 
* Clamping Voltage (1.): 150V typical * Rated Voltage: 24VDC, 
max. е Capacitance (2.): 0.055pF • Response Time (1.): «1 ns 
* Leakage Current: «1nA * ESD Pulse Withstand (1.): 1,000 
pulses minimum * Operating Temperature: -65°С-125°С 


Cut Tape Tape 

Digi-Key Price Each Digi-Key & Reel 

Fig. Part No. 1 10 Part No. Pricing 
1 |F1320CT-ND 75 70 |F1320TR-ND 308.85/1000 
2 |F1321CT-ND 1.31 1.22 |F1321TR-ND 1510.65/3000 
3 |F2162CT-ND 2.20 2.05 |F2162TR-ND 912.05/1000 


Notes: 1. 8kV direct discharge method, per IEC61000-4-2 2. 
Measured at 6 VDC. Testing at fast ESD pulse rated (1-20 Hz) may 
cause a change in leakage current performance (64A, max) 


Telecom Nano” Fuse 
*0461" Series 


% of Amp. Opening Time 
Rating (Min./Max.) 240 
100% 4 hours, min. 10) 
250% |1 sec, min; 120 max. 7496 (12.6) 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows 
compliance with lightning surges. Meets UL 60950 3rd Edition 
(formerly UL 1459) power cross requirements stand alone. Designed 
to allow compliance with Bellcore/Telcordia GR-1089-CORE and 
TIA-968-A Surge Specifications. 


* Interrupting Ratings: 50A at 250 VAC * Operating Temp- 
erature Range: -55°C~125°C “ Materials: Body: Ceramic; 
Terminations: Silver Plated Brass Caps * Soldering Parameters: 
Reflow Solder -230°C, 30 seconds maximum. Wave solder -260°C, 3 
seconds maximum • Packaging Specifications: 24mm Tape and 
Reel per EIA-RS481. (IEC 286 part 3); 2500 fuses per reel 


Cut Tape Tape& Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 


0461 Series 


“0402” (1005) Slimline™ Very 
Fast Acting Thin-Film 0435 Series 


% ofAmp. | Opening Time S в 
Rating (Min./Max.) 
100% 4 hours, min. 
200% 5 Sec., max S “> 
300% 02 Sec.,max з. 


* Operating Temperature: -55°С-90°С • Voltage Rating: 24V * Materials: 
Body: Epoxy Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead Cover Coat: 
Conformal Coating “ Soldering Parameter: Reflow Solder -260°C, 30 seconds 
maximum • Packaging Specification: 8mm Paper Tape and Reel per EIA- 
RS481-1 (IEC 286, part 3); 10,000 per reel. “ Interrupting Ratings: 35A at 24 
V AC/DC 


Cut Tape Tape& Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 


0435 Series — Very Fast-Acting 

250 | FI440CT-ND 111 1.03 — .78 |F1440TR-ND 427.00/М 
375 | FI441CT-ND 111 1.03 .78 |F1441TR-ND 427.00/М 
500 | FI442CT-ND 111 1.03 .78 |F1442TR-ND 427.00/М 
750 | F1443CT-ND 111 1.03 .78 |F1443TR-ND 427.00/М 
1.00 | FI444CT-ND 111 1.03 — 78 |F1444TR-ND 427.00/М 
1.25 | FI445CT-ND 111 103 78 |F1445TR-ND 427.00/М 
1.50 | FI446CT-ND 111 1.03 .78 |F1446TR-ND 427.00/М 
1.75 | F1447CT-ND 111 1.03 .78 |F1447TR-ND 427.00/М 
2.00 | F1448CT-ND 111 1.08 78 |F1448TR-ND 427.00/М 


“0603” (1608) Slimline™ Very Fast 
Acting Thin-Film 0434 Series 


% Amp Opening Marking code 

Rating Time at 25°C amperage rating д. 

100% 4 hours, min. i > San 
200% 5 sec., max. 


300% 0.2 sec., max. 


WE 


Slimline 0603 is identical to the popular (431 Series) mounting pad 
and electrical specifications but has a lower profile and enhanced 
soldering capabilities. Specifications: * Construction Material: 
Body: Epoxy substrate; Terminations: Copper/nickel/tin-lead (95/5); 
Cover Coat: Conformal Coating * Interrupting Ratings: 50A at 32V 
AC/DC (.25-1А) or 35A at 32V AC/DC (1.25-5A) * Operating 
Temperature: -50°С-90°С * Voltage Rating: 32V * Tape and Reel 
Specification: 8mm wide reels that are in compliance with EIA- 
RS481 


Mark- Cut Tape 
Атр | ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 
0434 Series 


Tape & Reel 


.250 
375 
.500 
750 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
5.00 


F1360CT-ND* 
F1361CT-ND* 
F1362CT-ND* 
F1363CT-ND* 
F1364CT-ND* 
F1365CT-ND* 
F1366CT-ND* 
F1367CT-ND* 
F1368CT-ND* 
F1369CT-ND* 
F1370CT-ND* 
F2251CT-ND 

F1371CT-ND* 
F1372CT-ND* 


F1360TR-ND 
F1361TR-ND 
F1362TR-ND 
F1363TR-ND 
F1364TR-ND 
F1365TR-ND 
F1366TR-ND 
F1367TR-ND 
F1368TR-ND 
F1369TR-ND 
F1370TR-ND 
F2251TR-ND 
F1371TR-ND 
F1372TR-ND 


356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 
356.40/M 


* 434-KIT-ND Digi-Key 434 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ 10 
each of parts indicated, plus a plastic storage box... ..$89.95 


чор оо 2 г-к |= отто 


“0603” (1608) Lead Free 
SlimLine™ Very Fast Acting Thin- 


Film 0467 Series 


% of Amp. Opening Time 
Rating at 25°C 
100% 4 hours, min. 
200% 5 sec., max. 
300% 0.2 sec., max. 


WE 


Marking code 
varies with 
amperage rating д. 


.012 4 
(305) 


SlimLine 0603 Lead Free complies with electronic industry environ- 
mental standards for lead reduction. Product is compatible with lead- 
free solders and higher temperature profiles. Mounting pad and 
electrical performance is identical to Littelfuse 0431 and 0434 Series 
of product. Alloy based element construction provides superior inrush 
withstand characteristics (14) over ceramic or glass based 0603 fuse 
products. Specifications: е Voltage Rating: 32V AC/DC * Con- 
struction Material: Body: Advanced High Temperature Substrate; 
Terminations: Copper/Nickel/100% Tin; Element Cover Coat: 
Conformal Coating * Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC 
(0.25~1A), 35A at 32V AC/DC (1.25~5A) * Operating 
Temperature: -55°C~90°C * Tape and Reel Specifications: 8mm 
wide reels that are in compliance with EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


Mark- Cut Tape T&R 

Атр | ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate|Code | Part No. 1 10 100| PartNo. 5,000 
0467 Series 


5 Fi449CT-ND 1.60 1.49 1.12 
1.25 | FISSOCT-ND 1.60 1.49 1.12 
2.00 | FISSICT-ND 1.60 1.49 1.12 


FI449TR-ND 617.00/М 
F1550TR-ND 617.00/М 
F1551TR-ND 617.00/М 


250| D 
375| E 
500] Р 


F1389CT-ND* 1.02 .95 .72 
F1390CT-ND* 1.02 .95 .72 
F1391CT-ND* 1.02 .95 .72 


F1389TR-ND 
F1390TR-ND 
F1391TR-ND 


392.85/M 
392.85/M 
392.85/M 


Mark- Cut Tape T&R 

Атр ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Rate Code | Part No. 1 10 100] PartNo. 5,000 

750] G F1392CT-ND* 1.02 .95 .72| F1392TR-ND 392.85/М 
1.001 H F1393CT-ND* 1.02 .95 .72| F1393TR-ND 392.85/М 
125| J F1394CT-ND* 1.02 .95 .72| F1394TR-ND 392.85/М 
150] K F1395CT-ND* 1.02 .95 .72| F1395TR-ND 392.85/М 
175| L F1396CT-ND* 1.02 .95 .72| F1396TR-ND 392.85/М 
2.00| N F1397CT-ND* 1.02 .95 .72| F1397TR-ND 392.85/М 
250] 0 F1398CT-ND* 1.02 .95 .72| F1398TR-ND 392.85/М 
3.00] P F1399CT-ND* 1.02 .95 .72| F1399TR-ND 392.85/М 
3.50} R F1400CT-ND* 1.02 .95 .72| F1400TR-ND 392.85/М 
400| S F1401CT-ND* 1.02 .95 .72| F1401TR-ND 392.85/М 
5.00] T F1402CT-ND* 1.02 .95 .72| F1402TR-ND 392.85/М 


* 467-KIT-ND Digi-Key? 467 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ Lead 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box. .............. $99.95 


“1206” (3216) SMF Very Fast Acting 
and Slo-Blo® Thin-Film Fuse 


WE 
Dimensions - In. (mm) 
A B с 
Very Fast | .122 .063 .047 
Acting (3.10) (1.60) (1.19) к > 
Sip | 124 060 045 | C A 
(3.15) (1.52) (1.14) Ba а 
Amp. Opening Time at 25°С 
Rating Very Fast Acting Slo-Blo® 
100% 4 hours min. = 
200% 5 sec., max. 1 sec. min., 120 sec. max. 
300% 0.2 sec., max. 0.1 вес. min., 3 sec. пах. 
800% = 0.002 sec. min., .05 sec. max. 


Specifications: • Construction Materials: Body: Epoxy Substrate, 
Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead (95/5). Cover Coat: Conformal 
Coating * Operating Temperature Range: -55°С-125°С • Sold- 
erability: Withstands 60 seconds above 200*C up to 260°C max. 
* Tape and Reel Specifications: Supplied on 8mm wide reels that 
are in compliance with EIA-RS481-2 (equivalent to IEC 286 part 3). 
Packaged 3,000 fuses per reel * Voltage Ratings: .125-.375A 
(125V), .500-2.00А (63V), 2.5-3.0A (32V), 4.0-7.0А (24V) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp, ing |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate| Code | Part No. 1 10 100 | Part №. 3,000 

0429 Series — Very Fast-Acting 
Л25 | FB |F1270CT-ND .93 .87 .66 |F1270TR-ND 360.45/М 
200] ЕС |F1271CT-ND .77 .72 .54 |Fi271TR-ND 295.65/М 
250] FD |F1230CT-ND 77 .72 .54 |F1230TR-ND 296.00/М 
.375| FE |F1281CT-ND 77 .72 .54 |F1231TR-ND 296.00/М 
500} FF |F1232CT-ND .77 .72 .54 |F1232TR-ND 296.00/М 
1750| FG |F1233CT-ND .77 .72 .54 |F1233TR-ND 296.00/М 
1.00| FH |F1234CT-ND 77 .72 .54 |F1234TR-ND 296.00/M 
125| FJ |F1235CT-ND 77 .72 .54 |F1235TR-ND 296.00/М 
150] FK |F1236CT-ND — 77 .72 .54 |F1236TR-ND 296.00/М 
175| FL |F1237CT-ND 77 .72 .54 |F1237TR-ND 296.00/М 
200] FN |F1238CT-ND .77 .72 .54  F1238TR-ND 296.00/M 
250] FO |F1272CT-ND .77 .72 .54 | Е1272ТА-МО 295.65/М 
3.00| FP |F1273CT-ND .77 .72 .54 |F1273TR-ND 295.65/М 
400] FS |F1274CT-ND .77 .72 .54 | F1274TR-ND 295.65/М 
5.00} FT |F1275CT-ND .93 .87 .66 |F1275TR-ND 360.45/М 
700] FU |F1276CT-ND .93 .87 .66 |F1276TR-ND — 360.45/M 
0430 Series — 510-ВІо° 

500) TF |F1260CT-ND 1.11 1.03 .78 |F1260TR-ND 427.00/М 
1.00| TH [|F1261CT-ND 1.11 1.03 .78 | F1261TR-ND 427.00/М 
1.50) TK |F1262CT-ND 1.11 1.03 .78 |F1262TR-ND 427.00/М 
2.00| ТМ |F1263CT-ND 1.11 1.03 .78 |F1263TR-ND 427.00/М 


“1206” (3216) біітііпетм Very Fast 


Acting Thin-Film 0433 Series 
.023 mE 


pon) 


% of Amp. | Opening Time 
Rating (Min./Max.) 
100% 4 hours, min. 


200% 5 Sec., max P 
300% 0.2 Sec.,max 


< 425 
0607 (3.18) 
(1.52) у 


Mounting pad and electrical specification are identical to the popular 
(429) Series specifications. 
Specifications: • Construction Materials: Body: Epoxy Substrate; 
Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead (95/5); Cover Coat: Conformal 
Coating * Operating Temperature: -55°C~90°C * Interrupting 
Ratings: 0.125-.375A (50A at 125V AC/DC), 0.5-2A (50A at 63V 
AC/DC), 2.5-3A (50A at 32V AC/DC) * Tape and Reel 
ification: Supplied on 8mm wide reels that are in compliance 
RS481-2 (IEC 286, part 3) * Voltage Ratings: .125~.375A 
(125V), .500-2.00А (63V), 2.5-3.0A (32V) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Атр | ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Code | Part No. 1 10 100 |Part No. 5,000 

0433 Series — Very Fast-Acting 
125| B |ҒІЗ73СТ-М0” .74 .69 .52 |F1373TR-ND 283.50/М 
200| C |F1374CT-ND* 74 69 .52 |F1374TR-ND 283.50/М 
250] D |F1375CT-NDe .74 .69 .52 |F1375TR-ND 283.50/М 
.375| E |F1376CT-ND* 74 .69 .52 |F1376TR-ND 283.50/М 
(Continued) 
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Á = е Cut Tape Tape & Reel PICO "125 Volt 
Littelfuse Amp. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Very Fast-Acting Pico Fuses 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 1-5 Am| 
“1206” (3216) Slimline?" Very Fast Acting 1.50 | FI223CT-ND« 222 207 1.56 |F1223TR-ND 857.00/M Patents: U.S. Patent 42,885,281 QPL АУ 6 
Thin-Film 0433 Series (Cont.) 2.00 | FI224CT-ND* 222 207 1.56 |FI224TR-ND 857.00/М Construction Materials: Body:UL94V0 
і 250 | FI225CT-ND« 222 207 156 |FI225TR-ND 85700/М epoxy coating, green Ratings: 200 LATA 280 aar 
amps at rated voltage VDC 50A VAC заў бл (37.34) 
Mark- Cut Tape Tape & Reel 3.00 | FI226CT-ND* 2.22 207 156 |F1226TR-ND 857.00/M Operating Temperature: -55°C~125°C | d 
Amp| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 4.00 | F1227CT-ND° 2.22 2.07 1.56 |F1227TR-ND 857.00/M Specifications: Taped Spacing 2.062" g ~ =n 
E ce RU "p ue ШІ Ш E 5 m. 5.00 | FI228CT-NDe 2.22 207 156 |F1228TR-ND 857.00/M (52.4mm) (0.64) 0.095 (0241) 
wol e ОШОЛ 74 во зо АЙ ETT 7.00 | F1229CT-ND 2.22 1.59 1.56 |F1229TR-ND 857.00/M Electrical Characteristics: 
75| G |FIS/SCT-NDe 74 69 52 FIS79TR-ND 283.50/М 8.00 | F1239CT-ND 2.22 1.59 1.56 |F1239TR-ND 857.00/M na A реті 
30| 8 |ҒІЗ80СТ-М0е 74 69 52 Fi380TR-ND 283.50/М 10.00 | F1251CT-ND 2.38 170 1.67 |Fi251TR-ND — 986.00/M тоо. г. Д шы 
100] H |F1381CT-ND* 74 .69 52] F1381TR-ND 283.50/М 154xxxT Series - Slo-Blo° 200% 116-7 d'seconds, max: 
125| J |FI382CT-NDe 74 .69 52 F1382TR-ND 283.50/М 200% 10 3 seconds, max. 
1.50) К |F1384CT-ND* 74 69 52| FI384TR-ND 28350/М 875 еш 327 304 229 (ҚОШАН 1260.00/M 200% 12-15 10 seconds, max. 
175| L |Fi385CT-NDe 74 69 52|F1385TR-ND  283.50/M 500 | F1301CT-ND° 3.27 3.04 2.29 |F1301TR-ND — 1260.00/M 
200] N |F1386CT-NDe .74 .69 .52|F1386TR-ND 283.50/М 750 | FI302CT-ND* 2.88 2.68 2.02 |F1302TR-ND — 1110.00/M Fur | Hf Digi-Key Price Each 
250] O | F1387CT-NDe 74 .69 .52 F1387TR-ND 283.50/М 1.00 | FI303CT-ND* 2.88 2.68 2.02 |F1303TR-ND —— 1110.00/M Rating | Rating Part No. 1 10 100 
300] P |F1388CT-ND* 74 69 .52 F1388TR-ND — 283.50/M 1.80 | FI304CT-ND* — 2.88 2.68 2.02 |FI304TR-ND — 1110.00/M R251 Series — Non Color-Coded Type (Bulk) 
* 433-KIT-ND Digi-Key? 433 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ 200 шш 288 268 202 (ШАШЫНДА том 0625 | 125 F820-ND нп 104 22 
10 ea. of parts indicated, plus a plastic storage box.................. $79.95 2.50 | FI30GCT-ND* 2.88 2.68 202 |FI306TR-ND 1110.00/М 125 125 F821-ND* 70 66 46 
| 3.00 | FI307CT-ND* 2.88 2.68 2.02 |F1307TR-ND 1110.00/М 250 125 F822-ND 70 66 46 
3.50 | FIS08CT-ND 2.88 268 202 |FI30BTR-ND 111000/М ЕЕ ЕЕ ЕАО i C 
“1206” (3216) Lead-Free Slimline™ aoo в zes М 880 | 125 | FI510-ND Б в ав 
: i А А А бе 2. 68 2. Н | 750 125 F825-ND* 52 49 34 
Very Fast Acting Thin-Film 0466 Series winan op amar KOS A КЕЛІ ШІ ЖАНА 2. Ма “Я 
е š ж Igi-Key' eries Fuseblock міі! use Fast Acting ani >: 
à im А 1500 | 125 F827-ND 52 49 34 
% Amp Opening ГЕ WG ШОШ Surface Mount Мапо 5 each of parts indicated, plus à Hastie 2:000 125 F828-ND° 59 49 54 
Rating Time at 25°C e SiOrage!DDX сема алтынына ысыла dod e ca СҮ $149.95 2500 125 F829-ND E 79 94 
^ - LA 3.000 | 125 F830-ND* 52 49 34 
Шы | ш 4 Ел я 3500 | 125 F831-ND 5 ә за 
300% 02 soc ma. бо 5, Nano? SMF Very Fast-Acting and 4000 | 125 F832-ND* 52 49 за 
i Be SECs MOK (1.52) (3.18) Slo-Blo® Fuses 5000 | 125 F833-ND* 52 49 34 
1-5 Атр 7.000 | 125 F834-ND 52 49 34 
Features: * Complies with electronic industry environmental stan- 240 R451 Series 10.000 125 F835-ND 52 49 34 
dards for lead reduction * Product is compatible with lead-free = (6. 10)-ң .106 (2.69) та @ 12.000 32 F836-ND 70 .66 46 
solders and higher temperature profiles * Element covering material - % 15.000 32 F837-ND .70 .66 46 
is resistant to industry standard cleaning operations * Mounting pad ! 106 
and electrical performance is identical to Littelfuse 429 and 433 (2.69) 
Series products * Alloy based element construction provides superior я 5:057 (1.45) Amp. Volt. - Cut Tape me T&R 
inrush withstand characteristics (121) over ceramic or glass based Ж м й Rat- | Rat- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
1206 chip fuse products Mang Suraos Mount Гизез incorporate proven шере, ing | ing | Part №. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
"m ry .. г " os formance ап! lependability in a flat top design which permits епісіеп! " 
(BOURSE DA) аду (е9 $9). bay аа nai Operating pick and place assembly. * Recommended Soldering Parameters: R251 Series — Non Color-Coded Type 
Temperature: -55°С-90°С • Interrupting Ratings: 0.125-.375A Infrared Reflow for 30 sec. is 500°F (260°C) for Very Fast-Acting; (Cut Tape and Tape Reel) 
(ОА at 125V AC/DC), 0.5-2A (50A at 63V AC/DC), 2.5-3A (50A at 445°F (230°C) for Slo-Blo9. Wave Solder is 500°F (260°C) for 10 0625 |125 | FISO5OT-ND 107 77 75 )FISOSTRIND) 44370 
32V AC/DC), 4~10A (35A at 24V AC/DC) * Construction Material: seconds for Very Fast-Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds max- ў ar ER: S i 
Body: Advanced High Temperature Substrate, Terminations: Cop- imum for Slo-Blo®. • Construction Materials: Body is ceramic, -125 |125 | ШЕЮ6ОТШМ 73 53 .52 | FISOSTR:ND 303.05 
per/Nickel/100% Tin, Element Cover Coat: Conformal Coating Вар? аге ees oer рова ава = орегагпе тетрагошге 250 | 125 | FISO7CT-ND 73 53 .52 | FISO7TR-ND 303.05 
Tape and Reel Specifications: ange: - m . * Voltage Rating: , : an 4 Т 
тара ае Spa Por EIA Hedi DEC 3656 вагаў E 1451 375 |125 | F1508CT-ND 73 .53 52 | FI508TR-ND 303.05 
500 |125 | Е1509СТ-МО 73 .53 52 | FISO9TR-ND 303.05 
NILUM тае [or Tape & Reel Fast Acting Soar т 630 [125 | FISTCT-ND 173 253 52 | FISTITR-ND 303.05 
тр] ing | Digi-Key rice Ғас igi-Key ricing ом Time Я Y 
Rate | Code | Part No. 1 10 100|PartNo. 5,000 Amps | BlowTime (Min. / Max.) -750 125 "ONE 22330 
0466 Series — Very Fast-Acting 1/16-15 | a hours min. 4 hrs. min. 1.000 |125 | FI513CT-ND 54 39 .38 | FIS13TR-ND 223.30 
32) в БИБ ei 176 57 ЕШ 343300 1/16-10 | 5 sec., max. 1 sec. / 60 sec. 1.500 |125 | FI514CT-ND 54 39 .38 | FIS14TR-ND 223.30 
2 | C |FI451CT-NDe 81 76 57 FI451TR-ND — 31320/M 12-15 | 20 sec., max. 502 | үз 2.000 |125 | FISISCT-ND 54 39 .38 | FIS1STR-ND 223.30 
25 | D |Fi4520T-NDe .81 76 .57 |Fi452TR-ND 313.20/М 2.500 | 125 | FI516CT-ND 54 .39 .38 | FI516TR-ND 223.30 
.375| E |F14530T-NDe 81 .76 .57 |Fi453TR-ND — 313.20/M 
5 | F |ҒІ454СТ-М0% .81 76 .57 |FI454TR-ND — 313.20/M Cut Tape Tape & Reel 3000 125 ЕШШ 54 239 3 ШОЛЫП 22330 
75 | G ОПЦ з % 57 ИЕ 3433014 Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3.500 | 125 | FI518CT-ND 54 .39 .38 | F1518TR-ND 223.30 
1 | H |Fi456CT-NDe 81 76 57 Fi456TR-ND — 31320/M Rate | Part No. 1 10 100 PartNo. 1,000 4.000 | 125 | FISISCT-ND 54 .39 38 | Р1519ТА-МО 223.30 
125| J |FI465CT-ND* .81 .76 .57 | FI465TR-ND 313.20/М R451 Series - Very Fast Acting 5.000 | 125 | FI520CT-ND — 54 .39 438 | F1520TR-ND 223.30 
15 | K |F1462CT-ND* 81 .76 .57 |Fi462TR-ND 313.20/М 250 | F1140CT-NDe 101 94 71 |FM140TR-NDe 419.00 7.000 |125 | FIS21CT-ND 54 .39 .38 | FI521TR-ND 223.30 
175| L |ҒІ4660Т-М0е 81 76 .57 |FI466TR-ND 31320/М 1375 | F1152CT-ND — 101 94 71 |Fi152TR-ND 41900 10.000 | 125 | F1522CT-ND 54 39 .38 | FI522TR-ND 223.30 
2 М |FI457CT-ND* 81 76 .57 |FI457TR-ND 313.20/М 500 |FHIATCT-NDe 1.01 94 71 |F1141TR-NDe 419.00 12.000| 32 | FW523CT-ND 73 .53 .52 | F1523TR-ND 303.05 
25| 0 |F1464CT-NDe 81 .76 .57 |F1464TR-ND 313.20/M 1750 |F1142CT-NDe 101 .94 71 |F1142TR-NDe 419.00 3 " 
3 | P |Fi458CT-NDe 81 76 з? |FI488TR-ND — 31320M im И ы м > PM пош 15.000| 32 | Е1524СТ-МО .73 .53 .52 | FIS24TR-ND 30305 
11$ PESI O 20M 1250|F22520T-ND 101 94 71 |F2252TR-ND 41900 
T : 1.500 F1144CT-NDe 101 94 .71 |F1144TR-NDe 419.00 Slo-Blo? Pico Fuses 
* 466-KIT-ND Digi-Key® 466 Series Fuse Very Fast Acting Slim Line™ Lead 1.600 | F2253CT-ND 1.01 .94 171 |F2253TR-ND 419.00 1-5 Ami AL @ 
Free 10 each of parts indicated, plus a plastic storage box ................ $89.95 2.000 | F1145CT-NDe 1.01 94 171 |Fi145TR-NDe 419.00 Construction Materials: Body- р Ы 
2.500 | F1146CT-NDe 1.01.94.71 |F1146TR-NDe 419.00 оо epoxy coating, gola. Losde- dd 25; 
solder coated copper wire. perating (37.34) ^ (37.34) 
" š 3.000 | F1147CT-NDe 1.01 .4 71 |FI147TR-NDe 419.00 i 
ы ® Temperature Range: 
SMF Omni-Blok° Fuse Block with 3.150 | Р2254СТ-МО 101 94 — 71 |F2254TR-ND 419.00 -58°б-128°С. 219 Бри ee 
Nano?? Very Fast Acting and 3.500 |F1153CT-ND 101 94 .71 |Fi153TR-ND 419.00 А 2 бей 0.125 (08.18) 
Slo-Blo® E g SAM Ф 4.000 | F1148CT-NDe 101 94 — 71 |FM48TR-NDe 419.00 Electrical Characteristics: 
5.000 | FI149CT-NDe 1.01 .94 — 71 |F1149TR-NDe 419.00 Rating Blow Time Rating Blow Time 
The SMF Omni-Blok? Fuseholder permits quick Gl) 6.300 | F2255CT-ND 1.01 94 71 |F2255TR-ND 419.00 100% E min. 200% 50 sec., max. 
and easy replacement of Nano*® SMF surface SA 7.000 | F1154CT-ND 1.01 .94 71 |FI154TR-ND 419.00 $ ЗЕТЕ 2 Dinette 
mount Pan The br ол рүш < с 8.000 | F2256CT-ND 101 .4 71 |F2256TR-ND 419.00 
use combination can be placed on the 'oart E 
ennt manufacturing operation. «ДЗ 198 10.000|F1150CT-NDe 1.60 1.49 1.13 |F1150TR-NDe 664.00 = Cut Tape Е T&R 
Specifications: « Electrical: 10A, 125V * Molded (5.03) 12.000| F1155CT-ND 1.60 1.49 1.13 |F1155TR-ND 664.00 тара рідекеу Price Each | Digi-Key Pricing 
Parts: Thermoplastic (94V0) ` Ambient Temperature: -55%С- 15.000 | F1151CT-ND 1.60 149 143 |F1151TR-ND 664.00 Baring) EET Ш 10 FEIN: Шш 
125?C * Soldering Parameters: Infrared: 445°F (230°C), 30 sec. R452 Series - Slo-Blo@ 473 Series - Non-Color Coded Type 
Installed fuses have silver plated end cape, inetalled lo accommodate | [0375] FIS4OCT-ND 123 124 за [FI34OTR-ND — 55200 а BM мзоом 
solder reflow process. Use 451 Series Fast Acting Fuse with tin/lead 0.500 | F1341CT-ND 133 124 94 |FI341TR-ND 552.00 750 ШЕЕ 193 1.80 ОШЫНЕЙ 745.00M 
alloy plated end caps for replacement purposes of the 154 Series 0.750 | F1342CT-ND 1.33 1.24 94 |F1342TR-ND 552.00 1.000 | F1202CT-ND* 1.93 1.80 | F1202TR-ND 745.00/М 
product. Use 452 Series Slo-Blo® Fuse with tin/lead alloy plated end 1.000 | F1343CT-ND 1.33 1.24 .94 |F1343TR-ND 552.00 1.500 | F1208CT-ND* 1.93 1.80 | F1203TR-ND 745.00/М 
caps for replacement purposes of the 154xxxT Series. 1.500 | F1344CT-ND 133 1.24 94 |FI344TR-ND 552.00 2.000 | F1204CT-ND* 1.93 1.80 | F1204TR-ND 745.00/М 
Cut Tape Tape & Reel 2.000 | F1345CT-ND 1.33 1.24 .94 |F1345TR-ND 552.00 2.500 |F1205CT-ND 1.93 1.80 | F1205TR-ND 745.00/М 
Amp.| Digi-Key Price Exch Digi-Key Pricing 2.500 | FI346CT-ND 1.33 1.24 .94 |F1346TR-ND 552.00 3.000 | FI206CT-ND* 1.93 1.80 | F1206TR-ND 745.00/М 
вас Par No. я stn) || Gare 1.500 3.000 | FI347CT-ND 1.33 1.24 .94 |F1347TR-ND 552.00 3.500 | F1207CT-ND° 1.93 1.80 | F1207TR-ND 745.00/М 
- _ ы 3.500 | FI348CT-ND 1.33 1.24 .94 |F1348TR-ND 55200 4.000 | F1208CT-ND° 1.93 1.80 | F1208TR-ND 745.00/M 
154 Series - Very Fast Acting 4.000 | F1349CT-ND 1.33 1.24 94 |F1349TR-ND 552.00 5.000 | FI209CT-ND* 1.93 1.80 | F1209TR-ND 745.00/М 
.250 | F1219CT-ND 262 244 1.84 | F1219TR-ND 1010.00/M 5.000 | F1350CT-ND 1.33 1.24 .94 |F1350TR-ND 552.00 7.000 | F2257CT-ND 1.93 1.80 | F2257TR-ND 745.20/M 
500 | F1220CT-ND* 2.62 2.44 1.84 | F1220TR-ND — 1010.00/M s г | 
750 | F1221CT-ND° 222 207 156 | F1221TR-ND 857.00/M • SMF-KIT-ND Digi-Key? Nano” SMF R451 Series/Pico SMD R459 Series * 251-473-KIT-ND Digi-Key? 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 
p ы р К x y Fuse Kit 5 each of Nano” SMF Fuses parts indicated and 5 each of Pico SMD Series Fuse Slo-Blo@ Axial Pico II 5 each of parts indicated, plastic storage 
1.00 | F1222CT-ND 222 207 156 | F1222TR-ND 857.00/M Very Fast-Acting and Slo-Blo® Fuses. ОХОТОЙ: usce et ebrei а ducite $99.96 
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(тоз) 1257 


Au: е Microfuse Very Fast-Acting Type Amp. | Volt | Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating | Rating Part No. 5 100 250 
| [ЧӨ бо) 4% ( 6255 QPL 217 Series — Fast-Acting Type (Cont.) 
un | AX © 050 250 F932-ND 144 108  .96 
PICO ІГ“ 250 Volt Very Fast- WE 10 (2.54) 063 250 F933-ND 144 1.08 96 
: : .080 250 F934-ND 1.44 1.08 .96 
т 
Acting Pico Fuses 100 250 F935-ND8 144 108  .96 
15 --.-.300 15 Approvals: Recognized under the Components Program of Under- 125 250 F936-ND§ 1.44 1.08  .96 
65 (38.1) (7.62) ам! writers Laboratories апа Certified ру CSA .160 250 F937-ND .85 64 57 
Й Operating Temperature Range: -55°C~85°C .200 250 F938-ND .85 64 .57 
=. ат 025 (635) i КЕ 250 250 F939-ND§ 85 64 57 
й à Electrical Characteristics: .315 250 F940-ND§ 185 64 57 
Interrupting Rating: 50 Атрегев аі 250 УАС Rating Amperage Opening Time .400 250 F941-ND :85 64 .57 
Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; solder 100% 1/500 —5 Ahe. min. .500 250 F942-ND§ 26 20 18 
coated copper leads; green in color 200% 1/500 — 3/10 B sec., max. .630 250 F943-ND§ 26 20 18 
Electrical Characteristics: 200% 410—5 2 sec., max. 800 250 F944-ND§ 26 20 18 
D - н 1.000 250 F945-ND§ .26 .20 18 
а ЕЯ КИН Hii Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 1.250 250 F946-ND§ 26 20 48 
100%, a hours min Rating | Rating Part No. 1 100 250 1.600 250 F947-ND§ .26 .20 18 
200% 1 sec. тах. 273 Series — Fast-Acting Type 2.000 250 F948-ND§ .26 .20 18 
300% 0-1 зеслтах: .031 125 F854-ND 2337 1913 17.00 2.500 250 F949-ND§ 26 20 18 
.050 125 F855-ND 4.06 3.33 2.96 3.150 250 F950-ND§ 26 .20 18 
TET Z .100 125 F857-ND 4.01 3.29 2.92 4.000 250 F951-ND§ .26 .20 118 
eur | Wes || Бу Erico каш 1125 125 | F858-ND 401 329 292 5000. | 250 EGESINUS $8 20 Ча 
Rating | Rating | PartNo. 1 10 100 .200 125 F859-ND 6.22 509 4.53 ў Е : : 
r 550 195 | —860-ND 401 829 292 6.300 250 F953-ND§ 26 20 118 
xem ВЕ ES РУТ Рр IA .300 125 F861-ND 4.01 3.29 2.92 8.000 250 F954-ND$ .97 73 :65 
: 5 H н 27 « 400 125 F862-ND 4.01 3.29 292 10.000 250 F955-ND§ 97 73 65 
125 250 F881-ND 1.94 1.81 1.36 5300 = Бабыр 20 n 2192 218 Series — Slo-Blo® Type 
250 250 F882-ND 1.94 1.81 1.36 К Ы Ё 5. .5: 
.032 250 F960-ND 193 145 1.29 
.375 250 F883-ND 1.94 1.81 1.36 :700 125 F865-ND 622 509 453 040 250 F961-ND 193 145 129 
500 250 F884-ND 1.94 181 1.36 .750 125 F866-ND 4.06 3.33 2.96 t Ë d : 
: i ` : E 1.000 125 F868-ND 4.01 329 2.92 :050 250 F962-ND 193 145 129 
.750 250 F885-ND 1.60 1.49 1.13 1.500 125 F869-ND 4.01 3.29 2.92 .063 250 F963-ND 193 1.45 1.29 
1.00 250 F886-ND 1.60 1.49 1.13 2.000 125 F870-ND 4.01 3.29 2.92 .080 250 F964-ND 193 145 1.29 
1.50 250 F887-ND 1.60 1.49 148 3.000 125 F871-ND 401 329 292 100 250 F965-NDf 113 85 75 
2.00 250 F888-ND 1.60 149 1.13 4.000 125 F872-ND 4.01 3.29 2.92 125 250 F966-NDf 143 85 75 
ў а k 1 ç 5.000 125 F873-ND 4.01 3.29 2.92 160 250 F967-ND 143 " P 
2.50 250 F889-ND 1.60 149 148 : 5 ҰН Е 85 .75 
3.00 | 250 | F890ND 1.60 149 143 2 522 Do. Hs = 2 
350 | 250 ЫБЫ 140 14 113 Metric (5х20тт) Fuses Ф ° 215 250 F970-NDf 118 85 75 
4.00 250 F892-ND 1.60 1.49 1.13 400 250 F971-ND 143 85 75 
5.00 250 F893-ND 1.60 1.49 1.13 Fast-Acting High Breaking Capacity 216 Series do po 3 РТ 25 P ы 
Е ца = 630 250 F973-NDt 78 58 5 
ea егез А Ф .800 250 F974-NDf ле .58 .52 
Pus зе PY Fast-Acting Electrical Characteristics: He а E ВЕ T = E 
and Slo-Blo® SMT Fuses — tsam 216 Series 217 Series 218 Series 1:600: | 250 BOLAND ТЕ» S 522 
2.000 250 F978-NDf 78 .58 .52 
-285 (7.24) Атр. .05- Ae 30325. |21255: | 20325 | 1255 2.500 250 F979-NDt 78 58 .52 
[r (%) | 3.15A 10А .100A 10A .100A 10A 
Peace | az) гв) 051 Í 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min 3:190 250 CANDY DUE AE 
(1.30)-7- 150 | minimum | minimum | minimum | minimum minimum | minimum Т 220 £d МЕТ 278 Е: БА 
EIA Case Code 7343 Laser еісһесі for ease of identification. 210 | 30 тіп. | 30 тіп. | 30 тіп. | 30 min. | 2min. | 2 тіп. 6.300 250 F983-NDf 78 “58 52 
* Operating Temperature: -55°С-125°С “ Soldering Methods: maximum | maximum | maximum |maximum|maximum|maximum| ооб 528 Е 353. саў 22 
Infrared Reflow is 500°F (260%С) maximum temperature for Very 275 | 001-2 | 0.01-3 | 0.01-0.5 | 0.05-2 | 0.2-10 | 0.6-10 10 000. 2 В 151 > M 
Fast-Acting; 446°F (230°C) maximum temperature for Slo-Blo9. Thru sec. sec. sec. sec. sec. sec. М 5-NDf Б : Б 
the wave soldering is 500°F (260°C),10 seconds maximum. е Voltage 0.003-0.3|0.003-0.3| 0.003~0.1]0.01~0.3| 0.04-3 | 0.15-3 15.000 250 F2229-ND 121 91 81 


Rating: 125 


Slo-Blo* Blow Time 
4 hrs., min. 
60 sec., max. 
3 sec., max. 
0.1 sec. max. 


Rating Fast-Acting Blow Time 
100% 4 hrs. min. 

200% 1 sec. max. 
300% = 

800% = 


Cut Tape T&R 
Amp. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating} Part Мо. 1 10 100 Рагі Мо. 500 
R459 Series - Very Fast-Acting 
.125 | F1160CT-ND 1.28 1.19 .90 | F1160TR-ND 
.250 | F1161C T-ND 92 .86 .65 | F1161TR-ND 
1375 | F1162CT-NDe 1.28 1.19 .90 | F1162TR-NDe 
-500 | Е1163СТ-№0» .95 .89 .67 | F1163TR-NDe 
1750 | Е1164СТ-№0» .95 .89 .67 |F1164TR-ND* 
1.000 | F1165CT-NDe .95 .89 .67 | F1165TR-NDe 
1.500 | F1166CT-NDe .95 .89 .67 | F1166TR-NDe 
2.000 | F1167CT-NDe .95 .89 .67 | F1167TR-NDe 
2.500 | Е1168СТ-№0» .95 .89 .67 |F1168TR-ND* 
3.000 | F1169CT-ND* .95 .89 .67 | F1169TR-NDe 
3.500 | F1170CT-NDe .95 .89 .67 | F1170TR-ND* 
4.000 | F1171CT-NDe .95 .89 .67 | F1171TR-NDe 
5.000 | F1172CT-NDe .95 .89 .67 |F1172TR-ND* 
R460 Series - Slo-Blo^ 

1375 | F1180CT-ND* 2.02 1.88 1.42 | F1180TR-NDe 
500 | Е1181СТ-МП 2.02 1.88 1.42 | F1181TR-NDe 
1750 | F1182CT-ND 2.02 1.88 1.42 | F1182TR-ND 
1.000 | F1183CT-ND* 2.02 1.88 1.42 | F1183TR-NDe 
1.500 | F1184CT-ND* 2.02 1.88 1.42 | F1184TR-ND* 
2.000 | Ғ1185СТ-МП 2.02 1.88 1.42 | F1185TR-ND* 
2.500 | F1186CT-ND 2.02 1.88 1.42 | F1186TR-ND 
3.000 | F1187CT-NDe 2.02 1.88 1.42 | F1187TR-ND* 
3.500 | F1188CT-ND 2.02 1.88 1.42 | F1188TR-ND 
4.000 | Е1189СТ-МП 2.02 1.88 1.42 | F1189TR-ND* 
5.000 | F1190CT-NDe 2.02 1.88 1.42 | F1190TR-ND* 


293.00 
211.00 
293.00 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 
217.50 


461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 
461.50 


400 
вес. вес. sec. sec. sec. sec. 


0.02 sec. | 0.02 sec. | 0.02 sec. | 0.02 вес | 0.01-0.3 | 0.02-0.3 
maximum | maximum | maximum |maximum| sec. sec. 


1000 


Approvals: 
216 Series: SEMKO approved thru 6.3 Amperes; UL and CSA rec- 
ognized. BSI 1-6.3 Amperes, VDE approved .050-6.3 Amperes 
217 Series: SEMKO, VDE approved thru 6.3 Amperes; BSI approved 
.4-6.3 Amperes; UL and CSA recognized to 6.3 Amperes only. 
218 Series: SEMKO,VDE approved thru 6.3 Amperes; BSI approved 
.05-6.3 Amperes; UL and CSA recognized. 
Interrupting Capacity: 
: 1500 Amperes 

35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater 

218 Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater. 


Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 5 100 250 


216 Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body 
F900-ND* 1.50 
F902-ND 1.50 
F903-ND* 1.20 
F904-ND* 1.20 
F905-ND 1.20 
F906-ND 1.20 
F907-ND* 1.20 
F908-ND* 1.20 
F909-ND 1.20 
F910-ND* 1.20 
К F911-ND* 

.800 250 F912-ND* 1.20 
250 F913-ND* 1.20 
250 F914-ND* 1.20 
250 F915-ND 1.20 
250 F916-ND* 1.20 
250 F917-ND* 1.20 
250 F918-ND* 1.20 
250 F919-ND* 1.20 
250 F920-ND* 1.20 
250 F921-ND* 1.20 
250 F922-ND* 1.50 
250 F923-ND* 1.50 


.050 250 
.080 250 
лоо 250 
125 250 
.160 250 
.200 250 
.250 250 
315 250 
400 250 
.500 250 


* SMF-KIT-ND Digi-Key? Pico SMD R451 бегіез/Мапо” SMF R459 
Series Fuse Kit 5 each of Pico SMD Fuses parts indicated and 5 
each of Nano” SMF Very Fast-Acting and SIoBlo? Fuses....$99.95 


217 Series — Fast-Acting Type 
250 F930-ND 1.44 1.08 
250 F931-ND 1.44 1.08 


з 216-KIT-ND Digi-Key? 216 Series Fuse Fast Acting High 
Breaking Capacity 5 each of parts indicated, plus a plastic 
storage box $159.97 


S 217-KIT-ND Digi-Key? 217 Series Fuse Fast Acting 5 each of 


parts indicated, plus a plastic storage box... ................... $39.95 
t 218-KIT-ND Digi-Key9 218 Series Fuse S/o-Blo 5 each of parts 
indicated, plus a plastic storage box... ......................... $59.95 


Safe-T-Plus Fuses 


* Designed to allow equipment to meet 
"Intrinsically Safe" certification for appli- 
cations in gas plants, petrochemical and 
processing industries where there is a 
danger of gas explosion from faulty 
circuits. * Hermetically sealed. 

Voltage Rating: 125V. Interrupting 
Ratings: 50 Amperes at 125 VAC; 300 Amperes at 125 VDC 
Agency Approvals: 

Meets CENELEC EN50 014 to 039 and IEC 60079-11 and BASEEFA 
BS 5501, part 7. 


Electrical % Amp. Rating Opening Time 
Characteristics: 100% 4 hours, min. 
20096 5 seconds, max. 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating Drop Part No. 1 100 250 
259 Series 
.062 2.1 F1311-ND 4.62 2.74 2.43 
.125 1.3 F1312-ND 4.86 2.88 2.56 
.250 0.83 F1313-ND 4.86 2.88 2.56 
.375 0.81 F1314-ND 4.86 2.88 2.56 
.500 0.78 F1315-ND 4.86 2.88 2.56 
.750 0.23 F1316-ND 4.86 2.88 2.56 
1.000 0.24 F1317-ND 4.86 2.88 2.56 


Schedule of Limitations: 

1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance 
distances meet the requirements of Table 2 of EN50020 :1977 or 
Table 4 of EN500020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th Edition 
1999). 

2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to 
determine a surface temperature classification for the fuse. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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W Littelfuse ome 


350 Volt SMT Fuses Fast-Acting EBF Series 


* Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power 

inverter applications * Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC 

circuits. 

Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MITI approved for 

5 Amperes 

Interrupting Ratings: 100 Amperes at 350 VAC 

Operating Temperature: -40°С-125°С 

Physical Specifications: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc 
Terminations 

Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 

(equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel 


2-5 Amp 


,430 


м (0.92) >] 


r 
.032 
(81) | |= .059 


|= 295 4 
(7.49) 


Electrical 


Amp. Color Digi-Key Price Each 
Rating Code Part No. 1 10 100 
.750 Brown F715-ND 1.96 1.81 1.36 
1.000 Gray F716-ND 1.96 1.81 1.36 
1.333 White F717-ND 1.96 1.81 1.36 
1.500 YIw./Wht. F718-ND 1.96 1.81 1.36 
2.000 Orange F719-ND 1.96 1.81 1.36 
3.000 Blue F720-ND 1.96 1.81 1.36 
3.500 |Blue/Wht. F721-ND 1.96 1.81 1.36 
4.000 Brn./Wht. F722-ND 1.96 1.81 1.36 
5.000 Green F723-ND 1.96 1.81 1.36 
7.500 Blk./Wht. F724-ND 1.96 1.81 1.36 
10.000 | Red/Wht. F725-ND 1.96 1.81 1.36 
12.000 | Grn/Ylw. F726-ND 1.96 1.81 1.36 
15.000 | Red/Blue F727-ND 1.96 1.81 1.36 


ATO 


Fuse: 


Mini, ATO and Maxi 


НА 


rac 


Mini r 


Autofuse 


F1 Standard 


@ 


А 


.040 | 
(1.02) 
1 B 


Series 


М 


V 


and Maxi 


g 


2AG Subminiature 
Fast-Acting Fuses 


Approvals: Listed by U.L. and Cer- 
tified by CSA. Patented. 
Dimensions: 


Pigtail Material: 
Tinned copper wire 


1-5 Amps 
224 Serie: 


Фа 


Electrical Characteristics: 


Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the 
ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- 
dard for foreign and domestic automobiles and trucks. This fuse can 


% Amp. Rating Opening Time 
Characteristics: 100% 4 hours, min. 
200% 0.15 sec. min., 5 sec. max. 
Cut Таре Таре & Box 
Amp. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating| Part No. 1 10 100 | Part No. 800 
446 Series 
2 F1000CT-ND .88 .82 .62 | Е1000ТВ-МО 320.00 
3 F1001CT-ND .88 .82 .62 | F1001TR-ND 320.00 
4 F1002CT-ND .88 .82 .62 | F1002TR-ND 320.00 
5 F1003CT-ND .88 .82 .62 | F1003TR-ND 320.00 
7.5 |F1004CT-ND .88 .82 .62 | F1004TR-ND 320.00 
10 F1005CT-ND .88 .82 .62 | F1005TR-ND 320.00 


* Meets Barrier Network Standards 
(EN50020) for hazardous applications 
* High interrupting rating 

Voltage Rating: 250V 

Interrupting Ratings: 4000 Amperes 
at 250 VAC/VDC 


Part Color Electrical Characteristics: 
No. Coding A 
F1290 Red % mp: Opening Time 
F1291 | Green Rating 
F1292 Blue 110% 4 hours, min. 
F1293 Violet 300% 10 seconds, max. 
F1294 Brown 
F1295 Black 1000% 0.002 seconds, max. 
Cut Tape Tape & Box 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 1 10 100 |Рагі Мо. 500 
242 Series 
050 | Ғ1290СТ-МО 4.48 4.16 3.14 |F1290TB-ND 1023.00 
080 |F1291CT-ND 4.48 4.16 3.14 |F1291TB-ND 1023.00 
100 |F1292CT-ND 4.48 4.16 3.14 |F1292TB-ND 1023.00 
.160 | Ғ1293СТ-МО 4.48 4.16 3.14 |F1293TB-ND 1023.00 
200 | Ғ1294СТ-МО 4.48 4.16 3.14 | F1294TB-ND 1023.00 
.250 | Ғ1295СТ-МО 4.48 4.16 3.14 |F1295TB-ND 1023.00 
Alarm Indicating Fuses SAM OG 


Electrical Characteristics: 


% Amp. 

Rating Opening Time 
10096 10 minutes, min. 
15096 5 minutes, max. 


Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel cir- 
cuits. Color coded flag conforms to telecom color standards to easily 
identify amperage ratings. This series has enhancements with an 
expanded amperage range and higher interrupting ratings, making 
this a viable replacement for competitive lines such as Bussmann: 
GMT and San-O: AX-1 series product. 

Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. 
Construction Materials: 

Body: Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). Terminations: Beryllium 
Copper, Tin Plated. 

Voltage Rating: 125 VAC or 60 VDC. 

Interrupting Rating: 

450 Amperes at 60 VDC; 300 Amperes at 125 VAC/VDC. 

Operating Temp. Range: -55°C~125°C. 


Amp. Color Digi-Key Price Each 
Rating Code Part No. 1 10 100 
0481 Series — Alarm Indicating Type 
.180 Yellow F712-ND 1.96 1.81 1.36 
.250 Violet F713-ND 1.96 1.81 1.36 
.500 Red F714-ND 1.96 1.81 1.36 


also be specified for a variety of low voltage electronic applications. 


Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. 


SAE (Society of Automotive Engineers) J1284 


Color-Coding: Autofuse fuses are color-coded for easy amperage 


identificatio 


n 


Voltage Rating: 32V 


Approvals: 297 Series: UL listed, 257 series: UL listed 1-40 
Amperes; CSA certified 3-30 Amperes, 299 Series: UL recognized 


20-60 Amperes 
Body Material: 297 & 299 Series: Nylon, 257 Series: Plastic. 


Fuse Typ 


е 


Dimensions - Inch (mm) 


A B 


c 


Mini-Fuse 


ATO Fuse 
Maxi-Fuse 


1.15 (29.21) 


.43 (10.92) 
175 (19.05) 


.63 (16.00) 
173 (18.54) 
1.35 (34.29) 


15 (3.81) 
20 (5.08) 
35 (8.89) 


Атр. 


Color 
Code 


Digi-Key 
Part No. 5 


Price Each 
100 


250 


297 Series — Mini Fuses 


Grey 


Violet 


Pink 
Tan 


Brown 


F986-NDe 42 
F987-NDe 42 
F988-NDe 42 
F989-NDe 42 
F990-NDe 42 


39 
39 
39 
39 
39 


34 
34 
34 
34 
34 


Неа 
Blue 


Yellow 
Natural 
Green 


F991-NDe 42 
F992-NDe 42 
F993-ND* 42 
F994-ND* 42 
F995-ND* 42 


39 
39 
39 
39 
39 


34 
34 
34 
34 
34 


257 Series — АТО Ғизев 


Black 


Grey 


Violet 


Pink 
Tan 


Brown 


Red 


F2232-ND -36 
F2233-ND 34 
F996-ND* -36 
F997-ND -36 
F998-NDe 136 
F999-NDe -36 
F1015-ND* -36 


.34 
.31 
.34 
.34 
.34 
.34 
.34 


-30 
28 
30 
30 
30 
30 
30 


Blue 


Yellow 
Natural 
Green 


BL./Gre 
Атбе 


F1016-ND* -36 
F1017-NDe -36 
F1018-NDe 36 
F1019-NDe -36 
en F2234-ND -36 
r F1220-ND -36 


.34 
.34 
.34 
.34 
.34 
.34 


-30 
30 
30 
30 
30 
30 


299 Series — Maxi Fuses 


Yellow 
Green 


Атбе 
Неа 
Blue 


F1035-ND 115 
F1036-ND 115 
г F1037-ND 115 
F1038-ND 1.15 
F1039-ND 115 


1.06 
1.06 
1.06 
1.06 
1.06 


94 
94 
94 
94 
94 


* 257-297-KIT-ND Digi-Key? 257/297 Series Fuse Mini and ATO 5 


each of parts indicated, plus a plastic storage box 


* Cartridge: .177" (4.50mm) diameter; Rating Blow Time 
.57” (14.48mm) length • Pigtail: .19" 7 і 
(З зав) qiameter; 6° (18 24mm) Mer ашшы 
length * Leads: .025" (.64mm) dia- 20095 1 вес. тах. 
meter; 1.50" (38.10mm) length typ. Ы 
Атр. Volt. Price Each 
Rating | Rating 5 100 250 
225 Series — Cartridge Type 
.125 250 F640-ND .67 150 45 
250 250 F641-ND* .67 .50 45 
375 250 F642-ND .67 .50 45 
.500 250 F643-ND* 47 135 :31 
.750 250 F644-ND* 47 135 31 
1.000 250 F645-ND* 47 135 331 
1.500 250 F646-ND* 47 135 331 
2.000 250 F647-ND* 47 35 331 
2.500 250 F648-ND 47 35 331 
3.000 250 F649-ND* .47 35 31 
3.500 250 F650-ND 47 135 31 
4.000 125 F651-ND* 47 135 :31 
5.000 125 F652-ND* 47 .35 .31 
7.000 125 F653-ND .47 .35 31 
224 Series — Pigtail Туре 
.125 250 F620-ND .89 .67 59 
.250 250 F621-ND .89 .67 59 
375 250 F622-ND .89 .67 59 
-500 250 F623-ND .68 51 46 
.750 250 F624-ND .68 51 46 
1.000 250 F625-ND .68 51 46 
1.500 250 F626-ND .68 51 46 
2.000 250 F627-ND .68 51 46 
2.500 250 F628-ND .68 51 .46 
3.000 250 F629-ND .68 EX 46 
3.500 250 F630-ND .68 51 46 
4.000 125 F631-ND .68 51 46 
5.000 125 F632-ND .68 51 46 
7.000 125 F633-ND .68 51 .46 
Slo-Blo? Fuses 
© м Ф 


Approvals: Listed Бу U.L. and Certified by 
CSA through 3.5 Amperes. Recognized 
under the Components Program of U.L. 
from 4 through 7 Amperes. 229 Series 4 
and 5 Amperes, 230 series 1 through 5 
Amperes approved by МЕТІ. Patents: 
U.S. Patents #4,409,729 and $4,445,106. 


Pigtail Material: 


Tinn 


еа copper wire 


Electrical Characteristics: 


Dimensions: • Cartridge: .177” (4.50mm) |Rating | Blow Time 
diameter; .57” (14.48mm) length * Pigtail: 110% 4 hrs., min. 
ЛӘ” (4.83mm) diameter; .60” (15.24mm) | 135% 1hr., тах. 
length * Leads: .025" (.64mm) diameter, | 200), | J sec. min/ 
1.50" (38.10mm) length 20 sec., max. 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 
229 Series — Cartridge Type 
.250 250 F660-ND* 154 E .36 
.375 250 F661-ND° .54 41 136 
.500 250 F662-ND* 154 41 .36 
.750 250 F663-ND .54 41 .36 
1.000 250 F664-ND* .54 41 .36 
1.250 220 F2230-ND 54 41 .36 
1.500 250 F665-ND* .54 41 136 
2.000 250 F666-ND* 154 41 .36 
2.500 250 F667-ND .54 41 .36 
3.000 250 F668-ND* 54 41 .36 
3.500 250 F669-ND .54 41 .36 
4.000 125 F670-ND° .54 41 36 
5.000 125 F671-ND* 154 E .36 
7.000 125 F672-ND .54 E .36 
230 Series — Pigtail Туре 
.250 250 F680-ND 77 58 51 
.375 250 F681-ND .76 57 51 
.500 250 F682-ND 77 .58 51 
.750 250 F683-ND 77 .58 5% 
1.000 250 F684-ND 77 .58 .51 
1.250 250 F2231-ND 76 .57 .51 
1.500 250 F685-ND 77 .58 .51 
2.000 250 F686-ND Erd .58 .51 
2.500 250 F687-ND 77 .58 51 
3.000 250 F688-ND 77 .58 .51 
3.500 250 F689-ND 77 .58 .51 
4.000 125 F690-ND 77 .58 .51 
5.000 125 F691-ND 173 55 49 
7.000 125 F692-ND 77 .58 .51 


* 225-229-KIT-ND Digi-Key9 225 Series Fuse Fast Acting and 229 
Series Slo-Blo® 2AG Cartridge 5 each of parts indicated, plus а 
plastic storage бох .............................................. $39.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1259 


Á Litt if Y 3AG Glass Body Фе = [um mu s “о к 
M ating ating art No. 
| e use Fast Acting Fuses .300 250 F311-ND° 102 76  .68 
3AB C ë B d Approvals: .375 250 F312-ND* 1.02 .76 .68 
rami Listed by UL and Certified by CSA through Caml 400 250 F313-NDe 1.02 76 .68 
e a c Do y (t AY @ 30 Amperes. .010-10 Amperes listed to UL | 2-11 500 250 F314-NDe 97 73 65 
Fast-Acting Fuses 248-14 (UL 198-G) 12-30 Amperes listed to : 970 sm 4 
UL 275. Electrical .600 250 F315-ND° 97 73 $5 
Dimensions: Diameter: 1/4" г Dimensions: Characteristics: 700 250 F316-ND 97 73 $5 
(6.35mm); Length: 1-1/4" 4 а) 312 Series: Diameter: 1/4" (6.35mm); Я т 750 250 F317-NDe 97 73 65 
31.75mm). . 9.4/4” ісс. гіа. |Rating | Blow Time - + 4 4 
( А Length: 1-1/4" (31.75mm). 318 Series: Dia. 800 250 F318-NDe 97 73 65 
Approvals: Listed by UL and Electrical Characteristics: meter: .275" (6.99mm); Length: 1.275" | 11096 | 4hrs., min. 3 š д * А 
Certified ру CSA through 15 - я (32.39mm); Pigtail Diameter: .032" (.81mm); 135% | 1 hr, max. 1.000 250 F319-ND* .97 73 65 
Amperes at 250 VAC / 125 | Rating | Amperage | Blow Time Pigtail Length: 1.50” (38.10mm); Pigtail Mat- 1.200 250 F320-ND 74 56 49 
VDC. Recognized under the Гоо, | 17830 | 4hrs., min erial: Solder-coated copper. 200% | 5 sec., max. 
Components Program of U.L. ind. cale ш 1.250 250 F321-ND° ла 56 49 
from 20-30 Amperes, certified i є г., max. Атр. Volt. Digi-Key Price Each 1.500 250 F322-NDe 74 .56 .49 
by CSA at 20 Amperes and 200% | 1/8-12 | 15sec., max. n i 1.600 250 F323-NDe 174 156 49 
approved by METI from 10~30 Rating | Rating Part No. 5 100 250 
аро 200% | 15-30 | 360 sec. тах. 312 Series — Cartridge Туре 200 | 250 F325-ND° ла 56 49 
010 250 Е100-МО 703 527 469 2.250 250 F326-ND* 74 56 49 
Атр. Volt. Digi-Key Price Each 031 250 F101-ND* 7.03 5.27 4.69 2.500 250 F327-ND* 74  .56 49 
Rating | Rating | PartNo. 5 100 250 062 250 F102-ND° 83 43  .56 2.800 250 F328-ND 74 56 49 
314 Series — Cartridge Type 100 250 F103-ND* 83 63 56 
ge Typ: 125 250 ЫНЫ Ha E: 3.000 250 F329-ND° ла 56 49 
425 250 F150-ND 117 88 78 + > : г 
250 255 НВ НИ "s 5 150 250 F105-ND B3 63 56 3.200 250 F330-ND° ла 56 49 
“500 250 F153:.ND 81 60 54 175 250 F106-ND* 83 63 56 4.000 250 F331-ND° ла 56 49 
1.000 250 F155-ND 76 57 51 200 250 F108-NDe 83 43  .56 5.000 250 F332-ND* 74 56 49 
2.000 250 F156-ND 76 57 51 220 220 Beet p ze n 6.250 250 F333-ND* .74 .56 49 
3.000 250 F157-ND 76 57 51 E : | г 
2000 230 FISTND ЕС RES. 375 250 FTT NDe 51 — 39 — 34 6.300 250 F2250-ND ла 56 49 
5.000 250 F159-ND 7 54 Дв 500 250 F112-NDe 36 27 24 7.000 250 F334-ND° ла 56 49 
6.000 250 F160-ND 72 54 48 600 250 F113-NDe 36 27 24 8.000 250 F335-ND° 74 56 49 
7.000 | 250 F161-ND л 54 48 750 250 Ета 36 27 2.4 10.000 | 32 F336-ND° 108 81 72 
8.000 250 F162-ND 72 54 48 1.000 250 END. 23 47 ыз 12.000 32 F337-ND* 108 .81 72 
10.000 | 250 F163-ND 72 54 48 1.250 250 БІНДЕ LINE В 
12.000 250 F164-ND 172 54 48 1.500 250 F117-NDe 23 47 15 15.000 32 F338-ND* 1.08 .81 72 
15000 | 250 F165-ND 72 54 — 48 1.600 250 F118-NDe 23 47 45 20.000 32 F339-ND° 108 81 72 
20.000 | 250 F166-ND 1.07 80 — 71 | ы 220 НЕ s p 22 25.000 32 F340-ND* 108 81 72 
25.000 | 125 F167-ND 1.07 80 71 INDA 5 š г i ! j ; р 
30.000 | 125 F168-ND 107 40 71 2.250 250 been Ns 28 л ЛЫ 30.000 Е o з ы = 
2.000 250 F119-ND° 23 17 15 315 Series — Pigtail Туре 
2.500 250 F120-ND* -23 AT 45 1.000 250 F419-ND 1.14  .86 76 
3AB C ic Bod 2000 FA EUND 28 X p 1500 | 250 F422-ND 1.14  .86 76 
eramic Body (ж WE - - - : 2.000 250 F425-ND 114  .86 76 
е 5.000 250 F123-ND* 35 26 23 
Slo-Blo? Fuses 6.000 250 F124-ND* 35 26 23 3.000 250 F429-ND 114  .86 76 
7.000 250 F125-ND* 35 26 23 4.000 250 F431-ND 121  .90 80 
Dimensions: Diameter: 1/4" (6.35mm); 8.000 250 F126-ND* 47 136 132 5.000 250 F432-ND 1.21 90 80 
Length: 1-1/4" (31.75mm) uomo 10.000 | 250 F127-ND* 47 — 36 32 7000. 250 [Sram эі. зо. “80 
Patents: U.S. Patents #4,409,729 and 12.000 32 F2244-ND* 25 19 17 N k: ü ü 
#4,445,106 n Өне: 15.000 32 F2245-NDe .25 219 17 
БН Electrical Characteristics: 
Approvals: Certified by CSA from .250-30 ati Blow Ti 20.000 32 F2246-ND* -25 19 -17 * 313-KIT-ND Digi-Key® 313 Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 5 
Amperes. Recognized under the В ny = Lu: 25.000 32 F2247-NDe 25 19 17 each of parts indicated, апа 10 each ої fuse clips рагі numbers 
component program of Underwriters 110% 4 hrs., min. 30.000 32 F2248-NDe 25 49 17 F040-ND and F052-ND, plus a plastic storage box ........... $109.96 
Laboratories for 12-30 Amperes. Listed by 135% 1 hr., max. 35.000 32 F2249-NDe 25 19 AF 
Underwriters Laboratories from .250~10 200% | 5 sec., min. 318 Series — Pigtail Туре 
Amperes. 125 250 F208-ND 145 109  .97 š 
Amp. | Volt | DigiKey Price Each 250 | 250 F209-ND 89 67 60 ВАС Fast-Acting Instrument Fuses 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 500 250 F212-ND 89 67  .60 : Е 
1.000 250 F215-ND .64 48 43 Electrical Characteristics: 
326 Series — Cartridge Type 1.500 250 F217-ND 64 48 43 _ - С CO 
0312 | 250 F451-ND 280 240 1.87 2.000 | 250 F219-ND 64 48 43 Rating Blow Time 025 x 1.00 
400 | 250 F453-ND 190 143 1.27 3.000 | 250 F221-ND 64 48 43 100% Аг тіп, 6 35 x. 95.4 
125 250 F454-ND 190 143 127 4.000 | 250 222100) 70 51 46 200% S S66, ia. Е 9) 
р | ; ў 5.000 250 F223-ND 70 51 46 
‘2507 239 ВО 182. 136: 121 6000 | 250 F224-ND 70 51 46 Amp. | Volt. | Digi-Key Price Each 
.375 250 F461-ND 182 136 121 mE 250 КОБЫ 70 Б1 46 инк] сы E NC 5 1001256 
500 | 250 F463-ND 182 136 121 = 9 9 š 
.750 250 F466-ND 1.82 1.36 1.21 * 312-KIT-ND Digi-Key® 312 Series Fast Acting 3AG Cartridge 5 361 Series — Fast-Acting Т) 
1.000 250 F468-ND 1.82 1.36 121 each of parts indicated, and 10 ea of fuse clips part numbers F040-ND епез ае ung Туре 
1.500 250 F471-ND 1.82 1.36 121 and F052-ND, plus a plastic storage Бох ........................ $89.95 250 250 F506-ND 72 .54 .48 
2.000 250 F473-ND 182 136 121 .375 250 F507-ND 72 Ба 48 
2.500 250 F474-ND 127 295 .85 T 
amo | эю | raeno тт s = | | ЗАО Glass Body mam ||. | хо ШЕ + = c 
4.000 | 250 F478-ND 127 95 85 Slo-Blo° Fuses ў ` ` | 
5.000 | 250 F479-ND 127 095 85 ОРІ „ЖАУ б 3.000 | 125 F513-ND 44 33 29 
6.250 250 F480-ND 127 95 85 Patents: 
7.000 250 F481-ND 1.27 195 85 U.S. Patents #4,409,729 and #4,445,106. = 
8.000 250 F482-ND 1.27 .95 .85 Approvals: ` 
10.000 250 F483-ND 1.27 -95 85 Listed by Underwriters Laboratories and Electrical | ® 
12.000 | 250 F484-ND 127 95 .85 Certified by CSA through 8 Amperes. Characteristics: 8AG Fast @ в 
15.000 | 250 F485-ND 127 95 85 Recognized under the Components [Rating | Blow Time Acting Fuses СЕ-ГТ) 025х100 
20.000 250 F486-ND 1.27 95 85 Program of UL from 10 through 30 F110% | 4 hrs. min. АН: (6.35 х 25.4) 
25.000 125 F487-ND 1.27 95 .85 Amperes. 313 000 Series approved Бу | 135% | 4 hr. max. PP | Electrical Characteristics: 
30.000 125 F488-ND 1.27 .95 .85 METI from 1-5 Amperes. б i Listed by UL through 6 
20096 | 5 sec., min. A Certified b - - 
Dimensions: mperes. Certifie y Rating Blow Time 
313 Series: Dia.: 1/4” (6:35mm), Length: 1-1/4" (81.75 ees ыды 710% 4 hts. min. 
eries: ja.: (6. mm), Length: 1- ( Ш mm). T Amperes. 13595 1 hr., max. 
315 Series: Dia.: .275” (6.99mm), Length: 1.275" (32.39mm); Pigtail Skill itai í 200% 10 sec., max. 
3AG Low Voltage @ @ Dia.: .032" (.81mm); Pigtail Material: Solder-coated copper. old in multiples of 5. 
Normal-Blow Fuses | ) Amp. | Volt. Digi-Key Price Each Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 
Electrical Characteristics: Rating | Rating Part No. 5 100 250 Hound | БЕН, нацио: р i109 220 
Dimensions: Dia.: 1/4" (6.35mm); 313 Series — Cartridge Type 362 Series — Fast-Acting Type 
Length: 1-1/4" (31.75mm) Rating Blow Time 
Approvals: Listed by UL and Cer- - .010 250 F300-ND 2.32 1.74 1.55 125 250 F600-ND 1.06 80 71 
ifi 11096 4 hrs., min. А y 2 H 
tified by CSA through 30 Amperes 135% ihr. "max .031 250 F301-ND 2.32 1.74 1.55 250 250 F601-ND 66 49 44 
жеріні Standards: UL Standard 200% 10 sec., max. .040 250 F302-ND* 232 174 1.55 : Š ` у ` 
к .062 250 F303-ND* 1.8 126 142 1500 | 250 EOS ND 42 31 28 
5 3.000 125 F607-ND 42 31 28 
PES] VETE Digi-Key BASERER 100 250 F304-ND* 1.68 126 142 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 125 250 F305-ND* 1.68 1.26 1.12 5.000 125 F608-ND -28 21 19 
150 250 F306-ND 168 126 142 
ies — , 6.000 125 F609-ND 28 21 19 
311 Serres — Normal:Blow Type 175 250 F307-ND 168 126 1.12 
6.000 | 32 F2237-ND 28 21 лв 187 | 250 F308-ND» 168 126 112 3000-0 32 [Я са заў le 
7.000 32 F2238-ND 28 21 18 .200 250 F309-ND* 1.68 126 142 10.000 32 F611-ND 28 21 19 
35.000 32 F144-ND 28 21 8 250 250 F310-NDe 102 76 68 20.000 32 F613-ND 28 21 19 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Maxifuse Block: 


* Rated to 60 Amperes at 32V 
* Interlocking block feature 
* Built-in mounting bracket 


Gangable Alarm WE 
Indicating Fuseholder 


.88 


T 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 100 250 


V/A Littelfuse 


ATO Fuseholders 


Fig. 1 — Horizontal Mount Fig. 2 — Vertical Mount 
5» 


Dim. in inches 


PCB Mount 


Typ. 5 Pole 
Holder 


Vertical 
Stackable 


568 Only Maxi Fuse Block F1085-ND 16.26 13.31 11.83 Assembly 
12.90 
( ) 75 (т I Panel Mount T 
5017.27) In-Line Fuseholders: S 
-300 (7.62) * Rated at 32V 
300 (7.62) ë * Protective cover included 
.150 у (е) (еў 
(3.81) IPOS.#1 
i Fuse Type - Inch (mm) Typ. 5 Pole Holder 
:300 (7.62) “068 (1.73) MINI ATO Assembly 
P.C.B. Footprint (Stacked) -52 (13.21) .97 (24.64) 
Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: 40 Qo 60) 40 01.80) ў Я Specifications: * Electrical: Rated аі 15 Amperes for any voltage 
+ Terminals: Copper alloy, tin-plated * Body: Black thermoplastic 80 (15.24) .67 (17.02) i ў up to 125 VAC, 125 VDC * Molded Bodies: Black, Thermoplastio 
(UL 94V0) Electrical: Recognized under the Components Program A1 (10.41) 43 (10.92) i ў (UL 94VO) * Terminals: Alarm Terminal — Brass, tin-plated, wire- 


of Underwriters Laboratory for 15 Amperes and Certified by CSA for wrap type; Fuse Terminal - Beryllium copper, tin-plated 


10 Amperes. Three fuseholders can be mounted side by side Km No. Digi-Ke Digi-Ke 
(stacked) and operated at rated current. Contact factory for ap- AWG нй. Digi-Key Price Each of Part EH BA Naa Price Each 
plications where more than three fuseholders will be stacked. ҚТАР ы n Poles PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 
N й 5 Е Description Wire | (тах.) | Part Мо. 1 100 250 З d 
* Voltage: 32 Volts DC * Temperature Range: -40°С-85°С «РС - — 1 F1400-ND F1420-ND 178 1.60 120 
Board Compatibility: Designed for use with standard .062" (1.57mm) In-line Mini Holder | 14 | 20 | F1057-ND 3.45 2.33 2.07 00- à T А а 
circuit board. In-line Mini Holder | 12 30 |F1058-ND 3.67 249 221 2 F1401-ND | F1421-ND 3.46 3.20 2.40 
In-line Maxi Holder} 6 | 60 | F1059-ND 19.37 13.09 11.64 3 F1402-ND | F1422-ND 520 480 3.60 
Fig. 3 — Autofuse Fuse Clip 27 In-line ATO Holder 16 | 20 | F1086-ND 3.39 2.30 2.04 4 F1403-ND | F1423-ND 6.93 6.40 4.80 
(6.86) ><. In-line ATO Holder| 12 | 30 | F1087-ND 3.92 2.66 2.36 5 F1404-ND | F1424-ND 8.66 8.00 6.00 
167 (4.24) p :135 6 F1405-ND | F1425-ND 10.39 9.60 7.20 
200 = 5 (3.43) 7 F1406-ND | F1426-ND 12.13 11.20 840 
5.08) =l а 7 . 8 F1407-ND F1427-ND 13.86 12.80 9.60 
608) iam Panel Mount ATO Fuseholder: 9 F1408-ND F1428-ND 15.59 14.40 10.80 
(2 Clips per Fuse) (11.18) * Assembled with 8" (203.2mm) wire loop, no fuse 10 F1409-ND | F1429-ND 17.32 1599 12.00 
* #14 wire/terminals rated to 20A 11 F1410-ND F1430-ND 19.05 17.59 13.20 
Fig. 4 — Mini Fuse * #10 wire/terminals rated to 30 ж 12 Fi411-ND | F1431-ND 2079 19.19 14.40 
Easy-Crimp Fuseholder „725% * Snap mounting to panel 13 | F1412-ND | F1432-ND 22.52 20.79 15.60 
y p 207,2 « Fuseholders interlock for multiple 12) 14 | F1413-ND | F1433-ND 24.25 22.39 16.79 
Materials: 49558) mounting. 15 | Fi414-ND | F1434-ND — 25.98 2399 17.99 
* Body: Black th lasti << 8 (203.20) Recommended panel 16 F1415-ND F1435-ND 27.71 25.59 19.19 
s ane EAS рме Wire Loop mounting hole 17 | Fi416-ND | F1436-ND 2945 2718 20.39 
аны Ппраес варрага tee 25 Crimp Area 1.46 (37.08) з. 415 (10.54) 18 | Fi417-ND | F1437-ND 31.18 2878 21.59 
рога Temperatur, мы me а j 19 | F1418-ND | F1438-ND 3291 3038 2279 
Digi-K Price Each 8 (27.94) 20 F1419-ND F1439-ND 34.64 3198 23.99 
igi-Key rice Eac! 5 А ч x 7 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 ° ada G55 T № T Оп Panel Mount, first & last position have mounting holes only. 
1 | Horizontal Mini Holder F064-ND 1.70 1.60 .96 2 to width for each 
2 | Single or End Cap Mini Holder | FO65-ND 1.70 1.60 .96 = additional fuseholder (50 9002 CERTIED MANUFACTURER , 
2 |Stackable Mini Holder F066-ND 1.70 1.60 .96 KEYSTONE Fuseholder Boards 
З | ATO Fuse Сір F067-ND 29 .28 .17 — - 
4 |In-line Mini Holder FO68-ND* 1.52 1.43 .86 Digi-Key Price Each For 1/4" (6.35mm) 
4 | In-line Mini Holder Ғ069-МОТ 1.52 1.43 .86 Description Part No. 1 100 250 Assembled with .125" (3.18mm) thick black phenolic 
Panel Mount Holder F1088-ND 1.55 1.05 .94 
* 20 Amperes max. rating, terminals accept #16-22AWG Panel Mount Holder F1089-ND 2.25 1.53 1.36 


T 30 Amperes max. rating, terminals accept #10~14AWG 


3AG Blown-Fuse US „ы 2АС or 5 x 20тт in- | > 

Indicating Fuseholders 2957. | Line Fuseholder Нч ig. up E 
Specifications: * Electrical: 20 Amperes at г зв (5045) Screw Together É ( A 

lamp voltage rating * Knob: Bayonet Style 94 

* Terminals: Copper/Copper Alloy, Tin-plated | (23.88) Specifications: Use with 2AG and 5 x 20mm 


* Lamp Type: Neon * Lens Color: Clear fuses. Maximum current ratings are 5 Amperes 

at 32V for 2AG, and 10 Amperes at 32V for the 
Lamp Digi-Key Price Each Littelfuse 5 x 20mm size fuses. Wire: 16 AWG; color 

Voltage Rating | Part No. 1 10 100 |Part No. red. Molded parts: Black thermoplastic 


100-125 VAC | F1480-ND 17.99 16.61 12.46 | 03440125H F1468-ND (Littelfuse # 150274) ....92.33/1; $21.54/10; $161.55/100 
200-250 VAC | F1481-ND 17.99 16.61 12.46 | 03440250H 


Fuse Holder 
Order cover 
separately: 
4527CK-ND 


Universal In-Line Fuseholder 


In-Line Fuseholder Bayonet Knob Twist-Lock Fig. 10 
| [— 2.19 (55.63) 5mm B 
Supplied with 8" (15.24) == 17у 
20.32ст) | f #14 : 
WG red vinyl insulated Ed Ed 


wire and two springs. 


Electrical: Intended for 

use at 32V or less with fuses rated up to 20 Amperes when the 
proper spring is installed for fuse size. 

Molded Parts: Black thermoplastic (UL 94V2). Body halves have a 
.14” (3.56mm) diameter hole for insulated wire. 


Ambient Temperature: -40°~75°C. 


Universal 150145 fuseholder supplied with 15" loop of #14AWG red 
vinyl wire and 3 springs to accomodate all SFE size and 3AG fuses. 
20 Amperes, 32V rated. 


F049-ND (Littelfuse # 150145) ...... $2.98/1; $27.54/10; $206.55/100 


The 150079 fuseholder is supplied with 19" loop of #14AWG red vinyl 


insulated wire intended for use with 3AG fuses up to 20 Amperes. Digi-Key Pricing 
F1467-ND (Littelfuse # 150079).....$2.86/1; 526.43/10; $198.23/100 F062-ND (Littelfuse #155100) $2.15/1; $19.03/10; $155.70/100 Fig. Part No. 1 10 100 500 
1 3536K-ND 98 8.88 65.16 280.85 
2 3537K-ND 174 15.75 116.05 491.84 
<> 3 3538K-ND 255 2309 16978 729.93 
: ; і” 4 3539K-ND 335 3034 22280 96258 
Richco ‘Quick Fit’ Fuse Covers — 2 kawa 5 3522-2K-ND 66 — 473 3774 17087 
| | а аа l| BA Е) і 6 3522-3K-ND .88 628 4996 227.09 
* For use on fuse terminal blocks or PCB-mounted fuse clips • UL Y с 7 4527K-ND = 3.88 32.99 149.80 
recognized E81260, rating 105°C, 600V * Material: Flexible PVC, RMS- + т 8 3527K-ND .80 721 57.65 230.60 
55 * Color: Transparent blue — 4527CK-ND — 1.62 13.74 6273 
Digi-Key Part No. Digi-Key Price Each Richco 5 EAD = ue па 5110 
Dim. | RP613-ND RP614-ND RP615-ND RP616-ND Fuse Type Part No. 25 100 | PartNo. 10 3518PK-ND = 795 758 3316 
A | .50 (12.70) .50 (12.70) .63 (16.00) .50 (12.70) Metric RP613-ND 55 47 | 840620 11 3521K-ND — .94 753 3294 
B .39 (9.91) .39 (9.91) .58 (14.73) .39 (9.91) Metric RP614-ND .89 76 | 840730 12 3561K-ND = .94 753 3294 
с .24 (6.10) .28 (7.11) 32 (8.13) 132 (8.13) Metric RP615-ND .93 .80 | 840832 13 3520K-ND — 82 6.53 28.57 
D | .79(20.07) | 1.18 (29.97) | 1.26 (32.00) | 1.42 (36.07) Standard RP616-ND 119 _ 1.02 | 840836 14 3519K-ND — .81 644 28.18 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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01 Littelfuse 


2AG Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholder 


SG 


Specifications: 

* Terminals: Brass, Tin-plated, 
.110" Solder/Q.C. 

* Current Rating: 10 Amperes 
for any voltage up to 300V 


F1469-ND 

(Littelfuse # 02450001) .............. $3.57/1; $32.97/10; $247.28/100 
Water Tight 3AG QPL «ЯЗ 
Fuseholder 


Panel Mount n 
Specifications: 


* Electrical: 20 Amperes, 250 V 

* Knob: Screw Type 

* Terminals: Tin-plated, Solder 
Type 

*Seal: O-Ring per MIL-PRF- 
19207 


F1479-ND 
(Littelfuse # 03420006). .......... $20.67/1; $190.83/10; $1431.23/100 


Fuse Clips 


Fuse Blocks 


5 x 20mm PC Board Type 


Specifications: 


* Clip/Terminals: Tin-plated spring 
brass 

* Base: phenolic laminate UL940VO 

*Current Rating: 6.3 Amperes, 
250V 


F1501-ND 
(Littelfuse ў 05200002H) ................ 


5 x 20mm 
Fuse Clip 
Automatic 
Insertion 


Specification: 

* Clip Material: 
Phosphor/Bronze 

* Finish: Tin-plated 

* Style: Ear 


Cut Tape 
Digi-Key Pricing 
Part No. 1 10 


Digi-Key 


100 | Рам No. 


Tape & Ammo 


Size | Pricing 


F043CT-ND .22 1.60 15.68 


FO43TB-ND 


1,000 | 92.80 


Microfuse or PICO ІІ Fuseholder 


Fig.1 25 5 „ЗА | Fig. 2 
ve (5.84) (Silver (6.35)? 
Er Plated 
(1.17) б ) E 


Vertical 
Shown 


Panel Mount 
Push-On 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses 
(rated to 5 Amperes) with .025" (.64mm) diameter leads. 


Electrical: Rated at 5 Amperes for any voltage up to 125V. Molded 
Parts: White thermoplastic, Black panel mount Terminals: Copper 
alloy Ambient Temperature: -40°С to +100°C, Silver terminal plating 


Digi-Key Price Each 
Fig. Mounting Part No. 1 100 250 
1 Vertical F060-ND* 194 1.41 1.26 
1 Horizontal F061-ND* 194 141 1.26 
1 Vertical F1475-NDT 2.11 1.47 1.30 
2 Panel F1474-ND 2.28 1.58 1.40 
TPlating: Тіп • UL Recognized 
LT-5 Fuseholder 
2250 .374 (9.5) 
Specifications: 
* Electrical: Holes 
5 Amperes up to 250V in pc J 2 69 (4.3) 
* Terminals: board: | 
Tin-plated brass, gold inside 210089 k 126 (3.2) 
Molded Parts: Black thermo- (1.0) 0.20" 
plastic (UL94VO) (5.08) 
F1473-ND 
(Littelfuse ў 02800050H) ................. 5.53/1; 54.92/10; 536.90/100 


Ассеріз End Stops Lead Clip Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type (Ears) Type Material Finish Part No. 10 100 250 Part No. 
1 3AG (.250" Dia.) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F040-ND ла ло .09 102071 
1 ЗАС (.250" Dia.) No Straight Spring Brass Tin-Plated F041-ND 18 ла 12 102074 
1 3AG (.250" Dia.) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F046-ND 51 39 134 122083 
1 3AG (.250" Dia.) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F045-ND 42 32 28 122088 
2 3AG (.250" Dia.) No Angled-In Spring Brass Tin-Plated F042-ND 23 7 15 102078 
2 ЗАО (.250" Dia.) Yes Angled-In Spring Brass Tin-Plated F052-ND 23 AV 15 102079 
3 ЗАС (.250" Dia.) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F048-ND 47 .36 .32 122090 
4 ЗАО (.250" Dia.) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F038-ND 47 .13 11 101002 
5 2АС/5 х 20тт Үез Straight Spring Brass Tin-Plated F058-ND .18 .14 .12 111501 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F044-ND 33 25 22 111506 
6 5х20тт Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F063-ND 23 14 13 100056 
Omni-Blok Solder/Q.C. 


© 
Specifications: 


AE 
* Clip/Terminals: Tin-plated spring brass 
* Base: Black thermoplastic glass reinforced UL 
94У0 (except 3AG type which is grey) 


Termination Options 


.090 
Agency Approvals/Current Rating CS 
U.L. CSA VDE/Semko 
Series | (Amps) | (Amps) (Amps) Fig. 2 P.C. Board Mount 110 187 487 250 
0254 10 10 N/A 
354000 30 30 N/A Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 Terminal 6 
354060 20 20 N/A Solder Type .110" 110” 187" .187" .250" 
354080 20 20 N/A P.C. Board Mount Solder/Q.C. NEMA/Q.C. Solder/Q.C. NEMA/Q.C. Q.C. 
354101 15 15 N/A 
0520 10 10 6.3 
Accepts Terminal Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
0254 Series (2AG) 
1 2AG 2 70 .50 .35 F1470-ND 1.07 .99 75 025400017. 
1 2AG 3 70 .50 85 F1472-ND 1.07 .99 75 025402012 
2 2AG 1 70 .50 .35 F1471-ND .92 .85 .64 025401012 
0354 Series (3AG) 
1 1/4" 3AG 4 1.4 53 .50 F1497-ND .85 79 .59 03540001ZXGY 
1 1/4” 3AG 5 1.4 53 .50 F1499-ND 85 79 .59 03540601ZXGY 
1 1/4” 3AG 6 1.4 53 .50 F1500-ND .85 79 .59 03540801ZXGY 
2 1/4" 3AG 1 1.4 53 .50 F1498-ND .90 .83 .63 03540101ZXGY 
0520 Series (5 x 20 mm) 
5 x20mm .92 .50 .40 F1503-ND .88 .81 61 05200004Z 
5 x 20mm 3 92 .50 .40 F1502-ND .88 .81 61 05200003Z 
2 5 x 20mm 1 92 .50 .40 F1504-ND 92 .86 .64 05200101Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Ф 
EA Littelfuse ЗАС and 5x20mm Traditional Panel Fuseholders u. recognized and Certified by CSA 


Fig. 3 


оғ “ЯЗ Gh 


Terminal Orientation 


й 


Straight Terminals 


/ 


/ 


0.14 (3.56) 


45 
(11.43) 
End View 


Right Angle Terminals 
-250" Solder Terminal Shown 


475 = ja 
(12.07) .502 
Mounting Hole for (12.75) 
Straight & Right Angle E 2 
Accepts Fuse Terminal Terminal Knob Accessories Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Type Included A B с Рагі Мо. 1 10 100 Part Мо. 

1 ЗАС (.250" Dia.) Rt. Angle 250” О.С. Knurled = .73 (18.54) | 2.25 (57.15) = F002-ND 6.99 6.46 4.85 03420001H 

1 ЗАО (.250" Dia.) Rt. Angle Solder Knurled — .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F007-ND 2.90 2.68 2.01 03420022H 

2 3AG (.250" Dia.) Rt. Angle Solder Fluted — .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F1478-ND 2.90 2.68 2.01 03420004H 

2 3AG (.250" Dia.) Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F004-ND 2.97 2.74 2.06 03420004HXL 
2 3AG (.250" Dia.) Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher/Drip Seal | .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F003-ND 3.13 2.89 2.17 03420004HXPL 
2 3AG (.250" Dia.) Rt. Angle 250” О.С. Fluted = .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .59 (14.99) F012-ND 3.25 3.00 2.25 03420828H 

3 3AG (.250" Dia.) Straight Solder Eyelet Knurled — .69 (17.53) | 2.01 (51.05) = F005-ND 2.76 2.55 1.91 03420012H 

3 3AG (.250” Dia.) Straight Solder Eyelet Fluted mE .69 (17.53) | 2.01 (51.05) = F006-ND 2.76 2.55 1.91 03420014H 

4 3AG (.250" Dia.) Straight .187" Q.C. Fluted = .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .30 (7.62) F009-ND 3.09 2.86 2.15 03420038H 

4 3AG (.250" Dia.) Straight .250” О.С. Fluted = .69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) F013-ND 3.40 3.15 2.36 03420838H 

4 ЗАО (.250" Dia.) Straight .250" О.С. Knurled к .69 (17.53) | 1.70(43.18) | .40(10.16) F015-ND 3.40 3.15 2.36 03420858H 

5 5x20 mm Rt. Angle .187" Solder/Q.C. Screwdriver Slot = .65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F053-ND 4.30 3.98 2.98 03450621H 

6 5x20mm Rt. Angle .187" Solder/Q.C. Finger Grip = .65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F054-ND 4.30 3.98 2.98 03450623H 

7 3AG (.250" Dia.) Rt. Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot = .49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) F055-ND 2.98 2.76 2.07 03450101H 

7 3AG (.250" Dia.) = = Screwdriver Slot |Replace. Knob for F055 = = — F1482-ND 1.04 .96 72 03450101HX020 
7 5x 20mm Rt Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot — .49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) F056-ND 3.86 3.57 2.68 03450121H 

8 3AG (.250" Dia.) Straight 250” О.С. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .75 (19.05) | 1.50 (38.10) |1.04 ( 26.42) F059-ND 3.83 3.54 2.66 03460877H 

8 5x20mm Straight .187" Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .70 (17.78) | 1.03 (26.16) | .94 (23.88) F1477-ND 5.18 4.79 3.59 02860677H 

8 2AG (.177" Dia.) Straight .110" О.С. Flip-Top Spare Fuse Carrier | .61 (15.49) | .85 (21.59) | .87 (22.10) F1476-ND 2.90 2.68 2.01 02860377H 


International Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholders 


Designed to eliminate the possibility of electrical shock, as defined in IEC 60065 and 60127. Anti-tease 
feature eliminates circuit interruption when knob is accidentally depressed. 


©) ме 


.090 Ø .070, 
x .160 hole 
.3187^ hole .250” 
Solder/Q.C. NEMA Q.C. 
Rt. Angle Straight .187 punt 
Terminal Orientation Terminal Type Mounting Holes 
Accepts Fuse Terminal Terminal Body Knob Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Profile Type A B D E Part No. 1 10 100 | Part No. 
2AG (177' Dia) | Straight | .187" Solder/Q.C. | Low pro = .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1486-ND 326 3.01 2.26 | 03452LS2H 
ЗАО (.250" Dia.) | Rt Angle | .187" Solder/Q.C. | Low Ем .53 (13.46) = = .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1490-ND 2.37 2.19 1.64 | 03453LS1H 
! | 3aG (250° Dia.) | Straight | .187'Solder/Q.C. | Low pisi .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1492-ND 2.58 2.34 1.76 | 03453LS2H 
ЗАО (.250" Dia.) | Straight | .187" Solder/Q.C. | Low 2. = .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1493-ND** 2.88 2.66 2.00 | 03453LS2HXNP 
5 x 20mm 5 m Я Screwdriver 
(187 Dia) Straight | 187" Solder/Q.C. | High Slot (Black) .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1494-ND 2.58 2.34 1.76 | 03455HS2H 
2AG (177 Dia.) | Straight | 187” Solder/Q.C. | Low |Fingergrip (Black) = .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1484-ND 326 301 2.26 | 03452LF2H 
2 |3AG(250"Dia) | Straight | .187" Solder/Q.C. | Low |Fingergrip (Black) E .30 (7.62) | .020 (0.51) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1488-ND 237 2.19 1.64 | 03453LF2H 
ЗАА (.250" Dia.) | Straight | NEMA .250” О.С. | Low |Fingergrip (Black) = .36 (9.14) | .032 (0.81) | .60 (15.24) | 2.00 (50.80) | F1489-ND 253 234 1.76 | 03453LF8H 
QC=Quick Connect ** Neoprene Washer Drip Proof Seal 


Fuseholder Replacement 
Knobs for International 
Shock-Safe Fuse Holders 


With the universal 345 Series fuseholder, the low profile body 
holders will accept any one of these replacement knobs. 


О ме 


- я s 2AG (Black) 5 x 20mm (Black) 3AG (Black) 
Digi-Key Price Each Littelfuse Finger Knob Finger Knob Finger Knob 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 F1483-ND 1.49 1.38 1.04 03452LF1HX020 
2 F1495-ND 1.11 1.02 77 03455LF1HX020 
3 F1487-ND 84 78 .59 034531 Ғ1НХ020 
4 F1485-ND 1.49 1.38 1.04 03452LS1HX020 
5 F1496-ND 1.11 1.02 477 034551 51НХ020 2AG (Blue) 5 x 20mm (Black) 3AG (Gray) 
6 F1491-ND 141 1.02 77 03453LS1HX020 Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1263 


COOPER Bussmann 
Polymer ESD Suppressor 
PolySuRG™ 


Fig. 1 — 0603 Fig. 2 — (4)1206* 


Н-.028 4 
(0.70) + (0. 
2 


Features: 


* Exceeds testing requirements outlined in IEC 61000-4-2 
* Extremely low capacitance 

* Very low leakage current 

* Fast response time 

* Bi-directional 

* Lead free solder termination 

* RoHS Compliant 


SMD 1206 Chip Fuses - 3216FF Series 


Fast acting Time Current 
ics: * Will carry 100% of rated 
current for a minimum of 4 hours, and will 
open within 5 seconds at 250% of rated 
current (250mA-3A). * The 4-5A fuses will 
open within 1 second at 350% of rated current. 
Construction Material: * Body: Ceramic substrate encapsulated 
with glass * Leads: Over-plated with nickel and tin-lead Agency 
Approvals: UL Recognized (All Ratings), CSA Certified (1.5-3A), 
and CSA Component Acceptance (250-750тА, 1A, 4-5A) 


.126 


OX (820) 
«> 
522 


(1.60) 


SMD твоме 
Surface Mount Fuses - SFT 


Characteristics: * Fast-Acting * Cur- 47 
rent-Limiting. Time Current: Rated (4.32) 
current values 0-10 amps carry 100% of (6.05) 

rating for 4 hrs. minimum; open at Е 

250% ої rating іп 5 seconds тах. < 
Construction Material: Solid Matrix 28 (7.37); 


* Body: Thermoplastic, with a rating of 
94V-O * Leads: Base-Copper, Barrier- 
Nickel (50-100 micro inches), Finish: Electroplated tin (400-500 micro 
inches with a 2-10% lead content). Agency Approvals: UL Re- 
cognized (250mA-7A), and CSA Component Acceptance (250тА-7А). 


Part Ratings and Part No. 
Characteristics Units 0603ESDA | 41206ESDA 
Continuous Operating 

Voltage VDC 24 (Мах) (1)| 12 (Typ.) (2) 
Clamping Voltage (4) V Typ. 35(60 Max.)| 35(60 Max.) 
Trigger Voltage (5) V Typ. 125 150(300 Max.) 
ESD Threat Voltage 

Capability (6) kV Typ. 8 8 
Capacitance 

(е 1kHz — 1.8GHz) pF Typ. 0.15 0.15 
Leakage Current 

(@ 12VDC) nA Typ. «0.1 «0.1 
Peak Current (4) A Typ. 30(45 Мах.)| 30(45 Max.) 
Operating Temperature 

Range °С -56 - 85 -40 - 85 
ESD Pulse With- 

stand (4) # Pulses Typ. (3) 2500 >500 


Note (1): The product is 100% tested for 30VDC operating voltage at 
25*C. The product is also validated at long term, ambient temperature 
up to 24VDC. The characteristics of the device did not change up to 
12VDC operation at high temperature, high humidity environmental 
tests. Note (2): The product is 100% tested for 30VDC operating 
voltage at 25°С. Continuous operation with higher than 12VDC under 
extreme temperature and humidity may cause increasing leakage cur- 
rent and/or shifting device resistance. However, even under severe 
environmental test, characteristics of the device did not change up to 
12VDC operation. Note (3): Some shifting in characteristics may occur 
when tested over several hundred ESD pulses at very rapid rate of 1 
pulse per second or faster. Note (4): Per IEC 61000-4-2, 30A @ 8kV, 
level 4, clamp measurement made 30ns after initiation of pulse, all 
tests in contact discharge mode. Note (5): Trigger measurement made 
using Transmission Line Pulse (TLP) method. Note (6): PolySurg 
devices are capable of withstanding up to a 15kV, 45A ESD pulse. 
Device ratings are given at 8kV per Note 2, unless otherwise specified. 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| Part No. 1 10 100 | Рам Мо. 5,000 


1 |283-2535-1-М0 .35 .33 .25 | 283-2535-2-ND 675.00 


2 1283-2536-1-ND* 1.05 .98 .74 | 283-2536-2-ND* | 2025.00 


ж TE 
Four individual suppressors. 


NEW! SMD 0603 Chip Fuses - 
0603FA-R Series 


Features: * Fast Acting * RoHS Compliant 
* Rugged ceramic and glass construction 
Soldering Method: • Wave Solder: 260°C, 
10 second max. * Infrared Reflow: 260°C, 
30 second max. Agency Information: * UL 
Recognition Card: JDYX2, E19180 * CSA 
Component Acceptance Card: 053787 C 
000, Class Number 1422 30 Time Current Characteristics: % of 
Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 200% - 60 seconds Max. • In- 
terrupting Rating: 50A (1.25 - 5 Current; 35A) 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage DC Part No. 1 10 100 5,000 
250mA 32 283-2552-1-ND 88 .82 .62 | 337.50/M 
375mA 32 88 .82 .62 | 337.50/M 
500mA 32 88 .82 .62 | 337.50/M 
750mA 32 283-2555-1-ND .88 .82 .62 | 337.50/M 
1A 32 283-2556-1-ND .88 .82 .62 | 337.50/M 
1.25A 32 88 .82 .62 | 337.50/M 
1.5A 32 70  .65 .49 | 270.00/М 
2A 32 70  .65 .49 | 270.00/М 
2.5A 24 283-2560-1-ND 70 .65 .49 | 270.00/M 
3A 24 283-2561-1-ND .70 .65 .49 | 270.00/М 
3.5A 24 70  .65 .49 | 270.00/M 
4A 24 70 .65 .49 | 270.00/М 
БА 24 283-2564-1-М0 .70 .65 .49 | 270.00/М 


T For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
“ВІР document: #3001 


NEW! SMD 1206 Chip Fuses - 
3216FF-R Series 


Features: * Fast Acting * RoHS Compliant 

Soldering Method: е Wave Immersion: 

260*C, 10 second max. * Infrared Reflow: 

260*C, 30 second max. Agency Infor- 

mation: * UL Recognition: JDYX2/E19180 

* CSA Component Acceptance: 053787 C .063 

000, Class Number 1422 30 Time (1.60) 
Current Characteristics: % of Amp 

Rating: 100% - 4 hours minimum (250mA - 7A); 200% - 60 seconds 
Max. (1.25A - ЗА); 250% - 5 second Max. (250mA - ЗА); 350% - 1 
second Мах. (4A - 7A) *Interrupting Rating: 50A 


Rated Cut Tape 
Voltage | Digi-Key Price Each 
AC/DC | Part No. 1 10 100 
32/63 |283-2537-1-ND .82  .77 .58 
32/63 82 77 58 
500тА | 32/63 |283-2539-1-ND .82  .77 .58 
750тА | 32/63 | 283-2540-1-М0 .82 77 .58 
1A 32/63 |283-2541-1-ND 82 .77 .58 
1.25A | 32/63 |283-2542-1-ND .82 77 .58 
1.5A 32/63 82 .77 58 
2A 32/63 |283-2544-1-ND 82 77 .58 
2.5A 32/63 |283-2545-1-ND .82 77 .58 
3A 32/63 | 283-2546-1-ND 82 77 .58 
4А 32/32 |283-2547-1-ND .82 77 .58 
4.5A 32/32 82 77 58 
5A 32/32 |283-2549-1-ND .82 77 .58 
6.5A 32/32 | 283-2550-1-М0 82  .77 .58 
7А 32/32 |283-2551-1-ND .82 77 .58 


таві 
Ргісіпа 
3,000 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 
317.25/M 


Amp- 
erage 
250mA 
375mA 


T For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Telecom Circuit Protectors - TCP Series 


(5.2) |. 


496 (12.6) - 


Features: * Allows compliance with telecom regulatory standards 
including Bellcore GR 1089 UL 1950/60950 and FCC part 68. 
Application circuit testing is recommended. * Eliminates the need 
for a current limiting resistor. * RoHS Compliant Soldering 
Method: • Wave Immersion: 260°C, З second Мах. * Infrared: 
240*C, 30 sec. Max. Agency Information: * UL Recognition Card: 
JDYX2/E19180 * CSA Component Certification Record and Class 
No.: 053787C000, 1422 30 Lightning Surge Specifications: 
* TCP 500mA Tested: FCC 47 Part 68; Metallic Type A and 
Longitudinal Type В * ТСР 1.25A Tested: FCC 47 Part 68; Metallic 
Type B and Longitudinal Type A, and Bellcore GR-1089-CORE; 
First Level Lightning 


Part Cut Tape 
Mark- |Digi-Key Price Each | Pricing 
Part No. 1 10 100] 2,500 


T&Rt 
Amp | Volt 
Rate Rating | ing 


Cur- Rated Cut Tape T&Rt 

rent Voltage | Digi-Key Price Each Pricing Cur- Rated Cut Tape Т&В + 
Rating | AC/DC | Part No. 1 10 100 | 3,000 rent | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
1250 | 32/63 |283-2440-1-ND .82  .77 .58 |317.25/M Rating | AC/DC | Part No. 1 10 100 500 
.500 | 32/63 |283-2442--М0 .82 77 .58 |317.25/M 250mA | 125/125 | 283-2426-1-NDt 1.53 142 1.08 | 349.60 
750 | 3263 [ыш 82 77 .58 |817.25/М 1.5A | 125/125 | 283-2431-1-NDt 1.53 142 1.08 | 349.60 
1 | 3263 [Вац 82 77 .58 |317.25/М 5A | 125/125 | 283-2437-1-МО 1.53 1.42 1.08 | 34960 
1.25 | 32/63 |283-2445-1-40 82 .77 .58 |317.25/М 

1.5 32/63 |283-2446-1-ND .82  .77 .58 |317.25/М * BIF document: #2005 t Not intended for "New Design" 
2 32/63 |283-2447-1-ND .82 77 .58 |317.25/M 

25 32/63 |283-2448-1-ND 82 77 58 |917.25|M £ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 

3 32/63 |283-2449-1-ND 82 77 .58 |317.25/M 

4 32/32 |283-2450-1-40 .82 77 .58 |317.25/М š 

45 | 32/32 |283-2451-1-М0 82 77 58 |317.25/M Brick Fuses - 6125FA Series 

5 32/32 |283-2452-1-40 .82 77 .58 |317.25/M 


102, 0.102 0.118 
(2.59) (2.6) |- -- -1(3.0) 
D 10.157 
240 44-0) 
бу? 0.339 
(8.6) 


Features: * RoHS Compliant * Environmentally rugged, complies 
with the EIA-IS-722 Standard * Solder Immersion Compatible 
* Wire-in-air design Soldering Method: * Wave Solder: 260°С, 10 
second Max. (MIL-STD-202, Method 210) * Infrared Reflow: 260*C, 30 
second Max. Agency Information: * UL Listed Guide and File 
Numbers (250mA-12A): JDYX & E195337 * UL Recognized Guide 
and File Numbers (15A): JDYX2 & E195337 * CSA Component 
Acceptance: 053787 C 000 & Class No: 1422 30 Electrical 
Characteristics: % of Amp Rating: 100% — 4 Hours Minimum, 200% — 
5 Seconds Max. Voltage Rating: 125VAC (250mA - 12A), 125VDC 
(250mA — 7A), 86VDC (250mA — 15A) 


Cut Tape T&R 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Атрегаде Part Мо. 1 10 100 Part No. 5,000 
250mA |283-2521-1-ND 81 .75 .57 |283-2521-2-ND 1552.50 
500mA |283-2522-1-ND .81 .75 .57 |283-2522-2-М 1552.50 
750mA |283-2523-1-ND 81 .75 .57 283-2523-2-ND 1552.50 
1A 283-2524-1-ND .81 .75 .57 283-2524-2-ND 1552.50 
2A 283-2525-1-ND .81 .75 .57 283-2525-2-ND 1552.50 
ЗА |283-2526-1-ND 81 .75 .57 |283-2526-2-ND 1552.50 
4A |283-2527-1-ND 81 .75 .57 |283-2527-2-ND 1552.50 
5A 283-2528-1-ND .81 .75 .57 |283-2528-2-ND 1552.50 
ТА 283-2529-1-ND .81 .75 .57 |283-2529-2-ND 1552.50 
10А 283-2530-1-ND .81 .75 .57 283-2530-2-ND 1552.50 


12А 283-2531-1-ND .81 .75 .57 |283-2531-2-ND 1552.50 
15A 283-2532-1-ND .81 .75 .57 |283-2532-2-ND 1552.50 


PC-TRON® Subminiature Fuses 


Characteristics: Offers short-circuit performance which until now 
could only be found in much larger size glass tube fuses. At 250VAC, 


the 1/2 to 3 amp PC-Tron can safely interrupt 1350 

50 атрегев; аі 125УАС іһе 1/2 іо 5 атр (8.89) 
versions сап interrupt 10,000 amperes. This .345 f. 
makes the PC-Tron subminiature fuse ideal for (8.76) 


+ 


line-side protection of power supplies. Time .750 (19.05) 


Current: е Carry 100% of rating for 4 hrs. -100 (2.54)-short} | 20 
minimum; open at 200% of rating in 10 Nd mad 
seconds Max. Construction Material: * Body: ж 

High temperature plastic * Leads: Тіп plated copper Agency 
Approvals: UL Recognized and CSA Certified 


Rated 
Current| Voltage Digi-Key Price Each 
Rating AC/DC Part No. 1 10 100 


PCB Series - Full Lead Length 
1/2A 250/450 283-2111-ND 1.73 1.44 1.30 
3/4А 250/450 283-2112-ND 1.73 1.44 1.30 


1A 250/450 283-2113-ND 1.73 1.44 1.30 
1-1/2A 250/450 283-2114-ND 1.73 1.44 1.30 
2А 250/450 283-2115-ND 1.73 1.44 1.30 
2-1/2A 250/450 283-2116-ND 1.73 1.44 1.30 
3A 250/350 283-2117-ND 1.73 1.44 1.30 


PCC Series - Short Lead Length 
1/2A 250/450 283-2118-ND 1.73 1.44 1.30 
3/4А 250/450 283-2119-ND 1.73 1.44 1.30 


1A 250/450 283-2120-ND 1.73 1.44 1.30 
1-1/2A 250/450 283-2121-ND 1.73 1.44 1.30 
2A 250/450 283-2122-ND 1.73 1.44 1.30 
2-1/2A 250/450 283-2123-ND 1.73 1.44 1.30 
3A 250/350 283-2124-ND 1.73 1.44 1.30 


0.5 |250VAC| FR 
1.25 |250VAC| JR 


283-2533-1-ND 1.09 1.01 .76 |1046.25 
283-2534-1-ND 1.09 1.01 .76 | 1046.25 


РСЕ Series - Short Lead Length 
5A 125/250 283-2126-ND 1.73 1.44 1.30 


T For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


T For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


* BIF document: #2034 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1264 (ros3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


COOPER Bussmann 
PC-Tron? PCB Mount 


Fuseholder 
Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 
283-2356-ND .65 .55 49 


MCRW Microtron® Fuses 


Characteristics: * Fast-Acting * Current- 
Limiting Time Current Characteristics: 
Rated current values 0-10 amps carry 
100% of rating for 4 hours minimum; open at 
200% of rating in 5 seconds maximum. Con- 
struction Material: е Body: High temperature 
thermoplastic, flammability rating UL 94V-O * El- 
ement: Wire-in-air design * Leads: Tin-plated copper, .64mm (.025”) 
diameter. Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), CSA 
Component Acceptance (1/16-10A) 


113 
(28.70) 


` o 


12 
(8.05) 


АВС Fast-Acting апа MDA Time-Delay 
Ceramic Fuses 


1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 


Time Current Characteristics: Rated current 
values 0-30 amps carry 110% of rating for 4 hrs. 
min.; open at 135% of rating іп 60 minute 
maximum or 200% of rating in 120 sec. Max. 
Construction Material: Ceramic * Endcaps: 


Albaloy plated brass 
Agency Approvals: 


* BIF document: 42034 Cur- Rated ABC Fast-Acting: UL Listed (1/2-15А), UL 
rent Voltage Digi-Key Price Each Recognized (20A), and CSA Certification (1/2- 
= _ Rating | (AC) | PartNo. 5 100 250 15А) — | " 
Fast-Acting and Time-Delay Glass 1/8 | 125/125 | 283-2069-ND 66 50 44 MDL Tame-Delay: UP Listed (112-204) GSA: Cenined (1/215) 
Fuses 1/4 | 125/125 | 283-2070-ND .66 50 ад E 
à 1/2 | 125/125 | 283-2072-ND .66 50 ад я : 
C515, C518, C519, C520 Series .205” x .591" 2073; Current| Voltage Digi-Key Price Each 
3/4 | 125/125 | 283-2073-ND .66 50 44 а] (Gy ШЕНІ 8 ҮК EH 
(5mm x 15mm) 1 125/125 | 283-2074-ND .66 50 44 9 : 
АВС Fast-Acting 
2 1-/2 | 125/125 | 283-2075-ND 66 50 44 
1.319 (83.5) 2 | 125425 | 283-2076-ND p Eo “4 1/2 250 | 283-2095-ND 1.74 1.30 116 
2-891 "m ñ з | 125925 Rom ashi 56 Bos da 3⁄4 250 | 283-2096-ND .79 .59 .53 
Gaus 4 | 125/125 | 283-2080-ND ^66 50 — 44 3 x Е 76 i о 
5 | 125/125 | 283-2081-ND — .66 50 44 3 В 76 m Е 
3 250 | 283-2099-ND 76 57 51 
Construction Material: е Endcaps: Silver-plated brass * Leads: Тіп- 7. 125/125 | 283-2082-ND 66 -50 44 4 250 283-2100-ND 76 57 51 
plated copper * Tube: Glass. — 10 | 125/125 | 283-2083-ND .66 .50 44 5 20 су 2 FA P 
Agency Approvals: C518: UL Listed (125mA-4A), CSA Component . 7 6 250 283-2102-ND 72 54 48 
Acceptance (125тА-4А) BIF document: %2003 8 250 283-2104-ND 72 54 48 
C520: UL Listed (125mA-5A), CSA Component Acceptance (125mA-5A) 10 250 283-2105-ND 72 .54 .48 
C515 and C519: UL Listed (250mA-3A), CSA Certification (250mA- " " 12 250 | 283-2106-ND 72 54 48 
3A), UL Recognized (3.5A-7A), Telecommunication Capabilities: AGC Fast-Acting and MDL Time- 15 250 283-2107-ND 72 54 48 
UL1459 and UL497. Delay Glass Fuses 20 | 250 | 283-2108-40 1.05 79 70 
Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses 1/4" x 1-1/4" (6.35mm x 31.75mm) 30 125 283-2110-ND 1.05 79 70 
. "n MDA Time Delay 
Amp 135.96 110% 200% Time Current Characteristics: Rated x 1/2 250 283-2289-ND 178 138 148 
" " : =; 9) ç З ы 
Rating Max. | Min. Min. Max. Cas Е (8178) 1 250 | 283-2293-ND 178 133 118 
C918 and C520 Series ins in 60 minute Max. or 200% of rating in 2225 2 250 ВЕРЕН 1578 195 ue 
JAM ШШЕ ahr. — 2586. 120 bee Max Construction Меп. І: єз) Ы 250 BER BATON 1524 93 Е 
С515 апа С519 Ѕегіеѕ га | : : 4 250 | 283-2302-ND 124 .93 .83 
" - * Tube: Glass * Endcaps: Albaloy plated 
250тА - 7A 60 min. = 3sec. 2 minute brass Agency Approvals: AGC Fast-Acting: UL Recognized (15- 5 250 283-2303-ND 1.24 93 83 
30A), UL Listed (1/4-10A) and CSA Component Acceptance (1/4- 6 250 | 283-2304-ND 1.24 93 83 
Rated Ám р 30A) MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized (9- 8 250 | 283-2807-ND 1.24 93 83 
Current | Voltage Digi-Key Price Each 30A), and CSA Component Acceptance (1/4-8A) 10 250 283-2308-ND 1.24 93 83 
Rating | (AC) Part No. 5 100 250 12 250 | 283-2309-ND 1.24 .93 83 
C518 Series (Axial) Fast Acting Rated 15 250 283-2310-ND 1.24 93 83 
Current | Voltage Digi-Key Price Each 20 250 283-2311-ND 1.24 93 83 
125mA 250 283-2360-ND 98 73 .65 Rating (AC) Part No. 5 100 250 30 250 283-2313-ND 1.24 .93 .83 
250mA 250 283-2361-ND .98 73 4665 - 
375mA 250 283-2362-ND 98 73 .65 AGC Fast-Acting * BIF document: #2000 (ABC Fast-Acting Series), 42002 (MDA 
500mA 250 283-2363-ND 98 73 65 1⁄4 250 283-2009-ND 99 74 66 Time Delay Series) 
750mA | 250 283-2364-ND 98 73 65 зло 250 289-2010- ND 99 ла 46 
B 250 ВЕРЕ E 5 3/8 250 283-2011-ND 99 74 66 ë . 
З Е 787 22 5 1⁄2 250 | 283-2012ND 46 34 31 ATC® Blade-Type Automotive Fuses 
2.5A 250 283-2366-ND 75 56 550 3⁄4 250 283-2014-ND 46 34 3 
Я T : : : Rated Voltage: 32 VDC .207 (5.25 
ЗА 250 с 75 c 59 1 250 | 283-2015-ND 29 22 49 Characteristics: Fast-Acting b ow 
3.5А 250 283-2368-ND 75 56 50 1-1/4 250 283-2016-ND 29 2 19 Agency Approvals: UL Recognized 227 d 
4A 250 283-2369-ND 35 56 50 1-1/2 250 283-2017-ND 29 22 19 (3-30А) 760 Ger) 
5A 250 283-2370-ND 75 56 50 2 250 283-2020-ND 29 2 19 (19.3) ёў à 
C520 Series (No Leads) Fast Acting 2-1/2 250 288:20200 299 22 19 
125mA | 250 283-2371-ND 74 56 50 3 250 зе сы АШ 
Ва А 250 еен E 56 ps 4 250 283-2023-ND 45 34 30 Current | Color Digi-Key Price Each 
А 258 ENS RD үй En a 5 250 283-2024-ND 45 3 30 Rating | Code | PartNo. 5 100 250 
soem й 2306 Е а | 6 250 ЖЫН 5 м 50 3 Violet | 283-2314-ND м 37 33 
750тА 250 283-2375-ND 51 39 34 7 250 283-2026-ND 45 — 34 30 4 Pink BOZEN 4i 7 33 
2.5A 250 283-2377-ND 51 39 34 8 250 283-2027-ND 53 40 35 5 Tan 283-2316-ND A 37 33 
3A 250 283-2378-ND .51 39 34 10 250 283-2028-ND 53 40 35 7-1/2 | Brown | 283-2317-ND 41 37 33 
3.5A 250 283-2379-ND 51 39  .34 15 32 283-2029-ND 41 31 27 10 Red 283-2318-ND 41 37 — 33 
4A 250 283-2380-ND 5 39 34 22 55 ELA P p 55 15 Blue | 283-2319-ND 41 37 B 
5A 250 283-2381-ND 51 39 34 a А а š 27 20 Yellow | 283-2320-ND .41 37 33 
" MS ime-Delay 25 Clear | 283-2821-ND A 37 33 
€9193;Series (Axial) Time-Dolay 1⁄4 250 283-2167-ND 99 75 66 30 Green | 283-2822-ND E 37 33 
250mA 250 283-2239-ND ва 63 56 зло 250 283-2168-ND 99 75 66 
375mA 250 283-2240-ND ва 63 56 3/8 250 283-2169-ND 99 75 66 * BIF document: #2009 
500mA 250 283-2241-ND .84 63 56 1⁄2 250 283-2171-ND 95 71 63 
750mA 250 283-2242-ND 84 63 56 3⁄4 250 283-2174-ND 95 271 63 
(9 
TA 250  ООЛШ м б 56 1 250 | 28321706ND э л 63 АТС? Blade Type Holders 
3.5A 125 | 28324440 84 63 56 te | ж 7 n з Rated Current: 3-20 Amps 
- A г; й & Ë : а Rated Voltage: 32VDC, 16AWG wire 4" (101.60mm) length 
4A 125 283-2245-ND .84 63 56 а BED РЕ а, ада в g ( ) leng 
ТА, 125 AAND :84 68 556 2-1/2 250 283-2184-ND 22 54 48 ғо? 
C519 Series (No Leads) Time-Delay 3 250 283-2186-ND 72 54 48 (0525 арыны & 29, 
250mA 280 283:2247.ND 59 44 29 3-1/2 250 283-2188-ND 72 54 48 x: > 
500тА | 250 283-2249-ND 59 44 зе М E Eie. p pn ёю) 
750тА 250 283-2250-ND 61 46 E а : 7 і 425 i 
6-14 250 283-2191-ND 72 54 48 Leads: 4.0 (101.60) “(28.58) 
1A 250 283-2251-ND 61 46 41 (28. 
1.5A 250 283-2252-ND 61 46 41 7 0 2620200 72 а p Bussman #HHC Bussman #1A5600 
5 Э “2252: : : : 8 250 283-2193-ND 72 54 48 
2A 250 283-2253-ND .61 .46 41 10 32 283-2194-ND 1.06 .80 71 
3A 250 283-2254-ND 61 46 41 12 32 283-2195-ND 106 80 71 Digi-Key Price Each 
4A 125 283-2256-ND 61 46 41 15 32 283-2196-ND 106  .80 71 Fig. | Description Part No. 1 10 100 
5A 125 283-2257-ND 61 46 41 20 32 283-2197-ND 106  .80 71 1 |In-Line for ATC 283-2357-ND — 2.97 2.68 2.01 
7A 125 283-2258-ND 61 46 41 25 32 283-2198-40 106 80 71 2 |Ғиве Сір АТС 
30 32 283-2199-ND 1.06  .80 71 Brass with Тіп Plate | 283-2336-ND 49 42 32 


* ВЕ document: #2026 (C519 Series), #2027 (C520 Series), #2006 
(C515 Series), #2007 (C519 Series) 


“ВІР document: #2001 (AGC Series), #2004 (МОЕ Series) 


“ВІР document: #2107 (for 283-2357-ND), #2131 (for 283-2336-ND). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COOPER Bussmann лав 


Меігіс Ferrule Fuses ES 
(5mm x 20mm) .205" x .787" 

197 
GDA (55014) - Fast Acting, High Breaking Capacity (5.21) 


GDB (S5008) - Fast Acting, Low Breaking Capacity 
GDC (55064) - Time-Delay, Low Breaking Capacity 


Construction Material: * Tube: Ceramic (GDA Series), Glass (GDB and GDC Series) * End Caps: Nickel 
or silver-plated brass. 

Agency Approvals: GDA Series: VDE (4 & 6.3A), Semko (400mA-6.3A), IMQ (2-6.3A) and UL Recog- 
nized (400mA-6.3A). 

GDB and GDC Series: BSI (100mA-6.3A), VDE (100mA-6.3A), Semko (100mA-400mA, 800mA-6.3A), IMQ 
(100mA-6.3A) and UL Recognized (100mA-6.3A) 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


Multi-Meter Fast-Acting Ferrule Fuses 
44/100 and 11 Amps 


Part No. Dim. A 
D 1.375” (20.031) 
289-2495:ND 34.9mm (+0.79) 
1.50" (0:031) 
283-2496-ND 38.1mm (+0.79) 


Specifications: 
* Designed for multi-meters only. * Intended to carry 100% of rated current indefinitely. * Not intended for 
branch circuit protection. 


Construction Material: 
* Melamine Tube and Nickel Plated Brass End Caps. 


Voltage Rating: 
1000 Volts AC/DC. 


Interrupting Rating: 
DMM-B-44/100 - 10,000A, 1000VAC, unity power factor and 10,000A, 1000VDC with time constant of 


Amp 150% 210% 275% 400% 1000% 2.2ms. Minimum interrupt 400% of rated current at rated voltage. DMM-B-11A - 20,000A, 1000VAC, power 
Rating Min. Max. Min.-Max. Min.—Max. Max. factor <2; 20,000A, 1000VDC, time constant 2 10ms. 
SDA POPE Ul Recognized 1000VDC, File E19180 
100mA-3.15A| 60min. 30min. 10ms.-2 sec. Sms.-300ms. 20ms. Тг за ? 
ДА - 6.3А 60min. 30min. 10ms.-3sec. 3ms.-300ms. 20ms. Digi-Key Price Each Cooper Bussmann 
GDB Series* Part No. al 10 100 Part No. 
100mA 60min. 30min. 10ms.-500ms. 3ms.-100ms. 20ms. 
125тА -6.3A 60min. 30min. 50ms.-2sec. 10ms.-300ms. 20ms. s UD Н Her 2150 DMM-B=44/100 
BA- 10А 60min. 30min. = = 40ms. 283-2496-ND 21.89 18.01 14.11 DMM-B-11A 
GDC Series* 
100mA 60min. 2min. 200ms.-10sec. 40ms.-3sec. 10ms.-300ms. : : 
125mA -6.3A 60min. 2min. 600ms.-10sec. 150ms.-3sec. | 20ms.-300ms. GMT Indicating Fuses 
Rated Voltage: 125VAC, 60VDC. 
G t пава is Gs Characteristics: Fast Acting. 
итеп отаде Agi Roy псе сае Time Current Characteristics: Rated current values 1/4-15 amps сагу 100% ої 
nating (А0) Баты 5 100 250 rating for 10 minutes minimum; open at 150% of rating in 5 minutes Max. 
GDA (55011) - Fast-Acting, High Breaking Construction Material: * Body: Thermoplastic, 0.1. 94VO flammability rating * Ter- 
100mA 250 283-2384-ND 1.35 1.02 90 minals: Тіп plated Beryllium Copper 
160mA 250 283-2386-ND 1.35 1.02 90 Agency Approvals: UL Recognized 
400mA 250 283-2388-ND 1.35 1.02 .90 с T Col Price Each 
500mA 250 283-2389-ND 142 ва 15 арыш с j А а 
630mA 250 283-2390-ND 1.12 .84 75 9 
800тА 250 283-2391-ND 112 84 75 1⁄4 Violet 283-2051-ND 2.21 2.04 1.58 
1A 250 283-2392-ND 1.12 .84 75 1/2 Red 283-2053-ND 2.21 2.04 1.53 
Т.ВА 250 2832094 ND 1.12 84 75 3⁄4 Brown 283-2055-ND 2.21 2.04 1.53 
2A 250 283-2395-ND 1.12 .84 75 
25А 250 283-2396-ND 142 .84 75 1 Giay FERONI 2:21 дай 159 
335A 250 283-2397-ND 142 284 75 1-1/3 White 283-2057-ND 2.21 2.04 1.53 
A 220 кезер сы Í ія pn 2 1-1/2 White/YIw. 283-2058-ND 221 2.04 1.58 
5, 5 x Ы n й 75 
6.3A 250 283-2400-ND 142 P 75 2 Orange 283-2059-ND 2.21 2.04 1.53 
GDB ($5005) - Fast-Acting, Low Breaking 3 Blue 283206000) 221. 206) ыз 
100mA 250 283-2405-ND 135 102 90 4 White/Brn. 283-2062-ND 2.21 2.04 1.53 
125mA 250 283-2406-ND 1.35 1.02 .90 5 Green 283-2063-ND 2.21 2.04 1.53 
160mA 250 283-2407-ND 77 .58 51 н 
250mA 250 283-2409-ND 7 58 51 7-1/2 Ble white 283-2064-ND 2.21 2.04 1.53 
315mA 250 283-2410-ND 77 Ба 51 10 Red/White 283-2065-ND 2.21 2.04 1.53 
500тА 250 283-2412-ND 24 48 16 15 Red/Blue 283-2067-ND 221 2.04 1.53 
630mA 250 283-2413-ND 24 18 16 E р 
800mA 250 283-2414-ND 24 18 16 BIF document: $5008 
1A 250 283-2415-ND 24 18 16 
1.25А 250 283-2416-ND 24 18 16 Ë Н 
ТБК 55 Е 55 = E Fuseholders for GMT Type Indicating Fuse 
2A 250 283-2418-ND .24 18 16 РС Mount 60 
2.5А 250 283-2419-ND 24 18 16 Electrical Rating: ds (1524) вд 
3.15A 250 283-2420-ND 24 18 16 15А (60VDC) it 284 4 1.04 221.34) 
4A 250 283-2421-ND 24 18 16 PS (21:30 а < 
: E а Construction Material: 1.0 гі (25.40) 6471 
БА 250 283-2422-ND 24 -18 416 * Body: Thermoplastic, UL-94VO flammability rating (25.40) ^] за 
6.ЗА 250 283-2423-ND 24 18 16 * Terminals: Tin-plated bifurcated copper HLS ч HLT D 
8A 0 250 283-2424-ND 88 66 59 Agency Approval: Я 1 
10A 0 250 283-2425-ND .88 .66 59 UL Recognized 
GDC (5506%) - Time-Delay, Low Breaking - я 
100mA 250 283-2263-ND 1.02 77 68 Description Pd "sec TS 
125mA 250 283-2264-ND 1.02 AT 68 = 
160mA 250 283-2265-ND 1.02 %77. .68 No Flange - HLS 283-2358-ND 2.32 2.13 1.74 
250mA 250 283-2267-ND 1.02 77 68 With Flange - HLT 283-2359-ND 2.09 1.92 1.58 
315mA 250 283-2268-ND 1.02 A 68 
400mA 250 283-2269-ND 1.02 77 68 * BIF document: #5010 
500mA 250 283-2270-ND 74 56 .50 
630mA 250 283-2271-ND 74 56 50 
800mA 250 283-2272-ND 74 56 50 НВН-І and HBH-M 
1A 250 283-2273-ND 74 56 50 Fuseholders 
1.25A 250 283-2274-ND 74 .56 50 for 1/4" x 1-1/4" (6.35mm x 
TN 222 О 74 56 50 31.75mm) апа (5mm x 20mm) .205” x .787” Fuses 
2A 250 283-2276-ND 74 56 .50 
2.5A 250 283-2277-ND 74 .56 .50 Horizontal PCB Mount 
3.15А 250 283-2278-ND 74 56 50 Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A @ 250V 
4A 250 283-2279-ND 74 .56 50 Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified, VDE, and SEMKO 
5A 250 283-2280-ND 74 56 .50 
6.3A 250 283-2281-ND 74 56 -50 Digi-Key Price Each Cooper Bussmann 
t S501 is a European designation. In North America use GDA respectively when referencing product. Description амо: i ПО Башно: 
$ S500 is a European designation. In North America изе GDB respectively when referencing product. For 1/4 x 1-1/4 
3 S506 is a European designation. In North America use GDC respectively when referencing product. (6.35 x 31.75) Fuses 283-2351-ND 3.17 2.93 | HBH-I 
9 IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings above 6.3 amps. For (5 x 20) 
* BIF document: #2014 (СОА Series), (205 x .787 Fuses 283-2352-ND 4.13 3.81 | HBH-M 
#2015 (GDB Series), 
#2016 (GDC Series) * BIF document: 42118 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COOPER Bussmann 


HTB Panel Mount Fuseholders 
for 1/4" x 1-1/4" (6.35mm x 31.75mm) and (5mm x 20mm) .205” x .787" Fuses 


Common Mounting Hole — HTB 2, 3, 4, & 5 
.506 (12.85) 


461 (11.71) 


Construction Materi. 


spacer-black polycarbonate. 


Agency Approvals: UL Recognized: 20A (3/16" quick-connect 15A) @ 
250V, CSA: 16A @ 250V; Screwdriver slot carrier only, VDE: 10A @ 250V 


and SEMKO: 10A @ 250V. 


-506 (12.85) 


473 (12.01) 


: * Terminals: Tin-plated brass * Molded Compo- 
nents: Thermoplastic; UL Component Recognized; 94V0; mounting nut, 


Solder . 
3/16" (4.76mm) 
Quick-Connect 


tB 


.33 (8.38) 


Right 


TERMINAL OPTIONS 


1/4" (6.35mm) 
Quick-Connect 


EN 


ДЕ, 


AT (11.94) 45( 


Angle In-Line 


HRK Universal In-Line 
Fuseholder 


for 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 
(6.35mm x 22.23mm x 
31.75mm) Fuses 


Specifications: 


* Three springs furnished with fuseholder afford acceptance of 
1/4” (6.35mm) fuses of different lengths * Wire leads are 
staked and soldered to the contacts of the fuseholder * Leads 
are 8” (20.3mm) long * Wire size - #14 


Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
Атрѕ | AC | Рам No. 1 10 100 Part No. 
11.43) 15 32 283-2343-ND 3.51 324 2.43 HRK 


Right Angle 


“ВІР document: #2111 


Common Dimensional Data: * Length (Knob Type) — 1.69” (42.9mm) Plus Fuse Panel Price E 
In-Line Terminal (Screwdriver Slotted) 1.75" (44.5mm). Note: Plus In-Line Term. Accept. (|Thickness| Digi-Key Each HFB Waterproof In-Line 
Terminal Fig.| Opt. | Inch (mm) |Inch (mm)| Part No. i AO Fuseholder 
= 1/4х1-1/4 130 
Fig. 2 1 B (6.35x31.75) (7.62) 283-2345-ND 2.80 2.59 for 1/4” x 1-1/4” 
69 — Қ . 
ШО 1| в 25020), Ge) 283-2354-ND 2.99 2,77 (o.35mm x 31-75) 
5 A | | i 283-2348-ND 3.12 2.88 аван 
НТВ-2: Low Profile HTB-4: High Profile B- | діл 283-2346-40 3.28 3.03 Construction Material: 
Rear Hex Nut Rear Hex Nut 2 B акы %) 8) 283-2347-NDT 3.28 3.08 * Body: Thermoplastic rubber (orange) * Contacts: Albaloy 
а с й ` й 283-2349-ND 3.51 3.24 plated copper * Accepts 10AWG wire 
Fig. 4 D 283-2350-ND 3.51 3.24 
AM es (5x20) .30 Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
(10.41) 3| В | 205х787 | (762) | 283235840 2.90 277 Атрз | AC | Part No. 4 10 100 | Part No. 
4 B ыы E 283-2344-ND 2.80 2.59 30 32 283-2355-ND 7.54 6.85 6.47 НЕВ-10 
HTB-3: Low Profile HTB-5: High Profile й й ` 
Rear Hex Nut Rosner /Nut + Splash Proof Seal * BIF document: #2119 * BIF document: #2102 
Printed Circuit Board Fuseclips 
Accepts Cooper/ 
Fuse (Dia.) | End Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann 
Fig. Inch (mm) | Stop Type Materialt Finish Part No. 10 100 250 | Part No. 
1 (5) .205 yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2335-ND 21 16 ла 1А5018-10 
2 1/4 (6.35) по None Spring Bronze Bright Tin 283-2337-ND :21 16 ла 5681-15 
3 1⁄4 (6.35) yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2338-ND 15 412 ло 1А1907-06 
3 1/4 (6.35) no Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2339-ND 21 16 14 | 1A3398-07 
4 1/4 (6.35) yes | Angled-In Spring Bronze Bright Tin 283-2341-ND 28 21 19 1A1119-10 
3 1/4 (6.35) yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND .56 42 37 1A1907-05 
5 1/4 (6.35) no | Angled-In Spring Bronze Bright Tin 283-2340-ND .28 291, 19 | 1A1120-09 
1 Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4" or 6.35mm clips). 
* ВЕ document: #2131 (42132 for Digi-Key Part Мо. 283-2337-ND) 
bel Type SMP Ф Туре 550 Туре SST 
£^ SMT Power Cross Се 6125 (2410) Size Square 6125 (2410) Size Square сє 
COMPONENTS Кол ; = x : 
«ем Protection Fuse Ceramic SMT Fast Acting Fuse Ceramic SMT Slow Blow Fuse % 
100, в 
(2.54) ` 360 
25 45 4 : do | e 54) ` 
20 (3.81) й ! T (2.0) ecd 08 z 
ШТ т — 00 5 М > "OE WA 
L (4.06) : ` (2.54) (8.18) Lead Free 7040 | (3.0) à 
(271 (6.10)--25../ 2100 ал) ‚М Free 
h Electrical Characteristics (2.54) 
Lead Free Test Current Blow Time 
SMP Fuses guard protected circuitry against sustained overload or Min Мах 
100% 4h N/A i isti 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 200% N/A. B sec Electrical Characteristics Ti 
by accidental contact between utility cables and phone lines (power Test Current Min оме Мах 
line cross) Specifications: 100% 4 hrs N/A 
- — * Voltage Rating: 125V * Operating Temperature: -55°С - 200% 1 вес 60 вес 
Electrical Characteristics 125°C * Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated 300% 0.2 sec 3sec 
Blow Time Brass Caps * Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 800% 0.02 sec 0.1 sec 
Test Current Min Max 4mm pitch, per EIA standard 481 * UL/CSA STD 248-14 
Specifications: 
100% / 110% (гА; аһ М/А 
900% e (2A) 3568 N/A (РА) 60-386 т CutTape | T&R* * Voltage Rating: 125V * Operating Temperature: -55?C - 
5005 100 msec 1.5 sec Amp Digi-Key Price Each | Pricing | Bel Fuse 125°С * Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated 
= - Part No. 1,000 |Part No. Brass Caps * Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide 
1000% 30 msec 300 msec 507-1041-1-ND 224.00 | 0679-0250-01 tape,4mm pitch, per EIA standard 481 • UL/CSA STD 248-14 
507-1042-1-ND 224.00 | 0679-0375-01 
Specifications: 507-1043-1-ND 224.00 | 0679-0500-01 Cut Tape T&R* 
* Voltage Rating: 600V * Operating Temperature: -55°С - 125°С 507-1044-1-ND 224.00 | 0679-0750-01 Amp | Digi-Key Price Each — Pricing Bel Fuse 
* Construction Material: Ceramic Body/Tin plated Brass Caps, Lead 5071045 IND о eed p 7 Нб "en Y" = ER pm " 
Free Solder • Packaging: 13 inch diameter reel, 16mm wide tape, Я P 8 m. а ШЕ . “ ` ü $ й 
i А i i 224.00 | 0679-1500-01 500mA | 507-1061-1-ND 1.24 1.10 .78 | 366.00 | 0680-0500-01 
ГАЕК : 2 каран NEL a ss "n 224.00 | 0679-2000-01 625mA| 507-1062-1-ND 1.17 1.05  .74 | 348.00 | 0680-0625-01 
a o lore END 224.00 | 0679-2500-01 750mA| 507-1063-1-ND 1.17 1.05 .74 | 348.00 | 0680-0750-01 
507:1050-1-ШЮ 22400: 0679:3000:01 1A |507-1064-1-ND 1.17 1.05 .74 | 348.00 | 0680-1000-01 
CutTape | T&R* Ed Eme Sa boil на Т.БА | 507-1065-1-М0 1.17 1.05 .74 | 348.00 | 0680-1500-01 
Amp | Digi-Key Price Each | Pricing Bel Fuse 507-1053-1-ND 224 00 | 0679-5000-01 2A |507-1066-1-ND 1.17 1.05 .74 | 348.00 | 0680-2000-01 
Rating | Part No. 1 10 100| 2,000 Рам No. 507-1054-1-ND 55460 [0679:G500:01 2.5A |507-1067-1-ND 1.17 1.05 .74 348.00 | 0680-2500-01 
507-1055-1-ND 224 00 | 0679-7000-01 ЗА |507-1068-1-ND 1.17 1.05  .74 | 348.00 | 0680-3000-01 
|500тА | 507-1038-1-ND 1.69 1.50 1.07 | 500.00/M |0678-0500-02 507-1056-1-ND 224.00 | 0679-8000-01 3.5A |507-1069-1-ND 1.17 1.05  .74|348.00|0680-3500-01 
1.25А | 507-1089-1-ND 1.69 1.50 1.07 | 500.00/M |0678-1250-02 507-1057- 224.00 | 0679-9100-01 4A | 507-1070-1-МО 1.17 1.05 .74 348.00 0680-4000-01 
507-1058- 224.00 | 0679-9120-01 БА |507-1071-1-МО 1.17 1.05 174 | 348.00 | 0680-5000-01 
2.0A | 507-1040-1-ND 1.69 1.50 1.07 | 500.00/М |0678-2000-02 507-1059-1-ND 224.00 |0679-9150-01 ТА |507-1072-1-ND 1.17 1.05 174 | 348.00 | 0680-7000-01 


“Бог Tape and Reel part number change 1-ND” to “2-ND. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1267 


Type C2Q 
bel 0603 Size SMT 


«аю Very Fast-Acting Chip Fuse 


оз ве) % 
fet 1—66) 
A (.76) а С (4 
019 ба» (1.02) 
(вх (1.60) Infrared solder layout юг = 
zn > PCB. Зее datasheet for v 
а маме solder. 
h 
Lead Free 
Electrical Characteristics 
Blow Time 
Test Current Min. Max. 
100% 4 hrs N/A 
200% М/А 5 вес 
300% М/А 0.2 sec 


Electrical Characteristics 
Blow Time 

Test Current Min. Мах: 
100% 4 hrs М/А 
135% М/А 1hr 
200% 3 sec 20 вес 
500% 100 msec 1.5 вес 
1000% 30 твес 300msec 

Specifications: 


* Voltage Rating: 600V * Operating Temperature: -55°C - 125%С 
* Construction Material: Body: Glass, Lead Wire: Tin-lead plated 
Copper, Diameter 0.032 inch * Packaging: Bulk, 500 pieces per box 
(Standard lead), 2,000 pieces per box (Short Lead) * UL/CSA STD 
248-14 


Amp 

Rat- | Lead | Digi-Key Price Each Bel Fuse 

ing |Lgth.| Part No. 1 10 100 | Part No. 
1.25A| Std. | 507-1000-ND 50 .45 .32 | 0643-1250-02 
1.25A | Short | 507-1001-ND 50 .45 .32 | 0643-1250-12 
2.00А | Std. | 507-1002-ND 50 .45 .32 | 0643-2000-02 
2.00A | Short | 507-1003-ND 50 .45 .32 | 0643-2000-12 


Specifications: е Voltage Rating: 32V * Operating Temperature: 
-55°С - 125°С * Construction Material: Ceramic Substrate/Printed 
Element, Tin Plated Terminations • Packaging: 7 inch diameter reel, 
8mm wide tape, 4mm pitch, per EIA standard 481 (equivalent IEC-286 
part 3) * Part Markings: None * UL/CSA STD 248-14 


Cut Tape T&R* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 5,000 |Part No. 
250mA|507-1086-1-ND .62 .56 .40 |161.00/M | 0686-0250-01 
300mA|507-1087-1-ND .62 .56 .40 |161.00/M | 0686-0300-01 
375mA | 507-1088-1-ND .62 .56 .40 |161.00/M | 0686-0375-01 
500mA|507-1089-1-ND .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-0500-01 
750тА | 507-1090-1-М0 .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-0750-01 
1A |507-1091-1-М0 .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-1000-01 
1.25A | 507-1092-1-ND .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-1250-01 
1.5А | 507-1093-1-МО .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-1500-01 
2A |507-1094-1-ND .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-2000-01 
2.БА |507-1095-1-ND .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-2500-01 


Туре МАТ 
Time Lag Radial Lead 
Micro Fuse Series 


2 @.329 (8.35) .50 (12.7) 


.303 (7.7) 


уў 69 (4.3) 
.200 (5.08) 
Bulk Tape and Ammo 


0.024 (0.6) 


! 225 (6.3) Lead Free 


Electrical Characteristics 
Blow Time 
Testing Current Min. Max. 


Rated 
Current 


ЗА | 507-1096-1-М0 .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-3000-01 
3.5A |507-1097-1-ND .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-3500-01 
4А |507-1098-1-М0 .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-4000-01 
БА |507-1099-1-М0 .62 .56 .40 |161.00/М | 0686-5000-01 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type C1Q 1206 Size 


SMT Very Fast-Acting @ 
Chip Fuse се 
045 
ТЕСЕ (1.14) ® 
7.07 
023 > um ЕЙ 
(.58) (8.07) Infrared solder layout for 
060% Ne PCB. See datasheet for h 
(1.52) wave solder. Lead Free 
Electrical Characteristics 
Blow Time 
Test Current Win Max 
100% 4 hrs N/A 
200% М/А 5 sec 
300% М/А 0.2 вес 


Specifications: * Voltage Rating: 125V * Operating Temperature: 
-55°C - 125°С * Construction Material: Ceramic Substrate/Printed 
Element, Tin Plated Terminations * Packaging: 7 inch diameter reel, 
8mm wide tape, 4mm pitch, per EIA standard 481(equivalent IEC-286 
part 3) * Part Markings: None * UL/CSA STD 248-14 


Cut Tape T&R* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing |Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | 5,000 |Рагі Мо. 


250mA|507-1073-1-ND .62 .56 .40 | 161.00/М | 0685-0250-01 
375mA|507-1074-1-ND .62 .56 .40 | 161.00/М | 0685-0375-01 
500mA|507-1075-1-ND .62 .56 .40 | 161.00/М | 0685-0500-01 
750mA|507-1076-1-ND .62 .56 .40 | 161.00/М | 0685-0750-01 
1A |507-1077-1-М0 .62 .56 .40 161.00/М |0685-1000-01 
1.25А | 507-1078-1-М0 .62 .56 .40|161.00/М| 0685-1250-01 
1.БА |507-1079-1-ND .62 .56 .40 | 161.00/М |0685-1500-01 
2A |507-1080-1-40 .62 .56 .40 | 161.00/М |0685-2000-01 
2.5A |507-1081-1-ND .62 .56 .40 | 161.00/М |0685-2500-01 
ЗА |507-1082-1-40 .62 .56 .40 | 161.00/М [0685-3000-01 
3.5A |507-1083-1-ND .62 .56 .40 |161.00/М|0685-3500-01 
4A |507-1084-1-40 .62 .56 .40 161.00/М |0685-4000-01 
БА |507-1085-1-МО .62 .56 .40 |161.00/М |0685-5000-01 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type RJS 
Telcom - Power Cross Protection and 
Ballast Protection 


RJS fuse guard protected circuitry against sustained overload or short 
circuit conditions. Such sustained overloads may be generated by 
accidental contact between utility cables and phone lines (power line 


Cross) 
Ø .04 (1.0) 
A .80 (20.3) i 


PCB layout % 
в. 

А Std Lead Short Lead 
0.4 (10.0mm) | 0.11(2.8mm) ce 


15076 1hr N/A 


Type MQ and MS зу 


Micro Fuses @ ce 
aN 15 
(38.1) ово 
> (7. 1) Electrical Characteristics 
- Test Blow Time 

“Ка Current Min Max 

100% 4 hrs N/A 
(3.18) 200% N/A 30 sec. 


Specifications: е Voltage Rating: 125V * Operating Temperature: - 
55°С - 125°С * Construction Material: Body: Molded with UL Re- 
cognized epoxy component plastic UL94-VO. Lead Wire: Tin-Lead 
plated Copper * Packaging: Bulk: 250 pieces рег bag/1,000 pieces 
per box; Tape and Reel: 2,500 pieces per reel (5mm pitch and 
52.4mm inside Tape spacing (per EIA 296-Е & IEC 286-1) • UL/CSA 
STD 248-14 


MQ Fast Acting — Bulk 


Bulk 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100mA | 507-1004-ND 76 .68 .49 | 0674-0100-01 
125mA | 507-1005-ND 76 .68 .49 | 0674-0125-01 
150mA | 507-1006-ND .76 .68 .49 | 0674-0150-01 
200mA | 507-1007-ND 76 .68 .49 | 0674-0200-01 
250mA | 507-1008-ND .76 .68 .49 | 0674-0250-01 
300mA | 507-1009-ND 76 .68 .49 | 0674-0300-01 
375mA | 507-1010-ND 76 .68 .49 | 0674-0375-01 
500mA | 507-1011-ND 76 .68 .49 | 0674-0500-01 
750mA | 507-1012-ND 76 .68 49 | 0674-0750-01 
1A 507-1013-ND -76 .68 .49 | 0674-1000-01 
1.5A 507-1014-ND 76 .68 .49 | 0674-1500-01 
2A 507-1015-ND 76 .68 .49 | 0674-2000-01 
2.5A 507-1016-ND 76 .68 .49 | 0674-2500-01 
3A 507-1017-ND 76 .68 .49 | 0674-3000-01 
4A 507-1018-ND -76 .68 .49 | 0674-4000-01 
5A 507-1019-ND 76 .68 .49 | 0674-5000-01 
7A 507-1020-ND 76 .68 .49 | 0674-7000-01 
10A 507-1021-ND 76 .68 .49 | 0674-9100-01 
12A 507-1022-ND 76 .68 .49 | 0674-9120-01 
15A 507-1023-ND .76 .68 .49 | 0674-9150-01 


80mA to 210% М/А 2 тіп 
6.ЗА 275% 400 msec 10 sec 
inclusive 400% 150 msec З вес 


MQ Fast Acting – Tape and Reel 


1000% 20 msec 150 msec 


Specifications: е Voltage Rating: 250V * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Construction Material: Base and Cap: Black 
thermoplastic, UL94-VO Pins: Tin-plated copper alloy * Packaging: 
Bulk, 250 pieces per bag, 1,000 pieces per box (Short Leads), Tape 
and Ammo pack: 1,000 pieces per box, per IEC-286-2 (Long Leads) 
e ІЕС-127-3 STANDARD SHEET 4 


МВТ Time Lag - Bulk 


Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each 
Rating | Short Lead 10 
80mA | 507-1100-ND Я (67 
100тА | 507-1101-ND š .67 
125тА | 507-1102-ND ; .67 
160тА | 507-1103-ND А (67 
200тА | 507-1104-ND x: .67 
250тА | 507-1105-ND Я 67 
315mA | 507-1106-ND E (67 0692-0315-01 
507-1107-ND р .67 Е 0692-0400-01 
507-1108-ND à (67 à 0692-0500-01 
507-1109-ND i 67 0692-0630-01 
507-1110-ND B 67 0692-0800-01 
507-1111-ND à (67 0692-1000-01 
507-1112-ND i 67 0692-1250-01 
507-1113-ND à (67 0692-1600-01 
507-1114-ND 4 .67 0692-2000-01 
507-1115-ND Я (67 K 0692-2500-01 
507-1116-ND 2 67 . 0692-3150-01 
507-1117-ND a (67 0692-4000-01 
507-1118-ND à 67 0692-5000-01 
507-1119-ND 4 (67 0692-6300-01 


Ве! Fuse 

Рагі Мо. 

0692-0080-01 
0692-0100-01 
0692-0125-01 
0692-0160-01 
0692-0200-01 
0692-0250-01 


МВТ Time Lag - Таре and Ammo 


Digi-Key Tape & Ammo 
Amp Part No. Pricing 
Rating |Long Lead 1,000 
80mA 507-1100-3-ND 222.00 
100тА  |507-1101-3-ND 222.00 
125тА  |507-1102-3-ND 222.00 
160mA  |507-1103-3-ND 222.00 
200mA | 507-1104-3-МО 222.00 
250mA  |507-1105-3-ND 222.00 
315тА  |507-1106-3-ND 222.00 
400mA 222.00 
500mA 222.00 
630mA | 507-1109-3-ND 222.00 
800mA  |507-1110-3-ND 222.00 
1A 507-1111-3-ND 222.00 
1.25A 507-1112- 222.00 
1.6A 507-1113- 222.00 
2A 507-1114- 222.00 
2.5A 507-1115- 222.00 
3.15A 507-1116- 222.00 
4A 507-1117- 222.00 
5A 507-1118-3-ND 222.00 
6.ЗА 507-1119-3-ND 222.00 


Bel Fuse 

Part No. 
0692-0080-02 
0692-0100-02 
0692-0125-02 
0692-0160-02 
0692-0200-02 
0692-0250-02 
0692-0315-02 
0692-0400-02 
0692-0500-02 
0692-0630-02 
0692-0800-02 
0692-1000-02 
0692-1250-02 
0692-1600-02 
0692-2000-02 
0692-2500-02 
0692-3150-02 
0692-4000-02 
0692-5000-02 
0692-6300-02 


Tape & Reel 

Amp Digi-Key Pricing Bel Fuse 

Rating Part No. 2,500 Part No. 
100mA | 507-1004-2-ND 226.00/M 0674-0100-08 
125mA | 507-1005-2-ND 226.00/M 0674-0125-08 
150mA | 507-1006-2-ND 226.00/M 0674-0150-08 
200mA | 507-1007-2-ND 226.00/M 0674-0200-08 
250mA | 507-1008-2-ND 226.00/M 0674-0250-08 
300mA | 507-1009-2-ND 226.00/M 0674-0300-08 
375mA | 507-1010-2-ND 226.00/M 0674-0375-08 
500тА | 507-1011-2-ND 226.00/М 0674-0500-08 
750mA | 507-1012-2-ND 226.00/M 0674-0750-08 
1A 507-1013-2-ND 226.00/M 0674-1000-08 
1.5A 507-1014-2-ND 226.00/M 0674-1500-08 
2A 507-1015-2-ND 226.00/M 0674-2000-08 
2.5A 507-1016-2-ND 226.00/M 0674-2500-08 
3A 507-1017-2-ND 226.00/M 0674-3000-08 
4A 507-1018-2-ND 226.00/M 0674-4000-08 
5A 507-1019-2-ND 226.00/M 0674-5000-08 
7A 507-1020-2-ND 226.00/M 0674-7000-08 
10A 507-1021-2-ND 226.00/M 0674-9100-08 
12A 507-1022-2-ND 226.00/M 0674-9120-08 
15A 507-1023-2-ND 226.00/M 0674-9150-08 


MS Slow Blow - Bulk 


Bulk 

Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 

Rating Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
250mA | 507-1024-ND 99 вә  .63 | 0676-0250-01 
300mA | 507-1025-ND .99 .89 .63 | 0676-0300-01 
375mA | 507-1026-ND 199 89 .63 | 0676-0375-01 
500mA | 507-1027-ND -99 .89 .63 | 0676-0500-01 
750mA | 507-1028-ND -99 -89 .63 |0676-0750-01 
1A 507-1029-ND .99 .89 .63 | 0676-1000-01 
1.25A 507-1030-ND .99 .89 .63 | 0676-1250-01 
1.5A 507-1031-ND .99 .89 -63 | 0676-1500-01 
2А 507-1032-ND .99 .89 .63 | 0676-2000-01 
2.5A 507-1033-ND -99 .89 .63 | 0676-2500-01 
3A 507-1034-ND 199 .89 .63 | 0676-3000-01 
4А 507-1035-ND .99 .89 .63 | 0676-4000-01 
5A 507-1036-ND 199 .89 .63 | 0676-5000-01 
ТА 507-1037-ND .99 .89 .63 | 0676-7000-01 

MS Slow Blow - Tape and Reel 
Tape & Reel 
Amp Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Rating Part No. 2,500 Part No. 

250mA 507-1024-2-ND 294.00/M 0676-0250-08 
300mA 507-1025-2-ND 294.00/M 0676-0300-08 
375mA 507-1026-2-ND 294.00/M 0676-0375-08 
500mA 507-1027-2-ND 294.00/M 0676-0500-08 
750mA 507-1028-2-ND 294.00/M 0676-0750-08 
1A 507-1029-2-ND 294.00/M 0676-1000-08 
1.25A 507-1030-2-ND 294.00/M 0676-1250-08 
1.5A 507-1031-2-ND 294.00/M 0676-1500-08 
2A 507-1032-2-ND 294.00/M 0676-2000-08 
2.5A 507-1033-2-ND 294.00/M 0676-2500-08 
3A 507-1034-2-ND 294.00/M 0676-3000-08 
4A 507-1035-2-ND 294.00/M 0676-4000-08 
5A 507-1036-2-ND 294.00/M 0676-5000-08 
7A 507-1037-2-ND 294.00/M 0676-7000-08 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1268 (то53) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


WICKMANN Ww) Polyfuse® Resettable Fuses (0805) е 


Approvals: cULus Recognized: File Мо. E191571, TUV File Мо. 
R50017428 Features: * Low voltage overcurrent protection * Compli- 
ance with UL 1950 standard * For high density PCB applications, 
including cellular phones, computers and peripherals Materials: • Ter- 
minals: Solder-plated copper * Plating: 63/37 SnPb Operating/ 
Storage Temperature: -40°С to 85*C Electrical Definitions: г Ihold: 
Hold current: maximum current device will pass without tripping in 
20°C still air * Itrip: Trip current: Minimum current at which the device 


c = ЫС 
will trip їп 20°С still air * Isc: Maximum fault 
current device can withstand without damage at 
rated voltage * Ril: Minimum resistance of 
device in initial (un-soldered) state * Rat: 
Maximum resistance of device at 20*C 
measured one hour after tripping 

Caution: Operation beyond the specified rating may result in damage 
and possible arcing and flame. 


Volt. Max time to Trip Resis. Cut Tape 
Ihold | Itrip | Rating Isc | Current Time (Q) Digi-Key Price Each Tape & Reel 
(mA) (A) (V) (A) (A) (sec) Ril Rat Part No. 1 10 Size Pricing* 
100 130 15 40 .50 1.5 1.00 6.00 WK1069CT-ND 1.15 1.07 4,000 418.00/M 
200 50 9 40 8.0 .02 .650 3.50 WK1070CT-ND 1.15 1.07 4,000 418.00/M 
350 75 6 40 8.0 0.1 .250 1.20 WK1071CT-ND 1.45 1.07 4,000 418.00/M 
500 1.0 6 40 8.0 0.1 .150 .850 WK1072CT-ND 1.28 1.15 3,000 447.00/M 


TIP Telecom Duty Fuses 


(Telecom Interface Protector) сы ЁЎ 
12.7: 8b < > 
| ж 

p 

+ 180 35.5 К E 
oot TT O| | yl 
I jp Note: Hol 
0405) 7 l5. a in PC board 
12.7» AA - 91.0 
Ammopack Short Leads 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 
100% 300% 
2 hr. тіп. 300ms...5s 


Rated Current 
350mA-1.50A 


Approvals: cULus Recognized: File No. E67006. Complies to EIA-IS- 
968; Telcordia GR-1089 


Features: • For UL60950/1950 3rd Edition applications * Highly 
defined cutoff times * Flame resistant encapsulated casing * Low 
internal resistance • Irreversible physical separation * Stable 
characteristics under varying temperatures 


Max. Fault Currents: «50A at 125 VAC; <35A at 125 VDC 


Material: е Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide PA 6.6), 
UL 94-У0; * Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


Amp | Volt. | Digi-Key Price Each | Tape & Ammo-Pk. 
Rtg. | Rtg. | Part No. 1 10 | Size | Pricing* 
TIP 385 Series 
.350 125 WK4560BK-ND ба .60 | 1,250 | 181.25/M 
1.00 125 WK4563BK-ND 56 .52 | 1,400 | 171.10/M 
1.25 125 WK4564BK-ND 54 .50 | 1,400 | 165.30/M 
1.50 125 WK4565BK-ND 57 .53 | 1,250 | 153.71/M 


* For Tape & Ammo Pack #, change BK-ND to TB-ND. 


1206 Surface Mount Fuses 
FCD12 Series 


Standard: * UL 248-14 


Materials: е Housing: Ceramic 
substrate, Glass encapsulated; 
* Element: Metal Film; * Termi- 
nals: Tinned, metallized 


10.6 (Irat<2.5A) 
1 0.65 (Irat »3.15A) 


Solderab : 235*C, 2 Sec. (At least 95% of the terminal surface 
must be covered by new solder) 


Recommended Solder Glue: Grace Amicon 125Ғ 
Marking: Code for Current Rating 


ЗУ. 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 

Rated Current 250% 

500mA-5.00A <5s 
Amp Cut Tape T&R 
Rtg. | Volt. Digi-Key Price Each | Pricing* 
(A) | Rtg. | Магк. | Part No. 1 10 5,000 

FCD12 Series 

500 | 50 | 501 | WK6213CT-ND .56 .53 | 188.00/M 
.630 50 631 WK6214CT-ND .56 .53 188.00/М 
800 50 801 WK6215CT-ND .56 .53 188.00/М 
1.00 50 102 WK6216CT-ND .63 .59 188.00/М 
1.25 50 132 WK6217CT-ND .56 .53 188.00/М 
1.60 50 162 WK6218CT-ND .56 .53 188.00/М 
2.00 50 202 WK6219CT-ND .56 .53 188.00/М 
2.50 50 252 WK6220CT-ND .56 .53 188.00/М 
3.15 32 UD WK6221CT-ND .56 .53 188.00/М 
4.00 32 xD WK6222CT-ND .56 .53 188.00/М 
5.00 32 YD WK6223CT-ND .56 .53 188.00/М 


Telecom Protectors 
Transient Tolerant 


TE5 Fuseholder 


Material: 

* Black thermoplastic UL 94-VO 

* Terminals: Brass, tin-plated for soldering L ў 

Rated Values: sde Mizo 
DS 

250V; 6.3A; UL Recognized AY Holes in pc board: @1.0 

WK0009-ND ........................... $.30/1 $2.75/10 $20.00/100 

TE5 Sub-Miniature (жу, 
о О) 

Fuses — UL 248-14 54 

— 

Approvals (395 and 396 Series): cUL Listed, 540 

UL Listed for .050A-6.30A. МІТІ approved for 8.5 "as 

1.00А-5.00А 7 p 

Features: * Fast-acting and time-lag * Ma- Nt 


terial: Brown thermoplastic UL 94-VO * Round 43 ае Holes 
Pins: Copper alloy, tin-plated * Soldering Heat а 4 gio 
Resistance: 260%С, 10s (ІЕС 60068-2-20) A 5.08 


* Plug-in holders available Short Leads 
® ® 


Electrical Characteristics: 


Rated Pre-arcing Rating 
Series Current 100% 200% 
395 50mA-6.3A > 4hr. < 5 вес. 
> 396 50mA-6.3A »4hr. « 60 sec. 
Applicable Standards: * UL 60950/1950 3rd Edition * Telcordia 
(Bellcore) GR-1089 • EIA-IS-968 Breaking Capacity: 100A at 125VAC 
Approvals: cULus Recognized 
Features: * Surge proof for telecom line applications * No need for P yor: Digi кеу Ta rne каеп 
series resistors (1.25A & 2.00А) 9- 9- - 
Fast-Acting 395 Series 
Materials: * Housing: Ceramic tube; * Element: Wire * Terminals: 
Copper, nickel & silver plated .050 125 WK4322BK-ND 2.57 2.37 1.78 
Electrical Characteristics: .063 125 WK4325BK-ND 2.11 1.95 1.47 
Pre-arcing Rating .080 | 125 | WK4326BK-ND 208 192 144 
Rated Current 100% 250% 100 125 WK4327BK-ND 61 57 43 
1:29,2:00A. sahe E 425 | 125 | WK4328BK-ND 61 57 43 
Cut Tape T&R 460 | 125 | WK4330BK-ND 61 57 43 
Amp Volt.| Digi-Key Price Each Pricing* 200 125 WK4334BK-ND .61 .57 43 
Mtg: АО: | Rart No: = 500 250 | 125 | WK4335BK-ND> 61 — 57 аз 
457 Series 
1.25 | 250 | WK1067CT-ND 126 118 | 488.00/M 315 | 125 D LEE 9 
2.00 | 250 | WK1068CT-ND 1.26 1.18 488.00/М -400 125 WK4340BK-ND 61 57 43 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. -500 125 WK4341BK-ND* 61 57 43 
.630 125 WK4343BK-ND 61 57 43 
: : .800 125 WK4346BK-ND 61 57 43 
Picofuse Fast Acting 1 25V 1.00 125 WK4348BK-ND* 61 57 43 
275 Series — Lead Free 125 | 125 | WK4350BK-NDs 61 — 57 43 
Applicable Standards: * UL 1.60 125 WK4353BK-ND 61 57 43 
248-14 * CSA C22.2 No. 2.00 125 WK4357BK-ND* 61 57 43 
2498:14 2.50 125 WK4358BK-ND* 61 57 43 
Approvals: * UL Listed: File No. 3.15 125 WK4324BK-ND .61 57 43 
E 67006 (63mA to 7А) * cUL 
Listed: File No. E 67006 (63mA to 7A) 400 | 125 ENVKGSC-HISNDS ӨШ; әй +43 
* UL Recognized: File Мо. E 67006 (10A) 5.00 125 WK4363BK-ND 61 57 43 
* CSA Certified: File No. 51378 (10A) 6.30 125 WK4366BK-ND» 61 57 43 
Features: • Subminature * Axial Leads Time-Lag 396 Series 
Materials: * Body: Ceramic tube, Heat Shrink tube * Plug-on Caps: 1050 125 WK4422BK-ND .98 .90 68 
Соррег alloy, tin plated 
.063 125 WK4425BK-ND .94 .87 :66 
Operating Temperature: -25°С to 70°С (consider de-rating) 080 125 WK4426BK-ND 75 69 52 
Electrical Characteristics: б) «@) A @ 100 125 МУКЕ Зав m e Би 
- - .125 125 WK4428BK-ND 75 .69 52 
Pre-arcing Rating 
200% Wickman 160 | 125 | WK4430BK-ND 72 46 50 
Rated Current 200% Tested .200 125 WK4434BK-ND* 72 66 150 
63mA-10.00A «60s «5s 250 | 125 | WK4435BK-ND 72 66 50 
m GT m .315 125 WK4437BK-ND 72 66 150 
тр ut Tape 
Rtg. | Volt. Digi-Key Price Each Pricing* 400 125 WK4440BK-ND 72 66 50 
(A) | Rtg. | Рам №. EO 2,500 500 | 125 WK4441BK-ND* 70 65 — 49 
275 Series 630 | 125 WK4443BK-ND 67 62 47 
063 | 125 | WK1080CT-ND 349.00/M .800 | 125 | WKA4446BK-NDe 67 62 47 
Л25 | 125 WK1081CT-ND 242.00/M 
250 | 125 WK1082CT-ND 202.00/M 1.00 125 WK4448BK-ND* .67 .62 47 
1375 | 125 WK1083CT-ND 214.00/M 1.25 125 WK4450BK-ND .67 62 47 
.500 | 125 WK1084CT-ND 171.00/M 1.60 125 WK4453BK-ND« 67 62 47 
750 | 125 WK1085CT-ND 170.00/M 2.00 125 WK4457BK-ND» 67 62 47 
1.00 | 125 WK1086CT-ND 168.00/M 
1.50 | 125 | WK1087CT-ND 168.00/М 2.50 125 Wk4458BK-ND 67 62 47 
2.00 | 125 WK1088CT-ND 168.00/M 3.15 125 WK4424BK-ND* .67 .62 47 
2.50 | 125 CSSS 168:00/M 4.00 | 125 | WK4462BK-ND° 7 6:9 47 
3.00 | 125 WK1090CT-ND 168.00/M 
350 | 125 | WK1091CT-ND 168.00/M 500 | 125 RE 8 8 ат 
4.00 | 125 WK1092CT-ND 168.00/M 6.30 125 WK4466BK-ND 67 62 47 


5.00 | 125 
7.00 | 125 
10.0 | 125 


WK1093CT-ND 
WK1094CT-ND 
WK1095CT-ND 


168.00/M 
168.00/M 
168.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* WK0117-KIT-ND Digi-Key? TE5 Sub-Miniature Fuse Kit 
10 each of TE5 Sub-Miniature Fuses indicated and 20 each of 
TE5 Fuseholders (WK0009-ND). .$79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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TR5 Sub-Miniature Fuses — EA 


UL / CSA Fuses Metric (5x20mm) — 


pee 
52% 
WICKMANN №) Са) Gus 
эе б = 23) Е 
ey UL 248-14 5 | UL 248-14 
а . e : ies: i 
TR5 Sub-Miniature © JAY й Approvals: 373 and 374 Series: UL Listed, Sas mmm) 
& CSA Certified Approved (.050A-10A) Short Jj 
Fuses - IEC 60127-3 V S G O И | Leads OS o 191 and 197 TETE 
Material: * Base and cap: Brown thermo- Holes `+ Series — Glass Glass 
Approvals: Short _ 08.5 plastic UL 94-VO, insulated * Round Pins: in pe 43 
+ 370 Series: SEMKO Approved, cULus Leads С]; Copper alloy, tin-plated boardi Si Equivalent to: 
Recognized, CCC Approved (.050A-6.30A), Holes ү 20 5.08 - г 
VDE Approved (.050A-5.00A) Expert Report in pc 43 Features: • Fast-acting and Тіте-ад • Sol- Wickmann Littelfuse Bussmann 
(6.30A), METI Approved (1.00A-4.00A) mE Е dering Heat Resistance: 260°С, 10 sec, ІЕС-60068-2-20 * Plug-in 191 Series 235 GMA 
Pending (5.004) 5.08 holders available 197 Series 233 GMC 
* 372 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved Electrical Characteristics: «б» @ (à) - 
(.050А-6.30А), VDE Approved (.050A-4.00A) Expert Report (5.00A, : wa 198 Series 239 GMD 
6.30A), METI Approved (1.00A-4.00A) Pre-arcing Rating 
* 382 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved Series Rated Current 100% 200% Approvals: 
(1.00A-6.30A), VDE Approved (1.00A-4.00A) Expert Report (5.00A, 373 50mA-10.A 4 hr. min. 5 sec. max. 191 Series: 
6.30A), METI Approved (1.00A-5.00A) 374 50mA-10.00A 4 hr. min. 60 sec.max. UL, cUL listed, .250A-7.00A. 
ich d Cap: В h | Polyamide РА 6.6, UL94-V0 каня 
* Base апа Cap: Brown thermoplastic, Polyamide 16; - Amp | Volt. Digi-Key Bulk Price Each " А 
* Round Pins: Copper alloy, tin-plated Rtg. Rtg. Part No. 1 10 100 UL, cue listed 0055008: 
Fi : Fast-Acting 373 Series 199 Seres: 
atur. | | : = 9 UL listed, CSA certified, .250A-3.50A 
e Fast-acting and Time-lag • Soldering Heat Resistance: 260°C, 10s .050 250 WK3022BK-ND 3.19 2.94 2.21 & 
(IEC 60068-2-20) * Plug-in holders available .063 | 250 WK3025BK-ND 2.08 1.92 1.44 Electrical Characteristics: ж @ «Ф (D 
Саннан нан .080 | 250 WK3026BK-ND 2.05 189 142 : - 
i 100 | 250 | WK3027BK-ND 60 56 42 Pre-arcing Rating 
Pre-arcing Rating 125 250 WK3028BK-ND .60 56 42 бегіев Rated Current 135% 200% 
150% 210% 275% 400% 1000% 160 | 250 WK3030BK-ND 60 56 42 191 .250A - 7.00A «1 hr. «5 вес. 
Series 370 — 50mA-6.30A 200 | 250 WK3034BK-ND 60 56 42 
197 1.00A - 7.00A «1 hr. « 120 sec. 
>1 hr. «30 min. 10ms -3sec. 3-300ms <20ms .250 250 WK3035BK-ND* .60 56 42 
Series 372 — 50mA-6.30A .315 | 250 WK3037BK-ND 60 56 42 198 -250A - 3.00A «ihr 5-120 sec. 
>thr. | <2тіп. | 400ms-tOsec. | 150ms-3sec. | 20-150ms 400 | 250 | WK3040BK-ND 60 5 42 950A enr 12:120 sec. 
Series 382 — 1.00A-6.30A 500 | 250 WK3041BK-ND° 60 56 42 Breaking Capacity 
>1 hr. <2 min. 400ms-10sec. | 150ms-3sec. | 20-150ms 630 | 250 WK3043BK-ND 60 56 42 
.800 | 250 WK3046BK-ND 60 56 42 191 Series: 
BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 35A at 250VAC for 1.00 | 250 WK3048BK-ND» 60 56 42 35A at 250VAC (.250A-1.00A); 100A at 250VAC (1.25А-3.50А); 
(.050-3.15A), 40A for (4.00A), 50A for (5.00A, 6.30A) 382 Series: 125 | 250 WK3050BK-ND« 60 056 42 10,000A at 125VAC (.250A-7.00A) 
100A at 250УАС (1.00:6,80А) 1.60 | 250 | WK3053BK-ND 60 56 42 197 Series: 
E Ten EEE БЕЛЕТЕЕР 2.00 | 250 WK3057BK-ND° 60 56 42 35A at 250VAC (.250A-1.00A); 100A at 250VAC (1.25A - 3.50A); 
вш. | Rig. HERS 1 вой 2.50 | 250 | WK3058BK-ND° 60 56 42 10,000A at 125VAC (.250A - 7.00A) 
Fast-Acting 370 Series (IEC 60127-3/III) 215 220 лз 250 2 5 198 Series: 
O59 1" 250 ЯЗВ 247 228 17i + 5 2 : 56 . 35A at 250VAC (.250A -1.00A); 100A at 250VAC (1.25A - 3.50A); 
063 | 250 WK4925BK-ND 192 177 133 500 | 250 WK3063BK-ND 60  .56 42 10,000A at 125VAC (.250А - 3.50A) 
080 | 250 WK4926BK-ND 179 165 124 6.30 | 250 | WK3066BK-ND° 60 56 .42 
100 | 250 WK4927BK-ND “49 45 34 10.00 | 250 WK3071BK-ND 61 57 43 Amp | Volt. Digi-Key Price Each 
125 250 WK4928BK-ND 49 45 .34 Time-Lag 374 Series Rating | Rtg. Part No. 1 10 100 
160 | 250 WK4930BK-ND 49 45 34 050 | 250 WK4022BK-ND 128 114 86 Fast-Acting 191 Series 
200 250 WK4934BK-ND 49 45 .34 063 | 250 WK4025BK-ND 130 120  .90 
250 | 250 WK4935BK-ND« 49 45 34 .080 | 250 WK4026BK-ND 104  .97 73 pM ss WKATOUND = VH REI 
315 | 250 WK4937BK-ND 49 45 34 2 300 | 250 WK4702-ND E 21 16 
лоо | 250 WK4027BK-ND 91  .84 63 
400 | 250 WK4940BK-ND 49 45 34 3 1350 | 250 WK4703-ND — 21 46 
125 | 250 WK4028BK-ND вә 82 62 06" |550 ОН 21 ie 
500 | 250 WK4941BK-ND 49 45 34 3607 | 7250. Е zo n з 5 7048 = : : 
630 | 250 WK4943BK-ND 49 45 34 у | t j -500 250 WK4705-ND = 48 — 14 
800; |. "250 КЕЛДЕН 49 45-4 200 | 250 WK4034BK-ND» 79 73 55 
100 | 250 WK4948BK-ND* 9 45 34 250 | 250 | WK4035BK-ND 78 68 51 800 | 250 МАКС ZOS ND — 48 44 
125 | 250 WK4950BK-NDe 49 45 34 .315 | 250 | WK4037BK-ND 78 68 51 700 | 250 WK4707-ND = 48 44 
.400 250 WK4040BK-ND 73 (68 51 -800 250 WK4708-ND = 45 42 
160 | 250 М/К4953ВК-МО» 49 45 34 100 250 WK4709-ND = 15 12 
2.00 | 250 WK4957BK-NDe 49 45 34 .500 | 250 WK4041BK-ND» 67 62 47 ion, | 50 НЕ E а 
2.50 | 250 WK4958BK-ND 49 45 34 .630 | 250 WK4043BK-ND 67 62 47 š з = : Ы 
345 | 250 WK4924BK-ND 49 45 34 .800 | 250 WK4046BK-ND» 67 62 47 160 | 250 WK4711-ND = 45 412 
4.00 | 250 WK4962BK-ND 49 45 34 100 | 250 WK4048BK-ND° 67 62 47 2.00 | 250 WK4712-ND = 45 12 
5.00 250 WK4963BK-ND 49 45 .34 1.25 | 250 Wk4050BK-ND 67 62  .47 2.50 250 WK4713-ND — 18 14 
6.30 | 250 WK4964BK-NDT 49 45 34 1.60 | 250 WK4053BK-ND» 67 462 47 3.00 250 WK4714-ND — 21 — 46 
Time-Lag 372 Series (IEC 60127-3/IV) 2.00 | 250 WK4057BK-ND* .67 62 47 3.50 250 WK4715-ND — 45 42 
050 | 250 WK4222BK-ND 74 69 52 2.50 | 250 WK4058BK-ND 67 62 47 Т = 
063 | 250 WK4225BK-ND 71 66 50 345 | 250 | WK4024BK-ND° 67 62 47 10 |15 or = 52 
080 | 250 WK4226BK-ND 63 59 44 4.00 | 250 WK4062BK-ND° 67 62 47 ; | у 
A00: “220 МВК с 50045 5.00 | 250 | WK4063BK-ND° 67 62 47 Ор ps M. SN = кт de 
25:1. -280 VS BEND) MEE. ані 6.30 | 250 | WK4066BK-ND 67 62 47 
160 | 250 WK4230BK-ND* .58 54 41 10.00 | 250 WK4071BK-ND 67 6 47 Medium Time-Lag 197 Series 
200 | 250 WK4234BK-ND* 55 51 39 T l2 И за 3T О] 
250 | 250 WK4235BK-ND 55 51 39 МЕ - : ë : | й 
315 250 WK4237BK-ND* 55 51 39 * WK0116-KIT-ND Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse UL- 1.25 250 WK4750-ND 29 27 21 
400 | 250 WK4240BK-ND 5555 39 248-14 Kit 10 each of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated 1.60 | 250 WK4753-ND 29 27 21 
500 250 WK4241BK-ND* 55 51 39 and 15 each of TR5 Fuseholders (WK0001-ND)........ $79.95 2.00 250 WK4757-ND 29 27 21 
630 250 WK4243BK-NDe 55 51 139 2.50 250 WK4758-ND .29 227 21 
800 | 250 WK4246BK-ND* 55 51 39 
3.00 | 250 WK4760-ND 29 27 21 
1.00 | 250 WK4248BK-ND* 55 51 39 
125 | 250 WK4250BK-ND 55 5 зе ТА5 / ТЕ5 SMT 359 |250 т и 
1.60 | 250 WK4253BK-ND° 55 51 39 Fuseholder 508. |425 ЕЕ pe PES 
2.00 | 250 WK4257BK-ND* 55 51 39 : š : 5 | 
250 | 250 WK4258BK-ND* 55 ы 39 Material: 6.00 125 WK4764-ND 29 27 21 
315 250 WK4224BK-ND* 155 51 39 * Black thermoplastic UL 94-VO * Terminals: 7.00 125 WK4767-ND .29 27 21 
4.00 | 250 WK4262BK-ND° 59 55 41 a EN Time-Lag 198 Series 
5.00 | 250 WK4263BK-ND 59 55 4 
630 | 250 WK4264BK-NDt 59 — 55 A 250 |250 u sa MES E 
Time-Lag High Break? Cut Tape T&R 300 | 250 WK4836-ND 33 30 23 
раўна ўначы Volt. | Digi-Key Price Each | Pricing" 400 |250 | WK4840-ND 29 27 21 
ux T m Series (ТЕС 60127-3ЛУ) 55 Rtg. | Part No. 1 10 1,500 500 |250 | WK4841-ND 36 38 25 
т - i ў : 250 | WKOO10CT-ND .54  .50 | 192.00/М н 
2.00 | 250 WK6208BK-ND 55 51 39 600 | 250 уш ND 36 — 225 
2.50 250 WK6209BK-ND БЕ 51 .39 * For Tape and Reel part #, change CT-ND to TR-ND. .700 250 WK4844-ND .36 .33 25 
345 | 250 WK6210BK-ND 55 51 39 800 | 250 WK4846-ND 36 33 25 
4.00 | 250 WK6211BK-ND 55 51 39 1.00 | 250 WK4848-ND .36 33 25 
500 | 250 WK6212BK-ND 55 5 39 TR5 Fuseholder 1.25 | 250 WK4850-ND .36 33 25 
6.30 | 250 WK6213BK-NDt 55 51 39 N б 160 | 250 WK4853-ND .39 36 227 
Material: е Black Thermoplastic, UL 94-VO 
" аза 2 * Terminals: brass, tin-plated 2.00 250 WK4857-ND 39 36 27 
T Genducting Path mins Amin Rated Values: 250V; 6.3A 2.50 | 250 WK4858-ND 39 36 27 
• WK0113-KIT-ND Digi-Key? TR5 Sub-Miniature Fuse ІЕС 3.00 |250 WK4860-ND 39 36 27 
60127-3 Kit 10 each of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated 3.50 250 WK4823-ND 42 139 .30 


and 15 each of TR5 Fuseholders (WK0001-ND)............. $74.95 


WKO001-ND...... $.49/1; $4.50/10; $33.75/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Am Volt. Digi-Ke Price Each 
WICKMANN (4?) Rtg, Rtg. рабіне. 1 10 100 
Fast Acting, High Breaking Capacity 
IEC 60127-2 Metric (5х20тт) Fuses 194 Series 
200 | 250 WK2034-ND 97 90 68 
250 | 250 WK2035-ND 96 89 67 
О) 029) 315 | 250 WK2037-ND 96 89 67 
.400 | 250 WK2040-ND 54 50 38 
193 & 195 Series - 181 & 194 Series — 500 250 WK2041-ND 54 50 38 
Glass Ceramic 
.630 | 250 WK2043-ND 54 50 .38 
.800 | 250 WK2046-ND* 54 50 38 
© № S @ Ф <o %, @ 100 | 250 WK2048-ND* 54 50 38 
1.25 | 250 WK2050-ND .54 50 38 
Approvals: 1.60 | 250 WK2053-ND* 154 50 .38 
193 Series: 200 | 250 WK2057-ND* .54 50 38 
SEMKO Approved, VDE Approved, cULus Recognized (0.050A- 2.50 250 WK2058-ND 54 50 38 
6.30A), ccc Approved (0.500A-6.30A) 545 | 2050 ТЛИ pa as “аб 
194 Series: 
SEMKO Approved, VDE Approved (0.200A-6.30A), cULus Recognized MEN 2220 МОЕТ mr. Xem 540 
(0.315A-16A), CCC Approved (1.00A-6.30A) 5.00 | 250 WK2063-ND° 57 53 — 40 
181 Series: 630 | 250 WK2066-ND« 57 53 40 
SEMKO Approved, VDE Approved, BSI Approved, SEV Approved, 8.00 | 250 WK2069-ND .60 56 42 
METI Approved, CCC Approved (1.00A-6.30A), cULus Recognized 10.00 | 250 М/К2071-МО* .60 .56 42 
d Time Lag High Breaking Capacity 
SEMKO Approved, VDE Approved, BSI Approved, IMQ Approved, 181 Serles ПЕС:60127-2/555У) 
ССС Approved (0.032А-6.30А), cULus Recognized (0.032А-12.50А), 1.00 | 250 WK2248-ND 42 39 30 
МЕТІ Approved (1.00А-5.00А) 125 | 250 WK2250-ND .38 35 27 
Electrical Characteristics: 1.60 250 WK2253-ND 38 35 27 
2.00 | 250 WK2257-ND .38 35 27 
Rated Pre-arcing Rating 250 | 250 WK2258-ND .38 35 .27 
Series | Current | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% 345 | 250 WK2224-ND .38 35 27 
0.050 «30 10- 3-100 <20 4.00 | 250 WK2262-ND .38 35 27 
-100A |^ ! "^| min. | sooms ms ms 5.00 | 250 WK2263-ND .38 35 27 
193 125 <30 | 50ms- 10- 220 6.30 | 250 WK2266-ND .38 35 27 
&3A |> 1" min. 2sec. | 300ms ms 8.00 | 250 WK6202-ND 28 26 20 
0200 | |, «30 iOms- | 3-300 <20 10.00 | 250 WK6203-ND .33 30 23 
3.15A min. 2 sec. ms ms Time-Lag 195 Series 
194 | 40- |>30| «30 | 10ms | 3300 | <20 .032 | 250 WK5019-ND 99 92 69 
зза» ише пий. * | Sse: ms me оло | 250 WK5021-ND 99 92 69 
80 [239] анг | 1Отэ- | 300 | «20 050 | 250 WK5022-ND 99 92 69 
10.0А min. 3 sec. ms ms 
.063 | 250 WK5025-ND .83 37 58 
es »ihr 277 E pud à cane 080 | 250 WK5026-ND 84 78 59 
up | 49- |. | «90 xe dsoms | 20: 100 | 250 WK5027-ND 72 66 .50 
63A Tin; вас. 5sec. | 100ms 425 | 250 WK5028-ND .66 61 46 
8.00- 230 BOE: 10- 160 | 250 WK5030-ND 66 61046 
toon | 5| n. = 5sec. | 100ms 200 | 250 WK5034-ND 54 50 38 
0.032 <2 200ms- 40ms- | 10-300 250 250 WK5035-ND: .48 45 134 
.100A eds min. 10 sec. 3 sec. ms 1315 250 WK5037-ND 46 43 132 
195 | 125- | ур «2 | 600ms- | 150 тв- | 20-300 400 | 250 WK5040-ND 43 40 30 
6.3A min. 10 вес. | 3sec. ms 500 | 250 WK5041-ND: 43 40  .30 
8.0 >30 | «10 an = 20-300 .630 | 250 WK5043-ND 43 40  .30 
16.0А | min. | min. ms .800 | 250 WK5046-ND .41 38 29 
BREAKING CAPÁGITV: 1.00 | 250 WK5048-ND 41 38 29 
RE 125 | 250 WK5050-ND EU 38 29 
2. а 250VAC for (.050-3.15A), 40A for (4.0A), 50A for 160 | 250 WKS055-ND p PO 
194 Series: 1500A at 250VAC 2.00 | 250 кобо ЧЫ 32 50 22 
181 Series: 1500A at 250VAC (< 6.30A), 1000А at 250VAC (8-10А) 250 | 250 WK5058-ND 32 30 22 
195 Series: 35A at 250VAC for (.032-3.15A), 40A for (4.0А), 50A for 3.15 | 250 ОЛЕНИ 32 30 22 
(5.0A), 63A for (6.3-16А) 4.00 | 250 WK5062-ND .34 32 24 
5.00 | 250 WK5063-ND 134 32 24 
Amp | Volt. Digi-Key Price Each 6.30 | 250 WK5066-ND: 134 32 24 
Rtg. | Rtg. Part No. 1 10 10 8.00 | 250 WK5069-ND 34 32 24 
Fast-Acting 193 Series 10.00 | 250 WK5071-ND .39 36 27 
050 | 250 WK1022-ND 1.01 94 лі 12.50 | 250 WK5126-ND .39 36 27 
.063 | 250 WK1025-ND .97 .90 .68 16.00 | 250 WK5074-ND 47 44 33 
080 250 WK1026-ND 21 .20 15 РС Board Mount (5х20тт) 
100 | 250 WK1027-ND 20 A9 ла = = WK0011-ND 38 30 23 
125 | 250 WK1028-ND .20 49 ла 
160 | 250 WK1030-ND .20 49 ла • WK0119-KIT-ND Digi-Key? IEC 60127-2 Metric Fuses Kit 
200 250 WK1034-ND 21 20 45 10 each of Series 193 and 194 indicated and 5 each of Shock- 
250 250 WK1035-ND° 20 49 45 Safe PC Mount Fuseholders (WK0011-ND)............. $59.95 
315 | 250 ШЫСЫ 20 2:9 .5 + WK0120-KIT-ND Digi-Key? IEC 60127-2 Metric Fuses Kit 
.400 250 WK1040-ND .20 .19 .15 10 each о! Series 181 and 195 indicated and 5 each о! Shock- 
.500 250 WK1041-NDe 20 19 15 Safe PC Mount Fuseholders (WK0011-ND)............. $59.95 
.630 | 250 WK1043-ND 20 49 ла 
800 | 250 WK1046-ND« .20 48 14 " 
1.00 | 250 WK1048-NDe 49 — 48 14 5x20mm In-Line 
125 | 250 WK1050-ND» 20 48 14 Fuseholder 
1.60 | 250 WK1053-ND .20 49 ла Terminals: 
2.00 0 ШАПАР 20 2 3 * Solderable/screwable Seng" 
2.50 250 WK1058-ND* 20 19 45 * Accepts 14-20AWG wire 
3.15 | 250 WK1124-ND 21 20 15 Ratings: 
400 | 250 WK1062-ND° .21 20 15 250V, 6.3A 
5.00 | 250 WK1063-ND 21 20 15 
6.30 | 250 WK1066-ND° .21 20 45 WK0012-ND 


Shock-Safe Fuseholders OWG 


Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (SAG) or 5 x 20mm fuses built 
according to UL 512 and IEC EN 60127-6 and CSA C22.2 No. 39. 
Rated for use up to 250 Volts. (VDE, SEMKO); Fig. 1, 2, 3, 4, 6 at 6.3 
Amps; Fig 5 at 10 Amps. Casing made of black thermoplastic with UL- 
94-VO ratings. Injection-molded terminals prevent intermittent 
connections. 

PC Mount versions include additional pin(s) for added stability from 
torsional forces seen during fuse removal. Panel Mount versions have 
combination 3/16” quick-connect/solderable tabs. 

* Order number includes holder and carrier. 

PC Board Mount (Fig. 7): No approvals. Body Material: White thermo- 
plastic, UL 94-VO rated; Rated Current: 6.3A 


Vertical PC Mount 


Fig. 1 – (3AG) Fig. 2 - (5mm x 20mm) 


915 


PCB Layout 


Horizontal PC Mount 


Fig. 3 — (3AG) Fig. 4 — (5mm x 20mm) 


| -12.7 


Fig. 7 — (5mm x 20mm) 


eg д 
. ө . 


L— 15 —| 


Dimension Digi-Key Price Each 
Fig.| A B с Part Мо. 1 10 100 
1 463 - = WK0004-ND 3.15 2.91 2.19 
2 | 32.6 = — | WKO0007-ND 2.50 2.31 1.74 
3 | 45.7 27.94 1.9 | WK0003-ND 3.74 3.45 2.59 
4 32 12.7 1.8 | WK0006-ND 2.41 2.22 1.67 
5 |457 = -- | WK0002-ND 3.15 2.91 2.19 
6 |32 - = WKO0005-ND 2.21 2.04 1.53 
T= = = WKO0011-ND 33 30 23 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Encapsulated Thermal Switches 


Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a surface or of 
stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible wire leads for remote 
installation. Their high temperature resistance and high dielectric strength make it ideal for 
protecting heatsink-mounted semiconductors. Other applications would be protecting 
power supplies, or simply turning on a fan at a desired temperature. 


с =1I1r TT--ÁW Zk R М 


Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated currents. At 
loads above the rated values, up to maximum loading there is self-heating of the current 
carrying contacts. 


Insulation Resistance: 2500 V @ 25°C, Leads to Earth 1500 V @ 100°C. Across open 
contacts, dependent on response temperature: 500 V eff. AC. 


Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = blue or black 
(epoxy); Normally Open = red (epoxy) 


UL Е46827 С5А 1.Н28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU 


Thermal Switches With Leads 


Leaded Dim.: Inch (mm) 
071 
КҮЛІ) 

.200 SLE 24 ga. 

(6.08) + — 


зво 
6%) О г 
ШІ ^^ 1563 (14.3) 


770 (17.8) 6.0 (152.4) 


(1.80) .154 


200 tt 719-90) 


(5.08) 


24 ga. 
$ 


— ў 
3501 


(0797 
70 (17.78).75 (19.05) 


Electrical Specifications 


Type N/C N/O 
Voltage Rating 50-60 Hz 120 V/250V 120 V/250V 
Current Rating Resistive 3.0А/2.0А 1A/1A* 
Current Rating Inductive 18A/12A 1A/1A 
Max. Load Resistive 40A 40A 
Short Circuit Current Up to. 63A 63A 
Contact Arrangement Normally Closed N/C O—O 
: total Open N/O —o^o— 

Contact Resistance «40 mo «40 mo 
Response Temperature Range %70% to +160° C +70°C to +150°С 
Tolerance Range +5°C 45°C 
Max. Permanent Temperature 

of Housing - G410 220°C 220°C 
Housing Material - 6410 PPS PPS 
Thermal Conductivity 4.0 BTU - in. / hr. / ft? / °F 


* When N/O contacts are closed, self 
normal rating. It is possible that, given 


heating will occur at currents exceeding 
certain combinations of set temperature 


current and ambient temperature, the contacts will not reset. 


Thermal Switches With PC Pins 


Switch Digi-Key Price Each Cantherm Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Normally Closed Normally Closed 
70 317-1000-ND 6.24 5.46 460 346 F1107025ACFA06E 70 317-1038-ND 6.24 5.46 460 346 F11070251ZA0060 
75 317-1001-ND 6.24 5.46 460 3.16 Е1107525АСҒАО6Е 75 317-1039-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11075251ZA0060 
80 317-1002-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1108025ACFA06E 80 317-1040-ND 6.24 5.46 460 316 F11080251ZA0060 
85 317-1003-ND 6.24 546 460 3.16 | F1108525ACFA06E 85 AIC ND 624 546 460 316) F11085251ZA0060 
90 317-1004-ND 624 546 460 3.16 | F1109025ACFAO6E Е ац нав М 624 546. 2480. 946. | cl 1080251240060 
95 317-1005-ND 624 546 460 3.16 | F1109525ACFAO6E 95 317-1043-ND 624 546 4460 316 | Р110952512Ү0060 
100 317-1006-ND 624 54 460 346 Е1110025АСЕДОБЕ 100 317-1044-ND 624 546 4.60 346 F11100251ZA0060 
105 РГ 624 „БАБ 260: 2216 ЕЇТЇО52БАСЕАОбЕ 105 317-1045-ND 624 546 460 346 F11105251ZA0060 
110 317-1046-ND 624 546 4.60 346 F111102512A0060 
110 QUITO ND 62 540) 480 2340 Ғ1111025АОҒАОВЕ 115 317-1047-ND 624 546 460 3.16 Е111152512А0060 
115 З 100800 бей 55402. 5807 9:6. .  EMTLISSBAGEAOSE 120 317-1048-ND 624 546 460 3.16 | Ғ111202512А0060 
120 ЦН 824 odo. о ба 125 317-1049-ND 624 646 460 316 | F111252512A0060 
125 317-1011-ND 624 546 460 316) F1112525ACFAOGE 130 317-1050-ND 624 5.46 460 316 | F11130251ZA0060 
190 ЦЕНА Вель 946. ӨЛ IB. CRIMES SAGEAOGE 185 317-1051-ND 624 546 460 816 | F11135251ZA0060 
185 ED 624 546 460 316) [1113525АСРАОВЕ 140 317-1052-ND 624 546 460 346 | Р111402512А0060 
140 317-1014-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114025ACFAO6E 145 317-1053-ND 6.24 5.46 4.60 346 Е111452512А0060 
145 317-1015-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114525ACFAO6E 150 317-1054-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 Е111502512А0060 
150 317-1016-ND 6.24 5.46 460 3.16 Е1115025АСҒА06Е 155 317-1055-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 Е111552512А0060 
155 317-1017-ND 624 546 460 346 F1115525ACFA06E 160 317-1056-ND 624 546 460 346 F11160251ZA0060 
160 317-1018-ND 624 546 460 316 Е1116025АСҒАО6Е Normally Open 
Normally Open 70 317-1057-ND 812 741 5.98 411 F11070151ZA0060 
70 317-1019-ND 812 711 598 441 F1107015ACFAO6E 75 317-1058-ND 812 711 598 4.11 F11075151ZA0060 
75 317-1020-ND 812 741 598 441 F1107515ACFAO6E 80 317-1059-ND 812 7.1 598 411 F11080151ZA0060 
80 317-1021-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F1108015ACFA06E 85 317-1060-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 F11085151ZA0060 
85 317-1022-ND 8.12 711 598 441 F1108515ACFAOGE 90 317-1061-ND 8.12 7.11 598 411 F11090151ZA0060 
90 317-1023-ND 8.12 741 598 441 F1109015ACFA06E 95 317-1062-ND 8.12 7.11 598 41 F110951512A0060 
95 317-1024-ND 812 741 598 411 F1109515ACFA06E 100 317-1063-ND 8.12 7.11 598 41 F111001512A0060 
100 317-1025-ND 812 74 598 411 F1110015ACFAOGE 105 317-1064-ND 812 711 598 411 F11105151ZA0060 
105 317-1026-ND 812 741 598 4.11 | F1110515ACFAQ6E n Mes 52 EN ч i АН 
110 317-1027-ND 812 741 598 441 F1111015ACFA06E PA Е Ba Gi Bog Adi БО ZADOBO 
115 SUID ND BAS. ETE eee AN НЫ ЗАСЕАОВЕ 125 317-1068-ND 812 71 598 411 F11125151ZA0060 
120 N1029 ND Ө, “АН, SSS ETN. || SPITISOTSAGEAOBE 130 317-1069-ND 812 741 598 411 | F11130151ZA0060 
129 ОЕ SE A BIR ч. | cleo ЗАСРАОВЕ 135 317-1070-ND 812 711 598 411 | F11135151ZA0060 
130 Sure GENS 812 711 598 411 | ҒІ113015АОҒАОбЕ 140 317-1071-ND 842 711 5.98 411 | F11140151ZA0060 
195 ЗАМ Bis. ip 5980 АЕ. | -PUISSISACEASSE 145 317-1072-ND 812 7.31 5.98 411 | F11145151ZA0060 
130 (95-0) ӨЛ2І tl, 398; -Ati | FITI40ISAGEAQOE 150 317-1073-ND 812 741 598 411 | F11150151ZA0060 
145 317-1034-ND 812 711 598 411 F1114515ACFA06E 155 317-1074-ND 8.12 711 598 441 F11155151ZA0060 
150 317-1035-ND 8.12 741 598 411 F1115015ACFAO6E 160 317-1075-ND 8.12 7.11 5.98 4.11 Е111601512А0060 
В і-т etal C uto uts Я Tem pe ratu re Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
RAM Temp. (°С) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Regulators / Temperature Limiters Normally Closed 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch 18 ИН m as 2:19 02 MEME 
system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts 30 317-1077-ND 8.40 735 6.10 4.02 R2003025 
ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 35 317-1078-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003525 
voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs 40 317-1079-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004025 
directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 45 317-1080-ND 840 7.35 610 4.02 R2004525 
mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 
50 317-1081-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2005025 
V Hn pressure би 60 317-1082-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006025 
* High response sensitivity 1.37 (34.80) — 65 317-1083-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006525 
* Numerous applications + 70 317-1084-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007025 
* Various housings, connections and mounting styles -03 (.76) 75 317-1085-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007525 
UL E48909 CSA LR85477-1 VDE 4523-4610-1008 аб ВЕТ m РЕЯ P 330 P2008025 
Electrical Specifications 85 317-1087-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008525 
Voltage Rating 50-60 Hz 120 V / 250 V 90 317-1088-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009025 
Current Rating Resistive 15 А/100А 95 317-1089-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009525 
Current Rating Inductive 63A 100 317-1090-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2010025 
Maximum Load Resistive 20A/16A 115 317-1091-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2011525 
Contact Resistance <50 mQ Normally Open 
icones t Range ° tae e 35 317-1092-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2003515 
Maximum Permanent Temperature 175°C 40 317-1093-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2004015 
Housing Material Duroplast 50 317-1094-ND 9.00 7.88 6.55 4.81 R2005015 
Overall Height (mm) 9.5 (40.2) 60 317-1095-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2006015 
Contacts: Normally Closed Normally Open 80 317-1096-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2008015 
—0—0— --О 100 317-1097-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2010015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


& cantyH С= ЕЗ М ТЭЗ Series Moxie® Thermal Sensors 


Dimensions in inches 


Moxies are variable resistance NTC thermal sensors having a highly specific "transi- 
tion region." Within this transition region the devices exhibit a coefficient from -40%/°C 
to -200%/°C. Below the transition region they exhibit a linear "thermistor" characteristic of -2 
to -4%/°C. 

Technical Data: 

* Maximum Allowable Operating Temperature: 120°С 

* Minimum Allowable Operating Temperature: -40°С 

* Maximum Allowable Operating Voltage @ 25*C: 125Vac 

* Maximum Allowable Operating Power (Any Temp.): Normal use less or equal to 0.5mWatt 
* Insulation Strength (Between Leads and Cap): 600Vdc * Conductors: Gold plated leads 


TYPICAL RESPONSE CHARACTERISTICS 
Temp. Coefficient (%/°C) TS3-57 TS3-65 TS3-75 TS3-85 
Pre-Transition -2.0 -4.0 -3.5 -3.0 
Transition -100 -200 -70 -40 
Post-Transition -0.25 -0.5 -1.0 -1.5 
Switching Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. Temperature Part No. 1 10 50 Part No. 
1 57°С 317-1098-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-57 
2 57°C 317-1099-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-57B3 
3 57°С 317-1100-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-57C3 
E 65*C 317-1101-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-65 
2 65%С 317-1102-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-65B3 
3 65%С 317-1103-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-65C3 
1 75%С 317-1104-ND 6.80 5.95 4.00 TS3-75 
2 75°C 317-1105-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-75B3 
3 75°C 317-1106-ND 7.48 6.55 4.36 TS3-75C3 
1 85°C 317-1107-ND 9.35 8.50 8.01 TS3-85 
2 85°C 317-1108-ND 10.29 9.35 8.70 TS3-85B3 
3 85°С 317-1109-ND 10.29 9.35 8.70 TS3-85C3 


* Please see data sheet for additional electrical characteristics. 


YGM Series PTC Thermistors 


PTC thermistors act as thermal protection for electrical machines, 


d lk пешай 1 tect РТС Невропве Wire Digi-Key Price Each Cantherm 
ne Bre WE ROW Parieu aty essmoterpretectorss Temperature Color Code Part No. 1 10 50 Part No. 
thermistors have a non-linear resistance/temperature response, 
and at a specified temperature the resistance changes rapidly to 80°С White - White 317-1110-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C508 
avery Mghivalua: 90°C Green - Green 317-1111-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C509 
Technical Data: " 
= Maximum Allowable Operating Temperature: 200°C 100°C Red - Red 317-1112-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C510 
* Maximum Allowable Operating Voltage at 25°C: U max. 25V 110°C Brown - Brown 317-1113-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C511 
* Maximum Allowable Power Dissipation at 25°C: 690mW 120°C Grey - Grey 317-1114-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C512 
* Insulation strength (between leads and outer insulation) also for " 

threaded sensor: 2.5kV 130°C Blue - Blue 317-1115-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C513 
Dimensions in mm 140°С White - Blue 317-1116-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C514 

145°С White - Black 317-1117-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C545 

150°С Black - Black 317-1118-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C515 

155%С Blue - Black 317-1119-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C655 

160°C Blue - Red 317-1120-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C516 

170°C White - Green 317-1121-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C517 

180°C Red - White 317-1122-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C518 


tyco 


Electronics 


РВ Magnetic Hydraulic Circuit Breaker з) 9 


Dimensions іп mm 


Current Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Description Part No. 1 25 50 |Рагі No. 


Fig. 1 — White Toggle Actuator 


5 Toggle Type, SP, Instantaneous | PB426-ND 18.70 16.36 14.81 | W67-X2Q10-5 
10 Toggle Type, SP, Std Delay, VDE | PB427-ND 18.70 16.36 14.81 | W67-X2Q52-10 


10 Toggle Type, SP, Std Delay PB592-ND 18.70 16.36 14.81 | W67-X2Q12-10 
15 Toggle Type, SP, Std Delay PB428-ND 18.70 16.36 14.81 |W67-X2Q12-15 
20 Toggle Type, SP, Std Delay PB593-ND 18.70 16.36 14.81 | W67-X2Q12-20 
10 Toggle Type, DP, Std Delay PB429-ND 43.37 37.95 34.34 | W68-X2Q12-10 
15 Toggle Type, DP, Std Delay PB430-ND 43.37 37.95 34.34 | W68-X2Q12-15 
20 Toggle Type, DP, Std Delay PB431-ND 43.37 37.95 34.34 | W68-X2Q12-20 
30 Toggle Type, DP, Std Delay PB594-ND 43.37 37.95 34.34 | W68-X2Q12-30 
10 Toggle Type, 3P, Std Delay PB432-ND 58.92 51.56 46.65 | W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Actuator 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB433-ND 18.70 16.36 14.81 |У/91-Х112-10 
20 Toggle Type, SP, Std Delay PB434-ND 18.70 16.36 14.81 |У/91-Х112-20 
1 Toggle Type, DP, Std Delay PB435-ND 43.37 37.95 34.34 W92-X112-1 
10 Toggle Type, DP, Std Delay PB595-ND 43.37 37.95 34.34 W92-X112-10 
15 Toggle Type, DP, Std Delay PB436-ND 43.37 37.95 34.34 W92-X112-15 
20 Toggle Type, DP, Std Delay PB437-ND 43.37 37.95 34.34 |W92-X112-20 
The W6/W9 series are designed for the international • Calibration: Breakers will hold 100% of rated 30 Toggle Т DP, Std Del PB438-ND 43.37 37.95 34.34 |W92-X112-30 
market. Magnetic hydraulic breakers are a proven current. Breakers may trip between 101% and 124% 50 пай 1. DP. Sid edd НЕ 43:37 3796 94.34 W92-X112:50 


design where the hydraulic delay provides tripping of rated load. Breakers must trip at 125% of rated 


met is апу tolerant 10 changes: in DE pees апе кчы i 30 | Toggle Type, ЗР, Std Delay PB596-ND 79.85 69.87 63.22 |W93-X112-30 
emperatures. units have moided into * eratin: emperature: 
ега at the Бага ofthe лодае: ape = Bee. 50 _ | Toggle Type, ЗР, Std Delay PB440-ND 79.85 69.87 63.22 |М/93-Х112-50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1273 


tuco PB W58 Series A3 | W23 апа W31 Series 
——— A ЖЕ Black Etched Fig. 1 — W23 Series Reset button in "ОМ" #8-32 
Electronics Letters Фо (1676) 281 TA CH position. White | Screws w. 1475, 
Thermal Circuit Breakers © Е DE QI әм НИК, 
: a + 142 
W28 Series WE ~] 1.375 (34.93) pee а 
Push То Reset Panel (23.80) (i118) (i270) 14.48|. || us й 
Туре Cutout ses @ у ) 1 | [ .050 (1.27) _ 986 71 40.64—| 
i š Ге) Closed Position 
à (16.76) 850 765 48.01 
=- ы > |_].312 (7.92 51.69 
Ба 1535 19 Ми 59 o (1-58 = 
(13.72) (38.99) (4.83) .635 =š | .250 X .032 (6.35 X .81) 
Y j Е ў = Quick Connect Terminals 488-32 
17.37 (9.40) ІН Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” ИЕ Wi 1:14 
625 MN 2 Ш :325 „| |. (6.35mm) quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes o N 45° 
(15 88), © (8.26) complete with knurled nut and һех nut assembled оп bushing. Dd 117 
d Specifications: * Breaker will continuously carry 100% of rated load. Ef bushing 142 
250х.032 (6.35х.81) It may trip between 101% апа 144% of rated load, but must trip at ДЫ E Ñ 
Quick Connect Amp tatin 145% at 25°C. * Maximum operating voltage: 50VDC, 250VAC < 
Terminals ранае |! 40.64 
Potter & 51.69 
Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in Current | Digi-Key Price Each Brumfield Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 
mounting. Button extends for visual trip indication on the push to (A) Part No. 1 25 50 | Part No. actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual trip 
reset versions . All breakers are black body with white rate marking. Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 
Panel thickness of .032" to .062" (.81mm to 1.57mm) except where 1 PB193-ND i 583 511 4.62 | W58-XB1A4A-1 (toggle) offers ап On/Off switch combined with circuit protection. Both 
noted. Optional push-on lockwasher for panel thickness greater than 2 PB194-NDi 5.83 511 4.62 | W58-XB1A4A-2 series have amperage marking on the end of the actuator and 8-32 
1105" (2.67mm). 3 PB195-ND £ 583 511 462 | WSB-XB1A4A-8 screw terminals. Single Pole only. 
4 PB196-ND 583 541 462 W58-XB1A4A-4 Features: * Calibration: Will continuously carry 100% of rating, may 
Specifications: РВ19: "ND t 448 36 3.31 м 8 XB1A4A- trip between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in 
* Maximum operating voltage: 32VDC; 250VAC • Will continuously 5 VNDE 4. .66 : 58- 5 one hour. * Maximum Operating Voltages: 50VDC or 250VAC (to 
carry 100% of rated current. 6 PB198-ND t 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-6 400Hz) * Dielectric Strength: Over 1,500 volts RMS * Endurance 
7 PB199-NDt 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-7 Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 10,000 
* .25-2 Amp Model may trip between 101% and 174% of rating within 8 PB200-NDt 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-8 mechanical cycles • Termination: Two 48-32 screw terminals 
1 hour, must trip at 175% of rating within 1 hour at 25*C 10 РВ201-40% 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-10 Agency Approvals: W23 апа W31 аге UL 1077 Recognized as 
: р " A "T 12 PB202-NDt 418 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-12 Supplementary Protectors. File E69543, and CSA Certified as 
З аб Amp Model may trip between 1019 and:13495 of rating within 15 | PB203-ND$ 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-15 Appliance Component Protectors, File LR15734 
1 hour, must trip at 135% of rating within 1 hour at 25°C 20 PB204-ND + 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-20 
25 PB205-ND + 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-25 Potter & 
Potter & 30 PB206-ND + 4.18 3.66 3.31 | W58-XB1A4A-30 Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal (A) Part No. 1 25 50 | Part No. 
(A) Part No. 1 25 50 | Part No. 1 PB242-ND T 5.83 5.11 4.62 | W58-XC4C12A-1 Fig. 1 — Push/Pull Type 
2 PB243-ND f 5.83 5.11 4.62 | W58-XC4C12A-2 
Push To Reset Type 3 PB244-ND + 5.83 511 4.62 | W58-XC4C12A-3 1 PB399-ND 30.48 26.67 24.13 | W23-X1A1G-1 
0.25 PB180-ND 4.80 4.20 3.80 | W28-XQ1A-0.25 5 PB245-ND t 4.73 4.14 3.75 | W58-XC4C12A-5 2 PB400-ND 30.48 26.67 24.13 | W23-X1A1G-2 
0.50 | PB181-ND 4.80 420 3.80 | W28-XQ1A-0.50 7 PB246-ND + 4.73 414 3.75 | W58-XC4C12A-7 3 М 1225 12 2212 WAS ТАТ GS 
1 PB182-ND 480 420 3.80 | W28-XQ1A-1 10 PB247-ND f. 4.73 4.14 3.75 | W58-XC4C12A-10 5 Я .87 17. 5.7: ы -5 
2 PB183-ND 480 420 3.80 |W28-XQ1A-2 15 PB248-ND + 4.73 4.14 3.75 | W58-XC4C12A-15 10 |РВ404-40 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-10 
20 PB249-NDT 4.73 4.14 3.75 | W58-XC4C12A-20 15 PB405-ND 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-15 
3 PB184-ND 269 2.36 2.13 |W28-XQ1A-3 
25 PB250-NDT 4.73 4.14 3.75 | W58-XC4C12A-25 20  |PB406-ND 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-20 
M сер 25 225 22 а 30 PB251-ND+ 4.73 4.14 3.75 | W58-XC4C12A-30 25 PB407-ND 19.87 1739 15.74 | W23-X1A1G-25 
Š Е 209 545 213 WOB-XCHALG t White button, Red Marking, Red Trip Band 30 PB408-ND 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-30 
Е РЕ тато pq saa Wasa | ii + White button, Black Marking, Red Trip Band 35  |PB409-ND 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-35 
š Т б И š й 40 PB410-ND 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-40 
8 PB189-ND 2.60 2.36 2.13 |У/28-ХОЛА-8 Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 50 |РВ411-М0 19.87 17.39 15.74 | W23-X1A1G-50 
10 PB190-ND 269 2.36 2.13 | W28-XQ1A-10 Part No. 1 25 50 Part No. Fig. 2 — Toggle Type 
12 РВ191-40 2.69 2.36 2.13 |W28-XQ1A-12 “Push to Reset” disk for panel, 1 ШЕШІ 2576 3129 2821 | WS1-X2M1G-1 
15 PB192-ND 269 2.36 2.13 |W28-XQ1A-15 use with 6-32 Screw Terminal Types 2 РВ413-М0 35.76 31.29 28.31 | W31-X2M1G-2 
10 PB239-NDT 2.69 2.36 2.13 |W28-XT1A-10 PB253-ND 41 .36 :33 33-012А 3 PB414-ND 35.76 31.29 28.31 | W31-X2M1G-3 
12 PB240-NDt 2.69 2.36 2.13 | W28-XT1A-12 “Push to Reset" disk for panel, 5 PB415-ND 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-5 
20 PB425-ND 2.69 2.36 2.13 | W28-XQ1A-20 use with .250 (6.35) QC Terminal Types 10 PB417-ND 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-10 
Internal Lock Washer — W28 Series PB254-ND 46 40 37 | 33-012C 15  |PB418-ND 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-15 
Knurled Nut, Silver Plated, 20 PB419-ND 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-20 
= -ND* T Я , 
PB241-ND 29 28 .23 | 55-0258 use with .250 (6.35) QC Terminal Types 25  |PB420-ND 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-25 
I | | PB255-ND 60 53 48 | 55-010А 30 |РВ421-40 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-30 
1 Will mount іп .075” to .105" (1.91mm to 2.67mm) thick panel, all others Knurled Nut, Black, 35 PB422-ND 2472 21.63 19.57 | W31-X2M1G-35 
have std. panel thickness of .032" to .062” (.81mm to 1.57mm) use with 6-32 Screw Terminal Types 40 PB423:ND 2472 2163 19 W31-X2M1G-40 
* Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105" й T ў 57 P $ 
(2.67mm) thickness. PB256-ND .96 .84 76 55-010E 50 PB424-ND 24.72 21.63 19.57 | W31-X2M1G-50 
W57 Series Miniature Thermal Breaker МУ. Сиг- Potter & 
У M Қ i š t | Digi-Key Price Each Brumfield 
ES © Т Electrical Data @ 25°C: * Calibration: Will continuously carry 100% of rating. Мау inti геп 
` |—15/3: . b 
.889 (5 im trip between 101% and 134%, but must trip at 135% of rating within one hour at Description (АШ pan No 1 25 ЗОЯ Вано 
(22.6) +25°С. * Maximum Operating Voltages: 50VDC; 125 or 250VAC. (Mounting 5 |PB532-ND 1.78 1.56 1.41 |W57-XB7A4A10-5 
Hardware included.) Mechanical/Environmental Data: * Operating Temperature МЕ Tm 8 |PB658-ND 1.78 1.56 1.41 |W57-XB7A4A10-8 
| Range: 0°C ~ 60°С e Termination: .250" quick connects Agency Approvals: UL Miniature Circuit Breaker - Push to Reset | 10 | PB533-ND 1.73 1.52 1.37 |W57-XB7A4A10-10 
250 QC. 55 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada and the 15 |PB534-ND 1.78 1.52 1.37 |W57-XB7A4A10-15 
(6.35) Ыы United States 20 |РВ5З5-МО 211 1.85 1.68 |М/57-ХВТА4А10-20 
W33 Series Combination switch and separate circuit breaker in one Potter & 
> package: с аца Маа нараў n either E Current | Actuator | Pole 1/ Pole 2 Digi-Key Price Each Brumfield 
к= option avaiable. Lighted or non-lighted actuator with ШЕИ а u LL L l о 
9 convenient snapin mounting available in three colors: 5 Black | Switch/Breaker PB257-ND 1426 1248 1129 | W33-S1N1Q-5 
black, white or amber. Марыа versions are 120VAC 15 Black | Switch/Breaker PB259-ND 14.26 12.48 11.29 | W33-S1N1Q-15 
neon lamps Two breaker models will trip both sides 20 Black | Switch/Breaker PB260-ND 14.26 12.48 11.29 | W33-S1N1Q-20 
1724 when only 1 side is overdriven. Reset is accomplished 10 | Amber | Switch/Breakerllluminated | PB261-ND 1728 15.12 13.68 | W33-S4B1Q-10 
(43.794 with rocker áctuator at front of device. 15 | Amber | Switch/Breaker Illuminated | PB262-ND 17.28 15.12 13.68 | W33-S4B1Q-15 
Specifications: + Breaker will continuously carry 100% 20 | White |? Breakers PB263-ND 20.14 17.62 15.95 | W33-T2N1Q-20 
of the rated load. It may trip between 101% and 135% 5 Amber | 2 Breakers Illuminated PB264-ND 22.61 19.79 17.90 | W33-T4B1Q-5 
of rated load, but must trip at 125% within 1 hour at 10 | Amber | 2 Breakers Illuminated PB265-ND 22.61 19.79 17.90 | W33-T4B1Q-10 
1120 (2425) 76%) 20 . Maximum Operating Voltage: 50VCD, 250VAC 15 | Amber | 2 Breakers Illuminated PB266-ND 22.61 19.79 17.90 | W33-T4B1Q-15 
W51 Series Rocker/Breaker Combination МУ. Сиг- Potter & 
: š " i D rent | Digi-Key Price Each Brumfield 
гевіцгев: ы Бор рөө, rocker actuated design "s TOU des eroun Description (A) | Part No. 1 25 50 |Part No. 
bs mamy соттой power: ые ааа ы ыы н 5 |РВ528-40 310 271 2.46 |W51-A121B1-5 
Electrical Data @ 25°C: * Calibration: Will continuously carry 100% of Black Body 120V Illum. Red Rocker 10 SERM 210 s 48 SIB IO 
à ^ Е а Д D А 15 | РВ530-МО 310 271 2.46 |W51-A121B1-15 
rating. Мау trip between 101% апа 134%, but must trip at 135% of rating 20 | PB531-ND 310 271 2.46 |М/51-А121В1-20 
1122 within one hour at +25°C. * Maximum Operating Voltages: 50VDC; 125 or ы a ы 
[— Ges; | 250VAC 50/60Hz • Reset Time: 60 Seconds 5 | ШӘЙ 340 271 2.46 |W51-A122B1-5 
z м Mechanical/Environmental Data: * Operating Temperature Range: 0°C - H cup 210 21 246 Mh НИ 
.531 60*C * Termination: .250" quick connects * Illumination Voltage: 120 or А 5 Я + š Ж 
(135) 250VAC Б d Black Body 230V Шит. Red Rocker | 40 pez; ND 300 2.63 2.38 |W51-A122B1-10 
t Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, 15 | PB678-ND 3.00 2.63 2.38 |W51-A122B1-15 
File E69543, for Canada and the United States 20 | РВ653-40 310 271 — 2.46 |W51-A122B1-20 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Carling 
Technologies" 


Magnetic 
Circuit Breakers 


The A-Series hydraulic/magnetic circuit 
breakers are compact and temperature stable 
designed for precision operation in OEM 
markets requiring general purpose as well as 
full load amp applications. 

Specifications: * 10,000 ON-OFF operations @ 
6 per minute; with rated current and voltage. 
All operating actuator moves positively to the 
OFF position when an overload causes the 
breaker to trip “ Operating Temperature: -40°C 


—1.64_. 
[130 | Line 


2.00 


Ом 


IOFF| 1.56 
p IM" 
[..2.00. оаа 
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High Current Circuit Breakers 


Front and back mounting, 
screw terminals or heavy 
duty box wire connectors 


Specifications: 


Maximum Voltage: 
600VAC or 125 VDC 
"ЗАЎ 
Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Amps |Part No. 1 10 25 | Рай №. 
100 |432-1037-ND 42.09 32.38 22.67  EA1-B0-24-810-32C-DC 


Rocker Switch 
Circuit Breakers WG 


The M-Series miniature magnetic circuit breakers are designed for those 
demanding applications where space, aesthetics and snap-in front panel 
mounting are important. “Wiping” contact design insures long term reliability. 
Black body with black actuator with white lettering. Specifications: « Maxi- 


to 85°C 

Current} Digi-Key Price Each Carling Technologies 

Amps | Part No. 1 10 25 (| Part No. 
10 | 432-1000-ND 26.46 20.35 14.25 | AM-B0-34-610-3B1-C 
15 |432-1001-М0 26.46 2035 14.25 | AM-B0-34-615-3B1-C 
20 |432-1002-М0 26.46 20.35 14.25 | AM-B0-34-620-3B1-C 
10 432-1004-ND 30.39 2338 16.37 | AC1-B0-34-610-131-D 
15 432-1005-ND 30.39 2338 16.37 | AC1-B0-34-615-131-D 
20 |432-1006-М0 30.39 2338 16.37 | AC1-B0-34-620-131-D 
30 |432-1007-ND 30.39 23.38 16.37 | AC1-B0-34-630-131-D 

The B-Series hydraulic/magnetic 

circuit breakers are compact and 240-1734 

temperature stable designed for g = = 

precision operation in OEM markets 

requiring general purpose as well as 

full load amp applications. 

These circuit breakers are designed 

specifically for world market 

applications requiring extra insulation 

and tongue and groove half-shell 

constructions. 

Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 

Amps |Part No. 1 10 25 |Рап №. 
15 |432-1009-ND 2451 18.85 13.20 |BA1-B0-34-615-121-D 
20 |432-1010-М0 24.51 18.85 13.20 | ВА1-В0-34-620-121- 
30 |432-1011-М0 26.85 20.65 14.46 |BA1-B0-34-630-221-D 
10 |432-1012-М00 3850 33.69 28.88 |ВА2-В0-34-610-121-0 
15 |432-1013-ND 38.50 33.69 28.88 |ВА2-В0-34-615-121-0 
20 |432-1014-40 38.50 3369 28.88 |BA2-B0-34-620-121-D 
30 |432-1015-М0 41.38 36.21 31.04 |BA2-B0-34-630-221-D 


High Voltage 
Circuit Breakers 


The C-Series hydraulic/magnetic circuit breakers are designed for those 


mum Voltage: 250VAC or 65VDC * Operating Temperature: -40°С to 85°С 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 


25 


Carling Technologies 
Part No. 


Angled Actuator 


432-1039-ND 
432-1040-ND 
432-1041-ND 


23.37 
23.37 
23.37 


17.98 
17.98 
17.98 


12.59 
12.59 
12.59 


MA1-B-34-610-1A26-B-C 
MA1-B-34-615-1A26-B-C 
MA1-B-34-620-1A26-B-C 


Flat Actuator 


432-1045-ND 23.37 17.98 


12.59 


MB1-B-34-615-1A26-B-C 


Panel Mount Rocker 
Circuit Breakers 


Rating: 125-250VAC, 50VDC 


Thermal Circuit 
Breakers 


The CMB and CLB Series are compact, single pole, push-to-reset thermal 
circuit breakers designed to protect equipment. 


А ЗАЎ @« 


Specifications: * CLB Series comes with push-to-reset disk * Dielectric 
Strength: 1500 VAC/ 1 minute • Interrupting capacity: 1000 amps • Resettable 
overload capacity: 10 x rated current “ Insulation Resistance: 100M ohms 
* Operating Temperature: -10°C to 60°C * Voltage drop: <0.25V • Mount 
ing hardware included on CLB only 


CLB - Metal Bushing 
CMB - Plastic Bushing 


CLB: 1.38 


Mounting 
Hole 


Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies 

Amps | Part No. 1 10 25 | PartNo. 
3 432-1048-ND 2.84 2.49 213 | CLB-033-11-B-3-A-B-A 
5 432-1050-ND 2.84 2.49 2.13 | CLB-053-11-B-3-A-B-A 
10 432-1053-ND 1.76 1.54 1.32 | CLB-103-11-B-3-A-B-A 
15 432-1056-ND 2.02 1.77 1.52 | CLB-153-11-B-3-A-B-A 
20 432-1057-ND 220 1.93 1.65 | CLB-203-11-B-3-A-B-A 
25 432-1058-ND 220 1.93 1.65 | CLB-253-11-B-3-A-B-A 
30 432-1059-ND 2.20 1.93 1.65 | CLB-303-11-B-3-A-B-A 
35 432-1060-ND 274 2.40 2.06 | CLB-353-11-B-3-A-B-A 
40 432-1061-ND 274 2.0 2.06 | CLB-403-11-B-3-A-B-A 
4 432-1063-ND 274 240 2.06 | CMB-043-11-C-3-N-B-A 
5 432-1064-ND 274 2.40 2.06 | CMB-053-11-C-3-N-B-A 
7 432-1066-ND 1.98 1.74 1.49 | CMB-073-11-C-3-N-B-A 
10 432-1067-ND 1.58 1.39 1.19 | CMB-103-11-C-3-N-B-A 
12 432-1068-ND 1.558 1.39 1.19 | CMB-123-11-C-3-N-B-A 
15 432-1071-ND 140 1.23 1.05 | CMB-153-11-C-3-N-B-A 

Mounting Nut for CMB Series 

— |432-1123-М0 46 43  .09 | 8T1-E-113 


DIN 


AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


Rail 


Mounted Circuit 


Breakers 


Single Pole 


Features: “ UL 1077 Approved * Din Rail Mounted * Compact 13mm width 
* Hydraulic-Magnetic technology 
Technical Data: е Maximum Voltage: 277/480 50/60 Hz • Interrupting Cap: 
5000A @ 120V, 1000A @ 277V, 1000A @ 480V * Dielectric Strength: 1960V 
50/60 Hz e Insulation Resistance: 100 Megaohm • Operating Temperature 
Range: -40°С to 60°С 


Ау 
applications requiring higher amperage and voltage handling capability in а Interrupting Capacity: 1000 amps A e сє ШЕ № ШШ ERE пенай 
smaller package. The C-Series UL489 circuit breakers employ а unique arc Insulation Resistance: 100M ohms я 
chute design which results in obtaining higher interrupting capacities, up to (Amps) | Poles | Part No. 1 10 50 100 |PartNo. 
10,000 amps. 1 1 |288-1204-М0 15.00 13.50 12.00 10.50 | CIATP 
2 | 1 |288-1205-ND 1500 1350 1200 10.50 | C2ATP 
5 | 1 |288-1206-ND 1500 1350 1200 10.50 | С5АІР 
A 10 | 1 |288-1207-ND 1500 13.50 1200 10.50 | C10A1P 
Уу АУ © 15 | 1 |288-1208-ND 15.00 13.50 12.00 10.50 | С15А1Р 
20 | 1 |288-1209-ND 1500 13.50 1200 10.50 | C20AP 
25 | 1 |288-1210-ND 1500 1350 1200 10.50 | C25AP 
-- 2.475 30 | 1 |288-1211-М0 1500 1350 1200 10.50 СЗОАТР 
71.85] 40 | 1 |288-1212-ND 1500 13.50 1200 10.50 | С40ЛІР 
- 50 | 1 |288-1213-ND 1500 1350 12.00 10.50 | С50АІР 
1 [| 2 |288-1214-40 3000 27.00 24.00 21.00 | C1A2P 
2 | 2 |288-1215-ND 3000 27.00 24.00 21.00 | C2A2P 
5 | 2 |288-1216-ND 3000 27.00 2400 21.00 | C5A2P 
10 | 2 |288-1217-ND 3000 27.00 2400 21.00 C10A2P 
15 | 2 |288-1218-ND 3000 27.00 2400 21.00 | C15A2P 
Current | Digi-Key Price Each Carling Technologies Es 5 аар En 2700 bun 200 саар 
paie Беін А еге m GERENS. Amps |Part No. 10 25 | Part No. 30 2 |2B8-1221-ND 3000 2700 2400 2100 | C30A2P 
ш ШАП НО: ЫДЫ 432-1124-ND 1.98 139 | CTB-B-B-03 40 | 2 |288-1222-ND 30.00 27.00 24.00 21.00 | C40A2P 
10 |432-1016-ND 30.65 2358 16.51 | CA1-B0-34-610-121-D 432-1125-\0 198 1.39 | CTB-B-B-04 50 2 АНЕ 3000 2700 2400 21.00] CSOA2P 
15 |432-1017-ND 3065 2358 16.51 | СА1-В0-34-615-121-0 432-1126-ND 198 1.39 | CTB-B-B-05 1 [3 BOUM 4500 4050 3600 3151 ОАР 
-1225-ND 4500 4050 36.00 31.50 | C2A3P 
20 |432-1018-ND 30.65 2358 16.51 | CA1-B0-34-620-121-D 432-1127-ND 198 1.39 | CTB-B-B-07 5 | 3 |288-1226-ND 4500 4050 36.00 31.50 | СБАЗР 
30 |432-1019-ND 3065 2358 16.51 | CA1-B0-34-630-121-D 492 AND 188 1.39 | CTB-B-B-08 10 з Б 4500 4050 3600 31.50 01049 
432-1129-ND 1.98 1.39 | CTB-B-B-09 р | | р 
10 |43241020-ND 5170 4524 38.78 | СА2-В0-34-610-121-0 20 з БШ 45.00 4050 3600 31.50 | С20АЗР 
: : . 432-1130-ND 198 139 | CTB-B-B-10 25 | 3 |288-1230-ND 4500 40.50 36.00 31.50 | C25A3P 
15 |432-1021-ND 5170 4524 3878 | CA2-B0-34-615-121-D 432-1131-ND 198 139 |CTB-B-B-12 30 | 3 |288-1231-ND 4500 40.50 3600 31.50 | C30A3P 
40 | 3 |288-1232-ND 4500 40.50 3600 31.50 | С40АЗР 
20 |432-1022-ND 5170 4524 38.78 | CA2-B0-34-620-121-D 432-1132-ND 198 139 | СТВ-В-В-15 50 | ОНО 4500 4050 3600 3150 | CS0AaP 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тозз) 1275 


ETPA 


ircuit Protection & Control ыы @ сє 

E-T-A circuit breakers for equipment are designed as safety critical items for protection during едиїртепї 
failure. These circuit breakers may be required to operate just occasionally or very often during the life of 
the equipment and can confidently be reset by inexperienced personnel. 

Thermal breakers respond in a similar manner as a slow blow fuse. All thermal breakers carry 100% rated 
current continuously and trip within one hour at 140% rating. Selection should be based on 125% of your 
maximum current required. Magnetic breakers are fast-acting devices which are highly tolerant to changes 
in ambient temperatures and sensitive to small overloads. 


Combination Rocker/Circuit Breaker Switches 


Blade terminals 
DIN 46244-C 
(QC 2x 110) 


І-О Marking 
Standard 


es^ 


Miniaturized single pole rocker/thermal circuit breaker combining ON/OFF switching and extremely fast 
overload performance in a single component. Returning the rocker switch through the OFF position and 
back ON will reset the mechanism and restore the supply. Illuminated versions - 120VAC lamp 
Applications: Motors, transformers, solenoids, PCBs, hand-held machines, appliances, instrumentation. 
Voltage rating: AC 250V; DC 50 up to 5A UL/CSA Typical life: 30,000 operation cycles Ambient 
temperature: -40°С to +70°С Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
SP, Red Non-Illuminated Actuator 
1 302-1164-ND 15.40 14.56 14.00 1410-F110-P1F1-W14Q-1A 
302-1165-ND 15.40 14.56 14.00 1410-F110-P1F1-W14Q-2A 
3.15 302-1166-ND 15.40 14.56 14.00 1410-F110-P1F1-W14Q-3.15A 
4 302-1167-ND 15.40 14.56 14.00 1410-F110-P1F1-W14Q-4A 
5 302-1168-ND 15.40 14.56 14.00 1410-F110-P1F1-W14Q-5A 
10 302-1169-ND 15.40 14.56 14.00 1410-F110-P1F1-W14Q-10A 
SP, Red Illuminated Actuator 
1 302-1170-ND 17.16 16.23 15.60 1410-F110-P1F1-W14QE3-1A 
302-1171-ND 17.16 16.23 15.60 1410-F110-P1F1-W14QE3-2A 
3.15 302-1172-ND 17.16 16.23 15.60 1410-F110-P1F1-W14QE3-3.15A 
4 302-1173-ND 17.16 16.23 15.60 1410-F110-P1F1-W14QE3-4A 
5 302-1174-ND 17.16 16.23 15.60 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A 
10 302-1175-ND 17.16 16.23 15.60 1410-F110-P1F1-W14QE3-10A 


Combination Rocker/Circuit Breaker Switches 


І-О Marking 


Standard 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering the choice of single pole, 
double pole with single pole protection, and double pole with protection on both poles. Designed for snap-in 
panel mounting. Magnetic trip coil for short circuit protection. Applications: Motors, transformers, 
solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, electro-medical equipment, power supplies, 
communications systems. Voltage rating: AC 240V; DC 50V Typical life: 50,000 operation cycles 
Ambient temperature: -30°С to +60°С Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 


Current Digi-Key Price Each Е-Т-А 
(Атрв) Рагі Мо. al 10 25 Part No. 
Single Pole, Black Actuator 
1 302-1176-ND 20.30 19.46 18.62 3120-F311-P7T1-W01D-1A 
2 302-1177-ND 20.30 19.46 18.62 3120-F311-P7T1-W01D-2A 
5 302-1178-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W01D-5A 
10 302-1179-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W01D-10A 
15 302-1180-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W01D-15A 
20 302-1181-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W01D-20A 
Single Pole, White Actuator 
1 302-1182-ND 20.30 19.46 18.62 3120-F311-P7T1-W02D-1A 
2 302-1183-ND 20.30 19.46 18.62 3120-F311-P7T1-W02D-2A 
5 302-1184-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W02D-5A 
10 302-1185-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W02D-10A 
15 302-1186-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W02D-15A 
20 302-1187-ND 16.54 15.85 15.16 3120-F311-P7T1-W02D-20A 
Double Pole, Black Actuator 
0.5 302-1188-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W01D-.5A 
1 302-1189-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W01D-1A 
1.5 302-1190-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W01D-1.5A 
2 302-1191-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W01D-2A 
3 302-1193-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-3A 
4 302-1194-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-4A 
5 302-1195-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-5A 
6 302-1196-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-6A 
7 302-1197-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-7A 
8 302-1198-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-8A 
10 302-1200-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-10A 
12 302-1201-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-12A 
14 302-1202-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-14A 
15 302-1203-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-15A 
16 302-1204-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-16A 
18 302-1205-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-18A 
20 302-1206-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W01D-20A 
Double Pole, White Actuator 
0.5 302-1207-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W02D-.5A 
1 302-1208-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W02D-1A 
15 302-1209-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-WO02D-1.5A 
2 302-1210-ND 37.06 35.52 33.97 3120-F321-P7T1-W02D-2A 
2.5 302-1211-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-2.5A 
3 302-1212-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-3A 
4 302-1213-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-4A 
5 302-1214-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-5A 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 

(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
6 302-1215-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-6A 
7 302-1216-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-7A 
8 302-1217-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-8A 
9 302-1218-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-9A 
10 302-1219-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-10A 
12 302-1220-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-12A 
14 302-1221-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-14A 
15 302-1222-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-15A 
16 302-1223-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-16A 
18 302-1224-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-18A 
20 302-1225-ND 32.11 30.78 29.44 3120-F321-P7T1-W02D-20A 


Auto and Marine Thermal Circuit Breakers 


Thermal circuit breaker, with controlled self-resetting 
mechanism, specially suited to installation in 
inaccessible locations. Under overload conditions the 
circuit breaker contacts will open to protect the load 
circuit. A low current excitation circuit ensures that the 
contacts remain open avoiding the hazards of 
automatic reset operation. 


Applications: Automotive and marine extra low volt- 
age wiring systems and components, battery powered 
appliances. Voltage rating: DC 12V Typical life: 300 
operations cycles Ambient temperature: -30°C to 
+60°C Holding current: < 0.6A Reset time at 23°C: 
<35 sec. 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
12 302-1229-ND 13.61 12.87 12.38 1160-02-12A 
15 302-1230-ND 13.61 12.87 12.38 1160-02-15A 
20 302-1231-ND 13.61 12.87 12.38 1160-02-20A 
30 302-1232-ND 13.61 12.87 12.38 1160-02-30A 


ATO Automotive Circuit Breakers 


Miniaturized single pole press-to- 
reset and automatic reset thermal 
circuit breaker designed for 
automotive fuse block installation. 
Applications: Extra low voltage 
wiring systems on all types of 
vehicles and marine craft. Voltage 
rating: 1610-92:DC 12V, 1610- 
21:DC 32V Reset period: <15 s 
Ambient temp.: -30*C to +60°С 


Manual-Reset Auto-Reset 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
Manual Reset ATO Breaker 
6 302-1236-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-6A 
8 302-1235-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-8A 
10 302-1237-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-10A 
15 302-1234-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-15A 
20 302-1233-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-20A 
25 302-1238-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-25A 
30 302-1239-ND 16.01 15.14 14.55 1610-21-30A 
Auto Reset ATO Breaker 

6 302-1240-ND 16.01 15.14 14.55 1610-92-6A 
15 302-1243-ND 16.01 15.14 14.55 1610-92-15A 
20 302-1244-ND 16.01 15.14 14.55 1610-92-20A 
25 302-1245-ND 16.01 15.14 14.55 1610-92-25A 
30 302-1246-ND 16.01 15.14 14.55 1610-92-30A 


125 Ampere Hydraulic-Magnetic Circuit Breaker - 
8345 Series 


ео. 


Рапе! ы 
Cut-Out | 
Dimensions Ы 1.45 


N 
Ø 6mm N 


connector shown ` 1 Pole Option 


4 Pole Option 


Single or multipole hydraulic-magnetic circuit breakers with trip-free mechanism and toggle actuation. 
Award-winning magnetic circuit breaker with the highest amp rating for its frame size NO HOT rivets. 
Features: • Voltage Ranges: 120VAC to 480VAC, 80VDC * Trip Characteristic: Medium Delay AC/DC 
e Typical Life: 10,000 operations at 1 x IN * Ambient Temperature: -40°C to +85°C • Insulation Voltage: 
2.5kV/2 * Dielectric Strength: 1,500-3,000 VAC * Agency Approvals: UL489 upon request, UL 1077, 
VDE (EN60394) * Material Color: Black actuator, front plate and base 


Terminal 
Poles Type 

1 M6 Threaded Stud* 
1 | 6mm Dia. Round Conn. 
2 M6 Threaded Stud* 
2 | 6mm Dia. Round Conn. 
3 
3 


Digi-Key Price Each E-T-A 

Part No. 1 10 25 | Рай No. 

302-1303-ND 55.33 52.32 50.30 | 8345-C01A-U3M0-DB1A1B-125A 

302-1304-ND 53.63 50.70 48.75 | 8345-C01A-ROMO-DB1A1B-125A 

302-1305-ND 114.26 108.03 103.88 | 8345-C02A-U3MO-DB1A1B-125A 

302-1306-ND 110.83 104.78 100.75 | 8345-C02A-ROMO-DB1A1B-125A 
M6 Threaded Stud* | 302-1307-4М0 16539 156.37 150.35 | 8345-C03A-U3MO-DB1A1B-125A 

6mm Dia. Round Conn. | 302-1308-Қ0 160.22 151.48 145.65 | 8345-C03A-ROMO-DB1A1B-125A 


Washer and nut included, bulk shipped 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1276 (тоѕз) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


(ЕЗІ А Thermal Circuit Breakers Thermal ane Breakers - 1658 Series 


Circuit Protection & Control 
Thread Neck 401-296 


Panel Mount (Includes Bulk Hardware) .3/8-27 UNS-2A 
| Fries 


.552 OFF 


Mounting Hole 


,039-.118 


Mounting Hole 
= 


1 11-158 Very cost effective design to meet international requirements. No exposed metal parts, which аге, ог could 
374 OFF Li become, current carrying except for terminals, NO HOT rivets. Manual reset, cycling trip free mechanism. 
E Features: * Voltage Rating: 240VAC; 28VDC * Terminals: Q.C. .250" blade * Typical Life: 1,000 operations 
on. at 2 x IN * Ambient Temperature: -20 to +60°C, <= 7A -20°C to 40°С * Insulation Voltage: 2.5kV * Dielectric 
И Strength: АС 3,000V * Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN 60934) see data sheet for specific approvals 
PCB layout for per amperage rating. 
0.1A-6A 
Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(Amps) Part No. 1 10 25 Part No. 
Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, trip-free, snap action Snap In 
mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). Single pole, push to reset, black in color. Е 3021247 МО 358 3-28 325 TESB FOTONET SA 
Applications: motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand-held machines and appliances, 7 302-1249-ND 3.58 3.38 3.25 1658-F01-00-P10-7A 
marine applications, caravans. Voltage rating: AC 240V; DC 48V Ambient temperature: -20*C to +60°С 8 302-1250-ND 3.58 3.38 3.25 1658-F01-00-P10-8A 
Insulation voltage: 2.5kV Dielectric strength: AC 3,000V 10 302-1251-ND 3.58 3.38 3.25 1658-F01-00-P10-10A 
— - 15 302-1252-ND 3.58 3.38 3.25 1658-F01-00-P10-15A 
Current Digi-Key Price Each E-T-A 20 302-1253-ND 3.74 3.54 3.40 1658-Ғ01-00-Р10-20А 
(Атрв) Рагі Мо. 1 10 25 Part Мо. 25 302-1254-ND 3.74 3.54 3.40 1658-F01-00-P10-25A 
- 30 302-1255-ND 4.24 4.01 3.85 1658-F01-00-P10-30A 
Thermal Breaker = Miniature Panel Mount 35 302-1256-ND 4.24 4.01 3.85 1658-Ғ01-00-Р10-35А 
0.1 302-1000-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-0.1A 3/8” - 27 Thread Neck with PAL Nut 
0.2 302-1001-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-0.2A 5 302125700 359 3-38 325 Dec RAE EAS 
03 302-1002-ND 13.78 13.03 12.58 | 106-M2-P10-0.3A 5 305525112 Es Ere 253 А 
04 302-1003-ND 13.78 13.03 12.53 | 106-M2-P10-0.4A 8 302-1260-ND 3.58 3.38 3.25 1658-G21-01-P10-8A 
0.5 302-1004-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-0.5A 10 302-1261-ND 3.58 3.38 3.25 1658-G21-01-P10-10A 
0.6 302-1005-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-0.6A 12 302-1262-ND 3.58 3.38 3.25 1658-G21-01-P10-12A 
08 302-1006-ND 1378 1303 12.53 106-M2-P10-0.8A 13 302-1263-ND 3.58 3.38 3.25 1658-G21-01-P10-13A 
2 d д 7 ë 5 f йы 15 302-1264-ND 3.58 3.38 3.25 1658-G21-01-P10-15A 
1 302-1007-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-1A 16 302-1265-ND 3.74 3.54 3.40 1658-G21-01-P10-16A 
12 302-1008-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-1.2A 20 302-1266-ND 3.74 3.54 3.40 1658-G21-01-P10-20A 
15 302-1009-ND 13.78 13.03 1253 | 106-M2-P10-1.5A 25 302-1267-ND 8.74 8.54 340 1658-G21-01-P10-25A 
18 302-1010-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-1.8A 30 302-1268-ND 4.24 4.01 3.85 1658-G21-01-P10-30A 
й ў : ні à 5 sd po 35 302-1269-ND 4.24 4.01 3.85 1658-G21-01-P10-35A 
2 302-1011-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-2A 7/16" - 28 Thread Neck with PAL and Knurled Nuts 
2.5 302-1012-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-2.5A 5 302-1270-ND 3.71 3.51 3.38 1658-G41-02-P10-5A 
6 302-1271-ND 3.85 3.64 3.50 1658-G41-02-P10-6A 
3 302-1013-ND 13.78 13.03 12.53 106-M2-P10-3A 
7 302-1272-ND 3.85 3.64 3.50 1658-G41-02-P10-7A 
4 302-1015-ND 13.78 13.03 12.53 1140-G111-P1M1-4A 4 TEER En 2:64 350 1658-СА1-02-Р10-6А 
5 302-1016-ND 13.78 13.03 12.53 1140-G111-P1M1-5A 10 302-1274-ND 3.85 3.64 3.50 1658-G41-02-P10-10A 
7 302-1018-ND 13.78 13.03 12.53 1140-G111-P1M1-7A 12 302-1275-ND 3.85 3.64 3.50 1658-G41-02-P10-12A 
8 302-1019-ND 13.78 13.03 12.58 | 1140-G111-P1M1-8A 1° аа ВВ 222 SA 20 аи РИЯ 
10 302-1020-ND 13.78 13.03 12.53 | 1140-G111-P1M1-10A іа EHE AEN аа ава 5:50 а о pig gA 
12 302-1021-ND 13.78 13.03 12.53 1140-G111-P1M1-12A 20 302-1279-ND 385 364 350 1658-G41-02-P10-20A 
15 302-1023-ND 13.78 13.03 12.53 1140-G111-P1M1-15A 25 302-1280-ND 3.85 3.64 3.50 1658-G41-02-P10-25A 
16 302-1024-ND 13.78 13.03 12.58 1140-G111-P1M1-16A 30 302-1281-ND 4.37 4.14 3.98 1658-G41-02-P10-30A 
m 35 302-1282-ND 4.37 4.14 3.98 1658-G41-02-P10-35A 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 
0.5 302-1092-ND 13.78 13.03 12.53 104-PR-0.5A 
1 302-1095-ND 13.78 13.03 12.53 104-PR-1A - 1 / I 
1.2 302-1096-ND 13.78 13.03 12.53 104-PR-1.2A Push- Push Switch hermal 
2 302-1099-ND 13.78 13.03 12.53 | 104-РН-2А Circuit Breakers - 
3 302-1101-ND 13.78 13.03 12.53 104-PR-3A H 
5 302-1105-ND 13.78 13.03 12.53 104-PR-5A 2-5700 Series 
7 302-1107-ND* 13.78 13.03 12.53 104-PR-7A Single pole thermal circuit breaker with 
8 302-1108-ND* 13.78 13.03 12.53 104-PR-8A press-to-reset, tease-free, trip-free, snap 
10 302-1109-ND* 13.78 13.03 1253 | 104-PR-10A action mechanism, NO HOT rivets. The 2- Mounting Hole 
А Я " 5700 is a push-push switch/circuit 
Requires.diriefent PCE layout breaker. Approved to CBE standard EN K10 
сыны 60934 (IEC 60934). [к= 
oun! 1.30 Features: * Voltage Rating: 250VAC; 409 h Д7 
o55p—— —| 
i 28VDC (UL:50VDC) * Typical Life: 5,000 * уар беда 
ai operations at 2 x IN * Ambient Temp- ScrewISO1580 ро 
ў erature: -20 to +60°С “ Insulation 
252.299 .400 — Voltage: 2.5kV * Dielectric Strength: AC Blade term. “у; 
122 089-4 азі 3,000\ • Agency Approvals: UL, CSA, DIN 46244-6.3-0.8 ^ © 


VDE (EN 60934), Semko (EN60934), 
SEV, LRoS, BV (see data sheet for 
specific approvals per amperage rating) 


Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload switching performance. 
Miniaturized construction minimizes PCB real estate required. Applications: transformers, solenoids, 
PCB's, hand-held machines, appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 50V UL/CSA 


i На. " i Е о °, i z Current Digi-Key Price Each E-T-A 
Typical Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C to +100°C Insulation voltage: 2.5kV 
Dielectric strength: AC 1,500V (Amps) Намоз L 10 - 29 HarBNo: 
.250” О.С. Blade Terminals 
= z 1 302-1293-ND 18.78 17.76 17.08 2-5700-IG1-P10-DD-1A 
E 29 d Я е Б e Е ТА 2 302-1294-ND 18.78 17.76 17.08 2-5700-IG1-P10-DD-2A 
(Amps) ar Ne: А ВЕН 3 302-1295-ND 18.78 17.76 17.08 2-5700-IG1-P10-DD-3A 
Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 4 302-1296-ND 18.78 17.76 17.08 2-5700-IG1-P10-DD-4A 
-1025- -L210-L2F1-S02- 5 302-1297-ND 18.78 17.76 17.08 2-5700-IG1-P10-DD-5A 
аа es ieee = n 5 22 m ist T BR RES 6 302-1298-ND 17.77 16.80 16.15 2-5700-IG1-P10-DD-6A 
| 70297 : р | "ҒАМ er 1199209 10 302-1299-ND 17.77 16.80 16.15 2-5700-IG1-P10-DD-10A 
1 302-1027-ND 9.46 8.95 8.60 1410-L210-L2F1-S02-1A 15 302-1300-ND 17.77 16.80 16.15 2-5700-IG1-P10-DD-15A 
1.25 302-1028-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-1.25A 20 302-1301-ND 17.77 16.80 16.15 2-5700-IG1-P10-DD-20A 
15 302-1029-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-1.5A 25 302-1302-ND 17.77 16.80 16.15 2-5700-IG1-P10-DD-25A 
М4 Screw Terminals 
2 202 1032 ND m 895 8:60. | 1410421012Е1-502-2А 1 302-1283-ND 19.97 18.88 18.15 2-5700-1G1-K10-DD-1A 
2.5 302-1033-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-2.5A 2 302-1284-ND 19.97 18.88 1815 2-5700-IG1-K10-DD-2A 
3.15 302-1034-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-3.15A 3 302-1285-ND 19.97 18.88 18.15 2-5700-IG1-K10-DD-3A 
4 302-1035-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-4A 4 302-1286-ND 19.97 18.88 18.15 2-5700-IG1-K10-DD-4A 
4.5 302-1036-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-4.5A 5 302-1287-ND 19.97 18.88 18.15 2-5700-IG1-K10-DD-5A 
ЕЛІ е зе и алол2ғгесгая ^" NM 
63 302-1038-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-6.3A 15 302-1290-ND 18.92 1789 1720 2-5700-IG1-K10-DD-15A 
8 302-1039-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-8A 20 302-1291-ND 18.92 17.89 17.20 2-5700-IG1-K10-DD-20A 
10 302-1031-ND 9.46 8.95 8.60 | 1410-L210-L2F1-S02-10A 25 302-1292-ND 18.92 17.89 17.20 2-5700-IG1-K10-DD-25A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1277 


Panasonic Thermal Cutoffs (TCO) / Thermal-Links — EYP Type 


Features: * Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, A p = 
featuring quick temperature response, апа mountable іп а small space without Series N, F and E Series MT — Thin Type 
insulation or protection * High Reliability: TCO opens reliably when the equip- | Axial Lead Type mr 

ment becomes abnormal, and is not resettable • Solid Structure: Unique 28 Insulating film (РЕТ) 
formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly т 
handling. (Axial lead type only) * Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially 
selected non-cadmium alloy * Thin Type: Thickness is less than 1mm. 


Available for spot welding. б 4 Terminal (Ni) 
Special resin 


Special resin 


Sealant (Epoxy resin) 


Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 
fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 


electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be insulating case 


: А (Сегатіс) 
used for overheating protection. Fusible Alloy Dimensions (mm) 
Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; øD gDi | ød 
Я F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: N Series 25 30 38 0.60 
V (Japan): 33-00 (see спай)  4811.6-4510-1030 —— F Series 60 185 22 38 053 
UL (USA): E60271 BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: E Series 15 18 38 053 
CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 
Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning ing Operating | Holding (°С)*5 Rating Standards 
Approved| Тетр.*1 Тетр.*2 Temp.*3 Temp. [UL, VDE, AC/ Ат Volt Digi-Key Price Each Panasonic 
Standards) (°C) (°С) (°С) (°С) BEAB | CSA | DC (АР (V) y UL | CSA | VDE | BEAB Part No. 1 10 100 | PartNo. 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 [9] о о — 
№082 86 82+2 60 60 200 150 AC 20 250 | 33-627 [9] б [9] О P10917-ND 45 41 .38 EYP-2BN082 
45 50 DC 40 50 O o [9] = 
56 60 AC 3.0 125 [9] — — = 
N088 92 88+2 62 65 200 = АС 2.0 250 | 33-627 [9] -- -- -- P10918-ND 45 41 .38 EYP-2BN088 
47 52 DC 40 50 [9] — = = 
65 70 AC 3.0 125 О [9] [9] = 
N098 102 98+2 75 76 200 150 AC 20 250 | 33-632 [9] [9] O O P10919-ND 45 41 .38 EYP-2BN098 
55 60 DC 40 50 O o О — 
76 86 AC 3.0 125 [9] [9] [9] — 
N109 114 11043 80 90 200 150 АС 2.0 250 | 33-634 [9] O о О P10920-ND 45 41 .38 EYP-2BN109 
65 74 DC 5.0 50 [e] С: [e] = 
43 76 86 AC 3.0 125 О О О — 
N110 115 11075 80 90 200 150 AC 20 250 | 33-634 [9] б [9] -- P10921-ND 45 41 .38 EYP-2BN110 
65 74 DC 5.0 50 О С: O = 
90 105 AC 3.0 125 [9] ©: [9] — 
N124 130 126+2 94 105 200 180 АС 20 250 | 33-619 [9] О [9] О P10922-ND 45 41 .38 EYP-2BN124 
80 94 DC 5.0 50 O O O - 
92 108 АС 3.0 125 [9] о о — 
N126 133 128+2 96 108 200 180 АС 20 250 | 33-619 [9] ©: [9] [9] P10923-ND 45 E .38 EYP-2BN126 
82 96 DC 5.0 50 [9] [9] O — 
99 115 АС 3.0 125 о о о — 
N135 140 13642 103 115 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 [9] о [9] [9] P10924-ND 45 41 .38 EYP-2BN135 
80 90 DC 6.0 50 о о [9] = 
105 115 AC 3.0 125 [9] [9] [9] — 
№143 145 14142 110 120 200 180 АС 20 250 | 33-621 [9] [9] [9] 9 P10925-ND 45 E .38 EYP-2BN143 
80 90 DC 60 50 [9] б 9) — 
"m 120 130 AC 3.0 125 о о о = 
N163 168 1635 120 135 200 AC 20 250 | 33-623 [9] [9] [9] [9] P10926-ND 45 41 .38 EYP-2BN163 
90 100 DC 6.0 50 о о о — 
4 120 140 AC 3.0 125 [9] о [9] — 
N183 188 183% 120 140 200 АС 20 250 | 33-625 [9] (Ф; O O P10927-ND 45 41 138 ЕҮР-2ВМ183 
120 130 DC 6.0 50 о О O = 
F Series 
70 74 AC 2.0 125 [9] о о — 
F102 102 98-2 75 76 200 150 АС 1.0 250 | 33-632 [9] О [9] о P10911-ND 45 41 .38 EYP-1BF102 
55 60 DC 3.5 50 O 19) о = 
43 76 90 АС 2.0 125 о о о — 
F115 115 11075 80 90 200 150 AC 1.0 250 | 33-634 [9] б [9] [9] P10912-ND 45 41 .38 ЕҮР-1ВЕ115 
70 80 DC 40 50 O O O = 
90 105 AC 20 125 о о о == 
F130 130 126+2 94 105 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 [9] [9] O O P10913-ND 45 E .38 EYP-1BF130 
74 90 DC 45 50 о [9] [9] - 
92 108 АС 20 125 [9] [9] [9] = 
F133 133 128+2 96 108 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 [9] о о [9] P10914-ND 45 E .38 EYP-1BF133 
76 92 DC 45 50 [9] [9] O = 
99 115 AC 20 125 О [9] о — 
F139 139 13543 103 115 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 [9] б [9] [9] P10915-ND 45 41 .38 EYP-1BF139 
80 95 DC 5.0 50 [9] 16) O == 
" 120 135 AC 20 125 [9] О О = 
F168 168 16312 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 [9] О [9] -- P10916-ND 45 E .38 EYP-1BF168 
95 110 DC 5.0 50 [e] б о = 
E Series 
70 78 AC 15 125 O [9] [9] = 
E102 102 98-2 75 80 200 150 АС 05 250 | 33-632 [9] O [9] © P10906-ND 45 41 .38 ЕҮР-05ВЕ102 
65 70 DC 3.0 50 [e] О O = 
76 93 AC 1.5 125 о о о = 
E115 115 11042 80 95 200 150 АС 05 250 | 33-634 [9] [9] O O P10907-ND 45 E .38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 о о о == 
90 112 АС 1.5 125 [9] [9] [9] — 
E130 130 126+2 94 112 200 180 АС 05 250 | 33-619 [9] о [9] о P10908-NDt 45 41 .38 EYP-05BE130 
83 102 DC 3.0 50 О О О = 
92 115 AC 1.5 125 [9] O [9] = 
E133 133 128+2 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 O O O о P10909-ND 45 41 .38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 [9] O 9) = 
99 120 AC 15 125 о о о == 
E139 139 13543 103 120 200 180 АС 05 250 | 33-619 [9] [9] [9] о P10910-NDt 45 E .38 EYP-05BE139 
92 110 DC 3.0 50 о о о — 
MT Series T 
MT092 P10928-ND 89 82 75 EYP-2MT092 
MT092A 92 89+2 55 60 150 DC 20 50 = о = — = P10929-ND 89 .82 75 EYP-2MT092A 
MT092B P10930-ND :89 .82 .75 ЕҮР-2МТ092В 
МТ098 P10931-ND .89 .82 .75 ЕҮР-2МТ098 
МТ098А 98 94-2 60 65 150 DC 20 50 =. [9] = =. = P10932-ND 89 82 75 ЕҮР-2МТ098А 
МТ098В P10933-ND 89 .82 .75 EYP-2MTO98B 
MT102 P10934-ND .89 .82 75 EYP-2MT102 
MT102A 102 98+2 65 70 150 DC 20 50 — [9] == — = P10935-ND 89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND .89 .82 75 EYP-2MT102B 
NOTES: loading detection current of 0.1A or less. 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maximum 


т. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temperature Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which а TCO 
at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit with loading can be maintained while conducting rated current for 3000 h 
detection current only. Tolerance: V : +7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / -10°C g й 

2. Functioning Temperature (Fusing-off temperature): The functioning 4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum 
temperature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit in temperature at which а TCO can be maintained while conducting rated current 3 P10908-ND and P10910-ND are additionally approved for UL, on DC50V 5A. 
the ambient air oven which increases temperature by 1°С per minute and with for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. Т Std. DC Resistance is <15mQ, А = <16mQ, B = «17mQ. 


temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 
properties without closing again for 10 minutes after a TCO has changed its 
state of conductivity. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches 


CIRCUIT CIRCUIT 
DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 
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Dimensions Voltage | Current Oper- Cut Tape 
Circuit) (тт) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H w Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part №. Size Pricing Part No. 
Surface Mount Light Touch Switch 
Light Touch Switch Standard 1 2 62] 130gf 15 20 100K | P8000SCT-ND 141 84 .73 | P8000STR-ND 4,000 417.00/M EVQ-QFA02K 
1 | L.T. Switch Standard with Ground Terminal al 2 62 1300 15 20 100K | P8001SCT-ND 1.10 83 72 | P8001STR-ND 4,000 411.00/M EVQ-QFU02K 
Light Touch Switch Standard 1 2 62] 130gf 15 20 100K | P12246SCT-ND 148 .89 77 | P12246STR-ND 4,000 443.00/M EVQ-QFY02K 
2 |LT.Switch Std. with Actuator/Solvent Washable} 1 31 64] 1309f 15 20 100K | P8002SCT-ND .86 65 56 | P8002STR-ND 2,000 330.00/M EVQ-PHPOST 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 31 64 16004 15 20 100K | P12248SCT-ND 98 74 .64 | P12248STR-ND 2,000 368.00/M Е/0-РНУ03Т 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 31 64 | 2609 15 20 50K P12249SCT-ND 143 85 174 | P12249STR-ND 2,000 425.00/М EVQ-PHUOST 
3 |Т. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 31 64] 13004 15 20 100K | P12250SCT-ND 143 85 ла | P12250STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHLO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 31 64] 1600 15 20 100K | P12251SCT-ND 1.13 85 174 | P12251STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHNO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 31 64 | 26004 15 20 50K P12252SCT-ND 1.13 .85 ла | P12252STR-ND 2,000 425.00/M EVQ-PHKO3T 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49] 100gf 12 50 500K | P8045SCT-ND 1.11 .83 .72 | P8045STR-ND 5,000 395.00/M EVQ-PLDA15 
4 |L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 4.9 | 1600! 12 50 500K | P8046SCT-ND 91 69 .60 | P8046STR-ND 5,000 325.00/M EVQ-PLHA15 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 1.5 _4.9 | 2600! 12 50 500K | P8047SCT-ND 144 .86 .75 | P8047STR-ND 5,000 408.00/M EVQ-PLMA15 
L.T. Switch Top Push without Actuator 1 08 49] 100gf 15 20 500K | P12274SCT-ND .89 :67 59 | P12274STR-ND 5,000 312.00/M EVQ-PLBA08 
5 |L.T. Switch Top Push without Actuator 1 08 49] 16001 15 20 500K | P12275SCT-ND .89 67 59 | P12275STR-ND 5,000 312.00/M EVQ-PLFA08 
L.T. Switch Top Push without Actuator 1 08 49) 260gf 15 20 200K | P12276SCT-ND .91 .69 .60 | P12276STR-ND 5,000 319.00/M EVQ-PLKA08 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 60) 200gf 12 50 100K | P12245SCT-ND 1.38 1.04 90 | P12245STR-ND 2,000 518.00/M Е/0-Р1Ғ05М 
6 Light Touch Switch Long Travel 1 5 60) 2200 12 50 100К | P12244SCT-ND 1.38 1.04 190 | P12244STR-ND 2,000 518.00/М EVQ-P1K05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 60) 2500! 12 50 30K P10888SCT-ND 1.38 1.04 .90 | P10888STR-ND 2,000 532.00/M EVQ-P1D05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 60) 350gf 12 50 30K P10889SCT-ND 1.38 1.04 90 | P10889STR-ND 2,000 532.00/М EVQ-P1B05M 
7 |Light Touch Switch Long Travel 1 6.5 99) 500gf 12 50 100K | P12969SCT-ND NEW! 1.52 144 .99 | P12969STR-ND NEW! 1,000 569.00 EVQ-Q1E06K 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 130gf 15 20 100K | P10885SCT-ND 69 52 (45 | P10885STR-ND 4,000 245.00/М EVQ-QWPO1W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 160gf 15 20 100K | P12255SCT-ND 96 73 .63 | P12255STR-ND 4,000 361.00/M EVQ-QWS01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62) 260gf 15 20 10K P12257SCT-ND 96 73 (63 | P12257STR-ND 4,000 361.00/М EVQ-QWTO1W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 6.2 13004 15 20 100K | P12253SCT-ND 96 73 .63 | P12253STR-ND 2,000 361.00/M EVO-QWP02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 62] 1609 15 20 100K | P10886SCT-ND .69 52 (45 | P10886STR-ND 2,000 264.00/М EVQ-QWS02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 25 6.2 26004 15 20 10K P12258SCT-ND .96 73 .63 | P12258STR-ND 2,000 361.00/M EVO-QWTO2W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 31 62 1300 15 20 100K | P12254SCT-ND 96 73 (63 | P12254STR-ND 2,000 361.00/М EVQ-QWPO3W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 31 62 | 1609 15 20 100K | P12256SCT-ND 96 73 .63 | P12256STR-ND 2,000 361.00/M EVQ-QWS03W 
8 Light Touch Switch Standard with Actuator 1 31 6.2 | 260gf 15 20 100K | P10887SCT-ND .69 52 (45 | P10887STR-ND 2,000 264.00/М EVQ-QWTOSW 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62| 130gf 15 20 100K | P12259SCT-ND 140 .83 .72 | P12259STR-ND 4,000 412.00/М EVQ-QWM01W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 1600 15 20 100K | P12262SCT-ND 1.10 83 172 | P12262STR-ND 4,000 412.00/M EVQ-QWNO1W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62| 2600! 15 20 10К P12265SCT-ND 140 83 .72 | P12265STR-ND 4,000 412.00/М EVO-QWK01W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 25 62] 1300 15 20 100K | P12260SCT-ND 1.10 83 172 | P12260STR-ND 2,000 412.00/M EVQ-QWM02W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 25 62] 16004 15 20 100K | P12263SCT-ND 140 .83 ./2 | P12263STR-ND 2,000 412.00/M EVO-QWNO2W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 25 6.2 | 2609 15 20 10K P12266SCT-ND 1.10 83 172 | P12266STR-ND 2,000 412.00/M EVQ-QWK02W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 31 62] 13004 15 20 100K | P12261SCT-ND 140 83 .72 | P12261STR-ND 2,000 412.00/М EV0-0WM03W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 31 6.2 1600 15 20 100K | P12264SCT-ND 1.10 83 172 | P12264STR-ND 2,000 412.00/M EVQ-QWN03W 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 31 62 26004 15 20 10K P12267SCT-ND 140 .83 ./2 | P12267STR-ND 2,000 412.00/M EVO-QWK03W 
Light Touch Switch Overstroke Travel 1 25 66 60gf 15 20 2,000K | P12965SCT-ND NEW? 52 539 134 | P12965STR-ND NEW! 2,000 194.00/М Е\О-РОМО2В 
9 L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Тегт. | 1 25 6.6 6001 15 20 2,000К | P12966SCT-ND NEW! 52 .39 134 | P12966STR-ND NEW! 2,000 194.00/M EVQ-POP02B 
Light Touch Switch Overstroke Travel 1 25 6.6 100gf 15 20 1,000K | P12967SCT-ND NEW! 52 39 134 | P12967STR-ND NEW! 2,000 194.00/M EVQ-PoQ02Q 
L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term. | 1 25 6.6 | 10004 15 20 1,000K | P12968SCT-ND NEW! 52 39 134 | P12968STR-ND NEW! 2,000 194.00/М Е/0-Р05020 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66 5001 15 20 2,000K | P12930SCT-ND NEW! 40 30 126 | P12930STR-ND NEW! 4,000 149.00/М EVQ-Q2B01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 50gf 15 20 2,000K | P12931SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12931STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EVQ-Q2B02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 31 66 50af 15 20 2,000K | P12932SCT-ND NEW? .39 30 126 | P12932STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2B03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 20 66 50gf 15 20 2,000K | P12933SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12933STR-ND NEW! 4,000 148.00/М Е/0-02001// 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 66 5001 15 20 2,000K | P12934SCT-ND NEW! :39 30 126 | P12934STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EVQ-Q2D02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 31 66 50gf 15 20 2,000K | P12935SCT-ND NEW! .39 .30 26 | P12935STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EV0-02D03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66] 1009 15 20 1,000К | P12936SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12936STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EVQ-Q2F01W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 6.6 100gf 15 20 1,000K | P12970SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12970STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2F02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 31 66 100gf 15 20 1,000K | P12937SCT-ND NEW! .39 30 126 | P12937STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2F03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 20 66) 10004 15 20 1,000K | P12938SCT-ND NEW! 39 30 26 | P12938STR-ND NEW! 4,000 148.00/М Е/0-02Н01// 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 6.6 100f 15 20 1,000K | P12939SCT-ND NEW! .39 30 26 | P12939STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2H02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 31 66 10004 15 20 1,000K | P12940SCT-ND NEW! .39 .30 26 | P12940STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EVO-Q2H03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66] 1309 15 20 1,000K | P12941SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12941STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EVQ-Q2K01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 6.6 13004 15 20 1,000К | P12942SCT-ND NEW! 39 30 26 | P12942STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVO-Q2K02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 31 6.6] 1300? 15 20 1,000К | P12943SCT-ND NEW! -39 30 26 | P12943STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2K03W 
Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (соль) 
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Dimensions Voltage) Current Oper- Cut Tape 
Circuit) (тт) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | Н Force (VDC) | (mA) Life Part No. Í 10 100 | Рам №. Size Pricing Part No. 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 20 66| 130gf 15 20 1,000K | P12944SCT-ND NEW? .39 .30 126 | P12944STR-ND NEW! 4,000 148.00/M EVQ-Q2M01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 6.6 1309f 15 20 1,000K | P12945SCT-ND NEW? 39 30 26 | P12945STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2M02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 3.1 6.6 | 1309f 15 20 1,000К | P12946SCT-ND NEW! .39 .30 26 | P12946STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EVQ-Q2M03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66 1600! 15 20 1,000K | P12947SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12947STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EVQ-Q2P01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 6.6 | 160gf 15 20 1,000K | P12948SCT-ND NEW! 39 30 26 | P12948STR-ND NEW! 2,000 148.00/М Е/0-02Р02// 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 31 6.6 1600! 15 20 1,000K | P12949SCT-ND NEW! .39 .30 26 | P12949STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EVQ-Q2P03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 20 66 1600! 15 20 1,000K | P12950SCT-ND NEW? 39 30 26 | P12950STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EVQ-Q2801W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 66 1600! 15 20 1,000K | P12951SCT-ND NEW? .39 .30 126 | P12951STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EV0-02S02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 3.1 6.6 1600! 15 20 1,000К | P12952SCT-ND NEW! .39 .30 .26 | P12952STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2803W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66 2609f 15 20 200K | P12953SCT-ND NEW! .39 .30 26 | P12953STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EV0-02U01W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 2600! 15 20 200K | P12954SCT-ND NEW! .39 .30 .26 | P12954STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EVQ-Q2U02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 2600! 15 20 200K | P12955SCT-ND NEW! .39 30 126 | P12955STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2U03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 20 66 2600! 15 20 200K | P12956SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12956STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EVQ-Q2W01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 6.6 2600! 15 20 200K | P12957SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12957STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2W02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 31 66 2600! 15 20 200K | P12958SCT-ND NEW! .39 .30 126 | P12958STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EV0-02W03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 20 66 350gf 15 20 100K | P12959SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12959STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EVQ-Q2YO1W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 6.6 350gf 15 20 100K | P12960SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12960STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2Y02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 3500! 15 20 100K | P12961SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12961STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2Y03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 20 66 350gf 15 20 100K | P12962SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12962STR-ND NEW! 4,000 148.00/М EV0-02201W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 25 6.6 3500! 15 20 100K | P12963SCT-ND NEW! 39 30 126 | P12963STR-ND NEW! 2,000 148.00/М EVQ-Q2202W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 31 66 3500! 15 20 100K | P12964SCT-ND NEW! .39 .30 26 | P12964STR-ND NEW! 2,000 148.00/M EV0-02203W 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 18 4 160gf 12 50 100K | P12318SCT-ND 82 62 154 | P12318STR-ND 4,000 309.00/M EVQ-PSCO2K 
T Light Touch Switch J Bent Leads 1 18 4 2200! 12 50 100К | P12319SCT-ND 1.01 .76 .66 | P12319STR-ND 4,000 379.00/М EVQ-PSGO2K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 160gf 12 50 50K P8088SCT-ND 1.01 .76 .66 | P8088STR-ND 4,000 367.00/М EVQ-PSDO2K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 220gf 12 50 50K P8089SCT-ND 1.13 .85 74 | P8089STR-ND 4,000 409.00/M EVQ-PSHO2K 
12 Light Touch Switch Straight Leads 1 18 4 160gf 12 50 100K | P12320SCT-ND .83 .63 55 | P12320STR-ND 4,000 312.00/M EVQ-PSLO2K 
Light Touch Switch Straight Leads 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12321SCT-ND 1.01 .76 .66 | P12321STR-ND 4,000 379.00/М EVQ-PSQ02K 
13 L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18 4 160gf 12 50 100K | P12322SCT-ND 1.01 76 (66 | P12322STR-ND 4,000 379.00/М EVQ-PSMO2K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18 4 2200! 12 50 100K | P12323SCT-ND 1.01 76 :66 | P12323STR-ND 4,000 379.00/M EVQ-PSRO2K 
44 Light Touch Switch, Super Small 1 55 4.5 | 16004 15 20 50K P8090SCT-ND 59 45 139 | P8090STR-ND 10,000 193.00/M EVQ-PQHB55 
Light Touch Switch, Super Small 1 55 45 | 22004 15 20 50K P8091SCT-ND 59 45 139 | P8091STR-ND 10,000 193.00/М EVQ-PQMB55 
15 |L. T. Switch SPDT Straight Leads w/Mtg. Boss — |15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K | P10845S-ND* 78 .68 55 E — = EVQ-PWAA15 
16 | Light Touch Switch, SPDT J Bent Leads -- |15 6.2 |100/260gf 15 20 100K | P10846SCT-ND 1.16 88 76 | P10846STR-ND 5,000 416.00/М EVQ-PWBA15 
6mm x 3.5mm Type 
17 [LT. Touch Switch SPDT Straight Lead w/Act. | 2 [0.95 6 | 70/260gf | 15 20 | 30K | P12285SCT-ND 103 78  .67 |P12285STR-ND 5,000 361.00/M | EVQO-PR3A10 
Light Touch Switch SPDT 2 |090 6 |100/26004| 15 20 30K P12286SCT-ND 1.03 .78 67 | P12286STR-ND 5,000 361.00/M ЕМО-РВВАО9 
18 Light Touch Switch SPDT with Ground 2 |090 6 |100/260gf | 15 20 30K P12288SCT-ND 1.15 .87 75 | P12288STR-ND 5,000 403.00/M EVQ-PRDA09 
Light Touch Switch SPDT w/Mounting Boss 2 |090 6 |100/26004| 15 20 30K P12287SCT-ND 1.03 78 67 | P12287STR-ND 5,000 361.00/M EVQ-3PRA09 
Light Switch SPDT w/Mtg. Boss w/Ground 2 |090 6 [100/2600# | 15 20 30K P12289SCT-ND 1.15 87 75 | P12289STR-ND 5,000 403.00/М EVQ-PRHA09 
Light Touch Switch 2 43 6 100gf 12 50 50K P8048SCT-ND 1.05 .79 69 | P8048STR-ND 2,500 393.00/M EVQ-PJSO4K 
Light Touch Switch 2 |43 6 160gf 12 50 50K P8050SCT-ND 1.06 .80 69 | P8050STR-ND 2,500 397.00/M EVQ-PJX04M 
19 | Light Touch Switch 2 43 6 2400! 12 50 50K P8052SCT-ND 1.07 .81 70 | P8052STR-ND 2,500 402.00/M EVQ-PJU04K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 100gf 12 50 50K P8049SCT-ND 116 .87 76 | P8049STR-ND 2,000 435.00/M EVQ-PJS05K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 160gf 12 50 50K P8051SCT-ND 1.05 .79 69 | P8051STR-ND 2,000 393.00/M EVQ-PJX05M 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 240gf 12 50 50K P8053SCT-ND 1.07 .81 70 | P8053STR-ND 2,000 402.00/М EVQ-PJUOSK 
20A Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 6 160gf 12 50 50K P8086SCT-ND .99 45 (65 | P8086STR-ND 4,000 358.00/M EVQ-PPBA25 
Light Touch Switch Terminals 2 25 6 2400! 12 50 50K P8087SCT-ND .90 .68 .59 | P8087STR-ND 4,000 325.00/М EVQ-PPDA25 
20B Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 6 16004 12 50 500K | P12272SCT-ND 90 .68 59 | P12272STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPKA25 
Light Touch Switch with Ground 2 25 6 240gf 12 50 300K | P12273SCT-ND 110 83 72 | P12273STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPMA25 
21A Light Touch Switch Straight Leads 2 25 6 160gf 12 50 50K P12268SCT-ND .90 .68 59 | P12268STR-ND 4,000 336.00/М EVQ-PPFA25 
Light Touch Switch Terminals 2 25 6 2400! 12 50 30K P12269SCT-ND .90 .68 59 | P12269STR-ND 4,000 336.00/M EVQ-PPHA25 
21B Light Touch Switch Straight Leads 2 25 6 160gf 12 50 500K | P12270SCT-ND 110 .83 72 | P12270STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPPA25 
Light Touch Switch with Ground 2 25 6 240gf 12 50 300K | P12271SCT-ND 110 83 72 | P12271STR-ND 4,000 414.00/M EVQ-PPRA25 
7mm x 3.5mm Туре 
L. T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 |165 4.7 | 1600! 12 50 100K | P10851SCT-ND 1.07 .80 170 | P10851STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUJO2K 
22 L. T. Switch Straight Leads w/ Mtg. Boss 1 |165 4.7 | 1600! 12 50 100K | P10853SCT-ND 1.07 .80 170 | P10853STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PULO2K 
L. T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 |165 47 | 2209 12 50 100K | P10847SCT-ND 1.07 .80 170 | P10847STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUAO2K 
L. T. Switch Straight Leadsw/ Mtg. Boss 1 |165 47 | 2200! 12 50 100K | P10849SCT-ND 1.07 .80 70 | P10849STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUCO2K 
Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont) 


Dimensions Voltage| Current | Oper- Cut Tape 
Circuit] (тт) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H w Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
L. T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1 [165 47 | 160gf 12 50 100K | P10852SCT-ND 1.11 .84 .73 | P10852STR-ND 4,000 402.00/М EVQ-PUKO2K 
23 |L. T. Switch J Bent Leads w/ Mtg. Boss 1 |165 47 | 1600! 12 50 100K | P10854SCT-ND 1.07 .80 170 | P10854STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUMO2K 
L. T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1 |165 4.7 | 2209f 12 50 100K | P10848SCT-ND 1.07 .80 170 | P10848STR-ND 4,000 386.00/M EVQ-PUBO2K 
L. T. Switch J Bent Leads w/ Mtg. Boss 1 |165 47 | 2209f 12 50 100K | P10850SCT-ND 1.07 .80 170 | P10850STR-ND 4,000 386.00/М EVQ-PUDO2K 
24 L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 |135 35 | 1600! 12 50 100K | P12278SCT-ND 147 .88 л? | P12278STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7JO1K 
L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 |135 3.5 | 2200! 12 50 100K | P12277SCT-ND 147 .88 .77 | P12277STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7A01K 
25 L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 |135 3.5 | 160gf 12 50 100K | P12280SCT-ND 147 .88 77 | P12280STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7LO1K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 |135 3.5 | 2209f 12 50 100K | P12279SCT-ND 147 .88 7? | P12279STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7C01K 
26 L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1 |135 35 | 1600! 12 50 100K | P12282SCT-ND 147 .88 177 | P12282STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7K01K 
L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1 [1.35 3.5 | 2209f 12 50 100K | P12281SCT-ND 147 .88 7? | P12281STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7B01K 
27 L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 [135 35 | 1600! 12 50 100К | P12284SCT-ND 1.17 .88 177 | P12284STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7MO1K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 |135 3.5 | 2200! 12 50 100K | P12283SCT-ND 147 .88 77 | P12283STR-ND 5,000 440.00/M EVQ-P7D01K 
L.T. Switch Edge Mount 2 34 57 2500! 15 20 500K | P12305SCT-ND 1.55 117 101 P12305STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4H03B 
28 |L.T. Switch Edge Mount 2 34 57 350gf 15 20 200K | P12306SCT-ND 1.55 117 1.01 P12306STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4K03Q 
L.T. Switch Edge Mount 2 34 57 | 500gf 15 20 200K | P12307SCT-ND 155 117 101 P12307STR-ND 2,500 582.00/M EVQ-P4M03K 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 30 57 1000! 15 20 1,000K | P12308SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12308STR-ND 2,500 562.00/М Е/0-Р4003М 
29 L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 30 57 1600! 15 20 1,000K | P12309SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12309STR-ND 2,500 562.00/М EVQ-P4203M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 30 57 2400! 15 20 500K | P12310SCT-ND 1.50 143 98 | P12310STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4403M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 30 57 350gf 15 20 200K | P12311SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12311STR-ND 2,500 562.00/M EVQ-P4603M 
30 L.T. Switch PC Board Mnt 2 34 57 2509 15 20 500K | P12312SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12312STR-ND 2,500 562.00/М EVQ-P8H03B 
L.T. Switch PC Board Mnt 2 34 57 | 3500! 15 20 200K | P12313SCT-ND 1.50 1.13 98 | P12313STR-ND 2,500 562.00/М EVQ-P8K03Q 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 30 57 100gf 15 20 1,000K | P12314SCT-ND 144 1.09 94 | P12314STR-ND 2,500 541.00/М EVQ-P8003M 
31 L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 30 57 1600! 15 20 1,000K | P12315SCT-ND 144 1.09 94 | P12315STR-ND 2,500 541.00/М EVQ-P8203M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 30 57 240gf 15 20 1,000K | P12316SCT-ND 144 1.09 94 | P12316STR-ND 2,500 541.00/М EVQ-P8403M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 30 57 350gf 15 20 500K | P12317SCT-ND 144 1.09 .94 | P12317STR-ND 2,500 541.00/M EVQ-P8603M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 47 1000! 15 20 1,000K | P12296SCT-ND 1.31 98 85 | P12296STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2002M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 47 1600! 15 20 1,000K | P12298SCT-ND 1.31 .98 .85 | P12298STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2202M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 47| 2404 15 20 500K | P11080SCT-ND 1.31 .98 .85 | P11080STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402M 
32 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 47 350gf 15 20 200K | P12300SCT-ND 1.31 .98 .85 | P12300STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2602M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 47 | 1000! 15 20 1,000K | P12297SCT-ND 1.31 .98 .85 | P12297STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2002W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 1600! 15 20 1,000K | P12299SCT-ND 1.81 98 85 | P12299STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2202W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 47 240gf 15 20 500K | P11081SCT-ND 1.31 .98 .85 | P11081STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2402W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 47 | 350gf 15 20 200K | P12301SCT-ND 1.31 .98 .85 | P12301STR-ND 4,000 489.00/M EVQ-P2602W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 47 1009 15 20 1,000K | P12290SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12290STR-ND 4,000 541.00/М EVQ-P2P02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 47 1600! 15 20 1,000K | P12292SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12292STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2R02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 47 | 2409 15 20 500K | P11082SCT-ND 144 1.09 94 | P11082STR-ND 4,000 523.00/M EVQ-P2T02M 
33 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 47 350gf 15 20 200K | P12294SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12294STR-ND 4,000 541.00/М EVQ-P2V02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 47| 24091 15 20 500К | P11083SCT-ND 1.44 1.09 94 | P11083STR-ND 4,000 523.00/М EVQ-P2T02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 47| 1000! 15 20 1,000K | P12291SCT-ND 144 1.09 94 | P12291STR-ND 4,000 541.00/М EVQ-P2P02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 1600! 15 20 1,000K | P12293SCT-ND 144 1.09 94 | P12293STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2R02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 47 | 350gf 15 20 200K | P12295SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12295STR-ND 4,000 541.00/M EVQ-P2V02W 
34 Light Touch Switch J Bent Leads 1 25 4.7 | 2500! 15 20 1,000K | P12304SCT-ND 144 1.09 94 | P12304STR-ND 4,000 541.00/М EVQ-P2H02B 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 25 47 | 350gf 15 20 500K | P11084SCT-ND 1.31 .98 .85 | P11084STR-ND 4,000 473.00/M EVQ-P2K02Q 
Light Touch Switch J Bent Leads w/Ground 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12302SCT-ND 1.44 1.09 94 | P12302STR-ND 4,000 541.00/М EVQ-P2B02B 
35 | Light Touch Switch J Bent Leads w/Ground 1 25 47 350gf 15 20 500K | P11085SCT-ND 144 1.09 94 | P11085STR-ND 4,000 523.00/М EVQ-P2D02Q 
Light Touch Switch J Bent Leads w/Ground 1 2.5 47 | 5000! 15 20 200K | P12303SCT-ND 144 1.09 94 | P12303STR-ND 4,000 541.00/М EVQ-P2F02K 
Light Touch Switch 1 |035 41 160gf 15 20 1,000K | P12324SCT-ND 56 43 137 | P12324STR-ND 10,000 183.00/М EVQ-P6EB35 
36 |Light Touch Switch 1 10.35 41 24001 15 20 500К | P12325SCT-ND .56 43 137 | P12325STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6GB35 
Light Touch Switch 1 [035 41 350gf 15 20 200K | P12326SCT-ND 56 43 .37 | P12326STR-ND 10,000 183.00/M EVQ-P6JB35 
Light Touch Switch with Actuator 1 |058 41 16004 15 20 1,000K | P12327SCT-ND 61 46 40 | P12327STR-ND 10,000 197.00/М EVQ-P6SB55 
37 | Light Touch Switch with Actuator 1 10.58 41 240gf 15 20 500K | P12328SCT-ND 61 46 40 | P12328STR-ND 10,000 197.00/М EVQ-P6UB55 
Light Touch Switch with Actuator 1 [058 41 350gf 15 20 200K | P12329SCT-ND .61 46 40 | P12329STR-ND 10,000 197.00/М EVQ-P6WB55 
38 | Multi-Direction Switch — |155 9.8 3201600] 15 | 20 1М | P12330SCT-ND 448 337 2.92 | P12330STR-ND 2,000 168200/М | EVQ-Q3AA15 


Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches 


CIRCUIT DIA.1 CIRCUIT DIA.2 


4.54 5-01 
Mey 


kan 
Adhesive. 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating Rating | Rating | ating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. |Description Dia. H w Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part Мо. 
6mm Type 
Light Touch Switch Standard k: 4.3 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAC04M 
Light Touch Switch Standard ў! 4.3 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAD04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAE04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND 29 22 19 .13 EVQ-PAG04M 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND 29 22 .19 13 EVQ-PACO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND 42 132 28 18 EVQ-PADO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 160gf 15 20 100K P12192S-ND .30 23 20 13 EVQ-PAE05R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 260gf 15 20 50K P12195S-ND .30 23 20 13 EVQ-PAGO5R 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND 29 22 19 .13 EVQ-PAC07K 
1 Light Touch Switch Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND :50 :38 .33 21 EVQ-PADO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 160gf 115, 20 100K P12193S-ND .30 .23 .20 13 EVQ-PAEO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 260gf 15 20 50K P12196S-ND .30 23 20 13 EVQ-PAGO7K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND 29 .22 19 13 EVQ-PACO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P10892S-ND 1.42 1.07 .93 59 EVQ-PADO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12194S-ND 28 21 19 42 EVQ-PAEO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12197S-ND 30 23 .20 13 EVQ-PAGO9K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND 30 23 20 13 EVQ-PBC04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P12198S-ND 29 23 20 .13 EVQ-PBD04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P12200S-ND 32 24 21 ла EVQ-PBE04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 260gf 15 20 50K P12204S-ND .36 .28 24 16 EVQ-PBG04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND 23 18 445 ло EVQ-PBC05R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND .32 25 21 ла EVQ-PBD05R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 160gf 15 20 100K P12201S-ND 32 224 21 ла EVQ-PBE05R 
2 Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 260gf 15 20 50K P12205S-ND .36 .28 24 16 EVQ-PBG05R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND 29 23 20 .13 EVQ-PBC07K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 130gf 15 20 100K P10894S-ND 38 .29 .25 16 EVQ-PBD07K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4 6 160gf 15 20 100K P122028-ND 32 224 21 ла EVQ-PBEO7K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 260gf 15 20 50K P12206S-ND .36 .28 24 16 EVQ-PBG07K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND 30 23 20 13 EVQ-PBCO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P12199S-ND 29 23 20 13 EVQ-PBD09K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12203S-ND 32 24 21 14 EVQ-PBEO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12207S-ND 36 28 24 16 EVQ-PBG09K 
Light Touch Switch Right Angle 2 315 7.5 10001 15 20 100K P10877S-ND 36 27 .24 15 EVQ-PF003M 
Light Touch Switch Right Angle 2 845 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND 36 27 24 15 EVQ-PF103M 
Light Touch Switch Right Angle 2 845 7.5 160gf 15 20 100K P12208S-ND .36 oer 24 45 EVQ-PF203M 
Light Touch Switch Right Angle 2 845 7.5 260gf 15 20 50K P12212S-ND .36 .28 24 16 EVQ-PF303M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND .36 sore 24 15 EVQ-PF004R 
Light Touch Switch Right Angle 2 385 7.5 130gf 45 20 100K P10882S-ND 40 130 .26 A7 EVQ-PF104R 
Light Touch Switch Right Angle 2 885 7.5 160gf 15 20 100K P12209S-ND .36 27 24 15 EVQ-PF204R 
3 Light Touch Switch Right Angle 2 885 7.5 260gf 15 20 50К P12213S-ND .36 .28 24 16 EVQ-PF304R 
Light Touch Switch Right Angle 2 585 75 100gf 15 20 100K P10879S-ND .36 27 24 15 EVQ-PF006K 
Light Touch Switch Right Angle 2 585 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND .36 .27 .24 445 EVQ-PF106K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 160gf 15 20 100K P12210S-ND .36 27 24 15 EVQ-PF206K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 260gf 15 20 50К P12214S-ND .36 .28 24 16 EVQ-PF306K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 1009! 15 20 100K P10880S-ND 36 27 24 15 EVQ-PF008K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 130gf 15 20 100К P10884S-ND .36 27 24 15 EVQ-PF108K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 160gf 15 20 100K P12211S-ND .36 27 24 15 EVQ-PF208K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 260gf 15 20 50K P12215S-ND .36 .28 .24 -16 EVQ-PF308K 
4 Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 75gf 30 50 100K P10843S-ND 55 42 36 23 EVQ-P0E07K 
Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 62 130gf 30 50 100K P10844S-ND 55 42 136 23 EVQ-P0D07K 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 20 50K P8056S-ND 71 53 46 .32 EVQ-PJA04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 20 50K P8058S-ND .78 59 .51 .35 EVQ-PJB04K 
5 Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 20 50K P8060S-ND 73 .55 48 33 EVQ-PJCO4T 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND 71 53 46 32 EVQ-PJA05Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 20 50K P8059S-ND 71 53 46 .32 EVQ-PJBO5K 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 20 50K P8061S-ND 73 .55 48 33 EVQ-PJCOST 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches (Соле) 


Dim. Oper- Volt | Current Oper- Cut Tape 
Circuit (mm) ating | Rating | Rating ating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Box Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H w Force | (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P12236SCT-ND 79 .60 52 P12236STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJG04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 50 50K P12238SCT-ND 79 .60 52 P12238STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJHO4K 
6 Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P12240SCT-ND 79 .60 52 P12240STB-ND 2,000 | 297.00/М | EVQ-PJJO4T 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 50 50K P12237SCT-ND 79 .60 52 P12237STB-ND 2,000 | 297.00/M | EVQ-PJG05Q 
Light Touch Switch Top Push z 5 6 160gf 12 50 50K P12239SCT-ND 79 .60 52 P12239STB-ND 2,000 | 297.00/М | EVQ-PJHOS5K 
Light Touch Switch Тор Push 2 5 6 240gf 12 50 30K P12241SCT-ND 79 .60 52 P12241STB-ND 2,000 | 297.00/М | EVQ-PJJO5T 
6mm Round Type 
L. T. Switch Long Travel 2 5 8 80gf 12 5 1000K P8029SCT-ND .81 61 53 P8029STB-ND 1,000 | 310.00 EVQ-QJJ05Q, 
7 Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 130gf 12 5 100K P12242SCT-ND .81 61 53 P12242STB-ND 1,000 | 302.00 EVQ-QJE05D 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 250gf 12 5 100K P12243SCT-ND .81 61 53 P12243STB-ND 1,000 | 302.00 EVQ-QJD05B 
Light Touch Switch 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8070SCT-ND .38 .29 .25 P8070STB-ND 2,500 | 141.00/M | ЕУО-11А04М 
Light Touch Switch 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P8074SCT-ND .38 .29 25 P8074STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G04M 
Light Touch Switch 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P8078SCT-ND .38 29 25 P8078STB-ND 2,500 | 141.00/М | EVQ-11L04M 
Light Touch Switch 1 4.3 6 260gf 15 20 100K P8082SCT-ND .38 29 25 P8082STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U04M 
Light Touch Switch 1 5 6 100gf 15 20 100K P8071SCT-ND .38 .29 .25 P8071STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A05R 
8 Light Touch Switch 1 5 6 130gf 15 20 100K P8075SCT-ND .38 29 25 P8075STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G05R 
Light Touch Switch 1 5 6 160gf 15 20 100K P8079SCT-ND .38 29 25 P8079STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L05R 
Light Touch Switch 1 5 6 260gf 15 20 100K P8083SCT-ND .38 29 25 P8083STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U05R 
Light Touch Switch 1 7 6 100gf 15 20 100K P8072SCT-ND 38 29 25 P8072STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A07K 
Light Touch Switch 1 7 6 130gf 15 20 100K P8076SCT-ND .38 29 -25 P8076STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G07K 
Light Touch Switch 1 7 6 160gf 15 20 100K P8080SCT-ND 138 29 25 P8080STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L07K 
Light Touch Switch 1 7 6 260gf 15 20 100K P8084SCT-ND .38 29 25 P8084STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U07K 
Light Touch Switch (Long Post) Я 9.5 6 100gf 15 20 100K P8073SCT-ND .38 29 25 P8073STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A09K 
9 Light Touch Switch (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P8077SCT-ND .38 29 25 P8077STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G09K 
Light Touch Switch (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P8081SCT-ND .38 29 25 P8081STB-ND 2,500 | 141.00/М | ЕУО-111.09К 
Light Touch Switch (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 100K P8085SCT-ND .38 .29 .25 P8085STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U09K 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6 200gf 12 50 100K P10856SCT-ND 1.10 .83 .72 P10856STB-ND 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVGO5K 
10 Light Touch Switch Long Travel 1 5 6 220gf 12 50 100K P10855SCT-ND 141 1.06 .92 P10855STB-ND 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVAOSK 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6 250gf 12 50 100K P10858SCT-ND 141 1.06 .92 P10858STB-ND 2,500 | 528.00/М | ЕУО-РУҒО5К 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6 350gf 12 50 100K P10857SCT-ND 1.10 .83 72 P10857STB-ND 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVHOSK 
6mm Square Type 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P12216SCT-ND .33 25 22 P12216STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21304M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P12220SCT-ND .33 25 22 P12220STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21404M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P12224SCT-ND .51 .39 134 P12224STB-ND 1,000 | 191.00 EVQ-21504M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 15 20 50K P12228SCT-ND .33 25 22 P12228STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-22704M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P12217SCT-ND .52 -40 -35 P12217STB-ND 1,000 | 197.00 EVQ-21305R 
11 Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P12221SCT-ND E .39 134 P12221STB-ND 1,000 | 191.00 EVQ-21405R 
Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15 20 100K P12225SCT-ND .33 25 22 P12225STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21505R 
Light Touch Switch 2 5 6 2609! 15 20 50K P12229SCT-ND 33 25 22 P12229STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-22705R 
Light Touch Switch 2 7 6 100gf 15 20 100K P12218SCT-ND .33 25 22 P12218STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21307K 
Light Touch Switch 2 7 6 130gf 15 20 100K P12222SCT-ND 33 25 22 P12222STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21407K 
Light Touch Switch 2 7 6 160gf 15 20 100K P12226SCT-ND 33 25 22 P12226STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21507K 
Light Touch Switch 2 7 6 260gf 15 20 50K P12230SCT-ND .33 25 22 P12230STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-22707K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P12219SCT-ND .33 25 22 P12219STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21309K 
12 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P12223SCT-ND .33 25 22 P12223STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21409K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P12227SCT-ND 33 25 22 P12227STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-21509K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 2609! 15 20 50K P12231SCT-ND 33 25 22 P12231STB-ND 1,000 | 123.00 EVQ-22709K 
Light Touch Switch Right Angle 2 475 7.5 100gf 15 20 100K P12232SCT-ND 39 130 26 P12232STB-ND 700 | 103.60 EVQ-PCFO5K 
13 Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 75 130gf 15 20 100K P12233SCT-ND 39 130 26 P12233STB-ND 700 | 103.60 ЕУО-РСО05К 
Light Touch Switch Right Angle 2 475 7.5 160gf 15 20 100K P12234SCT-ND .39 130 26 P12234STB-ND 700 | 103.60 EVQ-PCHO5K 
Light Touch Switch Right Angle 2 475 7.5 2609! 15 20 100K P12235SCT-ND .39 .30 26 P12235STB-ND 700 | 103.60 EVQ-PCDO5K 


Slide Switches 


9999 
Ou 


ba 


Push Pole 
ra 
it Slide Pole oo 
16 f +> орен 
perating on the 
Lr center position only 
dg 
OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 

1 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 21694 P11157SCT-ND 242 1.59 1.38 1.07 P11157STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11158STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11159SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11159STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11160STR-ND 2,000 769.00/M ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC, 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.06 4.55 3.94 3.03 P11155STR-ND 1,400 | 2272.00/M ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC, 1mA 125gf P11156SCT-ND 1.82 1.37 1.19 491 P11156STR-ND 1,500 682.00/M ESE-15800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1283 


Panasonic Detector Switches 
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OP Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 PC 5mm Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf P8039S-ND 95 71 .62 = 40 ESE-105SV1 
2 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf P8040S-ND 1.08 :81 70 = 45 Е5Е-1055Н1 
3 Panel 5mm with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf P8041S-ND .99 75 65 = 42 Е5Е-105Н51 
4 PC 5mm Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf P8062S-ND А .54 47 138 32 ESE-11SV1 
5 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf P10862S-ND 71 54 .47 -36 30 ESE-11SH1C 
6 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf P10863S-ND 171 54 47 .36 30 Е5Е-115Н2С 
z Tabbed 5mm with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf P10864S-ND .78 59 51 40 .33 ESE-11HS1 
8 Tabbed 5mm with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf P10865S-ND .78 59 51 40 .33 ESE-11HS2 
9 SMD 5mm Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf P10866S-ND .78 59 .51 40 .33 ESE-11MV1 
10 Snap-In 5mm with Tabs Horiz. Mount 5VDC, 10mA 35gf P10867S-ND 78 59 51 40 .33 ESE-11SF1 
11 SMD 5mm Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf P10868S-ND .78 .59 .51 .40 .33 ESE-22MV1 
12 PC 5mm Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA 35.7gf P10870S-ND 1.12 .84 73 56 47 ESE-24SV3 
13 PC 5mm Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA 35.7gf P10871S-ND 1.12 .84 73 56 47 ESE-24SH1 
14 SMD 5mm Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA 35.7gf P10872S-ND 1.12 .84 73 .56 47 Е5Е-24МУ1 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1284 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Detector Switches (cont) 
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ОР Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 

Fig. Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
15 SMD 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35.7gf P8097SCT-ND 82 62 54 41 P8097STR-ND 1,500 308.00/M | ESE-11MH1T 
16 SMD 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35.7gf P8098SCT-ND .82 .62 154 41 P8098STR-ND 1,500 308.00/M | ESE-11MH2T 
17 SMD 2mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 31gf P8094SCT-ND .82 .62 54 41 P8094STR-ND 4,000 297.00/M | ESE-22MH2 
18 SMD 2mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 31gf P8095SCT-ND 82 62 54 41 P8095STR-ND 4,000 297.00/М | ESE-22MH4 
19 SMD 2mm Vert. Mount 5VDC 10mA 31gf P8096SCT-ND .82 .62 154 41 P8096STR-ND 2,000 308.00/M | ESE-2101BT 
20 SMD 5mm Vert. Mount 5VDC 10mA 31gf P10869SCT-ND .78 59 51 40 P10869STR-ND 2,000 294.00/M | ESE-2131BT 
21 SMD 5mm Horiz. Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10873SCT-ND 1.12 .84 73 56 P10873STR-ND 1,000 405.00 | Е5Е-24МН1Т 
22 SMD 5mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 36gf P11149SCT-ND 67 51 44 .34 P11149STR-ND 1,500 250.00/M | ESE-11MH5T 
23 SMD 5mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 36gf P11150SCT-ND .67 51 44 .34 P11150STR-ND 1,500 250.00/M | ESE-11MH6T 
24 SMD 1mm Horiz. Mount flip down 5VCD 10mA 30gf P11151SCT-ND .97 73 64 49 P11151STR-ND 3,000 351.00/M | ESE-13V01 
25 SMD 1mm Horiz. Mount flip up 5VCD 10mA 30gf P11152SCT-ND .97 73 64 49 P11152STR-ND 5,000 351.00/M | ESE-13H01A 
26 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P11153SCT-ND 91 69 .60 .46 P11153STR-ND 5,000 329.00/M | ESE-18RJ02 
27 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 300 P11154SCT-ND .91 .69 .60 46 P11154STR-ND 5,000 329.00/M | ESE-18LJ02 
28 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P12340SCT-ND 1.21 91 79 61 P12340STR-ND 4,000 454.41/M | ESE-23J101 

SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P12342SCT-ND 1.21 91 79 61 P12342STR-ND 4,000 454.41/М | ESE-23F101 
29 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P12341SCT-ND 1.21 91 479 61 P12341STR-ND 4,000 454.41/M | ESE-23J001 

SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P12343SCT-ND 1.21 91 79 61 P12343STR-ND 4,000 454.41/M | ESE-23F001 


Panasonic Power/ Push Switches 
< = 


18. 


16 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 147 — ESB-92821B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC P8101S-ND* 2.98 2.24 1.94 1.49 = ESB-92D21B 
3 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30A105 
4 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30B102 
5 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
6 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P11161S-ND 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C321 
6 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12344S-ND 1.82 1.37 1.19 91 .69 ESE-20C323 
6 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12346S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C343 
6 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12349S-ND 1.82 1.37 1.19 91 .69 ESE-20C421 
6 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12345S-ND 1.82 1.37 1.19 91 89 ESE-20C423 
6 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12347S-ND 1.82 1.37 1.19 81 .69 ESE-20C443 
7 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P11162S-ND 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C441 
Approved for Automobile Use 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12354S-ND 1.82 1.37 1.19 94 69 ESE-20D321 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12350S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D323 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12356S-ND 1.82 1.37 1.19 91 .69 ESE-20D341 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12352S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D343 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12355S-ND 1.82 1.37 1.19 91 -69 ESE-20D421 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 200gF P12351S-ND 1.82 1.37 1.49 91 89 ESE-20D423 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12357S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D441 
8 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC, 400gF P12353S-ND 1.82 1.37 1.19 91 .69 ESE-20D443 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1285 


OMRON. Momentary Tact Switches 


CHARACTERISTICS: * Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive 
load) * Contact Resistance: 100mO Maximum * Bounce Time: 5ms 
Maximum * Vibration: Malfunction durability: 10 ~ 55Hz, 1.5mm double 
amplitude * Shock: Mechanical durability: 1,000m/s* (approximate 
100G); Malfunction durability: 100m/s? (approximate 108) е Ambient 


Temperature: Operating: -25°С - 70°С * Service Life: « B3F-1 Series, 
ВЗЕ-3 Series — Mechanical/Electrical: 1 x 10*(0.3 x 10%) operations 
Minimum • ВЗҒ-4 Series — Mechanical/Electrical: 3 x 10° (0.3 х 10% 
operations Minimum е B3S-1 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 500,000 operations Minimum; High-load type: 300,000 


operations Minimum * B3W-1 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 1,000,000 operations Minimum; High-load type: 300,000 
operations Minimum * B3W-4 Series — Mechanical/Electrical: General- 
purpose type: 3,000,000 operations Minimum; High-load type: 
1,000,000 operations Minimum 


Dim. H | Digi-Key Pricing Отгоп 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 50 100 |Рап №. 
6 ММ (пої washable) 
Тасі Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 43 |SW400-ND 20 4.50 8.00 14.40 |B3F-1000 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 15001 43 |SW401-ND 23 5.06 9.00 16.20 | ВЗҒ-1002 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 26004 43 |SW793-ND 28 6.38 11.34 20.41 |B3F-1005 

1 | Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 10004 5.0 |SW402-ND 23 5.06 9.00 16.20 | ВЗҒ-1020 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 15004 5.0 |SW403-ND 23 5.06 9.00 16.20 | ВЗҒ-1022 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 26001 5.0 |SW794-ND .30 6.81 12.10 21.78 |B3F-1025 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 95 |SW406-ND 25 5.63 10.00 18.00 |B3F-1070 

2 Tact Switch, Low Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 100gf — |SW404-ND 23 5.06 9.00 16.20 |B3F-1050 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 150gf | — [| SW405-ND 23 5.06 9.00 16.20 | B3F-1052 

1 | Тасі Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 26004 73 |SW795-ND 47 10.61 18.86 33.95 |B3F-1055 

3 Tact Switch, Low Force, Right Angle, Flat Actuator — 100gf SW407-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-3120 
Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Flat Actuator — 150gf —  |SW408-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-3122 

4 Tact Switch, Low Force, Right Angle, Projected Actuator — 100gf — |SW409-ND 30 6.75 12.00 21.60 |B3F-3150 
Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Projected Actuator — 150gf — |SW410-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-3152 

6 MM Gold Plated Contacts (not washable) 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 43 |SW787-ND 2.61 58.78 10450 188.10 |B3F-1002-G 

1 Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf | 4.3 |SW789-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 |B3F-1102-G 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 |SW788-ND 2.61 58.78 10450 188.10 |B3F-1022-G 
Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 |SW790-ND 2.75 61.86 10997 197.95 |B3F-1122-G 

6 MM Process Sealed (not water washable) 

5 SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf —  |SW415-ND 45 10.18 18.00 32.40 |В35-1000 
SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 23001 — |SW416-ND 45 10.13 18.00 32.40 |В35-1002 

6 Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 16001 — |SW417-ND 35 7.88 14.00 25.20 |B3W-1000 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf — |SW418-ND 35 7.88 14.00 25.20 |B3W-1002 

9 Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 16001 — |SW419-ND 35 7.88 14.00 25.20 |B3W-1050 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 23001 —  |SW420-ND 35 7.88 14.00 25.20 |B3W-1052 

12 MM (not washable) 

1 Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf —  |SWA411-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-4000 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf —  |SW412-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-4005 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 130gf —  |SW413-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-4050 

8 |Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf —  |SW835-ND NEW! 51 11.44 20.33 36.59 |B3F-4150 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf — |SW414-ND .30 6.75 12.00 21.60 |B3F-4055 

5 |Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 |SW800-ND 45 10.23 18.19 32.74 | B3F-5000 

8 | Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator — 13001 43 |SW801-ND 45 10.23 18.19 32.74 |B3F-5050 

12 MM Process Sealed (not water washable) 

10 | Tact Switch Flat without Ground Terminal — 200gf — |SW421-ND 43 9.56 17.00 30.60 |B3W-4000 
Tact Switch Projected without Ground Terminal — 200gf —  |SW422-ND 43 9.56 17.00 30.60 |B3W-4050 

8 [Тасі Switch Projected without Ground Terminal — 350gf — |SW838-ND NEW! 53 11.87 21.10 37.98 |B3W-4055 
Tact Switch Projected with Ground Terminal — 200gf — |SW839-ND NEW! 59 13.31 23.67 42.61 |B3W-4150 

Key Caps 
Key Cap 4 x 4mm Light Grey/Tan, Fits 6mm Projected Actuator Types -- |SW450-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1000 
Key Cap 4 x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types — |SW451-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1010 

11 Key Сар 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types — |SW249-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1030 
Key Сар 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types — |SW250-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1040 
Key Cap 4 x 4mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types —  |SW251-ND 18 3.94 7.00 12.60 |В32-1060 
Key Сар 4 x 4mm Вей, Fits 6mm Projected Actuator Types — |SW252-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1080 
Key Cap 9 x 9mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 |SW452-ND 18 3.94 7.00 12.60 |В32-1200 
Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 |SW453-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1210 
Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 |SW253-ND 18 3.94 7.00 12.60 | B32-1230 
Key Cap 9 x 9mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9  |SW254-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1240 
Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 |SW255-ND 18 3.94 7.00 12.60 |В32-1260 

12 Key Сар 9 x 9mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 |SW256-ND .18 3.94 7.00 12.60 |В32-1280 
Key Сар 12 x 12mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 |SW454-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1300 
Key Cap 12 x 12mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 |SW455-ND 18 3.94 7.00 12.60 |B32-1310 
Key Cap 12 x 12mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 |SW257-ND 18 3.94 7.00 12.60 |В32-1330 
Key Сар 12 x 12тт Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 |SW258-ND 18 3.94 7.00 12.60 |В32-1340 Sealed 
Key Cap 12 x 12mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 |SW259-ND 18 3.94 7.00 12.60 | B32-1360 
Key Cap 12 x 12mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 |SW260-ND 18 3.94 7.00 12.60 | B32-1380 

6MM Long Stroke Tact Switch 

13 | Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf — |SW426-ND 63 14.06 25.00 45.00 | ВЗМ-6009 

Піт 
H |Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Таре and Reel (Omron 
Fig.| Description (тт) Part Мо. 1 25 50 Part No. Size Pricing Part No. 
6 MM Auto Placement; Flat Actuator (not washable) 

Тасі Switch Auto-Placement 6mm Square — 10091 4.3 | SW263CT-ND 30 6.82 12.37 | SW263TB-ND* |1,000 125.00 |ВЗЕ-6000 
14 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 4.3 | SW797-ND .33 7.31 13.00 | — — — |B3F-6002 

Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 5.0 | SW796-ND 36 812 14.44 | — — — |B3F-6020 

Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 5.0 | SW264CT-ND 32 7.22 13.11 | SW264TB-ND* |1,000 137.50 |ВЗҒ-6022 

6 MM Auto Placement; Projected Actuator (not washable) 

15 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf — | SW798-ND .39 8.81 15.66 | — — — |B3F-6050 

Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf — | SW799-ND 39 8.81 15.66 |-- — — |B3F-6052 
16 |Tact Switch Auto-Placement, Water Tight, Dust Sealed — | SW425CT-ND 51 11.48 2083 | SW425TB-ND* |1,000 212.50 |B3WN-6002 IN L 

6 MM Process Sealed (not water washable) i T (Top View) 

17 [SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 16001 | — | SW261CT-ND 76 17.08 30.99 | SW261TR-ND** [3,000 | 325.00/M |B3SN-3012P Note: Eliminate center pad (one Side PCB 

SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf — |SW262CT-ND .76 17.08 30.99 | SW262TR-ND** | 3,000 | 325.00/М |B3SN-3112P for "without GND Terminal" t=1.6) 

SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf | — | SW423CT-ND 45 10.13 18.38 | SW423TR-ND** | 3,000} 187.50/М |B3FS-1000P 
18 SMT Tact Switch 6mm Square — 16001, Height = 4.3 | — | SW836CT-ND NEW! 55 12.38 22.00 | SW836TR-ND** | 1,000 297.00 |В35-1000Р 

SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 15001 | — | SW424CT-ND 45 10.13 18.38 | SW424TR-ND** |3,000 | 187.50/М |B3FS-1002P 

SMT Tact Switch 6mm Square — 23001, Height = 4.3 | — |SW837CT-ND NEW! 55 12.38 22.00 | SW837TR-ND** | 1,000 297.00 |В35-1002Р 

6 MM Process Sealed; Projected Actuator (not water washable) ut 

19 SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf — | SW791-ND .66 1477 26.26 |— — — |B3FS-1050 (Top View; 

SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 1500! | — | SW792-ND 66 1477 2626 | — = — |B3FS-1052 (One-Side PCB 


t=1.6) 


* ТВ = Tape and Вох — ** ТА = Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Т Momentary Tact Switches 


Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel E-Switch 
Fig. Description Part No. 1 10 100 | Рам №. Size Pricing | Part Мо. 
1 | Tact Switch 12mm Square Extended Actuator, Actuator Length = 7.3 ..... EG1821-ND 4 38 34 — — — TL1100F160Q 
2 | Tact Switch Right Angle 12mm Square Extended Actuator, Actuator Leng EG1822-ND 58 47 42 = = = TL1100CF160Q 
Key Cap, W=12 x 12mm Black, Fits 12mm Extended Actuator Types... EG1080-ND 22 18 17 = = — 4J BLACK 
Key Cap, W-12 x 12mm Grey, Fits 12mm Extended Actuator Types. EG1079-ND 22 48 17 = = = 4JGREY 
Key Cap, W=12 x 12mm Red, Fits 12mm Extended Actuator Types . EG1078-ND 22 48 17 — = = 4J RED 
Key Cap, W=12 x 12mm White, Fits 12mm Extended Actuator Types EG1077-ND 2 18 17 == — = 4J WHITE 
3 Key Cap, W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Extended Actuator Types... EG1885-ND 48 46 14 = = = 6J BLK 
Key Cap, W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Extended Actuator Types .... EG1886-ND 18 16 14 — = — 6J RED 
Key Cap, W-8 x 8mm White Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1887-ND 48 46  .14 = = = 6JWHT 
Key Cap, W-8 x 8mm Grey Fits, 12mm Extended Actuator Types . EG1888-ND 18 46  .14 = — = 6J GRY 
Tact Switch 12mm Square Flat Actuator................. EG1023-ND 50 40 37 — — — TL1100DF160Q 
4 | Tact Switch SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing .. EG2530CT-ND .81 .65 .59 |EG2530TR-ND* | 1,500 | 324.00/M | TL3304AF160QG/TR 
5 | Tact Switch 12mm Square Post Actuator, Actuator Length = 12. EG1024-ND 4 36 33 — — = TL1100FF1600 
6 | Тасі Switch 12mm Square Right Angle Post Actuator, Actuator Lengt EG1025-ND 83  .67 61 = = = TL1100GF160Q 
Key Cap, Rectangular Black, Fits 12mm Post Actuator Types .. EG1076-ND 45 36 33 — — — TAA BLACK 
. | Key Cap, Rectangular White, Fits 12mm Post Actuator Types EG1075-ND 45 36 33 — — — TAA WHITE 
Key Cap, Rectangular Grey, Fits 12mm Post Actuator Types EG1074-ND 45 36 33 — — — TAA GREY 
Key Cap, Rectangular Red, Fits 12mm Post Actuator Types . EG1073-ND 45 36 33 — — — TAA RED 
7 | Tact Switch 12mm Square Long Flat Actuator. EG1826-ND 44 36 33 — — — TL1100EF1600 
Тасі Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 1609f ...... EG1827-ND 30 259 22 — — — TL1105F1600 
Тасі Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 25004. EG1828-ND 30 25 22 — — — Т11105Ғ2500 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 16001 EG1829-ND 30 25 22 — — — TL1105AF1600 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 250gf EG1830-ND 30 25 22 - - - TL1105AF2500 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 160gf . EG1831-ND 330 25 22 — — — TL1105EF1600 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 25001 ...... EG1832-ND 30 25 22 - — — TL1105EF2500 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 10004. EG2497-ND 49 46 .14 — — — TL1105BF1000 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 16004. EG1833-ND 30 25 22 — — — TL1105BF1600 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 25004. EG1834-ND 30 (25. 22 — — — Т11105ВҒ2500 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 16001....... EG1865-ND 330 25 22 — — — TL1105DF1600 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 250gf . . EG1866-ND 30 25 22 — — — TL1105DF2500 
8 Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 10004... EG2495-ND 49 46  .14 — — — TL1105AF1000 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160gf EG2493-ND 99 80 72 — — — TL1105AF160R 
Tact Switch 6mm Square 13.0mm Actuator 10004... EG2498-ND 49 46  .14 — — — TL1105DF100Q 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 1009f ...... EG2496-ND 49 46  .14 — — — TL1105EF100Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 100gf EG2494-ND 46 38 42 - - — Т11105Ғ1000 
Тасі Switch 6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator 16001. EG2492-ND 99 80 72 — — — TL1105F160R 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 100gf . . EG2504-ND 49 46  .14 — — — TL1105LF100Q 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 160gf EG2505-ND 49 46  .14 — — — Т111051Ғ1600 
Тасі Switch 6mm Square 17mm Actuator 250gf ....... EG2506-ND 49 46  .14 — — — TL1105LF250Q 
Tact Switch 6mm Square 5.0mm Actuator 160gf with ESD.. EG2491-ND 29 24 271 - - - TLE1105AF160Q 
Тасі Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 16004 with ESD. EG2490-ND 29 24 21 — — — TLE1105F160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf EG1835-ND 44 36 3 — — — TL1105WF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 25091 .. EG1836-ND 4 36 33 — — — TL1105WF250Q 
Тасі Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 1600 .. EG1837-ND 44 36 33 — — — TL1105RF1600 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250gf EG1838-ND 4 36 33 — — — TL1105RF2500 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 160gf EG1839-ND 40 32 29 -- — — TL1105SF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf EG1840-ND 40 3 29 = = = TL1105SF2500 
9 | Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100gf .. EG2500-ND 36 29 26 — = = TL1105RF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100gf .. EG2501-ND 36 29 26 = = = TL1105SF100Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf EG2507-ND 36 29 26 = = = TL1105VF1000 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf EG2508-ND 36 29 26 — = = TL1105VF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf EG2509-ND 36 29 26 — — — TL1105VF2500 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100gf .. EG2499-ND 36 29 26 — — — TL1105WF100Q 
Tact Switch 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 10001 .... EG2502-ND 49 46  .14 — — — TL1105SPF100Q 
10 | Тасі Switch 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 16001 . EG1861-ND 36 29 26 — — — TL1105SPF160Q 
Tact Switch 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 25001 .... EG1862-ND 36 29 26 — — — Т111055РҒ2500 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 10004. | EG2503-ND 50 40 .36 — — — TL1105JAF100Q 
11 | Тасі Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 160gf........| ^ EG1863-ND .61 49 45 — — — TL1105JAF160Q 
Тасі Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 25001. | EG1864-ND 61 49 45 — — — TL1105JAF2500 


Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 16004... 
Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf ... 
12 | Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf Gull Wing 
Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 26004 Gull Wing... 
13 Tact Switch 6mm Square 5МТ 7.3mm Extended Actuator 16001. 

Tact Switch 6mm Square SMT 7.3mm Extended Actuator 26091. 
14 Tact Switch 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 1609f .. 
Tact Switch 6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 16001.. 
— | Tact Switch SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing 


EG1867CT-ND 56 45 41 |EG1867TR-ND* | 1,200 | 222.30/M | TL3301NF160QG/TR 
EG1868CT-ND 56 45 41 |EG1868TR-ND* | 1,000 237.12 | TL3301NF2600G/TR 
EG2526CT-ND 45  .36 .33 |EG2526TR-ND* | 1,000 192.00 | TL3301AF160QG/TR 
EG2527CT-ND 45  .36 .33 |EG2527TR-ND* | 1,200 | 180.00/M | TL3301AF2600G/TR 
EG1869-ND 56 45 41 = = = TL3301SPF1600G 
EG1870-ND 56 45 41 — = = TL3301SPF2600G 
EG2533CT-ND 31  .25  .23 |EG2533TB-NDfi | 1,000 133.28 | TL59AF160Q 
EG2532CT-ND 31  .25  .23 | EG2532TB-NDt | 1,000 133.28 | ТІ59МҒ1600 
EG2531CT-ND 1.08 .87  .78 |EG2531TR-ND* | 3,000 | 431.55/M | TL3342F1600G/TR 


Tact Switch 6 x 3.5mm, H-4.3mm 13001.. EG2510-ND 36 29 26 = = = TL1107AF130WQ 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=4.3mm 180g EG2511-ND 36 29 26 = = = TL1107AF180WQ 
45 | Tact Switch 6 x 3.5mm, H=5.0mm 1300f. EG2512-ND 36 29 26 = = = TL1107BF130WQ 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=5.0mm 18001.. EG2513-ND 36 29 26 TL1107BF180WQ 


EG2528CT-ND 59 47 .43 |EG2528TR-ND* | 1,800 | 234.00/M | TL3302AF180QG/TR 
...]  EG2529CT-ND 59 47 .43 | EG2529TR-ND* | 1,800 | 234.00/М | TL3302BF1800G/TR 
Process Sealed Tact Switch 


Тасі Switch SMT 4.3mm Actuator 18004 Gull Wing.... 
Тасі Switch SMT 5.0mm Actuator 180gf Gull Wing.. 


Tact Switch 4.7mm Actuator 13001... EG2638-ND 94 75 68 = — — TL6100AF1300P 
Tact Switch 4.7mm Actuator 16001... EG2639-ND 94 75 68 — — — TL6100AF1600P 
Tact Switch 4.7mm Actuator 160gf w/ESD Pin . EG2650-ND 121 .97 .88 — — — TL6105AF1600P 
Tact Switch 4.7mm Actuator 300gf EG2640-ND 94 75 68 — — — TL6100AF3000P 
Tact Switch 5.2mm Actuator 130gf EG2641-ND 94 75 68 = — — Т16100ВҒ1300Р 
Tact Switch 5.2mm Actuator 16001 .. EG2642-ND 94 75 68 - — — TL6100BF160QP 
Tact Switch 5.2mm Actuator 160gf w/ESD Pin . EG2651-ND 1.21 .97 88 — — — TL6105BF1600P 
Tact Switch 5.2mm Actuator 30001... EG2643-ND 94 75 .68 — — — TL6100BF3000P 
Tact Switch 6.9mm Actuator 130gf EG2644-ND 94 75 68 = — — TL6100CF1300P 
Tact Switch 6.9mm Actuator 16007... EG2645-ND 94 75 68 = — — TL6100CF1600P 
Tact Switch 6.9mm Actuator 16001 w/ESD Pin . EG2652-ND 1.21 97 88 — — — TL6105CF1600P 

16 | Tact Switch 6.9mm Actuator 3009... EG2646-ND 94 75 68 — — — TL6100CF3000P 
Tact Switch 10mm Actuator 130gf. EG2647-ND 94 75 68 — — — TL6100DF1300P 
Tact Switch 10mm Actuator 1600f.... EG2648-ND 94 75 68 — — — TL6100DF160QP 
Tact Switch 10mm Actuator 160gf w/ EG2653-ND 121 97 .88 = — - TL6105DF1600P 
Tact Switch 10mm Actuator 3000f.... EG2649-ND 94 75 68 = — — TL6100DF300QP 
Tact Switch 10mm Actuator 130gf .. EG2519-ND 102 .82 74 — — — GS10.00F1300P 
Tact Switch 10mm Actuator 300gf . EG2520-ND 102 .82 74 — — — GS10.00F3000P 
Tact Switch 4.70mm Actuator 130g EG2517-ND 102 .82 74 — — — GS4.70F1300P 
Tact Switch 4.70mm Actuator 30001. EG2518-ND 102 .82 74 = — — GS4.70F300QP 
Tact Switch 6.34mm Right Angle Actuator 130gf . EG2521-ND 122 98 .89 — — — GS6.34F1300R 
Tact Switch 8.54mm Right Angle Actuator 130gf . EG2522-ND 122 98 .89 = — — GS8.54F1300R 
Tact Switch 10mm Actuator 130gf with ESD Pin | £G2524-ND 102 82 74 — — — GSE10.00F1300P 
Tact Switch 4.70mm Actuator 130gf with ESD Pin... 1. EG2523-ND 102 .82 74 = — — GSE4.70F1300P 

900 Series - Subminiature SMT Pushbutton Switches 
17 | Тасі Switch RA Pushbutton, SPST 100mA, 1800Ё............................... EG2525CT-ND — 1.10 .89  .80 |EG2525TR-ND* | 2,000 | 441.00/M | 901AGQF180/TR 
18 | Тасі Switch RA Detector, SPST 100тА, 50gF................................... EG2622CT-ND 2.01 1.61 1.45 |EG2622TR-ND* | 3,000 | 749.00/M | 900AGQ 


SMT Tact SMT Detector 


* ТВ = Таре & Reel T (TB = Tape & Box 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Can NR Momentary Tact Switches 


++ 


3,6 59. = 145 
А H 441 E 
ITT Industries PTS Series [ с f дага) 
Engineered for life NEN НЕЕ 65 дітт 
Dim. in mm 
Dim. Cut Tape With ESD Pin 
H |Digi-Key Price Each Tape & Reel ITT Industries 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 100] Size | Pricing* | Part No. ' 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) aami а 3 гі 13 
5 р T AA 
6mm, without ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9009-ND 37 130 24| — -- | РТ56455143 Mg" O1mm 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9011-ND 53 43 34| — — | PTS645TL43 TE 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 | CKN1762-ND :64 .60 55| = — | PTS645TH43 With ESD Pin 
6mm, without ESD pin — 260gF 4.3 | CKN1760-ND 157 53 49| = — | РТ56455К43 
6mm, without ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9010-ND 37 130 24| — -- | РТ56455150 
бтт, with ESD ріп -- 130gF 5.0 | CKN9012-ND 53 43 34| — — | PTS645TL50 
1 6mm, without ESD pin — 160gF 5.0 | CKN1579CT-ND .34 .32 .29 | 1,000 187.00 | PTS645SM50TR 
6mm, with ESD pin — 200gF 5.0 | CKN1763-ND 64 .60 55| = — | PTS645TH50 
6mm, without ESD pin — 260gF 5.0 |CKN1761-ND 57 53 49| — — | PTS645SK50 
6mm, without ESD pin — 130gF 7.0 | CKN1577-ND 37 130 24) — — | РТ56455170 
6mm, with ESD ріп — 130gF 7.0 | CKN1580-ND 53 43 34| — — | PTS645TL70 
6mm, without ESD pin — 200gF 7.0 | CKN1758-ND 47 44 40| — — | PTS645SH70 
6mm, without ESD pin — 130gF 9.5 |CKN1578-ND .37 130 24| — -- | РТ56455195 
6mm, without ESD ріп — 200gF 9.5 | CKN1759-ND 47 44 40| — — | PTS645SH95 
4.5mm, without ESD pin — 130gF 3.8 | CKN9018-ND .31 25 20| = — | PTS453SL38 
Е 4.5mm, with ESD pin — 130gF 3.8 | CKN9019-ND .31 25 20| — — | PTS453TL38 
6mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9013-ND .39 .32 25| = — | PTS645VL31 
6mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9014-ND .39 .32 25| = — | PTS645VL39 
6mm, Right Angle — 130gF 5.85 | CKN1585-ND 39 132 25) = — | PTS645VL58 
бтт, Right Angle — 130gF 8.35 | CKN1586-ND 39 132 25| — — | PTS645VL83 
6mm, Right Angle — 130gF 15.85 | CKN1769-ND 42 39 36| = — | PTS645VL15 
3 | 6mm, Right Angle — 160gF 3.85 | CKN1587CT-ND .76 171 .65| 700 294.70 | PTS645VM39TR 
6mm, Right Angle — 20097 3.15 | CKN1581-ND 40 .33 28| = — | PTS645VH31 
6mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN1582-ND 40 .33 26| — — | PTS645VH39 
6mm, Right Angle — 200gF 5.85 | CKN1583-ND 40 .33 28| = — | PTS645VH58 
6mm, Right Angle — 200gF 8.35 | CKN1584-ND 40 .33 26| — — | PTS645VH83 
6mm, Right Angle — 20097 15.85 | CKN1768-ND 44 E 37| — — | PTS645VH15 
6mm, 2-pin — 160gF 4.3 | CKN1790CT-NDT 30 28 .26 | 1,000 167.40 | PTS645SM43TR 
6mm, 2-ріп — 130gF 7.0 | CKN1794CT-ND 139 136 33 | 1,000 214.20 | РТ56455170ТВ 
4 | 6mm, 2-ріп — 200gF 9.5 | CKN1793CT-ND 28 26 .24 | 1,000 153.00 | РТ56455Н95ТН 
бтт, 2-ріп — 260gF 4.3 | CKN1791CT-ND 47 44 .40 | 1,000 261.00 | PTS645SK43TR " "m" 
6mm, 2-pin — 260gF 5.0 | CKN1792CT-ND 30 28 26 | 1,000 | 167.40 | PTS645SK50TR ° 3R Ф. š ф 
+ 
5 | 6mm, Right Angle 2-рт — 260gF 3.85 | CKN1796CT-ND 28 26 .24| 700 107.10 | PTS645VK39TR 3.20 
З SR А к--Ф 0122 
6 6mm, without ESD pin — 130gF 7.3 | CKN1576-ND 22 18 14| — — | PTS645SJL73 7497 
6mm, without ESD pin — 200gF 7.3 | CKN1575-ND 53 43 34| — — | PTS645SJH73 
12mm, without ESD pin — 160gF 7.3 | CKN1567-ND 45 42 зві — — | PTS125SJM73 
7 12mm, without ESD pin — 260gF 7.3 | CKN1566-ND 45 42 зві — — | PTS125SJK73 
12mm, without ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9015-ND .36 29 23) = -- | PTS125SM43 
8 12mm, without ESD pin — 260gF 4.3 | CKN1568-ND 37 130 24| — — | PTS125SK43 
12mm, without ESD pin — 160gF 8.5 | CKN1571-ND 139 32 25| = — | PTS125SM85 
12mm, without ESD pin — 260gF 8.5 |CKN1569-ND 40 33 28| = — | PTS125SK85 
9 | 12mm Right Angle Square Act. — 160gF | 13.2 | CKN1801-ND 45 42 зві — — | PTS125VJM73 
10 | 12mm, without ESD pin — 160gF 12 |CKN1570-ND .38 130 24| — -- | РТ51255М12 
бтт, without ESD ріп — 1609Ғ 4.3 | CKN1789CT-ND 27 .26 .24 | 1,000 151.20 | PTS645SM43SMTR 
6mm, without ESD pin — 260gF 4.3 | CKN1765-ND 157 53 49| — — | РТ56455К435М Я ig. Ø 1.3-2 ples. 
11 | 6mm, without ESD pin — 130gF 5.0 | CKN1767-ND 44 E зві — — | РТ564551505М 5 b 
6mm, without ESD pin — 200gF 5.0 | CKN1764-ND 150 47 азі — -- | PTS645SH50SM 2 — 
6mm, without ESD pin — 260gF 5.0 | CKN1766-ND 157 .53 49| — — | PTS645SK50SM I solo 10-2 ples. 
-7.0-- 
12 5.25mm, Sq. SMT — 160gF 0.8 | CKN1572CT-ND 47 44 -40 | 5,000 | 261.00/M | РТ55255М08 р 
5.25 тт, Sq. SMT — 130gF 1.5 | CKN9020CT-ND 90 72 .57 | 3,000 | 375.00/M | PTS525SM10SMTR 
13 6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9016-ND 47 .38 30| — — | PTS635SL43 
6x 3.5 mm, without ESD pin — 13097 5.0 | CKN9017-ND 47 .38 30| — — | РТ56355150 
6 x 3.5mm, Right Angle — 13097 3.15 | CKN1773-ND 34 32 29| = — | PTS635VL31 
14 | 6х3.5тт, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN1771-ND .34 .32 29) = — | PTS635VH31 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN1772-ND 34 32 29| = — | PTS635VH39 
15 | 6 x 3.5mm, without ESD pin — 130gF 4.3 | CKN1574CT-ND 57 53 .49 | 1,700 | 264.00/M | PTS635SL43SMTR 
16 6.1 x 3.7mm, without ESD pin — 130gF 2.5 | CKN1573CT-ND 150 47 .42 | 3,000 | 247.50/М | PTS635SL25SMTR 
6.1 x 3.7mm, without ESD ріп -- 260gF 2.5 | CKN1770-ND 49 46 42| — — | PTS635SK25SM 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND t For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND 
KS Series Key Switches 
Switch Contact Cap Digi-Key Price Each ITT Industries 2.39 2.54 5.08 
Circuit Function Material Color Part No. 1 25 100 Part No. 
KS Momentary Key Switches (Non-Washable) 
B White CKN4077-ND 2.12 1.70 1.35 KS11R21CBD 
Q White CKN4078-ND 1.27 1.02 .81 KS11R21CQD 
Q White CKN1590-ND 2.49 2.00 1.58 KS11R21CQE 
B Black CKN4079-ND 2.12 1.70 1.35 KS11R22CBD 
SPST Momentary Q Black CKN4080-ND 1.27 1.02 81 KS11R22CQD 
(N/O) Q Black CKN1591-ND 2.49 2.00 1.58 KS11R22CQE 
B Red CKN4081-ND 2.21 1.77 1.40 KS11R23CBD 
Q Red CKN4082-ND 1.27 1.02 81 KS11R23CQD Contact Material: 
Q Blue CKN1592-ND 1.61 1.30 1.03 KS11R27CQD Q Movable Contacts: Beryllium copper, silver plated 25тА max. 
Q White CKN1593-ND 1.42 1.14 -90 KS12R21CQD @ 50VAC/DC max. Stationary Contacts and All Terminals: 
B Black CKN1594-ND 3.56 2.86 2.26 KS12R22CBE Copper alloy, silver plated 
SPDT Momentary рр y, p 
Q Black CKN1595-ND 1.42 1.14 .90 KS12R22CQD B Contacts: Gold Terminals: Gold Rating: 25mA @ 50VAC, 
Q Black CKN1596-ND 2.68 241 1.67 KS12R22CQE дыны / 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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emo ^  Momentary Tact Switches 
ттан  KT11 Series 


Cut Tape 
Actuator Contact Price Each Digi-Key Tape & Reel ITT Industries 
Fig.| Height | Termination | Material 1 25 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Flush PC Mount Silver CKN4050-ND 2.14 1.72 1.36 = = = KT11BOCM 
.025" PC Mount Silver CKN4070-ND 2.07 1.66 1.32 = = = KT11B1CM 
1 .088" PC Mount Silver CKN4071-ND 2.09 1.68 1.33 = = = KT11B2CM 
.093" PC Mount Silver CKN4051-ND 2.02 1.62 1.29 = = = КТ11Р2СМ 
.044" PC Mount Silver CKN4052-ND 2.01 1.61 1.28 = = = KT11P3CM 
.156" PC Mount Silver CKN1563-ND 2.04 1.64 1.30 = = = KT11P4CM 
Flush J-Lead Silver CKN9001CT-ND 1.94 1.68 1.35 | CKN9001TR-ND 1,100 1074.60/M | KT11B0JM 
.025" J-Lead Silver CKN4081CT-ND 2.11 1.95 1.79 | CKN4081TR-ND 1,100 1170.00/M | KT11B1JM 
2 .088" J-Lead Silver CKN4069CT-ND 2.16 1.86 1.50 | CKN4069TR-ND 1,100 1195.20/M | KT11B2JM 
.093” J-Lead Silver CKN9002CT-ND 2.01 1.73 1.39 | CKN9002TR-ND 1,100 1110.60/M | KT11P2JM 
.044" J-Lead Silver CKN9003CT-ND 1.98 1.71 1.38 | CKN9003TR-ND 1,100 1098.00/M | KT11P3JM 
.156" J-Lead Silver CKN4083CT-ND 2.14 1.98 1.81 CKN4083TR-ND 800 946.08 | KT11P4JM 
Flush Gullwing Silver CKN4072CT-ND 2.26 1.95 1.57 | CKN4072TR-ND 1,100 1251.00/M | КТ11В05М 
.025" Gullwing Silver CKN4073CT-ND 2.45 2.11 1.70 | CKN4073TR-ND 1,100 1355.40/М | КТ11В15М 
3 .088" Gullwing Silver CKN4074CT-ND 2.47 2.13 1.71 CKN4074TR-ND 1,100 1368.00/M | КТ11В25М 
.093" Gullwing Silver CKN9004CT-ND 2.31 1.99 1.60 | CKN9004TR-ND 1,100 1278.00/M | KT11P2SM 
.044" Gullwing Silver CKN9005CT-ND 2.27 1.96 1.58 | CKN9005TR-ND 1,100 1256.40/M | KT11P3SM 
.156" Gullwing Silver CKN9023CT-ND 2.31 2.14 1.96 | CKN9023TR-ND 800 1025.28 | КТ11Р45М 
Flush Gullwing Silver CKN9006CT-ND 2.14 1.85 1.49 | CKN9006TR-ND 800 947.52 | KT11B0SAM 
Flush Gullwing Gold CKN1804CT-ND 2.76 2.55 2.84 | CKN1804TR-ND 800 1224.00 | KT11BOSAM33 
4 025” Gullwing Silver CKN9007CT-ND 2.16 1.86 1.50 | CKN9007TR-ND 800 956.16 | KT11B1SAM 6 84) L—, (8 76) 
.025" Gullwing Gold CKN1805CT-ND 2.76 2.55 2.84 | CKN1805TR-ND 800 1224.00 | KT11B1SAM33 T ERE n 
.088" Gullwing Silver CKN9008CT-ND 2.17 1.88 1.51 CKN9008TR-ND 800 963.36 | КТ11В25АМ (0.76) |. | 
.088" Gullwing Gold CKN1806CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1806TR-ND 800 1224.00 | KT11B2SAM33 -165 (4.19) 
Press Fit Gullwing Silver CKN1565CT-ND 2.81 2.60 2.88 | CKN1565TR-ND 800 1036.80 | KT11S1SA3M31 
.093" Gullwing Gold CKN1803CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1803TR-ND 800 969.12 | KT11P2SA3M33 
5 .093" Gullwing Silver CKN1562CT-ND 2.63 2.43 2.23 | CKN1562TR-ND 800 807.60 | KT11P2SA3M31 
.059" Gullwing Gold CKN1785CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1785TR-ND 800 1224.00 | KT11P3SA3M33 
.156" Gullwing Gold CKN1786CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1786TR-ND 600 918.00 | KT11P4SA3M33 
.093" Gullwing Gold CKN1807CT-ND 2.76 2.55 2.84 | CKN1807TR-ND 800 1020.00 | КТ11Р25А1М33 
.059" Gullwing Silver CKN4082CT-ND 2.14 1.98 1.81 CKN4082TR-ND 800 947.52 | KT11P3SA1M31 
6 .059" Gullwing Gold CKN1808CT-ND 2.76 2.55 2.84 | CKN1808TR-ND 800 1224.00 | KT11P3SA1M33 
.156" Gullwing Silver CKN4084CT-ND 2.17 2.01 1.84 | CKN4084TR-ND 800 963.36 | KT11P4SA1M .067 (1.70) 
.156" Gullwing Gold CKN1809CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1809TR-ND 800 969.12 | KT11P4SA1M33 110 | 
Press Fit Gullwing Gold CKN1787CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1787TR-ND 600 726.84 | KT11S1SA2M33 (2.79 
Snap Fit Gullwing Gold CKN1788CT-ND 2.76 2.55 2.84 | CKN1788TR-ND 600 918.00 | KT11S2SA2M33 “| 
7 .093" Gullwing Silver CKN1561CT-ND 2.16 2.00 1.83 | CKN1561TR-ND 600 717.00 | КТ11Р25А2М31 2107 7 
.093" Gullwing Gold CKN1810CT-ND 2.76 2.55 2.84 | CKN1810TR-ND 600 918.00 | KT11P2SA2M33 (5.33), | шег 
.059” Gullwing Gold CKN1802CT-ND 2.76 2.55 2.34 | CKN1802TR-ND 600 918.00 | KT11P3SA2M33 030! "a 
.156" Gullwing Gold CKN1564CT-ND 2.19 2.02 1.86 | CKN1564TR-ND 600 726.60 | KT11P4SA2M33 (0.76) 
Ivory Button for Snap Fit Actuator, о8тт | CKN1774-ND 1.17 1.08 .99 = = = BTNKT110380 165 (4. 19) 
Black Button for Press Fit Actuator, о4тт | CKN1775-ND 117 1.08 .99 = = = BTNKT110290 n Я 
Sealed Surface Mount Tact Switches : P : 
KSC Series — (Washable) D ори. 
Circuit: SPST-NO * Switching: Мах. Voltage: 32VDC; Мах. Current: Silver: 50тА; Gold: 10тА " Ы е 12 
"сопа Resistance: 100mQ • Operating Temperature: Silver: -40°С ~ 85°C; Gold: -40°С ~ Ј- ваа Shown J-Lead РСВ Gullwing РСВ 
Сиї Таре 
Operating Contact Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel ITT Industries 
Force Actuator Termination Material Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
160gF Flush Gullwing Silver 401-1455-1-ND 48 45 41 401-1455-2-ND 2,000 264.60/M KSC121G 
160gF Flush J-Lead Silver 401-1456-1-ND .48 45 41 401-1456-2-МО 2,000 264.60/M KSC121J 
300gF Flush Gullwing Silver 401-1071-1-ND 43 40 37 401-1071-2-ND 2,000 239.40/M KSC141G 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1072-1-ND 43 40 37 401-1072-2-ND 2,000 239.40/M KSC141J 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1073-1-ND 45 42 .38 401-1073-2-ND 2,000 246.60/M KSC151G 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1074-1-ND 45 42 .38 401-1074-2-ND 2,000 246.60/M KSC151J 
120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1457-1-ND 43 40 37 401-1457-2-ND 2,000 239.40/M KSC201G 
120gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1458-1-ND 43 40 37 401-1458-2-ND 2,000 239.40/M KSC201J 
200gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1075-1-ND 49 46 42 401-1075-2-ND 2,000 273.60/M KSC221G 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1076-1-ND 49 -46 42 401-1076-2-ND 2,000 273.60/M KSC221J 
200gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1459-1-ND .53 49 45 401-1459-2-ND 2,000 293.40/M KSC223G 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1460-1-ND 53 49 45 401-1460-2-ND 2,000 293.40/M KSC223J 
350gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1077-1-ND 46 43 40 401-1077-2-ND 2,000 257.40/M KSC241G 
350gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1078-1-ND 151 48 44 401-1078-2-ND 2,000 282.60/M KSC241J 
300gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1269-1-ND -60 -56 51 401-1269-1-ND 2,000 333.00/M KSC243G 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1268-1-ND 40 .38 :35 401-1268-1-ND 2,000 223.20/M KSC321G 
200gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1461-1-ND 51 48 44 401-1461-2-МО 2,000 284.40/M KSC323G 
200gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1462-1-ND .51 48 44 401-1462-2-ND 2,000 284.40/M KSC323J 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1463-1-ND 43 40 37 401-1463-2-ND 2,000 235.80/M KSC341G 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1267-1-ND 43 40 37 401-1267-2-ND 2,000 235.80/M KSC341J 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1464-1-ND .52 .48 44 401-1464-2-МО 2,000 288.00/M KSC343G 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1465-1-ND .52 .48 44 401-1465-2-МО 2,000 288.00/М KSC343J 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1272-1-ND .53 49 45 401-1272-2-ND 2,000 291.60/M KSC351G 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1270-1-ND .53 49 45 401-1270-2-ND 2,000 291.60/M KSC351J 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1466-1-ND .59 .55 51 401-1466-2-ND 1,000 329.40 KSC401J50SH 
120gF Soft 5.2mm. J-Lead Gold 401-1467-1-ND 83 ИР. 71 401-1467-2-ND 1,000 460.80 KSC403J50SH 
140gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver 401-1468-1-ND 52 48 44 401-1468-2-МО 1,000 288.00 KSC411G70SH 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1469-1-ND 52 48 44 401-1469-2-МО 1,000 288.00 KSC411J70SH 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1079-1-ND 46 42 .39 401-1079-2-ND 1,000 252.00 KSC421G70SH 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1080-1-ND 52 48 44 401-1080-2-ND 1,000 288.00 KSC421J70SH 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1472-NDT .97 .90 .83 == = = KSC421V30ACT2.95 
170gF Soft 5.2mm. J-Lead Gold 401-1473-1-ND 66 62 57 401-1473-2-ND 1,000 367.20 KSC423J70SH 
320gF Soft 5.2mm. Gullwing Silver 401-1081-1-ND 48 45 41 401-1081-2-МО 1,000 268.20 KSC441G70SH 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1082-1-ND .48 45 41 401-1082-2-МО 1,000 268.20 KSC441J70SH 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1476-1-ND .59 54 .50 401-1476-2-ND 1,000 324.00 KSC443J70SH 
200gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1477-1-ND .42 .39 .36 401-1477-2-ND 1,000 234.00 KSC521G 
200gF Rocker 5.6mm J-Lead Silver 401-1478-1-ND 42 39 36 401-1478-2-ND 1,000 234.00 KSC521J 
300gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1083-1-ND .56 52 48 401-1083-2-ND 1,000 309.60 KSC541G 
300gF Rocker 5.6mm J-Lead Silver 401-1084-1-ND 56 52 48 401-1084-2-ND 1,000 309.60 KSC541J 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1085-1-ND .50 47 43 401-1085-2-ND 750 209.25 KSC621G 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1086-1-ND .50 47 43 401-1086-2-ND 750 209.25 KSC621J 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1087-1-ND 51 47 43 401-1087-2-ND 750 210.60 KSC641G 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1088-1-ND .51 47 43 401-1088-2-ND 750 210.60 KSC641J 
170gF Soft 5.2mm. Right Angle Silver 401-1619-NDT 1.01 .94 .86 = = = KSC421V30ACT3.17 
170gF Hard 7.7mm Right Angle Silver 401-1620-NDT 1.34 1.24 1.14 = == == KSC621V 
T Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1289 


Cannon 


ITT Industries 


Engineered for life 


Flat miniature tact switch designed for automatic or manual insertion. Sealed 
against immersion. Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Max.: 5OVDC 


* Current Мах.: 50mA Contact Resistance: 
Contact Materi 


: Silver plated Operating Temperature: -40°С 
MARK ІІ Version is improved seal version for immersed cleaning. 


KSF: 50mQ; KSB: 100mQ 
~ 90°C 


KSB and KSF Series Low Profile 
Tact Switches, (Washable) 


KSM Series SMT 
Detector Switches 


KSM is a miniature low profile switch using a single 
pole normally closed contact. Actuation is made 
parallel to the PCB. Volume control and push to talk 
switch for portable phone. Soft tactile feel 
applications. Circuit: SPST-NC Switching: * Vol- 
tage Max.: 24VDC * Current Max.: 50mA Ор- 
erating Life: 2504 Operating Force: 90 Grams 


Operating Temperature: -40°С - 85°С 


3 Digi-Key Price Each ITT Industries Digi-Key Price Each Tape &Reel | ПТ Industries 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Description Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
7.4mm square, 300gF, Flux Sealed 401-1454-ND 84 78 -71 | KSB0M410 Side Actuated, 90gF, Flux Sealed 401-1092-1-ND 139 129 1.18 | 1537.20/2,000 | KSM1131 
7.4mm square, 130gF, Flux Sealed 401-1479-ND 76 70 .65 KSF0M210 
7.4mm square, 130gF, Totally Sealed 401-1067-ND .80 74 68 | KSFOM211 *For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
7.4mm square, 130gF, Mark II Sealed 401-1480-ND .80 174 .68 KSFOM212 
7.4mm square, 160gF, Totally Sealed 401-1068-ND .80 74 68 | KSFOM311 . 
7.4mm square, 300gF, Flux Sealed 401-1481-ND .67 63 5? | KSFOM410 K6 Series 
7.4mm square, 300gF, Totally Sealed 401-1069-ND 72 .66 .61 KSFOM411 š - 
7.4mm square, 500gF, Flux Sealed 401-1482-ND 93 86 79 | KSFOMS10 Tactile Switches 
7.4mm square, 500gF, Totally Sealed 401-1070-М0 97 90 182 | KSFOM511 
7.4mm square, 130gF, Totally Sealed, with Ground | 401-1483-М0 .82 76 70 | KSFIM211 Follow the trend toward miniaturization. Distinctive tactile feel. High 
7.4mm square, 300gF, Totally Sealed, with Ground | 401-1484-ND .73 .68 .62 | KSF1M411 switching reliability. Custom designed button required. Function: 

Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Max.: 
š 30VDC * Current Max.: 100 mA Contact Resistance: 50mO Total 
Snap-On Switch Caps Travel: 1.5mm Contact Material: Gold over nickel Operating 
Š Temperature: -40°C ~ 85°C 
for KSF Series I А Dim. Н | Digi-Key Price Each ITT Industries 
Snap-on buttons for KSF series switches snap over and are held in place by the KSF Description (mm) | Part No. 1 25 100 |PartNo 
body. All buttons must be mounted after the soldering and cleaning process. Buttons are - - 
able to be screen printed for custom legend appearances. (Switch is sold separately). 300gF, No LED 84 401-1163-ND 1.45 1.16 192 |K6B1.53N 
Digi-Key Price Each ITT Industries 300gF, Green-LED Illumination 12.3 | 401-1590-ND 2.29 242 1.94 |K6BL GN 1.5 3N L306 
Color Багна? 100 Вай No: 3009F, Green-LED Illumination 123 | 401-1164-ND 2.11 169 — 134 |K6BLGN 1.5 3N L906 
- NU 10mm Sauare Cap a 5 — 300gF, Orange-LED Illumination 123 | 401-1166-ND 290 1.84 146 |КӨВІ 06 1.53М1405 
асі -1255- F Я 4 раная 
Red 401-1256-ND 76 43 39 ВТМК1040 300gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1167-ND 241 1.69 1.34 | КӨВІ RD 1.5 3N L352 
Light Grey 401-1257-ND 46 43 39 BTNK1020 300gF, Yellow-LED Illuminati 12.3 | 401-1169-ND 241 1.69 1.34 |K6BL YE 1.5 3N L327 
Dark Grey 401-1258-ND 49 45 42 BTNK1010 ыен sS matin 
Yellow 401-1259-ND 46 43 39 BTNK1030 500gF, No LED 84 | 401-1589-ND 1.57 1.45 1.33 |K6B1.55N 
е 10181 28000 pu P. г. ОКТОП 500gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1168-ND 242 1.70 1.34 | КӨВІ RD 1.5 5N 1352 
гееп -1261- 2 j k 5 E inati -4165-1 
Могу 401-1262-ND 46 43 39 BTNK1080 500gF, Green-LED Miurnination 12.3 | 401-1165-ND 241 1.69 1.34 | КӨВІ GN 1.5 5N L906 
Grey-Blue 401-1263-ND 46 43 39 ВТМК1070 500gF, Yellow-LED Illumination 123 | 401-1170-ND 2.41 1.69 1.34 | K6BL YE 1.5 5N L327 


KSI Series Sealed Tact Switches 


Specifications: Function: Momentary action Contact Arrange- 
ment: 1 make contact - SPST-NO Distance Between Button 
Centers (min.): 7.62 mm (0.300") Terminals: PC pins 

Electrical: Max. Power: 1VA Max. Voltage: 50VDC Min. Voltage: 
20mV Max. Current: 50mA Min. Current: 1mA Operating Tem- 
perature: -40°C ~ 90°С Contact Material: Silver plated 


Vertical 


Right Angle 


Digi-Key Price Each ITT Industries 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical, 110gF, Totally Sealed 401-1485-ND 72 67 62 К510М011 
Vertical, 300gF, Flux Sealed 401-1486-ND ИТ її .65 К510М410 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1487-ND .81 75 .69 KSIOM411 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed 401-1488-ND 84 78 Sl KSIOVO11 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed 401-1489-ND .88 .81 45 KSI0V410 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1490-ND 92 86 79 KSI0V411 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground 401-1491-ND .85 79 278 KSI1M411 


KSJ Series Tact Switches, 
with Spherical Actuator, (Washable) 


The KSJ long travel is a miniature tact switch using a single 
pole, normally open contact and is equipped with a 
spherical actuator. This new version is specially designed 
for applications where the actuation force can be off center 
approximately +30° with regard to vertical and even be 
parallel to the PCB. Circuit: SPST-NO Switching: * Vol- 


Vertical 


Right Angle 


K12 Series Tactile Switches 


Successful in measurement and control equipment, industrial electronics and automotive applications. 
Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Мах.: 30VDC * Current Max.: 
100mA Contact Resistance: 50 то Contact Material: Gold over nickel Operating Temp.: -40°C - 85°С 


Dust Tight/Flat Top 


LED Illuminated 


Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries 

Description (mm) | Part No. it 25 100 | Part №. 
Round, 500gF, Dust Tight 2 d 

(Process Sealed) 12 | 401-1159-ND 464 372 295 |КІ2С15М 
Round, 250gF, Dust Tight * Т 

(Process Sealed) 12 401-1158-ND 8.02 6.42 5.08 |К12С BK 1 2.5М 
Flat Top, 250gF, Cap, Black 11 401-1156-ND 2.81 2.25 1.78 |K12P BK 1.5 2.5N 
Flat Top, 500gF, Cap, Black 11 401-1157-ND 2.81 2.25 1.78 |K12P BK 1.55 
Flat Top, 250gF, Cap, Black 145 | 401-1587-ND 245 1.99 1.83 |K12P BK 2 2.5N 
250gF, Red-LED Illumination 14.5 | 401-1588-ND 4.59 4.24 3.89 |K12PL RD 1.5 2.5N 
500gF, Green-LED Illumination 14.5 | 401-1160-ND 4.23 3.39 2.69 | K12PL GN 1.5 5N 
500gF, Red-LED Illumination 14.5 | 401-1161-ND 4.23 3.39 2.69 | K12PL RD 1.5 5N 
500gF, Yellow-LED Illumination 14.5 | 401-1162-ND 3.71 2.98 2.36 | K12PL YE 1.5 5N 
350/700gF, Twin Contacts 14.5 | 401-1586-ND 4.02 3.72 3.41 | K12GONT1.5 3.5/7N 


tage Max.: 50mA * Current Max.: 50mA Operating Life: 
10° Operating Force: 100 Grams Operating Tempera- . + 
ture: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C ED and EDM Series Snap Domes SMT Version 
FERT 7 5 ED Series: Disc contact is a momentary tact switch with short travel and 
Tm Digi-Key шыш i industries good tactile feedback. Discs are a snap dome short travel dome contact for 
Desorption ато? L 25 ПОВЕ кап Но: mounting directly оп a PCB. Designed for low profile applications where 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, Silver 401-1090-ND 1.30 1.20 140 | KSJ1M411 end users want to use à customized overlay to go over these domes. PC 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed, Silver 401-1091-ND 1.35 1.25 1.15 | KSJOV411 mount leads or SMT terminals. Function: Momentary action Circuit: 
Vertical, 110gF, Totally Sealed, Silver 401-1492-ND 1.14 1.06 .97 | KSJOMO11 SPST-NO Switching: * Voltage Max.: Silver/Gold 100VAC/DC “ Current 
Vertical, 200gF, Flux Sealed, Silver 401-1493-ND 1.17 1.08 99 | KSJOM21080SH Max.: Silver: 100mA; Gold: 50mA Contact Resistance: Silver: 10 то; Gold: 15 то Total Travel: 0.3mm 
Vertical, 300gF, Flux Sealed, Silver 401-1494-ND 1.24 1.15 1.06 | KSJOM410 Operating Temperature: -25°С - 70%С 
Vertical, 300gF, Flux Sealed, Gold — 401-1495-ND 1.39 1.29 148 | KSJOM430 EDM Series: Discs аге higher performance longer travel snap domes specifically designed for applications 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed, Silver 401-1496-ND 141 1.03 95 | KSJOVO11 such as aircraft instrumentation, radio keypads or other demanding applications. PC mount leads or SMT 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed, Silver 401-1497-ND 131 121 1.11 | KSJOV410 terminals. Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Max.: 100VDC * Current 
Right Angle, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1498-ND 145 1.35 1.23 | KSJ0V430 Мах.: 50mA Contact Resistance: 15mQ Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°С ~ 85°C 
: H Digi-Key Price Each ITT Industries 
KA Series Dome Pushbutton Switches Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Features: “ Miniature low profile design, .500 inch ED Series Snap Domes 
square * Process compatible: withstands sol- With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401-1015-ND 2.61 2.10 1.66 | ED G AC 0 
dering and cleaning processes * Sealed con- -6 With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1017-М0 2.64 2.12 1.68 | ED G AC 1 
struction: internal silicone rubber actuator seal and 00.89 With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1014-М0 1.10 .88 70 EDSACO 
epoxy sealed terminals Specifications: * Contact д With РС Pins, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating 401-1016-ND 1.13 .91 72 | EDS АС1 
Rating: 0.4VA max. @ 2VAC or DC тах. * Ме- | With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401-1402-ND 2.60 2.08 1.65 |EDGSCO 
chanical and Electrical Life: 1,000,000 make- 247 With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1403-ND 2.64 2.2 1.68 EDG SC 1 
and-break cycles at full load * Contact Re- Actuator With Actuator With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1404-ND 1.10 .88 70 EDSSCO 
sistance: Below 50то typical initial at 2-4VDC, Button Cap PC Mounting With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating 401-1405-ND 1.13 91 172 |EDSSC1 
100тА * Operating Temperature: -40°C ~ 90°С EDM Series Snap Domes 
ЕЕ = Е With PC Pins, 450gF, Gold Plating 401-1019-ND 4.66 373 2.96 | EDM 450 G AC 
m. Digi-Key Price Each ПТ Industries With SMT Tabs, 4500Е, Gold Plating 401-1020-ND 6.30 5.12 4.05 | EDM 450 G SC 
Description Part No. 1 25 100 | PartNo. With PC Pins, 4500Е, Silver Plating 401-1021-ND 38 3.12 247 | EDM 450 S AC 
Momentary, SPST, Sealed, Silicone Rubber Button | CKN1588-ND 5.25 420 3.33 | KA11B1CBE With SMT Tabs, 450gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1406-ND 3.89 3.12 247 | EDM 450 $ SCO 
Momentary, SPST, Sealed, Actuator Cap, Black CKN1589-ND 1140 942 722 | КА11В1СВЕ2 With PC Pins, 650gF, Gold Plating 401-1018-ND 6.50 5.20 4.12 | EDM 650 6 AC 


1290 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


KSA Series Sealed 


Cannon 
: Tact Switches, 
ITT Industries (washable) 


Miniature tact switch is single pole, single 
throw, normally open and designed for auto- 
matic or manual insertion. 


Circuit: SPST-NO Switching: Current Max.: 
Silver: 50mA; Gold: 10mA Voltage Max.: 
50VDC Contact Resistance: 50тО Total 
Travel: .03~0.5mm Operating Life: 105 Ор- 
erating Temperature: Silver: -40°С - 90°С; 
Gold: -40°C - 125°C 


MARK II Versions are improved seal versions. 


Vertical ° 
ertical |" 


Right Angle 


1 
-] 558 


actuator 


Digi-Key Price Each ITT Industries 

Description Part No. 1 25 100 Part Мо. 

Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed 401-1433-ND E 170 .64 | К5А0М210 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1047-ND 178 172  .66 | KSAOM211 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Mark ІІ Sealed 401-1434-ND .86 .80 174 | К5А0М212 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1435-ND .84 178 72 | KSAOM310 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1048-ND 87 81 74 | KSAOM311 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1436-ND 195 88 .81 | KSA0M312 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1437-ND 114 1.06 .97 | KSA0M330 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Mark II Sealed, Long Life, Gold 401-1438-ND 125 1.16 1.06 | KSA0M332 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Flux Sealed 401-1439-ND 77 41 .65 | KSA0M410 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Totally Sealed 401-1049-ND 79 .74 168 | KSAOM411 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Mark ІІ Sealed 401-1440-ND .88 81 175 | К5А0М412 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Mark ІІ Sealed, Gold 401-1441-ND 118 1.09 1.00 | KSA0M432 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Flux Sealed 401-1442-ND 94 187 80 | KSAOM510 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1050-ND 97 90 .82 | КЗАОМ511 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Mark ІІ Sealed 401-1443-ND — 1.05 .97 .89 | KSAOM512 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed 401-1444-ND .80 ла  .68 | К5А0У210 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed 401-1051-ND .83 177 .70 | KSA0V211 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1445-ND .89 82 .76 | KSA0V310 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1052-ND .91 85 .78 | KSA0V311 
Right Angle, 8.0mm sq, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1446-ND 119 1.10 1.01 | KSAOV330 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Flux Sealed 401-1447-ND .81 175 69 | KSA0V410 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Totally Sealed 401-1053-ND .84 78 171 | KSA0V411 
Right Angle, 8.0mm sq, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1448-ND 111 103  .95 | KSA0V430 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Flux Sealed 401-1449-ND 98 -91 .84 | KSA0V510 
Right Angle, 8.0mm sq, 500gF, Totally Sealed 401-1054-ND 101 -94  .86 | KSA0V511 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Flux Sealed, with Ground 401-1450-ND 174 69 .63 | К5А1М210 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, with Ground 401-1043-ND 76 71 .65 | KSA1M211 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Long Life, with Ground 401-1044-ND .85 49 .73|KSA1M311 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, Totally Sealed, Gold, with Ground | 401-1451-М0 115 107 .98 | KSA1M331 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, Flux Sealed, with Ground 401-1452-ND 15 .70 464 | KSA1M410 
Vertical, 7.4mm sq, 300gF, with Ground 401-1045-ND 78 172 .66 | KSA1M411 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, Flux Sealed, with Ground 401-1453-ND .92 86 .79 | KSA1M510 
Vertical, 7.4mm sq, 500gF, with Ground 401-1046-ND .95 188 81 | KSA1M511 


KSA Series 
Snap-On Switch Caps 


Snap-on buttons for vertical KSA switches snap over and are held in 
place by the KSA body. All buttons must be mounted after the 
soldering and cleaning process. Buttons are able to be screen printed 
for custom legend appearances. (Switch is sold separately). 


TPC Tri-Directional Scan Switches 


The TPC is a side-actuated miniature 
Switch with normally open contacts pro- 
viding tactile feedback. Rotation of the 
actuator closes two individual contacts 
(left or right), while pushing down in cen- 
tral position simultaneously closes the 
two contacts. 


Applications: 

Mobile phones, pagers, personal data 
assistants (PDAs), handheld electronic 
devices, digital cameras, camcorders, 
and communication equipment 


Max. Voltage: 50V 
Min./Max. Current: 1mA/50mA 


0 Right 2 
Life Expectancy: 100,000 operations | | 
Bounce: «10ms it «—3 
Operating Temperature: -40°С - 125*C 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ПТ Industries 

Fig.| Description Part No. 25 100 |Part No. 2,000 Part No. 

1 | SMT Switch with Select |401-1264-1-ND 1.63 1.51 1.39 |401-1264-2-ND 903.60/М | TPC1133G 

2 |3 in 1 Тасі Switch 401-1618-1-ND 1.79 1.65 1.52 |401-1618-2-ND 990.00/М | TPC2133G 


ТРА Series SMT Navigation Switches 


Actuating the shaft in the up, down, right or left direction 
individually closes four momentary contacts which 
provide the scanning function. 

Switching: * Voltage Max.: 24V * Current Max.: Silver: 
50mA; Gold: 10mA Operating Temperature: Silver: 
-40*C - 85*C; Gold: -40*C - 110*C 

Push to select = 400gF 


Cut Tape 

Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Ind. 
Description ET | : Part No. 1 25 100 Pricing* — | Part No. 
Meer Sia Gud With Selection, дала 149 110 101] 657001000 TPA3116 
IESS Ga Calne 401-1129-1-ND — 1.68 — 156 — 143| 9324071000 ТРА41Зб 
ава Ri Gees. "n Selection, арү-1181-1-М0 — 193 179 1.64) 1069 20/1000 TPAS13G 
Msn аша Cale И 5880100, аү-1130--М0 1.48 132 121] 70020/1000 ТРАБИВ 

Cap for TPA Series 

Snap-on Cap for ТРА Switch, Black —  [401-1265-ND в 72 86 —  BINTPA0290 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Vertical 


-80. Right 


KSL Series Tact Switches, (Washable) 


Angle 
2.54 
90.9 


f 
8.992 


Round Сар 


1 
5.08 
= z 


Digi-Key Price Each ITT Industries actuator 
Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — 10mm Square Cap 
Black 401-1237-ND 36 33 .31 BTNK0190 
Red 401-1238-ND .36 .33 .31 BTNK0140 MARK II Versions are improved seal versions for immersed cleaning. 
pod yd POUND A a 3 EL Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Max.: 50VDC е Current Max.: Silver: 50mA; Gold: 10mA Contact 
ark Grey Я Д ү k: Resistance: 50mQ Contact Material: Silver plated Operating Temperature: Silver: -40°C - 90°C; Gold: 
Yellow 401-1241-ND 36 33 31 ВТМК0130 -40°С - 125°C 
Blue 401-1242-ND 36 33 31 ВТМК0160 
Green 401-1243-ND 36 33 31 BTNK0150 Digi-Ke Price Each ITT Industries 
Ivory 401-1244-ND 36 33 3 ВТМК0180 Description Patt No. 1 25 100 | Part No. 
Srey Bl STRIPS ND 36 2 a EIL Vertical, 130gF, Flux Sealed 401-1499-ND 75 70 64 | KSLOM210 
Fig. 2 — 8mm Round Cap Vertical, 1300. Totally Sealed 401-1500-М0 30 74 68 | К510М211 
Black ІН BENE ri En al МН Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1055-ND 85 78 72 | KSLOM212 
й Ы И 56 33 з BINK0230 vertical, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1501-ND .82 76 170 | KSLOM310 
а k Ше EE NY 3 Е a BINK0210 Vertical, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1502-ND 87 81 74 | KSL0M311 
Е й Tey AER 36 En 3; mE Vertical, 130gF, Mark Il Sealed, Long Life 401-1056-ND .91 .85 78 | KSL0M312 
BOW z з : Vertical, 130gF. Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1503-ND 1.06 .98 — .90 | KSLOM330 
Blue 401-1251-ND 36 33 31 ВТМК0260 7 
Vertical, 300gF, Flux Sealed 401-1504-ND 80 74 68 | KSLOM410 
Green 401-1252-ND 36 33 31 ВТМК0250 Я 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1505-ND .85 78 т? | KSLOM411 
Могу Но 36 33 31 sid Vertical, 3000Е, Mark Il Sealed 401-1057-ND 89 83 6 | KSL0M412 
Grey-Blue 401-1254-ND 36 33 31 ВТМК0270 ertical, 3009", Mark Il Seale ar н : 1 
Vertical, 300gF. Flux Sealed, Gold 401-1506-ND 1.03 .96 488 | KSL0M430 
Vertical, 500gF, Flux Sealed 401-1507-ND .89 .83 76 | KSLOM510 
т = Vertical, 500gF, Totally Sealed 401-1508-ND 94 .87 80 | KSLOM511 
QSA Series 2-Way and 4-Way Switches Vertical, 5009F, Mark И Sealed 401-1058-ND 98 9 84 | KSLOMB12 
Right Angle, 130gF, Flux Sealed 401-1509-ND 82 76 70 | KSLOV210 
ITT Industries offers two- and four-way switches Right Angle, 130gF, Totally Sealed 401-1063-ND 87 81 74 | KSLOV211 
designed for long life, excellent tactile feedback and Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life 401-1510-ND .89 83 176 | KSLOV310 
silent operation for use in a broad range of applications. Right Angle, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1064-ND .94 з 40 | KSL0V311 
Developed as a convenient control switch for products Right Angle, 130gF, Flux Sealed, Long Life, Gold 401-1511-М0 1.13 1.05 .96 | KSL0V330 
with low, culrent demands ot 1-50mA, ОЗА. switches Right Angle, 3009F, Flux Sealed 401-1512-ND 87 81 ла | KSLOV410 
ра ел кы замо ы dod Right Angle, 300gF. Totally Sealed 401-1065-ND 91 85 78 | KSL0V411 
d id IDEST Right Angle, 500gF, Flux Sealed 401-1513-ND 96 89 42 | KSLOV510 
ss ad tactila feedback; Operational е 18 Right Angle, 500gF. Totally Sealed 401-1066-ND 101 9з 86 | KSLOV511 
Features: * Excellent tactile feel » Only actuate one Vertical, 130gF, Flux Sealed, with Ground 401-1515-ND 77 171 :65 | KSL1M210 
direction at a time * Provides logic level control Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1059-ND .82 .76 .70_| KSL1M211 
Applications: * Seat Adjustments * Industrial controls * Mirror adjustment * Home entertainment * Multi- Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground, 401-1060-ND .89 82 76 | KSL1M311 
function steering wheel Mechanical: • Actuation Force: 3.5 +1N • Life: 100,000 cycles in each direction Long Life 
Electrical: « Switching Power Max.: 0.20VA * Min./Max. Switching Voltage: (VDC) 20mV/30V * Min./Max. Vertical, 300gF, Flux Sealed, with Ground 401-1516-ND .82 76 ло | KSL1M410 
Switching Current: 1mA/50mA • Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground 401-1061-ND .86 .80 173 | KSL1M411 
Vertical, 500gF, Totally Sealed, with Ground 401-1062-ND .96 .89 81 | KSL1M511 
Digi-Key Price Each ITT Ind. Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1514-ND* .82 76 70 | KSL1A211 
Description Part No. 1 25 100 | PartNo. Oval Cap, 9.5mm x 5.6mm, Black 401-1424-ND 36 33 .31 | BTNK0390 
2-Way Switch, SMT Version, 350gF 401-1595-ND 5.70 507 444 | QSA2S3.5NH1G8 Round Cap, 06.2mm, Red 401-1425-ND 53 50 46 | ВТМК0940 
4-Way Switch, SMT Version, 350gF 401-1597-ND 5.70 507 4.44 | QSA4S3.5NH1G8 * Automatic Insertion 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1291 


Cannon KSR Series KSU Series Micro Mini 
Low Profile Detector Switch 
ITT Industrie 1 e is a top actuated multi contact detector switc! 
Engineered 2. neS Tact Switches мош tacto feedback аа t олан олан лының 


Circuit: SPST Min./Max. Voltage: 20mV/50V Min./Max. 
Current: .01mA/10mA Life Expectancy: 100,000 
operations Operating Force: 110 Grams Contacts: 
Gold Operating Temperature: -40°С - 125°С 


The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, normally 
open contact. The extremely small overall dimensions make the KSR fit 
perfectly in small applications where density of components is a major 
constraint. Applications: Cellular phones, recorders, computers, pointers, 


Common | 


Е. 


4.0 to 5.0 


radios, medical instrumentation and car entry remote. Circuit: SPST-NO Cut Tape 
Switching: Voltage Min./Max.: 20mV/32V Current: Silver: 50mA; Gold: 10mA —— 7.6 10 9.3 Digi-Key Price Each Tape &Reel | ITT Industries 
Operating Temperature: Silver: -40*C - 85*C, Gold: -40*C - 125*C Contact Description Part No. 1 25 100 Pricing Part No. 
Material: Gold and Silver Plated 
тоз mm. аны Open Metal 401-1598-1-ND 142 1.04 — .96 | 622.75/1,000 | KSU213W 
Cut Tape * 
Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries * 
Description Part No. 1 25 100 Pricing* Part No. For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
180gF, J-Lead, SMD 401-1271-1-ND 46 — 43 .40 | 643.50/2,00|KSR211J 
200gF, J-Lead, SMD 401-1094-1-ND 46 — 43  .40| 643.50/2,500 | KSR221J i i ini i 
SPST-NC, 200gF, Gull-Lead, SMD, Gold 401-1274-1-NDT .86 .80 174 | 1197.00/2,500 | KSR223GNC KMR Series Microminiature Tact Switches for SMT 
300gF, J-Lead, SMD 401-1095-1-ND 46 — 43 .40 | 643.50/2,500 | KSR231J Compatible with lead free soldering. For use іп 
450gF, J-Lead, SMD 401-1096-1-ND 46 43 40] 643.50/2,500 | KSR251J cellular phones, computers, and industrial elec- 
450gF, J-Lead, SMD, Gold 401-1275-1-ND 68 .63 .58 | 940.50/2,500 | KSR253J tronics. KMR's compact size and 4 actuation force 
200gF, Gullwing, SMD 40131517-1-ND 46 43 40 | 643.50/2,500 | KSR221G ее ШШ (ехтепеу Smal 
200gF, Gullwing, 5МО, Gold 401-1518-1-ND -59 .55 .50| 814.50/2,500 | KSR223G age: 50VDC Maximum Current DC: Silver: 50mA; 
300gF, Gullwing, SMD 401-1519-1-ND 46 43 40 | 643.50/2,500 | KSR2316 Gold: 10mA Operating Temperature: Silver: -40°C 
450gF, Gullwing, SMD 401-1520-1-ND 46 443 40, 643.50/2,500 | KSR251G ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 
450gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1521-1-ND 68 .63 .58 | 940.50/2,500 | KSR253G 
Cut Tape 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Т Normally Closed Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Ind. 
Description Part No. 1 25 100 Pricing" Part No. 
: 24... : : 100gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1426-1-ND 41 39 .35 1600.20/7,000 | KMR211G 
KSS Series Miniature Side Actuated Tact Switches 200gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1427-1-ND 41 39 35 | 1600.20/7,000 | KMR221G 
200gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1428-1-ND .58 54 .49 | 2230.20/7,000 | KMR223G 
768—4 300gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1429-1-ND 42 39 .36 1625.40/7,000 | KMR231G 
Standard 14 Large 18 PCB т 300gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1430-1-ND 59 55.50 | 2280.60/7,000 | KMR233G 
Actuator ГА ў ` | Actuator i ў А Layout for т Д 400gF, Gullwing, Silver Contacts 401-1431-1-ND 49 45 42 1890.00/7,000 | KMR241G 
16 < 1.6 Ж Both: = imi 4009F, Gullwing, Gold Contacts 401-1432-1-ND 71 66 81 | 2759407000 | KMR243G 


17 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
The KSS is a normally open, momentary, single pole-single throw miniature switch. It is mainly dedicated to 
applications with a high density of components. Circuit: SPST-NO Switching: * Maximum Voltage: 50V 


* Min./Max. Current: Silver: 1mA/50mA; Gold: 1mA/10mA * Life Expectancy: 10° operations • Operatin: H : 
Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C d I * | MD and MDP Series Pushbutton Switches 


MD Series: Small momentary key switch with a рго- МОР Series: Small momentary key switch equipped 


Digi-K M Тара) T &Reel | ITT Ind tective rubber actuator. * Circuit: SPST * Switch- with a button; Can be PC mounted. * Circuit: SPST 
Descripti pied 1 UE ac 100 ЗІП Т 86 P. МШ з ing: * Voltage Max.: 100V AC/DC * Current Max: • Switching: * Voltage Max.: 100V AC/DC * Current 
— s 2 Вара ШЕЛІ атан Silver: 100mA AC/DC; Gold: 50mA AC/DC • Oper- Max.: Silver: 100mÀ AC/DC; Gold: 50mA AC/DC 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing 401-1097-1-ND 40 38 35 | 669.60/3,000 | KSS221G ating Temperature: -25°С - 70°С * Operating Temperature: -25"C - 70°С 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing 401-1098-1-ND 40 38 35 | 669.60/3,000 | KSS231G 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing, Gold |401-1698-1-ND NEW! 65 .60 .50 |1080.00/3,000 | KSS233G MDP (Sh Optional C. 
Standard Actuator, 4000Е, Gullwing 401-1099-1-ND 46 43 40 | 77220/3000| KSS241G (Shewniw/Optlonal Сар) 
Large Actuator, 200gF, Gullwing 401-1100-1-ND 38 36 33 | 637.20/3,000 | KSS321G 
Large Actuator, 250gF, Gullwing 401-1101-1-ND 39 36 33 | 642.60/3,000 | KSS331G 
Large Actuator, 400gF, Gullwing 401-1102-1-ND 41 38 35 | 680.40/3,000 | KSS341G 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing, Gold |401-1522-1-ND 53 49 45 | 874.80/3,000 | KSS223G 12.7 122 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing, Gold |401-1523-1-ND 59  .55 50 | 977.40/3,000 | KSS243G in din 
Large Actuator, 200gF, Gullwing, Gold — |401-1524-1-ND 55 51 47 | 907.20/3,000 | KSS323G 
Large Actuator, 400gF, Gullwing, Gold — |401-1525-1-ND 58 .54 49 | 955.80/3,000 | KSS343G Dim. H Digi-Key Price Each ITT Industries 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Description (mm) Barth: - Й 29 ШІ) Harting 
MD Series 
m " pipes Sasi 2000F, 5 401-1172-ND° 343 275 248 | MDG 
KMS Miniature Side Е PE 
x ith Rubber Actuator, 260gF, БЕТТЕ 
Actuated Tact Switches Silver Plated 5 401-1171-ND: 2.15 1.72 136 | MDS 
Extremely small size for applications in pagers, medical MDP Series 
PDAs and mobile handheld devices. Good tactile feel for No Cap, 240gF, Gold Plated 4.1 401-1174-NDe 3.43 2.75 2.18 MDP G 
feedback to the user. Grounded cover for EMC protection. No Cap, 240gF, Silver Plated 44 401-1173-№0* 1.96 1.57 1.25 | MDPS 
Specifications: * Сисийгу: SPST, N/O * Life Expectancy: 
100,000 Operations Electrical: • Max. Voltage: 50VDC * Max. Current DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA 
* Bounce Time: <3ms Environmental: Operating Temperature: Silver: -40*C ~ 85°C; Gold: -40°С ~ 125°C Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
mn an таре, men ы Switch Caps for МОР Series 
beet РЫН i Bs т ie се ЦЕ White, 12mm square, Finger Recessed 401-1175-ND« 52 42 33 ВТА МОР 00 
рі - ў = 5 ы Grey, 12mm square, Finger Recessed 401-1176-ND* 52 42 33 BTN МОР 20 
Tact Switch, 200gF, Gullwing, Silver Plated with Pegs | 401-1614-1-М0 .63 .59 .54 1053.00/3,000| KMS221GP Red, 12mm square, Finger Recessed 401-1177-ND« 52 42 33 BTN МОР 40 
Tact Switch, 200gF, Gullwing, Gold Plated with Pegs |401-1616-1-ND .56 .52 .48| 933.00/3,000| KMS223GP Blue, 12mm square, Finger Recessed 401-1178-М0» 52 42 33 BTN MDP 60 
Tact Switch, 250gF, Gullwing, Silver Plated 401-1266-1-ND .46 43 .40 772.20/3,000| KMS231G Black, 12mm square Finger Recessed 401-1179-№0* 52 42 33 BTN MDP 90 
Tact Switch, 250gF, Gullwing, Gold Plated 401-1276-1-ND 52 .48 .44 | 858.60/3,000| KMS233G 
Tact Switch, 250gF, Gullwing, Silver Plated with Pegs | 401-1615-1-ND .50 .47 .43 | 837.00/3,000 | KMS231GP * Not recommended for new design. 
Tact Switch, 250gF, Gullwing, Gold Plated with Pegs | 401-1617-1-ND .56 .52 .48| 933.00/3,000| KMS233GP 
*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. M DPL Series Momentary Without LED With LED 


: | Rocker Type Switches 
KST Series SMT Rubber Tact Switches * Circuit: SPST-NO * Switching: * Power Max.: 


The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to provide a tactile 5.0 6W AC/DC * Voltage Max.: 100V AC/DC * Current: 
effect similar to the feeling given by the conductive rubber products and a travel ER 100mA AC/DC * Operating Temperature: -25°С - 
which is more than twice the standard tact switch travel of the KSA or KSC product о iaj: Qil 

line. Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Max.: 30V * Current Max.: 50mA ТОО Contact Material: Silver Plated 
Life Expectancy: 100,000 cycles Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


917126 
: — 


1 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Cut Tape Description Part No. 1 25 100 Part No. 

Digi-Key Price Each Tape & Reel |ITT Ind. White Cap, No LED, 200gF 401-1183-М0» 2.62 240 1.67 | MDPL 0 S BTN 00 
Description Part No. 1 25 100 Pricing" — | Рай No. Light Grey Сар, No LED, 200gF 401-1180-М0» 2.62 240 1.67 | МОРЕО $ BTN 20 
Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, Gullwing 401-1103-1-ND 40 .37 34 | 219.60/1,000 |KST221G Red Cap, No LED, 200gF 401-1181-М0% 2.62 210 1.67 | MDPLOS BTN 40 
Tact Switch - 6.2mm sq - 200gF, J-Type 401-1104-1-ND 40 37 34 | 219.60/1,000 |KST221J Black Сар, No LED, 200gF 401-1182-ND« 2.62 240 1.67 | MDPL 0 S BTN 90 
Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, Gullwing 401-1105-1-ND 42  .39 .36 | 23040/1,000 |KST241G Light Grey Cap, Red LED, 200gF 401-1185-ND« 343 2.75 248 | MDPL 1 $ 40 BTN 20 
Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type 401-1106-1-ND 422 .39 .36 | 230.40/1,000 |KST241J Red Cap, Green LED, 200gF 401-1187-М0» 3.92 3.14 249 | MDPL 1 $ 50 BTN 40 
Tact Switch - 6.2mm sq - 350gF, J-Type, Gold | 401-1526-1-ND 805 — 74 .68 | 442.80/1,000 |KST243J Black Cap, Green LED, 200gF 401-1186-М0» 3.92 3.14 249 | MDPL 1 $50 BTN 90 

*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * Not recommended for new design. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1292 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Cannon DIGITAST Wide Body Narrow Body RTE Series Miniature Rotary Switches 


tas 
: 173 << 123 
SE Series > 
ITT Industries Key Switches 
Engineered for life ай 
7.4 
This series is the most versatile electronic switch for printed circuit boards, especially when used with dual in-line 
packages. Vibration free, short smooth travel through pivoted button tops. Available as momentary button switch as well Gullwing 4 Button Actuator 
as push-push action with over-travel release. Micro SPDT system with tactile feeling. Two integral molded "standoff" pins 
for alignment on PC boards. Circuit: SPDT Switching: • Voltage Max.: 24V АС • Current Max.: 10mA DC Operating 2.54 2.54 
Life: OA: 5,000,000 operations; EE: 500,000 operations Switching Travel: .0591 
Digi-Key Price Each ITT Industries й $ са ЖА 9.3 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. i 474 (хат 
Narrow Body 
Alternate Action, Black Cap, No LED 401-1108-ND 543 483  423|SERBKAUEE 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1107-ND 4.10 365 3.20 | SER BKAU ОА RTE03/10/16 | Reverse PC 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1229-ND 410 3.65 3.20) SERBUAUOA Layout Right Angle Mount 
Momentary Action, Green Cap, No LED 401-1230-ND 4.10 3.65  320| SER GNAU ОА 
Alternate Action, Grey Cap, No LED 401-1110-ND 5.43 483 4.23 | SER GY AU EE 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1109-ND 410 3.65 320| SER GY AU OA Switching: Voltage Max.: RTE02 and RTEO3: 50У DC; RTE10 and RIENG: 30V DC Current: 100mA 
Alternate Action, Red Cap, No LED 401-1112-ND — 565 502  440|SERRDAUEE емде лез запее: S EI ee oberg Temperetue: 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1111-ND 410 3.65 3.20 | SERRDAU OA 9 P й 
Мотепіагу Action, White Сар, Мо LED 401-1231-ND 410 3.65 3.20 SERWH AU ОА Cir- Digi-Key Price Each Tape & Reel [ITT Industries 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1232-ND 410 3.65 3.20 | SER YEAUOA cuit | Description Part No. 1 25 100 Pricing* — |Part No. 
Momentary Action, Black Cap, Green LED 401-1115-ND 5.84 520 4.55 | SER LBK GN 7.62 AU ОА 2 Position Selector, | 401-1022-1-ND 267 247 227| 1849.50/1,250 RTE0200G01 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1669-ND 8.01 712 6.23 | SERL BK GN 7.62 AU EE Gullwing, Silver Plating й й i ape 
Alternate Action, Black Cap, Red LED 401-1114-ND 6.93 616 5.39 SERLBKRD 7.62 AU EE 2 ШЕЛДІ Selector, PC Mount, | 404-1023-ND 175 ам 111 — RTE0200N01 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1113-ND 544 484  423|SERLBKRD 7.62 AU ОА ; x= ver zm zu 
Alternate Action, Grey Cap, Green LED. 401-1119-ND — 8.02 713 624 | SER L GY GN 7.62 AU EE Ga Patin ШП, | 401-1407-1-№0 — 262 242 222] 1811.25/1,250 |ВТЕ0200003 
Alternate Action, Grey Cap, Red LED 401-1118-ND 802 743 6.24 | SERLGYRD7,62AUEE 7 Position Selector, PC Mount. 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1117-ND 544 484 4.23 | SER LGY RD 7.62 AU OA Gold Plating 401-1408-5-ND 2.08 239 1.89 = ВТЕ0200М03 
Alternate Action, Black Сар, Red/Green LED | 401-1120-ND 8.43 7.50 6.56 | SER2LBKRDGNAUEE 2 Position Selector, Reverse РС 
Alternate Action, Grey Cap, Red/Green LED | 401-1121-ND 843 7.50 6.56 | SER2LGYRDGNAUEE sppr І. Mount, Gold Plating 401-1409-5-ND 335 269 213 = RTE0200R03 
Wide Body 2 Position Selector, 4x 75mm. | 401.1024-№0 270 246 171 —  |RTE0201N01 
Alternate Action, Black Cap, No LED 401-1123-ND 543 483  423|SETBKAUEE ; Snar, Siver Pang EG 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1122-ND 410 3.65 3.20 | SETBKAUOA Shaft, Gold Plating 7 401-1410-5-ND 340 272 246 - ВТЕ0201М03 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1124-ND 4.10 3.65  320| SETGY AU ОА 2 Position Selector, Button 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1233-ND 410 3.65  320| SETBU AU OA Actuator, Silver Plating 401-1025-ND 2.05 1.64 1.30 = RTE0202N01 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1234-ND 410 3.65  3220|SETRDAUOA 2 Position Selector, Button 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1235-ND 410 365  320|SETWHAUOA Actuator, Gold Plating 401-1411-5-№0 248 198 1.57 = RTEO202N03 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1236-ND 410 3.65 3.20 | SETYEAUOA 2 Position Selector, PC Mount, 401-1412-5-ND 218 1⁄4 138 pen RTE0210N03 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1670-ND 806 716 6.27 | SETL BK GN 7.62 AU ЕЕ ESD Pin, Gold Plating | ` ` ` 
Alternate Action, Black Cap, Red LED 401-1126-ND 8.66 771 6.74 | SET LBK RD 7.62 AU EE 3 Postion Selector, Gullwing, | 401.1026-№0 247 198 157 = RTE0300G01 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1125-ND 544 484  423|SETLBKRD 7.62 AU ОА 3 x ver zn se 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1128-ND 544 484 423 SETLGY RD 7.62 AU OA UE d ount, | 401-1027-№0 231 1.85 1.47 — RTE0300N01 
3 Position Selector, Gullwing, VUE 
Gold Plating 401-1413-1-ND 270 2.50 2.29) 1870.00/1,250 |RTE0300G03 
D6 Series Pushbutton Switches 3 d PCMOU, | 4041.44414-5-ND 218 174 138 —  |RTE0300N03 
3 Position Selector, Reverse 
SP3T Mns 5 54] = 
Square Hound Plunger PC Mount, Gold Plating 401-1415-5-ND 3.17 254 201 ВТЕ0300803 
ыс 3 Position Selector, 4 x 7.5mm ЕТТІ Em 
M š ih 2 Shaft, Silver Plating 401-1028-ND 270 216 1.71 RTE0301N01 
ПБ б 3 Position Selector,4 x 7.5mm EPUM m 
E Shaft, Gold Plating 401-1416-5-ND 340 272 246 ВТЕ0301М03 
3 Position Selector, Button 
| | і | = і | Actuator, Silver Plating 401-1029-ND 270 246 171 — ВТЕ0302М01 
Тһе 06 is ап open keyswitch specially designed for digital electronic controls. Comes complete with colored сар already 3 Position Selector, Button 
attached. Circuit: SPST Switching: Current Max.: 100mA AC Dielectric Strength: 1000VAC Contact Resistance: w 401-1417-5-ND 340 272 246 — ВТЕ0302М03 


Actuator, Gold Plating 
Decimal Code, Gullwing, 


100MQ Switching Travel: 0.031 Contact Material: Silver Plated Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


401-1030-1-ND 459 424 389 3174.75/1,250 RTE1000G13 


TTE T 7 Gold Plating 
Fa Digi-Key Price Each ITT Industries Decimal Code, PC Mount, 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Gold Plating 401-1031-5-ND 301 241 191 — RTE1000N13 
Square Cap, White, Momentary Action, 130gF 401-1004-ND 94 45 60 | D6 C 00 Decimal Code, Reverse PC 
Square Cap, Grey, Momentary Action, 1300Ғ 401-1005-ND 94 75 60 |06010 Mount, Gold Plated аша 30 241 151 — ` JRIEi000R13 
Square Cap, Red, Momentary Action, 1300Ғ 401-1002-М0 94 75 60 | D6 C 40 Decimal Code, Right Angle, Т КТ = 
Square Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1006-ND 94 75 60 |D6C60 BCD | Gold Plating MOS 304 243 19 RTE1000V13 
Square Cap, Black, Momentary Action, 130gF 401-1003-ND .94 75 :60 | 06690 ЕТШІ M H 7.5mm 401-1032-5-ND 3.03 243 192 = RTE1001N13 
Square Cap, Black, Mom. Action, High Temp., 130gF | 401-1582-ND 1.01 94 86 | D6 C 90 HT па ft, Gold Plating 
Round Cap, White, Momentary Action, 130gF 401-1009-ND 94 175 60 | D6ROO uu ІП а х s m 401-1421-5-ND 306 245 194 = RTE1001V13 
Round Cap, Grey, Momentary Action, 130gF 401-1010-М0 .94 75 60 [06810 Decimal Code 15,22 9 
Round Сар, Red, Momentary Action, 130gF 401-1007-ND 94 75 60 |D6R40 ‘Actuator, Gold Plating 401-1034-5-ND 3.99 320 253 - RTE1002N13 
Round Cap, Blue, Momentary Action, 130gF 401-1011-М0 94 75 60 | D6 R60 Grey Code. Gullwing, 
Round Cap, Black, Momentary Action, 130gF 401-1008-ND 94 75 60 | DER90 Gold Plated i 401-1418-5-ND 339 272 215 = RTE1000633 
Round Cap, Black, Mom. Action, High Temp., 130gF | 401-1585-ND 1.05 97 89 | D6 R90 HT Grey Grey Code, PC Mount, aeu, с 233 188 RTEIODONG3 
Plunger, Black, Momentary Action, 130gF 401-1583-ND 1.01 94 86 | 06190 Gold Plated Жазы ` й і — 
Plunger, Black, Mom. Action, High Temp., 130gF 401-1584-ND 1.05 97 189 | D6L 90 HT УЕДЕ Code, Gullwing, 401-1035-1-ND 467 432 3.96 | 3235.50/1,250 |ВТЕ1600643 
Square Button, Grey, For D6C Series 401-1579-ND 57 53 49 | BTN D6 10 old Mating 
Square Button, Red, For D6C Series 401-1580-ND 57 53 49 | BIND6 40 ome Code, РС Mount, | joi 4096.6 ND 404 324 256 - RTE1600N43 
Square Button, Blue, For 066 Series 401-1581-ND 57 53 49 | BTN D6 60 Hexadeci UR РС 
МОЛ Gol Plating 401-1422-5-ND 404 324 256 = RTE1600R43 
р НЕХ навали, Pn 401-1423-5-ND 309 248 196 —  RTE1600V43 
Piezo Pulse Pushbuttons а аса 09 X75" | 401-4037-5-ND 407 326 258 —  |RTE1601N43 
Features: * Piezo switch element, no mechanical wear * One piece hermet- Hexadecimal Code, 4 x 7.5mm 
ically sealed construction Shaft, Rt. Angle, Gold Plating LIS Nn 427 2342. an — RTE1601V43 
Specifications: * Rating: 250mA continuous, 50V тах. • Electrical Life: Hexadecimal Code, Button 401-1039-5-ND 407 326 258 _ RTE1602N43 


10,000,000 actuations typical * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Cir- Actuator, Gold Plating 


cuit Closure Duration: 50mS min. * Materials: Housing: Polyetherimide, 
UL94V-0, black. Wire Leads: 22AWG with TFE Teflon insulation; Red 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Note: Only N version with Flush Top for automatic insertion. 


positive, violet negative. Hardware included. Digi-Key Price Each ITT Industries 
Digi-Key Price Each ITT Industries Description : = Part No. Е 1 25 100 | Part №. 
Description Part No. 1 25 100 | PartNo. Optional Switch Caps Tor HTE Series 
Red, Open Window Style for Button Actuator Switch Only 401-1040-ND 35 28 .23 |BTNRTE40 
Momentary, 6” Leads, SPST CKN1406-ND 17.97 15.53 13.08 | KPD1S2W62 Green, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1041-ND 35 28 23 |ВТМВТЕ50 
Momentary, 4" Leads, SPST CKN1407-ND 17.73 15.32 12.90 | КР0152//4 Black, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1042-ND .95 28 .23 | BTNRTE90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1293 


tuco i 
рана Aleoswiteh Pushbutton Switches 


Alcoswitch Pushbutton Switches feature high temperature plastics. They have silver clad and gold plated contacts to satisfy the requirements of logic level 
and power switching applications. We carry a wide variety of accessories; caps, guards and boot seals to give you that professional finished look. 


Contact Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. 1 25 50 Part No. 
SPST Mom Black Sq. Actuator 450-1122-ND 4.05 3.15 2.99 | TP11CGPCO 
1 SPST Mom 0.4VA Red Sq. Actuator 450-1124-ND 4.84 3.77 3.57 | TP11CGPC2 
SPST Mom Black Round Actuator 450-1118-ND 3.56 2.77 2.68 | TPA11CGPCO 
SPST Mom Red Round Actuator 450-1120-ND 4.61 3.59 3.41 | TPA11CGPC2 
SPST Mom Black Sq. Actuator 450-1123-ND 3.87 3.01 2.86 | TP11CGRA0 
SPST Mom Red Sq. Actuator 450-1125-ND 4.97 3.87 3.67 | TP11CGRA2 
2 SPST Mom 0.4VA Black Round Actuator 450-1119-ND 5.24 4.08 3.87 | TPA11CGRAO 
SPST Mom Red Round Actuator 450-1121-ND 4.23 3.29 3.13 | TPA11CGRA2 
SPDT Mom Black Round Actuator 450-1090-ND 6.84 5.32 5.05 | TPA11FGRAO 
SPST Mom Unthreaded Bushing - Black Actuator 450-1114-ND 4.50 3.50 3.32 | TPB11CGPCO 
3 SPST Mom 0.4VA 10-48 Bushing Black Actuator 450-1107-ND 8.84 6.88 6.53 | TPC11CGPCO 
SPST Mom Unthreaded Bushing - Red Actuator 450-1117-ND 6.39 4.97 4.72 | TPD11CGPC2 
4 | SPDT Mom 0.4УА Unthreaded Bushing - Black Actuator 450-1068-ND 6.32 4.92 4.67 | TPB11FGVRAO 
SPST Mom Unthreaded Bushing - Sealed SMD 450-1069-ND 9.14 7.11 6.74 | TSPD11CGSRAO 
SPST Mom Unthreaded Bushing - Black Actuator 450-1074-ND 5.09 3.96 3.76 | TPB11CGRAO Snap - Fit 
SPST Mom Unthreaded Bushing - Red Actuator 450-1075-ND 6.64 5.17 4.90 | TPB11CGRA2 Actuator 
5 | SPDT Mom Unthreaded Bushing - Black Actuator 450-1067-ND 6.28 4.89 4.64 | TPB11FGRAO 
SPST Mom DAY 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1108-ND 9.70 7.55 7.16 | TPC11CGRA0 
SPST Mom Unthreaded Bushing - Black Actuator 450-1115-ND 6.32 4.92 4.67 | TPD11CGRAO 
SPDT Mom 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator 450-1095-ND 8.91 6.93 6.58 | TPF11CGRAO 
SPDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1087-ND 10.87 8.46 8.02 | MPA106D + 
SPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1089-ND 13.62 11.92 10.22 | MPA106F О’ 6.45 
ОРОТ Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1083-ND 13.28 11.62 9.96 | MPA206N Cap i 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1088-ND 11.28 9.87 8.46 | MPA206R Included i Panel Cutout 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1084-ND 12.70 11.12 9.53 | MPA206RPC 
6 3PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1077-ND 18.56 16.24 13.92 | MPA306F 
4PDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1079-ND 21.70 18.99 16.28 | MPA406R 08.99 
SPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1093-ND 10.62 9.30 7.97 | MPE106F - 
DPDT Mom THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1094-ND 14.06 12.31 10.55 | MPE206R — дач 9 
4PDT Alt/Act THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below 450-1071-ND 24.50 21.44 18.38 | MPE406N UNS-2A~ 8.99 Š 
SPST | Mom -NC m THD Bushing with Black Cap 450-1103-ND 5.96 4.64 4.40 | MPA103B Black Cap _~ 116 *t— 9347 
7 SPST Mom - NO THD Bushing with Black Cap 450-1109-ND 3.87 3.01 2.86 | MPA103C Included 5.12 E Panel Cutout 
SPDT |Mom (Tactile) 3A THD Bushing with Black Cap 450-1092-ND 10.15 7.90 7.49 | MPA103F 512 
SPST Mom - NO THD Bushing with Red Cap 450-1113-ND 4.05 3.15 2.99 | MPB103C 
SPDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1126-ND 12.08 10.57 9.06 | MPG106D n 
SPDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1086-ND 11.23 8.74 8.29 | MPG106F Qe 19 
DPDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1073-ND 17.68 15.47 13.26 | MPG206N i 
8 DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1085-ND 17.42 15.25 13.07 | MPG206R Panel Cutout 
DPDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1082-ND 15.40 13.48 11.55 | MPG206RPC 
3PDT Alt/Act THD Bushing with Black Cap 450-1070-ND 2240 19.34 16.58 | MPG306D 
ЗРОТ Мот THD Bushing with Black Cap 450-1076-ND 20.06 17.56 15.05 | MPG306F 
4PDT Mom THD Bushing with Black Cap 450-1078-ND 29.56 25.87 22.17 | MPG406R 
9 SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 6.64 5.17 4.90 | MSPF101B 
SPST Mom THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 5.94 4.62 4.39 | MSPF101C 
SPST Mom THD Bushing with Red Cap 450-1105-ND 25.90 22.67 19.43 | MSPM101C2 Panel Cutout 
10 SPST Mom - NC 1.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1101-ND 22.58 19.76 16.94 | MSPM101B1 
SPST Mom THD Bushing with Red Cap 450-1104-ND 22.88 20.02 17.16 | MSPM101C1 
SPST Mom THD Bushing with Red Plunger 450-1112-ND 21.20 18.55 15.90 | MSPM101CS1 
SPST Mom - NC THD Bushing - Black Actuator 450-1100-ND 3.29 2.56 2.48 | MSP103B i 
SPST Mom 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1106-ND 3.49 2.72 2.58 | MSP103CO T ӨР? 
11 | SPST Mom THD Bushing - Red Actuator 450-1111-ND 5.18 4.03 3.82 | MSP103C2 - 
SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1099-ND 1.58 1.23 1.17 | MSPS103B Panel Cutout 
SPST Mom THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 1.82 1.42 1.35 | MSPS103C 


Pu sh button Accessories Switch Caps: Gloss finish Bushing Guards: G12C and G13C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof Boot Seals: Fabricated of 


Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded in the Neoprene. 


Use Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig.| Description Color / Type With Part No. 1 25 50 |Part No. 
Black 450-1053-ND .86 76 72 | C220 
Switch Cap, .394” dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1054-ND 72 63 .60 | C222 
1 Green 450-1057-ND .96 .84 .80 | C225 
° ue " ° Black 450-1055-ND 1.10 .97 .92 | C230 
Switch Cap, .590" dia, for Snapfit Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 450-1059-ND 1.06 93 88 | C232 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Black Ajuminum 1/4 x 40 THD S ORs ND) 4462 Че ca bel G12:10.4 
Brass 450-1064-ND 2.40 2.10 2.00 | G12C G13 i 154 
2 Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 450-1066-ND 240 2.10 2.00 | G12KA DM 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Black Aluminum 1/4x 40 THD 450-1062-ND 2.96 2.59 2.46 | G13KB 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Clear Aluminum 450-1150-ND 2.80 245 2.33 | G13KA 
Bushing Guard 15/32" THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 3.76 3.29 3.13 | 615 n З 
Waterproof Boot 10-48 THD, H = .276 Black TP Series 450-1044-ND 4.66 4.08 3.87 | BP10480 са | а 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, Н = .460 Black MSPM/MPAS/MPS/TP 450-1045-ND 4.60 4.03 3.82 | BP14400 E: 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Gray MSPM/MPAS/MPS/TP 450-1046-ND 4.58 4.01 3.81 | BP14408 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .300 Black MSPMBSIMSPMOS and 450-1051-ND 460 403 382 BPA14400 
3 MSP3/MPA3/TP 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MPS3/MPA3/TP 450-1049-ND 4.68 4.10 3.89 | BP2010 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460 Black MSPM/MSP3/MPA3/TP 450-1155-ND 3.18 2.79 2.64 | BP1900 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472 Black MSPF/MPG 450-1047-ND 3.92 3.43 3.26 | BP15320 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H - .472 Red MSPF/MPG 450-1048-ND 3.92 3.43 3.26 | BP15322 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H - .472 Black MSPF/MPG 450-1050-ND 4.58 4.01 3.81 | BP5900 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1294 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


tyco Specifications: « Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (FSMSM: -20°C ~ 80°C) Characteristics: * Contact Rating: 50mA 


Al it h Tact Switches @12VDC (FSMSM: 500mQ Max.) * Initial Contact Resistance: 100то Max. • Life Expectancy: 100,000 Cycles (FSMSM: 
= coswite 20,000 Cycles) 
Electronics Dim inmm 
Dim.H | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig.| Description (mm) | Part No. 3l 10 25 | Part №. 
1 Tact Switch 12mm, SPST, Mom., 160GF 43 450-1131-ND 51 41 33 | FSM100 
Tact Switch 12mm, SPST, 160GF 7.49 | 450-1157-ND 53 42 135 | FSM101 
2 | Tact Switch 12mm, SPST, SQ Act., 160GF, A=3.8mm 73 450-1158-ND 53 42 135 | FSM103 
3 | Tact Switch 12mm with Ext. Actuator, SPST, 160GF 12 450-1128-ND 53 42 135 | FSM102 
4 | Tact Switch 12mm, Rt. Angle with Post Act., SPST, 160GF 11.15 | 450-1127-ND 55 44 .36 | FSM104 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 43 450-1146-ND .39 31 26 | FSM2J 
Тасі Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 5.0 450-1143-ND 41 .33 27 | FSM4J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Blue 7.0 450-1161-ND 41 33 27 | FSM6J 
Тасі Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 9.5 450-1144-ND 49 39 132 | FSM8J 
5 Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Ivory 73 450-1148-ND 49 .39 132 | FSM10J 
Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 13.0 | 450-1149-ND 49 39 132 | FSM14J 
¿ ГЕ Тасї Switch 6mm without Gnd., 1606Е, Black 170 | 450-1142-ND .51 41 33 | FSM16J 
T 4.50 ^ -50 Tact Switch 6mm without Gnd., 160GF, Black 8.51 450-1167-ND 51 41 .33 | FSM18J 
Te es ' Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 43 450-1147-ND 59 AT 38 | FSM1J 
Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Blue 7.0 450-1169-ND 51 41 33 | FSM5J 
6 | Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 9.5 450-1170-ND 53 42 135 | FSM7J 
Тасі Switch 6mm with Gnd., 160GF, White 8.0 450-1171-ND 53 42 135 | FSM11J 
1020 + Tact Switch 6mm with Gnd., 160GF, Black 13.0 | 450-1172-ND 53 42 .95 | FSM13J 
r 6.80 = |_ - 
а =a e Ф 7 Тасї Switch SPST with Gnd., SMT, 160GF, Black 309 | 450-1132-ND .83 .65 154 | FSM1LP 
7E mi E Tact Switch SPST with Gnd., SMT, 260GF, Red 3.09 | 450-1139-ND .83 .65 54 | FSMILPA 
8 Tact Switch 6X3.5mm, SPST, 100GF 5.0 450-1173-ND 65 51 42 | FSM 
Tact Switch 6X3.5mm, SPST, 100GF 43 450-1174-ND .81 .64 52 | FSMC 
9 | Tact Switch 6 x 3.5mm, SPST, SMT, 100GF 4.57 | 450-1140-ND 79 62 51 | FSMSM 
10 | Tact Switch 6X3.5mm, SPST, Board Edge MNT, 100GF 4.32 | 450-1175-ND 81 64 52 | FSMJM 
Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 43 450-1130-ND 45 36 130 | FSM2JSMA 
11 | Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 5.0 450-1129-ND 49 39 132 | FSM4JSMA 
Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Blue 7.0 450-1133-ND 51 41 33 | FSM6JSMA 
12 Tact Switch 6mm, Extended Act., Black, A-2.42mm 7.51 450-1141-ND 37 .30 .25 | FSMCD 
Tact Switch 6mm, Extended Act., Black, A=2.80mm 7.51 450-1176-ND 37 30 125 | FSMCDA 
13 Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A-2.42mm 6.35 | 450-1177-ND 51 41 33 | FSMRACD 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A-2.80mm 6.35 | 450-1178-ND 53 42 .35 | FSMRACDA 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.15 | 450-1135-ND 49 .39 .32 | FSMRA1J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 3.86 | 450-1136-ND 49 .39 .32 | FSMRA2J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 5.84 | 450-1137-ND 63 .50 41 | FSMRA3J 
14 | Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 836 | 450-1179-ND 53 42 135 | FSMRA4J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 6.15 | 450-1180-ND 49 .39 .32 | FSMRA5J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 866 | 450-1181-ND 53 42 135 | FSMRA6J 
Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 11.86 | 450-1134-ND 57 45 .37 | FSMRA7J 
Rocker Switches Alcoswitch TRD Series are robust Rocker Switches designed for a round hole mounting. All switches are black in color and come complete with mounting nut. Contact Rating: ЗА @ 


125VAC (Silver) and 0.4VA Max. @ 20VDC (Gold). (This applies to the TR Series, but not the PR Series.) 


19.1 
15/32-32 
UNS-2A 
THD. 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. Circuit Function Terminal Features Current Part No. 1 10 25 50 Part No. 
TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switches 
110” QC 3A - Silver 450-1012-ND 13.26 12.27 11.61 11.01 ТВ023М100С 
DPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking 3A - Silver 450-1013-ND 11.18 10.35 9.79 9.28 TRD23N10WL 
Solder АМА - Gold 450-1014-ND 11.32 10.48 9.91 9.40 TRD21N10WL 
1A On-On 3A - Silver 450-1017-ND 9.38 8.68 8.21 7.79 TRD13D10WL 
On-On ; АУА - Gold 450-1016-ND 6.80 6.29 5.95 5.65 TRD11D10WL 
SD on-ott-on | 5097 Black Actuator No Mann AVA - Gold 450-1154-ND 1294 1197 11.33 1075 TRD11G10WL 
On-Off-Mom МА - Gold 450-1015-ND 11.94 11.05 10.45 9.92 TRD11H10WL 
Solder Black Actuator - Red/Green LED 3A - Silver 450-1151-ND 14.46 13.38 12.66 12.01 TRD13D10WLLR25 
1B SPDT On-0n Solder Black Actuator - Red LED 3A - Silver 450-1152-ND 9.90 9.16 8.67 8.22 TRD13D10WLLR2 
Solder Black Actuator - Green LED 3A - Silver 450-1153-ND 11.78 10.90 10.31 9.78 TRD13D10WLLR5S 
110” QC Black Actuator - Red LED -AVA - Gold 450-1018-ND 17.88 16.54 15.65 14.85 TRD11F10QCLR2 
PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 
DPST On-Off 7A - Silver 450-1025-ND 3.61 2.78 2.50 1.95 PRADA1-07F-BB000 
DPDT On-Off-On ac Black Actuator - No Marking ТА - Silver 450-1020-ND 4.16 3.20 2.88 2.24 PRADD3-07F-BB000 
DPDT Оп-Оп 7A - Silver 450-1024-ND 4.16 3.20 2.88 2.24 PRADD1-07F-BB000 
2A SPST On-Off Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1040-ND 144 .88 79 :62 PRASA1-16F-BB000 
SPDT On-Off-On ac Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1028-ND 1.40 1.08 97 76 PRASD3-16F-BB000 
SPST On-Off Red LED Window - No Marking 16A - Silver 450-1041-ND 2.73 240 1.89 147 PRASC1-16F-BBROO 
SPST On-Off Red Dot Illumination 16A - Silver 450-1043-ND 1.43 1.10 .99 A PRASB2-16F-BBR00 
2B SPST On-Off ac Black/Red Actuator - 1/0 Marking 16A - Silver 450-1019-ND 1.14 .88 .79 .62 PRASA2-16F-BBR00 
— SPST On-Off ас Euro-Style - Black - Мо Marking 16A - Silver 450-1038-ND 1.24 .95 .86 .67 PRBSA1-16F-BB000 
DPDT On-On 450-1026-ND 3.41 2.63 2.37 1.84 PRDDD1-16F-BB000 
3A DPST On-Off QC Black Actuator - No Marking 16A - Silver 450-1027-ND 2.76 243 1.92 149 PRDDA1-16F-BB000 
DPDT On-Off-On 450-1021-ND 3.64 2.80 2.52 1.96 PRDDD3-16F-BB000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1295 
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A Series Rocker Switches 


Specifications: • Contacts/Terminals: Silver/tin lead ” Case Material: Thermoset 94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Characteristics: • Contact Rating: 
Silver: 2А @ 250VAC; 5A @ 125VAC “ Contact Timing: Break-before-make • Life Expectancy: 30,000 Cycles 


Contact | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Function Terminal Features Rating | Part No. 1 10 25 50 Part No. 

SPDT On-On 450-1034-ND 6.28 581 550 522 | A101J51ZQ00 
SPDT | Mom-Off-Mom 450-1033-ND 772 715 676 6.41 | A105J51ZQ00 
1 | peor On-On Solder Term | Snap-In Black Bezel | 5А | 450-1022-ND 930 861 814 772 |A201J51Z000 
DPDT On-Off-On 450-1023-ND 10.76 9.96 942 8.94 | A203J51ZQ00 

2 | SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1030-ND 7.86 728 6.88 6.53 | A101J1AQ0 
3 | SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1031-ND 670 620 5.87 5.57 |A101J1AV200 
On-On 450-1035-ND 624 578 546 518 | A101J61ZQ00 
4 | SPDT On-Off-On Solder Term Snap-In Black Bezel 5A 450-1037-ND 646 5.98 566 537 | A103J61ZQ00 
Mom-Off-Mom 450-1032-ND 604 642 608 577 | A105J61ZQ00 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 million operations 
per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a 


Grayhill sheet of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad and your equipment panel. 


SPECIFICATIONS: 
i Rating Criteria: • Rating at 24Vdc: 10 milliamps, resistive * Contact Resistance: Compatible with MOS, TTL and DTL (100 max.) • Voltage Breakdown: 250Vac between 
Series 88 Sealed Keypads mutually insulated parts • Life Expectancy: 3,000,000 operations per button * Contact Bounce: Less than 4 milliseconds at make, 10 milliseconds at break * Operating 
Temperature: -40°C ~ 80°C. 


Versatile keypads that work indoors or outdoors. 
Operating Features: • Button Travel: 0.015" (.381mm) nominal total travel • Typical Operating Force: 350 grams. 

Materials and Finishes: « Housing: ABS polycarbonate, black * Graphic Overlay: Polyester * Contact Dome: Stainless steel, selectively gold plated * Terminals: 
Copper alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated. 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Series 88 Keypads 
1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering............................... GH5012-ND 23.60 2071 17.70 | 88AB2-143 


GH5013-ND 23.60 2071 17.70 | 88AB2-152 
GH5014-ND 2360 2071 17.70 | 88AB2-172 
GH5015-ND 27.26 23.93 20.45 | 88BB2-052 


2 |12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering... 
2 |12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering ... 
16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering 
3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering... GH5016-ND 27.26 23.93 20.45 | 88BB2-072 
16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering ... GH5017-ND 27.26 23.93 20.45 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout 
12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below ............................... GH5018-ND 18.73 16.44 14.05 | 88AB2 
4 |16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below .. GH5019-ND 20.82 18.27 15.62 | 88BB2 
20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below .. GH5020-ND 27.74 2435 20.81 | 88JB2 
Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type ... GH5021-ND 3.78 3.57 2.84 | 87-DT-2096-088 
Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type GH5022-ND 3.78 3.57 2.84 | 87-DT-2096-125 
Legend Sheet, Large Print lettering for Blank Keys, dry transfer type ... GH5023-ND 3.78 357 2.84 | 87-DT-2096-187 
Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type GH5024-ND 5.23 4.94 3.93 | 87AC2046 
Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering). GH5025-ND 17.04 1610 12.79 | 88-101 
4 |Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering). GH5026-ND 1494 1411 11.21 | 88-001 
J Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering). GH5027-ND 15.48 14.63 11.62 | 88-201 
Ooo Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads 
= (6) (7) Ooo JO Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. ................. GH5028-ND 1.29 1.22 .97 | 88M2001-2 
(8) 9) (4) О О О Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. . GH5029-ND 1.32 1.25 .99 | 88M2009-2 
(C) 0) F С Б D A __ | Optional Panel Gasket Seal for all 20-Кеу Series 88 Keypads - Subpanel Mount GH5030-ND 1.37 130 1.03 | 88M2019-1 
L JU Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5031-ND 1.62 1.53 1.22 | 88M2012-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5032-ND 1.69 1.60 1.27 | 88M2015-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5033-ND 1.73 1.64 1.31 | 88M2018-1 


Series 96 Keypads 


Grayhill's Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad family. They have such features as conductive rubber contacts with an operational life of 3 million operations and a good tactile feel for positive feedback to the operator. GH5001 thru 
GH5004 have black legends with white keys and a black ABS housing. GH5008 thru GH5011 have white legends with black keys and a black ABS housing. 

SPECIFICATIONS: Rating Criteria: е Rating at 12Vdc: 5mA for .5 seconds е Contact Bounce: «12 milliseconds • Contact Resistance: «1000 (Ф stated operating force) е Operation Life: 3,000,000 min. cycles per key е Operating Force: 175 +40 
grams ® Operating Temperature: -30°C ~ 80°C Material and Finishes: е Terminal Pin: Phosphor Bronze, solder plated е PC Board: FR-4 glass cloth epoxy е Keypad: Silicone rubber е Housing: ABS, cycolac “KJW” е Housing Color: Black 
e Output: Matrix (Rear SIL Header) 

12 Key mating connector use Digi-Key part numbers: A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package); 16 Key mating connector use Digi-Key part numbers: A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 


Digi-Key Price Each Grayhill 

Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5001-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-F 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5002-ND 11.56 1015 8.67 | 96AB2-102-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, White Keys GH5003-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, White Keys GH5004-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-R 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5008-ND 11.56 1015 8.67 | 96AB2-152-F 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5009-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-R 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5010-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-F 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5011-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-R 


Cannon 
Sealed Membrane Keypads ИЕ в 
ITT Industries with Removable Legends x 
Engineered for life. 


AB 
DE 


12-Key with 2 legend sets - A-L / 1-9 * / # 

FEATURES: • Adhesive backed for easy mounting • Tactile feedback on all keys * Attached .1" female connector * Legends easily swapped == д 
* Allows for custom legends “ Rim embossed keys for finger placement “ Splash proof, sealed switches • Low profile height (.059 inches) Digi-Key Price Each ITT Ind. 
SPECIFICATIONS: “ Contact Rating: 0.5VA, 100mA, 30VDC max. = Actuation Force: 300 grams “ Contact Bounce: Below 10msec. typ. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
e Travel: 0.63 - 0.76mm typ. • Operating Temperature: -30°C ~ 60°C MATERIALS: • Overlay: Polyester/polycarbonate blend with uniform CKN6010-ND 2537 2191 1845 | 4234M 

low gloss fine texture * Connector: Single row female connector, tin lead plating š š s 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
1296 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


torm К Range Keypad System 


"EIN Interface Ш 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads аге 100% interchangeable to suit any 
application. Each series is identical in size and mounting 
specifications, allowing for easy price/performance selection for 
different environments. Each keypad is available in calculator or 
telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key version) or the end 
user may customize by using optional blank keys. All keypads are 
compatible with the Storm Universal Encoder and include instruc- 
tions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for ac- 
cess control, pin numbering/banking functions and kiosk application. 


Storm 1000 Series — Public/Outdoor Environments 

* Anti-Vandal design ideal for public environment • Features metal casing and keys * Fully sealed, to 
IP67, for use in outdoor environments * Key color: Silver • Case Color: Silver * Operational life: 4 Million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact РСВ * Connector: 0.1" pitch, gold plated, square pin, male 


Storm PLX Series — Anti-Vandal, Industrial Sealed Keypad 

* Tough metal key keypad with polymer housing * Ideal for public and industrial environments * Sealed 
to IP65 for exposed environments * Case Color: Black * Key Color: Silver * Operational life: 4 million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact РСВ • Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Storm 2000 Series — Harsh Industrial/Wet Environments 

* Impact resistant industrial keypad * High impact resistant polymer casing and keys * Sealed to IP65, 
allowing pressure hose wash * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 4 million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Gold on nickel plated FR4 
contact РСВ • Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm 3000 Series — General Service/Sheltered Outdoor Use 

* Reliable keypad for sheltered environments * General service polymer casing and keys * Rain and 
Splash proof to IP54 specifications * Case Color: Black * Key Color: Black * Operational life: 2 million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -10°C ~ 85°C * Connector: 0.1" pitch, gold 
plated, square pin, male 


Keypad Interface 


Storm 420 Series Encoders provide an interface 
between keypads and host systems. Converting 
the matrix output from Storm keypads, the encoder 
sends RS232 output to a host system, via the 6 pin 
.100" (2.54mm) pitch connector. Features: * Input 
Power +5V x 0.25V dc * RS232 Output via 6 pin 
Molex .100" (2.54mm) Pitch KK Series Connector 
* Drives Powertip's 80 character LCD Display from 
keypad * RS232 Mates With: * Connector: 
WM2004-ND * Contact: WM2312-ND 
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Digi-Key Price | Storm 
Description Part No. Each | Рагі No. 
1000 Series (Silver Diecast Housing) 
Vandal Resistant 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND* 44.89 | 1K041103 
Vandal Resistant 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND* 44.89 | 1K042103 
Vandal Resistant 12-Key Keypad, Telephone MGR1513-NDT 64.84 |1K12T103 
Vandal Resistant 12-Key Keypad Calculator MGR1501-NDT 64.84 |1K120103 
Vandal Resistant 16-Key Keypad, Telephone MGR1514-NDt 77.81 |1K16T103 
Vandal Resistant 16-Key Keypad Calculator MGR1601-NDt 77.81 |1K160103 
Illuminated Vandal Resistant 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1574-ND 56.12 |1KL041103 
Illuminated Vandal Resistant 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1575-ND 56.12 |1KL042103 
Illuminated Vandal Resistant 12-Key Keypad, Calculator MGR1576-ND 81.06 |1KL120103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND 39.04 |PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND 39.04 | PLX041203 
12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND 56.42 |PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND 56.42 | PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND 67.68 |PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 67.68 | PLX16T203 
2000 Series (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 
Industrial 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND* 30.93 |2K041103 
Industrial 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND* 30.93 |2K042103 
Industrial 12-Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDT 44.89 |2K120103 
Industrial 12-Key Keypad, Telephone Format MGR1519-NDT 44.89 |2K12T103 
Industrial 16-Key Keypad, Calculator Format MGR1520-NDt 54.87 |2К160103 
Industrial 16-Key Keypad, Telephone Format MGR1521-NDt 54.87 |2K16T103 
3000 Series (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
Commercial 4-Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND* 19.75 | 3K041103 
Commercial 4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND* 19.75 | 3K042103 
Commercial 12-Key Keypad, Calculator Format MGR1525-NDT 29.12 |3K120103 
Commercial 12-Key Keypad, Telephone Format MGR1526-NDT 29.12 |3K12T103 
Commercial 16-Key Keypad, Calculator Format MGR1527-NDt 35.41 |3K160103 
Commercial 16-Key Keypad, Telephone Format MGR1528-NDt 35.41 |3K16T103 
Accessories 

Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 6.02 |1K000003 
Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 2.58 | 2K000003 
Rear Casing for 12-Key Keypads MGR1536-ND 28.38 | RC120203 
Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND 30.25 |1KFS0203 


* 4-Key Mating Connector use Digi-Key Part Мо.: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 
T 12-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 
£ 16-Key Mating Connector use Digi-Key Part No.: WM2006-ND (Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 


Digi-Key Price | Storm 
Storm GFX Series Description Part No. Each | Part Мо. 
Customizable Keypad 4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND 24.78 | GS040203 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 35.91 | GS120203 
Transparent 16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND 43.89 | GS160203 
=~ Key Cap 4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND 29.67 | GSRG040203 
Transparent 12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 | GSRG120203 
^ Legend Tile 16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND 52.67 | GSRG160203 
—— Colored Tile 4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND 34.62 | GSLW040203 
Key Base 12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND 53.87 | GSLW120203 
ge ey 16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND 70.23 |GSLW160203 
Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND 2.58 |GSAOT203 
i i i H Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND 2.58 | GSB0T203 
Available with Full Key Illumination Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND 2.58 | GSCOT203 
Graphic Series Keypads feature customizable keytop legends. Keypad layouts аге customized by inserting legend tiles | Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND 2.58 | GSDOT203 
into the transparent keycap then securing the self-locking cap onto the key base. Once pressed into place, the Кеусар Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.58 | GSEOT203 
provides a permanent cover resistant to water, dust and physical damage. Legend Set F, 0-9, Ent., Off, +, - sf, *, 25 Tiles MGR1555-ND 2.58 |GSFOT203 
Gray Colored Legends, 30 Tiles MGR1556-ND 1.72 | GS000203 
Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for dimly lit environments. They also feature easily customizable Red Colored Legends, 30 Tiles MGR1557-ND 1.72 | GS000303 
legends, each keytop can be illuminated in a wide range of colors using the translucent color tiles. Available with white Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND 1.72 | GS000403 
or red/green LED key illumination. “ Fully customizable impact-resistant keypads = Ideal for commercial and industrial Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND 1.72 | GS000503 
applications “ Rain and splash proof to ІР54 specifications “ 4, 12 and 16 key formats available * Case Color: Black | White Colored Legends, 30 Tiles MGR1615-ND NEW! 1.72 | GS000103 
* Operational life: 2 million cycles (min) per key * Operational temp. range -10°C ~ 85°C • Gold on nickel plated FR4 | Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND 1.72 |GS000603 
contact PCB “ Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male Replacement Clear Keycaps, 4 pieces MGR1561-ND 5.16 | GS000003 


2200 Series Vandal Resistant Keyboards and 


Keyboards with Trackball 


Storm 2200 Series key- Fig. 1 
boards are constructed to 
survive in exposed, unsuper- 
vised, public environments. A 
hardened stainless steel front 
plate and captive, high impact 
polymer keys ensure the keyboard's 
resistance to hard use and abuse. 
Features: * Tough, vandal resistant con- 
struction * Permanent laser engraved keytop 
characters * Sealed against water and dust to 
IP65 * Integral PS2/USB interface electronics (switch- 


2200 Series Stand-Alone 
Trackballs 


This 38mm, panel mount, trackball provides 
smooth, accurate and responsive cursor control 
in wet, dirty or aggressive environments. 
Sealed against the ingress of fluids and dust, 
the device automatically configures to provide 
either PS2 or USB connectivity. The robust chassis 
is designed to provide secure under-panel fixing for 
maximum resistance to hard use, abuse and vandalism. This device is supplied 
complete with comprehensive fixing, connection and configuration instructions. 


able) * Mounting kit available for under panel installation Digi-Key Price | Storm 
Description Part No. Each | Part No. 
A a Digi-Key Price Storm Robust Trackball Phenolic Ball ......... MGR1607-ND 113.23 | 2200-000203 
niga Description BANGS Esch Par Nos Vandal Resistant Trackball Steel Вай... | MGR1608-ND 151.39 | 2200-000303 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 61Key .. MGR1609-ND 309.08 2210-220023 " i 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 75Key including F-Keys MGR1613-ND 329.72 | 2220-220023 Accessories for 2200 Series Keyboards and Trackballs 
1 | Vandal Resistant Keyboard, 93Key including number pad. MGR1614-ND 371.00 2230-220023 PS/2 Keyboard Cable; 2.5 Meters .. MGR1603-ND 11.92 | 1200-001003 
2 | Vandal Resistant Keyboard, 63Key with Poly TB . MGR1610-ND 45356 | 2210-220223 USB Keyboard Cable; 2.5 Meters ...... MGR1604-ND 11.92 | 1200-002003 
2 |Vandal Resistant Keyboard, 63Key with Metal TB MGR1611-ND 515.48 2210-320323 PS/2 Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1605-ND 11.92 | 2200-002003 
— | Mounting Kit for 2200 Series MGR1612-ND 14.91 2210-MK0003 USB Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1606-ND 11.92 | 2200-003003 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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G83-6104: Economical, Windows compatible, 104-key 
laser printed caps with auto-repeat and full travel 
keyswitches. 


G81-1800: Compact, 104 key, Windows compatible, 
data entry keyboard, featuring full travel, sealed contact 


G80-11900: Compact 104-key IBM compatible keyboard 
with integrated, 2 button touchpad. Perfect for space 
critical applications. 
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G84-4100: Notebook size for applications with space 
limitations or mobile systems. Windows compatible. 


and membrane, AT or PS/2 interface. 


G84-4400: Notebook size with two functions in a single device. Ultra-low profile and an integrated, high quality, PS/2 
compatible 16mm trackball, makes this keyboard ideal for applications where space is limited. 


Digi-Key Price Cherry 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Full Size - 104 Key Computer Keyboards 
А Я А ты "T 
1 Full Size, Microsoft Windows™, Laser-Printed Keycaps, CH738-ND 25.50 G83-6104LPNUS-0 
PS/2 Interface, Light Grey in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH718-ND 192.10 G80-11900HVMUS 
2 for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Black in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH720-ND 175.10 G80-11900LTMUS 
for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Beige in Color 
А i ñ ES Қ 
3 Space Saving, Microsoft Windows™, PS/2 Interface, Linear CH731-ND 68.00 G81-1800LPMUS-0 
Feel with Laser-Printed Keycaps, Light Grey in Color 
Notebook Style 83 - Key Computer Keyboards 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige in Color CH217-ND 68.00 G84-4100PPAUS 
4 USB Interface, Tampo-Printed Caps, Light Grey in Color CH742-ND 76.50 G84-4100PCAUS-0 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH746-ND 78.20 G84-4100PRAUS 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH747-ND 86.70 G84-4100PTAUS 
With Integrated Trackball, PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, CH750-ND 178.50 G84-4400PRBUS 
Black in Color 
5 With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, CH751-ND 178.50 G84-4400PTBUS 
Black in Color 
With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, CH752-ND 168.30 G84-4400PUBUS 
Beige in Color 


ф MX Key Switches 


Main Advantages: * The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch * The keyswitch 
module is designed to meet all current ergonomic standards demanded for word and data 
processing applications * Gold wire crossbar contacts ensure long life expectancy * High 
reliability also during quick actuation * All switches are momentary N/O type 
Specifications: • Max. Voltage 12 • Max. Current 10mA * Contact Resistance 200mQ 
* Capacity at 1MHz «1pf * Bouncing Time at 0.4 <5ms 


PCB Mount with 
Support Pins 


Face Plate Mount 


Ш 


Price Each Cherry 
Description 1 10 50 | Part No. 
PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 .77  .64 |MX1A-11NW 
Click Tactile Feel CH197-ND 95 .84 .70 MX1A-EINW 
РСВ Mount Soft ТасШе Feel CH310-ND ло .63 .52 | MX1A-C1NW 
РСВ Mount with Diode CH311-ND 246 1.92 1.60 | MX1A-11DW 
Face Plate Mount 

Linear Feel CH162-ND .86 .77  .64 MX1A-11NN 
Click Tactile Feel CH196-ND .86 .77  .64 MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel CH198-ND 1.16 1.04 .86 | MX1A-CINN 
Trans. Cover - use w/CH696-ND | CH695-ND 84 .75 .62 | 6287379 
Кеусар - use with MX Series 

Switch, Beige CH696-ND 84 .75 .62 6287750 


to rm Environmentally 
"EN Interface М Sea led Key pad s 


700 Series Sealed Keypads 


The 700 Series of sealed keypads intended are for use individually or as modular building 
blocks to create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 700 
series have excellent tactile characteristics providing fast and reliable data input. When a 
keytop is depressed a conductive rubber pill makes contact with a gold on nickel plated 
PCB. These contact materials provide the highest level of protection against corrosive 
atmospheres and contact oxidization. Each keypad has interchangeable keytop legend 
tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a matrix style output. Instruc- 
tions and pinouts are included. Compatible with Storm Universal Encoder part number 
“MGR1602-ND”. 


Digi-Key Price 

Fig. | Description Part No. Each 
1 4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND 26.01 
4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND 26.01 

2 12 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1102-ND 34.68 
12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND 34.68 

3 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1103-ND 44.96 
16 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1113-ND 44.96 

4 36 Key Keypad with Legend Set B & C, Gray MGR1104-ND 77.16 
36 Key Keypad with Legend Set B & C, Black MGR1114-ND 77.16 
Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND 4.30 
Legend Set B Computer Legend, Arrows MGR1202-ND 4.30 
Legend Set C Alphabet Legend MGR1203-ND 4.30 

= Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.30 
Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND 4.30 
Legend Set F 0-9, Ent, Off, +, -, #, * MGR1206-ND 4.30 

Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND 3.87 
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$» Thumbwheel Switches 


Fig. 1 — PA, PB and PE Series 


PA Series PB Series PE Series 
Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 |Раг Мо. 
РА Pushwheel 
BCD 10 Extended Buttons CH178-ND 16.15 14.36 11.96 9.87 | PACA-3000 
BCD Compl. | 10 0-9 Extended Buttons CH179-ND 2492 2246 18.46 15.23 | РАҒА-3000 
BCD 10 Ext. Board for Diodes CH180-ND 19.68 17.50 14.58 12.03 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH682-ND 22.49 2000 16.66 13.75 | РААА-3000 
Octal 8 0-7 Extended Buttons CH683-ND 18.77 16.68 13.90 11.47 | PABA-3000 B B 
^ Octal 8 | 0-7 Flush Buttons CH684-ND 2020 17.96 1496 12.35 | PABA-3114 Recommended Panel Culout. 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH685-ND 17.50 15.56 12.96 10.70 | PACA-3100 
BCD 10 0-9 Flush Buttons CH686-ND 17.50 15.56 12.96 10.70 | РАСА-3114 A А 
Hexadecimal | 16 | 0-15 | Extended Buttons CH687-ND 13.99 1244 1036 8.55 |PAGA-3100 A= (X 7.62) + 3.30 A= (n X 5.99) + 3.28 A - (n X 7.62) + 3.51 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH688-ND 13.99 1244 10.36 8.55 | РАСА-3114 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH689-ND 15.61 13.88 11.56 9.54 |PAGE-3114 Я Я д А 
Hexadecimal | 16 | 0-15 | Flush Buttons CH690-ND 1561 1388 1156 954 |PAGN-3114 oe. Separate module. Combine each module to make а final unit, as 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND .68 60 50 44 | 0609-0799 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND 68 40 50 44 |0609-0801 Fig. 2 — T57 
Housing .300" (7.62mm) PA Blank Black Matte CH678-ND 1.08 92 .86 73 | 0609-0797 
Spacer .100" (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND 1.03 92 86 73 | 0609-0803 w 
Each digit is a separate 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount module. Combine each 
18 BCD 10 | 09 = CH185-ND 786 699 582 — |PBC1-F015 monde make afinal 
unit, as shown above. 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND .68 .60 .50 44 | 0609-1347 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND .68 .60 .50 .44 | 0609-1346 
Spacer .100" (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND. 1.03 92 .86 .73 | 0609-1348 
РЕ Pushwheel Fig. 3 — 120 (Right and Left End Caps) 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH239-ND 18.66 16.59 13.82 11.41 |PEAA-3000 didi 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH181-ND 18.20 16.18 1348 1113 | PECA-3000 (4 Holes) 
16 Нех 16 0-15 Extended Buttons CH240-ND 2508 2230 1858 15.33 | PEGA-3000 5i assasi © 
Hex 16 | 0-9, A-F Extended Buttons CH281-ND 24.76 2201 18.34 15414 |PEHA-3000 Я Parl Саі 
BCD 10 0-9 Ext. Board for Diodes CH183-ND 2306 2050 17.08 1440 |PECA-4000 | А таў 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND .68 60 50 44 | 0609-0756 " ўз + 355 
Left End Caps for РЕ Switches CH191-ND .68 .60 .50 .44 | 0609-0754 n 315+ 655 
Spacer .300" (7.62mm) PE Blank Black Matte CH677-ND 1.08 92 .86 .73 | 0609-0752 
T57 Pushwheel — Back Mount Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as 
2 Decimal 10 0-9 | Notfor new designs CH242-ND 1450 12.89 1074 9.40 | 0757-01М0 shown above. 
L20 Leverwheel Model A B 
3 Decimal 10 0-9 Not recommended CH233-ND 16.28 14.48 12.06 10.56 |0L20-01A0 L20 (nx 12.70) = 10.29 (nx 12.70) + 15.11 
Decimal 10 0-9 for new designs CH234-ND 16.82 14.96 12.46 10.91 | 0L20-01M0 
NOTE: PAGA: QC terminal PAGE: Right angle header РАСМ: Locking right angle header. Fig. 4 - Connectors 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH271-ND 3.94 3.51 2.78 C2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH274-ND 421 3.75 2.97 C2R0-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. CH681-ND 4.21 3.75 2.97 C2RFN116 
Om non. Thumbwheel Switches 
No. of Digi-Key Price Each Отгоп 
Fig. Output Positions Color Part No. 1 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-1 
BCD 0-9 SW267-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-S-1 
1 А Black Gloss 
BCD with Ext. Brd. 0-9 SW268-ND 9.13 8.22 7.30 | A7BS-207-1 
+, - Display Only +, - SW269-ND 10.93 9.84 8.74 | A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears SW270-ND 4.98 4.48 3.98 | A7B-C 
= End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. SW271-ND 1.38 1.24 110 | A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking SW272-ND 45 .68 .60 | A7B-PA-1 
2 BCD (Back Mount) 0-9 Black Gloss SW273-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-106-1 
Each digit is а separate module. Combine each module to make a final unit, as shown above. BCD (Front Mount) SW274-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-206-1 
A7B Series: End Caps for A7CN Series, Back Mount Only SW275-ND 83 75 .66 | A7CN-1M-1 
Features: * Dustproof construction ensures highly reliable performance at low voltage _ | Spacer for A7CN Series, Back Mount Only, Black SW276-ND 65 59 52 | A7CN-1PA-1 
and very small current even under adverse environmental conditions * Switch units End Caps for A7CN Series, Front Mount Only SW277-ND .83 45 66 | A7CN-2M-1 
сап һе assembled simply by fitting the integral hook coupler of each unit into the mating Spacer for A7CN Series, Front Mount Only, Black SW278-ND .65 59 152 | A7CN-2PA-1 
unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly * Switch assembly сап BCD (Back Mount) Black Gloss SW279-ND 5.23 47 418 | A7D-106-1 
be mounted easily by merely pushing the assembly into the mounting panel cutout from á BCD (Front Mount) 08 Black Gloss SW280-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206-1 
front BCD (Back Mount) Light Gray SW504-ND 5.23 4.71 448 | A7D-106 
А7СМ Series: BCD (Front Mount) Light Gray SW505-ND 5.23 4.71 4.18 | A7D-206 
Features: • Designed specially for printed circuit boards • The transparent window plate End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black SW281-ND .83 75 66 | A7D-1M-1 
fitted in the readout section prevents the ingress of dust and also protects dial End Caps for A7D Series, Front Mount 0nly, Black SW282-ND 35 68 60 | A7D-2M-1 
characters against wear by incorrect handling * Switch units can be assembled simply Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black SW283-ND 83 78 66 | А70-1РА-1 
кара: each unit, into the mating unit, thus eliminating | — Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black SW284-ND 83 25 66 | A7D-2PA-1 
В У End Caps for АТО Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 83 75 .66 | A7D-1M 
АТО Series: End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 78 70 62 | A7D-2M 
Features: * Cost effectiveness and improved reliability achieved through insert-molding Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW507-ND 83 45 66 | A7D-1PA 
and ШІ Котра parts e Plastic spring with minimal fatigue and a mechanical Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW509-ND. 83 75 .66 | A7D-2PA 
service life of 30, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon 


Toggle Switches 


ITT Industries 


Engineered for life 


Contact Material Options 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA max. @ 20 VAC or DC max. 


Q End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact & All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: БА Ф 120 VAC or 2A @ 250 VAC; E-Series: 7.5А Ф 125 
VAC or 3A @ 250 VAC; T-Series: ЗА € 120 VAC. 


G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact & All Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA max. € 20 VAC or DC max. 
or 5 amps @ 120 VAC or 28 VDC; 2 amps @ 250 VAC. 


Actuator Options 


K Locking Lever K12 Locking Lever 


640 


(16.26) 
Шел 


K1 Locking Lever K2 Locking Lever 


-- 0.214 


és Sn 44) 


0.214 (5.44) 
0.214 (5.44) 
.580 


(14.73) 
Locked 


0.214 (5.44) 


17.88) 


610 
(15.49) 


+ 
880 (locked) 


(17.27) 
Unlocked 


(unlocked) 


704 ( 


312 (7.92) 
мт 


— loss (1.40) 


P3 Antirotation T1 = .487” High 


14 9.240 


075 4 ((06ло) 
zm 


(1.91) 
aK 496 Plastic lever 


(4-98) handle 
antirotation 


* Add .070 
(1.78) for D, 
D9 bushings. 

* Subtract .020 
(51) for H3 
bushings. 


0.200 
(05.08) , 
к= 
*.450 


A (2% 


|a 9.105 (02.92) 


(02.67) 
* Add .070 
(1.78) for D, 
D9 bushings. 


.687 
(17.45) 15/32-32 
Y UNS-2A 

448 F 1 "d 
(11.38), 


n 
.020 (.51) 


* Add .070 (1.78) for D, D9 bushings. 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Actuator| Bushing | nation Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical 
SPST On-Off s H z Q .320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1549-ND 6.78 5.43 4.30 T102SHZQE 
On-On s D9 с о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1002-ND 5.43 4.35 3.44 7101SD9CQE 
On-On s Y с B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1003-ND 5.43 4.35 3.44 7101SYCBE 
On-On s Y с о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND 5.43 4.35 3.44 71015ҮСОЕ 
On-On s H3 z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1020-ND 7.02 5.62 4.45 7101SH3ZQE 
On-On s Y 2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1021-ND 5.28 4.23 3.35 7101SYZBE 
On-On s Y 2 G .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1022-ND 5.67 4.54 3.60 7101SYZGE 
On-On s Y z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1023-ND 5.28 4.23 3.35 7101SYZQE 
On-Off-On s Y с о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1005-ND 5.97 4.78 3.79 7103SYCQE 
On-Off-On s Y 2. B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1025-ND 5.82 4.66 3.69 7103SYZBE 
On-Off-On s Y 2 о -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1026-ND 5.82 4.66 3.69 7103SYZQE 
On-Off-Mom s Y с о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1008-ND 6.09 4.88 3.86 7107SYCQE 
On-Off-Mom s Y 2 о .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1028-ND 5.94 4.76 3.77 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom s Y с о .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1007-ND 6.09 4.88 3.86 7105SYCQE 
Mom-Off-Mom s Y z. Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1027-ND 5.94 4.76 3.77 7105SYZQE 
On-Mom s Y z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1029-ND 5.94 4.76 3.77 7108SYZQE 
On-On s H с о 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1091-ND 5.49 4.40 3.48 T101SHCQE 
On-On s H z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND 5.67 4.54 3.60 T101SHZQE 
On-Off-On s H с о 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1092-ND 6.60 5.28 4.18 T103SHCQE 
On-Off-On s H ra Q .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1087-ND 6.78 5.43 4.30 T103SHZQE 
On-Off-Mom s H z Q .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1181-ND 7.02 5.62 4.45 T107SHZQE 
Mom-Off-Mom s H 2 о 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1088-ND 6.78 5.43 4.30 T105SHZQE 
SPDT On-On M D с о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1000-ND 5.43 4.35 3.44 7101MDCQE 
On-On M D 2 о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1016-ND 5.28 4.23 3.35 7101MDZQE 
On-On M Y 2. о -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1017-ND 5.28 4.23 3.35 7101MYZQE 
On-On s D9 V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1043-ND 6.60 5.28 4.18 7101SD9V3BE 
On-On РЗ Y z Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1019-ND 7.23 5.79 4.58 7101P3YZQE 
On-On K2 — 2 о 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1125-ND 9.03 7.23 5.72 7101K2ZQE 
On-On L41(wht.) Y E Q .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1219-ND 7.53 6.03 4.77 7101L41YZQE1 
On-On s H 2 о .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1453-ND 6.39 5.12 4.05 71015Н20Е 
Оп-ОН-Мот 5 Y E B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1470-ND 5.94 4.76 3.77 7107SYZBE 
On-On M D1 с B .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1515-ND 5.52 4.42 3.50 E101MD1CBE 
On-On M D1 v3 B .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1516-ND 747 5.74 4.55 E101MD1V3BE 
On-On s D1 с G .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1518-ND 5.91 4.73 3.75 E101SD1CGE 
On-On s Y 2 о -500 х .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1519-ND 5.37 4.30 3.41 E101SYZQE 
On-On L D1 с в 320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1527-ND 6.06 4.85 3.84 ETO1LD1CBE 
On-On M D1 с B .320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1530-ND 6.06 4.85 3.84 ETO1MD1CBE 
Mom-Off-Mom s D1 с B .320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1536-ND 6.84 5.48 4.34 ЕТО5$01СВЕ 
Оп-Оп M H9 с B .320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1546-ND 5.52 4.42 3.50 T101MH9CBE 
Mom-Off-Mom M H9 AV B :320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1552-ND 7.53 6.03 4.77 T105MH9AVBE 
On-Mom M H9 AV B .320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1553-ND 7.77 6.22 4.93 T108MH9AVBE 
On-Mom s H z Q .320 X .200 X .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1554-ND 7.02 5.62 4.45 T108SHZQE 
DPDT On-On s с B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1010-ND 8.01 6.41 5.08 7201SYCBE 
On-On s Y с о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1011-ND 8.01 6.41 5.08 7201SYCQE 
T UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 
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Cannon 


нтиазие Toggle Switches (Cont) 


Bushing Options 


CW Splashproof D, H3 (Threaded) H (10-48 UNS) 
D9 (Unthreaded) H9 (Unthreaded) 
1/4-40 UNS-2A 
1/4-40 NS 
Е 0 1/4-40 NS 
MI 294 T ' . Y- 
Е “шш а (ре 
к = 060 г“ 
LE ЕНЕ) 75.55 .219 (5.56) Е Series 250 (6.35) Е Зепез 


-180 (4.57) ET Series -177 (4.50) ET Series 
t(H3) 200 (5.08) ET SMT 162 (4.11) ET SMT 


Internal actuator seal and external 
bushing seal washer standard. 


Termination Options 


V3 (A = .460) 
V4 (A = .630) 


Epoxy Seal 


.020 (.51) 189 Ë 2 
.130 (3.30) 1130 (3.30) (ET Series) < 2 ET 
220 (5.59). ; 290 U 
-016 ІШЕ 1200 (5.08) Тур. | А (7.37) 
) Jt 


.152 (3.86 т 4 w" 
.020 (.51) Typ. Е 187 (4.76) 400 Typ. 


2001211 (10.16) 
229 100 (2.54) Тур. 1030 (76) (ET Series) 213 | ies Typ. (4.70) 


Wire-Wrap Terminal Solder Eyelet 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Actuator | Bushing nation Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On s Y: z B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1034-ND 727. 6.22 4.93 72015Ү2ВЕ 
On-On s Y z Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1035-ND 747. 6.22 4.93 7201SYZQE 
On-On s Y w B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1380-ND 8.67 6.94 5.50 7201SYWBE 
On-On s Y w Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1382-ND 8.67 6.94 5.50 7201SYWQE 
On-Off-On s Y с о -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1012-ND 8.94 7.16 5.67 72035ҮСОЕ 
On-Off-On s Y 2 о 500 х .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1036-ND 8.70 6.96 5.51 7203SYZQE 
Mom-Off-Mom s Y z Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1129-ND 8.70 6.96 5.51 7205SYZQE 
On-On s H 2 о .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1089-ND 8.88 ТА 5.63 T201SHZQE 
On-On s H с о 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1182-ND 8.46 6.77 5.36 T201SHCQE 
On-Off-On s H 2. о .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1090-ND 10.05 8.04 6.37 T203SHZQE 
On-On M D 2 о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1031-ND 7.77 6.22 4.93 7201MDZQE 
On-On M D9 V3 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1170-ND 9.42 7.54 5.97 7201MD9V3BE 
On-Off-On M D9 УЗ B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1171-ND 10.35 8.28 6.56 7203MD9V3BE 
On-On P3 Y 2 B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1032-ND 9.72 7.78 6.16 7201P3YZBE 
On-On P3 Y 2. о .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1033-ND 9.72 7.78 6.16 7201P3YZQE 
Mom-Off-Mom РЗ Y z Q -500 х .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1144-ND 10.65 8.52 6.75 7205P3YZQE 
On-On K2 = с B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1217-ND 11.76 9.41 7.45 7201K2CBE 
On-On K2 = с о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1127-ND 11.76 9.41 7.45 7201K2CQE 
On-On к2 ws: 2. о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1128-ND 11.52 9.22 7.30 7201K2ZQE 
On-Off-On к2 = 2 о .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1153-ND 12.45 9.96 7.89 7203K2ZQE 
On-On L1 Y 2 о 500 х .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1149-ND ТУТ 6.22 4.93 7201L1YZQE 
DPDT On-Off-On K12 = 2 о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1157-ND 12.45 9.96 7.89 7203K12ZQE 
On-On X = z Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1166-ND 10.68 8.55 6.77 7201TZQE 
On-Off-On T d z Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1167-ND 11.61 9.29 7.36 7203TZQE 
On-On s Cw z Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1162-ND 9.33 7.47 5.91 7201SCWZQE 
On-Off-On s Cw 2 о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1163-ND 10.26 8.21 6.50 7203SCWZQE 
On-On M D9 V4 B .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1477-ND 9.42 7.54 5.97 7201MD9V4BE 
On-On РЗ Y с о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1478-ND 9.96 7.97 6.31 7201P3YCQE 
On-On s y z G .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1481-ND 8.31 6.65 5.27 7201SYZGE 
On-On T = [e] Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1482-ND 10.92 8.74 6.92 7201TCQE 
On-On T Cw 2 о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1483-ND 12.24 9.80 7.76 7201TCWZQE 
Mom-Off-Mom s Y с о 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1487-ND 8.94 7.16 5.67 7205SYCQE 
Mom-Off-Mom Т: Cw 2. G .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1488-ND 13.71 10.97 8.69 7205TCWZGE 
On-On s H3 z Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1507-ND 13.29 11.48 9.67 9201SH3ZQE 
On-On K1 = 24 Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1508-ND 21.05 18.19 15.32 9221K1Z4QD 
On-On K = 24 Q .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) CKN1509-ND 21.05 18.19 15.32 9221KZ4QD 
On-On s H3 24 а 750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) CKN1510-ND 18.57 16.04 13.51 92215932400 
Оп-Оп M D1 V3 B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1522-ND 10.47 8.38 6.64 E201MD1V3BE 
On-On M D1 V3 Q .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1523-ND 10.47 8.38 6.64 E201MD1V3QE 
On-On s D1 с о -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1524-ND 8.46 6.77 5.36 E201SD1CQE 
On-On-On s H 2 о .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1559-ND 11.22 8.98 131 T211SHZQE 
On-On s Y 2 о .500 X .450 X .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1560-ND 7.77. 6.22 4.93 U21SYZQE 
On-On s Y с о 500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1013-ND 13.59 10.88 8.61 73015ҮСОЕ 
On-On s Y 2 о 500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1037-ND 13.23 10.59 8.38 7301SYZQE 
On-Off-On s Y 2 о 500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1135-ND 13.98 11.19 8.86 7303SYZQE 
On-Off-On K2 = 2. о .500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1154-ND 17.73 14.19 11.23 7303K2ZQE 
ЗРОТ On-Off-On K12 = 2 о 500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1158-ND 17.73 14.19 11.23 7303К1270Е 
On-On K2 = z Q .500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1496-ND 12.45 10.76 9.06 7301K2ZQE 
On-On P3 Y 2 о 500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1497-ND 11.13 9.62 8.10 7301P3YZQE 
On-On T = 2 о 500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1498-ND 11.84 10.23 8.61 7301TZQE 
Оп-ОН-Оп T amd z Q .500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) CKN1499-ND 12.39 10.70 9.01 7303TZQE 
On-On s D1 с в 500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77) CKN1526-ND 13.59 10.88 8.61 E301SD1CBE 
T UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. 
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Cannon 


Ф ІТТ Industries 


Engineered for life 


Right Angle 


Vertical Right Angle 


Right Angle Toggle Switches 


Actuator Options 


0.214 (5.44) 


ач 
' 580 
(14.73) 
Locked 


.640 
(16.26) 
Unlocked 


070 (1.78) for D9 bushings. 


| 140,115 
Т\ \ (02.92) 


* Add .070 (1.78) for 09 bushings. 
* Subtract .020 (.51) for H3 bushings. 


Contact Material Options 


B Contacts and Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
plate. Rating: 0.4VA тах. @ 20VAC 
or DC max. 


ü End Contacts: Coin silver, silver 
plated. Center Contact and All Ter- 
minals: Copper alloy, silver plated. 
Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC 
or 2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 
125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 
ЗА @ 120VAC. 


G End Contacts: Coin silver, with gold 
plate over nickel plate. Center 
Contact and All Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
plate. Rating: 0.4VA max. @ 20VAC 
or DC max. or 5 amps @ 120VAC 
or 28VDC; 2 amps @ 250VAC. 


Bushing Options 


.040 
(1.02) 


ЕД 
T 


.028 
(21) 
.280 (7.11) D9 Series 
315 (8:00) НЗ Series 


Om Е 


250 (6.35) E Series 
177 (4.50) ET Series 
162 (4.11) ET SMT 


10-48 UNS 


0.314 (| =. 
(07.98) 250 

Y (559) 
Y 1/4-40 NS 


Y= 
Ф 356 (9.04) 


Termination Options 


.125 


ЫЎ 18) 


Г ово 
— 027) 


Series 


1.30 (3.30) 
1 


-.030 (.76) 


ET, T Series 


Epoxy Seal 


020 (51) 
.130 (3.30) 


:200 (5.08) Typ. 


met 
.020 (.51) Тур. 
-200 І. 100 (2.54) Typ. 


(5.08) 


L ! Epoxy 
1112113 Seal 


>< .020 (.51) 
00 | |. 


* ET Series Only 


Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Рай №. 
Fig. 1 — Right Angle 
0п-0л 5 D9 A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1049-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101509АВЕ 
On-Off-On s D9 A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1051-ND 6.54 5.24 415 | 7103SD9ABE 
0п-0л М D9 A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1045-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101MD9ABE 
On-On M D9 A G -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1046-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101MD9AGE 
On-On M D9 A а -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1047-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101MD9AQE 
On-Off-On M D9 A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1050-ND 6.54 5.24 415 | 7103MD9ABE 
Mom-Off-Mom M D9 A B .365 x 500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) CKN1172-ND 6.66 5.33 422 | 7105MD9ABE 
0п-0л М H9 A B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1067-ND 6.09 4.88 3.86 | T101MH9ABE 
On-Off-On M H9 A B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1068-ND 7.20 5.76 4.56 | T103MH9ABE Е“ 
Mom-Off-Mom M H9 A B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1386-ND 7.20 5.76 4.56 | T105MH9ABE 
SPDT On-Off-Mom M H9 A B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1387-ND 744 5.96 4.72 | T107MH9ABE 
On-Mom M H9 A B .320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1388-ND 744 5.96 4.72 | T108MH9ABE 
0п-0л 5 Y A B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1456-ND 6.00 4.80 3.80 | 71015ҮАВЕ 
On-On M 01 А G .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1511-ND 6.48 5.19 441 | ET01MD1AGE 
Оп-Оп М D1 A а .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1512-ND 6.09 4.88 3.86 | E101MD1AQE s (558) eno 
On-Off-On M 01 А В .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1520-ND 7.20 5.76 4.56 | ET03MD1ABE -200 (5.08) ET SMT 
On-On M D1 A G .320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1528-ND 7.05 5.64 447 | ETO1MD1AGE 
On-On s D1 A B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1531-ND 6.63 5.31 4.20 | ETO1SD1ABE 
On-Off-On L 01 А В 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1532-ND 7.41 5.93 4.70 | ETO3LD1ABE H (10-48 UNS) 
Mom-Off-Mom M D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1534-ND 741 5.93 4.70 | ETOSMD1ABE H9 (Unthreaded) 
Mom-Off-Mom s D1 A B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1535-ND 741 5.93 4.70 | ETOSSD1ABE 
0п-0л K — A B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1545-ND 12.06 9.65 7.64 | Т101КАВЕ 
On-On M H A B .320 x 200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1548-ND 6.09 4.88 3.86 | T101MHABE 
0п-0л М D9 A B .500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1055-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201MD9ABE xl 173 
0п-0л М D9 A 0 .500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1056-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201MD9AQE (4-39) 
On-On M H9 A B .320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) CKN1069-ND 9.54 764 6.05 | T201MH9ABE 
On-On s Y A а -500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1480-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201SYAQE 
DPDT On-Off-On M D9 A B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1484-ND 10.02 8.02 6.35 | 7203MD9ABE 00) 
Оп-Оп-Оп M D9 A B -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1491-ND 10.71 8.57 6.79 | 7211 MD9ABE 1 
On-On M 01 А В -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1521-ND 9.54 7.64 6.05 | E201MD1ABE E 
On-On M H9 A G .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1555-ND 10.98 8.79 6.96 | T201MH9AGE -028 „| 
On-Mom s H9 A B .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1558-ND 11.04 884 7.00 | T208SH9ABE em 
3PDT Оп-Оп М D9 A B .500 x .500 x .500 (12.70 x 12.70 x 12.70) CKN1383-ND 1521 12.17 9.64 | 7301MD9ABE 
0п-0л М D1 A G .500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77) CKN1525-ND 11.77 1017 8.56 | E301MD1AGE 
Fig. 2 — Vertical Right Angle 
0п-0л М D9 AV2 B -500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1059-ND 6.33 5.07 4.01 | 7101MD9AV2BE 
On-Off-On M D9 AV2 B -500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1173-ND 6.87 5.50 4.36 | 7103MD9AV2BE 
0п-0л М H9 AV B .320 x 200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1070-ND 642 5.14 4.07 | T101MH9AVBE 
On-On s D9 AV2 B .500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1447-ND 6.33 507 4.01 | 7101SD9AV2BE 
Оп-Оп М D1 AV2 G .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1513-ND 741 5.69 451 | E101MD1AV2GE 
On-On M 01 AV2 а .500 x 219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1514-ND 6.72 5.38 4.26 | E101MD1AV2QE 
SPDT On-On s D1 AV2 B .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1517-ND 6.72 5.38 426 | E101SD1AV2BE 
Оп-Оп М D1 AV G .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1529-ND 7.59 6.08 4.81 | ETOTMD1AVGE 
On-Off-On M 01 AV B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1533-ND 7.95 6.36 5.04 | ETO3MD1AVBE .200 
Mom-Off-Mom s D1 v3 B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1537-ND 7.41 5.93 4.70 | ET05SD1V3BE (508) 
0п-0л М H9 v3 B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1547-ND 6.03 4.83 3.82 | T101MH9V3BE 
On-Off-On M H9 AV B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1550-ND 7.53 6.03 4.77 | T103MH9AVBE 
On-Off-On M H9 уз В 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1551-ND 7.14 5.72 4.53 | Т103МН9УЗВЕ AV 
On-On M D9 AV2 B .500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35) CKN1384-ND 9.72 7.78 6.16 | 7201MD9AV2BE 
On-On M D9 AV2 0 .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1476-ND 9.72 778 6.16 | 7201MD9AV20E 
DPDT On-On S D9 ГҮЙ В .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1479-ND 972 778 6.16 | 7201SD9AV2BE 220 (5.59)] 
On-On M | H9 AV 8 .320 x .360 x .340 (8.18 x 9.14 x 8.64) CKN1556-ND 1002 802 635 | T201MHSAVBE "A гар 
On-On M H9 уз B .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1557-ND 9.54 7.64 6.05 | T201MH9V3BE 
Optional Hardware and Accessories 
Dress Nut 10-48, .070" (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN1183-ND .63 81 .40 | 465701201 
Dress Nut 1/4 x 40, .325" (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP; nickel plated CKN1184-ND 45 .36 .29 | 702501201 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 8020, 8060, E010 and TP; black plated CKN1391-ND .84 .68 -54 | 702501264 
Dress Nut 1/4 x 40, .118" (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and ТР CKN1201-ND 30 24 119 | 780701201 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, Т and ТР; satin chrome plated CKN1393-ND 1.05 .84 67 | 780701215 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T апа TP; nickel plated CKN1754-ND .36 .29 .23 | 709901201 
Dress Nut 1/4 x 40, .090" (2.29mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T апа ТР; nickel plated CKN1392-ND 42 134 27 | 776001201 
Dress Nut 15/32-32, .120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500; nickel plated CKN1202-ND 1.20 .96 76 | 895101201 
Knurled Nut 1/4x40, .080” (2.03mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and ТР; nickel plated CKN1755-ND 42 134 27 | 778000201 
Knurled Nut 1/4x40, 062” (1.57mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1756-ND 33 27 .21 | 796901201 
Lockwasher 1/4x40, .402" (10.21mm) diameter; nickel plated CKN1753-ND 27 22 18 | 700303202 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500 and T; nickel plated CKN1185-ND 27 .22 18 | 700201201 
Locking Ring 1/4 x 40, .468” (11.89mm) diameter, for Series 7000, 8020 8060 8500 9000, М.Т and TP; nickel plated CKN1817-ND NEW! 27 22 18 | 700701201 
Vinyl Toggle Cap, White, .383" (9.73mm) long, for color coding option "S" actuators, Series 7000 CKN1203-ND .78 .63 .50 | 896801000 (2.54 
Vinyl Toggle Cap, Black, .383" (9.73mm) long, for color coding option "S" actuators, Series 7000 CKN1204-ND .78 .63 .50 | 896802000 
Vinyl Toggle Cap, Red, .383" (9.73mm) long, for color coding option "S" actuators, Series 7000 CKN1205-ND .78 .63 .50 | 896803000 
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Cannon Contact Material 


Q ITT industries Process Sealed Toggle Switches Contacts and Terminals: Copper alloy, 


А with gold plate over nickel plate. 
ITT Industries Rating: 0.4 VA max. @ 20 VAC or DC 
Engineered for life Withstands soldering and cleaning processes max. 


Actuator Options 


M 
* Add .070 
(1.78) for D 
bushings. 
Vertical Right Angle Vert. Rt. Angle Ultra-Mini SMT | Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT Ultra-Mini Ultra-Mini Ultra-Mini 
Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries $ 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing nation LxWxH Part No. ЛІ 25 100 Part Мо. 
On-On S 01 С .500 x 219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1074-ND 5.52 442 3.50 | Е101501СВЕ * Add .070 
On-Off-On 5 D1 C .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1075-ND 6.63 5.81 4.20 | E103SD1CBE (1.78) for D 
Mom-Off-Mom 5 D1 C .500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1076-ND 6.63 5.31 4.20 | E105SD1CBE bushings. 
SPDT On-On 5 D1 C .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1071-ND 6.06 4.85 3.84 | ETO1SD1CBE 
On-Off-On 5 D1 C :320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1080-ND 6.84 5.48 4.34 | ETO3SD1CBE 
1 On-Mom 5 D1 G .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1081-ND 6.84 5.48 4.34 | ETO8SD1CBE 
On-On M 01 ҮЗ .920 х .200 х .350 (8.13 х 5.08 х 8.89) CKN1072-ND 6.63 5.81 4.20 | ЕТ01М01У3ВЕ А : 
On-On 5 D1 C -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1077-ND 8.46 6.77 5.36 | E201SD1CBE Bushing Options 
On-On 5 D1 C .360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1082-ND 9.06 7.25 5.74 | ET21SD1CBE 
DPDT On-Off-On 5 D1 G .360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1083-ND 10.23 8.19 6.48 | ET23SD1CBE 
Оп-Оп М 01 А .360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1086-ND 10.14 8.12 6.43 | ET21MD1ABE .250 (6.35) E Series 
On-Off-On M D1 A .960 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1177-ND 11.81 9.05 717 | ET23MD1ABE | -177 (4.50) ET Series 
On-On S 01 А .500 x 260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1061-ND 6.09 4.88 3.86 | Е101501АВЕ -162 (4.11) ET SMT 
Оп-Оп М D1 A -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1060-ND 6.09 4.88 3.86 | E101MD1ABE 
2 | SPDT Mom-Off-Mom M D1 A -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1062-ND 7.20 5.76 4.56 | E105MD1ABE 
On-On M 01 А 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1073-ND 663 5.31 420 | ETOTMD1ABE Termination Options 
On-Off-On M 01 А .365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1084-ND 7.41 5.93 4.70 | ЕТОЗМОТАВЕ 
On-Mom M 01 А .365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1085-ND 741 5.93 4.70 | ETOBMD1ABE 
On-On M 01 AV2 -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1065-ND 6.42 5.14 4.07 | E101MD1AV2BE 1.30 (3.30) 
On-Off-On M D1 AV2 -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1078-ND 7.83 6.27 4.96 | E103MD1AV2BE — 
SPDT | Mom-Off-Mom M 01 AV2 -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1079-ND 7.83 6.27 4.96 | E105MD1AV2BE = 
3 On-On M 01 AV .320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1385-ND 717 — 574 4.55 | ETOTMD1AVBE 200 | ||. озо (76) 
On-Off-Mom M D1 AV2 -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1178-ND 7.83 6.27 4.96 | E107MD1AV2BE (5.08) 
DPDT Оп-Оп М D1 AV2 -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1179-ND 10.47 8.38 6.64 | E201MD1AV2BE "m 
On-Off-On M 01 AV2 -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1180-ND 11.64 9.32 7.38 | E203MD1AV2BE Epoxy Seal 
) -.020 (.51) 
z z .130 (3.30) 
Options (see diagrams) Dimensions Cut Tape .220 (5.59)4 (830) 
Switching — | Actu- | Bush- |Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | ITT Industries .016 ( 200 (5.08) Тур. 
Fig. Circuit! — Function ator | ing |nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. Pricing Part No. -152 (3. L 090 (51) Typ. 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) -200 L4 00 (2.54) Typ. 
SPDT| On-On M | Dt | — |.462x.320x.200(11.73x8.13x5.08) | CKN1093CT-ND — 740 638 5.13 | CKN1093TR-ND — 2459.16/600 | ETOTMD1SAKE(T&R) 
4 |SPDT| On-Of-On | M | Di | — |462х.320х.200(11.73х8.13х5.08) | CKN1094CT-ND 8.16 704 5.65 | CKN1094TR-ND — 2711.88/600 | ETO3MD1SAKE(T&R) 
SPDT | Mom-Off-Mom| M | Di | —  |.462x.320x.200(11.73x8.13x5.08) | CKN1095CT-ND 8.16 7.04 5.65 | CKN1095TR-ND — 2711.88/600 | ETOSMD1SAKE(T&R) 
SPDT On-On M | None | — | -340x 276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN1783CT-ND 6.45 5.96 5.46 | CKN1783TR-ND 2143.80/600 | GT11MSABETR 
5 | SPST Off-On M | None | — | .340х.276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN1097CT-ND 6.85 591 475 | CKN1097TR-ND 2277.72/600 | GT12MSAKETR 
SPDT | On-Off-On M | None | — | -340x 276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN2091CT-ND 7.38 636 5.11 | CKN2091TR-ND 2451.60/600 | GT13MSABETR 
SPDT On-On M | None | — | -340x 215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN1784CT-ND 6.79 627 523 | CKN1784TR-ND 752.40/200 | GT11MSCBETR 
6 SPST Off-On M | None | — | .340х.215 x 276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN1100CT-ND 7.35 6.33 5.09 | CKN1100TR-ND 904.00/200 | GT12MSCKETR 
SPDT | On-Off-On M | None | — | .340х.215 x 276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN2092CT-ND 7.87 678 5.45 | CKN2092TR-ND 968.00/200 | GT13MSCBETR 
DPDT On-On M | None | — | .340х.215 х.276 (8.64x5.46x7.01) | CKN2089CT-ND 9.07 7.82 6.28 | CKN2089TR-ND 1116.00/200 | GT21MSCBETR 189 go 
SPDT| On-On M [None | C |.276х.177х.228 (7.01 x4.50x5.79) | CKN1782-ND§ 576 461 365 | — — | 6ТІІМСВЕ 130 (330) (ET Series) 
7 | SPST Off-On M | None С |.276 x 177 x .228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN1541-ND§ 630 504 399 | — — | GT12MCKE 
DPDT On-On M | None C |.276 x 177 x .228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN2088-ND§ 714 620 491 | — — | GT21MCBE 
SPDT| On-On M | None | A [.276x.212 x 273 (7.01 x5.83x 6.93) | CKN1780-ND§ 648 549 411 |— — |GT11MABE 
8 | SPST Off-On M | None A |.276х.212 x .273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN1540-ND§ 6.90 552 437 | — — | GT12MAKE 
DPDT On-On M | None А |.276х.212 x 273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN2087-ND§ 8.76 701 555 = — | GT21MABE 
SPDT On-On М | None | AV | .297x.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1781-ND§ 648 519 411 | — — | GT11MAVBE 
9 | SPDT 0п-0л М | None | AV | .297х.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN2090-ND§ 741 593 470 |- — | GT13MAVBE 
ЗРОТ | On-On М | None | AV | .297x.215 x .273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1542-NDS 741 593 470 |- — |GT13MAVKE 100 | = :020 (.51) 


(2.54) 


t UL Approved $ Bulk parts 


APM HEXSEAL 
Pushbutton Switch Boots 


APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from hostile environments 
without compromising or interfering with the switches basic function. Boots create a full environmental 
seal even under high-pressure washdowns. Each seal is made from a tough, high tear strength elastomer 
that is resistant to most chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized which facilitate 


toggle toggle 
Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear 99 


strength, silicon rubber bonded to a built-in mounting nut. (Ө, 


Each encloses the base of the protruding switch bushing s= 


1—1 


Toggle Switch Boots * Half-boot i ** Full-boot 


and forms a water and dust tight seal against the front 
panel surface. 


easier agency listings and most Hexseals are QPL approved under MIL-B-5423. Thread — |Throat(LD.) Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Size Inch (mm) | Inch (mm) | Color | Part No. 3 25 100 | Рай Мо. 
Throat Plunger ы Я Т -ND* 
e Sim (LD) Height Digi-Key E Aud 15/32-32NS-2B | 078 (1.98) | .437 (11.10) | Gray | 335-1007. ШЕ? 342 274 217 |N1030B 
Size Inch (mm) | Inch (mm) | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. 1/4-40NS-2B | .047 (1.19) | .250(6.35) | Gray | 335-1006-ND 4.08 3.27 2.59 | N5032B 
15/32-32NS-2B 281 (714) | Gray | 335-1009-ND 342 274 217 N3080 15/32-32NS-2B| 219 (5.56) |.844 (21.44) | Gray | 335-1005-ND** 3.42 274 247 | М1030 
15/32-32NS-2B | 422 (10.72) |.438 (11.13) | Gray |335-1008-ND 342 274 217 |NC3030 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .594 (15.09) | Gray | 335-1001-ND** 4.05 3.24 2.57 |50305 
7/16-28UNEF-2B 438 (11.13) | Clear |335-1013-ND 393 315 2.49 |NC303 7/16-28(CLR) 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .500 (12.70) Red | 335-1002-ND** 4.56 3.65 2.89 | N5030L (Red) 
1/4-40NS-2B 141 (3.58) | Gray |335-1017-М) NEW? 4.08 3.27 2.59 №5040 1/4-40NS-2B | 062 (1.57) | 500 (12.70) | Black | 335-1003-ND** 4.56 3.65 2.89 | N5030L(Black) 
1/4-32NS-2B .188(4.77) | .203(5.16) | Gray |335-1018-ND NEW! 4.08 3.27 2.59 |N5040G 
1/4-40NS-2B .203(5.16) | Gray |335-1019-ND NEW! 408 3.27 2.59 |N5040R 


Transparent Rocker «seas witout compromising 


APM's rotary switch and potentiometer seals surround the shaft s е m 
Rota ry Shaft Seals and forms a watertight and dust tight seal against the shaft and S it h S | switch operation, position status 
front panel surface. Color: Gray МИС еа!$ viewing or legend visibility. 
Thread Max. Shaft Size | Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal Maximum Maximum Maximum 
Size Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Actuator Length | Actuator Width | Above Panel | Digi-Key Price Each APM Hexseal 
3/8-З2МЕР-2В| 250 (6.35) | .500 (12.70) | 335-1016-ND 342 250 1.98 | N9030x1/4 Inch (mm) inch (mm) | Inch(mm) | Part №. 1 25 100 PartNo. 
1/4-32NEF-2B| .125 (3.18) -375 (9.53) |335-1020-ND NEW! 312 2.50 1.98 N9040x1/8 .750 (19.05) .531 (13.49) .228 (5.79) | 335-1011-№0 2.31 1.85 1.47 |C1113/66(Clear) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1303 


tyco i 
т . Aleeswien NEW! Toggle Switches 


MT Series: 

Material Specifications: « Contacts: Gold flash over silver • Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminals: Gold flash Environmental Specifications: * Opera- 
ting Temperature: -20°C ~ 80°C Typical Performance Characteristics: • Contact Rating: 6A Ф 125VAC, ЗА @ 250VAC • Initial Contact Resistance: 20mQ 
maximum * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC minimum for 1 minute * Dielectric Strength: 1,500VAC 

TT Series: 

Material Specifications: « Contacts: Gold over nickel е Case Material: Thermoplastic 94V-0 Environmental Specifications: е Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Typical Performance Characteristics: « Contact Rating: 0.4 /A maximum @ 20VDC or peak AC • Initial Contact Resistance: 20mQ maximum * Insulation 
Resistance: 1,000MQ 500VDC minimum • Dielectric Strength: 1,000V RMS 

Gemini Series: 

Design Features: * Meets CSA Requirements * Toggle - Machined brass, heavy nickel plated * Bushing and Frame - Rigid one piece die cast, copper flashed, 
heavy nickel plated * Fixed Contact - Welded construction, selective placement of precious metal * Movable Contact - “Captured” design eliminates possibility of 
displacement due to shock * Terminal Seal - Epoxy sealing of terminals is standard Material Specifications: • Contacts: Gold/Gold flash, Silver/Tin lead * Case 
Material: Thermoset * Terminal Seal: Epoxy Environmental Specifications: • Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Typical Performance Characteristics: « Con- 
tact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VAC/DC; Silver: 2A € 250VAC, 5A @ 125VAC * Initial Contact Resistance: 30mQ maximum * Insulation Resistance: 1,000MO @ 
500VDC • Dielectric Strength: 1,000V RMS 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. Circuit | Function | Actuator) Bushing | nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
MT Green Series 
SPDT Оп-Оп А B1 т .512 X 315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1297-ND 7.57 5.25 3.87 | MTA106D 
SPDT Оп-Оп А B1 T2 512 X.315 X.394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1298-ND XT 5.38 3.97 | MTA106DPC 
SPDT | On-Off-On А B1 T 512 X .315 X.394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1299-ND 6.42 5.62 5.14 | MTA106E 
SPDT | On-Off-On Al B1 T2 512 X .315 X.394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1300-ND 6.58 5.76 5.27 | MTA106EPC 
SPDT On-Mom M B1 Ti 512 X .315 X.394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1301-ND 6.76 5.92 5.41 | MTA106F 
SPDT |Mom-Off-Mom| А1 B1 T 512 X .315 X.394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1302-ND 7.20 6.30 5.76 | MTA106G 
SPDT | On-Off-Mom Al B1 T 512 X .315 X.394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1303-ND 7.22 6.32 5.78 | MTA106H 
DPDT Оп-Оп А B1 Ti -512 X .512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1304-ND 6.86 6.01 5.49 | MTA206N 
DPDT Оп-Оп А B1 T2 |.512Х.512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1305-ND 7.02 6.15 5.62 | MTA206NPC 
DPDT | On-Off-On А B1 Ti -512 X .512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1306-ND 8.30 7.27 6.64 | MTA206P 
1 SP3T | On-On-On А B1 T -512 X .512 X .394 (13.00 X 13.00 X 10.00) | 450-1307-ND 10.48 9.17 8.39 | MTA206PA 
3PDT Оп-Оп А B1 T -512 X 701 X .394 (13.00 X 17.80 10.00) | 450-1308-ND 13.36 11.69 10.69 | MTA306D 
SPDT Оп-Оп А B2 T 512 X.315 X 412 (13.00 X 8.00 10.46) | 450-1309-ND 742 6.23 5.70 | MTE106D 
DPDT Оп-Оп А B2 T -512 X .512 X 412 (13.00 X 13.00 10.46) | 450-1310-ND 10.88 9.52 8.71 | MTE206N 
SPDT Оп-Оп A2 B1 T 512 X 315 X .393 (13.00 X 8.00 X 9.98) 450-1311-ND 6.56 5.74 5.25 | MTF106D 
DPDT Оп-Оп A2 B1 T 512 X .512 X .393 (13.00 X 13.00 9.98) | 450-1312-№0 8.76 7.67 7.001 | MTF206N 
SPDT Оп-Оп A3 B3 T 512 X .315 X .354 (13.00 X 8.00 X 8.99) 450-1313-ND 7.62 6.67 640 | MTG106D 
DPDT Оп-Оп A3 B3 Ti 512 X.512 X.354 (13.00 X 13.00 8.99) | 450-1314-№0 9.38 8.21 7.51 | MTG206N 
SPDT Оп-Оп А4 B1 T 512 X .315 X .432 (13.00 X 8.00 10.97) | 450-1315-№0 9.60 8.40 7.68 | MTL106D 
DPDT On-On A4 B1 Ti -512 X .512 X .432 (13.00 X 13.00 X 10.97) | 450-1316-М0 11.10 9.72 8.88 | MTL206N 
ЗРОТ Оп-Оп А4 B1 T -512 X 701 X .530 (13.00 X 17.80 13.46) | 450-1317-№0 17.30 15.14 13.84 | MTL306D 
SPDT Оп-Оп A5 B1 T2 512 X .315 X .394 (13.00 X 8.00 X 10.00) | 450-1318-ND 6.00 5.25 4.80 | MTM106DPC 
TT Series, Tiny 
SPDT Оп-Оп A6 B4 T2 .320 X .206 X .340 (8.13 X 5.23 X 8.64) 450-1319-ND 5.34 4.68 4.28 | TT11DGPC1 
SPDT | On-Off-On A6 B4 T2 .320 X .206 X .340 (8.13 X 5.23 X 8.64) 450-1323-ND 7.88 6.90 6.31 | TT11EGPC1 
DPDT Оп-Оп A6 B4 T2 .320 X .360 X .340 (8.13 X 9.14 X 8.64) 450-1327-ND 9.50 8.32 7.60 | TT21NGPC1 
DPDT | On-Off-On A6 B4 T2 .320 X .360 X .340 (8.13 X 9.14 X 8.64) 450-1329-ND 12.64 11.70 1011 | TT21PGPC1 
1 SPDT Оп-Оп M B1 T2 .320 X .206 X .340 (8.13 X 5.23 X 8.64) 450-1320-ND 8.12 741 6.50 | TT11DGPC9T1/4 
SPDT | On-Off-On А B1 T2 .320 X .206 X .340 (8.13 X 5.23 X 8.64) 450-1324-ND 8.98 7.86 749 | TT11EGPC9T1/4 
SPDT On-Mom А B1 T2 .320 X .206 X .340 (8.13 X 5.23 X 8.64) 450-1326-ND 13.10 11.47 10.48 | TT11FGPC9T1/4 
DPDT Оп-Оп А B1 T2 .320 X .360 X .340 (8.13 X 9.14 X 8.64) 450-1328-ND 11.02 9.65 8.82 | TT21NGPC9T1/4 
DPDT | On-Off-0n А1 B1 T2 .320 X .360 X .340 (8.13 X 9.14 X 8.64) 450-1330-ND 15.98 14.79 12.79 | TT21PGPC9T1/4 
SPDT Оп-Оп АТ В4 T3 .320 X .206 X .320 (8.13 X 5.23 X 8.13) 450-1321-ND 6.76 5.92 5.41 | TT11DGVRA1 
2 | SPDT | On-Off-On AT B4 ТЗ .320 X .206 X .320 (8.13 X 5.23 X 8.13) 450-1325-ND 9.84 8.61 7.88 | TT11EGVRA1 
SPDT Оп-Оп A8 B5 T3 .320 X .206 X .320 (8.13 X 5.23 X 8.13) 450-1322-ND 11.06 10.23 8.85 | TT11DGVRA3T 
Gemini Series 
РОТ |  On-On M B7 Ti | .500Х 265 X 358 (12.70 X 6.73 X9.09) | 450-1287-ND 7.67 531 3.92 | A1015YzQ 
SPDT | On-Off-On Al B7 Ti -500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) 450-1290-ND 5.70 4.99 4.56 | A103SYZQ 
SPDT |Mom-Off-Mom| А1 B7 Ti 500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) 450-1292-ND 6.44 5.64 5.16 | A105SYZQ 
SPDT Оп-Оп А В7 Ti .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) 450-1286-ND* 7.25 5.02 3.71 | A101SYZB 
1 SPDT | On-Off-On Al B7 T .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) 450-1289-ND* 5.98 5.24 4.79 | A103SYZB 
SPDT |Mom-Off-Mom| А1 B7 Ti .500 X .265 X .358 (12.70 X 6.73 X 9.09) 450-1291-ND* 7.22 6.32 5.78 | А1055Ү2В 
DPDT Оп-Оп А В7 T 500 X .450 X .350 (12.70 X 11.43 8.89) | 450-1293-М) 7.22 6.32 5.78 | A201SYZQ 
DPDT | On-Off-On А1 B7 Ti 500 X .450 X .350 (12.70 X 11.43 X 8.89) | 450-1294-М) 8.62 7.55 6.90 | A203SYZQ 
DPDT |Mom-Off-Mom| A1 B7 Ti 500 X .450 X .350 (12.70 X 11.43 8.89) | 450-1295-ND 10.76 9.42 8.61 | A205SYZQ 
DPST | On-On-On Al B7 Ti .500 X .450 X .350 (12.70 X 11.43 X 8.89) | 450-1296-М) 9.64 844 7.72 | А2115Ү20 
3 | SPDT On-On А1 В7 Т4 .500 X .265 X .508 (12.70 X 6.73 X 12.90) | 450-1284-ND* 5.94 5.20 4.76 | А1015ҮАВ 
1 SPDT Оп-Оп А В7 и -500 X .265 X .350 (12.70 X 6.73 X 8.89) 450-1285-ND* 7.83 5.43 4.01 | А1015ҮСВ 
SPDT | On-Off-On А В7 Ti .500 X .265 X .350 (12.70 X 6.73 X 8.89) 450-1288-ND* 5.88 545 4.71 | А1035ҮСВ 
*Gemini Series Gold Contacts 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Splashproof Boots 
1 Splashproof Half-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black 450-1331-ND 5.38 411 447 BT14400 
Splashproof Half-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black. 450-1332-М0 5.38 4.71 447 BT15320 
Splashproof Full-Boot, 10-48 for TT Series, Black.. 450-1333-ND 4.66 4.08 3.87 B10480 
2 Splashproof Full-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black 450-1334-ND 3.92 3.43 3.26 B14400 
Splashproof Full-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Gray . 450-1335-ND 4.60 4.03 3.82 B14408 
Splashproof Full-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black 450-1336-М0 5.38 4.71 447 B15320 


Actuator Options 


0.217 (5.51) 
.650 
(17.0) 
Unlocked 


Bushing Options 


B5 - Threaded 
B6 - Unthreaded 


15/32-32 
UNS-2A 


Termination Options 


Solder Lug 


3.18) 
ў 


* 050 
(1.27) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1304 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Contact Material Options 


m | т сое Miniature Rocker Switches 


G: Moveable contact and term- 
inals: copper alloy, silver 
Termination Options plate; Terminals: silver plat- 
ed; Rating: 1MS: 5A @ 
м1 125VAC ог 28VDC, 2A @ 
250VAC; 188: 3A @ 125VAC 
200 .100 or 28VDC, 1.5A @ 250VAC 
5.08 | 2 w Q: Moveable contact and term- 
(5.08) inals: copper alloy, silver 
Double Pole Shown plate; Rating: БА @ 125VAC 
Solder Lug or 28VDC, 2A @ 250VAC 
Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Color Function nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 1SS - Sealed Sub-Miniature Rocker Switch 
SPDT Black On-On M6 G 432-1136-ND 4.45 3.43 2.40 1SS-WMSP1-R1/2-M6GE 
I SPDT Black On-Off-On M6 G 432-1137-ND 4.94 3.80 2.66 1SS-WMSP3-R1/2-M6GE 
DPDT Black On-On M6 G 432-1138-ND 5.59 4.30 3.01 1SS-WMDP1-R1/2-M6GE 
DPDT Black On-Off-On M6 G 432-1139-ND 6.08 4.68 3.28 1SS-WMDP3-R1/2-M6GE 
Series 1M1 - Miniature Rocker Switch 
SPDT Black On-Off-Mom M1 Q 432-1140-ND 5.04 3.88 2.72 1M1-SP5-R1/2-M1QE 
2 DPDT Black On-On M1 Q 432-1141-ND 4.52 3.48 2.44 1M1-DP1-R1/2-M1QE 
DPDT Black On-Off-On M1 Q 432-1142-ND 5.20 4.00 2.80 1M1-DP3-R1/2-M1QE 
Actuator Options Contact Material Options 
T6 0.197 Q: Moveable contact and termi- 
г -1(05.00) nals: copper alloy, silver plate; 


TT Extra large bat Rating: 5A @ 125VAC or 


© 236 28VDC, 2A @ 250VAC 
(6.0) све R: Moveable contact апа 
(17.50) terminals: copper alloy with 


15/32NS| / + gold plate over nickel plate; 
Ms Rating: 0.4VA max. @ 20V 
j (1125) max (AC/DC) 


Termination Options Bushing Options 


M6 BO 
125 Standard Keyway Short Keyway Splash-proof 15/32 Thread Bushing 


(3.18) Thread Non-Thread 
L: 1/4-40NS 15/32-32NS 
> 


шамы Е y 280 | i295 “ptt 448 
X) 48.59) X (11.25) 


[” 050 
= (1.27) (9.0) 


Solder Lug 


Single Pole Shown 


Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Actuator Bushing nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 2M1 - Miniature Toggle Switch 

SPDT On-On Ті B1 M1 Q 432-1143-ND 2.57 1.98 1.39 2M1-SP1-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Off-On Ті B1 M1 Q 432-1144-ND 2.24 1.73 1.21 2M1-SP3-T1-B1-M1QE 
SPDT Mom-Off-Mom ті B1 M1 Q 432-1145-ND 3.48 2.68 1.88 2M1-SP4-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Off-Mom T1 B1 M1 Q 432-1146-ND 3.48 2.68 1.88 2M1-SP5-T1-B1-M1QE 
SPDT On-Mom Ті B1 M1 Q 432-1147-ND 3.06 2.35 1.65 2M1-SP2-T1-B1-M1QE 
DPDT On-On T1 B1 M1 Q 432-1148-ND 3.51 2.70 1.89 2M1-DP1-T1-B1-M1QE 
DPDT On-Off-On T1 B1 M1 Q 432-1149-ND 4.00 3.08 2.16 2M1-DP3-T1-B1-M1QE 
DPDT On-Mom TA B1 M1 Q 432-1150-ND 4.00 3.08 2.16 2M1-DP2-T1-B1-M1QE 
ЗРОТ Оп-Оп T1 B1 M1 Q 432-1151-ND 8.48 6.53 4.57 2M1-3P1-T1-B1-M1QE 
4PDT On-On Ті B1 M1 Q 432-1152-ND 8.35 6.43 4.50 2M1-4P1-T1-B1-M1QE 
SPDT On-On T6 B1 M1 Q 432-1153-ND 2.76 2.13 1.49 2M1-SP1-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Off-On T6 B1 M1 Q 432-1154-ND 3.41 2.63 1.84 2M1-SP3-T6-B1-M1QE 
SPDT On-Mom T6 B1 M1 Q 432-1155-ND 3.25 2.50 1.75 2M1-SP2-T6-B1-M1QE 
1 DPDT On-On T6 B1 M1 Q 432-1156-ND 3.67 2.83 1.98 2M1-DP1-T6-B1-M1QE 
SPDT On-On T8 BO M1 Q 432-1157-ND 3.19 2.45 1.72 2M1-SP1-T8-BO-M1QE 
SPDT On-Off-On T8 BO M1 Q 432-1158-ND 3.84 2.95 2.07 2M1-SP3-T8-B0-M1QE 
SPDT On-Mom T8 BO M1 Q 432-1159-ND 3.67 2.83 1.98 2M1-SP2-T8-BO-M1QE 
DPDT On-On T8 BO M1 Q 432-1160-ND 443 3.18 2.23 2M1-DP1-T8-B0-M1QE 
SPDT On-On Ті B9 M1 Q 432-1161-ND 2.76 2.13 1.49 2M1-SP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-Off-On Ті B9 M1 Q 432-1162-ND 3.41 2.63 1.84 2M1-SP3-T1-B9-M1QE 
DPDT On-On Ті B9 M1 Q 432-1163-ND 3.67 2.83 1.98 2M1-DP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-On T1 B1 M2 Q 432-1168-ND 3.22 2.48 1.74 2M1-SP1-T1-B1-M2QE 
SPDT On-Off-On Ті B1 M2 Q 432-1169-ND 3.22 2.48 1.74 2M1-SP3-T1-B1-M2QE 
SPDT On-Mom Ті B1 M2 Q 432-1170-ND 3.06 2.35 1.65 2M1-SP2-T1-B1-M2QE 
DPDT On-On Ті B1 M2 Q 432-1171-ND 3.51 2.70 1.89 2M1-DP1-T1-B1-M2QE 
DPDT On-Off-On TÀ B1 M2 Q 432-1172-ND 4.00 3.08 2.16 2M1-DP3-T1-B1-M2QE 
DPDT On-Mom T1 B1 M2 Q 432-1173-ND 4.00 3.08 2.16 2M1-DP2-T1-B1-M2QE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1164-ND 2.89 2.23 1.56 2M1-SP1-T2-B4-M6RE 
SPDT On-Off-On T2 B4 M6 R 432-1165-ND 3.54 2.73 1.91 2M1-SP3-T2-B4-M6RE 
? SPDT On-Mom T2 B4 M6 R 432-1166-ND 3.38 2.60 1.82 2M1-SP2-T2-B4-M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1167-ND 3.84 2.95 2.07 2M1-DP1-T2-B4-M6RE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1305 


"М canting Pushbutton Switches 


Technologies” 


Contact Material Options 


Q: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Rating: 1A@ 
125VAC or 28VDC 

R: Moveable contact & terminals: copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating 0.4VA тах. @ 20V max. (AC/DC) 

G: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Terminals: silver 
plate with outer layer in gold plating; Rating 1А@ 120VAC or 28VDC 


Bushing Options 


B5 - (shown) Threaded shown 


381 Series: 


B6-Unthreaded 0) 098 (2.50) with flat с © 118 
— ЗММ Series: (3.00) 
© 118 (3.00) 
10-48 = 
UNS T 351 Series: 1/4-40 NS 1250 
i А .236 (6.00) (6.35) 
ЗММ Series: 
Solder Eyelet 177 (4.80) [ ў 
Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Bushing nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 3S1 — Sub-Miniature Pushbutton Switch 
SPST Mom(N/O) B5 M1 432-1174-ND 2.63 2.03 1.42 3S1-SP9-B5-M1QE 
1 SPDT Mom(N/C) B5 M1 Q 432-1175-ND 4.13 3.18 2.23 351-5Р8-В5-МІОЕ 
SPST Mom(N/O) B6 M2 432-1176-ND 4.13 3.18 2.23 3S1-SP9-B6-M2QE 
SPDT Mom(N/C) B6 M2 432-1177-ND 4.13 3.18 2.23 3S1-SP8-B6-M2QE 
2 SPST Mom(N/O) B6 M6 R 432-1178-ND 4.16 3.20 2.24 3S1-SP9-B6-M6RE 
SPDT Mom(N/C) 432-1179-ND 4.58 3.53 2.47 3S1-SP8-B6-M6RE 
3 SPST Mom(N/O) B6 M7 R 432-1180-ND 4.16 3.20 2.24 3S1-SP9-B6-M7RE 
SPDT Mom(N/C) 432-1181-ND 4.58 3.53 2.47 3S1-SP8-B6-M7RE 
Series 3MN — Snap-Acting Miniature Pushbutton Switch 
SPDT M1 G 432-1182-ND 3.67 2.83 1.98 SMN-SP7-P1-B11-M1GE 
SPDT M1 R 432-1183-ND 4.39 3.38 2.37 3MN-SP7-P1-B11-M1RE 
1 DPDT Mom(N/C) B11 M1 G 432-1184-ND 5.53 4.25 2.98 3MN-DP7-P1-B11-M1GE 
DPDT M1 R 432-1185-ND 6.50 5.00 3.50 3MN-DP7-P1-B11-M1RE 
SPDT M2 G 432-1190-ND 3.67 2.83 1.98 3MN-SP7-P1-B11-M2GE 
SPDT M2 R 432-1191-ND 3.67 2.83 1.98 3MN-SP7-P1-B11-M2RE 
G 432-1192-ND 3.84 2.95 2.07 3MN-SP7-P1-B6-M6GE 
2 SPDT Мото) B6 M6 R 432-1193-ND 4.55 3.50 2.45 3MN-SP7-P1-B6-M6RE 
G 432-1194-ND 3.84 2.95 2.07 3MN-SP7-P1-B6-M7GE 
2 SPDT Мот(Һ/9) B6 М? R 432-1195-ND 4.55 3.50 2.45 3MN-SP7-P1-B6-M7RE 
SPDT G 432-1186-ND 4.03 3.10 2.17 3MN-SP7-AP2/22-M1GE 
4 SPDT Mom(N/C) = M1 R 432-1187-ND 4.03 3.10 2.17 3MN-SP7-AP2/22-M1RE 
DPDT G 432-1188-ND 6.86 5.28 3.70 3MN-DP7-AP2/22-M1GE 
DPDT R 432-1189-ND 6.86 5.28 3.70 3MN-DP7-AP2/22-M1RE 
Ц Сар Сар Diameter Cap Height - Dim. А Plunger Diameter Digi-Key Pricing Carling Technologies 
NE W! P u s h button Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Switch Accessories Series 3S1 — Pushbutton Caps 
White 432-1218-ND 20 2.63 7.20 3$1-С11 
Black .197 (5.0) .158 (4.0) .098 (2.5) 432-1219-ND .20 2.63 7.20 351-С12 
Red 432-1220-ND .20 2.63 7.20 3S1-C13 
White 432-1221-ND 20 2.63 7.20 3$1-С21 
Black .291 (7.4) .138 (3.5) .098 (2.5) 432-1222-ND .20 2.63 7.20 351-С22 
Red 432-1223-ND .20 2.63 7.20 3S1-C23 
Series 3MN — Pushbutton Caps 
4 White 432-1224-ND 20 2.63 7.20 3MN-C11 
A Black .315 (8.0) .295 (7.5) .118 (3.0) 432-1225-ND .20 2.63 7.20 3MN-C12 
ў Веа 432-1226-ND .20 2.63 7.20 3MN-C13 
White 432-1227-ND .20 2.63 7.20 3MN-C21 
Black .382 (9.7) .193 (4.9) .118 (3.0) 432-1228-ND .20 2.63 7.20 3MN-C22 
Red 432-1229-ND .20 2.63 7.20 3MN-C23 


Slide Switches 


Contact Material Options 


Q: Moveable contact and terminals: copper alloy, silver 
plate; Rating: 5A @ 125VAC or 28VDC, 2A @ 
250VAC 


R: Moveable contact and terminals: copper alloy with 
gold plate over nickel plate; Rating: 0.4VA max. @ 
20V max. (AC/DC) 


Actuator Options 


Y 265 
6.74 
.050 MA ) 
(1.26) >| |= 
РСВ 
Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Actuator nation Material Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 4M1 — Miniature Slide Switch 
SPDT M1 Q 432-1196-ND 2.60 2.00 1.40 4M1-SSP1-S1/2-M1QE 
DPDT M1 Q 432-1197-ND 3.84 2.95 2.07 4M1-SDP1-S1/2-M1QE 
SPDT On-On $1 M2 R 432-1198-ND 3.06 2.35 1.65 4M1-SSP1-S1/2-M2RE 
1 SPDT M2 Q 432-1199-ND 2.60 2.00 1.40 4M1-SSP1-S1/2-M2QE 
DPDT M2 Q 432-1200-ND 3.38 2.60 1.82 4M1-SDP1-S1/2-M2QE 
DPDT On-On 81 M2 R 432-1201-ND 3.84 2.95 2.07 4M1-SDP1-S1/2-M2RE 
SPDT M6 432-1202-ND 3.06 2.35 1.65 4M1-SSP1-S1/2-M6RE 
Series 4S1 — Sub-Miniature Slide Switch 
2 SPDT On-On = M2 R 432-1203-ND 3.15 2.43 1.70 4S1-FSP1-M2RE 
3 SPDT On-On — M6 R 432-1204-ND 3.48 2.68 1.88 4S1-FSP1-M6RE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1306 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


E LÁ Toggle Switches Actuators 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


- - " T1 — Standard T2 — Mini 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal Fig. 3 — Vertical Contact Material: 
Right Angle Right Angle (Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 22] h © 105 
Q over copper alloy. Contact Rating: 5A at 120VAC or 28VDC; |410 (2.67) E; F; 200 
2A at 250VAC (10.41) / grs 
(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy I — m 
R with gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA max. = 
at 20VAC or DC max. 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 14 = Extended Bat T6 —Flattened 
Fig.| Circuit | Function Actuator | Bushing |Termination | Material LxWxH Part No. 1 10 100 | PartNo. з 200 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) y^ a 108 (5.08) 
SPDT On-On Т1 B1 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2350-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T1B1M1QEH (930) 640 pear M "=P 
SPDT On-On Ti B1 M1 R .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2351-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M1REH (16.26) 450 
SPDT On-On Ti B1 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2352-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T1B1M2QEH | (11.43), 
SPDT On-On Т1 Ві М2 R .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2353-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M2REH m + 
SPDT Оп-Оп Ti B1 M5 R .500x.270x.350(12.7x6.86 x 8.89) | EG2354-ND 4.24 3.82 3.26 | 100SP1T1B1M51REH 
SPDT On-On Ti B4 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2355-ND 3.26 2.94 251 | 100SP1T1B4M2QE Zn 
SPDT On-On T B6 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2357-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T1B6M1QEH 
SPDT On-On T B9 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2358-ND 390 3.51 2.99 | 100SP1T1B9M1QEH T8 — Large Bat @ жо 
SPDT Оп-Оп T2 B1 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2359-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T2B1M1QEH (6.09) A 
SPDT On-On T2 B3 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2360-ND 3.26 2.94 2.51 | 100SP1T2B3M1QEH ШЕ 
SPDT On-On Т2 B3 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2361-ND 326 2.94 2.51 | 100SP1T2B3M2QEH 
SPDT On-On T4 B1 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2367-ND 343 3.09 2.63 | 100SP1T4B1M1QEH 
SPDT On-On 16 B11 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2368-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M1QEH 
SPDT On-On T6 B11 M1 R .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2369-ND 4.74 4.27 3.64 | 100SP1T6B11M1REH 
SPDT Оп-Оп T6 B11 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 х 8.89) | EG2370-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M2QEH 
SPDT On-On T8 B13 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2372-ND 4.85 437 3.73 | 100SP1T8B13M1QEH 
SPDT On-Mom Т1 Ві M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2373-ND 3.51 3.16 2.70 | 100SP2T1B1M1QEH 
SPDT On-Mom T6 B11 М1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2374-ND 4.70 4.24 3.61 | 100SP2T6B11M1QEH 
SPDT On-Off-On T B1 M1 а .500 x 270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2375-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M1QEH B1 
SPDT On-Off-On Ti B1 M1 R .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2376-ND — 3.96 3.57 3.04 | 100SP3T1B1M1REH 
SPDT | OnOf-On | Ti Bi M2 Q | 500x 270x.350(12.7X6.86x8.89) | EG2377-ND 367 331 2.82 |00SP3TIBIM2QEH B2 (Urthreaded) EA (Unthreadd) 
SPDT On-Off-On T B9 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2380-ND 4.31 3.88 3.31 | 100SP3T1B9M1QEH 1/4-40NS 
SPDT | On-Of-On | Та B1 М1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2385-ND 3.83 3.46 2.94 |1005Р3Т4В1М10ЕН e. wagons ў 
SPDT On-Off-On 16 B11 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2386-ND 4.87 4.38 3.74 | 100SP3T6B11M1QEH а 280 
SPDT On-Off-On T8 B13 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2387-ND 5.26 4.74 4.04 | 100SP3T8B13M1QEH (7.10) 
SPDT | Мот-ОЯ-Мот | Т1 B1 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2388-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M1QEH H 
SPDT | Мот-ОН-Мот | Т1 B1 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2389-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M2QEH 
SPDT |Mom-Of-Mom| Т1 B9 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2390-ND 4.79 4.32 3.68 | 1005Р4Т1В9М10ЕН 
SPDT | Мот-Ой-Мот| Т6 B11 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2392-ND 5.36 4.82 4.11 | 100SP4T6B11M2QEH 
SPDT | On-Off-Mom Ti B1 M1 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2393-ND 441 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M1QEH 
SPDT | On-Off-Mom Т1 B1 M2 а .500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2394-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M2QEH 1/4-40NS Jf 
SPDT | On-Off-Mom | T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2397-ND 5.60 5.05 4.30 | 1005Р5Т6В11М10ЕН ==. жа 
DPDT On-On T B1 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2398-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M1QEH ; 
DPDT On-On T B1 M1 R .500 x .450 x .350 (12.7 х 11.43 x 8.89) | EG2399-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M1REH +— == 020 nest E 
1 | DPDT Оп-Оп T B1 M2 а -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2400-ND 437 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M2QEH (0.51) a. Mo PE qr 
DPDT On-On Т1 B1 M2 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2401-ND 482 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M2REH ` É 
DPDT On-On T B9 М1 а .500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2402-ND 5.00 4.50 3.84 | 100DP1T1B9M1QEH 
DPDT Оп-Оп T2 B3 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2403-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T2B3M1QEH 
DPDT Оп-Оп T4 B1 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2407-ND 4.53 4.08 3.48 | 100DP1T4B1M1QEH B11 
DPDT Оп-Оп T6 B11 M1 Q |.500x.450x 350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2408-ND 5.56 5.01 427 | 1000Р1Т6В11М10ЕН B12 (Unthreaded) 
DPDT On-On 16 B11 M1 R -500 х .450 x .350 (12.7 11.43 x 8.89) | EG2409-ND 6.07 5.47 4.66 | 100DP1T6B11M1REH 
DPDT On-On T8 B13 М1 а .500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2410-ND 5.96 5.37 4.57 | 100DP1T8B13M1QEH 2/4-40М5 
DPDT On-Mom T B1 M1 а .500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2411-ND 4.61 4.15 3.54 | 100DP2T1B1M1QEH 
DPDT On-Mom T6 B1 M1 а .500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2412-ND 5.81 5.23 4.46 | 100DP2T6B11M1QEH 
DPDT On-Off-On Ti B1 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2413-ND 510 4.59 3.91 | 100DP3T1B1M1QEH 
DPDT On-Off-On Ti B1 M2 а -500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2414-ND 510 4.59 3.91 | 100DP3T1B1M2QEH 
DPDT On-Off-On Т1 B9 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2415-ND 5.73 5.16 4.40 | 100DP3T1B9M1QEH 
DPDT On-Off-On T4 B1 M1 а .500 х 450 x .350 (12.7 11.43 x 8.89) | EG2417-ND 5.26 474 4.04 | 100DP3T4B1M1QEH B13 — Large Threaded 
DPDT On-Off-On 18 B13 M1 а -500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2418-ND 6.69 6.03 5.13 | 100DP3T8B13M1QEH 
DPDT |Mom-Off-Mom| ТІ Bi M1 а .500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2419-ND 5.43 4.89 4.17 | 100DP4T1B1M1QEH F1 
DPDT | Мот-ОЯ-Мот | T6 B11 M1 а .500 х 450 x .350 (12.7 11.43 x 8.89) | EG2420-ND 6.62 5.96 5.08 | 100DP4T6B11M1QEH 15/32-32NS_— 
DPDT | On-Off-Mom T B1 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2421-ND 5.59 5.03 429 | 100DP5T1B1M1QEH KEYWAY 
DPDT | On-Off-Mom T6 B11 M1 а -500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2422-ND 6.78 6.11 5.21 | 100DP5T6B11M1QEH = 
DPDT On-On-On T B1 M1 а .500 х 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2423-ND 6.57 5.92 5.04 | 100DP6T1B1M1QEH 
ЗРОТ Оп-Оп Ti B1 M1 а .500 х .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06), EG2424-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M1QEH 
3PDT Оп-Оп Т1 B1 M2 а .500 х .650 х .475 (12.7 x 16.51 x 12.06), EG2425-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M2QEH 
3PDT On-Off-On T B1 M1 а .500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06), EG2426-ND 9.54 8.59 7.32 | 1003P3T1B1M1QEH 
3PDT |Mom-Of-Mom| Т1 B1 M1 а .500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06), EG2427-ND 10.43 940 8.00 | 1003P4T1B1M1QEH 
4PDT On-On T B1 M1 а .500 x .850 х .475 (12.7 x 16.51 x 12.06), EG2428-ND 12.72 1145 9.76 | 1004P1T1B1M1QEH 
4PDT On-Off-On Ti B1 M1 а .500 x .850 х.475 (12.7 x 21.59 x 12.06)] EG2429-ND 13.62 12.26 10.44 | 1004P3T1B1M1QEH 
4PDT |Mom-Off-Mom| Т1 B1 M1 а .500 х .850 х .475 (12.7 x 21.59 x 12.06), EG2430-ND 14.43 12.99 11.07 | 1004P4T1B1M1QEH 
DPDT Оп-Оп T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2406-ND 6.04 5.44 4.63 | 100DP1T2B4VS2RE 
DPDT On-Off-On T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2416-ND 6.77 6.10 5.20 | 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT On-On T2 B4 у52 а .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 х6.86) | EG2365-ND 449 4.04 3.45 | 100SP1T2B4VS2QE ї Bas su 
SPDT Оп-Оп T2 B4 vs2 R 500 x 500 х .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2366-ND 4.77 4.30 3.66 |100SP1T2BAVS2RE (267) (62) FROY Seal 
SPDT On-Off-On T2 B4 у52 а .500 x 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2383-ND 4.90 4.41 3.76 | 100SP3T2B4VS2QE 1. 3. 
SPDT On-Off-On T2 B4 у52 В .500 х 500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2384-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T2B4VS2RE т [ 
SPDT On-Off-On Ti B4 VS2 R .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2379-ND 518 4.67 3.98 | 100SP3T1B4VS2RE M ot 
2 SPDT |Mom-Off-Mom] Т2 B4 M6 R .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2391-ND 5.63 507 4.32 | 100SP4T2B4M6RE La № aleo ы] 
SPDT | On-Off-Mom | T2 B4 M6 R | 500х.500 х 270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | Е02395-М0 587 529 4.51 | 100SP5T2B4M6RE ; аа аа ae 
DPDT On-On T2 B4 M6 а .500 x .500 х .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2404-ND 5.63 5.07 4.32 | 100DP1T2B4M6QE THK .030 (0.76) 
DPDT On-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2405-ND 6.08 5.47 4.66 | 100DP1T2B4M6RE 
SPDT On-On Т1 B4 M6 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2356-ND 4.73 427 3.63 | 100SP1T1B4M6RE 
2 SPDT On-On T2 B4 M6 а .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 х6.86) | EG2362-ND 445 4.01 3.41 | 100SP1T2B4M6QE M2 — PC Mount M7 —SPDT 
SPDT Оп-Оп Т2 В4 M6 R .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x6.86) | EG2363-ND 4.73 427 3.63 | 100SP1T2B4M6RE 
SPDT On-On 16 B12 M6 R .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2371-ND 5.93 5.34 4.55 | 100SP1T6B12M6RE 
SPDT On-Off-On T B4 M6 R .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2378-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T1B4M6RE FM 
SPDT On-Off-On T2 B4 M6 R .500x.500x.270(12.7x12.7x6.86) | EG2381-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T2B4M6RE jos (622) 
SPDT Оп-Оп T2 B4 М7 R .500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2364-ND 5.07 4.57 3.89 | 100SP1T2B4M7RE 
3 | SPDT On-Off-On T2 B4 M7 R .500 х .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2382-ND 5.48 4.93 4.20 | 100SP3T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 М7 R .500 х .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2396-ND 6.21 5.60 477 | 100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) E БЕРМЕС Te 
SPDT Оп-Оп Т1 B4 M2 R .504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2432-ND 4.37 3.93 3.35 | 100AWSP1T1B4M2RE E ёю Gan Cam 
SPDT On-On T2 B4 vs2 В |504х272х 453 (12.8x6.91x11.51)| EG2436-ND 5.64 5.08 4.33 | 100AWSP1T2B4VS2RE THK .030 (0.76) 
1 | SPDT On-Off-On T B4 M2 R .504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2437-ND 4.77 4.30 3.66 | 100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT |Mom-Off-Mom| Т1 B4 M2 R .504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2439-ND 5.35 4.82 4.10 | 100AWSP4T1B4M2RE с р - 
DPDT Оп-Оп T В4 M2 R .504 x 453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2443-ND 5.06 4.56 3.88 | 100AWDP1T1B4M2RE M5 — Wirewrap VS2 — Vertical with 
2 SPDT On-On Т1 B4 M6 R .504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2433-ND 5.84 5.26 448 | 100AWSP1T1B4M6RE Terminal Bracket 
SPDT Оп-Оп Т2 B4 M6 R .504 x 272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2434-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T2B4M6RE 2703 
SPDT On-On T2 B4 М7 R .504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2435-ND 6.21 5.60 4.77 | 100AWSP1T2B4M7RE (6.86) 
SPDT |Mom-Off-Mom| Т2 B4 М7 R .504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2441-ND 7.19 6.48 5.52 | 100AWSP4T2B4M7RE ў 28077 | 
SPDT | On-Off-Mom T2 B4 M7 R .504 x .272 х 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2442-ND 7.35 6.62 5.64 | 100AWSP5T2B4M7RE (7.41) + 
3 | SPDT On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2438-ND 6.62 5.96 5.08 | 100AWSP3T2B4M7RE 5 
DPDT Оп-Оп T2 B4 М7 R .504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2444-ND 7.04 6.34 5.40 | 100AWDP1T2B4M7RE ç = 
DPDT On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2445-ND 17.37 6.63 5.65 | 100AWDP3T2B4M7RE 020 [10203 | oso 
Caps for 100 Series 50. |076) 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators . EG2470-ND 44 13  .12 | T100-1 WHTTOGGLECAP 7 ы 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators . . EG2471-ND 44 13 42 | T100-2 BLKTOGGLECAP Р “27 (1525) 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1307 


ELEM Toggle Switches Actuators 


Note: All switches come complete with mounting hardware. 


Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal Right Angle | Fig. 3 — Vertical Right Angle Contact Material: 


(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 
Q over copper alloy. Contact Rating: 5A at 28VAC or VDC; 2A at 
250VAC 


(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy 


R with gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA max. Bushings 
at 20VAC or DC max. 


Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Price Each E-Switch 
Fig.| Circuit) Function  |Actuator Bushing |Termination | Material LxWxH 1 10 100 | Part No. 
200 Series — Subminiature Toggle Switches 
B1 

SPDT On-On T B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2446-ND 3.31 2.98 2.54 | 200MSP1T1B1M1QEH B2 (Unthreaded) 
SPDT On-On wi B1 M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2447-ND 3.31 2.98 2.54 | 200MSP1T1B1M2QEH 10-48 UNS 
SPDT | On-Off-On TN B1 M1 Q .320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2450-ND 4.45 4.01 3.41 | 200MSP3T1B1M1QEH N [eso 
SPDT | On-Off-On TA B1 M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2451-ND 4.45 401 3.41 | 200MSP3T1B1M2QEH 

1 | SPDT | Mom-Off-Mom за B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2453-ND 4.65 4.19 3.57 | 200MSP4T1B1M1QEH š š 
SPDT | On-Off-Mom TÀ B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2454-ND 4.49 4.04 3.45 | 200MSP5T1B1M1QEH Termination 
DPDT On-On Ti B1 M1 Q .820 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2455-ND 465 4.19 3.57 | 200MDP1T1B1M1QEH Options 
DPDT On-On Ti B1 M2 Q .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2456-ND 4.65 449 3.57 | 200MDP1T1B1M2QEH 
DPDT | On-Off-On Ti B1 M1 Q .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 х 8.64) | EG2458-ND 547 4.92 4.20 | 200MDP3T1B1M1QEH M1 — Eyelet Terminal 
SPDT | On-Off-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2452-ND 6.04 5.44 4.63 | 200MSP3T2B2M6RE 078 

(1.98) 

2 | SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2448-ND 4.79 4.31 3.67 | 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R .320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) | EG2457-ND 6.38 5.75 4.90 | 200MDP1T2B2M6RE gas 

3 | SPDT On-On T2 B2 M7 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) | EG2449-ND 5.28 4.76 4.06 | 200MSP1T2B2M7RE THK 090 40:76) 


200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 


SPDT On-On TH A1 M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2459-ND 4.16 3.75 3.20 | 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-Mom T A1 M2 R 320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2461-ND 5.30 478 4.07 | 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 |SPDT| On-Off-On Tt A1 M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2463-ND 4.33 390 3.32 | 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On Ti A1 M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2465-ND 6.64 5.98 5.09 | 200AWMDP1T1A1M2RE 
ОРОТ | On-Off-On Tf A1 M2 R :320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2467-ND 7.75 6.98 5.95 | 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 A1 M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2460-ND 523 471 4.02 | 200AWMSP1T2A1M6RE 
2 SPDT | On-Off-On T2 A1 M6 R 320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39)| EG2464-ND 5.81 5.23 4.46 | 200AWMSP3T2A1M6RE Те 
DPDT On-On T2 A1 M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2466-ND 8.20 7.39 6.29 | 200AWMDP1T2A1M6RE (3.86) 555" ioo 
DPDT | On-Off-On T2 A1 M6 R :320 х .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39)| EG2468-ND 9.31 8.39 7.14 | 200AWMDPS3T2A1M6RE (508) (254) 


NKK Fully Illuminated Toggle Switches 
SWITCHES 


TL Series: Interior o-ring protects contacts from oil, dust, water, and other 
contaminants. Fig. 1 
Specifications: • Power Level: 6A Ф 125V AC • Electrical Life: 25,000 Hardware 
operations minimum * Sealing Ring: Nitrile butadiene rubber * Operating 
Temp: -10°С - 55°С * IP65 Panel seal when used with optional AT401P O- 
ring. 

G Series: Totally sealed body construction prevents contact contamination 
and allows time and money saving automated soldering and washing. 
Specifications: • Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum 
* Electrical Life: 100,000 operations minimum • Sealing Rings: Nitrile 
butadiene rubber * Моп-Шиттаед Operating Temp: -25°C ~ 85°C • Шиті- 
nated Operating Temp: -25°C - 55°С 


Included 


Switch Actuator Illumination Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Color Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
Fully Illuminated Toggle Switches 
DPDT On-On Red Bright Red Solder Lug 360-1709-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DCAW015C 
DPDT On-On Amber Bright Amber Solder Lug 360-1711-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DDAWO15D 
1 DPDT On-On Green Bright Green Solder Lug 360-1710-ND 16.17 12.94 10.25 TL22DFAWO15F 
DPDT On-On Clear Super Bright White Solder Lug 360-1713-ND 19.80 15.84 12.54 TL22DNAWO16B 
DPDT On-On Clear Super Bright Blue Solder Lug 360-1712-ND 19.80 15.84 12.54 TL22DNAW016G 
DPDT On-On Clear Super Bright Green Solder Lug 360-1714-ND 19.80 15.84 12.54 TL22DNAWO16F 
Ultra-Miniature Fully Illuminated Toggle Switches 
SPDT On-On Clear Red Right Angle 360-1685-ND 8.70 6.96 5.51 G12JHC 
SPDT On-On Clear Amber Right Angle 360-1688-ND 8.70 6.96 5.51 G12JHD 
2 SPDT On-On Clear Green Right Angle 360-1691-ND 8.70 6.96 5.51 G12JHF 
SPDT On-On Clear Red/Green Right Angle 360-1694-ND 10.20 8.16 6.46 G12JHCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green Right Angle 360-1697-ND 10.53 8.43 6.67 G13JHCF 
SPDT On-On Clear Red Vertical 360-1749-ND 8.70 6.96 5.51 G12JVC 
SPDT On-On Clear Amber Vertical 360-1690-ND 8.70 6.96 5.51 G12JVD 
3 SPDT On-On Clear Green Vertical 360-1693-ND 8.70 6.96 5.51 G12JVF 
SPDT On-On Clear Red/Green Vertical 360-1696-ND 10.20 8.16 6.46 G12JVCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green Vertical 360-1699-ND 10.53 8.43 6.67 G13JVCF 
SPDT On-On Clear Red Straight 360-1686-ND 7.77 6.22 4.93 G12JPC 
SPDT On-On Clear Amber Straight 360-1689-ND Tae 6.22 4.93 G12JPD 
4 SPDT On-On Clear Green Straight 360-1692-ND 7.77 6.22 4.93 G12JPF 
SPDT On-On Clear Red/Green Straight 360-1695-ND 9.24 7.40 5.86 G12JPCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green Straight 360-1698-ND 9.57 7.66 6.07 G13JPCF 
Ultra-Miniature Моп-Питіпаѓеа Toggle Switches 
2 SPDT On-On Gray — Right Angle 360-1700-ND 5.25 4.20 3.33 G12AH 
SPDT On-Off-On Gray = Right Angle 360-1703-ND 5.49 4.40 3.48 G13AH 
5 SPDT On-Off-On Gray - Vertical 360-1702-ND 5.25 4.20 3.33 G12AV 
SPDT On-Off-On Gray — Vertical 360-1705-ND 5.49 4.40 3.48 G13AV 
4 SPDT On-On Gray = Straight 360-1701-ND 4.56 3.65 2.89 G12AP 
SPDT On-Off-On Gray = Straight 360-1704-ND 4.80 3.84 3.04 G13AP 
Accessories 
= Panel Soal O-Ring for TE Toggles...« u... secures dad cay sad as meh Дави азда 360-1719-ND 63 51 40 АТ401Р 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1308 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


NKK offers one of the most extensive line of power toggle switches. Standard switching currents of 15, 25 and 30 


МКК 
i Amps. Locking lever type is ideal for preventing accidental switching, lever must be pulled out then switched. All 
SWITCHES Power Toggle and Rocker Switches toggles come complete with mounting hardware. Dielectric Strength: 2000V AV min. Mechanical Life: 50,000 
operations min. Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Fig. 1 — ig. Fig. 3— 
Solder Locking 
Term. . Lever 


3 Pole Shown Юю 
1.331(33.8) 


N Red/Black Background with 
1.339 ü < "ON" and "OFF" in White 


34.0 ; 
а 10 ) ч Lettering pic 


Half-Boot 


1.654 (42:0) ñ Full-Boot 


Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 Part No. Fig. | Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Medium and High Capacity, Solder Lug Medium Capacity, Screw Lug 
SPST On-Off 15A 360-1185-ND* 5.55 444 3.52 | 5301 SPST On-Off 15A 360-1223-ND* 6.09 488 3.86 | 53017 
SPDT On-On 15A 360-1186-ND* 555 444 3.52 | S302 SPDT On-On 15A 360-1224-ND* 6.27 502 3.98 | 53027 
SPDT On-Off-On 15A 360-1187-ND* 6.00 480 3.80 | S303 SPDT On-Off-On 15A 360-1225-ND* 6.63 531 4.20 | S303T 
SPDT On-Mom 15A 360-1188-ND: 6.15 492 3.90 | S305 SPDT On-Mom 15A 360-1226-NDt 648 519 411 S305T 
SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1189-ND: 6.27 502 3.98 | 5308 SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1227-NDt 717 574 455 | S308T 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1190-ND: 648 519 411 5309 4 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1228-NDt 717 574 455 | 5309Т 
DPST 0n-0ff 25A 360-1191-ND* 837 670 531 | 5331 DPST On-Off 15A 360-1229-NDt 933 747 5.91 | S3SIT 
DPDT On-On 25A 360-1192-ND* 837 670 5.31 5332 DPDT Оп-Оп 15A 360-1230-NDT 978 7.83 620 | S332T 
DPDT On-Off-On 25A 360-1193-ND* 978 7.83 620 | S333 DPDT On-Off-On 15A 360-1231-NDT 1101 881 6.98 | S333T 
DPDT Оп-Мот 15A 360-1194-ND* 987 790 626 | S335 DPDT On-Mom 15A 360-1232-NDT 1128 903 7.15 | S335T 
1 DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1195-ND 1074 8.60 6.81 5338 DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1233-NDT 1182 946 749 | S338T 
DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1196-ND 10.74 860 6.81 5339 DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1234-NDT 1215 972 7.70 | 5339Т 
3PST On-Off 25A 360-1197-ND: 11.82 946 749 $31 Medium Capacity, Solder Lug with Panel Seal 
3PDT Оп-Оп 25A 360-1198-ND: 1245 972 7.70 | S32 SPST On-Off 15A 360-1737-ND 851 770 6.69 | S1AW 
ЗРОТ On-Off-On 25A 360-1199-ND: 13.11 1049 831 533 SPDT On-On 15A 360-1738-ND 924 836 726 | S2AW 
ЗРОТ Оп-Мот 15A 360-1200-ND * 13.11 1049 831 535 SPDT On-Off-On 15A 360-1739-ND 9.72 880 7.64 | S3AW 
3PDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1201-ND* 1311 1049 831 538 SPDT On-Mom 15A 360-1740-ND 8.82 798 6.93 | S5AW 
4PST On-Off 25A 360-1202-ND: 13.98 1119 8.86 | S41 SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1741-ND 930 842 731 | S8AW 
4PDT On-On 25A 360-1203-ND 13.98 1119 8.86 $42 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1742-ND 930 842 731 S9AW 
4PDT On-Off-On 25A 360-1204-ND: 15.00 1205 9.54 | S43 x DPDT Оп-Оп 20A 360-1744-ND 12.03 10.89 9.46 | S6AW 
4PDT On-Mom 15A 360-1205-ND 15.00 1205 954 | S45 DPDT On-Off-On 20A 360-1745-ND 12.08 10.98 949 | S7AW 
Medium and High Capacity, .250" (6.35mm) Quick Connect DPST On-Off 15A 360-1743-ND 1067 9.66 8.39 | S21AW 
SPST On-Off 15A 360-1206-ND 480 384 304 | SIF DPDT On-Mom 15A 360-1746-ND 12.08 10.93 949 | S25AW 
SPDT On-On 15A 360-1207-ND 561 449 356 | S2F DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1747-ND 12.56 11.37 9.87 | S28AW 
SPDT On-Off-On 15A 360-1208-ND 582 466 3.69 | SSF DPDT | On-Off-Mom 15А. ИАН 12.56 11.37 9.87 | S29AW 
DPST| On-Off 15A 360-1209-ND 702 562 445 | S21F High Capacity, Screw Lug 
DPDT On-On 20A 360-1210-ND 858 687 544 | S6F DPST On-Off 30A 360-1235-ND* 2195 1986 1725 | 5821 
DPDT|  On-Off-On 20A 360-1211-ND 864 692 548 | ОҒ DPDT On-On 30A 360-1236-ND* 2279 2062 1791 | S822 
2 3PST On-Off 25A 360-1212-ND£ 1275 1020 808 | S31F DPDT On-Off-On 30A 360-1237-ND* 22.58 2043 17.74 | S823 
3PDT On-On 25 360-1213-ND£ 1311 1049 831 | S32F 6 | 3PST On-Off 30A 360-1238-ND* 3230 2923 2538 | S831 
ЗРОТ |  On-Off-On 25A 360-1214-№04 1404 1124 890 | S33F SPDT” ООП 30A Sa ЕЧ" 3896: 8925 19061, | SE32 
4PST On-Off 25A 360-1215-NDf 1479 1184 937 | АЕ 3PDT On-Off-On 30A 360-1240-ND 39.02 3531 30.66 | S833 
4РОТ | On-On 25А 360-1216-NDT 15.18 1245 962 | S42F БЕЙ» -10M 0N З0А ЗЕНА зава гартае азарае 
4PDT On-Off-On 25A 360-1217-NDT 16.26 13.01 10.30 | 543Ғ Power Toggle Accessories 
Medium Capacity, Solder Lug, Locking Lever with Panel Seal ТА On-Off-Plate, 12mm, Nickel, Brass 360-1001-ND 72 58 46 | AT201 
SPST On-Off 15А 360-1218-ND 1539 1232 975 | SIAL 7B On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND 246 173 1.37 | AT202 
SPDT On-On 15A 360-1219-ND 17.04 1364 1080 | S2AL ТА On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND 246 173 137 | AT214 
3 | SPDT On-Off-On 15A 360-1220-ND 1740 1392 11.02 | S3AL 8 Splashproof Half-Boot , Black 360-1605-ND 312 2.50 1.98 | AT401A 
DPDT On-On 20A 360-1221-ND 2040 16.32 12.92 | S6AL Splashproof Full-Boot, Black 360-1606-ND 408 327 2.59 | AT402A 
ОРОТ |  On-Off-On 20A 360-1222-ND 20.55 16.44 13.02 | S7AL * UL/CSA tUL ЕСА 


Environmentally Sealed Switches 


For use in outdoor or harsh applications. Toggle: Single and double pole. Rocker and Pushbutton: Single pole. Silver * Mechanical Life: 30,000 operations min. 
contacts, epoxy sealed solder lug or screw terminals, meet IP67 of IEC529 standards. Solder lug terminals have .094”  , і ife i i 
diameter holes. Solder lug and screw models are dust tight and water protected at front panel, wire lead models also dust Electrical Це: 15,000 operations min. 


tight and water protected behind panel. * Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (toggle and pushbutton); -25°C ~ 85°C (rocker) 
e Electrical Capacity: Toggle: 10A @ 125VAC; Pushbutton: БА Ф 125\/АС; Rocker: 15А Ф 125VAC * Angle of Throw: 24° (toggle and rocker) 
* Dielectric Strength: Toggle and Pushbutton: 1,500VAC minimum * Panel Thickness: .157" 
Rocker: 3750VAC minimum between contacts and case Standard Hardware: 1 hex nut, 1 locking ring, 1 O-ring (toggle and pushbutton) 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. 1 — Toggle - Solder Terminal Fig. 2 — Toggle - Screw Terminal Fig. Circuit Function Part No. 1 25 100 Part No. 
Sealed Toggle — 10A 
1 SPST On-Off 360-1242-ND 10.50 9.50 8.25 WT11S 
2 SPST On-Off 360-1243-ND 11.24 10.17 8.83 WT11T 
0.520 -433 (11.0) 1 SPDT On-On 360-1245-ND 1113 1007 875 |WT12S 
(13.2) LL-- dem 2 SPDT On-On 360-1246-ND 1187 1074 933 |М/ТІ2Т 
M12 P1 378 (9.6) 1 SPDT On-Off-On 360-1248-ND 11.72 10.61 9.21 WT13S 
[——34 2 SPDT On-Off-On 360-1249-ND 12.45 11.27 9.79 WT13T 
1.110 (28.2) 1 DPST On-Off 360-1251-ND 15.39 13.93 12.10 WT21S 
2 DPST On-Off 360-1252-ND 16.86 15.26 13.25 WT21T 
ML ciu ДЕНЕНІ uon => = 
(19.4) (28.8) (19.4) (28.8) man : ў а 
1 DPDT On-Off-On 360-1257-ND 17.43 15.77 13.70 WT23S 
2 DPDT On-Off-On 360-1258-ND 18.90 17.10 14.85 WT23T 


Dim. in (mm) Inch 


S=Solder Lug T-Screw Lug 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1309 


NKK 


SWITCHES 


Miniature Toggle Switches 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed 
terminals, high torque bushings, anti-jamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease 
of wiring. * Electrical Capacity: 6A @ 125V AC or 30VDC. * Dielectric strength: 1,500V AC min. 
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* Mechanical Life: 100,000 operations min., 50,000 operations min. for flat and locking lever. • Electrical 
Life: 25,000 operations тт. * Operating Temperature: -30°С - 85°С * Angle of Throw: 25° * Standard 
Hardware: 2 hex nuts, 1 locking ring, 1 lockwasher 
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(2.8) ра 25° e (4.7) Typ 
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а ! (1.8) Dia Typ 
і е .073 (1.8) Dia Typ 
(4.6) Dia 1073 
481 
(Standard) (Long Large) (Locking) (SPDT) (DPDT) 
Options Options 
Switching Act- | Bush- | Digi-Key Price Each NKK Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts DP3T On-On-On S | 51 | 360-1070-ND+t 2100 16.80 1330 | M2044SS1W 
SPDT On-On B B1 360-1029-ND 6.84 548 4.34 | M2012BB1WO01 ЗРОТ On-On B B1 360-1036-М0 13.14 10.52 8.33 | M2032BB1W01 
SPDT On-Off-On B | Bi | 360-1030-ND 7.56 6.05 4.79 | M2013BB1WO1 3PDT On-On E | St | 360-1053-ND 1170 9.36 741 | М2032Е51М/01 
SPDT | On-Off-Mom B | B1 | 360-1033-ND 8.28 6.63 5.25 | M2019BB1WO1 3PDT On-Off-On E | st | 360-1054-ND 1440 11.52 9.12. | M2033ES1WO1 
SPDT On-On B2 | B1 | 360-1038-ND 7.08 5.67 4.49 | M2012B2B1W01 3PDT On-On S | S1 | 360-1073-ND 10.50 840 6.65 | М2032551М/01 
SPDT On-Off-On B2 | B1 | 360-1039-ND 7.80 6.24 494 | M2013B2B1W01 РОТ On-Off-On s | st | 360-1074-ND 1820 1056 836 | M2033551W01 
SPDT | Mom-Off-Mom | B2 | Ві | 360-1040-ND 852 6.82 540 | M2018B2B1WO1 3PDT | Mom-Off-Mom | S | 51 | 360-1075-ND 1620 12.96 1026 | М2038551М/01 
SPDT On-On E | 51 | 360-1043-ND 540 432 342 | M2012ES1WO1 3PDT On-On L | 11 | 360-1103-ND 13.59 10.88 8.61 | M2032LL1WO1 
zd Pip Е Ф ЫП чер С; Bd je MEE M 3PDT On-Off-On L | | 360-1104-ND 1629 1304 1032 | M2033LL1W01 
SPDT | Mom-Of-Mom | E | 51 | 360-1046-ND 6.84 548 434 | M2018ES1W01 aor onon E | 51 ЗО ЕН уч ОНА 
SPDT | On-Off-Mom E | St | 360-1047-ND 6.84 5.48 434 | M2019ES1WO1 АК Отот 5 | 51 EOD 1446F AS 920: M2042SS1W01 
SPDT ФО s | я ЕСТІДІ 235 435 2 66: | M2012SSIW0I 4PDT On-Off-On S | 51 | 360-1077-ND 1728 13.83 10.95 | M2043SS1W01 
SPDT | On-Off-On S | 51 | 360-1058-ND 492 394 312 | M2013SS1W01 ДЕР Onon L | Li U Мара» БЫ: A Майами 
SPDT On-Mom S | $1 | 360-1059-ND 5.52 4.42 3.50 | M2015SS1W01 Fig. 1- Solder Lug .4VA Gold Contacts 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | $1 | 360-1060-ND 5.64 4.52 3.58 | M2018SS1W01 SPDT бп в2 | Bi | 360-1108-ND 774 620 491 | М2012В2В1б01 
SPDT On-Off-Mom s $1 | 360-1061-ND 5.64 4.52 3.58 | M2019SS1W01 DPDT On-On B2 | B1 | 360-1109-ND 1047 8.38 6.64 | M2022B2B1G01 
SPDT On-On S | 03 | 360-1088-ND 540 432 342 | M2012SD3W01 SPDT On-On Е | 51 | 360-1110-ND 6.06 4.85 3.84 | M2012ES1G01 
й RR x s ed БӘЛЕ Rh 20 = n P SPDT On-Off-On E | 51 | 360-1111-ND 6.78 543 — 430 | M2013ES1601 
SPDT | Mom-Of-Mom | S | 03 | 360-1091-ND 684 548 434 | M2018SD3W01 SPDT onon J | — ШЕШШ Ase Ба 342 | Bt 
SPDT | — On-Off-Mom $ | D3 | 360-1092-ND 6.84 5.48 4.34 | M2019SD3W01 Hind pd on d si a i Mie d ка а 85160 
SPDT On-On S2 | Al | 360-1155-ND 4.20 3.36 2.66 | М201252А1М/01 n n ' B : 
SPDT On-On s2 | 51 | 360-1172-ND 420 336 266 | M2047SS1W01 SPDT On-Off-On S | 51 | 360-1119-ND 5.58 447 3.54 | M2013SS1G01 
SP3T On-On-On E | Si | 360-1048-NDt 10.20 8.16 — 646 | М2024Е51М/01 SPDT On-Mom S | 51 | 360-1120-ND 6.18 4.95 3.92 | М2015551001 
SP3T On-On-On S S1 360-1062-NDT 9.00 720 570 | M2024SS1WO01 SPDT Mom-Off-Mom 5 51 360-1121-М0 6.30 5.04 3.99 | М2018$$1601 
DPDT On-On B | Bi | 360-1034-ND 8.94 746 5.67 | M2022BB1W01 SPDT | On-Off-Mom S | 51 | 360-1122-ND 6.30 5.04 3.99 | М2019551001 
DPDT On-Off-On B | B1 | 360-1035-ND 9.96 797 6.31 | M2023BB1W01 SPDT On-On S | D3 | 360-1140-ND 6.06 4.85 3.84 | M2012SD3G01 
DPDT On-On B2 | B1 | 360-1041-ND 9.18 7.35 5.82 | M2022B2B1W01 SPDT On-Off-On S | 03 | 360-1141-ND 6.78 5.43 430 | М2013503601 
DPDT On-Off-On B2 | B1 | 360-1042-ND 10.20 8.16 6.46 | M2023B2B1W01 SPDT | Mom-OffMom | S | оз | 360-1143-ND 750 6.00 475 | M2018SD3G01 
DPDT Оп-Оп E | 51 | 360-1049-ND 7.50 6.00 4.75 | M2022ES1WO1 SPDT Оп-Оп L | L1 | 360-1145-ND 7.95 6.36 5.04 | M2012LL1G01 
DPDT On-Off-On Е | 51 | 360-1050-ND 8.52 6.82 5.40 | M2023ESTWOT SPDT On-Off-On L | Lt | 360-1146-ND 8.67 6.94 5.50 | M2013LL1G01 
DPDT On-Mom Е | 51 | 360-1051-ND 9.60 768 6.08 | M2025ESTWOT SPDT On-Mom L | 11 | 360-1147-ND 9.27 742 5.88 | M2015LL1601 
Ча M 5 sl B REN EPA 54 аа asnan SP3T On-On-On E | st | 360-1112-NDt 1149 920 728 | М2024Е51601 
БЕГ бо s | si ШЕШ 2 EU ЖЫ | Matos SS TOR DPDT On-On E | st | 360-1113-ND 8.79 7.04 5.57 | M2022ES1G01 
: : : DPDT On-Off-On E | St | 360-1114-ND 981 7.85 6.22 | M2023ES1G01 
DPDT On-M S | S1 | 360-1067-ND 8.40 6.72 5.32 | M2025SS1W01 
in-Mom - ы x i Р 
ОРОТ | Mom-OfMom | S | 51 | 360-1068-ND 876 701 555 | M2028SS1W01 SPST | — On-On-On s зі oni LONE ME borse 
DPDT | Оп-0й-Мот | S | 51 | 360-1069-ND 876 701 5.55 | M2029SS1W01 DPDT On-On S | 51 о 759 608 481 | M2022SS1601 
DPDT On-Off-On S | D3 | 360-1094-ND 8.52 6.82 5.40 | M2023SD3W01 DPDT Оп-Оп S | D3 | 360-1144-ND 8.79 7.04 557 | M2022SD3601 
DPDT | Mom-Off-Mom | S | 03 | 360-1095-ND 9.96 797 6.31 | M2028SD3W01 3PDT On-On E | St | 360-1115-ND 1365 10.92 8.65 | М2032Е51601 
DPDT опо? | | Lí | 360-1101-ND 9.39 752 595 | M2022LL1W01 3PDT On-On S | 51 | 360-1128-ND 1245 9.96 7.89 | М2032551001 
DPDT On-Off-On L | L1 | 360-1102-ND 10.41 8.33 6.60 | M2023LL1WO1 4РОТ Оп-Оп S | S1 | 360-1129-ND 17.04 1364 10.80 | М2042551601 
DPDT On-On $2 | Al | 360-1156-ND 6.30 5.04 399 | M2022S2A1W01| 1 sp3Tusesa Ор Body Н-ОРЗТ uses a 4p Body (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Miniature Toggle Switches (cont) 


SWITCHES 
Options Options 
Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | Part No. 1 25 100 | PartNo. Circuit Function uator| ing | Part Мо. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 PC Terminal SPDT On-On S2 | A2 | 360-1159-ND 5.64 4,52 3.58 | М201252А2630 
т 10782 SPDT On-Off-On S2 | A2 | 360-1160-ND 6.36 5.09 4.03 | М201352А2630 
ri Сотова B 3l 260-1079 ND 425 а 216 МОО БЕТП SPDT | Mom-OffMom |52 | A2 | 360-1161-ND 7.08 5.67 449 | M2018S2A2G30 
SPDT On-On 2 ?_ | 360-1180-ND 516 413 327 | M?T12SA5G03 DPDT On-On S2 | д? | 360-1163-ND 9.12 7.30 5.78 | М202252А2630 
SPDT On-Off-On — | — | 360-1181-ND 570 456 361 | M2T13SA5G03 3PDT On-On $2 | A2 | 360-1164-ND 14.82 11.86 9.39 | M203282A2G30 
SPDT | Оп-ОН-Мот S | Si | 360-1082-ND 5.79 464 3.67 | M2019SS1W03 Fig. З - Vertical Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts 
m On-on Е | 51 ОШ 555 444 352 | M2012ES1W03 | БОТ On-On S2 | A2 | 360-1165-ND 594 476 377 | M2012S2A2G40 
SPDT On-Off-On E | 51 | 360-1151-ND 6.27 5.02 3.98 | M2013ES1W03 SPDT On-Off-Q 52 | A2 | 360-168-ND 666 533 422 | M201352A2640 
SPDT | Mom-Off-Mom E | S1 | 360-1152-ND 6.99 5.60 443 | M2018ES1W03 аша | ў i 
SPDT |  On-Off-Mom S2 | A2 | 360-1167-ND 7.38 5.91 4.68 | M2019S2A2G40 
SPDT On-On S2 | Al | 360-1157-ND 435 3.48 276 | M201252A1W03| | DPDT On-On S2 | д? | 360-1168-ND 9.81 7.85 6.22 | М202252А2640 
SP3T On-Off-On S | Si | 360-1083-NDt 9.30 744 5.89 | M2024SS1W03 —— 2 I 
DPDT On-On S | st | 360-1084-ND 6.57 526 417 | M2022581W03 Fig: 4. VOCA Drac KO PC Terminal GA Silver Contacts 
DPDT On-Off-On S | Si | 360-1085-ND 7.62 6.10 4.83 | M2023SS1W03 SPDT On-On S2 | A2 | 360-1169-ND 4.65 372 2.95 | M201282A2W13 
3PDT On-On S 51 | 360-1086-ND 10.92 8.74 6.92 | M2032SS1W03 Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal .4VA Gold Contacts 
ah бтп S | 51 ЫНЫ 1503 1203 952 | M2042881W03 | орт On-On $2 | А? | 360-1158-ND 531 4255 337 | М201252А2613 
Fig. 1 PC Terminal 4ЎА Gold Contacts Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -6A 
SPDT On-On s s pun 498 390 316 | M2012SS1603 SPDT On-On L T Li T 360-1096-ND 729 544 482 | M2012LL1WO01 
SPDT On-Off-On S | 51 | 360-1131-ND 5.70 456 3.61 | М2013551603 Off: freed 
SPDT On-Off-On L | L1 | 360-1097-ND 8.01 641 5.08 | M2013LL1WO1 
SPDT On-Mom S | 51 | 360-1132-ND 6.30 5.04 3.99 | М2015551603 SPDT On-Mom L | Ú | 360-1098-No 861 689 546 | M2015LL1W01 
SPDT | Mom-OffMom | S | 51 | 360-1133-ND 642 5.14 4.07 | М2018551603 _ — : : 
SPDT | On-Off-Mom S | 51 | 360-1134-ND 642 5.14 4.07 | М2019551603 Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug -.4VA 
SP3T Оп-Оп-Оп 5 51 360-1135-NDT 10.59 8.48 6.71 | М2024551603 DPDT On-On L L1 360-1149-ND 10.68 8.55 6.77 | M2022LL1G01 
DPDT On-On $ | 51 | 360-1136-ND 7.86 6.29 498 | М2022551603 
DPDT On-Off-On S | 51 | 360-1137-ND 891 713 565 | M2023SS1603 Splashproof Boots 
3PDT On-On S | Si | 360-1138-ND 1287 1030 816 | М2032551603 Black for 1/4-40 Thd Bushing and 413" 
4PDT On-On $ | 51 | 360-1139-ND 17.64 1412 11.18 | М2042551603 (10.49mm) Bat Height 360-1750-ND ҒАР) 2.50 1.98 | AT428H 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal 6A Silver Contacts Gray 107 ps A a 689” РЕЗО ба sb MIT 
SPDT On-On 52 | A2 | 360-1170-ND 4.98 3.99 316 | M201252A2W30 ae eae i ўна 21749; | x 
DPDT On-On S2 | A2 | 360-1171-ND 783 6.27 4.96 | М202252А2\/30 (17.50mm) Bat Height HITID 208 2 со: атаа 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts Yellow for M12 Bushing and .689" 
SPDT On-On S | A2 | 360-1153-ND 5.64 452 3.58 | M2012SA2G30 (17.50mm) Bat Height 360-1708-ND 4.08 327 2.59 | АТ402Е 


@ 
NKK Miniature Toggle Switches 
SWITCHES 


M2T Series: Interior bushing is sealed with o-ring which surrounds the actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, achieving the exterior seal. Ultrasonic welding is used to seal the bushing unit to the 
base. Terminals are epoxy sealed for safeguarding the switch at the base. 

Features: * Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. * Dielectric Strength: 1,000V AC minimum between contacts; 1,500V AC minimum between contacts and case. 
* Mechanical Life: 100,000 operations minimum. * Electrical Life: 50,000 operations minimum for gold; 25,000 operations minimum for silver. е Operating Temp Range: -30°C - 85*C 

B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. 
Features: * Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. * Dielectric Strength: 500V AC minimum. * Mechanical Life: 100,000 operations min. for On-On and On-Off-On. 
* Electrical Life: 50,000 operations min. * Operating Temp Range: -30°С - 85%С 
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Options Options 
Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK Switching Act- |Bush- | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function — |uator| ing | Рай Мо. 1 25 100 |Part No. Fig. | Circuit Function — |uator| ing | Рай Мо. 1 25 100 | Part No. 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Straight PC Terminal SPDT On-On J — | 360-1018-ND 4.92 3.94 3.12 | B12JH 
1 [SPDT | On-On S2 | A2 | 360-1158-ND 531 425 3.37 | М201252А2613 SPDT | On-Off-On | J | — | 360-1019-ND 510 408 3.23 |BI3JH 
- I 5 | SPDT | On-Mom J | — | 360-1020-ND 522 418 331 | B15JH 
Washable Mini Toggle Switches DPDT | On-On J | — | 360-1021-ND 6.54 — 524 445 | B22JH 
SPDT On-On — | — | 360-1173-ND 580 466 3.69 |M2T12S4A5G30 DPDT | On-Of-On | J | — | 360-1022-ND 696 557 4.41 | В2ЗУН 
2 | SPOT | On-Of-On | — | — | 360-1174-ND 636 509 403 | M2T13S4A5630 6 | SPDT| On-On J | — | 360-1023-М0 492 394 312 |B12JV 
SPDT | Мот-ОН-Мот | — | — | 360-1175-ND 7.02 562 445 | M2T18S4A5G30 тар F 
SPDT| бб | — | — | 360-1176-ND 612 490 388 |М21125445640 Mashable Ultra Mint эмт Toggle Switches 
1 | SPDT | OnOf-On | — | — | 360-1177-ND 666 533 422 | M2T13S4A5640 SPDT | On-On A | — | 360-1026-ND 570 456 361 | G3T12AP 
SPDT | On-Of-On | — | — | 360-1178-ND 732 586 464 | M2T13S4A5G40 7 | SPDT | On-Off-On | A | — | 360-1027-ND 6.12 490 3488 | G3TI3AP 
DPDT On-On — | — | 360-1179-ND 999 800 633 | M2T22S4A5G40 DPDT | Оп-Оп A | — | 360-1028-ND 7.62 610 483 | G3T22AP 
3 | SPDT | Mom-Off-Mom| — | — | 360-1182-ND 636 509 4.03 | М2Т185А5603 
DPDT On-On — | — | 360-1183-ND 8.07 646 5112 | M2T22SA5603 Cut Tape 
2 | SPDT On-On — | — | 360-1184-ND* 5.82 466 3.69 |M2T12SA5630 Switching Dini Key Price Each Digi-Key T&R Pricing| МКК 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches Fig. Circuit | Function | Part No. 1 25 100 | Part №. 500 Part No. 
SPDT On-On A | — | 360-1012-ND 420 336 2.66 |B12AP Washable Ultra-Miniature SMT Toggle Switch 
SPDT | On-Of-On | A | — | 360-1013-ND 438 851 2.78 | BI3AP в] SPOT | On-On  |360-1024-1-ND 6.00 480 3.80 |360-1024-2-ND | 1400.00 |G3T12AH-R 
4 | SPDT | OnMom | A | — | 360-1014-ND 450 360 285 |B15AP SPDT | On-Off-On | 360-1025-1-ND 642 514 407 |360-1025-2-М0| 1498.00 | G3T13AH-R 
ШЕШІ) On-on ^| — шош 245. 487 2845 (БАР *W=Silver rated бА Ф 125V AC & ЗА Ф 250У АС  *-= Actual Length .500” 
DPDT | On-Of-On | A | — АШШЫ $88. AV. 1873 | АР G-Gold rated 0.4VA тах. 28V AC/DC max. 0 = Actual Length 248" 
SPDT On-On A | — | 360-1017-ND0 456 365 289 |B12JB T-SP3T uses a Dp Body 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1311 


Carling 
Technologies" 


General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. International approvals, 
and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F-Series has a storied 
history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and 
is appropriate for usage in low voltage DC applications as well. Hardware included. 

Operating Temperature: 0°F - 150°F (G-Series 85°С) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Panel Cutout 


Fig. 1 


Panel Cutout 
Fig. 1-4 


Power Toggle Switches 


WE 
Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.| Circuit Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
SPST On-Off .250" QC 15A 432-1074-ND 3.84 2.07 1.48 | 2FA53-73/TABS 
SPST On-Off Screw 15A 432-1075-ND 4.42 2.38 1.70 | 2ҒА54-73 
SPDT On-On .250" QC 15A 432-1076-ND 4.75 2.56 1.83 | 2FB53-73/TABS 
SPDT On-Off-On .250" QC 15A 432-1077-ND 4.75 2.56 1.83 | 2FC53-73/TABS 
SPDT On-Off-On Screw 15A 432-1078-ND 5.56 3.00 2.14 | 2FC54-73 
1 SPDT | Mom-Off-Mom Screw 15A 432-1079-ND 7.74 447 2.98 | 6FC54-73 
DPST On-Off .250" QC 15A 432-1080-ND 6.08 3.28 2.34 | 2GK51-73 
DPST On-Off Screw 15A 432-1081-ND 7.22 3.89 2.78 | 26К54-73 
DPDT On-On Screw 15A 432-1082-ND 8.94 4.82 3.44 | 2GL54-73 
DPDT On-Off-On .250" QC 15A 432-1083-ND 7.28 3.92 2.80 | 2GM51-73 
DPDT On-Off-On Screw 15A 432-1084-ND 8.94 4.82 3.44 | 2GM54-73 
3PST On-Off Screw 15A 432-1085-ND 13.23 743 5.09 | HK254-73 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1216-ND 5.75 310 2.22 | 110-73 
2 | SPST On-Off Screw 6A 432-1217-ND 5.75 340 2.22 | 110-S-73 
5Р5Т On-Off 6” Wire Lead 6A 432-1086-ND 6.34 3.42 244 | 111-16-73 
3 | DPST On-Off Screw 16A 432-1087-ND 9.17 4.94 3.53 | DK284-73 
WE 


Rugged metal construction, self cleaning contacts and stiff actuation force have made these switches a pillar in the 
music industry and audiovisual markets. High amperage combined with a low profile makes these switches ideal for 
“foot-pedal” applications. Hardware included. 
Operating Temperature: 0°C ~ 85°C (P Series 32°C ~ 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Illuminated Window 


Illuminated Indicator 


1 Position Panel Bracket | 3 Position Panel Bracket 


The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The 
Contura ІІ is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions аге superbright 12V LED for long life, .250” 
QC terminals for easy wiring to switch. 

Specifications: * Actuator Type: Contour Rocker * Ratings: 20A @ 12VDC * Contacts: Silver Cad- 
Oxide * Dielectric Strength: 1500V RMS * Life: 50-100K cycles depending on circuit * Terminals: 
.250"QC * Lighting: LED-Rated for 100K hrs. for half life 

Terminals to be used with connector housing are 14-18AWG 42100-1, 18-22AWG 60295-2 


Curvette Rocker Switches 


The R Series Curvette line of Rocker Switches are Snap-In 
power switches used in Appliances, Medical, HVAC, Lawn & 
Garden and Transportation markets. The Dual Molded Visi- 
Rocker gives visual indication whether the switch is On or Off 
and will never burn out like Illuminated Rockers or wear off like 
Ink Stamped actuators. 

Specifications: 10A € 250VAC, 16A @ 125VAC, 

RD221 = 8A @ 250VAC, 12A @ 125VAC 

Dielectric Strength: UL/CSA: 1000V live to dead metal. 750V 
across open contacts. 

Electrical Life: 100,000 cycles 

Mechanical Life: 100,000 cycles 

Operating Temperature: 0%С - 85°С 

Terminal: .250" QC 


Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.| Circuit | Function Terminals |Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 Part No. 
1 SPST On-Off .250" QC 20A 432-1205-ND 920 496 354 | РАЗ01 
SPST On-Off Screw 20A 432-1206-ND 985 5.31 3.79 | РАЗ04 
2 SPST On-Mom Screw 15A 432-1207-ND 845 455 325 | 170 
SPST Off-Mom Screw 15A 432-1208-ND 8.45 455 325 | 172 
SPST Off-On Solder Lug 6A 432-1209-ND 7.64 412 2.94 | 110-P 
3 | SPST Off-On Screw 6A 432-1210-ND 10.56 569 407 | 110-SP 
SPDT On-On Solder Lug 3A 432-1211-ND 12.00 651 465 | 112-P 
SPST On-Off Solder Lug 5A 432-1212-ND 562 3.03 2.17 | 64111210 
4 SPDT On-On Solder Lug 5A 432-1213-ND 8.16 440 3.14 | 64111220 
DPST On-Off Solder Lug 5A 432-1214-ND 9.56 5.15 3.68 | 64112210 
DPDT On-On Solder Lug 5A 432-1215-ND 1359 7.32 5.23 | 64112220 
mE DONA 
Actuator | Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Panel Cut Out Circuit| Function | Features Color | Part No. 1 25 50 |PartNo. 
SPST On-Off Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1088-ND 10.92 5.88 4.20 | V1D2GHNB-AACOO-000 
SPST Off-Mom Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND 11.41 6.15 4.39 | V2D2GHNB-AACO0-000 
SPDT | On-On-Off | Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1090-ND 14.40 7.76 5.54 | VGD2GHNB-AACO0-000 
SPDT Оп-Оп Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1091-ND 11.54 6.22 4.44 |V4D2GHNB-AAC00-000 
SPDT | On-Off-On Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1092-ND 11.54 6.22 4.44 | V6D2GHNB-AAC00-000 
SP3T| Оп-Оп-Оп Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1093-ND 15.34 8.26 5.90 | VED2GHNB-AACOO-000 
SPDT | Mom-Off-Mom | Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1094-ND 12.16 6.55 4.68 | VD2UHNB-AACO0-000 
SPST On-Off Illuminated Incan 12V Black | 432-1095-ND 6.83 3.68 2.63 | V1D2B60B-A9C00-000 
SPST Off-Mom No Led or Lamp Black | 432-1096-ND 5.56 3.00 2.14 | V2D2S00B-AZC00-000 
ñ SPDT | On-Off-On Illuminated Incan 12V Black | 432-1097-ND 9.20 4.96 3.54 | V6D2D66B-AACO0-000 
Stacking Panel Bracket 
DPDT | Mom-Off-Mom | Шит. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1098-ND 14.14 7.62 5.44 | VLD2GHNB-AACO00-000 
Accessories 
Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND 341 1.84 1.32 | VRT 
Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-М0 94 51 37 | VPS-01 
Соппесіог Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 Terminals 432-1102-ND 114 .62 44 | VC1-01 
Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used, Black 432-1103-ND 143 77 .55 | VH2-01 
Panel Bracket, Stacking Туре Center Panel, Black 432-1104-ND 143 77 .55 | VMM-01 
Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND 143 77 .55 VME-01 
Panel Bracket, 1 Position Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND 172 .93  .67 | VMS-01 
Panel Bracket, 3 Position Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND 4.26 2.30 1.64 | VM3-01 
Panel Bracket, 6 Position Switch Panel Mount, Black 432-1108-ND 8.55 4.61 3.29 | VM6-01 
Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Circuit | Function | Color Color Markings Part No. 1 25 50 | Part №. 
SPST On-Off Black Black None 432-1110-ND 124 67 .48 | RA901-RB-B-0-N 
SPST On-Off Black Black Vert. “ОН-Оп” | 432-1111-ND 1.33 .72 .52 | RA901-RB-B-A-N 
SPST On-Off Black Black Vert. “On-Off” | 432-1112-ND 1.33 .72 .52 | RA901-RB-B-F-N 
SPST On-Off Black | Blk./Visi Red None 432-1115-ND 133  .72  .52 | RA901-VB-B-0-V 
Panel Cut Out SPST On-Off Black | Blk./Visi Red | Vert. “ОН-Оп” | 432-1116-ND 1.33 72 .52 | RA901-VB-B-1-V 
r 1.072 (min) Bi SPST On-Off Black | Blk. Visi Red | Horz. “ОН-Оп” | 432-1117-ND — 1.33  .72  .52 | RA901-VB-B-2-V 
T E SPST On-Off Black | Blk./Visi Red Vert. І-0 432-1118-ND 1.33 72  .52 | RA901-VB-B-9-V 
SPST On-Off White | Wht./Visi Red | Vert. "Off-On" | 432-1120-ND 146 795 .57 | RA901-VW-W-1-V 
| 1425 (max) | SPDT | On-Off-On | Black Black None 432-1121-ND 143 77  .55 | RC911-RB-B-0-N 
SPST | Off-Mom | Black Black None 432-1122-ND 176 .95  .68 | RD221-MB-B-0-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Rocker Switches 


Cherry's new Rocker Switches were designed to be snapped into a panel without the need for additional hardware and are offered in a variety of styles and colors. Perfect for all types of power switching and control. 
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SR/LR Series: Industry standard miniature 
switches with 10A switching current. 

Switch Current: SR Series 6A @ 250VAC LR 
Series 10A 125VAC/8A 250VAC 

Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .187” ОС 


Legend Marks 


CR Series: Standard size power rocker switches 
with two color molded buttons (red shaded) for 
maximum visibility on selected actuators. 

Switch Current: 20A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .250" QC 

Note: Panel cut out CH812-ND and CH813-ND 1.12 x .543. 


TR Series: Thin power rocker switches used 
extensively in appliance and white goods markets. 
Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .250" QC 


WR Series: Large DP power rocker switches for 
power switching. 

Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .250" QC 


Body Actuator Circuit | Switch | Legend | Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit | Switch | Legend Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. Color Color Function | Type Marking) Part No. 1 10 50 |PartNo. Fig.| Color Color Function | Туре |Marking| Part No. 1 50 | Part №. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches 
Black Ono | SPST] А CH755-ND .76 .68 .56 | SRB22A2FBBNN Black On/Off | SPST| D CH798-ND 92 82 .68 |CRE22F2BBBNE 
Black On/On | РОТ | D CH756-ND 81 72 .60 | SRB23A2BBBNN Black On/Off | SPST) А CH799-ND 92 82 68 | CRE22F2FBBNE 
Black Black On/Of/On SPDT| В | CH757-ND 95 84 70 | SRB24A2HBBNN Black andi син 2" 2. E ED B Es мн 
lack/Rel lade n, E д я E 
1 Plack олот | SPST) 0 UC 272 45 554 |SRB22A2BBBNN Black/Red Shade | On/Off | 5РЅТ | АЕ |  CHB40-ND 103 92 76 | CRE22F4FBBNE 
Black OnOff | SPST | С МНО 73 45 54 |SRB22A2GBBNN Black Black OnOff | SPST| E CHB02-ND — 92 82 (68 | CRE22F2PBBNE 
Black On/Off | SPST | Е CH760-ND 73 .65 .54 | SRB22A2DBBNN Black Red On/Off | SPST] А CH803-ND 95 84 .70 | CRE22F2FBRNE 
Black Red On/off | SPST} А CH761-ND — .76 68 .56 | SRB22A2FBRNN White | White/Red Shade | On/Off | SPST| F CH804-ND 97 87 72 | CRE22FABWWNE 
White Оп/0 | SPST| D CH762-ND — 76 68 .56 | SRB22A2BBWNN| | „ | Grey | Grey/Red Shade | Off | SPST] F CH805-ND 97 87 72 |CRE22FABYYNE 
LR Series — 10 Amp Multi-pole Rocker Switches Black Black On/On |SPDT| D CH806-ND — 1.00 89 .74 | CRE23F2BBBNE 
Black Black Омон | өрт | D | CH763-ND 89 80 66 |LRA22H2BBBNN Ru 2. 2. Н s im га Т . 
Black Black ШОК | А АОИ 52 50 56 |LRA22H2FBBNN Black | Red-lluminated | On/off | SPST| 0 CH809-ND 1.16 1.04 .86 | CRE22F2BBRLE 
m Black Омон | SPST) Е ЫДАН 92 20 66 | LRAZ2H2DBBNN Amber-lluminated| On/Off | SPST] D | CH810-ND — 116 1.04 .86 | CRE22F2BBALE 
Black Red On/Off | SPST) А CH766-ND .92 .82 .68 |LRA22H2FBRNN Green-llluminated | On/Off | SPST | D CH811-ND 116 1.04 .86 | CRE22F2BBGLE 
White White On/Off | SPST | А CH767-ND 95 84 70 | LRA22H2FWWNN Black-Washable | On/Off | SPST| А CH812-ND — 1.35 1.20 1.00 | CRE22F2FBBNW 
Grey Grey On/off | SPST| А CH768-ND .95 84 70 | LRA22H2FYYNN Black | Black/Red Shade он | spstr) F aem 125 120 100 | GRE22F4BBBNW 
Black Black On/Off | DPST| D CH769-ND 97 .87 .72 | LRA32H2BBBNN Washable 
Black Black On/off | DPST| А CH770-ND 297 87 .72 | LRA32H2FBBNN EE TR 9 1e Amp тип = Prices ЕТ 
lac n, З p 4 4 
Black Black Оп/0 | DPST| Е CH771-ND — 97 487 .72 | LRA32H2DBBNN Mak oor ege. |^ Se ООЛО оз o 76 |TRG22F2DBBNN 
Black | Red-lluminated | On/Off | SPST| D CH772-ND 111  .99 .82 | LRA22H2BBRLN Pal onor враг. А ПОК 105 ол 78 |TRG22F2FBRNN 
1 Red-lluminated | On/Off | DPST| D CH773-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2BBRLN 3 |Black| 4 illuminated | омон | SPST| D CH795-ND — 124 111 92 | TRG22F2BERLN 
Red-lilluminated | On/Off | SPST) А CH774-ND 1.11 .99 .82 | LRA22H2FBRLN Green-llluminated | On/Off | SPST) 0 CH796-ND 124 111 .92 | TRG22F2BBGLN 
Black | Red-llluminated | On/Off | ОРЅТ | А CH775-ND 119 1.06 .88 | LRA32H2FBRLN Red-llluminated | On/Off | SPST| 0 CH797-ND — 1.24 111 .92 | TRG22F5BBRLN 
Green-llluminated | On/Off | SPST D CH776-ND 111 .99 .82 | LRA22H2BBGLN WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches 
Green-llluminated | On/Off | DPST| D CH777-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2BBGLN Black On/Off | ОРЗТ | А CH784-ND 135 120 1.00 | WRG32F2FBBNN 
Green-llluminated | On/Off | SPST | А CH778-ND 1.11 99 .82 | LRA22H2FBGLN Black On/Off | DPST| А CH785-ND 1.35 1.20 1.00 | WRG32F5FBBNN 
Green-lluminated | On/Off | DPST | А | CH779-ND 119 1.06 .88 | LRA32H2FBGLN Black ке 1 ды 1. à р 5. н. iim 12. 
Black |Amber‘lluminated | On/Off веет D ES AONDE 111 59 42 |LRA22H2BBALN | |4 Red-lluminated | On/Off | DPST| А | CH788-ND 167 149 124 | WRG32F2FBRLN 
Amber-lluminated | On/Off | ОРЗТ | D CH781-ND 1.19 1.06 .88 | LRA32H2BBALN Red-lluminated | On/Off | DPST| D CH789:ND — 167 149 124 | WRG32FSBBRIN 
Amber-llluminated | On/Off | SPST | А CH782-ND 1.11 .99 .82 | LRA22H2FBALN Black | Green-llluminated | On/Off | DPST| р CH790-ND 1.67 1.49 1.24 | WRG32F2BBGLN 
Amber-llluminated | On/Off | ОРЅТ | А CH783-ND 119 1.06 .88 | LRA32H2FBALN Green-lluminated | On/Off | DPST| А CH791-ND 1467 149 124 | WRG32F2FBGLN 


МЕК Internationally Approved Rocker Switches 


SWITCHES High Inrush TV Rated 


JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM and JWMW: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. Electrical Capacity: JWM and 
JWMW: 10A @ 125/250V AC; JWMW: 10A @ 30V DC; JWL: 16A @ 125/250V AC. Dielectric Strength: 2,000V AC min. between contacts; 4,000V AC min. between contacts and case. Electrical Life: 25,000 operations 
min. Operating Temperature: -25*C to 70*C. Angle of Throw: 26% Terminals: JWM and JWMW: Solder lugs, JWL: .187” QC All switches are black body with black actuator. IP67 Panel Seal Option available. 
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Panel Cutouts 


Inscription for 


Horizontal Mounting 


Inscription for 
Vertical Mounting 


Panel Cutouts 


Switching Price Each NKK Switching Price Each NKK 

Fig. | Circuit Function | Marking 1 25 100 | Part No. Fig.| Circuit Function | Marking il 25 100 | Part No. 
SPST On-Off A 360-1483-ND 7.65 6.12 485 | JWM11RA1A 1 DPST On-Off B 360-1718-NDt 11.34 9.08 7.19 | JWMW21RA2A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 7.65 6.12 4.85 JWMT1RA2A SPST On-Off A 360-1491-ND 9.99 8.00 6.33 | JWL11RA1A 
SPST On-Off A 360-1715-NDt 9.00 720 5.70] JWMW11RA1A SPST On-Off B 360-1492-ND 9.99 8.00 6.33 | JWL11RA2A 

1 SPST On-Off B 360-1716-NDT 9.00 7.20 5.70 | JWMW11RA2A 2 DPST On-Off A 360-1495-ND 13.59 10.88 — 8.61 | JWL21RA1A 
DPST On-Off A 360-1487-ND 9.99 8.00 6.33 | JWM21RA1A DPST On-Off B 360-1496-ND 13.59 10.88 _ 8.61 | JWL21RA2A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 9.99 8.00 6.33 | JWM21RA2A — |Switch Boot Waterproof JWL Series| 360-1011-ND 3.39 2.72 2.15 | AT4126 
DPST On-Off A 360-1717-NDt 11.34 9.08 719) JWMW21RA1A] + panel Sealed 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Rocker Switches 
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Fig. 4 - CL Series 
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Actuator Style 
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Terminal: 
.187QC, 
T Solder Lug 


Applications: 

* Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Medical 
Instrumentation 
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Terminal: 
.250QC 


Applications: 

Ф Small Appliances 

* Floor Care 
Products 

* Power Outlet 
Strips 
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Fig. 5 — CM Series 
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Specifications: • Contact Rating: 16 Amps at 125 VAC, 10 Amps at 250 VAC • Electrical 
Life: 10,000 cycles at full load * Operating Тетр.: 65°C 
Materials: * Housing and Actuator: 6/6 nylon matte finish * Terminals: Silver plated, 


copper alloy 


@ эм Fig.3- 


Terminal: 
.187QC 


Applications: 

* Small and Large 
Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Office Equipment 


Terminal: 
.2500С, 
3 Solder Lug 


Applications: 

Ф Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Power Supplies 


CG Series 
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Terminal: 
.250QC 


Applications: 

* Small Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Instrument 
Panels 


эу @ 


Terminal: 
-187QC, 
§ Solder Lug, 


Applications: 

* Appliances 

* Computers and 
Peripherals 

* Office Equipment 


Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each ITT Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each ITT 
Circuit| Function Color Color | Style |Part No. 100 | Part No Circuit} Function Color Color | Style | Part No. 1 25 100 | Part №. 
Fig.1 — DA Series - 16 Amp Miniature Rocker Switches Fig. 4 — CL Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
SPDT| On/On White White | C |401-1278-40 150 120 .95]0А1011151150Е | |SPDT|  On/On White Black] С |401-1329-40 1.65 1.32 1.05] CL101J71S2050A 
SPDT| On/On white Black | С |401-4279-ND 1.38 1.11 88| DA01J11S215QF | |SPDT| On/On Black Black} С |401-1330-ND 1.53 1.23  .97|CL101J7282050A 
SPDT| Оп/Оп Black Black | С 1401-1280-М0 126 1.01 80 0А101Ј1252150Е | | SPST| On/Off White Black} С |401-1331-ND 144 116 .92| С1102Ј7152050А 
SPDT| On/On Black Black | C |401-1281-NDt 150 120  .95 0А101Ј1252170Е | | SPST| On/off Black Black} С |401-1332-ND 1.32 1.06 .84|CL102J72S2050A 
SPST| On/Off White Black | С |401-1282-ND 117 94  .75 0А1021152150Е | | SPST| On/Off White Black} А |401-1333-№0 1.56 1.25 .99|С1102.715205РОА 
SPST| On/Off Black Black | C  |401-1283-ND 1.05 84 67 ПА102.1252150Ғ | | SPST| On/Off Black Black} D |401-1334-ND 1.44 146  .92|CL102J725205D0A 
SPST| On/Off Black Black | C  |401-1284-NDt 129 1.04 82 DA102J12S2170F | | SPST| On/Off Black Black} B |401-1335-ND 1.44 116 92) CL102J72S205HOA 
SPST| On/Off White Black | А  |401-1285-ND 129 1.04 82 DA102J11S215PQF | | SPST| On/off Black Black} А |401-1336-ND 1.44 146 .92|С1102.725205РОА 
SPST| On/Off Black Black | D |401-1286-ND 117 94 .75|DA102J12S245DQF| | SPST) On/Off [Amber Illum. 125V | Black] С — |401-1337-ND 1.56 1.25 .99 CL102J9AS2050A7 
SPST| On/Off Black Black} В |401-1287-ND 117 94 .75|DA102J12S245HQF| | SPST| On/Off | Green Шит. 125V | Black] С | 401-1338-ND 1.56 1.25 .99]с11021965205047 
SPST| On/Off Black Вск | А  |401-1288-ND 117 94  .75|DA102J12S215PQF | | SPST| On/Off | Redillum.125V |Black| С |401-1339-ND 1.56 1.25 .99| CL102J9RS205QA7 
SPST On/Off White Black | АЕ | 401-1289-ND 147 118  .94|DA102J21S215PQF | | SPDT| On/Off/On Black Black C 401-1340-ND 1.71 1.37 1.09| CL103J7282050A 
SPST| On/Off Red Black | АЕ |401-1290-ND 147 118 .94| DA102J23S215PQF Fig. 5 — CM Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
sat] о | С аю ти 19 ИЯ [ST Uu | Ws има us arias im 47 НОИП 
: : ass SPDT| On/On White Black} JC |401-1342-ND 171 1.37 1.09] СМ1011152050А 
SPST| On/Off | Redilum.125V |Black | C  |401-1293-ND 141 1.13  .90| DA102J3RS215Q0F7| |SPDT|  On/On Black Black} JC |401-1343-40 159 128 101 CM101J12S2050A 
SPST| On/Off | Amber Шит. 250V | Black | C — |401-1294-ND 1.41 1.13 .90 DA102J3AS215QF8 | | SPDT| — On/On Black Black} VC |401-1344-ND 1.59 128 101 СМ10116252050А 
SPST| On/Off | Green Шит. 250V | Black | С — |401-1295-0 1.41 1.13 90 0А102/3692150Е8 | |SPDT|  On/On Black Black} JC |401-1345-ND 1.59 128 1.01|CM101J1254050A 
SPST| On/off | Redillum.250V | Black) C |401-129-М0 141 113  .90|DA102J8RS2150F8| lsopr опт Black Век | JC |401-1346-NDE 177 142 113|СМ101.1252070А 
SPST} On/Off | Рей Мит. 1251 | Black} F |401-1297-\0 1.62 130 1.03 DA102J4RS2150F7 | [ерет] мон White Bladk JC |401-1347-ND 150 120 “95 СМ10571152050А 
SPST| ООН | Redllum LED |Black| G  |401-1208-ND 2.55 2.04 1.62] DA102J5RS2150F6| | coer] On/off Black Black | JC |401-1348-ND 138 111 88| CM1021282050A 
Fig. 2 — CR Series - 16 Amp Round Rocker Switches SPST| On/Off Black Black} ИС |401-1349-ND 1.38 141 88| СМ10216252050А 
SPDT On/On White White C 401-1299-ND 1.89 152 1.20| CR101J11S115QF. SPST On/Off Black Black | С | 401-1350-ND 1.88 111 .88 СМ102.1254050А 
SPDT| On/On white Black | C |401-1300-40 177 1.42 1.13 CR101J11S2150F | |sPST| On/off Black Black} JC |401-1351-ND¢ 156 125 .99| CM102J12S2070A 
SPDT| On/On Black Black | C |401-1301-ND 1.65 1.32 1.05 CR101J12S2150F | | spst| On/off White Black} ША |401-1352-ND 1.62 1.30 1.03] CM102J11S205PQA 
SPST | On/Off White Black | C — |401-1302-ND 1.50 120 .95 CR102J1192150F | |SPST| On/off Black Black} JD |401-1353-ND 1.50 120  .95|CM102J125205D0A 
SPST | On/Off Black Black с 401-1303-ND 1.38 111 .88 CR102J12S2150F SPST| On/Off Black Black] ИВ |401-1354-М0 1.50 120 .95| CM102J12S205H0A 
SPST On/Off Red Black E 401-1304-ND 168 135 1.07 CR102J23S2150F SPST On/Off Black Black | JA  |401-1355-ND 1.50 1.20 .95 CM102J128205PQA 
SPST| On/Off | Amber Шит. 125V | Black | С — |401-1305-ND 1.95 1.56 1.24 CR102J3AS215QF7 | | SPST| On/Off | Amber Illum. 125V | Black | JC |401-1356-№0 1.74 1.40 1.11| CM102J3AS2050A7 
SPST| On/Off | Green Illum. 125V | Black | С — |401-1306-ND 1.95 1.56 1.24 CR102J3GS2150F7 | | SPST) On/Off | Green Illum. 125V | Black | с |401-1357-№0 1.74 1.40 1.11|CM102J3GS2050A7 
SPST| On/Off | Redlllum.125V | Black} С  |401-1307-ND 1.95 1.56 1124 CR102J3RS2150F7 | | SPST) On/Off | Red Illum. 125V |Black| JG |401-1358-М0 1.74 140 1.11| СМ102/3852050А7 
SPST| On/Off | Amber Шит. 250V | Black | C — |401-1308-ND 1.95 1.56 1124 CR102U3AS215QF8 | | SPST) On/Off | Amber Шит. 250V | Black | “с |401-1359-М0 1.74 1.40 1.11| CM102J3AS2050A8 
SPST| On/Off | Green Ilum. 250V | Black | С |401-1309-ND 195 1.56 1.24/ СА102)3652150Е8 | | SPST | On/Off | Green Illum. 250V | Black | ШС |401-1360-40 1.74 140 1.11| CM102J3GS2050A8 
SPST| On/Off | Redlllum.250V | Black} С  |401-1310-ND 1.95 1.56 1.24| CR102J3RS2150F8| [SPST] On/Off | Вед Шит.250 |Black| JC |401-1361-ND 174 140 1.11| CM102J3RS2050A8 
SPST} On/Off | Redillum.125V | Black) Е  |401-1311-ND 225 1.80 1.43| CR102J4RS215QF7 | | SPDT] On/Off/On Black Black} J/C |401-1362-ND 1.98 159 1.26| СМ103.1252050А 
SPST| On/Off | Redillum.LED | Black} G  |401-1312-ND 2.55 2.04 1.62 CR102J5RS2150F6 | | SPDT | On/Off/Mom. Black Black | JC |401-1363-МО 231 1.85 1.47| CM107J12S2050A 
SPST| On/Off | Red 125VNeon | Black} Н  |401-1313-ND 2.64 2.12 1.68| CR102JPRS215QF7 Fig 6 — CN Series - 16 Amp Double Pole Power Rocker Switches 
SPST ШШ Red 250V Neon Black | н |401-1314-ND 2.64 242 158 CR102JPRS2150F8 | Мусс с=п White White) Jc ШШШ 288 231 83|CN201J14STISQ 
Fig. 3 — CG Series - 16 Amp Beveled Frame Power Hocker Switches DPDT| On/On White Black| с |401-1365-М0 276 221 1.75 CN201J115215Q 
SPDT| On/On White White | C |401-1315-40 201 1.61 128]С61011151050Е | | DPDT]  On/On Black Black} JC |401-1366-ND 2.64 2.12 1.68| СМ201.1252150 
SPDT| Оп/Оп White Black | C |401-1316-ND 1.89 1.52 1.20 C8101J1192050F | | DPST| On/off White Black} J/C |401-1368-ND 2.55 2.04 1.62| CN202J11S2150 
SPDT| On/On Black Black | C |401-1317-ND 177 142 113|061011252050Е | |DPST| Отой Black Black} JC |401-1369-40 243 1.95 1.54| CN202J12S2150 
ЗР5Т | On/Off White Black | C — 401-191END 171 1.37 1091061021152050Р |  ppsr| отот White Black| WA |401-1372-0 267 2.14 1.70| СМ202.115215Р0 
SPST| On/off Black Black С ШШЩ 1.59 128 101 CGI02J1282080F | ppsr! on/off Black Black | JD |401-1373-М0 255 2.04 1162 CN202J12S215DQ 
SPST| On/Off White Black | А  |401-1320-ND 1.83 1.47 1.16 C8102J119205PQF | |DPST| On/off Black Black} J/B |401-1374-ND 2.55 2.04 1.62| CN202J125215HQ 
SPST| On/Off Black Black | D |401-1321-ND 171 1.37 1.09 С0102.12520500Ғ| | DPST| On/Off Black Black} JA |401-1375-ND 2.55 2.04 1.62| CN202J125215PQ 
SPST | On/Off Black Black | В 401-1322-ND 171 1.37 109 CG102J12S205HOF | [рр5т] On/off | Amber Ilum. 125\ | Black] s/c |401-1377-40 288 2.31 1.83] CN202J3AS21507 
SPST | On/Off Black Black | А  |401-1323-ND 171 1.37 1.09 CG102J12S205PQF | | pest} On/off | Green Illum. 125V | Black | J/C | 401-1878-ND 2.88 2.31 1.83) CN202U3GS21507 
SPST | _ On/Off Red Black | Е 401-1324-ND 207 1.66 1.32|CG102J23S2050F | |ррѕт| On/off | Red Шит. 125V | Black] JC |401-1379-ND 2.88 231 1.83| CN202J3RS21507 
SPST| On/Off | Amber Illum. 125V| Black | C — |401-1325-ND 204 1.64 1.30|CG102J3AS205QF7 | |DPST| On/Off | Amber Illum. 250V | Black | с | 401-1380-ND 288 2.31 1.83| CN202J3AS21508 
SPST | On/Off | Green Шит. 125V | Black | С 401-1326-ND 2.04 1.64 1.30 CG102J3GS205QF7 | | ppsT| On/Off | Green Шит. 250V | Black] J/C |401-1381-ND 2.88 231 1.83| CN202J3GS21508 
SPST | On/Off | Red Шит. 125V | Black | С |401-1327-410 2.04 1.64 1.30|CG102J3RS2050F7 | | DPsT| On/Off | Red Шит. 250V |Black| JC |401-1382-ND 288 2.31 1.83| CN202J3RS21508 
SPDT | On/Off/On Black Black | C |401-1328-№0 1.98 159 1.26 CG103J12S2050F я : | 
t, %, For terminal Information, see figure number. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Cannon R ocker Options (see diag.) 
a қ EXE Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each ITT Industries 
ITT Industries Switches Fig. |Circuit | Description Function nation Мағ! Рагі Мо. 1 25 100 Part No. 
ыы Miniature Rocker Switches 
Contact Materials SPDT Rocker/Frame | On-Off-Mom РА Q CKN2024-ND 8.07 6.46 5.12 7107J51ZQE22 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. оскара МОЛ 2 Q СИЯҚ КАП) 8:07 546 BUE 740815120Б29 
Rating: 0.4 УА max. @ 20 УАС ог DC max. 1 Rocker/Frame On-On 7: а CKN2029-ND 11.07 8.86 7.02 7201J16ZQE22 
Q Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Rocker/Frame On-On 2 о CKN2033-ND 9.90 7.92 6.27 7201J51ZQE22 
Copper alloy, silver plated. ОРОТ | MockerlFrame | On-Off-On 2 а CKN2037-ND 1083 867 6.86 | 7203J51ZQE22 
Rating: 5 Атрв @ 120 УАС ог 28 VDC; 2 Атрв @ 250 УАС К 8 й 
C Series: 15A Ф 125 VAC or 10A @ 250 VAC Rocker/Frame | Mom-Off-Mom 2 о CKN2040-ND 10.83 8.67 6.86 7205J51ZQE22 
а ма Sea аа АЗДЫ sas ae 2 | SPDT Black On-On 2 а CKN2007ND 651 521 443 | 7101J1ZQE2 
DF Series: 16А е 125 VAC or 250 VAC SPDT Black On-On v3 B CKN2072-ND 8.34 6.68 5.29 E101J1V3BE2 
Стораро зепаз: а а TPB ле ORO VAC 3 Black Mom-OfMom | V3 B CKN2073-ND 945 7.56 5.99 | E105J1V3BE2 
E1XX/ E2XX Series: 7.5A @ 125 VAC or 28 VDC, 3A @ 250 VAC Black On-On Үз в CKN2078-ND 7.05 5.64 4.47 T101J1V3BE2 
езе кене а 129 МАС Or 2a a SA d Vic DPDT. Black On-On v3 B CKN2032-ND 1059 848 671 | 7201J1V3BE2 
9221 Series: 10A @ 125 VAC or 28 VDC, 5A@ 250 VAC Black On-On v3 B CKN2076-ND 11.64 9.32 7.38 E201J1V3BE2 
Black On-On A Q CKN2005-ND 7.17 5.74 4.55 7101J1AQE2 
Termination Options 4 | SPDT Black On-On A B CKN2069-ND 7.26 5.81 4.60 E101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2070-ND 7.26 5.81 4.60 E101J1AQE2 
Black On-On A B CKN2077-ND 7.68 6.15 4.87 ЕТ01./6АВЕ2 
— | SPDT Black On-On A Q CKC2021-ND 3.75 3.00 2.38 JA01J12AQ 
Ё Zo Black On-On A Q CKN2006-ND 10.26 8.21 6.50 7201J1AQE2 
-H= Seal ШІГІЛ 4 | ОРОТ Black On-On A B CKN2074-ND 10.71 8.57 6.79 E201J1ABE2 
GORGE, pean aen 1. Black On-On A B CKN2079-ND 10.56 8.45 6.69 | T201J1ABE2 
Black On-On AV2 B CKN2071-ND 7.89 6.32 5.00 E101J1AV2BE2 
v3 5 | DPDT Black On-On AV2 B CKN2030-ND 10.89 8.72 6.90 7201J1AV2BE2 
Black On-On AV2 Q CKN2031-ND 10.89 8.72 6.90 7201J1AV2QE2 
| ў Epoxy Seal Black On-On AV2 Q CKN2075-ND 1144 908 719 Е201.ЛАУ20Е2 
КЕЛІ ЕНІП (ix ye (1.57) 6 Lever/Frame | On-On 2 а CKN2035-ND 990 792 627 | 7201.6120Е22 
EN [= :05(1.27)Typ. але) DPDT | Lever/Frame On-Off-On 2: Q CKN2038-ND 10.83 8.67 6.86 7203J61ZQE22 
(4.70) Š й Lever/Frame | Mom-Off-Mom 2 о CKN2041-ND 10.83 8.67 6.86 7205J61ZQE22 
-62(15.75) |<.05 (1.27)Тур. 
Power Rocker Switches 
2 |DPDT Black On-On 24 о CKN2047-ND 26.04 20.84 16.50 9221J1Z4QD2 
5 |DPDT Black On-On AV2 Q CKN2046-ND 20.91 16.73 13.25 9201J1AV2QE2 
SPST о - On-Off 05 Q CKN2049-ND$ 4.38 3.51 2.78 C122J128205PQF 
Шит./Огееп On-Off 05 Q CKN2052-ND 3.24 2.60 2.06 CA04J167207PQ 
Black On-On 05 Q CKC2008-ND 4.55 2.63 2.21 C121J12S205QF 
Red On-On 05 Q CKC2025-ND 4.47 3.58 2.84 C121J13S205QF 
Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.21 1.28 1.08 CA01J12207Q 
SPDT Green On-On 05 Q CKC1241-ND 2.57 1.49 1.25 CA01J16207Q 
7 Шит./Веа On-Off 05 Q CKC1242-ND 3.10 1.79 1.51 CA04J137207Q 
Шут. ЛУ. On-Off 05 Q CKC1244-ND 3.10 1.79 1.51 CA04J157207Q 
Black On-On 05 Q CKN2048-ND 2.97 2.38 1.89 C121J128205QA 
DPST О - On-Off 05 Q CKN2051-NDt 5.46 4.37 3.46 C222J128205PQF 
Black On-On 05 Q CKC2026-NDT 5.19 4.16 3.29 C221J128205QF 
DPDT Red On-On 05 Q CKC2027-NDT 5.52 4.42 3.50 C221J13S205QF 
Black On-On 05 Q CKN2050-ND 4.02 3.22 2.55 C221J128205QA 
SPST Black On-Off 05 Q CKN2055-ND 4.50 3.60 2.85 D102J12S205PQF 
Black On-Off A Q CKN2058-ND 4.65 3.72 2.95 D502J12S2AHQF 
Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.11 3.29 2.61 D503J12S205QA 
Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 4.44 3.56 2.82 D508J12S205QA 
55 3.97) Біаск Mom-Off-Mom 05 Q CKC2022-ND 6.93 5.55 4.39 D105J128205QA 
| SPDT Black On-On 05 Q CKN2053-ND 3.36 2.69 2.13 D101J12S205QA 
1.13 1.10 8 Black On-On 05 Q CKN2054-ND 3.75 3.00 2.38 D101J128215HQF 
(28.58) (28) Black On-On 05 Q CKN2056-ND 390 312 247 | D501J129215PQF 
| | Black On-On 05 Q CKN2057-ND 2.46 1.97 1.56 D501J12S215QA 
D Sands Panel Cutout изе ЕРІН Black On-Off 05 Q CKN2060-ND 624 500 3.96 | D602J128205PQF 
Black On-Off 05 Q CKN2067-ND 4.80 3.84 3.04 DM62J12S205Q 
DPDT Black On-On 05 Q CKN2059-ND 5.49 4.40 3.48 D601J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKC2009-ND 3.87 3.35 2.82 DM61J12S205Q 
Illuminated SPST о- On-Off 05 Q CKC2011-NDt 3.60 2.88 2.28 D502J128215PQF 
9 |DPDT о- Оп-Оп 05 а CKC2018-NDt 5.70 4.56 3.61 DM61J12S205PQ 
DPST о- On-Off 05 Q CKC2019-NDt 5.22 4.18 3.81 DM62J128205PQ 
.76(19.20) SPST Шит./Веа On-Off 05 Q CKN2064-ND 4.80 3.84 3.04 DM14J72S205Q3 
i= =, Panel Cutout Panel Cutout lllum./Red On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.13 411 325 | DM54J72S205Q3 
.51 SP Models DP Models 
2.90) 10 lllum./Amber On-Off 05 Q CKN2065-ND 5.85 4.68 3.71 DM24J728205Q4 
DPST Шит./Сгееп On-Off 05 Q CKN2066-ND 5.85 4.68 3.71 DM24J72S205Q6 
Fig. 11 Fig. 12 Illum./Green On-Off 05 Q CKN2068-ND 6.18 4.95 3.92 DM64J728205Q6 
Шит./Веа On-Off 05 Q CKC2020-ND 5.79 4.64 3.67 DM64J72S205Q3 
PC Mount Paddle Type — | DPST о- On-Off 05 Q CKC2016-NDt 6.51 5.21 448 DF62J12S215PQF 
11 | SPDT о- Оп-Оп А Q CKC2010-ND£ 4.95 3.96 3.14 D501J12S2APQF 
OI On-On A Q CKC2023-ND$ 4.95 3.96 3.14 D501J12S2AHQF 
12 | DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.90 3.12 2.47 D201J528215QA 
18 | DPDT Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 6.54 5.24 4.15 D608J12S205QA 
о- Off-On 05 Q CKC2014-ND*t 5.19 4.16 3.29 D602J128215PQF 
14 | DPST OI On-Off 05 Q CKN2061-NDt 6.51 5.21 448 DF62J12S215HQF 
15 | DPST OI On-Off = Q CKN2062-ND$ 5.91 4.73 3.75 DF62J12S2AHQA 
о- On-Off — Q CKN2063-ND$ 6.96 5.57 4.41 DF62J12S2APQF 


t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) 


* Panel Cutout is .756" x .887" (19.20mm x 22.53mm) 


+ White Marking 
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ОШ m Panel Mount Rocker Switches 
Mini Rocker Switches Switch Markings 


CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Standard black body .756(19.20) 

with either black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a product's success. Switches with i= =] 
markings are white ink stamped markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow" switches are 110VAC neon bulbs, red diffused lens. All terminals are 
.187” QC. Typical Applications: Motor-driven devices, instruments, household appliances, auto. access., recreational vehicles and telecommunication, 
computer and computer peripheral equipment. MATERIALS: е Rocker Knob: Nylon 94V-2 * Housing: Nylon 94V-2 * Terminal/Stationary/Moving 


Contact: Copper alloy and/or copper alloy silver plated MOUNTING: Self locks without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel ~ Vertical Horizontal 

thickness range is from .050" to .150" (1.27mm to 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: Contact Resistance: Less than .01O at 10mA (initial) Hot Stamp Hot Stamp 

Operating Temp.: 105°С maximum Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 

Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 3l 10 100 500 Part No. 

— Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND* 1.22 1.10 .83 55 GRS-4011-0024 
= Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 1.16 1.04 78 52 GRS-4011-1600 
— Red SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 1.16 1.04 78 52 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW323-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0076 
— Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.25 1.13 85 57 6В5-4012-1600 
— Red SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.29 1.16 87 58 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.43 1.28 96 64 GRS-4012-0047 
— Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW307-ND 1.78 1.60 1.20 .80 GRS-4022-1600 
— Red DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND 1.78 1.60 1.20 -80 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW325-ND 1.96 1.76 1.32 88 GRS-4022-0013 
= Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.59 1.43 1.07 72 GRS-4013A-1300 
— Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.59 1.43 1.07 72 GRS-4013A-0008 
= Black SPST Matte Off/Mom 3A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.34 1.20 90 .60 GRS-4011B-1300 
= Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC, 4A 250VAC UL, CSA SW340-ND 1.55 1.39 1.05 .70 GRS-4013C-0001 
= Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 242 1.90 1.43 95 GRS-4023A-1300 
= Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW310-ND 212 1.90 1.43 95 GRS-4023A-0009 
= Black DPST Matte Off/Mom 3A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.87 1.68 1.26 184 GRS-4021B-0000 
— Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 242 1.90 143 95 GRS-4023C-1300 
= Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-0005 
= Red Illum. SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA SW300-ND 2.93 2.63 1.97 1.32 GRL-4011-1600 


* Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches ig: een A Switch Marking 
CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the designer. They are i 1.071 (27.20) 
easy to mount, easy to terminate and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for switch position identification; T 550 r- = 
illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: Temperature: 105°C max. Contact Resistance: 0.010 \ | + (13.97) E Vertical 
at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: Nylon 94V-0. Terminal/Moving LA 4 ў (22.15) Hot Stamp 
Contact: Copper and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools needed; self locks into proper panel E * 1.072 X .480 1 
cutout. Acceptable panel thickness range is from .025" to .180" (0.64mm to 4.57mm). All terminals are .250" QC. Caution: (27.23) X (12.19) 
Burr direction must be away from the direction of insertion. 
Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig. Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 | Part Мо. 
— Red Illum. Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW313-ND 2.37 2.12 1.59 1.06 | GRL-2011-1600 
= Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.06 96 72 48 | GRS-2011-2000 
1 — Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW315-ND 142 1.00 75 150 | GRS-2011-2019 
A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 1.23 141 83 56 | GRS-2011-2080 
= Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW316-ND* 1.12 1.00 75 -50 | GRS-2011-3000 
— Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW319-ND* 1.20 1.08 .81 .54 | GRS-2012-3000 
A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.29 1.16 87 58 | GRS-2011-3020 
1 = Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW317-ND 1.20 1.08 .81 .54 | GRS-2012-2000 
= Red Matte SPDT Оп/Оп 16A 125VAC, 12А 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.20 1.08 81 54 | GRS-2012-2009 
A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250/АС UL, CSA, VDE SW327-ND 1.38 1.24 .93 .62 | GRS-2012-2028 
— Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA SW320-ND 1.55 1.40 1.05 70 | GRS-2013A-2000 
— Black Matte SPST-NO Off/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.23 141 83 56 | GRS-2011B-2000 
1 = Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 1.11 83 56 | GRS-2011C-2000 
- Black Matte SPDT Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW622-ND 1.68 1.51 143 76 | GRS-2013C-1300 
— Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW623-ND 1.21 1.08 81 54 | GRS-2012-2600 
= Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW624-ND 1.06 .96 J2 .48 | GRS-2011-2600 
2 = Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW321-ND 2.88 2.58 1.94 1.29 | GR-2022-1600 
A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 3.06 2.74 2.06 1.37 | GR-2022-0007 


* Dimensions are 1.072" x .480" (27.23mm x 12.19mm) 


StyleLine™ Rocker Switches 


CW's GRS-2000 Series StyleLine Rocker Switches, available in SPST, SPDT and center off versions, are specially designed to meet contemporary product 
styling and global appearance trends. The contoured design and slim attractive profile of the switch knob and bezel provide superior styling, and are 
available in both high-gloss and matte finish. They are ideal for appliances, recreational equipment, medical and scientific devices, testing equipment, 
security systems, computers and peripherals and many other products where performance and style are important. All terminals are .250" QC. 


Rocker Switch Electrical Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Color Finish Circuit Function Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW601-ND 1.33 1.19 90 .60 GRS-2011-2400 
White Matte SPST On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW602-ND 1.39 1.25 .94 63 GRS-2011-2401 
Black Hi-Gloss SPST On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW603-ND 1.33 1.19 190 .60 GRS-2011-2500 
White Hi-Gloss SPST On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW604-ND 1.39 1.25 .94 .63 GRS-2011-2501 
Black Matte SPDT On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW605-ND 1.50 1.35 1.02 .68 GRS-2012-2400 
White Matte SPDT On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW606-ND 1.57 1.41 1.06 171 GRS-2012-2401 
Black Hi-Gloss SPDT On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW607-ND 1.50 1.35 1.02 68 GRS-2012-2503 
White Hi-Gloss SPDT On/Off 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW608-ND 1.57 1.41 1.06 71 GRS-2012-2504 
Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW609-ND 1.94 1.74 1.31 87 GRS-2013A-2400 
White Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW610-ND 2.01 1.80 1.35 90 GRS-2013A-2401 
Black Hi-Gloss SPDT On/Off/On 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW611-ND 1.94 1.74 1.31 87 GRS-2013A-2500 
White Hi-Gloss SPDT On/Off/On 16A 125VAC UL, CSA, VDE SW612-ND 2.01 1.80 1.35 .90 GRS-2013A-2501 
i TM H IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides users 
IndicON Rocker Switches Positive indication of electrical status with a positive indication whether Switch is "On" or “Of Unlike lighted rocker switches which pm burn out over 
using two-color rocker knob ° ы - h P : : ^ y h 
г nt time, there's never a safety concern with IndicON switches. Features: * Economical alternative to lighted switches 
Attractive, soft matte finish —— * Fast and secure mounting - no hardware required * Long life, reliable operation * Two color molding process 
Easy selí-lock panel mounting without provides permanent legends * Compatible appearance with other CW switches Electrical Specifications: 16A @ 


tools or additional hard, š б d и 
а ГА ind are 125V AC rating without precious metals Agency Certifications: UL, CSA, and VDE 
Patented unique sliding and rotating 

action of moving contact ensures 


contact cleanliness and extended life Switch | Actuator |Circuit | Switch | Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
— — -250 (6.35) terminals permit use of Fig.| Color | Color |Funct. | Type Іп. (mm) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
25s hallo FORE Алы ды 1 | Black | Red | SPST | On-Off | 2500C (6.35) | SW344-ND 120 108 41 54 |NAA-111-BH1-00 
К optimum terminal wiring space 1 | Black | Red | SPDT] On-On | .2500С (6.35) | SW349-ND 128 — 1.15 47 58 | NBA-111-BI11-00 
x 2 | Black Red SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW354-ND 1.20 1.08 81 -54 | МАА-111-В121-00 
-550 3 | Black Red SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW620-ND 1.06 .96 72 48 | NAA-111-BI31-00 
(13.97) 3 | Васк Red SPDT | On-On |.250QC (6.35) | SW621-ND 128 115 87 58 | NBA-111-BI31-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1316 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


ELE Miniature Rocker Switches 


Specifications: Silver or gold plated copper alloy Rockers: Nylon Bushing: Brass 
Nickel Plated Housing: Stainless Steel Operating Temperature: -30°C ~ 85°С 


140 
(8.56). Ky 
.300| .080 
(7.62) (2.03)-| |= ово 
| (2.03) 
080 1 H 1! 
2.08) 20) — (Poa) 
Dim. in inch (mm) 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4306-ND 6.25 5.63 4.80 300SP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4307-ND 6.81 6.13 5.23 300SP3R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4308-ND 7.41 6.67 5.69 300DP1R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4309-ND 8.05 7.25 6.17 300DP3R1BLKM1QE 
2 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4310-ND 7.83 7.05 6.01 300SP1R6BLKM1QEBLK 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4311-ND 6.25 5.63 4.80 300SP1J1BLKM2QE 
3 SPDT Black On-On PCB 0.4УА EG4312-ND* 6.64 5.98 5.10 300SP1J1BLKM2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4313-ND 6.41 5.78 4.92 300SP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4314-ND 6.67 6.01 5.12 300SP1J1BLKM7QE 
Process Sealed Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4315-ND 6.80 6.13 5.22 300AWSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4316-ND 7.45 6.71 5.72 300AWSP3R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4317-ND 7.83 7.05 6.01 300AWDP1R1BLKM1QE 
1 DPDT Black On-Off-On Solder Eyelet 5A EG4318-ND 8.48 7.63 6.50 300AWDP3R1BLKM1QE 
3 SPDT Black On-On PCB 5A EG4341-ND 5.14 4.63 3.95 300AWSP1J1M2QE 
3 SPDT Black On-On PCB 0.4УА EG4320-ND* 7.40 6.66 5.68 300AWSP1J1M2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4321-ND 7.17 6.46 5.50 300AWSP1J1M6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A EG4322-ND 7.39 6.65 5.67 300AWSP1J1M7QE 
Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4323-ND 5.51 4.96 4.23 400MSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4УА EG4324-ND* 5.82 5.24 4.47 400MSP1R1BLKM1RE 
1 DPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4325-ND 7.29 6.57 5.59 400MDP1R1BLKM1QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4326-ND 6.09 5.49 4.67 400MSP1R6BLKM6QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4327-ND* 6.40 5.76 4.91 400MSP1R6BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4328-ND 6.29 5.67 4.83 400MSP1R1BLKM7QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4VA EG4329-ND* 3.60 3.25 2.77 400MSP1R1BLKM7RE 
Process Sealed Sub-Miniature Rocker Switches 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 3A EG4330-ND 5.61 5.06 4.31 400AWMSP1R1BLKM1QE 
1 SPDT Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4331-ND* 5.83 5.25 4.47 400AWMSP1R1BLKM1RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 3A EG4332-ND 6.35 5.72 4.87 400AWMSP1R1BLKM6QE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 0.4VA EG4333-ND* 6.56 5.91 5.04 400AWMSP1R1BLKM6RE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 3A EG4334-ND 6.56 5.91 5.04 400AWMSP1R1BLKM7QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 0.4УА EG4335-ND 6.78 6.10 5.20 400AWMSP1R1BLKM7RE 
Surface Mount Process Sealed Rocker Switches 
6 SPDT Black On-On SMD 3A EG4336-ND 8.97 8.08 6.88 400BWMSP1R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Mom SMD 3A EG4337-ND 9.18 8.27 7.04 400BWMSP2R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-On SMD 3A EG4338-ND 9.39 8.46 7.20 400BWMSP3R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black Mom-Off-Mom SMD 3A EG4339-ND 9.60 8.64 7.36 400BWMSP4R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-Mom SMD 3A EG4340-ND 9.84 8.86 7.55 400BWMSP5R2BLKSM6QE 
*Gold 
Rocke r Switch es Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RATINGS: “ RA Series: 125VAC, 10A “ RC Series: 125VAC, 15A • R1966 Series: 125VAC, 15A. RA/RC Series (Black Matte Finish) 
Contact Resistance: 100mO max. 2 |SPST, 10A Black Matte with Marking EG1500-ND 178 1.61 1.37 |RA1066AFC 
Electrical Life: 10,000 Cycle 3 |SPST, 10A Black Matte with Marking EG1501-ND 178 161 1.37 |RA1066AFF 
Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Terminals 4 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1502-ND 178 161 1.37 | ВА1066АЕК 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEMKO 5 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1503-ND 178 161 1.37 |RAT066AFH 
1 |SPST, 10A Black Matte No Marking EG1504-ND 1.78 1.61 1.37 |RA1066AFX 
4 |DPST, 15A Black Matte with Marking EG1505-ND 2.95 2.66 2.27 | RC1083BBLKBLKFF 
5 |DPST, 15A Black Matte with Marking EG1506-ND 2.95 2.66 2.27 |RC1083BBLKBLKGF 
Ж ^ pm 1 |DPST, 15A Black Matte No Marking EG1507-ND 2.95 2.66 2.27 |RC1083BBLKBLKEF 
4 R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) 
Е. 1 |SPST, 15A, Black No Marking .187 QC EG1508-ND 1.56 140 1.20 |R1966ABLKBLKEF 
7 ay 1 |SPST, 15А, Black No Marking Solder EG1843-ND 194 156 1.40 |R1966ABLKBLKES 
di 09 з |SPST, 15А, Black w/ Marking .187 ОС Term. | EG1509-ND 1.56 1.40 1.20 R1966ABLKBLKIF 
RA/RC - R1966 Panel Cutout Right Angle PCB 3 | SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1844-ND 1.94 1.56 1.40 |R1966ABLKBLKIS 
4 |SPST, 15A, Black w/ Marking .187 QC Term. EG1510-ND 1.56 1.40 1.20 |R1966ABLKBLKFF 
4 |SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1845-ND 1.94 1.56 1.40 |R1966ABLKBLKFS 
5 |SPST, 15A, Black w/ Marking .187 QC Term. EG1511-ND 1.56 1.40 1.20 |R1966ABLKBLKGF 
Termination Options 5 |SPST, 15A, Black w/ Marking Solder Term. EG1846-ND 1.94 1.56 1.40 | R1966ABLKBLKGS 
4 |SPST, 15A, Lt. Grey w/ Marking .187 QC Term] EG2580-ND 1.87 1.50 1.35 |R1966AGRYGRYFF 
5 |SPST, 15A, Lt. Grey w/ Marking .187 QC Тет] — EG2581-ND 1.87 1.50 1.35 | R1966AGRYGRYGF 
4 |SPST, 15A, White w/ Marking .187 QC Term. EG2582-ND 1.87 1.50 1.35 |R1966AWHTWHTFF 
Solder Lug 187 Faston (QC) 5 |SPST, 15A, White w Marking 187 QC Term. | EG2583-ND 1.87 1.50 1.35 | R1966AWHTWHTGF 
6 |SPDT, 15A, Black On-Off-On, .187 QC Term. EG1841-ND 3.21 2.57 2.32 |R1966DBLKBLKCF 
.187 QC 1 [5РЭТ, 15A, Off-Mom .187 QC Term. EG1512-ND 2.21 2.00 1.70 | R1966FBLKBLKEF 
(4.75 х 0.8) 1 |SPST, 15A, Red LED Illumination, .187 ОС EG1514-ND 296 267 2.27 |R1966ABLKBLKEFRED 
1 |SPST, 15A, Green LED Illumination .187 QC EG1515-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKEFGRN 
1 |[SPST, 15A, Yellow LED Illumination .187 ОС EG1842-ND 2.96 2.67 2.27 | R1966ABLKBLKEFYEL 
1 |SPST, 15A, Red LED Шит. Solder Term. EG1858-ND 2.96 2.67 2.27 | R1966ABLKBLKESRED 
1 |SPST, 15A, Green LED Шит. Solder Term. EG1859-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKESGRN 
1 [5РЭТ, 15A, Yellow LED Шит. Solder Term. EG1860-ND 2.96 2.67 2.27 |R1966ABLKBLKESYEL 
Right Angle PCB Mount 
1 |SPST, 15A, Black w/ Led Red, Rt. Angle PCB EG2577-ND 4.11 3.29 2.96 |R1966ABLKBLKERR 
4 |SPST, 15A, Black w/ Marking, Rt. Angle PCB EG2579-ND 245 1.96 1.77 |R1966ABLKBLKFR 
5 | SPST, 15А, Black w/ Marking, Rt. Angle РСВ EG2578-ND 245 1.96 1.77 | R1966ABLKBLKGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1317 


RATINGS: * R5 Series: 20A 125V, 15A 250V for РИ 
circuits А, В, C 15А 125V, 10А 250V for circuit D “Вб 
Series: 10А 125V, 6A 250V (UL/CSA) Contact Resis- 
tance: <20то (initial) Electrical Life: 210,000 Cycle 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, 
DEMKO 


Б ТРЫ Rocker Switches —Jupco- Plastic Pushbutton Switches 


e 3/8-27 Thread (Nut is included) • 4.5" Wireleads • 18AWG Dim. in inches 


i Dim. in inch ! Tall .425 
R5 Series тава im. in inch (mm) RUE 
1 pes (24) 718 (18: 
-260 (6.6) u ў ] Panel Cutout 
по Uu 1417 Т 
ee (36) .866 
| | Tš | zr (85-2) | 
1] Fo [248 (6.3) 1.18 (30) 
LL. cp 0.8) == Ра в) 
1.067 (27.1) -- Bush- | Digi-Key Price Each 
Fig. Description ing | Part No. 1 10 100 
188 (4.78) Solder Tab Pushbutton 
- й 378 (9.6) 
1 1119196) — Push On-Push Off, 
“693 (17.6) Solder Terminal Black with Red Actuator Tall |501PB-ND 94 80 72 
1.090 Normally Ореп, 
Ilo} |.гво (7. (277) 268 Solder Terminal Black with Red Actuator Tall | 502PB-ND .94 80 — 72 
eh) Normally Closed, 
-189 (4.8) 738 (187) Solder Terminal Black with Red Actuator Та! | 503PB-ND 1.28 1.09 97 
Push On-Push Off, Solder Terminal Black Та! |508PB-ND 147 99 89 
1 | Normally Open, Solder Terminal Black Tall | 509PB-ND 1.05 89 .80 
Digi-Key Price Each E-Switch Normally Closed, Solder Terminal Black Tall | 510PB-ND 1.51 1.28 1.14 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. Normally Open with Overtravel 
R5 Моп-Шитіпаіеа Right Angle Solder Terminal Black Tall |520PB-ND 2.34 1.99 1.77 
1 | DPST, On-Off, 20A Black EG1527-ND 1.82 164 140 | R5ABLKBLKEFO Normally Closed, Self-cleaning Contacts, 
1 | DPDT, On-On, 20A Black EG1528-ND 2.27 2.04 1.74 R5CBLKBLKEF0 Black with Red Actuator Tall | 536PB-ND 437 146 1.04 
2 | DPST, On-Off, 20A Black EG1529-ND 1.82 1.64 140 | RSABLKBLKFFO ° 
Push On-Push Off, Self-cleaning Contacts, 
1 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1539-ND 295 266 226 | RSDBLKBLKEFO Black with: White Actustor тш uu Еш dux. 490 
3 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EG1540-ND 295 266 226 | R5DBLKBLKCFO - 
4 | DPDT, On-Off-On, 15A Black EGIS41-ND 295 266 226 | RSDBLKBLKHFO Wiro ceng Pushbutton 
R5 Illuminated Push On-Push Off, 
1 | DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1530-ND 295 206 226 | RSBBLKREDEFI какие Lg cos БИ 
2 | DPST, 125V Red Illum., 20A Black EG1531-ND 295 266 226 | R5BBLKREDFF1 Normally Open, Wire Leads Black with Red Actuator | Tall | 506РВ-МО 131 — 141 99 
1 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1533-ND 2.95 266 2.26 | RSBBLKGRNEFI Push On-Push Off, 20AWG Wire Leads Black Tall | 504PB-ND 98 83 74 
2 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1534-ND 295 266 226 | R5BBLKGRNFF1 UN 5. М — n UNE Un ү he 
e ormally Open wi vertravel, Wire Leads Blaci al = А A 4 
2 | DPST, 230V Red Illum., 20A Black EG1535-ND 295 266 226 | R5BBLKREDFF2 ОН MOM ORC wire Leeds Black та ТЕЗЕ В баб 497 175 
2 | DPST, 230V Green Illum., 20A Black | EG1536-ND 295 266 226 | R5BBLKGRNFF2 2 
2 | DPST, 12VDC Red Illum., 20A Black | EG1537-ND 295 266 226 | RSBBLKREDFFS On-Off, Wire Leads Black Short | 528PB-ND 174 148 132 
2 | ОРТ, 12VDC Green Illum., 20A Black | EG1538-ND 295 266 226 | RSBBLKGRNFF3 On-Off with MOM On, Wire Leads Black Short | 526PB-ND 232 197 1,5 
nm On1-Off-On2-Off, SPDT, Wire Leads Black Tall | 522PB-ND 252 214 190 
R6 Mini-Rocker 
1 | SPST 10А, Black Without Marking £G1525-ND 167 151 128 | R6ABLKBLKEF Momentary, SPDT, . 
2 | SPST 10A, Black With Marking EG1526-ND 1.67 1.51 128 | R6ABLKBLKFF Mite Leads Black with Reg Actuator LE s 285: сары. (20) 
0n1/0n182/0n2/0ff, SPDT, Wire Leads White Tall | 524PB-ND 260 221 197 
Rocker Switches On-On, SPDT, Wire Leads Black Tall | 527PB-ND 26 183 163 


UL Recognized Pushbutton Switches 
Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole instead of a rectangular or square punch. Easy to 


gang together for panels or consoles. Offered in various switching options with white ink stamping or LED illumination. Normally Open with Overtravel, 
Red LED-20mA @ 2.0VDC, Green LED-20mA @ 2.4VDC. All switches are black in color. UL Recognized, 3A @ 125VAC Та! |538PB-ND NEW! 1.99 1.69 1.51 
Normally Open with Overtravel, 
UL Recognized, 4A @ 14VDC Tall |539PB-ND NEW! 1.84 1.56 1.39 
2 Normally Closed, Self Clean Contacts, 
UL Recognized, 6A @ 125VAC Tall |540PB-ND NEW! 1.84 1.56 1.39 
On-Off, Wire Leads, UL Recognized, 6A  125VAC Tall | 511PB-ND 1.37 147 1.04 
ñ Normally Closed, Self Clean Contacts, 
768 (18) й Г UL Recognized, 10A @ 14VDC Tall | 541РВ-МО NEW! 185 157 1.40 
On-Off, Wire Leads, UL Recognized, 10A @ 14VDC Tall |512PB-ND 1.22 1.04 93 
| a= Low Profile Pushbutton Switch 
(СУ 539 (13.7) Қ 557 (16.7) On-Off Side Actuated, PC Mount Leads, ЗА 518PB-ND 1.06 30 80 
X 
, Mm 5 -- 9.709 (18) On-Off Top Actuated, 
590 (15) a | Right Angle, PC Mount Leads, ЗА 519PB-ND 106 — 90 90 
Dim. in inch (mm) On-Off-On, SPDT,Top Actuated, 
Right Angle PC Mount Leads, .3A 529PB-ND 1.06 90 80 
Digi-Key Price Each E-Switch On-Off-On, SPDT, Side Actuated PC Mount Leads, .3A 530PB-ND 1.06 90 .80 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
- Flat-Pac Pushbutton Switch 
Rocker Switches 
" I On-Off Top Actuated PB, Rt. Angle PCB 514PB-ND 1.61 1.36 1.22 
SPST (On-Off) 10A with 1/0 Marking EG1889-ND 345 244 242 | RR3130A 4 | On-Off Top Actuated РВ. Wire Leads 515PB-ND 150 135 121 
1 DPDT (Оп-Оп) 10A with 1/0 Marking EG1890-ND 4.73 4.26 3.63 | RR3130B - 
SPDT (Оп-Оп) 10A with 1/0 Marking EG1891-ND 3.50 316 2.69 | RR3130C Accessories 
2 SPST (On-Off) 10A Snap-In EG1542-ND 1.75 1.58 1.35 RR3112A Rubber Waterproof Boot with nut, 
Paddle Switches Fits Tall Bushing, Black 513PB-ND 56 47 42 
Mini, SPST (On-Off) 6A £G1892-ND 280 253 215 | RR3402A Rubber Waterproof Boot with nut, 
3 | Mini, SPDT (On-On) 6A £G1893-ND 345 284 242 | RR3402C Fits Tall Bushing, Red 531PB-ND 62 533 A 
Mini, SPDT (On-Off-On) 6A EG1894-ND 3.41 3.08 2.62 | RR3402D Rubber Waterproof Boot with nut, 
Standard, DPST (On-Off) 10A EG1895-ND 434 201 333 | RR3405A 7 | Fits Short Bushing, Black 532PB-ND 88 175 57 
Red Illum., SPST (On-Off) 10A EG1896-ND 5.87 528 4.50 | RR3405AL-RED Replacement Nut, Black Plastic 516PB-ND 16 44 43 
4 Green Шит., SPST (On-Off) 10A EG1897-ND 5.87 5.28 4.50 RR3405AL-GRN Brass Knurled Nut 533PB-ND 63 54 48 
Red Illum., SPDT (On-On) 10A EG1898-ND 6.73 6.06 — 5.17 | RR3405CL-RED Brass Hex Nut 534PB-ND 82 70 62 
Green Шит., SPDT (On-On) 10A EG1899-ND 6.73 6.06 5.17 | RR3405CL-GRN Nickel Hex Nut 535PB-ND 90 77 .69 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1318 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Cannon Switch Caps 
ITT Industries Switch Products ik culum abd 


Engineered for life 


F Series Pushbutton Switches 


Essential features of the F pushbutton switch are the bridge contact which is spring loaded, 
guaranteeing constant pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm Operating Force: 650 grams 
Switching: Voltage Max.: 125VAC/30VDC (silver), 50VAC/30VDC (gold), Current Max.: 0.5A (silver), 
0.4VA (gold) Contact Resistance: 10 - 20mQ Contact Material: Silver or Gold Operating 
Temperature: -40°C to 70°C 


Rectangle 


55> ^98 

XC 
112 
р 


Dim. Н | Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Circuit} Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1223-ND 226 1.81 1.44 | F2UEE Digi-Key Price Each ITT Industries 
DPDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating | 21 401-1224-ND 4.45 3.56 2.82 |F2UEE AU Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1225-ND 2.26 1.81 1.44 | F2UOA - s з 
Alt Act., 650gF, 5A, PCB-Mnt, Silver Plating | 33 | 401-1226-ND 352 2.82 2.24 | FAUEE Switch Caps for F Series and NE18 Series 
4PDT | Alt Act., 6500Ғ, .4VA, РСВ-Мпі, Gold Plating] 33 | 401-1227-ND 8.33 6.66 528 | FAUEE AU Round, Black, 8.8mm Dia. 401-1215-ND 45 36 29 | вк 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 |401-1228-М0 3.52 2.82 2.24 |F4UOA Round, Grey, 8.8mm Dia. 401-1217-ND 24 20 46 | FG/GY 
Round, Red, 8.8mm Dia. 401-1218-ND 47 .38 30 | FG/RD 
NE1 8 Series Power Round, White, 8.8mm Dia. 401-1216-ND 49 40 32 | FG/WHT 
Š Bullet, Black, 7mm Dia. 401-1212-ND 47 14 12 | FMR/BK 
Pushbutton Switches @ A Bullet, Grey, 7mm Dia. 401-1214-ND 47 ла 42 | FMR GY 
OR . . " Bullet, White, 7mm Dia. 401-1213-ND 55 45 .35 | FMR/WHT 
Switching: Voltage Max.: 250VAC/100VDC Current Max.: 6A Operating Life: 210 
operations Total Travel: 4.7mm Contact Material: Silver Cadmium or Silver Nickel Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm 401-1219-ND 24 20 .16 | FSC/BK 
Ambient Temperature: -20*C to 70°С Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 24 20 16 | FSC/GY 
Digi-Key Price Each ITT Industries Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222№0 24 20 16 | FSC/RD 
Circuit Description Part No. 3 25 100 Part No. Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND 55 45 135 | FSC/WHT 
DPST Alternate Action, 950gF, with PC pins only 401-1211-ND 5.62 450 3.57 | NE18/2AEEP (#41) 
DPDT Alternate Action, 950gF,with PC pins only 401-1209-ND 7.51 6.01 4.76 | NE18/2UEEP (#42) 


DPST Alternate Action, 950gF, with Solder Lug and PC pins | 401-1210-ND 549 440 3.48 | NE18/2AEEX 
DPDT Alternate Action, 950gF, with Solder Lug and PC pins | 401-1208-ND 7.51 6.01 4.76 | NE18/2UEEX 


#37) 


Switch Caps for PHA Series 


PHA Series Square Rectangle 
Pushbutton 
Switches 
Small dimensions make it the 
ideal choice for today's = Е š 
demanding switch require- Digi-Key Price Each ITT Industries 
ments. Non-shorting con- | Circuit | Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
tacts. Switching: Voltage pppr | Alternate Action, 170gF 401-1192-ND 1.21 97 177 | PHA2UEE Digi-Key Price Each ITT Industries 
MG RAD. рр: Momentary Action, 170gF | 401-1195-ND 1.04 84 67 | PHA2UOA Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
д. : Alternate Action, 170gF | 401-1193-ND — 1.62 130 1.03 | PHA4UEE 
7! ў " ғ 
10° operations. Contact | PDT | Momentary Action, 170gF | 40i-H96-ND 145 116 92 | РНААЦОА Switch Caps for PHA Series 
ating Temperature: оС врпт | Alternate Action, 170gF | 401-19-40 224 179 1.42 | PHAGUEE Square, Indexed, Black, 
to 6C Momentary Action, 1700Е | 401-1197-ND 206 1.66 1.31 | PHAGUOA 5mm sq, x 9mm(H) 401-1198-ND 42 34 — 27 | GOMA 
Square, Indexed, Grey, 
М 401-1199-ND — 42 34 Эт | 60016 
PVA Pushbutton Switches imm sq. x 9mm (H) 
itchina: š : i ife: i Square, Indexed, Red, 
Switching: Voltage Max.: 50VDC, Current Max.: 100mADC Operating Life: 105operations x 5 -! 
Contact Resistance: 150mQ Operating Temperature: -40°С to 85°C (without button) 5mm sq. x 9mm (H) AOD 42 34 27 60018 
DimH| Digi-Key Price Each | ПТ Industries а Rectangle, Black, кач 
Circuit | Description (тт) | Part No. A 25 100 | PartNo. M П 5mm(W) x 10mm(L) EUM 47 48 30 | G002A(BLACK) 
Alternate Action, 120gF| 17.5 |  401-1132-ND 140 112 89 | PVA1 EE H1 1905 Rectangle, Grey 
Alternate Action, 1200Е| 23 401-1134-ND 149 119 95 | PVA1 EE H2 SENE OPERI 401-1202-ND — 47 38 30 | GOO2G(GREY) 
Alternate Action, 1200Е| 20.5 | 401-1136-ND 153 123 .98 | РМАТ EE H3 ssi mm(W) x 10mm(L) 
ppst.no | Alternate Action, 1209F| 15 401-1138-ND 150 120 .95 | РМАТ ЕЕ H4 | Rectangle, Red, 
Мот. Action, 1209F | 17.5 | 401-1133-М0 118 45 75 [РУАТОАНІ ПЕРЕТЕ 5mm(W) х 10mm(L) 401-1203-ND — 47 38  .30 | GOO2R(RED) 
Мот. Action, 1209F | 23 401-1135-ND 129 1.04 .82 | PVA1 OAH2 
Mom. Action, 1209F | 20.5 | 401-1137-ND 133 1.07 .85 | РМАТ ОА H3 Round, Black, 6.2mm Dia. | 401-1204-ND — 47 38 30 | GOO3A(BLACK) 
Hom. Acton T a Зва 140 12 E Бик ТАН Round, Blue, 6.2mm Dia. | 401-1207-ND 47 38 30 | GOOSB(BLUE) 
ernate Action, 170g Д - - T р К я 2 8 
Alternate Action, 1709F| 23 401-1142-ND 172 1.38 1.09 | PVA2 EE H2 Round, Grey, 6.2mm Dia. | ЛЫ -47 38 .30 | GOD3G(GREY) 
Alternate Action, 170gF| 20.5 | 401-1144-ND 177 142 143 | PVA2 EE H3 Round, Red, 6.2mm Dia. | 401-1206-ND 47 38 30 | GOO3R(RED) 


Alternate Action, 170gF| 15 401-1146-ND 1.72 1.38 1.09 | PVA2 EE H4 
DPDT-N0 | Mom. Action, 170gF 175 401-1141-ND 1.37 140 .87 | PVA2 OA H1 
Mom. Action, 170gF 23 401-1143-ND 1.52 122 .97 | РУА2 ОА H2 
Mom. Action, 170gF 20.5 401-1145-ND 1.56 1.26 .99 | PVA2 OA H3 
Mom. Action, 170gF 15 401-1147-ND 1.52 122 .97 | РУА2 OA H4 
Mom. Action, 1700Ғ 23 401-1593-ND 202 1.86 1.71 | PVA2GR/OAH2 


Switch Caps for PVA Series 


Rectangle 
PN Series Fig. 1 Fig. 3 
Pushbutton | [зав 
. 2.21 (5009 1119 ола Г $4 —| 3.18 01.40 
Switches Б |4 55 |55 Yit [АЎ ЎЎ Ў зь 
re Lad P | toer |2 66652 


9147 ў à 11.40 amal tpe 


Specifications: • Contact Rating: 0.2 Amp Ф 30 VDC max. * Electrical Life:10,000 ЖҰ Digi-Key Price Each ITT Industries 
Make-and-Break Cycles at Full Load * Operating/Storage Temp.: -10°C to 60°C. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Materials: * Frame: Tin Plated Steel * Terminals: Silver Plated Brass * Movable P & 
Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor Bronze * Terminal Seal: Epoxy Switch Caps for PVA Pushbutton Switches 
паеў гара гатая Rectangle, Black 401-1152-ND .30 24 19 | PE/BLK 
Fig. Circuit | Description Part No. 1 100 500|PartNo. Rectangle, Grey 401-1153-ND 30 24 19 | PE/GRY 
1 | SPDT | Alt. Action, 230 gf, Nonshorting |CKN1189-ND .76 .66 .57 | PN12SHNAQ3QE Rectangle, Red PO SEND 30 24 19 | PE/RED 
2 орот. Momentary, 330gf, Nonshorting |CKNT190-ND —.81 70 .61 | PN21SJNA03QE Rectangle, White 401-1155-ND 30 24 19 | PEWHT 
Alt. Action, 33001, Nonshorting |CKN1191-ND — .86 .75 .65 | PN22SJNAO3QE Round, Black 401-1148-ND 30 24 49 | PVBLK 
Momentary, 30001, Nonshorting | CKN1192-ND 81 70 61 | PN21LENAOSQE ў Qo 
3 | DPDT | ди Action, 30001, Nonshorting |CKN1193-ND 86 75 65 | PN22LENAO30E аа oh г es T je eH E iin 
4 | appr | Momentary, 300gf, Nonshorting | CKNTT94-ND 497 82 72 | PN41LENAO2QE Мана точ | : : d 
Alt. Action, 30001, Nonshorting | CKN1195-ND 1.09 93 .82 |РМ421ЕМА020Е Round, White 401-1151-ND 30 24 19 | PVWHT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1319 
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Cannon Contact Materials Options 
ITT Industries Pushbutton Switches Contacts & Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
ginem ride plate. Rating: 0.4 VA max. @ 20 VAC or DC max. 
Contacts & Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries plate. Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat'l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. plate. Rating: 0.4 VA max. @ 20 VAC or DC max. 
ij " Contacts: Coin silver, silver plated. Terminals: Copper alloy, silver 
Tiny Pushbutton Switches plated. Rating: 1A Ф 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120 VAC or 
OfMom | C H9 B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN4000-ND 435 3.48 276 | ТР115Н9СВЕ ЗА @ 250 VAC: 8500 Series — 1A @ 120 VAC. 
OffMom | Z H7 Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN4001-ND 417 334 2.65 | TP11SHZQE Contactes Gain silver withyaold.nlat ickel plate. Terminals: 
OfTMom | C 01 B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN4006-ND 468 3.75 297 | ЕРІ1501СВЕ ontact. SONST Ver, әліп OO pa буге аю ermina s: 
Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA 
OffMom | C LT Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1716-ND 4.98 3.99 3.16 | ТРІІТСОЕ 
max. @ 20 VAC or DC max. or 1 amp @ 120 VAC or 28 VDC. 
OffMom | Z LT Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1717-ND 483 387 3.06 | TP11LTZQE 
врат | Of-Mom | C MS9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1719-ND 462 370 2.93 | ТРТІМ59СВЕ 
OffMom | V3 | MS9 B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1720-ND 513 411 325 | TP11MS9V3BE 
OffMom | C SH8 Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1723-ND 432 346 2.74 | ТР115Н8С0Е 
Он-Мот | V3 | SH9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1726-ND 486 3.89 308 | TP11SH9V3BE 
1 OffMom | C SH B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1728-ND 435 348 276 | TP11SHCBE 
OffMom | C SH Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1729-ND 432 3.46 274 | ТРИЗНСОЕ 
OffMom | Z SH B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1730-ND 420 3.36 266 | TP11SHZBE 
On-Mom | C 01 В 320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4043-ND 6.00 4.88 3.86 | EPI2SDICBE 
On-Mom | Z SH Q 1340 x .360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) CKN4053-ND 570 4.56 3.61 | TP12SHZQE 
SPDT | On-Mom | C SH9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1738-ND 588 471 3.73 | ТР125Н9СВЕ 
On-Mom | V3 | SH9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1739-ND 6.39 512 405 | TPI2SH9V3BE 
On-Mom | C SH Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1740-ND 5.85 4.68 371 | TP12SHCQE 
OffMom | C 01 В 320 х.200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4044-ND 891 7.13 565 | EP21SDICBE 
DPST | Off-Mom | А 01 B 320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4045-ND 987 790 6.26 | EP21SD1ABE 
OffMom | Z SH Q .340 x .360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) CKN4054-ND 804 716 5.67 | TP21SHZQE 
OffMom | А H8 B 1320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4002-ND 492 3.94 312 | ТР115НВАВЕ 
OffMom | А H9 B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4003-ND 492 3.94 3.12 | TP11SH9ABE 
OffMom | А 01 B 320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4007-ND 5.19 416 3.29 | EP11SD1ABE standard 
spsr | OffMom | А 179 В 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1715-ND 558 447 354 | TP11LT9ABE with 
OffMom | A MS9 B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1718-ND 519 416 329 | TP11MS9ABE black cap 
OffMom | A SH8 Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1721-ND 489 3.92 310 | ТРІ15НВАОЕ 
OffMom | А SH9 K 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1724-ND 528 4.23 335 | ТР115Н9АКЕ 
OffMom | A SH B .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1727-ND 492 3.94 3.12 | TP11SHABE 
2 On-Mom | А H8 Q 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4004-ND 6.42 514 4.07 | TP12SH8AQE 
On-Mom | A 01 B 320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4008-ND 6.60 528 4.18 | EP12SD1ABE 
On-Mom | A LT9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1731-ND 741 5.69 451 | TPI2LTOABE 
sppr | On-Mom | А MS9 B 1320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1732-ND 672 538 426 | TP12MS9ABE 
On-Mom | A SH8 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1733-ND 6.45 516 409 | TP12SH8ABE 
On-Mom | A SH8 G .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1734-ND 6.84 5.48 434 | TP12SH8AGE 
On-Mom | A SH9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1735-ND 645 5.16 4.09 | TP12SH9ABE 
On-Mom | A SH9 Q .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1736-ND 642 544 407 | TP12SH9AQE 
DPST | Off-Mom | А SH9 B 320 x .360 x 340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1741-ND — 1020 816 6.46 | TP21SH9ABE 
Off-Mom | AV 01 B 320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4009-ND 543 435 3.44 | EP11SD1AVBE 
SPST | Off-Mom | AV | SH8 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1722-ND 492 3.94 312 | TP11SH8AVBE 
3 OffMom | AV | SH9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1725-ND 492 394 3.12 | TPI1SH9AVBE 
spor | 01-Мот | AV H8 B 1320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN4005-ND 6.45 516 4.09 | TP12SH8AVBE 
On-Mom | AV | SH9 B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1737-ND 6.45 516 409 | TPI2SH9AVBE 
DPST | Off-Mom | АУ 01 B 320 x .200 x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) CKN4046-ND 1023 8.19 6.48 | EP21SD1AVBE 
Alternate Action and Momentary Pushbutton Switches 
On-Mom | C H G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4010-ND 876 701 555 | 8121SHCGE 
On-Mom | Z H G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4011-ND 8.61 689 546 | 8121SHZGE 
On-Mom | V3 D3 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4012-ND 6.33 507 401 | 8125SD3V3BE 
On-Mom | Z H B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4022-ND 567 454 3.60 | 81255Н7ВЕ 
On-Mom | C H B | .500 x .450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | СКМ4029-М0 5.82 466 369 | 8125SHCBE 
On-Mom | C 01 G | 500х.260х .350 (12.70 х6.60х 889) | CKN4041-ND 924 740 5.86 | E121SDICGE 
On-Mom | Z Y G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1611-ND 8.61 6.89 546 | 81211Ү426Е 
On-Mom | V3 D3 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1612-ND 927 742 588 | 8121MD3V3GE 
On-Mom | V3 D3 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1613-ND 927 742 588 | 8121SD3V3GE 
On-Mom | V3 D8 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1614-ND 927 742 5.88 | 8121SD8V3GE 
sppr | Оп-Мот | V3 D9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1619-ND 927 742 5.88 | 8121SD9V3GE 
On-Mom | V6 D9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1620-ND 927 742 588 | 8121SD9V6GE 
On-Mom | C D G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1622-ND 873 6.99 553 | 8121SDCGE 
On-Mom | 7 D G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1623-ND 861 6.89 546 | 8121SDZGE 
On-Mom | 73 H G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1626-ND 8.88 7.11 5.63 | 8121SHZ3GE 
1 On-Mom | Z Y4 G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1627-ND 861 680 546 | 81215Ү476Е 
On-Mom | 7 Y G | .500x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1628-ND 861 6.89 546 | 8121SYZGE 
On-Mom | V3 D9 B | .500х.270 х.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1631-ND 6.33 5.07 401 | 8125SD9V3BE 
On-Mom | C D B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1632-ND 5.82 4.66 369 | 812550СВЕ 
On-Mom | Z Y B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1633-ND 567 454 3.60 | 8125SYZBE 
On-Mom | C H G | .500x.270x 410 (12.70 х 6.86 x 1041) | CKN1642-ND 11.46 917 726 | U811SHCGE 
On-Mom | Z H G | .500х.270х 410 (12.70 x 6.86 x 10.44) | CKN1643-ND — 11.31 905 717 | UB811SHZGE 
On-Mom | Z H G | 500 x 450 x 410 (12.70 х11.43х10.41) | CKN4023-ND 13.29 10.64 8.42 | 8221SHZGE 
On-Mom | Z H B | .500х.450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | | CKN4024-ND 7.98 6.39 5.06 | 8225SHZBE 
On-Mom | C 01 G | .500х.450 x 350 (12.70 x 11.43 х 8.89) | CKN4042-ND 14.85 11.88 941 | E221SD1CGE ERA р 
ОРОТ | On-Mom | v3 09 G | .500х 450х 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1635-ND 1071 926 7.80 | 8221SD9V3GE Termination Options 
On-Mom | C D G | -500x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1636-ND 13.53 1083 857 | 8221SDCGE 
On-Mom | C H G |.500х.450 х.410 (12.70 х11.43х10.41) | CKN1637-ND 13.53 10.83 8.57 | 8221SHCGE 
On-Mom | 7 H G | .500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1644-ND 1329 10.64 842 | U821SHZGE А/А2 
ЗРОТ | On-Mom | Z H G | .500x.650x.475 (12.70 x 16.51 x 12.07) | CKN1639-ND 14.22 12.37 1042 | 8321SHZGE A4 (reversed term.) 
4PDT |On-Mom | Z H G |.500x.850x.475 (12.70 x 21.59 x 12.07) | CKN1640-ND 1811 15.64 13.17 | 8421SHZGE 
On-Mom | А D9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4013-ND 933 747 5.01 | 8121509АбЕ 8020 Typ. 
On-Mom | A D9 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | СКМ4014-М0 6.39 542 4.05 | 8125SD9ABE Series 
On-Mom | A2 D9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1615-ND 951 7.61 6.03 | 8121SD9A2GE 
On-Mom | А4 D9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1616-ND 951 7.61 6.03 | 8121509А46Е 
sppr [On-Mom | R2 D9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1617-ND 9.81 7.85 622 | 81219D9R2GE с 
2 On-Mom | В D9 G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1618-ND 981 7.85 622 | 8121SD9RGE TP 26. 0.1(2.54) тур. 
On-Mom | A D G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1621-ND 933 747 591 | 8121SDAGE Series 
On-Mom | A H9 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1624-ND 933 747 5.91 | 8121SH9AGE .03(0.76)=||< * Middle terminal missing on 
On-Mom | A D8 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1629-ND 6.39 512 4.05 | 8125508АВЕ |14 12 (5.08) CKN4009-ND 
On-Mom | A 09 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1641-ND 9.33 747 591 | U811SD9AGE 
DPDT | On-Mom | А D9 G |.500x.450x.410(12./70 x 11.43 x 10.41) | CKN1634-ND 1071 9.26 7.80 | 8221SD9AGE 
On-Mom | Аў? | 09 G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4015-ND 951 761 6.03 | 8121SD9AV2GE 
sppr | Оп-Мот | Ау? | 09 В | 500х.450х 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4030-ND 6.57 526 447 | 8125SD9AV2BE = 
3 On-Mom | AV2 H G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1625-ND 951 7.61 6.03 | 8121SHAV2GE КЕСАР) —1-19(4.80)-(8020 Series) 
On-Mom | AV2 D8 В | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1630-ND 657 526 447 | 8125SD8AV2BE =] Y v 18(3.30-(EP, TP Series) 
DPDT | On-Mom | АУ? | D9 B | 500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1638-ND — 993 7.95 6.29 | 8225SD9AV2BE EB == :27(6.86)-(8500 Series) 
On-On Z H Q | .500х 270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4016-ND 6.12 4.90 3.88 | 81615Н70Е? | (3:81) :05(1.27)-(8020 Series) 
Оп-Мот | 2 H Q | .500х.270 х.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4018-ND 6.12 490 388 | 8168LHZQE2 
sppr | On-Mom | 7 H G | .500x.270x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4031-ND 654 524 415 | 8168SHZGE2 
4 On-On n H G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1647-ND 654 524 415 | 8161SHZGE2 
On-Mom | Z H B | .500х.270 х.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1649-ND 6.15 492 3.90 | 8168LHZBE2 
On-Mom | Z H Q | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1655-ND 612 490 3.88 | 8168SHZQE2 R2 (reversed term.) 
орот | 01-0п 7 H G | 500х.450х 450 (12.70 х11.43х11.43) | CKN4032-ND 12.57 10.06 7.97 | 8261SHZGE2 rcnt 
On-On 7 H Q | .500x.450x.450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN1656-ND 1113 8.91 7.05 | 8261SHZQE2 Epoxy Seal ы й | 
On-On A H9 B | .500x.270x.410 (12.70 x6.86 x 10.41) | CKN1646-ND 687 550 436 | 8161SH9ABE2 | [No “Ine [ 
On-Mom | A H9 B | .500х.270 х.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1648-ND 6.87 5.50 4.36 | 8168LHOABE2 185 |: n | 
5 | sppr | On-Mom | A H9 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1650-ND 687 5.50 4.36 | 8168SH9ABE2 = (4.70) 2. - 
On-Mom | А H9 Q | .500x.270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1651-ND 6.84 548 4.34 | 8168SH9AQE2 *i365l- 62 (15.75) 
On-Mom | А H B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1653-ND 687 5.50 4.36 | 8168SHABE2 (9.27) 750 (19.05) V6 Series 
On-Mom | A H Q | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1654-ND 6.84 548 434 | 8168SHAQE2 
6 | SPDT | On-Mom | AV2 | H9 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1652-ND 7.05 5.64 4.47 | 8168SH9AV2BE2 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Бап = Termination Options (Cont.) 


тики Pushbutton Switches (Cont) 
Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries < 2 
Fig. Circuit | Function | nation | Bushing | Магі. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
Snap-In With Black Frame Ш 
spst | Of-Mom | Z [WhtCap| B .320 x 200 x .340 (8.13 x 5.08 x8.64) | CKN1609-ND 549 440 348 | TP11J81ZBE12 
Of-Mom | 7 |Вкбар| 0 320 х 200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1610-ND 546 4437 246 | ТР11Ј8170Е22 Solder Lug Solder Eyelet 
Of-Mom | X - 0 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1657-ND 507 478 3⁄79 | 8531J81Z0E22 
On-Mom | Z |WhtCap| G | .500x.270x.410(12.70x6.86x 1041) | CKN1597-ND* 981 785 622 | 8121J81ZGE12 
On-Mom | Z |BkCa | G | .500х.270х.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4025-ND 981 7.85 622 | 812118176Е22 
On-Mom | Z |BkCa | G | .500x.270x.410(12.70x6.86 x 10.41) | CKN1599-ND 981 7.85 622 | 8121J83GE22 
On-Mom | 73 |BlkCap | B | .500x.270x.410(12.70x6.86 x 10.41) | CKN1601-ND 714 572 453 | 8125J8123BE22 
On-Mom | Z |BkCa | B | .500x.270x.410(12.70x6.86 x 10.41) | CKN4026-ND 6.87 5.50 436 | 81251817ВЕ22 
7 | SPOT |On-Mom | Z |ВКбар | B | .500x.2/0x 410 (12-70х6.86х10.41) | CKN1603-ND 687 550 436 | 8125J837BE22 
On-On | 7 |BkCa | G | .500x.270x.430(12.70x6.86 x 10.92) | CKN4033-ND 519 416 329 | 8161J81ZGE22 
On-On | Z |BkCa | 0 | .500x.270x.430(12.70x6.86 x 10.92) | CKN1604-ND 777 622 498 | 8161J81Z0E22 ba 
On-Mom | Z |ВКСар | B | .500х.270х.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1607-ND 780 624 494 | 8168J81ZBE22 .062 (1.57) 
On-Mom | Z |BkCa | б | .500x.270x.430(12.70x 6.86 x 10.92) | CKN4034-ND 819 6.56 549 | 816818176Е22 
On-Mom | Z |BkCa | Q | .500x.270x.450(12.70x6.86 x 11.43) | CKN4017-ND 777 622 493 | 8168J8170E22 
On-Mom | Z |ВІкСар | G | .500x.450x.410 (12.70x 11.43x 10.41) | CKN4027-ND 14.40 11.60 9.18 | 8221J81ZGE22 i i inasil 
орот | Оп-Мот | 2 |Вкбар | б | 500x450x410(12/0x1143x1041) | CKNI608-ND — 1063 918 773 | 82214837622 Bushing Options threaded bushings include hardware 
On-Mom | Z | BlkCap | B | .500х.450х.410 (12.70 х11.43х10.41) | CKN4028-ND 918 7.35 582 | 8225J81ZBE22 D1 (Unthreaded) 
On-On | Z | ВікСар | б | .500х.450х.450 (12.70 х11.43х11.43) | CKN4035-ND — 1422 1138 9.01 | 8261J817GE22 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500х 450х 410 (12.70 х11.43х10.41) | CKN1600-ND* 983 850 7.16 | 8121J857GE223 5 
8 | SPDT | On-On 2 |BlkCap | б | .500x.270x.450(12.70x6.86x 11.43) | CKN1605-ND* 1152 922 730 | 8161J86ZGE223 0-1(2.54) 
On-On | Z | ВкСар | Q | .500x:270x.450(1270x6.86x11.43) | CKN1606-ND* 1110 8.88 7.03 | 8161J86Z0E223 ET 
9 | spor | OmMom | 2 | BikCap | G | .500x.450x 410 (12.70 x 1143x 10.41) | CKN1598-ND 999 800 633 | 8121J82ZGE22 UNS-2A = 
On-Mom | Z | BlkCap | B | .500х .450х .410(12.70х11.43 x 10.41) | CKN1602-ND 705 564 447 | 8125J82ZBE22 
Subminiature Pushbutton Switches 
Off-Mom | X |Вкбар| а 560 x 469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1121-ND 537 430 341 | 8532T1ZQE2 
Of-Mom | X | BlkCap | B .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1122-ND 537 430 341 | 8532T1ZBE2 D3 (Unthreaded) 
Of-Mom | X |RedCap| 0 .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1123-ND 537 430 341 | 8532T1ZQE3 
10 | SPST |Off-Mom | X |ВвйСар| B .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1124-ND 567 454 3.60 | 8532T1ZBE3 021523) 
Of-Mom | X jWhtCap| Q .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1222-ND 537 430 341 | 85321170Е1 
Of-Mom | X |WhtCap| B .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1223-ND 537 430 3.41 | 8532T1ZBE1 4/4-40 
Of-Mom | C |Вкбар| B .660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) CKN1666-ND 552 442 250 | 8532T1CBE2 EA UNS2A «Ёа Шам 
Of-Mom | C H 0 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4036-ND 462 370 293 | 8531MCQE2 (11567 33.32) / .18(4.57) x (7.32) 
On-Mom | C H 0 427 х.375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4037-ND 5.6 413 3.27 | 8533MCQE2 i 1 
On-Mom | C H 0 427 х.375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN1389-ND 447 358 284 | 8533MZOE2 м 
On-Mom | C H B 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN1390-ND 501 401 348 | 8533MZBE2 
Of-Mom | X j840uns| Q 248 x 250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4038-ND 546 — 437 346 | 86317002 
Of Mom | X [|840uns| B .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4039-ND 546 427 346 | 86317802 D9 (Unthreaded, flat) Unthreaded) 
Of-Mom | C j|840uns| B 248 x 250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN4040-ND 561 449 356 | 8631CBD2 
Off-Mom | C H а 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4019-ND 462 370 293 | 85315С0Е2 1203.10) @ (1.02) (254) 
Off-Mom | X H 0 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) CKN4020-ND 447 358 284 | 8531MZQE2 CM m). 03071) а, 
Of-Mom | X H 0 315 x .375 Dia. (8.00 x 9.53 Dia.) CKN4021-ND 447 3.58 284 | 8532MZOE2 
Off-Mom | 05 H B -68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4057-ND 3.60 2.88 228 | KM1101RRO5B 2345.79) [14(3.53) 
Off-Mom | 05 H 0 .68 x 388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4058-ND 261 209 1.66 | KM1101RR05Q E i 
ОН-Мот | C H B .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4059-ND 3.60 288 2.28 | KM1101RR02B ad ) 22(5.59) 
Off-Mom | C H 0 .68 x 388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4060-ND 261 209 1.66 | кМі10188020 E 
Of-Mom | C H 0 .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN1714-ND 315 252 200 | KM1101RRO20E 
On-Mom | 05 H Q 58 x 388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) CKN4064-ND 261 2.09 1.66 | KM3301RRO5Q H 1/4-40 NS / H9 (Unthreaded) 
11 | SPST |Off-Mom | X S Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1658-ND 447 358 284 | 8531SZQE2 H7 / SH 10-48UNS-2A 
Off-Mom | C M 0 1315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1662-ND 462 370 293 | 8522МС0Е2 
Off-Mom | X M B 1315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1663-ND 447 358 284 | 8532MZBE2 
Of-Mom | X M G 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1664-ND 486 389 308 | 8532MZGE2 
Of-Mom | X S 0 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1665-ND 447 358 284 | 8532SZ0E2 Я 
ОпМот | C M а .427 x .469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1669-ND 516 413 3.27 | 8534MCQE2 7 2-39 Я Mey arias) 
OnMom | X M 0 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1670-ND 501 401 348 | 8534М20Е2 3/8:72)-(8060 Series) 
Off-Mom | X M 0 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1672-ND 447 358 284 | 8551М20Е2 
Of-Mom | C |8-40UNS| G 248 x 250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN1675-ND 6.00 480 380 | 8631C6D2 
Of-Mom | C |8-400М5| Q .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) CKN1676-ND 561 449 356 | 8631C0D2 LT 
Off-Mom | C |8-40UNS| B -355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1677-ND 5.61 449 356 | 8632CBD2 ЗЕЯ 
Of-Mom | C [8-400№5/ Q .355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1678-ND 561 449 356 | 86320002 (unthreaded) 
Of-Mom | X |8-40UNS| B -355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1679-ND 546 437 346 | 86327802 0.157 (3.990) 
Of-Mom | X |8-40UNS| 0 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) CKN1680-ND 546 437 346 | 86327002 0.120 (3.050) diti 
Оп-Мот | X ]840UNS| Q .345 x 250 Dia. (8.76 x 6.35 Dia.) CKN1681-ND 5.97 478 379 | 8633ZQE2 1 Bc E dd —+ .150 (3.81) 
Off-Mom | C T 0 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1659-ND 552 442 350 | 8531TCQE2 1/4-40 B bud -173 (4.39) 
Off-Mom | X Т В 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1660-ND 537 430 341 | 8531TZBE2 UNS-2A .310 (7.87) “Гог 8531 
Off-Mom | X T 0 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1661-ND 537 430 341 | 8531TZ0E2 а 
12| врет | Of-Mom | С T 0 1315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1667-ND 552 442 350 | 8532TCQE2 
Of-Mom | X T 0 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1668-ND 537 430 341 | 8532TZQE2 
OnMom | X T 0 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1671-ND 591 473 375 | 8534170Е2 
Off-Mom | X T а 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) CKN1673-ND 537 430 341 | 8551TZ0E2 
Of-Mom | X Т 0 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) CKN1674-ND 537 430 341 | 8552Т70Е2 
2 (9.100 (2.540) 0.157 (3.990) 
Process Sealed Momentary Pushbutton Switches 
1/4-0 >| 1210 (5.33) 
Мот C Di а 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x8.89) | CKN1702-ND 468 375 2.97 | ЕРІ1501С0Е ; UNS-2A 2541222 
SPST | Mom | V3 Di B .320x.200x.350(8.03x 5.08 x 8.89) | CKN1703-ND 519 416 329 | EP11SD1V3BE Е ы . 3233 (5.92) 
Mom w Di B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1704-ND 498 — 399 316 | EPISDIWBE F for 8531 
On-Mom | C рї В 1500 x 260 x .350 (12.7 х6.60х8.89) | CKN1684-ND 669 526 424 | El12SD1CBE 
On-Mom | C Di 0 500 x 260 x .350 (12.7 х6.60х8.89) | CKN1685-ND 669 536 424 | Е112501С0Е 
1 On-Mom | V3 Di B .500x.260x.350(12.7x6.60x8.89) | CKN1686-ND 7.86 629 498 | E112SD1V3BE SH, SH8 (unthreaded) 
spor | Оп-Мот | Z Y B .500x.260x.350(12.7x6.60x8.89) | CKN1687-ND 654 524 415 | E112SYZBE , 
On-Mom | V3 Di G .500 x 260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) CKN1690-ND 1041 833 6.60 | Е121501/36Е SH9 (unthreaded, flat) НИ 
On-Mom | V3 рї В 500 х .260 x .350 (127х6.60х8.89) | CKN1693-ND 759 6.08 481 | E125SD1V3BE :980 (9.14) Max: 
On-Mom | C Di B 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1708-ND 6.00 488 386 | EP12FPDICBE 0.100 (2.540) ЕН 
On-Mom | V3 01 B .320x.200x.350(8.13x 5.08 x 8.89) | CKN1712-ND 6.60 528 418 | EP12SD1V3BE E 0.330 (8.38), 
Мот А 01 K .320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x8.89) | CKN1696-ND 552 442 350 | EPTIFPDIAKE = plos (994) 250 (6.35) — 
Mom A Di G 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1698-ND 5.61 449 356 | EP11SD1AGE * 220 (5.59) 15/32-32 
SPST | Mom A Di K .320x.200x.350(8.13x 5.08 x 8.89) | CKN1699-ND 5.52 442 350 | EP11SD1AKE Tt UNS-2A 
Mom A Di 0 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1700-ND 519 416 329 | EP11SD1AQE 
Мот А 01 B 320 x 200 х .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1695-ND 519 — 416 229 | EP11FPDIABE 
2 On-Mom | A 01 B .500 x 260 x .350 (12.7 x 6.60 x8.89) | CKN1682-ND 726 581 4.60 | ET12SD1ABE 
On-Mom | A Di G .500х .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) | CKN1688-ND 981 785 622 | E121SD1AGE 
On-Mom | A Di B 500 x 260 x .350 (12.7 х6.60х8.89) | CKN1691-ND 6.99 5.60 443 | Е125501АВЕ 
SPDT |On-Mom | A Di B .320x.200x.350(8.13x 5.08 x 8.89) | CKN1705-ND 6.60 528 418 | EP12FPDIABE 
On-Mom | A 01 K .320x.200x.350(8.13x 5.08 x 8.89) | CKN1706-ND 6.93 — 555 439 | EPi2FPDIAKE 
On-Mom | A Di G 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x8.89) | CKN1709-ND 7.02 5.62 445 | ЕРІ250ТАбЕ 
On-Mom | A 01 K 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1710-ND 693 555 439 | EP12SD1AKE 
spst | Mom | AV 01 B .320x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x8.89) | CKN1697-ND 543 435 344 | EP1IFPDIAVBE 
Mom | AV 01 K .320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1701-ND 576 461 265 | EP11SD1AVKE 
On-Mom | AV2 | D1 B .500x.260x.350(12.7x6.60x8.89) | CKN1683-ND 744 596 4.72 | Е112901АУ2ВЕ 
3 On-Mom | AV2 | 01 б 500 x .260 x .350 (12.7 х6.60х8.89) | CKN1689-ND 999 800 633 | E121SD1AV2GE Bushing ПТИ. 
SPDT | On-Mom | AV2 | 01 B .500x.260x.350(12.7x6.60x8.89) | CKN1692-ND 747 574 455 | E125SD1AV2BE ШШ Series 
On-Mom | AV Di B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1707-ND 6.84 548 434 | EP12FPD1AVBE HHO TP 139 (353) 
On-Mom | AV Di B .320 x 200 x -350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1711-ND 6.84 5.48 434 | EP12SD1AVBE н 8020 | 12218 218 (554) 
DPDT | On-Mom | AV2 | D1 G | .500x.450x.350(12. X11.43 x8.89) | CKN1694-ND — 11.68 10.09 8.50 | E221SDIAV2GE H 8060 | 122 (3. 280 (711) 
Female Connector for 73 Terminals CKN1645-ND 45 36 29 530100000 SH TP К Í 155 (3.94) 
* Red LED 
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Cannon 


Pushbutton Switches 


ITT Industries 


Engineered for life 


Options (see diagrams) Dimensions Contact Materials 
Switching Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit | Function Termination Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. P 
B Contacts & Terminals: Copper 
Subminiature Pushbutton Switches alloy, with gold plate over 
nickel plate. Rating: 0.4VA 
, | SPDT | Омот с B .52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) | CKN4062-ND 5.19 4.16 3.29 KM1202A08BE max. @ 20VAC or DC max. 
SPDT Off-Mom с о .52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4061-ND 3.90 3.12 2.47 KM1202A08QE Contacts: Coin silver, silver 
Panel Mount Detector Switch plated. Terminals: Copper 
alloy, silver plated. Rating: 1A 
2 | SPST | On-Mom Wires B (715 x .500 x .380 (18.16 x 12.70 x 9.65) | CKN4068-ND 5.25 4.20 3.33 KDS3302RSWC12CB @ 120VAC 
Actuator Cut Tape T&R 
Switching Height Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ITT Industries 
Fig. | Circuit Function Inch (mm) Terminals Part No. al 25 100 Part No. 600 Part No. 
Ultra-Miniature Pushbutton Switches (Washable) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN4048-ND 5.58 4.47 3.54 = — GP11MCKE 
3 SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN4049-ND 6.27 5.02 3.98 = = GP11MAKE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN1713-ND 6.12 4.90 3.88 = = GP12MCKE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4079CT-ND 6.69 5.77 4.64 CKN4079TR-ND 2222.64 GP12MSCKE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4076CT-ND 6.88 5.93 4.77 CKN4076TR-ND 2286.36 GP11MSAKE(T&R) 
4 SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4078CT-ND 7.45 6.43 5.16 CKN4078TR-ND 2476.44 GP12MSAKE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN4075CT-ND 8.19 7.06 5.67 CKN4075TR-ND 2720.52 GP11MSA1KE(T&R) 
SPST Off-Mom .058 (1.47) Gull Lead CKN4077CT-ND 8.60 7.41 5.96 CKN4077TR-ND 2857.68 GP11MSV1KE(T&R) 
5 SPDT On-Mom .058 (1.47) Gull Lead CKN4080CT-ND 9.11 7.85 6.31 CKN4080TR-ND 3027.24 GP12MSV1KE(T&R) 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) 
SPST Off-Mom .215 (5.46) Gull Lead CKN4055CT-ND 6.00 5.17 4.16 CKN4055TR-ND 1992.60 EP11SD1SAKE(T&R) 
6 SPDT On-Mom .215 (5.46) Gull Lead CKN4056CT-ND 7.37 6.36 5.11 CKN4056TR-ND 2449.44 EP12SD1SAKE(T&R) 
SPST Off-Mom Flush Gull Lead CKN9021CT-ND 6.00 5.17 4.16 CKN9021TR-ND 1992.60 EP11FPD1SAKE(T&R) 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9022CT-ND 7.37 6.36 5.11 CKN9022TR-ND 2449.44 EP12FPD1SAKE(T&R) 
Pushbutton Switch [rs Fig. 2 Fig. 8 
Accessories Series 8X2X, 8X6X, EX1X, Series EP, TP Series 8020, 8060, E010, 
EX2X, KM11 and L E020, КМ11, L, ТР 
Cap Diameter Cap Height - Dim. A Plunger Diameter Digi-Key Price Each ITT Industries 
Cap Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X, EX2X, KM11 and L 
White Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1103-ND 72 58 46 752701000 
Black Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1104-ND 45 36 29 752702000 
Red Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1105-ND 72 58 46 752703000 
Orange Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1106-ND .54 44 35 752704000 
Yellow Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1107-ND .54 44 .35 752705000 
Green Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1108-ND .54 44 35 752706000 
Blue Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1109-ND .54 44 35 752707000 
Brown Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1110-ND .54 44 35 752708000 
Gray Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1111-ND .54 44 35 752709000 
White Gloss .310 (7.87) -250 (6.35) .122 (3.10) CKN1397-ND .96 ^7 .61 801801000 
Black Gloss .310 (7.87) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1398-ND .45 .36 29 801802000 
Red Gloss .310 (7.87) .250 (6.35) .122 (3.10) CKN1399-ND .96 77 61 801803000 
White Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .122 (3.10) CKN1394-ND 72 .58 .46 708901000 
Black Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .122 (3.10) CKN1395-ND 42 134 27 708902000 
Red Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .122 (3.10) CKN1396-ND .72 .58 .46 708903000 
Fig. 2 Pushbutton Caps EP, TP Series 
White Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1112-ND .84 .68 54 465801000 
Black Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1113-ND .48 .39 31 465802000 
Red Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1114-ND .84 .68 54 465803000 
Orange Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1115-ND .81 .65 52 465804000 
Yellow Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1116-ND 1.08 .87 -69 465805000 
Green Gloss 310 (7.87) .152 (3.86) -100 (2.54) CKN1117-ND 1.08 .87 .69 465806000 
Blue Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1118-ND .81 .65 52 465807000 
Brown Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1119-ND .81 .65 52 465808000 
Gray Gloss .310 (7.87) .152 (3.86) .100 (2.54) CKN1120-ND .81 .65 52 465809000 
Black Gloss -200 (5.08) .155 (3.94) .100 (2.54) CKN1748-ND .90 ‚72 57 508102000 
Red Gloss .200 (5.08) .155 (3.94) .100 (2.54) CKN1749-ND .90 72 57 508103000 
Black Gloss -200 (5.08) .155 (3.94) .100 (2.54) CKN1751-ND* .96 77 .61 538702000 
Pushbutton Caps For Snap-Fitting Actuators 
White Gloss .395 (10.03) .325 (8.26) .122 (3.10) CKN1209-ND 2.61 2.09 1.66 894101000 
Black Gloss 395 (10.03) .325 (8.26) .122 (3.10) CKN1210-ND .96 „77 61 894102000 
Red Gloss .395 (10.03) .325 (8.26) .122 (3.10) CKN1211-ND 2.61 2.09 1.66 894103000 
Fig. 3 Square Pushbutton Caps 8020, 8060, E010, E020, КМ11, L, and ТР 
Black Gloss -450 (11.43) .240 (6.10) .122 (3.10) CKN1757-ND .66 .53 .42 798202263 
*Recommended for S9 plunger 
Switc h Panel Panel Price Each ITT Industries 
Fig. Thickness Shape 1 25 100 Part No. 
Accessories = .062" (1.57тт) Rectangle CKN1746-ND 472 58 46 452702263 
1 090” (2.29mm) Rectangle CKN1747-ND 72 58 46 452802263 
в .125" (3.18mm) Rectangle CKN1745-ND 42 58 46 452602263 
Snap-i n Frames 7062” (1.57mm) Square CKN1742-ND 96 ТІ 61 432602263 
2 .090" (2.29mm) Square CKN1743-ND .96 77 :61 432702263 
Material: Black Nylon .125" (8.18mm) Square CKN1744-ND .96 77 :61 432802263 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
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Pushbutton Switches та sERIES 


The industry standard used in applications such as audio, instrumentation, telecommunications, and test 
equipment. Featuring momentary or alternate action switching. P.C. lugs available with or without solder lugs 
for hand wiring. Contacts: Gold or Tin Plated 151. Contact Resistance: Initial — 5 milliohms max.; Current 
and Voltage Ratings - 0.5A € 100VAC, 0.2A € 250VAC, 1A @ 25VDC. Test — 100,000 cycles min. 

Caps sold separately. 


Fig. 1 Fig. 2 Terminal Types 
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Dim: in. (mm) 


Dim: in. (mm) 


Pushbutton Switches rL series 


Rating: DC 30V 0.1A Fig. 1 Fig. 2 
516 2 (< 335(8.5) 
> 


Circuit: DPDT - 4PDT 385 
(8.5) S217 (13.1) 


Timing: Non-Shorting (55) 
зії m4 


Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 
Operating Force: TL2285 - 


180:50gf only. TL4201 = 250 (8.0) (8.5) 
+100/-50gf 138 dad 
Life: 10,000 cycles min. (3.5) (85) : 
Caps sold separately. .098 
TL2285 Series: use MTH caps (2.5) a k 
TL4201 Series: use 4J/6J caps :098(2.5) 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1871-ND 1.22 98 .89 | TL22850A 
Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1872-ND 1.22 .98 .89 |TL2285EE 
2 Momentary Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1873-ND 257 206 1.85 |TL42010AYA 
Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1874-ND 257 206 1.85 |TL4201EEYA 


Switch Caps Dim: in. (mm) 


All caps are gloss finish. 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Gold Plating 
Alternate Action, DPDT, Terminal B EG1003-ND 3.99 320 2.88 |TA2UEECAU 
1 | Alternate Action, 4PDT, Terminal А EG1004-ND 6.35 5.08 457 | TA4UEEAAUPN 
Momentary Action, 4PDT, Terminal A EG1005-ND 617 494 4.45 | TA4UDAAAU 
Silver Plating 
1 Alt. Action, DPDT, Terminal A EG1000-ND 1.80 145 1.30 |TA2UEEAAGPN 
Momentary, 6PDT, Terminal A EG1544-ND 2.48 1.98 1.79 |TA6UOAAAGPN 
2 | Chassis Mt, Alt. Action, 4PDT Terminal A | EG1011-ND 2.51 2.26 1.93 |1ХТА000302/40ЕҒААб 


Pushbutton Switches 
JN SERIES 


Contacts: Silver Plated 

Contact Resistance: 50 milliohms maximum 
Voltage Ratings: 30V 

DC Rating: 0.1A 

Caps sold separately. 


Dim: in. (mm) 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Description Part No. 3 10 100 | Part Мо. 
Chassis Mt, Stand Up, Alternate Action DPDT EG1016-ND 160 1.44 1.28 |1XJN002UEE 
Chassis Mt, Stand Up, Momentary Action DPDT EG1017-ND 1.60 1.44 1.23 |1XJN002U0A 


Dim: in. (mm) 


Power Switches p227/P197 SERIES 


P227 Series: Rating 125VAC @ 7A/ 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. Approvals: UL, 
CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: UL, CSA, 
VDE, Semko, Nemko, Demko. Caps sold separately. 


Fig. 3 


1.06(27) 


а 
№ { 9—236(6.0) 
6-0.047 9 236(6.0) 2-0.067 | (56; :089 (1:0)! Mounting 
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.236(6.0) а Оа t4 ү 
e 4920 .055(1.4) 
139 = : (12.5) To ats 7.1610 
000) дор ay :315(8.0) (15.5) 
(12.5) (13.1) 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 |Рап №. 
1 |Pushbutton, ОРОТ, Alt. Act., Dim. A = .79" (20mm) EG1018-ND 3.38 305 2.60 |Р227ЕЕВ20 
Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A = 71" (18mm) EG1020-ND 3.38 305 2.60 |Р227ЕЕВ18 
2 |Pushbutton, DPST, Alt. Act., РСВ Mnt., 7A EG1026-ND 329 297 253 |P227EE1C 
з | Pushbutton, SPST, Alt. Act., PCB Mnt., 5A EG1021-ND 293 2.65 225 |Р197РВЕЕ 
Pushbutton, SPST, Alt. Act., Panel Mnt., 5A EG1022-ND 2.93 2.65 225 |Р1975ВЕЕ 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 
E .346 476 376(9.55).7> 
p 12.1 : : 
441 488) 492 Фе обвр 
(11.2) Е -ССУ (7) 
12.378 .413 (12.5) (6.55) 
209 (9.6) (10.9) p 405 5% 
5 7128572) р .201(5.1) (өз 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10  100|PartNo. 
Rectangle Cap, White EG1088-ND .33 30 .26 | TAC WHT 
1 | Rectangle Cap, Black EG1081-ND 33 .30 .26 | TAC BLK 
Rectangle Cap, Red EG1085-ND 33 30 .26 | TAC RED 
Rectangle Cap, Grey EG1082-ND 33 .30 _.26 | TAC GRY 
Round Сар, White EG1098-ND 33 .30 .26 TAG WHT 
Round Cap, Black EG1091-ND 33 .30 26 | TAG BLK 
2 |Round Cap, Gray EG1092-ND 33 30 .26 TAG GRY 
Round Cap, Red EG1095-ND 133 .30 .26 TAG RED 
Round Cap, Chrome EG1099-ND 63 .57  49|TAG CHROME 
Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND 33 .30 .26 | TAM BLK 
3 | Bullet Shaped Cap, White EG1013-ND 33 .30 .26 TAM WHT 
Bullet Shaped Cap, Grey EG1014-ND 33 .30 26 | ТАМ GRY 
Rectangle Cap, Red EG1019-ND 33 30 .26 TADRED 
4 Rectangle Cap, Black EG1877-ND 133 .30 .26 | TAD BLK 
Rectangle Cap, White EG1878-ND 33 .30 .26 | TAD WHT 
Rectangle Cap, Grey EG1879-ND 33 .30 _.26 | TAD GRY 
5 Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Black EG1875-ND 44 40 .35 |ТАКВІК 
Rectangle Сар, w/Chamfered Edges, Grey EG1876-ND 44 40 .35|TAK GRY 
Round Cap, w/Shutter Window, Blue EG2633-ND 1.36 1.23  .99|TH201-BLU 
Round Сар, w/Shutter Window, Green EG2634-ND 1.36 1.23 .99|ТН201-ОВМ 
6 | Round Сар, w/Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 1.23 .99|ТН201-080 
Round Сар, w/Shutter window, White EG2636-ND 1.36 1.23 .99|ТН201-М/НТ 
Round Cap, w/Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 1.23 .99|TH201-YEL 


Note: These caps fit JN, TL4201, P227 and P197 Series 


Dim: in. (mm) 


Miniature Pushbutton Switches 
MTH SERIES 


Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
equipment, and wherever miniaturization is required. Contact Material: Silver Plated. Contact Resistance: 
<0.1 ohm. Voltage Rating: 30V DC. Switching Current Max: 100mA. Life: >1 x 10,000 cycles. Moving 
Contacts: Phosphor bronze - 1 micron silver. Force: 170 +1009. Travel To Lock: .08" (2mm). Operating 
Temperature Range: -10°C to +60°C. Caps sold separately. 


Fig. 1 Fig. 3 
No Mounting Bracket T 477 
Travel .079(2)mm 55б 197(5) 5 (45) 
i ; Р 
Anm] 3110.9) казу H9. — КЕЗ 
Д 1 .354 bsa 
|. 433, | (9) TE 
(11) >= 
Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5 
Chassis Mount Version 
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(88) = imr Г = 1975) 394 Ка 
157(4)| || | =228(6.8) а ІН 9) Чет, 
1 = 024(.6) r 
JE (5) б 
«098 (2.5) 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Рай No. 
Right Angle, Momentary, DPDT EG1101-ND 114 1.08 .88 | MTH2UOANAGX 
1 | Right Angle, Alternate Action DPDT EG1102-ND 126 1.14 97 | MTH2UEENAGX 
Right Angle, Alternate Action, 4PDT EG2546-ND 1.81 1.19 1.01 | MTHAUEENAGX 
Right Angle, Momentary, 4PDT EG2547-ND 120 1.09 93 | MTH4U0ANAGX 
2 Chassis Mt, Rt Angle, 
Alternate Action DPDT EG1015-ND 173 1.56 1.33 | 1XMTH2UEE 
Rectangle Cap, Red EG1185-ND 25 23 19 | 1CRED 
3 | Rectangle Cap, Black EG1181-ND 25 23 19 | 1CBLK 
Rectangle Cap, Dark Grey EG1182-ND .25 .23 .19 | 1CDGR 
Long Square Cap, Red EG1195-ND 25 23 .19 | 1DRED 
4 | Long Square Cap, Black EG1191-ND 25 23 19 | 1DBLK 
Long Square Cap, Dark Gre EG1192-ND. .25 .23 .19 | 10068 
Round Сар, Diameter, Red EG1880-ND .25 23 119 | 1R RED 
Round Сар, Diameter, White EG1881-ND 25 23 19 | 1R WHT 
5 | Round Cap, Diameter, Black EG1882-ND 25 23 19 | 1R BLK 
Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND 25 23 19 | 1R LGR 
Round Cap, Diameter, Dark Grey EG1884-ND 25 23 49 | 1R DGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ESH Е Pushbutton Switches воо, 800A and 800B Series 


i Specifications (800 and 800A series only): • Ratings: 1A @ 250VAC, ЗА @ 20VAC “ Gold Contacts: 0.4VA тах. @ 
Push button Switches 700 S А 20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles typical “ Insulation Resistance: 1,000МО min. Materials: е Case: Diallyl phthalate 
eries (DAP) * Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated brass * Housing: Stainless steel * Con- 

Specifications: • Ratings: 1A Ф 250VAC, ЗА 2 120VAC = Gold Contacts: 0.4VA тах. Ф 20VAC * Electrical Life: 50,000 | 1408: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 
cycles typical * Insulation Resistance: 1,000MQ min. Materials: * Case: Diallyl phthalate (DAP) * Plunger: Glass-filled 


nylon or glass-filled polyester • Bushing: Nickel plated brass * Housing: Stainless steel • Contacts: Silver or gold plated 800 Series Cap 
copper alloy * Mounting Hardware 


EL 


700 Series Cap 
303 


+ 
ў 


Circuit Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Type Terminal Bushing Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Unsealed Pushbutton Switches 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Suilch SPST | PCMnt. | 10-48Thd. | ЗА | EG2613-ND 3.06 276 2.21 | 800SP9B5M2QEH 

Fig.| Type | Terminal | Bushing Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 1 | SPST PC Mnt. 173” Unthd. | 4УА EG2614-ND 3.21 2.90 2.32 | 800SP9B6M2RE 
SPST PC Mnt. .225" Unthd. | ЗА EG2617-ND 354 3.9 2.55 | 8005Р988М20Е 
DPDT PCB 1/4-40М5 ЗА EG2590-ND 6.80 6.12 4.90 | 700DP7B10M2QEH SPST | ВЕ Ап е PCB |.173” Unthd. | АМА | EG2615-ND 351 347 2.53 | 8005Р986М6ВЕ 
DPDT PCB 1/4-40NS AVA EG2591-ND* 7.20 6.48 5.19 | 700DP7B10M2REH 3 SPST | Rt. Angle PCB | .187” Unthd. | .4VA EG2616-ND 4.51 4.07 3.25 | 800SP9B7M6RE 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS 3A EG2592-ND 531 478 3.82 |7005Р7810М10ЕН SPDT | Rt. Angle PCB | .173" Unthd. | .4VA | EG2611-ND 4.82 4.34 3.48 | 800SP8B6M6RE 


SPDT | Rt. Angle PCB | 187" Unthd. | 4МА | EG2612-ND 5.82 5.24 4.19 | 8005Р8В7М6ВЕ 
Sealed Pushbutton Switches 
SPST PC Mnt. 180” Unthd. | 1А EG2605-ND 3.74 3.37 2.70 | 800AWSP9M2QE 


SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS AVA EG2593-ND* 5.62 5.06 4.05 | 700SP7B10M1REH 
SPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2594-ND 5.31 478 3.82 | 700SP7B10M2QEH 


SPOT | РВ | 14405 | AVA M 552 5% 4.05 700SP7BIOM2REH з | SPST] PCMnt |180" Unthd.} АУА | 02606-40 — 393 354 2.82 | 800AWSP9M2RE 
SPDT | PCMnt  |.180'Unthd. | 1A | EG2603-ND 442 398 3.19 | 800АМ/5РВМ20Е 
2 | SPDT | PCB Unthd ЗА | EG259b-ND 614 5.53 442 | 700SP7B20M6QE SPDT | PCMnt — |.180'Unthd.| AVA | EG2604-ND — 4.08 3.68 2.94 | 800AWSP8M2RE 
з | SPST | Rt Angle PCB [.1807 Unthd. | AVA | EG2608-ND 419 3.78 3.02 | 800АМ/5РОМӨВЕ 
3 | SPDT PCB Unthd 3A EG2597-ND 623 561 449 |7005Р7В20М70Е SPST | Rt. Angle PCB |180” па. | ЛА | EG2607-ND 400 3.61 2.89 | 800AWSP9M6QE 
700 Series Caps 4 | SPST | Vert. Rt. Angle | 180" Unthd.| 4VA | EG2609-ND 419 3.78 3.02 | 800AWSP9M7RE 
800B Series Pushbutton Switches 
Pushbutton Cap, .303" Round, Black for 700 Series....| EG2598-ND 25 16 13 | 700C1BLK EG2610CT-ND 867 694 625 
Pushbutton Сар, .303” Round, Green for 700 Series... EG2599-ND 25 16 13 | 700C1GRN 3 | SPST SMT = ANA | EG2610TR-ND 2196.40/500 | 800BWSP9SMGRE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Gray for 700 Series EG2600-ND .25 16 13 | 700C1GRY Switch Accessories 
Pushbutton Cap, .303" Round, Red for 700 Series Е62601-М0 25 16 13 |700C1RED О Roung sse Rar мыс E2618 00 2 16 i ОВК 
9 " " H witch Cap, Round, White for .100" Plunge! = 25 > k 
Pushbutton Cap, .303" Round, White for 700 Series ...| EG2602-ND 25 16 13 | 700C1WHT. Switch Cap, Round, Red for 100” Plunger. EG2620-ND 25 46 "13 | 800C1RED 
Switch Cap, Round, Green for .100” Plunger. . EG2619-ND 25 16 13 | 800C1GRN 


ж Gold plated copper alloy contacts. 


Keylock Switches ko series 


Materials: « Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy * Mounting nut and 
two keys 


Rubber Cover Metal Dust Cap 
Ø .649 (16.5) (6.50) 1.098 
.334 E 4 [7.907] 
(8.5) I | = 
.118 (3.0) q | 
Key Code |--|“ 3/4-24 UNS THD 
No.A126 .283 
(7.20) 
Lock No. Key Pull Switch Amp Rtg. @ Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Configuration Poles Possible Type 125 VAC Termination | Part No. 1 10 100 Part No. 
1A 90° Indexing SPDT 1 On-On 1 Solder EG2623-ND 646 582 4.66 K0103C 
1B 90° Indexing SPDT 1and2 On-On 1 Solder EG2624-ND 646 5.82 466 K0103D 
2B 90? Indexing SPST 1and2 Off-On 1 Solder EG2625-ND 313 282 226 K0106A 
3C 45-45? Indexing SP-3 pos. 3 Оп-Оп-Оп 4 Eyelet EG2626-ND 1264 1138 9411 K0130A 
3C 45-45? Indexing DP-3 pos. 3 Оп-Оп-Оп 4 Eyelet EG2627-ND 1264 1138 9.1 K0130B 
А 3р 90° Indexing DPDT 5 On-On 4 Eyelet EG2628-ND 12.04 1138 911 K01300 
%- Detent Position © = Keypull Possible А = Momentary ЗЕ 90° Indexing SPDT 3and5 | On-On 4 Eyelet EG2629-ND 1264 1138 941 K0130R 
Series Ratings Insulation Resistance 4F 45? Indexing SPDT 1 On-Mom 4 Eyelet EG2630-ND 12.04 11.38 911 K0130W 
К0103 | 1AQ 125VAC; 0.5A Ф 250VAC 200MQ min. Covers 
К0106 1A @ 125VAC; 0.5А @ 250VAC 200МО min. Rubber Cover for K0103 Series .. EG2631-ND .68 .62 49 KOC1 
K0130 4A Q 125VAC; 2A @ 250VAC 200МО min. Metal Dust Cap for К0130 Series. EG2632-ND 313 2.82 226 KOM4 
ini Current | Button | Thread | Dimensions (inch) | Digi-Ke Price Each Grayhill 
y 67/4 M І n iatu re Fig.| Circuit | Rating | Color Size A B с | Part No. 1 100 Part No. 
i SPST-NO 1A Black |15/32-32 | .160 | .375 | 668 | GH1359-ND 4.52 340 | 10-09 
Pushbutton Switches SPST-NO | 250mA Red 5/16-32 | 146 | .250 | .476 | GH1361-ND 5.88 441 23-1 
Grayhill's miniature pushbutton switches are PCB or panel mounted for compact, low-profile, behind-panel A n ай bee 150 oe 870 б р 297 ЕП 801 
applications. Series 30 and 39 switches area reliable and economical solution with a large selection of shapes SPST-NO 5A Black 14-32 450 250 370 GH1358-ND 237 178 30-3UL 
and sizes to fit all designs. Operating temperature is -40*C - 85°С. Optional caps work with all Series 30 and 39 3 = = 2 = 
switches except 39-101. Fasten button with cyanoacrylate adhesive. peius m Und НЕЕ ir. F p и 1 a is Sic 
1 SPST-NO | 150mA Red 1/4-32 | 150 | 250 |.370 | GH1368-ND 1.63 1.22 | 30-601 RED 
SPST-NO | 500mA Red 8-40 475 | 1425 | 215 | GH1344-ND 348 2.62 |39-1 
SPST-NC | 250mA | Black 8-40 175 | 125 | 390 | GH1346-ND 5.39 404 | 39-2 
SPST-NO | 500тА| Black 8-40 175 | .125 | 215 | GH1345-ND 3.49 2.62 | 39-3 
SPST-NO | 150mA Red 8-40 1175 | .125 | 215 | GH1350-ND 2.89 247 | 39-401 RED 
SPST-NO | 150mA | Black 8-40 1175 | .125 | 215 | GH1349-ND 2.89 247 | 39-401 BLK 
SPST-NO 1A Red 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1360-ND 4.52 340 | 4001 
2 SPST-NC 1A Black 1/4-32 —5— — | GH1364-ND 2.55 1.92 | 30-2 
SPST-NC 1A Red 1/4-32 — | — — | GH1366-ND 2.55 1.92 | 30-6 
SPST-NO | 150mA Red — — | - — | GH1351-ND 4.62 3.47 | 39-501 RED 
3 SPST-NO | 150mA | Black — — | - — | GH1352-ND 4.62 3.47 | 39-501 BLK 
SPST-NO | 150mA Red — — | - — | GH1353-ND 4.84 3.63 | 39-503 RED 
SPST-NO | 150mA | Black = — | — — | GH1354-ND 4.84 3.63 | 39-503 BLK 
4 SPST-NO | 500mA Red 8-40 — | - — | GH1347-ND 6.52 4.89 | 39-351 RED 
SPST-NO | 500mA | Black 8-40 — | — — | GH1348-ND 6.52 4.89 | 39-351 ВЕК 
5 | SPST-NO | 500тА | Nat. Nylon| 5/16-32 | — | — — | GH1369-ND 7.58 5.69 | 39-101 
Pushbutton Cap, Red, .25" Diameter for Series 30 and 39. . GH1355-ND 36 27 30B1012-5 
Pushbutton Cap, Black, .25" Diameter for Series 30 and 39 GH1357-ND 36 27 30B1012-9 
Pushbutton Cap, White, .25" Diameter for Series 30 and 39... GH1356-ND 39 30 30B1012-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Momentary Pushbutton Switches 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 


These miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, 
available in two widths: the 5500 .47" (12mm) wide and the 5511 .67" (17mm) wide, meet all ESD protection 
requirements and are available with or without LED. Operating Travel: 1.8mm. Function: Momentary 
SPDT. Contact Bounce: «5m sec. Operating Life: 5 x 10* Cycles. Operating Force: «200 gf. Voltage 
Rating: 24V. Current Rating: 12mA. Contact Resistance: <50mQ. 


Fig. 1 Fig. 2 Travel ro ) 
P :07(1.8) 0.035(0.9) | 1@035(0.9) 
„з 681 T 
(12.3) (17.3) 56 pie ш жы 
> 14.3) е .3(7.62) 
[x d TT? 
ds er. U Tam 
аз) ($44 (1.1) 
(Above PCB is for Two LED Series) 
Narrow Body Wide Body Тел 
Dim: іп. (mm) 
Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
5500 Series - Narrow Body 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 4.06 366 342 |5501М1Х 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED EG1702-ND 4.06 3.66 3.12 |5501М2Х 
Momentary, SPDT, Red Cap, по LED EG1704-ND 4.06 3.66 342 |5501М5Х 
Momentary, SPDT, White Cap, по LED EG1708-ND 4.06 3.66 3.12 |5501М8Х 
Momentary, SPDT, Black Сар, w Red LED EG17151-ND 5.30 478 4.07 |5501М11 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Green LED EG17171-ND 5.84 526 448 |5501M12 
1 Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED EG17152-ND 5.30 478 4.07 |5501М21 
Momentary, SPDT, Grey Сар, w/Green LED EG17172-ND 5.84 526 448 |5501M22 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED EG17155-ND 5.30 478 4.07 |5501М51 
Momentary, SPDT, Red Сар, w/Green LED EG17175-ND 5.84 526 448 |5501M52 
Momentary, SPDT, White Cap, Red LED EG17158-ND 5.30 478 4.07 |5501М81 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EG17178-ND 5.84 526 448 |5501M82 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red and Green LED | EG171571-ND 6.62 5.96 5.08 |5501М11/2 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED EG171572-ND 6.62 5.96 5.08 |5501M21/2 
5511 Series - Wide Body 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EG1709-ND 4.06 3.06 342 |5511М1Х 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED EG1710-ND 4.06 3.66 3.12 |5511М2Х 
Momentary, SPDT, Blue Cap, по LED EG1711-ND 4.06 3.66 3.12 |5511М4Х 
Momentary, SPDT, Red Cap, no LED EG1712-ND 4.06 3.00 342 |5511М5Х 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1714-ND 4.06 3.06 3.12 |5511М8Х 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red LED EG1715-ND 5.30 478 4.07 |5511М11 
Momentary, SPDT, Black Сар, w/Green LED EG1719-ND 5.30 478 407 |5511M12 
2 | Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED EG1716-ND 5.30 4.78 4.07 |5511М21 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Green LED EG1720-ND 5.30 478 407 |5511М22 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED EG1717-ND 5.30 478 4.07 |5511М51 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Red LED EG1718-ND 5.30 478 4.07 |5511М81 
Momentary, SPDT, White Сар, w/Green LED EG1722-ND 5.30 478 4.07 |5511М82 
Momentary, SPDT, Black Сар, w/Red and Green LED | EG1723-ND 5.84 5.26 4.48 |5511М11/2 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED EG1724-ND 5.84 5.26 4.48 |5511М21/2 


Circuit: SPST (Momen- 
tary On) Rating: 3A 125V 
AC Initial Contact Resis- 
tance: < 50mQ Hole Cut- 
out: .49" (12.4mm) Hard- 


ware Included. 


Plastic Bushing 


Circuit: SPST (Momentary 
On) Rating: 3A 125V AC 
Initial Contact Resis- 
tance: < 50mQ Hole Cut- 
out: .28" (7.2mm) Hard- 
ware Included. 
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Panel Cutout 


Circuit: SPST Rating: 3A 125V AC / 1.5A 250V AC 


Pushbutton Switches 


(39.5) 


AL 


Circuit: SPST (Momentary 
On) Rating: 3A 125V AC 
Initial Contact Resis- 
tance: < 50mO Hole Cut- 
out: .49” (12.4mm) Hard- 
ware Included. 


Metal Bushing 


Dim: in. (mm) 


Fig. 4 
ра 


.555, 
(14.1) 


(296(12.6) 
A45(11.3) 
Panel Cutout 

Circuit: SPST (Momen- 
tary On) 

Rating: 1A 125V AC 


Initial Contact Resis- 
tance: < 20mQ 


Circuit: SPST Rating: 3A 125V 
/1.5A 250 VAC. Hole Cutout: .62" 
(15.75mm) Hardware Included. 


Initial Contact Resistance: < 50MQ Hole Cutout: .50” (12.7mm) 


Hardware Included. 


Rating: 


Red; 1.8V 2 20mA, 


Yellow & Green; 2.1V @ 20mA. 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Еіс. Description Part No. 1 10 100 Рагї Мо. 
Momentary Switches 

1 Red, Cap .59" (15mm) Sq., N/O EG2005-ND 232 2.09 1.78 | PS1023AT-RED 
Black, Cap .59" (15mm) Sq., М/О | EG2001-ND 232 2.09 1.78 | PS1023AT-BLK 
Red, Cap .24" (6mm) Dia., N/O EG2015-ND 1.24 1.09 1.00 | PS1024AT-RED 

2 Black, Cap .24" (6mm) Dia., N/O EG2011-ND 1.24 1.09 1.00 | PS1024AT-BLK 
Red, Cap .39" (10mm) Dia., N/O EG2025-ND 1.56 1.40 1.20 | PS1024AL-RED 
Black, Cap .39" (10mm) Dia., М/О | EG2021-ND 1.56 1.40 1.20 | PS1024AL-BLK 

3 Red, Cap .55" (14mm) Dia., N/O EG2035-ND 2.31 2.09 1.78 | PS1040A-RED 
Black, Cap .55" (14mm) Dia., N/O | EG2031-ND 2.31 2.09 1.78 | PS1040A-BLK 

4 Red, Cap .55" (14mm) Sq., N/O EG2045-ND 1.69 1.53 1.30 | PS1057A-RED 
Black, Cap .55" (14mm) Sq., МО | EG2041-ND 1.69 1.53 1.30 | Р51057А-ВІК 
Black Cap, Plastic Bushing, М/О EG1900-ND 2.01 1.82 1.55 | RP3502A-BLK 
Black Cap, Plastic Bushing, N/C EG1929-ND 2.27 2.05 1.75 | RP3502B-BLK 
Red Cap, Plastic Bushing, N/O EG1930-ND 2.01 1.82 1.55 | RP3502A-RED 
Red Cap, Plastic Bushing, М/С EG1931-ND 2.27 2.05 1.75 | RP3502B-RED 
Black Cap, Metal Bushing, N/O EG1932-ND 2.98 268 2.29 | RP3502MA-BLK 

5 Black Cap, Metal Bushing, N/C EG1933-ND 333 3.00 2.56 | RP3502MB-BLK 
Green Cap, Metal Bushing, N/O EG1934-ND 2.98 268 2.29 | RP3502MA-GRN 
Green Cap, Metal Bushing, N/C EG1935-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MB-GRN 
Yellow Cap, Metal Bushing, N/O EG1936-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MA-YEL 
Yellow Cap, Metal Bushing, N/C EG1937-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MB-YEL 
Red Cap, Metal Bushing, N/O EG1938-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MA-RED 
Red Cap, Metal Bushing, N/C EG1939-ND 2.98 2.68 2.29 | RP3502MB-RED 
Illuminating Red LED Alt Action EG2543-ND 6.77 610 5.20 | RP3508BBLKREDREDNS 

6 | Illuminating Green LED Alt Action | EG2544-ND 6.77 6.10 5.20 | RP3508BBLKGRNGRNNS 
Illuminating Yellow LED Alt Action | EG2545-ND 677 640 5.20 | RP3508BBLKYELYELNS 


. 
Momentary Pushbutton Switches Duker iic a Od 
Fig. |Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
320 and 520 SERIES Flat Square, Black EG1321-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1BLK 
Р ! н | р Flat Square, Grey EG1322-ND 223 202 1.72 |320.01E1-1GRY 
нт iare Being user iha variety of Flat Square, Red EG1325-ND 223 202 172 |320.01E1-IRED 
Instrumentation" Test Equipment, Telecommu. 3 |Flat Square, White EG1328-ND 223 202 1.72 |320.01Е1-1М/НТ 
nications, Audio Visual, and Computers. Travel: Flat Square, Yellow EG2555-ND 205 1.85 1.58 |320.01E1-1YEL 
.028" (.7mm). Operating Force: 120 grams. Type Flat Square, Blue EG2556-ND 205 185 1.58 |320.01E1-1BLU 
Of Contact: SPST. Contact Rating: 25mA/50V Flat Square, Green EG2557-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1GRN 
(DC). Initial Resistance: 50m ohms. Life: 1 X 10* Tilted Square, Black EG1341-ND 223 2.02 1.72 |320.22E1-1BLK 
switching cycles. • Snap Time: Closing: <50us; Tilted Square, Grey EG1342-ND 223 2.02 1.72 |320.22E1-1GRY 
ABS a ыты а Сомава ношто use As ‘Gold Tilted Square, Red EG1345-ND 2.28 202 1.72 |320.22E1-1RED 
available); Dome Contact CrNi Au. g g Tilted Square, White EG1348-ND 2.23 202 1.72 |320.22E1-1WHT 
= nop D г. Tilted Square, Yellow EG2558-ND 207 1.87 1.59 |320.22E1-1YEL 
320 serios. Switches. designed ш digital Tilted Square, Blue EG2559-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1BLU 
built-in square or round buttons and are available in 4 ited Square, Green erase Np 207 Вт 159 (20.226 GAN 
seven colors. Travel: .03" (8mm). Operating Tilted Rectangular, Black EG2561-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1BLK 
Force: 130 grams. Type of Contact: SPST n/o. Tilted Rectangular, Grey EG2562-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1GRY 
Contact Rating: 10mA, 35 V DC; 100mA, 100 V AC. Tilted Rectangular, Yellow EG2563-ND 2.42 1.91 1.63 |320.21E1-1YEL 
Initial Contact Resistance: < 20mQ. Life: 500,000 Tilted Rectangular, Blue EG2564-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1BLU 
cycles. Operating Temp. Range: -20*C to 60°С. Tilted Rectangular, Red EG2565-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1RED 
Materials: Base: Valox; Button: Polycarbonate; Tilted Rectangular, Green EG2566-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1GRN 
Switch Contact: Laminated silver, self-cleaning. Tilted Rectangular, White EG2567-ND 212 191 1.63 |320.21E1-1WHT 
Digi-Key Price Each E-Switch 12 mm Finger Recessed Cap, Black EG2575-ND 2.42 2.18 1.86 |320.02E1-1.094BLK 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. -- |12 mm Finger Recessed Cap, Grey EG2576-ND 242 248 1.86 |320.02E1-1.094GRY 
320 Series - Momentary Pushbutton, Sold With Caps Black Stem (Use's TA/JN Caps) EG2548-ND 1.95 1.76 1.50 |320.02E1-1BLK 
Square, Recessed, Black EG1301-ND 2.23 2.02 1.72 |320E1-1BLK 520 Series - Momentary Pushbutton, Sold With Caps 
Square, Recessed, Grey EG1303-ND 223 2.02 1.72 |320E1-1GRY 
Square, Recessed, Red EG1305-ND 223 2.02 1.72 |320E1-1RED Square, Black EG1401-ND 98 89 .76 |520.01-BLK 
1 |Square, Recessed, White EG1308-ND 2.23 202 1.72 |320E1-1WHT Square, Yellow EG1403-ND (98 .89 .76 |520.01-YEL 
Square, Recessed, Yellow EG2549-ND 2.05 1.85 1.58 |320E1-1YEL Square, White EG1408-ND (98 .89 .76 |520.01-WHT 
Square, Recessed, Blue EG2550-ND 205 185 1.58 |320E1-1BLU 5 | Square, Blue EG1404-ND 98 .89 76 |520.01-ВЦ) 
Square, Recessed, Green EG2551-ND 2.05 1.85 1.58 |320E1-1GRN Square, Red EG1405-ND .98 .89 .76 |520.01-RED 
Std. Round, Black EG1311-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08BLK Square, Green EG1407-ND .98 .89 176 |520.01-GRN 
арм RER u | | (saan cr г Шә ж шша 
. Round, Re -l й А n Д -1. 
Std. Round, White EG1318-ND 202 174 150 |320.02E1-1.08WHT | | в | Round, Yellow enh ee AD) 98 89 76 | 520.02-YEL 
Std. Round, Yellow EG2552-ND 257 232 1.98 |320.02E1-1.08YEL Round, Red EG1415-ND :98 .89 .76 |520.02-RED 
Std. Round, Blue EG2553-ND 257 232 1.98 |320.02E1-1.08BLU Square, Black EG1419-ND 1.31 1.18 1.01 |520.03-ВЕК 
2 | Std. Round, Green EG2554-ND 257 2.82 1.98 |320.02E1-1.08GRN Square, Grey EG1420-ND 1.31 1.18 1.01 |520.03-DGR 
pae Bound pace EE ы РЯ 240 208 БАНКА аа Square, Red EG1421-ND 1.31 1.18 1.01 |520.03-RED 
arge Hound, Gre a й м б, д “1 i Я қ 
Large Round; Yellow EG2570-ND 266 240 2.05 |320.02E1-1.09YEL 7 in d амар Es 18 To pero up 
Large Round, Blue EG2571-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09BLU й ; i й | 
Large Round, Red EG2572-ND 266 2.40 2.05 |320.02E1-1.09RED Square, Yellow БОЛА 131 1Л8 1.01 |520,08-ҮЕІ. 
Large Round, Green EG2573-ND 2.66 240 2.05 |320.02E1-1.09GRN Square, Green EG1425-ND 1.31 118 101 |520.08-GRN 
Large Round, White EG2574-ND 2.66 240 2.05 |320.02E1-1.09WHT 8 |Black Stem (Use's TA/JN Caps) EG1426-ND 131 148 1.01 [520.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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OMRON. A16 Series 16mm Switches 


Omron's unique A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the 
rear switch block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the 
rear switch block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your 
hole and insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of 
the panel using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with 
Switch block and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm ЛАУ © 


Square Rectangular 


Cont. Blocks | Illumin. | Lens | Digi-Key Price Each Отгоп 
Fig. Switch Type Include Voltage | Color | Part No. 1 25 50 |Ра No. 
Non-Iiluminated Momentary Switches 
Blue | Z1312-ND 9.80 916 8.55 | А165-ААМ-2 
Black | Z1313-ND 9.80 916 8.55 | A165-ABM-2 
1 Square/Flush DPDT _ Green | 71314-№0 989 916 8.55 A165-AGM-2 
Button Red | Z1315-ND 989 946 8.55 | A165-ARM-2 
White | 71316-№0 9.80 916 8.55 | А165-АМ/М-2 
Yellow | Z1317-ND 9.89 916 8.55 | A165-AYM-2 
Black | Z1318-ND 9.80 916 8.55 | A165-JBM-2 
Green | Z1319-ND 9.80 946 8.55 |A165-JGM-2 
2 кыо ОРОТ — | Red | 71320-40 989 916 855 Al65-JRM-2 
White | 71321-№0 9.80 916 8.55 |A165-JWM-2 
Yellow | Z1322-ND 9.80 916 8.55 |A165-JYM-2 
Blue | Z1323-ND 844 7.82 7.30 | А165-ТАМ-1 
Black | Z1324-ND 844 7.82 7.30 | А165-ТВМ-1 
3 Round/Extended SPDT = Green | 71325-№0 8.44 7.82 7.30 | A165-TGM-1 
Button Red | Z1326-ND 844 7.82 7.30 |A165-TRM-1 
White | 71327-№0 844 7.82 7.30 |A165-TWM-1 
Yellow | 21328-ND 844 7.82 7.30 |A165-TYM-1 
Illuminated Momentary Switches 
Green | Z1300-ND 13.15 12.18 11.37 | A165L-AGM-24D-2 
1 Square/Flush DPDT 24VDC Red | Z1301-ND 13.15 12.18 11.37 | A165L-ARM-24D-2 
Button White | Z1302-ND 13.15 12.18 11.37 | A165L-AWM-24D-2 
Yellow | Z1303-ND 13.15 12.18 11.37 | A165L-AYM-24D-2 
Green | Z1304-ND 14.06 13.02 12.16 | A165L-JGM-24D-2 
2 Rectangular/Flush DPDT 24VDC Red | Z1305-ND 14.06 13.02 12.16 | A165L-JRM-24D-2 
Button White | 71306-М0 14.06 13.02 12.16 | A165L-JWM-24D-2 
Yellow | Z1307-ND 14.06 13.02 12.16 | AT65L-JYM-24D-2 
Green | Z1308-ND 13.15 1248 11.37 | A165L-TGM-24D-2 
з | Round/Exended | орт | o4ypp | Red | Z1309-ND 1315 1248 11.37 |А1651-ТАМ-240-2 
Button White | Z1310-ND 1315 12.18 11.37 | A165L-TWM-24D-2 
Yellow | Z1311-ND 13.15 12.18 11.37 | A165L-TYM-24D-2 


Omron's 16mm Emergency stop switches have a positive 
Emergency opening mechanism with minimum contact separation of 3mm 
Stop Switch in accordance with EN60947-5-1. Includes a safety lock 


mechanism to prevent malfunction. "Turn to Reset" operation to | 
prevent unintentional resetting. Clearly visible red button with 
«УЗ @ ІР65 oil resistant seal. Contacts: 5AG 110VAC/3A 30VDC 


Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Type Voltage Contact Part No. 1 25 50 Part No. 
С = SPST-NC | Z1427-ND 29.94 27.72 25.88 | A165E-S-01 
30-dia.Head 
Push-lock = DPST-NC | Z1428-ND 36.51 33.81 31.56 | A165E-S-02 
Turn-Reset 24VDC SPDT-NC | Z1425-ND 40.60 37.59 35.09 | A165E-LS-24D-01 
24VDC DPST-NC | Z1426-ND 47.17 43.68 40.77 | A165E-LS-24D-02 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow| Z1435-ND 3.27 3.03 2.83 А162-5070 


Specifications: 

Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) 

LED Indicators: • Rated Voltage: 24VDC * Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24VDC+5% 
Dielectric Strength: 1000VAC, 50/60 Hz for 1 min. between terminals of same polarity 

Life Expectancy: 100,000 operations min. Operating Temperature: -10°C to 55°C 

Ambient humidity: Operating 35% to 80% Degree of protection: ІРб5 


16mm Accessories лав 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Repl. Switch Block - SPDT, Solder Term. Z1330-ND 547 479 447 | A16-1 
1 Repl. Switch Block - DPDT, Solder Term. Z1331-ND 680 6.30 5.88 | А16-2 
Вері. Switch Block - SPDT, РСВ Term. Z1332-ND 753 6.98 6.51 | A16-1P 
Repl. Switch Block - DPDT, PCB Term. Z1333-ND 8.89 8.24 7.69 | A16-2P 
Panel Hole Plug, Square Z1334-ND 1.91 1.77 1.65 | A16ZA-3003 
2 |Panel Hole Plug, Rectangular Z1335-ND 1.91 177 1.65 | A16ZJ-3003 
Panel Hole Plug, Round Z1336-ND 2.36 2.19 2.04 | A16ZT-3003 
3 Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 4.26 3.95 3.69 | A16ZA-5050 
Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 4.26 3.95 3.69 | A16ZJ-5050 
4 Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 3.54 3.28 3.06 | A16-1NRN 
Repl. Neon Lamp, 110V, Green Z1343-ND 5.81 5.38 5.02 | A16-1NGN 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Red Z1584-ND 3.81 3.53 3.30 | A16-24DSR 
5 Repl. Led Lamp, 24VDC, Yellow Z1585-ND 3.81 3.53 3.30 | A16-24DSY 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Green Z1586-ND 3.81 3.53 3.30 | A16-24DSG 
Repl. Led Lamp, 24VDC, White Z1587-ND 3.40 345 2.94 | A16-24DSW 
__ | Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1436-ND 5.62 5.21 4.87 | АЗВ-3004 
Extractor for Lamp and Switch Removal Z1437-ND 2.99 2.78 2.59 | А167-5080 


Indicator light only without the switch for indication 
of circuit status or warning. Matches switch 
assembly for uniform panel look. 


M16 Pilot Lights 
ма Ф 


Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. 

Green Z1349-ND 844 7.82 7.30 M165-AG-24D 

1 Square 24VDC Red Z1350-ND 8.44 7.82 7.30 M165-AR-24D 
@ 10mA White Z1351-ND 8.44 782 730 M165-AW-24D 

Yellow Z1352-ND 844 7.82 7.30 M165-AY-24D 

Green Z1354-ND 844 7.82 7.30 M165-JG-24D 

2 | Rectangular 24VDC Red Z1355-ND 844 7.82 7.30 M165-JR-24D 
@ 10mA White Z1356-ND 844 7.82 7.30 M165-JW-24D 

Yellow Z1357-ND 844 7.82 7.30 M165-JY-24D 

Green Z1359-ND 844 7.82 7.30 M165-TG-24D 

3 Round 24VDC Red Z1360-ND 844 7.82 7.30 M165-TR-24D 
@ 10mA White Z1361-ND 8.44 7.82 7.30 M165-TW-24D 

Yellow Z1362-ND 844 7.82 7.30 M165-TY-24D 


Key Type Selector Switch WE 
No. of Electrical Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 Part No. 

On Mom = 1 Z1399-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A2AL-2 

2 Position DPDT On On — 1,2 Z1400-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A2M-2 
On On == al Z1401-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A2ML-2 
1 Square On On — 3 Z1402-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A2MR-2 

On On On 1,2,3 Z1403-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1404-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A3MC-2 
On On On 1 Z1405-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A3ML-2 
On On On 3 Z1406-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-A3MR-2 

On Mom = 1 Z1415-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-T2AL-2 

2 Position DPDT On On = 1&2 Z1416-ND 29.03 26.88 25.09 | А165К-Т2М-2 
On On = 1 Z1417-ND 38.78 35.91 33.52 | A165K-T2ML-2 
On On = 2 Z1418-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-T2MR-2 

? Hound On On On 1,2,8 21420-40 2903 26.88 25.09 | А165К-ТЭМ-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1421-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-T3MC-2 
Оп Оп Оп 1 Z1422-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 29.03 26.88 25.09 | A165K-T3MR-2 

Replacement Key for A165K Series .................................................2.0122. Z1424-ND 3.81 3.53 3.30 | A165K-KEY 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


omnon. A16 Series 16mm Switches (Cont.) 
Knob Type 16mm Selector Switch 


Specifications: Rating Contacts: е 250VAC: ЗА (resistive) е 125VAC: БА (resistive) • 30VDC: ЗА (resistive) LED 
Indicators: • Rated Voltage: 24VDC * Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24 /DC+5% Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 min. between terminals of same polarity Life Expectancy: 100,000 operations min. 
Operating Temperature: -10°С to 55°С Ambient Humidity: Operating 35% to 80% Degree of Protection: ІРб5 


AW @ 


Rectangular 


Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Illuminated 
2 Position ped SPDT = Black Z1363-ND 14.26 13.20 1232 11.44 А1655-А2М-1 
n: 
1 Square 2 Position Spring пошт SPDT Е Віаск Z1364-ND 1597 14.79 1380 12.82 А1655-А2А-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT - Black Z1365-ND 17.78 1647 15.37 — 1427 А1653-АЗМ-2 
(On-Off-On) 
2 Position mati SPDT = Black Z1875-ND 1597 1479 18.80 1282 A165S-J2M-1 
i 
2 | Rectangular 2 Position Spring Return SPDT = Black Z1376-ND 15.97 14.79 13.80 12.82 A165S-J2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT — Black Z1377-ND 1778 1647 15.37 1427 A165S-J3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position ‘oon SPDT - Black Z1387-ND 1597 14.79 1380 12.82 A165S-T2M-1 
3 Round 2 Position Spring Return SPDT - Black Z1388-ND 15.97 14.79 13.80 12.82 A165S-T2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT - Black Z1389-ND 1778 1647 15.87 1427 A165S-T3M-2 
(On-Off-On) 
Illuminated 
Senne Hour Green Z1366-ND 2064 1941 17584 16.57 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position pon ) SPDT 24VDC Red Z1367-ND 2064 1941 17.84 1657 A165W-A2AR-24D-1 
ы Yellow Z1368-ND 2064 1911 17584 16.57 A165W-A2AY-24D-1 
"Tu Green Z1369-ND 2064 1941 17.84 16.57 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (On-Off) SPDT 24VDC Red Z1370-ND 2064 1941 17.84 16.57 A165W-A2MR-24D-1 
Yellow Z1371-ND 2064 — 19.1 17584 16.57 A165W-A2MY-24D-1 
ahamed Green Z1372-ND 2245 20.79 1941 1802 A165W-A3MG-24D-2 
3 Position (On-Of) DPDT 24VDC Red Z1373-ND 2245 20.79 19.41 1802 A165W-A3MR-24D-2 
Yellow Z1374-ND 2245 20.79 1941 1802 A165W-A3MY-24D-2 
"—— Green Z1390-ND 2064 1941 17.84 16.57 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position Мо: ) SPDT 24VDC Red Z1391-ND 2064 1941 17.84 1657 A165W-T2AR-24D-1 
У Yellow Z1392-ND 2064 1941 17.84 16.57 A165W-T2AY-24D-1 
PERE Green Z1393-ND 2064 1941 17.84 16.57 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position (On-Off) SPDT 24VDC Red Z1394-ND 2064 1941 17584 1657 A165W-T2MR-24D-1 
Yellow Z1395-ND 2064 19.11 17584 16.57 A165W-T2MY-24D-1 
mem Green Z1396-ND 2245 20.79 1941 18.02 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position (On-Off DPDT 24vDC Red Z1397-ND 2245 20.79 1941 1802 A165W-T3MR-24D-2 
Yellow Z1398-ND 2245 20.79 1941 1802 A165W-T3MY-24D-2 


22mm Accessories 


A22 Series Switches 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. If you need a DP switch simply snap on another switch block to 
complete your needs. Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both North 
American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. Switch 
units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 


replacement and additions. 
Rating Contacts: е 24VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) * 110VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) 
e 220VAC: ЗА (inductive), бА (resistive) LED Indicators: • Rated Voltage: 24 VAC/DC • Rated Current: 
15mA * Operating Voltage: 24VAC/DC +5% Dielectric Strength: 2,500VAC, 50/60 Hz for 1 min. between 
terminals of same polarity Life Expectancy: • PB Illum/Non-lllum: 500,000 operations min. • Emergency 
Stop: 300,000 operations min. • Selector: 500,000 operations min. Ambient Humidity: Operating 35% to 
80% Degree of Protection: ІР65 m = 
Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
22mm Replacement Switch Block, SPST-NC, G.P., 10 Amp Z1547-ND 5.44 5.04 471 A22-01 
Pilot Light LN @ Replacement Switch Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 1345 1248 11.37 A22-01S 
Ы Replacement Switch Block, DPST-NC, G.P., 10 Amp 21549-ND 21.00 1953 1823 A22-02 
Indicator light only without the switch for 1 | Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload 21550-ND 1973 1827 17.06 А22-025 
пао of аір S hi хатт. Replacement Switch Block, SPST-NO, G.P., 10 Amp 71551-М0 54 504 471 | А22-10 
ы hei: assemo'y or untorm Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload 21552-ND 1345 4248 1137 | А22-105 
i Replacement Switch Block, DPST-NO, G.P., 10 Amp 21553-ND 1406 1302 12.16 A22-20 
Illumination | Lens Digi-Key Price Each Omron Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload 21554-ND 19.73 1827 17.06 A22-208 
Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. Control Box Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1647-ND 17.78 1647 15.37 А227-В101 
Blue 71537-М0 2517 2331 21.76 | M22-CA-24A 2 Emergency Yellow Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1648-ND 18.60 17.22 16.08 А227-В101У 
2ANACI Green | Z1538-ND 19.73 18.27 17.06 | M22-CG-24A Control Box Enclosure; 2 Holes for 22mm Switches 21649-ND 2812 2604 2431 A22Z-B102 
DC Red Z1539-ND 19.73 18.27 17.06 | M22-CR-24A Control Box Enclosure; 3 Holes for 22mm Switches 71650-№0 46.72 43.26 40.38 | A22Z-B103 
Square/ White SONDE 1973 1827 — 17.06 | M22-CW-24A Emergency Stop Plate, 60mm dia., Yellow w/Black Letters 71555-ND 499 462 432 | A227-3466-1 
Yellow | Z1541-ND 19.73 18.27 17.06 | M22-CY-24A 3 Е 
Extended Blue 71542-ND 32.66 30.24 2823 | M22-CA-T1 Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow w/Black Letters 21556-ND 4.99 4.62 4.32 А227-3476-1 
110 Green | Z1543-ND 32.66 30.24 2823 | M22-CG-T1 Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC 21576-ND 1334 12.35 11.53 A22-24AR 
VAC Red | Z1544-ND 32.66 30.24 2823 | M22-CR-TI 4 | Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC 21577-ND 13.34 1235 11.53 | A22-24AG 
van em 520 PM oe a) 1 Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC 21578-ND 1334 1235 11.53 | A22-24AY 
(ШИЛ -l | ; Š -CY- T i 
T2VAC/DC Yellow | Z1597-ND 1216 1126 10.51 | M22-FY-12A Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC 21579-ND 15.97 1479 13.80 А22-24АА 
Blue 71594-ND 1973 18.27 17.06 | M22-FA-24A Replacement Incandescent Lamp, 120VAC 21580-ND 3.81 3.53 3.30 | A22-H1 
24VAC/ Green | Z1589-ND 12.16 11.26 10.51 | M22-FG-24A Replacement Socket Assembly for Lamps 21581-ND 8.44 7.82 7.30 A22-TN 
DC Red 71590-М0 1216 11.26 10.51 | M22-FR-24A ~~ | Replacement Socket Assembly for Lamps, w/X-Former 21582-ND 12.97 12.02 11.22 А22-Т1 
Round/ Tus 2509-40 1218 ue p MEE Replacement Latch Assembly for Switch Blocks 21583-ND 281 261 244 | A22-3200 
Flush бае АЕ ТШ 1479 си M22-FG-T1 Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 12.97 1202 11.22 А227-3905 
110 Red | Z1591-ND 1597 1479 1380 | M22-FR-Ti — | Extractor for Lamp and Switch Removal 21558-ND 399 370 345 | А227-3901 
YA White | Z1592-ND — 1597 14798 1380 | M22-FW-TI Lens Remover Tool Z1559-ND 191 .— 177 1.65 | A3PJ-5080 
Yellow | Z1593-ND 1597 1479 1380 | M22-FY-Ti (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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OMRON. A22 Series Switches (Солі) 
Pushbutton Switch 22mm WG 


Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 


Non-Illuminated Switches (Momentary Operations) 


= Blue Z1561-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-CA-10M 

x Square/Extended = Black Z1562-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-CB-10M 
Э 

Үй 1 Вийоп SPST-NO = Green Z1563-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-CG-10M 
Za 

Z = White Z1564-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-CW-10M 

= Yellow Z1565-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-CY-10M 

= Blue Z1440-ND 1497 13.86 12.94 12.02 A22-DA-10M 

= Black Z1441-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-DB-10M 

2 Square/Full SPST-NO = Green Z1442-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-DG-10M 

Guard Button = White Z1443-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-DW-10M 

= Yellow Z1444-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-DY-10M 

SPST-NO + SPST-NC = Red Z1445-ND 2064 19.11 17.84 16.57 A22-DR-11M 

= Blue Z1446-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-FA-10M 

= Black Z1447-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-FB-10M 

3 Round Flush SPST-NO = Green Z1448-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-FG-10M 

Button = Red Z1449-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-FR-10M 

= White Z1450-ND 9.34 8.66 8.08 7.50 A22-FW-10M 

= Yellow Z1451-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-FY-10M 

4 Round/Extended SPST-NC = Red Z1452-ND 10.34 9.58 8.94 8.30 A22-TR-01M 

Button SPST-NO + SPST-NC = Red Z1453-ND 14.97 13.86 12.94 12.02 A22-TR-11M 

= Blue Z1454-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-GA-10M 

= Black Z1455-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-GB-10M 

5 Round Full- SPST-NO = Green Z1456-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-GG-10M 

Guard Button = Red Z1457-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-GR-10M 

= White Z1458-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-GW-10M 

= Yellow Z1459-ND 11.25 10.42 9.73 9.03 A22-GY-10M 

SPST-NC = Red Z1460-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 A22-MR-01M 

= Blue Z1461-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 А22-МА-10М 

6 Medium-size Mushroom = Black Z1462-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 A22-MB-10M 

(40-mm dia head) SPST-NO = Green Z1463-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 A22-MG-10M 

= White Z1464-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 A22-MW-10M 

= Yellow Z1465-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 А22-МҮ-10М 

SPST-NC = Red Z1466-ND 12.97 12.02 11.22 10.42 A22-SR-01M 

— Blue Z1467-ND 12.16 11.26 10.51 9.76 A22-SA-10M 

7 Small-size Mushroom = Black Z1468-ND 12.16 11.26 10.51 9.76 A22-SB-10M 

(30-mm dia. Head) SPST-NO = Green Z1469-ND 12.16 11.26 10.51 9.76 A22-SG-10M 

= White Z1470-ND 12.16 11.26 10.51 9.76 A22-SW-10M 

= Yellow Z1471-ND 12.16 11.26 10.51 9.76 A22-SY-10M 


Non-Illuminated Switches (Latching Operations) 


SPST-NC Е Веа Z1572-ND 21.55 19.05 18.62 17.29 A22-CR-01A 
1 | Square/Extended Button 


SPST-NO + SPST-NC — Black Z1573-ND 28.12 26.04 24.31 22.57 А22-СВ-11А 


Illuminated Switches (Momentary Operations) 


Blue Z1474-ND 44.00 4074 38.03 35.31 A22L-DA-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1475-ND 26.99 24.99 23.33 21.66 A22L-DG-24A-10M 
Square/Full Guard Button White Z1476-ND 26.99 24.99 23.33 21.66 A22L-DW-24A-10M 
u LED Illuminated Yellow Z1477-ND 26.99 24.99 2333 21.66 A22L-DY-24A-10M 
Blue Z1478-ND 47.63 44.10 41.16 38.22 A22L-DA-T1-10M 
mE MOMAC Green Z1479-ND 31.75 29.40 27.44 25.48 A22L-DG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1482-ND 20.64 19.11 17.84 16.57 A22L-GR-24A-01M 
Blue Z1483-ND 37.42 34.65 32.34 30.03 A22L-GA-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1484-ND 20.64 19.11 17.84 16.57 A22L-GG-24A-10M 
White Z1485-ND 20.64 19.11 17.84 16.57 A22L-GW-24A-10M 
Round/Clear 
3 Full Guard Button Yellow Z1486-ND 20.64 19.11 17.84 16.57 A22L-GY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red 21487-40 2547 23.31 21.76 2021 A22L-GR-T1-01M 
Blue Z1488-ND 41.05 38.01 35.48 32.95 A22L-GA-T1-10M 
coer THON AC Green Z1489-ND 25.17 23.31 2176 2021 A22L-GG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1492-ND 16.87 15.63 14.59 13.55 A22L-TR-24A-01M 
Green Z1494-ND 16.87 15.63 14.59 13.55 A22L-TG-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC White Z1495-ND 16.87 15.63 14.59 13.55 A22L-TW-24A-10M 
4 | Round/Extended Button Yellow Z1496-ND 16.87 15.63 14.59 13.55 A22L-TY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 21.55 19.05 18.62 17.29 A22L-TR-T1-01M 
Green Z1499-ND 21.55 19.95 18.62 17.29 A22L-TG-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC White Z1500-ND 21.55 19.95 18.62 17.29 A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 21.55 19.05 18.62 17.29 А221-ТҮ-Т1-10М 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. A22 Series Switches (Cont.) 
Emergency Stop Pushbutton Switches SA 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency Stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10А@ 110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Lighted Models 
60-dia. Head 
1 Push-lock SPST-NC Z1502-ND 28.58 26.46 24.70 22.94 A22E-L-01 
Turn-reset 
27! |59006: Нава SPST-NC Z1503-ND 34.02 31.50 2940 27.30 | A22E-LP-01 
Push-pull 
40-dia. Head 
3 Push-lock SPST-NC Z1504-ND 26.08 24.15 22.54 20.93 A22E-M-01 
Turn-reset 
И bun навс SPST-NC Z1505-ND 48.08 4452 4156 38.59 | A22E-MK-01 
haies SPST-NO/SPST-NC Z1560-ND 40.60 37.59 35.09 32.58 | A22E-MK-11 
Key-reset 
5 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 32.21 29.82 27.84 25.85 A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NC Z1507-ND 39.69 36.75 34.30 31.85 A22E-MP-11 
30-dia. Head 
6 Push-lock SPST-NC Z1508-ND 32.21 29.82 27.84 25.85 A22E-S-01 
NE Turn-reset 
2 
| 30-dia. Head 
P 7 Push-lock SPST-NC Z1509-ND 40.60 37.59 35.09 32.58 A22E-SK-01 
Key-reset 
Lighted Models 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
40-dia. Head 
Push-lock SPST-NC 24 sas Z1510-ND 42.41 39.27 36.66 34.04 A22EL-M- 24A-01 
8 Turn-reset 
40-dia. Head 110 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC (LED) Z1511-ND 49.44 45.78 42.73 39.68 A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. 
1 Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (IP65 oil and dust tight construction.) Comes 
Key Type Selector Switches complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC 
Number of Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron C € Y @ 
Type Positions Contacts Pos.1 Pos.2 Роз. З Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom = 1 Z1530-ND 19.73 18.27 17.06 15.84 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off — 1&2 Z1531-ND 19.73 18.27 17.06 15.84 | A22K-2M-10 
On Off = 1 Z1532-ND 19.73 18.27 17.06 15.84 | A22K-2ML-10 
Кеу Туре 
Selector Switch Mom Off Mom 2 Z1533-ND 26.99 24.99 23.33 21.66 | А22К-ЗАС-11 
3 SPST-NO + SPST-NC On On Off 1&3 Z1534-ND 26.99 24.99 23.33 21.66 | A22K-3M-11 
On On Off 2 Z1535-ND 26.99 24.99 23.33 21.66 | A22K-3MC-11 
On On Off 1 Z1536-ND 26.99 24.99 23.33 21.66 | A22K-3ML-11 
Replacement Key for Key Type Selector Switches.................................................................... Z1669-ND 4.82 3.62 3.38 3.14 | A22KK 
Knob Type AG 


Selector Switches 


Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during 
switching, even while wearing gloves. Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 
Contacts: 10А @ 110VAC or 24VDC 


Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each 
Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 
Моп-Шитіпаіеа 
2 Position Spring Return SPST-NO - Black Z1512-ND 13.15 12.18 11.37 10.56 A228-2A-10 
(Momentary) 
2 Position Maintained SPST-NO = Black Z1513-ND 1297 1202 11.22 1042 A228-2M-10 
(On-Off) 
Knob-type 
Selector Switch i 
шаа 3 Position Spring Return | SPST-NO + SPST-NC = Black Z1574-ND 16.87 1563 1459 1355 A22-3A-11 
(Momentary) 
3 Position Маа, SPST-NO + SPST-NC = Black Z1575-ND 16.87 15.63 14.59 13.55 A22-3M-11 
Illuminated 
Blue Z1514-ND 39.24 36.33 33.91 31.49 A22W-2AA-24A-10 
Aoii Spring Return 009 АСО Green Z1515-ND 23.36 2168 20.19 18.75 A22W-2AG-24A-10 
(Momentary) Red Z1516-ND 23.36 2168 2019 18.75 A22W-2AR-24A-10 
Knob-type Yellow Z1517-ND 23.36 2163 2019 18.75 A22W-2AY-24A-10 
Selector Switch Blue Z1518-ND 39.24 36.33 33.91 31.49 A22W-2MA-24A-10 
званыя Maintained арат SI NAGI Green Z1519-ND 23.36 2168 2019 18.75 A22W-2MG-24A-10 
(On-Off) Red Z1520-ND 23.36 2168 20.19 18.75 A22W-2MR-24A-10 
Yellow Z1521-ND 23.86 2168 20.19 18.75 A22W-2MY-24A-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bis COMPONENTS 


Electrical Characteristics: 


Surface Mount 
Slide Switches cas Series 


e Contact Rating: Non-switching 0650 V 100mA, Switching DC6V, 100mA DC24 V, 


25mA, Minimum DC20mvV 1ра, * Contact Resistance: 50mQ maximum (1.5mA, 1kHz, 20mV) * Insulation Resistance: 
1000MQ (DC 100V) minimum * Dielectric Strength: AC500 V, 50Hz, 605 


Fig. 1 
MESE 0.3 


254 [nal 
а-а! 


NKK 
SWITCHES 


Snap-action contact mechanism. Alternate action models 
with latchdown for indication of circuit status. Snap-in 
mount (W01) with solder lug terminals and silver contacts: 
PCB mount (G03) with straight PC terminals and gold 
contacts. 

Features: • Electrical Capacity: е Power Level (code W): 
5A Ф 125/250V AC or БА Ф 30V DC * Logic Level (code 
G): 0.4VA maximum € 28V AC/DC maximum. • Dielectric 
Strength: 1,000V AC min. between contacts. • Mechanical 


Illuminated Low Profile 
Pushbutton Switches 


operations min. (alternate action). * Electrical Life: 
10,000 operations min. (silver); 200,000 operations min. 
(gold). • Total Travel: .091". Operation Force: 160 grams 
for single pole, 260 grams for double pole. * Contact 
Timing: Break before make. * Operating Temperature: 
-25°C through +50°C. 

UB models: UL recognized and CSA certified; UB2 
models: UL recognized. (No UL/CSA mark on switch.) LED 
Rating: Red 1.85V @ 20mA, Amber 2.0V @ 20mA, Green 


01 3.5 


MEE 0.3 


254 Бағы 
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Cut Tape Tape & Reel 
No. of Digi-Key Price Each Pricing* | BC Components 

Fig.| Poles| Description Part No. 10 100 1,000 Part No. 

1A 2 SPDT, J Hook CAS120JCT-ND 1.98 1.43 660.00 | CAS120TA 
1B 2 SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND 1.76 127 58500 | CAS120TB 
2A 2 DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 3.78 2.73 1260.00 | CAS220TA 
2B 2 DPDT, Gullwing CAS220GCT-ND 3.78 2.73 1260.00 | CAS220TB 
2C 2 SPDT 2 pos. J Hook CASD20JCT-ND. 3.78 2.73 1260.00 | CASD20TA 
2D 2 SPDT 2 pos. Gullwing CASD20GCT-ND 3.78 2.78 1260.00 | CASD20TB 


* For Tape & Reel Part No. change CT to TR 


BOURNS SMD Momentary Key Switches 


Electrical Characteristics: * Contact Rating: Max. Current: 100mA; Max. Voltage: 24V * Contact 
Resistance: 100 milliohms max. * Insulation Resistance: 100 megohms min. (DC500V) 

General Characteristics: * Switch Type: Normally Open * Operating Temperature Range: -55°С to 
+125°С e Dielectric Strength: 250 VAC. 

Mechanical Characteristics: * Cycle Life, Loaded: 10,000 actuations. 


J-Hook Gull Wing 
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PCB Layout 
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Cut Таре Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 
J-Hook 7914J-000ECT-ND .95 .84 .71 | 7914J-000ETR-ND 270.00 473.00 405.00/М 
Gull Wing | 7914G-000ECT-ND .95 .84 .71 | 7914G-000ETR-ND 270.00 473.00 405.00/М 


Sealed Selector Switches 


Electrical Characteristics: * Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V 
* Contact Timing: Non-Shorting * Contact Resistance: 2 ohms max. * Insulation Resistance: 100 
megohms min. (DC500V) * Dielectric Strength: 250 VAC * General Characteristics: * Switch Type: 
SPDT * Operating Temperature Range: -55°C to +125°С 


* Mechanical Angle: 245°C x15? • Posi- 
tions: 2 * Adjustment Torque: 50g. cm 
max. * Stop Strength: 200g. cm min. 
* Switching Angle: 45° + 5° * Seal Test: 
85°C Flouriner * Rotational Life: -051: 50 
cycles; -023: 2000 cycles * Max. 
Soldering Heat: 260°C, 5 seconds 
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* Mechanical Angle: 240° +15° • Positions: 2 • Adjustment Torque: 180g. cm тах. • Stop Strength: 300g. 
cm min. • Switching Angle: 45° + 5° • Pushover Strength (S Style): 2 kilograms min. * Rotational Life: -051: 50 
cycles -023: 2000 cycles • Max Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. (mm) Life | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 500 1,000 
1 3 50 | 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND — 1050.00 
3 | 2000 | 7813J-023ECT-ND 281 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND — 1155.00 
2 4 50 | 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814G-023ECT-ND 281 2.05 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 
3 | 4 50 | 7814J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814J-051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 


Life: 1,000,000 operations тіп. (momentary); 200,000 — 2.25V @ 20mA. 


Fig. 1 Fig. 2 
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Switching 
Fig. Сисий | Function | LED 


Digi-Key Price Each NKK 


Cap Description Part No. 1 25 100 Рай №. 


Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 


SPDT | Оп-Мот | Red Red Lens - Red Diff. |360-1525-40 11.91 9.53 7.55 UB15KKWO015C-CC 
SPDT | Оп-Мот |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1526-ND 11.91 9.53 7.55 |UB15KKW015D-DD 
1 SPDT | Оп-Мот Green | Green Lens - Green Diff. |360-1527-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015F-FF 
DPDT | Оп-Мот | Red Red Lens - Red Diff. |360-1531-М0 15.12 1210 9.58 |JUB25KKW015C-CC 
DPDT | Оп-Мот |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1532-ND 15.12 1210 9.58 |UB25KKW015D-DD 
DPDT | Оп-Мот Green | Green Lens - Green Diff. |360-1533-ND 1512 12.10 9.58 |UB25KKWO15F-FF 


Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 


SPDT | Оп-Мот | Red Red Lens - Red Diff. |360-1537-ND 11.43 9.15 7.24 |UB15SKG035C-CC 
SPDT | Оп-Мот |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1538-М0 11.43 9.15 7.24 |UB15SKG035D-DD 
SPDT | Оп-Мот Green | Green Lens - Green Diff. |360-1539-ND 11.43 9.15 7.24 |UB15SKGO35F-FF 
? DPDT | Оп-Мот | Red Red Lens - Red Diff. |360-1543-М0 15.30 12.24 9.69 |UB25SKG035C-CC 
DPDT | Оп-Мот |Amber | Amber Lens - Amber Diff. |360-1544-М0 15.30 12.24 9.69 |UB25SKG035D-DD 
DPDT | Оп-Мот Green | Green Lens - Green Diff. |360-1545-ND 15.30 12.24 9.69 |UB25SKG035F-FF 


Illuminated Washable Tactile Switches 


Fig. 1 (12.0) Sq 


Dim. in (mm) Inch 


JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Completely sealed for extreme operating 
environments and automated soldering processes. Higher operating force provides more pronounced 
operating feel. All lenses come standard with diffused colored lens unless noted as clear. Terminal spacing 
conforming to .100" PCB grid. Straight, molded-in PC terminals. Single pole, single throw, variety of cap 
colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 50mA @ 24V DC, max. Dielectric Strength: 250V 
AC min. Mechanical Life: 5,000,000 operations min. Electrical Life: 5,000,000 operations min. Operating 
Temperature: -25°C through +70°C. Total Travel: .010" 


JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: 


JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100" 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 
50mA @ 24V DC max. Dielectric Strength: 250V AC min. Mechanical Life: 500,000 operations min. 
Electrical Life: 500,000 operations min. Operating Temperature: -25°C through +50°C. Total Travel: 
.016". 


LED Cap Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit! Color Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
JB Series Illuminated Low Profile Switches 
SPST | Red [Clear Lens, White Diffuser | 360-1260-ND 4.62 370 2.93 | JB15LPC-JB 
SPST | Red | Clear Lens, Red Diffuser | 360-1261-ND 4.62 370 2.93 | JB15LPC-JC 
1 SPST | Yellow |Clear Lens, White Diffuser | 360-1262-ND 4.62 3.70 2.93 | JB15LPE-JB 
SPST | Yellow Clear Lens, Yellow Diffuser | 360-1263-ND 4.62 370 2.3 | JB15LPE-JE 
SPST | Green |Clear Lens, White Diffuser | 360-1264-ND 4.62 3.70 2.93 | JB15LPF-JB 
SPST | Green |Clear Lens, Green Diffuser | 360-1265-ND 4.62 370 2.93 | JB15LPF-JF 
JF Series Illuminated Ultra Thin Switches 
SPST | Red = 360-1266-ND 7.68 6.15 4.87 | JF15AP1CC 
2 | SPST | Yellow = 360-1267-ND 9.24 7.40 5.86 | JF15AP1EE 
SPST | Green = 360-1268-ND 8.01 641 5.08 | JF15AP1FF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NKK 
SWITCHES 


KB Series Miniature Bushing Mount: 


The KB pushbuttons are SPDT or DPDT snap acting contact mechanism, providing 
long electrical life and pronounced sensitivity. Comes complete with nut. 12mm 
diameter makes this switch ideal for stacking into a panel using minimal room. LED 


Illuminated Pushbutton Switches 


Electrical Capacity: 1A @ 125/250V AC or 30V DC for silver contacts. Dielectric 
Strength: 1,500V AC min. between contacts and case. Mechanical Life: 100,000 
operations min. Electrical Life: 50,000 operations min. (silver). Total Travel: .118". 
Operating Temperature: -25°C through +50°C. UL recognized & CSA certified @ 


Dim. in (mm) Inch 


Fig. 1 


(1.0) 
1.039 


(@ 12.3) 
484 Panel Cutout 


(11.6) Dia 
ABT. 


illumination for long service life. 1A rating. 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No 
KB Series Square Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1607-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKWO01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1608-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1609-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1610-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1611-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5D-JD 

1 SPDT On-On Green 360-1612-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1613-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1614-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1615-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1616-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1617-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1618-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-5F-JF 

KB Series Round Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1619-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1620-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKWO1-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1621-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1622-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKWoO1-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1623-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-5D-JD 

2 SPDT On-On Green 360-1624-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKWoO1-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1625-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1626-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1627-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1628-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1629-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1630-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-5F-JF 

KB Series Rectangular Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1631-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKWO1-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1632-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKWO1-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1633-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKWO1-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1634-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1635-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKWO1-5D-JD 

3 SPDT On-On Green 360-1636-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1637-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1638-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1639-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1640-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1641-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1642-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-5F-JF 

KB Accessories 

= Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.34 1.88 1.49 AT108 

4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 1.98 1.59 1.26 AT494 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.46 1.73 1.37 AT4024 


LB Series Standard Size Snap-in Mount: 


The pushbutton switch is designed with a single-break, snap-action contact 
mechanism. The combined butterfly formation and spring action of the movable 
contact create the quick-make, quick-break characteristic which limits arcing and 
prolongs electrical life. The switch is offered with momentary or alternate action 


circuits in single or double pole configurations. 


Electrical Capacity: 3A @ 125/250V AC or 30V DC for silver contacts. Dielectric 
Strength: 1,500 V AC min. between contacts and case. Mechanical Life: 1,000,000 
operations min for momentary; 200,000 operations min. for maintained. Electrical 
Life: 100,000 operations min. Total Travel: .118" Operating Temperature: -25°C 


through +50°C. UL recognized and CSA certified @ 3A rating. 


(@ 12.3) 
-484 Panel Cutout 


KB Switch Guard 


Dim. in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No 
LB Series Square Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1643-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKWO01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1644-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKWO01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1645-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1646-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKWO01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1647-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKWO01-5D-JD 

1 SPDT On-On Green 360-1648-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1649-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKWO01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1650-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKWO01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1651-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1652-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKWO01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1653-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKWO01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1654-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-5F-JF 

LB Series Round Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1655-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1656-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1657-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1658-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1659-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5D-JD 

2 SPDT On-On Green 360-1660-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1661-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1662-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1663-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1664-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1665-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1666-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-5F-JF 

LB Series Rectangular Bezel Switches 

SPDT On-Mom Red 360-1667-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5C-JC 
SPDT On-Mom Amber 360-1668-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-5D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1669-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKWO1-5F-JF 
SPDT On-On Red 360-1670-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5C-JC 
SPDT On-On Amber 360-1671-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5D-JD 

3 SPDT On-On Green 360-1672-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-5F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1673-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5C-JC 
DPDT On-Mom Amber 360-1674-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-5F-JF 
DPDT On-On Red 360-1676-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5C-JC 
DPDT On-On Amber 360-1677-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-5D-JD 
DPDT On-On Green 360-1678-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKWO1-5F-JF 

LB Accessories 

4 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.82 2.26 1.79 АТ499 

Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.82 2.26 1.79 AT4057 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ОШ ER Slide Switches 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion after World War І. Thousands of consumer products have used CW Industries 
slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW Industries slide 
switches for both power switching and low level switching. Available in both solder eyelet versions for hand soldering or pc mount terminals for direct 
mounting. All slide switch actuators and buttons are black nylon 6/6. MATERIALS: Buttons: Type 6/6 nylon, black; Moving Contact: Copper, Moving 
Contact Plating: Silver; Terminals: Copper; Terminal Plating: Silver. High Voltage Breakdown: Min. of 1000 volts RMS, 60 Hz for one minute between 
parts of opposite polarity. Contact Resistance: Less than 0.01 ohm at 20 milliamperes dc. LIFE CYCLING (no load): Switches will be operative after 
10,000 (min.) cycles at the rate of 10 cycles per minute. LIFE CYCLING (load): Switches will be operative after 6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 


cycles per minute at rated load. APPROVAL LISTING: UL/CSA 


Made in U.S.A. 


Digi-Key? Slide Switches Kit 


storage case and bin storage guide. 
* SW-KIT-ND 140 total pieces . 


Assortment of switches denoted. Includes notebook style 


...$69.95 


Volts | Curr. Rtg. (А) Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Circuit [ЮС АС] DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 |Рагі No. 
1 SPST |125 125| .5 5 .250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch SW100-ND 76 70 61 52 G-105-0513 
2| SPDT |125 125) 5 5 .505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch . SW101-ND* 1.23 1.13 199 84 С-107-0513 
3| SPST |125 125| 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW331-ND 1.64 1.48 1.11 74 О-107-51-0005 
3| SPDT |125 125| 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch SW332-ND 1.84 1.65 1.24 .83 G-107-SI-0511 
4] DPDT |125 125] .5 5 .762 x .312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch SW102-ND* .83 77 .67 57 GS-113-0512 
5| SPDT |125 125] 5 5 .750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch SW103-ND* 67 62 54 46 GS-115-0511 
6| SPDT [125 125| 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 37 35 130 26 GF-624-6014 
6| SPDT [125 125) 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch (On-Mom) .. SW338-ND 1.81 1.63 1.22 82 G-1132-0003 
7| DPDT |125 125| 5 11 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch PCB Mount . SW105-ND* 171 .65 .57 48 GF-1126-1110 
7| DPDT |125 125| .5 11 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW333-ND .94 .85 .64 43 GF-1126-0033 
8| 4PDT |125 125| .5 6.0 1.360 x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount. SW106-ND* 1.20 1.11 .96 .82 GF-642-6010 
9 | DP-3Pos [125 125] 5 11 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount . SW107-ND* .86 79 .69 59 G-1128S-1110 
9 | DP-3Pos [125 125] 5 11 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW334-ND 1.15 1.03 77 52 G-1128S-0055 
9 | SP-3Pos [125 125] .5 11 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch (On-Off-Mom) . SW337-ND 1.48 1.33 1.00 .67 G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos |125 125| .5 6.0 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount. SW108-ND 1.55 1.43 1.24 1.06 G-660S-6010 
11 | DP-4Pos |125 125] .5 11 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount. SW109-ND 1.03 .95 .83 70 G-1138S-1110 
11 | DP-4Pos |125 125] .5 11 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW335-ND 1.38 1.24 .93 .62 G-1138S-0048 
12] DPDT |125 125] 5 3.0 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) Side Actuated Switch PCB Mount . SW110-ND .50 .46 40 134 GG-350-3010 
13 | SPDT |125 125) 5 13 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) | Pop-in Mount Slide Switch... SW111-ND 1.16 1.07 93 79 G-2012-1315 
14 | DPDT |125 125| .5 6.0 1.375 x .550 x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) | Rocker Switch PCB Mount .. SW112-ND* 1.38 1.28 1.11 .95 GR5-626-6010 
15 | DPDT |125 125) 5 11 1.562 x .550 x 1.417 (39.67 x 13.97 x 35.99) | Rocker Switch РСВ Mount SW113-ND* 1.63 1.50 130 1.11 GR29-1126-1110 
16] DPDT |125 125) 5 3.0 1.000 x .404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB. SW114-ND* 82 76 .66 56 GPI-152-3013 
17 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 1.170 x .404 x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB. SW115-ND* 1.00 .92 .80 .68 GPI-154-3013 
18| DPDT |125 125) .5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW116-ND .55 151 44 .38 GF-126-3011 
18 | DPDT |125 125| .5 3.0 -628 x .400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch w/o Mnt. Ears, PC Mnt. SW342-ND 1.44 1.29 .97 .65 GF-126-0159 
18 | DPDT |125 125| 5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Slide Switch, PC Mount............ SW619-ND 1.15 1.03 .78 .52 GF-126-0147 
19 | SPDT |125 125) 5 5 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 74 68 ‚59 .50 G-133-3011 
20 | DP-3Pos [125 125] .5 3.0 1.190 x .400 x .745 (30.23 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal... SW119-ND* .69 .64 .56 47 О-1285-3011 
21 | DP-4Pos [125 125] 5 3.0 1.377 x .400 x .745 (34.98 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal... SW120-ND 1.05 .97 .85 .72 G-141S-3011 
22] ЗРОТ [125 125] .5 3.0 1.000 x .567 x .745 (25.40 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW121-ND* .94 .86 75 .64 GF-161-3011 
23 | ЗР-ЗРов |125 125| .5 3.0 1.190 x .567 x .745 (30.23 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW122-ND 1.17 1.08 194 80 G-168S-3011 
23 | 3P-3Pos [125 125] .5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW336-ND 1.42 1.28 196 .64 G-368S-0000 
23 | ЗР-ЗРов [125 125] .5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch, PC Mount........ SW618-ND 1.44 1.30 97. .65 G-368S-0001 
23 | ЗР-ЗРов [125 125] .5 6.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch Eyelet Terminal .. SW617-ND 1.71 1.54 1.15 177. G-668S-0000 
24| SPST |125 125| .5 11 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW148-ND 73 -68 .59 .50 GF-1123-0009 
25] SPST |- 125] — 16 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch .250" QC Terminal .. SW616-ND -70 -63 47 32 GF-1623-0001 
26 Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND SW149-ND .20 19 16 14 G-02-072 
ө Dim. L Switch і еу Ргісе Еасһ E-Switch 
Fig. Circuit Rating In. (mm) Function Terminal Part No. i 10 100 Part No. 
š * 500 Series 
Slide Switches SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Solder Lug EG2473-ND 3.59 3.24 2.76 50055Р151М1ОЕА 
SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Solder Lug EG2476-ND* 3.88 3.49 2.98 500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2472-ND 3.88 3.49 2.98 500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Right Angle EG2478-ND 4.21 3.80 3.23 50055Р151М6ОЕА 
1 SPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On Right Angle EG2477-ND 4.50 4.05 3.45 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2480-ND 4.43 3.99 3.40 500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On Vert. Right Angle | EG2479-ND 4.71 4.24 3.62 500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC .152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2475-ND 5.26 4.74 4.04 500SDP1S1M2QEA 
DPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On P.C. Mount EG2474-ND 571 5.15 4.38 500SDP1S1M2REA 
SPDT 3A @ 28VDC .122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2481-ND 5.42 4.88 4.16 500ASSP1M2QE 
185 (4.7) > 2 SPDT 0.4 VA @ 20VDC .122 (3.10) On-On P.C. Mount EG2482-ND 5.75 5.18 4.42 500ASSP1M2RE 
SPDT 3A @ 28VDC .122 (3.10) On-On Right Angle EG2483-ND 5.93 5.34 4.55 500ASSP1M6QE 
* With mounting ears SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On Right Angle | EG2484-ND 6.26 5.64 4.81 |500ASSP1M6RE 
Cannon Slide switch for surface mount. Travel: 1.5 (0.0591) Switching: Voltage Мах.: 12VDC, Current Мах.: 100mA 
SSS AYZ Series Slide Switches Contact Resistance: 80mQ Contact Material: Silver, Non-shorting Operating Temperature: -10°C to 60°C 
6; 1T rindustries Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
Circuit | Description 1 25 100 Pricing* Part No. 
spoT aO aii 401-1001-1-ND 1.11 1.03 .94 | 2455.20/4,000 | AYZ0102AG 
orizontal Actuator, Gullwing-lead 
ОРОТ |Non-Shorting, 100mA, — 401-1000-1-МО 1.35 1.25 1.15 |2246.40/3,000 | AYZ0202AG 
Vertical Actuator, Gullwing-lead 


*For Tape and Reel part no., change -1-ND to -2-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


A= ТЛ ° Slide Switches - EG Series 


Specifications: * Withstand Voltage: 500V AC for 1 minute between * Operating Temp.: -20°C to +70°С * Contact: Silver plated copper alloy 
* Initial Contact Resistance: Less than 20 millionms any terminal and frame * Life: 10,000 cycles minimum * Timing: Non-shorting contacts Dimensions: inches (mm) 
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"L" Dim. Switching Price Each E-Switch 
Fig. Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal 1 10 100 250 Part No. 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND 71 64 55 46 EG1201 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND ЕД! .64 .55 .46 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND 171 .64 55 46 EG1218 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .12 (3) On-On PC Board EG1904-ND .98 .88 .75 .62 EG2201 
3 Straight 0.2А @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND .98 .88 .75 .62 EG2201A 
4 Right Angle 0.2А @ 30VDC SPDT .20 (5) On-On PC Board EG1906-ND 171 .64 .55 .46 ЕС1213 
5 Right Angle 0.5A @ 15VDC SPDT .35 (9) On-On PC Board EG2585-ND .82 74 .63 .52 EG1224 
6 Right Angle 0.2А @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 1.11 .89 .81 .69 EG1270 
7 Straight 0.1A @ 12VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND .98 .88 75 .62 EG2209 
7 Straight 0.1A @ 12VDC DPDT .16 (4) On-On PC Board EG1908-ND 1.16 1.04 .89 .74 EG2209A 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND .89 .80 .69 57 EG2215 
9 Right Angle 0.2А @ 30VDC SP3T .20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 82 74 .63 .52 EG1313 
10 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND .89 .80 .69 .57 ЕС2301 
10 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND .90 .81 .69 .57 EG2301A 
11 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T .16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND .93 .84 72 .60 EG2308 
11 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T «га (6) On-On-On PC Board EG1945-ND .90 81 69 .57 EG2308A 
12 Right Angle 0.2А @ 30VDC DP3T .14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND .98 .88 .75 .62 EG2315 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.47 1.32 1.13 93 EG4208A 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.60 1.45 1.23 1.02 EG4208 
14 Right Angle 0.2А @ 30VDC 4РЗТ .20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.78 1.61 1.37 1.13 EG4319 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .12 (3) On-On PC Board EG1916-ND 171 64 .55 .46 EG1206 
15 Right Angle 0.2А @ 30VDC SPDT -24 (6) On-On PC Board EG1917-ND 171 .64 55 46 EG1206A 
16 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND .80 72 62 51 EG1271 
16 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT .16 (4) On-On PC Board EG1919-ND .80 72 62 51 EG1271A 
17 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.07 .96 .82 .68 EG2305 
17 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.07 .96 .82 .68 EG2305A 
18 Straight 0.2А @ 30VDC DPDT .16 (4) On-On PC Board EG1940-ND .82 74 63 52 EG2207 
19 Right Angle 0.2А @ 30VDC DPDT .16 (4) On-On PC Board EG1941-ND :82 74 .63 .52 EG2208 
19 Right Angle 0.2А @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1942-ND .82 .74 .63 .52 EG2208A 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .16 (4) On-On PC Board EG1943-ND .82 74 63 52 EG2211 
20 Right Angle 0.2А @ 30VDC ОРОТ .08 (2) Оп-Оп РС Mount EG2486-ND .82 74 .63 .52 EG2211A 
21 Right Angle 0.2А @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND .76 .69 .59 49 EG2310 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 86 277. .66 .55 EG2310A 
22 Right Angle 0.2А @ 30VDC DP3T .28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND .90 .81 .69 .57 EG2322 
23 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586CT-ND 1.43 1.15 1.03 .88 EG1257 
23 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586TR-ND 1760.22/3,300 EG1257 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1333 
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1000 Series: Specifications: • Contact Rating: В, K and G contact material: 0.4 VA тах. @ 20V АС or DC max. Q contact 
material: 6 Amps. @ 120V АС or 28V DC, З Amps. @ 250V АС. • Electrical Life: 100,000 make-and-break cycles at full load 
with contact material B or K; 40,000 cycles with G and Q contact material. * Operating temperature: -30°С - 65°С 
Materials: • Case: diallyl phthalate (DAP), (UL94V-O) * Housing: Stainless steel • Contacts: B contact material: copper 
alloy with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated * Terminal Seal: Epoxy 

L Series: Specifications: • Contact Rating: LXOX, LX1X Models: Q contact material: 4 Amps. Ф 125V AC or 28V DC; 2 
Amps. @ 250V AC; 0.5 Amp. @ 125V DC (UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load 
Materials: « Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


$ Series: Specifications: “ Contact Rating: 56ХХ Models: 0 contact material: 12 Amps. @ 125V AC; 6 Amps. @ 250V AC; 
1 Amp. Ф 125V DC (UL/CSA) S8XX models: 15 Amps. Ф 125V AC; 6 Amps. Ф 250V AC (UL/CSA) e Electrical Life: 
10,000 make-and-break cycles at full load 

Materials: “ Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black “ Actuator: 6/6 nylon (UL94V-2), black “ 0 Contacts only: Copper, silver 
plated 

TS Series: Specifications: “ Contact Rating: B contact material: 0.4VA тах. @ 20V AC or DC тах. О contact material 
TS01: 3 Amps. @ 120V AC or 28V DC; TS03: 1 Amp. @ 120V AC or 28V DC • Electrical Life: TS01: 60,000 make-and- 
break cycles at full load; TS03: 30,000 make-and-break cycles at full load * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials: • Housing: 6/6 nylon (UL94V-0), black • В contact: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q Contacts: 
Copper alloy, silver plated 
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GS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA max. @ 20V AC or DC max. * Mechanical and 
Electrical Life: 40,000 make-and-brake cycles at full load • Storage and Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: е Housing and Base: Glass filled nylon 6/6, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-O) • Movable Contact: 
Copper with gold plate over nickel plate * Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 


LP Series: Specifications: “ Contact Rating: LPOX, LP2X Models: Q contact material: 6 Amps. @ 125V AC or 28V DC; 3 
Amps. @ 250V AC (UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load 
Materials: е Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black “ Contacts: Copper, silver plated 


V Series: Specifications: * Contact Rating: Q contact material: 10.1 Amps. @ 125V AC; 4 Amps. @ 28V DC; 5 Amps. Ф 
250V AC (UL/CSA); 2.0 (0.5) Amps. @ 250V AC, T85 (VDE). * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load. 
* Operating temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: е Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black ” Actuator: Glass filled polyester; “01 and ‘02 styles: black (standard); 
^12, 13 and ‘14 styles: red (standard) * Contacts: Copper, silver plated * Terminal Seal: Epoxy 


ES Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA max. @ 20V AC or DC max. * Mechanical and 
Electrical Life: 40,000 make-and-brake cycles at full load • Operating temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: • Housing and Base: Nylon (UL94V-O) “ Terminals: Copper alloy with tin-lead alloy over nickel plate • Base and 
Terminal Seal: Epoxy 
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Options (see diag.) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function H nation | Material LxWxD Part No. 1 2 100 Part No. 
1000 Series 

SPDT Оп-Оп 0.2 C B .5 x 26 x 25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5000-ND 3.96 347 2.51 1101M2S3CBE2 
SPDT On-On 0.2 C а .5 x 26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5001-ND 3.96 347 2.51 1101M2S3CQE2 
SPDT On-On 0.2 V3 B .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5048-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S3V3BE2 
SPDT On-Off-On 0.2 C а .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5051-ND 4.65 372 2.95 1103М253С0Е2 

1 DPDT Оп-Оп 0.2 C B 5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5002-ND 7.71 6.17 4.89 1201M2S3CBE2 
DPDT Оп-Оп 0.2 C а 5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5003-ND 7.71 6.17 4.89 1201M2S3C0E2 
DPDT Оп-Оп 0.04 C Q .5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5052-ND 7.71 6.17 4.89 1201M2S1CQE2 
DPDT On-On 0.2 v3 B 5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5056-ND 8.85 7.08 5.61 1201M2S3V3BE2 
DPDT On-Off-On 0.2 уз В. 5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5057-ND 8.85 7.08 5.61 1203M2S3V3BE2 
SPDT On-On 0.2 z Q .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5004-ND 3.84 3.08 2.44 1101M1S3Z0E2 
SPDT Оп-Оп 0.14 7 а .5 x 26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5058-ND 3.84 3.08 244 1101M1S2Z0E2 

2 SPDT On-On 0.2 Z: B .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5059-ND 3.84 3.08 2.44 1101M1S3ZBE2 
SPDT Оп-Оп 0.2 7 G 5 x 26 x 25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5060-ND 4.59 3.68 2.91 1101M1S3ZGE2 
DPDT Оп-Оп 0.2 2; а .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5061-ND 7.47 5.98 4.74 1201M1S3Z0E2 
SPDT Оп-Оп 0.2 A B .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5005-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S3ABE2 
SPDT On-On 0.2 A 0 .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5006-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AQE2 

3 SPDT On-On 0.285 A K .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5049-ND 4.86 3.89 3.08 1101M2S4AKE2 
SPDT On-On 0.285 A 0 .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5050-ND 4.53 3.63 2.87 1101М254А0Е2 
DPDT Оп-Оп 0.2 A B .5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5053-ND 8.85 7.08 5.61 1201M2S3ABE2 
DPDT On-On 0.2 A а 5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5054-ND 8.85 7.08 5.61 1201M2S3AQE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 B .5 x дб x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5007-ND 4.53 3.63 2.87 1101M253AV2BE2 

4 SPDT Оп-Оп 0.2 AV2 а .5 x 26 x 25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5008-ND 4.53 3.63 2.87 1101M2S3AV2QE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 G .5 x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5047-ND 5.28 4.23 3.35 1101M2S3AV2GE2 
DPDT Оп-Оп 0.2 AV2 B 5 x 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5055-ND 8.85 7.08 5.61 1201M2S3AV2BE2 

L/S Series 

SPST On-Off 0.2 02 а .941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5106-ND 1.74 1.40 141 1101011М5020 
SPDT Оп-Оп 0.2 02 0 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5107-ND 1.83 147 146 1102011М5020 

Š SPDT Оп-Оп 0.335 02 0 «905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5113-ND 2.16 1.73 1.37 S102031MS020 
DPDT Оп-Оп 0.2 02 0 .76 x .43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5100-ND 2.16 1.87 1.57 1202011М5020 


(Continued) 
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Slide Switches cont.) 
ITT Industries 


Engineered for life 


Options (see diag.) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. | Circuit Function H nation |Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. 
DPDT 0п-0л 02 02 Q .941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5108-ND 3.93 3.15 2.49 1202011М5020Е 
DPDT On-On 0.375 02 Q .941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5109-ND 3.12 2.50 1.98 1202031М5020 
DPDT Оп-Оп Slot 02 Q .941 x .43 x 36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5110-ND 4.20 3.36 2.66 L202121MS020E 
5 DPDT On-On 0.335 02 Q 905 x .53 x 28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5114-ND 2.91 2.33 1.85 5202031М5020 
DPDT Оп-Оп Slot 02 Q .905 x .53 x 28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5115-ND 3.30 2.64 2.09 5202121М5020 
DPDT Оп-Оп Slot 02 0 .905 x .53 x 28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5116-ND 3.18 2.55 2.02 5202131М5020 
DP3T On-On-On 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5111-ND 3.12 2.50 1.98 L203011MS020 
SPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5118-ND 2.16 1.73 1.37 510203155030 
6 DPST On-Off 0.2 03 Q Лб x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5101-ND 2.02 1.75 1.48 120101155030 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5013-ND 2.97 2.38 1.89 S602031SS030 
DPDT Оп-Оп 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5119-ND 2.91 2.33 1.85 520203155030 
7 DPDT 0ff-Mom — 02 Q Лб x .42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5104-ND 4.98 3.99 3.16 L212132MV020 
SPDT On-On 0.335 02 Q 76 х 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5102-ND 1.83 147 146 1102021М1040 
8 DPDT Оп-Оп Slot — 0 80 x .55 x 412 (20.32 x 13.97 x 10.46) CKC5112-ND 3.93 3.15 249 1202121МА040 
DPDT On-On 0.335 02 Q 76 х .42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5103-ND 3.66 2.93 2.32 1202021МА040 
9 DPDT Оп-Оп Black 03 Q 1.24 x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) CKC5105-ND 3.15 2.52 2.00 580202152070 
10 DPDT Оп-Оп 0.335 03 Q 1.42 x .53 x .64 (36.07 x 13.46 x 16.36) CKC5014-ND 3.30 2.64 2.09 S602031TS030 
Tiny Slide — TS Series 
SPDT Оп-Оп 0.122 A B .40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5120-ND 4.86 3.89 3.08 Т501АВЕ 
SPDT Оп-Оп 0.122 A Q .40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5121-ND 4.86 3.89 3.08 TSO1AQE 
11 SPDT On-On 0.122 C B 40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5122-ND 447 3.58 2.84 Т501СВЕ 
SPDT Оп-Оп 0.122 C Q .40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5123-ND 4.47 3.58 2.84 TSO1CQE 
SPDT On-Off-On 0.122 A B 40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5124-ND 5.37 4.30 341 ТЗОЗАВЕ 
SPDT On-Off-On 0.122 C B 40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5125-ND 4.98 3.99 3.16 TS03CBE 
Ultra Miniature — GS Series 
12 SPST Off-On — C B .28 x 16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN5010-ND 6.30 5.04 3.99 6502МСКЕ 
SPDT On-On — C B 28 x 16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN5009-ND 5.76 4.61 3.65 6501МСКЕ 
13 SPDT Оп-Оп — A B .28 x 212 x .28(7.11 x 5.38 x 7.11) CKN5062-ND 6.48 5.19 441 6501МАКЕ 
SPST Off-On — A B .28 x 212 x .28(7.11 x 5.38 x 7.11) CKN5063-ND 6.87 5.50 4.36 6502МАКЕ 
14 5Р5Т On-Off — SMT B 340 x .276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9024CT-ND 9.62 8.29 6.66 GSO2MSV1KE(T&R) 
SPST On-Off — SMT B .340 x .276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9024TR-ND 3196.80/600 GSO2MSV1KE(T&R) 
SPDT On-On — SMT B 340 x .276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025CT-ND 6.45 5.56 447 GS01MSAKE(T&R) 
15 SPDT On-On — SMT B 340 x .276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025TR-ND 2143.80/600 GS01MSAKE(T&R) 
SPST On-Off — SMT B .340 x .276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026CT-ND 6.97 6.01 4.83 GSO2MSAKE(T&R) 
SPST On-Off — SMT B .340 x .276 x 215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026TR-ND 2316.60/600 GSO2MSAKE(T&R) 
Snap In — LP Series 
SPDT On-On Black 03 Q .84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5015-ND 3.24 2.60 2.06 LP02C21T203DQ 
16 DPDT Оп-Оп Black 03 0 .84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5016-ND 4.23 3.39 2.68 LP22C21T203DQ 
SPDT Оп-Оп Red 03 Q .84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5017-ND 342 274 247 LP02C31T203DQ 
DPDT On-On Red 03 Q .84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5018-ND 441 3.53 2.80 LP22C31T203DQ 
V Series — 115V/230V Voltage Select 
DPDT On-On - с Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3001-ND 4.53 3.63 2.87 V80212MS02Q 
17 DPDT On-On — 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3006-ND 5.64 4.52 3.58 V80212MS02QE 
DPDT On-On — 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3007-ND 447 3.34 2.65 V80213MS02Q 
DPDT On-On — 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 12.57) CKC3008-ND 4.53 3.63 2.87 V80214MS02Q 
SPST On-Off — 03 Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3009-ND 2.82 2.26 1.79 177011355050 
18 DPDT Оп-Оп — 03 Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3002-ND 4.53 3.63 2.87 V80212SS050 
DPDT Оп-Оп 0.29 03 Q 1.61 x .65 x 62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3010-ND 447 3.34 2.65 V80201SS050 
DPDT Оп-Оп — 03 Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 12.57) CKC3011-ND 4.17 3.34 265 V80213SS050 
19 DPDT On-On — 03 Q 1.3 x 75 x .54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKC3005-ND 4.95 3.96 3.14 8021252050 
20 DPDT On-On — 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 16.00) CKC3012-ND 5.19 4.16 3.29 V80213MA080 
DPDT On-On — C Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 16.00) CKC3004-ND 4.07 3.52 2.96 V80212MA080 
ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches 
SPST On-Off 0.12 SMT B .39 x 24 x .36 (10x 6 x 9.14) CKN1255-ND 6.42 5.14 4.07 ESO2MSAKE 
SPST On-Off 0.12 SMT B .39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1813CT-ND NEW! 6.96 6.00 4.82 ESO2MSABE 
21 SPST On-Off 0.12 SMT B .39 x 24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813TR-ND NEW! 1155.60/300 ESO2MSABE 
SPDT On-Off-On 0.12 SMT B .39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1256CT-ND 6.34 5.46 4.39 ESO3MSAKE 
SPDT On-Off-On 0.12 SMT B -39 x 24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1256TR-ND 1053.00/300 ESO3MSAKE 
SPDT On-On 0.12 C B 39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1778-ND 5.58 447 3.54 ESO1MCBE 
SPST On-Off 0.12 C B .39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1812-ND NEW! 6.15 4.92 3.90 ESO2MCBE 
SPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN2085-ND 5.76 4.61 3.65 ESO3MCBE 
2 DPDT On-On 0.12 C B .39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN2082-ND 7.32 5.86 4.64 ES21MCBE 
DPST On-Off 0.12 C B .39 x 24 x .36 (10x 6 x 9.14) CKN1815-ND NEW! 8.04 6.44 5.10 ES22MCBE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B -39 x 24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1250-ND 7.53 6.03 4.77 ES23MCKE 
SPST On-Off 0.12 C B 39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1252-ND 6.81 545 4.32 Е502МАКЕ 
SPDT On-Off-On 0.12 C B .39 x 24 x 36 (10x 6x 9.14) CKN1253-ND 642 5.14 4.07 ESO3MAKE 
DPDT On-On 0.12 C B 39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN2080-ND 7.98 6.39 5.06 ES21MABE 
23 DPST On-Off 0.12 C B .39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1268-ND 8.64 6.92 5.48 ES22MAKE 
DPST On-Off 0.12 C B (39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1814-ND NEW! 8.64 6.92 5.48 ES22MABE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B .39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1269-ND 8.13 6.51 5.15 ES23MAKE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B -39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1816-ND NEW! 8.13 651 5.15 ES23MABE 
SPDT On-On 0.12 C B 39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) CKN1777-ND 6.48 5.19 441 Е501МАУВЕ 
Е SPDT On-Off-On 0.12 C B .39 x 24 x 36 (10x 6x 9.14) CKN2084-ND 6.66 5.33 422 ESO3MAVBE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1335 


Cannon 


& ITTIndustries  T'humbwheel Switches 


Engineered for life 


Features: 


Fig. 1 — Series 3 Ч Fig. 2 — Series 3U Fig. 3 — Series 3P 


* Most complete product offering in the industry 


* Spacers available to fit most panel cutouts 
* Front or rear mounting options Front Mount ! ў Rear Mount 
Note: End caps sold separately. | 
Мо. оғ Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Fig. Description Pos. Color Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
Decimal Output Switch, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5013-ND 8.34 7.21 6.07 301109000 
BCD Output Switch, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5014-ND 8.34 7.21 6.07 302109000 
BCD Output Switch, Front Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5035-ND 10.47 9.05 7.62 302109100 
BCD Output Switch, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN5036-ND 14.67 12.68 10.68 302109300 
BCD Complement, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5037-ND 8.34 7.21 6.07 302309000 
1 BCH Output Switch, Front Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5038-ND 16.74 14.46 12.18 307109000 
Decimal Output Switch, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1186-ND 8.34 7.21 6.07 301119000 
BCD Output Switch, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1187-ND 8.34 7.21 6.07 302119000 
BCD Output Switch, Rear Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5039-ND 10.47 9.05 7.62 302119100 
BCD Output Switch, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN5040-ND 12.58 10.87 9.16 302119300 
BCD Complement, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5041-ND 8.34 7.21 6.07 302319000 
BCH Output Switch, Rear Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5042-ND 16.74 14.46 12.18 307119000 
Female Header for Series 3 with PC Board Termination. . CKN1752-ND 24.76 17.45 15.76 605A00000 
Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5015-ND 1.86 1.49 1.18 413402000 
— Front Mounted Spacer for Series 3 (optional) .. CKN5016-ND 2.25 1.80 1.43 413502000 
Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5017-ND 78 .63 150 400402003 
Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional). CKN5018-ND 1.68 1.35 1.07 400802000 
Rod Assembly for 1 Module (Series 3) .... CKN5019-ND 2.70 2.16 1.71 412707000 
m Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3). CKN5020-ND 2.70 2.16 1.71 412701000 
Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3). CKN5021-ND 2.70 2.16 1.71 412702000 
Rod Assembly for 8-10 Modules (Series 3) CKN5022-ND 2.70 2.16 1.71 412703000 
Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3) . CKN5023-ND 27 22 18 403500000 
= Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners .. ES CKN5024-ND* 7.04 6.08 5.12 406100652 
2 BCD Output without Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5025-ND 7.22 6.24 5.25 3U0210000 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5026-ND 7.55 6.52 5.49 3U0210002 
_ Left End Cap for 3U Series .. CKN5027-ND 42 134 27 113В02000 
Right End Сар for 3U Series ЫЯ CKN5028-ND 46 37 .30 114B02000 
BCD type with Straight Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5029-ND 7.61 6.58 5.54 3P0210000 
Decimal type with Right Angle Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board Rt. Angle CKN5030-ND 10.82 9.35 7.88 3P0110L00 
3 BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5044-ND 7.94 6.86 5.78 3P0210002 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended PC Board CKN5045-ND 8.56 7.40 6.23 3P0210102 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended with Solder Pins CKN5046-ND 9.59 8.29 6.98 3P0210A02 
_ Left End Cap for ЗР Series .. CKN5031-ND 154 44 135 623502000 
Right End Сар for 3P Series CKN5032-ND .54 44 135 623602000 


* Xcelite hand tool 


Cannon 2 " Termination Options 
Key Switch — Switchlocks С gus Q 
e ITT Industries ! | 
Engineered for life 


Fig. 1 Y Series, 4 Tumbler Fig. 2 Y Series, 6 Tumbler З 
10.67; 
СБ а» | 0 
(19.30) S Я ( Г 
> і l G) > " Q 472 
É Е (11.99) 
Атр Connected 0 .815 
Мо. | Keypull Switch Вір. © | Term- Terminals (Роз.) Digi-Key Price Each ITT Industries (20.70) 
Fig. | Poles | Possible Type 125 VAC | ination 1 2 Part No. 1 10 100 | Part No. 
SP | 1&2 On-On 4 A 8-1 1-3 CKC8000-ND 889 7.68 647 | Y1011U2C203NQ Plastic — (255) 
DP 1&2 On-On 4 A 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8001-ND 10.41 8.99 7.57 | Y2011U2C203NQ Housing 
SP 1only On-Mom 4 A 8-1 12 CKC1230-ND 11.44 9.88 8.32 | Y108122A203NQ TA 
1 SP 1only On-On 4 A 8-1 1-3 CKC8039-ND 8.89 7.68 6.47 | Y101132C203NQ (4.83) Д L. 
SP 1only Оп-Оп 4 А 8-1 1-3 CKC8040-ND 12.34 10.66 8.98 | Y101132V203NQ 
SP 1only On-On 4 A 8-1 1-3 CKC8041-ND 13.42 11.59 9.76 | Y101132W203NQ 
DP 1 оп) Оп-Оп 4 А 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8047-ND 13.93 12.03 10.13 | Y201132V203NQ 
2 SP 1&2 On-On 4 A 8-1 1-3 CKC8006-ND 12.34 10.66 8.98 | Y1011U2V203NQ абор 
DP 1&2 Оп-Оп 4 А 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8007-ND 13.93 12.03 1013 | Y2011U2V203NQ : i 
3 SP 1&2 Оп-Оп 12 В. 7-8 8-2 CKC8004-ND 12.10 10.45 8.80 | H1011U2F205NQ Plastic 
DP 1 оп) Оп-Оп 12 В 7-8, 3-4 8-2, 4-6 CKC8032-ND 1412 12.20 10.28 | Н2011320205М0 Housing 
Replacement Key for Y Series 4 Tumbler A126 Code. CKC8028-ND 1.65 1.43 1.20 | 115140126 
Series 6 Tumbler AAAA Code....................... й CKC8027-ND 3.06 2.65 2.23 | 1110801 = 5 
SP 1&2 On-Off 4 B — 1-2 CKC8008-ND 10.03 8.67 7.30 | YM061U2C205NQ Fig. 7 W Series 
4 SP 1&2 On-Off 4 C — 12 CKC8009-ND 11.26 9.73 8.20 | YM061U2C2WCNQ 1482. 
SP 1only On-Off 4 B = 1-2 CKC8010-ND 10.03 8.67 7.30 | YM06132C205NQ 
SP 1only On-Off 4 C = 1-2 CKC8011-ND 11.26 9.73 8.20 | YM06132C2WCNQ 
5 | DP | топу On-On 4 A 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC8013-ND 13.02 1125 9.48 | Р20113Т0М03022 
DP 1&2 Оп-Оп 4 А 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8017-ND 5.06 4.37 3.68 | P2011U2WM03N02 
SP 1only Оп-Оп 4 А 8-1 1-3 CKC8018-ND 4.47 3.86 3.25 | P101132WM03N02 
6 DP 1only On-On 4 A 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8019-ND 5.17 447 3.76 | P201132WM03N02 
DP 1 only On-On 4 A 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8034-ND 4.93 426 3.59 | P201133WM03N02 Fig.8 PL Series, 5 Tumbler 
DP 1&2 Оп-Оп А 8-1, 4-5 1-3, 5-7 CKC8035-ND 4.82 447 3.51 | P2011U3WMO03NQ2 
Replacement Key for P Series Snap-In Version CKC8029-ND 2.75 2.38 2.00 | 11599112602 
DP 1only On-On 4 B 8-1, 4-5 2-3, 6-7 CKC8031-ND 12.72 10.99 9.25 | W201132C205AQ 
5 Tumbler Miniature Camlocks 
8 | Miniature Camlock with 90 Index CKC8048-ND 5.46 472 897 | PLOO1UEBMA1K22 


Note: All switches come with hardware and 2 keys 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1336 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


@ LED Ratings 
CW Series Rocker Switches ey `1: Г стат 
Forward Voltage 24V 2.0V 1.95V 
SWITC H E S Forward Current 20mA 20mA 20mA 
Peak Current 30mA 30mA 30mA 
Switch Actuator Current | Digi-Key Price Each NKK Neon Lamp Ratings 
Fig. | Circuit | Function Color Terminals | Rating | Part No. 1 25 100 | PartNo. Red Amber Green 
Voltage 125V 125V 125V 
SPST | On-Off = Solder 6A 360-1720-ND 246 1.73 1.37 | CWSA11AANS Internal Resistance ззко ззко ззко 
SPDT | Оп-Оп — Solder 6A 360-1727-ND 2.97 238 1.89 | CWT12AAS1 Current 1.4тА 1.4mA 0.6mA 
DPST On-Off Red 125VAC .187 QC 9A 360-1728-ND 4.53 3.63 2.87 | CWSB21CACF CWS Seri CWT Seri 
DPST | On-Off | Amberi25VAC | .187QC 9A | 3604729-ND 420 3.36 2.66 | CWSB21DADF ios ones 
DPST On-Off Green 125VAC .187 QC 9A 360-1730-ND 4.20 3.36 2.66 | CWSB21FAFF ёў А 
1 DPST On-Off Red LED .110 QC 9A 360-1731-ND 8.76 7.01 5.55 | CWSC21JCACS 
DPST On-Off Amber LED .110 QC 9A 360-1732-ND 8.76 7.01 5.55 | CWSC21JDADS 
DPST On-Off Green LED .110 QC 9A 360-1733-ND 8.76 7.01 5.55 | CWSC21JFAFS 
SPST On-Off Red LED .110 QC 9A 360-1734-ND 5.37 4.30 3.41 CWSC11JCACS 
SPST On-Off Amber LED .110 QC 9A 360-1735-ND 5.37 4.30 3.41 CWSC11JDADS 
SPST On-Off Green LED .110 QC 9A 360-1736-ND 5.37 4.30 3.41 CWSC11JFAFS 
SPST On-Off = Solder 6A 360-1721-ND 2.31 1.85 1.47 | CWSA11AAN1S 
2 SPST On-Off = .187 QC 6A 360-1723-ND 2.43 1.95 1.54 | CWSB11AA1F 
DPST On-Off = .187 QC 6A 360-1725-ND 3.39 2.72 2.15 | CWSB21AA1F 
SPST On-Off = Solder 6A 360-1722-ND 2.31 1.85 1.47 | CWSA11AAN2S 
3 SPST On-Off — .187 QC 6A 360-1724-ND 2.43 1.95 1.54 | CWSB11AA2F 
DPST On-Off === .187 QC 6A 360-1726-ND 3.39 2.72 2.45 | CWSB21AA2F 
Dim. in (mm) Inch 
Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos.2 Pos.3 Positions Part No. al 25 100 Part No. (14.0) Dia 
12mm Miniature Low Security 
On None On 1,3 360-1459-ND 16.95 13.56 10.74 5К12ААУ/01 
1 Оп Мопе Оп 1 360-1460-ND 16.95 13.56 10.74 SK12BAW01 
On Off On 1,2,3 360-1461-ND 17.85 14.28 11.31 SK13DAW01 
On Off On 2 360-1462-ND 17.85 14.28 11.31 SK13EAWO1 
Replacement Key for SK12..AWO01 Switches, Chrome/Zinc Alloy 360-1010-ND 2.40 1.92 1.52 АТ4081 
16тт High Security Antistatic - Flat Key Version 
On None On 1,3 360-1447-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12AFWO1 
2 On None On 1 360-1448-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BFWO1 
On Off On 2 360-1449-ND 18.42 14.74 11.67 CKM13EFWO1 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version 
On None On 1,3 360-1450-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12ATWO1 
2 On None On 1 360-1451-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BTWO1 |! | 
Оп Off On 2 360-1452-ND 18.42 14.74 11.67 СКМ1ЗЕТУ/01 190 Dia (22.0) Оіа 
19тт High Security - Flat Key Version ! i 
(@ 16.0) 9350 
Оп Мопе Оп 1,3 360-1453-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12AFW01 .630 ( 748 ) 
3 On None On 1 360-1454-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BFW01 ` 
Оп Off On 2 360-1455-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13EFWO1 | | 
19mm High Security - Tubular Key Version (14.6) -(17.2)- 
575 ‘677 
On None On 1,3 360-1456-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12ATWO1 " қ 
* 1 Key Supplied * 1 Key Supplied 
3 On None On 1 360-1457-ND 16.88 13.52 10.70 CKL12BTWO1 + 25 different Keycodes + 50 different Keycodes 
On Off On 2 360-1458-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13ETWO1 sent randomly sent randomly 


tyco 


Electronics 


Specifications: “ Cylinder Material and 
Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw 
type * Operating Temp: -30°C to 85°C 
Characteristics: е Contact Rating: 1A @ 
120VAC * Contact Timing: Non-shorting 
• Actuator Travel: 90° • Life Expectancy: 10,000 Cycles 


Aleoswiteh Keylock Switchlocks 


Specifications: * Cylinder Material and 
Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: 
Screw type * Operating Temp: -30°C to 
85°C Characteristics: е Contact Rating: 
ЛА @ 120VAC * Contact Timing: Non- 
shorting * Actuator Travel: 90° e Life Expectancy: 10,000 Cycles 


Note: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring. 


Specifications: * Cylinder Material and 
Lock Body: Zinc Alloy “ Terminals: Screw 
type * Operating Temp: -30°C to 85°C 
Characteristics: e Contact Rating: 5A @ 
115VAC, 15A @ 24VDC * Contact Timing: 
Non-shorting • Actuator Travel: 90° • Life Expectancy: 20,000 Cycles 


Lock Keypull Switch Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 50 Part No. 
1,2 On-Off 450-1003-ND 16.82 15.38 14.42 13.94 2SKF132AEL01 
il 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 17.38 15.89 14.90 14.40 2SKF131AELO1 
1 only Off-Mom 450-1008-ND 27.49 25.14 23.57 22.78 2SKF231AEL01 
1,2 On-Off 450-1004-ND 21.46 19.62 18.39 17.78 2SWK132AL101 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 25.46 23.28 21.83 21.10 2SWK131AL101 
1 only Off-Mom 450-1007-ND 15.89 14.53 13.62 13.17 2SWK231AL101 
152 450-1011-ND 21.35 19.52 18.30 17.69 SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 30.08 27.51 25.79 24.93 SWK121F315 
1only 450-1009-ND 22.93 20.96 19.65 19.00 SWK123F315 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1337 


OMRON. Basic Type Snap Switches 


D2VW Series — 
Watertight Series; IP67 


D3V Series — Low 
Cost Series 


V Series — 
Standard Series 


Pin Plunger Roller Lever Simulated Roller Lever 


V Series: Features: * Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 60 
operations per minute * Contact Resistance: 15mQ Maximum * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 
80°С * Humidity: 85% RH Maximum • Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations Minimum Electrical: 
100,000 operations Minimum 

D3V Series: Features: * Reliable and safe basic switch * Extended lever * Environment friendly with 
beryllium free contacts. Low Cost Version of V Series. 

Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality watertight, high-precision 
miniature basic switch—meets IP67 requirements * Monoblock construction assures high sealing capability 
and is ideal for dusty places or where water is sprayed * V-series internal mechanism assures high operating- 
position accuracy (+0.4mm) and long life (10 million operations) * Wide operating temperature range of -40°С 
~ 90°C is ideal for any operating environment * General-load (БА @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 
125VAC) available 

SS/SS-P Series: Features: * Economical, subminiature basic switch offers long service life (30 million 
operations Minimum) * All models are free from overtravel restrictions, permit easy setting * Wide switching 
capacity range from microvoltage/current loads (1mA @ 5VDO) to high-capacity loads 10.1A € 250VAC) 
Characteristics: « Operating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute, Electrical: 60 operations per 
minute * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Humidity: 85% RH Maximum • Service Life: 
Mechanical: 30 million operations Minimum (10 million operations Minimum for the SS-10 series), Electrical: 
200,000 operations Minimum 

Watertight D2SW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality watertight miniature basic switch — 
meets ІР67 requirements * A wide operating temperature range of -40°C - 85°С is ideal for any operating 


SS Series — 
Standard Series 


SS-P Series — 
Low Cost Series 


9247B-ND Omron Switch Databook. . . 


D2SW Series — 
Watertight; IP67 


NEW! D2SW-P Series — 
Low Cost, Watertight; IP67 


Fig. 9 — D2F Series 


LX 
1.98 
ACA 


Fig. 10 — D2F Lever 
Series 


[c еі 


Simulated 


Roller Lever 
Roller Lever 


Pin Plunger 


environment * Ideal for the automobile, agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice- 
manufacturing, bath equipment, hot-water supply, air conditioner, and factory machine industries Character- 
istics: * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations per minute; Electrical: 60 operations per minute 
Ф Contact Resistance: 50тО. Maximum » Life Expectancy: Mechanical: 5,000,000 operations Minimum, 
Electrical: 200,000 operations Minimum * Ambient Operating Humidity: 95% Maximum * Enclosure Rating: 
Reference to ІР67 

Watertight D2SW-P Series: Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C - 70°C * Life 
Expectancy: Mechanical: 1,000,000 operations Minimum * 2A @ 250VAC * IP67 Sealed 

D2F Series: Features: * Super compact, ideal for PCB mounting * Long life span assured by high-precision 
dual spring reverse-action mechanism * Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a 
height difference at the case bottom * Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and 
office equipment to audio equipment and communications equipment 

ОЗС Series: Features: • Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing • 3mm long 
stroke “РСВ mount switch with 100 milliamp capacity * Ideal for household appliances, sound equipment, 
office equipment, communications equipment, etc. “ Compact size (8W x 6H x 4.20 mm) Characteristics: 
* Operating Frequency: Mechanical: 200 operations per minute, Electrical: 30 operations per minute * Contact 
Resistance: 50mQ Maximum е Ambient Operating Temperature: -20°C ~ 80°C • Operating Humidity: 65% 
Maximum at 5°C - 35°C * Service Life: 50,000 operations Minimum at the rated switch frequency 

D2HW Series: Features: * Smallest sealed snap action switch * Fully sealed construction * Lead free 
construction * Conforms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) * Long stroke, even without levers for 
reliable On-Off action 


Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “X” | айоп | Digi-Key Ргісе Ғасһ Omron 
Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) | Force| Part No. 1 25 50 | Part Мо. Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) |Force| Part No. 1 25 50 | Part No. 
V Series SS-P Low Cost Subminiature Series 
1] SPDT 10 | 18706 (475) | 24.38 [10001] SW126-ND 185 1.67 148 | V-10G-1C24-K 7 | SPDT 3 Solder 12.70 |15001 SW763-ND 7 64 57 | SS-3GP 
2 SPDT 10 187 QC (4.75) | 38.35 | 125gf| SW127-ND 1.88 1.69 1.50 | V-10G2-1C25-K 5 SPDT 3 Solder 19.65 | 50gf | SW764-ND 83 175 67 | SS-3GLP 
3 | SPDT 10 | 187 QC (4.75) | 24.38 |240gf| SW128-ND 225 2.03 1.80 | V-10G5-1C25-K 6 | SPDT 3 Solder 2095 | 5001 | SW765-ND 83 75 67 | SS-3GL13P 
1| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 24.38 | 20004 SW129-ND 1.85 1.67 1.48 | V-15G-1C25-K 7| SPDT 3 | 11006 (279) | 1270 11500: SW766-ND — 71 64 57 | SS-3GPT 
1 | SPDT 15 | -187 QC (4.75) | 24.38 | 40001 SW130-ND 1.85 1.67 148 | V-156-1C26-K 5| SPDT 3 525 1965 ET SW767-ND 83 75 67 | SS-3GLPT 
2 | SPDT 15 | 18700 (4.75) | 38.35 | 1259f| SW132-ND 1.88 1.69 1.50 | V-15G2-1C26-K 6 | PDT 3 | 10060279) | 20.95 |500 | SW768-ND — 83 75 67 | SS-3GL13PT 
2 | SPDT 15 | -187QC (4.75) | 62.23 | 70gf| SW133-ND 2.05 1.85 1.64 | V-1563-1C25-K БЕН 3  |PCMt(uneven) | 1270 |1504 SW769-ND 71 64 57 | SS-36PD 
2 | SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 62.23 130gf] SW134-ND 2.05 1.85 1.64 | V-1563-1C26-K 5| spoT al BC ME 1965 Een FEL DE зә 5 в SS3GLPD 
4 SPDT 15 187 QC (4.75) | 38.86 | 12504 SW135-ND 1.98 1.78 1.58 | V-1564-1C25-K - (uneven) | 19. g р I ә 
з | SPDT | 15 | 1870С(475) | 2438 |48001 SW136-ND 225 203 1.80 V-15G5-1C26-K 6 SPOT | 3 РСМ. (uneven) | 2095 |5007 MERI 83 75 47 | SS-3GL13PD 
3| SPDT 15 | 187 QC (4.75) | 34.04 | 250gf| SW151-ND 225 203 1.80 | V-15G6-1C26-K 7 | SPDT 3 | PCMt (even) | 12.70 |150gf| 8477240 .71 44 57 | SS-3GPB 
D3V Series 5 | SPDT 3 PC Mt. (even) | 19.65 | 50gf | SW773-ND 83 75 67 | SS-3GLPB 
1 | SPDT 11 | 18700(475) | 202 |20041 SW707-ND 175 158 1.40 |D3V11G1C25K 6 | SPDT 3 | PCMt (even) | 20,95 | 5001 | SW774-ND 8з 75 .67 | SS-3GL13PB 
2| SPDT 1 187 QC (4.75) | 35.6 |1250f| SW708-ND 203 1.83 1.62 | D3V11G21C25K 7 |SPDTGold 1 Solder 12.70 1509f SW775-ND 19  .71 .63 | SS-01GP 
2 SPDT 1 187 QC (4.75) | 35.6 | 12501| SW709-ND 198 1.78 1.58 | D3V11G2M1C25K 5 | SPDT Gold 1 Solder 19.65 | 50gf | SW776-ND 92  .83 174 |SS-01GLP 
4 SPDT 1 187 QC (4.75) | 32.6 |125gf| SW710-ND 2.03 1.83 1.62 | D3V11G41C25K 6 |SPDTGold| 1 Solder 20.95 | 5091 | SW777-ND  .92 — .83 74 | SS-013GL13P 
4| SPDT 11 187 QC (4.75) | 32.6 |1250f| SW711-ND 1.98 178 1.58 | D3V11G4M1C25K| | 7 | SPDTGold| .1 | .110QC (2.79) | 12.70 |15001 SW778-ND 79 71 63 | SS-O1GPT 
3 | SPDT 11 187 OC (4.75) | 34.0 |12501 SW712-ND 2.43 219 1.94 | D3V11G61C25K 5 |SPDTGod | 1 |.1000(2.79) | 19.65 | 50gf | SW779-ND 92 83 74 | SS-O1GLPT 
3 | SPDT 11 187 QC (4.75) | 34.0 |125gf| SW713-ND 2.23 201 1.78 | D3V11G6M1C25K| | 6 | SPDTGold| .1 | 11006 (2.79) | 20.95 | 50gf | SW780-ND .92 .83 74 | SS-01GL13PT 
1 | SPDT 16 | 1870С(475) | 20.2 |20001| SW700-ND 1.75 1.58 1.40 | D3V16G1C25K 7 |SPDTGold| .1 | PC Mt. (uneven) | 12.70 |15001| SW781-ND 79 71 63 | SS-01GPD 
2 | SPDT 16 | 187 QC (4.75) | 35.6 |12501| SW701-ND 2.03 1.83 1.62 | D3V16G21C25K 5 | SPDTGold | .1 _ | PC Mt. (uneven) | 19.65 | 5001 | SW782-ND 92 83 74 | SS-01GLPD 
2 SPDT 16 187 QC (4.75) | 35.6 | 12501| SW702-ND 198 1.78 1.58 | D3V16G2M1C25K 6 | SPDT Gold 1 PC Mt. (uneven) | 20.95 | 50gf | SW783-ND 92 83 174 |SS-01GL13PD 
4 | SPDT 16 | 18700 (4.75) | 32.6 |1259f|[ SW703-ND 2.03 1.83 1.62 | D3V16G41C25K 7 | РОТ боа | 1 PC Mt. (even) | 12.70 |150gf| SW784-ND 79 271 43 | SS-01GPB 
4 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 32.6 |125gf| SW704-ND 198 1.78 1.58 | D3V16G4M1C25K 5 | SPDT Gold 1 РС Mt. (even) | 19.65 | 50gf | SW785-ND 92 .83 .74 | SS-01GLPB 
3 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 34.0 |125gf| SW705-ND 243 219 1.94 | D3V16G61C25K 6 | SPDT Gold 1 PC Mt. (even) | 20.95 | 50gf | SW786-ND 92 83 174 | SS-01GL13PB 
3| SPDT 16 | .187 QC (4.75) | 340 |125gf| SW706-ND 223 201 1.78 | D3V16G6M1C25K Watertight IP67 D2SW Series 
Watertight IP67 D2VW Series Switches E x 
ИЕ ГТ CONSE | SO SET o BE ЕП ТІНЕ ЕЕЕ a. 
SPDT 1 |12 Wires (304.8) |_— |200gf| SW428-ND 7.28 6.55 5.82 | D2VW-01-1MS SPDT 3 [12 Wires (304 8) | 1969 | 60 1 | ` і ` 
$ i gf | SW295-ND 4.35 3.92 348 | D2SW-3L1MS 
2 | SPDT 1 | 18700 (4.75) | 59 |120gf| SW429-ND 425 3.83 340 | D2VW-01L1-1HS SPDT 3 Solder 2159 |600Г| SW296-ND 268 241 214 | D2SW-3L3HS 
SPDT 1 |12 Wires (304.8) | 59 |120gf| SW430-ND 7.63 6.87 6.10 | D2VW-O1L1-1MS 8 | ыт 3 |12 Wires (304.8) | 2159 | 6001 | SW2S7-ND 435 392 348 | D2SW-3L3MS 
з | SPDT 1 | 18700 (4.75) | 34 |1209f SW431-ND 5.68 5.11 4.54 | D2VW-O1L2-1HS SPDT 3 Solder — 1348 Bü SWO2S-ND 253 228 202 | D2SW-3HS 
SPDT 1 |12 Wires (304.8)| 34 |120gf| SW432-ND 7.43 6.69 5.94 | D2VW-0112-1MS : 0 й ; ў 
SPDT 3 | 110006 (2.79) | 13.46 |180gf| SW229-ND 253 2.28 202 | D2SW-3TS 
1| SPOT 5 | 18700 (475) | — |2000f| SW433-ND 340 3.06 272 | D2VW-5-1HS 7| SPDT q PC Mount 1346 Тао Q o 253 228 202 | 026-308 
SPDT 5  |12Wires(3048)| — |200gf| SW434-ND 5.63 5.07 4.50 | D2VW-5-1MS SPDT 3-4 32 Wires 048]. 1346 De ШІН 418 376 324 | D2SW-3MS 
> | SPDT 5 | 1870C(4.75) | 35.6 |12001 SW435-ND 355 220 2.84 | D2VW-5L1-1HS БОТ 3 res f 8) 1951 ami PU SIR 205-275: 242 РЕЧНЫЕ 
SPDT 5 |12 Wires (304.8) | 35.6 | 120gf| SW436-ND 5.48 4.93 4.38 | D2VW-5L1-1MS 8 | бы Е do Une 3048 Т Een PUN 460 414 368 | DSW-3L2MS 
3 SPDT 5 187 QC (4.75) | 34 12001 SW437-ND 378 340 3.02 | D2VW-5L2-1HS : ires (304.8) | 19. 0 2 = WIS x 
SPDT 5  |i12Wires(304.8)| 34 |1200) SW438-ND — 5.85 527 4.68 | D2VW-5L2-1MS NEW! Watertight Low Cost D2SW-P Series NEW! 
SS Miniature Series SPDT 4 | 11006 (2.79) | 15.8 | 61gf| SW805-ND 1.85 1.47 1.48 | D2SW-PO1L3T 
7 |SPDTGold| 1 | 11006 (2.79) | 13.46 | 5097 | SW138-ND 2.08 1.87 1.66 | SS-O1FT 6 | SPOT -1 | PC Mt. (uneven) | 15.8 | 6197 | SW806-ND 1.85 1.67 1.48 | D2SW-POIL3D 
5 | SPDTGold| .1 110 QC (2.79) | 19.69 | 50gf | SW139-ND 230 2.07 1.84 | SS-O1GLT SPDT 4 РС Mt. (even) | 15.8 | 6101] SW807-ND 1.85 1.67 1.48 | D2SW-PO1L3B 
7 |SPDTGod | 1 PCMount | 13.46 | 15001 | SW155-ND 203 183 162 | 55-010 SPDT A. |12 Wires (304.8) | 15.8 | 61gf| SW808-ND 3.96 3.57 3.18 | D2SW-PO1L3M 
5 | SPDTGold) .1 PCMount | 19.69 | 50gf | SW239-ND 2.00 1.80 160 | SS-01GLD ;| SPOT 1 | 1006 (2.79) | —  1839f| SW803-ND — 144 1.30 1.16 | D2SW-POIT 
6 |SPDTGold| 1 PCMount [21:59] 5004 | SW240-ND 200 1.80 1.60 | SS-01GL13D SPDT 4 |PCMt (uneven) | —  |183gf| SW804-ND 1.44 1.30 1.16 | D2SW-PO1D 
8 |SPDTGold| .1 PCMount | 19.61 | 50gf | SW343-ND 2.40 246 1.92 | SS-01GL2D 6 | SPDT 2 Solder 15.8 |6104| SW811-ND 1.65 1.49 1.32 | D2SW-P2L3H 
7 | SPDT 5 | 1100C(2.7)) | 13.46 |1500| SW141-ND 1.35 122 1.08 | SS-5T SPDT 2 |12 Wires (304.8) | 15.8 | 61gf | SW812-ND 377 3.39 3.02 | D2SW-P2L3M 
5 | SPDT 5 | 4100 (2.79) | 19.69 | 5001 | SW143-ND 123 141 98 | SS-5GLT 7 | SPDT 2 | 11006 (279) | — |1830 SW809-ND 127 114 1.02 | D2SW-P2T 
6 | SPDT 5 | 1100C(2.7)) | 21.59 | 5001 | SW144-ND 1.18 1.06 .94 | SS-5GL13T 8| SPDT 2 Solder 145 | 6101] SW810-ND 2.04 1.84 1.64 | D2SW-P2L2H 
7 | SPDT 5 | .110QC (2.79) | 13.46 | 5004 | SW142-ND — 1.23 141 — .98 | SS-5FT D2F Series Switches 
8 | SPDT 5 Solder 19.61 | 5007 | SW156-ND 1.45 131 1.16 | SS-5GL2 К 
7 | SPDT 5 PCMount |1346 |15001| SW241-ND 123 111 98 | 55-50 SPDT. 3 РС Mount | 518 |1500 ОШЕН 100 .90 -30 |DoF 
SPDT Я PCMount | 5.18 |1505 SW501-ND 1.00 .90 .80 | 02Е-01 
5 | SPDT 5 PCMount | 19.69 | 509: | SW242-ND 1.48 1.33 1.18 | 55-5610 9 
4 š SPDT 4 PCMount | 5.18 |750! | SW502-ND 1.00 .90 .80 | D2F-O1F 
6 | SPDT 5 PC Mount | 21.59) 50gf | Sw243-ND 153 1.38 1.22 | SS-5GL13D 
i ў 5РОТ 3 PCMount | 5.18 |750! | SW503-ND 114 1.03 91 | D2F-F 
8 | SPDT 5 PCMount |19461 | 500 | SW244-ND — 173 1.56 1.38 | SS-5GL2D 
= s SPDT 3 PCMount | 13.97 | 800! | SW152-ND 110 99 88 | D2F-L 
7 | SPDT 10 | 11006 (2.79) | 13.46 |15001| SW245-ND 248 1.96 1.74 | SS-10T 
4 4 10| SPDT 3 PCMount | 13.97 | 250 | SW153-ND 1.10 99 88 | D2F-FL 
5 | SPDT 10 | 11000 (2.79) | 19.69 | 500! | SW246-ND 1.98 178 1.58 | SS-10GLT 
6 | SPDT 10 | 11000 (2.79) | 21.59 | 50gf | SW247-ND 200 1.80 1.60 | SS-10GL13T SPDT 1 РС Mount | 13.97 | 8091 | SWIS4-ND 110 99 48 | D2F-01L 
8 | SPDT 10 | .1100C(2.79) | 19.61 | 5001 | SW248-ND 223 201 1.78 | SS-10GL2T (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont) 


Fig. 11 — D2FW Series Fig. 14 — D3C Series 
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IP67 


D2MQ Series D2HW Series — Watertight 
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Fig. 19 


Leaf еуег 
Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. |Actu- 

Contact | Rating Size “X” |ation | Digi-Key Price Each Отгоп Contact | Rating Size "X" | ation| Digi-Key Price Each Omron 

Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) | Рогсе | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. Style (A) Inch (mm) (mm) |Force| Part No. 1 25 50 | Part No. 
SPDT 1 Right Angle 14 |250 | SW841-ND 195 1.76 156 | D2F-FL-A 16A| SPDT 2  |RightAngle PCB | 13 |61gf| SW717-ND 258 232 2.06 | D2HWBR211DR 
to | SPOT 3 Right Angle 14 | 80gf | SW842-ND 1.95 1.76 1.56 | D2F-L-A 16A| SPDT 2 [Down Wire Leads} 13 |61gf| SW722-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR211M 
SPDT 3 Left Angle 14 | 80gf | SW843-ND 1.85 1.67 1.48 | D2F-L-A1 168] SPDT 2 [Down Wire Leads] 13 |61gf| SW723-ND 518 466 4.14 | D2HWBL211M 
SPDT 1 Solder 12.8 | 80gf | SW840-ND 2.48 224 1.99 | D2F-01L2-D 160| SPDT 2 [Down Wire Leads] 13 [6191] SW724-ND 5.60 5.04 448 | D2HWC211M 
Watertight IP67 D2FW Series Switches 16A| SPST-NC | 2 Right Wire Leads| 13 |61gf| SW725-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR212MR 
SPST-NO | .1  |12Wires(304.8)| 22.8 [25001] SWS11-ND 348 3.13 2.78 | D2FW-G073M 168| SPST-NC | 2 Right Wire Leads) 13 | 6101 | SW726-ND 5.18 466 — 4.14 | D2HWBL212MR 
IP IE i TERRE C MEE US — | GIN ^ 
са 12 Wires (904) E Sono 428 388 340 ШУУ 168| SPST-NO | 2  |RightWireleads| 13 | 61gf| SW729-ND 518 466 414 | D2HWBL213MR 
D2MQ Series Switches 160] SPST-NO | 2 Right Wire Leads| 13 |610| SW730-ND 5.60 5.04 4.48 | D2HWC213MR 
- 16A| SPST-NC | 2 | LeftWireLeads | 13 | 61gf| SW731-ND 518 4.66 444 | D2HWBR212ML 
G ooma | 0520 |840 аа 250 25 224 пама? 168| SPST-NC | 2 | LeftWireLeads | 13 [619] SW732-ND 518 466 444 | D2HWBL212ML 
ver; SUUM 05 (1.27) : Jg (aun | ° 3 16А| SPST-NO | 2 | LeftWireLeads | 13  61gf| SW733-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBR213ML 
D3C Series Switches 168 | SPST-NO 2 | LeftWireLeads | 13 [6191] SW734-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBL213ML 
Non-Short | 1 PC Mount 8.69 [1300] SW224-ND 143 1.02 90| D3C-1210 17A| SPDT 2 [Down Wire Leads| 16 | 6101 | SW737-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR231M 
414 | Shorting | 1 РС Mount | 8.69 13007 SW226-ND 1.13 102 .90 | D3C-2210 178| SPDT 2  |DownWireleads| 16 [6191] SW738-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBL231M 
Non-Short | .1 PC Mount 8.69 | 4001 | SW225-ND 1.13 1.02 .90| 030-1220 168| SPDT 2  |RightAnglePCB | 20 | 4igf| SW718-ND 1.89 171 1.52 | D2HWBL221DL 
Shorting 4 PC Mount 8.69 | 40gf | SW227-ND 1.13 102 .90 | D3C-2220 16A| SPDT 2  |DownWireleads| 20 |4igf| SW735-ND 5.18 466 4.14 | D2HWBR221M 
Watertight D2HW Series Miniature Switches 16B| SPDT 2 |Down Wire Leads] 20 |4igf| SW736-ND 5.18 4.66 444 | D2HWBL221M 
15A SPDT 2 Right Angle РСВ | — |7601] SW714-ND 243 219 1.94 | D2HWBR201DR 18A SPDT 2 Down Wire Leads} 8 |183gf| SW739-ND 5.18 466 4.14 | D2HWBR261M 
15B| SPDT 2  |Right Angle PCB) — |760 | SW715-ND 243 249 1.94 | D2HWBL201DL 188| SPDT 2  |DownWireleads| 8  |183gf| SW740-ND 518 466 4.14 | D2HWBL261M 
150| SPDT 2 Straight PCB | — | 760 | SW716-ND 243 249 1.94 | D2HWA201D 17A| SPDT 2 [Down Wire Leads] 16 |1830f| SW741-ND 518 4.66 444 | D2HWBR271M 
15A| SPDT 2 Down Wire Leads} — |760 | SW719-ND 4.93 4.44 3.94 | D2HWBR201M 17B| SPDT 2 Down Wire Leads] 16 |183gf| SW742-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBL271M 
15B| SPDT 2 Down Wire Leads} — |760! | SW720-ND 4.93 4.44 3.94 | D2HWBL201M 19A| SPDT 2 [Down Wire Leads | 20.85 | 92gf | SW743-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBR281M 
15D| SPDT 2  |DownWireleads| — | 7691 | SW721-ND 543 4.89 4.34 | D2HWC201M 198| SPDT 2 [Down Wire Leads | 20.85 | 9201 | SW744-ND 518 4.66 414 | D2HWBL281M 


Features: • Snap-action switch allows large-capacity switching (7A @ 250VAC) in spite of its small size (8.9 x 12.7 x 
5.1mm) • Particularly suitable as control switches for applications where there are restrictions on installation space and 
weight Characteristics: • Contact Resistance: 15m@ Max. • Dielectric Strength: 600VAC, 50/60Hz for 1 minute between 
terminals of the same polarity * Durability: Mechanical: 10,000,000 operations Minimum; Electrical: 50,000 operations 
Minimum * Ambient Operating Temperature: -10*C - 80°С 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 
1 140 Pin Plunger — SW813-ND 8.38 7.55 6.71 |J-7 
50 Short Hinge Lever 12.7 | SW814-ND 13.26 11.94 10.61 | J-7-V 
2A 30 Hinge Lever 220 |SW815-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V3 
20 Long Hinge Lever 33.8 | SW816-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V4 
28 55 Short Hinge Roller Lever 11.5 |SW817-ND 14.78 13.31 11.83 | J-7-V22 
33 Hinge Roller Lever 205 | SW818-ND 14.78 1331 11.83 | J-7-V2 


NEW! D2RW Series - Sealed 
Reed Snap Switches 


Features: “ Internal reed switch circuit block is separated from the mechanical actuator block, enabling the circuit block 
to be entirely sealed * Use of a reed switch maintains high contact reliability with micro load range * Compatible 
mounting dimension as miniature basic switch models V and D2VW Characteristics: * Switching Voltage: 100VDC 
Maximum • Switching Current: .25A Maximum * Contact Capacity: 10W Maximum 


Operating Force Actuator Dim. "X" | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
1A 153 Pin Plunger — SW830-ND 25.54 22.99 20.44| D2RWO1 
1B 76 Hinge Lever 35.6 |SW829-ND 26.00 23.40 20.80| D2RWO1L1 
16 76 Hinge Roller Lever 340 |SW827-ND 2646 23.82 21.17| D2RWO1L2 
1D 76 Simulated Roller Lever 32.6 SW828-ND 26.00 23.40 20.80| D2RWO1L3 


(Top View) 


Superior snap action using Omron's B3F tact switches and hinged lever cap. Switches include hinged caps that are 
available with none, 1 or 2 LED's. Ideal for data entry, logic and digital signal input. 
Characteristics: Switching Capacity: 1-50mA, 5-24VDC * Ambient Temperature: -25°C ~ 70°С * Contact Resistance: 
100то Maximum (rated 1mA, 5VDC) • Dielectric Strength: 500VAC, 50/60Hz for 1 minute * Bounce Time: 5ms 
Maximum • Life Expectancy: 3,000,000 operations Minimum LED: • VF: 2.0VDC * IF: 20mA “УВ: 5VDC 


Color of Color of Digi-Key Price Each Omron 

Fig. | Hinged Button LED Part No. 1 25 50 Part No. 
1A Light Gray — SW819-ND 1.61 145 1.29 B3J-1000 
Black -- SW820-ND 1.61 145 1.29 B3J-1100 
Light Gray Red SW821-ND 2.87 2.58 2.30 B3J-2000 
1B Black Red SW822-ND 2.87 2.58 2.30 B3J-2100 
Light Gray Green SW823-ND 2.87 2.58 2.30 B3J-4000 
Black Green SW824-ND 2.87 2.58 2.30 B3J-4100 
1C Light Gray Red/Green SW825-ND 4.04 3.64 3.24 B3J-6000 
Black Red/Green SW826-ND 4.04 3.64 3.24 B3J-6100 


NEW! D2A Series - Pushbutton Switches 


Ultra subminiature detection switch with pushbutton action 
Features: « Compact (8 x 6 x 4.2mm (W x H x D)) * Light weight 
(approximately 0.3g) * 3mm long stroke • Built-in slide 
mechanism for selecting shorting or non-shorting timing of the 
Switch * Switch's small size makes it ideal for household 
appliances, audio equipment, office equipment, communications 


equi 


Characteristics: • Contact Rating: 1А @ 30VDC * Operating 
Frequency: Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 
operations per minute “ Dielectric Strength: 250VAC, 50/60Hz 
for 1 minute • Ambient Temperature: Operating: -10°C ~ 70°C 


pment, etc. 


[— во — 3-0 1.0 


Operating Force Switching Digi-Key Price Each Omron 
(gf) Maximum Timing Part No. 1 25 50 Part No. 
100 Non-shorting SW831-ND 1.30 1.18 1.05 D2A-1110 
100 Shorting SW832-ND 1.81 1.19 1.06 D2A-2110 
50 Non-shorting SW833-ND 1.81 1.19 1.06 D2A-1120 
50 Shorting SW834-ND 1.81 1.19 1.06 D2A-2120 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont) 
Miniature Door Switch 


Omron's Mini Door Switch has a unique mechanism allowing switching of micro loads. Choose 
from plunger or lever actuators, both having a low operating force of 204g Max. Uses JST's HL 
connectors. 


Features: 


* Disconnectable crimp connector for easier wiring * High contact reliability ensured with gold 
crossbar contacts * Low noise operation * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C • Contact Re- 
sistance: 100то Мах. • UL, CSA, VDE approved 


Contact Actuator Operating Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Type Force g. Maximum Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT Plunger 204 SW745-ND 1.73 1.56 1.38 D3D-111 
1 SPST-NC Plunger 204 SW746-ND 1.51 1.36 1.21 D3D-121 
SPST-NO Plunger 204 SW747-ND 1.51 1.36 1.21 D3D-131 
SPDT Lever 204 SW748-ND 1.83 1.65 1.47 D3D-211 
2 SPST-NC Lever 204 SW749-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-221 
SPST-NO Lever 204 SW750-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-231 


Basic Switch 


Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches 
such loads as motors, halogen lamps and solenoids. 


Omron’s “A” Series has the same body yet switches 20A loads with large 
inrush currents. All switches feature screw terminal connections and are UL 
listed CSA certified. Both series are momentary action, SPDT versions. 

Omron’s “TZ” Series incorporate a ceramic body, cobalt-alloy spring and 
special-alloy contact, thus ensuring high contact reliability at high ambient 
temperature. Smoothly operates at an ambient temperature of 400°C. 


Operates from -65°C ~ 400°C 


Operating Switch Actuator Actuator Digi-Key Price Each Omron 

Fig. Force g. Maximum Current (A) Type Length (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
1 350 15 Pin Plunger = SW190-ND 6.85 6.17 5.48 Z15G-B 
2 350 15 Spring Plunger = SW191-ND 8.43 7.59 6.74 Z15GD-B 
3 350 15 Panel Plunger = SW192-ND 11.50 10.35 9.20 Z15GQ-B 
4 350 15 Panel Roller = SW193-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ21-B 
5 350 15 Panel Roller = SW194-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ22-B 
6 70 15 Lever 63.50 SW195-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW-B 
7 100 15 Long Roller Lever 48.49 SW196-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW2-B 
8 160 15 Short Roller Lever 26.59 SW197-ND 8.60 7.74 6.88 Z15GW22-B 
6 6 15 Low Force Lever 63.50 SW198-ND 9.50 8.55 7.60 Z15HW24-B7-K 
1 625 20 Pin Plunger = $W230-ND 9.28 8.35 7.42 A20G-B7-K 
6 70 20 Lever 63.50 SW231-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV-B7-K 
7 90 20 Long Roller Lever 48.49 SW232-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV2-B7-K 
3 625 20 Panel Plunger = SW233-ND 14.10 12.69 11.28 A20GQ-B7-K 
8 160 20 Short Roller Lever 26.59 SW234-ND 10.03 9.03 8.02 A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series .. SW235-ND .88 .79 70 АР-В 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series . SW236-ND 4.53 4.08 3.62 AP-Z 

igh Temperature Basic Switches 

Ў 350 1 Pin Plunger == SW759-ND 175.10 156.68 138.24 TZ-1G 
6 70 1 Lever 63.50 SW760-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV 
7 160 1 Long Roller Lever 48.49 SW761-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV2 
8 100 1 Short Roller Lever 26.59 SW762-ND 280.57 251.04 221.51 TZ-1GV22 


D4C Industrial Sealed Limit Switch 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed construction 
and prewired 10' cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Al © 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. Max. | Current (A) Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
1200 5 Pin Plunger Z1055-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1601 
2 1200 5 Roller Plunger Z1056-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1602 
3 580 5 Roller Lever Z1057-ND 66.91 61.95 57.82 | D4C-1620 


ZE Industrial Sealed High Capacity Switch 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). 
NEMA sealed for extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). 


AG 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. Max. | Current (A) Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 640 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 41.50 38.43 35.87 ZE-NA2-28 
2 150 15 Coil Spring Z1059-ND 42.41 39.27 36.66 ZE-NJ-28 
3 800 15 Plunger Z1060-ND 32.21 29.82 27.84 ZE-N-2S 
4 500 15 Roller Plunger Z1061-ND 43.09 39.90 37.24 ZE-N22-2S 
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CHERRY Ў Snap Type Switches UL Recognized and CSA Certified 


Fig. 1 - Subminiature, DG Series Fig. 2 — Ultra-Subminiature and Subminiature, DH Series | Fig. 3 — Water and Dust Sealed, DC Series 


A 


457 a 
(3.99) 


Reference 
Line 


Actuator 
Length 


Switch Mtg. Hole 


Ratings: Reference 


: ы 
Right DH3C: 50-300mA @ “М 
0.083 0.083 30VDC; Silver-Plated 


(2-1) (2.1) Brass contacts 063 (1.6) Length of 
h 


i | B actuator  — 

+ т DHAC: 5-50mA @ [Length of 
0.122 (3.1) |--0.122 (3.1) 30VDC; ge ГГ actuator 
Gold-Plated Brass ; Р ; 

contacts (8. ` Q 


Ratings: DG1: 2 Amps 30VDC, PCB 
DG2: 50mA 30VDC, PCB COM N.O. N.C. 


Terminal Actuator Length | Oper. Force Digi-Key Pricing Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) (Max. gms.) Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button - 140 CH167-ND 3.70 32.88 137.00 236.33 1082.30 DG23-B1AA 
1A Right Angle - PCB Button — 140 CH620-ND 3.81 33.84 141.00 243.23 1113.90 DG23-B2AA 
1B Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH168-ND 3.81 33.84 141.00 243.23 1113.90 DG23-B1LA 
1B SPDT 5-50mA Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH621-ND 3.94 35.04 146.00 251.85 1153.40 DG23-B2LA 
1B Left Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH624-ND 3.94 35.04 146.00 251.85 1153.40 DG23-B3LA 
1C Subriintaturg Vertical PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 45 CH169-ND 3.94 35.04 146.00 251.85 1153.40 DG23-B1RA 
1C DG Series Right Angle - PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 140 CH622-ND 4.08 36.24 151.00 260.48 1192.90 DG23-B2RA 
16 Left Angle - РСВ Roller Lever 0.075 (1.91) 140 CH625-ND 4.08 36.24 151.00 260.48 1192.90 DG23-B3RA 
1A Button - 140 CH164-ND 3.40 30.24 126.00 217.35 995.40 DG13-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH165-ND 3.56 31.68 132.00 227.70 1042.80 DG13-B1LA 
1C Roller Lever 0.075 (1.91) 45 CH166-ND 3.70 32.88 137.00 236.33 1082.30 DG13-B1RA 
1A Right Angle - PCB Button — CH617-ND 3.56 31.68 132.00 227.70 1042.80 0613-В2АА 
1B SPDT 3A Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 140 CH618-ND 3.70 32.88 137.00 236.33 1082.30 DG13-B2LA 
16 Left Angle - РСВ Roller Lever 0.075 (1.91) CH619-ND 3.81 33.84 141.00 243.23 1113.90 DG13-B3RA 
2A 50-300mA Button — 90 CH841-ND 248 22.08 92.00 158.70 726.80 DH3C-B1AA 
2A SPDT 5-50mA Straight - Solder Button - 90 CH842-ND 4.21 37.44 156.00 269.10 1232.40 DH4C-B1AA 
2B 50-300mA Simulated Roller | 0.252 (6.4) 50 CH843-ND 2.57 22.80 95.00 163.88 750.50 DH3C-B1LA 
2B 5-50mA Simulated Roller | — 0.252 (6.4) 50 CH844-ND 4.37 38.88 162.00 27945 1279.80 DH4C-B1LA 
2A 50-300mA Button - 90 CH845-ND 2.57 22.80 95.00 163.88 750.50 DH3C-C5AA 
2A SPDT 5-50mA RH Side - PCB Button — 90 CH846-ND 4.37 38.88 162.00 279.45 1279.80 DH4C-C5AA 
2B Subminiature 50-300mA Simulated Roller| 0.252 (6.4) 50 CH847-ND 2.62 23.28 97.00 167.33 766.30 DH3C-C5LA 
2B DH Series 5-50mA Simulated Roller| _ 0.252 (6.4) 50 CH848-ND 4.46 39.60 165.00 284.63 1303.50 DH4C-C5LA 
2A 50-300mA Button - 90 CH849-ND 2.89 25.68 107.00 184.58 845.30 DH3C-C6AA 
2A SPDT 5-50mA LH Side - PCB Button — 90 CH850-ND 4.89 43.44 181.00 312.23 1429.90 DH4C-C6AA 
2B 50-300mA Simulated Roller| 0.252 (6.4) 50 CH851-ND 2.62 23.28 97.00 167.33 766.30 DH3C-C6LA 
2B 5-50mA Simulated Roller| _ 0.252 (6.4) 50 CH852-ND 4.46 39.60 165.00 284.63 1303.50 DH4C-C6LA 
2B SPDT 50-300mA Straight - PCB Simulated Roller | 0.252 (6.4) 50 CH853-ND 2.59 23.04 96.00 165.60 758.40 DH3C-C4LA 
2B 5-50mA Simulated Roller| _ 0.252 (6.4) CH854-ND 4.40 39.12 163.00 281.18 1287.70 DH4C-C4LA 
3A Solder Eyelet Button — 347 CH293-ND 5.99 53.28 222.00 382.95 1753.80 DC3C-MAA 
3A Wire 18AWG Leads Button — 204 CH614-ND 17.90 159.12 663.00 1143.68 5237.70 DC3C-D5AA 
3A SPDT 0.1A Left Angle - PCB Button — 204 CH615-ND 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DC3C-K7AA 
3A Wire 20AWG Leads Button - 204 CH616-ND 18.77 166.80 695.00 1198.88 5490.50 DC3C-M3AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 204 CH613-ND 7.37 65.52 273.00 470.98 2156.70 DC3C-A1LB 
3A Solder Eyelet Button — CH290-ND 4.08 36.24 151.00 260.48 1192.90 DC1C-A1AA 
3A Sealed Wire 18AWG Leads Button — CH607-ND 12.85 114.24 476.00 82110 3760.40 DC1C-D5AA 
3A DC Series SPDT 5A Right Angle - PCB Button — 204 CH608-ND 3.62 32.16 134.00 231.15 1058.60 DC1C-K6AA 
3B Water & Dust Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) CH291-ND 4.54 40.32 168.00 289.80 1327.20 DC1C-A1LB 
3B 110 (2.79) QC Lever 0.276 (7.01) CH609-ND 4.40 3912 163.00 281.18 1287.70 DC1C-L1LC 
3C Solder Eyelet Roller Lever 0.098 (2.49) CH606-ND 8.72 77.52 323.00 55718 2551.70 DC1C-A1RB 
3A Solder Eyelet Button - CH292-ND 4.51 40.08 167.00 288.08 1319.30 DC2C-MAA 
3B SPDT 104A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 347 CH610-ND 5.32 47.28 197.00 339.83 1556.30 DC2C-A1LB 
3A Wire 16AWG Leads Button - CH611-ND 15.04 133.68 557.00 960.83 4400.30 DC2C-E5AA 
3B Wire 16AWG Leads Lever 0.189 (4.80) CH612-ND 15.61 138.72 578.00 997.05 4566.20 DC2C-ES5LB 
Standard Lever for 1LB/1MB Suffix ............-- esses eene nennen CH657-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0014-5576 
Simulated Roller Lever for 1SB/1UB Suffix CH658-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0014-5594 
Standard Lever for DC Series, LB Suffix ... CH667-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0614-1232 
_ Replacement Standard Lever for DC Series, LC Suffix . CH668-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0614-1233 
Actuator Extra Long Roller Lever, LD Suffix CH669-ND 41 3.60 15.00 25.88 118.50 0614-1234 
Roller Lever for DC Series, RB Suffix .... CH673-ND .68 6.00 25.00 4343 197.50 0714-0260 
Roller Lever for DC Series, RC Suffix .... a CH674-ND .68 6.00 25.00 4343 197.50 0714-0261 
Rolar Laver for DD Sotie, BD Suffix... eere ИНИНИ ИККИЛИИ CH675-ND 70 6.24 26.00 44.85 205.40 0714-0262 
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е» Snap and Lever Type Switches 


Fig. 1 Series E13, E14, 
E19, E20, G13 


Mouting holes 23.68 


D 
5” 3/8 
| кеу) 


Les, 


E13: 15A — 125/250VAC, 3/4 HP — 125VAC, 1-1/2 HP — 250VAC 
E14: 25A - 125/250VAC, 1 HP — 125VAC, 2 HP - 250VAC 

E19: 15A - 125/250VAC, 3/4 НР – 125VAC 

E20: 20A — 125/250VAC, 1 HP — 125VAC 

613: 0.1A — 125VAC. Gold crosspoint contacts. 


Fig. 2 Series E51, E53 


Wire Form 
Included 


30.93 


23.8 
18.01 


22.23 
Max. 
Counter- 
clockwise 
Ratings: E51: 6A 250VAC 
E53: 0.1A 125VAC. Gold crosspoint contacts. Operating Torque: 
Standard force — 4.0 inch grams. Overtravel: 15° min. 
Movement differential: 3° min. 


Fig.3 Series E61, E62, E63 


а 


2 = 9.84---ң 


36 
gi 
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Ratings: E61: 5A — 125/250VAC 


E62: 10.1A — 125/250VAC, 
1/4 HP - 125VAC 


E63: .1A – 125VAC, .25А - 30VDC 


е 
Орег. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current} Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 6.35 x 0.81 
General Purpose — E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series Thk. Q.C. or 
Faston Terminal 
1B Threaded Bushing — 425 CH573-ND 5.56 4.95 4.12 | G13-00J 
16 SPDT ОЛА | .250 QC (6.35) Threaded Bushing — 425 CH574-ND 6.40 5.69 4.74 | G13-00M 
10 Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH572-ND 5.97 5.81 4.42 | G13-00H 
10 Long Lever 1.75 (44.45) 65 CH575-ND 5.97 5.31 4.42 | G13-50H 
1A Plastic Button — 425 CH102-ND 2.92 2.60 2.16 | E13-00E 
1B THD Bushing/Plastic Button — 425 CH100-ND 3.24 2.88 240 | E13-00J 
16 THD Bushing/Metal Button = 425 CH101-ND 4.10 3.65 3.04 | E13-00M 
1D SPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 CH312-ND 3.97 3.53 2.94 | E13-00H 
Long Lever 1.75 (44.45) 65 CH314-ND 3.97 3.53 2.94 | E13-50H 
1E Long Roller 1.391 (35.33) 100 CH313-ND 4.81 4.28 3.56 | E13-00K 
Roller 1.645 (41.78) 65 CH502-ND 4.81 4.28 3.56 | E13-50K 
n Long Lever .821 (20.85) 425 CH505-ND 10.02 891 742 | E20-00H Thermoplastic 
DPDT 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 285 CH506-ND 10.02 8.91 7.42 | E20-50H 
1E Button — 1280 CH327-ND 9.15 8.14 6.78 | E20-00A —L i 
1A Plastic Button — 850 CH315-ND 3.65 3.24 2.70 | E14-00A с 
16 THD Bushing/Metal Button = 850 CH318-ND 4.89 4.35 3.62 | E14-00M Metal 3⁄8 
10 | spot | 25А | 25006 (635) Short Lever 821 (20.85) 285 CH316-ND 494 440 3.66 |E14-00H Button E -X32 
Long Lever 1.071 (27.20) 170 CH319-ND 4.86 4.32 3.60 | E14-50H гай I 
1E Short Roller .652 (16.56) 285 CH317-ND 5.54 4.92 410 | E14-00K 
Roller -902 (22.9) 170 CH503-ND 5.54 4.92 410 | E14-50K Ratings: 
1A Plastic Button — 850 CH320-ND 6.10 543 4.52 | Е19-00А 
1В THD Bushing/Plastic Button — 850 CH322-ND 6.56 5.84 4.86 | E19-00J 
1C THD Bushing/Metal Button = 850 CH324-ND 6.91 6.15 5.12 | E19-00M 
1D DPDT 15A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 205 CH321-ND 7.26 6.46 5.38 | E19-00H 
Long Lever 1.75 (44.45) 130 CH325-ND 6.70 5.96 4.96 | Е19-50Н 
1E Long Roller 1.391 (35.33) 212 CH323-ND 8.37 744 6.20 | E19-00K 
Long Roller 1.645 (41.78) 150 CH326-ND 845 7.52 6.26 | E19-50K 
1C THD Bushing/Metal Button - 850 CH329-ND 10.21 9.08 7.56 | E20-00M 
1E DPDT 20A | .250 QC (6.35) Short Roller .652 (16.56) 425 CH328-ND 10.77 9.58 7.98 | E20-00K 
Long Roller 1.391 (35.33) 212 CH330-ND 11.37 1011 8.42 | E20-50K 
1A | SPST- 15A | .250 QC (6.35) Button - 425 CH500-ND 2.92 2.60 2.16 | E13-01E 
1D №0 Long Lever 1.5 (88.10) 100 CH501-ND 3.97 3.53 2.94 | E13-01H 
Brass Mounting Nut for Threaded Вивһіп0......................................2..00 12.2. CH284-ND 14 42 10 | 0012-0023 
Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/19/G13 CH651-ND 143 1.28 1.06 | 0012-0025 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/19/G13 ... CH652-ND 16 AS .12 | 0012-0028 
Lock Washer for J/MIETS/E19/13.......:. sioe n ottiene serbe Reza аа CH653-ND 22 20 16 | 0012-0073 
Low Torque — Е51 and E53 Series 
2A SPDT AA 187 QC (4.75) CW Lever — 4 CH152-ND 12.26 10.90 9.08 | E53-00R 
2B 187 QC (4.75) CCW Lever = 4 CH153-ND 1226 10.90 9.08 | E53-00T 
2A Vert. Twist CW Lever — 4 CH364-ND 9.37 8.33 6.94 | E51-50R 19.05 
og | SPOT | ва | 18700 (475) CCW Lever = 4 CH149-ND 937 833 694 |E51-00T OUS 
205 QC (5.21) CCW Lever = 4 CH147-ND 937 833 6.94 | E51-00E [713.97 "surface 
Actuator dau dil EEE————-—MAA-A-——-- CH655-ND 16 15 12 | 0014-0645 T 
Subminiature — E61, E62, E63 Series 
.093 QC (2.36) Plunger Only = 90 CH380-ND 6.94 6.17 5.14 | E63-00A 
3A 110 QC (2.36) Plunger Only — 90 CH554-ND 6.35 5.64 4.70 | E63-30A 
Solder Eyelet Plunger Only — 90 CH383-ND 6.35 5.64 4.70 | E63-10A 
.093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH381-ND 7.56 6.72 5.60 | E63-00H 
3B -093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .396 (10.06) 9 CH384-ND 7.56 6.72 5.60 | E63-50H 
Solder Eyelet Long Lever .271 (6.88) 27 CH551-ND 7.56 6.72 5.60 | E63-10H 
SPDT ЛА Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 9 CH557-ND 7.56 6.72 5.60 | E63-60H 
Solder Eyelet Roller Lever 201 (5.11) 30 CH552-ND 810 720 600 |E63-10K A - Plunger 
зс .093 QC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH382-ND 8.10 7.20 6.00 | E63-00K 
110 QC (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH555-ND 8.10 7.20 6.00 | E63-30K 
-110 QC (2.79) Roller Lever .326 (8.28) 10 CH558-ND 8.10 7.20 6.00 | E63-80K ІШ 
3D .093 QC (2.36) Sim. Roller Lever .197 (5.0) 30 CH550-ND 7.80 6.94 5.78 | E63-00R B - Lever 
Solder Eyelet Sim. Roller Lever .197 (5.0) 30 CH553-ND 7.80 6.94 5.78 | E63-10R сінде " 
.093 QC (2.36) Plunger Only — 90 CH103-ND 3.32 2.96 246 | E61-00A Length 
3A 110 QC (2.79) Plunger Only — 90 CH370-ND 3.32 2.96 246 | E61-30A "ET 
Solder Eyelet Plunger Only — 90 CH104-ND 3.32 2.96 246 | E61-10A S е: о К 
SPDT 5A .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH105-ND 4.78 425 3.54 | E61-00H | | | 
-110 QC (2.79) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH371-ND 4.78 4.25 3.54 | E61-30H 
3B Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH106-ND 4.78 4.25 3.54 | Е61-10Н с- Roller В 
.093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .396 (10.06) 9 CH373-ND 4.78 4.25 3.54 | E61-50H à 
Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 9 CH542-ND 4.78 425 3.54 | E61-60H о e [e] 4 
.093 ас (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH107-ND 5.08 4.52 3.76 | E61-00K І | | 
Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH108-ND 5.08 4.52 3.76 | E61-10K E 
зс | spot | sa | 1100€ (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 CH372-ND 5.08 452 3.76 |E61-30K D- ы 
110 QC (2.79) Roller Lever .326 (8.28) 10 CH544-ND 5.08 4.52 3.76 | E61-80K 
.093 QC (2.36) Roller Lever .326 (8.28) 10 CH374-ND 5.08 4.52 3.76 | E61-50K 
Solder Eyelet Roller Lever .326 (8.28) 10 CH543-ND 5.08 4.52 3.76 | E61-60K 
(Continued) 
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СН! Snap and Lever Туре Switches (Cont) 
Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Рам №. 
Subminiature — E61, E62, E63 Series (cont.) 
.093 QC (2.36) Plunger Only — 212 CH109-ND 375 334 278 |E62-00A 
3A 110 QC (2.79) Plunger Only — 212 CH377-ND 375 334 28 |E62-30A 
Solder Eyelet Plunger Only — 212 CH110-ND 3.75 3.34 2.78 | E62-10A 
3B .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH111-ND 4.78 425 3.54 | E62-00H 
SPDT | 10.1А | Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH112-ND 478 425 3.54 | E62-10H 
093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 65 CH113-ND 548 488 4.06 |E62-00K 
ac Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 65 CH114-ND 548 488 4.06 |E62-10K 
410 QC (2.79) Roller Lever .201 (5.11) 65 CH378-ND 548 4.88 4.06 |E62-30K 
.093 QC (2.36) Roller Lever .326 (8.28) 33 CH379-ND 548 4.88 4.06 |E62-50K 
3A PC Mount Plunger Only - 212 CH545-ND 375 334 278 |Е62-50А 
3B .093 QC (2.36) Long Lever -396 (10.06) 20 CH546-ND 4.78 425 3.54 | E62-50H 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 20 CH547-ND 478 425 3.54 | E62-60H 
ac Solder Eyelet Roller Lever .326 (8.28) 33 CH548-ND 548 4.88 4.06 |E62-60K 
-110 QC (2.79) Long Lever -396 (10.06) 20 CH549-ND 478 425 3.54 |E62-80H 
Replacement Actuator Lever, 2.163" (54.94mm) 10П0.....................................0..020. CH654-ND .24 22 18 | 0014-0134 
Subminiature Snap Switches — DA3 Series 
.110 QC (2.79) Plunger Only — 90 CH285-ND 3.73 3.32 2.76 |DA3C-B1AA 
4A .093 QC (2.36) Plunger Only — 90 CH140-ND 3.66 3.24 270 | ОАЗС-Е1АА 
Solder Eyelet Plunger Only - 90 CH141-ND 2.97 264 2.20 |DA3C-D1AA 
PC Mount Plunger Only — 90 CH287-ND 470 418 348 |DA3C-H1AA 
093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH142-ND 5.51 490 4.08 | DA3C-FILB 
4B Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH143-ND 575 542 426 | DA3C-D1LB 
SPDT ЧА | 1100€ (2.78) Lever - Standard Ratio .271 (6.88) 27 CH599-ND 5.75 512 426 |DA3C-B1LB 
Solder Eyelet Lever - High Ratio .396 (10.06) 9 CH602-ND 575 512 426 |DA3C-DIMB 
093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH144-ND 5.94 528 440 | DA3C-FTRB 
4C Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH145-ND 5.94 528 440 | DA3C-D1RB 
-110 ас (2.79) | Roller - Standard Ratio .201(5.11) 30 CH600-ND 6.21 552 4.60 | DA3C-B1RB 
.110 QC (2.79) Simulated Roller .197 (5.00) 30 CH286-ND 5.99 533 444 | DA3C-B1SB 
4D Solder Eyelet біт. Roller - Standard Ratio -197 (5.00) 30 CH603-ND 5.75 512 426 |DA3C-D15B 
.093 QC (2.36) | Sim. Roller - High Ratio .235 (5.97) 10 CH604-ND 5.94 5.28 4.40 | DA3C-FIUA 
Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long .............................................. CH656-ND 27 .24 .20 | 0014-5519 
Panel Mount Pushbutton — E68, E69, E78, E79 and F79 Series 
5A Momentary .845 (21.46) 425 CH386-ND 548 488 4.06 | E68-00A 
5B Momentary Cheat Interlock .730 (18.54) 385 CH387-ND 5.78 514 4.28 | E68-30A 
5C sppr Ар ВВ Short Button Мот. .420 leo 425 CH388-ND 5.94 528 440 |E68-40A 
5D Auxiliary Pushbutton -4 (10.16) 425 CH560-ND 6.08 540 4.50 | E68-50A 
5A Momentary .875 (22.23) 425 CH154-ND 3.86 344 2.86 | E69-00A 
Momentary .825 (20.96) 425 CH561-ND 5.35 476 3.96 | Е69-00АА 
5B Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 285 CH562-ND 3.86 344 2.86 | E69-20A 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock .980(24.89) |425/285 CH155-ND 4.59 408 3.40 | E69-30A 
m Short Button Momentary 2450 (11.43) 425 CH156-ND 3.86 344 2.86 | E69-40A 
Short Button Momentary 4 (10.16) 425 CH563-ND 548 4.88 4.06 | Е69-40АА 
5D Auxiliary Pushbutton 4 (10.16) 425 CH564-ND 4.89 435 3.62 | E69-50A 
5A Momentary .825 (20.96) 680 CH567-ND 10.99 977 8414 | E78-00A 
Push-Pull (Reset .9 (22.86) 510 CH568-ND 10.99 977 8414 | E78-20A 
эВ | DEBE dp та Momentary ns m 274 e 757 CH569-ND 12.91 11.48 9.56 |E78-30A 
5C Short Bustton Momentary 4 (10.16) 567 CH570-ND 10.80 960 8.00 | E78-40A 
5A Momentary .875 (22.23) 680 CH157-ND 6.67 593 4.94 | E79-00A 
Momentary Cheat Interlock .71 (18.03) 757 CH571-ND 6.97 6.20 5.16 | F79-30A 
5B | DPDT 10A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) .920 (23.37) 510 CH392-ND 6.67 593 4.94 | E79-20A 
Momentary Cheat Interlock .980 (24.89) 757/567 CH158-ND. 8.91 7.92 6.60 | E79-30A 
5C Short Button Momentary «450 (11.43) 680 CH159-ND 6.67 5.93 494 | E79-40A 
Water and Dust Sealed — Е72 апа Е73 Series 
68 | spoT 04A 10" Wires Roller .858 (21.79) 25 CH566-ND 1715 1524 12.70 | Е73-40КТ 
6С ` (25.4cm) Lever .858 (21.79) 67 CH565-ND 1531 13.61 11.34 | Е73-40НТ 
6A 10" Wires Plunger Only .230 (5.84) 300 CH389-ND 10.91 9.70 8.08 | E72-40AT 
6B | SPDT 10A (25.4cm) Roller Lever .858 (21.79) 25 CH390-ND 13.18 1172 976 | E72-40KT 
6С Lever .858 (21.79) 67 CH391-ND 11.64 1035 8.62 | Е72-40НТ 
Internationally Approved Subminiature — DB1 Series 
7 SPDT 5A Solder Plunger Only — 150 CH288-ND 1.76 156 1.30 | DB1C-A1AA 
PCB Pin Plunger Only — 150 CH289-ND 176 1.56 1.30 | DB1C-C1AA 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SB Suffix .... CH670-ND 19 a .14 | 0614-1237 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SC Suffix . CH671-ND 19 47 114 | 0614-1238 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SD Suffix .... Я CH672-ND .35 32 .26 | 0614-1239 
Line Interrupt Switches — F8 
ЛА | .250 QC (6.35) Barrier — 866 CH309-ND 16.58 1474 12.28 | ҒЯЗА-В120 
187 QC (4.75) Plunger Only — 866 CH303-ND 10.91 9.70 8.08 | F81A-A110 
SPST .250 QC (6.35) Plunger Only — 866 CH304-ND 10.91 9.70 8.08 | F81A-A120 
8 10A | .187 QC (4.75) Barrier — 866 CH305-ND 1121 9.96 8430 | F81A-B110 
.250 QC (6.35) Barrier — 866 CH306-ND 11.21 9.96 830 | F81A-B120 
5Р5Т/ӘРІТ| 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only .238 (6.05) 866 CH626-ND 12.04 1071 8.92 |F81J-A120 
Plunger Only - 866 CH307-ND 1245 1107 9.22 |F82A-A120 
аа ны Barrier — 866 CH308-ND 12.64 1124 936 | F82A-B120 
Light Force and Standard Force Switches — E Series 
9A Plunger Only — 75 CH331-ND 410 3.65 3.04 | E21-00A 
m Long Lever 1.400 (35.56) 35 CH333-ND 567 5.04 420 |E21-50H 
Light Force - Long Lever 2.932 (74.47) 2 CH512-ND 6.16 548 4.56 |E21-85HX 
SPDT AA | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 CH507-ND 6.67 5.93 4.94 | E21-50KX 
9C Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 CH511-ND 610 543 452 |E21-75KX 
Long Roller 1.340 (34.04) 35 CH334-ND 653 5.81 4.84 | E21-50K 
9D Short Roller .810 (20.57) 75 CH332-ND 616 548 456 |E21-00K 
9E Light Force - Plastic Lever 1.34 (34.04) 8 CH508-ND 6.08 540 4.50 |E21-50NX 
9A | SPDT ЗА | 187 QC (4.75) | Light Force - Plunger Only — 15 CH335-ND 3.35 298 2.48 |E22-00AX 
(Continued) 
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DA3: 0.1 Amps 125VAC. 
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Ratings: 


E69: 10 Amps 125/250VAC, 1/3 H.P., 125/250VAC 
E68/E78: 0.1 Amps 125VAC 


E79/F79: 10 Amps 125/250VAC, 1/3 H.P., 125/250VAC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Snap and Lever Type Switches (Cont) 


Е Ше Fig.6 Series E72, E73 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Рай Мо. РИ 
Light Force and Standard Force Switches — Е Series (cont.) у 
Light Force - Short Lever 865 (21.97) 15 CH514-ND 397 353 294 |E22-00HX p 
Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 5 CH517-ND 3.75 3.34 2.78 | E22-75HX 19.56 
Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 CH518-ND 427 380 346 |E22-75KX h 
9B Light Force - Long Lever | 1.400 (35.56) 8 CH337-ND 375 334 278 |E22-50HX L 
Long Lever 1.400 (35.56) | 35 CH338-ND 3.48 340 258 |E22-50H 3.71 x 4.45 
SPDT | ЗА | 187 QC (4.75) Long Lever 2.757 (70.03) 4 CH340-ND 375 334 278 |E22-55HX Slotted Hole 
Long Lever 2.932 (7447) 2 CH341-ND 3.92 348 290 |E22-85HX 
a Sid. Force - Roller 1.516 (3850) | 25 CH516-ND 410 365 3.04 |E22-50KL — 
Long Roller 1.340 (34.04) | 35 CH339-ND 410 365 3.04 | E22-50K < 21.79 
aD Light Force - Roller 865 (21.97) 15 CH515-ND 4.64 443 344 |E22-00KX > = 
Short Roller .810 (20.57) 75 CH336-ND 410 365 3.04 |E22-00K ЕНЕ: 
J Plunger Only - 45 CH342-ND 305 272 226 |E23-00AX | 
Plunger Only = 170 CH343-ND 2.84 252 210 | £23-00A ato] epp t 
Std. Force - Long Lever 1.40 (85.56) 86 CH519-ND 354 345 2.62 |E23-50H x 1.02 Ø 2.34 
аз Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) 22 CH345-ND 402 358 2.98 | E23-50HX Recessed (4) Plos. 
Light Force - Long Lever | 2.757 (70.03) 10 CH347-ND 3.86 344 286 |E23-55HX c 
Light Force - Long Lever | 2.932 (7447) 6 CH348-ND 3.86 344 286 |E23-85HX 
SPDT | 5A | 18700(475) | Light Force - Roller 1.516 (38.50) i4 CH523-ND 467 446 346 | E23-75KX 
9c Long Roller 1.340 (34.04) | 86 CH346-ND 419 — 372 3.10 |E23-50K 
Light Force - Roller 1.34 (34.04) 22 CH520-ND 437 389 324 | Е23-50КХ 
98 Light Force - Long Lever 158 (40.13) 14 CH522-ND 386 344 286 |E23-75HX 
9D Short Roller 810 (20.57) 170 CH344-ND 419 372 340 |E23-00K 
9E Std. Force - Plastic Lever | 1.382 (35.10) | 86 CH521-ND 348 310 258 |E23-50N 
9F Plastic Sim. Roller 1.289 (32.74) | 22 CH524-ND 340 303 252 | £23-90N 
m 187 00 (475) |  LUhtForce- Button - 75 CH525-ND 313 279 232 |E33-00AX Fig.7 Series DB 
Plunger Only E 285 CH349-ND 273 243 202 |E33-00A 
9A Screw Term. Light Force - Button — 75 CH526-ND 659 586 4.88 | E33-10A UE 
Solder Term. = 75 CH527-ND 297 264 220 | Е33-20А 6.5 О 
Std. Force - Long Lever 158 (40.13) 86 CH528-ND 340 303 2.52 |E33-50HL і 
" Long Lever 1.400 (35.56) | 144 CH351-ND 313 279 232 |E33-50H LL а 
Зое |905 Long Lever 2.757 (70.03) 17 CH353-ND 335 298 248 |E33-55HX 
Long Lever 2.932 (74.47) 10 CH355-ND 3.83 341 2484 | E33-85HX EE 
187 QC (475) Sid. Force - Roller 1.516 (38.50) | 86 CH529-ND 397 353 2.94 |E33-50KL ? 295 
B š ` Light Force - Roller 1.34 (34.04) 37 CH530-ND 427 380 346 | E33-50KX 
Long Roller 1.340 (34.04) | 144 CH352-ND 3.62 322 268 |E33-50K 
Long Lever 1580(4013) | 22 CH354-ND 335 208 248 |E33-75HX 
90 Short Roller 810 (20.57) 285 CH350-ND 351 342 2.60 | ЕЗ3-00К 
9F Plastic Sim. Roll 1.289 (32.74) | 22 CH532-ND 332 296 246 |E33-90N 
m 187 QC (4.75) Plunger Only == 400 CH356-ND 313 279 232 |ЕЗ4-00А 
Solder Term Std. Force - Button — 400 CH534-ND 2.84 2.52 2.10 | E34-20A 
Sid. Force - Lever 158 (40.13) 120 CH535-ND 370 329 274 | E34-50HL 
Е Light Force - Long Lever 1400(3556) | 50 CH358-ND 346 308 256 | E34-50HX 
Light Force - Long Lever 1.400 (35.56) | 200 CH359-ND 346 308 256 |E34-50H 
SPDT | 15A Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) | 22 CH362-ND 351 342 260 |E84-55HX 
187 QC (4.75) | Light Force - Long Lever 2.932 (7447) 13 CH363-ND 370 329 274 | E34-85HX 
9б Long Roller 1.340 (3404) | 200 CH360-ND 397 353 294 |E34-50K 
m Light Force - Roller 810 (20.57) 100 CH533-ND 410 365 3.04 |E34-00KX 
Short Roller .810 (20.57) 400 CH357-ND 402 358 298 | E34-00K 
ЗЕ Plastic Lever 1.382 (3510) | 200 CH361-ND 332 296 246 |E34-50N 
Standard Size Insulator for E34 Series CH663-ND 107: 24 20 | 0015-0051 
Small Size Insulator for Е62 Series.... CH664-ND 41 36 30 | 0015-0052 
Large Black Plastic Insulator for E34 Series В CH665-ND 27 24 .20 | 0015-0054 
Miniature International — 04 Series 
Button - 75 CH115-ND 454 404 336 | D41C-RIAA | 
10А Button = 15 CH119-ND 478 425 3.54 | D41L-RIAA рт der DIEM EK рапа 
108 | spor | ЛА | 187061475) Lever Std. Ratio 100 (3556) | 35 CH297-ND 497 442 3.68 |DATC-RILD — 
° ў ў Lever High Ratio 2.98 (7447) 2 CH118-ND 497 442 368 |DAIL-RIXL 
WC Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 CHT17-ND 548 461 3.84 |D4C-RIRA 13.97 
Roller Std. Ratio 1.340 (34.04) | 35 CH298-ND 518 — 461 3.84 | D41C-RIRD 
т0л виш - з | ой ге 260 216 |D2LRIAA 
utton = | А s 2 ы " à 
qog СЭТ: SA. шаны Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH123-ND 440 832 326 |DA2L-RIXL шайына 
10€ Roller Std. Ratio .810 (20.57) 75 CH122-ND 343 3.05 254 |D42C-RIRA 
“ i hi ЕШЕІГІ ee 
utton — - š К Я Я 15.88 19- 
нша Ж ады Lever High Ratio 2.93 (74.47) 6 CH128-ND 346 3.08 2.56 | D43L-RIML + 
10€ Roller Std. Ratio 810 (20.57) 170 CH127-ND 3.56 317 264 |D43C-RIRA 
m Button = 285 CH130-ND 248 221 184 | 044С-ВЛАА 2.85 x 3.20 
Button = 75 CH134-ND 273 243 202 |D44L-RIAA — 2228 — 
Lever Std. Ratio 865 (21.97) 285 CH131-ND 207 264 220 | D44C-RILA 
108 | spot | 10A | 187 06 (4.75) Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) | 35 CH299-ND 300 267 222 маз | A~ Plunger B= Lever 
Lever High Ratio 2.98 (7447) 10 CH133-ND 324 288 240 | D44L-RIML — © 
xm Roller Std. Ratio 810 (20.57) 285 CH132-ND 327 291 242 | D44C-RIRA BEES. 
Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 CH301-ND 3.62 322 268 | D44L-RIRA 
E Button = 400 CH135-ND 297 264 220 | D45C-RIAA 
Cavar З Ra ат | 49-| эю sar em 29 ПЕСНИ | C ong Roller D - Short Roller 
ever . Ratio й 9 x A S Ж =l * š 
top | SPOT | 15A | 4870C(475) Lever High Ratio 2.93 (7447) 13 CH138-ND 313 279 232 |D45L-RIML 
Lever Std. Ratio 2.98 (7447) 17 CH302-ND 2.97 264 220 |D45L-R1LL 
106 Roller Std. Ratio .810 (2057) 400 CH137-ND 354 345 262 |D45C-RIRA 
Miniature International — D4 Series — U.S. Version 
10B Alum. Lever-Standard Ratio 14 (35.56) 8 CH578-ND 497 442 3.68 | D41L-R1YD E - Thermoplastic F - Simulated Thermo- 
qoo | SPOT | АА | 18706 (476) | Roller- Standard Ratio 3810 (20.57) 15 CH576-ND 570 507 422 САТАА Lever plastic Roller 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 8 CH577-ND 570 507 422 | D4IL-RIRD 
Lever - Standard Ratio 1.4 (85.56) 35 CH579-ND 286 255 242 | DA2C-RILD " 
108 Alum. Lever-Standard Ratio | 1.4 (35.56) 8 CH581-ND 440 392 326 | D42L-R1YD LAS 
SPOT | ЗА | 18700 (4.75) | Alum. Lever-Standard Ratio | 2.757 (70.03) | 35 CH582-ND 451 4.01 334 | D42L-RIYL 
10€ Roller - Standard Ratio 1340 (84.04) | 75 CH580-ND 356 317 264 | DA2C-RIRD Ratings: 
Lever - High Ratio 1.580 (4013) | 51 CH583-ND 313 279 232 | D43C-RIMD . Mw 
108 | spoT | БА | 18700(475) | Lever- Standard Ratio 14 (85.5) | 35 | CH586-ND S pnmo | E ААА 
Lever - High Ratio 1.580 (40.13) | 20 CH587-ND $35 298 248 |DA3L-RIMD | | £22: з amps 250VAC ist: (8 1" АС вана 
(Continued) 
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Ө Snap and Lever Type Switches (Cont) 


Oper. " " 
Actuator Force Fig. 10. Series D4 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Сисийгу |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
| Actuator Length —| 
Miniature International — D4 Series — U.S. Version (cont.) 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 86 CH584-ND 356 347 2.64 | D43C-R1RD High Ratio Е - E ы [ $} 
106 | SPDT 5A 187 QC (4.75) Roller - High Ratio 1.516 (38.51) 51 CH585-ND 3.56 347 2.64 | D43C-R1TD Standard Ratio = Mta Hole 
Roller - Standard Ratio 810 (20.57) 45 CH588-ND 383 341 284 | D43L-RIRA 450 902 © к Plunger 
Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 144 CH589-ND 2.97 2.64 2.20 | D44C-R1LD 
10В Lever - Standard Ratio .865 (21.97) 75 CH591-ND 3.05 2.72 2.26 | D44L-R1LA 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 CH592-ND 3.05 2.72 2.26 | D44L-R1MD Tz 
106 Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 144 CH590-ND 3.27 2.91 2.42 | D44C-R1RD 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 37 CH593-ND 3.59 3.20 2.66 | D44L-R1RD ! 
10А .250 QC (6.35) Button — 400 CH594-ND 2.92 2.60 2.16 | D45C-V1AA 
Lever - Standard Ratio 865 (21.97) 100 CH595-ND 313 279 232 | D45L-RILA wet al 
10B | SPDT 15A 187 QC (4.75) Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH596-ND 3.46 3.08 2.56 | 0451-8110 22.23— 
` i Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 30 CH597-ND 3.13 2.79 2.32 | D45L-RIMD Ratings: 187 QC terminals 
i inals. 
10C Roller - Standard Rati 1.340 (34.04 50 CH598-ND 440 3.65 3.04 | D45L-R1RD 
ee а нано ( ) D41: .1 Amps 125VAC, Gold crosspoint 
contacts 
Oper. Force D42: 3 Amps 125/250VAC 
Cur- Terminal (Max. Digi-Key Price Each Cherry D43: 5 Amps, 1/4 H.P., 125/250VAC 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator gms.) Part No. 1 10 50 Part No. D44: 10 Amps 1.2 H.P., 125/250МАС 
High Performance Miniature Snap Switches — K Series D45: 15 Amps, 1/2 H.P., 125/250VAC. 
50mA 487 (4.75) Button - Standard Temp. 75 CH629-ND 3.92 3.48 2.90 KWBA-QACA Fig.11 Series K 
QC Straight Button - High Temp. 75 CH630-ND 4.67 4.16 3.46 KWBB-QACA Features: Centrally located 
Button - Standard Temp. 25 CH631-ND 2.94 2.62 248 KWEA-QACA common terminal, wiping 
ЗА 187 (4.75) Button - High Temp. 25 CH632-ND 348 310 258 | KWEB-QACA contact айп, standard ае 
QC Straight Button - High Temp. 75 CH634-ND 348 340 258 | KWFB-0ACA erperature ratings upto 
Flammability Ratings: UL94V-0 
i SB 187 (475) Button - Standard Temp. 50 CH635-ND 2.75 2.45 2.04 KWGA-QACA Electrical Life: 100,000 cycles 
5A ` k: Button - High Temp. 50 CH636-ND 3.21 2.86 2.38 KWGB-QACA Temperature Ratings: « Standard 
QC Straight | Button - Standard Temp. 150 CH637-ND 246 219 182 | KWHA-QACA Temperature:-40° ~ 85°C “ High Temperature: 
187 (4:75) Button - Standard Tem 150 CH643-ND 267 238 198 | KWMA-QACA 12. 
15А QC Straight p: й q I UL and CUL Ratings: KWA/KWB: 50mA, 28VDC KWE/KWF: З 
Amp, 125/250VAC, 1/10 HP. KWG/KWH: 5 Amps, 1/4 HP, 
25A 250 (6.85) Button - Standard Temp. 225 CH647-ND 346 3.08 256 | KWSA-VACA 125/250VAC KWJ: 10 Amps, 1/2 HP, 125/250УАС KWM: 15.1 
QC Straight Amps, 1/2 HP, 125/250VAC KWS: 25 Amp, 250VAC 
Heavy Duty Snap 
CHEE, Action Switch © cc 
< № ction 5witcnes тұ СЄ 9M, 
Operating Switch Actuator Actuator Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Force (oz) | Current (A) Type Length (mm) Type Part No. 1 10 50 Part No. 
1 8.8 15 Button — Screw CH814-ND. 6.63 5.81 4.42 GPTCNA01 
8.8 15 Button = Solder CH815-ND. 6.63 5.31 4.42 GPSCNA01 
2 4.9 15 Lever 49.6 Screw CH816-ND 9.00 7.20 6.00 GPTCLR01 
4.9 15 Lever 49.6 Solder CH817-ND 9.00 7.20 6.00 GPSCLR01 
3 49 15 Roller 46 Screw CH818-ND 9.24 740 6.16 GPTCRRO1 
49 15 Roller 46 Solder CH819-ND 9.24 7.40 6.16 GPSCRRO1 
4 8.8 15 Long Button — Screw CH820-ND 9.36 7.49 6.24 GPTCND01 
8.8 15 Long Button — Solder CH821-ND 9.36 7.49 6.24 GPSCND01 
5 8.8 15 Button — Screw CH822-ND 8.55 6.84 5.70 GPTCNCO1 
8.8 15 Button — Solder CH823-ND. 8.55 6.84 5.70 GPSCNCO1 
6 8.8 15 Button — Screw CH824-ND 13.29 10.64 8.86 GPTCNHO1 
8.8 15 Button — Solder CH825-ND 13.29 10.64 8.86 GPSCNHO1 
7 8.8 15 Panel Roller — Screw CH826-ND 19.53 15.63 13.02 GPTCRHO1 
8.8 15 Panel Roller — Solder CH827-ND. 19.53 15.63 13.02 GPSCRHO1 
8 8.8 15 Panel Roller — Screw CH828-ND 19.53 15.63 13.02 GPTCRHO2 
8.8 15 Panel Roller — Solder CH829-ND. 19.53 15.63 13.02 GPSCRH02 
24 15 Lever 63.5 Screw CH830-ND. 8.10 6.48 5.40 GPTCLSO1 
9 24 15 Lever 63.5 Solder CH831-ND 8.10 6.48 5.40 GPSCLS01 
34 15 Lever 42 Screw CH832-ND 7.89 6.32 5.26 GPTCLS02 
31 15 Lever 42 Solder CH833-ND 7.89 6.32 5.26 GPSCLSO2 
3.5 15 Roller 48.5 Screw CH834-ND 10.14 8.12 6.76 GPTCRSO1 
10 3.5 15 Roller 48.5 Solder CH835-ND 10.14 8.12 6.76 GPSCRSO1 
5.6 15 Roller 26.6 Screw CH836-ND 10.14 8.12 6.76 GPTCRM01 
5.6 15 Roller 26.6 Solder CH837-ND 10.14 8.12 6.76 GPSCRM01 
T 5.9 15 Hinged Roller 31.9 Screw CH838-ND 12.66 10.13 8.44 GPTCRGO1 
5.9 15 Hinged Roller 31.9 Solder CH839-ND 13.38 10.71 8.92 GPSCRG01 
(x Waldom Switch Connector and Terminal | #49 _ „ть 
Óx Z CEN Electronics idos AN Housing 
Switch Connector: ^| 1:67(42.34) | AM PI P Post- "» 
* 94V-2 Nylon * U.L. Approved * Accepts 14-28 AWG = N 
* No. of Circuits: З • Maximum Current Rating: 10 • Maxi- 33 Г + в Insu lation Pods 
mum Voltage Rating: 250 • Mounting Ears: Мо • Maxi- oo >1(8.38)|- (3.96) Я "M 5 
mum Panel Thickness: N/A “ Eng. No.: 2191 (ї.52)-_ [==] Е 187 1... E ана ая P 
| ў . -2 Flammability Rating * Nylon e Natural color • 
WM2553-ND ............ $.62/1; $5.51/10; $36.76/100 li E3 E (5.61) Approved • Insulation Diameter Max.: .170” (4.32mm) “З circuits -875 
(4872 E4 ł ІА2АТБВ-МО: ааа орар ETE $3.35/10; $29.46/100 —. (22.23) 
Terminal: | 29 (7.49) Fastons: 
Without Detent, 10059 Form ЕНЕ AZ7696CT-ND — 20-24AWG, Brass, Fit tab 020” (.51тт)........................... $6.88/100; $28.65/500 
WM2514-ND ............ $.20/1; $1.58/10; $13.20/100 A27700CT-ND — 16-20AWG, Brass, Fit tab .020” (.51тт)........................... $5.11/100; $21.30/500 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in mm 


старта i 
PM rra NEW! Toggle Switches 
i BM Lead Free/RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 20A/12VDC Red SPST ON/OFF 67-1882-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-TC11A12253R 
Yellow 67-1883-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252Y 
2 | 20A12VDC Red SPST ON/OFF 67-1884-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252R 
Green 67-1885-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252G 
3 | 20A/12VDC Yellow SPST ON/OFF 67-1886-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190Y 
Red 67-1887-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190R 
Yellow 67-1888-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250Y 
4 | 25A/12VDC Red SPST ON/OFF 67-1889-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250R 
Green 67-1890-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250G 
Blue 67-1891-ND 8.64 7.78 6.63 CLS-TS11A12250B 
Yellow 67-1892-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250Y 
5 | 20A42VDC Red SPST ON/OFF 67-1893-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250R 
Green 67-1894-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250G 
Blue 67-1895-ND 9.48 8.54 7.27 CLS-TC11A12250B 
Yellow 67-1896-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TO11A125S00Y 
6 | 10А/125УАС Неа SPST ON/OFF 67-1897-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TO11A125S00R 
Green 67-1898-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TO11A125S00G 
Yellow 67-1899-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251Y 
7 30A/12VDC Red SPST ON/OFF 67-1900-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251R 
Green 67-1901-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251G 
Blue 67-1902-ND 9.21 8.29 7.07 CLS-TC11A12251B 
! . 
NEW! Rocker Switches Lead Free/RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow 67-1903-ND 2.58 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500Y 
Red 67-1904-ND 2.58 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500R 
8: | 10АЛ125УАС Green SPST ON/OFF 67-1905-ND 2.58 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500G 
Blue 67-1906-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A125500B 
9 20A/12VDC | Yellow/Green SPDT ON/ON 67-1907-ND 4.89 4.41 3.75 | CLS-RC12E12190YG 
Yellow 67-1908-ND 3.03 2.73 2.33 | CLS-RC11A125190Y 
10 | 10A/A25VAC Red SPST ON/OFF 67-1909-ND 3.03 2.73 2.33 | CLS-RC11A125190R 
Green 67-1910-ND 3.03 2.73 2.33 | CLS-RC11A125190G 
Blue 67-1911-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125190B 
Yellow 67-1912-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-R011A12250Y 
11 | 30A^2VDC Red SPST ON/OFF 67-1913-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-R011A12250R 
Green 67-1914-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-R011A12250G 
Blue 67-1915-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-R011A12250B 
Yellow 67-1916-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191Y 
12 10A/125VAC/ Red SPST ON/OFF 67-1917-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191R 
6A/250VAC Green 67-1918-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191G 
Blue 67-1919-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125191B 
Yellow 67-1920-ND 4.11 3.70 3.46 | CLS-RC11A12250Y 
Red 67-1921-ND 4.11 3.70 3.46 | CLS-RC11A12250R 
та БАНУ Огееп rer ONORE 67-1922-ND 4.11 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250G 
Blue 67-1923-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A12250B 
Yellow 67-1924-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250Y 
14 | 46A/125VAC Red SPST ON/OFF 67-1925-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250R 
Green 67-1926-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250G 
Blue 67-1927-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A120250B 
Yellow 67-1928-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RR11A12250Y 
15 | 25AA42VDC Red SPST ON/OFF 67-1929-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RR11A12250R 
Green 67-1930-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-RR11A12250G 
Blue 67-1931-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12250B 
Yellow 67-1932-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251Y 
16 | 25a/12vDC Red SPST ON/OFF 67-1933-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251R 
Green 67-1934-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251G 
Blue 67-1935-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12251B 
Yellow 67-1936-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252Y 
17 | 20A/12vDC Red SPST ON/OFF 67-1937-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252R 
Green 67-1938-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252G 
Blue 67-1939-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12252B 
Yellow 67-1940-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RO11A12251Y 
18 | 20A42VDC Red SPST ON/OFF 67-1941-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RO11A12251R 
Green 67-1942-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RO11A12251G 
Blue 67-1943-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RO11A12251B 
NEW! Pushbutton Switches Lead Free/RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow 67-1944-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-PC11A125S01Y 
19 | 3A/125VAC Red SPST ON/OFF 67-1945-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-PC11A125S01R 
Green 67-1946-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-PC11A125S01G 
Blue 67-1947-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-PC11A125S01B 
Yellow 67-1948-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-PC11A125S00Y 
20 | ЗА/125УАС Red SPST ON/OFF 67-1949-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-PC11A125S00R 
Green 67-1950-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-PC11A125S00G 
Blue 67-1951-ND 6.45 5.81 4.95 CLS-PC11A125S00B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cannon Fig. 4 
Snap-acting "T" 
ITT Industries Switches a Š 5 ) | NEF THD. 


Engineered for life <> 


3/8-32 Stainless steel 
plunger 


A SERIES 

FEATURES: • Low cost, high performance • Long electrical life • Single and double pole TYPICAL 
APPLICATIONS: * Enclosure equipment * Garage door openers * Vending machines 
SPECIFICATIONS: “ Contact Rating: 15A @ 277VAC = Electrical Life: 200,000 cycles at 15A Ф 
250VAC * Insulation Resistance: 1,000MO min. * Dielectric Strength: 1,000Vrms min. @ sea 
level * Operating Temperature: -55°C to 85°C * Operating Force: 2007. max. SP models, 4002. 
max. DP models at actuator button * Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

HB SERIES 

FEATURES: * Low differential travel, high repeatability * Single and double pole circuitry * Sealed 
actuator and case TYPICAL APPLICATIONS: * Thermostats “ Motors “ Industrial controls 
SPECIFICATIONS: • Contact Rating: 20A  480VAC = Electrical Life: 150,000 cycles at 20A @ 
250VAC * Insulation Resistance: 1,000MO min. • Dielectric Strength: 1,500Vrms min. @ sea 
level * Operating Temperature: -55°C to 150°C * Switch Housing: Heat resistant/electrical grade 
phenolic 

LC SERIES 

FEATURES: * Compact design * Long life and high electrical capacity TYPICAL APPLICATIONS: 
* Motorized equipment “ Sump pump * Thermostatic controls SPECIFICATIONS: • Contact 
Rating: 1A Ф 250VAC * Electrical Life: 100,000 cycles at 5A  250VAC ” Insulation Resistance: 
1,000MQ min. “ Dielectric Strength: 1,000Vrms min. @ sea level * Operating Temperature: 
-25°C to 8590 * Switch Housing: Thermoplastic polyester (UL 94V-0) * Terminals: Copper 
alloy • Terminal Seal: Epoxy 

MM SERIES 

FEATURES: “ Low level and power switching * Long electrical and mechanical life * Increased 
overtravel “ Reliable snap-acting mechanism TYPICAL APPLICATIONS: • Limited space constrains 
* Miniaturized military devices * Communication devices SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 7A 
@ 250VAC * Electrical Life: 100,000 cycles at full rated load * Insulation Resistance: 1,000М0. 
min. ° Dielectric Strength: 1,000Vrms min @ sea level * Operating Temperature: -55°C to 
135°C • Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 


TF SERIES 

FEATURES: • Broad range of operating forces • Wide variety of actuator styles * Quick connect 
terminations TYPICAL APPLICATIONS: • Motor controls “ Thermostatics * Portable tools 
SPECIFICATIONS: • Contact Rating: 11А Ф 277VAC • Electrical Life: 300,000 cycles at 10А Ф 
250VAC * Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Dielectric Strength: 1,500Vrms min. @ sea 
level • Operating Temperature: -40°C to 85°С * Switch Housing: Thermoplastic (UL 94V-0) 


TM SERIES 

FEATURES: “ Broad range of operating forces * Variety of actuator and terminal styles ” Cost- 
effective solution TYPICAL APPLICATIONS: • Pumps and motors * White goods • Consumer 
appliances SPECIFICATIONS: • Contact Rating: 10А @ 250VAC • Electrical Life: 350,000 cycles 
at 10A @ 250VAC = Insulation Resistance: 1,000MO min. • Dielectric Strength: 1,000Vrms min. 
@ sea level * Operating Temperature: -55°C to 150°C * Switch Housing: Thermoplastic or 
general purpose phenolic (UL 94V-0) 


Contact Operating 
Rating Dim. A Force Digi-Key Price Each ITT Industries 
Fig. Circuitry (A) Terminal (mm) (Max. gms) Part No. 1 25 100 250 Part No. 
General Purpose - A Series 
1 SPDT 15 .250" QC = 567 CKN1408-ND 3.24 2.60 2.06 1.62 ASKHC2P04AC 
2 DPDT 15 .250" QC 41.1 510 CKN1409-ND 7.29 5.84 4.62 3.65 ADPDC2L04AC 
3 SPDT 15 .250" QC 35.1 113 CKN1410-ND 5.55 4.44 3.52 2.78 ASKHC2A04AC 
4 DPDT 15 .250" QC 20.6 850 CKN1411-ND 8.13 6.51 5.15 4.07 ADPDC2J04AC 
4 SPDT 15 .250" QC 20.6 567 CKN1412-ND 4.74 3.80 3.01 2.37 ASKHC2J04AC 
5 SPDT 15 .250" QC = 567 CKN1413-ND 7.05 5.64 4.47 3.53 ASKHC2B14AC 
5 SPDT 15 .250" QC — 567 CKN1414-ND 7.05 5.64 4.47 3.53 ASKHC2BB4AC 
6 DPDT 15 .250" QC 38.1 170 CKN1415-ND 7.89 6.32 5.00 3.95 ADPDC2TO4AC 
6 SPDT 15 .250" QC 38.1 113 CKN1416-ND 3.90 3.12 2.47 1.95 ASKHC2TO4AC 
6 SPST 15 .250" QC 38.1 113 CKN1417-ND 3.15 2.52 2.00 1.58 ASKHC2TO4AY 
7 DPDT 15 .250" QC 38.1 510 CKN1418-ND 8.85 7.08 5.61 4.43 ADPDC2WO04AC 
Precision - HB Series 
20 6-32 Screw = 370 CKN1419-ND 13.62 10.90 8.63 6.81 HBS2KCB4SJ055C 
9 20 4-40 Screw 21.8 100 CKN1420-ND 11.28 9.03 7.15 5.64 HBS2KGB4SA011C 
9 SPDT 20 6-32 Screw 21.8 100 CKN1421-ND 11.46 9.17 7.26 5.73 HBS2KGB4SA055C 
10 20 4-40 Screw 37.3 71 CKN1422-ND 10.80 8.64 6.84 5.40 HBS2KGB4ST011C 
10 20 6-32 Screw 37.3 71 CKN1423-ND 10.98 8.79 6.96 5.49 HBS2KGB4STO55C 
Subminiature Precision - LC Series 
11 SPDT 1 Left PC Pins 74 57 CKN1425-ND 6.24 5.00 3.96 3.12 LCGHF5A10LC 
11 1 Right PC Pins Ж 57 CKN1426-ND 7.38 5.91 4.68 3.69 LCGHF5A10RC 
Mini Precision - MM Series 
12 SPDT F Solder Turret 13.5 170 CKN1427-ND 13.11 10.49 8.31 6.56 MMGGD1L2C 
13 7 Solder Титтей 6.9 115 CKN1428-ND 15.05 12.04 10.84 9.64 MMGGD1W0C 
Miniature - TF Series 
14 11 .187" QC 20.6 90 CKN1429-ND 8.52 6.82 5.40 4.26 TFCGV3VA105BC 
15 SPDT 11 .187" QC 35.6 40 CKN1432-ND 7.80 6.24 4.94 3.90 TFCGVSVT155BC 
15 11 .187" QC 69.9 20 CKN1433-ND 7.86 6.29 4.98 3.93 TFCGV3VT185BC 
Miniature - TM Series 
16 10 .187" QC 20.3 75 CKN1434-ND 4.08 3.27 2.59 2.04 TMCGD6SP0040C 
16 10 .250" QC 20.3 75 CKN1435-ND 4.08 3.27 2.59 2.04 TMCGD6SP004AC 
17 SPDT 10 .187" QC 35.6 45 CKN1436-ND 4.92 3.94 3.12 2.46 TMCGD6ST1540C 
17 10 .187" QC 69.9 20 CKN1437-ND 4.95 3.96 3.14 2.48 TMCGD6ST1840C 
17 10 .187" QC 56.4 17 CKN1438-ND 4.95 3.96 3.14 2.48 TMCGD6ST2740C 
18 10 .187" QC 32.8 50 CKN1439-ND 4.92 3.94 3.12 2.46 TMCGD6ST1440C 
Door Interlocks "m Digi-Key Price Each ITT Industries 
Description Part No. 3] 10 100 Part No. 
ITT's door interlock switches feature a push/pull motion making these SPDT Screw Terminals CKN1400-ND 17.95 15.51 13.06 11TL602 
switches ideal for computer enclosures, panel builders, and industrial SPDT Screw Term., Tapped Plunger CKN1401-ND 20.37 17.60 14.82 11TL604 
enclosures. SPDT Screw Term., Tapped Plunger CKN1402-ND 21.12 18.24 15.36 12TL604 
Lite: 150,000 cycles at 18А Ф 250VAC * Operating Temperature: -55'C to 4. с nu cos dem ыы 
қ I А М e - crew Terminals d А .75 Я 
180 К ш; = Plunger: Stainless ы! + Tapped Plunger: 4-40: 2-SPDT Screw Term., Tapped Plunger | CKN1405-ND 28.75 2484 20.92 23TL604 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1347 


ELECTROSWITCH 


@ ELECTRONIC PRODUCTS 


C1 Series Rotary Switches 1/4 Amp 


The C1 Series is our smallest enclosed rotary switch. Standard designs utilize solder lug and diallyl 
phthalate insulation. 

Specifications: Electrical: е Current and Voltage Ratings: 0.25 amp € 28VDC; 0.1 amp Ф 125VAC * Die- 
lectric Strength: 600VAC between current carrying parts and ground * Contact Resistance: Average 
initial 5 milliohms * Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms Mechanical: * Terminals and 
Contacts: Brass with silver plate * Insulation: Diallyl phthalate • Index Life: 25,000 cycles minimum 
* Index Angle: 30^ * Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 8 in. lbs. minimum 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


-375 25 158, 


.125 


T 
1/4-32 
thread 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Positions| Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
2-6 2 1 No 451-1001-ND 18.15 14.85 13.20 | C1D0206N-A 


C2/3 Series Rotary Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. 
Specifications: Electrical: * Current and Voltage Ratings: 0.25 amp € 28VDC * Dielectric Strength: 
1,000VAC Contact Resistance: Average initial 30 millionms Insulation Resistance: In excess of 10,000 
megaohms Mechanical: • Terminal and Contacts: Brass with silver plate * Insulation: Polyester * Index 
Life: 25,000 cycles minimum * Index Angle: 30^ * Index Stop: Adjustable Stop Strength: 8 in. Ibs. 
minimum 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


«375 3125 
je 


125 
1 


*1/4-32 


thread 


Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C2 Series — 8 Pin 
1 2-8 1 1 No 451-1002-ND 18.15 14.85 13.20 | C2P0108N-A 
2 2-8 1 2 No 451-1004-ND 21.73 17.78 15.80 | C2P0208N-A 
2 2-4 2 1 No 451-1003-ND 18.45 14.85 13.20 | C2P0204N-A 
C3 Series — 12 Pin 
1 2-12 1 1 No 451-1005-ND 18.15 14.85 13.20 | C3PO112N-A 
1 2-12 1 2 No 451-1007-ND 2173 17.78 15.80 | C3P0212N-A 
2 2-6 2 1 No 451-1006-ND 18.15 14.85 13.20 | C3P0206N-A 
3 2-4 3 1 No 451-1008-ND 18.15 14.85 13.20 | C3P0304N-A 
4 2-6 2 2 No 451-1009-ND 21.73 17.78 15.80 | C3P0406N-A 
6 2-4 3 2 No 451-1010-ND 2173 17.78 15.80 | СЗР0604М-А 


C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp 


The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and moisture out of the 
contact area while locking in life time lubricants 

Specifications: Electrical: е Current and Voltage Rating: 0.5 amp Ф 28VDC; 0.3 amp Ф 125VAC * Die- 
lectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average initial 3 milliohms * Insulation Resistance: In 
excess of 10,000 megohms Mechanical: * Terminals and Contacts: Brass with silver plate * Index Life: 
25,000 cycles minimum * Index Angle: 30% Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available * Index Stop: 
Adjustable * Stop Strength: 25 in. Ibs. minimum * Insulation: Diallyl phthalate 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


C5 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C5 Series offers a very economical and lightweight design. Standard features include 30° indexing up 
to 12 positions, solder lug terminals, and both internal and external seals for washability. 

Specifications: Electrical: е Current and Voltage Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp @ 125VAC * Die- 
lectric Strength: 1,000VAC * Contact Resistance: Average initial 20 milliohms * Insulation Resistance: in 
excess of 10,000 megohms Mechanical: * Terminals and Contacts: Brass with silver plate * Index Life: 
25,000 cycles minimum * Index Angle: Positive 30° » Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 4.5 іп. lbs. 
minimum * Insulation: Polyester 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


1 
9.250 
T 


3/8-32 thread 


Active |Poles/ | Мо. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 
C5 Series — Sealed Solder Lug 
1 2-12 1 1 No 451-1027-ND 8.25 6.75 6.00 | C5PO112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1028-ND 8.80 7.20 6.40 | C5PO206N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1029-ND 9.35 7.65 6.80 | С5РОЗ04М-А 
4 2-03 4 1 No 451-1030-ND 9.90 8.10 7.20 | C5PO403N-A 
C5 Series — Sealed PC Terminal 

3 2-04 3 1 No 451-1033-ND 9.35 7.65 6.80 | C5P0304N-RA 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 24 positions. Our 
standard design offers 15° indexing and solder lug terminals. 

Specifications: Electrical: е Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 28VDC; 0.5 amp @ 125VAC • Die- 
lectric Strength: 1,000VAC between current carrying parts and ground * Contact Resistance: Average 
Initial 3 milliohms * Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms Mechanical: е Terminals and 


Contacts: Brass with silver plate as standard * Insulation: Diallyl phthalate • Index Life: 25,000 cycles 
minimum * Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 25 in. Ibs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Mtg. 
surface 


Active |Poles/| No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 3l 10 50 | Part No. 
1 23 il í No 451-1035-ND 23.38 19.13 17.00 | C7D0123N 
2 23 1 2 No 451-1037-ND 33.28 27.23 24.20| C7D0223N 
1 24 1 1 No 451-1036-ND 23.38 19.13 17.00 | C7D0124N-C 
2 24 1 2 No 451-1038-ND 33.28 27.23 24.20| C7D0224N-C 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers 
exceptional torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug 
terminals, and 30% adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: « Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
* Current Carrying Capacity: 7 amps * Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts and 
ground * Contact Resistance: Average initial 5 milliohms * Insulation Resistance: Diallyl in excess of 
900,000 megohms, Ceramic in excess of 1,000,000 megohms Mechanical: * Clips and Rotors: Brass 
with silver plate as standard * Insulation: Diallyl phthalate or ceramic * Index Life: 25,000 cycles minimum 
e Index Angle: Positive 30° * Index Stop: Adjustable standard * Stop Strength: 10 іп. lbs. minimum 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


thread 
sul -||Single deck 
Active |Poles/| Мо. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles |Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 2-12 1 1 No 451-1011-ND 15.40 12.60 11.20 | C4D0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1012-ND 15.40 12.60 11.20 | C4D0206N-A 
2 2-12 1 2 No 451-1013-ND 19.80 16.20 14.40 | C4D0212N-A 
3 2-12 1 3 No 451-1015-ND 23.38 19.13 17.00 | C4D0312N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1014-ND 16.23 18.28 11.80 | C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No 451-1017-ND 26.95 22.05 19.60 | C4D0412N-A 
4 2-06 2 2 No 451-1016-ND 19.80 16.20 14.40 | C4D0406N-A 
5 2-12 1 5 No 451-1018-ND 30.80 25.20 22.40 | C4D0512N-A 
6 2-06 2 3 No 451-1020-ND 23.38 19.13 17.00 | С400606М-А 
6 2-04 3 2 No 451-1019-ND 19.80 16.20 14.40 | C4D0604N-A 
6 2-12 1 6 No 451-1021-ND 3438 28.13 25.00 | C4D0612N-A 
8 2-06 2 4 No 451-1022-ND 26.95 22.05 19.60 | C4D0806N-A 
10 2-06 2 5 No 451-1024-ND 30.80 25.20 22.40 | C4D1006N-A 
12 2-04 3 4 No 451-1025-ND 26.95 22.05 19.60 | C4D1204N-A 
15 2-04 3 5 No 451-1026-ND 30.80 25.20 22.40 | C4D1504N-A 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting| Part No. 1 10 50 | Part No. 

1 2-12 1 D No 451-1056-ND 30.80 25.20 22.40 | D2D0112N 

2 2-06 2 Я No 451-1057-ND 30.80 25.20 22.40 | D2D0206N 

2 2-12 1 2 No 451-1058-ND 41.25 33.75  30.00| D2D0212N 

3 2-05 3 1 No 451-1059-ND 30.80 25.20 22.40 | D2D0305N 

3 2-12 1 3 No 451-1060-ND 52.25 42.75 38.00 | D2D0312N 
(Continued) 


e ELECTROSWITCH 
@ ELECTRONIC PRODUCTS 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp (Cont.) 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Оескѕ | Shorting | Part No. 1 10 50 |PartNo. 
4 02-06 2 2 No 451-1061-ND 41.25 33.75 30.00 | D2D0406N 
6 02-05 3 2 No 451-1062-ND 41.25 33.75 30.00 | D2DO605N 
6 02-06 2 3 No 451-1063-ND 52.25 42.75 38.00 | D2DO606N 
1 02-11 1 1 No 451-1045-ND 43.18 35.33 31.40 | D2C0111N 
3 02-03 3 1 No 451-1048-ND 43.18 35.33 31.40 | D2C0303N 
3 02-11 1 3 No 451-1049-ND 89.38 73.13 65.00 | 02С0311М 
4 02-05 2 2 Мо 451-1050-ND 66.28 54.23 48.20 | 02С0405М 


D2 Replacement Parts 


Shaft Assembly Kit 1-2 Decks 451-1039-ND 25.58 20.93 18.60 | 02-512 
Repl. D2C Wafer, DP-5 Pos. Non-Shorting, .25А | 451-1044-ND 32.18 26.33 23.40 | D2C-23 
Repl. 020 Wafer, SP-12 Pos. Non-Shorting,.25A| 451-1053-ND 21.18 17.33 15.40 | 020-51 
Repl. D2D Wafer, DP-6 Pos. Non-Shorting, .25А | 451-1055-ND 14.58 11.93 10.60 | 020-53 


D3 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D3 Series was originally designed as a high quality military switch, but is ideal for use in both military 
and commercial equipment applications. The standard features of this hill and valley design are glass epoxy 
insulation and a 30* index, with options of ceramic and diallyl insulation and a 60? index. 


Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 amps Ф 28VDC; 0.5 amp Ф 115VAC * Die- 
lectric Strength: 1,000VAC * Contact Resistance: Average initial 3.5 milliohms * Insulation Resistance: 
Glass in excess of 750,000 megohms 


Mechanical: Clips and Rotors: Silver alloy standard on ceramic. Brass with silver plate standard on glass. 
* Index Life: 25,000 cycles minimum * Index Angle: Positive 30° * Stop Strength: 25 in. Ibs. minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


375 


1.875] 


3/8-32 Threád 
Mtg. Surface Z 


Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 02-12 1 1 No 451-1087-ND 34.38 28.13 25.00] D4C0112N 
2 02-06 2 1 Мо 451-1088-ND 34.38 28.13 25.00 | D4C0206N 


D4 Replacement Parts 


Shaft Assembly Kit 4-6 Decks .25A 

Repl. Wafer SP-12Pos. Non-Shorting, .5A 
Repl. Wafer DP-6Pos. Non-Shorting, .5A 
Repl. Wafer SP-11Pos. Shorting, .5A 
Repl. Wafer SP-11Pos. Non-Shorting, .5A 


451-1082-ND 43.18 35.33 31.40 | D4-301 
451-1084-ND 26.95 22.05 19.60 | D4C-1 
451-1086-ND 46.48 38.03 33.80 | D4C-3 
451-1092-ND 1073 8.78 7.80 | D4G-30 
451-1093-ND 1073 8.78 7.80 | D4G-31 


D7 Series Rotary Switches 
2.25 Amp 


The D7 Series, constructed with a dual-ball, hill and valley index, has increased the physical size of the 
switch conductors allowing for additional current carrying capabilities. 

Specifications: Electrical: « Current and Voltage Rating: 2.25 amps @ 28VDC; 1.0 amp @ 115VAC 
* Dielectric Strength: 1,500VAC Mechanical: * Clips and Rotors: Brass with silver plate * Index Life: 
25,000 cycles minimum * Index Angle: 30° or 60° standard * Index Stop: Adjustable standard * Stop 
Strength: 25 in. lbs. minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Thread | 
Mig. Surfacé 4.660 | 


Active |Poles/ | Мо. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
D3 Shaft Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part Мо. 
Assembly D3 Complete 
30" Indexing 
Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 2 02-11 1 2 No 451-1117-ND 39.60 32.40 28.80 | D7G0211N 
Poles | Positions Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 3 02-11 1 3 No 451-1119-ND 52.25 42.75 38.00 | D7G0311N 
Epoxy Glass Insulation — Complete Switch 3 02-03 3 1 No 451-1118-ND 26.95 22.05 19.60 | D7G0303N 
4 02-05 2 2 No 451-1120-ND 39.60 32.40 28.80  D7G0405N 
2 | 021 1 2 No | 451-1075-ND 36.03 29.48 26.20] D3G0211N 
з | 02-11 1 3 No |451-4077-ND 46.75 38.25 34.00 | D3G0311N ЖЕЗ 3 1 мо шаша 3803 2948 2620 D7C0111N 
4 | 0205 | 2 2 No | 451-1078-ND 36.03 29.48 26.20] D3G0405N ава oH 1 2 No ШШШ 5748 47.03 41.80) D7C0211N 
6 02-05 2 3 No 451-1080-ND 46.75 38.25 34.00 | D3G0605N 60° Indexing 
D3 Replacement Parts 1 02-06 1 1 No 451-1107-ND 36.03 29.48 26.20 | D7C0106N-60 
Shaft Assembly Kit 1-4 Decks .25A 451-1064-ND 25.58 20.93 18.60 | 03-600 2 92:06 ў ° № ша 6105 49.95 44.40 | D7CO206N-60 


04 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The 04 Series switch is the most economical and versatile switch іп our open frame rotary line. This series 
offers the quality feel of a ball and spring index mechanism. 

Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 amps Ф 28VDC; 0.5 amp Ф 115VAC * Die- 
lectric Strength: 1,500VAC * Contact Resistance: Average initial 3.5 milliohms * Insulation Resistance: 
Glass epoxy in excess of 750,000 megohms. Ceramic in excess of 1,000,000 megohms 

Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver plate as standard. * Index Life: 25,000 cycles minimum 
* Index Angle: Positive 30% * Stop Strength: 10 in. Ibs. minimum * Index Stop: Adjustable 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


3/8-32 Threád 


Mtg. Surface Z 


D4 Complete D4 Wafer D4 Shaft Assembly 
Active |Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 02-11 1 1 No 451-1096-ND 22.83 18.68 16.60| 0400111М 
2 02-11 1 2 Мо 451-1098-ND 30.80 25.20 22.40| D4G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1097-ND 22.83 18.68 16.60| D4G0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 38.78 31.73 28.20| D4G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1099-ND 22.83 18.68 16.60] D4G0303N 
4 02-11 1 4 Мо 451-1102-ND 46.75 38.25 34.00} D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 30.80 25.20 22.40| D4G0405N 


Rotary Accessories — 
Knobs and Dial Plates 


Digi-Key Price Each |Electroswitch 
Part No. 1 10 |Рагі Мо. 
451-1122-ND 2.70 2.40 | 1400R 
451-1123-ND 7.88 7.00 | 1914N 
451-1121-ND 2.25 2.00 | 2300 
451-1126-ND 2.14 1.90 | P173 
451-1125-ND 2.70 2.40 | P118 
451-1124-ND 2.70 2.40 | P112 


Fig.| Description 

Pointer Knob with One Set Screw, .125" Shaft 
Round Knob with One Set Screw, .250" Shaft 
Pointer Knob with One Set Screw, .250" Shaft 
Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87" dia. 15% 

Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87" dia. 30% 

Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87" dia. 30% 


о п &|omc- 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 
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Adjustable Stop Rotary Switches 
Series 42, 44, 56 and 71 


е, 

Grayhill 
p 
42 and 44 Series: Adjustable Stop: Two removable stop washers allow you to limit the number of 
switch positions as needed. A knurled nut is supplied to secure the washers if desired. Electrical Ratings: 
Nonshorting 1 amp, carry 10 amps continuously. Contact Resistance: After 25,000 cycles of operation 20 
milliohms max. Insulation Resistance: 50,000 megohms min. (initially). Voltage Breakdown: 1,000VAC 
initially (B00VAC or better after most environmental tests). Materials & Finishes: Terminals: Brass, lead- 
tin plated & fused. Common Plate, Including Solder Lug: Brass, silver plated .0003" min. 


56 Series: Electrical Ratings: Nonshorting 200mA, carry 6 amps continuously. Contact Resistance: 
100 milliohms max. (15 milliohms initially). Insulation Resistance & Voltage Breakdown: 10,000 
megohms min. Materials & Finishes: Terminals: Brass, gold over silver over nickel plated. 


71 Series: Electrical Ratings: Nonshorting 1/4 amp, carry 4 amps continuously. Contact Resistance: 
50 milliohms max. (20 milliohms initially). Insulation Resistance: 10,000 megohms min. between mutually 
insulated parts (50,000 megohms initially. Materials & Finishes: Base Contacts, Common Plate & 
Terminals: Brass, gold plate 5 microinches min. over silver plate 50 microinches min. over nickel 20 
microinches min. 


Angle №. | Роз. | №. |Current 
0f of | per | of | Rating | Digi-Key Price Each* Grayhill 
Fig. Throw | Terminals | Poles | Pole |Decks} Amps | Part No. "m 25 100 | Part No. 
36 |SolderLug| SP | 10 1 1 GH4201-ND 3539 28.32 21.24| 42D36-01-1-AJN 
1 36 |SolderLug| DP | 5 1 1 GH4202-ND 36.90 29.53 22.15] 42D36-01-2-AJN 
30 |SolderLug| SP | 12 1 1 GH4401-ND 3632 2906 21.80] 44D30-01-1-AJN 
30 |SolderLug| DP | 6 1 1 GH4402-ND 37.85 30.28 22.71 | 44D30-01-2-AJN 
30 |SolderLug| SP | 12 1 |200тА | GH5601-ND 10.20 8.16 6.12 | 56D30-01-1-AJN 
2 30 |SolderLug| DP | 6 1 |200тА | GH5602-ND 11.31 9.05 6.79 | 56D30-01-2-AJN 
36 |SolderLug| SP | 10 1 |200тА | GH5603-ND 9.87 7.90 5.93 | 56D36-01-1-AJN 
36 |SolderLug| DP | 5 1 |200тА | GH5604-ND 10.98 8.79 6.59 | 56D36-01-2-AJN 
30 |SolderLug| SP | 12 1 |250mA | GH7101-ND 14.51 11.62 8.71| 71BD30-01-1-AJN 
30 |SolderLug| DP | 6 1 |250тА | GH7102-ND 15.08 12.07 9.05 | 71BD30-01-2-AJN 
й 30 |SolderLug| SP | 12 2 |250тА | GH7103-ND 18.80 15.04 11.28] 71BD30-02-1-AJN 
30 |SolderLug| DP | 6 2 |250тА | GH7104-ND 19.97 15.98 11.98 | 71BD30-02-2-AJN 
30 РС SP | 12 1 |250тА | GH7105-ND 22.33 18.76 13.36 | 71BDF30-01-1-AJN 
4 30 PC DP | 6 1 |250тА | GH7106-ND 23.16 19.46 13.86 | 71BDF30-01-2-AJN 
30 PC SP | 12 2 |250тА | GH7107-ND 30.62 25.73 18.33 | 71BDF30-02-1-AJN 
30 PC DP | 6 2 |250тА | GH7108-ND 32.23 27.09 19.29 | 71BDF30-02-2-AJN 


* Call for pricing of larger quantities 


OMRON., Rotary DIP Switches | output Codes 


56 and 71 Series 


Adjustable Stop: Allows you to 
change number of positions per 
pole. Simply remove and relocate 
stop pins in the holes in front of 
switch. Pins are held in place by a ў 
self-adhesive sticker which fits over À 
the front plate. 


Bushing keyway 1.68 wide 
\ Бу .91 deep from а 09.53 
3/8-32 UNEF-2A Thread 
(Mtg. Hole = @9.53 min.) 


Series 42 Series 44 
A B с А в 
14.27 [25.40 21.08 [16.31 | 29.51 


< | 

Adjustable Stop Pins 
Removable sticker for 
adjustment of stops 


Fig. 3 


Dim. A 
9.53 7.92 9 
TE Dim. В» 


635- - ШШ 
9635 L— t 


T 
0318 \ 
1/4-28 UNF-2A Thread 


1 


Bushing keyway 1.68 wide 
by 0.91 deep from a @9.52 
3/8-32 UNEF-2A Thread 


Fig. 4 


9.53] 7.92 


Angle Of Throw 
30° 36° 
Angle "A" 
105° 108° 


9 6.357] 


= 
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PC Mount —Rear view 


ССТ ©. Adjustable Stop Rotary Switches 


" А А . BCD Type Specifications: • Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed * Rotor 
LIFE EXPECTANCY: е Mechanical - 10,000 operations min. (A6R 5,000) e Electrical – - Contact: Standard with Silver plated Brass * Rotor: Standard with Nylon maximum temperature require- 
2,000 operations min. е Contact Resistance - 200mQ. Pos-| Terminal No. ments of 125°С * Voltage and Current ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 
ition| 1| 2| 4| 8 volts DC; 1/2 amp at 125 volts DC (non-shorting contacts) * Contact Resistance: .008 to .010 ohms 
0 * Contact Life: Silver plated brass, solid silver rotor contacts, and silver plated brass stator contacts provide 
1 e a minimum reliable life of over 1,100,000 operations or of 50,000 cycles through twelve positions and return 
2 ° without appreciable rise in contact resistance. а 
1574. [871 
з [ее 25.81 P 
4 ° 038.80 to outside 3/8-32 UNEF [5-53] 
5le e ай йити à Я : if 
6 е е ай ша 
т өө ө z : 318 ові [17.45 
8 e өто Mounting surface. Ty 
sje ° = за um 
Note: “Ф” in the tables 
show the output terminal Angle Current 
No. that can be connected of №. | №. | No. Rating Digi-Key Price Each 
to the common terminal. Fig.| Throw Type Terminals | Poles Pos. Decks Amps Part No. 1 10 50 
i 30° |Non-Short| SolderLug | SP | 12| 1 | 3/4А-125\АС | CT2121-ND 759 7.06 5.86 
Hexadecimal Type 1 30° | Shorting | SolderLug | SP | 11 | 1 | 3/4A-125VAC | CT2122-ND 7.59 7.06 5.86 
Pos- Terminal No. ә | 30° | Non-Short | Printed Circuit | SP | 12 | 1 | 3/4A-125VAC | CT2123-ND 828 770 640 
ton 1 (2 [а 8 30° | Shorting | Printed Circuit | SP | 11 | 1 |3/4A-125VAC |CT2124-ND 8.23 766 6.36 
1. 
2 е 2 ñ 
з [ө tel LESH Adjustable Stop Rotary Switches 
5 [е е КС Series 
5 ее With applications ranging for test & measurement equipment іо telephone base stations іо hospital controls. 
тө е e These rotary switches have performed exceptionally well. 
8 ° Contacts (Non-Shorting). Available with solder lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops to 
9° [е ° select any number of positions. Operating Force: 570 Grams. Indexing: 30° Index. Contact Rating 
A е е (Switching): 150mA 250V AC/DC; 350mA 110V AC/DC. Contact Rating (Non-Switching): 5 Amps. Initial 
B [е ө е Contact Resistance: Silver = 50 milliohms max. Operating Temperature: —30°C to +85°C. Moving and 
с ее Fixed Contact: Silver plated brass. 
D [е е е 
Е өөө 
ФФ ФФ 
№. Output | Switching Hs Flat 
of | Code Capacity Operating Digi-Key Price Each Omron Dim. are in mm. 
Fig.|Pos.| Type mA |VDC Temp. Part No. 1 25 50 100 |Part No. 
10 | BCD | 100 | 28 | -10°С ~ 70°C SW220-ND 3./5 3.38 300 2.70 |A6A-10R inati 
1 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°С - 70°С| — SW221-ND — 388 349 340 2.9 |AGA-16R Terminations 
2 10 | BCD | 100 | 28 | -10°С ~ 70°C $W214-ND 4.13 3.72 3.30 2.97 | A6A-10RS Print NUM. 18.? 
16 | Hexdec.| 100 | 28 |-10°C~70°C|  SW215-ND 438 394 350 3.15 |A6A-16RS BUY nate Solder uos 
2 10 | BCD | 100 | 28 | -10°С ~ 70°С SW222-ND 4.50 4.05 3.60 324 | A6A-10RW 40 
16 | Нехдес. | 100 | 28 | -10°С ~ 70°C SW223-ND 463 417 370 3.33 |A6A-16RW 11.07 
3 10 | BCD | 100 | 30 | -20°С ~ 70°C $W216-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | A6C-10R(N) 
16 | Нехдес. | 100 | 30 | -20°С ~ 70°C $W217-ND 3.00 270 240 2.16 | A6C-16R(N) 
4 " Eo 100 | 30 20°С - 70°C $W218-ND 3.88 3.49 3.10 2.79 | A6CV-10R No. of | No. of Digi-Key Price Each E-Switch 
exdec.| 100 | 30 | -20°C ~ 70°C $W219-ND 413 3.72 330 2.97 | А6СУ-16В Pole | Pos. | ‘Termination || Part No 1 10 100 250 | Part № 
10 | BCD 25 | 24 | -25°C ~ 80°C SW751-ND 2.88 2.60 231 2.08 | AGR-102RF - n x 
5 |16 | Нехес | 25 | 24 |-25°C ~ 80°С SW752-ND 308 277 247 222 |AGR-162RF SP 12 PC Mount EG1951-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-52-A-30.0-01-N-P-S 
- z = : - - : SP 12 | SolderEyelet | EG1952-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-52-A-30.0-01-N-L-S 
6 10| BCD | 25 | 24 -25'0-80'C ^ SW753-ND 317 286 254 2.29 | ABR-102RS DP 6 | PCMount | EG1953-ND 507 457 389 3.22 | KC-26--30.0-01-N-P-S 
16 | Hexdec.| 25 | 24 | -25°C~ 80°C| 5М/754-М0 3.37 $04 270 243 AGR-162RS DP 6 | SolderEyelet | EG1954-ND 507 457 3.89 3.22 | KC-26-A-30.0-01-N-L-S 
7|10| BCD | 25 | 24 |-25°С~ 80°С) — SW755-ND 327 2.95 2.62 236 AGRV-102RF ЗР 4 PCMount | EG1955-ND 507 457 3.89 3.22 | KC-34-A-30.0-01-N-P-S 
16 |Hexdec.| 25 | 24 | -25°C ~ 80°C SW756-ND 346 342 277 250 | A6RV-162RF 3P 4 | Solder Eyelet | EG1956-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-34-A-30.0-01-N-L-S 
8 10 | BCD 25 | 24 | -25°C ~ 80°C SW757-ND 3.56 321 2.85 2.57 | ABRV-102RS 4P 3 PC Mount EG1957-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-43-A-30.0-01-N-P-S 
16 | Нехдес. | 25 | 24 | -25°С ~ 80°C SW758-ND 375 338 300 2.70 | АВУ-16285 4Р 3 | SolderEyelet | EG1958-ND 5.07 4.57 3.89 3.22 | KC-43-A-30.0-01-N-L-S 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1350 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Cannon Adi ble S Coded Rotary Switches RTA series 
justa e top Features: * PCB or hand soldering versions 
" H * Bushing mounting * Decimal and hexa- 
Фә ITT Industries Rotary Switches decimal codes * Screwdriver slot or extended 
Engineered for life AMET actuator 
m Dim. in mm Applications: * Appliances * Electronic a- 
Specifications: larm systems * Medical * Building automation 


* Contact Rating: Switch-2.5 AMPS @ 
125VAC or 28VDC; 150mA @ 250VAC or 
DC. Carry - 5 AMPS * Electrical Life: 
15,000 make-and-break cycles * Contact 
Resistance: 20 milliohms typ. * Operating 
Temperature: -30*C to 85°С 


Materials: 


Fig. 2 


44 


* HVAC air conditioning 

Specifications: * Contact Rating: 5 AMPS 
* Electrical Life: 10,000 operations 

Materials: * Contacts & Terminals: Nickel 
alloy, silver plated 

Hardware Included 


Dim. in inches 


Ф Housing: Glass filled nylon, red • Movable 
Contact: coin silver, Silver plated * Station- 6.35 5.18 № Tel» Digi-Key Price Each ШЕ 
ава ані а NEE вака sige ЛБ» Fig. Index| Poles | Pos. | (mm) | Рай №. 1 25 100 250 | PartNo. 
Ring Included | а ` 225| BCD — | 25 |401-1561-ND* 621 552 4.83 444 | RTAC22.5BSAD25S 
SP 12 | 25 | 401-1562-ND 517 460 403 345 | RTAC30112B12AD25S 
No. of] Dim. Digi-Key Price Each ITT Industries i SP 12 | 50 | 401-1563-ND 517 460 403 345 | RTAC30112B12AD50S 
Fig. | Poles | Pos. | A(mm) | Part No. 1 25 100 250 | Part No. 30 SP 12 | 25 | 401-1564-ND* 5.17 460 4.03 3.45 | RTAC30112SAD25S 
DP 6 25 |401-1565-М0 517 460 4.03 3.45 | RTAC30206B06AD25S 
Jr SSE] ole | 127 ОШО 585 468 371 29%  ATT205RNCQ DP 6 50 |401-1566-М0 517 460 403 345 | RTAC30206BOGAD50S 
ME MEE. ШОШЫП gas AA OM. О BD | — | 25 | 401-1567-ND* 581 547 452 3.88 | RTAP22.5BSSD25S 
2| sp | 12 | 381 CKC7002-ND 5.58 447 354 279 | А11215ВМ70 225 Scie z 
1| op] 6 | зва CKC7003-ND 5.91 473 375 2.96 | A20615RNCQ BGD | — ны [ШШ ш 581 517 452 3488 | RTAP22.SBSSDFS 
2| pp | 6 | 381 CKC7004-ND 591 473 375 296 | A20615RNZO SP 12 | 25 |401-1569-ND 477 424 371 348 | RTAP30112B12SD25S 
т SP 12 | 25 |401457040 477 424 371 3.18 | RTAP30112SSD25S 
ell] eee ЕЕ CUED m d Ааа means " DP 6 25  |401-1571-ND 477 424 371 3.18 | RTAP30206B06SD25S 
1| 8| 4 | 381 CKC7005-ND 5.82 466 369 2.91 | A30415RNCQ 2 DP 6 50  |401-1572-ND 477 424 371 3.18 | RTAP30206SSD50S 
2| 3P 4 | 381 CKC7006-ND 5.82 4.66 3.69 2.91 | A30415RNZQ BCD « — 25 |401-1573-М0% 535 476 416 3.57 | RTAP30BCSSD25S 
1| Р 3 | 381 CKC7007-ND 6.39 51.2 405 320 | A40315RNCQ Complemen| — | 50 | 401-1574-ND 535 476 416 357 | RTAP30BCSSD50S 
2| Р | 3 | 381 CKC7008-ND 6.39 51.2 405 320 | A40315RNZQ SP 10 | 25 | 401-1575-ND 583 519 454 3.89 | RTAP36110B10SD25S 
a6 SP 10 | 25 | 401-1576-ND 523 465 407 349 | RTAP36110SSD25S 
DP 5 25  |401-1577-ND 523 465 407 3.49 | RTAP36205B05SD25S 
BCD+Comp.| — | 25 |401-4578-ND 581 517 452 388 | RTAP36BCSSD25S 


Half-inch Rotary Switches м series 


Specifications: 

* Contact Rating: Switch-250mA 
max. @125VAC or 28DC; Non- 
shorting contacts; Carry - 6 AMPS 
* Electrical Life: 10,000 make-and- 


Dim. in inches 


* Continuous Rotation 


8mm/10mm DIP Coded Rotary Switches 


Specifications: • Contact Ratings: 0.4VA тах. @ 20VAC or VDC max. * Mechanical & Electrical Life: 20,000 position 
changes * Contact Resistance: 50 milliohms max. initial * Operating Temperature: -25°C to 85°C. Materials: “ Cover 
8 Base: Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) • Actuator: LCP (UL 94V-0), internal o-ring seal 
standard with all actuators * Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate • Terminals: Copper alloy, 
with tin-lead alloy over nickel plate. All terminals are insert molded. 


break cycles at 150mA, 125VAC or 
28DC 

* Operating Temperature: -30°С 
to 85°С 


Hardware Included 


Miniature Right Angle Rotary 


Switches mi series 


Fig. 1 - 


Fig. 2- 


No. of Digi-Key Price Each ITT Industries Vertical Right Angle 
Fig. | Poles Pos. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 SP 10 CKN6044-ND 11.70 9.36 7.41 5.85 | МА0011МС00 
5Р 10 CKN6047-ND 11.70 9.36 7.41 5.85 | МЕ0011МС00 
SP 10 CKN6048-ND 11.25 9.00 7.13 5.63 | МЕ0011М700 
А SP 10 CKN6045-ND 1125 9.00 743 5.63 | MAOOLTNZOD РС Mount Right Angle 
DP 6 CKC7010-ND 12.87 10.30 8.16 6.44 | MDOOLINZQD 
DP 6 CKN6050-ND 12.87 10.30 8.16 6.44 | MHOOLINZQD 
DP 5 CKN6046-ND 12.51 10.01 7.93 6.26 | MBOOL1NZQD 
Replacement Stop Pins CKN1750-ND 27 22 18 14 | 537100000 


Flush Actuator* 


Е 


*Designed for 
#0 phillips screwdriver. 


Features: * Totally sealed (insert molded contacts and + Digi-Key Price Each ITT Industries 
terminals) * Low profile - 12mm above PCB Fig. Type Actuator Part No. 1 25 100 250 Part No. 
Applications: + Telecom switching equipment • Military 3 BCD A CKN6040-ND 538 431 341 270 | CDO8RMOSK 
communications . Instrumentation . Medical monitors A CKN3044-ND 414 383 349 239 CD10RMOCK 
Specifications: Contact Rating: Switch: 20mA, 1VA 1 BCD B CKN3045-ND 476 439 366 275  CDIORLICK 
max. resistive load carry: 1АМР * Electrical Life: C CKN1224-ND 5.55 5.13 4.28 3.21 CD10RK1CK 
20:000 OpelnBonssOperatingitempereturectots A CKN3046-ND 489 452 377 283 | СОТОВМОАК 
Но Тор an d ЕЕЕ 2 BCD B CKN3047-ND 548 507 422 347 |CDIORLIAK 
АСЫШ: Stasi. s Contacts: brass gold plated = O- С CKN1226-ND 6.28 580 484 363 |CDI0RKIAK 
ring: Silicone i ў "EM 3 Ron A CKN3048-ND 466 431 359 270 |CD1ORMOSK 
Hardware пова Dim. in inches Ü CKN1228-ND 6.12 — 565 471 354 |CDI0RKISK 
A CKN3049-ND 455 421 351 263 |CD16RMOCK 
| No. of | No. of | Digi-Key Price Each ITT Industries 1 Hex. й СО 2o. b 01. Щу, 
Fig. | Poles| Pos. | Banks | Part No. 1 25 100 250 Part No. A CKN3051-ND 5.89 498 415 342 | CD16RMOAK 
SP | 6 1 | 401-1544-ND 3316 2948 2579 2211 | MIL1106B06NSD25 2 Hex. B CKN3052-ND 599 553 461 346 |CDI6RL1AK 
SP | 10 1 | 401-1546-ND 3316 2948 2579 2211 | MIL1110B10NSD25 C CKN1227-ND 678 626 522 392 |CDI6RKIAK 
SP | 12 1 | 401-1548-ND 3346 2948 2579 2211 | MIL1112B12NSD25 Hex. A CKN3053-ND 514 475 396 2.97 |CD16RMOSK 
1 | sp | 12 1 | 401-1550-ND* 3200 2853 2496 2140 | MIL1112SNSD25 3 Hex. C CKN1229-ND 660 610 508 381 | CDI6RKISK 
DP | 6 1 | 401-1552-ND 34.82 3095 2708 2322 | MIL1206B06NSD25 HEX Comp A CKN6041-ND 593 475 376 297 |CD16CMOSK 
3P | 3 1 | 401-1555-ND 3707 3296 2884 2472 | MIL1303B03NSD25 10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
SP | 12 2 | 401-1557-ND 5949 5261 4604 3946 | MIL2112B12NSD25 E nm Flush ЕНЕДІ 424 зи 32 246 CRD TORMOCK 
E H отр ТЕ - R ў . 
S | io | 1 | ass і? ви 2025 2579 | ancitioptonaas | | | * | | HEX | Fush | (ШӘЛІ 468 432 260 270 CRDIGRMOCK 
SP | 12 | 1 | 401-1547-ND 4141 3681 3221 2761 | MILTT2B12NAD25 HEXComp | Flush CKNTSZO:ND 468 442 360 270 |CRDIGCMOCK 
SP 12 1 401-1549-ND* 4017 3571 31.25 26.79 MIL1112SNAD25 10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
DP | 6 1 | 401-1551-ND 41.83 3719 32.54 2789 | MIL1206B06NAD25 E Fish ЕНЕДІ 2 496 a 2 CRDTORMOAK 
E Мр om jusi a ñ K 9 М. 
a [ory s/t [заву E E E RE [шые [sts аа 
: : ; ч HEXComp | Flush CKN1374-ND 554 512 426 320 |CRD16CMOAK 
SP | 12 2 | 401-1556-ND 67.27 5980 5233 4485 | MIL2112B12NAD25 5 
sp | 12 2 | 401-1558-ND* — 6727 5980 5233 4485 | MIL2112SNAD25 = oum Rotary Dip - Surface Mount E Process Sealed — — 
DP | 6 2 | 401-1559-ND 7058 6274 5490 4706 | MIL2206B06NAD25 - . . - . 
ОР | 6 2 МЕНТ 7058 6274 5490 4706 | MIL2206SNAD25 6 | BCDComp | Flush CKN1376-ND 481 444 370 278 |CRD10CMOSK 
Š Š а : HEX Flush CKN1377-ND 528 488 406 305 |CRD16RMOSK 
* Continuous Rotation HEXComp | Flush CKN1378-ND 528 488 406 305 |CRD16CMOSK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Cannon 


DIP Switches 
ITT Industries 


Engineered for life 


SDA Low Profile 

Features: * Low profile design saves space * High pressure contact does not 
require tape sealing 

Specifications: * Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100тА @ 50VDC * Ме- 
chanical and Electrical Life: 1,000 cycles at rated loads * Operating 
Temperature: -20°C to 85*C 

BPA Side Actuated 

Features: * High pressure contact system does not require tape seal 
Specifications: “ Contact Rating: 100mA max. @ 5VDC or 25mA max. * Me- 
chanical and Electrical Life: 1,000 cycles min. Ф 5VDC 10mA * Operating 
Temperature: -20°С to 85°С 


SP Single In-line 

Features: * Thin Single In-line Packaging saves PCB space * Retention feature 
holds part to PCB prior to soldering * High pressure contact system does not 
require tape sealing 

Specifications: * Contact Rating: 100mA * Mechanical and Electrical Life: 1,000 
cycles min. * Operating Temperature: -20°С to 85°C 


BD Standard Profile 

Features: * Traditional full profile DIP switch * Extended actuator for easy actuation 
* Open bottom construction allows for solder washing without the need for tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA max. * Mechanical and Electrical Life: 
10,000 cycles at full load * Operating Temperature: -40*C to 85°С 

BP Side Actuated 

Features: * When actuated, contacts remain below top of switch * Ideal for 
applications where space is limited 

Specifications: • Contact Rating: 100mA max. * Mechanical and Electrical Life: 
2,000 cycles - gold contacts, 1,000 cycles - tin contacts * Operating Temperature: 
-20*C to 60°С 

SD Low Profile 

Features: * Low profile design saves space * Sealed with top tape 

Specifications: * Contact Rating: 100mA Ф 50VDC max. * Mechanical and 
Electrical Life: 2,000 cycles at full load * Operating Temperature: -20*C to 85°C 
TDA Half-pitch Ultra-mini SMT 

Specifications : * Contact Rating: • 50VDC, 100mA * Mechanical and Electrical 
Life: 1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C to 85° 
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No. of Dim. A) Digi-Key Price Each ПТ No. of Dim. A| Digi-Key Price Each ITT No. of|Dim. A| Digi-Key Price Each ITT 
Fig; Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 PartNo. Fig! Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 PartNo. Fig. Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 PartNo. 
DIP Top Slide with Extended Actuator — Unsealed о | 10 [2734] CKN1334-ND 267 214 170 SDA10HOSK 2 (717 | CKN3021-ND 145 116 92 BPO2YT 
2 | 706 | CKN1276-ND 94 75 60 |SDAO2H1KD 12 |32.50| CKN1335-ND 294 236 1.87 |SDA12H0SK 2 |777 | CKN6020-ND* 212 170 1.35 |BPOZKT 
3 | 960 | CKN1277-ND 111 89 — 71 |SDAO3H1KD Side Actuated DIP — Unsealed З re C 3023 ND e es T PET 
4 | 12.10} CKN1278-ND A? 94 .75 |SDAO4H1KD 2 | 744 CKN1336-ND 124 100 79 |ВРА02К - Я 4 E E 
4| 6 |1718] CKN1280-ND 126 101  .80 |SDAO6HTKD 4 |12.19| CKN1337-ND 147 118 94 |BPAO4K 4 |12.85| CKN6021-ND* 231 1.85 1.47 |BPO4KT 
7 |1976| CKN1281-ND 135 108  .86 |SDAO7H1KD 5 |1468 | CKN1338-ND 156 125 99 ВРАОБК 5 |1539) CKN3024-ND 171 138 1.09 BPOSYT 
8 |2226| CKN1282-ND 150 120 .95 |SDAO8H1KD 6 |1730| CKN1339-ND 174 140 141 |BPAO6K 9| 6 [17.93 | CKN3025-ND 1.89 1.52 1.20 |BPOGYT 
9 [2484] CKN1283-ND 165 1.32 1.05 |SDAO9H1KD 3| 7 [1976] CKN1340-ND 180 144 144 |ВРАОТК 7 |2047 | CKN3026-ND 195 1.56 1.24 BPO7YT 
10 |27.34| CKN1284-ND 177 142 1.13 |SDA10H1KD 8 |2230| CKN1341-ND 180 144 1.14 |ВРАОВК 8 |23.00| CKN3027-ND 195 1.56 1.24 BPOBYT 
12 |32.50| CKN1285-ND 195 156 124 |SDA12H1KD 9 [2484] CKN1342-ND 195 156 124 |BPAO9K 8 |23.00| CKN6022-ND* 2.52 2.02 1.60 |BPOSKT 
ПІР Тор Slide with Flush Actuator — Unsealed 10 |27.43| CKN1343-ND 204 164 1.30 |BPA10K 10 2509 ЕКОО ND a 193 re E PME 
2 | 7.06 | CKN1296-ND 94 175 60 |]SDA02HOKD SMT Side Actuated DIP — Unsealed 17 MUN 4s 107 1.5 
з | 9.60 | CKN1297-ND 141 — .89 — 71 [SDAO3HOKD 2 (7411 CKN1344-ND 135 1.09 .86 |ВРА025К Side Actuated — Unsealed 
4 |12.10| CKN1298-ND 117 194 .75 |SDAO4HOKD 4 |12.19| CKN1345-ND 1.62 1.30 1.03 |ВРА045К 1 | 5.23 | CKNG023-ND* 1.75 1.40 1.11 |BPOTKE 
5 |14.68| CKN1299-ND 123 199 78 |SDAOSHOKD 5 1468 | CKN1346-ND 1.71 1.37 1.09 |BPAOSSK 1 | 5.23 | CKN6024-ND 106 .85 .68 |BPOIYE 
4| 6 | 1718 | CKN1300-ND 1.26 1.01  .80 |SDAO6HOKD 4| 6 | 1730 | CKN1347-ND 1.92 154 1.22 |ВРА065К 2 | 7.77 | CKN6025-ND 128 102  .81 |ВРО2УЕ 
7 |1976 | CKN1301-ND 135 1.08 .86 |SDAO7HOKD 7 [1976] CKN1348-ND 1.98 1.59 1.26 |ВРА075К 3 |10.31 | CKN6026-ND* 199 1.60 1.27 |ВРОЗКЕ 
8 |2226| CKN1302-ND 150 120 .95 |SDAOSHOKD 8 |22.30 | CKN1349-ND 1.98 1.59 1.26 |BPAO8SK 9 4 | 12.85 | CKN6027-ND* 202 1.62 1.29 |ВРОДКЕ 
9 | 24.84 | CKN1303-ND 1.65 1.32 1.05 |]SDAO9HOKD 9 |24.84 | CKN1350-ND 246 1.73 1.37 |ВРА095К 5 | 15.39 | CKN6028-ND* 211 1.69 1.34 |ВРОБКЕ 
10 | 27.34 | CKN1304-ND 177 142 1.13 |SDATOHOKD 10 |27.43 | CKN1351-ND 225 180 143 |ВРА105К 5 18 СКВО NDA 172 138 109 mE 
12 |32.50| CKN1305-ND 195 1.56 1.24 |SDA12HOKD Top Slide Single In-Line SIP — Unsealed | - ў | ў 
DIP Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed 2 | 7.58 | CKN1352-ND 221 177 140 |SP02 8 123.00 CKN6031-ND 178 143 113 |BPOBYE 
2 | 7.06 | CKN1306-ND 107 86 .68 |SDAO2HOK 4 |12.66 | CKN1353-ND 255 2.04 1.62 |5Р04 Low Profile Auto Insert — Tape Sealed 
3 | 960 | CKN1307-ND 123 99 78 |SDAOSHOK 5| 6 [1774] CKN1354-ND 297 238 1.89 |5Р06 2 (6.55 | CKN3064-ND 118 95 75 |SDO2HOK 
4 | 12.10| CKN1308-ND 1.29 1.04 .82 ISDA04H0K 8 |2282) CKN1355-ND 345 276 2.19 |5Р08 3 | 9.09 | CKN3065-ND 123 09 78 |SDO3HOK 
5 |14.68| CKN1309-ND 135 1.08 — .86 |SDAOSHOK 10 | 279 | CKN1356-ND 435 348 276 |SP10 4 |11.63 | CKN3066-ND 144 116.92 |SDO4HOK 
1| 5 | 17.18) CKNT310-ND 141 143 .90 SDA06HOK Rt. Angle Single In-Line SIP — Unsealed s ad ROUND, 150 120 p а а НК 
7 [1976] CKN1311-ND 150 120 .95 |SDAO7HOK я ў - 1 ў 4 
8 | 22.26| CKN1312-ND 1.65 1.32 1.05 |SDAOBHOK А БЕ ЕНЕДІ 208 Ш 198 ЫРА 10) 7 |1925| CKN3069-ND 165 132 1.05 |SDO7HOK 
9 |2484| CKN1313-ND 1.77 142 1.13 |SDAOSHOK 6| 6 1774 CKN1359-ND 405 324 257 [6РОВА 8 [2179] CKN3070-ND 1.83 147 1.16 |SDO8HOK 
10 |27.34 | CKN1314-ND 1.92 1.54 1.22 |SDA10HOK в [2282] CKN1360-ND 444 356 282 |SPO8A 9 |24.33  CKN3071-ND 1.98 1.59 1.26 |SDO9HOK 
12 |32.50| CKN1315-ND 207 1.66 1.32 |SDA12H0K 10 | 279 | CKN1361-ND 480 384 304 SP10A 10 |26.87 | CKN3072-ND 213 171 1.35 |SD10HOK 
SMT Top Slide with Extended Actuator — Unsealed Top Slide, Extended Actuator — Unsealed 12 31.95 CKN3073-ND 231 1.85 147 |SD12HOK 
2 7.06 | CKN1286-ND 136 109 -87 |SDAO2H1SKD 1 4.57 | CKN6012-ND 111 89 71 18001 Low Profile Auto Insert — Flush Act. — Tape Sealed 
3 | 9.60 | CKN1287-ND 1.62 1.30 1.03 |SDAO3H1SKD 2 | 741 | CKN3001-ND 159 128 1.01 |В002 8 |2179  CKN6032-ND] 240 1.92 1.52 |SDO8HOSKD 
4 [1210] CKN1288-ND 171 1.37 109 |SDAO4H1SKD 3 |965 | CKN3002-ND 459 128 101 BD03 11| 8 [2179] CKN6033CT-ND 2.66 246 2.26 |SDOBHOSKR 
5 |1468] CKN1289-ND 1.86 1.49 1.18 |SDAOSH1SKD 4 [1219] CKN3003-ND 174 140 141 18004 8 |2179| CKN6033TR-ND 1228.50/1,000 _|SDO8HOSKR 
2| 6 |1718] CKN1290-ND 198 1.59 1.26 |SDAO6H1SKD 5 [1473] CKN3004-ND 177 142 1.3 |В005 Low Profile Auto Insert — Extended Act. — Tape Sealed 
7 |19.76| CKN1291-ND 1.98 1.59 1.26 |SDAO7H1SKD 7 6 |1727| CKN3005-ND 183 147 1.16 |BD06 2 6.55 | CKN6034-ND 166 133 105 |SD02H1SK 
8 |2226| CKN1292-ND 246 1.73 1.37 |SDAO8H1SKD 7 |19.81| CKN3006-ND 1.92 1.54 1.22 |BD07 4 |1163| CKN6035-ND 129 104 .82 |SD04H1SK 
9 |2484| CKN1293-ND 240 1.92 1.52 |SDAO9H1SKD 8 |22.35 | CKN3007-ND 1.98 1.59 1.26 |В008 11 7 |1925 | CKN6036-ND 234 188 149 |SD07H1SK 
10 | 27.34 | CKN1294-ND 2.55 2.04 1.62 |SDA10H1SKD 9 [2489] CKN3008-ND 2.07 1.66 1.32 |BD09 8 121.79 | CKN6037-ND 255 204 1.62 |5008Н15К 
12 | 32.50 | CKN1295-ND 282 226 179 |SDA12H1SKD 10 |27.43 | CKN3009-ND 243 171 1.35 |BD10 10 | 26.87  CKN6038-ND 297 238 1.89 |SD10H1SK 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 12 |32.51| CKN3010-ND 2.28 1.83 145 |BD12 8 |2179| CKN6039-NDT 240 1.92 1.52 |SDO8H1SKD 
: ШЕ NISN ve 105 457 s š Right Angle Slide, Extended Actuator — Unsealed Low Profile Surface Mount — Tape Sealed 
| - 1 А ў 2 (741 | CKN3011-ND 270 246 171 [BD02AV - 
4 [1210] CKN1318-ND 171 137 1.09 |SDAO4HOSKD 2 | 741 | CKN6013-ND 270 246 1.71 |BD02AV2 2 555 КЕШЕЛІ 1 ШЕ 1 EAE 
5 |1468| CKN1319-ND 147 1.42 1.13 |SDAOSHOSKD 3 | 9.65 | CKN3012-ND 270 216 1.71 |BDO3AV 4 [1163] CKN3056-ND 204 164 130 |SDO4HOSK 
| 6 |1718| CKN1320-ND 1.86 149 1.18 |SDAO6HOSKD 4 [1249] CKN3013-ND 285 228 1.81 |BDO4AV 5 |1417 | CKN3057-ND 213 171 135 |SD05HOSK 
7 |1976| CKN1321-ND 1.98 1.59 1.26 |SDAO7HOSKD 4 [1249] CKN6014-ND 285 228 1.81 [BDO4AV2 6 |1671| CKN3058-ND 222 178 141 |SDOGHOSK 
8 |2226| CKN1322-ND 216 1.73 1.37 |SDAO8HOSKD 5 [1473] CKN3014-ND 2.88 231 1.83 |BD05AV 11 7 |1995| CKN3059-ND 144 116 92 |SDO7HOSK 
9 |2484| CKN1323-ND 240 1.92 1.52 |SDAOSHOSKD 5 [1473 | CKN6015-ND 288 231 1.83 /BDOSAV2 в |2179| CKN3060-ND 255 204 162 SDOBHOSK 
10 |2734| CKN1324-ND 255 2.04 1.62 |SDAT0HOSKD 6 [17.27] CKN3015-ND 2.97 238 1.89 BDOGAV 9 |2433| CKN3061-ND 282 226 179 SD09HOSK 
12 |32.50| CKN1325-ND 282 226 179 |SDAI2HOSKD| |, | 6 1727 | CKN6016-ND 297 238 1.89 |BDO6AV2 10 |2687| CKN3062-ND 297 238 189 ISD10HOSK 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed 7 [1981 BONUS NDEM 303 243 192 BDO7AV 12 [3195] CKN3063-ND — 327 262 2.08 |SD12HOSK 
2 7.06 | CKN1326-ND 149 120 95 |50А02Н05К Я a SENSO СН) 515 218 Le NS Half Pitch Surface Mount — TDA Series — Tape Sealed 
3 | 960 | CKN1327-ND 177 142 1.13 |SDAO3HOSK | ) š : 2 [357 | CKN1362-ND 210 188 138 IDA02H0SKI 
9 |24.89 | CKN3018-ND 318 255 2.02 |BDO9AV . ] : : 
4 [1210] CKN1328-ND 1.83 147 1.16 |SDAO4HOSK 10 lor43 ШЫЛА Вада 2200. 206 [BDIDAV 4 | 621 | CKN1363-ND 222 178 141 |TDAO4HOSK1 
2| 5 | 14.68 Маа 192 154 122 SDAOSHOSK 12 |3251 | CKN3020-ND — 339 272 215 BD12AV 12| 6 |875 | CKNI364-ND — 264 242 1.68 |TDAOGHOSK1 
6 | 17.18| CKN1330-ND 201 1.61 1.28 |SDAO6HOSK ы 8 117291 CKN1365-ND 303 243 192 TDAOBHOSKI 
7 [1976] CKN1331-ND 210 1.68 1.33 /SDAO7HOSK Side Actuated — Tape Sealed 10 |1383| CKN1366-ND 447 358 284 TDAIOHOSKI 
8 |2226| CKN1332-ND 231 1.85 1.47 |5ПА08Н05К ә] 1 | 523 | CKN6018-ND 125 100 .80 ВРОТҮТ г : Е | 
9 | 24.84 | CKN1333-ND 255 204 1.62 [SDA09HOSK 1 | 523 | CKN6019-ND 184 148 1.17 |BPOIKT* *Gold Contacts No Epoxy Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


CTS. ор Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25 milliohms (209, 219 Series); 50 milliohms (193, 
194, 204, and 206 Series); 100 milliohms (195, 208, and 218 Series). 

Max. Contact Resistance: 100 milliohms after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24\/0С (206 Series); 100 milliohms after 7,000 cycles switching 50mA @ 
24VDC (193 and 194 Series); 500 milliohms after 2,000 cycles switching 50тА 
@ 24VDC (195 Series); 500 milliohms after 2,000 cycles switching 50тА @ 
15VDC or 100mQ after 1,000 cycles switching 25mA Ф 24VDC (208 Series); 
50 millionms max. at end of life (209 and 219 Series). 

Gold finish refers to internal contact area of the switch, terminals are solder 
coated. 

Max. Non-Switching Rating: 100mA or 50VDC. 

Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 109 ohms (218 Series: 100mQ min.). 

Dielectric Breakdown: 500VDC max. for 1 min. (218 Series - 300VDC max.). 
Switch Capacitance: Between adjacent switches max. - 5.0pF (218 Series: 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1usec (206, 208, 209, 218 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195 and 204 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06" or 15G's 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1usec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 
of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 


10pF). 


195 Series). 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 


Fig. 2 - Side Actuated 
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Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 


No. of Dim. А] Digi-Key Pricing CTS No. of |Dim. А | Digi-Key Pricing CTS 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Рай No. 1 10 100 Part No. 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 |19.25 | СТ20971Р5Т-40 1.08 9.90 90.00 | 209-7LSTPT 
2 | 726| CT2062-ND 128 1173 10665 |2062 8 |2179|CT2098LPST-ND 73 6.68 60.75 | 209-8LPST 
з | 980 CT2063.ND 101 928 8438 2063 4| 9 124.33 CT20990LPST-ND 1.27 11.63 105.75 | 209-9LPST 
Zar EFE бю дз ЧЕН ERCOE IESU 
5 |14.88| CT2065-ND 73 6.68 6075 |206-5 : Š : 5 р 2 
1 6 17.42 | CT2066-ND 109 997 90.68 |206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body 
7 |19.96| CT2067-ND 110 10.05 91.35 |206-7 2 | 6.55|CT2092MS-ND 65 5.94 54.00 | 209-2М5 
8 |22.50| CT2068-ND 65 594 5400 |206-8 з | 9.09| CT2093MS-ND ло 6.44 58.50 | 209-3MS 
9 | 25.04] CT2069-ND 1.00 973 88.43 |206-9 4 |11.63 | CT2094MS-ND 178 718 6525 | 209-4MS 
10 |27.58| CT20610-ND 1.08 990 90.00 |206-10 5 | 14.17|CT2095MS-ND 89 817 74.25 | 209-5MS 
12 | 32.66! CT20612-ND 124 11.39 103.50 | 206-12 4| 6 [16:71 |СТ2096М5-МО 97 891 81.00 | 209-6MS 
= ini 7 |19.25 | CT2097MS-ND 1.05 965 87.75 | 209-7М5 
206:ST Series — PST; Gold Finish, Sealed; Lt: Віце Вову в |21.79 | CT2098MS-ND 1.13 10.40 9450 | 209-8М5 Fig. 4- Top Actuated - Auto Dip 
2 | 728 I OS DNE 1.36 1247 11340 | 206-28T 9 |24.33|CT2099MS-ND 1.24 11.39 103.50 | 209-9MS "m 
3 | овоо иы 1:091 2895: 78045» 20551. 10 |26.87 CT20910MS-ND 1.32 12.13 110.25 | 209-10М5 
4 e А po M 2522 н 12 |31.95|CT20912MS-ND 1.49 13.61 123.75 | 209-12М5 
5 | 5ST- 97 8. .55 -5 I а 
6 17 42! CT2066ST-ND 76 693 6300 |206-6ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body 
1 | 7 |1996 CT2067ST-ND 127 11.61 105.53 | 206-7ST 2 | 6.55|CT2192LPST-ND .58 5.30 48.15 | 219-2LPST 
в |22501 CT2068ST-ND 73 668 6075 |206-8ST 3 | 9.09|CT2193LPST-ND 78 7.18 65.25 | 219-3LPST 
9 |2504| CT2069ST-ND 121 1109 10080 |206-95Т 4 |11.63| СТ21941Р5Т-40 .59 5.45 49.50 | 219-4LPST 
10 |27.58|CT20610ST-ND — 1.03 941 85.50 |206-105Т 5 1417 ШЕНІ 525 866 7875 | 219-SLPST 
12 |32.66| CT206128T-ND 1.03 941 85.50 |206-12ST 5) 6 1670 аа 87 802 7290 | 219-6LPST 
- aa 7 |19.25|CT2197LPST-ND 1.13 1040 94.50 | 219-7LPST 
208 Series — SPST, Tin Finish, Black Body 8 |2179|CT2198LPST-ND .92 842 76.50 | 219-8LPST 
2 | 7.26|CT2082-ND 1.05 9.65 87.75 [208-2 9 |24.33|CT2199LPST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9LPST 
3 | 9.80| CT2083-ND 97 8.91 81.00 | 208-3 10 |26.87|CT21910LPST-ND 1.15 10.54 95.85 | 219-10LPST 
4 | 12.34] CT2084-ND 51 470 4275 | 208-4 12 |31.95 | CT21912LPST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12LPST 
5 |14.88| CT2085-ND 78 718 6525 |208-5 219-М$Т Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body 
6 |17.42| CT2086-ND 81 743 67.50 | 208-6 
1 2 | 6.55 | СТ2192М5Т-МО 49 4.46 40.50 | 219-2MST 
7 |19.96 (C1208 ND] 86 792 7200 |208-7 з | 9.09| CT2193MST-ND 178 718 65.25 | 219-3MST 
8 |22.50| CT2088-ND 54 495 4500 |2088 4 [11.63 |CT2194MST-ND 59 545 49.50 | 219-4MST 
9 |25.04| CT2089-ND (92 842 176.50 |208-9 5 | 14.17|CT2195MST-ND 95 866 78.75 | 219-5MST 
10 | 27.58) CT20810-ND 100 9.16 83.25 | 208-10 5 | 6 |16.71|/CT2196MST-ND 103 941 85.50 | 219-6М5Т 
12 | 32.66] CT20812-ND 111 1015 9225 | 208-12 7 |19.25|CT2197MST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7MST 
206-124 — SPDT, Gold Finish, Lt. Blue Body 8 |21.79 СТ2198М$Т-МО 95 8.66 7875 | 219-8М5Т 
т | 4 [2250 ВЕНА 2% 150: 1752 | 206-128 fo |2s87|CTMSHOMSTAD 135 1288 11280 | 2I810M8T | | + : 
206.214 — DPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 12 |81.95|CT21912MST-ND 154 1411 12825 | 219-12MST 000 Togo 
1 | 4 1 22.50] СТ206214-Мр 1.62 14.87 135.23 |206-214 193 Series — SPST, Gold Finish, Brown Body 11 
, , 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 2 | 7.26|CT1982MS-ND 1.95 15.57 137.61 | 193-2MS Fig. 6 - SMT Side Actuated 
2 | 7.26|CT1942MST-ND 1.40 12.87 117.00 | 194-2MST з | 9.80|CT1933MS-ND 202 16.18 143.06 | 193-3MS 
3 | 9.80| CT1943MST-ND 95 866 7875 | 194-3MST 4 |12.34 | CTI934MS-ND 178 1425 130.63 | 193-4М5 ә 
4 |12.34| CT1944MST-ND 86 7.92 72.00 |194-AMST 6 | 5 |14.88|СТ1935М5-МО 2.06 16.50 151.25 | 193-5MS n 8.61 
5 |1488|CT1945MST-ND 1.46 13.37 121.50 |194-5MST 6 | 17.42|CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS к= 
2 | 6 |17.42|СТ1946М6Т-М0 1.35 1238 112.50 | 194-6MST 7 |19.96|CT1937MS-ND 228 18.20 160.88 | 193-7М8 — 64 
7 |19.96| CT1947MST-ND 1.59 1460 132.75 | 194-7MST 8 |22.50 | СТ1938М5-МО 1.97 15.79 139.59 | 193-8MS 
НННННННН 
8 |22.50| CT1948MST-ND 95 8.66 78.75 |194-8М5Т 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 79012345678 
9 |25.04| CT1949MST-ND 1.70 15.59 141.75 | 194-9MST 
2 | 726|CT2042ST-ND 177 1521 139.43 | 204-2ST ц è 
10 |27.58| CT19410MST-ND 1.54 1411 128.25 |194-10MST з | 9:80|CT2043ST-ND 179: 1428. 12623 |90439T M Sioh pata 
12 |32.66|CT19412MST-ND 1.89 17.33 157.50 |194-12MST 4 112.34 |СТ20445Т-МО 151 1290 11825 |2044ST -54 ур. 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 5 | 14.88] CT2045ST-ND 1.58 13.50 123.75 | 204-55Т 
2 | 726|CT1952MST-ND 784 743 6750 | 195-2MST z | 6 |1742 CT2046ST-ND 1.61 13.80 126.50 | 204-65Т 
3 | 9.80|CT1953MST-ND 1.38 12.62 114.75 | 195-3MST 7 | 19.96 | CT2047ST-ND 1.68 14.40 132.00 | 204-75Т 
2 |1234| CT1954MST-ND зо 814 7403 |195-AMST 8 |22.50 | CT2048ST-ND 172 1470 134.75 | 204-8ST 
5 |1488|CT1955MST-ND 1.30 11.88 108.00 |195-5MST A 3252 О He 1520 мос Е 
6 |17.42|CT1956MST-ND 1.16 10.64 96.75 | 195-6MST : 1 ‹ : š Я 
2 7 |1996 CTI9S7MSTND 140 1287 11700 |195-7MST 12 |32.66 CT204128T-ND 2.07 17.70 162.25 | 204-12ST 
8 | 22.50 CT1958MST-ND 1.22 11.14 101.25 |195-8MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
9 |25.04|CT1959MST-ND 1.51 13.86 126.00 | 195-9MST 7 | 1 | 726|СТ2041218Т-40 2.03 17.40 159.50 | 204-121ST 
10 |27.58| CT19510MST-ND 1.32 12.13 110.25 | 195-10MST 1 | 7.26 |CT204421LPST-ND 2.17 18.60 170.50 | 204-121LPST 
12 |932.66|CT19512MST-ND 1.59 14.60 13275 | 195-12MST 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
CT206-RAST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 1 7.26 | CT204211ST-ND 1.54 1232 108.90 | 204-211ST Switch part # 
2 | 7.26|CT2062RAST-ND 1.64 15.00 136.35 | 206-2RAST 2 |12.34/CT204212ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-212ST 
3 | 9.80|CT2063RAST-ND 1.30 11.88 108.00 | 206-3RAST 7 | 3 |17.42/CT204213ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-2135Т Standard model shown. 
4 |12.34| CT2064RAST-ND 1.03 9.41 85.50 | 206-4RAST 4 |22.50|CT204214ST-ND 2.17 17.36 153.45 | 204-214ST 
5 |14.88| CT2065RAST-ND 1.00 9.18 83.48 |206-5RAST 5 |27.58|СТ2042155Т-М0 2.20 18.30 167.75 | 204-2155Т : " 
з | 6 |1742 CT2066RAST-ND 1.27 11.63 10575 |206-6RAST 6 |32.66 | СТ2042165Т-40 2.42 22.43 207.00 | 204-2165Т mo ren der 
7 |19.96|CT2067RAST-ND 1.52 13.91 126.45 |206-7RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 12 Position 
8 |22.50 ОТРОВВААЗТИМР 1.27 11.63 105.75 |206-8HAST 1 |1234|CT204221ST-ND 2.99 25.65 235.13 | 204-221ST 
9 | 25.04) CT2069RAST-ND 1.50 13.76 125.10 |206-9RAST 7 | 2 122.50 CT204222ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-222ST 
10 |27.58| CT20610RAST-ND 1.93 17.65 160.43 | 206-10RAST з 3266 CT204223ST-ND 217 1736 15345 | 204-223ST 
12 |32.66| CT20612RAST-ND 1.73 15.86 144.23 |206-12RAST 218 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 2 3.71 [CT2182LPST-ND 190 1518 13415 | 218-2LPST 
2 6.55. CT2092LPST-ND 68 6.19 56.25 | 209-2LPST 4 6.25|CT2184LPST-ND 1.89 15.12 133.65 | 218-4LPST 
3 | 9.09|CT2093LPST-ND 73 6.68 60.75 | 209-3LPST a| 6 | 879!CT2186LPST-ND 2.52 2013 177.95 | 218-6LPST 
4 | 4 |11.63| CT2094LPST-ND — .57 520 47.25 |209-41Р5Т 8 |11.33|CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
5 |1417|CT2095LPST-ND 92 842 76.50 |209-5LPST 10 |13.87|CT21810LPST-ND 1.78 14.25 125.98 | 218-10LPST 
6 |1671|CT2096LPST-ND 73 6.68 60.75 |209-6LPST 12 |16.41|CT21812LPST-ND 2.98 27.35 248.63 | 218-12LPST 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIP Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers Specifications: * Mechanical Life per switch position: 
unparalleled reliability compared to conventional wiping contact 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 * Contact Resistance: Initially 
designs. When actuated the ball rests between two contacts < 30 то * Insulation Resistance: 5,000 MQ » Dielectric 
allowing multiple points of contact while the spring compression Strength: 750V * Current Carry: 3A * Switch Capacitance: 
is at maximum pressure. Temperature, humidity and vibration 2рҒ * Operating Temperature: -40°C ~ 85°С * SMT 


have minimal affect on this design. Processing Temperature (90HBW, 90HBJ): 260°C Мах. 
Fig. 1 - Series 76 Rocker and Recessed Rocker Fig. 3 — Series 78 Fig. 5 — Series 90НВУ/, 90HBJ 
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No. of| Length | Digi-Key Price Each Grayhill No.of} Length | Digi-Key Price Each Grayhill No. of| Length | Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Raise Rocker Unsealed PIANO ПІР? Sealed 6 |17.02 | GH1286-ND 119 109 99 | 908065 
з | 9.65 | GH1103-ND 92 85 77 | 765803 2 | 741 | 6Н1203-№0 140 129 147 | 76Р5В025 7 | 19.56 | GH1287-ND 124 114 1.04 | 908075 
5 | 1473 | GH1105-ND 1438 127 1.15 | 765805 3 9.65 | GH1204-ND 1.43 1.32 1.20 | 76PSB03S 4| 8 | 22.10 | GH1288-ND 1.16 1.07 .97 | 908085 
6 | 1727 | GH1106-ND 1.35 124 143 | 765806 4 | 12.19 | GH1205-ND 1416 1.07 .97 | 76Р5В045 9 | 24.64 | GH1289-ND 146 1.34 1.22 | 908095 
1 7 | 19.81 | GH1107-ND 1.43 132 120 | 765807 5 | 14.73 | GH1206-ND 1.46 1.34 1.22 | 76PSB05S 10 | 27.18 | GH1290-ND 157 144 1.31 | 908105 
в | 2235 |GHi109-ND 1.43 1.32 120 | 765808 2| 5 T2 HEURE 122 17 133 | ees SMT Gull Lead Sealed 
9 | 24.89 | GH1110-ND 143 132 120 | 765809 à - ; Ç 2 | 686 | GH1291-ND 86 80 72 | 90HBW02P 
8 |2235 | GH1209-ND 140 129 147 | 76PSBO8S 
10 | 2743 | GH1112-ND 1.51 1.39 126 | 765810 S 3 | 940 | GH1292-ND 89 .82 75 | 90HBW03P 
9 | 24.89 |GH1210-ND 170 156 142 | 76PSBO9S 
12 | 32.51 | GH1202-ND 1.62 149 135 | 765812 , 4 | 11.94 | GH1293-ND 1.00 .92  .84 | 90HBWO4P 
10 | 27.43 | GHÍ211-ND 1.49 137 124 | 76PSB10S s [1442 om a iih 302 «аз [Ошур 
Raise Rocker Sealed 12 | 3251 | GH1212-ND 197 181 1.65 | 76PSB12S ` 5 а PEE 
P г - 5| 6 | 17.02 | GH1295-ND 1.16 1.07 .97 | 90HBWOGP 
2 7.11 | GH1002-ND 1.05 97 88 | 7658025 Raised Slide Switch, Unsealed 
7 | 19.56 | GH1296-ND 127 117 1.06 | 90HBWO7P 
з | 9.65 |GH1003-ND 1.05 97 .88 | 7658035 2| 711 ]GH1233-ND 1.05 97 88 | 78802 a | 2240 ООШ 114: 5:00: :98 Обур 
4 |12.19 | GH1004-ND 1.05 97 .88 | 7658045 3 | 9.65 | GH1234-ND 1.05 97 .88 | 78B03 ў : PEE. 
9 | 24.64 | GH1298-ND 149 137 1.24 | 90НВМ/09Р 
5 | 14.73 | GHI005-ND 146 134 122 | 7658055 4 |1219 | GH1235-ND 49 82 75 | 78804 ў 
10 | 27.18 | GH1299-ND 151 139 1.26 | 90HBW10P 
1| 6 | 1727 | GH1006-ND 149 137 1.24 | 7658065 5 | 1473 | GH1236-ND 1.08 99 90 | 78B05 
8 | 2235 | GH1008-ND 146 134 122 | 7658085 | [3] 9 1727 GH1237-ND 108 99 90 78806 ИН 
: d : : 7 | 19.81 | GH1238-ND 1.08 .99 90 | 78B07 2 6.86 | GH1300-ND 1.59 1.46 1.33 | 90НВ.02Р 
9 | 24.89 |GH1009-ND 159 146 1.33 | 7658095 
10 | 2743 | GH1010-ND 162 149 135 | 7698105 8 | 22.35 | GH1239-ND 1.00 92 .84 | 78B08 3 | 940 | GH1301-ND 1.65 151 1.38 | 90HBJO3P 
12 | 2051 EN 10 — iss giao: 2880125 9 | 24.89 | GH1240-ND 1.03 .95 .86 | 78809 4 | 11.94 | GH1302-ND 140 129 1.17 | 90HBJ04P 
: а - : : 10 | 27.43 | GH1241-ND 1.05 .97 .88 | 78810 5 | 1448 | GH1303-ND 1.59 146 1.33 | 90HBJO5P 
Recessed Rocker Unsealed 12 | 3251 | GH1242-ND 124 144 1.04 | 78812 5| 6 | 17.02 | GH1304-ND 1.65 1.51 1.38 | 90HBJO6P 
2 | 711 | GH1272-ND 1.24 144 1.04 | 7685802 Raised Slide Switch, Sealed 7 | 19.56 | GH1305-ND 1.67 1.54 1.40 | 90HBJO7P 
3 | 9.65 | GH1273-ND 1.30 1.19 1.08 | 7685803 2 | 711 | GH1223-ND 1.05 97 88 | 788025 8 | 2210 | GH1306-ND 1.38 1.27 1.15 | 90HBJO8P 
4 | 12.49 |GH1274-ND 1.35 1.24 143 | 7685804 з | 965 | GH1224-ND 1.05 97 .88 | 788038 9 | 24.64 | GH1307-ND 173 1.59 1.44 | 90HBJO9P 
5 | 14.73 |GH1275-ND 143 132 120 | 7685805 4 |1219 | GH1225-ND 95 .87 79 | 788048 10 | 2748 | GH1308-ND 1.59 146 1.33 | 90HBJ10P 
{| 68| 1727 | GH1276-ND 146 134 1.22 | 76RSB06 з] з | 1423 012240 130 449 1.08 | 78В055 Series 76HP PIANO БІР? 
7 | 19.80 | GHI277-ND 146 134 122 | 7685807 7 | 19.81 | GH1228-ND 127 147 1.06 | 788075 2 | 71 |GH1325CT-ND 394 276 1.82 | 76HPSB02GWR 
8 | 22.35 | GHI278-ND 1.49 1.37 1.24 | 7685808 8 | 22.35 | GH1229-ND 1.05 97 188 | 788085 2 | 71 | GH1325TR-ND 792.75/500 76HPSB02GWR 
9 | 24.89 | GH1279-ND 157 1.44 131 | 7685809 10 | 27.43 | GH1231-ND 124 1.14 1.04 | 788105 4 | 122 | GHI326CT-ND 406 285 1.87 | 76HPSBO4GWR 
10 | 2743 | GH1280-ND 157 1.44 131 | 7685810 12 | 32.51 ШАШ 146 13; 122 | 70B128 4 | 122 | GHI326TR-ND 817.25/500 | T6HPSBO4GWR 
12 | 32.51 | GH1281-ND 162 — 149 135 | 7685812 Recessed Slide Switch, Unsealed 6 9 | 173 |GHIS27CT-ND 429 301 198 | 76HPSBO6GWR 
Recessed Rocker Sealed 2 | 7.11 | GH1252-ND 1.05 97 188 | 788802 6 | 173 | GH1327TR-ND 863.63/500 76HPSB06GWR 
2| 741 |GH26-ND 17 417 106 | 76888025 3 | 965 |GHI2S3:NDA 1.05 97 88 | 78RB03 8 | 224 | GH1328CT-ND 459 322 242 | 76HPSB08GWR 
ў ў | i 4 | 1219 [аі 89 82 75 | 78RB04 8 | 224 | GH1328TR-ND 924.00/500 | 76HPSBO8GWR 
3 | 9.65 |GH1263-ND 132 122 141 | 76RSBO3S 5 | 1473 | GH1255-ND 108 99 90 | 788805 j ` 
4 | 1219 | GH1264ND 138 127 115 | 76898045 | |. | & [1727 |ентозвмо 108 pa ‘ay. [БАБ 10 | 274 | GH1329CT-ND 500 3.50 2.30 | 76HPSB10GWR 
5 | 1473 oco 146 124 122 | 75938055 2 | И ОИ чов pe F 10 | 274 | GH1329TR-ND 1006.25/500 — | 76HPSBIOGWR 
|| 6 1727 | GH1266-ND 149 137 124 | 76898068 8 | 2235 | GH1258-ND 1.00 92 384 | 78RB08 Series 97 Half Pitch 
7 1981 | GH1267-ND 1.49 137 1.24 | 76858075 9 | 24.89 | GH1259-ND 1.03 .95 .86 | 78RB09 7| 2 | 376 | GH1330-ND 317 222 146 970025 
8 | 2235 | GH1268-ND 1.51 1.39 126 | 76858085 10 | 27.43 |GH1260-ND 1.05 97 88 | 78RB10 2 | 376 | GH1334-ND 3.7 222 1.46  97R02S 
9 | 2489 | GH1269-ND 1.59 1.46 1.33 | 76RSBO9S 12 | 32.51 | GH1261-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RB12 8| 4 | 630 | GH1335-ND 3.26 229 1.50 | 978045 
12 | 32.51 | GH1271-ND — 1.65 1.51 1.38 | 76858125 Recessed Slide Switch, Sealed 8 | 11.38 | GH1336-ND 343 241 1.58 | 97R08S 
PIANO DIP? Unsealed 2 7.11 | GH1243-ND — 1.05 97 88 | 7888025 NEW! Series 97 Half Pitch - Lead Егее/ВоН$ Compliant 
я 3 | 9.65 | GH1244-ND 1.05 97 88 | 7888035 2 | 376 | GH1370-ND 347 222 146 | 970025Т 
Мы тараншы 4 | 1219] GHt245-ND 956 87 79 | 78RB04S 4 | 630 |GHIST-ND — 326 229 150 970М8Т 
3 | 9.65 | GH1214-ND 132 1.22 131 | 76Р5В03 7 
4 |1249 | GHI215-ND 108 99 90 | 76PSB04 3 5 | 14.73 | GH1246-ND 1.30 1.19 1.08 | 78RBO5S 8 | 1138 | GH1372-ND 343 241 1.58  97C08ST 
ў ; у : 6 | 1727 | GHI247-ND 124 1.14 1.04 | 78RBO6S 10 | 13.92 | GH1373-ND 370 259 1.70 | 97С105Т 
5 | 14.73 | GH1216-ND 138 127 115 | 76PSBOS 7 | 1981 | GH1248-ND 127 117 1.06 | 7888075 
6 | 17.27 | GH1217-ND 1.22 142 1.02 | 76PSB06 9 | 2489 | GH1250-ND 1.13 1.04 195 | 78RB09S 2 3.76 |GHIGTAEND 317 222 1.46 | 97RO2ST 
2 8| 4 | 630 | GH1375-ND 326 229 1.50 | 978045Т 
7 |19.81|GH1218-ND 138 127 1.15 | 76Р5В07 Auto-Insertable Auto DIP Sealed 
8 | 11.38 | GH1376-ND 343 241 1.58 | 978085Т 
8 | 22.35 |GH1219-ND 127 117 1.06 | 76PSB08 2 | 686 |GHi287-ND 76 70 63 | 908025 
9 | 2489 |GH1220-ND 154 1.42 129 | 76Р5809 ,| 3| 940|GHiBAD в 7 70 | 908035 "TT Hand Tool 
10 | 2743 | GH1221-ND 130 1.19 1.08 | 76PSB10 4 | 11.94 | GH1284-ND 295 87 79 | 908045 ang TOn о 
12 | 3251 | GH1222-ND 189 1.74 158 | 76PSB12 5 | 14.48 | GH1285-ND 1.00 92 84 | 908055 Dip Switch Ша 100 — .46 | 90-DIPSTICK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1354 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


fuco 


. 
Electronics Aleoswiteh DI P Switch es 
No. of| Dim. A | Digi-Key Price Each Alcoswitch No. of| Dim. A | Digi-Key Price Each Alcoswitch Fig. 1 — Side Actuated Fig. 2 — Top Actuated 
Fig. Cir. (mm) | Part No. 1 10 Part No. Fig.| Cir. (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
7000 Series - Side Actuated, Unsealed 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
2 711 |450-1192-ND 7.62 6.99 | 1-435802-0 4 | 10.16 | 450-1247-ND 87 80 | 435704-4 
3 9.65 | 450-1193-40 6.66 6.11 | 435802-2 6 | 15.24 | 450-1248-ND 1.29 1.19 | 435704-6 
4 | 12.19 |450-1194-ND 1.32 1.21 | 435802-3 з | 7 | 1778 | 450-1249-ND 1.35 1.24 | 4357047 
4| 5 | 1478 |450-1195-40 2.04 1.87 | 435802-4 8 | 20.32 | 450-1250-ND 1.20 1.10 | 435704-8 
6 | 1727 |450-1196-ND 2.25 2.07 | 435802-5 10 | 25.40 | 450-1251-ND 1.50 1.38 | 1-435704-0 
8 | 22.35 |450-1198-ND 2.52 2.44 | 435802-1 12 | 30.48 | 450-1252-ND 1.59 1.46 | 1-435704-2 
9 | 24.89 | 450-1199-40 2.91 2.67 | 435802-7 Prog. Hand Tool 450-1253-ND 42.10 — | 435862-1 Fig. 4 — End to End 
10 | 27.48 | 450-1200-ND 2.97 2.73 | 435802-8 NEW! GDS Series - Low Profile, End to End Stackable Stackable NEW! 
7000 Series - Side Actuated, Plastisol Sealed 4 10.02 | 450-1254-ND 2.52 231 | С0$04 
4 | 1219 |450-1201-ND 1.47 1.35 | 1-435802-5 4| 6 15.1 | 450-1255-ND 2.85 2.62 | GDS06 
5 | 14.73 | 450-1202-40 2.28 2.09 | 1-435802-6 8 | 20.18 | 450-1256-ND — 3.60 3.30 | GDS08 
1 6 17.27 | 450-1203-ND 252 2.31 | 1-435802-7 4 10.02 | 450-1257-ND 2.73 2.51 | ар5045 
8 22.85 | 450-1205-ND 273 2.51 | 435802-9 5 6 15.1 | 450-1258-ND 3.06 2.81 | GDSO6S 
10 | 27.43 | 450-1207-ND 312 2.86 | 2-435802-0 8 20.18 | 450-1259-ND 2.94 2.70 | GDS08S 
12 | 32.51 |450-1208-ND — 3.54 3.25 | 2-435802-2 NEW! GDH Series - Low Profile, Half Pitch NEW! 
7100 Series - Standard Profile, Unsealed 2 3.66 | 450-1260-ND 4.05 3.72 | GDHO2S Fig. 5 — End to End 
2 | 711 |450-1209-40 3.93 3.61 | 2-435640-9 Ы 62 ШОЙ 510 4.68 GDHO4S Stackable NEW! 
з | 965 |450-1210-ND 405 3.72 | 3-435640-0 6 | 6 | 875 шаша 570 523  GDHO6S 
4 | 12.19 |450-1211-ND 102 299 | 435640-2 8 | 11.20 БАҚЫ 612 5.61 | GDHOBS 
10 | 13.82 | 450-1264-40 6.06 6.38 | GDH10S 
5 | 1478 | 450-1212ND 1.68 1.54 | 435640-3 
6 17.27 | 450-1213-ND 180 1.65 | 435640-4 NEW! GDR Series - Recessed Rocker NEW! 127 076 
2 7 | 19.81 |4504214-ND — 2.04 187 | 435640-1 4 | 1112 | 450-1265-ND — 3.81 3.50 | 60904 NETT бов 
в | 22.35 |450-1215-ND 183 1.68 | 435640-5 7 | 6 | 162 | 450-1266-ND 4.20 3.85 | GDROG pM m 
9 | 24.89 | 450-1216-ND 2.37 2.18 | 435640-6 8 | 21.28 |450-1267ND 441 4.05 | GDR08 15.10 10,39 127 ГІ 89 
10 27.43 | 450-1217-ND 2.52 231 | 435640-7 NEW! ADE Series - Extended Actuator Sealed NEW! ponnn i —000000= | 
12 | 32.51 | 450-1218-40 321 2.95 | 3-435640-2 2 7.06 | 450-1268-ND 1.38 1.27 | ADEO2 і 
7100 Series - Standard Profile, Plastisol Sealed 8 4 12.14 | 450-1269-ND 1.47 1.35 | ADEO4 Fig. 7 - Recessed Fig. 8 - Extended 
а | 1249 |450-1219-ND 120 1.10 | 3-435640-5 6 | 17.22 PEA ON 189 1.74 | ADEOS Rocker NEW! Actuator NEW! 
5 | 14.73 |450-1220-ND 1.89 1.74 | 3-435640-6 а 22.3. ЕЗДА ШЕШШ 180 1.65. ADEOS 
6 17.27 |450-1221-ND 2.04 187 | 3-435640-7 NEW! ADF Series - Flush Actuator Sealed NEW! 
2| 7 | 19.81 |450-1222-ND 228 2.09 | 3-435640-8 2 | 7.06 | 450-1272-40 138 127 | ADFO2 
8 | 22.35 | 450-1223- МО — 228 222 | 3-435640-9 4 | 1214 | 450-1273-40 1.47 1.35 | ADFO4 
9 | 24.89 |450-1224-ND 2.58 2.37 | 4-435640-0 8 | 6 | 1722 | 450-1274-40 1.89 1.74 | ADFO6 
10 | 27.43 |450-122b-ND 273 2.51 | 4-435640-1 8 | 22.3 | 450-1275-ND 1.80 1.65 | ADFOB 
7100 Series - Low Profile, Unsealed 10 27:38 2802027600 2282 22:08) SADISIO 
NEW! ADP Series - Piano Actuator Sealed NEW! Fig. 10 — End to End 
2| 5 [| 1473 |450-1227ND 168 1.54 | 435668-4 2 706 ШЕТТЕ 177 1.63 ADP02 а 
Stackable NEW! 
7100 Series - Low Profile, Tape Sealed 4 12.14 | 450-1278-ND 234 2.15 | ADPO4 
4 | 12.19 |450-1282-ND 1.29 1.19 | 3-435668-4 9 6 | 1722 |450-1279-М0 276 2.53 | ADP06 
6 | 1727 |450-1284-ND 2.28 2.09 | 2-435668-5 8 22.3 | 450-1280-ND — 3.15 2.89 | ADPOB 
2| 7 | 19.81 450-1285-ND 2.52 2.31 | 2-435668-7 NEW! SSV Series - SIP, End to End Stackable NEW! 
8 22.35 | 450-1236-ND 2.46 2.26 | 2-435668-8 2 7.57 | 450-1281-ND 3.75 3.44 | SSVO2 
9 24.89 | 450-1237-ND 2.82 2.59 | 2-435668-9 10 4 12.65 | 450-1282-ND 4.29 3.94 | SSVO4 
10 | 27.43 |450-1238-ND 2.94 2.70 | 3-435668-0 8 22.8 | 450-1283-ND 477 4.38 | SSV08 


DIP Switches — Preprogrammed 


Ф Material: Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black amp max. * Contact Resistance: 750 milliohms max. at 
* Contact: Copper alloy with gold over nickel plating 50тУ open circuit * Life Expectancy: 500 revolutions 
Ф Voltage Rating: 120V ms max. * Current Rating: 1 • Actuator: Screwdriver slot 


Tape Stamping Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Switch Type Seal Legend Part No. 1 10 Part No. 
Hexadecimal with Complement No Style | 450-1186-ND 19.92 18.26 53137-5 
Hexadecimal with Complement Yes Style | 450-1188-ND 19.44 17.82 54792-1 
i ñ Style | Style Il Style Ill 
Hexadecimal with Complement | Yes Style ІІ 450-1189-ND 19.44 17.82 54792-2 16 Position 16 Position 10 Position 
BCD with Complement No Style ІП 450-1190-ND 18.48 16.94 53919-2 
BCD with Complement Yes Style ІП 450-1191-ND 18.96 17.38 54778-1 


Rota ry Switches No. of | Output Code Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Description Pos. Type Part No. 1 10 Part No. 
Materials: е Contacts: phosphor bronze, gold over nickel plated 6000 Series Rotary Switch 
= Dielectric Breakdown Voltage: S00VDC min. = Insulation Screwdriver/Coin Actuated] 10 | Single Pole | 450-1182-ND 25.62 23.49 | 1-435097-1 
Resistance: 1x10" ohms • Initial Contact Resistance: 25 
milliohms * Circuit Capacitance: 5 picofarads (at 100 KHz) Bar-Type Knob 10 BCD 450-1183-ND 27.69 25.39 | 435123-1 
* Durability: 1000 cycles Bar-Type Knob 16 Hexadecimal 450-1184-ND 27.72 25.41 1-435167-1 
e H Code and Type of Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
recep if f Rotary DI P Switches Positions | Mounting | Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
=“ ный 
Rotary Switches 
Specifications: е Mechanical Life: 10,000 cycles microinches tin lead solder over nickel * Internal Octal SMT Flush GH1309-ND 3.02 278 2.52 94HABO8W 
COS Ар S ring Sigan mopar Octal | Thr-Hole | Flush GH1310-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABOB 
Current Rating: 100mA at S00Vdc * Contact Рох Cleaning: > Acceptable cleaning solutions Octal | Thru-Hole | Extended | GH1311-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBBO8 
i SEO ii h I include 1-1-1 Trichlorethane, Freon (TF, TE, or Octal Right Angle Flush GH1312-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HABOBRA 
Незізіапсе: Ranae eC apg Operating TMS), Isopropyl Alcohol, and detergent (140*F Octal | Right Angle | Extended | GH1313-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBBOSRA 
Temperature Range: -25°С - 85°С (60°С) maximum). Solutions which are not 9 9 - - : 
Materials and Finishes: * Rotor and Switch recommended include Acetone, Methylene BCD SMT Flush GH1314-ND 3.02 2.78 2.52 94HAB10W 
Body: Plastic, rated at UL 94V-0 * Contact Chloride, and Freon TMC. BCD Thru-Hole Flush GH1315-ND 3.02 2.78 2.52 94HAB10 
Material: Copper alloy gold over 30 microinches BCD Thru-Hole Extended GH1316-ND 3.02 2:78 2.52 94HBB10 
nickel * Terminals: Copper alloy plated 150 “АП Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. BCD Right Angle Flush GH1317-ND 3.38 3.10 2.82 94HAB10RA 
BCD Right Angle | Extended GH1318-ND 3.38 3.10 2.82 94HBB10RA 
Switch HEX SMT Flush GH1319-ND 3.02 2.78 2.52 94HAB16W 
Markinas HEX Thru-Hole Flush GH1320-ND 3.02 2.78 2.52 94HAB16 
g HEX Thru-Hole Extended GH1321-ND 3.02 2.78 2.52 94HBB16 
BCD Hex HEX RightAngle | Extended | GH1323-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBB16RA 
[7 г? Knobs for Extended Actuators Only 
907 - 
Knob for = ® Се Black Knob, open window type GH5005-ND 76 - 154 | 947705-001 
| Extended “4 VA D Gray Knob, open window type GH5006-ND 76 — а | 947705-012 
Extended Right Angle/Flush | Actuators Gray Knob, black arrowhead GH5007-ND 76 — .54 | 947705-017 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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resp hill Optical Rotary Encoders Series 61C 


Features: * Competitively priced to similar electromechanical switches * Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations * Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft • Compatible 
with CMOS, TTL and HCMOS Logic * Operationally used to move display icon and input data * Used to set 
radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 

Dimensions: * Shaft: .250" (6.35mm) dia., .375" (9.52mm) long * Pin Spacing: .1" x .025” (2.54mm x 
.64mm) diameter • Thread: 3/8 - 32 * Overall Diameter: .750" (19.05mm) 

Encoder Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25 VDC * Supply Current: 30mA max. at 5VDC * Life: 1 
million cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return * Rotational Torque: 
1.5 inch-ounces + 30% * Load Current: 5mA max. per channel * Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
* Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM 

Pushbutton Switch Ratings: • Rating: at 5VDC, 10 mA, resistive * Contact Resistance: «100 e Life 
Expectancy: 3 million operations * Contact Bounce: «4 mSec at make «10 mSec at break * Operating 
Temperature Range: -40°C to 70°C. 


Clockwise Rotation @ indicates logic high. 


O indicates logic low. 


Output | Output 


Position Code repeats every 4 positions 
1 
2 
3 
4 
Output High | ~ 
гі N.O. 
Dutput High Pushbutton 
Blow Switch 
GND 
Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. 1 25 100 250 Part No. 
16-Position GH6101-ND 20.55 16.44 12.33 10.28 61C22-01-04-02 
32-Position GH6102-ND 20.55 16.44 12.33 10.28 61C11-01-08-02 


Optical Rotary Encoders Series 62A 


These low cost encoders offer long life (over 1 million operations) with small size and optional integrated 
pushbutton. These encoders are ideal for radio frequency setting, drill depth setting and other applications 
where detents are desired for operator feedback. Rugged metal shaft and bushing for long life. 


Electrical Ratings: 

* Operating Voltage: 5 
+.25 Vdc 

* Supply Current: 30mA 
max. at 5 Vdc. 

* Operating Torque: 1.5 N.O. 
in-oz +50in-oz initially Pushbutton 

f е Switch 

*Rotational Life: >1 Ground 
million cycles of operation 
(cycle is rotation through 
all positions and return) 


Power+5v 
Output A 


Output B 


“External pull-up resistors required for operation. 
8.2kQ is suggested for TTL; 3.3kQ is suggested for CMOS. 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. il 25 100 250 Part No. 
32-Position, 2" Cable GH3046-ND 33.20 26.56 19.92 16.60 |62Ү11-01-0205 
32-Position w/Switch 2" GH3047-ND 36.29 29.03 21.78 18.15 |62А11-02-020$ 


32-Position, 5" Cable 
32 Position w/Switch 5" 


GH3048-ND 33.88 27.11 20.33 16.94 
GH3049-ND 36.99 29.60 22.20 18.50 


62А11-01-0505 
62А11-02-0505 


Mechanical Rotary Encoders Series 26 


The series 26 rotary encoders are pc mounted mechanical encoders that come 
complete with a threaded shaft (mounting hardware included) and internal 
detents for user feedback. 

User selectable for either continues rotation or present stops (two supplied). 
Gray code output - continuous rotation - no stop pins. 

Fully sealed with panel and shaft seal for use in the harshest environments. 
Specifications: • Electrical Rating: 25,000 cycles with logic compatible 
loads. Make and break 200mA. * Detent Balls: Carbon steel, nickel plated 
* Terminals: Brass, gold plated nickel plate; Contacts: Copper alloy, gold 
plated over nickel plate 


Industrial Optical Rotary Encoders 
Series 61K, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations with 
high resolution. Made with stainless steel shaft and bushing for 
exceedingly long life (10 million life cycles). No detents. 

Features: • High resolution * Rugged construction • Cable or pinned 
version * 10 million life cycles * 300 RPM shaft rotation * 61K isa 4 
pin output • 61R is a 5 pin output * 63R is a 5 pin output with 500 
million life cycles ОМЕЕ 2А 
Specifications: • Operating Voltage: 5 + .25 Vdc • Supply Current: 63R: 1/2-32 
30 mA maximum at 5 Vdc * Logic Output Characteristics: Output UN-2A 
Type: Open collector with integrated Schmitt Trigger and 10KQ pull-up 
resistor. Maximum Sink Current: 16mA at .40 Volts. * Power Consump- 
tion: 150 mW maximum * Optical Rise Time: 500 ns * Optical Fall 
Time: 16 ns * Mechanical Life: 10 million revolutions * Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous 
operation (calculated from emitter degradation data) * Operating Temperature Range: -40°С to 85°С 


61K: 3/8-32 


61R, 63R Pos. # 
Ground (5) 


No Contact (2) 
Output A ® 


Power 5V (2 


Pulse Per Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Revolution Part No. 1 25 100 250 Part No. 
4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND 4462 35.70 3124 27.67 | 61K64 
4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61К128 
5" Cable 128 GH3066-ND 48.52 38.82 33.97 30.09 | 61K128-050 
5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61R128 
5 Pin PC Mount 128 GH3069-ND 49.54 39.64 34.68 30.72 | 63R128 
5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 5129 41.04 35.91 31.81 | 63R256 


Mechanical Rotary Encoders 
Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck 
mechanical encoders designed for human interface terminals. 
Has detents. 

Features: • Quality construction and contact materials • 100,000 
life cycles Specifications: • Switching Loads: 1.5mA @ 
115Vac, resistive; 150mA Ф 14Vdc , resistive * Life Expec- 
tancy: 100,000 cycles of operation @ rated loads; one cycle of 
operation is a rotation through all of the active positions and a 
return to the starting position * Operating Temperature: -65°С 
to 85°С 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
GH3071-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 25LB10-Q 
GH3072-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 25LB15-Q 
GH3073-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 25LB22-Q 
GH3074-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 251В22-Н 


Description 

36 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount 
24 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount 
16 Position, 2 Bit - 3 Pin PC Mount 


16 Position, Hex - 5 Pin PC Mount 
Optical Rotary Encoders 


CLAROSIAT Series: 600, 601H, 601V 


Electrical Specifications: Description: The Series 600 and 601 controls are manually operated, rotary, 
optical encoders that output two square waves in quadrature at a rate of 128 pulses per channel per 
revolution as a standard with other resolutions down to 60 pulses available. The outputs are TTL compatible. 
The variation by series is the terminal configuration, with the Model 600 having (4) cable leads, and the 
Model 601 having (4) pin leads and internal resistors. Input Power: 4 volts DC +5% @ 30 mA maximum 
plus external requirements. Output Rate: 128 pulses/revolution per channel-standard. Channels: Two 
separate output channels in quadrature. 90° +45°. Output Voltage: High level voltage: 2.4 volts min. with 
10KQ load to ground. Low level voltage: .4 volt maximum 

Environmental Characteristics: Operating Temp.: -20°C to 65°C. Mechanical Characteristics: 
Shaft Rotation: Continuous in either direction, 300 RPM max. Terminals: P/C Type: .025” (.64mm) by 
0.12” (3.05mm) thick brass, gold plated to facilitate soldering. Cable Type: Four lead ribbon cable, color- 
coded, with .050” (1.27mm) spacing. 28 AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) diameter. Strength: 
Terminals withstand 2 Ib. push and pull and a 90° bend. 


Code And Truth Table ИИ Output Waveform CABLE CODE 
Switch Code BCD Output* Gray Output* т пае Phase епот Е m 
Position Position 1 2| 4 [в [1 [2 | 4 8 A Red MAR 
1 0 А о Logic @ 30 MA max. 
2 E e e Out БЕСТІ Yellow | A Out 
M Е Green | Ground 
3 2 5 = е 9 CCW Rotation* Orange [ B Out 
2 Ы ° = . Model 600 - Model 601 - PC Model 601 - PC 
$ 5 ө е 9 9 ө 2 Cable Style Terminal (Horizontal) Terminal (Vertical) 
8 7 e e e © - 8/8 x 32 NEF-2A 
9 8 e e ° і“ NES uem (шш! || 
10 9 ө ele ele a m 2085 Е 
11 10 ө e е е ө ө ! й 406 Шк 30 THK 
12 11 e [] е е е е і Т 42729. 
13 12 е 9 е е 1254 
14 13 О e е е е е 
15 14 ооо о ° m 27 
16 15 е е е ө ө —-2.54 
*Dot indicates terminal tied to common. ees 
Digi-Key Price Each Grayhill Digi-Key Price Clarostat 
Description Part No. 1 25 100 250 Рагі No. Description Part No. Each Part No. 
8 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3075-ND 13.87 11.10 8.32 6.96 |26ASD45-01-1-AJS Cable Version 600CS-ND 48.46 600EN-128-CBL 
16 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3076-ND 13.87 11.10 8.32 6.96 |26ASD22-01-1-AJS Horizontal Version 601HCS-ND 47.79 600EN-128-B66 
16 Position, Grey Code - 5 Pin PC Mount | GH3077-ND 21.26 17.00 12.75 10.67 |26GS22-01-1-16S-C Vertical PC Version 601VCS-ND 47.33 600EN-128-C24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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ШТ gu inc Optical Encoders 


Features: * Smallest in the world * Lowest current draw * Extremely economical Specifications: * Power: 
5VDC @ 8mA * Life: 1.0 million cycles min. • Cycles/Rev.: 25 * Output: TTL compatible * Body Size: 
.709"x.965" (18.01mmx24.51mm) 


FER 
0.787 110.35 


(20) (9)! 


0.815. 
- (8) 1 0.433 
= 0.787 (20) (11) 


CTS 


Mechanical Rotary 
Encoders 
Series 288 and 290 


288 Series 290 Series 
Body Size 16mm 9mm 
Shaft Material Metal Metal 
Operating Temp. -25°С - 100°С -30°С - 70°С 
Switch Life 15,000 Actuations | 100,000 Actuations 
Resolution 16 CPR 20 CPR 


Fig. 1 - Series 288 Binary Switching Codes 


Mtg. Surface 
/ 3/8-З2МЕЕ 


6.35 


[6.40 
9| 254, 


Fig. 2 - 
Gray Switching Code 


Mtg. Surface 
/ M7-.75 

f 
5.99 


T 


1,83 


l) 


TIR 


713.31" 


1B - Vertical Mount with Switch 


1226. | Mtg. Surface 
10.76 - “| М8Х.75Р 
P 


ІН J Tos Travel 


| (Reference) 
4.87 


й 
n 


1C - Horizontal Mount with Switch 


1226. | Mtg. Surface 
10.76|-- 


M8X.75P 
—|- 0.5 Travel 


6.4| (Reference) 
25.4.1 


Fig. 3 - Series 290 
Commercial Miniature Encoder 


b Digi-Key Price Each 
Pe я Fig.| Description Тит | (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No 
Digi-Key Price Each Tosoku - 

л 2 Bit Non-Det. — CT3001-ND 258 240 200 180 | 2881232R161A1 
Бола Жордан рави part No: 1 10 Fa No: ТА | 2 Bit Det. Round | _ | cr3002-ND 258 240 200 180 | 288T232RI61A2 
1 25 Y 102-1016-ND 3000 2100 RE20NS25C20RA 1B | 2 Bit Det. Round | — | CT2999-ND 542 504 419 378 | 288V232R16182 
P 25 N 102-1011-ND 3415 2390 RE20NC2520RA 1C | 2 Bit Det. Round | — | CT3000-ND 542 504 419 378 | 288X232R161B2 
25 Y 102-1012-ND 3415 2390 RE20NC25C20RA 2 | 4 Bit Non-Det. Round | — | CT3003-ND 350 326 271 245 | 2881232R162A1 

д 25 N 102-1013-ND 30.00 21.00 RE20NF2520RA 2 Bit Non-Det. 20 | CT3004-ND 2.50 233 1.93 1.75 290UABOR201A1 
2 Bit Det. 20 | CT3005-ND 253 236 196 177 | 290UABOR201A2 

25 ү НН 30.00.2100 REONF25C20RA 2 Bit Non-Det., w/Switch | 0099 | 2) | CT3006-ND 293 273 227 205 | 290UABOR201B1 
А 25 N 102-1017-ND 3000 2100 RE20NV2520RA з | 2 Bit Det, ш/бийсі 20 | CT3007-ND 296 276 229 207 | 290UABOR201B2 
25 Y 102-1018-ND 3000 2100 RE20NV25C20RA 2 Bit Non-Det. 15 | CT3008-ND 237 221 184 1.66 | 290UAA5F201A1 

2 Bit Det. 15 | CT3009-ND 240 224 186 168 | 290UAA5F201A2 

5 25 ү ШШЕН дш s RE21N025C20R 2 Bit Non-Det., w/Switch | © 15 | CT3010-ND 281 261 217 196 | 290UAA5F201B1 
25 Y 102-1020-ND 4230 3855 RE21NF25C20R 2 Bit Det., w/Switch 15 | CT3011-ND 283 264 249 198 | 290UAA5F201B2 


Optical Encoders 


Features: • Long life * High resolution * Metal shaft • Digital output 
* All models are quadrature (dual channel), rugged and may be panel 
or pc board mounted. Maximum 300 RPM for integral applications; 
1kHz max frequency response. 


Specifications: 
* Power: 5VDC @ 50mA 
* Life: 2.5 million cycles min. 


* Cycles/Rev.: 50/75/100/128/200 


* Output: TTL compatible 


Vertical 


| gu INC 


Right Angle 


0.472 


0.315) 


(2) 


"(8 


Shaft turning 1 907+ 45° 
clockwise viewed рай 
from front Г 
Digi-Key Price Each Iwatsu 
Fig. | CPR | Part No. 1 10 Part No. 
1 75 | 102-1003-ND 39.85 27.90 EC202A075A-2TD 
2 75 | 102-1004-ND 39.85 27.90 ЕС202А075А-250 
1 200 | 102-1009-ND 59.85 49.05 EC202C200A-2TD 


Cannon 


б 


Features: • Select switch * Positive detent * Self clinching terminals Applications: • Audio / Video equipment • Navigation systems * Computer 
peripherals * Car radio 


Engineered for life 


ITT Industries 


Navigation Switch Encoders 


No. of No. of Select Dim. H Dim. LS Digi-Key Price Each ITT Ind. 
Fig. Pulses Detent Function (mm) (mm) Part No. 1 25 100 250 Part No. 
12 24 — 7 — 401-1383-ND 2.11 1.69 1.34 106 NSE10DH127 
1 12 24 — 9 — 401-1384-ND 222 178 141 111 NSE10DH129 
12 24 — 11 — 401-1385-ND 232 1.86 1.48 1.17 М5Е100Н1211 
15 30 No — 13 401-1386-ND 9.85 7.89 624 493 NSE11DV57NCF215A 
20 20 No — 13 401-1387-ND 10.35 8.28 656 5.18 NSE11DV57NCF220A 
2 15 30 Yes — 12.5 401-1388-ND 10.56 8.45 6.60 528 NSE11DSV57NAF215A 
20 20 Yes — 12.5 401-1389-ND 11.00 8.87 7.03 5.55 NSE11DSV57NAF220A 
15 30 Yes — 12.5 401-1390-ND 10.56 845 6.60 528 NSE11DSV57NAF215F 
20 20 Yes — 12.5 401-1391-ND 11.00 8.87 7.03 5.55 NSE11DSV57NAF220F 
12 12 No 20 ү; 401-1392-ND 281 226 179 141 NSE12DV1220 
24 24 No 20 7 401-1393-ND 2.96 2.37 1.88 148 NSE12DV2420 
12 12 No 25 12 401-1394-ND 2.96 2.37 1.88 148 NSE12DV1225 
3 24 24 No 25 12 401-1395-ND 3.10 248 1.97 1.55 NSE12DV2425 
12 12 Yes 20 7 401-1396-ND 3.10 248 1.97 155 М5Е1205/1220 
24 24 Yes 20 7 401-1397-ND 325 261 2.06 1.63 NSE12DSV2420 
12 12 Yes 25 12 401-1398-ND 325 261 2.06 1.63 М5Е1205/1225 
24 24 Yes 25 12 401-1399-ND 341 274 247 1.71 NSE12DSV2425 
4 24 24 No 26.5 13 401-1400-ND 2.96 237 1.88 148 NSE16DV2426 
24 24 No 31.5 18 401-1401-ND 310 248 197 155 NSE16DV2431 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Mechanical Rotary Encoders 


i 5, Encoder $ 
ном P-0.75 $ Block ў 
"Mounting & COM 
Surface 


Recommended PWB Piercing 4 т 
Plan pitch tolerance: +0.1 : E ; Ё Cntr. of shaft 
(view from mounting side) MIT IS -010 
Desv D.C. 5V 
-10к0--2 10к0. E^ —t0k0— 10ko, 
Signal А100 n віне Signal B 4 Signal AKG Š Signal B 
0.01 + [$ Encoder $ 0.01p 7 0.01р т [5 Encoder Ў] т 0.01р 
| $ Block ў ? f Bod ў 
M Mounting 4 >. Mounting + сом 
Surface N & сом. 
= 13.2 — 
7.0 =] -2-2.0 
+= 2-24 
5 Cntr. of shaft 
2 JN, “5 - 01.0 
|8-01.0 5.0 SIGNAL SIGNAL 
A 
Specifications: Descrip- Dim. Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm Fig. tion c Pulse Part No. 3l 10 100 Part No. 
p-p max. * Rotation Torque: Standard type: 3mN-m to 20mN-m; EVE-K type: 175 24/24 P10859-ND 152 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
10mN-m to 50mN-m 1 12(mm) 20 24/24 P10860-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F2024B 
Electrical: * Output Signals: Phase A and B * Resolution: 12, 20, 24 pulses/360° 20 12/12 P12331-ND 277. 165 155 EVE-GA1F2012B 
Rating: DC 5V/10V 1mA • Contact Resist :10 K I lati 
Resistance: DC 50У ТОМО min. = Dieleotie Wihstanding Votago: 1 meat | 2 | 12 о | олг Ша 8 72 % | EVEGCIF20I2B 
Babes s 9 де: (тт) 20 -/24 P12334-ND .86 72 60 ЕМЕ-КС2Е2024В 

50VAC * Bouncing: 3/5 ms max. 
Physical, Environment Life: * Operating Life: Standard life: 30,000 cycles min. 3 12(mm) 20 1212 ВЕЗЕТ 72 61 51 EVE-GE1F2012B 

2 20 -/24 P12335-ND .72 61 .51 EVE-KE2F2024B 
Operating Temperature: -10°С - 60°С 
Storage Temperature: -40°C - 85°C 4 12(mm) 20 20/20 P12336-ND 177 1.48 1.24 EVE-JBBF2020B 


Center Space Encoders 


EVQ Series: 

Encoder with a center space, which meets the requirements of multiple operation controllers. 
Recommended Applications: 

* Car audio products (adjustment of volume, tone, tuners, etc.) * AV equipment (control of 
edit functions of VCRs, CD players, MD players, еіс.) * Remote control of car navigation 
systems 

Features: 

* Multiple unit construction can be achieved by mounting switches, LEDs, etc. in the through 
hole at the center (center space) on the printed wiring board. * High reliability * Ready for 
transparent shafts (to enhance the light diffusion) 

Specifications: 

Mechanical: е Rotation Angle: 360% (endless) * Detents: EVQ-1WF: 20 points; EVQ-WFP: 30 
points 


(View from mig. side) 


Electrical: * Output Signal: Phase A and В * Resolution: EVW-1WF: 10 pulses/360*; EVQ- Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 

WFP: 15 pulses/360° * Rating: 1mA, 10Vdc * Contact Resistance: 10 max. ” Bouncing: 5 Fig. Description Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 

ms max. * Insulation Resistance: 50МО min. (at 250Vdc) * Dielectric Withstanding Voltage: 

300Vac for 1 min. 1 22(mm) 20/10 P12337-ND 2.18 1.82 1.53 EVQ-1WF00210B 
Endurance: • Rotation Life: EVW-1WF: 50,000 cycles min.; EVQ-WFP: 30,000 cycles min. 2 27(mm) 30/15 P12419-ND 561 468 393 EVQ-WFP00415B 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C ë _ à 


11mm Square Encoders with 
Push-lock Feature ~ я і» ча 


—o Signal B 
Recommended Applications: 
* Volume control or mode switch selector for car audio * Signal input for selector monitors and Г Normally Closed 0.010 
AV equipment 


{Terminal 
2 С 


Features: 

* New type encoder with a push-lock feature * EVQ-WEB includes an SPST NC switch 
* Push-lock Travel: EVQ-WEB: 9mm max.; EVQ-WEH: 8.4mm max. 

Specifications: 

Mechanical: е Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100N min. • ОР 
Force Switch: 7n max. * Rotation Torque: EVQ-WEB: 3 mN:m to 20 mN:m; EVQ-WEH: 3 
mN-m to 17 mN-m * Detents: 30 points 


B |Com|As Center of shaft 
Electrical: е Resolution: 15 pulses/360^ * Output Signal: A and В (2 Phases) * Rating: EVQ- c5 e “5-01 


WEB: 1тА, 10Vdc (encoder); 20mA, 16Vdc (switch); EVQ-WEH: 1mA, 5Vdc (encoder); (View from mtg. side) 
10mA, 5Vdc (switch) • Contact Resistance: 1тО max. * Insulation Resistance: EVQ-WEB: 
50MQ тіп. (at 250Vdc); EVQ-WEH: 100MQ min. (at 250Vdc) * Dielectric Withstanding 


Voltage: 300Vac for 1 min. Digi-Key Price Each Panasonic 
Endurance: • Rotation Life (encoder): 15,000 cycles * Operating Life (Push-lock): 10,000 | Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 

cycles 1 | Rotary Encoder with SPST Switch | P12424-ND 11.96 9.97 8.37 | EVQ- WEB00115B 
Operating Temperature: 3 т " 

БИСЕН, 20: a 70C РАМЕ 0G BEIG 2 | Rotary Encoder, Vertical P12425-ND 747 5.98 5.02 | EVQ- WEH00115B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1358 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 11mm and 16mm Square Encoders 


EVE-P/EVE-Q: 
Recommended Applications: 
(View from mtg. side) * Centralized control of automotive audio equipment, navigation systems and air conditioners. 
16.6 | Features: 
4-01--0--- * Good operation feel * Long life achieved by the high click torque * Runout protection: Runout: 0.1mm max. 
Genter, 7, 8.3— шы Specifications: 
of shaft д1 а? Н Mechanical: * Rotation Angle: 360? (endless) * Rotation Torque: 40 mN:m тах. * Detents: EVE-P: 16; EVE-Q: 32 
| ой 85” Electrical: * Output Signals: Phase A and B * Resolution: EVE-P 8 pulses/360°; EVE-Q 16 pulses/360° * Rating: 1mA, 
9 š 10Vdc (at each bit) * Contact Resistance: 10 max. * Bouncing: 5 ms тах. * Insulation Resistance: БОМО min. (at 
© eee б б 250Vdc) * Dielectric Withstanding Voltage: 300Vac for 1 min. 
м А Switch Part: е Type: SPST Ривһ-оп * Rating: 20mA, 16Vdc * Contact Resistance: 100то тах. * Operating Force: 6N 
Р2.5Х4-10 “5-01 * Travel: 0.5mm 


Endurance: • Rotation Life: 1,000,000 cycles тт. * Operating Life: 1,000,000 times min. 
Operating Temperature: -40°С - 85°С (45-85% RH) 


(View from mtg. side) EVE-V: 
H— 16.6 ——| Recommended Applications: 
* Car audio, navigation systems and air conditioners. 
Features: 


* Low Profile: 4mm * Wave soldering type * Integrated push-ON switch 
Specifications: 
Mechanic; Rotation Angle: 360% (endless) е Shaft Pull/Push Strength: 100 N:m min. * Rotation Torque: 3 mN:m to 20 
b D ACom.B E p —- mN:m * Detents: 32 
29 Ф 9 NN. Electrical: е Output Signals: Phase A and В * Resolution: 16 pulses/360^ * Rating: 1mA, 10Vdc (at each bit) * Contact 
Р2.5Х4=10 “5-01 Resistance: 10 тах. * Insulation Resistance: 50MQ min. (at 250Vdc) * Dielectric Withstanding Voltage: 300Vac for 1 
min. * Bouncing: 5 ms max. 
Switch Part: • Type: SPST Push-on * Rating: 20mA, 16Vdc * Contact Resistance: 10010 max. • Operating Force: 
1.5mm travel type: 4N • Travel: 1.5mm 
Endurance: * Rotation Life (encoder): 30,000 cycles min. * Operating Life (switch): 50,000 times min. 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


(View from mtg. side) 


— 11.4 — 
COM) 79-8 Digi-Key Price Each Panasonic 
со 2-02.3 Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
COM s 
ў 8 PPR, SPST, 16 Detents, 21.5mm Height P12420-ND 11.73 9.78 8.22 EVE-PDBRG508B 
Commionness of encoder } 1 й 
Center. Я 16 PPR, SPST, 32 Detents, 21.5mm Height P12422-ND 10.96 944 7.68 EVE-QDBRG516B 
afshan 2 8 PPR, SPST, 16 Detents, 25.4mm Height P12421-ND 11.73 9.78 8.22 EVE-PDBRL408B 
md 16 PPR, SPST, 32 Detents, 25.4mm Height P12423-ND 10.96 9.14 7.68 EVE-QDBRL416B 
3 |16 PPR, SPST, 32 Detents, 20mm Height P12418-ND 321 2.68 225 EVE-VCGJLO16B 


BOURNS Digital Contacting Encoders 


TA NS 


Electrical Characteristics: е Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning 
clockwise (CW) * Closed Circuit Resistance: 5 ohms maximum * Open Circuit Resistance: 100K ohms 
minimum • Contact Rating: 10Milliamp Ф 10VDC or 0.1 watt maximum • Insulation Resistance (500 VDC): 
1,000 megohms minimum • Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202 Method 301 (Sea Level; 
1,000VAC minimum) * Electrical Travel: Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum 
254 * RPM (Operating): 120 maximum Environmental Characteristics: • Operating Temperature Range: +1°C 
5:08 | ~ 125°C Mechanical Characteristics: • Mechanical Angle: Continuous * Torque (Detented): 0.75 to 2.25 
oz-in. * Mounting hardware sold separately 


Full Cycle Per Detent 1/4 Cycle Per Detent Anti-Rotation Cycles Per Digi-Key Price Each 
(Normally Open in Detent Shown) Lug Position Revolution Part No. 1 25 50 
CW — + Channel А CW — — — Channel A None 24 ECW1DB24BC0024-ND 3.46 2.70 2.20 
PATI ' ' A ' 11 9:00 24 ECW1JB24BC0024-ND 3.46 2.70 2.20 
Closed Circuit ' ' р Closed Сисий a 
Open Circuit a | : | Open Circuit Yd 
Closed Circuit | ' ' Closed Circuit + + i= Digi-Key Pricing 
Open Circuit _ : : Open Circuit «+ did Description Part No. 1 10 100 1,000 
D D ee B РОВ Lockwasher for ECW Encoder H-37-2-ND 46 — 124 747 59.85 
iid Mounting Nut for ECW Encoder H-38-11-ND 53 443 24.90 199.50 


Electrical Characteristics: « Output: 2-bit gray code, Channel А leads Channel В by 90° electrically turning 
clockwise * Supply Voltage: 5.0VDC +0.25VDC * Supply Current: 26 mA maximum * Output Voltage: 0.8V 
maximum for low output & 4V minimum for high output * Output Current (Low Output): 25 mA minimum 
Fig. 1 Fig. 2 ig. * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms • Rise/Fall Time: 200ns (typical) * Shaft RPM (Ball 
3/8-32 UNEF 1/4-32 UNEF 1 i Bearing): 3,000 rpm maximum * Power Consumption: 136 mW maximum * Pulse Width (Electrical 
Degrees, Each Channel): 180” +45° ТҮР. * Pulse Width (Index Channel): 360° +90° * Phase (Electrical 
Degrees, Channel A to Channel B): 90° +45° ТҮР. * Index Channel Centered on 1-1 State Combination of 
|] + Y 1 A and B Channels: 0? x45? Environmental Characteristics: « Operating Temperature Range (Standard): 
Я -40°C ~ 85°C Mechanical Characteristics: е Mechanical Rotation: Continuous * Torque (Starting and 
Running): A & C Bushings (Spring Loaded for Optimum Feel); 1.5 oz-in. maximum and W,S & T Bushings 
(Ball Bearing Shaft Support): 0.1 oz-in maximum * Mounting hardware included 


96.342 


Output Voltage 
4.0V (Мі)... В Cycles Рег Digi-Key Price Each 
Channel A> 0.8V (Мах). E Fig. Revolution Part No. 1 25 50 
Channel BY, БЕН Мах] са i PUE 64 ENA1JB28L00064-ND 51.37 40.00 32.67 
Index Channel ЗОЎ Mm) Er ieu 1 100 ENA1JB28L00100-ND 51.37 40.00 32.67 
(Optional)? 08У (Мах)... — | 128 ENA1JB28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
ИСЕ В 2 128 ENC1JD28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
7360290: ^ rotation 3 256 ENS1JB28L00256-ND 82.74 64.43 52.62 
9 mm S q u a re/Sea led E n coders Electrical Characteristics: е Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90% electrically turning 
clockwise (CW): 6 pulses per resolution * Closed Circuit Resistance: 2 ohms maximum * Open Circuit 
Resistance: 100K ohms minimum * Contact Rating: 10Milliamp Ф 10VDC or 0.1 Watt maximum * Insula- 
= 9.58 = 1/4-32 UNF-2A tion Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum * Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) 900 
- threaded VAC minimum; (Electrical Travel) Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds max. е RPM 
CW——— Channel A 714.38 bushing 03.18 (Operating): 120 max. Environmental Characteristics: * Temperature Range: -55°C ~ 125°C • Rotational 
Closed Circuit Y Life: 100,000 cycles Mechanical Characteristics: • Mechanical Angle: Continuous * Torque: 5 oz-in. 
Open Circuit r maximum * Mounting hardware included 
Closed Circuit lag 
Open Circuit | sp ls Digi-Key Price Each 
Channel B Bl Description Part No. 1 10 50 100 
леон 9mm Square Right Angle Encoder | 3315C-001-006-ND 277 2.45 2.06 176 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1359 
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Fig. 1 


The 2200 Series is Ideally suited 
to the needs of Automated Test 
Equipment and RF require- 
ments. High speed switching 
compared to electromechanical 
relays. Hermetically sealed con- 
tacts for long life. Epoxy coated 
steel shell provides magnetic 
shielding. Optional Electrostatic 
Shield for reducing capacitive 
coupling 
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JT Reed Relays 


Temperature: -20°C ~ 85°C * Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's 


Fig. 2 

The Coto 2300 Series was de- 
signed to offer the densest pack- 
aging available in a multipole 
reed relay. The size and footprint 
of the 2300 series compliment 
the 2200 and 2900 series relays. 
The 1 Form C model is construc- 
ted with individual switch cap- 
sules for the normally open and 
magnetically biased normally 
closed contacts which are more 
reliable than the spring actuated 
1 Form C reed switches. 


Dimensions - Inches (mm) 
Series L м Ш 


2332/2333 | 810 | 210 | 370 
2341/2342 | (20.57) | (533) | (9.40) 


820 | 250 | 280 
(20.83) | (635) | (7.11) 


33 2341 


2904/2911 


Fig. 3 


The 5500 Series High Voltage 
Reed Relays are ideally suited 
to the needs of Instrumen- 
tation Industrial Process Con- 
trols and General Purpose 
requirements. High Dielectric 
Strength - 10,000 Volts isola- 
tion across contacts. Hermet- 
ically sealed Tungsten con- 
tacts for long life. Low contact 
resistance - 0.030 Q typical. 
Magnetic Shield standard. 


+0 254) З 
TOP VIEW 


Fig. 4 


The 7000 Series is ideally 
suited to the needs of In- 
strumentation, Data Acqui- 
sition, Process Control, 
Telecommunications and 
General Purpose require- 
ments. These models are 
specifically designed for 
high quality and reliability 
with versatile switching cap- 
abilities and contact forms. 
Wide range of switching 
capabilities. Potted in metal 
shell - Magnetic Shield. 
PCB mounting versatility - 
1.0" x 0.100" grid. 


Series 7101 
410 (10.41) 
Series 7102: 5 
500 (12.70) >< 
375 © 
(952), 


Foo | 
(25.47 


Fig. 5 


The 8000 Series Dip Relay 
is ideal for the high reliability 
of ATE, Instrumentation and 
Data Acquisition applica- 
tions. Proven to 500 million 
operations. The Coto 8L 
Spartan Series relays com- 
bine Coto quality and eco- 
nomy in the industry stan- 
dard 14 pin molded DIP 
package. This series will 
cross to all competitive DIP 
packages and is ideal for 
telecom, security, and other 
general purpose applica- 
tions. 
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SPECIFICATIONS: е Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 106 operations to 
1000 x 106 operations * Insulation Resistance: 10120 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C 


* Operating 


Fig. 6 


Dimensions: inches (mm) 


The SIP relay is the industry choice for a 
wide variety of designs where economy, 
performance and a compact package are 
needed. The 9007 Spartan Series is a 
general purpose economy version of the 
9001 for applications with less stringent 
requirements. The 9081 Spartan Series is 
similar to the 9007, but with alternate 
industry standard footprints to accom- 
modate other options, including Form C 
types. These relays are well suited for 
applications in Security, Instrumentation 
and Modems. 


Series 


Dimensions-inches (mm) 


L 


w H 


9001/ 
9007 


760 
(19.30) 


200 300 
(6.08) (762) 


9002 


760 
(19.30) 


200 300 
(5.08) (7.69) 


9091 


500 
(15.24) 


150 275 
(3.81) (698) 


9081 


3890 
(22.61) 


275 315 
(699) (80) 


2001-4 
(5:08) 


^ 


9001/9007 


200--2 
(5.08) 


9002 
100 
(2.544 
Ls 
m 
юз 
6.08) § 


100 


Л 12.54) 
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Тор View Shown Bottom View Shown TOP VIEW TOP VIEW 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Рап Мо. 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 8.40 7.27 6.22 5.33 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Coaxial Shield 306-1002-ND 8.61 7.45 6.38 5.47 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1 = 306-1003-ND 7.59 6.57 5.63 4.82 2204-05-401 
1 SPST 5 13.5 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 7.83 6.78 5.80 4.97 2204-05-411 
SPST 12 8 0.5 1 = 306-1105-ND 7.75 6.71 5.74 4.92 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 7.96 6.89 5.90 5.05 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 — 306-1006-ND 10.61 9.35 8.21 7.45 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 10.84 9.55 8.39 7.62 2211-12-301 
DPST 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1106-ND 7.83 6.78 5.80 4.97 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 15 = 306-1008-ND 7.83 6.78 5.80 4.97 2332-12-000 
SPDT 5 28.5 0.5 1.5 — 306-1107-ND 10.89 9.43 8.07 6.92 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 1.5 = 306-1108-ND 10.89 9.43 8.07 6.92 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 1.5 — 306-1109-ND 9.78 8.46 7.24 6.21 2333-05-000 
2 3PST 12 12 0.5 1.5 <= 306-1110-ND 9.78 8.46 7.24 6.21 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 — 306-1111-ND 12.08 10.64 9.35 8.49 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 = 306-1112-ND 12.08 10.64 9.35 8.49 2342-12-000 
SPDT 5 13.5 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1113-ND 10.50 9.25 8.18 7.38 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1114-ND 10.61 9.35 8.21 7.45 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 1.5 = 306-1009-ND 8.09 7.00 5.99 5.14 2904-12-301 
3 SPST 12 68.6 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 20.12 18.18 17.28 16.37 5501-12-1 
SPST 24 41.7 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 20.48 18.51 17.59 16.66 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. 306-1012-ND 10.92 9.45 8.09 6.93 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. & Diode 306-1013-ND 12.71 11.01 9.42 8.07 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E.S. 306-1014-ND 10.54 9.29 8.16 7.41 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. & Diode 306-1015-ND 11.99 10.57 9.28 8.43 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime 306-1016-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 8001-05-001 
DPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime w/E.S. 306-1017-ND 5.23 4.43 3.71 3.02 8002-05-10 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 6.47 5.48 4.58 3.74 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1019-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1020-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1021-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-05-101 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1022-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1023-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/Diode 306-1024-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1025-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-12-101 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1026-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8101-12-111 
SPST 24 11.1 0.5 1 Есопоту 306-1027-ND 2.24 1.90 1.59 1.30 8L01-24-001 
SPST 24 11.1 0.5 1 Economy w/Diode 306-1028-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-24-011 
SPST 24 11.1 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1029-ND 2.41 2.04 Td 1.39 8L01-24-101 
SPST 24 ил 0.5 1 Economy w/E. 5. & Diode 306-1030-ND 2.57 2.18 1.82 1.49 8L01-24-111 
5 DPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1031-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 8L02-05-00 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1032-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-05-01 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1033-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-05-10 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1034-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8102-05-11 
DPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1035-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 8L02-12-00 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/Diode 306-1036-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1037-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1038-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8102-12-11 
DPST 24 11.1 0.5 1 Economy 306-1039-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-24-00 
DPST 24 мІ 0.5 1 Economy w/Diode 306-1040-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-24-01 
DPST 24 T1 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1041-ND 3.41 2.89 242 1.97 8L02-24-10 
DPST 24 11.1 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1042-ND 3.61 3.06 2.56 2.09 8L02-24-11 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 8L41-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy w/Diode 306-1044-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-05-011 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1045-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-05-101 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1046-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 8L41-12-001 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Reed Relays (cont) 


Тесікібісс>- 


Fig. 7 NEW! 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of 
designs where economy, performance and a compact 


Fig. 8 
The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 


9000 SIPs, yet the relay retains the 10W switch ratings of its 
larger counterparts. The 9011 package dimensions is 65% 


9011/9012 


|-.890 (22.6)- 


package are needed. The 9081C are 2 x SPST-C/O relays s PR (3.81) 
offered іп industry standard раскадев. Use 9081C (.2 x .4 x smaller than the standard 9000 SIPs and incorporates the RI- 719011-.265 (6.74) 
.2) SIP for industry standard footprint applications or 9081C1 70 switch rated 3W. The 9091 is a compact version of the 9001 | 29012-.400 (10.16) 
(.2 x .2 x .2 x 2) for standard footprint applications requiring а while using 40% less board space. These miniature SIP relays > 
SPDT tunction. These relays are will suited for applications in are ideal for use in ATE applications and other high reliability v a iü 
Security, Instrumentation and Modems test, measurement and telecommunications applications where (10.16) 
high board density and long life are key requirements. 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/Diode 306-1048-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1050-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-12-101 
5 SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1051-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 8L41-12-111 
SPDT 24 11.1 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-24-001 
SPDT 24 11.1 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1053-ND 4.81 4.07 3.41 2.78 8L41-24-101 
SPDT 24 11.1 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1054-ND 4.97 4.21 3.52 2.87 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 15 Extended Lifetime 306-1055-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 15 Extended Lifetime w/Diode 306-1056-ND 3.61 3.06 2.56 2.09 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1057-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 1.5 Extended Lifetime w/Diode 306-1058-ND 3.61 3.06 2.56 2.09 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 1:5 500 Coaxial Shield 306-1059-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 500 Coaxial Shield w/Diode 306-1060-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 1.5 500 Coaxial Shield 306-1118-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 1.5 500 Coaxial Shield w/Diode 306-1061-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 9002-12-01 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1062-ND 1.37 1.16 .97 .79 9007-05-00 
6 SPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1063-ND 1.46 1.24 1.04 .85 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1064-ND 1.37 1.16 .97 79 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 í Economy 306-1115-ND 1.56 1.32 1.11 .90 9081-05-00 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1116-ND 1.63 1.38 1.15 .94 9081-12-00 
SPST 24 12 0.5 1 Economy 306-1117-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 9081-24-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.63 1.38 1.15 .94 9081-05-10 
SPST 5 10 0.25 1:5 Miniature бір 306-1065-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 15 Miniature Sip w/Diode 306-1066-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 15 Miniature Sip w/Diode 306-1067-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 9091-12-01 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 Standard Version 306-1175-ND NEW! 4.80 4.11 3.77 3.43 9081C-05-00 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1176-ND NEW! 5.18 4.44 4.07 3.70 9081C-05-10 
7 SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 Standard Version 306-1177-ND NEW! 4.87 4.17 3.83 3.48 9081С-12-00 
SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1178-ND NEW! 5.29 4.58 4.16 3.78 9081C-12-10 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 Standard Version 306-1179-ND NEW! 4.97 4.26 3.91 3.55 9081C-24-00 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1180-ND NEW! 5.36 4.59 4.21 3.83 9081C-24-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 6.99 5.92 4.95 4.04 9011-05-11 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9011-12-10 
8 SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9011-12-11 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1134-ND 5.49 4.65 3.89 3.17 9012-05-10 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 5.72 4.84 4.05 3.30 9012-05-11 
SPST 12 16 0.5 15 With EMI Shield 306-1136-ND 5.79 4.90 4.10 3.34 9012-12-10 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.01 5.09 4.26 3.47 9012-12-11 
SMT Reed Rela S SPECIFICATIONS: * Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 106 operations to 1000 x 106 operations “ Insulation Dimensions: 
y Resistance: 10120 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's inches (mm) 


Fig. 1 

Ideally suited to the needs of Automated 
Test Equipment, Instrumentation and Tele- 
communications requirements. High reli- 
ability, hermetically sealed contacts for long 
life. Low profile — 0.190" height. Meets high 
board density requirements. 500 Coaxial 
Shield for RF and Fast Rise Time Pulse 


Fig. 2 

Ideally suited to the needs of Automated Test 
Equipment, Instrumentation and Telecommunication 
requirements. Small surface mount package (0.225" 
X 0.550"). Low capacitance (Contact to Shield — 1.1 
pF typical). Coaxial shield for 50V impedance. 
Excellent for RF and Fast Rise Time Pulse switching 


Fig. 3 

Ideally suited to the needs of Automated Test Equipment, 
Instrumentation and Telecommunications requirements, Coto's 
9800 Series is an ultra-miniature Surface Mount Reed Relay that 
combines small size with exceptional RF performance. 9814 
extends life at ATE loads 3X or more utilizing Coto's proprietary 
switch technology. The external Magnetic Shield reduces 


Fig. 4 

Ideally suited to the needs of Automated 
Test Equipment, Instrumentation and Tele- 
communication requirements. High reli- 
ability, hermetically sealed contacts for 
long life. Low profile — 0.193" max height. 
Minimum Footprint .140” Sq. 500 Co-axial 
Shield for RF and Fast Rise Time Pulse 


(up to 2.0 GHz). interaction between parts in high density boards. 9852 adds a 


switching. form C capability. Small size plus added features allow for high | switching. UL Recognized. 


our Gull Lead 9401 9402 density packing, and make these relays ideal for designs such as 
ET E Өз dod high speed, high pin count VLSI testers where speed, size and 
2 | (254) 1 lg 6) [659 | performance are all needed. 
E + J-Lead 
Ë :700 1025 (0.64) | Gull Lead 
9201 9202 К цар 99999 | | H ) en E 
11% 11% | ў ЕА 
J-Lead T J-Lead н à i 380 = „—850 (21.50) — 
1, uM C К .050 750 (19.05 | 
—7T.190 | | 7.225 кезек (1.27) | 1:650 testa 
700 He. | | 50 — cd © 035—253 = 
Г Qs 1 (270) 7 (064) (089) 1% 
тормай ТОРМЕН Top VIEW (2.54) 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 20 0.5 1.5 SMT- J-Lead 306-1068-ND 6.18 5.23 4.37 3.57 9201-05-20 
1 SPST 5 20 0.5 1.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 6.37 5.39 4.51 3.68 9202-05-00 
SPST 5 20 0.5 1.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 6.37 5.39 4.51 3.68 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1072-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9401-12-00 
2 SPST 5 25 0.5 1 50Q Coaxial Shield, Gull Lead 306-1119-ND 7.57 6.41 5.36 4.37 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 7.57 6.41 5.36 4.37 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 7.57 6.41 5.36 4.37 9402-12-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 50Q Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 7.49 6.48 5.55 4.76 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Соажа! Shield, J-Lead 306-1076-ND 7.49 6.48 5.55 4.76 9802-05-20 
SPST 3.3 47.1 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1156-5-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 9814-03-00 
SPST 3.3 47.1 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1157-5-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 9814-03-10 
SPST 3.3 47.1 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1158-5-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 9814-03-20 
SPST 5 33.8 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1159-5-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 9814-05-00 
3 SPST 5 33.3 0.25 0.5 50Q Coaxial Shield, SMD Axial 306-1160-5-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 9814-05-10 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1161-5-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 9814-05-20 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1162-5-ND 19.11 16.84 14.79 13.43 9852-03-00 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1163-5-ND 19.11 16.84 14.79 13.43 9852-03-10 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1164-5-ND 19.11 16.84 14.79 13.43 9852-03-20 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1165-5-ND 19.11 16.84 14.79 13.43 9852-05-00 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1166-5-ND 19.11 16.84 14.79 13.43 9852-05-10 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1167-5-ND 19.11 16.84 14.79 13.43 9852-05-20 
4 SPST 5 31 0.5 1.5 500 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 1.5 500 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 9290-12-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMLIN Reed Relays 


Fig. 1 — HE700 Series 2.54 Fig. 2 — HE200 Series Fig. 3 — HE400 Series 
.394 0.032 (0.80) 
(10) , СЕРЕ 


<.768 (19.51) 9 


.020 


Y y 
285 t H i AE 
(7.24) oo I— (32.5) — 0“ Па” .1 (2.54) Ct 
А TY [--10.1 (2.54) 
i < = PCB Layout do 1.10.1 (2.54) 
* Transfer Molded Body .400 (10.16) | .118 HE700 Series — Use all holes (10), Н у РОВ Layout 


| - PCB Layout с 
-020»-|-4 (3.00 HE751 Seres — Doesn't in- | -025 cosa .020 5), 1.020 


(51) 600 (15.24) clude shaded pins ол (2.54)-П (0-51) | (0.51) 


Fig. 4 — HE3300 Series |= -950 (24.13) = | .950 (24.13) = Fig. 5 — HE3600 Series 
.300 .020 РА. E 250 
SPST (7.62) (51) (51) = с, 
; LI 
м РН -|4.010 
.400 (10.16) (25) 
> .800 (20.32) Miniature 5ір 
Pickup/ Oper./ 
Coil Coil Dropout Switch. Switch Carry Cont. Rel. Ins. 
Volt. Res. (vDC@ Volt. Current Current Res. Time Res. Digi-Key Pricing Hamlin 
Top View (VDC) (Q) 25°C) (VDC) (Amps) (Amps) (Q) (msec) (Q) | Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 = HE100-ND 1.59 13.48 56.35 91.88 | HE721A0500 
1413 98 5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE101-ND 1.69 14.30 59.80 97.50 | HE721A0510 
4 ж) 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 — HE102-ND 1.69 14.30 59.80 97.50 | HE721A1200 
ЛА fa | 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE103-ND 1.79 15.13 63.25 103.13 | HE721A1210 
SPST-NO ry P 24 2150 | 160/20 200 05 12 0.150 10/0 | 1010 — НЕ104-М0 169 1430 59.80 97.50 | HE721A2400 
"e 67 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE105-ND 1.79 15.13 63.25 103.13 | HE721A2410 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | Low Profile HE138-ND 2.54 21.45 89.70 146.25 | HE721A1215 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 |Low Profile HE139-ND 2.54 21.45 89.70 146.25 | HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE123-ND 3.19 26.95 112.70 183.75 | HE722A0510 
141 98 5 150 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 == HE106-ND 3.09 26.13 109.25 178.13 | HE722A0600 
2A tro. i 5 150 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE107-ND 3.19 26.95 112.70 183.75 | HE722A0610 
DPST-NO "IPM 12 500 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 — HE108-ND 3.19 26.95 112.70 183.75 | HE722A1200 
"Vg 12 500 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE109-ND 3.28 27.78 116.15 189.38 | HE722A1210 
12 67 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 = HE110-ND 3.28 27.78 116.15 189.38 | HE722A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE111-ND 3.38 28.60 119.60 195.00 | HE722A2410 
1413 98 5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 = HE112-ND 3.87 32.73 136.85 223.13 | HE721C0500 
1C " = 5 200 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode HE113-ND 3.97 33.55 140.30 228.75 | HE721C0510 
ut 12 500 8.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 = HE114-ND 3.97 33.55 140.30 228.75 | HE721C1200 
SPOT-CO Г 12 500 8.01.0 175 0.25 15 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | w/Diode HE115-ND 406 3438 14375 23438 | HE721C1210 
7528 67 24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 109 = HE116-ND 3.97 33.55 140.30 228.75 | HE721C2400 
24 2000 16.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 | w/Diode HE117-ND 4.06 34.38 143.75 234.38 | HE721C2410 
1A 14 8 5 500 3.75/0.5 300 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. HE124-ND 2.08 17.60 73.60 120.00 | HE751A0510 
Le 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1019 | High Volt. HE125-ND 2.18 18.43 77.05 125.63 | HE751A1210 
SPST-NO I 24 2150 | 160/20 300 0.5 12 0.50 | 1010 | 1010 | High Volt. | — HE126-ND 2.28 19.25 8050 131.25 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
1A aum Ж 5 140 3.5/0.28 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE118-ND 3.64 30.80 128.80 210.00 | HE221A0550 
SPST-NO 3.1 ° 12 855 8.4/0.7 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 — HE119-ND 3.87 32.73 136.85 223.13 | HE221A1250 
TOP VIEW 24 3285 16.8/1.4 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 = HE120-ND 4.10 34.65 144.90 236.25 | HE221A2450 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A LIU. A 12 960 8.5/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 — HE121-ND 3.87 32.73 136.85 223.13 | HE421A1250 
SPST-NO ре © 24 3840 18.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 = HE122-ND 440 34.65 144.90 236.25 | HE421A2450 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 — HE200-ND 1.63 13.75 57.50 93.75 | HE3321A0400 
1A 12 34 12 500 9.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 — HE201-ND 1.72 14.58 60.95 99.38 | HE3321A1200 
ch 24 2000 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE202-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | HE3321A2400 
SPST-NO L>— ! 5 125 | 375/05 250 10 15 0.150 | 1010 | 1010 | High Volt. | — HE127-ND 245 1815 75.90 123.75 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 1019 | High Volt. HE128-ND 2.24 18.98 79.35 129.38 | HE3351A1200 
24 2000 18.0/2.0 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 1010 | High Volt. HE129-ND 2.31 19.53 81.65 133.13 | HE3351A2400 
12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 = HE203-ND 4.00 33.83 141.45 230.63 | HE3321C0500 
10 гы 12 500 9.0/1.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 — HE204-ND 440 34.65 144.90 236.25 | НЕЗ32101200 
SPDT-CO WI} 24 2000 18.0/2.0 175 0.25 15 0.200 3.0/3.0 109 — HE205-ND 440 34.65 144.90 236.25 | НЕЗ32102400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE206-ND 1.59 13.48 56.35 91.88 | HE3621A0500 
1234 5 500 3.75/0.5 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE207-ND 1.69 14.30 59.80 97.50 | HE3621A0510 
1A ria 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 — HE208-ND 1.72 14.58 60.95 99.38 | HE3621A1200 
SPST-NO ГЕ 1 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 112 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE209-ND 1.85 15.68 65.55 106.88 | HE3621A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 = HE210-ND 1.72 14.58 60.95 99.38 | HE3621A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 12 0.150 1.0/1.0 1010 | w/Diode HE211-ND 1.85 15.68 65.55 106.88 | HE3621A2410 
СНЕЕ ue Magnetic Reed Position Sensors 
" Dim. - Inch Digi-Key Price Each Cherry 
Features: • Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Fig.| Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
* Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12" long Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, 5А 1.00 0243 | CH402-ND 8.16 2.81 2.34 | MP201701 
1 Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 9.243 CH403-ND 4.75 4.23 3.52 MP201702 
Magnetic Position Sensor, 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 9.243 CH404-ND 5.21 4.64 3.86 MP201703 
1 Smooth Barrel Actuator 1.00 9.243 CH411-ND 2.97 2.64 2.20 А5201701 
2 Mini Flange Mount Proximity Sensors,10W, SPST-NO, .5A .906 .550 CH405-ND 3.46 3.08 2.56 MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A .906 .550 CH406-ND. 5.21 4.64 3.86 MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator .906 .550 CH412-ND 3.11 2.76 2.30 AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 .750 CH407-ND* 3.59 3.20 2.66 MP201901 
2 Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A 1.125 .750 CH408-ND* 5.37 4.78 3.98 MP201902 
Flange Mount Proximity Sensors, SW, SPDT-CO, .2A 1.125 .750 CH409-ND* 5.89 5.24 4.36 MP201903 
2 Flange Mount Actuator 1.125 .750 CH413-ND 3.38 3.00 2.50 А5201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 — CH410-ND 10.13 9.00 7.50 MP200701 
3 Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC .2A 1.00 — CH709-ND 12.56 11.16 9.30 MP200702 
7 Í Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO .2A 1.00 — CH710-ND 13.10 11.64 9.70 MP200703 
15/39-35TPl «О 15/32-32 TPI“ 4 Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 — CH397-ND 14.01 12.46 10.38 HE610400 


*Wire leads extend from opposite side of switch 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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USrELAYS Reed Relays 


Fig. 1 Dip Reed Relays Fig.2 Series 10 Reed Relays 
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Fig. Coil Coil Pickup/ Max. Cur. Cont. |Oper./ Release / Bounce | Power Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Form | Volt. (VDC) Res. (©) | Dropout (VDC) | Volt. (VDC) Rtg. (A) | Res. (О) Time (msec.) Rtg. (W) | Res. (O) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Fig.3 Series 30 Sip Reed Relays 
Dip Reed Relays 
5 500 4.0/0.5 100 50 20 51515 10 10% | 7660-40 387 328 274 224 |D1A05A "n 375 157 (3.99) 
14A| 12 1000 9.6/1.2 100 50 20 .5/.5/.5 10 100 | Z661-ND 3.87 3.28 274 224 |D1A12A (51) (9.53) 
24 2200 | 192/24 100 50 20 5/515 10 10% | Z612-ND 390 330 276 225 |D1A24A | | 
5 150 4.0/0.5 100 50 20 515/5 10 100 | 7662-40 5.69 482 4.03 329 | D2A05A ГІ TT 130 W 
12А| 12 500 | 96/12 100 50 | 20 5/5/5 10 10 | Z614-ND 569 482 403 329 | D2A12A 200 Нд 200 * (380) | 
24 1750 | 192/24 100 .50 20 .5/.5/.5 10 10% | Z615-ND 585 4.95 444 3.38 | D2A24A 608) оле) EW 350 (8.89) 
5 450 4.0/0.5 100 50 20 35/5/5 10 100 | Z616-ND 5.69 482 4.03 329 |D1B05A A004. ЗЛА 
заві 12 450 9.6/1.2 100 50 20 .35/.5/.5 10 109 | Z617-ND 5.69 482 4.03 329 |D1B12A 0054) я 
24 1750 | 192/24 100 50 20 .35/.5/.5 10 100 | Z618-ND 5.69 482 4.03 329 |D1B24A 
5 200 4.0/0.5 28 25 20 | 5/5/NO= 5,NC = 1.5 3 109 | 7662-40 6.92 5.86 4.90 4.00 |D1C05C 
іс] 12 500 4.0/0.5 28 25 20 | 5/5/NO = .5, NC = 1.5 3 109 | Z664-ND 692 5.86 490 400 |D1C12C 
24 1750 | 192/24 28 25 20 | 5/5/N0 = 5, NC = 1.5 3 109 | Z624-ND 715 605 506 413 |D1C24C 
Series 10 Reed Relays Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
3 250 | 225/03 200 5 10 5/.25/— 5 100 | Z622-ND 413 350 293 239 |RIA3AHH 
5 700 | 375/05 200 5 10 .5/.25/— 5 109 | 7623-№0 413 3.50 2.93 239 | RIASAHH 125 (3.18) 44 (11.18) .55 (13.97) 
12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 100 | Z624-ND 4.13 350 293 2.39 | R1A12AHH = "o pq op = 
21 24 4000 | 180/24 200 5 10 .5/.25/— 5 100 | Z625-ND 517 438 366 299 |R1A24AHH 
3 30 | 225/03 300 2 10 Б/25/— 50 100 | Z626-ND 413 350 293 239 |Р1АЗА 
5 100 | 375/05 300 2 10 5/.25/— 50 100 | Z627-ND 4.13 350 293 2.39 |P1A5A 01, 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/25/- 50 10 | Z628-ND 413 350 2.93 239 |P1A12A (25.65) (3.18) 
24 1000 | 180/24 300 2 10 5/25/-- 50 10% | 7629-40 517 438 3.66 2.99 |P1A24A А 
Series 30 Sip Reed Relays = i і = 
5 500 3.8/0.5 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | Z530-ND 387 3.28 274 224 |SD1A05A = gg 062 12. l: 
12 500 8.0/1.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | Z531-ND 387 328 274 224 | SDIA12A (889) (1.57) (305) 
34A LÀ 2000 | 160/20 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | 7532-№0 413 350 2.93 239 | $01А24А : 
5 500 3.8/0.5 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 109 | 2533-ND 442 374 343 2.55 |SD1A05D 
12 500 8.0/1.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 109 | Z534-ND 419 355 297 242 |SD1A12D 4-1A 
24 2000 | 160/20 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 109 | Z535-ND 413 350 293 239 |SD1A24D 
Open-Line Reed Relays 132 
5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10% | 7638-40 621 526 440 359 | 20-1051-10 
44A| 12 500 8.0/1.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 100 | Z639-ND 621 526 440 359 | 20-1121-10 
24 2000 | 160/20 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 100 | 7640-40 6.99 592 495 404 | 20-1241-10 
5 200 3.8/0.5 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10% | Z641-ND 790 669 559 456 | 20-2051-10 
42А| 12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10% | Z642-ND 7.96 674 5.64 4.60 | 20-2121-10 
24 1750 | 160/20 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 100 | 7643-40 835 707 592 482 |20-2241-10 
5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 100 | 76440 741 642 551 471 |20-1051-30 
44B| 12 500 8.0/1.0 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 100 | Z645-ND 741 642 551 471 |20-1121-30 
24 2000 | 160/20 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 100 | Z646-ND 785 6.80 583 4.99 | 20-1241-30 
5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 100 | Z647-ND 1097 950 8.15 6.97 | 20-2051-30 
49B| 12 310 8.0/1.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10% | Z648-ND 1100 952 8.17 6.98 | 20-2121-30 
24 1250 | 160/20 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 100 | Z649-ND 1123 972 834 7.13 | 20-2241-30 


Surface Mount Reed Relays 
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Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each US Relays 

Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (0) | Dropout (VDC) | Voltage (VDC) | Rating mA Resistance (O) | Time (msec.) | Resistance (O) | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 afl .35 7х1012 Z650-ND 9.52 8.24 7.07 SMRR1-5-150C 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 .150 .35 7x1012 Z651-ND 9.52 8.24 7.07 SMRR2-5-150C 
3 5 150 3.75/0.4 200 500 .150 .35 7х1012 Z652-ND 8.65 7.32 6.12 SMRR2-5-150E 
4 5 150 3.8/0.5 250 500 .150 .35 7x1012 Z653-ND 9.72 8.42 7.22 SMRR2-5-150F 
5 5 250 3.75/0.4 200 500 .150 .35 7х1012 Z654-ND 8.81 7.46 6.24 SMRR2-5-250 
6 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7х1012 Z655-ND 10.56 9.14 7.84 SMRR3-5-150 

Cannon 
Фә ІТТ Industries 
Engineered for life 


Magnetic Sensors 


ITT's MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The Маке | Release 

magnetic field overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is Gap Gap Digi-Key Pricing ITT Ind 
removed, the reeds separate by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. Fi (mm) (mm) | Part No. 1 10 100 250 Part No. 
FEATURES: * Long Life Expectancy — 10 million operations * Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that 9- = = 
meets or exceeds UL requirements for fire retardation * Sealed Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty | 1 | 31.75 40.64 | CKN6002-ND 5.61 48.45 408.00 924.38 | MPS9WGW 
environments * Wide gap performance makes magnet and switch alignment less critical. SPECIFICATIONS: • Contact | 2 | 31.75 31.75 | CKN6003-ND 6.93 59.85 504.00 1141.88 | MPS20WGW 
Ratings: 100 VDC or 100 VAC тах. Ф 0.3 Amp Max.; 1.0 Amp Max. Carry Current * Operating Temperature: -40°C ~ 3 | 2540 33.02 | CKN6004-ND 5.94 51.30 432.00 978.75 | MPS45WGW 
100°С * Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations MATERIALS: * Housing/Spacer/Cover: ABS Plastic | 4 | 31.75 40.64 | CKN6005-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS70WGW 
(UL94V-0), white * Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made of copper or aluminum; Length: 12" (30.48cm) with 5 | 3175 40.64 | CKN6006-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS73WGW 
ends stripped; Color: white • Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG model only). 6 | 50.80 50.80 | CKN6007-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS8B0WGW 
NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. А 31.75 40.64 | CKN6008-ND 561 48.45 408.00 924.38 | MPS95SWGW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1363 


HAMLIN 


dust-laden atmospheres. 


Magnetic Reed Switches 


The basic reed switch consists of two ferromagnetic reeds, hermetically sealed in a gas filled capsule. 
When these reeds are introduced to a magnetic field, they assume opposite polarities and attract toward 
each other closing the contacts. When the magnetic field is reduced beyond the spring force of the reeds 
the contacts again spring open. Hamlin's reed switches are ideal in auto, marine and moist environment 
applications and operating environments can be almost anywhere from air, submerged in water or fuels, to 


Max. DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hamlin 
Fig. Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B с Рагі Мо. 1 10 50 Рагі Мо. 
Axial Lead Reed Switches 
6-12 10 170 0.5 0.5 .45/.2 7.00 46.00 1.80 HE516-ND 1.40 11.83 49.45 MITI-3V1 6-12.5 
17-23 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE133-ND .85 7.15 29.90 MLRR-3 17-23 
SPST 10-20 10 200 0.5 0.8 .6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 88 7.43 31.05 MDSR-7 10-20 
17-28 10 300 0.5 1.5 :6/.2 15.24 40.39 2.29 HE501-ND 1.11 9.35 39.10 МОВВ-6 17-28 
1 12-23 10 200 0.5 1.2 :6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND -78 6.60 27.60 MDSR-4 12-23 
12-33 10 200 0.5 1.2 .6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND .78 6.60 27.60 MDCG-4 12-33 
17-23 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.687 56.77 2.66 HE135-ND 1.01 8.53 35.65 MARR-2 17-23 
SPST 22-28 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.687 56.77 2.66 HE136-ND 1.01 8.53 35.65 MARR-2 22-28 
22-33 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.687 56.77 2.66 HE504-ND 2.37 20.08 83.95 MARR-5 22-33 
22-38 50 250 1.0 2.5 .75/.3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.43 12.10 50.60 MRPR-8 22-38 
2 SPDT 15-25 5 175 0.25 1.5 7/1 14.73 52.32 2.67 HE506-ND 3.06 25.85 108.10 MDRR-DT 15-25 
2 SPDT 50-65 50 500 1.5 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 14.76 124.85 522.10 DRT-DTH 50-65 
2 SPDT 75-80 30 500 0.5 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 11.28 95.43 399.05 DRR-DTH 75-80 
1 SPST 47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.26 HE509-ND 3.87 32.73 136.85 DRR-129 47-68 
Operate Release Switching | Switching Carry Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B с Part Мо. 1 10 50 Part No. 3,000 6,000 Part No. 
SMT Reed Switches 
3 SPST 0.6 02 200VDC 0.5 1.2 17.52 19.30 2.84 | HE151CT-ND 1.02 8.70 36.25 | HE151TR-ND 391.50/M 362.50/M | MDSM-4R 12-18 
й й 0.5 0.8 16.64 21.03 1.27 | HE152CT-ND 1.26 10.80 45.00 | HE152TR-ND 486.00/M 450.00/M | MDSM-7R 10-15 
Use w 
Mag nets Dim. (mm) A.T. Gauss | Digi-Key Pricing Hamlin 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method used to position | Fig. AxL Range | Strength | Part No. 1 10 50 Part No. 
the magnet depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic techniques; perpendicular 1 1.57 Sq.x 12.70 | 10-38 45 HE510-ND 1.24 10.45 43.70 | H-31 
or parallel motion (up and down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), shielding (passing a ferromagnetic 1 | 4.83 Sq. x 25.40 | 10-38 200 HE511-ND 3.09 26.13 109.25 | H-32 
material between the switch and magnet) or biasing which is using one magnet of opposite polarity to cancel another 1 3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HE512-ND 1.69 14.30 59.80 | H-33 
magnet's lines of force. 2 | 3.05 Dia. x 14.99 | 10-38 120 HE155-ND 1.92 16.23 67.85 | 315 
1 6.35 Sq. x25.4 | 10-68 260 HE513-ND 3.51 29.70 124.20 | H-34 
2 | 4.62 Dia x 25.40 | 10-68 155 HE154-ND 2.05 17.33 72.45 | H-36 
2 | 3.81 Dia. x 19.81 | 10-38 175 HE514-ND 1.63 13.75 57.50 | 420 
2 | 6.00 Dia. x 25.00 | 10-68 235 HE515-ND 4.65 39.33 164.45 | 625 
3 | 12.70 Dia. x 5.08 | 10-38 800 HE153-ND 1.24 10.45 43.70 | CM-1 
Must Digi-Key Matching 
Magnetic Pos ition Sensors Dim. (тт) /|Operate/Release| Termination | Sensor Pricing Magnet Pricing 
Specifications: Fig.| A B | Distance (mm) or Wiring Part No. 1 10 50 Part No. 1 10 50 
* Switching Voltage: SPST - N/O - 200VDC, SPST - HV - 300VDC, SPST-N/O 
SPDT - 175VDC, SPST - N/C - 175VDC 1 | 164 540 2.54/7.62 12" PVC Leads | 59020-010-ND 5.69 48.13 201.25 | 57020-000-ND 3.64 30.80 128.80 
* Initial Contact Resistance: 0.2000 1 | 25.4 6.22) 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59025-010-ND« 3.19 2695 112.70 | 57025-000-М0» 263 2228 9315 
e me TIS | үш SESS аве з Be п 
» : жари В i i Я Я ў pins -010-ND« А T И -000-М0е Қ Я Д 
Shok without Falas Operation: 100 Gs, lil syle sinewave sa| — З | 381/2032 | 12" PVC Leads |59065-010-ND« 410 3465 14490 | 57065-000-ND» 328 2778 11615 
* Operate and Storage Temperature: -40°C ~ 105°C ЗВ) — — | 381/2032 |12"PVC Leads |59070-010-ND 410 34.65 144.90 | 57070-000-М0 309 26.13 109.25 
8 |460 М12 10.0/30.0 16 4” HD Cable | 59075-1-T-50-F-ND NEW! 16.20 135.47 552.19 | 57075-000-ND 3053 255.30 1040.63 
8 |460 M12 10.0/30.0 20” HD Cable | 59075-1-U-03-A-ND 16.20 135.47 552.19 | 57075-000-ND 30.53 255.30 1040.63 
УА 4|— — 2.54/6.35 12" PVC Leads | 59085-010-ND 910 77.00 322.00 | VANE — — — 
5 | — — 3.81/20.32 Connector | 59105-010-ND 4.32 3658 152.95 | 57105-000-ND 273 23.10 96.60 
6 2857 19.05) 3.81/20.32 Pins 59125-010-ND* 377 3190 13340 | 57125-000-М0» 273 2310 96.60 
7 |2857 19.05) 8.89/2921 |12” Teflon Leads | 59135-010-ND 683 5775 241.50 | 57135-000-М0 3.64 30.80 128.80 
3810 6 |2301 14.00) 4.44/20.32 12” PVC Leads | 59140-010-ND 3.19 26.95 112.70 | 57140-000-ND 296 2503 104.65 
МУ 6 2857 19.05) 5.71/20.32 12" PVC Leads | 59145-010-№0• 341 2888 120.75 | 57145-000-М0» 273 2310 96.60 
7 [2857 19.05) 5.71/20.32 12” РУС Leads | 59150-010-М0е 3.41 28.88 120.75 | 57150-000-М0» 273 2310 96.60 
ЗА = 5/16 - 24 Thread 9 |2032 375] 3931117 | J-LeadSMT |59160-010-ND 228 1925 80.50 | 57050-000-М0 319 2695 112.70 
3B = M8 x 1.25 Thread SPST-HV-N/O 
Я 1 | 25.4 6.22) 3.81/20.32 12” PVC Leads | 59025-020-NDt 3.64 3080 128.80 | 57025-000-М0% 2.63 2228 9345 
Fig. 4 2 2286 457| 3.81/19.05 PCB Pins 59050-020-NDT 228 1925 80.50 |57050-000-NDT 319 26.05 11270 
4-40 Hole ЗА | — = | 881/2032 | 12” PVC Leads | 59065-020-NDt 455 3850 161.00 | 57065-000-NDt 328 27.78 116.15 
3B| — — 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59070-020-NDt 4.55 3850 161.00 | 57070-000-М0% 3.00 2613 10925 
5 | — — 3.81/20.32 Connector | 59105-020-NDt 497 4208 175.95 | 57105-000-М0% 273 23.10 96.60 
6 2857 19.05) 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDt 4.32 3658 152.95 | 57125-000-NDt 273 2310 96.60 
7 [2857 19.05| 8.89/2921 |12” Teflon Leads | 59135-020-ND 728 61.60 257.60 |57135-000-ND 3.64 30.80 128.80 
6 2301 14.00) 4.44/20.32 12" PVC Leads | 59140-020-NDt 3.87 3273 136.85 | 57140-000-NDt 2.96 25.03 104.65 
6 2857 19.05) 5.71/20.32 12” PVC Leads | 59145-020-NDt 410 34.65 144.90 | 57145-000-М0% 273 23.10 96.60 
7 |2857 19.05] 5.71/20.32 12" PVC Leads | 59150-020-NDt 410 34.65 144.90 | 57150-000-М0% 273 2310 96.60 
SPDT-O/C 
1 | 25.4 6.22) 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59025-030-№0• 4.78 4043 169.05 | 57025-000-М0» 263 2228 9315 
ЗА | — - 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59065-030-№0• 5.92 5005 209.30 | 57065-000-М0» 328 27.78 116.15 
38| — - 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59070-030-ND 5.92 5005 209.30 | 57070-000-ND 3.00 2613 109.25 
4|— — 2.54/6.35 12" PVC Leads | 59085-030-ND 9.56 8085 338.10 | VANE — — — 
7 [2857 1905 8.89/2921 |12” Teflon Leads | 59135-030-ND 8.65 73.15 305.90 | 57135-000-ND 3.64 3080 128.80 
6 2301 14.00 4.44/20.32 12" РУС Leads | 59140-030-ND« 5.69 48.13 201.25 | 57140-000-М0» 2.96 25.03 104.65 
6 2857 19.05 5.71/20.32 12" PVC Leads | 59145-030-ND« 5.69 48.13 201.25 | 57145-000-М0» 273 2310 96.60 
Fig. 9 (5МТ) JA 7 |2857 19.05 5.71/20.32 12" РУС Leads | 59150-030-№0* 5.69 48.13 201.25 | 57150-000-М0» 273 2310 96.60 
9 [20.32 3.75) 3393/1117 J-Lead SMT | 59160-030-ND 4.55 38.50 161.00 | 57050-000-М0 3.19 26.05 112.70 
5Р5Т-М/С 
1 | 25.4  622| 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59025-040-ND 4.55 38.50 161.00 | 57025-000-ND 2.63 2228 9345 
` ч 3A| — — 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59065-040-ND 5.46 46.20 193.20 | 57065-000-ND 328 27.78 116.15 
А У > 3B| — — 3.81/20.32 12" PVC Leads | 59070-040-ND 5.46 4620 19320 |57070-000-ND 3.00 26.13 109.25 
“ў B 7 |28.57 19.05| 4.44/20.32 12” PVC Leads | 59140-040-ND 523 44.28 185.15 | 57140-000-М0 296 25.03 104.65 


* HE1-KIT-ND Digi-Key? Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard case.. 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key? Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard сазе... 


Fig. 5 mates with Digi-Key part number WM2900 (connector), WM2510 (contact) 


K & D Ma netics Inc Gauss Digi-Key Price Each 
g 5 . Description Strength Part No. 1 10 50 100 
1” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.05 1.80 1.60 1.42 
Magnets 3/4" Dia. x 1/8" Thick 10,800 469-1001-ND 1.20 1.16 1.05 .96 
1/2" Dia. x 1/8" Thick 10,800 469-1002-ND .60 .54 48 46 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth magnets. Neo- 1/4” Dia. x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND 36 134 32 .30 
dymium Magnets are the most powerful permanent magnetic materials 1/4" Dia. x 1/8" Thick 10,800 469-1004-ND 20 19 18 16 
commercially available. Increasing the size of a magnet also increases 1/4" Dia. x 1/16" Thick 10,800 469-1005-ND 43 42 11 10 
magnetic strength. 1” x 2" x 1/8" Thick 10,800 469-1006-ND 4.80 4.50 4.14 3.84 
The magnets are nickel plated. 1” x 2” x 1/4" Thick 10,800 469-1007-ND 7.95 7.20 6.75 5.56 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


SRCODEVICES Magnetic Reed Switches 


Reed switches have been used in thousands of applications from Operate АТе | Release ATe | Switching | Switching | Carry | Digi-Key Pricing SRC Devices 
non-contact switches to sensing direction, speed and position. | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current | Current | Part №. 1 10 5 100 | PartNo. 
а Fig. 1 — Magnetic Reed Switches 
environments. y P 9 5Р5Т 10-15 5-15 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1000-ND 91 7.70 3220 52.50 | FR2S1015-051500 
: SPST 10-20 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1001-ND 1.37 1155 48.30 78.75 | FR2S1020-052000 
SPST 15-20 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1002-ND 1.30 1100 4600 175.00 | ҒВ251520-052000 
34.54 ——— — — SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1003-ND 1.30 1100 46.00 75.00 | FR2S1525-0525 
= 15. 24—| SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1004-ND .91 770 3220 52.50 | FR2S2025-052500 
~ SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1005-ND 1.14 963 4025 65.63 | FR2S2030-053000 
Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing T&RPricing* | SRC Devices 
= 2.08 Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current | Current | Part No. 1 10 50 3,000 6,000 | Рам Мо. 
Fig. 2 — SMT je 1524 —4 ^y Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1006-1-ND 1.53 13.63 55.23 | 611.00/M 575.75/М | FR2249 
ex] H0 7 B SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A |420-1007-1-ND 1.27 11.31 45.83 | 507.00/М 477.75/М | FR2259 
* Operate and Release values are given іп Ampere-Turns. * For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Coil Coil Switching Carry Digi-Key Price Each SRC Devices 
Fig.| Circuit Voltage (DC) | Resistance | Current (A) | Current (A) | Part No. 1 10 50 |Part No. 
SPST 5 500 0.5 2 420-1021-ND 3.11 2.68 2.20 | DSS41A05 
SPST 5 500 0.5 2 420-1022-ND* 3.64 3.08 2.58 | DSS41A05B 
1 SPST 12 1000 0.5 2 420-1023-ND 3.11 2.63 2.20 | DSS41A12 
SPST 12 1000 0.5 2 420-1024-ND* 3.63 3.07 2.57 | DSS41A12B 
SPST 24 2000 0.5 2 420-1025-ND 4.00 3.39 2.83 | DSS41A24 
5Р5Т 24 2000 0.5 2 420-1026-ND* 3.63 3.07 2.57 | DSS41A24B 
SPST 5 500 0.5 2 420-1008-ND 3.90 3.30 2.76 | PRMA1A05 
SPST 5 500 0.5 2 420-1009-ND* 403 341 2.86 | PRMA1A05B 
SPST 12 1000 0.5 2 420-1010-ND 3.90 3.30 2.76 | PRMA1A12 
SPST 24 2150 0.5 2 420-1011-ND 4.23 3.58 2.99 | PRMA1A24 
SPST N/C 5 500 0.5 2 420-1016-ND 5.57 472 3.95 | PRMA1B05 
Diode — pin #2 SPST N/C 12 1000 0.5 2 420-1017-ND 5.57 472 3.95 | PRMA1B12 
is positive — PRMA1C PRMA2A 2 | SPDTO/C 5 200 0.25 04 420-1018-ND 7.88 6.82 5.84 | PRMA1C05 
SPDT 0/С 5 200 0.25 04 420-1019-ND* 8.50 7.36 6.30 | PRMA1CO5B 
SPDT O/C 12 500 0.25 0.4 420-1020-ND 7.88 682 5.84 | PRMA1C12 
SRC Devices offers a selection of molded SIP and DIP 14 Reed Relays to meet customer applications. DPST 5 140 05 2 420-1012-ND 6.34 5.37 4.49 | PRMA2A05 
The DSS4 was developed several years ago and continues to be the ге!ау of choice for hook switch in DPST 5 140 0.5 2 420-1013-ND* 667 565 4.72 | PRMA2A05B 
modems and general purpose applications. Features: “ High reliability switching * Long operating life DPST 12 500 0.5 2 420-1014-ND 5.90 4.99 418 | PRMA2A12 
(>1 billion operations) * Capable of switching up to 1000V “ Automatic insertion design. The PRMA DPST 24 2150 0.5 2 420-1015-ND 689 5.83 4.88 | PRMA2A24 
offers a variety of contacts and schematics to meet the needs of a wide range of applications. Some 
applications include: « Automatic test equipment = Process control • High-end security systems • Metering * With Diode 


Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, PCB mounting or panel 
mounting. Use for telephone hook switch detection, door and window sensing, limit switches for garage doors and hoists and 
conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor operation and are available in various magnetic sensitivities, 
perfect for auto-insert equipment and automated processes. All sensors will actuate when a magnetic field is introduced to 
them and will remain actuated until the magnetic field is removed. Operating Temperature: -20°C ~ 85°C, -20°C ~ 130°C for Fig. 3. 


I|3»13:4 Magnetic 
AA Reed Sensors 


Dimension- Switching тан imi. Ei 1920 ini. Tape & Reel 
(mm) Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Meder 
Fig. Circuit A B | Voltage | Current or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. Size Pricing Part No. 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1023-ND 8.32 7.43 6.02 |= - -- | МК18-В-100// 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1024-ND 7.22 6.44 5.22 |= — — |MK18-C-100W 
1 SPST-NO | 2550 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1027-ND 4.68 4.18 339 | — - — | МК3З-1А71В-500// 
SPST-NO | 2550 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1028-ND 4.68 4.18 339 | — — — |MK3-1A71C-500W 
SPST-NC 2550 575 175 0.25 | 500mm PVC Leads | 374-1029-ND 744 6.65 539 | — — -- |MK3-1B90C-500W 
SPST-NO-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500mm PVC Leads | 374-1030-ND 7.83 6.99 5.67 |= — -- |MK3-1C90C-500W 
SPST-NO 14.30 2.80 | 200 0.5 PCB Pins 374-1033-ND 241 1.89 1.53 |= — -- |MK6-5-C 
2 SPST-NO 1978 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1036-ND 1.89 1.69 1.37 |= - -- | МК6-7-В 
SPST-NO | 22.32 3.30 | 180 0.5 PCB Pins 374-1037-ND 1.79 1.60 1.30 | = — — | МК6-8-В 
SPST-NO 16.00 2.50 | 200 0.5 SMD 374-1013-1-ND 1.63 145 1.18 | 374-1013-2-ND 2,500 650.00/M | МК15-В-2 
SPST-NO 16.00 2.50 | 200 0.5 SMD 374-1015-1-ND 1.20 1.08 .87 | 374-1015-2-ND 2,500 481.00/М | MK15-C-2 
SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1017-1-ND 245 1.92 1.56 | 374-1017-2-ND 2,500 858.00/М | MK16-B-2 
3 SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1019-1-ND 1.82 1.63 1.32 | 374-1019-2-ND 2,500 728.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 850 2.10 | 170 0.5 SMD 374-1021-1-ND 2.76 247 2.00 | 374-1021-2-ND 2,000 | 1105.00/М |MK17-B-2 
SPST-NO 11.60 2.70 | 200 1.0 SMD 374-1044-1-ND .98 83 69 | 374-1044-2-ND 2,500 390.00/М | МК22-В-4 
SPST-NO 11.60 2.70 | 200 1.0 SMD 374-1043-1-ND .98 83 69 | 374-1043-2-ND 2,500 390.00/M | MK22-B-2 
4 SPST-NO | 2490 — 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1006-ND 10.73 9.57 776 |= - -- |MK11-1A718-500W| 
SPST-NO | 2490 — 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1007-ND 11.70 10.44 8.46 | — = -- |MK11-1A71C-500W 
SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1039-1-ND 6.34 5.37 4.49 | 374-1039-2-ND 1,000 2535.00 | CRR05-1A 
5 SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1040-1-ND 7.31 6.19 5.18 | 374-1040-2-ND 500 1575.00 | CRRO5-1AS 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1041-1-ND 8.84 7.65 6.55 | 374-1041-2-ND 1,000 4420.00 | CRF05-1A 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1042-1-ND 9.62 8.33 743 | 374-1042-2-ND 1,000 4921.00 | CRF05-1AS 
6 SPST-NO 28 2.05 3.0 100 SMD 374-1045-1-ND 11.55 10.18 8.94 | 374-1045-2-ND 500 3657.50 | MMS-B-2 
SPST-NO 152 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1046-5-ND 4.39 3.72 341 | = — — |MS05-1A87-75LHR 
SPST-NO | 152 68 | 200 | 05 PCB Pins 374-1047-5-ND 471 399 334! — = — |MS05-1487-75DHR 
7 SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1049-5-ND 471 3.99 334 | — — — |MS12-1A87-75L 
SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 РСВ Pins 374-1050-5-ND 5.04 427 3.57 | = -- — | М$12-1А87-750 
SPST-NO 15.2 6.8 1000 2.0 PCB Pins 374-1048-5-ND 8.45 7.32 6.26 |= — —  |MS05-1A31-75L 
Level Sensors with Magnetic Float ушш тоге Peet for tank monitoring n househola, automotve and contes, measurement Industries. Sensors are made of 
strong Polyimide material and include seals and mounting nut. е Switching Current: .5A е Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 
Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.| A B Bushing Temp. or Wiring Part No. 1 10 50 Part No. 
1 | 425 24 | M8x1.25 | 0~ 70°C 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 14.63 13.05 10.58 |1501-1А71-РА-500// 
2 | 72.5 235 | M10x1.0 | -20 - 100°C 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 15.60 13.92 11.28 |LS02-1A71-PA-500W 
3 80 172 | M16x1.5 | -20 ~ 100°C 500mm PVC Leads | 374-1002-ND 17.42 15.55 12.60 |1503-1А71-РА-500// 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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== Magnetic Reed Switches 


Тесипксіос> 


SMD Version 
Max. DC Switching Carry Орегаіе/ 
Атреге Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms/ys) A B с Part Мо. 1 10 50 Part Мо. 
5Р5Т 14-23 10 200 0.5 1 225/30 .591 (15) 1.811 (46) Л (2.54) 306-1168-ND .65 55 46 RI-01BAA 
SPST 16-25 10 200 0.5 1 .35/50 -581 (13.5) 1.811 (46) :071 (1.8) 306-1169-ND .65 55 46 RI-01CA 
SPST 7-21 10 200 0.5 0.5 .30/70 -394 (10) 1.811 (46) :071 (1.8) 306-1170-ND 98 83 69 RI-02A 
SPST 18-32 10 200 0.5 25 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1171-ND 68 58 AQ RI-03A 
SPST 16-25 10 200 0.5 175 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1172-ND 68 58 AQ RI-07AA 
SPST 18-32 10 200 0.5 25 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1087-ND 75 64 53 RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 1.5 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1086-ND 75 64 53 RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.25 1 10/70 .591 (15) 1.811 (46) Л (2.54) 306-1085-ND 45 64 53 RI-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 25 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1088-ND 75 64 53 RI-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1089-ND 75 :64 .53 RI-23C 
SPST 18-32 15 200 1 25 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) Л (2.54) 306-1092-ND 78 .66 56 RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1091-ND 78 .66 56 RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 1.5 25/70 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1090-ND 78 .66 .56 RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1093-ND 78 .66 56 RI-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 .25/30 .591 (15) 1.811 (46) .1 (2.54) 306-1094-ND 72 61 51 RI-25C 
SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) :071 (1.8) 306-1082-ND 144 97 .81 RI-27A 
1 SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 225/30 .531 (13.5) 1.811 (46) :071 (1.8) 306-1081-ND 1.44 .97 .81 RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 1.5 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1080-ND 144 97 .81 RI-27AAA 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1083-ND 144 97 .81 RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1099-ND 141 94 .79 RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1098-ND ТЯ 94 .79 RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1100-ND 141 .94 19 RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1101-ND 141 .94 .79 RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1102-ND 141 .94 79 RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1103-ND 141 94 79 RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) .106 (2.7) 306-1104-ND 141 .94 .79 RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 .15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1121-ND 141 .94 79 RI60GP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 .15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1122-ND Е .94 .79 RI60GP1520 
SPST 7-14 10 170 0.5 0.4 15/35 276 (7) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1077-ND 1.46 1.24 1.04 RI-70CTA 
SPST 745 10 170 0.5 04 15/35 276 (7) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1123-ND 146 1.24 1.04 RI70GP0715 
SPST 5-15 5 200% 0.35 0.5 35/20 19 (5) 1.81 (46) 07 (1.8) 306-1144-ND 2.02 1.71 1.43 RI-80 
SPDT 10-30 5 175 04 05 1.0/1.0 .590 (15) 1.988 (50.5) 1 (2.54) 306-1143-ND 3.19 2.70 2.26 RI-90 
Max. DC Switching| Carry Operate/ Cut Tape 
Ampere | Contact Rating Current |Current} Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape 8 Reel | Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) |(Amps) (ms) Package A B C Part No. 1 10 50 Part No. Size Price Part No. 
з |SPST| 5-15** 5 175* | 035 | 05 35/20 | Gullwing | 196(5)  .342(8.7) .07(1.8) | 306-1145-1-М0 221 1.87 157|  306-1145-2-ND 7,000 | 884.00/M | RI-80SMD0515G1 
3 | SPST | 5-15** 5 175* 0.35 0.5 .35/20 Gullwing Л96 (5) .4(1016) .07 (1.8) 306-1146-1-ND 221 1.87 1.57 306-1146-2-ND 7,000 | 884.00/M | В1-805М0051562 
4 | SPST | 5-15** 5 175* 0.35 0.5 .35/20 J-lead Л96 (5) .279(71) .07 (1.8) 306-1147-1-ND 2.54 2.15 1.80 306-1147-2-ND 7,000 | 1014.00/M | RI-B0SMD0515J 
* Only for switches with AT operate value > 10AT — ** AT values of switches before SMD forming in PSC сой. 
Мах. 0С Switching Carry Cut Tape 
Ampere | Contact Rating Current |Current Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |сою 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts | (Amps) | (Amps) | Package A B с D Part No. 1 10 50 Part No. Size Price  |Part No. 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 |Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1148-1-ND 3.71 3.14 2.63] 306-1148-2-ND 2,000 | 1710.00/M |CT05-3050-G1 
SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 |Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1149-1-ND 2.37 2.01 1.68] 306-1149-2-ND 2,000 | 1755.00/М |CT05-1535-G1 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 J-lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1150-1-ND 4.03 3.41 2.86] 306-1150-2-М) 2,000 | 1860.00/M |СТ05-3050-/1 
2 | SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 J-lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1151-1-ND 3.80 3.22 2.70] 306-1151-2-ND 2,000 | 1755.00/M |СТ05-1535-/1 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635 (16.13) 306-1125-1-ND 1.20 1.02 .86] 306-1125-2-ND 2,000 | 442.00/M |CT10-1530-G1 
SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) .095 (2.41) Л15 (2.92) .635 (16.13) 306-1124-1-ND 1.20 1.02 86] 306-1124-2-ND 2,000 | 442.00/M |CT10-1540-G1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92)  .635 (16.13) 306-1126-1-ND 1.95 1.65 1.38| 306-1126-2-ND 2,000 | 442.00/M |CT10-2540-G1 


RF Relays 


B10 Relays: Coto's Ball Grid Array (BGA) construction offers a breakthrough in reed relay performance. This patented technology allows for shorter RF paths in a controlled 500 environment to minimize signal attenuation. 
The designer is now able to switch or pass signals with wider bandwidth and faster rise time than alternative technologies. B40 Relays: The B40 is four independent form A channels in one quad package. This 4-in-one BGA 
packaging allows relays to be integrated easily on boards designed for surface mount processing. B41 Relays: The B41 is four independent form A channels in one planar quad package. Coto's Ball Grid Array (BGA) 
patented technology allows for shorter RF paths in a controlled 50 O environment to minimize signal attenuation. The designer is now able to switch or pass signals with wider bandwidth and faster rise time than alternative 
technologies. Applications: • ІС Testers «In-Line Relay Testers * Memory Testers * Mixed Signal Testers * High Bandpass Applications 


Fig. 1 — B10 2201 Fig. 2 — В40 
(5.59) , H 
.096 
.400 (10.16) 
ыб” :446 (11.33) ТЕН (48) 
(12.70) 038 (.96) 
-510 (12.95) 
TOP VIEW 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Resistance Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (Q) (Amps) (Amps) Features Part No. 1 10 50 Рап Мо. 
B10 Series, “In-Board Mount” 
1 SPST 33 55.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1152-5-ND 17.08 15.53 13.05 B10-03B 
1 SPST 5.0 150.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1153-5-ND 17.08 15.53 13.05 В10-05В 
В40 Series, 4 Channel, “Іп-Воаға Mount” 
2 4Р5Т 33 55.0 0.25 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1154-ND 107.25 90.09 79.37 B40-0002B 
2 4PST 5.0 166.0 0.25 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1155-ND 107.25 90.09 79.37 B40-0003B 
B41 Series, 4 Channel, “Top-Board Mount” 

3 4PST 33 160.0 0.40 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1173-ND 110.18 92.55 81.53 B41-0001 
3 4Р5Т 5.0 160.0 0.40 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1174-ND 112.18 94.19 82.98 B41-0002 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


OMRON. General Purpose and Automotive Relays 


Contact Oper. Volt. 
Coil Ratings (% of Rated) Oper./Rel. 
Contact | Coil | Res.) Resistive Pull/Drop/Max. | Time/Time Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form Volt. | (0) (A) On/Out/Cont. (msec.) Part No. 1 25 50 100 Part No. 
G8P Relay - PC Mount and QC Style 

SPST | 5DC | 27 |30QA@250VAC 75/10/120 15/10 Z1002-ND 3.35 3.02 2.68 2.42 | G8P-1AP-DC5 
1| SPST | 1206 | 155 | 5o Soap 75/10/120 15/10 Z1003-ND 2.90 2.61 2.32 2.00 | G8P-1AP-DC12 

SPST | 24DC | 660 75/10/120 15/10 Z1004-ND 3.35 3.02 2.68 242 | G8P-1AP-DC24 

ә |SPST-NO| 500 | 27 | 30A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1006-ND 343 3.17 2.97 2.68 | G8P-1A4P-DC5 
5Р5Т-М0| 12DC | 155 | 20A@28VDC 75/10/120 15/10 Z1007-ND 3.14 2.90 2.72 240 | G8P-1A4P-DC12 

Hhp@125VAC & 

Š 5Р5Т-М0| 24DC | 660 2hpQ250VAC 75/10/120 15/10 71008-М0 3.14 2.90 272 240 | G8P-1A4P-DC24 
SPDT-NO| 12DC | 155 | 10A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1009-ND 343 3.16 2.97 2.68 | G8P-1C4P-DC12 
SPDT-NO| 24DC | 660 | 10A@28VDC 75/10/120 15/10 Z1010-ND 343 3.16 2.97 2.63 | G8P-1C4P-DC24 

SPST | 12VDC | 155 30 75/10/120 15/10 Z208-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC12 
з | SPST | 24VDC | 660 30 75/10/120 15/10 2209-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 20 75/10/120 15/10 Z210-ND 3.80 342 3.04 2./4 | G8P-1CATP-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 20 75/10/120 15/10 Z214-ND 3.80 342 3.04 2.74 | G8P-1CATP-DC24 
SPST | 12VDC | 155 30 75/10/120 15/10 Z215-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC12 
4 SPST | 24VDC | 660 30 75/10/120 15/10 Z216-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 20 75/10/120 15/10 Z217-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 20 75/10/120 15/10 7218-М0 4.10 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC24 
G8JN ISO Automotive Relay 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC 75/10/120 5/4 Z981-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 | G8JN-C7T-DC12 
5 | SPDT | 12DC | 78 | 35М0/20МС 75/10/120 5/4 Z982-NDT 5.10 4.59 4.08 368 | G8JN-1C7T-MF-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35N0/20NC 75/10/120 5/4 2983-NDt 5.23 4.71 448 3.77 | G8JN-1C6T-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35N0/20NC 75/10/120 5/4 Z984-NDS 6.45 5.81 5.16 465 | G8JN-1C6T-F-DC12 
G8W Mini 280 Automotive Relay 
6 SPST | 12DC | 91 | 35N0/20NC 80/10/130 20/10 Z2053-ND 12.00 10.80 9.60 8.64 | G8W-1A6T-F-R-DC12 
SPDT | 12DC | 91 | 35N0/20NC 80/10/130 20/10 22054-ND 12.30 11.07 9.84 8.86 | G8W-1C6T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relay 
7 SPST | 12DC |104 | 20NO/10NC 80/10/130 — Z2051-ND 10.05 9.05 8.04 7.24 | G8V-1A7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104 | 20М0/10МС 80/10/130 — 22052-ND 10.38 9.34 8.30 747 | G8V-1C7T-R-DC12 
G8H Micro ISO Automotive Relay 
8 | SPDT | 12DC |100 | 20NO/10NC 70/10/133 20/10 Z2001-ND 14.63 1317 1170 10.53 | G8H-1C4T-R-DC12 
MJN Relay - Plug-In Style 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 7237-М0 11.70 10.53 9.36 843 | MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2236-ND 1170 10.53 9.36 843 | MJN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 85/10/120 15/6 2235-ND 12.45 11.21 9.96 8.97 | MJN2C-AC24 
9 ОРОТ |120VAC |2250 10 85/10/120 15/6 Z238-ND 12.25 11.03 9.80 8.82 | MJN2C-AC120 
3PDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2233-ND 12.10 10.89 9.68 872 | MJN3C-DC12 
ЗРОТ | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2232-ND 12.10 10.89 9.68 872 | MJN3C-DC24 
3PDT | 24VAC | 72 10 85/10/120 15/6 2231-ND 12.95 11.66 10.36 9.33 | MJN3C-AC24 
3PDT |120VAC |1700 10 85/10/120 15/6 7234-М0 13.63 12.27 10.90 9.81 MJN3C-AC120 
MJN Relay with Mounting Flange 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 7244-М0 11.38 10.24 9.10 849 | MJN2CF-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 Z245-ND 11.25 10.13 9.00 810 | MJN2CF-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 85/10/120 15/6 Z243-ND 12.08 10.87 9.66 870 | MJN2CF-AC24 
DPDT |120VAC |2250 10 85/10/120 15/6 2246-ND 12.08 10.87 9.66 870 | MJN2CF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 Z241-ND 12.40 11.16 9.92 8.93 | MJN3CF-DC12 
9 DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 Z240-ND 13.03 11.73 10.42 9.38 | MJN3CF-DC24 
ОРОТ | 24vAC | 72 10 85/10/120 15/6 Z239-ND 13.78 1240 11.02 9.92 | MJN3CF-AC24 
3PDT |120VAC |1700 10 85/10/120 15/6 2242-ND 14.03 12.63 1122 1010 | MJNSCF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 20 85/10/120 15/6 2249-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 20 85/10/120 15/6 Z250-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 20 85/10/120 15/6 2248-ND 15.38 13.84 12.30 11.07 | MJN2CE-AC24 
DPDT |120VAC |2250 20 85/10/120 15/6 Z247-ND 15.80 14.22 1264 11.38 | MJN2CE-AC120 
MGN Relay - Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2257-М0 23.50 2115 18.80 16.92 | MGN1C-DC12 
SPDT | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2258-ND 21.05 18.95 16.84 1516 | MGNIC-DC 24 
SPDT | 24VAC |11.5 30 85/10/100 30/30 Z255-ND 23.38 21.04 1870 16.83 | MGN1C-AC24 
SPDT |120VAC | 295 30 75/10/100 30/30 Z256-ND 23.38 21.04 1870 16.83 | MGN1C-AC120 
SPST | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 Z261-ND 20.15 18.14 16.12 1451 MGN1X-DC12 
SPST | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 Z262-ND 21.45 19.04 1602 15.23 | MGN1X-DC24 
SPST | 24VAC |11.5 30 85/10/100 30/30 Z260-ND 18.93 17.0 1514 13.63 | MGN1X-AC24 
10 SPST | 120VAC | 295 30 85/10/100 30/30 2259-М0 18.95 17.06 1516 13.65 | MGN1X-AC120 
DPST | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 Z265-ND 24.05 2165 1924 17.32 | MGN2A-DC12 
DPST | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 Z266-ND 22.78 20.550 1822 16.40 | MGN2A-DC24 
DPST | 24VAC |11.5 30 85/10/100 30/30 Z264-ND 25.75 2348 20.60 1854 | MGN2A-AC24 
DPST |120VAC | 295 30 85/10/100 30/30 Z263-ND 27.93 2514 2234 2011 MGN2A-AC120 
DPDT | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 Z269-ND 34.25 30.83 2740 24.66 | MGN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 Z270-ND 33.45 29.84 2652 23.87 | MGN2C-DC24 
DPDT | 24VAC |11.5 30 85/10/100 30/30 Z268-ND 34.65 3119 27.72 2495 | MGN2C-AC24 
DPDT |120VAC | 295 30 85/10/100 30/30 2267-ND 29.70 26.73 2376 2139 | MGN2C-AC120 
T Molded Bracket — t Weatherproof Shroud $ Weatherproof Shroud with Metal Bracket 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 Part Мо. 
11 MJN Din Rail Socket with Screw Terminals Z251-ND 8.03 7.23 6.42 5.78 PTF11PC 
12 MJN Chassis Mount with QC Terminals 2252-ND 170 1.53 136 123 PTF11QDC 
11 MJN Chassis Mount with Screw Terminals Z253-ND 7.80 7.02 6.24 5.62 PTF21PC 
12 MJN Chassis Mount with PCB Terminals Z254-ND 1.58 1.42 126 144 PTFPCB 
— G2R-S Nameplate for use with PTRF-05 Z2000-ND 4.98 4.48 398 3.59 R99-11 
— G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S 22058-ND 4.20 3.78 336 3.03 PTRF-05-S 
— G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S 22059-ND 6.60 5.94 528 476 PTRF-08-S 
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Fig. 2 — ОБА Pin #1 is Positi 


i 
Contact Ratings Oper. Volt. | Oper./Rel. = = Dm 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Тіте/ Dimensions | sa баз | 2.54 ЦЁ 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Price Each 0тгоп | зт паа T 
Fig. Form (VDC) (0) үрс VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW  |PartNo. 1 25 50 |Part No. 16... = 
PC Mount Low Signal Relays 
3 60 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 | Z2204-ND NEW! 2.33 2.10 1.86 | G5V-1-DC3 
4 SPDT 5 167 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 | Z773-ND 2.33 240 1.86 | G5V-1-DC5 
12 960 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 | Z774-ND 2.33 210 1.86 | G5V-1-DC12 
24 3840 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 | Z775-ND 2.33 240 1.86| G5V-1-DC24 
3 18 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z2185-ND NEW! 2.85 2.57 2.28 | G5V-2-DC3 
5 50 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z767-ND 2.88 2.59 2.30 | G5V-2-DC5 
12 288 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z768-ND 2.88 2.59 2.30 | G5V-2-DC12 
24 1152 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z769-ND 2.88 2.59 2.30 | G5V-2-DC24 
5 70 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z770-ND 3.08 2.77 2.46 | G5V-2-H-DC5 
12 400 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z771-ND 3.08 2.77 2.46 | G5V-2-H-DC12 псе: + 0.1 
24 1600 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5х20.5х10.1 | Z772-ND 3.08 277 2.46 | G5V-2-H-DC24 10- [- 5-0 .04 Holes 
3 60 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z2203-ND NEW! 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC3 = 1 РЕНН 
2 DPDTH* 5 166.7 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z108-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC5 7 
12 960 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z109-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC12 
24 2880 2 0.5 75/5/150 7/3 11.5x20.5x10.1 | Z110-ND 3.18 2.86 2.54 | G5V-2-H1-DC24 
5 125 1 06 70/10/150 5/5 8.4x20.3x10.1 | Z105-ND 4.68 4.21 3.74 | G6A-234P-ST-US-DC5 
12 720 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x10.1 | Z106-ND 4.68 421 3.74 | G6A-234P-ST-US-DC12 
24 2880 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4х20.3х10.1 | Z107-ND. 4.68 421 3.74 | G6A-234P-ST-US-DC24 
3 45 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4х20.3х10.1 | Z122-ND 4.58 442 3.66 | G6A-274P-ST-US-DC3 
5 125 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4х20.3х10.1 | Z123-ND 4.58 442 3.66 | G6A-274P-ST-US-DC5 
12 720 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4х20.3х10.1 | Z124-ND 4.58 442 3.66 | G6A-274P-ST-US-DC12 
24 2880 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4х20.3х10.1 | Z125-ND. 4.58 442 3.66 | G6A-274P-ST-US-DC24 
5 125 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9x16.0x9.9 | Z706-ND 4.00 3.60 3.20 | G5A-237P-DC5 
12 720 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9x16.0x9.9 | Z707-ND 4.00 3.60 3.20 | G5A-237P-DC12 
3 DPDT 24 2880 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9x16.0x9.9 | Z708-ND 4.3 3.72 3.30 | G5A-237P-DC24 
5 125 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0х16.0х9.9 | Z942-ND 4.33 3.90 3.46 | G5A-234P-DC5 
12 720 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0x16.0x9.9 | Z943-ND 4.33 3.90 3.46 | G5A-234P-DC12 
24 2880 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0х16.0х9.9 | Z944-ND 4.33 3.90 3.46 | G5A-234P-DC24 
5 63 3 0.6 70/10/190 5/5 8.0х16.0х9.9 | Z761-ND. 3.85 3.47 3.08 | G6E-134P-L-ST-US-DC5 
SPDT 12 360 3 0.6 70/10/190 5/5 8.0x16.0x9.9 | Z762-ND 3.85 3.47 3.08 | G6E-134P-L-ST-US-DC12 Fig. 7 — G6HK 
4 24 1440 3 0.6 70/10/190 5/5 8.0х16.0х9.9 | Z763-ND 3.85 3.47 3.08 | G6E-134P-L-ST-US-DC24 9- 14 
5 125 3 02 70/10/190 5/5 7.9x16.0x9.9 | Z830-ND 4.03 3.63 3.22 | G6E-134P-ST-US-DC5 [set Co | 
SPDTt* 12 720 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9x16.0x9.9 | Z831-ND 4.03 3.63 3.22 | G6E-134P-ST-US-DC12 
24 2880 3 0.2 70/10/190 5/5 7.9х16.0х9.9 | Z832-ND 4.03 3.63 3.22 | G6E-134P-ST-US-DC24 
5 69 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 | Z940-ND 10.10 9.09 8.08 | G6A-434P-STUS-DC5 
5 4PDTt* 12 400 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 | Z206-ND 10.10 9.09 8.08 | G6A-434P-ST-US-DC12 
24 1600 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x10.1 | Z041-ND. 10.10 9.09 8.08 | G6A-434P-STUS-DC24 
PC Mount Low Signal Relays — Latching Type 
5 139 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z749-ND 5.85 5.27 4.68 | G6AK-234P-ST-US-DC5 
6 DPDT* 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4х20.2х10.1 | Z750-ND 4.68 4.21 3.74 | G6AK-234P-ST-US-DC12 
24 3200 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4х20.2х10.1 | Z751-ND 5.85 5.27 4.68 | G6AK-234P-ST-US-DC24 
5 125 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16.0x9.9 | Z833-ND 5.20 4.68 4.16 | G6EK-134P-ST-US-DC5 
—| ЭРО» 12 720 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9х16.0х9.9 | Z834-ND 5.20 4.68 4.16 | G6EK-134P-ST-US-DC12 
24 2880 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9х16.0х9.9 | Z835-ND 5.40 4.86 4.32 | G6EK-134P-ST-US-DC24 
5 125 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0х14.0х9 | Z965-ND 4.85 4.37 3.88 | G6HK-2-DC5 
7 DPDTt 12 720 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0х14.0х9 | Z966-ND 4.85 4.37 3.88 | G6HK-2-DC12 
24 1920 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0х14.0х9 | Z967-ND 5.23 471 4.18 | G6HK-2-DC24 
High Efficiency Power Relays (Low Power Consumption with High Coil Resistance) " m 1112.54 48 01.09 
5 125 8 8 70/10/130 10/0 | 12.44x20.0x9.9 | Z712-ND 4.95 4.46 3.96 | G6B-1174P-US-DC5 | Heitar 
8 | 5Р5Т-МОТ | 12 720 8 8 70/10/130 10/0 |12.44х20.0х9.9 | Z713-ND 4.95 4.46 3.96 | G6B-1174P-US-DC12 І 45 2.54 : H 
24 2880 8 8 70/10/130 10/0 12.44х20.0х9.9 | Z714-ND 5.13 4.62 4.10 | G6B-1174P-US-DC24 / 
5 125 10 10 70/10/130 10/0 |10.2x20.0x15.0 | Z715-ND 4.98 448 3.98 | G6C-1114P-US-DC5 
9 | SPST-NOT | 12 720 10 10 70/10/130 10/0 |10.2х20.0х15.0 | Z716-ND 4.98 4.48 3.98 | G6C-1114P-US-DC12 
24 2880 10 10 70/10/130 10/10 |10.2х20.0х15.0 | Z948-ND 513 4.62 4.10] G6C-1114P-US-DC24 
5 125 8 8 70/10/130 10/10 | 9.9x20.0x15.0 | Z949-ND 573 516 458|G6C-2114P-US-DC5 
10| SPST-NO/NC | 12 720 8 8 70/10/130 10/10 | 9.9x20.0x15.0 | Z950-ND 5.78 5.16 4.58 | G6C-2114P-US-DC12 
24 2880 8 8 70/10/130 10/0 | 9.9x20.0x15.0 | Z951-ND 5.90 5.31 4.72 | G6C-2114P-US-DC24 1. rm 
— | PC Mount Relay Socket for G6C Series. . ...| 15x23x10.79 | Z126-ND 1.90 171 1.52 | Р6С-06Р I “ағы 
SPST-NO* 5 125 10 15 75/0/110 10/10 11x22x16 Z960-ND 3.43 3.09 2.74| G5CE-1-DC5 8-4 5 zi 
12 720 10 15 75/0/110 10/10 11x22x16 Z779-ND 3.43 3.09 2.74 | G5CE-1-DC12 
5 125 10 10 75/10/130 10/10 11x22x16 Z1048-ND 3.98 3.58 3.18 | G5C-14-DC5 
SPST-NOf 5 125 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22155-ND NEW! 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC5 
12 720 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22156-ND NEW! 3.70 3.33 2.96 | 65СА-1А4-0С12 
11 24 2880 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22157-ND NEW! 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC24 
5 125 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22158-ND NEW! 3.43 3.09 2.74| G5CA-1A-DC5 
12 720 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22159-ND NEW! 3.43 3.09 2.74 | G5CA-1A-DC12 
SPST-NO 24 2880 10 10 75/10/150 10/10 11x22x16 22160-№0 NEW! 3.55 3.20 2.84| G5CA-1A-DC24 
5 125 10 15 75/10/150 10/10 11x22x16 Z2161-ND NEW! 3.75 3.38 3.00 | G5CA-1A-E-DC5 
12 720 10 15 75/10/150 10/10 11x22x16 72162-М0 NEW! 3.75 3.38 3.00 | G5CA-1A-E-DC12 
24 2880 10 15 75/10/150 10/10 11x22x16 22163-№0 NEW! 3.75 3.38 3.00 | G5CA-1A-E-DC24 
— | spst-no 12 720 10 15 75/10/150 10/10 11х22.1х25.1 | Z2164-ND NEW! 5.05 4.55 4.04 | G5CA-1A-TP-E-DC12 
24 2880 10 15 75/10/150 10/10 11х22.1х25.1 | Z2165-ND NEW! 5.05 4.55 4.04 | G5CA-1A-TP-E-DC24 4801.09 
5 125 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 | Z945-ND 4.13 3.72 3.30 | G6B-1114P-US-DC5 — 2C — _ H 
12 | SPST-NOf* 6 180 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 | Z752-ND 4.13 3.72 3.30 | G6B-1114P-US-DC6 P 
12 720 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 | Z753-ND 4.13 3.72 3.30 | G6B-1114P-US-DC12 
24 2880 5 5 70/10/130 10/10 9.9x20.1x9.9 | Z754-ND 4.25 3.83 3.40 | G6B-1114P-US-DC24 
1 Sealed case. * Meets ЕСС Part 68 standards. (Continued) 
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Contact Ratings Oper. Volt. |Орег./Ве!. 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Time/ Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (с) (о) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW ` Part №. 1 25 50 |Part No. 

SPST-NO 5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9х20.1х9.9 | Z946-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC5 - f 
SPST-NCT* | 6 120 5 5 80/10/110 10/10 9.9х20.1х9.9 | Z755-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC6 (SPST versioi 
SPST-NO/NC | 12 480 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 | Z756-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC12 missing pin 4) 

13 SPST-NO/NCT*| 24 1920 5 5 80/10/110 10/10 9.9х20.1х9.9 | Z757-ND 5.28 4.75 4.22 | G6B-2114P-US-DC24 
5 83 5 5 80/10/110 | 10/10 | 9.9x20.1x9.9 | Z947-ND 5.05 455 4.04 G6B-2214P-US-DC5 Fig. 15 — G5SB 
DPST-NO 6 120 5 5 80/10/110 10/10 9.9х20.1х9.9 | Z758-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2214P-US-DC6 Mark 
12 480 5 5 80/10/110 10/10 9.9x20.1x9.9 | Z759-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2214P-US-DC12 i 
24 1920 5 5 80/10/110 10/10 9.9х20.1х9.9 | Z760-ND 5.28 4.75 4.22 | G6B-2214P-US-DC24 “З 
— | PC Mount Relay Socket for G6B Series SPST ........................................... 10.16х23х9.9 | Z993-ND 1.50 1.35 1.20 | Р6В-04Р = | 
— | PC Mount Relay Socket for G6B Series DPST ........................................... 10.16х23х9.9 | Z994-ND 1.93 1.74 1.54 | Р6В-26Р 
5 125 5 5 70/10/130 10/5 12.5х17.5х6.5 | Z856-ND 4.40 3.96 3.52 | G6D-1A-DC5 
--| SPST-NOT | 12 720 5 5 70/10/130 10/5 12.5х17.5х6.5 | Z857-ND 2.40 2.16 1.92 | G6D-1A-DC12 ig. G6J-2P-Y 
24 2880 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 | Z858-ND 4.73 4.26 3.78 | G6D-1A-DC24 P 
— | PC Mount Relay Socket for 660 Series SPST-NO ...................................... 10.8x19.7x6.9 | Z1684-ND 2.78 2.51 2.23 | P6D-04P 
5 125 3 3 75/10/180 10/10 | 12.5x17.5x6.5 |Z1674-ND 2.18 1.96 1.74 | G5NB-1A-DC5 
--| SPST-NO 12 720 3 3 75/10/180 10/10 | 12.5x17.5x6.5 |Z1675-ND 2.18 1.96 1.74 | G5NB-1A-DC12 
24 2880 3 3 75/10/180 10/10 | 12.5x17.5x6.5 |Z1676-ND 2.18 1.96 1.74 | G5NB-1A-DC24 
SPST 12 720 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | Z219-ND 245 144  172|850-1A-DC12 
SPST 24 — 2880 5 10 75/5/190 10/5  |15.8x20.3x10.3 | Z220-ND 245 — 194 172|650-1A-DC24 
SPDT 12 360 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | Z221-ND 2.25 2.03 1.80 | G5Q-1-DC12 
24 1440 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | 7222-№0 2.25 2.03 1.80 | G5Q-1-DC24 
м SPSTt 12 720 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | Z223-ND 2.30 2.07 1.84 | G5Q-1A4-DC12 
24 2880 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | Z224-ND 2.30 2.07 1.84 | G5Q-1A4-DC24 
SPDTt 12 360 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | Z225-ND 240 2.16 1.92 | G50-14-DC12 
24 2880 5 10 75/5/190 10/5 |15.8х20.3х10.3 | Z226-ND 2.40 2.16 1.92 | G50-14-DC24 
5 63 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 | Z1640-ND 1.45 1.31 1.17 | G5SB-14-DC5 
15 SPDTt 9 202 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 | Z1641-ND 145 1.31 1.17 | G5SB-14-DC9 
12 360 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 |Z1642-ND 1.45 1.31 1.17 | G5SB-14-DC12 
24 1440 5 5 75/5/110 10/5 15.5x20x10 | Z1643-ND 1.56 1.40 1.25 | G5SB-14-DC24 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
45 140.4 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.3x4.8 |71199-МО 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-DC4.5 
4.5 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 |72131-М) NEW! 410 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC4.5 
16 DPDT 5 173.1 1 0.3 75/10/50 3/8 9x10.6x5.7 |Z2132-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC5 
12 976.8 1 0.3 75/10/50 3/8 9x10.6x5.7 |Z2133-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC12 P FEET 
24 2600.5 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 |72134-М) NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2P-Y-DC24 ! ! ! | 
45 — 194 1 03 75/5/200 3/3 5х10%6.5 — |Z115-ND 430 387 344 G6K-2P-DC4.5 | | | | 
5 237 1 03 75/5/200 3⁄3 5x10x6.5 Z116-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2P-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z117-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2P-DC12 
17 DPDT 24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z118-ND 4.30 3.87 3.44 | G6K-2P-DC24 
45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z131-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC4.5 
5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2132-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2133-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/8 5x10x6.5 2134-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2P-Y-DC24 
12 1200 3 3AQ250VAC | 70/10/160 10/5 17.5x20x5  |72042-М0 4.50 4.05 3.60 | G6M-1A-DC12 
18 SPST 24 4800 3 3AQ250VAC | 70/10/160 10/5 17.5х20х5 |72043-М0 4.85 4.37 3.88 | G6M-1A-DC24 
5 208 3 ЗАФ250УАС | 70/10/160 10/5 17.5х20х5 |72044-М0 4.50 4.05 3.60 |G6M-1A-DC5 
5 178 1 0.5 75/10/170 21 5х14х9 Z740-ND 4.00 3.60 3.20 | G6H-2-DC5 
19 DPDT* 12 1028 1 0.5 75/10/170 21 5х14х9 Z741-ND 4.00 3.60 3.20 | G6H-2-DC12 G6K-2G-Y Top View 
24 2880 1 0.5 75/10/170 2⁄1 5x14x9 Z742-ND 5.03 4.53 4.02 | G6H-2-DC24 — 76 01.8 
3 50 1 03 75/0/50 5/5 4.0x10.6x7 — | Z1226-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC3 k ў [H 
45 112.5 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 — | Z1227-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC4.5 = ач 
20 SPST 5 139 1 0.3 75/10/50 5/5 4.0x10.6x7 — | 21228-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC5 
12 800 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 |Z1229-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1P-DC12 
24 2504 1 0.3 75/10/130 5/5 4.0x10.6x7 — | Z2041-ND 2.05 1.85 1.64 | G6L-1P-DC24 
Ultracompact — TELECOM Latching 
12 1309 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.3x4.8 | Z1205-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-DC12 = 
24 3672 1 0.3 75/75/150 3/3 9x10.3x4.8 | Z1206-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-DC24 
45 2043 1 0.3 75/75/150 3⁄3 9x10.6x5.7 |Z2143-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-Y-DC4.5 
5 245.5 1 0.3 75/75/150 3⁄3 9x10.6x5.7 |Z2144-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-Y-DC5 
12 13292 1 0.3 75/75/150 3⁄3 9x10.6x5.7 |Z2145-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2P-Y-DC12 
24 2600 1 0.3 75/75/150 3⁄3 9x10.6x5.7 |Z2146-ND NEW! 4.80 4.32 3.84 | G6JU-2P-Y-DC24 
45 2043 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2147-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-Y-DC4.5 
5 245.5 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2148-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-Y-DC5 
12 13292 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2149-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-Y-DC12 
16 DPDT 24 2600 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.6x5.7 |Z2150-ND NEW! 4.80 4.32 3.84 | G6JU-2FL-Y-DC24 
24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 |Z1214-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FL-DC24 
45 2043 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2151-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-Y-DC4.5 
5 245.5 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2152-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-Y-DC5 
12 13292 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2153-ND NEW! 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-Y-DC12 
24 2600 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.6x5.7 |Z2154-ND NEW! 4.80 4.32 3.84 | G6JU-2FS-Y-DC24 
45 2074 1 03 75/75/150 3⁄3 10x10.3x4.8 |Z1219-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-DC4.5 
5 245.8 1 0.3 75/75/150 3⁄3 10x10.3x4.8 |Z1220-ND 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-DC5 
12 1309 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 |71221-М) 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-DC12 
24 3672 1 0.3 75/75/150 3/3 10х10.3х4.8 |71222-М0 4.20 3.78 3.36 | G6JU-2FS-DC24 
T Sealed case * Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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. Mounting Hole Patt d Ci tion 0% 
OMRON. Low Signal Relays (cont) tii s ao oco а 


Fig. 21 — G6H Surface Mount 
Top View 


Glue Pads: 
157 For UV Adhesive 
Or Epoxy Adhesive 


Contact Ratings Oper. Volt. | Oper./Rel. Fig. 22 — G6S Surface Mount Top View 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Time/ Dimensions ДЕ ant 254 
Contact Volt. — Res. 24 115 Pull/Drop/Max. Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 4 ed 
Fig. Form (WDC) (о) үрс VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW | Рам №. 1 25 50 | Part No. H при 
Ultracompact — TELECOM (SMT) “AAA 
45 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 | Z2135-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC4.5 104 i 
5 1734 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 | Z2136-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC5 22187, Z888- 2890 2891- 2893 
12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 | Z2137-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC12 
16 DPDT 24 26005 1 0.3 75/10/150 3/3 9х10.6х5.7 | Z2138-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FS-Y-DC24 
4.5 137.9 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 | Z2139-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | 66J-2FL-Y-DC4.5 
5 1734 1 0.3 75/10/150 3/3 9х10.6х5.7 | Z2140-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | 66J-2FL-Y-DC5 Fig. 23 — G5Y H 
12 976.8 1 0.3 75/10/150 3/3 9х10.6х5.7 | Z2141-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | 66J-2FL-Y-DC12 е 
24 26005 1 0.3 75/10/150 3/3 9x10.6x5.7 | Z2142-ND NEW! 4.10 3.69 3.28 | G6J-2FL-Y-DC24 Г Маа 0.8 Holes 
3 91 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z2186-ND NEW! 3.80 3.42 3.04 | G6K-2F-DC3 HF 
4.5 194 1 0.3 75/5/200 3/8 5x10x6.5 Z111-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2F-DC4.5 
5 237 1 03 75/5/200 3/3 5x10x6.5 |2112-М0 3.80 342 3.04 G6K-2F-DC5 тара 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/8 5x10x6.5 Z113-ND 3.80 3.42 3.04 | G6K-2F-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z114-ND 440 3.69 3.28| G6K-2F-DC24 
45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2127-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-Y-DC4.5 
17 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2128-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2129-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2130-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2F-Y-DC24 
4.5 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2135-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC4.5 
5 237 1 0.3 75/5/200 3/8 5x10x6.5 2136-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC5 
12 1407 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2137-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC12 
24 5220 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 2138-ND 3.70 3.33 2.96 | G6K-2G-Y-DC24 
3 62.5 1 0.3 75/10/50 5/5 4.0х10.6х7 | Z1230-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1F-DC3 са кшн ъв 
45 1404 1 03 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 | Z1231-ND 175 158 140 G6L-1F-DC4.5 у isi 3 
20 SPST 5 1714 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0х10.6х7 | Z1232-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1F-DC5 5 
12 979.8 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 | 21233-ND 1.75 1.58 1.40 | G6L-1F-DC12 i 5218 
24 2504 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0х10.6х7 | Z2040-ND 2.28 2.05 1.82 | G6L-1F-DC24 " Н к= 
5 178 jl 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z827-ND 5.93 5.34 4.74| G6H-2F-DC5 £ 3-00.8 holes 
21 DPDT 12 1028 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2x14x9 Z828-ND 5.93 5.34 4.74 | G6H-2F-DC12 
24 2880 1 0.5 75/10/120 3/2 5.2х14х9 Z829-ND 6.73 6.06 5.38 | G6H-2F-DC24 Fig. 26 — 667 HF 
3 64.3 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3х14.8х9.2 | Z2187-ND NEW! 4.48 4.03 3.58 | G6S-2F-DC3 
5 178 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3х14.8х9.2 | 2888-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S-2F-DC5 
12 1028 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 | Z889-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S-2F-DC12 
22 DPDT 24 2880 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3х14.8х9.2 | Z890-ND 5.10 4.59 4.08| G6S-2F-DC24 
5 178 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3х14.8х9.2 | Z891-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S-2G-DC5 208 anes 
12 1028 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3x14.8x9.2 | 2892-ND 4.48 4.03 3.58 | G6S-2G-DC12 ^ 73-01.6 
24 2880 | 2@30VAC 0.5 75/10/200 4/4 7.3х14.8х9.2 | 2893-ND 5.10 4.59 4.08 | G6S-2G-DC24 I ў [999 3.00.8 holes 
High Frequency — Isolation of 68dB (Typical), 900MHz or 2GHZ Fig. 27 — G6Z HF Surface Mou 
23| sports | 5 83 .01@24AC/DC 75/10/130 10/5 | 10x20.5x11.5 | 2723-ND 6.5 5.68 — 5.33 65\-1-065 
24 1920 .01@24AC/DC 75/10/130 10/5 9x20.5x11.5 | Z725-ND 6.15 5.68 5.33 | G5Y-1-DC24 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, 2.5GHz, or 2.6GHz 
5 125 .01@30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 | Z119-ND 4.20 3.78 3.36 | G6Y-1-DC5 à 
24 SPDT 12 720 .01@30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 | Z120-ND 4.20 3.78 3.36 | G6Y-1-DC12 š ‚ iB po- 
24 2880 .01@30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 | Z121-ND 4.20 3.78 3.36 | G6Y-1-DC24 Меган 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 8.9x20x8.6 | Z1601-ND 5.44 4.90 4.36 | G6Z-1PE-DC5 i 
25 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 | Z1602-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1PE-DC12 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 8.9x20x8.6 | Z1603-ND 5.69 542 4.55 | G6Z-1PE-DC24 76052306 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 8.9x20x8.6 | Z1598-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1P-DC5 күш г 
26 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 | Z1599-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1P-DC12 d 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 8.9x20x8.6 | Z1600-ND 5.94 5.35 4.75 | G6Z-1P-DC24 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 9.3x20x8.6 | Z1607-ND 5.94 5.35 4.75 | G6Z-1FE-DC5 
27 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 | Z1608-ND 6.19 5.57 4.95 | G6Z-1FE-DC12 
24 28801 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 9.3 x20x8.6 | Z1609-ND 5.26 4.74 4.22 | G6Z-1FE-DC24 
5 125 .01@30VAC/VDC 3.75/.5/7.5 10/10 9.3 x20x8.6 | Z1604-ND 5.69 5.12 4.55 | G6Z-1F-DC5 
28 SPDT 12 720.4 .01@30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3x20x8.6 |71605-М) 547 4.93 4.38 | G6Z-1F-DC12 
24 2880.1 .01@30VAC/VDC 18/2.4/36 10/10 9.3 x20x8.6 | Z1606-ND 6.43 5.79 5.15 | G6Z-1F-DC24 
45 101 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 | Z2047-ND 112.50 101.25 90.00 | G6W-1F-DC4.5 
29 SPDT 12 720 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 | Z2045-ND 112.50 101.25 90.00 | G6W-1F-DC12 
24 2880 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 | Z2046-ND 112.50 101.25 90.00] G6W-1F-DC24 
45 101 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 | Z2050-ND 112.50 101.25 90.00 | G6W-1P-DC4.5 
30 SPDT 12 720 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 | Z2048-ND 112.50 101.25 90.00 | G6W-1P-DC12 
24 2880 .01@30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 | Z2049-ND 112.50 101.25 90.00 | G6W-1P-DC24 
3 91 1 0.3 80/10/150 3/8 5.4x10.3x6.9 | Z2035-ND 25.30 2277 20.24 | G6K-2F-RF-DC3 
4.5 194 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2036-ND 25.30 22.77 20.24 |66К-2Е-ВЕ-0С4.5 
5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4х10.3х6.9 | Z2037-ND 25.30 2277 20.24 |66К-2Е-ВЕ-0С5 
31 DPDT 6 341 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2038-ND 25.30 2277 20.24 | G6K-2F-RF-DC6 
9 795 1 0.3 80/10/150 3/8 5.4x10.3x6.9 | Z2039-ND 25.30 2277 20.24 | G6K-2F-RF-DC9 
12 1315 1 0.3 80/10/150 3/8 5.4x10.3x6.9 | Z2033-ND 25.30 2277 20.24 | G6K-2F-RF-DC12 
24 5220 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 | Z2034-ND 2530 2277 20.24 | G6K-2F-RF-DC24 
Sealed case. * Meets FCC. Part 68 standards. 
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Omnon. Compare the Technological Advantages of Omron's HF Relays 


Competing Competing Technology Omron Omron 
Technology Advantages Advantages HF Relay 
; * Small size SSMT x , 
Metal can coaxial RF relays * 2-Form-C contacts * Reverse contact and Y terminal versions G6Z 
* Better performance at 4GHz 
Solid state: * 10W power switching 
* Greater number of operations * Better insertion and return loss 
GaAs FETS * Faster operating speed * Less distortion at higher frequencies 962, GOW 
* Smaller * More cost-effective technology 
Solid state: * 10W power switching 
" * Greater number of operations * Better insertion and return loss 
GaAs MMIC switches * Faster operating speed * Less distortion at higher frequencies вей 
Ф Smaller * More cost-effective technology 
Solid state: . ; "T 
PIN diode arrays * Greater number of operations еа 967, G6W 
• Faster operating speed 
Other electromechanical * Superior HF characteristics 
RF relays = * Much broader bandwidth G6K-RF, G6Z, G6W 


Advantages of Microstrip Line Construction | G6Z — 1 Form C Relays 


* Maintains signal integrity from PCB strip line to the relay compared to 
coaxial types 

* Reduces transmission loss 

* Provides superior impedance matching 

* Assures high isolation to eliminate cross-talk 

* Reduced attenuation 

* Lower insertion loss 


Key Features / | * Widest variety of configurations 
Specifications | * Up to 2.6GHz 

* Isolation: 60-65dB (900MHz) 

* Insertion loss: 0.1-0.2dB (900МН2) 
* VSWR: 1.5 max. to 1.2 max. 


HF Relay: Isolation 
Only 0.0001% signal is 
transmitted. 


0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Options | * PCB or SMT Gullwing 


* E and Y terminal arrangements 


Conventional Relay: 
1% signal is transmitted 
even when contact is 


* Reverse terminal types also available 


* Latching and non-latching versions 


opened. * 500 and 750 impedance models 
Good 
100 MHz 
HF Relay: Insertion Loss 
5: 9% signal is lost. Good! „O 500 1000 1500 2000 2500 3000 
6W: only 3% si li тт 
с neve signahls Key Features / | * High-performance design; up to 8GHz 


Specifications | • Isolation: 65dB (2.0GHz) 

* Insertion loss: 0.2dB (2.5GHz) 
* VSWR: 1.2 max. @ 2.5GHz 

Ф Impedance: 500 


Conventional Relay: 
50% signal is lost. 


* Compact size: 20 x 9.4 x 8.9mm 


Maximum Design Flexibility 


Terminal arrangement options: 


* Y terminal types 
* E terminal types 
* Reverse terminal types for both Y and E versions 


Y Terminal Type Reverse Y Terminal Type 


Options | «РСВ or SMT Gullwing 
* E and Y terminal arrangements 
* Reverse terminal types also available 


* Latching and non-latching models 


G6K-RF — 2 Form C Relays 


OMRON 
| G6K-2F-RF 
12VDC 


Key Features/ | * Small size 
Specifications | *2 pole switching 


* Only 100mW coil power 


* Surface mount 

* Up to 1GHz 

* Isolation: 30dB min. (1GHz) 

* Insertion loss: 0.2dB max. (1GHz) 
Ф VSWR: 1.2 max. Ф 1GHz 

* Impedance: 500. 


E Terminal Type Reverse E Terminal Type 


Options | *Latching and non-latching models 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1371 


OMRON. 


о 


Power РСВ Relays 


All Relays UL/CSA approved @ oA 


Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 1 


Tab terminals PCB terminals 


(Bottom Term.) 


T Sealed case 


* Meets FCC Part 68 standards 


(Top View) 
Contact Rtg's. 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact | Volt. — Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (о) VDC VAC Features HxLxW Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
PC Mount Power Relays with Quick-Connect Terminals 
1 | SPST-NO 12 160 20 20 — 23.5x30.5 x16 | Z952-ND 5.78 5.20 4.62 416] G4A-1A-E-DC12 
24 640 20 20 — 23.5 x 30.5x 16 | Z953-ND 5.78 5.20 4.62 — 4.16 | G4A-1A-E-DC24 
SPDT 24VAC 260 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z958-ND 9.33 8.40 746  6.72] G4B-112T1CUS-AC24 
2 120VAC 6500 | 15 15 QC Terminal 29 x 50 x 29 Z959-ND 9.33 840 7.46 6.72 | G4B-112T1CUS-AC120 
SPST-NO |120VAC 6500 | 15 15 QC Terminal 29х50х29 Z198-ND 8.75 7.88 7.00 6.30 G4B-112TUS-AC120 
6 69 10 5 Standard Plug-In 29x35.5x13 | Z2224-ND NEW! 4.83 4.35 3.86 3.48 G2R-1-S-DC6(S) 
12 275 10 5 Standard Plug-In 29x35.5x13 | Z1632-ND 5.94 5.35 475 4.28 | G2R-1-S-DC12S 
24 1100 | 10 5 Standard Plug-In 29x35.5x13 | Z1633-ND 5.93 5.34 475 4.27 | G2R-1-S-DC24S 
48 4220 | 10 5 Standard Plug-In 29x35.5x13 | Z2230-ND NEW! 5.40 4.86 4.32 3.89| G2R-1-S-DC48(S) 
24VAC 260 10 5 Standard Plug-In 29x35.5x13 | Z1634-ND 7.90 7.41 6.32 5.69) G2R-1-S-AC24S 
SPDT 120VAC 6500 10 5 Standard Plug-In 29 х 35.5 х13 | Z1635-ND 8.66 7.80 6.93 6.24 | G2R-1-S-AC120S 
240VAC 30.3К | 10 5 Standard Plug-In 29х35.5х13 | Z2227-ND NEW! 1275 1148 1020 9.18 | G2R-1-S-AC240(S) 
6 69 10 5 Plug-In with LED Indicator | 29х35.5х13 | Z2233-ND NEW! 8.68 7.81 6.94 6.25 | G2R-1-SN-DC6(S) G2RL Only 
12 275 10 5 Plug-In with LED Indicator | 29х35.5х13 | Z2232-ND NEW! 8.68 7.81 6.94 6.25 | G2R-1-SN-DC12(S) 
24 1113 | 10 5 Plug-In with LED Indicator | 29х35.5х13 | Z2234-ND NEW! 8.68 7.81 6.94 6.25 | G2R-1-SN-DC24(S) 
24VAC 253 10 5 Plug-In with LED Indicator | 29x35.5x13 | Z2235-ND NEW! 8.88 7.99 710 6.39) G2R-1-SN-AC24(S) 
120VAC 7286 | 10 5 Plug-In with LED Indicator | 29x35.5x13 | 72236-М) NEW! 1143 1029 914 8.23 | G2R-1-SN-AC120(S) 
3 6 69 5 5 Standard Plug-In 25.5x35.5x13 | Z2225-ND NEW! 5.65 5.09 4.52 4.07 | G2R-2-S-DC6(S) 
12 275 5 5 Standard Plug-In 28x35.5x13 | Z1636-ND 6.79 6.12 544 4.89) G2R-2-S-DC12S 
24 1100 5 5 Standard Plug-In 28x35.5x13 | Z1637-ND 6.79 6.12 544  4.89| G2R-2-S-DC24S 
48 4170 5 5 Standard Plug-In 25.5 х35.5х13 | Z202-ND 5.65 5.09 4.52 4.07 | G2R-2S-DC48 
48 4220 5 5 Standard Plug-In 25.5 х 35.5 x13 | Z2231-ND NEW! 6.18 5.56 4.94 445] G2R-2-S-DC48(S) 
24VAC 260 5 5 Standard Plug-In 28x35.5x13 | Z1638-ND 7.15 6.44 5.72 5.15 | G2R-2-S-AC24S 
DPDT | 120VAC 6500 5 5 Standard Plug-In 28x35.5x13 | Z1639-ND 9.47 8.53 7.58 6.82| G2R-2-S-AC120S 
220VAC 22000) 5 5 Standard Plug-In 25.5x35.5 x13 | Z205-ND 12.75 11.48 10.20 9418| G2R-2S-AC220 
240VAC 303K | 5 5 Standard Plug-In 25.5x35.5x13 | Z22290-ND NEW! 1275 1148 1020 9.18 | G2R-2-S-AC240(S) 
6 69 5 5 Plug-In with LED Indicator | 25.5 х 35.5 x13 | 22238-ND NEW! 11.05 9.95 8.84 7.96 | G2R-2-SN-DC6(S) 
12 278 5 5 Plug-In with LED Indicator | 25.5 х 35.5 x13 | Z2237-ND NEW! 11.33 1020 9.06 — 8.16| G2R-2-SN-DC12(S) 
24 1113 5 5 Plug-In with LED Indicator | 25.5 х 35.5 x13 | 22239-ND NEW! 10.30 9.27 824 7.42 | G2R-2-SN-DC24(S) 
24VAC 253 5 5 Plug-In with LED Indicator | 25.5 х 35.5 x13 | Z2240-ND NEW! 10.93 9.84 874 7.87 | G2R-2-SN-AC24(S) 
120VAC 7286 5 5 Plug-In with LED Indicator | 25.5 х 35.5 х 13 | Z2241-ND NEW! 11.73 1056 9.38 8.45 | G2R-2-SN-AC120(S) 
Track Mounted Socket for G2R-18 Series ................................. 59x85 х 15 Z855-ND 3.65 329 2.92 2.63| P2RF-05-E 
— | Track Mounted Socket for G2R-2S Series .. 59x85x15 7207-М0 6.03 543 4.82 4.34] P2RF-08-E 
PC Mount Relay Socket for G2R-1S Series . .|35.5 x 14.47 x 7.11| Z995-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | P2R-05P 
PC Mount Power Relays 
5 62.5 12 12 Low Profile G2R 16x29x13 Z139-ND 2.70 243 246 1.95 | G2RL-1A-DC5 
SPST-NO 12 360 12 12 Low Profile G2R 16x29 x13 2140-ND 2.70 243 246 1.95 | G2RL-1A-DC12 
24 1440 | 12 12 Low Profile G2R 16 x 29x 13 Z141-ND 2.70 243 2.16 1.95 | G2RL-1A-DC24 
3 5 62.5 12 12 Low Profile G2R 16 x 29x 13 7142-М0 3.40 3.06 272 2.45 | G2RL-14-DC5 
SPDT 12 360 12 12 Low Profile G2R 16х29х13 7143-М0 3.40 3.06 272 2.45 | G2RL-14-DC12 
24 1440 | 12 12 Low Profile 628 16х29х13 7144-М0 3.40 3.06 272 2.45 | G2RL-14-DC24 
48 5358 | 12 12 Low Profile 628 16 x 29x 13 Z145-ND 3.78 3.40 302 2.72 | G2RL-14-DC48 
5 62.5 8 8 Low Profile 628 16х29х13 7146-М0 4.03 3.63 3.22 2.90| G2RL-24-DC5 
4 DPDT 12 360 8 8 Low Profile G2R 16x29 x13 Z147-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G2RL-24-DC12 
24 1440 8 8 Low Profile G2R 16х29х13 Z148-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G2RL-24-DC24 
48 5358 8 8 Low Profile G2R 16 x 29x 13 7149-М0 4.38 3.94 3.50 3.15 | G2RL-24-DC48 
5 4 10 10 Standard G2R 25.5х29х13 | Z743-ND 3.40 3.06 2.72 2.45 | G2R-14-DC5 
12 275 10 10 Standard G2R 25.5x29x13 | Z744-ND 3.38 3.04 2.70 2.43 | G2R-14-DC12 
3 | SPDTf 24 1100 | 10 10 Standard G2R 25.5x29x13 | Z745-ND 3.38 3.04 2.70 2.43 | G2R-14-DC24 
24VAC 260 10 10 Standard 628 25.5x29x13 | Z843-ND 5.73 5.16 4.58 4.13 | G2R-14-AC24 Fig. 8 
120VAC 6500 | 10 10 Standard G2R 25.5х29х13 | Z844-ND 6.30 5.67 5.04 4.54 | G2R-14-AC120 
5 4 5 5 Standard G2R 25.5х29х13 | Z746-ND 4.28 3.85 342 3.08 | G2R-24-DC5 19.56 
DPDTt 12 275 5 5 Standard G2R 25.5х29х13 | Z747-ND 3.93 3.54 3.14 2.83 | G2R-24-DC12 5 3-1 
4 24 1100 5 5 Standard G2R 25.5 х29х13 | Z748-ND 3.93 3.54 314 2.83 | G2R-24-DC24 | I Ме 
DPDT 24VAC 260 5 5 Standard G2R 25.5x29x13 | Z845-ND 6.55 5.90 5.24 — 472 | G2R-24-AC24 6 4251 
120VAC 6500 5 5 Standard G2R 25.5x29x13 | Z846-ND 7.45 6.44 572 5.15 | G2R-24-AC120 - 30.48 — 
5 47 16 16 High Capacity G2R 25.5x29x13 | Z847-ND 3.48 3.18 278 2.51 | G2R-1-E-DC5 
5 SPDT 12 275 16 16 High Capacity G2R 25.5x29x13 | Z848-ND 3.48 3.18 278 2.51 | G2R-1-E-DC12 
24 1100 | 16 16 High Capacity G2R 25.5x29x13 | Z849-ND 348 3.18 278 2.51 | G2R-1-E-DC24 
6 | SPST-NO 12 160 20 20 — 23.5x30.5 x16 | Z954-ND 6.18 5.56 494 4.45 | G4A-1A-P-E-DC12 
24 640 20 20 — 23.5x30.5 x16 | Z955-ND 6.18 5.56 494 4.45 | G4A-1A-P-E-DC24 
7 | SPST-NOt 12 180 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 | Z961-ND 5.43 4.89 434 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDC12 
24 720 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 | 2962-ND 5.43 4.89 434 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDC24 
8 | DPST-NOt 12 180 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 | 2963-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | GAW-2214PUSHP-DC12 
24 720 15 15 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5 | 2964-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | G4W-2214PUSHP-DC24 
5 63 8 10 Fully Sealed 19.0x 22.5 x 16.5 | Z1011-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | G5LE-14-DC5 
SPDTt* 12 360 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | Z1012-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | G5LE-14-DC12 
9 24 1440 8 10 Fully Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | Z1013-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | G5LE-14-DC24 
5 63 8 10 Semi Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | Z1014-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | G5LE-1-DC5 
SPDT 12 360 8 10 Semi Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | Z1015-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | G5LE-1-DC12 
24 1440 8 10 Semi Sealed 19.0 x 22.5 x 16.5 | Z1016-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | G5LE-1-DC24 
5 114 5 8 Fully Sealed 15x28.5x10 | Z987-ND 2.35 242 1.88 1.70 | G6RN-1-DC5 
10| SPDT 12 665 5 8 Fully Sealed 15x28.5x10 | Z988-ND 2.35 242 1.88 1.70 | G6RN-1-DC12 
24 2620 5 8 Fully Sealed 15x28.5x10 | Z990-ND 2.35 242 1.88 1.70 | G6RN-1-DC24 


1372 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


OMRON. DC Power Relays @ м 


1 
== 91 
Contact = 
Coil Ratings d Y soa 
Contact| Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each 0тгоп | i 
Fig.| Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. k: зво? ‚Г E 30 
Power Relays — Plug-In Terminals mas i 
12VDC | 160 Plug-In Z785-ND 645 581 5416 4.65 | LY1-DC12 LY1, LY2 
sppr 24VDC | 650 | 15A @ 110VAC Plug-In 7784-ND 645 581 5.16 465 | LY1-DC24 
24УАС | 180 | 15A @ 24/06 Plug-In 7783-ND 675 608 540 4.86 |LY1-AC24 
420VAC | 4430 Plug-In 7781-М0 675 6.08 540 4.6 | LY1-AC110/120 "192.03 
12VDC | 160 Plug-In Z790-ND 758 68 6.06 5.46 | LY2-DC12 
24VDC | 650 | 10A Q 110УАС Plug-In 7789-ND 758 682 606 5.46 | LY2-DC24 
ppor |24VAC | 180 | 10A @ 24VDC Plug-In 7788-ND 758 682 6.06 546 | LY2-AC24 
120VAC | 4430 Plug-In Z786-ND 758 6480 606 5.46 | LY2-AC110/120 
24VDC | 650 | ТОА Ф 110VAC | With LED and Test Button | Z1677-ND 10.58 9523 847 7.62 | LY2I4N-DC24 
120VAC| 4430 | 10A @ 24VDC_| With LED and Test Button | Z1678-ND 10.58 952 847 762 | LY2I4N-AC110/120 | 35.56 — 
12VDC | 160 With Mounting Ears | Z193-ND 685 617 548 4.94 | LY1F-DC12 
1 24/06 | 650 | 15А Ф 110VAC | With Mounting Ears | Z194-ND 68 617 5.48 4.94 | LY1F-DC24 
SPOT 2AVAC | 180 | 15A Q24VDC | With Mounting Ears — | Z195-ND 685 617 548 494 | LY1F-AC24 
420VAC | 4430 With Mounting Ears _ | Z782-ND 685 — 617 5.48 4.94 | LY1F-AC110/120 
12VDC | 160 With Mounting Ears | Z190-ND 773 696 648 5.57 | LY2F-DC12 t 
ppor 24VDC | 650 | 10А @ 110УАС | With Mounting Ears | Z191-ND 773 606 618 5.57 | LY2F-DC24 re 
24УАС | 180 | 10А @24У0С | With Mounting Ears | Z192-ND 773 696 618 5.7 | LY2F-AC24 2 0% 
420VAC | 4430 With Mounting Ears | Z787-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-AC110/120 | : рэв 
appr |24VDC | 410 | 10A @ TIOVAC Plug-In 71679-ND 1064 958 852 7.7 |LY3-DC24 СА SS 
H20VAC| 2300 | 10A @ 24VDC Plug-In 21680-ND 10.64 — 9.58 852 7.67 | LY3-AC120 Bottom View Bottom View 
12VDC | 650 | io @ ttovac Plug-In 71682-ND 1240 1116 992 8.93 | LY4-DC12 DPDT 3PDT 
4РОТ |24VDC | 100 | од @24VDC Plug-In 71681-ND 1240 1116 992 8.93 |LY4-DC24 
420VAC| 1800 Plug-In 21683-ND 1240 1116 992 8.93 | LY4-AC120 
Power Relays — PC Mount 
12VDC | 160 PCB Mount 7974-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-DC12 
spor 24VDC | 650 | 15А @ 110VAC PCB Mount 7973-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-DC24 
24УАС | 180 | 15A @ 24/06 PCB Mount 7972-ND 675 608 540 4.6 | LY1-0-AC24 
420VAC| 4430 PCB Mount 2971-ND 6.75 608 540 446 |LY1-0-AC110/120 
1 12/00 | 160 РСВ Mount 7978-№0 758 682 606 5.46 |LY2-0-DC12 _+ 
2AVDC | 650 | so, @110vAC PCB Mount 2977-ND 758 682 606 5.46 | LY2-0-DC24 Ñ == 
ОРОТ |100VDC} 6900 | 40 @24VDC PCB Mount 7979-ND 790 741 632 569 |LY2-0-DC100/110 P ры 2.54 
24УАС | 180 PCB Mount 2976-ND 758 682 606 5.46 | LY2-0-AC24 Бә. ме 
420VAC | 4430 PCB Mount 7975-М0 758 682 606 546 | 1Ү2-0-АС110/120 | 1.27 dia. x 2.29 
Power Relays — Plug-In Terminals P 
12VDC| 95 Plug-In Z800-ND 1068 961 854 7.69 | MK2P-S-DC12 
ppor |24400 | 430 | 10A @ 220VAC Plug-In Z799-ND 1068 961 854 7.69 | MK2P-S-DC24 
24VAC | 88 | 10А @ 28урс Plug-In Z798-ND 10.60 954 848 7.64 | MK2P-S-AC24 
А 120VAC| 2300 Plug-In Z797-ND 11.60 1044 928 8.36 | MK2P-S-AC120 
12VDC| 95 Plug-In 7804-ND 1220 1098 9.76 879 | MK3P5-S-DC12 
appr |24VDC | 430 | 10A Q 220VAC Plug-In 7803-ND 1220 1098 976 8.79 | MK3P5-S-DC24 
24VAC | 88 | 10A G28VDC Plug-In 7802-ND 1220 10.98 976 879 | MK3P5-S-AC24 
120VAC| 2300 Plug-In 7801-М0 1305 1175 1044 9.40 | MK3P5-S-AC120 
12/06 | 160 Plug-In Z181-ND 538 484 430 3.87 | MY2-DC12(S) 
24VDC | 636 | „л @ 220VAC Plug-In Z182-ND 5.38 484 4.30 387 | Мү2-0С24(5) 
ОРОТ |48VDC | 2560 | A @24VDC Plug-In Z183-ND 560 5.04 4.48 404 | MY2-DC48(S) 
24VAC | 180 Plug-In 7184-ND 5.38 4.84 430 387 | МҮ2-АС24(5) > ia GS ERR 
У 120VAC| 4430 Plug-In Z185-ND 5.60 — 504 — 448 4.04 | МҮ2-АС110/120(5) : L 50.55 = 
12VDC | 160 Plug-In 7186-ND 648 583 548 4.67 | MY4-DC12(S) Neos He 6.35 
24VDC | 636 | ЗА @220VAC Plug-In Z187-ND 648 583 518 4467 | MY4-DC24(S) Pan P n 
4РОТ |24VDC | 636 | SA @24VDC With LED 72188-М0 NEW! 763 687 6.10 549 | МУ4М-0С24($) ш-н 
24VAC | 180 Plug-In 7188-ND 648 583 5.18 467 | MY4-AC24(S) 
420VAC| 4430 Plug-In 7189-ND 663 597 5305 477 | МҮ4-АС110/120(5) EC I d 
24VDC | 303 250" QC Type 7817-ND 1053 948 842 7.58 | G/L-AA-TUB-J-CB-DC24 š 
24VAC | 270 250" QC Type 7815-ND 1130 1017 904 8414 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 
120VAC 5260 | 30А € 220VAC 250" QC Type 7814-ND 1130 10.17 904 844 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC100/120 
брот 220VAC|21000 250” OC Type 7816-ND 1193 1074 954 859 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC200/240 с = = 
12VDC| 75 Screw Terminal Type | Z1051-ND 1575 1418 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC12 е 0 ра! Ea ро 
Й 24VDC | 303 Screw Terminal Type | Z1052-ND 1575 14.18 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 4" "6 2 "46" 8 
24VAC| 303 | 30^ Ф 220МАС | Screw Terminal Type | 71053-ND 15.45 13.64 — 1242 10.91 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 Top View Top View 
420VAC| 5260 Screw Terminal Type _ | Z1054-ND 16.68 15.01 1334 1201 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 j 
24VDC | 303 250” QC Type 7821-№0 1095 986 876 7.89 | G7L-2A-TUB-J-CB-DC24 SPST DPST 
24VAC | 270 250" QC Type 7820-ND 1170 10.53 936 8.43 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC24 
DPST руде) 5260 | 25A 6 220VAC 250" QC Type 7818-ND 1170 1053 936 843 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 
220/АС |21000 250” QC Type 7819-ND 1228 11.05 982 884 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 
орет. 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1032-ND 40.83 3675 32.66 29.40 | G7J-2A2-B-B-W1-DC24 
Молі |20УАС| — | 254 @ 220VAC | Screw Terminal Type |Z1030-ND 44.85 4037 3588 32.30 | G7J-2A2-B-B-W1-AC100/120 
PA0VAC| — Screw Terminal Type _ | Z1031-ND 4628 4165 3702 3332 
зрети |24VDC 288 Screw Terminal Type | Z1035-ND 40.83 3675 32.66 2940 
брот |20УАС| — | 28А @ 220VAC | Screw Terminal Type |Z1033-ND 4485 4057 35.88 3230 
5 240УАс| — Screw Terminal Type _ | Z1034-ND 4628 4165 37.02 3332 | G7J-3A1-B-B-W1-AC200/240. 
24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1038-ND 40.83 3675 32.66 29.40 | G7J-4A-B-W1-DC24 
4Р5Т 120VAC| — |25A@220VAC | Screw Terminal Туре | Z1036-ND 44.85 5 4037 3588 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 
PA0VAC| — Screw Terminal Type | 21037-ND 46.28 4165 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 параўнан N 
Power Relays — Hermetically Sealed Сазе separately) 
1906 | 160 | дез | 04551, Division2 [21223-00 4418 3976 3534 3181 | MY4H-DC12 
8 | 4PDT | 24DC | 650 | A бодур Classi,Division 2 — |71224-М0 4418 3976 35.34 31.81  MYA4H-DC24 
120AC | 4430 Class 1, Division 2 — |Z1225-ND 4418 3976 35.34 31.81 | MY4H-AC110/120 
MY2K Latching Relays — Plug In 
T2VDC | 160 | ло 290VAC Dual Coil Latching — | Z2056-ND* 1845 1661 1476 1329 | MY2K-DC12 
8 | DPDT |24VDC | 636 | 7, одур Dual Сой Latching — |2057-ND* 1815 16.34 1450 13.07 | MY2K-DC24 
120VAC| 4430 Dual Сой Latching | Z2055-ND* 3975 3578 3180 28.62 | MY2K-AC120 
DC Power Relays — G9E Series 
12DC | 28.8 High Voltage DC — |Z1610-ND 100.80 8203 7843 75.39 | СЭЕА-1-В DC12 
24DC |1152 | son е 400VDC High Voltage DC — | Z1611-ND 100.80 8203 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC | Z1612-ND 100.80 8203 78.13 75.39 | G9EA-1 DC12 
6 | SPST- | 2400 |1152 High Voltage DC |Z1613-ND 100.80 8203 7813 75.39 | G9EA-1 024 
NO |1206 | 288 High Voltage DC |Z1614-ND 11913 96.95 9233 89.09 | G9EA-1-CA-DC12 е 
2406 1152 оод е 400урс ‘High Voltage DC — |Z1615-ND 172.25 155.03 137.80 124.02 | G9EA-1-CA-DC24 | 2.06.25 
1206 | 28.8 High Voltage DC | Z1616-ND 119.13 9695 9233 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC12 : holes |! 86-- 
24DC |1152 High Voltage DC — | Z1617-ND. 119.13 9695 9233 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC24 808 5 
12VDC | 12.8 High Voltage DC |Z1618-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | 69ЕС-1-В DC12 
у SPST- |24VDC] 51.2 | од @agovoc| High Voltage DC — |Z1619-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC24 1 
NO |12VDC| 12.8 High Voltage DC |Z1620-ND 190.41 156.25 15077 145.75 | G9EC-1 DC12 T 
24VDC | 51.2 High Voltage DC — |Z1621-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC24 7 2 8 


*Use 4PDT MY or MY2 Sockets 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1373 


OMRON. Relay Sockets and Accessories 


Use with Digi-Key Price Each Omron 
Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
LY SPDT-DPDT Track Mounted Relay Ѕоскеїс........................................................ 2791-№0 4.95 4.46 3.96 3.57 PTFO8A-E 
LY SPDT-DPDT Back Connecting Socket - PCB Mount . Z792-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 РТ08-0 
LY SPDT-DPDT Back Connecting Socket - Solder Ear Z793-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 РТ08 
LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets . Z794-ND 30 27 24 22 РҮР-1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Track Mounted Sockets 2795-№0 28 .25 22 .20 PYC-A1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Back Connecting Sockets. Z796-ND .28 25 22 20 PYC-P 
MY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets Z882-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 РУРОВА-Е 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets Z811-ND 7.55 6.80 6.04 5.44 PYF14A-E 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Socket - Panel Mount Z812-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14 
MY4/MY2K 4PDT Back Connecting Socket - PCB Mount.. Z813-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14-02 
MY4/MY2K Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series . 22063-ND 10.73 9.66 8.58 7.73 PYF14S 
MY4 Tool for MY4 Series Screwless Socket ............ 21670-ND 5.50 4.95 4.40 3.96 PYF-S-TOOL 
MY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Series . Z2062-ND 6.53 5.88 5.22 4.70 PYF08S 
MY2 Socket Release Lever (Releases Relay) For РҮҒ085. Z2060-ND 45 41 .36 33 РҮСМ-085 
МҮ4 Socket Release Lever (Releases Relay) For РҮЕ145. Z2061-ND 70 .63 .56 .51 PYCM-14S 
MK DPDT Track Mounted Relay Sockets.... Z805-ND 4.65 4.19 3.72 3.35 PF083A-E 
MK DPDT Connecting Socket - Panel Mount Z836-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 PL08 
MK DPDT Connecting Socket - PCB Mount . 2837-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 РІ.Е08-0 
МК ЗРОТ Track Mounted Relay Sockets . . Z806-ND 6.65 5.99 5.32 4.79 PF113A-E 
MK 3PDT Connecting Socket - Panel Mount Z838-ND 2.05 1.85 1.64 148 PL11 
MK 3PDT Connecting Socket - PCB Mount . 2839-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLE11-0 
MY/LY/MK 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Socket Mounting Track. 2840-ND 6.43 5.79 5.14 4.63 PFP100N 
MY/LY/MK 0.5т (1.64ft.) DIN Rail Socket Mounting Track. Z841-ND 5.23 471 4.18 377 PFP50N 
— End Stop Plate for Din Track Rail 7887-М0 77 70 62 56 PFP-M 
— W-Bracket for Omron Relay. 21238-ND 1.38 1.24 1.10 .99 R9904FORGSF 


Panasonic Electric Works 
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Dimensions in mm 


High Frequency Relays 


The new name for Aromat Bottom view shown 


RK Series RP Series 


2,55% 
Directioñ 141312] 11 |0)9 
Indication NC 


сом Indication 
ы = 
m 
== KOP 1 
е” ү Z 
2.547 05 || 2-Coil H 25 i4 ро 
Surface Mount Latching N.C. = N.O. Direction Indication 
ace dE 14131211109 8 
Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil Resistance | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrangement Voltage (Q) (mA) 30VDC 125VAC Maximum Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
ARE Series High Frequency Relays 
4.5VDC 101 44.40 0.5 — 3.375/0.45/4.95 255-1573-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 ARE134H 
12VDC 720 16.70 0.5 — 9/1.2/13.2 255-1572-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 ARE1312 
1 SPDT-NO/NC 4.5VDC 101 44.40 05 - 3.375/0.45/4.95 255-1575-5-ND* 5.73 5.27 4.68 3.98 ARE13A4H 
12VDC 720 16.70 0.5 = 9/1.2/13.2 255-1574-5-ND* 5.78 5.27 4.68 3.98 ARE13A12 
ARJ Series High Frequency Relays 
12VDC 720 16.6 0.3 = 9/1.2/13.2 255-1460-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ2012 
2 DPDT 4.5VDC 101.2 444 0.3 = 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ20A4H 
12VDC 720 16.6 0.3 = 9/1.2/13.2 255-1462-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ20A12 
ARJ Series Dual Coil Latching High Frequency Relays 
4.5VDC 135 33.3 0.3 — 3.375/3.375/4.95 255-1577-ND 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ224H 
2 DPDT 4.5VDC 135 33.3 0.3 — 3.375/3.375/4.95 255-1579-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ22A4H 
12VDC 960 12.5 0.3 = 9/0/13.2 255-1578-ND* 153.69 141.15 125.46 106.65 ARJ22A12 
RK Series High Frequency Relays 
5VDC 125 40 0.01 — 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-5V 
6VDC 180 34 0.01 = 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-6V 
3 SPDT 12VDC 720 17 0.01 - 942132 255-1087-М0 9.26 8.51 7.56 6.43 RK1-12V 
24VDC 2,880 9 0.01 = 18/2.4/26.4 255-1088-ND 9.53 8.76 7.78 6.62 RK1-24V 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
5VDC 178 28 0.1 — 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 RP1-5V 
4 SPDT 12VDC 1,028 117 01 - 9/1.2/18 255-1090-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 RP1-12V 
24VDC 2,133 11.3 0.1 — 18/2.4/28.8 255-1091-ND 22.39 20.57 18.28 15.54 RP1-24V 
* Surface Mount 
' Dimensions in mm 
s I g n al Relays Ww @ Bottom view shown (SMD's are top view) 
Coil Coil Contact Pickup/ AGQ Series 
Contact Coil |Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage | (0) (mA) | 30VDC 125VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AGQ Series Low Signal Relays E08 5i 
1.5VDC | 16 93.8 1 0.3 1.13/0.15/2.25 255-1356-5-ND 3.88 311 276 2.35 | AGQ2001H : 
3VDC | 642 | 467 1 0.3 2.25/0.3/4.5 255-1505-5-ND 338 311 2.76 2.35 | AGQ20003 2x2.20— Di 
irection Indication 
1 DPDT | 4.5VDC} 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1357-5-ND 338 311 276 2.35 | AG02004H 
12VDC | 1,028 | 117 1 0.3 9/1.2/18 255-1358-5-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGQ20012 
24VDC | 2,504 | 9.6 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1359-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | AGQ20024 
AGQ Series Low Signal Relays SMD 
10.6 17.20 
1.5VDC | 16 93.8 1 0.3 1.13/0.15/2.25 255-1360-5-ND 3.80 3.49 340 2.64 | А6020051Н < 
3VDC | 642 | 467 1 0.3 2.25/0.3/4.5 255-1361-5-ND 3.80 349 340 264 | А60200503 “ай - Ts 
2 DPDT |4.5У0С6| 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1362-5-ND 380 349 340 264 | AG0200S4H So MN кт и incicen 
12VDC | 1,028 | 117 1 03 9/1.2/18 255-1363-5-ND 380 349 310 2.64 | А60200512 eto indican 
24VDC | 2,504 | 96 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1364-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 | AGQ200S24 (Continued) 


1374 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic Electric Works AGN Series 


The new name for Aromat VN A 
Dimensions in mm —7-60— 
Signal Relays (Cont.) Bottom view shown (SMD's are top view) 3202-20 
. | Coil | Coil Contact Pickup/ Б | у < Я sloss Direction Indication 
Contact Coil |Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 9.00 Standard 
Fig. | Arrange. |Voltage | (О) (mA) | 30/00 125VAC | Мах. Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. a 
AGN Series Compact Low Signal Relays š 
45VDC | 145 | 31 1 — 03 | 338/045/675 | 255-1230-5-М0 338 341 276 235 | AGN2004H PC Board Shown 
3A DPDT 12VDC | 1,028 | 117 1 0.3 9/1.2/18 255-1231-5-ND 3.88 311 2.76 2.35 | AGN20012 
24VDC | 2,504 | 96 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1232-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | AGN20024 
AGN Series Compact Low Signal Relays SMD 
3VDC | 642 | 467 1 0.3 2.25/0.3/4.5 255-1504-5-ND 3.50 322 2.86 2.4 | AGN200A03 
3B DPDT 4.5VDC | 145 31 1 0.3 3.38/0.45/6.75 255-1233-5-ND 3.50 322 2.86 2.44 | AGN200A4H 
12VDC | 1,028 | 117 1 0.3 9/1.2/18 255-1234-5-ND 3.50 322 2.86 2.4 | AGN200A12 | 
24VDC | 2,504 | 9.6 1 0.3 18/2.4/28.8 255-1235-5-ND 412 378 3.36 286 | AGN200A24 ү E NO. ЫС SOM 
DS Series Low Signal Relays (High Sensitivity and Standard Coils) А : Direction Indication 
3VDC 45 = 2 2 2.4/0.3/4.8 255-1478-ND 6.59 6.06 538 458 DS1E-S-DC3V 
4A SPDT 5VDC 125 — 2 2 4/0.5/8 255-1609-ND 6.59 6.06 538 458 DS1E-S-DC5V 
12VDC | 720 - 2 2 9.6/1.2/19.2 255-1607-ND 6.59 6.06 5.38 458 DS1E-S-DC12V 
24VDC | 2,880 — 2 2 19.2/2.4/28.4 255-1608-ND 6.59 6.06 538 458 DS1E-S-DC24V а 
5VDC 125 40 2 0.6 4/3.5/7.5 255-1062-ND 404 372 330 281 DS2E-S-DC5V 2 Coil Latching 
6VDC 180 — 2 2 4.2/0.6/12 255-1610-ND 404 372 330 281 DS2E-S-DC6V 
5A DPDT 12VDC | 720 16.6 2 2 8.4/1.2/18 255-1063-ND 404 372 330 281 DS2E-S-DC12V 
24VDC | 2,880 | 8.3 2 2 16.8/2.4/36 255-1064-ND 404 372 330 2.81 DS2E-S-DC24V 
48VDC |11,520| 4.1 2 2 33.6/4.8/76.8 255-1065-ND 5.49 504 448 3.81 DS2E-S-DC48V 
5VDC 125 — 2 2 3.5/0.5/10 255-1482-ND 7.86 723 642 546 DS4E-S-DC5V 20 7 A. ^ гене teeter 1 
6A 4PDT 6VDC 180 — 2 2 4.2/0.6/12 255-1483-ND 7.86 723 642 546 DS4E-S-DC6V 
12VDC | 720 — 2 2 8.4/1.2/24 255-1481-ND 7.86 723 642 546 DS4E-S-DC12V 9 11 18 1516 
24VDC | 2,880 == 2 2 16.8/2.4/48 255-1616-ND 7.86 723 642 546 DS4E-S-DC24V ita і, 
5VDC | 625 — 2 2 3.5/0.5/6 255-1474-ND 4.68 430 3.82 325 DS1E-M-DC5V і 3 if 
4A | SPDT | 12ү0С | 360 | — 2 2 84/1.2/14.4 255-1473-ND 468 430 382 325 | DS1E-M-DC12V аршыған 
2406 | 1440 | — 2 2 16.8/2.4/28.8 255-1605-ND 4.68 430 382 325 | DS1E-M-DC24v Direction Indiegton 
2 Coil Latching 
5VDC | 62.5 80 2 2 3.5/0.5/7.5 255-1070-ND 326 300 2.66 227 DS2E-M-DC5V 
9VDC 203 — 2 2 6.3/0.9/13.5 255-1479-ND 326 3.00 2.66 227 DS2E-M-DC9V 
5A DPDT 12VDC | 360 332 2 2 8.4/1.2/18 255-1071-ND 326 3.00 2.66 227 DS2E-M-DC12V 
24VDC | 1,440 | 16.6 2 2 16.8/2.4/36 255-1072-ND 326 300 2.66 227 DS2E-M-DC24V 
48VDC | 5760 | 83 2 0.6 33.6/4.8/76.8 255-1073-ND 4.07 374 3.32 2.83 DS2E-M-DC48V 
5VDC |6250| — 2 2 3.5/0.5/7.5 255-1614-ND 664 610 542 461 | DS4E-M-DC5V 27258; Blocs n sack 
6A 4PDT 12VDC | 360 == 2 2 8.4/1.2/18 255-1611-ND 6.64 610 542 461 DS4E-M-DC12V 
24VDC | 1,440 = 2 2 16.8/2.4/36 255-1612-ND 6.64 610 542 461 DS4E-M-DC24V LESS RN 
48VDC | 5,760 = 2 2 33.6/4.8/72 255-1613-ND 7.35 6.75 6.00 510 DS4E-M-DC48V 
P P я " "SS 2 DS4E Шы |-2.54 
DS Series Dual Coil Latching Relays (High Sensitivity and Standard Coils) s === ҒЫНАН 
5VDC 139 35.9 2 2 3.5/3.5/10 255-1066-ND 478 4.39 3.90 332 DS2E-SL2-DC5V ў і і р вет“ 1 З ноте? 
12VDC | 800 15 2 2 8.4/8.4/24 255-1067-ND 478 439 3.90 332 DS2E-SL2-DC12V = == Direction Indication 
В| DPDT оурс | 3,200 75 2 2 16.8/16.8/48 255-1068-ND 478 439 390 332 |DS2E-SL2-DC24V 2 Coil Latching 
48VDC |12,800| 3.25 2 2 33.6/33.6/96 255-1069-ND 571 525 466 397 | DS2E-SL2-DC48V iq. DS2Y Series 
5VDC 139 = 2 2 3.5/—/10 255-1484-ND 8.80 8.08 7.18 6.11 DS4E-SL2-DC5V a 11 19 16 
6B 4PDT А 4 p 254 NO.NC.COM - 
24VDC | 3,200 == 2 2 16.8/—/48 255-1617-ND 8.80 8.08 7.18 6.11 DS4E-SL2-DC24V Я 1274 
4B SPDT 5VDC | 69.4 — 2 2 3.5/—/6 255-1477-ND 5.22 4.80 426 3.63 DS1E-ML2-DC5V T i. і 
12VDC | 400 = 2 2 8.4/—/14.4 255-1475-ND 5.22 480 426 3.63 DS1E-ML2-DC12V 8 6 4 1 
24VDC | 1,600 = 2 а 16.8/—/28.8 255-1606-ND 5.22 4.80 426 3.63 DS1E-ML2-DC24V Direction Indication 
306 | 25 | — 2 2 21-45 255-1480-ND 387 356 346 269 | DS2E-ML2-DC3V Ом 
5VDC | 69.4 72 2 2 3.5/3.5/7.5 255-1074-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 DS2E-ML2-DC5V В 7.62 à z. 
5B DPDT 12VDC | 400 30 2 2 8.4/8.4/18 255-1075-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 DS2E-ML2-DC12V т БЕРЕ ° 
24VDC | 1,600 | 15 2 2 16.8/16.8/36 255-1076-ND 3.87 356 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC24v Lo JE SM аба 
48VDC | 6400 | 7.5 2 2 33.6/33.6/72 255-1077-ND 5.17 4.75 422 3.59 DS2E-ML2-DC48V 2 Coil Latching 
68 | 4PDT | 5VDC | 694 | — 2 2 3.5/—/7.5 255-1615-ND 752 691 614 522 | DS4E-ML2-DC5V 
HA Series 
DS2Y Series Low Signal Relays | 
SVDC | 125 | 40 2 2 3.5/0.5/10 255-1078-ND 265 243 216 184 |DS2Y-S-DC5V LE. 5 оі. 165 1 2 
т DPDT 12VDC | 720 16.7 2 2 8.4/1.2/24 255-1079-ND 2.65 243 216 1.84 DS2Y-S-DC12V 1 ` | —{ 42 — ey 
24VDC | 2,880 | 8.3 2 2 16.8/2.4/48 255-1080-ND 274 2.52 224 1391 DS2Y-S-DC24V (зах 43 
48VDC | 7,680 | 6.3 2 2 33.6/4.8/86 255-1081-ND 3.68 3.38 300 255 DS2Y-S-DC48V 
DS2Y Series Dual Coil Latching Relays 
5VDC 139 36 2 2 3.5/3.5/10 255-1082-ND 304 279 248 241 DS2Y-SL2-DC5V 
7B DPDT 12VDC | 800 15 2 2 8.4/8.4/24 255-1083-ND 304 279 248 241 DS2Y-SL2-DC12V 
24VDC | 3200 | 7.5 2 2 16.8/16.8/48 255-1084-ND 304 279 248 241 DS2Y-SL2-DC24V 
HA Series Cost Saving Subminiature Relays 
8 SPDT 5VDC 69 72 3 3 4/0.5/6 255-1380-ND 718 6.60 5.86 4.99 HA1E-DC5V 
HD Ultra Miniature Single Pole Relays 
5VDC 89 56.1 1 1 4/0.5/5.5 255-1636-ND 3.60 331 2.94 250 HD1E-M-DC5V 
9 SPDT 6VDC 128 | 46.80 1 1 4.8/0.6/6.6 255-1637-ND 3.60 3.31 2.94 250 HD1E-M-DC6V 
12VDC | 515 23.5 1 1 9.6/1.2/13.2 255-1634-ND 3.60 331 2.94 250 HD1E-M-DC12V 
24VDC | 2,060 | 11.6 1 1 19.2/2.4/26.4 255-1635-ND 3.60 3.31 2.94 250 HD1E-M-DC24V (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1375 


Panasonic Electric Works m HY Series 
The new name for Aromat 


Dimensions in mm 2.54 
Signal Relays (Солі) Bottom view shown (SMD's are top view) < "Esa 
Coil | Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrange. | Voltage | (О) (mA) | 30VDC 125VAC | Max.Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
HX Series Compact Low Signal Relays 
3VDC | 28.1 107 1 0.3 2.25/0.3/3.3 255-1392-5-ND 3.43 345 2.80 238 HX2-3V 
10 DPDT 12VDC | 450 26.7 1 0.3 9/1.2/13.2 255-1237-5-ND 343 3.15 2.80 238 HX2-12V 
24VDC | 1,800 | 134 1 0.3 18/2.4/26.4 255-1238-5-ND 3.55 327 2.90 247 HX2-24V 
HY Series General Purpose Relays 
3VDC 60 50 1 = 2.25/0.3/4.2 255-1391-ND 3.16 2.91 2.58 220 HY1-3V 
spot 5VDC 166 30.1 1 — 3.75/0.5/6.5 255-1092-ND 316 291 258 220 HY1-5V 
12VDC | 960 12.5 1 = 9/1.2/15.6 255-1093-ND 316 2.91 258 220 HY1-12V 
24VDC | 3,840 | 625 1 — 18/2.4/31.2 255-1094-ND 3.97 3.65 324 276 HY1-24V 
и 5VDC 125 40 1 = 3.75/0.5/6 255-1799-5-ND 289 2.66 236 2.01 HY1Z-5V d Direction Indication 
SPDT-NONC 6VDC 180 33.3 1 = 4.5/0.6/7.2 255-1800-5-ND 2.89 266 236 2.01 HY1Z-6V 1 Coil Latching 
12VDC | 720 16.7 1 == 9/1.2/14.4 255-1797-5-ND 289 2.66 236 201 HY1Z-12V 
24VDC | 2,880 | 8.3 1 — 18/2.4/28.8 255-1798-5-ND 3.50 322 286 244 HY1Z-24V 
2.54 З 
ASX Series Low Signal Relays ' ға 
1 iz 
3VDC 180 16.7 01 01 2.4/0.3/4.5 255-1402-5-ND 554 509 452 385 | ASX20003 1210987] 
goal орот |^9"DC| 405 | 111 01 0 3.6/0.45/6.75 255-1403-5-ND 5.54 509 452 3.85 | ASX2004H 10010 Direction Indication 
12VDC | 2,880 | 4.2 01 01 9.6/1.2/18 255-1404-5-ND 576 529 470 4.00 | ASX20012 2 Coll Latching 
24VDC | 8,229 | 2.9 01 01 19.2/2.4/36 255-1405-5-ND 6.32 5.81 546 439 | ASX20024 
i IRAN ASX Series-SMD 
3VDC 180 16.7 01 01 2.4/0.3/4.5 255-1406-5-ND 576 529 470 400 | ASX200A03 A 
13A DPDT 4.5VDC| 405 114 .01 01 3.6/0.45/6.75 255-1407-5-ND 576 5.29 470 400 | ASX200A4H 946 Sp 220,54 
12VDC | 2,880 | 42 .01 01 9.6/1.2/18 255-1408-5-ND 5.76 5.29 470 4.00 | ASX200A12 io ZR ü Va 
24VDC | 8,229 | 2.9 01 01 19.2/2.4/36 255-1409-5-ND 6.57 603 536 4.56 | ASX200A24 I 0 000 А 
= e Ші {бай 
ASX Series Single Coil Latching Relays 508 Direction Indication 
3VDC 257 HF 10mA@10VDC 2.4/2.4/4.5 255-1580-5-ND 620 570 506 431 ASX21003 
12B DPDT 4.5VDC | 579 78 10mA@10VDC 3.6/3.6/6.75 255-1583-5-ND 620 570 506 431 ASX2104H 
12VDC | 4,114 2.9 10mA@10VDC 9.6/9.6/18 255-1581-5-ND 620 570 506 431 ASX21012 
24VDC | 11,520 | 2.10 10mA@10VDC 19.2/19.2/36 255-1582-5-ND 674 6.19 550 4.68 | ASX21024 
3VDC 257 11.7 10mA@10VDC 2.4/2.4/4.5 255-1584-5-ND 6.42 5.00 524 446 | ASX210A03 
13B DPDT 4.5VDC | 579 78 10mA@10VDC 3.6/6.75/3.6 255-1587-5-ND 6.42 590 524 4.46 | ASX210A4H 
12VDC | 4,114 2.9 10mA@10VDC 9.6/9.6/18 255-1585-5-ND 6.42 590 524 4.46 | ASX210A12 
24VDC | 11,520 | 2.1 10mA@10VDC 19.2/19.2/36 255-1586-5-ND 6.96 6.39 5.68 4.83 | ASX210A24 
ASX Series Dual Coil Latching Relays Direction Indication 
3VDC 129 23.3 10mA@10VDC 2.4/2.4/4.5 255-1588-5-ND 6.32 5.81 546 439 | ASX22003 2 Coil Latching 
126 DPDT 4.5VDC| 289 15.6 10mA@10VDC 3.6/3.6/6.75 255-1591-5-ND 6.32 5.81 546 439 | ASX2204H 
12VDC | 2,057 | 5.8 | 10mAG10VDC 9.6/9.6/18 255-1589-5-ND 632 5.81 546 4.39 | ASX22012 TF Series 
24VDC | 3,840 | 63 10mA@10VDC 19.2/19.2/36 255-1590-5-ND 774 711 6.32 5.38 | ASX22024 10.16 
2.54— 
3VDC 129 | 23.30 | 10mA@10VDC 2.4/2.4/4.5 255-1592-5-ND 6.57 603 536 4.56 | ASX220A03 : 
18C DPDT 4.5VDC| 289 15.6 10mA@10VDC 3.6/3.6/6.75 255-1595-5-ND 6.57 603 5.36 4.56 | ASX220A4H д + ү Z 
12VDC | 2,057 | 5.8 | 10mAQ10VDC 9.6/9.6/18 255-1593-5-ND 6.57 6.03 536 4.56 | ASX220A12 NE Direction Indication 
24VDC | 3,840 | 6.3 10mA@10VDC 19.2/19.2/36 255-1594-5-ND 7.99 7.34 6.52 5.55 | ASX220A24 | ` 2 Coil Latching 
TF Series Dual Coil Latching Relays 
14 DPDT 4.5VDC | 184.1 | 244 1 0.5 3.38/3.38/6.7 255-1755-5-ND 703 646 574 488 | TF2-L2-4.5V 
24VDC | 2,880 | 8.3 1 0.5 18/18/36 255-1021-5-ND 715 657 5.84 497 | TF2-L2-24V 
TK Series Low Signal Relays 
3VDC | 643 | 467 2 m 2.25/0.3/4.5 255-1756-5-ND 4.43 408 3.62 3.08 | TK1-3V 
A45VDC| 145 | 311 2 = 3.38/0.45/6.7 255-1757-5-ND 443 408 362 308 | TKl-45V Ый са qatan Difection Indication 
іза sppr | VDO | 478 | 281 2 05 3.75/0.5/7.5 255-1028-5-ND 443 408 362 308 | TK1-5V 1 Coil Latching 
9VDC 579 15.5 2 = 6.75/0.9/13.5 255-1758-5-ND 443 408 3.62 3.08 | TK1-9V 
12VDC | 1,028 | 11.7 2 0.5 9/1.2/18 255-1029-5-ND 443 4.08 362 3.08 | TK1-12V 
24VDC | 2433 | 113 2 0.5 18/2.4/28.8 255-1030-5-ND 510 4.68 446 3.54 | TK1-24V 
TK Series Single Coil Latching Relays 2 
5VDC | 250 | 20 2 — 3.75/3.75/7.5 255-1764-5-ND 485 446 396 337 | TKI-L-5V : Dicecüion indication 
15B SPDT 12VDC | 1,40 | 83 2 - 9/9/18 255-1759-5-ND 485 4.46 3.96 3.37 | TK1-L-12V 2 : 
2avoc | 3840 | 63 MES 18/18/28.8 255-1762-5-ND 551 507 450 383 | TK1-L-24V 2 CoillPetehing 
TK Series Dual Coil Latching Relays ТМ Series д ы 2345 
5VDC 125 40 2 — 3.75/3.75/7.5 255-1763-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 | TK1-L2-5V > 59 2% 9 
156 SPDT 12VDC | 576 20.8 2 = 9/9/14.4 255-1760-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 | TK1-L2-12V А ы 1929 
2avoc | 1440 | 167 | 2. — 18/18/26.4 255-1761-5-ND 630 579 544 437 | TKt-L2-24V Боо ле, 
TN Series Low Signal Relays 
12345 
3VDC | 643 | 46.7 1 0.5 2.25/0.3/4.5 255-1385-5-ND 3.90 3.58 348 2.71 TN2-3V К 42 3555 
4.5VDC| 145 31.1 1 0.5 3.38/0.45/6.7 255-1765-5-ND 3.90 358 348 2.71 TN2-4.5V j +: ва] го 1229 
16A DPDT 5VDC 178 28.1 1 0.5 3.75/0.5/7.5 255-1022-5-ND 3.90 3.58 348 2.71 TN2-5V [а 4 109876 
9vDC 579 15.5 1 0.5 6.75/0.9/13.5 255-1386-5-ND 3.90 358 348 271 TN2-9V “ Direction Indication 
12VDC | 1,028 | 117 1 05 9/1.2/18 255-1023-5-ND 390 358 348 271 | TN2-12V | 2 Coil Latching 
24VDC | 2,880 | 8.3 1 0.5 18/2.4/36 255-1024-5-ND 4.63 4.26 378 3.22 | TN2-24V - 
(Continued) 
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Signal Relays (cont) 


Dimensions in mm 


Boitom view shown (SMD's are top view) 


Coil | Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrange. |Voltage | (О) (mA) | 30VDC 125VAC Max. Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
TN Series Dual Coil Latching Relays 
5VDC | 125 40 1 0.5 3.75/3.75/7.5 255-1025-5-ND 485 446 3.96 337 | TN2-L2-5V 
168] DPDT | 12VDC| 720 | 167 1 0.5 9/9/18 255-1026-5-ND 4.85 446 396 337 | TN2-2-12V 
24VDC | 1,920 | 12.5 1 0.5 18/18/28.8 255-1027-5-ND 549 504 448 381 | TN2-L2-24V 
TQ Series Low Signal Relays 
3VDC | 643 | 467 1 0.5 2.25/0.3/4.5 255-1225-5-ND 265 243 2416 1.84 | TQ2-3V 
45VDC| 144 | 31.1 1 0.5 3.38/0.45/6.7 255-1226-5-ND 2.65 243 216 1.84 | TQ2-45V 
5VDC | 178 | 281 1 0.5 3.75/0.5/7.5 255-1001-5-ND 265 243 2416 1.84 | TQ2-5V 
17A| ОРОТ 9VDC | 579 | 15.50 1 0.5 6.75/0.9/13.5 255-1766-5-ND 2.65 243 216 1.84 | TQ2-9V 
12VDC | 1,028 | 117 1 0.5 9/1.2/18 255-1002-5-ND 265 243 2416 1.84 | TQ2-12V 
24VDC | 2,880 | 83 1 0.5 18/2.4/36 255-1003-5-ND 316 2.91 258 220 | TQ2-24V 
48VDC | 7,680 | 6.25 1 0.5 36/4.8/57.6 255-1801-5-ND 409 376 334 284 | TQ2-48V 
15VDC| 16 93.8 2 0.5 1.13/0.15/2.2 255-1224-5-ND 3.01 277 246 210 | TQ2SA-1.5V 
3VDC | 643 | 467 2 0.5 2.25/0.30/4.5 255-1228-5-ND 301 277 246 2410 | TQ2SA-3V 
18A| ОРОТ 45VDC| 145 31 2 0.5 3.38/0.45/6.7 255-1229-5-ND 3.01 277 246 240 | TQ2SA-4.5V 
5VDC | 178 | 28.1 2 0.5 3.75/0.5/7.5 255-1010-5-ND 301 277 246 210 | TQ2SA-5V 
12VDC | 1,028 | 117 2 0.5 9/1.2/18 255-1011-5-ND 301 277 246 240 | TQ2SA-12V 
24VDC | 2,880 | 83 2 0.5 18/2.4/36 255-1012-5-ND 358 329 2.92 249 | TQ2SA-24V 
45VDC | 723 | 622 1 0.5 3.38/0.45/6.7 255-1777-5-ND 17.64 16.20 1440 12.24 | TQ4-4.5V 
19А! 4PDT 5VDC 89 56.2 1 0.5 3.75/0.5/7.5 255-1013-5-ND 17.64 16.20 1440 12.24 | TQ4-5V 
12VDC | 514 | 233 1 0.5 9/1.2/18 255-1014-5-ND 17.64 16.20 1440 1224 | TQ4-12V 
24VDC | 2,056 | 117 1 0.5 18/2.4/36 255-1015-5-ND 1911 17.55 15.60 13.26 | TQ4-24V 
TQ Series Single Coil Latching Relays 
3VDC 90 33.3 1 0.5 2.25/2.25/4.5 255-1492-5-ND 316 2.91 2.58 220 | TQ2-L-3V 
4.5VDC | 202.5 | 222 1 0.5 3.38/3.38/6.7 255-1769-5-ND 316 2.91 2.58 220 | TQ2-L-4.5V 
17B| ОРОТ 5VDC | 250 20 1 0.5 3.75/3.75/7.5 255-1004-5-ND 316 291 258 220 | TQ2-L-5V 
12VDC | 1,440 | 83 1 0.5 9/9/18 255-1005-5-ND 316 2.91 258 220 | TQ2-L-12V 
24VDC | 3840 | 12.5 1 0.5 18/18/36 255-1006-5-ND 3.58 3.29 292 249 | TQ2-L-24V 
5VDC | 357 14 2 0.5 3.75/3.75/7.5 255-1776-5-ND 3.58 329 2.92 249 | TQ2SA-L-5V 
188| DPDT | 12VDC | 2,057 | 5.8 2 0.5 9/9/18 255-1770-5-ND 358 329 292 249 | TQ2SA-L-12V 
24VDC | 5,760 | 42 2 0.5 18/18/36 255-1774-5-ND 404 372 330 281 | TQ2SA-L-24V 
TQ Series Dual Coil Latching Relays 
3VDC 45 66.7 1 0.5 2.25/2.25/4.5 255-1767-5-ND 331 304 270 2.30 | TQ2-L2-3V 
4.5VDC | 101.2 | 444 1 0.5 3.38/3.38/6.7 255-1768-5-ND 331 304 270 2.30 | Т02-12-4.5/ 
1716] (ОРОТ 5VDC | 125 40 1 0.5 3.75/3.75/7.5 255-1007-5-ND 331 3.04 270 230 | TQ2-L2-5V 
9VDC | 405 | 222 1 0.5 6.75/6.75/13.5 255-1355-5-ND 331 304 270 2.30 | TQ2-L2-9V 
12VDC | 720 | 167 1 0.5 9/9/18 255-1008-5-ND 331 304 270 230 | TQ2-L2-12V 
24VDC | 1,920 | 12.5 1 0.5 18/18/28.8 255-1009-5-ND 375 345 306 261 | TQ2-L2-24V 
4.5VDC| 145 31 2 0.5 3.38/3.38/6.7 255-1773-5-ND 3.75 3.45 3.06 261 | TQ29A-L2-4.5V 
ӘНЕС 5VDC | 178 | 28.1 2 0.5 3.75/3.75/7.5 255-1775-5-ND 375 345 3.06 2.61 | TQ2SA-L2-5V 
12VDC | 1,028 | 117 2 0.5 9/9/18 255-1771-5-ND 375 345 306 2.61 | Т025А-12-12/ 
24VDC | 2,880 | 83 2 0.5 18/36/18 255-1772-5-ND 419 385 342 2.91 | Т025А-12-24/ 
4.5VDC| 50.6 | 88.9 1 0.5 3.38/3.38/6.7 255-1779-5-ND 21.00 19.38 17.22 14.64 | TQ4-L2-4.5V 
ЖЕТ 5VDC | 62.5 80 1 0.5 3.75/3.75/7.5 255-1780-5-ND 21.00 19.38 17.22 14.64 | TQ4-L2-5V 
12VDC | 360 | 333 1 0.5 9/9/18 255-1493-5-ND 21.09 19.38 17.22 14.64 | TQ4-L2-12V 
24VDC | 1,440 | 16.7 1 0.5 18/18/36 255-1778-5-ND 22.54 20.70 18.40 15.64 | TQ4-L2-24V 
TX Series Low Signal Relays 
4.5VDC| 145 31 2 - 3.38/0.45/6.7 255-1781-5-ND 2.92 2.68 238 2.03 | TX2-4.5V 
5VDC | 178 | 28.1 2 0.5 3.75/0.5/7.5 255-1031-5-ND 2.92 2.68 238 2.03 | TX2-5V 
20A| DPDT | 12VDC | 1,028 | 11.7 2 0.5 9/1.2/18 255-1032-5-ND 292 2.68 238 2.03 | TX2-12V 
24VDC | 4,114 | 5.8 2 0.5 18/2.4/36 255-1033-5-ND 345 348 2.82 240 | TX2-24V 
48VDC | 8,533 | 5.6 2 - 36/4.8/57.6 255-1494-5-ND 448 442 3.66 3.12 | TX2-48V 
3VDC | 643 | 467 1 - 2.25/0.3/4.5 255-1787-5-ND 3.01 277 246 2.10 | TX2SA-3V 
45VDC| 145 31 1 - 3.38/0.45/6.7 255-1788-5-ND 3.01 277 246 210 | TX2SA-4.5V 
21А| ОРОТ 5VDC | 178 | 28.1 2 0.5 3.75/0.5/7.5 255-1034-5-ND 3.01 277 2.46 2.10 | TX2SA-5V 
12VDC | 1,028 | 117 2 0.5 9/1.2/18 255-1035-5-ND 301 277 246 2410 | TX2SA-12V 
24VDC | 4,114 | 5.8 2 0.5 18/2.4/36 255-1036-5-ND 355 327 290 247 | ТХ2$А-24\ 
TX Series Dual Coil Latching Relays 
4.5VDC | 101.2 | 44.5 2 - 3.38/3.38/6.7 255-1784-5-ND 365 336 2.98 2.54 | TX2-L2-4.5V 
5VDC | 125 40 2 - 3.75/3.75/7.5 255-1785-5-ND 3.65 3.36 298 254 | TX2-L2-5V 
20B| DPDT 9VDC | 405 | 222 2 - 6.75/6.75/13.5 255-1786-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L2-9V 
12VDC | 720 | 167 2 — 9/9/18 255-1782-5-ND 365 3.36 298 254 | TX2-L2-12V 
24VDC | 2,880 83 2 — 18/18/36 255-1783-5-ND 409 376 3.34 284 | TX2-L2-24V 
5VDC | 125 40 1 — 3.75/3.75/7.5 255-1790-5-ND 3.75 345 306 261 | TX2SA-L2-5V 
21B| DPDT | 12VDC | 720 | 167 1 — 9/9/18 255-1495-5-ND 3.75 345 306 261 | TX2SA-L2-12V 
24VDC | 2,880 | 83 1 — 18/18/36 255-1789-5-ND 419 3.85 342 2.91 | TX2SA-L2-24V 
TXS Series High Sensitivity Low Signal Relays 
45VDC| 405 | 11.1 1 - 3.6/0.45/6.7 255-1393-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TXS2SA-4.5V 
21A| DPDT | 12VDC | 2,880 42 1 - 9.6/1.2/18 255-1394-5-ND 3.75 345 3.06 261 | TXS2SA-12V 
24VDC | 8,229 | 2.9 1 — 19.2/2.4/36 255-1395-5-ND 443 408 3.62 3.08 | TXS2SA-24V 
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Fig. 1 
DF Series 
The new name for Aromat 
Power Relays m 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) Pickup/ 
Contact Coil |Resist. Curr. 30 125 Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrange. Voltage! (О) |(mA) үрс VAC Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DF Series General Purpose Relays 
5DC | 125 | 40 1 0.3 3.5/0.5/6 255-1037-ND 485 446 396 3.37 | DF2E-DC5V Fig.2 
1A DPDT 1206 | 720 |167 1 03 8.4/1.2/14.4 | 255-1038-ND 485 446 396 337 | DF2E-DC12V ADJ Series 
24DC | 2,880 | 8.3 1 0.3 16.8/2.4/28.8 | 255-1039-ND 4.85 4.46 396 337 | DF2E-DC24V 
DF Series Dual Coil Latching Relays S13 
29- 
3DC | 45 |667 1 0.3 2.1/2.1/3.6 | 255-1040-ND 5.86 5.38 478 407 | DF2E-L2-DC3V 222 il Latching 
5DC | 125 | 40 1 0.3 4/4/6 255-1041-ND 5.86 538 478 407 | DF2E-L2-DC5V р Е 
1B DPDT 6DC | 180 [333 1 0.3 4.2/4.2/7.2 | 255-1042-ND 5.86 538 478 407 | DF2E-L2-DC6V } +1 
9DC | 405 |222 1 0.3 6.3/6.3/10.8 | 255-1043-ND 5.86 538 478 407 | DF2E-L2-DC9V га 
12DC | 720 |167 1 0.3 9.6/9.6/18 | 255-1044-М0 5.86 538 478 407 | DF2E-L2-DC12V -8о 
240С | 2,880 | 8.3 1 03 19.2/19.2/28.8 | 255-1045-ND 5.86 538 478 407 | DF2E-L2-DC24V 
2 Coil Latching 
ADJ Series Dual Coil Power Latching Relays 
Fig. 3 
2A | SPDT-NO/NC 5DC | 100 | — - 160250 3.5/3.5/6.5 | 255-1496-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ14005 DK Series 
240С | 2304 | — - 169250 | 16.8/16.8/31.2 | 255-1499-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ14024 
6DC | 144 | — — 169250 4.2/4.2/7.8 | 255-1501-ND 12.86 11.82 10.50 893 | ADJ24006 
28] SPST-NO | 12DC | 576 | — - 169250 8.4/8.4/15.6 | 255-1502-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ24012 
240С | 2304 | — - 169250 | 16.8/16.8/31.2 | 255-1503-ND 12.86 11.82 10.50 8.93 | ADJ24024 
DK Series General Purpose Relays 
5DC | 125 | 40 10 10 3.5/0.5/6.5 | 255-1095-ND 737 678 6.02 512 | DK1A-5V 
3A SPST 12DC | 720 | 16.6 10 10 8.4/8.4/15.6 | 255-1096-ND 737 678 602 512 | DK1A-12V 
240С | 2,880 | 8.3 10 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1097-ND 737 678 602 512 | DK1A-24V 
506 | 125 | 40 8 8 3.5/0.5/6.5 | 255-1098-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK1A1B-5V 
3B DPST 12DC | 720 | 16.6 8 8 8.4/1.2/15.6 | 255-1099-ND 10.83 9.95 8.84 7.52 | DK1A1B-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 16.8/2.4/31.2 | 255-1100-ND 10.83 995 8.84 7.52 | DK1A1B-24V 
506 | 125 | 40 8 8250 3.5/6.5/0.5 | 255-1601-ND 10.78 9.90 8.80 7.48 | DK2A-5V 
3C DPST 1206 | 720 | 16.6 8 89250 8.4/15.6/1.2 | 255-1599-ND 10.83 9.95 884 7.52 | DK2A-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8@250 16.8/31.2/2.4 | 255-1600-ND 10.88 9.95 8.84 7.52 | DK2A-24V 
DK Series Dual Coil General Purpose Relays 
5DC | 125 | 40 10 10@250 3.5/6.5/3.5 | 255-1598-ND 943 867 7.70 655 | DK1A-L2-5V 
3D SPST 1206 | 720 |16.6 10 100250 8.4/15.6/8.4 | 255-1596-ND 943 867 7.70 6.55 | DK1A-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 10 109250 | 16.8/31.2/16.8 | 255-1597-ND 943 867 7.70 6.55 | DK1A-L2-24V Latching 
5DC | 125 | 40 8 8@250 3.5/6.5/3.5 | 255-1604-ND 12.35 11.34 10.08 857 | DK2A-L2-5V mr 
3E DPST 1206 | 720 |16.6 8 8250 8.4/15.6/8.4 | 255-1602-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 | DK2A-L2-12V ў 1 394g 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8@250 16.8/31.2/16.8 | 255-1603-ND 12.35 11.34 10.08 8.57 | DK2A-L2-24V Та 
РСВ Mount Relay Socket for DK1A Relays.... 255-1101-ND 402 369 328 279 | DKIA-PS Š ? 6055 
РСВ Mount Relay Socket for DK1A1B Relays. 255-1102-ND 3.99 3.67 326 278 | DK2A-PS 
DSP Series General Purpose Relays oil Latching 
5DC | 83 | 60 5 5 4/0.5/6.5 255-1046-ND 6.98 642 570 4.85 | DSP1-DC5V D 2 
spc | 120 | 50 5 5@250 | 48/0678 | 255-1622-ND 6.98 642 570 4.85 | DSP1-DC6V Series 
4A | DPST-NO/NC 9DC | 270 |333 5 5@250 7.2/0.9/11.7 | 255-1623-ND 6.98 642 570 4.85 | DSP1-DC9V 
1206 | 480 | 25 5 5 9.6/1.2/15.6 | 255-1047-ND 6.98 642 570 4.85 | DSP1-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 19.2/2.4/31.2 | 255-1048-ND 6.98 6.42 570 4.85 | DSP1-DC24V 
48DC | 7,680 | 6.2 5 5@250 38.4/4.8/52.8 | 255-1621-ND 877 8.06 746 6.09 | DSP1-DC48V 
506 | 83 | 60 8 8 4/0.5/6.5 255-1049-ND 620 570 5.06 431 | DSP1A-DC5V 
4B| SPSTNO | 12DC | 480 | 25 8 8 9.6/1.2/15.6 | 255-1050-ND 620 5.70 5.06 431 | DSP1A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 8 8 19.2/2.4/31.2 | 255-1051-М0 620 570 506 431 | DSP1A-DC24V 
506 | 83 | 60 5 5 4/0.5/6.5 255-1052-ND 6.86 6.30 560 4.76 | DSP2A-DC5V 
4С | DPSTNO | 1206 | 480 | 25 5 5 9.6/1.2/15.6 | 255-1053-ND 6.86 6.30 5.60 476 | DSP2A-DC12V 254 254 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 19.2/2.4/31.2 | 255-1054-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC24V X31 X4 
DSP Series Dual Coil Latching General Purpose Relays 
5DC | 83 | 60 5 5 4/4/6.5 255-1055-ND 737 678 602 512 | DSP1-L2-DC5V 
40 DPST 1206 | 480 | 25 5 5 9.6/9.6/15.6 | 255-1056-ND 737 678 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC12V 6-01.2 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 19.2/19.2/31.2 | 255-1057-ND 737 678 602 542 | DSP1-L2-DC24V D 254 254 
506 | 83 | 60 5 8250 4/4/6.5 255-1620-ND 698 642 570 485 | DSP1A-L2-DC5V хзіхзі ў 
4E SPST 12DC | 480 |25.5 5 8250 9.6/9.6/15.6 | 255-1618-ND 6.98 642 570 485 | DSP1A-L2-DC12V 91794 
240С | 1,920 | 12.5 5 80250 19.2/19.2/31.2 | 255-1619-М0 698 642 570 4.85 | DSP1A-L2-DC24V === 
506 | 83 | 60 5 50250 4/4/6.5 255-1626-ND 767 7.05 626 5.33 | DSP2A-L2-DC5V 
4F DPST 1206 | 480 |25.5 5 50250 9.6/9.6/15.6 | 255-1624-ND 7.67 7.05 626 533 | DSP2A-L2-DC12V 
240С | 1,920 |12.5 5 50250 19.2/19.2/31.2 | 255-1625-ND 767 7.05 626 533 | DSP2A-L2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays ........................................ 255-1058-ND 257 237 210 1.79 | DSP1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays 255-1059-ND 3.0 277 246 240 | DSP1A-PSL2 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A & DSP1 Relays ... 255-1060-ND 3.53 324 2.88 245 | DSP2A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 & DSP1-L2 Relays. 255-1061-ND 3.77 347 3.08 2.62 | DSP2A-PSL2 m 
ADQ Series Power Latching Relays Хзіхзі ВЕ 2015016! 
= p 
45DC | 12.7 |355.6| - 300250 | 3.15/3.15/5.85 | 255-1442-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | AD023004H 2.54 nm 
5 SPST 1206 | 90 [1333 - 300250 8.4/8.4/15.6 | 255-1443-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ230012 Е-е хз 5020 1 
2406 | 360 | 66.7 - 309250 | 16.8/16.8/31.2 | 255-1444-ND 18.79 17.26 15.34 13.04 | ADQ230024 


*LED Indication $ Test Button t Au-plated 
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Power Relays (cont.) Dim.inmm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) Pickup/ 
Contact Coil |Resist. Curr. 30 125 Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrange. |Voltage| (О) |(mA) voc VAC Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
HC Series Miniature Power Relays 
6A DPDT 115AC} — |11.9 — 73250 96/36/132 | 255-1627-ND 9.24 8.49 754 641 | HC2-H-AC115V 
12DC | 160 | 75 — 73250 9.6/1.2/13.2 | 255-1628-ND 8.00 743 6.60 561 | HC2-H-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 50250 19.2/2.4/26.4 | 255-1631-ND 941 8.64 7.68 6.53 | HC4-H-DC24V 
E apor 115АС | — |11.9 — 50250 96/36/132 | 255-1632-ND 10.63 977 8.68 17.38 | HC4-HP-AC115V 
РС Board Socket with hold-down clip 255-1629-ND 137 126 142  .96 | HC2-PS-K 
Screw Terminal Socket front wiring, with hold-down clip for HC2-H 255-1630-ND 375 345 3.06 2.61 | HC2-SF-K 
PC Board Socket with hold-down сіір.і.......................................... 255-1633-ND 157 144 128 1.09 | НС4-Р5-К 
НЕ Series Power Relays with Quick Connect or Screw Terminals 
24АС | 300 | 74 — 300277 16.8/3.6/26.4 | 255-1640-ND 18.06 17.42 15.48 1316 | HETAN-AC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 300277 70/8/32 | 255-1638-ND 1896 17.42 15.48 13.16 | HETAN-AC120V 
240АС | 20,800 10.8 — 308277 140/36/264 | 255-1639-ND 1896 17.42 15.48 13.16 | HETAN-AC240V 
1206 | 75 |160 — 300277 8.4/1.2/13.2 | 255-1641-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HE1AN-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 308277 16.8/2.4/26.4 | 255-1642-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HETAN-DC24V 
7A SPST 1206 | 75 |160 — 308277 8.4/1.2/13.2 | 255-1643-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 | HE1AN-P-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 300277 16.8/2.4/26.4 | 255-1644-ND 15.48 1422 12.64 10.75 | HETAN-P-DC24V 
48DC | 1,200 | 40 — 300277 33.6/4.8/52.8 | 255-1645-ND 15.48 1422 12.64 10.75 | HETAN-P-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 300277 70/18/1302 | 255-1651-ND 24.35 22.37 19.88 16.90 | HE1AN-S-AC120V 
240АС | 20,800 22.1 — 309277 140/36/264 | 255-1652-ND 24.35 22.37 19.88 16.90 | HE1AN-S-AC240V 
1206 | 75 |160 — 309277 8.4/1.2/13.2 | 255-1653-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 | HE1AN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 300277 16.8/2.4/26.4 | 255-1654-ND 22.64 20.79 18.48 15.71 | HE1AN-S-DC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 250277 70/8/32 | 255-1658-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-AC120V 
240АС | 20,800 10.8 — 250277 140/36/264 | 255-1485-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-AC240V 
1206 | 75 |160 — 250277 8.4/1.2/13.2 | 255-1659-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 250277 16.8/2.4/26.4 | 255-1660-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-DC24V 
7B DPST 48DC | 1,200 | 40 — 250277 33.6/4.8/52.8 | 255-1661-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 250277 70/8/32 | 255-1667-ND 2511 23.07 20.50 17.43 | HE2AN-S-AC120V 
240АС | 20,800 10.8 - 250277 140/36/264 | 255-1668-ND 2511 23.07 20.50 17.43 | HE2AN-S-AC240V 
1206 | 75 |160 - 250277 8.4/1.2/13.2 | 255-1669-ND 23.50 21.58 19.18 16.31 | HE2AN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 250277 16.8/2.4/26.4 | 255-1670-ND 23.50 21.58 19.18 16.31 | HE2AN-S-DC24V 
HE Series Power Relays with Screw Terminals (Wide Pitch) 
240AC | 20,800) 10.8 — 300277 140/36/264 | 255-1655-ND 16.10 14.79 13.14 11.17 | HETAN-SW-AC240V 
7A SPST 1206 | 75 | 160 — 309277 8.4/1.2/13.2 | 255-1656-ND 15.26 14.02 12.46 10.60 | HE1AN-SW-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 300277 16.8/2.4/26.4 | 255-1657-ND 19.26 17.69 15.72 13.37 | HE1AN-SW-DC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 250277 70/18/132 | 255-1671-ND 2511 23.07 20.50 17.43 | HE2AN-SW-AC120V 
240АС | 20,800) 10.8 — 250277 140/36/264 | 255-1672-ND 2511 23.07 20.50 17.43 | HE2AN-SW-AC240V 
78 DPST 1206 | 75 |160 — 250277 8.4/1.2/13.2 | 255-1673-ND 22.83 20.97 18.64 15.85 | HE2AN-SW-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 250277 16.8/2.4/26.4 | 255-1674-ND 16.54 15.19 13.50 11.48 | HE2AN-SW-DC24V 
48DC | 1,200 | 40 — 250277 | 33.6/4.8/52.80 | 255-1675-ND 16.54 15.19 13.50 11.48 | HE2AN-SW-DC48V 
НЕ Series Power Relays with МЕМА Terminals 
120AC | 5,200 | 22.1 — 302277 70/8/32 | 255-1646-ND 18.06 17.42 15.48 1316 | HETAN-Q-AC120V 
240АС | 20,800 10.8 — 300277 140/36/264 | 255-1647-ND 18.96 1742 15.48 13.16 | НЕТАМ-0-АС240/ 
7A SPST 12DC | 75 | 160 — 302277 8.4/1.2/13.2 | 255-1648-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HETAN-Q-DC12V 
24DC | 300 | 80 - 309277 16.8/2.4/26.4 | 255-1649-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HETAN-Q-DC24V 
48DC | 1,200 | 40 — 300277 33.6/4.8/52.8 | 255-1650-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | HETAN-Q-DC48V 
24AC | 300 | 74 — 250277 16.8/3.6/26.4 | 255-1663-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-Q-AC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 — 250277 70/18/132 | 255-1662-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | НЕ2АМ-0-АС120/ 
240АС | 20,800 10.8 — 250277 140/36/264 | 255-1486-ND 19.97 18.34 16.30 13.86 | HE2AN-Q-AC240V 
L pst 1206 | 75 | 160 — 250277 8.4/1.2/13.2 | 255-1664-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-Q-DC12V 
24DC | 300 | 80 — 250277 16.8/2.4/26.4 | 255-1665-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-Q-DC24V 
48DC | 1,200 | 40 — 250277 33.6/4.8/52.8 | 255-1666-ND 16.66 15.30 13.60 11.56 | HE2AN-Q-DC48V 
HJ Series General Purpose Power Relays 
120АС | — |103 — 73250 96/36/132 | 255-1676-ND 5.22 4.80 426 3.63 | HJ2-AC120V 
240АС | — |64 — 78250 176/72/264 | 255-1677-ND 5.98 549 4.88 445 | HJ2-AC240V 
1206 | 160 | 75 — 73250 9.6/1.2/13.2 | 255-1678-ND 443 408 3.62 3.08 |HJ2-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 73250 19.2/2.4/26.4 | 255-1679-ND 4.66 4.28 380 323 |HJ2-DC24V 
8A DPDT 12DC | 160 | 75 — 73250 9.6/1.2/13.2 | 255-1680-ND*§ 571 525 466 3.97 | HJ2-L-T-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 73250 19.2/2.4/26.4 | 255-1681-ND*§ 5.93 545 484 442 | HJ2-L-T-DC24V 
120АС | — |103 — 73250 96/36/132 | 255-1682-ND§ 5.83 5.36 4.76 4.05 | HJ2-T-AC120V 
12DC | 160 | 75 — 73250 9.6/1.2/13.2 | 255-1683-ND§ 505 4.64 442 351 |HJ2-T-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 73250 19.2/2.4/26.4 | 255-1684-ND§ 5.27 4.84 4.30 3.66 | HJ2-T-DC24V 
120АС | — |103 — 59250 96/36/132 | 255-1685-ND 561 516 4.58 3.90 | HJ4-AC120V 
240АС | — | 64 — 50250 176/72/264 | 255-1686-ND 6.37 585 5.20 442 | HJ4-AC240V 
1206 | 160 | 75 — 5250 9.6/1.2/13.2 | 255-1687-ND 478 439 3.90 3.32 | HJ4-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 59250 19.2/2.4/26.4 | 255-1688-ND 5.00 4.59 408 347 |HJ4-DC24V 
8B 4PDT 120АС | — |103 — 50250 96/36/132 | 255-1689-ND* 642 5.00 524 446 | HJ4-L-AC120V 
240АС | — | 64 — 50250 176/72/264 | 255-1690-ND* 711 6.58 5.80 4.93 | HJ4-L-AC240V 
12DC | 160 | 75 - 50250 9.6/1.2/13.2 | 255-1691-М0% 544 5.00 444 378 |HJ4-L-DC12V 
24DC | 650 | 37 — 50250 19.2/2.4/26.40 | 255-1692-ND* 561 5.16 4.58 3.90 |HJ4-L-DC24V 
120АС | — |103 — 50250 96/36/132 | 255-1693-ND*§ 708 6.51 5.78 4.92 | HJ4-L-T-AC120V 
240АС | — |64 — 50250 176/72/264 | 255-1694-ND*§ 7.82 718 6.38 543 |HJ4-L-T-AC220/240V 


*LED Indication $ Test Button t Au-plated 
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The new name for Aromat JM Series 
Power Relays (солі) Dim in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) Pickup/ 
Contact Coil |Resist. | Curr. 30 125 Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. |Voltage| (О) | (mA) VDC VAC Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
12DC | 160 | 75 — 502250 9.6/1.2/13.2 | 255-1695-ND*§ 605 556 4.94 420 | HJ4-L-T-DC12V Fig. 15 
24DC | 650 | 37 — 50950 | 19.2/2.4/26.4 | 255-1696-ND*§ 627 576 512 436 |HJA-L-T-DC24V JQ Series 
вв! арт (C — |103 — 50250 96/36/132 | 255-1697-ND§ 627 576 512 436 | HJ4-T-AC120V 
240АС | — |64 — 50250 176/72/264 | 255-1698-ND§ 7.03 646 574 4.88 | HJ4-T-AC220/240V 
12DC | 160 | 75 — 50250 9.6/1.2/13.2 | 255-1699-ND§ 5.39 495 440 374 | HJ4-T-DC12V 
2406 | 650 | 37 - 50250 | 19.2/2.4/26.4 | 255-1700-ND§ 5.61 516 458 3.90 | HJ4-T-DC24V 


AHN Series Slim and Compact Relays 


120A0| — |97 5 50250 96/36/168 | 255-1506-ND 564 518 4.60 3.91 | АНМ210Х1 
120A0| — |97 5 50250 96/36/168 | 255-1507-ND* 674 619 5.50 4.68 | AHN211X1 
5DC 47 [1059 5 50250 3.5/0.5/8.5 | 255-1508-ND 4,83 444 394 3.35 | АНМ22005 Б 
9 | DPDT-NO/NC 1206 | 270 | 44.2 5 5@250 8.4/0.12/20.4 | 255-1509-ND 4.83 444 394 3.35 | АНМ22012 dc аа 
24DC | 1,090 | 22.1 5 50250 16.8/0.24/40.8 | 255-1510-ND 5.02 4.62 4.10 349 | AHN22024 
5DC 47 105.9 5 58250 3.5/0.5/8.5 | 255-1511-ND* 573 527 468 3.98 | АНМ22105 
1206 | 270 |442 5 58250 8.4/0.12/20.4 | 255-1512-М0% 573 527 468 3.98 | AHN22112 
2406 | 1,090 | 22.1 5 5@250 16.8/0.24/40.8 | 255-1513-ND* 5.03 545 484 442 | AHN22124 


Screw Terminal Socket - DIN Rail Type for AHN Relays .. 255-1802-ND NEW! 502 462 410 349 | АНМА21 


JA Series Power Relays (15A Steady State Inductive, 55A Inrush) 


10A SPDT 12AC | — |108 15 15 9.6/3.6/13.2 | 255-1131-ND 943 867 770 6.55 | JAIC-TM-AC12V 


108! SPST-NO |115AC| — |11 15 15 92/34.5/126.5 | 255-1142-ND 970 891 7.92 6.74 | JA1A-TM-AC115V 


JC Series Power Relays 


6DC 40 |150 15 15 4.8/0.6/6.6 | 255-1125-ND 561 516 4.58 3.90 | JC1AF-DC6V 
ПА SPST-NO | 1206 | 160 | 75 15 15 9.6/1.2/13.2 | 255-1126-ND 561 516 4.58 3.90 | JC1AF-DC12V 
2406 | 640 |37.5 15 15 19.2/2.4/26.4 | 255-1127-ND 561 516 4.58 3.90 | JC1AF-DC24V 


JC Series Compact Power Relays, Top Mount Type 


11В|  SPST-NO 12DC | 160 | 75 15 15 9.6/1.2/13.2 | 255-1416-ND 561 546 458 3.90 | JC1AF-TM-DC12V 
2406 | 640 |37.5 15 15 19.2/2.4/26.4 | 255-1417-ND 561 546 458 3.90 | JC1AF-TM-DC24V Fig. 18 
JG Series Power Relays JSM Series 
5DC | 125 | 40 5 8 4/0.25/6.5 255-1368-ND 279 2.57 228 1.94 | JGIAF-5V 
12 SPST 12DC | 720 | 17 5 8 9.6/0.6/15.6 | 255-1369-ND 279 2.57 228 1.94 | JG1AF-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 5 8 19.2/1.2/31.2 | 255-1370-ND. 279 2.57 228 1.94 | JG1AF-24V 


JK Series Slim High Capacity Power Relays 


5DC | 125 | 40 5 8 4/0.25/6.5 | 255-1371-ND 316 291 2.58 220 | JK1AP-5V 
13 5Р5Т 1206 | 720 | 17 5 8 9.6/0.6/15.6 | 255-1372-ND 316 2.91 2.58 2.20 | JK1AP-12V Fig. 19 
240С | 2,880 | 8.3 5 8 19.2/1.2/31.2 | 255-1373-ND. 316 291 258 220 | JK1AP-24V endi Senes 
JM Series Power Relays 
5DC | 27.8 | 180 20 20 3.5/0.5/5.5 | 255-1122-ND 8.94 822 730 621 | JM1AN-TMP-DC5V 
14| SPST-NO |1206 | 160 | 75 20 20 8.4/1.2/13.2 | 255-1123-ND 8.94 822 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC12V 
2406 | 640 |37.5 20 20 16.8/2.4/26.4 | 255-1124-ND 894 822 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC24V 
JQ Series High Noise Immunity Power Relays 
5DC | 625 | 80 5 5 3.75/.25/7.5 | 255-1263-ND 328 3.02 2.68 2.28 | JQ1-5V NE 
15A| SPDT 12DC | 360 | 33 5 5 9.6/1.2/20 | 255-1264-ND 328 302 2.68 228 | JQ1-12V TUM 
24DC | 1,440 | 16.7 5 5 19.2/2.4/36 | 255-1265-ND 3.28 302 2.68 228 | JQ1-24V 13 ar 
5DC | 125 | 40 5 5 3.75/0.25/9 | 255-1463-ND 299 275 244 2.08 | JQIA-5V Е 
1206 | 720 [167 5 5 9/0.6/21.6 | 255-1464-ND 299 275 244 2.08 | JQIA-12V d UT ГУРИ 
T spst 24DC | 2,880 | 8.3 5 5 18/1.2/43.2 | 255-1465-ND 2.99 275 244 208 | JQ1A-24V 
5DC | 125 | 40 5 10 4/0.25/9 255-1703-ND 3.28 302 2.68 228 | JO1AP-5V 
12DC | 720 [167 5 10 9.6/0.6/21.6 | 255-1701-ND 328 3.02 2.68 228 | JO1AP-12V 
240С | 2,880 | 8.3 5 10 19.2/1.2/43.2 | 255-1702-ND 3.28 302 2.68 228 | JO1AP-24V 
15A РОТ 12DC | 360 |333 5 10 9.6/0.6/18 | 255-1704-ND 3.60 331 2.94 250 | JQIP-12V 
24DC | 1,440 | 16.7 5 10 19.2/1.2/36 | 255-1705-ND 3.60 331 294 250 | JQIP-24V 
JR Series Power Relays 
6DC | 68 | 88 16 16 4.8/0.6/6.6 | 255-1109-ND 3.92 3.60 320 272 | JRIAF-DC6V 
16| spst-no | 1206 | 270 | 44 16 16 9.6/1.2/13.2 | 255-1110-М0 3.92 3.60 320 272 | JRIAF-DC12V 
240С | 1,100 | 22.1 16 16 19.2/2.4/26.4 | 255-1111-ND. 3.92 3.60 320 272 | JRIAF-DC24V 
48DC | 4350 | 11 16 16 38.4/4.8/52.8 | 255-1112-М0 3.92 3.60 320 272 | JRIAF-DC48V JV Series 
JS Series Power Relays ай 216 
5DC | 694 | 72 5 10 3.5/0.5/6.5 | 255-1103-ND 120 141 98 .84 | JS1-5V < 
17A|  SPDT 6DC | 100 | 60 5 10 4.2/0.6/7.8 | 255-1707-ND 120 141 98 2.84 | JS1-6V So 
9DC | 225 | 40 5 10 6.3/0.9/11.7 | 255-1708-ND 120 141 98 .84 | JS1-9V 4 
*LED Indication $ Test Button t Au-plated (Continued) 
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Power Relays (cont.) Diminimin 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) Pickup/ 
Contact Coil |Resist. Curr. 30 125 Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. Voltage (О) (mA) voc VAC Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1206 | 400 | 30 5 10 8.4/1.2/15.6 | 255-1104-ND 120 1411 98 .84 | JS1-12V 
17A| SPDT 24DC | 1,600 | 15 5 10 16.8/2.4/36 | 255-1105-ND 130 120 106  .91 | JS1-24V 
48DC | 6400 | 7.5 — 10 33.6/4.8/62.4 | 255-1706-ND 157 144 128 1.09 | JS1-48V 
5DC | 694 | 72 5 10 3.5/0.5/7.5 | 255-1106-ND 115 1.06 94 .80 | JS1A-5V 
1206 | 400 | 30 5 10 8.4/1.2/18 | 255-1107-ND 115 1.06 94 80 | JS1A-12V 
24DC | 1,600 | 15 5 10 16.8/2.4/36 | 255-1108-ND 118 1.08 96 .82 | JS1A-24V 
473 ават 48DC | 6400 | 7.5 — 10 33.6/4.8/62.4 | 255-1709-ND 1.52 140 124 1.06 | JS1A-48V 
5DC | 694 | 72 — 10 3.5/0.5/6.5 | 255-1712-ND 154 142 126 1.08 | JS1A-B-5V-F 
9DC | 225 | 40 — 10 6.3/0.9/11.7 | 255-1713-ND 154 142 126 1.08 | JS1A-B-9V-F 
1206 | 400 | 30 — 10 8.4/1.2/15.6 | 255-1710-ND 154 142 126 1.08 | JS1A-B-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 - 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1711-М0 154 142 126 1.08 | JS1A-B-24V-F 
1206 | 400 | 30 - 10 8.4/1.2/15.6 | 255-1714-ND 130 120 106 2.1 | JS1-B-12V 
5DC | 694 | 72 - 10 3.5/0.5/6.5 | 255-1717-ND 149 138 122 1.04 | JS1-B-5V-F 
17A| SPDT 9DC | 225 | 40 — 10 6.3/0.9/11.7 | 255-1718-ND 149 138 1.22 1.04 | JS1-B-9V-F 
12DC | 400 | 30 - 10 8.4/1.2/15.6 | 255-1715-ND 149 1.38 122 1.04 | JS1-B-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 - 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1716-ND 149 138 122 1.04 | JS1-B-24V-F 
JSM Series Automotive Power Relays 
1206 | 225 |533 10 — 6.3/0.9/16 | 255-1239-ND 130 120 106  .91 | JSM1-12V-4 
18) SPOT [ip | 225 533 15 - 63/09/16 — | 255-1240-ND 142 131 116 99 | JSM1-12V-5 
JTN/JT Series - Economical (Appliance and Automotive Applications) 
19A РУТ 1206 | 180 | — — 302277 9/1.2/14.4 | 255-1719-ND 311 2.86 2.54 246 | JINIAS-PA-F-DC12V 
2406 | 720 | — — 300277 18/2.4/28.8 | 255-1720-ND 346 2.91 2.58 220 | JTN1AS-PA-F-DC24V 
506 | 31 |— — 300277 3.75/0.5/6 | 255-1487-ND 3.36 3.09 274 2.33 | JTN1AS-TMP-F-DC5V 
20A| SPST 1206 | 180 | — - 300277 9/1.2/14.4 | 255-1721-М0 3.36 3.09 274 2.33 | JTN1AS-TMP-F-DC12V 
2406 | 720 | — — 300277 18/2.4/28.8 | 255-1722-ND 341 343 278 2.37 | JTN1AS-TMP-F-DC24V 
19B SPDT 1206 | 180 | — — 300277 9/1.2/14.4 | 255-1723-ND 3.36 309 274 2.33 | JTNIS-PA-F-DC12V 
20B SPDT 1206 | 180 | — - 302277 9/1.2/14.4 | 255-1724-ND 358 329 292 249 | JTN1S-TMP-F-DC12V 
JV Series Flat Power Relays 
5DC | 125 | 40 10 10 4/0.25/7.5 | 255-1377-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 | JV1A-5V 
21 SPST 12DC | 720 [167 10 10 9.6/0.6/18 | 255-1378-ND 468 430 382 325 | JV1A-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10 19.2/1.2/36 | 255-1379-ND 4.68 430 3.82 325 | JV1A-24V 
JW Series Power Relays 
506 | 47 |106 10 10 3.5/0.5/6.5 | 255-1113-ND 2.00 1.89 1.68 1.43 | JW1FSN-DC5V 
6DC | 68 | 88 10 109250 4.2/0.6/7.8 | 255-1731-ND 2.00 1.89 1.68 1.43 | JW1FSN-DC6V 
9DC | 155 | 58 10 108250 6.3/0.9/11.7 | 255-1488-ND 2.00 1.89 1.68 1.43 | JW1FSN-DC9V 
1206 | 270 | 44 10 10 8.4/1.2/15.6 | 255-1114-ND 2.00 1.89 1.68 1.43 | JW1FSN-DC12V 
22A) SPDT 24DC | 1,100 | 16.8 10 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1115-ND 216 1.98 1.76 1.50 | JW1FSN-DC24V 
48DC | 4,400 | 11 10 10@250 33.6/4.8/62.4 | 255-1730-ND 225 207 184 1.57 | JW1FSN-DC48V 
506 | 47 |106 10 10@250 3.5/0.5/6.5 | 255-1728-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JW1FSN-B-DC5V 
9DC | 155 | 58 10 100250 6.3/0.9/11.7 | 255-1729-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JW1FSN-B-DC9V 
1206 | 270 | 44 10 100250 8.4/1.2/15.6 | 255-1726-ND 213 1.96 1.74 1.48 | JW1FSN-B-DC12V 
24DC | 1,100 | 22 10 102250 16.8/2.4/31.2 | 255-1727-ND 248 201 178 1.52 | JW1FSN-B-DC24V 
228 DPST 12DC | 270 | 44 5 59250 8.4/1.2/15.6 | 255-1733-ND 2.28 240 1.86 1.59 | JW2ASN-DC12V 
24DC | 1,100 | 22 5 50250 16.8/2.4/31.2 | 255-1734-ND 2.28 240 1.86 1.59 | JW2ASN-DC24V 
506 | 47 |106 5 5 3.5/0.5/6.5 | 255-1116-ND 233 244 190 162 | JW2SN-DC5V 
6DC | 68 | 88 5 5250 4.2/0.6/7.8 | 255-1735-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC6V 
226 DPDT 9DC | 155 | 58 5 5@250 6.3/0.9/11.7 | 255-1736-ND 233 214 1.90 1.62 | JW2SN-DC9V 
12DC | 270 | 44 5 5 8.4/1.2/15.6 | 255-1117-ND 233 244 1.90 1.62 | JW2SN-DC12V 
24DC | 1,100 | 16.8 5 5 16.8/2.4/31.2 | 255-1118-ND 247 2.28 202 172 | JW2SN-DC24V 
48DC | 4400 | 11 5 5 33.6/4.8/62.4 | 255-1119-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC48V 
SPST 506 | 47 |106 10 100250 3.5/0.5/6.5 | 255-1725-ND 194 1.78 1.58 1.35 | JWIAFSN-DC5V 
22D| SPST-NO | 1206 | 270 | 44 10 10 8.4/1.2/15.6 | 255-1120-ND 194 1.78 1.58 135 | JWIAFSN-DC12V 
SPST-NO | 24DC | 1,100 | 16.8 10 10 16.8/2.4/31.2 | 255-1121-ND 2.0 1.85 1.64 1.40 | JW1AFSN-DC24V 
PC Board Relay Socket for ММ .................................................... 255-1732-ND 247 228 202 172 | JW1-PS 
ALA Series Slim Power Relays 
506 | 100 | 50 3 3 3.5/0.5/6.5 | 255-1273-ND 1.52 1.40 124 1.06 | ALA2F05 
23 DPST 1206 | 272 |442 3 3 9.0/0.6/15.6 | 255-1274-ND 1.52 140 124 1.06 | ALA2F12 
24DC | 1,087 | 22.1 3 3 18/1.2/31.2 | 255-1275-ND 154 1.42 126 1.08 | ALA2F24 
1206 | 272 |442 — 50277 9/0.6/15.6 | 255-1466-ND 176 1.62 1.44 1.23 | ALA2PF12 
ALD Series Slim Power Relay 
506 | 125 |40.0 3 3 3.75/0.25/6.5 | 255-1456-ND 149 1.38 122 104 | ALD105 
24 SPST 12DC | 720 [167 3 3 9/0.6/15.6 | 255-1457-ND 149 1.38 122 1.04 | ALD112 
24DC | 2,880 | 8.3 3 3 18/1.2/31.2 | 255-1458-ND 174 1.60 142 121 | ALD124 
ALE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
506 | 63 | 80 16 16 3.8/0.3/7.2 | 255-1365-ND 1.62 1.49 1.32 1.13 | ALE12B05 
25 SPST 1206 | 360 |33.3 16 16 9/0.6/17.4 | 255-1366-ND 1.62 1.49 1.32 113 | ALE12B12 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 18/1.2/34.8 | 255-1367-ND 174 1.60 1.42 121 | ALE12B24 
ІК Series Slim High Inrush Power Relays 
26| SPST-NO 1206 | 272 |442 5 5 8.4/1.2/15.6 | 255-1266-ND 1.59 147 1.30 1.11 | LK1AF-12V 
24DC | 1,087 | 22.1 5 5 16.8/2.4/31.2 | 255-1267-ND 1.69 156 138 1.18 | LK1AF-24V 


*LED Indication 8 Test Button t Au-plated 
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The new name for Aromat APA Series 
Power Relays (Cont.) Dim in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) Pickup/ 
Contact Coil |Resist. | Curr. 30 125 Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. Voltage) (О) |(mA) үрс VAC Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 Part No. 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
5DC | 100 | 50 5 5 3.5/0.5/6.5 | 255-1268-ND 137 126 142  .96 | LKSIAF-5V APE Series 
26| SPST-NO | 12DC | 576 |20.8 5 5 8.4/1.2/15.6 | 255-1269-ND 137 126 112  .96 | LKSIAF-12V 
24DC | 2,304 | 10.4 5 5 16.8/2.4/31.2 | 255-1270-ND 145 1.33 1.18 1.01 | LKS1AF-24V етан 
LKP Series Slim Power Relays 3785 
26 SPST 12DC | 400 | 30 10 5 8.4/1.2/15.6 | 255-1271-ND 1.62 149 1.32 1.13 | LKPIAF-12V 
24DC | 1,600 | 15 10 5 16.8/2.4/31.2 | 255-1272-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 | LKPIAF-24V 
ALZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
12DC | 360 |333 — 162250 8.4/1.2/15.6 | 255-1446-ND 2.08 1.92 170 145 | ALZI2F12 
27A| SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 — 16250 16.8/2.4/31.2 | 255-1445-ND 2.08 192 1.70 1.45 | ALZ12B24 
2400 | 1,440 | 16.7 — 160250 16.8/2.4/31.2 | 255-1447-ND 246 1.98 1.76 1.50 | ALZ12F24 
12DC | 360 |333 16 16 8.4/1.2/15.6 | 255-1410-ND 194 178 1.58 1.35 | ALZ21B12 
12DC | 360 |333 — 162250 8.4/1.2/15.6 | 255-1448-ND 2.01 1.85 1.64 140 | ALZ21F12 
27B SPST 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 16.8/2.4/31.2 | 255-1411-ND 2.0 1.85 1.64 1.40 | ALZ21B24 
24DC | 1,440 | 16.7 — 160250 16.8/2.4/31.2 | 255-1449-ND 211 1.94 172 147 | ALZ21F24 Fig. 31 
12DC | 360 |333 — 162250 8.4/1.2/15.6 | 255-1514-5-ND 194 178 1.58 1.35 | ALZ22B12 S Series 
NC Series Power Relays 
5DC | 694 | 72 5 5 4/0.5/6.75 | 255-1396-ND 10.95 10.00 894 7.60 | NC2D-P-DC5V 
28A| ОРОТ 12DC | 400 | 30 5 5 9.6/1.2/16.2 | 255-1397-ND 10.95 10.00 8.94 7.60 | NC2D-P-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 19.2/2.4/32.4 | 255-1398-ND 10.95 10.00 8.94 7.60 | NC2D-P-DC24V 
5DC | 694 | 72 5 5 4/0.5/6.75 | 255-1399-ND 10.95 10.00 8.94 7.60 | NC2D-JP-DC5V 
28B DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 9.6/1.2/16.2 | 255-1400-ND 10.95 10.00 894 7.60 | NC2D-JP-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 19.2/2.4/32.4 | 255-1401-ND 10.95 10.00 8.94 7.60 | NC2D-JP-DC24V 
APA Series Slim Power Relays 
29 SPST 5DC | 208 | 24 5@250 3.5/0.25/6 | 255-1738-5-ND 684 628 558 4.75 | PA1A-5V 
24DC | 3200 | 7.5 5 50250 16.8/1.2/28.80 | 255-1737-5-ND 6.84 628 558 475 | PA1A-24V 254« |+ 
APE Series Slim Power Relays 12:913 
45DC| 119 | 38 — 62250 2.97/0.225/5.4 | 255-1450-ND 3.94 363 322 2.74 | APE1004H 
30А SPST 12DC | 847 | 14 — 62250 7.92/0.6/14.4 | 255-1451-ND 394 3.63 322 274 | АРЕ10012 HA 
4.50С | 119 | 38 - 62250 2.97/0.225/5.4 | 255-1452-NDT 4.41 4.05 3.60 3.06 | APE1014H 
1206 | 847 | 14 — 62250 7.92/0.6/14.4 | 255-1453-NDT 4.41 4.05 3.60 3.06 | АРЕ10112 ni 
12DC | 847 | 14 — 62250 7.92/0.6/14.4 | 255-1515-5-ND 419 3.85 342 2.91 | АРЕЗ0012 = 
30B SPDT 4.50С | 119 | 38 — 62250 2.97/0.225/5.4 | 255-1454-NDT 4.83 444 394 3.35 | АРЕЗ014Н 5.08- 
12DC | 847 | 14 — 62250 7.92/0.6/14.4 | 255-1455-NDT 4.83 444 3.94 3.35 | АРЕЗ0112 _(SF2=25) 
S Series 4 Amp Polorized High Density Relays 53.3 4 3 И 
5DC | 130 |38.5 3 4@250 3.5/0.5/9 255-1741-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-5V < 
DPDT 1206 | 720 |167 3 4@250 8.4/1.2/22 | 255-1739-ND 14.99 1377 12.24 10.41 | S2EB-12V 
31A 24DC | 2,850 | 8.4 3 48250 16.8/2.4/44 | 255-1740-ND 14.99 13.77 12.24 10.41 | S2EB-24V 7 
4PST 12DC | 750 [167 3 48250 8.4/1.2/22 | 255-1743-ND 15.93 14.63 13.00 11.05 | S4EB-12V 
24DC | 2,850 | 8.4 3 4@250 16.8/2.4/44 | 255-1744-ND 15.93 14.63 13.00 11.05 | SA4EB-24V 
S Series Dual Coil Latching Relays 
34B DPDT 5DC | 130 |38.5 4@250 3.5/—/9 255-1742-ND 16.22 14.90 13.24 11.26 | S2EB-L2-5V 
1206 | 720 |167 3 4@250 8.4/—/22 | 255-1489-ND 16.22 14.90 13.24 11.26 | S2EB-L2-12V | 
ы усе дш. ү аа eoo e Ү aaa (eR Г Г ГС, 255-1751-ND 274 252 224 1.91 | S-PS ПОЗ? u 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) 
DPST 12DC | 288 |417 6 6 9/1.2/14.4 | 255-1412-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6 14.4/2.4/28.8 | 255-1413-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2-DC24V 
32A 506 | 50 |100 6 62250 3.75/0.5/6 | 255-1747-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC5V 
DPDT 1206 | 288 |417 6 62250 9/1.2/14.4 | 255-1745-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 62250 18/2.4/28.8 | 255-1746-ND 33.22 30.51 27.12 23.06 | SF2D-DC24V 
4PST 506 | 50 |100 6 6 3.75/0.75/6 | 255-1414-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4-DC5 
32B 506 | 50 |100 6 6@250 3.75/0.75/6 | 255-1748-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC5V 
4PDT 12DC | 288 |417 6 6@250 9/1.8/14.4 | 255-1440-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6@250 18/3.6/28.8 | 255-1441-ND 43.44 39.90 35.46 30.15 | SF4D-DC24V 
SP Series High Sensitivity Power Relays 
ЗЗА] DPDT 12DC | 480 | 25 10 15@250 8.4/1.2/18 | 255-1749-ND 23.67 2174 19.32 16.43 | SP2-DC12V 
Relay Socket for SP Series Screw Terminal ........................................ 255-1750-ND 10.73 9.86 876 7.45 | SP2-SF ST Series 
SP Series Dual Coil Latching Relays * „Ж <a 
33B DPDT 12DC | 480 | 25 10 15250 8.4/—/18 | 255-1490-ND 26.46 24.30 21.60 18.36 | SP2-L2-DC12V <= 
33C 4РОТ 1206 | 480 | 25 10 100250 8.4/—/18 | 255-1491-ND 34.35 31.55 28.04 23.84 | SP4-L2-DC12V 
ST Series IC Drivable Power Relays 
5DC | 105 | 47 8 8 4/0.5/7.5 255-1288-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC5V 
34A| DPST-O/C | 12DC | 600 | 20 8 8 9.6/1.2/18 | 255-1289-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC12V 
24DC | 2400 | 10 8 8 19.2/2.4/36 | 255-1290-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC24V 
5DC | 105 | 47 8 8 4/0.5/7.5 255-1291-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC5V 
34B| DPST-NO | 12DC | 600 | 20 8 8 9.6/1.2/18 | 255-1292-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC12V 
24DC | 2400 | 10 8 8 19.2/2.4/36 | 255-1293-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for ST Series Веіауз...................................... 255-1294-ND 2.45 225 200 1.70 | ST-PS 


*LED Indication 
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Mounting hole connection diagrams are all 
Electronics BB General Pu rpose PC M ou nt Relays bottom view unless otherwise noted 
DEG AXICOM SCHRACK Dimensions in mm 
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Fig. 9 — V23026 Series (Through Hole) 


Contact Coil Coil | Contact | Turn-on 
Arrange- | Coil Current | Power | Rating | Turn-off Brand Digi-Key Price Each Mfg. <> 3.00 
Fig. ment |Voltage| (mA) | (mW) (A) (mSec) Name Part No. 1 25 50 Part No. 7.62 re 
T7C Series — Economical (Ideal for Appliance and Automotive Applications) ` Ë 4 
SPDT 5 VDC 71.4 360 12 10/5 Potter & Brumfield | PB335-ND 1.51 1.33 1.20 | T7CS5D-05 қ 
SPDT 6 VDC 60 360 12 10/5 Potter & Brumfield | PB336-ND 1.51 1.33 1.20 | T7CS5D-06 
1 SPDT | 12 VDC 30 360 12 10/5 Potter & Brumfield | PB337-ND 1.51 1.33 1.20 | T7CS5D-12 9.80 
SPDT | 24 VDC 15 360 12 10/5 Potter & Brumfield | PB338-ND 1.51 1.33 1.20 | T7CS5D-24 
SPDT 12VDC 30 360 12 10/5 Potter & Brumfield | PB441-ND* 1.49 1.31 1.48 | T7CV5D-12 
T7N Series Power Relay 
SPDT 5 VDC 71.5 360 10 10/5 Potter & Brumfield | PB379-ND 1.34 1.18 1.07 | T7NS5D1-05 
2 SPDT |12VDC 30 360 10 10/5 Potter & Brumfield | PB380-ND 1.34 1.18 1.07 | T7NS5D1-12 
SPDT |24 VDC 15 360 10 10/5 Potter & Brumfield | PB381-ND 1.34 1.48 1.07 | T7NS5D1-24 
SPDT |48VDC 7.5 360 10 10/5 Potter & Brumfield | PB382-ND 1.75 1.54 1.89 | T7NS5D1-48 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge 762, 24 3.00 
SPDT 5 VDC 89 450 10 10/5 Potter & Brumfield | PB364-ND 2.16 1.89 1.71 | Т7355015-05 A 
3 SPDT | 12 VDC 37.5 450 10 10/5 Potter & Brumfield | PB365-ND 2.16 1.89 1.71 | Т7355015-12 p 
SPDT |24VDC 20.9 450 10 10/5 Potter & Brumfield | PB366-ND 2.16 1.89 1.71 | Т7355015-24 2 
T75 Series — Miniature Relay 
SPDT 5VDC 42.4 230 14 6/2.5 Potter & Brumfield | PB442-ND 3.19 2.80 2.53 | T75S5D112-05 
4 SPDT 12VDC 18.5 230 14 6/2.5 Potter & Brumfield | PB443-ND 4.46 3.91 3.54 | Т75550112-12 
SPDT 24VDC 10.6 230 14 6/2.5 Potter & Brumfield | PB444-ND 3.84 3.36 3.04 | T75S5D112-24 
T77 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed 
SPST-NO| 5 VDC 90 450 10 10/4 Potter & Brumfield | PB367-ND 1.51 1.33 1.20 | Т7751010-05 
SPST-NO| 12 VDC 37.5 450 10 10/4 Potter & Brumfield | PB368-ND 1.51 1.33 1.20 | Т7751010-12 
SPST-NO|24 VDC | 18.75 450 10 10/4 Potter & Brumfield | PB369-ND 1.42 1.24 1.13 | T7781D10-24 i i " 

5 |SPST-NO|?4VDC | 1875 | 450 | 10 10/4 | Potter & Brumfield | РВ445-№0* 149 — 131 — 118 | T77V1D10-24 Fig. 11 — RT Series (RY Series) 
SPST-NO| 5 VDC 40 200 3 10/4 Potter & Brumfield | PB370-ND 1.51 1.33 1.20 | T7781D3-05 28.96 12.70 
SPST-NO| 12 VDC 16.7 200 3 10/4 Potter & Brumfield | PB371-ND 1.51 1.33 1.20 | T7781D3-12 (28.50) a~ « (10.1) 
SPST-NO | 24 VDC 8.3 200 3 10/4 Potter & Brumfield | PB372-ND 1.51 1.33 1.20 | T7781D3-24 Š > 

T81 Series — High Density Telcom Relay 1 5.75% 
SPDT 5VDC 89.5 450 0.5 5/2 Potter & Brumfield | PB446-ND 2.88 2.52 2.28 | T81H5D312-05 (12.3), 
6 SPDT 12VDC 37.5 450 0.5 5/2 Potter & Brumfield | PB447-ND 3.55 3.11 2.82 | T81N5D312-12 
SPDT 24VDC 18.75 450 0.5 5/2 Potter & Brumfield | PB448-ND 2.81 2.46 2.23 | T81N5D312-24 
V23079 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay RY Series Dimensions in ( ) 
7 DPDT 5 VDC 28 140 2 2/2 Axicom PB288-ND 244 1.87 1.70 | V23079A1001B301 
DPDT |12VDC 11.6 140 2 2/2 Axicom PB289-ND 244 1.87 1.70 | V23079A1003B301 A B 
V23105 Series — Nonpolarized Dip Package Relay Ë жо 
DPDT 5 VDC 30 150 3 4.5/1.5 Axicom PB383-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5001A201 
DPDT | 12 VDC 12.5 150 3 4.5/1.5 Axicom PB384-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5003A201 
DPDT | 24 VDC 6.25 150 3 4.5/1.5 Axicom PB385-ND 1.78 1.56 1.41 | V23105A5005A201 
8 DPDT 5 VDC 40 200 3 4.5/1.5 Ахісот PB386-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5301A201 01.3 Г” 70 
DPDT |12УрС 16.7 200 3 4.5/1.5 Ахісот PB387-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5303A201 p x 
DPDT |24VDC 8.33 200 3 4.5/1.5 Ахісот PB388-ND 1.78 1.56 1.41 | V23105A5305A201 7.62 
DPDT |48VDC 4.16 200 3 45715 Axicom PB389-ND 2.50 2.19 1.98 | V23105A5307A201 Y 
V23026 Series — Miniature Sealed Relay (Up to 1 Billion Operations!) 20.32 
SPDT 5 VDC 13.5 68 1 1/1 Axicom PB282-ND 3.82 3.34 3.03 | V23026A1001B201 = о 
9 SPDT |12VDC | 5.3 68 1 1/1 Axicom PB283-ND 3.82 3.34 3.03 | V23026A1002B201 SPDT 12A SPST-NO 12A 
SPDT |24VDC| 53 68 1 1/1 Axicom PB284-ND 440 360 3.25 | V23026A1004B201 (RY Series - 3.2mm) 
š PB285CT-ND 4.20 3.68 3.33 
SPDT 5 VDC 16 80 1 1/1 Axicom PB285TR-ND 1050.24/480 V23026D1021B201 с EN = D №] 
10 SPDT | 12 VDC 6.6 80 1 1/1 Axicom ТО s BET m V23026D1022B201 Z ] ] J = ] i 
š PB287CT-ND 4.51 8.95 3.58 
SPDT |24VDC 5.3 80 1 3:71 Axicom PB287TR-ND 5414.40/2,400 V23026D1024B201 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 01.30 5.001—1—45.00 01,30 5.00-—| 
SPDT 5 VDC 80 400 12 7/8 Potter & Brumfield | PB359-ND 1.94 1.71 1.54 | RTB14005F 
11-A SPDT |12VDC 33.3 400 12 7/3 Potter & Brumfield PB360-ND 1.56 1.30 1.24 | RTB14012F 
SPDT 12VDC 33.3 400 12 7/3 Potter & Brumfield | PB449-ND* 3.10 2.71 2.46 | RT114012F 
SPDT |24 VDC 16.7 400 12 7/8 Potter & Brumfield | PB361-ND 1.56 1.37 1.24 | RTB14024F 
1X8 |SPST-NO| 12VDC | 333 | 400 12 7/3 | Potter & Brumfield | PB362-ND 3.10 271 2.46 | RTB34012F SPDT 16A SPST-NO 16A 
SPST-NO | 24 VDC 16.7 400 12 7/3 Potter % Brumfield | PB363-ND 2.88 2.52 2.28 | RTB34024F 
SPDT 5 VDC 80 400 16 7/8 Potter & Brumfield | PB291-ND 2.47 2.17 1.96 | RTD14005F 
11-С SPDT |12VDC 33.3 400 16 7/3 Potter & Brumfield | PB292-ND 2.71 2.38 2.15 | RTD14012F ro увы 
SPDT |24VDC 16.7 400 16 7/3 Potter & Brumfield | PB668-ND 2.78 2.44 2.21 | RTD14024F Ò 
11-D SPST-NO | 12 VDC 33.3 400 16 7/3 Potter & Brumfield | PB293-ND 3.10 2.71 2.46 | RTD34012F M 
SPST-NO | 24 VDC 16.7 400 16 7/3 Potter % Brumfield | PB294-ND 3.10 2.71 2.46 | RTD34024F 9 
DPDT 5 VDC 80 400 8 7/8 Potter & Brumfield | PB295-ND 2.52 2.21 2.00 | RTE24005F 
11-E ОРОТ |12VDC 33.3 400 8 7/8 Potter & Brumfield | PB296-ND 2.74 2.40 2.17 | RTE24012F 
DPDT |24 VDC 16.7 400 8 7/8 Potter & Brumfield | PB297-ND 2.21 1.94 1.75 | RTE24024F 
11-Е |DPST-NO| 12VDC | 333 | 400 8 7/3 | Potter & Brumfield | PB450-ND 1.85 1.62 1.47 | RTE44012F 01.30 5.00 
RY Series — Miniature Sealed РСВ Relay TACCCHG 
SPDT 5 VDC 44.0 220 8 7/3 Schrack PB649-ND 3.24 2.84 2.57 | RY610005 
11A SPDT |12VDC 19.3 220 8 7/3 Schrack PB650-ND 3.24 2.84 2.57 | RY610012 
SPDT |24 VDC 10.2 220 8 7/8 Schrack PB651-ND 3.24 2.84 2.57 | RY610024 


* Flux-Tight Version DPDT 8A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1383 


tuco * All relays are UL, CSA approved 


—ÓÓ—— BB PC Mount and General Purpose Relays Mounting hole connection diagrams are all 
Electronics bottom view unless otherwise noted 
OEG АХІСОМ SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 1 — TSC Series Fig. 2 — PE Series Fig. 3 — RE Series 


Bracket 
Type 


Side-Flange KUP 
MountKUP Socket 
Mountable 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
TSC Series — Miniature Sealed Relay 
1 SPDT 12 VDC 12.5 1 PC Mount Sensitive Coil Input OEG PB647-ND 1.54 1.35 1.22 .96 TSC-112L3H 
24 VDC 6.3 1 PC Mount Sensitive Coil Input OEG PB648-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 TSC-124L3H 
PE Series — Miniature Power Relay 
5 VDC 40 5 PC Mount = Schrack PB353-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 РЕ014005 
2 SPDT 12 VDC 16.7 5 PC Mount — Schrack PB354-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 РЕ014012 
24 VDC 8.3 5 PC Mount = Schrack PB355-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 PE014024 
RE Series — Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 6 PC Mount = Schrack PB356-ND 4.87 4.27 3.86 3.05 RE030005 
3 SPST-NO 12 VDC 16.7 6 PC Mount = Schrack PB357-ND 4.87 4.27 3.86 3.05 RE030012 
24 VDC 8.3 6 PC Mount = Schrack PB358-ND 4.87 4.27 3.86 3.05 RE030024 
K10 Series — General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 .187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB319-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB320-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11A15-24 
120 VAC 11 15 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB321-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11A15-120 
6 VDC 150 15 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB323-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 .187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB324-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D15-12 
24 VDC 37 15 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB325-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D15-24 
4 DPDT 110 VDC 10 15 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB326-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB327-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB328-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 PC Mount = Potter & Brumfield PB451-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 .187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB329-ND 8.62 7.54 6.83 5.39 K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 .187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB330-ND 8.62 7.54 6.83 5.39 K10P-11DT5-24 
120 VAC 11 15 .187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB322-ND 8.62 7.54 6.83 5.39 K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB116-ND 15.24 13.34 12.07 9.53 R10-E1Y2-V52 
DPDT 12 VDC 64 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB117-ND 15.24 13.34 12.07 9.53 R10-E1Y2-V185 
24 VDC 34 3 Plug-In — Potter & Brumfield PB118-ND 15.24 13.34 12.07 9.53 R10-E1Y2-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB119-ND 15.24 13.34 12.07 9.53 R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB120-ND 16.32 14.28 12.92 10.20 R10-E1Y4-V52 
APDT 12 VDC 64 3 Plug-In — Potter & Brumfield PB121-ND 16.32 14.28 12.92 10.20 R10-E1Y4-V185 
24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB122-ND 16.32 14.28 12.92 10.20 R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB123-ND 16.32 14.28 12.92 10.20 R10-E1Y4-V2.5K 
6 VDC 115 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB124-ND 14.90 13.05 11.80 9.32 R10-E1X2-V52 
12 VDC 64 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB125-ND 14.90 13.05 11.80 9.32 R10-E1X2-V185 
5 DPDT 24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB126-ND 14.90 13.05 11.80 9.32 R10-E1X2-V700 
48 VDC 19 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB127-ND 14.90 13.05 11.80 9.32 R10-E1X2-V2.5K 
115 VAC 9000 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB598-ND 28.78 25.18 22.79 17.99 R10-E1X2-115V 
24 VDC 34 7.5 Plug-In = Potter & Brumfield PB454-ND 16.08 14.07 12.73 10.05 R10-E1W2-V700 
24 VDC 34 5 PC Mount = Potter & Brumfield PB452-ND 14.90 13.05 11.80 9.32 R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB129-ND 17.40 15.23 13.78 10.88 R10-E1X4-V185 
4PDT 24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB130-ND 17.40 15.23 13.78 10.88 R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 Plug-In — Potter & Brumfield PB131-ND 17.40 15.23 13.78 10.88 R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB453-ND 25.06 21.93 19.84 15.66 R10-E1M4-V700 
115 VAC 9000 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB599-ND 37.42 32.74 29.63 23.39 R10-E1X4-115V 
6PDT 24 VDC 430 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB600-ND 30.67 26.84 24.29 19.17 R10-E1X6-V430 
KHA Series — General Purpose Low Cost Power Relay 
DPDT 12 VDC 75 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB455-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-11D12-12 
24 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB139-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-17A11-24 
120 VAC == 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB604-ND 29.69 25.98 23.51 18.56 KHU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB140-ND 8.35 7.31 6.62 5.22 KHAU-17A11-120 
120 VAC = 3 Plug-In With Indicator Light Potter & Brumfield PB141-ND 10.20 8.93 8.08 6.38 KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB456-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-17A12-120 
24 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB457-ND 9.26 8.11 7.34 5.79 KHAU-17A16-24 
6 АРТ 120 УАС -- 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB601-ND 15.43 13.51 12.22 9.65 KHAU-17A16-120 
12 VDC 75 3 Plug-In — Potter & Brumfield PB605-ND 9.26 8.11 7.34 5.79 KHU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB606-ND 9.26 8.11 7.34 5.79 KHU-17D11-24 
12 VDC 75 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB142-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB143-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-17D11-24 
12 VDC 75 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB602-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-17D12-12 
24 VDC 37 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB458-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 KHAU-17D12-24 
24 VDC 37 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB603-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KHAU-17D16-24 
КОР Series — Enclosed Relays 
24 VAC = 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB151-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB152-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB153-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KUP-11D15-12 
24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB154-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KUP-11D15-24 
7 DPDT 110 VDC 11 10 .187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB610PB-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KUP-11D15-110 
12 VDC 100 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB155-ND 10.68 9.35 8.46 6.68 KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB156-ND 10.68 9.35 8.46 6.68 KUP-11D55-24 
24 VAC = 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB222-ND 11.14 9.75 8.82 6.96 KUP-11A55-24 
120 VAC = 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB463-ND 11.59 10.15 9.18 7.25 KUP-11A55-120 


(Continued) 
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tuco PB 
е г: PC Mount and General Purpose Relays (Cont) 
OEG AXICOM SCHRACK Dimensions in mm 
Fig. 8 — KRP/KRPA/KBP Series Fig. 9 — T90 Series T90 Series 
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Fig. 12 — 
b #8 Screw PRD Series 
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2642 
37. 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DPST 24 VDC 75 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB223-ND 17.45 15.27 13.82 10.91 KUGP-7D55-24 
120 VAC 24 5 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB611-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 KUP-14A11-120 
24 VAC = 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB157-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 .187 (4.75) QC mE Potter & Brumfield PB158-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 KUP-14A15-120 
240 VAC 12 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB612-ND 13.44 11.76 10.64 8.40 KUP-14A15-240 
12 VDC 100 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB159-ND 12.05 10.55 9.54 7.53 KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB160-ND 12.05 10.55 9.54 7.53 KUP-14D15-24 
110 VDC 11 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB613-ND 12.53 10.97 9.92 7.83 KUP-14D15-110 
3PDT 24 VAC = 10 .187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB464-ND 13.92 12.18 11.02 8.70 KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC With Indicator Light Potter & Brumfield PB465-ND 13.92 12.18 11.02 8.70 KUP-14D35-24 
120 VAC = 10 .187 (4.75) ОС With Indicator Light Potter & Brumfield PB161-ND 13.92 12.18 11.02 8.70 KUP-14A35-120 
120 VAC = 10 .187 (4.75) QC With Test Button Potter & Brumfield PB162-ND 14.83 12.98 11.75 9.27 KUP-14A45-120 
24 VAC = 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB163-ND 13.44 11.76 10.64 8.40 KUP-14A55-24 
120 VAC = 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB164-ND 13.44 11.76 10.64 8.40 KUP-14A55-120 
12 VDC 100 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB614-ND 12.53 10.97 9.92 7.83 KUP-14D55-12 
24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB672-ND 12.53 10.97 9.92 7.83 KUP-14D55-24 
SPST-NO 24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC == Potter & Brumfield PB466-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 KUEP-3D15-24 
# 110 VDC 11 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB616-ND 15.55 13.61 12.32 9.72 KUEP-3D15-110 
120 VAC 24 10 .187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB615-ND 20.62 18.04 16.33 12.89 KUEP-11A15-120 
DPDT 24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB467-ND 18.84 16.49 14.92 11.78 KUEP-11D15-24 
120 VAC 24 15 .187 (4.75) QC == Potter & Brumfield PB617-ND 13.42 11.74 10.63 8.39 KUMP-11A18-120 
24 VDC 51 15 .187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB618-ND 12.43 10.88 9.85 7.77 KUMP-11D18-24 
3PDT 120 VAC 24 15 .187 (4.75) QC = Potter & Brumfield PB619-ND 15.34 13.42 12.15 9.59 KUMP-14A18-120 
24 VDC 51 15 .187 (4.75) QC i Potter & Brumfield PB468-ND 14.38 12.58 11.39 8.99 KUMP-14D18-24 
120 VAC = 10 187 (4.75) QC Top Flange Potter & Brumfield PB469-ND 20.54 17.98 16.27 12.84 KUIP-11AT5-120 
24 VAC == 20 .250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB470-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 KUHP-11A51-24 
120 VAC = 20 .250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB620-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 KUHP-11A51-120 
120 VAC = 20 -250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield PB621-ND 14.42 12.63 11.42 9.02 KUHP-11AT1-120 
DPDT 12 VDC 120 20 .250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB622-ND 13.49 11.81 10.68 8.43 KUHP-11D51-12 
24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB623-ND 13.49 11.81 10.68 8.43 KUHP-11D51-24 
24 VDC 472 20 .250 (6.35) QC Top Flange Potter & Brumfield PB624-ND 13.49 11.81 10.68 8.48 KUHP-11DT1-24 
12 VDC 120 10 .187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB625-ND 51.94 45.45 41.12 32.46 KUL-11D15D-12 
24 VDC 51 10 .187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB471-ND 51.94 45.45 41.12 32.46 KUL-11D15D-24 
120 VAC = 10 .187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB472-ND 39.96 34.97 31.64 24.98 KUL-11A15S-120 
KRP/KRPA/KBP Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
SPST-NO | 120 VAC 17.5 20 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB626-ND 52.70 46.12 41.73 32.94 KRP-3AH-120 
DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal — Potter & Brumfield PB473-ND 55.73 48.77 44.12 34.83 KRP-11DG-110 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB474-ND 53.95 47.21 42.72 33.72 KRP-11AG-120 
SPDT 120 VAC 17.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB637-ND 20.40 17.85 16.15 12.75 KRPA-5AG-120 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB638-ND 18.55 16.24 14.69 11.60 KRPA-5DG-24 
12 VAC 168 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB628-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-11AG-12 
24 VAC = 10 8 Pin Octal — Potter & Brumfield PB167-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-11AG-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB168-ND 14.14 12.37 11.20 8.84 KRPA-11AG-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB629-ND 15.07 13.19 11.94 9.42 KRPA-11AG-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal — Potter & Brumfield PB169-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB170-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-11DG-24 
48 VDC 26.6 10 8 Pin Octal mE Potter & Brumfield PB633-ND 14.14 12.37 11.20 8.84 KRPA-11DG-48 
DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB476-ND 14.14 12.37 11.20 8.84 KRPA-11DG-110 
8 24 VAC 84 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB630-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 KRPA-11AN-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB175-ND 14.59 12.77 11.56 9.12 KRPA-11AN-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB631-ND 15.53 13.59 12.30 9.71 KRPA-11AN-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB634-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 KRPA-11DN-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB475-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 KRPA-11DN-24 
120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contact Potter & Brumfield PB632-ND 14.14 12.37 11.20 8.84 KRPA-11AY-120 
24 VDC 51 5 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB635-ND 13.22 11.58 10.47 8.27 KRPA-11DY-24 
24 VAC = 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB171-ND 14.59 12.77 11.56 9.12 KRPA-14AG-24 
120 VAC = 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB172-ND 15.53 13.59 12.30 9.71 KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB173-ND 14.83 12.98 11.75 9.27 KRPA-14DG-12 
3PDT 24 VDC 51 10 11 Pin Octal — Potter & Brumfield PB174-ND 14.83 12.98 11.75 9.27 KRPA-14DG-24 
110 VDC 11.5 10 11 Pin Octal = Potter & Brumfield PB673-ND 16.70 14.62 13.23 10.44 KRPA-14DG-110 
120 VAC = 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB176-ND 16.01 14.01 12.68 10.01 KRPA-14AN-120 
24 VDC 51 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB636-ND 15.31 13.40 12.13 9.57 KRPA-14DN-24 
DPDT 120 VAC — 10 11 Pin Octal Latching Relay Potter & Brumfield PB627-ND 175.18 153.28 138.69 109.49 KBP-11AG-120 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
SPST-NO 12 VDC 77 30 PC Mount — Potter & Brumfield PB104-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 T90N1D12-12 
9 24 VDC 36 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB105-ND 2.23 1.96 1.77 1.40 T90N1D12-24 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB107-ND 2.28 2.00 1.81 1.43 T90N5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB108-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 T9ON5D12-24 
Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) .......................................................................... PB216-ND 72 -63 57 45 35C620A 
5 VDC 185 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB109-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC 77 30 PC Mount — Potter & Brumfield PB110-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 T90S1D12-12 
9 24 VDC 36 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB111-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 T90S1D12-24 
5 VDC 185 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB113-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 77 20 PC Mount — Potter & Brumfield PB114-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB115-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 T90S5D12-24 
T9A Series — Low Cost Industrial Relays 
10 | SPST-NO 12 VDC 83 30 PC Mount — Potter & Brumfield PB302-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 T9AS1D12-12 
24 VDC 42 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB303-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 T9AS1D12-24 
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суса = РВ PC Mount and General Purpose Relays (Солі) 
Electronics 


DEG АХІСОМ SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 13— Fig. 14 — Fig. 15 — 
5868, ч А S89 Series i P25, P30, P40 


SB7R:S66S PN Potter & Brumfield S89 Series y | Series 


relay features a simple pulse 
latch/unlatch function (impulse) 
without the need to reverse 
polarity or continuously energize 
the coil. 


Fig. 17 — VF4 Automotive Series 


280 > ы. 
БІРДІ 
a. D. 
— = 2.18-2 plcs. Р Б With Molded 
plcs. Bracket 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1] 25 50 100 Part No. 
SPST-NO 12 VDC 83 30 PC Mount With .250" QC Term. Potter & Brumfield PB304-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 T9AS1D22-12 
24 VDC 42 30 PC Mount With .250" QC Term. Potter & Brumfield PB305-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 T9AS1D22-24 
12 VDC 83 20 PC Mount = Potter & Brumfield PB306-ND 1.97 1.73 1.56 1.23 T9AS5D12-12 
10 24 VDC 42 20 PC Mount == Potter & Brumfield PB307-ND 2.57 2.25 2.04 1.61 T9AS5D12-24 
SPDT 12 VDC 83 20 PC Mount With .250" QC Term. Potter & Brumfield PB308-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 T9AS5D22-12 
24 VDC 42 20 PC Mount With .250" QC Term. Potter & Brumfield PB309-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 .250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB310-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 Т9АР5052-12 
24 VDC 42 20 .250 (6.35) QC Chassis Mount Potter & Brumfield PB311-ND 3.10 2.71 2.46 1.94 T9AP5D52-24 
T92 Series — Power Relays with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB481-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB482-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 T92S7D12-24 
240 VAC = 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB483-ND 11.76 10.29 9.31 7.35 T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield PB484-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Unsealed Case Potter & Brumfield PB485-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 T92P7D12-24 
DPST-NO 12 VDC 139 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB298-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 79257022-12 
12 VDC 139 30 .250 (6.35) ОС Unsealed Case Potter & Brumfield PB486-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB299-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 T92S7D22-24 
24 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB487-ND 9.31 8.15 7.38 5.82 T92P7A22-24 
24 VAC = 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB488-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 T92S7A22-24 
11 120 VAC == 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB301-ND 10.08 8.82 7.98 6.30 T92S7A22-120 
120 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB489-ND 9.31 8.15 7.38 5.82 T92P7A22-120 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB351-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 T92S11D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB352-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 T92S11D12-24 
12 VDC 139 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB349-ND 9.41 8.24 7.45 5.88 T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB490-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 T92S11D22-12 
DPDT 24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB350-ND 9.41 8.24 7.45 5.88 T92P11D22-24 
24 VAC = 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB300-ND 11.45 10.02 9.07 7.16 T92811A22-24 
24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB491-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 792511022-24 
120 МАС == 30 .250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB597-ND 11.45 10.02 9.07 7.16 T92S11A22-120 
120 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB492-ND 10.42 9.12 8.25 6.51 T92P11A22-120 
240 VAC = 30 .250 (6.35) ОС Unsealed Case Potter & Brumfield PB348-ND 11.76 10.29 9.31 7.35 T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
SPST-NO | 120 VAC = 25 Screw Double Make Contact Potter & Brumfield PB590-ND 20.26 17.73 16.04 12.66 PRD-3AY0-120 
12 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB493-ND 22.51 19.70 17.83 14.07 PRD-5DY0-12 
SPDT 24 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB494-ND 23.23 20.33 18.40 14.52 PRD-5AY0-24 
120 VAC == 25 Screw mE Potter & Brumfield PB495-ND 23.23 20.33 18.40 14.52 PRD-5AY0-120 
120 VAC = 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB496-ND 25.15 22.01 19.92 15.72 PRD-7AY0-120 
DPST-NO | 120 VAC == 25 Screw Silver Cad Contact Potter & Brumfield PB591-ND 25.01 21.89 19.80 15.63 PRD-7AG0-120 
24 VDC 84 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB497-ND 24.36 21.32 19.29 15.23 PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 Screw = Potter & Brumfield PB498-ND 30.50 26.70 24.15 19.07 PRD-11DY0-12 
12 24 VDC 84 25 Screw = Potter & Brumfield PB499-ND 30.50 26.70 24.15 19.07 PRD-11DY0-24 
24 VDC 84 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB500-ND 33.96 29.72 26.89 21.23 PRD-11DH0-24 
24 VDC 84 30 Screw E Potter & Brumfield PB501-ND 30.46 26.65 24.12 19.04 PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB502-ND 37.06 32.43 29.34 23.16 PRD-11DH0-110 
24 VAC = 25 Screw Silver Contact Potter & Brumfield PB588-ND 31.22 27.33 24.72 19.52 PRD-11AY0-24 
120 VAC = 30 Screw Silver Cad Contact Potter & Brumfield PB503-ND 31.08 27.20 24.61 19.43 PRD-11AG0-120 
120 VAC = 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB504-ND 34.78 30.43 27.54 21.74 PRD-11AH0-120 
120 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB505-ND 31.22 27.33 24.72 19.52 PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 Screw = Potter & Brumfield PB506-ND 31.75 27.79 25.14 19.85 PRD-11AY0-240 
Metal Dust Cover for all PRD Relays, Gray Ғіпівһ............................ "m PB646-ND 21.98 19.24 17.41 13.74 35D013 
S86R, S87R Series — Industrial and S89R Series — Impulse Latching Relays 
18 DPDT 120 VAC = 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB510-ND 32.66 28.59 25.86 20.42 586В11ҮЛ1В101120 
120 УАС = 20 .250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB511-ND 30.98 27.12 24.53 19.37 $87R11A2B1D1120 
SPDT 24 VAC = 15 -250 (6.35) QC Impulse Potter & Brumfield PB512-ND 32.11 28.10 25.48 20.07 S89R5ABD1-24 
12 VDC 533 15 .187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB513-ND 40.32 35.28 31.92 25.20 S89R11DAC1-12 
14 12 VDC 533 15 .250 (6.35) QC Impulse Potter & Brumfield PB514-ND 36.89 32.28 29.21 23.06 S89R11DBD1-12 
DPDT 120 VAC = 15 .187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB585-ND 42.36 37.07 33.54 26.48 S89R11AAC1-120 
120 VAC = 15 -250 (6.35) QC Impulse Potter & Brumfield PB586-ND 40.70 35.62 32.23 25.44 S89R11ABD1-120 
120 VAC = 15 8 Pin Octal Impulse Potter & Brumfield PB515-ND 69.46 60.78 54.99 43.41 S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor 
24 VDC 180 25 .250 (6.35) QC — Potter & Brumfield PB516-ND 73.68 64.47 58.33 46.05 P25P42D22P1-24 
15 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 .250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB517-ND 86.88 76.02 68.78 54.30 P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 .250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB518-ND 91.39 79.97 72.36 57.12 P40P42D12P1-24 
120 VAC = 40 .250 (6.35) QC — Potter & Brumfield PB519-ND 107.11 93.73 84.80 66.95 P40C42A12D1-120 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay 
16 SPST-NO 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB312-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 VKP-11F42 
SPDT 12 VDC 133 40 PC Mount == Potter & Brumfield PB313-ND 2.74 2.40 2.17 171 VKP-15F42 
VF4 Series — Enclosed Automotive Relay 
12 VDC 133 40 .250 (6.35) QC == Tyco Electronics PB669-ND 3.65 3.20 2.89 2.28 VF4A-11F11 
SPST-NO 12 VDC 133 40 .250 (6.35) QC With Molded Bracket Tyco Electronics PB149-ND 3.96 3.47 3.14 2.48 VF4A-41F11 
12 VDC 133 40 PC Mount = Tyco Electronics PB229-ND 3.86 3.39 3.06 2.42 VF4-11F13 
17 12 VDC 133 40 PC Mount = Tyco Electronics PB230-ND 3.96 3.47 3.14 2.48 VF4-15F13 
SPDT 12 VDC 133 40 .250 (6.35) QC = Tyco Electronics PB536-ND 3.72 3.26 2.95 2.33 VF4A-15F11 
24 VDC 66.6 40 .250 (6.35) QC =. Тусо Electronics PB215-ND 3.82 3.34 3.03 2.39 VF4A-15H11 
12 VDC 133 40 .250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB527-ND 4.06 3.55 3.22 2.54 VF4A-45F11 
(Continued) 
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Relay Sockets апа Accessories 


Use With | Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
Fig.| Description Series Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 | Solder Terminal Socket, DPDT.......................................... K10 PB331-ND 1.92 1.68 1.52 1.20 27E488 
2 | DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT.. K10 PB332-ND 5.88 5.15 4.66 3.68 27E895 
2 | Chassis Mount Screw Socket, DPDT .. K10 PB642-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 27E487 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rail Socket. K10 PB333-ND 55 49 44 .35 206297 
1 | PCB Mount Socket, DPDT .... K10 PB334-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 27E489 
1 | Solder Terminal Socket, ОРОТ. R10 PB132-ND 1.46 1.29 1.16 .92 27E125 
1 | Solder Terminal Socket, APDT R10 PB133-ND 1.61 1.41 1.28 1.01 27E126 
Solder Terminal 1 | PCB Mount Socket, DPDT .... R10 PB134-ND 1.37 1.20 1.09 .86 27E128 
Socket 1 | PCB Mount Socket, 4PDT. R10 PB135-ND 1.61 1.41 1.28 1.01 27E129 
4 | Relay Mount Board with Screw Terminals, DP R10 PB640-ND 15.38 13.47 12.18 9.62 27E460 
4 | Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P R10 PB674-ND 19.27 16.87 15.26 12.05 27E461 
4 | Relay Mount Board with Screw Terminals, 6Р R10 PB641-ND 27.00 23.63 21.38 16.88 27Е462 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT R10 PB136-ND 29 26 23 18 206249 
3 | Wire Hold Down Spring, 4PDT R10 PB137-ND 29 26 23 18 20C250 
3 | Wire Hold Down Strap (for P.C. Socket Only), all poles. R10 PB138-ND 31 28 25 .20 20C259 
1 | Solder Terminal Socket, APDT KHA PB144-ND 1.56 1.37 1.24 .98 27E006 
1 | PCB Mount Socket, 4PDT..... KHA PB145-ND 1.46 1.29 1.16 .92 27E007 
3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT KHA/K10 PB146-ND 43 .38 .35 .27 206217 
2 | Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT . KHA PB147-ND 11.02 9.64 8.73 6.89 27E166 
Panel Mount Socket 2 | DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 4PDT . KHA PB148-ND 8.71 7.63 6.90 5.45 27E894 
(KRPA shown) 1 | PCB Terminal Socket, 4PDT KH PB523-ND 1.27 142 1.01 80 | 27Е023 
2 | Chassis Mount Screw Terminal Socket, а! poles . KUP PB165-ND 7.34 6.43 5.82 4.59 27E121 
2 | DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, all poles. KUP PB166-ND 8.76 7.67 6.94 5.48 27E893 
4 | Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P .. KUP PB643-ND 16.94 14.83 13.42 10.59 27E867 
4 | Hard Mount Socket with Solder Terminals, ЗР-ЗР.. KUP PB639-ND 1.92 1.68 1.52 1.20 27E043 
1 | PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, ЗР... KU PB522-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 27E046 
3 | Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets. KUP PB607-ND 58 51 46 -36 20C228 
3 | Wire Hold Down Spring, Snap Type for Hard Mount Sockets. . KUP PB608-ND .46 40 37 29 206254 
3 | Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets KUP PB609-ND 53 AT 42 :33 200314 
2 | 8-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles KRPA PB177-ND 5.14 4.50 4.07 3.21 27E122 
2 | 11-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles KRPA PB178-ND 5.69 4.98 4.51 3.56 27E123 
— | Spacer for KRPA Series Relay KRPA PB179-ND 1.06 .93 .84 .66 218212 
Wire Hold 2 | DIN Rail Mount Socket, DPDT .. KRPA PB520-ND 5.52 4.83 4.37 3.45 27E891 
Down Spring 2 | DIN Rail Mount Socket, 3PDT... KRPA PB521-ND 8.30 7.27 6.58 5.19 27E892 
3 | Wire Hold Down Spring Screw Attach Type (2 Pcs. Required) .. KRPA PB644-ND 74 .66 59 47 20С176 
3 | Wire Hold Down Spring for 27E891 and 27E892 KRPA PB645-ND 43 138 35 27 20С318 
2 | DIN Rail Terminal Socket for SP 3.5mm Pin Spacing, 10A.... RT PB524-ND 6.53 5.72 5.17 4.08 RT78624 
2 | DIN Rail Terminal Socket for SP-DP 5mm Pin Spacing, 10A.. RT PB666-ND 7.01 6.14 5.55 4.38 RT78625 
2 | DIN Rail Terminal Socket for SP-DP 5mm Pin Spacing, 12A.. RT PB665-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 RT78626 
1 | PCB Mount Socket for 5mm Pin Spacing, 10A.... RT PB667-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 RP78601 
1 PCB Mount Socket for 3.5mm Pin Spacing, 10A.. RT PB525-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 RP78602 
— | DIN Rail Track, 36" (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum . ALL PB345-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 24A110 
— | Hold Down Clip, for use with DIN Rail ALL PB346-ND 74 66 59 47 24А071 
— | Plastic Spacer for DIN Rail Sockets ALL PB347-ND 77 .68 .61 48 40G432 
— | УҒА Relay Socket, PCB Mount VF4 PB232-ND 1.51 1.33 1.20 .95 VCF4-1000 
— | VF4 Relay Socket (Wire Harness Style) ................................ VF4 PB316-ND 55 49 44 .35 VCF4-1001 
Safet Rela s Safety-implemented circuits must be control reliable as mandated in furnaces, medical apparatus or any application requiring redundant 
y y Зу). бе, the U.S. and European safety standards. Safety relays һауе the shutoff safety requirements. These relays are designed with force 
c us function to positively isolate safety circuits of emergency shut-off, guided contacts where in the event of a fault (1 contact welds 


TÜV Rheinland 


machine control, elevator and escalator controls, light barrier control, closed), the second contact must carry out the switch off condition. 


Dimensions in mm 


6.5 


Contact Coil Contact Forcibly 

Arrange- Coil Current Rating Terminal Guided Brand Digi-Key Price Each Schrack 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Type Contacts Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 

SR4 D/M Series 
1A 4РОТ 24 VDC 33.3 8 РС Mount 4 Schrack PB661-ND 17.95 15.71 1422 11.22 SR4D4024 
1B 4PDT 24 VDC 33.3 8 PC Mount 4 Schrack PB662-ND 17.78 15.57 14.08 11.12 SR4M4024 
V23047 Series — SR2M Sealed, Single Relay 
2A DPDT 12 VDC 60.0 6 PC Mount 4 Schrack PB675-ND 6.70 5.86 5.31 4.19 V23047-A1012-A501 
2B DPST 12 VDC 60.0 6 PC Mount 2 Schrack PB676-ND 6.50 5.70 5.15 4.07 V23047-A1012-A511 
2A DPDT 24 VDC 30.0 6 PC Mount 4 Schrack PB659-ND 6.70 5.86 5.81 4.19 V23047-A1024-A501 
2B DPST 24 VDC 30.0 6 PC Mount 2 Schrack PB660-ND 6.50 5.70 5.15 4.07 V23047-A1024-A511 
V23050 Series — SR6 Sealed, Single Relay 

3A 6PDT 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB663-ND 19.27 16.87 15.26 12.05 V23050-A1024-A533 
3B 6PDT 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB664-ND 19.51 17.08 15.45 12.20 V23050-A1024-A542 
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Features: * Industry standard package and pin-out * Color coded by function * 4,000Vrms optical isolation * High immunity to false operation * Output modules can be controlled 
from sinking or sourcing logic 


Turn Turn Potter & 
Input Input Output Output Package On Off Digi-Key Price Each Brumfield 
Voltage І (mA) Current Voltage Color Time Time Part No. 1 25 50 Part No. 
90 - 140VAC/DC 6 50mA 30VDC Yellow 20 30 PB537-ND 12.02 10.53 9.52 IAC-5 
3.3 ~ 32VDC 1-20 50mA 30VDC White 1 1 PB538-ND 12.02 10.53 9.52 IDC-5 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB539-ND 12.02 10.53 9.52 OAC-5 
3 ~ 8VDC 1~20 3A З ~ 60VDC Red il 75 PB541-ND 12.02 10.53 9.52 ODC-5 
18 - 32VDC 1- 13 3A 3 ~ 60VDC Red 1 .75 PB540-ND 12.70 11.11 10.06 ODC-24 


Solid State Relays МУ. | Fig, 2— Dual 


or Quad Style 
Potter & Brumfield Models SSR are SPST “Hockey Puck” style solid state relays for general 
power switching applications. These feature a dual, back to back SCR, Zero-Cross switching 
output for most inductive and high inrush loads. Parts ending in “R” are random turn-on outputs 
for phase control applications. SSRD (Dual) and SSRQ (Quad) are multiple output relays 
where each output is controlled separately. SSRT are SPST “Hockey Puck” style relays with 
snubberless Triac Outputs for inductive switching and high inrush applications. Enhanced 
noise immunity (designed to meet level 3 requirements of European EMC Directive). Includes 
LED indicator and floating terminal design. 
Output Potter & 
Input Operate Release Output Current Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 25 50 Part No. 
SSR Series — SCR Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 4-25 PB545-ND 36.41 31.86 28.83 SSR-240D25 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC 4-25 PB546-ND 39.74 34.78 31.47 SSR-240D25R 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC 1-50 PB547-ND 53.04 46.41 41.99 SSR-240D50 
З ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC 11-125 PB544-ND 96.62 84.55 76.50 SSR-240D125 
90 - 280VAC 90VAC 10VAC 24 - 240VAC 4-25 PB542-ND 43.10 37.72 34.18 SSR-240A25 
90 - 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 11-50 PB543-ND 59.74 52.27 47.30 SSR-240A50 
SSRT Series — Triac Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC .05 - 10 PB553-ND 28.22 24.70 22.35 SSRT-240D10 
1 З ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC .05 - 25 PB554-ND 33.14 29.01 26.24 SSRT-240D25 
90 - 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC .05 - 25 PB552-ND 39.74 34.78 31.47 SSRT-240A25 
SSRD Series — Dual Output 
З ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC .05 - 25 PB548-ND 66.29 58.01 52.48 SSRD-240D25 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 - 240VAC .05 ~ 25 PB549-ND 71.28 62.37 56.43 SSRD-240D25R 
3 - 32VDC 3VDC 1VDC 24 - 240VAC .05 - 40 PB550-ND 82.87 72.52 65.61 SSRD-240D40 
SSRQ Series — Quad AC Output 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 - 280VAC .05 - 20 PB551-ND 106.13 92.87 84.02 SSRQ-240D20 
Ti [Ti D | та GÀ Potter & Brumfield timer relays are versatile time/function adjustable relays for industrial and time delay type applications. By setting the 
imers ime e ay ® timing mode, selecting the time duration and applying 120VAC to power the timing circuitry, a dry contact relay will trip On or Off at the end of 


the set time. Delay-On or Delay-Off modes will start upon power up and delay turning the relay output On or Off for the user selected time 
Using the Cycle or Repeat Mode will put the timer in a continuous On and Off cycle where the time On and time Off are equal lengths. Model 
CRB relays enable separate On and Off adjustable times for Cycle timing. 


Fig. 1 — СММ5 Series Fig. 2 — CNS Series Fig. 3 — CNT Series Fig. 4 — CLB and CLF Series Fig. 5 — CB, CHB, CHD, CDB Fig. 6 — CRB Series 


С ч, 
S Ф > 


Series 


Price Each Potter & Brumfield 

Fig. Description 1 25 50 Part No. 

1 Thumbwheel Selectable, Time Delay Relay, .1 Sec. - 9.99K Hours, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB555-ND 89.33 78.17 70.72 CNM5 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 8 Octal PB556-ND 70.54 61.72 55.85 CNS-35-72 

2 Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 11 Octal PB557-ND 82.99 72.62 65.71 CNS-35-76 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A, 24 - 240VAC/VDC, 8 Octal PB670-ND 78.60 68.78 62.23 CNS-35-92 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A, 24 - 240VAC/VDC, 11 Octal PB558-ND 93.74 82.03 74.22 CNS-35-96 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 12VDC, 11 Octal PB559-ND 131.86 115.38 104.39 CNT-35-26 

3 Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB560-ND 103.46 90.54 81.91 CNT-35-76 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB561-ND 141.17 123.53 111.76 CNT-35-96 

4 Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 10 Sec., 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB562-ND 103.90 90.91 82.26 CLB-51-70010 
Resistor Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 10 Sec., 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB563-ND 102.65 89.82 81.27 CLF-41-70010 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 1 Sec., 120VAC, 8 Octal PB564-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1001B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 5 Sec., 120VAC, 8 Octal PB671-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1002B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 10 Sec., 120VAC, 8 Octal PB565-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1003B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .6 - 60 Sec., 120VAC, 8 Octal PB566-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1004B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1.8 - 180 Sec., 120VAC, 8 Octal PB567-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1005B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Min., 120VAC, 8 Octal PB568-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1006B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 10 - 100 Min., 120VAC, 8 Octal PB569-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1007B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 10 Sec., 24VDC, 8 Octal PB570-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1028D-30 

5 Knob Adjustable, Delay-On Relay, .1 - 10 Sec., 12VDC, 8 Octal PB571-ND 95.11 83.23 75.30 CB-1047D-20 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 - 10 Sec., DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB572-ND 113.14 99.00 89.57 CHB-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Sec., DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB573-ND 117.94 103.20 93.37 CHB-38-30003 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 - 10 Sec., DPDT, 10A, 120УАС, 8 Оса! PB574-ND 117.94 103.20 93.37 CHB-38-70001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 - 60 Sec., DPDT, 10A, 120УАС, 8 Octal PB575-ND 117.94 103.20 93.37 CHB-38-70002 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 - 180 Sec., DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB576-ND 117.94 103.20 93.37 CHB-38-70003 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 - 60 Sec., DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB577-ND 117.94 103.20 93.37 CHD-38-30002 
Knob Adjustable, Delay-On Operate Relay, .1 - 10 Sec., 10A, 120VAC, 8 Octal PB578-ND 209.52 183.33 165.87 CDB-38-70003 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, .1 - 10 Sec., 10A, 120VAC, 11 Octal PB579-ND 209.52 183.33 165.87 CDB-38-70014 
Recycle Time Delay Relay, 0.1 - 10 Sec., On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB580-ND 231.00 202.13 182.88 CRB-48-70010 

6 Recycle Time Delay Relay, 0.3 - 30 Sec., On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB581-ND 231.00 202.18 182.88 CRB-48-70030 
Recycle Time Delay Relay, 0.6 - 60 Sec., On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB582-ND 231.00 202.13 182.88 CRB-48-70060 
Recycle Time Delay Relay, 1.8 - 180 Sec., On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB583-ND 231.00 202.18 182.88 CRB-48-70180 

— Adjustable Voltage Sensor Relay, 92-140VAC, 90-138 Dropout, 10A, 8 Octal PB584-ND 159.79 139.82 126.51 CSJ-38-70010 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — Standard 


Fig. 2 — Mounting Board 
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Fig. 3 — Mini 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting real 
world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules provide an 
optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field power devices. 
The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = Black Case; Digital DC 
Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC Input Module = White Case; 
Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. 

FEATURES: * Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability Test" 
* 4000 VAC Optical Isolation. 


GENERAL CHARACTERISTICS: 


* Operating Temperature Range: -40°C to 100°C • UL File No.: E58632 CSA File No.: L38763 


GENERAL SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: 0°C to 60*C 

* Short Circuit Protection: Output signal can be shorted to ground without damaging the module 
Voltage Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 to 5.5 VDC * Supply Current @ 5 VDC: 140 mA max. 


Current Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 to 5.5 VDC * Supply Current @ 5 VDC: 240 mA max 
* Output Current (Sourcing): 20mA max. 

Voltage Input Modules: е Supply Voltage: 4.5 to 5.5 VDC * Supply Current Ф 5VDC: 150 mA max * Out- 
put Frequency: 14.4 to 72.0 KHz squarewave * Squarewave Duty Cycle: 40%~60% * Accuracy: +0.1% 
(DC Version), +0.3% (AC Versions) 


Input Circuit Output Circuit 
VDC Voltage Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 
Digital I/O Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.13 8.22 7.77 70-OAC5 
5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20џѕ 50и5 GH7019-ND 9.13 8.22 7.77 70-ODC5 
1 120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20ms 20ms GH7020-ND 9.13 8.22 7.77 70-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-60 1-50mA 2505 4005 GH7021-ND 9.13 8.22 7.77 70-IDC5 
Mounting Boards for Standard Modules 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative Logic Only ................... GH7028-ND 19.26 18.30 — 70RCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic ............ GH3035-ND 20.27 19.26 — 7ORCK4R 
= Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only .............................. GH7029-ND 38.18 36.28 = 70RCK8 
= Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Соппесіог........................... GH3044-ND 41.89 39.80 = TORCK8-HL 
= Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Опіу............................. GH7031-ND 61.82 58.73 = 7ORCK16 
= Mounting Board for 16 Standard ИО Modules - Long Latch Socket Connector.......................... GH3045-ND 65.54 62.27 = TORCK16-HL 
= Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only.... GH3007-ND 102.70 97.57 == 70RCK24 
Digital I/O Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 .030-3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND 9.13 8.22 7.77 70М-ОАС5 
5 VDC 2.5-10 240 VAC 24-280 .030-ЗА 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 10.10 9.09 8.59 70M-OAC5A 
3 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .020-3A 20џѕ 50и5 GH7024-ND 9.13 8.22 7.77 70M-ODC5 
15 VDC 10-18 60 VDC 3-60 .020-3A 20ys 50и5 GH7025-ND 9.13 8.22 TAT 70M-ODC15 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-6 1-50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.13 8.22 7.77. 70M-IAC5 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-6 1-50mA 200и5 400и5 GH7027-ND 9.13 8.22 7.77 70M-IDC5 
Mounting Boards for Miniature Modules 
4 Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only ................................... GH7030-ND 41.55 39.48 — 7OMRCK8-EC 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only .................................. GH3008-ND 111.82 106.23 = 70MRCK24-EC 
Digital I/O Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 4-6 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND 10.58 9.53 9.00 70G-OAC5 
5 VDC 4-6 240 VAC 24-280 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 11.50 10.35 9.78 70G-OAC5A 
15 VDC 8-20 120 VAC 24-140 .030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND 10.58 9.53 9.00 70G-OAC15 
5 5 VDC 4-6 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20ys 50и5 GH3040-ND 10.58 9.53 9.00 70G-ODC5 
15 VDC 10-20 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20џѕ 50ys GH3041-ND 10.58 9.53 9.00 70G-ODC15 
120 VAC 0-140 5 VDC 4.5-6 1-50mA 20ms 20ms GH3042-ND 9.62 8.66 8.18 70G-IAC5 
5 VDC 3-32 5 VDC 4.5-6 1-50mA 200us 400и5 GH3043-ND 9.62 8.66 8.18 70G-IDC5 
Mounting Boards — G5 Full Size Modules 
= Mounting Board for 4 Analog I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic ............... GH3031-ND 20.27 - 18.25 70GRCK4R 
6 Mounting Board for 8 Analog I/O Modules Short Latch Socket Connector .............................. GH3032-ND 43.92 = 39.53 70GRCK8-HS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Input Led Output 

vf Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
Fig. (Volt) (mA) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 
1.0 5 25 0-60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-SMD PVAZ172NS-ND 10.15 8.12 6.09 
1.2 10 25 0-60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND 10.00 8.00 7.00 
1.2 2 25 0 ~ *100V AC/DC 550 150и5/70и5 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
1.2 2 25 0 ~ *100V AC/DC 550 150и5/70и5 8-SMD PVA1352NS-ND 6.08 4.17 3.65 
1.2 2 25 0 - x100V AC/DC 550 150ys/70us 8-Dip PVA1354N-ND 13.00 10.40 7.80 
1.2 2 25 0 - x100V AC/DC 550 150ys/70us 8-SMD PVA1354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 - =200\ AC/DC 150 100и5/70и5 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 4.30 3.23 
1.2 к=з 25 0 ~ +200V AC/DC 150 100и5/70и5 8-SMD PVA2352NS-ND 5.45 3.74 3.27 
1.2 2 25 0- +300V AC/DC 50 60џ5/60рѕ 8-Dip PVA3054N-ND 6.50 5.20 3.90 
1 1.2 2 25 0 - x300V AC/DC 50 60yus/60us 8-SMD PVA3054NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 - x300V AC/DC 50 60yus/60us 8-Dip PVA3055N-ND 7.50 6.00 4.50 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60џ5/60рѕ 8-SMD PVA3055NS-ND 7.58 5.20 4.55 
1.2 2 25 0- +300V AC/DC 150 100и5/70и5 8-Dip PVA3324N-ND 7.50 6.00 4.50 
1.2 1 25 0 - x300V AC/DC 150 100ys/70us 8-SMD PVA3324NS-ND 7.58 5.20 4.55 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100и5/70и5 8-Dip PVA3354N-ND 6.50 5.20 3.69 
1.2 = 25 0 ~ =300\ AC/DC 150 100и5/70и5 8-SMD PVA3354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ *100V AC/DC 160 25yus/15us 8-Dip PVD1352N-ND 6.38 5.10 3.83 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 25yus/15us 8-Dip PVD1354N-ND 6.88 5.50 4.13 
1.2 20 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-Dip PVDZ172N-ND 8.50 6.80 5.95 
1.25 5 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-SMD PVDZ172NS-ND 8.65 6.06 5.26 
1.2 2 25 0-100V DC 550 150и5/70и5 8-SMD PVD1352NS-ND 6.45 4.43 3.87 
2 1.2 2 25 0-100V DC 550 150ys/70us 8-SMD PVD1354NS-ND 6.95 4.77 4.17 
1.2 2 25 0-200VDC 240 100и5/70и5 8-Dip PVD2352N-ND 5.75 4.60 3.45 
1.2 2 25 0-300VDC 240 100ys/70us 8-Dip PVD3354N-ND 6.88 5.50 4.37 
1.2 2 25 0-300VDC 240 100и5/70и5 8-SMD PVD3354NS-ND 6.95 4.77 4.17 
1.2 2 25 0 ~ *100V AC/DC 360 150и5/70и5 16-Dip PVR1300N-ND 13.13 10.50 7.88 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 360 150и5/70и5 16-Dip PVR1301N-ND 14.00 11.20 8.40 
3 1.2 а 25 0 ~ x200V AC/DC 165 100ys/70us 16-Dip PVR2300N-ND 11.88 9.50 7.13 
1.2 2 25 0 - x300V AC/DC 165 100ys/70us 16-Dip PVR3300N-ND 13.13 10.50 7.88 
1.2 2 25 0 ~ x300V AC/DC 165 100и5/70и5 16-Dip PVR3301N-ND 14.00 11.20 8.40 
1.25 2 25 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 8-Dip PVT322-ND 4.80 3.84 3.36 
1.25 2 25 0-250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT3228-ND 5.38 4.30 3.76 

4 1.25 а 25 0 ~ x250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-ND 3956.25/750 
1.2 2 25 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms 8-Dip PVT422-ND 5.20 4.16 3.64 
1.25 2 25 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms SMD Thin-Pak PVT422P-ND 5.20 4.16 3.64 
1.2 5 25 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 6-Dip PVG612-ND 5.96 4.30 3.52 
1.25 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1000 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-ND 5.43 4.34 3.80 

1.25 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1000 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG612S-T-ND 2745.00/750 
1.2 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG613S-ND 9.58 6.57 5.75 
1.2 3 25 0-20V AC/DC 2500 5ms/0.5ms 6-Dip PVN012-ND 11.70 9.36 8.19 
1.25 3 25 0 - x20V AC/DC 2500 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVN012S-ND 6.00 4.80 4.20 
1.2 3 25 0 - x20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-Dip PVNO013-ND 9.48 6.50 5.69 
1.2 3 25 0 - x20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVN013S-ND 9.58 6.57 5.75 
7.0 5 25 0 ~ +150V AC/DC 550 3.0ms/0.5ms 6-Dip PVT212-ND 6.45 4.39 3.87 
7.0 5 25 0 - *150V AC/DC 550 3.0ms/0.5ms 6-SMD PVT212S-ND 6.50 4.29 3.90 
5 1.2 e 25 0-250V AC/DC 190 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312-ND 2.55 2.04 1.79 
1.2 2 25 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312L-NDT 2.60 2.08 1.82 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312LS-ND 2.39 1.91 1.44 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312S-ND 2.32 1.86 1.40 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412-ND 2.20 1.76 1.54 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 120 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412L-ND 2.60 2.08 1.82 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412LS-ND 2.65 2.12 1.85 
1.25 3 25 0 ~ =400\/ AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412S-ND 2.28 1.82 1.60 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 500us/200us 6-Dip PVU414-ND 5.45 4.36 3.82 
1.2 5 25 0-400V AC/DC 140 500us/200us 6-Dip PVU414S-ND 5.60 4.48 3.92 

0-280V(AC) RMS | 

6 1.25 5 25 0-400V (DC) 1000 7ms/1ms 14-Dip PVX6012-ND 10.88 8.70 6.69 
7 1.25 3 25 0-400V AC/DC 120 2.0ms/.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 5.95 4.76 4.18 
1.2 5 25 0 ~ +400V AC/DC 150 1.0ms/.5ms SMD Thin-Pak PVO402AP-ND 6.81 4.85 4.01 
8 2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.5ms 8-Dip PVT322A-ND 10.28 8.22 6.17 
9 2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 3.0/.5ms 8-SMD PVT322AS-ND 10.38 8.30 6.23 
2.0 2 25 0-250 AC/DC 2 1.0/2.0ms 8-SMD PVT4228-ND 4.70 3.77 2.83 


T Employs current limiting circuitry to withstand current transients. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: 
* PhotoMos relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid state products 
* Very fast response times with very low leakage and exceedingly long life times 
* Reliability and lower input currents are also improved over conventional relays 


з) Ф 


Load Load Isola- | On Resis- 
Contact Current | Voltage tion tance (О) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement| (max.) | (max.) | Voltage |(min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 | Part Мо. 
APT Series Phototriacs Couplers 
100mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 4-Dip 255-1516-5-ND 110 1.02 90 17 | АРТ1211 
1 5Р5Т 100mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 4-SMD 255-1517-5-ND 110 102 90 17 | АРТІ211А 
50тА | 600V | 3,750 - Zero-Cross 4-50Р 255-1518-5-ND 142 131 1416 99 | АРТ12115 
2 SPST 100mA | 600V | 5,000 — Zero-Cross 6-Dip 255-1519-5-ND 120 141 98 84 | АРТ1212 
100тА | 600V | 5,000 - Zero-Cross 6-SMD 255-1520-5-ND 120 1.11 98 84 | APT1212A 
100тА | 600V | 5,000 — Non Zero-Cross | 4-Dip 255-1521-5-ND 1.05 97 .86 174 | АРТ1221 
1 5Р5Т 100mA | 600V | 5,000 = Non Zero-Cross | 4-5М0 255-1522-5-ND 1.05 97 86 174 | APT1221A 
50mA | 600V | 3,750 — Non Zero-Cross | 4-50Р 255-1523-5-ND 123 113 1.00 .85 | АРТ12215 
2 SPST 100mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 6-Пір 255-1524-5-ND 125 115 1.02 .87 | APT1222 
100тА | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 6-5М0 255-1525-5-ND 125 115 1.02 87 | APT1222A 
АОН Series Solid State Relays 
600mA | 600V | 5,000 — Zero-Cross 8-Dip 255-1526-5-ND 159 147 130 1.11 | AQH1213 
600mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-SMD 255-1527-5-ND 159 147 130 1.11 | AQH1213A 
600mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross 8-Dip 255-1528-5-ND 172 1.58 140 1.19 | AQH1223 
3 SPST 600mA | 600V | 5,000 — Non Zero-Cross | 8-5М0 255-1529-5-ND 172 1.58 140 1.19 | AQH1223A 
900mA | 600V | 5,000 — Zero-Cross 8-Dip 255-1530-5-ND 167 153 136 146 | AQH2213 
900mA | 600V | 5,000 - Zero-Cross 8-SMD 255-1531-5-ND 167 153 1.36 1.16 | AQH2213A 
900mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 8-Пір 255-1532-5-ND 184 1.69 1.50 1.28 | AQH2223 
900mA | 600V | 5,000 - Non Zero-Cross | 8-5М0 255-1533-5-ND 1.84 169 150 1.28 | AQH2223A 
AQV Series PhotoMOS Relays 
4 | SPST-NO | 700mA | 40V 1,500 0.3/0.5 — 6-Dip 255-1546-5-ND 5.64 518 460 3.91 |AQV101 
5 | SPST-NO 500mA | 40V 1,500 0.6/1 - 6-SMD 255-1547-5-ND 6.35 583 518 4.41 | AQV201A 
400mA | 60V 1500 | 07414 — 6-Dip 255-1548-5-ND 635 583 518 441 |AQV202 
130mA | 350V | 1,500 23/35 | Economy Version | 6-Пір 255-1143-5-ND 246 1.08 1.76 1.50 | AQV210E 
130mA | 350V | 1,500 23/35 | Economy Version | 6-SMD 255-1144-5-ND 216 — 1.98 176 1.50 | AQV210EA 
130mA | 350V | 5,000 23/35 | Economy Version | 6-Пір 255-1145-5-ND 216 — 1.98 1.76 1.50 | AQV210EH 
130mA | 350V | 5,000 23/35 | Economy Version | 6-SMD 255-1146-5-ND 216 1.98 176 1.50 | AQV210EHA 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Current Limit | 6-Пір 255-1418-5-ND 223 205 1.82 1.55 | AQV210HL 
130mA | 350V | 5,000 20/25 w/ Current Limit | 6-SMD 255-1419-5-ND 223 2.05 1.82 1.55 | AQV210HLA 
120mA | 350V | 1,500 23/35 — 6-SOP 255-1147-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV210S 
400mA | 60V 1,500 | 0.83/25 — 6-Dip 255-1148-5-ND 3.87 356 316 2.69 | AQV212 
400mA | 60V 1,500 | 0.83/2.5 - 6-SMD 255-1149-5-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | AQV212A 
350mA | 60V 1,500 | 0.83/2.5 — 6-SOP 255-1150-5-ND 4.09 376 3.34 284 | AQV212S 
120mA | 400V | 1,500 30/50 - 6-Dip 255-1151-5-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 |AQV214 
120mA | 400V | 5,000 30/50 - 6-Dip 255-1152-5-ND 414 381 338 288 |AQV214H 
120mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version | 6-Пір 255-1153-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214E 
120mA | 400V | 1,500 30/50 | Economy Version | 6-SMD 255-1420-5-ND 216 1.08 1.76 1.50 | AQV214EA 
120mA | 400V | 5,000 30/50 | Economy Version | 6-Пір 255-1154-5-ND 216 — 1.98 176 1.50 | AQV214EH 
120mA | 400V | 5,000 30/50 | Economy Version | 6-SMD 255-1421-5-ND 216 198 176 1.50 | AQV214EHA 
SPST-NO 120mA | 400V | 1,500 30/50 - 6-5М0 255-1155-5-ND 387 356 3.16 2.69 | AQV214A 
100тА | 400V | 1,500 30/50 — 6-SOP 255-1156-5-ND 216 1.98 1.76 1.50 | AQV214S 
160тА | 200V | 1,500 11/15 - 6-50Р 255-1467-5-ND 409 376 334 284 | AQV217S 
6 120mA | 400V | 1,500 30/50 — 6-Dip 255-1551-5-ND 5.00 462 410 349 |AQV234 
500mA | 40V 1,500 0.6/1 — 6-Dip 255-1352-5-ND 490 450 400 340 |AQV251 
500mA | 40V 1,500 0.6/1 Economy Version | 6-SMD 255-1552-5-ND 490 450 400 340 |AQV251A 
400mA | 60V 1500 | 0.74/1.4 - 6-Dip 255-1353-5-ND 490 450 400 340 |AQV252 
400mA | 60V 1,500 | 0.74/1.4 | Economy Version | 6-5М0 255-1553-5-ND 490 450 400 340 |AQV252A 
2,500тА| 60V 1,500 | 0.08/0.12 | Economy Version |  6-Dip 255-1791-5-ND 490 450 400 340 | AQV252G 
200mA | 250V | 1,500 5.5/8 Economy Version | 6-Dip 255-1554-5-ND 490 450 400 340 |А0У253 
150mA | 400V | 1,500 12.4/16 | Economy Version | 6-Пір 255-1555-5-ND 4.90 4.50 400 3.40 |AQV254 
150mA | 400V | 1,500 12.4/16 | Economy Version | 6-SMD 255-1556-5-ND 490 4.50 400 340 |AQV254A 
150mA | 400V | 5,000 12.4/16 | Economy Version |  6-Dip 255-1557-5-ND 5.19 477 424 3.61 |AQV254H 
250mA | 200V | 1,500 2.6/4 — 6-Dip 255-1354-5-ND 490 450 400 340 |AQV257 
20mA | 1,500V | 1,500 | 345/500 | Economy Version |  6-Dip 255-1468-5-ND 551 507 450 3.83 | AQV258 
20mA | 1,500/| 1,500 | 345/500 | Economy Version | 6-5М0 255-1558-5-ND 551 507 450 3483 |AQV258A 
130mA | 350V | 5,000 18/35 | Economy Version | 6-Пір 255-1422-5-ND 2.45 225 170 170 | AQV410EH 
130mA | 350V | 5,000 18/35 | Economy Version | 6-SMD 255-1423-5-ND 2.45 225 200 1.70 | AQV410EHA 
120mA | 400V | 1,500 26/50 - 6-Dip 255-1157-5-ND 429 3.94 350 2.98 | AQV414 
120mA | 400V | 1,500 26/50 — 6-SMD 255-1559-5-ND 429 3.94 350 298 | AQV414A 
SPST-NC 120mA | 400V | 1,500 26/50 | Economy Version | 6-Пір 255-1469-5-ND 245 225 200 1.70 | AQV414E 
120mA | 400V | 1,500 26/50 | Economy Version | 6-SMD 255-1470-5-ND 2.45 225 200 1.70 | AQV414EA 
120mA | 400V | 5,000 26/50 | Economy Version | 6-Пір 255-1348-5-ND 245 225 200 1.70 | AQV414EH 
120mA | 400V | 5,000 | 25.2/50 | Economy Version | 6-SMD 255-1424-5-ND 245 225 200 1.70 | AQV414EHA 
AQV Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
80mA | 40V 1,500 22/35 - 6-Dip 255-1163-5-ND 434 399 354 3.01 | АйУ221 
6 | SPST-NO 80mA | 40V 1,500 22/35 - 6-SMD 255-1164-5-ND 434 3.99 354 3.01 | AQV221A 
120mA | 80V 1,500 7/10 - 6-50Р 255-1549-5-ND 473 4.35 3.86 329 |AQV225NS 
50тА | 200V | 1,500 30/50 - 6-50Р 255-1550-5-ND 473 435 386 329 |AQV227NS 
AQW Series PhotoMOS Relays 
120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version | 8-Пір 255-1349-5-ND 429 394 350 2.98 | AQW210EH 
7 | DPST-NO 120mA | 350V | 5,000 18/25 | Economy Version | 8-SMD 255-1425-5-ND 429 394 350 2.98 | AQW210EHA 
500mA | 60V 1,500 | 0.83/25 - 8-SMD 255-1560-5-ND 647 594 528 449 |AQW212A 
100тА | 400V | 1,500 30/50 - 8-Dip 255-1158-5-ND 647 504 528 449 |AQW?14 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PhotoMos Relays (солі) 
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Dim. in mm 


AQR Solid State Relays 


Features: • Flat type of SSR possible by aluminium printed 
circuit board * High dielectric strength of 1,500V between 
input and output 

Applications: • Molding Machine * Temperature controlled 
bath (heater control) • Printing Machine * Machine Tool 


Load Load Isola- | Оп Resis- 
Contact Current | Voltage! tion tance (О) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement| (max.) | (max.) | Voltage |(min./max.)| Features Package Part No. 1 25 50 100 | Рай №. 
100mA | 400V 1,500 30/50 — 8-SMD 255-1159-5-ND 6.47 5.94 528 449 | AQW214A 
100mA | 400V 1,500 30/50 Economy Version | 8-Пір 255-1426-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | AQW214E 
DPST-NO 100mA | 400V 1,500 30/50 Economy Version | 8-SMD 255-1427-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | AQW214EA 
80mA | 400V 1,500 30/50 — 8-S0P 255-1160-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | A0W214S 
40mA | 600V 1,500 70/120 = 8-Dip 255-1561-5-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 | AQW216 
100mA | 400V 1,500 26/50 = 8-Dip 255-1161-5-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 | A0W414 
7 DPST-NC 100mA | 400V 1,500 26/50 — 8-SMD 255-1162-5-ND 8.09 743 6.60 5.61 | AQW414A 
100mA | 400V 5,000 26/35 Economy Version | 8-Пір 255-1350-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW414EH 
100mA | 400V 5,000 26/35 Economy Version | 8-SMD 255-1428-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW414EHA 
DPDT-NO/NC 120mA | 350V 5,000 18/25 Economy Version | 8-Пір 255-1471-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW610EH 
120mA | 350V 5,000 18/25 Economy Version | 8-SMD 255-1472-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW610EHA 
DPST-O/C | 100mA | 400V 5,000 26/35 Economy Version |  8-Dip 255-1351-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW614EH 
DPST-NC 100mA | 400V 5,000 26/35 Economy Version | 8-SMD 255-1429-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 | AQW614EHA 
AQW Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
7 DPST-NO 120mA | 80V 1,500 7A0 Low On Везізіапсе] 8-SMD 255-1562-5-ND 7.99 7.34 6.52 5.55 | AQW225NA 
AQY Series PhotoMOS Relays 
130mA | 350V 5,000 18/25 Economy Version |  4-Dip 255-1430-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY210EH 
130mA | 350V 5,000 18/25 Economy Version | 4-SMD 255-1431-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY210EHA 
120mA | 350V 1,500 20/25 w/ Current Limit | 4-50Р 255-1433-5-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | А0Ү21015 
120mA | 350V 1,500 23.5/35 w/ Protection 4-50Р 255-1432-5-ND 2.60 2.39 242 1.81 | AQY210KS 
120mA | 350V 1,500 17/25 — 4-50Р 255-1434-5-ND 1.86 1.71 1.52 1.30 | А0Ү2105 
1000mA| 60V 1,500 0.34/0.7 — 4-50Р 255-1792-5-ND 5.22 4.80 4.26 3.68 | AQY212GS 
120mA | 400V 5,000 26/35 Economy Version | 4-Пір 255-1435-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY214EH 
SPST-NO 120mA | 400V 5,000 26/35 Economy Version | 4-SMD 255-1436-5-ND 1.98 1.83 1.62 1.38 | AQY214EHA 
8 100mA | 400V 1,500 25/35 — 4-50Р 255-1437-5-ND 1.86 1.71 152 1.30 | AQY214S 
2000mA| 60V 2,500 | 0.11/0.18 — 4-SMT 255-1563-5-ND 11.66 1071 9.52 8.10 | AQY272A 
350mA | 400V 2,500 2.1/3.2 == 4-Dip Wide 255-1564-5-ND 11.66 — 10.71 9.52 8.10 | AQY274 
1300mA| 100V 2,500 | 0.23/0.34 = 4-SMT 255-1565-5-ND 11.66 — 10.71 9.52 8.10 | AQY275A 
650mA | 200V 2,500 | 0.23/0.34 = 4-SMT 255-1566-5-ND 11.66 10.71 9.52 8.10 | AQY277A 
500mA | 60V 1,500 0.85/2.5 — 4-50Р 255-1795-5-ND 1.67 1.53 1.36 1.16 | AQY282S 
100mA | 400V 1,500 28/35 — 4-50Р 255-1796-5-ND 1.69 1.56 1.38 1.18 | А0Ү2845 
SPST-NC 120mA | 350V 1,500 18/25 = 4-50Р 255-1438-5-ND 2.38 2.19 1.94 1.65 | AQY410S 
100mA | 400V 1,500 26/35 == 4-50Р 255-1439-5-ND 2.38 2.19 1.94 1.65 | А0Ү4145 
AQY Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
8 SPST-NO 120mA | 40V 1,500 9.5/12.5 — 4-50Р 255-1793-5-ND 6.32 5.81 5.16 4.39 | AQY221N2S 
120mA | 40V 1,500 9.5/12.5 — 4-550Р 255-1794-5-ND 6.44 5.92 5.26 448 | AQY221N2V 
AQZ Series Power PhotoMOS Relays 
9 SPST-NO 4000mA| 60V 2,500 | 0.05/0.09 = 4-SIL 255-1567-ND 8.45 T 6.90 5.87 | А07102 
2600mA| 100V 2,500 | 0.08/0.17 = 4-SIL 255-1568-ND 8.45 7.77 6.90 5.87 | А07105 
3000тА| 60V 2,500 | 0.11/0.18 == 4-SIL 255-1569-ND 9.16 8.42 7.48 6.36 | AQZ202 
10| SPST-NO | 2000mA| 100V 2,500 | 0.23/0.34 — 4-SIL 255-1570-ND 9.16 8.42 7.48 6.36 | А07205 
1000тА| 200V 2,500 | 0.70/1.10 — 4-SIL 255-1571-ND 9.16 8.42 7.48 6.36 | А07207 
Input Output Output Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Voltage Current Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
4-6 255-1535-ND 34.30 31.50 28.00 23.80 AQR10A2-S-Z4/6VDC 
10-18 |55250 10A Screw Term. | 955-1534-ND 34.30 3150 2800 23.80 AQR10A2-S-Z10/18VDC 
4-6 75-125 15A Screw Term. 255-1536-ND 33.93 31.17 27.70 23.55 AQR15A1-S-Z4/6VDC 
4-6 75-125 255-1537-ND 35.23 32.36 28.76 24.45 AQR20A1-S-Z4/6VDC 
10-18 75-250 20A Screw Term. 255-1538-ND 36.95 33.93 30.16 25.64 AQR20A2-S-Z10/18VDC 
18-28 75-250 255-1539-ND 36.95 33.93 30.16 25.64 AQR20A2-S-218/28VDC 
4-6 255-1542-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-Z4/6VDC 
10-18 75-250 30A Screw Term. 255-1540-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-Z10/18VDC 
18-28 255-1541-ND 78.40 72.00 64.00 54.40 AQR30A2-S-218/28VDC 
4-6 255-1545-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-Z4/6VDC 
10-18 75-250 40A Screw Term. 255-1543-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-Z10/18VDC 
18-28 255-1544-ND 95.55 87.75 78.00 66.30 AQR40A2-S-218/28VDC 


SIP Conformal Coated Solid State Relays 


AQ? SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent noise resistance with an integrated snubber circuit 
and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 
phase controlled applications such as motor speed control and light dimming. 


HU 


4-012254 2.54 254 
X2 X5 X4 


Dim. in mm 


Input Dropout Output Output 
Contact Voltage Voltage Current Voltage Digi-Key Price Each Panasonic 
Arrange. (min.-max.) (min.) |(min.-max.) | (min./max.) Type Part No. ЛІ 25 50 100 Part Мо. 
96-44VDC | 12V 255-1166-ND 1217 1123 998 852 | AQ2A1-C1-ZT12VDC 
21.6-26.4У0С | 24y | 0029?2A | 79328VAC | Zero-Cross — | 255.4167-ND — 1247 1123 998 852 | AQ2AT-CI-ZT24VDC 
4-8VDC 05У 255-1168-ND 1343 12.33 1096 932 | AQ2A2-C1-ZT5VDC 
96-44VDC | 12V | 0.025-2А | 75-250VAC |  Zero-Cross | 255-1169-ND 1343 1233 1096 932 | AQ2A2-CI-ZTI2VDC 
ретй |216264VDC | 24V 255-1170-ND 1343 1233 1096 9.32 | AQ2A2-CI-ZT24VDC 
96-44VDC | 12V 255-1172-ND 945 871 774 662 | AQ2A1-C1-T12VDC 
21.6-26.4У0С | 24y | 00252А | 75-125УАС | Phase Controlled | 5c ір 945 вт] 774 662 | AQ2AT-CI-T24VDC 
4-6VDC 05V 255-1174-ND 1056 970 862 733 | AQ2A2-CI-TSVDC 
96-144VDC | 12V | 0.025-2А | 75-250VAC | PhaseControlled | 255-1175-ND — 1056 970 862 733 | AQ2A2-CI-TI2VDC 
216-064VDC | 24V 255-1176-ND 1056 970 862 733 | А0242-С1-Т24/0С 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OptoMos Solid State Relays 


Solid State 
Relays and 
CLARE Switches 


As a leading supplier of Solid State Relays (SSRs) to the communications 
industry, Clare has pioneered the application of SSR solutions that both replace 
electromechanical devices and enhance performance in wireline interface 
applications. Clare's products enable communications by providing the critical 
interface between high voltage electrical signals and the low voltage electronics 
that process those signals. 

LITELINK III single-chip silicon phone line interfaces (DAA) use optical 
technology to include the required isolation barrier in the package, eliminating 
high cost capacitors or transformers. This solution saves cost relative to 


competitive solutions through reduced passive component count and less board 
space. LITELINK III supports differential and single-end receive and transmit 
ports providing an easy interface to popular modem IC's codecs and voice 
SLAC devices. 


Features: * Voice and data applications * Modem DAA for speeds up to V.92 
* Caller-ID reception * 3.3 or 5V power supply 


Applications: е Computer telephony * Satellite set-top box * V.92 modems 
* Fax machines * Voice mail systems * Automated banking * Security systems 
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Input* | Output Turn On/ T&Rt 
Current |Current] Load | Turn Off | Digi-Key Price Each Pricing | Clare 
Fig. Circuit Pkg. Міп./Мах. Мах. |Voltage| (mS) Part No. 1 25 50 | 1,000 |Part No. 
SPST-NO |4-SOP | 2/50mA | 300mA 100 3⁄1 CLA154-ND 2.02 4.71 1.40 — CPC1004N 
SPST-NO |4-SOP | 2/50mA | 150mA 100 2/0.5 CLA159-ND 1.69 1.43 1.17 — CPC1008N 
SPST-NO |4-SOP | 2/50mA | 100mA 350 2⁄1 CLA151-ND 1.95 1.65 1.35 = CPC1035N 
SPST-NO |4-SOP | 2/50mA | 120mA 350 2⁄1 CLA152-ND 2.24 1.90 1.56 = CPC1030N 
1 SPST-NO |4-SOP | 2/50mA | 120тА 350 2A CLA161-ND 2.60 2.20 1.80 = CPC1230N 
SPST-NC |4-SOP| 2/50mA | 120mA 350 1/2 CLA155-ND 2.24 1.90 1.56 — CPC1150N 
SPST-NO |4-SOP | 2/50mA | 100mA 100 2/0.5 CLA160-ND 1.69 1.43 1.17 = CPC1016N 
SPST-NO | 4-50ОР | 1/50mA | 100mA 60 10/10 CLA153-ND 1.37 1.16 .95 = CPC1017N 
SPST-NO | 4-SOP Min. 1mA | 600mA 60 3/2 CLA214-ND NEW! 4.03 3.41 2.79 = CPC1018N 
SPST-NC |4-SOP| 2/50mA | 120mA 350 2/2 CLA205-ND NEW! 2.93 2.48 2.03 = CPC1130N 
SPST-NO 6 Dip |10/50тА | 1mA 60 2.5/.25 | CLA181-ND 6.40 5.42 4.44 — LCA710 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 350mA 100 5/5 CLA192-ND 4.94 4.18 3.42 = PLA134 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 250mA 250 2/0.5 CLA193-ND 4.94 4.18 3.42 = PLA150 
SPST-NC 6 Dip | 5/50mA | 250mA 250 1/2.5 CLA194-ND 5.85 4.95 4.05 = PLB150 
SPST-NO 6 Dip | 2/50mA | 120mA 350 3/3 CLA101-ND 2.31 1.96 1.60 = LCA110 
SPST-NO |6-$МО| 2/50mA | 120mA 350 3/3 CLA102CT-NDt 2.37 2.01 1.65| 876.00 | LCA110STR 
SPST-NC 6 Dip | 5/50mA | 120mA 350 3/3 CLA105-ND 3.25 2.75 2.25 = LCB110 
2 SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 200mA 250 5/5 CLA180-ND 4.00 3.39 2.77 — LCA127 
SPST-NC 6 Dip | 5/50mA | 200mA 250 5/5 CLA183-ND 4.71 3.99 3.27 — LCB127 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 170mA 300 5/5 CLA179-ND 4.00 3.39 2.77 = LCA125 
SPST-NC 6 Dip | 5/50mA | 170mA 250 5/5 CLA182-ND 4.06 3.44 2.82 = LCB120 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 150mA 400 1.5 CLA107-ND 4.19 3.55 2.91 — PLA110 
SPST-NO |6-5М0 | 5/50mA | 150mA 400 1.5 CLA156-ND 4.23 3.58 2.93 — PLA110S 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 150mA 250 3/3 CLA178-ND 3.45 2.92 2.39 m LCA120 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 120mA 350 5/5 CLA177-ND 3.32 2.81 2.30 = LCA100 
SPST-NO 6 Dip | 5/50mA | 100mA 350 5/5. CLA200-ND 2.44 2.07 1.69 = XCA170 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA | 250тА 400 3⁄4 CLA188-ND 8.78 7.43 6.08 m PAA140 
DPST-NO/NO | 8 Dip | 5/50mA | 250тА 250 2.5/0.5 | CLA189-ND 9.43 7.98 6.53 = РАА150 
DPST-NO/NC | 8 Dip | 5/50mA | 250mA 250 2.5/2.5 | CLA190-ND 9.98 8.45 6.91 = PBA150 
DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA | 250mA 250 2.5/2.5 | CLA191-ND 9.98 8.45 6.91 = PBB150 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA | 200mA 250 5/5 CLA172-ND 7.57 6.41 5.25 — LAA127 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA | 170mA 250 5/5 CLA170-ND 6.53 5.58 4.53 m LAA120 
DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA | 200mA 250 5/5 CLA176-ND 8.97 7.59 6.21 = LBB127 
3 DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA | 170mA 250 5/5 CLA175-ND 7.18 6.08 4.98 = LBB126 
DPST-NO/NO | 8 Dip | 5/50mA | 170тА 350 5/5 CLA171-ND 6.08 5.15 4.21 = LAA125 
DPST-NO/NC | 8 Dip | 5/50mA | 170mA 250 5/5 CLA173-ND 7.12 6.03 4.93 — LBA120 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA | 150mA 400 1/.25 CLA187-ND 8.00 6.77 5.54 — PAA110 
DPST-NO/NO | 8 Dip | 5/50mA | 120mA 350 3/3 CLA103-ND 5.23 4.43 3.63 = LAA110 
DPST-NC/NO | 8 Dip | 5/50mA | 120mA 350 3/3 CLA104-ND 5.72 4.84 3.96 = LBA110 
DPST-NC/NC | 8 Dip | 5/50mA | 120тА 350 3/3 CLA174-ND 6.18 5.23 4.28 — LBB110 
DPST-NO/NC | 8 Dip | 5/50mA | 100mA 350 5/5 CLA199-ND 5.36 4.54 3.72 = XBA170 
DPST-NO/NO| 8 Dip | 5/50mA | 100mA 350 5/5 CLA198-ND 4.91 4.16 3.40 == ХАА170 
4 SPST-NO/NC | 8 Dip |10/50mA | 170mA 250 5/5 CLA184-ND 6.57 5.56 4.55 = LCC120 
SPST-NC/NO | 8 Dip | 8/50mA | 120mA 350 4/4 CLA106-ND 5.14 4.35 3.56 = LCC110 
* Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Max. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. £ CT- Cut Tape package 
Optocouplers 
Iso- Current T&Rt 
If lation | Transfer | Digi-Key Price Each Pricing | Clare 
Fig. Circuit Pkg. Vf | (mA) | (Vrms) Ratio Part No. 1 25 50 1,000 | Part No. 
Dual Trans 8 Dip 1.2 2 3750 = CLA113-ND 3.51 2.97 2.43 — LOC110 
5 Dual Trans | 8-SMD | 1.2 2 3750 = CLA114CT-NDt 4.88 4.13 3.38 | 1430.00 | LOC110STR 
Dual Trans 8 Dip 1.2 2 3750 - CLA116-ND 393 333 273 — LOC111 
Dual Trans | Flat PK. | 1.2 2 3750 oed CLA118CT-NDt 5.27 4.46 3.65 | 1573.00 | LOC111PTR 
6 | Single Trans | 6 Dip 12 6 3750 10096 CLA185-ND 91 krd 63 = LDA100 
7 | Single Trans | 6 Dip 1:2 2 3750 1000% CLA111-ND .94 .80 .66 = LDA110 
8 Dual Trans 8 Dip 1.2 6 3750 100% CLA112-ND 1.82 1.54 1.26 = LDA200 
9 Dual Trans 8 Dip 1.2 6 3750 1000% CLA186-ND 192 1.63 1.33 = LDA210 
10 Telecom 8 Dip 1.2 2 3750 =s CLA108-ND 3.41 289 2.37 = TS117 
Telecom 8-SMD | 1.2 2 3750 = CLA110CT-NDt 345 2.92 2.39 | 1272.00 | TS117STR 
T For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND + CT- Cut Tape package 
Solid State Power Relays and Switches 
Out Iso- 
Current Load lation Digi-Key Price Each Clare 
Fig. Circuit Pkg. (A) (V) (Vrms) Part No. 1 25 50 Part No. 
11 SCR Output | 16 Dip 1 600 3750 CLA157-ND 3.93 3.33 2.73 CPC1965G 
SCR Output | 16 Dip 1 400 3750 CLA162-ND 3.74 3.17 2.59 CPC1945G 
SCR Output 8 SIP T 250 3750 CLA158-ND 3.93 3.33 2.73 CPC1965Y 
SCR Output 8 SIP 1 400 3750 CLA163-ND 3.74 3.17 2.59 CPC1945Y 
12 | SCR Output 8 SIP 1 400 3750 CLA195-ND 6.57 5.56 4.55 PS1201 
SCR Output 8 SIP 1 500 3750 CLA196-ND 6.66 5.64 4.62 PS2401 
SCR Output 8 SIP 1 600 3750 CLA197-ND 8.26 6.99 5.72 PS2601 
MOSFET 4 SIP 250mA 1000 2500 CLA203-ND NEW! 8.94 7.57 6.19 CPC1981Y 
MOSFET 4 SIP 2 60 2500 CLA207-ND NEW! 7.74 6.55 5.36 CPC1906Y 
13 MOSFET 4 SIP 2.5 100 2500 CLA209-ND NEW! 7.35 6.22 5.09 CPC1916Y 
MOSFET 4 SIP 1 250 2500 CLA210-ND NEW! 6.92 5.86 4.80 CPC1926Y 
MOSFET 4 БІР 350mA 400 2500 CLA211-ND NEW! 6.50 5.50 4.50 CPC1973Y 
MOSFET i4-PAC 8 60 2500 CLA208-ND NEW! 14.63 12.38 10.18 CPC1908J 
14 MOSFET i4-PAC 4 600 2500 CLA212-ND NEW! 17.65 14.94 12.22 CPC1977J 
MOSFET i4-PAC 2.5 800 2500 CLA213-ND NEW! 14.11 11.94 9.77 CPC1978J 
LITELINK III Phone Line Interface 
Digi-Key Price Clare 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
15 IC Phone Line Monitor CLA169-ND 1.46 CPC5710N 
Half-wave Ring Detection CLA166-ND 6.47 CPC5620A 
16 Full-wave Ring Detection CLA167-ND 6.47 CPC5621A 
VolP/Voice Designs with Full Time CID and RING | CLA215-ND NEW! 6.47 CPC5622A 
1 LITELINK III Evaluation Board Reactive CLA165-ND 191.73 CPC5621EVAL-CDL 
d LITELINK III Evaluation Board Resistive CLA164-ND 180.77 CPC5621EVAL-RDL 
= SHDSL/ISDN DC Termination 16 SOIC CLA206-ND NEW! 10.95 CPC1465D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP Solid State Relays 


Input Output 
Current Voltage | Current Holding Tube Zero-cross circuit 
Voltage | Min. Мах. | УВМ$ IT (RMS) Current Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. (A) (mA) Max. Type Part No. 1 10 25 Part No. 
5 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 PR21HD22NSZ 
1 1.2 10 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1207-5-ND 2.52 2.10 1.79 S101DH2 
5 50 240 15 25 16-Dip 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 PR31HD22NSZ 
5 50 120 0.6 25 8-SMD 425-1380-1-NDt 1.60 = 1.20 PR26MF11NIP 
425-1380-2-NDA# 520.00/1,000 PR26MF11NIP 
5 50 120 0.6 25 8-Dip 425-1184-5-ND 1.30 1.10 1.00 PR26MF12NSZ 
5 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1187-5-ND 1.56 1.32 1.20 PR29MF12NSZ 
10 50 120 0.6 25 8-Dip 425-1183-5-ND 1.27 1.08 .98 PR26MF11NSZ 
2 1.2 10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 PR29MF11NSZ 
5 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1197-5-ND 1.63 1.38 1.25 PR36MF12NSZ 
10 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1196-5-ND 1.50 1.27 1.15 PR36MF11NSZ 
10 50 240 0.9 25 8-Dip 425-1201-5-ND 1.59 1.33 1.13 PR39MF11NSZ 
10 50 240 1.2 25 8-Dip 425-1205-5-ND 1.50 1.25 1.07 PR3BMF11NSZ 
10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1188-5-ND 1.56 1.30 1.41 PR29MF21NSZ Zero-cross 
5 50 240 0.3 25 8-Dip 425-1195-5-ND 1.74 1.45 1.24 PR33MD22NSZ circuit 
3 1.2 5 50 240 0.6 25 8-Dip 425-1199-5-ND 1.65 1.38 1.47 PR36MF22NSZ 
5 50 240 0.9 25 8-Dip 425-1200-5-ND 2.19 1.83 1.56 PR39MD22NSZ 
5 50 240 0.9 25 8-Dip 425-1204-5-ND 1.83 1.53 1.30 PR39MF22NSZ 
4 12 10 50 120 1.5 25 16-Dip 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 $101DH1 
10 50 240 1.5 25 16-Dip 425-1240-5-ND 2.43 2.03 1.73 $201DH1 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1217-5-ND 8.15 7.34 6.52 5102511 
5 1.2 8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1248-5-ND 8.70 7.83 6.96 S202S11 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1189-5-ND 5.98 5.38 4.78 PR308S31ESU 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1218-5-ND 8.98 8.08 7.18 S102S12 
15 50 120 3.0 50 4-Sip 425-1213-5-ND 5.40 4.86 4.32 $101$16\ 
6 1.2 8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1249-5-ND 9.40 8.46 7.52 S202S12 
8 50 | 240 16.0 25 4-Sip | 425-1254-5-ND 7.00 6.30 5.60 | S202TA1 aos 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1190-5-ND 6.13 5.52 4.90 PR308S41ESU 
8 50 120 2.0 25 4-Sip 425-1219-5-ND 3.18 2.86 2.54 $102T01 iM LAM 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1223-5-ND 4.13 3.72 3.30 S108T01 
7 12 8 50 240 5.0 50 4-Sip 425-1257-5-ND 4.13 3.72 3.30 S205T01 | | 
8 50 240 5.0 50 4-Sip 425-1259-5-ND* 3.88 3.49 3.10 S205TY1 @@ A® © 
8 50 | 240 8.0 50 4-Sip | 425-1263-5-ND* 423 881 338 | S208TYi абста бр атар 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1191-5-ND 4.78 4.30 3.82 PR308T11ESZ 
8 50 120 2.0 25 4-Sip 425-1220-5-ND 3.65 3.29 2.92 $102T02 ig. Fig. 8 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1224-5-ND 4.35 3.92 3.48 S108T02 
8 50 240 20 25 4-Sip | 425-1253-5-ND 4.40 3.96 3.52 | 5202Т02 a [^] 
8 50 240 2.0 25 4-Sip 425-1256-5-ND* 3.80 3.42 3.04 S202TY2 L| О 
8 12 8 50 240 5.0 50 4-5їр 425-1258-5-МО 4.60 4.14 3.68 S205T02 5 
8 50 240 5.0 50 4-Sip 425-1260-5-ND* 3.90 3.51 3.12 S205TY2 
8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1264-5-ND* 4.25 3.83 3.40 S208TY2 
10 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1192-5-ND 4.93 4.44 3.94 PR308T21ESZ Ф @@ 
9 5 = = 120 1.6 10 4-Sip 425-1208-5-ND 4.78 4.30 3.82 S101N11 - - 
= = 240 1.6 20 4-Sip 425-1241-5-ND 5.08 4.57 4.06 S201N11 5 Fig. 10 
m 5 = - 120 1.6 10 4-Sip | 425-1209-5-ND 4.98 444 394 | S101N12 CST 
= = 240 1.6 20 4-Sip 425-1242-5-ND 5.25 4.73 4.20 S201N12 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1214-5-ND 443 3.72 3.30 S102S01 
8 50 120 12.0 50 4-Sip 425-1225-5-ND 5.00 4.50 4.00 S112S01 
8 50 120 16.0 50 4-Sip 425-1227-5-ND 5.55 5.00 4.44 S116S01 
11 12 15 50 120 3.0 50 4-Sip 425-1210-5-ND 3.98 3.58 3.18 5101505У 
8 50 240 8.0 50 4-Sip 425-1250-5-ND 4.73 4.26 3.78 S202SE1 © © Ф 
4 nubber circuit Snubber circuit 
8 50 240 12.0 50 4-Sip 425-1265-5-ND 5.20 4.68 4.16 S212S01 
8 50 240 16.0 50 4-Sip 425-1266-5-ND 5.50 4.95 4.40 S216S01 
8 50 240 16.0 50 4-Sip 425-1268-5-ND 6.08 5.47 4.86 S216SE1 
8 50 120 8.0 50 4-Sip 425-1215-5-ND 4.33 3.90 3.46 S102S02 
8 50 120 16.0 50 4-Sip 425-1228-5-ND 6.05 5.45 4.84 S116S02 Zero-cross 
15 50 120 3.0 50 4-Sip | 425-1211-5-ND 4.28 3.85 342 | S101S06V os 
12. | We 8 50 | 240 8.0 50 4-Sip | 425-1251-5-ND 5.25 473 420 | S202SE2 
8 50 240 16.0 50 4-Sip 425-1269-5-ND 6.23 5.61 4.98 52165Е2 
15 50 240 3.0 50 4-Sip 425-1244-5-ND 4.60 4.14 3.68 5201506У 
* Approved by TUV, No. R9750791 and DIN-VDE 0884 # Pending UL and CSA approval t Cut Tape product A Tape & Reel product 
TOS H | BA Input Current Output Tape & Reel 
Vf | Imin Circuit Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | (led) | (mA) | Imax | Vrange| Imax | Ton/Toff | Pkg. | Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
i 1.15 5 25 | 0-60V | 400 | 2/0.5ms | 4-SOP | TLP172A-ND 1.75 1.40 1.05 LE = 
Sol id State Relays 1.15 5 25 | 0-60V | 500 | 2/0.5ms | 4-Dip | TLP222A-ND 1.53 1.22 92 Е = 
1 [1.15 5 25 |0-350У |120mA| 1ms/1ms | 4-Dip | TLP227GN-ND 1.88 1.50 1.13 |— = 
4.15 5 25 |0-350\ |110mA| 1ms/1ms | 4-SOP | TLP172G-ND 1.68 1.34 101 |= = 
1.15 5 25 |0-350V | 120mA | 0.8/0.1ms| 4-Dip | TLP222G-ND 1.35 1.08 :81 |— = 
2 4.15 5 25 |0-350V| 120 | 1ms/1ms | 8-SOP | TLP227G2CT-ND + 2.70 2.16 1.68 | TLP227G2TR-ND 1530.00/M 
1.15 | 7.5 25 |0-320\ | 100mA | 4ms/4ms | 8-SOP | TLP296GTACT-ND ў 4.95 3.96 3.08 | TLP296GTATR-ND 2805.00/M 
14 10 20 | 0-320У |150mA| 1ms/1ms | 6-Dip | TLP598G-ND 2.81 2.25 175 = = 
3 | 1.33 10 20 | 0-48V | 2.5A | 1.5/0.4ms| 6-DIP | TLP3542-ND 8.60 6.88 5.81 | — — 
1.15 5 30 | 0-80V | 1.25A | 3ms/1ms | 6-SOP | TLP3120-ND 7.00 5.60 473 | — = 
t Cut Tape 
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Om RON. Compare the Technological Advantages of Omron’s G3VM MOS FET Relays 


Current The Advantages of Current The Advantages of 
Technology VS- Omron’s MOS FET Relays Technology VS- Omron’s MOS FET Relays 
Reed Relays DM Series offers: Solid State Relays G3VM Series offers: 
* Longer life А 1 : а 
“ Lower pick-up power with Thyristor * Linear ON-resistance 
* Smaller size/less board space Output * The ability to switch AC and DC loads 
* Faster switching speed * The ability to control high frequency loads 
* Greater resistance to shock/vibration * No signal distortion 
* Higher isolation voltages 
Photocouplers G3VM Series offers: Solid State Relays G3VM Series offers: 
* Linear ON-resistance with BJT Output * Lower ON-state offset voltages 
* High isolation voltage and increased sensitivity * Minimal leakage current 
* The ability to switch AC and DC loads * Better voltage control 
* Voltage control up to 600V * No signal distortion 
Electromechanical G3VM Series offers: 
Relays * Longer life Solid State Relays G3VM Series offers: 
* Lower pick-up power with Triac Output * Minimal leakage current 
. Lower profile and smaller footprint * Increased protection, eliminating the need for a 
* High-speed operation snubber circuit 
* Greater resistance to shock and vibration * No signal distortion 
* Higher isolation voltages 
Advantages of MOS FET Technology and G3VM — LR Series 
Construction (SSOP MOS FET Relays) 
60% smaller than reed Contact Resistance Specifications (1 Form A) 
relays and still 3000 то Part Number Ron (typ.) | Сост (typ.) | CxR(pF x) | Output Voltage 
outperforms the G3VM-21LR 5 1 5 20V 
iti Other I 
competition. signal relays | 2000 mo G3VM-21LR1 0.8 5 © 299 
The G3VM delivers design Omron's аи 25 25 5 9 
flexibility without sacrificing MOS FET Relays аба G3VM-41LR4 2 5 10 40V 
accuracy or performance. It's G3VM-41LR5 1 10 10 40V 
now possible for designers to G3VM-41LR6 10 1 10 40V 
give their products more ото 
functionality and reduce overall % 2 Е 15 Е 


machine size. Millions of Operations G3VM = GR Series 
Mechanical Life (SOP MOS FET Relays) 
100,000 hours and still PE 
Specifications (1 Form A) 


going Other low signal relays 
| | Reed relays Part Number Ron (typ.) | Cour(typ.) | СхВ (рЕхо) | Output Voltage 

An independent firm ran tests "m— G3VM-21GR 1 5 20V 

on the only part of the G3VM | Omron's MOS FET Relays й 5 

that might possibly waver іп > G3VM-21GR1 1 5 5 20V 
performance - the LED chip. 9 10 250 500 G3VM-41GR3 25 0.6 15 40V 

i i Millions of Operati 
They simulated operation for a illions of Operations G3VM-41GR4 2 5 10 40V 


total of 100,000 hours 
(equivalent to more than 11 
years!) and the G3VM was still 
operating successfully. 


G3VM-41GR5 1 10 10 40V 
G3VM-41GR6 10 1 10 40V 


G3VM Higher Current Models 


Part Load Load Dielectric 
For Greatest Accuracy — it has to be White Resin Number сштеп | ЗЕЕ Нон Strength 
G3VM-61CR 2 Amps eov 120m Ohms 2,500VAC 
Omron's White Competitor's Black G3VM-61FR 2 Amps eov 120m Ohms 2,500VAC 
Mold Resin Mold Resin G3VM-61A1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61B1 500mA eov 1 Ohm 2,500VAC 
MOS FET Driver G3VM-61D1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
G3VM-61E1 500mA 60V 1 Ohm 2,500VAC 
LED Chip 
G3VM High Voltage Models 
Clear Resin 
Part Load Load Dielectric 
Number Current Voltage Вом Strength 
For maximum performance and accuracy, the G3VM is cast in white resin, which G3VM-401BY 120mA 400V 17 Ohms 5,000VAC 
reflects more light from the LED chip to the MOS FET driver than black resin, G3VM-401EY 120mA 400V 18 Ohms 5,000VAC 
which absorbs light. White resin also helps the relay dissipate heat more G3VM-601BY 100mA 600V 25 Ohms 5,000VAC 
effectively. This means relays can be placed closer together on circuit boards 
with no worry of overheating, and no loss of accuracy or function. COMRADE, 16074 600 2010008 5,000VAC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Solid State Relays 


Omron's G3VM relay's аге PCB and SMT solid state switches that are capable of small board space requirements. Relays will switch both AC or DC voltages. G3M and 
controlling voltages up to 600V. Extremely low input currents, low ON-State Resistance G3MB relay's are larger current relay's but offered in а SIP package to reduce board 
and small packages make these relays ideal for microprocessor and logic switching. space. Perfect for controlling pumps, alarms, solenoids and other inductive/capacitive 
Current limiting input resistor required for operation. Packages include 4, 6 and 8 pin loads. Use zero-cross for general power switching or highly inductive loads or use Phase 
Dip, SMT, or SOP packages or use the extremely small 4-SSOP package for extremely — Controlled for output control of motor speed controls or light dimming. 


Contact Input Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Arrange. Voltage Current (mA) | Volt. (Peak) | Current | Package | Part No. 1 25 50 Part No. = = 
Fig. 2 — G3VM Series 
Ultra Small MOSFET Relays 
SPST-NO 115/ 10-30 20V 300mA | 4-SSOP | Z1622-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR1 MOSFET relays boast рег- 
SPST-NO 1.15V 7-30 20V 160mA | 4-SSOP | Z2075-ND 18.14 1633 1451 | G3VM-21LR formance with long life, low 
SPST-NO 1.15V 10-30 40V 80mA | 4-SSOP | Z1623-ND 18.14 16.33 1451 |G3VM-41LR3 input drive, and high-speed 
1 | SPST-NO 1.15V 10-30 40V 250тА | 4-SSOP | Z1624-ND 18.14 16.33 1451 | G3VM-41LR4 response to handle minute 
SPST-NO 4.15V 10-30 40V 300mA | 4-SSOP | Z1625-ND 18.14 16.33 1451 | G3VM-41LR5 analog signals with minimum 
SPST-NO 115/ 10-30 40V | 120тА | 4-550Р | 71626-40 1814 1633 1451 |G3VM-HLRG current leakage; The standard ӨЗҮМ MOSFET relays have 
- dielectric strength of 2,500 VAC between 1/0 terminals 
Solid State MOSFET Relays (except SOP relays). 
SPST-NO 145V 7-30 20/ 300mA | 4-SOP | Z2077-ND 5.55 5.00 444 | G3VM-21GR1 
SPST-NO 145V 7-30 20V 160mA | 4-SOP | 22076-ND 5.55 5.00 444 | G3VM-21GR 
SPST-NO 4.15V 10-30 40V 80mA | 4-SOP | Z2115-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR3 6-SOP 
SPST-NO 4.15V 10-30 40V 250mA | 4-SOP | Z2116-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR4 M 
SPST-NO 1.15 10 - 30 40V 300mA | 4-SOP | 22078-ND 5.55 5.00 444 | G3VM-41GR5 < est Does not 
SPST-NO 145V 10-30 40V 120тА | 4-50Р | 22079-ND 5.55 5.00 444 | G3VM-41GR6 | ( m 4b include 
SPST-NO 15V 5-25 350V 120mA | 4-Dip | Z150-ND 3.10 2.79 248 | G3VM-2 { 63 ^ shaded pins 
SPST-NO 145V 5-25 350V 120mA | 4-SMT | Z151-ND 3.10 2.79 248 | G3VM-2F ШІ PA for 4-SOP 
SPST-NO 4.15V 5-25 350V 120mA | 6-Dip | Z152-ND 340 2.79 248 |G3VM3 т 2.541. „12.54 
SPST-NO 15V 5-25 350V 120mA | 6-SMT | Z153-ND 3.43 3.09 274 | G3VM-3F-S 
DPST-NO 145V 5-25 350V 100тА | 8-Dip | Z154-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-W 
DPST-NO 115ү 5-25 350V 100mA | 8-SMT | Z155-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-WF 
SPST-NO 145V 75-25 60V 300mA | 6-Dip | Z156-ND 3.10 2.79 248 | G3VM-V 
SPST-NO 4.15V 75-25 60V 300mA | 6-SMT | Z157-ND 3.10 2.79 248 | G3VM-VF 
SPST-NO 145V 75-25 60V 300mA | 6-Пр | Z227-ND 9.03 8.13 7.22 |G3VM-XN-S 
SPST-NO 115V 75-25 60V 300mA | 6-SMT | Z228-ND 9.03 8.13 722 | G3VM-XNF-S 
SPST-NO 15V 75-25 400V 150mA | 6-Пр | Z229-ND 9.03 8.13 722 | G3VM-4N-S 
SPST-NO 4.15V 75-25 400V 150mA | 6-SMT | Z230-ND 9.03 8.13 722 | G3VM-ANF-S 
SPST-NO 15V 5-25 60V 300mA | 4-SOP | Z1039-ND 443 3.99 354 | G3VM-S1 
SPST-NO 115У 5-25 400V 120mA | 4-Пір | Z2089-ND 5.30 477 424 | G3VM-401A 
SPST-NO 7.15V 5-25 200/ 120тА | 6-ПІР | Z2091-ND 5.30 477 424 |(63/М-4018 
SPST-NO 4.15V 5-25 400V 120mA | 4-SMT | Z2090-ND 5.30 477 424 | G3VM-401D 
SPST-NO 4.15V 5 ~ 25 400V 120mA | 6-SMT | Z2092-ND 5.30 477 424 | G3VM-401E 
SPST-NO 4.15V 5-25 400V 120mA | 4-SOP | Z2095-ND 417 4.30 3.82 | G3VM-401G 
SPST-NO 115ү 5-25 400V 120mA | 6-SOP | Z2096-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-401H 
SPST-NO 145V 5-25 400V 120тА | 6-Dip | Z2093-ND 5.56 5.01 445 | G3VM-401BY 
SPST-NO 15V 5-25 400V 120mA | 6-SMT | Z2094-ND 5.71 5.15 457 | G3VM-401EY 
DPST-NO 145V 5-25 400V 120mA | 8-Dip | Z2097-ND 7.65 6.89 643 | G3VM-402C 
DPST-NO 4.15V 5 ~ 25 400V 120mA | 8-SMT | Z2098-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402F 
DPST-NO 15V 5-25 400V 120mA | 8-SOP | Z2099-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402J 
SPST-NO 145V 5-25 600V 100mA | 6-Dip | Z1040-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601BY 
2 | SPST-NO 145V 5-25 600V 100mA | 6-SMT | Z1041-ND 8.60 7.74 6.88 |G3VM-601EY 
SPST-NO 145V 5-25 350V 120mA | 4-Dip | Z2080-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351A 
SPST-NO 4.15V 5-25 350V 120mA | 6-Пір | Z2081-ND 3.54 3.19 2.84 | G3VM-351B 
DPST-NO 15V 5-25 350V 120mA | 8-Пір | Z2086-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-352C 
SPST-NO 115V 5-25 350V 120mA | 4-5МТ | Z2082-ND 3.72 3.35 28 | G3VM-351D 
SPST-NO 4.15V 5-25 350V 120mA | 6-SMT | Z2083-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351E 
DPST-NO 145V 5-25 350V 120mA | 8-SMT | Z2087-ND 5.19 4.68 416 | G3VM-352F 
SPST-NO 15V 5-25 350V 110тА | 4-SOP | Z2084-ND 4.55 4.10 3.65 | G3VM-351G 
SPST-NO 145V 5-25 350/ 110тА | 6-SOP | Z2085-ND 6.41 5.77 543 | G3VM-351H 
DPST-NO 115V 5-25 350V 110тА | 8-SOP | Z2088-ND 5.19 4.68 446 | G3VM-352J 
DPST-NO 145V 5-25 200V 150mA | 8-Dip | Z1042-ND 17.70 15.93 1416 | G3VM-354C 
DPST-NO 15V 5-25 200V 150mA | 8-SMT | Z1043-ND 17.70 15.93 1416 | G3VM-354F 
SPST-NO 115ү 5-25 400V 150mA | 4-Dip | Z1044-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353A 
SPST-NO 145V 5-25 400V 150mA | 6-Пір | Z1045-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353B 
SPST-NO 115V 5-25 60V 500тА | 4-Dip | Z2100-ND 4.16 3.75 338 | G3VM-61A1 
SPST-NO 4.15V 5-25 60V 500mA | 4-SMT | Z2101-ND 4.16 3.75 333 | G3VM-61D1 
SPST-NO 4.15V 5-25 60V 500тА | 6-Dip | Z2102-ND 4.16 3.75 333 | G3VM-61B1 
SPST-NO 145V 5-25 60V 500mA | 6-SMT | Z2103-ND 432 3.89 346 | G3VM-61E1 
SPST-NO 15V 5-25 60V 400mA | 4-SOP | Z2106-ND 4.56 441 3.65 | G3VM-61G1 
SPST-NO 145V 5-25 60/ 400тА | 6-50Р | 72107-10 4.16 3.75 333 | G3VM-61H1 
SPST-NO 12V 10 - 30 60V — |2,000mA| 8-Dip | Z2104-ND 21.57 19.42 1726 | G3VM-G1CR 
SPST-NO 15V 10 - 30 60V — |2,000mA| 8-SMT | Z2105-ND 21.57 19.42 1726 | G3VM-61FR 
DPST-NO 145V 5-25 60V 500mA | 8-SMT | Z2108-ND 6.58 5.92 527 | G3VM-62F1 
DPST-NO 1.15 5-25 60V 400mA | 8-50Р | Z2109-ND 9.28 8.36 743 | G3VM-62J1 
SPST-NO 145V 5-25 80V 1250mA | 6-50Р | Z2110-ND 21.02 18.92 16.82 | G3VM-81HR 
SPST-NO 4.15V 5-25 400V 150mA | 6-Пр | Z158-ND 5.68 5.11 454 | G3VM-6 қ 
SPST-NO 4.15V 5-25 400V 150mA | 6-SMT | Z159-ND 5.68 5.11 454 | G3VM-6F Features: * Zero-cross type or random turn-on • Thin 
SPST-NO 145V 5-25 350V 120mA | 4-SOP | Z160-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VM-S2 design for high-density PCB applications • DC input — AC 
SPST-NO 15V 5-25 350V 120mA | 6-SOP | Z161-ND 6.00 540 4.80 | G3VM-S3 output for 2A load * Footprint compatible with industry 
SPST-NO 145V 5-25 200V 150тА | 4-50Р | Z162-ND 3.95 3.56 3.16 | G3VM-S5 standard 1/0 modules * Low cost Characteristic Data: « Op- 
SPST-NO 15V 5-25 400V | 150mA | 4-SMT | Z1046-ND 9.45 8.51 7.56 |G3VM-353D erate time: 1115 maximum • Output ON voltage drop: 1.6V 
SPST-NO 115/ 5-25 400V | 150mA | 6-SMT | Z1047-ND 9.45 8.51 7.56 |G3VM-353E (RMS) maximum * Leakage Current: 2mA maximum (at 
DPST-NO 115/ 5-25 350V | 120mA | 8-50Р | Z163-ND 7.95 7.16 636 | G3VM-SW 100VAC); SmA maximum (at 200VAC) • Operating 
DPST-NO 115/ 5-25 60V 200mA | 8-SOP | Z164-ND 7.96 746 636 |G3VM-SY Temperature: -30°C ~ 80°C 
Zero-Cross Output Fig. 4 — G3MB/MC Series 
SPST-NO 4-6 VDC - 75-264 МАС] 1-2А | Std. Sip | Z900-ND 9.00 840 720 | G3M-202P-US-4-DC5 
3 |SPSTNO | 96-144 VDC - 75-264 МАС| 1-2А | Std. Sip | Z901-ND 9.00 8.10 720 | G3M-202P-US-4-DC12 
SPST-NO | 19.2-28.8 VDC - 75-264 VAC| 1-2А | Std.Sip | Z902-ND 9.90 8.91 792 | G3M-202P-US-4-DC24 
Phase Controlled Output 
SPST-NO 4-6 VDC - 75-132 МАС] 1-2А | Std. Sip | Z903-ND 7.38 6.64 590 | G3M-102PL-US-4-DC5 
SPST-NO | 96-144 VDC = 75-132 МАС| 1-2А | Std. Sip | Z904-ND 738 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC12 
з |SPST-NO | 192-28.8 VDC - 75-132 МАС| 1-2А | Std. Sip | Z905-ND 7.38 6.64 590 | G3M-102PL-US-4-DC24 
SPST-NO 4-6 VDC - 75-264 МАС| 1-2А | Std. Sip | Z906-ND 8.35 752 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC5 
SPST-NO | 96-144 VDC - 75-264 ҮАС| 1-2А | Std. Sip | Z907-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC12 
SPST-NO | 19.2 - 28.8 VDC - 75-264VAC| 1-2А | Std. Sip | Z908-ND 8.35 752 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC24 
Zero-Cross Output 
SPST-NO 4-6 VDC = 75-264VAC| 1-2А | MiniSip | Z909-ND 433 3.90 346 | G3MB-202P-DC5 
SPST-NO | 96-144 VDC - 75-264 ҮАС| 1-2А | Міпі бір | 7910-40 433 390 346 | G3MB-202P-DC12 IEEE: 
, |SPSTNO | 192-288 VDC - 75-264 ҮАС| .1-2А | Міпі бір | 7911-40 433 3.90 346 | G3MB-202P-DC24 
SPST-NO 4-6 VDC - 75-132 УАС| .1-1A | Micro Sip | 71195-М0 3.68 3.31 2.94 | G3MC-101P-DC5 (BOTTOM VIEW) 
SPST-NO | 96-144 VDC - 75-132 МАС| 1-1A | Micro Sip | 71236-М0 3.73 3.36 298 | G3MC-101P-DC12 — M Тен 
SPST-NO | 19.2-28.8 VDC = 75-132 МАС) .1-1A | Micro Sip | Z1237-ND 273 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC24 parures: оиз ее mounting, 
solid-state relay switching 2A * DC input: AC output for 
Phase Controlled Output 2A load at 25°C • Mono-block lead frame facilitates heat 
SPST-NO 4-6 VDC — 75-132VAC| 1-ЛА | Micro Sip | Z1196-ND 3.40 3.06 272 | G3MC-101PL-DC5 dissipation without use of heat sink * Smaller Footprint 
SPST-NO | 96-144 VDC - 75-132 МАСІ 1-1А | Micro Sip | 21197-ND 340 3.06 272 | G3MC-101PL-DC12 (Approximately 20% smaller than G3MB) is ideal for close 
4 SPST-NO 19.2 - 28.8 VDC -- 75-132 МАС | 1-Л1А | Micro бір | Z1198-ND 3.40 3.06 272 | G3MC-101PL-DC24 РСВ Mounting applications * Built-In Snubber Circuit 
SPST-NO 4-6 VDC = 75-132VAC! 1-2А | Міпі бір | Z912-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC5 Characteristic Data: “ Leakage Current: 1.5mA maximum 
SPST-NO | 96-144 VDC - 75-132 ҮАС| 1-2А | Міпі бір | 7913-40 3.53 318 2.80 | G3MB-102PL-DC12 * Operating Temperature: -30°C - 80°C 


(Continued) 
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OMRON. Solid State Relays (cont) FREE 


These come with a protective cover for safety. Phase controlled outputs are ideal for use chanical relays. Perfect for compact Din-Rail mounting and applications requiring the 
in light dimming, motor-speed control, and other power control applications. Approved long life of solid state relays. G3TC series are replacement to standard 1/0 modules. Re- 
by UL and CSA. The G3R relays аге drop-in replacements to the popular G2R Eletrome- places Opto22, Gordos and many other 1/0 modules. Perfect for multiple output controls. 


Contact Input Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Arrange. Voltage Current (mA) | Volt. (Peak) | Current | Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
Phase Controlled Output 
SPST-NO 19.2 - 28.8 VDC — 75-132 МАС| 1-2А | Міпі бір | Z914-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC24 
4 SPST-NO 4-6 VDC — 75-264VAC| 1-2А | Міпі бір | Z915-ND 3.93 3.54 314 | G3MB-202PL-DC5 11 
SPST-NO 9.6 - 14.4 VDC — 75-264VAC| 1-2А | Міпі бір | Z916-ND 3.93 3.54 314 | G3MB-202PL-DC12 ШІ ШІ 13 
SPST-NO 19.2 - 28.8 VDC — 75-264VAC| 1-2А | MiniSip | Z917-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC24 P78 7L Max. 
Zero Cross Output Features: “ Input / Output Modules that have the same 
SPST-NO 5 - 24 VDC 8 4-60VDC | .01-2А | QC Style | Z1193-ND 20.28 1825 1622 | G3R-ODXO2SN-DC5-24 footprint as the G2R = Incorporating ап easy-to-see 
5 SPST-NO 5-24 VDC 8 40-200 VDC|.01-1.5A| QC Style | Z1194-ND 23.33 21.00 18.66 | G3R-0D201SN-DC5-24 monitoring indicator Characteristic Data: * Leakage 
SPST-NO 5-24 VDC 15 75-264 VAC} .05-2A | QC Style | Z1192-ND 21.45 19.31 17.16 | G3R-0A202SZN-DC5-24 Current: 5pA maximum “ Operating Temperature: 
SPST-NO 5-24 VDC 15 75-264 МАС | .05-2A | QC Style | 71235-№0 30.10 27.09 24.08 | G3R-OA202SLN-DC5-24 -30°C ~ 80°C • For socket use Z855-ND 
Random Turn-on Output 
SPST-NO 4-6 VDC 8 4-32 VDC ЛА QC Style | Z1190-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC5 Fig. 6 — G3TC Series 
5 |SPST-NO 12-24 VDC 8 4-32 VDC ЛА QC Style | Z1191-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC12-24 
SPST-NO 100 - 240 VAC 15 4-32 VDC ЛА QC Style | 71234-№0 22.88 20.59 18.30 | G3R-IAZR1SN-AC100/240 
G3TC I/O Modules 
SPST-NO | 180-280 VAC/DC = 45-6VDC | 50тА | Sip/Yellow | Z2018-ND 14.90 13.41 11.92 | G3TC-IAC-5A AC/DC240 
SPST-NO 90 - 140 VAC/DC = 12-18VDC | 50тА | Sip/Yellow | Z2019-ND 13.53 12.18 10.82 | G3TC-IAC-15 AC/DC120 
SPST-NO 90 - 140 VAC/DC = 20-30VDC| 50тА | Sip/Yellow) Z2020-ND 13.53 12.18 10.82 | G3TC-IAC-24 AC/DC120 
SPST-NO 90 - 140 VAC/DC = 4.5-6VDC | 50mA | Sip/Yellow | Z2021-ND 13.53 12.18 10.82 | G3TC-IAC5 AC/DC120 
SPST-NO 2.5- 8 VDC = 75 ~ 140 VAC 3A Sip/Black | Z2027-ND 14.90 13.41 11.92 | G3TC-OAC5-DC5 
SPST-NO 9-16 VDC = 75 ~ 140 VAC 3A Sip/Black | Z2025-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-OAC15-DC15 
SPST-NO 18 - 32 VDC = 75 - 140 VAC 3A Sip/Black | Z2026-ND 14.05 12.65 11.24 | G3TC-0AC24-DC24 
6 | 5Р5Т-М0 2.5- 8 VDC = 5-60 VAC 3A Sip/Black | Z2028-ND 14.90 13.41 11.92 | G3TC-OAC5A-DC5 
SPST-NO |10-32 VDC/15-32 VAC = 45-6VDC | 50mA | Sip/White | Z2024-ND 13.38 12.04 10.70 | G3TC-IDC5-DC/AC24 
SPST-NO |10-32 VDC/15-32 VAC = 12-18VDC | 50mA | Sip/White | Z2022-ND 13.38 12.04 10.70 | G3TC-IDC15-DC/AC24 
SPST-NO |10-32 VDC/15-32 УАС = 20~30VDC | 50mA | Sip/White | 22023-ND 13.38 12.04 10.70 | G3TC-IDC24-DC/AC24 
SPST-NO 2.5- 8 VDC — 5-60 VDC 3A Sip/Red | Z2031-ND 14.18 12.76 11.34 | G3TC-ODC5-DC5 
SPST-NO 9-16 VDC -- 5-60 VDC 3A Sip/Red | Z2029-ND 14.18 12.76 11.34 | G3TC-0DC15-DC15 Features: « Standard sized 1/0 modules for replacement 
SPST-NO 18 - 32 VDC — 5-60 VDC 3A Sip/Red | Z2030-ND 14.18 12.76 11.34 | G3TC-ODC24-DC24 to OPTO22 e Continental and Gordos relays 
SPST-NO 2.5- 8 VDC = 5-200 VDC 1A Sip/Red | Z2032-ND 16.24 14.62 13.00 | G3TC-ODC5A-DC5 


Solid State Relays 


Fig. 1 — G3NE Series Fig. 2 — G3NA Series Fig. 3 — Accessories 


Features: 

* Built-in varistor effectively absorbs external surges 
* Protective cover for greater safety is standard * Op- 
eration indicator (red LED) is standard * Zero-cross or 


Features: 
* Ideal for panel mounted 
applications * Compact alum- 


Omron heat sinks are designed to 
dissipate heat buildup during normal 
operation. Pretapped holes allow exact 


inum PCB and power ele- р: ar phase control functions Characteristic Data: * Leak- - | Placement. к 
ments used * Quick-connect 3 ў age Current: 5mA maximum (at 100VAC), 10тА Panes Heat sink grease or a similar product 
#110 input terminals and #250 MOM maximum (at 200VAC) * Operating Temperature: _ 42. should be used at the time of place- 
output connections > -30°C - 80°С й ment. 
Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Arrange. Voltage Volt. (Peak) Current Package Part No. 1 25 50 Part No. 
Zero-Cross Output 
SPST-NO 4-6VDC 75 to 264VAC Л to 10A QC Style Z175-ND 16.58 14.92 18.26 | G3NE-210T-US-DC5 
SPST-NO 9.6-14.1VDC 75 to 264УАС .1to 10A QC Style Z176-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC12 
1 SPST-NO 19.2-28.8VDC 75 to 264VAC Л to 10A QC Style Z177-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC24 
SPST-NO 4-6VDC 75 to 264VAC .1 to 20A QC Style Z178-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC5 
SPST-NO 9.6-14.1VDC 75 to 264УАС .1 to 20A QC Style Z179-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC12 
SPST-NO 19.2-28.8VDC 75 to 264VAC Л to 20A QC Style Z180-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC24 
Zero-Cross Output 
SPST-NO 5-24VDC 19 to 264VAC -1to БА Screw Style Z165-ND 18.38 16.54 14.70 | G3NA-205B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 to 264УАС .1 to БА Screw Style Z166-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC100-120 
SPST-NO 200-240VAC 19 to 264УАС -1to 5A Screw Style Z167-ND 23.43 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC200-240 
SPST-NO 4-32VDC 19 to 264VAC -1 to 10A Screw Style Z918-ND 18.80 16.92 15.04 | G3NA-210B-DC5-24 
SPST-NO 75-132VAC 19 to 264УАС .1to 10A Screw Style Z919-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC100-120 
SPST-NO 150-264VAC 19 to 264УАС .1to 10A Screw Style Z920-ND 25.18 22.66 20.14 | G3NA-210B-AC200-240 
SPST-NO 4-32VDC 19 to 264VAC Л to 25A Screw Style Z921-ND 24.45 22.01 19.56 | G3NA-225B-DC5-24 
SPST-NO 75-132VAC 19 to 264VAC .1to 25A Screw Style Z922-ND 29.45 26.51 23.56 | G3NA-225B-AC100-120 
SPST-NO 150-264VAC 19 to 264УАС Л їо 25A Screw Style Z923-ND 31.38 28.24 25.10 | G3NA-225B-AC200-240 
SPST-NO 5-24VDC 180 to 528VAC Л to 25A Screw Style Z170-ND 52.88 47.59 42.30 | G3NA-425B-DC5-24 
2 SPST-NO 100-120VAC 180 to 528VAC .1to 25A Screw Style ZA71-ND 55.23 49.71 44.18 | G3NA-425B-AC100-120 
SPST-NO 5-24VDC 19 to 264VAC Л to 40A Screw Style Z172-ND 38.08 34.27 30.46 | G3NA-240B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 to 264УАС .1to 40A Screw Style Z173-ND 42.83 38.55 34.26 | G3NA-240B-AC100-240 
SPST-NO 200-240VAC 19 to 264VAC .1to 40A Screw Style Z174-ND 42.43 38.19 33.94 | G3NA-240B-AC200-240 
SPST-NO 5-25 VDC 19 to 264VAC Л to 75A Screw Style Z2067-ND 20.63 18.57 16.51 | G3NA-275B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 to 264VAC .1to 75A Screw Style Z2068-ND 76.83 69.15 61.47 | G3NA-275B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 to 264VAC Л to 90A Screw Style Z2070-ND 81.10 73.00 64.89 | G3NA-290B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 to 264УАС .1to 90A Screw Style Z2069-ND 81.10 73.00 64.89 | G3NA-290B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5-24VDC 19 to 440VAC Л to 75A Screw Style Z2071-ND 89.64 80.68 71.72 | G3NA-475B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 to 440VAC .1to 75A Screw Style Z2072-ND 89.69 80.73 71.76 | G3NA-475B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5-24VAC 19 to 440VAC .1to 90A Screw Style Z2073-ND 98.18 88.36 78.55 | G3NA-490B-UTU-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 19 to 440VAC .1 to 90A Screw Style Z2074-ND 98.18 88.36 78.55 | G3NA-490B-UTU-AC100-240 
DC Output Voltage 
2 SPST-NO 5-24VDC 4 to 220VDC Л to 10A Screw Style Z168-ND 33.45 30.11 26.76 | G3NA-D210B-DC5-24 
SPST-NO 100-120VAC 4 to 220VDC .1to 10A Screw Style Z169-ND 34.83 31.35 27.86 | G3NA-D210B-AC100-240 
Accessories 
Track Mount Heat Sink for 10A Relays (77 x 44mm) Z924-ND 13.58 12.22 10.86 | Y92B-N50 
Track Mount Heat Sink for 10A/25A Relays (88.90 x 77mm) Z925-ND 21.95 19.76 17.56 | Y92B-N100 
3 Track Mount Heat Sink for 25A Relays (100 x 104mm). Z926-ND 29.95 26.96 23.96 | Y92B-N150 
Chassis Mount Heat Sink for 10A (100 x 100mm) .... Z927-ND 14.70 13.23 11.76 | Y92B-A100 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (150 x 100.5mm) .. Z928-ND 20.60 18.54 16.48 | Y92B-A150N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1397 


МЕС OCMOS FET Solid State Relays 


1. LED Anode 
2. LED Cathode 
1 23 3.MOS FET 
4. MOS FET 
1LED Anode 4 MOSFET Drain 1 LED Anode 5 MOSFET 1 LED Anode 5 LED Anode 1LED Anode 5 LED Anode/Cathode 
2LED Cathode 5 MOSFET Source 2LED Cathode 6 MOSFET 2 LED Cathode 6 LED Cathode 2 LED Cathode 6 LED Anode/Cathode 
3NC 6 MOSFET Drain 3LED Anode 7 MOSFET 3 Tr Collector 7 MOSFET 3 Tr Collector 7 MOSFET 
4 LED Cathode 8 MOSFET 4 Tr Emitter 8 MOSFET 4 Tr Collector 8 MOSFET 
V load l load PD Ron ton toff Output Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. У mA mW Ohms ms ms Type Package | Part Мо. 4 10 100 | Рам №. Size Pricing 
1 60 1800 560 0.2 3.0 1.0 1ch NO Dip PS710A-1A-ND 6.50 5.85 499 |— = = 
1 60 1800 560 0.2 3.0 1.0 1ch NO SMT PS710AL-1A-ND 6.53 5.88 501 |— = = 
1 60 2500 625 0.1 5.0 0.2 1ch NO Dip PS710B-1A-A-NDT NEW! 7.63 6.87 5.85 |— == = 
1 60 2500 625 0.1 5.0 0.2 1ch NO SMT PS710BL-1A-NDT NEW! 7.78 7.00 5.97 | PS710BL-1ATR-ND¢ NEW! | 1,000 4004.00 
1 80 2000 600 0.15 2.0 0.2 1ch МО Dip PS710E-1A-A-NDT NEW! 5.88 5.29 451 |— = = 
1 80 2000 600 0.15 2.0 0.2 1ch NO SMT PS710EL-1A-NDT NEW! 6.13 5.52 4.70 | PS710EL-1ATR-NDt NEW! | 1,000 3081.00 
1 100 350 560 2.5 3.0 0.2 1ch NO Dip PS7113-1A-ND 3.00 2.70 230 |— = mE 
1 100 350 560 2.5 3.0 0.2 1ch NO SMT PS7113L-1A-ND 3.00 2.70 230 |— = == 
2 100 350 375 2.5 3.0 0.2 2ch NO Dip PS7113-2A-ND 5.80 5.22 445 |— = = 
2 100 350 375 2.5 3.0 0.2 2ch NO SMT PS7113L-2A-ND 5.80 5.22 445 |— = mE 
1 250 200 560 8.0 1.5 0.2 1ch NO Dip PS7122A-1A-A-NDT NEW! 4.53 4.08 347 |— = = 
1 250 200 560 8.0 1.5 0.2 1ch NO SMT PS7122AL-1A-NDT NEW! 3.13 2.82 2.40 | PS7122AL-1ATR-NDT NEW! | 1,000 1651.00 
1 250 200 560 8.0 0.2 1.5 1ch NC Dip PS7122A-1B-A-NDT NEW! 3.63 3.27 278 |— — == 
1 250 200 560 8.0 0.2 1.5 1ch МС SMT PS7122AL-1B-NDT NEW! 3.20 2.88 2.46 | PS7122AL-1BTR-NDT NEW! | 1,000 1586.00 
2 250 200 375 80 1.5 0.2 2сһ МО Dip PS7122A-2A-A-NDT NEW! 5.30 4.77 407 |— = = 
2 250 200 375 8.0 1.5 0.2 2ch NO SMT PS7122AL-2A-NDT NEW! 5.35 4.82 4.11 PS7122AL-2ATR-NDT NEW! | 1,000 2808.00 
2 250 200 375 8.0 0.2 1.5 2ch NC Dip PS7122A-2B-A-NDT NEW! 6.78 6.10 520 |— = — 
2 250 200 375 8.0 1.5/0. | 0.2/1.5 1а + 1b Dip PS7122A-1C-A-NDT NEW! 5.63 5.07 432 |— = = 
1 400 150 560 30.0 1.0 0.2 1ch МО Dip PS7141-1A-ND 2.50 2.25 192 |— = = 
1 400 150 560 24.0 0.02 0.2 1ch NC Dip PS7141-1B-ND 2.75 2.48 211 Бы = mE 
2 400 150 375 24.0 0.02 0.2 1A & 1B Dip PS7141-1C-ND 5.00 4.50 3.84 |— = = 
2 400 150 375 30.0 1.0 0.2 2ch NO Dip PS7141-2A-ND 5.25 4.73 4.03 |— = = 
2 400 150 375 24.0 0.02 0.2 2ch NC Dip PS7141-2B-ND 5.75 5.18 441 |— = = 
2 400 120 375 35.0 2.0 1.0 2ch NO Dip PS7141C-2A-A-NDT NEW! 6.70 6.03 544 |— — = 
2 400 120 375 35.0 2.0 1.0 2ch NO SMT PS7141CL-2A-NDT NEW? 6.75 6.08 5.18 | PS7141CL-2ATR-NDT NEW! | 1,000 2717.00 
1 400 120 240 50.0 1.0 0.2 1сһ NO БІР Р57141Е-1А-А-МОТ NEW! 1.98 1.66 140 |— = = 
1 400 120 240 50.0 1.0 0.2 1ch NO SMT PS7141bL-1A-NDT NEW! 2.18 1.82 1.54 | PS7141EL-1ATR-NDt NEW! | 1,000 999.00 
1 400 150 560 30.0 1.0 0.2 1ch МО SMT PS7141L-1A-ND 2.50 2.25 192 [Ee = = 
1 400 150 560 24.0 0.02 0.2 1ch NC SMT PS7141L-1B-ND 2.75 2.48 211 Е = = 
2 400 150 375 24.0 0.02 0.2 2ch NC SMT PS7141L-2B-ND 5.00 4.50 3.84 | — = = 
1 400 200 560 10.0 5.0 0.2 1ch NO Dip PS7142-1A-ND 2.50 2.25 1.92 [Бш — E 
1 400 200 560 12.0 0.2 5.0 1ch NC Dip PS7142-1B-A-NDT NEW! 4.73 4.26 3.63 |— = = 
2 400 200 375 12.0 20 0.2 la+1b SMT PS7142-1C-A-NDT NEW! 7.88 7.09 6.04 |- = = 
2 400 200 375 12.0 2.0 0.2 2ch NO Dip PS7142-2A-A-NDT NEW! 7.55 6.80 579 |— = mE 
1 400 200 560 10.0 5.0 02 1ch NO SMT PS7142L-1A-ND 3.55 3.20 273 | — — E 
1 400 200 560 12.0 0.2 5.0 1ch NC SMT PS7142L-1B-NDT NEW! 4.33 3.90 3.32 | PS7142L-ABTR-NDT NEW! | 1,000 2301.00 
2 400 200 375 12.0 2/0.2 0.2/2 1а + 16 SMT PS7142L-1C-NDT NEW! 8.13 7.32 6.23 | PS7142L-ACTR-NDT NEW! | 1,000 4134.00 
2 400 200 375 12.0 2.0 0.2 2ch NO SMT PS7142L-2A-NDT NEW! 5.63 5.07 4.32 | PS7142L-2ATR-NDT NEW! | 1,000 2457.00 
1 600 90 560 50.0 1.5 0.2 1ch NO Sip PS7160-1A-ND 3.00 2.70 230 | — = = 
1 600 90 560 50.0 1.5 02 1ch NO SMT PS7160L-1A-ND 3.00 2.70 230 |— = = 
2 600 90 375 50.0 1.5 0.2 2ch NO Dip PS7160-2A-ND 5.98 5.38 459 |— = = 
2 600 90 375 50.0 1.5 0.2 2ch NO SMT PS7160L-2A-ND 5.98 5.38 459 |— — — 
5 60 600 300 0.8 2.0 0.5 1ch NO SOP PS7206-1A-ND 4.25 3.83 326 | — = = 
5 100 400 300 1.2 2.0 1.0 1ch NO SOP PS7214-1A-ND 4.13 3.72 317 |ы — = 
4 400 120 430 30.0 1.0 0.2 1A & PS2701 SOP PS7241-AT1-ND 2.88 2.59 221 [ы a = 
3 400 120 430 30.0 1.0 0.2 1A & PS2705 SOP PS7241-AT5-ND 3.13 2.82 2.40 |— = = 
5 400 120 300 30.0 2.0 0.2 1ch NO SOP PS7241-1A-ND 2.42 2.02 170 = = = 
5 400 120 300 30.0 0.2 2.0 1ch NC SOP PS7241-1B-ND 3.45 3.11 265 [ры m <= 
5 40 100 100 12.0 0.5 0.2 1ch NO БОР PS7200A-1A-ND 4.50 4.05 345 | — = xS 
5 40 250 100 1.5 1.0 0.2 1ch МО БОР PS7200B-1A-ND 4.88 4.39 374 |— = = 
5 40 160 100 3.5 0.5 1.0 1ch NO SOP PS7200H-1A-ND 5.88 5.29 451 = — — 
5 40 200 100 2.0 1.0 1.0 1ch МО БОР PS7200K-1A-ND 5.88 5.29 451 |— = = 
5 40 120 100 14.0 0.5 1.0 1ch NO SOP PS7200R-1A-ND 5.88 5.29 4.51 |— = = 
5 40 100 100 12.0 0.5 0.2 1сһ NO БОР PS7200A-1AA-NDT NEW! 4.78 4.30 3.67 | PS7200A-1AATR-NDT NEW! | 3,500 | 2535.00/M 
5 40 250 100 1.5 1.0 0.2 1ch МО БОР PS7200B-1AA-NDT NEW! 5.95 5.36 4.57 | PS7200B-1AATR-NDt NEW! | 3,500 | 3133.00/М 
5 40 250 100 1.6 1.0 0.5 1ch NO БОР PS7200E-1AA-NDT NEW! 7.53 6.78 5.77 | PS7200E-1AATR-NDt NEW! | 3,500 | 4004.00/М 
5 40 160 100 3.5 0.5 1.0 1ch NO БОР PS7200H-1AA-NDT NEW! 6.70 6.03 5.14 | PS7200H-1AATR-NDT NEW! | 3,500 | 3536.00/M 
5 40 200 100 2.0 0.5 1.0 1ch NO БОР PS7200K-1AA-NDT NEW! 6.70 6.03 5.14 | PS7200K-1AATR-NDt NEW! | 3,500 | 3536.00/M 
5 40 120 200 12.5 0.5 1.0 1ch NO БОР PS7200R-1AA-NDT NEW! 4.13 3.72 3.47 | PS7200R-1AATR-NDT NEW! | 3,500 | 2119.00/M 
5 80 500 300 12 0.5 0.5 1ch NO БОР PS7205B-1A-NDT NEW! 5.80 5.22 4.45 | Р57205В-1АТН-МОі NEW! | 3,500 | 3133.00/M 
2 400 120 180 30.0 1/0.2 0.2/1 la+1b SOP PS7241-1C-NDT NEW! 9.88 8.89 7.58 | PS7241-1CTR-NDT NEW! 1,500 | 5213.00/M 
2 400 120 180 30.0 1.0 0.2 2ch NO SOP PS7241-2AA-NDT NEW! 7.88 7.09 6.04 | PS7241-2AATR-NDt NEW! | 1,500 | 2405.00/M 
2 400 120 180 30.0 0.2 1.0 2ch NC SOP PS7241-2B-NDT NEW! 4.95 4.46 3.80 | PS7241-2BTR-NDT NEW! 1,500 | 2665.00.M 
5 400 120 300 35.0 1.0 0.2 1ch NO БОР Р57241Е-1А-МОТ NEW! 2.15 1.79 1.51 PS7241E-1ATR-NDT NEW! | 3,500 | 1087.50/M 
1 400 150 560 10.0 2.0 02 1сһ МО Бір PS7341-1A-ND 2.50 2.25 1.92 & — — 
1 400 150 560 30.0 0.2 1.5 1ch NC Dip PS7341-1B-A-NDT NEW! 3.58 3.22 275. ES = = 
1 400 120 560 35.0 1.0 1.0 1сһ МО Бір PS7341C-1A-A-NDT NEW! 3.38 3.04 2.59 |— = == 
1 400 120 560 35.0 1.0 1.0 1ch NO SMT PS7341CL-AACT-NDT NEW! 2.16 1.95 1.66 | PS7341CL-1ATR-NDT NEW! | 1,000 1124.50 
1 400 150 560 10.0 2.0.0 0.2 1ch МО SMT PS7341L-1A-ND 2.50 2.25 192 Е = = 
1 400 150 560 30.0 0.2 1.5 1ch NC SMT PS7341L-1B-NDT NEW! 3.70 3.33 2.84 | PS7341L-ABTR-NDT NEW! | 1,000 1228.50 
1 400 200 560 5.0 5 0.2 1ch МО Dip PS7342-1A-ND 4.40 3.96 3.38 | — = == 
1 600 90 560 50.0 2.0 0.2 1ch NO Dip PS7360-1A-ND 3.25 2.93 250 |— = = 
1 600 90 560 50.0 2.0 0.2 1ch NO SMT PS7360L-1A-ND 3.25 2.93 250 |— — — 
5 350 120 310 36.0 3.0 0.2 1ch NO БОР PS7431-1A-NDT NEW! 3.70 3.33 2.84 | PS7431-1ATR-NDT NEW! 1,000 1872.00 
1 200 200 560 5.0 12.0 6.5 1ch NO Dip PS7522-1A-ND 4.10 3.69 3.15 |— = = 
2 200 200 375 5.0 12.0 6.5 2ch NO Dip PS7522-2A-ND 6.00 5.40 460 |— — — 
5 40 100 250 14 0.5 1.0 1ch NO Mini-Flat | Р57801-1А-МОТ NEW! 7.80 7.02 5.98 | PS7801-1ATR-NDT NEW! 3,500 | 4082.00/M 
5 40 250 100 1.6 0.5 0.5 1ch NO Mini-Flat | Р57802-1А-МОТ NEW! 8.00 7.20 6.14 | PS7802-1ATR-NDT NEW! 3,500 | 4186.00/M 


T Lead Free/RoHS Compliant 


1398 (T053) 
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Crydom's 62 series of SSR's feature extremely low RDSon, low leakage and 
long lifetimes. Crydom's SSR's typically comprise an optical coupler, the 
output of which either drives the line directly or is used to switch a high- 


Whatever the drive component, it's the optical-isolation and no-moving-part 
aspects of the device that grant its many performance features. These 
features include high 1/0 isolation (though leakage current is a problem), 


bounce/arcing, mechanical ruggedness, and low drive-current 
requirements. They are available in tube packaging for small quantities and 
prototype work. Tape and reel packaging for automated insertion 


power device, such as a silicon-controlled rectifier (SCR) or thyristor. long life (measured in millions of cycles), low acoustic noise, no contact equipment. 
Input Input Switch Switch Digi-Key Tube Price Each Crydom Digi-Key T&R Pricing Crydom 
Fig.| Contact Volt. І (mA) Volt. І (mA) Package Part No. 1 10 25 Part No. Part No. Size Pricing Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
SPST-NO 14V 10-30 400V 150 6-Dip CC1302-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A03-TT 
SPST-NO 1.4V 10-30 400V 150 6-SOP CC1303-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A03-ST | CC1303TR-ND | 2,000 1255.50/М | G2-1A03-SR 
1 | SPST-NO 1.4V 10-30 400V 120 6-SOP CC1305-ND 2.26 2.05 1.64 G2-1A05-ST | CC1305TR-ND | 2,000 1147.50/M | G2-1A05-SR 
SPST-NO 14V 10-30 250V 150 6-SOP CC1307-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A06-ST | CC1307TR-ND | 2,000 1255.50/M | G2-1A06-SR 
SPST-NC 1.4V 10-30 350V 330 6-SOP CC1311-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST | CC1311TR-ND | 2,000 1502.55/M | G2-1B01-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 14V 15-40 15V 150 8-Dip CC1314-ND 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT 
DPST-NO 1.4V 15-40 15V 150 8-SOP CC1315-ND 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST == = = G2-2A03-SR 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1316-ND 5.23 4.75 3.80 G2-ABO1-TT 
DPDT-O/C 14V 10-30 400V 110 8-SOP CC1317-ND 5.23 4.75 3.80 G2-ABO1-ST - = — G2-AB01-SR 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-Dip CC1318-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-TT 
DPDT-O/C 1.4V 10-30 250V 150 8-SOP CC1319-ND 5.23 4.75 3.80 G2-ABO2-ST | CC1319TR-ND | 2,000 2605.50/М | G2-AB02-SR 
2 DPST-NO 14V 10-30 400V 110 8-SOP CC1321-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST | CC1321TR-ND | 2,000 2470.50/М | G2-DAO1-SR 
DPST-NO 1.4У 10-30 400V 70 8-SOP CC1323-ND 4.73 4.30 3.44 G2-DAO2-ST | CC1323TR-ND | 2,000 2362.50/М | G2-DA02-SR 
DPST-NO 1.4V 10-30 250V 125 8-SOP CC1327-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST | CC1327TR-ND | 2,000 2470.50/М | G2-DAO6-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-Dip CC1328-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DBO1-TT 
DPST-NC 1.4V 10-30 350V 120 8-SOP CC1329-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DBO01-ST | CC1329TR-ND | 2,000 2673.00/М | G2-DB01-SR 
DPST-NC 1.4V 10-30 250V 140 8-Dip CC1330-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT 
DPST-NC 1.4V 10-30 250V 140 8-SOP CC1331-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST | CC1331TR-ND | 2,000 2673.00/М | G2-DB02-SR 


Solid State Relays 


These solid state relays combine small size and 
high ratings in a PC-board-mounted SPST-NO 
design. Available with (S30 types) or without 
snubber network (S3 types), Series 3 is an 
ideal replacement for power reed relays in 
microprocessor or computer-based logic level 
systems. Designed for long, reliable service in 
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Series DO/DMO 
* SPST-NO DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated 
packages utilize the popular .10" grid lead spacing. DM0063 is 


* SPST-NO miniature SIP solid state relays • Designed for switching 
highly inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable 
for all loads up to 1.5A. R suffix are random turn-on versions. 


demanding industrial environments. mosfet output rated at 3A/60VDC. 
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Series CTX - 4 Relay's in one Sip Pkg. — Triac Output 
CTX240D3Q offers four independently controlled SSR's іп one 
compact PCB mount package. The CTX exhibits exceptional 
steady-state ratings utilizing highly efficient thermal 
management for increased cycle life. CTX240D3Q is а zero- 
cross type and the CTX240D3QR is a random turn-on: 

1 section on: .1 - 6.0A 2 sections оп: .1 - 4.0A 

3 sections on: .1 - 3.0A 4 sections on: .1 - 2.5A 


Series D2W “ Printed Circuit Board Mounting * Features an epoxy-coated package for exceptional 
environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type 1/0 modules. 

Series CX - CMX • Ultra High Surge • Printed Circuit Board Mounting • SPST-NO relays achieve the 
highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. Advanced features include 
exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. New DC output SPST-NO solid state 
relays use MOSFET output for high switching capabilities in a PC-mount air-cooled package. Pinouts 
are compatible with Series 6 and OAC type 1/0 modules. 


Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 

The series DPA is offered in your choice of voltage or current operated 

versions and are rated at 1A. The series SDV/SDI's are rated at 1.5A at 

ambient temperatures of 40°C. Available in either zero-cross or random turn- 
n (R) versions and current or voltage operated (controlled) versions. SDV 

series are voltage controlled and 501 series are current controlled. 


Load Load 
Input Oper. Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Oper. Release Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. Volt. | Volt. Volt. (Arms) Part No. Ш 10 25 |Рап No. Fig. Volt. Volt. | Volt. Volt. (Arms) Part No. 1 10 25 |Рап №. 
Series 3 — DC Input, АС Output Series CX/CMX — DC or AC Input, DC or AC Output — SCR Type SIP 
3.5-8VDC | 3.5VDC |1.0VDC |20-140VAC| — .02-3 CC1132-ND 27.38 23.96 21.91 |5312 3-15VDC |3.0VDC|1.0VDC | 12-280VAC| .06-5.0 | CC1063-ND 11.78 10.31 943 |СХ24005 
1 |3.5-8VDC |3.5VDC |1.0VDC | 20-140VAC| — .02-3 CC1133-ND 2612 22.86 20.90 |53012А 15-32VDC | 15VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-5.0 | CC1064-ND 11.78 10.31 943 |CXE240D5 
3.5-8VDC | 3.5VDC |1.0VDC | 40-280VAC| — .02-3 CC1134-ND 28.44 24.89 22.76 |53022А 3-15VDC |3.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .06-5.0 | CC1119-ND 11.78 10.31 9.43 |CX240D5R 
Series AO — DC Input, AC Output — SCR Type Mini-SIP 4-13VDC |4.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC | .06-5.0 | CC1120-ND 15.02 13.15 12.02 |CX380D5 
4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC |24-280VAC| .02-1.0 | CC1049-ND 970 849 776 |A0241 3 3-10VDC |3.0VDC |1.0/0С | 0-100VDC | 0-6.0А CC1124-ND 32.36 28.32 25.89 | СМХ10006 
4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC |24-280VAC| .02-1.0 | CC1115-ND 970 849 776 |A0241R 3-10VDC |3.0VDC | 1.0VDC | 0-60VDC 0-10A CC1125-ND 32.36 28.32 25.89 |CMX60D10 
2 4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .02-1.5 | CC1050-ND 970 849 776 |AS0241 4-13VDC |4.0VDC | 1.0VDC | 48-660VAC | .06-5.0 | CC1065-ND 1652 1446 13.22 |CX480D5 
4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .02-1.5 | CC1116-ND 970 849 776 |AS0241R 15-32VDC | 15VDC |1.0VDC | 48-660VAC| .06-5.0 | CC1066-ND 16.52 14.46 13.22 |CXE480D5 
4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC | 12-280УАС| .06-20 | CC1336-ND 11.68 10.22 9.35 |AS0242 90-140VAC| 90VAC |10.0УАС | 12-280VAC  .06-5.0 | CC1332-ND 13.18 11.54 10.55 |СХ240А5 
4-10VDC |4.0VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-2.0 | CC1337-ND 1168 10.22 9.35 |ASO242R 15-32VDC | 15VDC |1.0VDC | 12-280VAC| .06-5.0 | CC1333-ND 13.18 11.54 10.55 |CXE240D5 
Series DO/DMO — DC Input, DC Output — Bipolar Type Mini-SIP Series CTX - 4 Relays In One Sip Pkg. — Triac Output 
3-9VDC |3.0VDC |1.0VDC | 3-60VDC 02-10 | CC1060-ND 8.78 769 7.03 |00061А 4 4-10VDC |4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .1-6.0A | CC1140-ND 43.42 38.00 34.74 |СТХ240030 
2 | 1.7-9VDC |1.7VDC |0.8VDC | 3-60VDC 02-10 | CC1061-ND 8.78 769 17.03 |D0061B 4-10VDC | 4.0У0С | 1.0/0С | 24-280VAC| .1-6.0A | 001141-40 43.42 38.00 34.74 |CTX240D30R 
3-10VDC | 3.0/06 |1.0VDC | 0-60VDC 0-3A CC1139-ND 1710 1497 13.68 |DMO063 Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
Series SPA — SIP Relays-SCR Output 10-35mA | 10mA | 1.0mA |20-140VAC| .025-1.0A | CC1153-ND 932 816 746 |DPA4111 
2 10-35mA | 10mA | 1тА | 20-140УАС |.025-1.0VAC | CC1338-ND 8.8 777 711 |5РА4191 3.5-10VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 20-140VAC| .025-1.0A | CC1154-ND 932 816 746 |DPA4119 
10-35mA | 10mA | 1mA | 20-280VAC |.025-1.0VAC| CC1339-ND 970 849 776 |5РА6191 10-35mA | 10mA | 1.0mA | 20-280VAC| .025-1.0A | CC1155-ND 9.62 842 7.70 |DPA6111 
Series D2W — DC Input, AC Output — Triac Type SIP 5 |3.5-10VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 20-280VAC | .025-1.0A | CC1156-ND 9.62 842 7.70 |ОРА6119 
3-32VDC |3.0VDC |1.0VDC |24-280VAC| .06-2.0 | CC1069-ND 948 8.30 7.59 |D2W202F 3.5-10VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .025-1.5A | CC1157-ND 994 870 7.96 |SDV2415 
3 | 3-32VDC |3.0VDC |1.0VDC | 24-280/АС| .06-3.0 | CC1118-ND 10.04 879 8.04 |D2W203F 3.5-10VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 12-280VAC| .025-1.5A | CC1158-ND 9.94 870 7.96 |SDV2415R 
3-32VDC | 3.0VDC |1.0VDC | 24-280VAC| .06-3.5 | CC1062-ND 10.64 9.31 8.52 |D2W203F-11 10-35mA | 10mA | 1.0mA | 12-280УАС | .025-1.5A | CC1159-ND 994 870 17.96 |5012415 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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crydom Solid State Relays 


Relays combine small size and high ratings in a package 
designed for easy heat sink or panel mounting. Standard 
.187 push-on terminals assure quick connection and are 
arranged to provide maximum isolation between signal and 
power circuits. Model S228C is a snubberless design for 
applications that require low off-state leakage. 


Series 


PowerFin™ series delivers the ASPF SSR 


incorporates the 


Series PCV Analog Power Controller 


The Series PCV Analog Input Power Controllers are 0-100% variable power 
controllers for 120 or 240 VAC loads which vary with an analog input of 2 to 
10 Volts DC. The input and output are proportional by integrating a complete 
phase fired logic system and a solid state relay in the same package. 


Applications include heaters and lighting, motors and feeders, etc. 
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Load s— 


highest ratings of any single 
in-line package (SIP). The 
integral heat sink design can 
operate at 25 amps RMS in 
forced air at 85°С case temp. 


PowerFin™ design with an integral 
heat sink on the compact Mini-SIP 
package. Rated at 3.0 AMPS up to 
45°C, this SPST-NO AC output SSR 
is for applications where precise 


Models SST120 and 557240 auxiliary function 
modules gradually apply power to the load when С 9 
energized by the control voltage. Part sold 


1Output 2 
-10 Relay 
4 Input 3 


Typical Turn-On Delay 

For Various Timing Resistances 

Time Time 

(DSD) | (DLD) 
0.10 sec. | 1.6 sec. 
0.19 sec. | 3.1 sec. 
0.94sec. | 15 вес. 
4.0 вес. | 64sec. 
8.3 sec. | 133 sec. 


Resistor 
0 (Short) 
10KQ 
100KQ 
470КО. 
1.0MQ 


Series DSD, DLD Time Delay Relay 

These Delay-On time delay relays offer customers to externally adjust their delay time by 
selecting the value of the external customer supplied resistor. DSD are short time delays and 
DLD are longer time delay durations. Timing resistors should be 1/4 watt or higher. 


RPC series proportional controllers provide a cost 
effective method of controlling power in many different 


Heatsinks with pre-tapped 


complete with soft-start module and relay. holes for SSR packages 


With natural convection in 


applications such as heaters, universal motors or 
free air, it rates 10 amps RMS 


incandescent lamps. A customer provided potentio- 


electrical power control is essential. 
Zero voltage or random switching 


at 25°C ambient. (R suffix) versions are offered. meter is all that is required for control. 
Load Load 
Input Operate | Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Resistor | Operate | Release Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. Fig.| (Ohms) Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. 
Series 2 — DC Input, AC Output Series SST - Soft-Start Modules 
3.5-8VDC | 3.5VDC | 1.0VDC |20-140VAC | .02-8 | CC1129-ND 33.06 28.93 26.45 | 5218 3.5-10VDC | 3.5VDC |1.0VDC |90-140VAC | .04-10 | CC1343-ND 67.44 59.01 53.96 |10SST240 
1 | $5-8VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 40-280VAC | .02-8 | CC1130-ND 3480 3045 27.84 [5228 5 |3.5-0VDC | 3.5VDC |1.0/00 |90-140VAC | .04-25 | CC1344-ND 67.92 59.43 54.34 |25557120 
3.-8VDC | 35VDG |10VDG |40-280VAC | 02-8 Шабана 3480 3045 27.84 | 82280 3.5-10VDC | 35/00 [10урс |90-140УАС | 04-50 | CC1345-ND 70.2 62.06 56.74 |40SST120 
2-10/06 | 2.0vbC Te ЖЛ] pu m 7436 67.99 | 10PCV2415 Senes RPC -Potentiometer Power Соро! 
2 | 240VDC | 20VDC |1.0VDC 100-240VAC|.15-25A | CC1162-ND 9412 8236 75.30 |10PCV2425 150K (IW) | — — [80130vAC| 15 АША 6384 55.86 5108 |RPC1215 
2-10VDC | 2.0VDC |1.0VDC |100-240VAC|.15-40A | CC1163-ND 11112 9723 88.90 | 10PCV2440 150К (1А) — — |90-130УАС | 25 | CC1347-ND 82.58 7226 66.07 |RPC1225 
Series 050, DLD Time Delay Relay в (КМ — —  |90-130VAC| 40 | CC1348-ND 11264 98.56 90.12 |RPC1240 
3.5-5VDC | 3.5VDC |1.0VDC |48-280VAC |.04-10A | CC1174-ND 4312 3773 3450 | 0502410 AM UW) == — РОС 15 Ж ШЫ 6972 6101 5578 | НРО2415 
3.5-15VDC| 3.5VDC |1.0/0С |48-280VAC |.04-25A | С01175-М0 44.48 3892 35.59 | DSD2425 Mew) — | — [200-2406 25 АЛЫШ 8640 7550 69.12 |RPC2425 
з | 35-15/0С| 3.5VDC | 1.0\0С |48-280VAC |.04-50A | CC1176-ND 46.92 41.08 37.54 | 0502450 1м (1/2W) | — — __[200-240VAG] 40 |:001851:М74120,16 105.14 9813 |RPC2440 
3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.0У0С |48-280VAC |.04-10A | CC1177-ND 4312 3773 34.50 | DLD2410 Solid State Relay Accessories 
3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.0VDC |48-280VAC |.04-25A | CC1178-ND 44.48 3892 35.59 | DLD2425 Heatsink for Relays up to 10A (3.3 "x 2.06") (8.З8ст x 5.23ст) | CC1113-ND 946 828 7.57 |HS-1 
3.5-15VDC | 3.5VDC | 1.0У0С | 48-280VAC |.04-50А | CC1179-ND 4692 41.06 37.54 | DLD2450 z Heatsink for Relays up to 25A (337 x 4.1") (8.38ст x 10.41ст) | CC1207-ND 13.88 1215 1111 |HS-2 
Series PF, ASPF - PowerFin™ Heatsink for Relays up to 75A (5.5" x 4.8”) (13.97ст x 12.19ст) | СС1208-МО 13.88 1215 1141 |HE-54 
4-10VDC | 4.ovoc |1.0voc |24-280VAC| 1-ЗА | CC1334-ND 11.78 1031 943 | ASPF240D3 Heatsink for Relays up to 90A (6.0" x 6.0") (15.24ст x 15.24ст) | CC1114-ND — 96.94 84.83 77.56 |HE-90 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC | 1-ЗА | CC1335-ND 11.78 10.31 943 | ASPF240D3R Protective Cover for Series 1 Relays CC1070-ND 3.04 266 2.44 |KS-100 
4 |90-140VAC| 90.0VAC |10.0VAC | 12-280МАС | .06-10 | CC1340-ND 23.30 20.39 18.64 | PF240A25 Protective Cover for 53TP Series Relays CC1171-ND 494 433 3.96 |KS-300 
3-15VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC | .06-10 | CC1341-ND 21.52 18.83 17.22 | PF240D25 ЕМІ Filters for 1 Phase Relay to Reduce беп. Noise CC1172-ND 1046 916 8.37 [1525 
15-32100 | 15.0VDC | 1.0/00 | 12-280VAC | .06-10 | CC1342-ND 21.52 18.83 17.22 |PFE240D25 EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise CC1173-ND 2368 2072 18.95 |3F20 
Fig. 8 
Series IAC, IDC, OAC, ODC Series 6 
Standard e Opto-Isolated * Solid state I/O switching modules deliver Series 6 buffered output modules contain additional 
an electrically clean, photo-isolated, noise free "output" internal amplification to reduce drive requirements to a 
interface from logic level control systems to external loads level suitable for the Mos devices used іп many 
Such as motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are microprocessor systems. Models are available with either 
epoxy conformal coated for fast heat transfer. inverting or no-inverting inputs, for 5 and 15 volt logic. 
Turn Turn Turn Turn 
Input Input | Output Output Оп Off |Digi-Key Price Each Crydom Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. |І(тА)) Current Voltage | Time | Time | PartNo. 1 10 25 |РапМо. Fig.) Volt. [І (mA) | Current Voltage | Time | Time | Part No. 1 10 25 Рам No. 
ЏО Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
O-8VDC | 100рА | .02-3A  3-60VDC | 1004S |100uS | CC1239-ND 2132 18.66 17.06 [6311 
S0-M40VAC | T |Л-00тА 43000 | 20ms | 20ms ОЛАЙ 828 725 663 MOS 24-GVDC 2504A 02-35А  3-60VDC |10008 | 10048 | CC1240.ND 2180 1908 1744 6321 
(80-280VAC| 5 |1-100тА .4-30/00 | 20ms | 20ms | CCI201-ND 828 725 6.63 ПАС-5А 8 | 0-8/06 |1000A |.02-3.5A  24-280VAC| 5 cycle |.5 cycle | CC1242-ND 2190 1917 17.52 |6412 
10-36VDC | 8 |1-100тА .4-30VDC | 5тѕ | 5ms | 001202-40 828 725 6.63 IDC-5 24-6VDC |2500A |.02-3.5A 12-140УАС | .5 cycle |.5 cycle | CC1243-ND 1948 17.05 15.59 6421 
3-6VDC | 19 | .02-3A  12-140VAC .5 cycle | .5 суде | CC1203-ND 828 725 6.63 |OAC-S Mounting Board for 4-pos. Std. 1/0 (New Logic) Modules Screw Term. CC1206-ND 4142 3625 33.14 |PB-4 
g | 36/06 | 19 | .02-83A 24-280VAG .5 cycle |5 cycle | CC1204-ND 828 725 6.63 |OAC-SA Mnt. Brd. for 4-pos. Std. 1/0 Modules (Neg.or Pos. Logic)Screw Term. CC1218-ND 46.22 39.57 36.18 |PB-4R 
3-6VDC | 14 | .02-3A  5-60VDC | 3ms | .3ms | CC1205-ND 828 725 6.63 |ODC-5 Mounting Board for 8-pos. Std. 1/0 Modules (Card Edge Conn.) CC1219-ND 80.92 70.81 64.74 |PB-8 
90-140VDC | 6 |.1-100mA  4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1235-ND 1306 1143 10.45 |DMP6201A| | Mounting Board for 16-pos. Std. 1/0 Modules (Screw Term.) CC1220-ND 187.60 164.15 150.08 |PB-16T 
180-280/0С| 4 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1236-ND 1440 1234 11.28 |DMPG202A Mounting Board for 16-pos. Std. 1/0 Modules (Card Edge Conn.) CC1221-ND 147.96 129.47 118.37 |PB-16A 
3-evoc | 3 | 02-34 5-60VDC | .5ms | .5ms | CC1237-ND 13.18 11.54 10.55 |DMP6301A Mini I/O Module — 5VDC System Voltage 
3-5VDC | 4 | .02-3A  24-280VAC| 5cycle|.5cycle| CC1238-ND 1410 12.34 11.28 |DMP6402A 90-140УАС 7 |1-100тА .4-30/06 | 20ms | 20ms | CC1222-ND 828 7.25 6.63 МІАС-5 
10-3606 | 8 |1-100тА  4-30VDC | 5ms | 5ms |CC1223-ND 828 725 6.63 |MIDC-5 
ЏО Modules — 15VDC System Voltage 8 | 3-6VDC | 19 | .02-3A  12-140VAC|.5cycle|.5cycle| CC1224-ND 8.28 725 6.63 |МОАС-5 
90-140VAC| 7 |.1-100mA  .4-30VDC | 20ms | 20ms | CC1210-ND 828 725 6.63 ПАС-15 3-6VDC | 19 | .02-3A 24-280VAC | .5 cycle |.5 cycle | CC1225-ND 828 725 6.63 |MOAC-5A 
в | 10-3606 | 8 |.1-100mA .4-30У0С | Sms | Sms | 01211-40 828 725 663 | IDC-15 3-6VDC | 14 | .02-3А  5-60VDC | .3ms | .3ms | CC1226-ND 828 725 6.63 |MODC-5 
9-18VDC | 20 | .02-3A 12-140УАС| .5 cycle .5cycle| CC1212-ND 828 725 6.63 |0АС-15 Mini I/O Module — 24VDC System Voltage 
9-18VDC | 14 | .02-3A  5-60VDC | .3ms | .3ms | 00121340 828 725 6.63 |00С-15 10-36VDC | 8 |1-100тА  4-30VDC | 5ms | 5ms |CC1227-ND 828 725 6.63 |MIDC-24 
8 |18-28VDC | 15 | .02-3A 12-140УАС| .5 cycle |.5 cycle | CC1228-ND 828 725 6.63 |МОАС-24 
VO Modules — 24VDC System Voltage 182806 | 10 | 0234  S-60VDC | ams | 3ms |CCI229-ND 828 725 663 |MODC-24 
90-140VAC | 7 |.1-100mA 4-30/00 | 20ms | 20ms | CCI214-ND 828 725 6.63 lAC-24 Mounting Board for 4-pos. Mini 1/0 Modules (Screw Term.) CC1230-ND 4142 3625 33.14 |MS-4 
g | 10-36VDC | 8 |1-100тА .4-30VDC | Sms | Sms | 001215-40 828 725 6.63 IDC-24 Mounting Board for 8-pos. Mini 1/0 Modules (Card Edge Conn.) CC1231-ND 80.92 70.81 64.74 |MS-8H 
18-28VDC | 10 | .02-3A  12-140VAC|.5cycle|.5cycle| CC1216-ND 828 725 6.63 |OAC-24 Mounting Board for 16-pos. Mini 1/0 Modules (Card Edge Conn.) | CC1232-ND 147.96 129.47 118.37 MS-16H 
18-28VDC | 10 | .02-3A 5-60/0С6 | .3ms | .3ms | CC1217-ND 828 725 6.63 |0DC-24 Mounting Board for 24-pos. Mini 1/0 Modules (Card Edge Conn.) | CC1233-ND 250.28 219.00 200.23 MS-24H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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crydom Solid State Relays 


Series 1, HD, HA: * These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding Series Н12: * High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 

applications. Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random Volts blocking standard. 

turn-on, phase controlled models. (-10 versions are phase controlled. Crydom part numbers ending іп Series 1-DC: • Low On-State Resistance = Paralleling Capability for Higher Currents • DC output relays 

"B" are normally closed versions.) feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
: | | кер capabilities to 40 amps at 100 VDC. 

Series T: + Industry Standard Package • Snubbers are included for high DV/DT applications and = series CS: • Low Leakage * SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 

inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay Quad Relay 


Т 
(45.72) —.,7 ^ (44.45) ~a 27-4 (6725) 
Series EZ: * Low Leakage * Quick Connect Terminals * SCR Output * AC or DC Control * LED Status Indicator Three-phase solid 
* Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as motors, 
quick connect terminals • 4000 Vrms opto-isolation panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide | transformers, heating elements, etc. Models are available with either AC or DC 
and low off-state leakage are standard. greater protection against false triggering. input (coil). For heatsink use part number CC1114-ND. 


2.30 
(58.42) 


Load Load 
Input Орегаіе | Release Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Орегаіе | Release Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig. — Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Туре 90-280/АС| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC | .04-90 | CC1025-ND 82.76 72.42 66.21 | HA4890 


90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC | .04-110 | CC1148-ND 90.06 78.81 72.05 | HA48110 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC | .04-25 | CC1101-ND 5016 43.89 40.13 | HA6025 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC| .04-50 | CC1102-ND 57.32 50.16 45.86 | HA6050 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC| .04-90 | CC1103-ND 86.30 75.52 69.04 | HA6090 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC | .04-125 | CC1104-ND 9644 84.39 77.16 | HA60125 


3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-140УАС |.04-2.5 | CC1000-ND 22.52 19.71 18.02 |D1202 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-140УАС | .04-10 | CC1001-ND 33.28 29.12 26.63 |D1210 1 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-140VAC | .04-25 | CC1002-ND 33.76 29.54 27.01 |D1225 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-140VAC | .04-40 | CC1003-ND 36.76 32.17 29.41 |D1240 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-2.5 | CC1004-ND 22.66 19.83 18.13 | 02402 


3-32VDC | 3.0VDC | LOVDC | 48-280УАС | 04-10 | CCI005-ND 3440 29.84 2728 |D2410 Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type 

3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC |48-280VAC | 04-25 | CC1006-ND зада 30.14 2756 |D2425 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC |48-660VAC| 04-50 | CC1032-ND 4652 4071 37.22 |Н12М/04850 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC |48-280VAC | 04-40 | CCIO7I-ND 3896 34.09 31.17 |D2440 , | 453200 | 40VDC | 1.006 | 48-660УАС | 04-90 | CCIOSS-ND 6056 5299 4845 |H12WD4890 
3-32VDC | 3.0VDC | LOVDC | 48-280УАС | 04-50 | CCIOO7-ND 4022 3520 3218 |D2450 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-530УАС | 04-50 | CCI105-ND 4454 38.98 35.64 |H12D4850 
3-32VDC | 3.0VDC | 1,000 | 48-280УАС | 04-75 | СС1008-М0 6426 5623 5141 |D2475 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-530МАС | 04-90 | CC1106-ND 5716 5002 45.73 |Н1204890 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.00С | 48-280УАС | 04-90 | CCIO67-ND 7074 61.90 56.60 |02490 Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Туре 

3-32VDC | 3.006 | 1.0У0С | 48-280VAC .04-110 700114221077 69.28 60.62 55.43 | 024110 90-140VAC| govac | 10/АС |48-660VAC| 04-50 | CC1034-ND 5022 43.95 4018 |H12CA4850 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC |48-280VAC |.04-125 | CCII43-ND 81.38 7121 65.11 D24125 1 


90-140VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC | .04-90 | CC1035-ND 76.96 67.34 61.57 |H12CA4890 
Series T — DC Input, AC Output — Triac Type 


1 | 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-25 | CC1072-ND 43.92 38.43 35.14 |D4825 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-40 | CC1073-ND 48.76 42.67 39.01 | 04840 


3-32VDC | 30VDC | 10VDC | 80-530УАС | 04-50 | CCIO74-ND 4876 4267 3901 |D4850 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC |24-140VAC| 05-10 | CC1026-ND 33.26 2941 2661 |TD1210 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-75 | CC1075-ND 77.90 6817 62.32 | D4875 1 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-140VAC| .05-25 | CC1027-ND 33.76 29.54 27.01 |TD1225 
3-32VDC | 30VDC | 10у0С |80-530VAC| 04-90 | CC1076-ND 7906 6918 6325 |D4890 з-з2урс | 3.0VDC | 1.0VDC |48-280VAC| 05-10 | CC1028-ND 3440 29.84 2728 |TD2410 
з-з2урс | 3.0VDC 1.006 |48-280VAC | 04-10 | CC1088-ND 2410 29.84 2728 |D2410B $3NDC | 30/00) 10VDC |40200VAC| 025 Қ А 5441 3014 2756 |TD2425 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC | .04-25 | CC1089-ND 3444 30.14 27.56 | 024258 Series T — AC Input, AC Output — Triac Type 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.006 |48-280VAC | 04-40 | CC1090-ND 38.96 34.09 31.17 |D2440B 90-280VAC| govac | 10VAC |24-140VAC| 05-10 | CC1107-ND 3424 30.05 2748 |TA1210 
35-26VDC | 35VDC | 10VDC | 24-140УАС | 04-10 | CC1077-ND 33.28 2912 26.63 | 01210-10 1 | 90-280МАС| 90VAC | 10VAC | 24-140VAC | 05-25 | 001030-40 35.00 30.63 28.00 |ТА1225 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 24-140УАС | 04-40 | 01078-40 36.76 32.17 2941 | 01240-10 90-280УАС| 90УА0 | TOVAC |48-250/АС | 05:10 MEO MONEE 3606 3156 28.85 | ТА2410 
35-26106 | 35vDC | dovoa |as-asovac 4-10 ИЕЛ 3440 2984 2728 Do410-10 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-280VAC | .05-25 | CC1031-ND 2676 32.17 29.41 |TA2425 
3.8-06VDC | 3.5VDC | 1.0У0С | 48-280УАС | .04-25 | CC1080-ND 34.44 30.14 27.56 | 02425-10 Series 1 DC — DC Input, DC Output — MOSFET Type 
3.8-06VDC | 3.5VDC | 1.0У0С | 48-280УАС | .04-40 | CC1081-ND 38.96 34.09 31.17 | 02440-10 3.5-32VDC| з.зурс | 1.оуос | о-100уос | 0-7 | CC1036-ND 4924 43.09 3940 [01007 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0У0С | 48-280УАС | .04-50 | CC1082-ND 4022 3520 32.18 | 02450-10 3.5-32VDC| з.зурс | 1.0у0с | O-100VDC | 0-12 | CC1037-ND 5442 47.62 4354 |D1D12 
3.5-96VDC | 3.5VDC | 1.0VDC |48-280VAC | .04-90 | CC1083-ND 70.74 61.90 56.60 | 02490-10 3.5-32VDC| 3.8VDC | 1.0у0с | O-100VDC | 0-20 | CC1038-ND 59.64 52.19 47.72 |D1D20 
3.5-26v0C | 3.5VDC | 1.0VDC |80-530VAC | .04-40 | CC1085-ND 48.76 42.67 39.01 | 04840-10 , | 35-3206 | 3.5vDC | LOVDC | O-00VDC | 0-40 | CC1039-ND 7408 6482 5927 |01040 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 10VDC | 80-530УАС | .04-75 | CC1086-ND 77.90 68.17 62.32 | 04875-10 3.5-32VDC| 35vDC | 1.оурс | O-200VDC | 0-7 | CC1040-ND 56.86 4976 4549 |D2D07 
3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0У0С |80-530VAC| .04-90 | CC1087-ND 79.06 69.18 63.25 | 04890-10 3.5-32VDC| з.зурс | 1.0у0с | O-200VDC | 0-12 | CC1041-ND 65.54 57.35 5244 |D2D12 
Series 1 — AC Input, AC Output — SCR Type 3.5-32VDC| з.зурс | .OVDC | O-400VDC | 0-7 | CC1042-ND 66.80 5845 5344 | 04007 


90-280VAC| 90УАС | 10УА0 |24-140VAC | 04-25 | СС101-40 3500 30.63 28.00 | A1225 3:5-32VDC| 85/00 | 1.0000 | O-400VDC | 0-12 ШЫНЫ 9002 7877 7202 |D4D12 


90-280VAC| 90VAC | 10VAC |24-140VAC | 04-40 | CC1012-ND 38.72 33.88 30.98 | A1240 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type 
90-280МАС | 90VAC | 10МАС | 48-280VAC | .04-10 | CC1013-ND 36.06 31.56 28.85 | А2410 3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.006 |24-280VAC| 1-10 | CC1043-ND 2740 23.98 21.92 |CSD2410 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |48-280VAC| 04-25 | CC1014-ND 3676 32.17 29.41 | 42425 3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.0VDC |24-280VAC| 1-25 | CC1044-ND 33.54 29.35 26.84 | CSD2425 
90-280МАС | 90VAC | 10УАС | 48-280VAC | .04-50 | CC1015-ND 41.62 36.42 33.30 | A2450 1 |$5-15VDC| 3.5VDC | 1.0У0С | 24-280VAC] 1-50 | CC1045-ND 39.42 34.50 31.54 | CSD2450 
18-36VAC | 18VAC | 2VAC | 48-280VAC | .04-50 | CC1068-ND 41.60 36.42 33.30 | A2450-E 15-32VDC | 15VDC |1.0VDC | 24-280VAC| 1-10 | 61110-40 27.40 23.98 21.92 |CSE2410 
1 | 90-280МАС | 90VAC | tovac |48-280VAC|.04-75 | CC1016-ND 67.04 58.66 53.64 | A2475 15-32VDC | 15VDC |1.0VDC |24-280VAC| 1-25 | CC1111-ND 33.54 29.35 26.84 | CSE2425 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |48-280VAC|.04-110 | CC1144-ND 80.98 70.86 64.79 | А24110 15-32VDC| 15VDC | 1.006 | 24-280УАС| 1-50 | CC1112-ND 3942 3450 31.54 | CSE2450 
90-280МАС | 90VAC | 10VAC |48-280VAC|.04-125 | CC1145-ND 84.50 73.94 67.60 | А24125 Series DC60 — РС оғ АС Input, DC Output — Bipolar Туре 
90-280МАС | 90VAC | 10VAC |80-530VAC|.04-25 | CC1092-ND 47.64 41.69 38.12 | А4825 3-39VDC | aovpc Гос | з-воуос | 023 | CCM26-ND 1480 1295 1184 |DC60S3 
90-280МАС | 90VAC | 10УАС |80-530VAC|.04-40 | CC1093-ND 53.26 46.61 42.61 | А4840 3-32VDC | 30VDC |i.0VDC | 3-60VDC | 025 | cctte7-ND 2322 2032 1858 |DC60S5 
90-280VAC| 90VAC | 10УАС |80-530VAC|.04-50 | CC1094-ND 53.26 46.61 42.61 | А4850 8-32VDC | 3006 | 10VDC | 3-80VDC | 02-7 | cct128-ND 2900 2538 2320 |DC60S7 
Series HD — DC Input, AC Output — SCR Type 1 90-280МАС| 90VAC | 1омас | 3-60VDC | .02-3A | CCITSO-ND 1710 1497 1368 |00605А2 
3-32VDC | 3.0VDC |1.0VDC |80-530VAC | 04-12 | CC1017-ND 41.48 36.30 33.19 | HD4812 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 3-60VDC | .02-5А | CC1151-ND 25.54 22.35 20.44 | DCBOSAS 
3-32VDC | 3.0VDC |1.0VDC |80-530VAC | .04-25 | CC1018-ND 43.92 3843 35.14 | HD4825 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 3-60VDC | .02-7А | CC1152-ND 31.32 2741 25.06 |DC60SA7 
3-32VDC | 3.0VDC |1.0VDC |80-530VAC | .04-50 | CC1019-ND 48.76 42.67 39.01 | HD4850 Series EZ — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC  3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-50 | 001096-М0 48.76 42.67 39.01 | HD4850-10 4-15VDC | 4.0VDC | 1.0VDC |24-280VAC| .06-12 | CC1047-ND 17.80 15.58 14.24 |EZ240D12 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-75 | CC1020-ND 7790 68.17 62.32 | HD4875 ? | 45 VDC | 40VDC | 1.006 | 24-280МАС | 06-18 | CCI048-ND 2288 2002 1831 |EZ240D18 
dE eec Қаға Dual — pc inp AC Output — 808 туре 
3-32VDC | 3.006 |1.0VDC |80-530VAC |.04-125 | CC1147-ND 90.84 7949 72.68 |HD48125 з | 4-15У00 | 40VDC | 1.0VDC | 24-280VAC) 05-25 ШОШ ШШШ 6196 54.22 4957 |D2425D 
3-32VDC | 3.0VDC | LOVDC | 80-530УАС | 04-25 | CCIO97-ND 45.66 39.96 36.53 | HD6025 4215006 | 40/00 | 1.0406 |24-280VAC 0540 | ШОҢ 7016 6139 56.13 | 024400 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-50 | CC1098-ND 51.22 44.82 40.98 | HD6050 Quad — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC | .04-90 | CC1099-ND 82.98 72.61 66.39 | HD6090 3 | 445VDC | 40VDC |1.0VDC |24-280VAC| 05-20 | CC1123-ND 9778 8556 78.23 | Т24200 
3-32VDC | 3.0VDC |1.0VDC | 80-530VAC | .04-125 | CC1100-ND 9448 82.67 75.59 | HD60125 Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) 
Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type 3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC |48-530VAC| .05-25 | CC1135-ND 134.66 117.83 107.73 | D53TP25D 
90-280VAC| 90VAC | 10УАС |80-530VAC|.04-25 | CC1022-ND 47.64 41.69 38.12 | HA4825 4 | 332VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC| 05-50 | CC1136-ND 147.36 128.94 117.89 |D53TP50D 
1 |90-280VAC| 90VAC | 10VAC |80-530VAC|.04-50 | CC1023-ND 53.26 46.61 42.61 | HA4850 90-280УАС| 90VAC | 10VAC | 48-530МАС | 05-25 | CC1137-ND 140.42 122.87 112.34 | A5STP25D 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC |80-530VAC | 04-75 | CC1024-ND 79.30 69.39 63.44 | НА4875 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-530МАС | .05-50 | CC1138-ND 15314 134.00 122.52 | АБЗРТ500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1401 


Audio and Communication 


C1331 AND C1340 — Conductor: • 22 thru 20 AWG fully annealed 
stranded tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * C1331: Prem- 
ium grade, color coded РУС • C1340: Premium grade, color coded 
polypropylene Shield: “ 100% Flexfoil® aluminum/polyester over 2 
conductors, 25% overlap, minimum, foil facing out • Stranded tinned 
copper drain wire Jacket: « PVC, gray * Temperature Range: -20°С ~ 


XJ General Cable EM Hook-Up Wire 


Conductor: • Fully annealed tinned copper per ASTM B-33 Insulation: • Premium grade color coded PVC • Temperature 
Range: -20°C ~ 125°C • Voltage Rating: 300 Volts • Nominal Insulation Thickness: 0.016 (0.41mm) Industry 
Approvals: * UL Style 1007 • CSA TR-64 • Passes UL VW-1 Vertical Flame Test • OSHA acceptable. 


Cond. Ins. Digi-Key* Digi-Key* General РЕ а Рашы E d . А 
Size | Cond. | 0.0. | Рай No. Price | Part No. Price | Cable ыша ошо: тетте s EMU НОВ 
(AWG) | Strand (mm) | for 100 ft. а 100 #.+ | for 1000 ft. 1,000 Н.{ | Part No. (2509 — Conductor: “ 20 AWG fully annealed solid tinned copper 
- Solid Conductors per ASTM B-33 Insulation: • Premium grade, color coded polyethy- 
24 Solid 1.32 620031 1-100-ND 12.88 620031 1-1000-М0 41.92 C2003 lene Shield: • 100% Flexfoil® aluminum/polyester with 25% overlap, 
22 Solid 145 620041 1-100-ND 13.47 620041 1-1000-М0 47.78 C2004 minimum, foil facing out • Solid tinned copper drain wire Jacket: 
20 Solid 1.63 620281 1-100-М0 14.45 620281 1-1000-М0 57.59 С2028 * Permaline@ high density polyethylene, Black * Temperature Range: 
18 Solid 1.83 €2052[ ]-100-ND 15.71 €2052[ ]-1000-ND 70.24 С2052 -20°C ~ 80°C Applications: * Suitable for direct burial. * Outdoor 
16 Solid | 211 | С2053Г1-100-М0 1735 | C205371-000-ND 86.66 | C2053 uses * 100% shielded cable where RF shielding is required * Sug- 
Stranded Conductors gested Voltage Rating: 350 Volts 
24 7/82 142 | С2015Г1-100-М0 1367 | С2015Г1-1000-М0 4978 | C2015 Nominal 
22 7/30 157 | €2016(1-100-ND 14.23 | 02016Г1-1000-М0 55.45 C2016 No. | Cond. Insulation | Nominal (X= No. of Ft. Per Roll) | General 
20 10/30 1.78 €2040L1-100-ND 15.35 C2040[ 1-1000-М0 66.64 C2040 of Size Thickness 0.D. Digi-Key Price Per Roll Cable 
18 16/30 2.03 C2064[ 1-100-М0 16.81 C2064[ 1-1000-М0 81.19 C2064 Cond. | (AWG) | Strand (mm) (mm) Part No. 100й. 1,000 ft. 5,000 ft.| Part No. 
16 26/30 2.34 C2065[ 1-100-М0 19.02 C2065[ ]-1000-ND 103.33 C2065 Fig. 1 — UL Style 2095, 300 Volt NEC Type CL2, Gray 
P 4 20 7/28 0.41 5.84 C1331-X-ND 3532 201.82 — | 61331.41.10 
Stranded, PVC Insulation UL Style 1015, Fig. 1 — UL Style 2835, 30 Volt, Gray 
o > 4 22 | 7/30 0.20 424 | C1340-X-ND 2709 13902 — | 613402110 
TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 Fig. 2 — UL Style C2509, 350 Volt, Black 
Cond Nom. Digi-Key* Digi-Key* General 2 20 Solid 0.33 4.83 C2509-X-ND — 15349 580.21 | С2509.46.01 
Size 0.0. |Insulation | Part No. Price | Part No. Price | Cable 
(AWG) | Strand (mm) | Thickness | for 100 ft. 100 ft. | for 1000 ft. 1,000 Н.Т) Part No. " 
Stranded Rubber/PVC Test Lead Wire 
24 7/32 2.24 0.81mm | C2100[7-100-ND 14.27 | 62100Г 1-1000-М0 55.86 | C2100 . š 
22 | 7/80 | 239 | 081тт | C21010-100-ND 15.12 | С2101Г1-1000-40 64.36 | С2101 рамана : Ra AP ol опаа ооврег аіоли аа 
20 | 1030 | 2.59 | 081тт | 02102Г1-100-40 16.45 | C21020-1000-ND 78.41 | C2102 ыра EDGE D Rubher: -250 eps RUC p 
18 16/30 2.84 0.81mm | C2103[7-100-ND 18.08 | C2103(]-1000-ND 94.77 | C2103 us; d : i 
16 26/30 3.15 0.81mm | 621041 1-100-М0 21.57 | 6210471-1000-М0 99.45 | 62104 Nominal 
14 41/30 3.58 0.81mm | C2105[ -100-ND 25.62 | C2105L]-1000-ND 174.03 | C2105 No. | Cond. Insulation Nom. (X = No. of Ft. Per Roll)| General 
10 105/30 | 4.67 0.81тт | 021071 1-100-М0 44.54 | C2107L]-1000-ND 342.38 | 02107 of | Size Thickness | Working 0.0. | Digi-Key Price Per Roll Cable 
Solid Cond. | (AWG) | Strand | (mm) | Voltage | Color | (mm)| Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
22 1 2.26 0.81mm | C2117L7-100-ND 14.18 | 621171 1-1000-М0 54.90 | C2117 Rubber Test Leads 
юрт [эб рф тт ME ooo sear | cons 1 | 18 [6586 | 114 | 5000V [Black] 3.56 | C1321B-X-ND 2821 8858 | C1321221.01 
н эн - - 1 18 65/36 1.44 5,000V | Red | 3.56 | C1321R-X-ND 28.21 108.46 | C1321.21.03 
ж For 0 in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B-Black; W-White; R-Red; G-Green; PVC Test Leads 
A-Orange; Y-Yellow; L-Blue; N-Brown; S-Slate Gray; V=Violet. 1 18 65/36 1.14 5,000\ | Black | 3.56 | C1320B-X-ND 24.37 79.98 | C1320.21.01 
+ Length tolerance is +1% * Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 1 18 65/36 1.14 5,000V | Red | 3.56 | C1320R-X-ND 24.37 79.98 | C1320.21.03 
ғ CAROL. ею OK Industries 
X General вваму PVC Coated Speaker Cable QMO restates сен 
2 n Nominal Wi re 
* Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded cop- No. | Cond Insulation | Nominal | Suggested (X = No. of Ft. Per Roll) | General : 
per per ASTM B-174; Fully annealed stranded bare of | Size Thickness| 0.0. Working | Digi-Key Price Per Roll Сабе Strippe rs 
copper per ASTM B-3 (C1364 style only) * * Cond. | (AWG) | Strand (mm) (mm) Voltage | Part No. 500 ft.t — 1,000 ft.t| Part No. | 
e Insulation: Clear; Premium grade PVC; Premium 2 24 7/32 041 |140х279 120 [С1356-Х-МО 13.88 27.75 | C1356 Features: A | : | 
grade Superflex PVC (C1364 style опу)** 2 | 22 7/30 051 | 1.78x 3.68 120 |C1362-X-ND 19.66 39.32 | C1362 * Calibrated Strip Length (Adjustable to 2 inches) * Single 
2 20 10/30 0.51 2.16 x 4.06 120 C1360-X-ND 27.04 54.08 | C1360 action squeeze-pull motion • Clean, precise strip of any 
* Jacket: PVC Clear 2 | 18 | 16/30 064 |2.54х4.75 120 |C1357-X-ND 31.66 63.32 | C1357 insulation type “ Shirt-pocket size and light weight 
* Temperature Range: -20°C - 60°C 2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 120 €1358-X-ND 43.94 87.87 | C1358 
š ina: UL li ; " 2 14 41/30 0.64 3.05 x 5.84 120 C1361-X-ND 68.09 136.17 | C1361 K503-ND 20 - 30 AWG... ..$69.38 
Voltage: Rating: UL 18160 (res, irises) 190 may: 2 | 12 | 65/30 | 076 | 406x851 | 120 |С1363-Х-М0 10938 — 21876 | C1363 K276-ND 18-28 AWG... $73.48 
+ Length tolerance is +10% 2 | 12 |7x37/36| 152 |5.84x11.94| 120 |01364-Х-М0%% 208.23 41646 | C1364 


сипаве>Үуіге Strippers 


tyco 


Electronics 


DABURN PVC Coated Speaker Cable 


—— 


* Conductors are parallel, 
stranded copper a бя (X = No. of Ft. Per Roll) Cable 
e Suited for Hi-Fi speaker Digi-Key Price Per Roll Daburn ж 
cable Cond. Size Strand Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. Stri pper 
* Clear insulation 2* 22 7/30 W200-X-ND 6.80 51.94 2753 101-S 721, 821, 921 
“татр. Rating: -20°С ~ 2* 18 16/30 W201-X-ND 13.60 110.76 | 2759C а: на cue Stripping Tool ЗОБ Wine STRIPPER 
й for 58, 5 - В 
• Operating Voltage: 300 2% 16 26/30 W202-X-ND 17.77 142.89 2760 Напау, lightweight, universal stripping tool cuts and strips 
Volts * 1 Conductor Tinned Copper; 1 Conductor Bare Copper (АМР Part No. 603995-1)... $114.54 common wire sizes. Hardened blades. Plastic grips. Spring 
action to speed work. Full length: 5.125" (130.18mm) 
ая Th IWi 721, 821, 921 WIRE STRIPPERS: 
DA š W PTS-30-ND Digi-Key Price Strip and cut commonly used wire, single or stranded, AWG 
PALCO erma ire Description Part No. Each or metric. Each tool will strip several different wire sizes. 
> s i n i Narrow nose plier design is an extra feature along with 
Strippers О Battery Powered PTS-20-ND* 104.47 cushion grips and spring release. Hardened pivot joint for 
Replacement Blade for PTS-20 PTS-201-ND 5.04 longer life. A perfect tool for solder benches or assembly 
eem n ле о еа пар Thermal Wire Stripper with Cleaning Brush — |РТ6-10-40% — 59.41 areas. 
seconds * Eliminates nicks and таб. Eu of conductors Replacement Blade for PT9-10-ND PTS-101-ND 5.19 101-S-ND NEW! Up to 10 AWG.. ....$11.28 
PTS-10-ND і і 
* Handles solid, stranded and shielded wires * Does not burn Teflon Wire Stripper tor 16-30 AWG PTS-30-ND 97.00 721-ND NEW! 10 - 20 АМО... .... $14.52 
й PTS20ND- | Replacement Blade for PTS-30-ND PTS-302-ND 5.32 
skin * AC line power or rechargeable battery power versions р 2 821-ND NEW! 16 - 26 AWG ... ....$14.52 
* Complete with cleaning brush and operating instructions. * Will not strip Teflon wire. 921-ND NEW! 20 - 30 AWG ... ..$14.52 


Rubber Kinkless Test 


Lead Wire : 


Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc. Wherever extra flexibility and 
limpness are necessary. Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, color-coded rubber, 


DABURN Plastic Kinkless Test Lead Wire — ez 


Soft formulation vinyl maximum flexibility. Temperature stability from -80°C ~ 105°C. Exceed requirements for MIL-I-3930A Type 
JP(PVC). Suitable for test leads, etc. Resistant to gasoline and oil. Excellent abrasion resistance. Description: One conductor tinned 
copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface. 

Operating Temperature: -80°C ~ 105°C, 5000V rating. 


m 02 Digi-Key Part No Prisa smooth wax finish. Operating Temperature: -20°С - 60°С. 
Ft. |Size | Strand | (mm)| Nom. Red Black Yellow Green Per Roll m z 
100 | 22 | 26/36 | 81 | 254 | W2722R-100-ND | W27228-100-ND | W2722Y-100-ND | W2722G-100-ND 1425] |, |. aan Breakdown | vottage uom | 04. EAER ean 
1000 | 22 | 26/36 | 81 | 254 | W2722R-1000-ND | W2722B-1000-ND | W2722Y-1000-ND | W2722G-1000-ND 9417 a SUO Sane figo mad ое Нана MOIS Ц ae ulus 
100 | 18 | 65/36 | 81 | 2.84 | W2718R-100-ND | W2718B-100-ND | W2718Y-100-ND | W2718G-100-ND —— 24.05 | |100 | 20 41/36 | 119mm |12,000V| 3,000 |3.48mm| W2715R-100-ND | W2715B-100-ND 41.16 
1000 | 18 | 65/36 | 81 | 2.84 | W2718R-1000-ND | W2718B-1000-ND | W2718Y-1000-ND | W2718G-1000-ND — 164.65 | [1000] 20 | 41/36 | 1.19mm |12,000V| 3,000 |3.48mm| W2715R-1000-ND | W2715B-1000-ND 271.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1402 (ros3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


General Cable CAROL- Multi-Conductor Cable 


@ «ЗАЗ UL Style 2464 


80° 300/V. 
LL46351 Е26174 
COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHARTNO.3 Notes: 12. California State Fire Marshal 
1. UL-2092 (UL: 60*C, 300V) 13. Passes CSA FT6 Flame Test 

No. Color |М! Сот — |No.| Color No. Color No.| Color No. Color No. Color [| Мо.) Color 2. UL-2093 (UL: 60°С, 300V) 14. NEC Article 725 Type CL3 (UL: 
1 Black 11 Pink 21 | White/Brown 1 Black 11 | Blue/Black 21 |0гапде/бгееп 1 Black 3 Red 3. UL-2106 (UL: 60°C, 600V) 7590) 
2| White [12] Tan 22|White/Orange| | 2| White 12 [Black/White |22]BKWhURed | | | ша | 4 | G 4. NEC Article 725 Type CL2 (UL: 15. NEC Article 800 (UL: 60°C) 
3 Red 13| Red/Green | 23) White/Gray 3| Red 13 | Red/White | 23]Wht/BIk/Red га tegn 75°C) 16. CM-CSA PCC FT4, non UL2464 
4 Green 14| Red/Yellow | 24| White/Violet 4| Green 14 [Green/White | 24] Red/Blk/Wht 5. UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V) 17. NEC Article 725 Power-Limited 
5| Brown | 15) Red/Black | 25) Wht/Bik/Red) | 5| Orange 15 | Blue/White | 25] Gm/BIKWht COLOR CODE CHART NO.4 8. NEC Article 800 Туре CM (UL: 75°C) — Tray Cable (UL: 105°C, 300V) 
6 Blue 16] White/Black | 26) Wht/BIk/Grn 6 Blue 16 | Black/Red | 26] Org/BIK/Wht 7. CSA PCC (60°C) | 19. NEC Type CL3P only 
7| Orange |17) White/Red | 27| Wht/Blk/Yel | | 7 | White/Black | 17 | White/Red | 27| Blu/BIKWht | |No. Color  |No.| Color 8. ETE. BTU Vertical 20. Passes CSA ҒТА Flame Test 
8 Yellow 18] White/Green | 28) Wht/BIk/Blu 8 | Red/Black 18 |Orange/Red | 28  Blk/Red/Grn = : 
9| Violet | 19/ white/Yellow | 29| Wht/Blk/Brn | | 9 | Green/Black | 19 | Blue/Red | 29 |Wht/Red/Grn | Punt А i n ры Т к 42... 
10 Gray 20] White/Blue | 30] Wht/Blk/Org 10 [Orange/Black | 20 | Red/Green 30| Red/Blk/Grn 11. NEC Article 725 (UL: 60°С) conductors connected to shield 
Non-Plenum 


General Specifications: * Temperature Range: - 
20°C to 80°C (UL 80°C) “ Voltage Rating: 150V 
(UL) * Each conductor stranded tinned copper 
* Color coded PVC insulation * Nominal Ins. Thick- 
ness: .010" (.25mm) * Gray PVC jacket * Con- 
ductors: 22AWG 7 x 30 Tinned Copper; 24 AWG 7 x 
32 Tinned Copper * Insulation: SR PVC * Con- 
struction: Conductors cabled with Foil Shield 22/24 
AWG stranded tin drain wire * Jacket: Chrome 
Vinyl 80°C  * Application: For use with computers & 
instrumentation. 80°C, 300 V, CSA, SR-PC. Also for 
use in Class 2 and 3 circuits as described in Art of 
NEDC 


Series C2534/C2535/C2536: * Conductor: Fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
* Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% 


overlap, foil facing out, stranded tinned copper drain 
wire * Insulation: Premium grade color coded 
polyethylene * Jacket: Gray PVC * Temperature 
Range: -20°C to 75°C 


Series C0454: * Conductor: 22-12AWG fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
* Insulation: Premium grade color coded PVC 
* Shield: 100?6 Flexfoil aluminum/polyester, 25% 
overlap, foil facing out; Stranded tinned copper drain 
wire * Jacket: Gray PVC; Temperature Range: -20°С 
to 105*C 


Series C2543: * Conductor: 18 AWG fully annealed 
stranded tinned copper per ASTM B-33 * Insulation: 
Premium grade color coded S-R PVC * Shield: 100% 
Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing 
out; Stranded tinned copper drain wire * Jacket: 
Gray PVC; Temperature Range: -20°С to 80°С 


Series C2830/C2404/C2412: * Conductor: 18 AWG 
fully annealed stranded tinned copper per ASTM B- 
3 * Insulation: Premium grade color coded PVC per 


UL 1007 * Jacket: Gray PVC; Temperature Range: 
-20°С to 80°С 


Series С2428: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 * Insulation: Premium 
grade color coded PVC * Jacket: Gray PVC * Tem- 
perature Range: -20°C to 80°С 


Plenum 


Series C0755: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 * Shield: 100% 
Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing 
out, stranded tinned copper drain wire * Insulation: 
Premium grade color coded semi-rigid PVC per UL 
1061 * Jacket: Gray PVC * Temperature Range: - 
20*C to 80*C 


Series C3062/C3159/C3063/C3065/C3068: * Con- 
ductor: Fully annealed stranded tinned copper per 
ASTM B-3, B8, or B33 * Insulation: Premium grade 


color coded Flexguard * Shield: 100% Flexfoil 
aluminum/polyester foil, 25% overlap, stranded 
tinned copper drain wire * Jacket: Flexguard, Natural 
* Temperature Range: 0°C to 60°С * Sequential 
footage marked to facilitate installations * Includes 
ripcord 


Series C3162: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-3, B8 or B33 * Insulation: 
Premium grade color coded Flexguard * Shield: 
100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil 
facing out, stranded tinned copper drain wire 
* Jacket: Natural Fluoropolymer * Temperature 
Range: -20%С to 60%С 


Series:C3112/C3113/C3120/C3121/C3122/ 
C2127/C3128: * Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper or bare copper to ASTM B3, B8 or B33 
* Insulation: Premium grade color coded Flexguard 
* Jacket: Flexguard, Natural * Temperature Range: 
0°С to 60°С * Sequential footage marked to facilitate 
installation * Includes ripcord 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Size of| Insulation Jacket Suggested Nominal Сар. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 
of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working O.D. (See Notes 20%С Digi-Key 100 500 1,000 Mfg. 
Cond, Chart |(AWG)| Strand Wire |Inches (mm)| Inches (mm) | Voltage |Inches (mm) A/B) Conductor/Shield Notes Part No. ft.T ft. # ft. # Part No. 
NON-PLENUM 
Unshielded — 22AWG-7/30 Stranded 
2 Red/BIk 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.025 (0.64) 300V 0.150 (3.81) | 25.5 — = 9 W120-X-ND 2072 44.34 80.12 C6348 
з |BIkK/Rd/Gn| 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) | 25.5 — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W121-X-ND 2820 6640 132.80 C4062 
4 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W122-X-ND 32.77 85.10 170.19 C4063 
5 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) | 25.5 == = 5,6,7,8,9,10 W123-X-ND 3490 93.78 187.56 C4064 
6 1 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W124-X-ND 3876 9741 194.82 C4066 
7 1 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 — == 5,6,7,8,9, 10 W125-X-ND 42.87 112.37 224.74 C4088 
8 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W126-X-ND 46.50 125.54 251.08 C4065 
9 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) | 25.5 == = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W127-X-ND 52.82 167.12 334.24 C4070 
10 1 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND 57.27 187.27 329.46 C4071 
12 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W129-X-ND 62.30 183.00 366.00 C4067 
15 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 25.5 == = 5,6,7,8,9, 10 W130-X-ND 91.30 285.48 570.96 C4073 
20 2 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) | 25.5 — — 5,6,7,8,9, 10 W131-1000-ND = — 761.84 C4075 
25 2 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) | 25.5 = — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W132-X-ND 148.54 479.42 958.84 C4076 
30 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.389 (9.88) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W133-X-ND 178.18 587.21 1174.42 C4077 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 22AWG-7/30 Stranded 
4 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) | 36.0 65.0 | 150 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W504-X-ND 37.10 102.80 205.61 C0762 
6 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 (5.56) | 34.0 61.0 | 15.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W506-X-ND 44.30 117.55 235.10 C0763 
8 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) | 34.0 61.0 | 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W508-X-ND 55.56 158.51 317.02 C0764 
10 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) | 34.0 61.0 | 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W510-X-ND 66.45 198.09 396.18 C0765 
15 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) | 34.0 61.0 | 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND 95.38 300.32 600.64 C0766 
20 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) | 34.0 61.0 | 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W520-X-ND 126.52 399.33 798.66 С0767 
25 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) | 34.0 61.0 | 150 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W525-X-ND 150.53 486.64 973.28 C0768 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 24AWG-7/32 Stranded 
4 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) | 33.0 59.4 | 26.0 18.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W404-X-ND 33.48 88.00 176.00 C0742 
6 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 (5.11) | 33.0 59.4 | 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W406-X-ND 38.46 108.37 216.74 C0743 
8 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) | 33.0 59.4 | 26.0 16.0 5,6,7,8,9, 10 W408-X-ND 45.07 120.37 240.74 C0744 
10 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) | 30.0 59.4 | 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W410-X-ND 52.61 147.76 295.52 C0745 
15 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 30.0 59.4 | 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 80.27 248.37 434.65 C0746 
20 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 30.0 59.4 | 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W420-X-ND 107.09 328.67 657.34 C0747 
25 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) | 30.0 59.4 | 26.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W425-X-ND 130.11 412.41 824.82 C0748 
30 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) | 30.0 59.4 | 260 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W430-X-ND 157.73 — 1025.66 C0749 
Multi-Conductor Foil Shield 
2 3 22 7/30 = 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.179 (4.55) | 26.0 47.0 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] С2514-1000-МО = — 97.1 C2514 
2 Blk/Red 18 16/30 s= 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) | 50.0 90.0 = 8, 17 C0454-1000-ND — — 167.67 C0454 
2 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) | 24.0 43.0 = 1 C2534-X-ND 38.22 107.38 214.76 C2534 
3 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) | 22.0 40.0 = 2 C2535-X-ND 45.61 — 268.49 C2535 
4 4 18 19/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) | 50.0 90.0 = 5,6,7, 8, 19 C2543-1000-ND = — 254.81 C2543 
2 3 16 19/.0117 18.00 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 600V 0.314 (7.98) | 27.0 49.0 = 3,4 C2536-X-ND 50.04 — 311.45 C2536 
9 1 24 7/32 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.228 (5.79) | 30.0 59.4 | 260 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 C0755-X-ND 47.71 — 259.88 C0755 
Multi-Conductor Unshielded 
2 BIk/Red 18 16/30 — 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) | 28.0 — — 5, 6, 7, 8, 16, 19 C2830-1000-ND — — 111.96 C2830 
4 2 18 16/30 — 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) | 28.0 — — 5, 6, 7, 8, 19 C2404-1000-ND == — 199.38 С2404 
12 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 280 — = C2412-1000-ND = — 565.47 C2412 
15 2 16 19/.0117 = 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 28.0 — = 7, C2428-X-ND = — 1122.72 C2428 
РМ аа 
Multi-Conductor Рой Shield — Plenum 
4 1 22 7/30 TC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) | 44.0 79.2 = 11, 15 C3159-1000-ND = — 151.08 C3159 
2 1 18 7/26 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.164 (4.17) | 61.0 109.8 = 11,15 C3062-1000-ND = — 203.56 C3062 
2 1 18 7/26 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 53.0 95.4 = 6, 11, 12, 13 C3162-X-ND 49.81 -- 309.58 C3162 
Т Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked # Length tolerance is +10% (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1403 


z CAROL. . 
Y белеп! Саре Ny Multi-Conductor Cable (cont) 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Size of| Insulation Jacket |Ѕиддеѕїеа) Nominal Сар. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 
of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working O.D. (See Notes 20%С Digi-Key 100 500 1,000 Mfg. 
Cond| Chart | (AWG)| Strand Wire |Inches (mm)| Inches (mm)| Voltage | Inches (mm) A/B) Conductor/Shield Notes Part No. ft. ft. # ft. # Part No. 
4 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.186 (4.72) | 54.0 97.2 = 11, 15 C3063-1000-ND = -- 207.50 C3063 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) | 54.0 97.2 = 11,15 C3065-1000-ND — — 293.37 C3065 
2 1 16 |19/0117 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.187 (4.75) |70.0 126.0 — 11,15 C3068-1000-ND —= — 192.53 C3068 
Multi-Conductor Unshielded — Plenum 

2 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.130 (3.30) | 35.0 = = 11, 12, 15 C3112-1000-ND = -- 166.64 C3112 
3 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.166 (4.22) | 35.0 = — 11, 15 C3120-1000-ND == — 151.94 C3120 
4 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.178 (4.52) | 35.0 = = 11, 12, 15 C3113-1000-ND — — 266.38 C3113 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.219 (5.56) | 35.0 = = 11,15 C3121-1000-ND == — 266.48 C3121 
8 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.239 (6.07) | 35.0 = = 11, 15 C3122-1000-ND — — 338.57 C3122 
2 1 16 19/0117 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 39.0 = = 11, 15 C3127-1000-ND = — 151.58 C3127 
2 1 14 |19/.0117 BC = 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 150V 0.182 (4.62) | 39.0 = = 11, 15, 18 C3128-1000-ND — -- 144.47 C3128 


T Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked  # Length tolerance is +10% 


AMERICAN imc, Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips (Glands) with Lock Nuts 


MFG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics Technical Data: 
Ё 24 > H + industry. Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with e Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 
| — cable grips. Synthetic cable grips are specified to: • Secure the cable to the enclosure's wall to provide • Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 
iO excellent pull-out resistance. * Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of « Operating Temperature: Static (-40°C to 100°C), Dynamic (-30*C to 80°C) 


the environment. These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material * Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 


cost due to use of lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. * VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 
Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread Dia. (mm) Digi-Key Price Each Electrical Thread Dia. (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color Type (mm) H L | Part No. Й 10 100 (Рай No. Color Type (mm) H L | Part No. 1 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1164-ND 1.18 1.06 .83 1545.07.06 7-РО 2.5-6.5 21 8 288-1184-ND 1.48 1.06 -83| 1555.07.06 
9-PG 3.0-8.0 23 8 288-1165-ND 1.40 1.26 .98 |1545.09.08 9-PG 3.0-8.0 23 8 288-1185-ND 1.40 1.26 .98| 1555.09.08 
11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1166-ND 1.50 1.35 1.05 |1545.11.10 11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1186-ND 1.50 1.35 1.05| 1555.11.10 
11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1167-ND 1.73 1.56 1.21 |1545.11.07 11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1187-ND 1.73 1.56 1.21 | 1555.11.07 
13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1168-ND 1.80 1.62 1.26 |1545.13.12 13-РА 5.5-12.0 | 26 9 288-1188-ND 1.80 1.62 1.26 | 1555.13.12 
13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1169-ND 2.00 1.80 1.40 |1545.13.07 13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1189-ND 2.00 1.80 1.40| 1555.13.07 
16-РО 8.5-440 | 30 10 | 288-1170-ND 1.95 1.76 1.37 |1545.16.14 16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1190-ND 1.95 1.76 1.37| 1555.16.14 
Black 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1171-ND 2.23 2.01 1.56 |1545.16.11 Gray 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1191-ND 2.23 2.01 1.56| 1555.16.11 
21-PG 11.0-18.0 | 35 11 288-1172-ND 3.20 2.88 2.24 1545.21.18 21-PG 11.0-18.0 | 35 11 288-1192-ND 3.20 2.88 2.24 | 1555.21.18 
21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1173-ND 3.50 3.15 2.45 1545.21.14 21-PG 65-140 | 35 11 288-1193-ND 3.50 3.15 2.45| 1555.21.14 
3/8-NPT 3.0-8.0 23 8 288-1178-ND 1.20 1.08 .84 |1545.М0375.08 3/8-МРТ 3.0-8.0 23 8 288-1198-ND 1.20 1.08 .84| 1555.N0375.08 
1/2-NPT 5.553120 | 26 9 288-1179-ND 1.65 1.49 1.16 |1545.N0500.12 1/2-NPT 55-120 | 26 9 288-1199-ND 1.65 1.49 1.16| 1555.N0500.12 
1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1180-ND 1.80 1.62 1.26 |1545.N0500.07 1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1200-ND 1.80 1.62 1.26 | 1555.М0500.07 
3/4-МРТ | 11.001800 | 35 11 288-1181-ND 2.63 2.37 1.84 |1545.М0750.18 3/4-МРТ | 11.0-18.0 | 35 11 288-1201-ND 2.63 2.37 1.84 | 1555.N0750.18 
3/4-МРТ 6.5-14.0 | 35 11 288-1182-ND 2.85 2.57 2.00 |1545.М0750.14 3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1202-ND 2.85 2.57 2.00 | 1555.N0750.14 
1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 4.03 3.63 2.82 |1545.М1000.22 1-МРТ 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1203-ND 4.03 3.63 2.82 | 1555.N1000.22 
Amphenol Cord Gri 
Aluminum Body and Compression Nut with Washer and threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no other parts except cable. Suitable for use 
Single Hole Oil-Resistant Grommet in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class II, Div. 1 & 2; Class III, Div. 1 & 2. UL 
This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into listed File No. E53509 and Certified File No. LR-64107. 
Straight Body Conduit Hub Panel Hole Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
| B4 | Size - Inch Size - Inch Cord Dia. Range A B с Part Мо. 1 10 50 Part No. 
Small Straight Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT .687-.750* 1.25 2.06 = DB-934-ND 14.08 9.86 7.32 DB-934 
3⁄4 11/8 NPT .500-.625 1.13 1.84 = DB-6-ND 9.39 5.64 4.39 DB-6 
1 13/8 NPT .875-1.00* 1.63 2.69 = DB-14-ND 16.03 11.22 8.34 DB-14 
90° Elbow Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT .125-.250 1.13 1.88 1.44 DB-790-ND 13.23 9.26 6.88 DB-790 
1/2 7/8 NPT .250-.375 1.13 1.88 1.44 DB-890-ND 13.28 9.30 6.91 DB-890 
1⁄2 7/8 NPT .375-.500 1.13 1.88 1.44 DB-990-ND 13.23 9.26 6.88 DB-990 
1⁄2 7/8 NPT .500-.625* 1.13 1.88 1.44 DB-1090-ND 13.23 9.26 6.88 DB-1090 
45° Elbow Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT :375-.500 1.13 1.31 1.31 DB-945-ND 17.29 11.29 9.47 DB-945 
1⁄2 7/8 NPT .500-.625 1.13 1.31 1.31 DB-1045-ND 17.29 11.29 9.47 DB-1045 
* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. 
With nut snug, grommet not compressed. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1404 (053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CAROL: 


General Cable BRAND 


Instrumentation Control Cable 


Se, Cx 


COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 3 
No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 4 Green 1 Black, Red 4 Black, Blue 
2 Red 5 Brown 2 Black, White 5 Black, Yellow 
3 White 6 Blue 3 Black, Green 6 Black, Brown 
COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHART NO. 4 
No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 3 Brown 
1 Black, Red 2 Green, White 2 Red 4 Blue 
Communications and Computer Cable 
Control Cable cose1 C6047, C6048 
Conductor: Conductor: 


* Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B- 
33 
* Twisted Pairs 


Insulation: 

* Premium grade color-coded PVC 

* Color code: each pair black and red numbered at 
one inch intervals 


* Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B- 
33 

* Twisted Pairs 

Insulation: 

* Premium grade color-coded polyethylene 


Shield: 


Notes: 

1. Designed to Meet UL 910 Flame Test 10. NEC Article 800 Type CM 

2. CSA PCC (CSA: 60*C) 11. UL Style 2919 (UL: 80%С, 30V) 

3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 12. Passes CSA FT1 Flame Test 

4. Passes CSA FT4 Flame Test 13. UL Type ЕРІН (UL: 60°C, 300V) 

5. California State Fire Marshal 14. NEC Article 760 

6. NEC CL3R (A. Capacitance between conductors 15. Passes UL 1666 Flame Test 
В. Cap. between 1 conductor & other 16. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
conductors connected to shield) 17. NEC Article 800 Type CMR (UL: 75°C, 300V) 

7. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 18. UL Type FPLP (UL: 60°C, 300V) 

105°С, 300V) 19. NEC Article 725 Type CL3P (UL: 60°С, 150V) 
8. NEC Article 800 Type CM 20. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60*C, 300V) 
9. UL Style 2835 (UL:60*C, 30V) 21. UL Style 2464 (UL:80*C, 300V) 


Fire Alarm Cable 


Conductor: 
* Fully annealed solid bare copper per ASTM B-33 


Insulation: 
* Premium grade color-coded S-R PVC 


Shield: 

* Overall polyester supported aluminum foil, plus a 
stranded tinned copper drain wire to facilitate 
grounding 


Riser Sound and 
Security Cable 


Conductor: 

* Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 

Insulation: 

* Premium grade color-coded S-R PVC (Е22025 
Series: Premium grade color-coded Flexguard) 

Shield: 

* Overall polyester supported aluminum foil, plus a 
stranded tinned copper drain wire to facilitate 


Shield: * Individually shielded pairs grounding 
2 " " р “100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil Jacket: Jacket: 
por iam aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing in * Premium grade, Red PVC * Premium grade, Gray PVC (E22028: Premium 
* Stranded tinned copper drain wire * Stranded tinned copper drain wire each pair * Suitable for use from -20*C to 60°С grade Natural Flexguard) 1. š А 
š : * Sequential footage markings to facilitate installation 
Jacket: Jacket: * Round constructions have sequential footage mark-  , Suitable for use from -20°C to 75°C (E2202S: 0°С 
* PVC, gray * PVC, gray ings to facilitate installation to 60°C) 
* Temperature Range: -20°C to 105*C * Temperature Range: -20°C to 80°С * Includes ripcord on round constructions * Includes ripcord 
Nominal Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT (X = No. of Ft. Per Roll) General 
of Color Size | Cond. Thickness Thickness Working O.D. (See Notes Digi-Key Price Per Roll Cable 
Pairs | Спам (AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) A/B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Shielded - Communication and Control Cable; Computer Cable 
2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,8,9 C1352-X-ND 35.93 98.02 196.04 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,10,11,12 C6040-X-ND 62.27 205.77 411.55 | C6040 
з |Black/Red| 18 16/30 0.015 (0.38) 0.053 (1.35) 300V 0.403 (10.24) 33.5 60.3 2,3,4,7,21 C0561-1000-ND => = 381.66 | C0561 
3 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.032 (0.81) 30V 0.395 (9.75) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6047-1000-ND = = 410.48 | С6047 
6 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.048 (1.19) 30V 0.556 (14.07) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6048-1000-ND — = 860.43 | C6048 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per General 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working O.D. Cap. Digi-Key Roll Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 
Unshielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.013 (0.33) — 300V 0.210 (5.33) Standard 5,13,14,15 E1522S-1000-ND 137.93 E1522S 
4 4 14 Solid 0.013 (0.33) = 300V 0.248 (6.30) Standard 5,13,14,15 E1524S-1000-ND 244.83 E1524S 
Unshielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.122 (3.10) I 5,16,17 E1002S-1000-ND 38.90 E1002S.30.10 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.141 (3.58) — 5,16,17 E1004S-1000-ND 67.48 Е10045.30.10 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) — 5,16,17 E1006S-1000-ND 93.18 Е10065.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) = 16,17 E1032S-1000-ND 76.20 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 16,17 E1034S-1000-ND 107.12 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5,16,17 E1042S-500-ND* 47.66 E10428.18.10 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5,16,17 E1042S-1000-ND 109.80 E1042S 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) = 16,17 E1044S-1000-ND 195.17 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) — 6,16,17 E1052S-1000-ND 148.32 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) — 6,16,17 E1062S-1000-ND 180.65 E1062S 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,13,14,15 E2532S-1000-ND 168.68 E2532S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = 16,17 E2002S-1000-ND 65.90 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 16,17 E2004S-1000-ND 95.90 E2004S 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 5,16,17 E2006S-1000-ND 110.15 E2006S.30.10 
2 1 20 7/28 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.139 (3.53) — 5,16,17 E2022S-1000-ND 70.16 Е20225.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) — 16,17 E2032S-1000-ND 97.01 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 16,17 E2033S-1000-ND 123.24 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) = 16,17 E2034S-1000-ND 155.31 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) — 16,17 E2042S-1000-ND 135.14 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) m 16,17 E2052S-1000-ND 175.73 E2052S 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.012 (0.30) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,14,18 E3622S-1000-ND 207.56 E3622S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 Solid 0.007 (0.18) 0.015 (0.38) 300V 0.108 (2.74) — 1,5,19,20 E2100S-1000-ND 68.88 Е21005.30.86 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.120 (3.05) — 1,5,19,20 E2102S-1000-ND 61.02 E2102S.30.86 
3 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) — 1,5,19,20 E2103S-1000-ND 99.06 E21038.30.86 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 2 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) — 19,20 E22028-1000-ND 96.90 E22028 
3 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.168 (4.27) — 1,5,19,20 E2203S-1000-ND 149.93 E22038.30.86 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.185 (4.70) = 1,5,19,20 E2204S-1000-ND 178.85 E22048.30.86 
* This item comes in a 500 ft. roll. 
Category 2 - Compatible Cross-Connect Wire т. 
Сопа.| O.D. (тах) Impedance General 
Intended for cross-connecting between terminals of a distribution frame or other premise equipment; suitable |No.of Size Inch/ | Ohms/1000 ft. Ohms Digi Key Price Per Roll | Cable 
for Data/Voice Transmission up to 4 Mbps. Pairs (AWG)| (mm) е 20C € 1MHz (nom) | Part No. 1,000 Н.Я | Part Мо. 
UL Listed Communications Cable 1 24 |.06 (1.52) 28.6 100 C7023708-1000-ND 25.36 7023708 


* Conductors: 24 AWG solid bare annealed copper * Insulation: Semi-rigid, flame retardant PVC * Color 


Coding: BL/W-W/BL * Pairing: Two twists per foot (min) * Packaging: 1000 ft. spool 


3t Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1405 


Cond. Type 1 


XJ General Cable ME Shielded Microphone Cable 


CONDUCTOR: SHIELD: FEATURES: 
Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM Туре 1: Conductive tape applied over the core; 100% Note 1: Excellent shielding to reduce noise 
B-33. Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise- 
Type 2: Fully annealed stranded bare copper per — вага in; stranded апе copper drain wire. free signals 
ASTM B-33. ype 2: 80% tinned copper braid. Note 3: Eliminates hum pick-up 
JACKET: Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and COLOR CODE CHART NO. 1 
INSULATION: . i Conductor | Color | Conductor | Color 
Type 1: PVC, Black -20°С to 75°С, 200 voltage rating Notog: 88 "m 1 Black 2 Red 
ун енуш CK RM Ина Note 6: Provides extra limpness COLOR CODE CHART NO. 2 
i Type 3: Carolprene, Black -20°C to 60°C, 300 voltage Note 7: Low impedance Conductor | Color | Conductor | Color 
COLOR CODES: See chart. rating Note 8: High impedance 1 White 2 Black 
Cond. Nom. Jacket Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) General 
Cond. | Size Cond. Insul. Color | Shield Jacket Features No. of Thickness Thickness 0.D. pF/ft. Digi-Key Price Per Roll Cable 
Type | (AWG.)| Strand Type | Chart# | Type Type Note No. Cond. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) AB Part No. 100 ft.t 500 ft.# — 1,000ft.& | Part No. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 C1228-X-ND 39.46 118.11 149.96 61228 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) В-42  |C1300-X-ND 56.93 — 245.25 C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) В=50 | С1302-Х-№0* 82.92 292.11 387.00 C1302 
2 18 41/34 2 2 2 3 2,3,4,5,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.240 (6.10) В-46 | С1201-Х-№0* 58.92 — — C1201 
2 18 41/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61 C1202-X-ND* 87.57 309.28 412.37 C1202 
2 16 65/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) В-55 | C1602-X-ND* 99.87 - 474.96 C1602 


+ Length tolerance is +1% 3t Length tolerance is +10% ж High and low impedance cable. А = conductor to conductor. В = One conductor and other conductor connected to shield. 


XJ General Cable UN Coaxial Cable 


Fig. 6 


IBM Еду.: #7362211 


(X = No. of Ft. Per Roll) 
Conductor Core Nominal Imped-| Capacitance Price Per Roll General 
RG Size Jacket 0.D. Shield 0.D. ance pF/FT Digi-Key 100ft. 5008. 1000ft. Cable 
Fig. Type (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) (Q) (pF/M) Part No (59) (#) (#) |PartNo. 
RG-58 
1 58/U 20 (Solid BC) Black PVC 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 30.00 (98.43) W300-X-ND 34.80 93.77 187.54 |C1166 
1 58/U 20 (19X.0071)(TC) Black PVC 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 |3180 (іш 34) C1178-X-ND 30.85 — 182.79 |C1178.21.01 
2 58/U Thinnet 20 (19X32)(TC) Gray PVC 0.100 (2.54) | 100% Flexfoil + 81% TC Braid 0.186 (4.72) 50 |2540 м] C5779-X-ND 32.80 — 193.02 | (5779.41.10 
1 58/U Plenum 20 (19X32)(TC) Flexguard/White | 0.100 (2.54) | 100% Flexfoil + 95% TC Braid 0.165 (4.19) 50 | 26.00 (85.31) €3579-1000-ND = = 525.25 | C3579.41.02 
1 58/U Plenum 19 (Solid BC) Flexguard/White | 0.102 (2.59) 95% TC Braid 0.161 (4.09) 50 | 25.00 (82.00) C3519-X-ND 58.54 — 419434 |03519.41.02 
RG-59 
1 59/U Plenum 20 (Solid CCS) Flexguard/Natural | 0.145 (3.68) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 75 | 16.50 (54.14) €3500-X-ND 60.50 — 500.29 | 63500 
i 59/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 73 | 20.50 (67.26) W301-X-ND 35.78 97.40 194.81 | C1104 
1 59/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 70% BC Braid 0.242 (6.15) 80 16.3 (53.48) C1112-X-ND 30.59 76.16 — |C1112 
2 59/US 22 (Solid CCS) Black PVC 0.144 (3.66) | 100% Flexfoil + 40% Alum. Braid 0.231 (5.87) 80 | 16.00 (52.50) C5770-X-ND 27.88 61.71 106.73 | (5770.30.01 
5 59/U Dual 23 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) | 100% Flexfoil + 95% TC Braid 0.242x0.498 (6.15x12.65) 73 |2100 (ав. 90) C8005-X-ND — 270.15 540.29 | 68005 
1 59/U 20 (Solid BC) Black PVC 0.146 (3.71) 95% BC Braid 0.234 (5.94) 71 16.20 n 15) C1142-X-ND 28.35 — 198.45 | C1142.41.01 
59/U Quad { 100% Flexfoil + (1)67% FRU ай — 
3 Shield 20 (Solid CCS) Black PVC 0.144 (3.66) + (2)46% Alum. Braid 0.270 (6.86) 75 | 16.20 (53.15) C5784-1000-ND 135.65 | C5784.41.01 
1 59/U 23 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.71) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 73 | 21.00 (68.90) C1106-X-ND 32.57 — 222.60 | C1106.41.01 
59/U 20 (Solid BC), В | 0.238х0.440 r^ a = 
10 w/Unshielded pair 18 (7x26) pair Black PVC 0.144 (3.66) 95% BC Braid (6.05x1 1.18) 71 16.20 (53.15) €8028-1000-ND 287.24 | C8028.41.01 
RG-6 
6/U Quad | 100% Flexfoil + (1) TU = — 
3 Shield 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) 60%+ (1)40% Alum. Braid 0.292 (7.42) 75 | 16.20 (53.15) €5785-1000-ND 94.50 | C5785 
Ў Flexguard/ 100% Flexfoil 
1 6/U Plenum 18 (Solid BC) Natural 0.170 (4.318) + 95% TC Braid 0.233 (5.92) 75 | 16.00 (52.50) C3521-X-ND 89.93 -- 794.63 |03521 
; 100% Flexfoil E ү 
2 6/U} 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) + 60% Alum. Braid 0.263 (6.8) 75 16.20 (53.15) C5775-X-ND 31.71 109.60 -- |05775 
P 100% Flexfoil 0.270x0.595 
5 6/U Dual 18 (Solid CCS) Black PVC 0.180 (4.57) + 60% Alum. Braid (6.86x15.11) 75 | 16.20 (53.15) C5822-1000-ND — — 259.16 | (5822.41.01 
6/U i 100% Flexfoil 0.270x0.410 
8 w/Ground 18 (Solid BC) Black PVC 0.180 (4.57) + 60% Alum. Braid (6.86x10.41) 75 | 16.20 (53.15) C5824-1000-ND — — 201.43 |C5824.41.01 
6/U Dual қ 100% Flexfoil + 60% 0.270х0.720 NE = = 
9 w/Ground 18(Solid BC) Black PVC 0.180 (4.57) ‘Alum. Braid (6.86x17.86) 75 16.20(53.15) C5826-1000-ND 336.27 | 65826.41.01 
6/U 18 (Solid BC), 100% Flexfoil + 95% 0.270x0.493 vet = _ 
10 w/Unshielded pair 18 (7x26) pair Black PVC 0.177 (4.50) TC Braid (6.86x12.52) 75 | 16.20 (53.15) €8029-1000-ND 417.06 | C8029.41.01 
2 6/U 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil + 95% Alum. Braid 0.267 (6.78) 75 | 16.20 (53.15) C5776-X-ND 30.08 — 171.35 |C5776.41.01 
2 6/U 18 (Solid CCS) Black PVC 0.177 (4.50) | 100% Flexfoil + 61% TC Braid 0.260 (6.60) 75 | 16.20 (53.15) C5777-X-ND 31.42 — 20841 |C577741.01 
RG-11 
1 11/0 14 (Solid CCS) Permaline/Black PE | 0.285 (7.24) 97% BC Braid 0.405 (10.29) 75 | 16.20 (53.15) €5025-1000-ND — — 320.58 | 65025 
Various Туре 
1 8/U Mini 16 (19X28)(BC) Black PVC 0.155 (3.94) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 50 | 25.30 (83.01) C1108-X-ND 38.41 — 236.53 | C1108.41.01 
1 8/U 13 (7X21)(BC) Black PVC 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 52 | 29.50 (96.79) C1154-X-ND 60.10 — 428.39 | C1154.41.01 
4 62/U 22 (Solid CCS) Black PVC 0.146 (3.66) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 93 | 13.60 (44.62) W302-X-ND 30.64 104.23 208.46 | 01164 
1 62/U Plenum 22 (Solid CCS) Flexguard/Natural | 0.145 (3.56) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 93 | 13.00 (42.65) С3520-Х-№0 66.93 — 564.62 | C3520 
1 174/U 26 (7X34)(CCS) Black PVC 0.060 (1.52) 95% TC Braid 0.103 (2.62) 50 | 30.80 Got 05) C1156-X-ND 26.37 — 147.04 |61156.21.01 
1 213/U 13 (7X21)(BC) Black PVC 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 50 30.80 (101.05) C1176-X-ND 68.62 — 500.79 | 61176.41.01 
Twin Coaxial 
6 — 20(7x28)(1)TC + (1)BC Black PVC 0.022 (0.56) | 100% Flexfoil + 90% TC Braid 0.330 (8.38) 100 | 15.50 (50.86) W303-X-ND 55.92 201.99 403.98 | C8000 
6 — 20 (7x28)(TC) Blue PVC 0.020 (0.51) | 100% Flexfoil + 57% TC Braid 0.242 (6.15) 78 | 19.17 (62.90) C8001-1000-ND — — 25240 |C8001.41.07 
Direct Burial Coaxial Cable 
6/U Moisture | Permaline/Black, 100% Flexfoil + 60% Alum. 
T Guard 18 (Solid CCS) Orange PE 0.180 (4.57) Braid with Water Block 0.270 (6.86) 75 | 16.20 (53.15) 05804-1000-ND - — 161.41 | 5804.41.01 
11/U Moisture ч Permaline/Black, 100% Flexfoil + 60% Alum. 
7 Guard 14 (Solid CCS) Orange PE 0.280 (7.11) Braid with Water Block 0.395 (10.03) 75 | 16.20 (53.15) €5043-1000-ND - -- 306.92 | 5043.41.01 
4 Length tolerance is +1% 3t Length tolerance is +10% $ NEC Type CL2-CATV UL Style 1354 + NEC Type CL2-CATV 
N Recommended for CATV applications 0 100 ft. spools are not UL marked ж 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0-400Mhz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1406 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


XJ General Cable MRL Category 3 - UTP High Speed Data/LAN Type 


Suitable for High Speed Data/LAN Transmission up to 16 Mbps. *10BASE-T * Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper * Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 
*4Mbps Token Ring * Insulation: Flame Retardant PVC PR#2 = Orange/White - White/Orange, 
UL Listed Type MPR/CMR (2133017), UL Listed Type MPP/CMP (2131245), * Jacket: Tough, flame retardant PVC (2133017), Tough FLEXGUARD PR#S = Green/White = White/Green, 
IBM Type 3, EIA/TIA 568 and TSB-36 Compound (2131245) PR#4 = Brown/White - White/Brown 
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.5 (Token Ring), NEMA (Standard Cable) * Packaging: 1000 ft PULL-PAC Carton * Pairing: Two twists per foot (min) 
DC Mutual Characteristics | Characteristics 
Resistance | Capacitance Impedance Impedance Attenuation Near-End Attenuation | Near-End 
Cond. (max) (nom) Ohms Ohms dB/1000ft Crosstalk db/1000ft Crosstalk Price 
No.of | Size | Jacket O.D. Ohms/1000 ft pF/ft @ 772kHz @ 1-16MHz (max) dB(min) @ (max) dB(min) @ Digi-Key Per Roll | Mfg. 
Pairs |(AWG)| Color | In. (mm) @ 20C @ 1kHz (min-max) (min-max) @ 772kHz 772kHz @16MHz 16MHz Part No. 1,000 ft.# | Part No. 


High Speed Data/LAN Type MPR/CMR 


4 24 Gray |.16 (4.06) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2133017-1000-ND 95.22 2133017 


High Speed Data/LAN FLEXGUARD Jacketed Type MPP/CMP Plenum 


4 24 White |.15 (3.81) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2131245-1000-ND 141.30 2131245 


3t Length tolerance is +10% 


Plenum and Riser Rated Category 5e - UTP High Speed Data/LAN Type 


4 Pair, 24 AWG * DC Resistance (max) O/1000ft Ф 1kHz: 27.0 * Near-End Crosstalk dB (min) @ 100MHz: 32 


Excellent attenuation and crosstalk characteristics for extended * Mutual Capacitance (nom) pF/ft GTkHz: 14 * Approvals: 


қ : а. 1 M Characteristics Impedance О @772kHz (min-max): 87-117 EIA/TIA TSB-36 (Category 5), IEEE 802.3 (Token Ring), NEMA 
distance runs in 4/16 Mbps LAN's; varying short pair lay reduces the 5 
effect of EMI *10BASE-T “4/16 Mbps Token Ring *100 Mbps * Characteristics Impedance О @1-100MHz (min-max): 85-115 (Extended Frequency), Proposed ANSIX3T9.5 TP-PMD 
TPDDI * Attenuation dB/1000ft (max) @772kHz: 5.5 * Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 
* Near-End Crosstalk dB (min) @ 772kHz: 64 PR#2 = Orange/White - White/Orange, 


* Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper 


PRENDA р қ * Attenuation dB/1000ft (max) @16MHz: 67 PR#3 = Green/White - White/Green, 
* Pairing: Varying short pair lay PR#4 = Brown/White - White/Brown 
Jacket O.D. UL Listed Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Color Inch (mm) Insulation Type Type Packaging Part No. 1,000 ft.# Part No. 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser PULL-PAC C5133200E-1000-ND 113.85 5133200E 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser SPOOL-PAC C5133329E-1000-ND 125.25 5133329E 
Blue Flexguard 0.16 (4.06) FEP MPP/CMP Plenum SPOOL-PAC C5131431E-1000-ND 311.85 5131431E 
Blue Flexguard 0.18 (4.57) FEP MPP/CMP Plenum PULL-PAC C5131278E-1000-ND 311.85 5131278Е 


# Length tolerance is +10% 


Telephone and Datacom Category Cables 


* Conductor: Solid, bare, copper conductors to ASTM B-3 * Insulation: Premium grade, color coded PVC * Jacket: Premium grade PVC, Suitable for use from -20°C to +60°C, 
( (“= Suggested voltage rating of 300 volts * Compliance: UL Listed Type CMR/CMX-Indoor/Outdoor, NEC Article 800 Type CMR (UL; 60°C,300V) * Packaging: 1000 ft EZ OUT 


Carton 
Nom. Insulation Nom. Jacket Nom. 
No. of Cond. Jacket Cond. Thickness Thickness O.D. Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Cond. Size (AWG) Color Strand Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Part No. 100 ft.T 1,000 ft. Part No. 
4 22 Beige Solid .006 (.15 ) .015 (.38) .129 (3.28) C4412-X-ND 23.12 84.49 C4412 


T Length tolerance is + 1% # Length tolerance is + 10% 


Plenum Cable Unshielded 


Cond. Nominal Nominal 
= n No. of Size Cond. Jacket O.D. Digi-Key Pricing Mfg. 
= Cond. (AWG) Strand. Thickness Inch (mm) Part No. 1,000 ft.# Series No. 
2 22 7/30 .010" (.25тт) .089 (2.26) C3105-1000-ND 162.97 C3105 
Power limited remote control signal cable. 4 22 7/30 .010" (.25mm) .121 (3.07) C3106-1000-ND 224.08 C3106 
Features: Installation in air plenums without the use of conduit. 2 18 7/26 010" (.25mm) 123 (3.12) Ванем 242.78 C3102 
Outstanding oil and moisture resistance. 4 18 7/26 010” (.25mm) лез (4.14) C3103-1000-ND 360.54 C3103 
. a 2 2 18 7/26 .010" (.25тт) .120 (3.05) C9522-1000-ND 257.40 C9522 
Industry Approvals: UL listed for low smoke and fire characteris- 
tics per NEC Code Article 725. UL Subject 910, CL2P. # Length tolerance is +10% 
Color Code Chart for Applications: Features: Installation in air plenums without the 
€3156-1000-ND and C3157-1000-ND * Power limited circuits * Intercom systems use of conduit. 
No. of Pairs Сою T * Communication and signal applications “ Burglar alarms Industry Approvals: UL listed for low smoke and 
2 Black & White * Cash registers * Remote controls fire characteristics per NEC Code Article 725 
3 Black & Green * Computer systems interfaces * Low voltage applications. CL2P. 
No. No. Cond. Nom. Jacket Nom. Nom. Cap. 
of of Size Cond. Thickness O.D. pF/Ft Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. Cond. Pairs (AWG) Strand. Inch (mm) In. (mm) A/B Part No. 1,000 ft.# Series No. 
Multi-Conductor, Foil Shielded 
1 4 = 22 7/30 .010 (.25) .130 (3.30) 45/81 C3155-1000-ND 251.62 C3155 
4 4 = 18 7/26 .010 (.25) .178 (4.52) 47/85 C3163-1000-ND 432.20 C3163 
1 2 =? 16 19/.0117 .010 (.25) .181 (4.60) 62/112 C3169-1000-ND 359.17 C3169 
Multi-Paired, Individually Shielded 
2 = 2 22 7180 .010 (.25) .147 (3.73) 31/56 C3156-1000-ND 504.43 C3156 
3 = 3 22 7/30 .010 (.25) .184 (4.67) 31/56 C3157-1000-ND 707.87 C3157 
# Length tolerance is +10% A = Conductor to conductor B = One conductor and other conductors connected to shield 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1407 


Multiconductor Foil / Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.089тт:), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
0.010" (0.25mm) 

Characteristics: * Operating Temperature Range: -20%С to +80°C (AWM), 
+75°C (CL2) * Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) * Conductor: 
Stranded tinned copper * Insulation: Color-coded semi-rigid PVC * Shield: 
Aluminum/polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper * Drain Wire: 
28 AWG 7/36 tinned copper * Jacket: PVC, chrome gray 


Specifications: * UL Type CL2, AWM 2464 * CSA PCC FT4 * Flammability: 
Passes UL vertical tray flame test 


ёха Multiconductor Cable 


Multiconductor Unshielded 


Description: 22 AWG (0.35mm), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010" 
(0.25mm) 


Characteristics: е Temp. Range: -20°C to +80°C (AWM), 75°C (CL2) * Voltage 
Rating: 150 Volt (AWM, CL2) * Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Color 
coded PVC * Tape: Clear polyester wrap * Jacket: Gray PVC 


@ Specifications: “ Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray flame test Color Code Chart 
Cond. Cond. Cond. 
Color Code Chart 
oe No. Color No. Color No. Color 
Cond. Cond. Cond. - 
No. Color No. Color No. Color А ped ha sud bs Малаба я 
е inl ite/Blue 
1 Black 6 Blue 11 Pink : ç 
2 Red 7 Brown 12 Tan 3 White 12 Tan 21 уд ite/Brown 
3 White 8 Yellow 18 Red/Green 4 Green 18 Red/Green 22 White/Orange 
4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow 5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray 
5 Orange 10 Gray 15 Red/Black 6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 8 Yellow 17 White/Red 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 9 Violet 18 White/Green 
Cond. In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000ft. | Part No. 
Multiconductor Unshielded Cable Jacket Diameter Note: X in Part No. - Ft. Per Roll 
No.of | Thickness | Thickness Price Per Roll Alpha 
2 .032 (.81) .16 (4.06) A120-X-ND 22.50 72.79 120.60 | 1172C-X 
3 .032 (81) | .17(4.32) | A121-X-ND — 2936 9776 16178 | 1173C-x Conas exin (mm) si anm) a 000 ft part No: 
4 .032 (.81) .19 (4.83) A122-X-ND 32.51 111.15 202.95 | 1174C-X Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 
5 .032 (.81) .20 (5.08) A123-X-ND 39.49 141.75 255.83 | 1175C-X 5d т 
6 .032 (.81) .21 (5.33) A124-X-ND 43.31 164.93 311.40 | 1176C-X $ 935 (89) "19 (9:0) (аралары) 14749 69112 34660 
7 .035 (.89) .19 (5.0) A3467C-X-ND 161.78 758.48 3467C-X 
7 .032 (.81) .21 (5.33) A125-X-ND 47.14 174.71 354.49 | 1177C-X у 
8 (032 (81) 22 (5.59) A126-X-ND 56.48 200.70 402.19 | 1178C-X 15 .035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 284.96 1336.32 3470/15C-X 
9 .032 (.81) -25 (6.35) A127-X-ND 56.48 215.66 414.11 | 1179C-X 25 :035 (.89) -30 (7.7) | A3470/25C-X-ND 531.90 1230.32 3470/25C-X 
10 .032 (.81) .26 (6.60) A128-X-ND 65.93 245.03 485.55 | 1180C-X 
12 .032 (.81) .28 (7.11) A129-X-ND 90.45 339.98 643.73 | 1181C-X 
15 .032 (.81) .30 (7.62) A130-X-ND 124.88 492.08 772.43 | 1181/15С-Х M H H H 
ulticonductor Braid Shielded 
Description: 28 AWG (0.09mm»), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
Multipair Individually Shielded рады ШЫ ДЫ 
Characteristics: * Operating Temp. Range: -55°C to +105°С * Voltage 
Twisted Pair Rating: 600 Volt * Conductor: Stranded tinned copper * Shield: Braided 
: Р Ех s қ 
Description: “ CL2 rated, 75°C, 150У * 22 AWG (0.36 mm’), 7/30 (7 x =y copper (90% coverage) * Insulation: Color-coded PVC * Jacket: 
0.25mm), Insulation thickness: 0.008" (0.20mm) Color Code ‚ gray 
ae Я Раіг Specifications: * MIL-W-16878D Type B 
Characteristics: • Temperature Range: -20°C to +105°С • Voltage Rating: 400 No. | Color 
Volt * Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Polyproylene (PP) ` 
* Shield: Aluminum/polyester tape * Drain Wire: Stranded tinned copper No. 24 1 |Red/Black Color Code 
* Gray PVC jacket 2 | Green/White Cond. Cond. Cond. 
No. Color No. Color No. Color 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No.of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 1 Black 6 Blue 11 Blue/Black 
Pair In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 500ft. 1,000ft. | Part No. 2 White 7 White/Black 12 Black/White 
Multipair Individually Shielded Cable 3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
2 .019 (.48) .16 (4.06) | A131-X-ND 30.80 12056 179.84 2466C-X 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
ivi i i i i Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
Ind ivid ual ly Foi І 5 һ ielded M u Iti Pai r No.of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Description: 22 AWG (0.35mmr), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thick- Cond.| Іп.(тт) In. (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
ness 0.010" (0.25mm) Multiconductor Braid Shielded Cable 
Characteristics: * Temperature Range: -20°C to +60°C (AWM, CL2) ша Т 
* Voltage Rating: 300 Volts (150 Volts - CL2) * Conductor: Stranded 2 012 (30) 1° (Эл) FEET 207.45 SIT 18 3302X 
tinned copper * Insulation: Color-coded polypropylene (PP) * Shield: 3 012 (.30) -13 (3.3) A3303-X-ND 290.81 1306.00 3303-X 
(Individual pairs) Aluminum/polyester tape, foil facing inward * Drain 4 -012 (.30) -14 (3.5) A3304-X-ND 354.60 1592.88 3304-X 
Wire: 22 AWG stranded tinned copper * Jacket: PVC, gray 6 .015 (.38) .17 (4.3) A3306-X-ND 457.20 2055.28 3306-X 
% Specifications: * Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray 8 015 (38) 17 (4.4) A3308-X-ND 520.31 2339.92 3308-Х 
flame test 15 | .020(.50) .23 (5.8) | A3315-X-ND 867.94 4092.64 3315-Х 
Color Code Chart 
Pair Pair Pair i i i 
ee "m i "m" де Calor Multiconductor Braid Shielded 
1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue POOR à Б . " 
2 Black/White п Red/Yellow 20 White/Brown реестрі ешп es 0:010. OES) ENS: |. Color Code 
3 Black/Green 12 Red/Brown 21 White/Orange ` (0.08тт) Nylon- ype Cond. 
4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 White/Yellow Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C to No. Color 
5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown +105°С * Voltage Rating: 600 volts * Conductor: Stranded 1 White 
6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange tinned copper * Shield: Braided tinned copper (9096 2 Black 
7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow Coverage) Я Insulation: Color-coded РУС * Jacket: РУС, gray 2 coo 
8 Red/Green 17 Green/Orange 26 Brown/Orange Specifications: » MIL-W-16878D Туре В/М 
9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow аса раі 
ote: X іп Part Мо. 
Jacket = Ft. Per Roll 
Jacket Diameter E" Note: X in Part No. - Ft. Per Roll No. of Conductor Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll | Alpha 
No.of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha Cond. | AWG Strand In. (mm) | In. (mm) | Part No. 1008. 1,000Н. | Part No. 
Раіг Іп. (mm) Іп. (mm) Part Мо. 100 ft. 5008. 1,000 ft. Part No. 
Multi. ductor Braid Shielded Cabl 
Individually Foil Shielded Multipair Cable lca rch сате 
3 1045 (1.14) .31 (7.87) A132-X-ND 48.16 192.72 344.80 6010C-X 3 24 19/36 .016 (0.41) | .16 (4.0) | A3212-X-ND 140.18 601.76 | 3212-X 
6 .045 (1.14) .39 (9.91) A133-X-ND 86.16 340.72 648.32 6012C-X 4 24 19/36 .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3213-X-ND 167.40 696.40 | 3213-Х 
9 045 (1.14) | .46 (11.68) | A134-X-ND 209.60 771.28 1262.16 6014C-X 2 22 19/34 | .016 (0.41) | .18 (4.6) | A3221-X-ND 90.45 378.80 | 3221-X 
11 .045 (1.14) | .48(12.19) | A135-X-ND 235.68 = = 6016C-X 3 22 19.34 .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3222-X-ND 110.93 472.88 | 3222-X 
12 .045 (1.14) | .48 (12.19) | A136-X-ND 311.84 1081.68 1691.20 6017C-X 
15 | 060(152) | 56 (14.22) | A137-X-ND 32376 118536 zs 6018C-X 4 22 19/34 | .019 (0.48) | .20 (5.1) | A3223--ND 12803 546.32 | 3223-Х 
17 .060 (1.52) | .61 (15.49) | A138-X-ND 422.08 1895.68 - 6019С-Х 2 20 19/32 | .019 (0.48) | .19 (4.8) 103.16 449.84 | 3231-Х 
19 060 (1.52) | .63 (16.00) | A139-X-ND 416.00 1519.36 = 6020C-X 3 20 19/32 .019 (0.48) | .21 (5.3) | A3232-X-ND 128.93 546.32 | 3232-X 
27 060 (1.52) | .68 (17.27) | A140-X-ND 753.60 => = 6022C-X 4 20 19/32 | .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND 158.18 670.32 | 3233-Х 


1408 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


E Multiconductor Cable — ХТВА-Сиага® 1 


Operating Temperature: -20°С to 80°C - AWM; -20°C to 75°C - СМ insulated conductors of cable plus 70% overall braid of tinned copper * Nylon rip cord for ease of jacket 
Voltage Rating: 300 Volt stripping * Jacket: Premium PVC * Insulation Thickness: 22 AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 
Jacket Color: Gray AWG: 0.017" (0.43mm) 
Description: * Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Color-coded premium PVC Specifications: * UL Type CM, AWM Style 2464 * CSA PCC FT4 * Passes UL VW-1 Flame Test * Passes 
* SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in size to CSA FT4 Flame Test 
Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond. | Base 151 2nd Cond.) Base 1st 2nd Cond. | Base — 1st 2nd Cond. | Base 151 2nd 3rd [|Cond.| Base 151 2nd 3rd | Cond.| Base 1st 2nd — 3rd 
No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe Stripe| No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe 
Bak — — 21 | White Brown — 41 | White Green Red 1 Plack a = » E пак mt = 5 Whe eo Ed = 
= = i = i rwn — — — ite Black Violet — ite Gren Blue — 
- e Я E pais iE ые asd а з | Red = - | 27 [Мае Black Gray — | 51 White Green Violet — 
ite: = mu ite c — 3 ilo raen ue 4 |Orange —  —  — |28 [White Brown Red — 52 |White Gren Gray — 
4 | Green — = 24 | White Violet — 44 | White Green Brown 5 |Yellow — | —  — | 29 [White Brown Orange — 53 |White Blue Violet — 
5 [Orange — — 25 | White Black Red 45 | White Green Violet 6 Gren | — — — 30 | White Brown Yellow — 54 |White Blue Gray — 
6 | Bue — — 26 | White Black Green | 46 | White Blue Black | e. == = | о. B pin ES 2 p Hos id m 
= e ; i ilt — — — ite Brown Blue — ite ack Brown Re 
т n Brown e Wie Black, Yellow a White Hue: sned 9 Gray = - = 33 | White Brown Violet — 57 | White Black Brown Orange 
8 | Yellow —  — 28 | White Важ Blue | 48 | White Blue Green 10 | White — = — | 34 Wie Brown Gray — | 58 |White Black Brown Yellow 
9 | Violet | — = 29 | White Black Brown | 49 | White Blue Вие 11 | White Black —  — | 35 |White Red Orange — 59 |White Black Brown Green 
10 Gray — — 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — — 36 White Red Yellow — 60 |White Black Brown Blue 
11 Pink = — 31 | White Black Gray 51 | White Blue Violet 13 | White Red — — | 37 |White Red Gren — 61 | White Black Brown Violet 
= 2. й қ " 14 | White Orange — — 38 |White Red Blue — 62 | White Black Brown Gray 
12 Ten ger Me. black: Voet на ыша 15 | White Yelow — — | 39 |White Red Violet — | 63 |White Вак Red Yellow 
13 | “Red: Шәп ¿— | 920 White iBlack: Black- | 252. | Whiter “Brown. Red 16 | White Green — — | 40 [White Red Gray — | 64 |White Black Red Green 
14 | Red Yellow — 34 | White Red Black 54 | White Brown Green 17 | White Blue — — [| 41 [White Orange Yellow — 65 | White Black Red Blue 
15 Red Black = 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violet — = 42 |White Orange Green — 66 |White Black Red Violet 
16 | White Black — 36 | White Red Gren | 56 | White Brown Brown 18 Mi е Баш с Б е ши үш = ЕД ІШ Qu nie ny 
қ ШЕ И š А йе Black Brown — ite Orange Violet - ite ack Orange Yellow 
17 wits Reg 37 Wit Reg Blue 3r White m Violet 21 White Black Red | — 45 |White Orange Gray — 69 |White Black Orange Green 
18 | White Green — 38 | White Red Brown | 58 | White Violet Вед 22 | White Black Orange — | 46 White Yellow Green — | 70 |White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red Violet 59 | White Violet Green 23 | White Black Yellow — | 47 |White Yellow Blue — 
20 | White — Blue ad 40 | White — Green Black 60 | White Violet Віце 24 | White Black Green — | 48 |White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color | №. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size - 100 ft.) | Alpha 
Chart | Cond. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart |Cond. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
16 AWG (1.23тт?) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 16 AWG (1.23тт”) 19/0.0117 (19 x 0.29тт) 
2 | .032(81) 26 (6.5) A5072C-100-ND 213.75 190.00 | 50720 SL005 2 .032(81) | 28(72) A5172C-100-ND 394.99 35140 | 5172 51005 
3 0 n p 1 Каа соого MR оа ЕДЕ qun 2 .032 (81) | 28(72) A5172/1C-100-ND* 394.99 351.10 | 5172/1С 51005 
3 .032 (.81) .29 (7.4) A5073/1C-100-ND* 288.68 256.60 | 5073/1С SL005 : pon in ú p ооа e 5. ы 
4 .032 (81) 132 (8.1) A5074C-100-ND 368.66 327.70 | 5074C 51005 I ` ` й Ç й 
6 .032 (81) 37 (9.3) A5076C-100-ND 490.39 435.90 | 5076С 51005 4 .032 (.81) .34 (8.8) A5174C-100-ND 541.24 481.10 | 5174C 51005 
" 8 .032 (81) 41 (104) A5078C-100-ND 64496 573.30 | 5078C SL005 A 6 .032 (.81) .39 (10.0) A5176C-100-ND 737.44 655.50 | 5176C SL005 
10 | .032(.81) | .44(11.3) A5080C-100-ND 898.31 798.50 | 5080C 51005 8 :032 (81) | .43(11.0) | А5178С-100-М0 964.80 85760 | 51780 SL005 
15 .032 (.81) 52 (13.2) A5080/15C-100-ND 1138.50 1012.00 | 5080/15C 51005 10 032 (.81) 47 (11.9) A5180C-100-ND 1165.73 1036.20 | 5180C 51005 
20 | .053 (1.35) .63 (15.9) A5080/20C-100-ND 1597.50 1420.00 | 5080/20С 51005 15 032 (81) 55 (13.9) A5180/15C-100-ND 1617.98 1438.20 | 5180/15С 51005 
25 .053 (1.35) .68 (17.3) A5080/25C-100-ND 1983.49 1763.10 | 5080/25C 51005 20 .053 (1.35) .65 (16.6) A5180/20C-100-ND 2129.51 1892.90 | 5180/20C SL005 
30 :053 (1.35) .73 (18.6) A5080/30C-100-ND 2333.93 2074.60 | 5080/30C 51005 25 .053 (1.35) 71 (18.0) A5180/25C-100-ND 2595.49 2307.10 | 5180/256 51005 
40 «083 (2.11) 88 (22.5) A5080/40C-100-ND 3389.85 3013.20 | 5080/40C 51005 18 AWG (0.81mm2) 16/30 (16 х 0.251 
50 | .083 (2.11) | .96 (24.5) | A5080/50C-100-ND 4185.00 3720.00 | 5080/50C 51005 ; ER RUE 10; E — 0х0, xam ЖТТ ҮЛҮЛ 
í Қ .25 (6.5; 5 -100- | 78. 5 5 
18 AWG (0.81тт?) 16/30 (16 x 0.25mm) 
2 :032 (.81) .25 (6.5) A5162/1C-100-ND* 313.20 278.40 | 5162/16 SL005 
2 .032 (.81) .23 (5.8) A5062C-100-ND 174.04 154.70 | 5062C SL005 3 032 (81) 28 (7.2) A5163C-100-ND 390.71 347.30 | 5163C SL005 
2 .032 (.81) .23 (5.8) A5062/1C-100-ND* 174.04 154.70 | 5062/1С 51005 3 032 (.81 28(72 A5163/1C-100-ND* 390.71 347.30 | 5163/1C SL005 
3 .032 (.81) .24 (6.1) A5063C-100-ND 213.75 190.00 | 5063C 51005 92 (80) 2802) у Ў Р Н 
4 .032 (.81) .31 (7.8) A5164C-100-ND 426.04 378.70 | 5164С 51005 
3 .032 (.81) .24 (6.1) A5063/1C-100-ND* 213.75 190.00 | 5063/1C 51005 6 032 (81) 35 (8.0) A5166C-100-ND 576.34 512.30 | 5166C SL005 
4 .032 (.81 .26 (6.6; A5064C-100-ND 258.64 229.90 | 5064C SL005 E ` В : 
6 032 fan 31 T A5066C-100-ND 374.06 332.50 | 5066C 51005 A 8 .032 (.81) .38 (9.7) A5168C-100-ND 692.33 615.40 | 5168C SL005 
8 032 (.81). 33 (8.4) A5068C-100-ND 451.58 401.40 | 5068C SL005 10 .032 (.81) 41 (10.5) A5170C-100-ND 911.59 810.30 | 5170C SL005 
10 .032 (.81) .39 (9.8) A5070C-100-ND 546.08 485.40 | 5070С 51005 15 .032 (.81) 48 (12.1) A5170/15C-100-ND 1187.89 1055.90 | 5170/15C 51005 
А [| 45 .032 (81) 45 (11.5) A5070/15C-100-ND 812.25 722.00 | 5070/15C 51005 20 032 (81) 53 (13.5) A5170/20C-100-ND 1502.55 1335.60 | 5170/200 51005 
20 032 (81) -51(12.9) A5070/20C-100-ND 1042.09 926.30 | 5070/20C SL005 25 :053 (1.35) .62 (15.8) A5170/25C-100-ND 1871.21 1663.30 | 5170/25C SL005 
25 .032 (.81) 56 (14.1) A5070/25C-100-ND 1326.71 1179.30 | 5070/25C 51005 30 053 (1.35) .67 (16.9) A5170/30C-100-ND 2177.89 1935.90 | 5170/30C SL005 
30 .053(1.35) 64 (16.3) A5070/30C-100-ND 1633.50 1452.00 | 5070/30C 51005 40 .053 (1.35) .74 (18.9) A5170/40C-100-ND 1698.08 1509.40 | 5170/40C SL005 
40 .053 (1.35) .72 (18.2) A5070/40C-100-ND 2254.28 2003.80 | 5070/40C 51005 
50 .053 (1.35) .79 (20.0) A5070/50C-100-ND 2799.34 2488.30 | 5070/50C 51005 20 AWG (0.56тт) 7/28 (7 x 0.32mm) 
60 | .083 (2.11) | .91 (23.1) A5070/60C-100-ND 3454.99 3071.10 | 5070/60C 511005 2 032 (.81) 23 (5.9) A5152C-100-ND 197.28 184.95 | 5152C 51005 
20 AWG (0.56mm:) 7/28 (7 x 0.32тт) 3 .032 (.81) 26 (6.6) A5153C-100-ND 229.92 215.55 | 5153C 51005 
: : 4 .032 (.81) .28 (7.1) A5154C-100-ND 254.24 238.35 | 5154C SL005 
2 .032 (.81) .21 (5.3) A5052C-100-ND 143.66 127.70 | 5052C SL005 Ann. 
3 .032 (81) 23 (5.9) A5053C-100-ND 164.36 146.10 | 5053C 51005 б 32,81) 32 (8.0) А 82120 30683 | 51560'SL005 
4 032(81) 25(65) А5054С-100-М0 20126 17890 | 5054C 51005 8 .032 (.81) 35 (8.8) A5158C-100-ND 361.52 338.93 | 5158C 51005 
6 | .032(81) | 2974) AB056C-100-ND 27720 24640 | 5056C 51005 10 | .032(81) | .37(9.5) |  AS160C-100-ND 447.68 419.70 | 5160651005 
8 .032(.81) .32(8.2) A5058C-100-ND 332.33 29540 | 5058C SL005 А | 15 .032 (.81) 43 (10.9) A5160/15C-100-ND 643.12 602.93 | 5160/15C SL005 
A 10 032 (.81) 35 (8.8) А5060С-100-№ 386.21 343.30 | 5060С SL005 20 .032 (.81) 48 (12.1) A5160/20C-100-ND 793.68 744.08 | 5160/20C SL005 
15 1032 (81) 40 (10.3) A5060/15C-100-ND 601.20 534.40 | 5060/15C 51005 25 032 (.81) 52 (13.2) A5160/25C-100-ND 980.96 919.65 | 5160/25C 51005 
20 .032 (81) 45 (11.5) A5060/20C-100-ND 765.79 680.70 | 5060/20C 51005 30 032 (81) 56 (14.2) A5160/30C-100-ND 1139.84 1068.60 | 5160/30С 51005 
25 :032(.81) 49 (12.6) A5060/25C-100-ND 943.31 838.50 | 5060/25C SL005 40 .053 (1.35) 67 (17.0) A5160/40C-100-ND 1587.28 1488.08 | 5160/40C SL005 
30 .032 (81) 53 (13.5) A5060/30C-100-ND 1156.39 1027.90 | 5060/30C 51005 50 .053 (1.35) .73 (18.5) A5160/50C-100-ND 1899.44 1780.73 | 5160/50C SL005 
40 :053 (1.35) 64 (16.3) A5060/40C-100-ND 1652.40 1468.80 | 5060/40C 51005 22 AWG (0.35mm:) 7/30 (7 x 0.251 
50 | .053(135) | .70(17.8) |  A5060/50C-100-ND 2045.48 1818.20 | 5060/50С 51005 ; CUT zm ( = m Pm (T7304 n Е 
4 М .20 (5. 5 -100- . 75. 5 5 
TIUS u трлі aes А ad (7х = ТЕТЕ 3 | 2032081) | .21(5.4) | A5103C-100-ND 193.04 180.8 | 5103C 51005 
А Š 1 EIS А Е 4 .032 (.81 .22 (5.6 A5104C-100-ND 208.56 195.53 | 5104С 51005 
EE NEUES | 14794 12150 | 50053105 e | mie | ЕГЕН т 28264 24623| СЗ 
j .20 (5. 5004С-100- 5 10 |5 5 22 
6 ‘032 (81) 23 (58) A5006C-100-ND 20790 184.80 | 5006С 51005 8 :032 (.81) .27 (6.9) A5108C-100-ND 287.20 269.25 | 5108C SL005 
8 1032 (81) 25 (6.4) А50080-100-№0 270.34 240.30 | 5008C SL005 10 032 (.81) .30 (7.6) A5110C-100-ND 345.84 324.23 | 5110C SL005 
10 .032 (81) 27 (6.9) A5010C-100-ND 319.84 284.30 | 5010C SL005 B 15 .032 (.81) .33 (8.4) A5110/15C-100-ND 482.56 452.40 | 5110/15C 51005 
B 15 .032 (.81) .31 (7.9) A5010/15C-100-ND. 459.45 408.40 | 5010/15C 51005 20 :032 (.81) .36 (9.2) A5110/20C-100-ND 603.84 566.10 | 5110/20C SL005 
20 032 (81) .35 (8.8) A5010/20C-100-ND 617.96 549.30 | 5010/20C SL005 25 :032 (.81) .39 (9.8) A5110/25C-100-ND 741.20 694.88 | 5110/25C SL005 
25 .032 (.81) .38 (9.6) A5010/25C-100-ND 73429 65270 | 5010/25C 51005 30 032 (81) 42 (10.9) A5110/30C-100-ND 856.48 802.95 | 5110/30С 51005 
30 .032 (.81) 41 (10.3) A5010/30C-100-ND 896.06 796.50 | 5010/30C 51.005 40 032 (81) AT (11.8) A5110/40C-100-ND 1162.24 1089.60 | 5110/40С 51005 
40 .032 (81) 46 (11.6) A5010/40C-100-ND 1237.39 1099.90 | 5010/40C 51005 50 :032 (.81) 51 (12.9) A5110/50C-100-ND 1411.44 1323.23 | 5110/50С 51005 
50 .032 (81) .50 (12.7) A5010/50C-100-ND 1539.79 1368.70 | 5010/50C 51005 60 .053 (1.35) .60 (15.4) A5110/60C-100-ND 1556.64 1459.35 | 5110/60C SL005 
60 032 (.81) 55 (13.7) A5010/60C-100-ND 182711 — 1624.10 | 5010/60C SL005 70 1053 (1.35) | .63 (16.0) A5110/70C-100-ND 1902.32 1783.43 | 5110/70 SL005 


* Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1409 


Ez H Description: 
Wi Hook-Up Wire 
* Flammability: Passes UL VW-1 flame test * Wire 
color specifications which allows for some variation 


Operating Temperature: 


16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 


* Stranded or solid tinned copper conductor * Color coded PVC insulation 


300 Volt: -40*C to 90*C (CSA TR-64), -40*C to 80*C (UL AWM 1007) 
600 Volt: -20°C to 105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C to 105°C (MIL-W- 


9 HU-KIT-20-ND 
Five 100-ft. 
spools, 22AWG, 
300V stranded 
wire (black, 


§ HU-KIT-40-ND 
Five 100-ft. spools, 4 
24AWG, 300V 
stranded wire 
(black, white, red, 
green and blue) 


is ordered per EIA-359-A 
in shade 


white, red, green 
and blue) 


$124.60 


Each kit comes in convenient wall dispenser and includes wire cutter. 


Conductor Conductor Insulation Diameter Digi-Key PricePer Alpha Digi-Key Price Per Alpha 
Size (AWG) Strand Thickness Inch (mm) Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 016 (.41) .043 (1.09) АЗ0471 1-100-МОф 18.00 30471111005 A3047[ -1000-NDT 89.10 3047 [ 11001 
28 7/36 016 (.41) .047 (1.19) A3048[ ]-100-NDT 16.09 30481111005 A3048[ ]-1000-NDT 80.89 3048 [ 11001 
26 7/34 .016 (.41) .051 (1.30) A3049[ 1-100-NDT 17.44 3049 O 0005 A3049[ 1-1000-NDT 83.70 3049 711001 
24 7/32 016 (.41) .057 (1.45) А2015[]-100-№08 17.89 3050 [1 [1005 A2015[ ]-1000-ND 84.71 3050 10001 
22 7/30 016 (.41) .065 (1.65) A2016[ ]-100-ND0 20.14 3051 01 0005 A2016[ 1-1000-ND 93.38 3051 0001 
20 10/30 .016 (.41) .071 (1.80) A2040[ ]1-100-ND 24.53 3053 O [1005 A2040[ ]-1000-ND 118.58 3053 20001 
18 16/30 .016 (.41) .080 (2.03) A2064[ 1-100-ND 26.89 3055 01 0005 А2064 ]-1000-ND 130.84 3055 20001 
16 26/30 :016 (.41) .095 (2.41) А2065 -100-ND 39.10 3057 O [1005 A2065[-1000-ND 186.62 3057 [ 11001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid .016 (.41) .057 (1.45) A3050[ 1-100-NDT 13.00 3050/1 [111005 = — E 
22 Solid .016 (.41) .065 (1.65) A3051[1-100-NDT 14.70 3051/1 10 0005 = — = 
20 Solid .016 (.41) .071 (1.80) A3053[ 1-100-NDT 17.80 3053/1 10 2005 — — =з 
16 Solid .016 (.41) .095 (2.41) АЗ057[]-100-МО+ 27.70 3057/1 O [1005 — = = 
Stranded — 600 Volt Rating, -20°C to 105°C 
24 7/32 .032 (.81) .088 (2.24) A3070[ 1-100-NDfT 18.00 30701111005 = — — 
22 7/30 .032 (.81) .094 (2.39) A2101[1-100-ND 21.60 3071 (1171005 A2101L1-1000-ND 112.39 3071 [171001 
20 10/30 .032 (.81) .100 (2.54) A2102[ 1-100-ND 24.00 3073 O 0005 А2102Г1-1000-МО 126.10 3073 [ | 1001 
18 16/30 .032 (.81) .112 (2.84) A2103[ ]-100-ND 30.60 3075 0 0005 A2103[ 1-1000-ND 155.60 3075 20001 
16 26/30 .032 (.81) .124 (3.15) A2104[ ]1-100-ND 39.40 3077 1 0005 A2104[ ]-1000-ND 224.60 3077 10001 
14 41/30 .032 (.81) .134 (3.61) A3079L1-100-NDt 52.80 30791111005 = — = 
12 65/30 .032 (.81) .162 (3.93) A3080[ 1-100-NDT 92.40 3080 [1 [1005 — — = 
10 105/30 .032 (.81) .180 (4.83) A3081L1-100-NDt 144.90 3081 0 0005 = = = 
Stranded — 600 Volt Rating, -55°C to 105°C (available in white, black or red only) 
28 7/36 010 (.25) .034 (.86) A1852[ |-100-МО 19.91 1852 005 = = — 
26 7/34 .010 (.25) .038 (.96) A1853[_]-100-ND 19.91 1853 005 = — = 
24 7/32 .010 (.25) .043 (1.09) A1854[_]-100-ND 20.25 1854 005 = = = 
24 19/36 .010 (.25) .043 (1.09) A185419[_]-100-ND 32.63 1854/19 005 - mE = 
22 7/30 .010 (.25) .050 (1.27) A1855[_]-100-ND 21.83 1855 005 = = = 
22 19/34 .010 (.25) .050 (1.27) A185519[_]-100-ND 42.86 1855/19 005 — — = 
20 7/28 .010 (.25) .058 (1.47) A1856[_]-100-ND 27.23 1856 005 = = = 
20 19/32 .010 (.25) .058 (1.47) A185619[_]-100-ND 42.30 1856/19 005 = — — 
18 19/30 .010 (.25) .068 (1.73) A185719[ ]-100-ND 58.50 1857/19 005 = = = 
16 19/29 .010 (.25) .077 (1.96) A185819[_]-100-ND 38.59 1858/19 005 - = = 
14 19/27 .010 (.25) .091 (2.31) A185919[ ]-100-ND 78.19 1859/19 005 = = = 
ж Рог] іп Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: жж For OC in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
A = Orange B = Black G = Green L - Blue N - Brown OR - Orange BK - Black GR - Green BL - Blue BR - Brown 
R - Red $ = Gray V = Violet W = White Y = Yellow RD = Red SL = Gray VI = Violet WH = White YL = Yellow 
E = Green/Yellow (Stranded wire only) GY = Green/Yellow (Stranded wire only) t Not available in green/yellow 
Harmonized Hook-Up Wire 
Choose Harmonized Hook-Up Wire for installation in electronic and electrical equipment designed for use іп 93/68/EEC • Bend radius 15X wire diameter Characteristics: е Operating Temperature: -30°C ~ 70°C 


Europe. Mandatory conformance to CENELEC guidelines and applications where flexible European- 
Compliant Hook-Up Wire is needed. Specifications: • HAR HO5V-K(3110); HD 21.5 S3; DIN 57281/VDE 
0281-5 • НАН НО7\-К(3111,3112); HD 21.5 S3; DIN 57281/VDE 0281-5 • IEC 60227-1, IEC 60227-2, IEC 
60227-5 • IEC 60228 • IEC 60332-1 • BS 6500 * CE Low Voltage Directive 73/23/EEC - Amendment 


(static), 5°C ~ 70°C (dynamic) * Voltage Rating: 300/500 Vrms (HO5V-K), 450/750 Vrms (HO7V-K) * Wire 
Insulation: Color-coded PVC * Conductor: Fine stranded bare copper, meets VDE 0295, Class 5, Part 3 (IEC 
228, Class 5) 


Cable Dia. Conductor Wire Insulation Digi-Key Price per Alpha Digi-Key Price per Alpha 
Inch (mm) Size (AWG) Strand Thickness Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
0.102 (2.59) 17 31/32 0.024 (0.61) A3110[ ]-100-ND 35.10 3110 [171005 A3110[ ]-1000-ND 275.60 3110 00001 
0.118 (3.00) 16 29/30 0.028 (0.71) АЗ111Г1-100-МО 38.10 3111 00005 A3111L]-1000-ND 298.60 3111 00001 
0.146 (3.71) 14 49/30 0.031 (0.79) A3112[ ]-100-ND 55.50 3112 20005 A3112[ ]-1000-ND 436.40 31121111001 
ж Рог] м Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: жж For ОО] іп Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
B - Black G = Green/Yellow L=Blue N = Brown BK = Black GY = Green/Yellow BL = Blue BR = Brown 


# Conductor size based on DC resistance therefore strand count may vary. 


Tri-Rated Harmonized Hook-Up Wire 


Choose Harmonized Tri-Rated Hook-Up Wire for installation in electronic and electrical equipment designed 
for use in Europe. North American and European compliance and adherence to CENELEC guidelines 
Specifications: • Bend radius: 15X wire diameter • HAR HO5V-K(3130); HD 21.5 S3; DIN 57281/VDE 
0281-5 * HAR H07V-K(3131,3132); HD 21.5 S3; DIN 57281/VDE 0281-5 * IEC 60227-1, IEC 60227-2, IEC 
60227-5 * IEC 60228 *IEC 60304 * UL AWM Style 1015, CSA TEW * CE Low Voltage Directive 73/23/EEC - 


Amend. 93/68/EEC 

Characteristics: • Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (HAR - All part numbers), -10°C ~ 105°C 
(UL/CSA) • Voltage Rating: 300/500 Vrms (НАН) (HO5V-K); 450/750 Vrms (НАН) (Н07У-К); 600 Vrms 
(UL 1015/CSA TEW) * Conductor: Fine stranded bare copper, Meets VDE 0295, Class 5, Part 3 (IEC 228, 
Class 5) * Insulation: Color-coded РУС 


Cable Dia. Conductor Wire Insulation Digi-Key Price per Alpha Digi-Key Price per Alpha 
Inch (mm) Size (AWG) Strand# Thickness Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
0.114 (2.90) 18 31/32 0.031 (0.79) A3130[ 1-100-ND. 55.50 3130 [171005 A3130[ 1-1000-ND 436.40 3130 10001 
0.130 (3.30) 16 30/30 0.033 (0.84) A3131L1-100-ND 70.10 3131 00005 A3131[ 1-1000-ND 551.20 3131 00001 
0.150 (3.81) 14 50/30 0.033 (0.84) A3132[ 1-100-ND 108.20 3132 [171005 A3132[ ]-1000-ND 849.80 3132 [170001 
ж Рог] іп Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: жж For І м Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
B - Black G = Green/Yellow L = Blue N = Brown BK = Black GY = Green/Yellow BL = Blue BR = Brown 
# Conductor size based on DC resistance therefore strand count may vary. 
Я TM ый 1 . або о Сопаисїог Insulation Price 
* Stranded Tinned Copper * Insulation: Color-Coded Rubber * Operating Temp.: -30°C to 90°С Size Conductor ТАТЕ е Diameter Digi-Key Per Alpha 
ж Рог] іп Digi-Key Part No. choose letter жж For СІ м Alpha Part No. choose letters (AWG) Voltage Strand Inch (тт) | Inch (mm) Part No.* 100 ft. | Part No.*« 
which represents color of your choice: which represents color of your choice: 20 1,500V 41/36 -040 (1.02) |.125 (3.18) A1632L -100-ND 49.73 | 1632 0005 
B - Black В = Red BK = Black RD = Red 18 5,000V 65/36 | .045 (1.14) |.140 (3.56) | А1636Г1-100-МӘ 59.29 | 1636 O [1005 
Tinned Copper Flat Braid Braid Construction Approx. 
Nom. Nom. AWG of Total No. of} Approx. | Current Carrying Price 
Description: * Ground/Shielding Terminations * Used as a ground | Flat Width | Thickness | Individual Individual AWG Capacity Digi-Key Per | Alpha 
strap, provides excellent, low-resistant ground path * Ideal shielding Inch (mm) | Inch (mm) Ends Carriers Ends Equivalent (Amps) Part No. 100 ft. | Part No. 
material for short-run cables providing easy radial termination • Values 188 (4.76) | .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 50.74 | 1230 SV005 
shown for Current Carrying Capacity are for bare cable in free air а! 30° | 250 (6.35) 030(76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 68.85 | 1231 SV005 
(86°F) and intended as a reference guide only. Actual values will depend 375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A12328V-100-ND. 110.14 | 1232 SV005 
on permissible temperature rise, permissible voltage drop and other = ы = à - 


conditions of service. Specifications: « QQ-W-343E, ASTM-B-33 * Meets QQ-B-575B 


More Product Available 
1410 (тоѕз) 


Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Description: * Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Tin Plated 
Copper Specifications: • MIL-W-3861 Type $ * QQ-W-343 Type S 


Bus Bar Wire 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Alpha 
(AWG) Inch (mm) Part No. 1000 ft. Part No. 
m Bus Bar Wire 
Certified Performance 30 .010 (.25) A299/3SV-1000-ND 61.09 299/3 5У001 
High-Reliability 28 .013 (.33) A299/2SV-1000-ND 65.25 299/2 SV001 
ТЕЕ ТейопФ Insulation 26 .016 (41) A299/1SV-1000-ND 74.98 299/1 SV001 
24 .020 (.51) A299SV-1000-ND 78.75 299 SV001 
22 .025 (.64) A298SV-1000-ND 102.38 298 SV001 
КЕРЕЙ Я 20 .032 (.81) A297SV-1000-ND 135.90 297 SV001 
Description: Choose TEE ТӨӨ For: 18 1040 (1.02) A296SV-1000-ND 192.94 296 SV001 
* Stranded Silver-Plated Copper * Resistance to All Chemicals 16 -051 (1.30) A295SV-1000-ND 297.34 295 SV001 
e Color coded Extruded ТЕЕ Teflon Insulation * High Temperature use up to 200°С i 264 182) А5868 000810 43729 286 3001 
* Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test * Low Coefficient of Friction - (2.06) R00: ШЕ 
* Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments * Outstanding Electrical Properties 
А i Application: * Wire Harness * High Temp. Component Covering; Color: * Transparent 
Operating Temperature: Teflon Physical Properties: * Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) * Ultimate Elongation 
600 Volt: -60°C to +200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) H 200% * Flammability: Self-Extinguishing Chemical Properties: • Corrosive Effect: 
Tu bing Non-Corrosive * Fungus Resistance: No Growth * Water Absorption 0.01% Electrical 
Cond. Size] Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Properties: • Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: ASTN D 3295 
(AWG) | Strand Inch (mm) Inch (mm) | Part No.* 100ft. | Part Мо. хх Fits Bare Nominal Inside | Wall Thick. | Digi-Key Price Per | Alpha 
Stranded 600 Volt Rating Cond. Size (AWG) | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. Part No. 
30 7/38 .010 (25) .032 (81) | AB851[]-100-ND 27.79 5851 005 30 .012 (.30) .009 (.22) | ATFT20030-100-ND 55.69 TFT20030 NA005 
28 7/36 .010 (.25) .036 (91) | A5852[-]-100-ND 28.24 5852 005 28 .015 (.38) .009 (.22) | ATFT20028-100-ND 48.83 TFT20028 NA005 
26 7/34 .010 (.25) .040 (1.02) | A5853[-]-100-ND 30.49 5853 005 26 .018 (.45) .009 (.22) | ATFT20026-100-ND 44.10 TFT20026 NA005 
24 19/36 .010 (.25) .045 (1.14) | A5854[ ]-100-ND 40.28 5854 005 24 .022 (.55) .010 (.25) | ATFT20024-100-ND 48.49 TFT20024 NA005 
24 7/32 .010 (.25) .044 (1.12) | А58547Г1-100-40 32.74 | 5854/7 005 22 .028 (.71) .010 (.25) | ATFT20022-100-ND 56.48 | TFT20022 МА005 
19 .038 (.96) .012 (.30) | ATFT20019-100-ND 73.24 TFT20019 NA005 
22 19/94 010 (25) 051 (1:30) фазаў 40.84 |5855 1 11005 18 .042 (1.07) | .012(.30) | АТЕТ20018-100-40 79.65 | ТЕТ20018 МА005 
22 7/90 :010 (25) 055 (1.27) Ваза ОШИ 47.93 | 5855/7 [1005 17 .047 (1.19) | .012 (30) | АТЕТ20017-100-40 87.30 | TFT20017 NA005 
20 12/32 010 (25) 059 (1.50) азва 58.28 5856111005 16 .053 (1.35) | .012 (.30) | ATFT20016-100-ND 94.95 | ТЕТ20016 МА005 
1 таво) 01025) 07001-78) p S n M 1751 |5557 ГГКЮ05 15 .059 (1.50) | .012 (30) | ATFT20015-100-ND — 97.88 | TFT20015 МА005 
1° Du P ES n (238) | i265: | sees е 14 1066 (1.68) | .012(.80) | АТҒТ20014-100-40 — 84.71 | TFT20014 NA005 
$ i ` š: З 13 .076 (1.93) .012 (.30) | ATFT20013-100-ND 97.76 TFT20013 МА005 
12 .085 (2.16) .012 (.30) | ATFT20012-100-ND 104.29 TFT20012 NA005 
T Not UL AWM Style 1213 1 1095 (2.41) | .012(.30) | ATFT20011-100-ND 114.08 | TFT20011 МА005 
10 .106 (2.69 .012 (.30) | ATFT20010-100-ND 123.86 TFT20010 NA005 
ж For іп Digi-Key Part No. choose letter which ** For in Alpha Part No. choose letters which 2 263 б гв, 015 Í з a IU 341.89 | TFT2002 МА005 
represents color of your choice: represents color of your choice: 1 “294 (7.47) ‘015 (зв) ATFT2001-100-ND 374.51 TFT2001 NA005 
B = Black В = Red W = White BK = Black RD = Red WH = White 0 .330 (8.38) .015 (.38) | ATFT2000-100-ND 423.45 TFT2000 МА005 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Description: * Protection of Wire, Cable and Hoses * Wire bundling and Harnessing, Wire splicing * Frayless cuts without a hot knife * Use with automatic cutting machines * Not affected by most chemical environments 
апа common solvents * Fungus Resistance: No growth * Withstands short-term exposure to 230°C Operating Temperature: е -70°C to 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame Test) Color 
Description: • GRP-110NF: Black е GRP-120NF: Black with White Tracer Nominal Wall Thickness, Inches (mm): • .027 (.69) 


Nominal Wall Thickness | Min. Supplied 1.0. Max. Expanded 1.0. Digi-Key Part No. Price Per Alpha Part No. Digi-Key Part No. Price Per Alpha Part No. 
Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100 ft. (Flame Retardant) 
.027 (0.69) .125 (3.18) .250 (6.35) AG110NF18B-100-ND 62.66 G110NF18 BK005 AG120NF18B-100-ND 91.24 G120NF18 BK005 
.027 (0.69) .156 (3.97) .438 (11.11) AG110NF14B-100-ND 86.06 G110NF14 BK005 AG120NF14B-100-ND 130.39 G120NF14 BK005 
.027 (0.69) .250 (6.35) .750 (19.05) AG110NF12B-100-ND 172.01 G110NF12 BK005 AG120NF12B-100-ND 231.98 G120NF12 BK005 
.027 (0.69) .625 (15.88) 1.000 (25.40) AG110NF34B-100-ND 257.96 G110NF34 BK005 AG120NF34B-100-ND 346.50 G120NF34 BK005 


Coaxial, Ethernet, Thinnet, Twinaxial Cable 


Coaxial Cables, Non-Plenum 
Coaxial and Data Systems 


Non-Plenum 
Twinaxial Cable 


Thinnet — Plenum and Non-Plenum 
Ethernet Cables 


C arm 


Cond. | Inner | Inner | Dielec. Shield Jacket Impe- Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size Cond. | Cond. Dia. Dielec. Nom. Shield Dia. Jacket dance | Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)| Strand. | Mat’lt | Inch (mm) | Materialt| Coverage Materialt Inch (mm) | Майегіз 1 (Q) | pF/ft (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft. — 500ft. 1,000 ft.) Part No. 
Coaxial Cable 
58A/U | 20 |19/0.00717| TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) V Black 50 | 305 60 150 1 A305-X-ND 43.20 174.30 270.80 | 9058AC-X 
58 С | 20 /|19/0.0071"| TC |.116 (2.95) PE 95% TC Braid 195 (4.95) | МСМ Black 50 | 305 60 — — A306-X-ND 82.00 22820 37420 | 9058C-X 
59/U 22 Solid CW |.146 (3.71) PE 95% BC Braid 242 (6.15) V Black 75 | 214 60 150/CL2, 30/AWM | 1,7 | A301-X-ND 43.90 — 249.60 | 9059C-X 
62NU | 22 Solid CW |.146(3.71)) SSP 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 93 | 132 60 150/CL2, 30/AWM | 1,8 | A302-X-ND 40.50 16060 21910 | 9062A-X 
174/U 26 7/34 CW |.060 (1.52) PE 88% TC Braid 100 (2.54) V Black 50 | 314 = — 9 A307-X-ND 4010 15960 245.60 | 9174-X 
178B/U | 30 7/38 | SC/CW | .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071(1.80)| FEP Natural 50 | 284 A316-X-ND 186.60 85790 732.30 | 9178B-X 
179B/U | 30 7/38  |SC/CW | .063 (1.50) ТЕЕ 93% SC Braid 100 (2.54) | Tint FEP Brown} 75 | 19.6 A317-X-ND 194.50 89410 866.30 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296” | SC |.285 (7.24) РЕ 99% SC Braid Dbl |.425 (10.79) NCV Black 50 | 30.8 A308-X-NDe 850.40 -- 578240 | 9214-Х 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl 212 (5.38)| NCV Black 50 | 31.5 A309-X-NDe 284.50 1308.10 2170.40 | 9223-X 
316/U 26 |7/0.0067” | SCCS |.060(1.52) ТЕЕ 93% SC .098 (2.49) FEP 50 | 30.0 = — — A315-X-ND 160.40 1769.30 1137.50 | 9316-X 
8/U 13 7/21 ВС |.285 (7.24) РЕ 96% ВС Braid 405 (10.29) М Black 52 | 295 — = = A318-X-ND 112.70 518.30 844.10 | 9008-Х 
Ethernet Cable 
Thinnet««| 20 |19/0.0075") TC  |.112(2.84) FEP Teflon) 95% |А/М/А + TC Braid | .182 (4.62) F Gray 50 | 305 125 300 3,4,6 | A311-X-ND* - — 87780 | 9871F-X 
Thinnett| 20 19/32 TC |.102 (2.59) ЕРЕ 95% | А/М/А + TC Braid | .180 (4.57) V Black 50 | 255 60 300 2,4,5 | A312-1000-ND — — 355.80 | 9881-1000 
Twinaxial Cable 
Twinax£| 20 7/28 BC/TC | .236 (5.99) РЕ 95% ТС Braid .330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/CL2, 30/AWM | 1,10 | A303-X-ND — 35110 — | 9818C-X 
+ Code Description: БЕ” — Кш н ng Polyvinylchloride,Type ІІ « Plenum NEC Rating — 
А : — Solid Polyethylene 
АМА Алп NORRIS 5С — Silver Coated Copper **ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps Dore. eM. ME 
CW — Copper Coated Steel SCCS — Silverz-Coated Copper Clad Steel + THIN-NET 10Mbps 
F — Fluoropolymer SSP — Semi-solid Polyethylene UL Style — 
FEP — Sata Ethylene-Propylene ze. — Tinned Copper. # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 7. UL AWM 1354 8. ULAWM 1478 9.UL 1354 
FPE — Cellular (foam) Polyethylene es Paimen Туре | * MIL-C-170D Type 10. UL AWM 2498 11. UL AWM 2704 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1411 


e i Minimum Maximum Nominal Pricing 
Ве FIT Sh rin ка ble Supplied Recovered Recovered Sold in 4' Lengths 
в i Inner Diameter|Inner Diameter Wall Thickness Digi-Key 4 20' Digi-Key Spool Size | Price Per | Alpha 
Tu bi ng FIT 221 B Color| Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (1pc.) (5pcs.)| PartNo. (Feet) Spool | Part №. 
* Economical bulk packaging “ Flexibility FIT? 221B — Irradiated Polyolefin 
* Excellent flame retardancy • Military, UL/CSA requirements Black 0.046 (1.17) | 0.023 (0.58) | 0.016 (0.41) A364B-4-ND 64 2.83 | A364B-1000-ND 1000 164.55 |FIT-221B-3/64 BKXXX 
Characteristics: • Operating Temperature: -55°C ~ +135°C Clear Ë Е ` š : й A364C-4-ND .64 2.83 | A364C-1000-ND 1000 147.64 | FIT-221B-3/64 CLXXX 
к [HK T oo qran) | отту | oar | ЕЕ БЕНЕН. 
oro tte Saya o Le Oe Black AS32B-4-ND г 3.05 | -A3328-500-ND 00 5 T8 (атам aao BKXXX 
: Sr Eade ae ae ана ай ай clear | 0.098 (236) | 0046 (1:17) | 0.020 (0.50) | 430-440 9 305 | A3320-S00-ND ЕЕЕ ДЕРІНЕН 
e Specific Gravity: 1.35 • Secant Modulus: 2.5 x 10: max. : : : 
< Flammability: Self-extinguishing Black | 9 495 (818) | 0062 (158) | 0020 (0.50) | A0188-4-ND 74 329 | A018B-500-ND 500 85.88 | FIT-2218-1/8 ВКХХХ 
Electrical Properties: “ Dielectric Strength: 500V/mil (197 kV/cm) eat (59 f ар a 18 POCO ND 500 E n m 
* Volume Resistivity: 10" ohm-cm acK | 0.187 (4.75) | 0.093 (2.36) | 0.020 (0.50) келі ? б quum j EE 
Chemical Properties: * Corrosive Effect: Passes copper stability test cleat СНС E 200 Аз e D 500 P ae DA 
* Fungus Resistance: No growth ack | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.025 (0.63) i | ' Soe | SIE 
Specifications: ЧҮЙ Clear A014C-4-ND 1.12 5.00 | A014C-250-ND 250 65.19 | ҒІТ-221В-1/4 CLXXX 
peciftcatigns: • MIL- DTL 2200350, Class 1,2 Black A038B-4-ND — 126 5.58 | A038B-200-ND 200 58.28 | FIT-221B-3/8 ВКХХХ 
* UL Standard 224 (black only) * CSA Standard 198 (black only) Clear 0.375 (9.53) | 0.187 (4.75) | 0.025 (0.63) A038C-4-ND 126 558 | A038C-200-ND 200 7104 | FIT-221B-3/8 CLXXX 
CONTENTS for FIT-221 Variety Pack Black A012B-4-ND 1.42 6.30 | A012B-150-ND 150 49.28 | FIT-221B-1/2 BKXXX 
тае Сре Clear | 0:900 (12.70) | 0.250 (6.35) 0.025 (0.63) | A0120-4-ND — 442 620 | A012C-150-ND 150 4928 | FIT-221B-1/2 CLXXX 
йа wm | Ra Ecc (E ADEDXNTTSNEDIN "ШЕШІНЕ 
” Віаск A100B-4-ND 2.82 12.55 | A100B-250-ND 250 221.85 | F2211IN ВКХХХ 
a | Ы 2 ° 2 | Clear | 1.000 (25.40) | 0.500 (12-70) | 0.035 (0.88) |, іу, 282 1255 | АМ/100С-250-40 | 250 | 22185 | F221BIIN CLXXX 
3/8" 3 2 1 1 1 1 FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Раск).............................................. FITMGKIT1-ND 96.53 /1 FITMGKIT1 №032 
1/2” 3 2 1 1 1 1 FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents) ..................... FIT221R-ND 32.51 /1 АТ-221-В MC213 


Бе FIT° Heat Shrink Fabric a FIT® Powerful Flameless 


Butane Torch 
Characteristics: * Operating Temp. -40°C ~ 125°C • Shrink Ratio: approximately. 2 to 1 or 3 to 1 at 135°C depending on size * Color Lightweight and easy to use with a wide nozzle, the FIT TORCH-1 is a convenient repair solution for 
Description: All standard packages: black electrical and electronics technicians. With a temperature range of up to 750°C (1400°F), it can 
Physical Properties: • Longitudinal Shrinkage: up to 20% at 2:1 shrink ratio, up to 25% at 3:1 shrink ratio • Flammability: Meets be used to shrink most heat shrinkable tubing products. The FIT TORCH-1 is ideal for 
MVSS 302 horizontal burn test general heating and drying applications and the heat testing of electronic compon- 
Chemical Properties: • Corrosive Effect: non-corrosive • Fungus Resistance: no growth * Chemical Resistance: antifreeze (50% ents. Cordless and refillable, only 7.5 inches long, it can be used continuously S 
ethylene glycol), engine oil, mineral hydraulic fluid, detergent (1% teepol), brake fluid (DOT 4), unleaded gasoline, diesel fuel, battery up to 120 minutes before recharging with 100% butane fuel. Comes com- Я 
acid plete with one additional electronic ignition catalytic converter, one 
deflector attachment, and one tool stand. Butane fuel not included. 
Minimum Maximum | Nom. Recovered 
Supplied 1.0. | Recovered 1.0. | Wall Thickness | Digi-Key SpoolSize | PricePer | Alpha FITTORCH-1-ND Butane Тогсћ............................ $66.70 Y 

Color | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. 

Black | 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND 50 107.10 FITFAB-1 BK007 FIT° M І А F Я I 

Black | 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-200-ND 200 306.34 FITFAB-1 BK004 - 

Black | 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-50-ND 50 127.91 FITFAB-2 BK007 u t І u n ct І о n a 

Black | 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND 200 363.71 FITFAB-2 BK004 D Heat Gu n 

Black | 1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND 50 156.04 FITFAB-3 BK007 

Black | 1.18 (30.0) | 059 (15.0) 0.039 (0.99) | A1183B-200-ND 200 44325 | FITFAB-3 BK004 The economical and multi-functional FIT GUN-3 is a two- 

Black | 1.57 (40.0) | 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) | A1574B-50-ND 50 187.99 | FITFAB-4 ВК007 temperature heat gun that is lightweight in design. The low set- 

Black | 1.57 (40.0) | 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) | A1574B-200-ND 200 534.49 | FITFAB-4 ВК004 ting is at 400°C (750°F) while the high temperature is rated at 

Black | 1.97 (50.0) | 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) | A1975B-25-ND 25 115.43 | FITFAB-5 ВК008 585°C (1090°F). 

Black | 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 328.16 FITFAB-5 BK005 It features a durable plastic housing with a built-in ring stand í 
Black | 2.36 (60.0) | 118 (30.0) 0.039 (0.99) | A2366B-25-ND 25 125.55 | FITFAB-6 ВК008 and hanger, concentrator nozzle and hook reflector nozzle X 
Black | 2.36 (60.0) | 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) | A2366B-100-ND 100 357.53 | FITFAB-6 BK005 attachments. Concentrator Reflector 
Black | 2.76 (70.0) | 1.38 (35.0) | 0.039 (0.99) | A2767B-25-ND 25 171.68 | FITFAB-7 ВК008 FITGUN3-ND Heat GUN .................................. $70.90 Nozzle Nozzle 
Black | 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND 100 487.80 FITFAB-7 BK005 

Black | 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-50-ND 50 150.41 FITFAB-8 BK007 

Black | 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-200-ND 200 428.85 FITFAB-8 BK004 a 

Black | 1.18 (30.0) | 0.39 (10.0) | 0.039(0.99) | A11898-50-ND 50 180.00 | FITFAB-9 ВК007 MASTER ` NEW! ProHeat® 

Black | 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-200-ND 200 512.33 FITFAB-9 BK004 APPLIANCE 

Black | 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A11810B-25-ND 25 133.09 FITFAB-10 BK008 Heat Gu ns 

Black | 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A23610B-100-ND 100 378.34 FITFAB-10 BK005 


Features: * Compact, light-weight, easy-to-use design, professional-quality heat 
guns • 120\ e Variable temperature (some models) “ Variable airflow (some 
models) * Special electronic closed loop temperature control system maintains 


“ @ * constant temperature when varying airflow or using specialty attachments 
MASTER MASTERMITE MASTER 5 (some models) • Use їо heat temperature sensitive materials • Base provides 
S built-in stand for hands free use * Made in the USA 


Y 
ECOH EAT™ ўт @ S Digi-Key Price Master 
Heat G u n a nd Kit Description ons Part No. Each Part No. 


Features: Gun, 430° / 840°F (221°C / 49%), 15 СЕМ MA1009-ND 8249 | PH-1100 
+ Two fan speeds (г. Gun Kit, 430° / 840°F (221°C / 449°C), 15 СЕМ _ MA1010-ND 109.76 | PH-1100K 
* Two heat settings: 500°F and 1,000°F Q VariTemp™ 
* Resettable thermostat Gun, 130°~840°F (49°C~449°C), 15 СЕМ MA1011-ND 14431 | PH-1200 

* Thermoplastic housing Gun System, 130°~840°F (49°C~449°C), 15 CFM MA1012-ND 169.41 | РН-1200-1 
* Built-in stand Gun КИ, 130°-840°F (49°C~449°C), 15 CFMT MA1013-ND 199.64 | РН-1200-К 
Kit Contains: VariAir'" 


Heat Gun 


Quiet running. Comes stan- 
dard with bench stand, heat 
shrink attachment, and inter- 
changeable heating element. 
High impact plastic housing, 
lightweight, draws only 4.0 
amps max., continuous duty 
brushless motor, temper- 
ature: 650°F (343°C), 120V, 


60Hz, 4.04. i rare SOS QUOND Gun, 130°-900°F (54°C-482°), 6-15 СЕМ MA1014-ND — 17500 | PH-1300 
attachments, storage and сануіп iba Gun System, 130°~900°F (54°С-482°С), 6-15 СЕМ $ MA1015-ND 183.64 PH-1300-1 

MA1006-ND Heat бип.......................... $79.54 y 9 тупо й Gun Kit, 130°~900°F (54°C~482°C), 6-15 CFM ў MA1016-ND 229.00 РН-1300-К 

MA1007-ND Replacement Heat Element....... $24.76 MA1008-ND $52.54 Kit includes: Heat gun, attachments and storage case. 1System includes: Heat gun, stand and attachment. 


О É Digi-Ke Price » 
СШЕТМЕІ! Fig. 1 ig. | Description Part No, Each MASTER Heat Gun 
3 Speed Fixed Temp Heat Gun SDL1100-ND 104.00 w ; ; 2 
Heat Guns Heat Shrink Attachment for SDL1100-ND SDL1300-ND 12.00 Features universal motor, high air velocity, volume and 
Variable Temperature Industrial Heat Gun SDL1200-ND 176.00 temperatures. Rugged die-cast aluminum housing with ex- 
зш еч pe Gun 2S LX ternally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant Certified 
š ariable Ergonomic Heat Gun 50-і 76. i i i = 
Fig. 2 Heat Gun Stand Benchtop SDL1400-ND 32.00 s М s АНА u EE tempera: 
] Reducer-Reflector Nozzle 3/8" (9mm) SDL1303-ND 20.00 ura: Š: ( ), 120V, 14A. 
| пешке) Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) SDL1301-ND 12.00 
O Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 12.00 Digi-Key Price 
Reflector Nozzle 3" (75mm) SDL1304-ND 17.00 Description Part No. Each 
® @ Certified Вей. Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100)| SDL1305-ND 14.00 Hear'Gua GON 108.24 
HL1502S (SDL1100-ND): Three temperature levels can be selected conveniently with one hand during use. Specifications: » Volt.: 120V AC Heat Shrink Attachment - MA1002-ND 1674 
e Output: 1400W “ Temperature: • Step 1: 120°F (49°C) • Step 2: 800°F (427°C) * Step 3: 1050°F (566°C) * Air Flow: minimum 8.8cfm, maximum Shrink Tubing from 3/4" to 2” (19-51mm) O.D. ` 
17.6cfm. HL1802E (SDL1200-ND), HG3002LCD (SDL1350-ND), HG2000E (SDL1250-ND): Continuously adjustable, electronically controlled hot air. Shrink Wrap Attachment - 8” (203mm) Wide MA1003-ND 44.56 
The electronic temperature regulator allows ideal temperature setting. Model HG3002LCD has an LCD continuous temperature display. Heat Reducer Attachment - 3/4" (19mm) MA1004-ND 8.69 
Specifications: * Volt.: 120VAC * Output: 1500W • Temperature: 120° ~ 1100°F (49° ~ 593°C) * Air Flow: minimum 8.8, maximum 17.6cfm Replacement Heat Element MA1005-ND 19.93 
(HL1802E), minimum 7, maximum 17.6cfm (HG3002LCD) & minimum 11.3, maximum 17.6cfm (HG2000E). р ы 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
1412 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


ЗМ Heat Shrinkable Tubing 


KYNARÓ, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, 8420 & 8440 Series 


КҮМАНФ Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: Shrink Temperature: 175°C (347°F). Color: Clear. 
Shrink Ratio: 2:1. Cross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high 
temperature resistance. This has outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination 
with high dielectric strength. It is inherently flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial 
fuels, chemicals and solvents. Купаг® is a registered trademark of Elf Atochem North America, Inc. 

EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C (250°F). Color: Black. 
Shrink Ratio: 3:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and cover the 
substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon 


EPS-200, CP-221,& VFP-876, Series 


EPS-200 Series: 

Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1 Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the 
melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide 
variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non- 
drying, flexible and water resistant barrier. Rated for operation at -55°C (-67°F) to 110°С (230*F). 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: 
Shrink Temperature: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the heat shrinkable, 
polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water resistent barrier. Tubing “Expand.  Recov.| Мот. 
SFTW202 GYS Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Green and Size 1.0. 1.0. | Recov. e Sold in 4' Lengths Only 
yellow striped. Shrink Ratio: 2:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Dia.* (Min.) | (Max.) WallThick! Digi-Key 4 8 20 48 100° 200 
Recognized (File Мо. Е48398) for flame retardance. Сап be easily surface painted. Inch (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. (ipc.) (2ю.) (5ре.) (12рс.) (25pc.) (50рс.) 
SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Black. Shrink p z x 2 N 
Ratio: 3:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. EPS-200 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 
E48398) for flame retardance. Can be easily surface painted. Т ER 
8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: Color: Black (8420 Series) and Gray (8440 18(318) 318 | 160  .69 A OA 507 89 1944 4058 6542 
Series). Cold Shrink?" Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory expanded and 3/16 (4.76) | 475 | 2.36 69 EPS2316-ND 4.78 846 1840 3417 = = 
assembled onto a removable plastic core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or 1/4 (6.35) 6.35 348 76 EPS2014-ND 599 1059 2303 4276 = ==. 
adhesive - simply position and unwind the core allowing the tube to shrink and form а water-resistant seal. 3⁄8 (9.53) 952 475 79 EPS2038-ND 674 1193 2594 48.19 _ pe 
dmn ЕЛІТІП ШЕШИНЕ 1/2 (12.70) | 1270 | 635 | 81 | ЕР5201240 775 1371 2980 55355 - - 
Size 1.0. 1.0. Recov. Sold in 4' Lengths Only 
Dia. | (Min.) |(Max) | WallThick | Digi-Key г е 20 48  — 100 3/4 (19.05) | 19.05 | 952] 94 | EPS2034-ND 937 1630 3155  — - - 
Іп. (mm) | (mm) | (mm) | (пт) Part No. (іе) (2ю.)  (Spc.) (12рс.) (25рс.) 1 (25.40) | 2540 | 1270 | 1.17 | EPS2100-ND 1378 2397 4637 — - - 
КҮМАНФ Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 1-1/2(38.10)| 38.10 | 19.05 | 1.24 EPS2112-ND 2411 4193 81.11 — — — 
3/64 (1.19) | 1.17 | 0.58 0.25 KY364C-ND 4.98 863 19009 2984 65.46 2(50.80) | 50.80 | 25.40 | 1.52 | EPS2200-ND 33.55 5192 -- = = = 
1/16 (1.60) | 1.60 0.79 0.25 KY116C-ND 5.11 8.86 19.59 40.89 67.15 
3/32 (2.38) | 2.36 1.17 0.25 KY332C-ND 5.47 9.48 20.96 43.74 71.84 
1/8(3.18) | 348 1.57 0.25 KY018C-ND 5.91 10.25 2267 417.31 77.73 E a 
3/16 (4.78)| 475 | 236 0.25 KY316C-ND 833 1474 3205 60.67 = ШП Emani Raray (ur 5 (ШЕ) x RD 7 
ize .D. m ecov. epresents Number of Feel 
1/4 (6.35) | 635 | 348 | 030 KY014C-ND 1028 18.9 3953 7483 - Dia.* (Min.) (Max) | WallThick | Digi-Key Price Perllengih 
3/8 (9.52) | 953 | 475 | 0.30 KY038C-ND 1238 2190 4761 90.10 - атаў) (т) (um, (mm EENT s — 25 5 400 200 
1/2 (12.70) | 12.70 6.35 0.30 KY012C-ND 16.42 28.56 56.31 
VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
Tubing | Expand. Recov. | Nominal | Meltable z 3/64 (1.19) 147 58 41 VFP364-X-ND 194 867 1553 2795 — 
Size 1.0. 1.0. Recov. Recov. Sold in 4' Lengths Only 
Dia.* | (Min.) | (Мах.) | WallThick | WallThick | Digi-Key 4’ 8 20 — 48 100 1/16 (1.59) 1.60 79 43 VFP116-X-ND 198 884 1583 2849 -- 
Іп. (пт) | (тт) | (mm) | (mm) (mm) | Рам No. (Ірс.) (2pc.) (Spe.) (i2pc.) (25рс.) 3/32 (2.38) 2.36 147 51 VFP332-X-ND 2.09 934 1505 2397 — 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 1/8 (3.18) 3.18 157 .51 VFP018-X-ND 226 1008 1624 2586 — 
1/8 (3.18) | 3.18 1.02 1.02 0.51 EPS3018K-ND 9.05 15.68 3468 72.38 107.84 3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 VFP316-X-ND 2.75 10.99 1575 2784 — 
3/16 (4.78)| 4.75 1.57 1.02 0.51 EPS3316K-ND 8.60 1521 3306 6139 - қа 
1/4 (6.35) | 6.35 2.03 1.02 0.51 EPS3014K-ND 10.64 18.83 40.93 76.01 - 14635) 635 38 62 CO ID 343 1371 1965 3473 5676 
3/8(9.52) 953 | 305 1.40 0.62 EPS3038K-ND 12.04 2130 4631 86.01 - 3/8 (9.53) 952 475 64 VFP038-X-ND 3.83 15.32 21.95 38.80 63.40 
1/2 (12.70)| 12.70 | 4.06 1.78 0.76 EPS3012K-ND 1407 24.89 54.12 100.51 — 1/2 (12.70) 12.70 635 64 VFPO12-X-ND 432 1727 2476 4376 7151 
Tubi P "m mem 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 VFPO34-X-ND 576 2303 3301 5835 95.35 
ubini xpanded | Recovere отїпа Een 
КОЕН үн i nod (NOTE: "X" in Part No. Represents Number of Feet) 1 (25.40) 25.40 12.70 .89 VFP100-X-ND 8.61 34.44 4936 7129 — 
Dia* (Min.) (Max.) Wall Digi-Key Price Per Length Reel Price Per 2 -X- = 
бабаў (tam (ттк тт) | Pan НО 5 25 50° Size |Full Reel 1-1/2 (38.10) 38.10 19.05 1.02 VFP112-X-ND 16.05 64.19 92.00 132.86 
= " " 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 VFP200-X-ND 2217 88.70 12713 183.60 -- 
SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 
1/8 (3.18) 3.18 15 0.51 SFTW2018E-X-ND 5.75 23.00 32.96 500 | 238.00 * Indicates size BEFORE shrinki 
3/16 (4.78) | 476 25 0.55  |SFTW2316E-X-ND 7.97 31.88 45.69 | 250 | 164.95 ПОВ SS ыы 
1/4 (6.35) 6.35 30 0.65 SFTW2014E-X-ND 880 3520 5045 200 | 14572 
3/8 (9.52) 9.53 45 0.76 SFTW2038E-X-ND 9.77 39.07 56.00 200 | 161.74 4 " 
1/2 (12.70) | 12.70 6.0 0.76 —|SFTW2012E--ND 10.97 43.88 62.90 | 200 | 181.67 Colored Heat Sh rinkable Tubing (FP-301 Series) 
SFTW203 Series - Very Flexible Polyolefin 
1/16 (1.59) 15 0.5 0.45 SFTW2116K-X-ND 2.06 826 1184 | 1,000] 170.93 Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 
1/8 (3.18) 3.0 1.0 0.55 SFTW2018K-X-ND 2.36 943 1351 500 97.57 Қ . " 
14(635) | 6.0 20 0.65  |SFTW2014K-X-ND 3.58 1431 2051 | 200 | 5924 Mie ua к, C. a зана а Sa na asas КК Т 
3/8 (9.52) | 90 3.0 0.75  |SFTW2038K-X-ND 399 15.98 2290 | 200 | 66.14 На ДА даа алақ наны ады аа ашы 
1/2 (12.70) | 120 40 05  |SFTW2012K--ND 451 18.03 2584 | 200 | 7464 628091 -23053/5 applicatione er600V/ €. 12570 
*Indicates;sizeBEFOHE shrinking occurs. Tubing Expand. Recov. Nom. (NOTE: “X” in Part No. 
Relaxed Tube Size 1.0. 1.0. Recov. Вергезепіз Number of Feet) 
- IFTE с Dia. * (Min.) (Max.) WallThick | Digi-Key Price Per Length 
RUE кеші, Dial Key үш Inch (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. 5 2 50 100 200 250 
8420 - EPDM Cold Shrink Tubes FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
0.31 - 0.56 (7.87 - 14.22) 6.0 (152.40) 8423-6-ND 11.38 103.90 
0.10 - 0.82 (2.54 - 20.83) 8.0 (203.20) 8424-8-ND 15.48 141.33 3/64 (1.19) 147 58 41  |FP3640-X-NDł} 1.65 736 1319 2374 — 4725 
0.40 - 0.82 (10.16 - 20.83 8.0 (203.20) 8425-8-ND 13.56 123.80 
055-148 "s » Жо, 90 pe 8426-9-ND 16.16 14754 1/16 (1.59) 1.60 179 43 FP1160-X-ND 1.64 735 13.16 2368 — 4714 
0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 11.0 (279.40) 8426-11-М0 19.36 176.76 3/32 (2.38) 2.36 147 51 FP332LHX-ND 174 7.78 1254 1997 -- 4412 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 6.0 (152.40) 8427-6-10 12.20 111.39 1/8 (3.18) 3.18 157 51  |FPOIBCX-ND 184 821 1323 2109 — 4658 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 12.0 (304.80) 8427-12-ND 24.14 220.40 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 16.0 (406.40) 8427-16-ND 32.22 29417 3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 FP3160-X-ND 244 858 1229 2172 — 4821 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 6.0 (152.40) 8428-6-ND 17.22 157.22 1/4 (6.35) 6.35 3.18 64  |FPOI4CIX-ND 267 1071 1535 2713 4819 — 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 12.0 (304.80) 8428-12-ND 34.36 313.71 
0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 18.0 (457.20) 8428-18-ND 51.68 471.84 3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 FPO38L1-X-ND 2.99 11.95 17.14 3029 5381 — 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 6.0 (152.40) 8429-6-ND 18.84 172.01 4/2 (12.70 12.70 6.35 64 FP0120-X-ND 360 1437 2059 3640 6068 — 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 9.0 (228.60) 8429-9-ND 28.20 257.47 ШЫ ` š j Б I š Š i ў 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 12.0 (304.80) 8429-12-ND 36.48 333.06 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 FPOS4[-X-ND 4.79 19.15 27.44 4850 8092 — 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 18.0 (457.20) 8429-18-ND 56.50 515.85 10540) | 2540 1270 89  |FPI00C-X-ND 716 2863 4103 606 — — 
1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73 9.0 (228.60; 8430-9-ND 38.98 355.89 
1.68 - 3.69 pred _ а reed 8430-18-ND 61.60 562.41 1-1/2 (38.10)| 3810 19.05 1.02 FP11201-X-NDt 11.75 47.02 67.39 11270 — — 
8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 FP200LI-X-NDt 16.24 64.99 93.15 15575 -- = 
.27 - 56 (6.86 - 14.22) 2.0 (50.80) 8443-2-ND 6.94 63.36 
.27 - 56 (6.86 - 14.22) 6.5 (165.10) 8443-6.5-ND 9.62 87.83 Note: For complete number, substitute L] with appropriate color (К = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, 
.35 - 72 (8.89 - 18.29) 2.5 (63.50) 8445-2.5-ND 722 65.92 R = Red, W = White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
.35 - 72 (8.89 - 18.29) 7.5 (190.50) 8445-7.5-ND 10.54 96.23 * Indicates size BEFORE shrinking occurs. + Not available in green. 
48 - .95 (12.19 - 24.13) 3.2 (81.28) 8447-3.2-ND 8.84 80.71 га š 4 1 А i В 
FPC-KIT-ND Digi-Key? FP-301 Series Kit One 5 foot tubing of each color in the following series: 
48 - 95 (12.19 - 24.13) 8.0 (203.20) 8447-8-ND 12.72 116.13 FP364, ЕР116, FP332, FP018, FP316, ЕР014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes) ....... $62.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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3M Heat Shrink Precut Lengths and Kits 


FP-301 Series-Flexible Polyolefin: Shrink Temp.: 121°С, Color: Black, Shrink Ratio: 


2:1, Tubing is split resistant, 


mechanically tough, easily marked and resist cold flow, for UL, CSA and МИ-1-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temp.: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, Most flexible of the heat 
shrinkable, polyolefin tubings, Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


Tubing Expanded | Recovered Nom. 
Size 1.0. .D. Recovered Pricing 
Dia.* x Length (Min.) (Max.) Wall Thick. | Digi-Key (50 pes./ bag) 
Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 Bag 5 Bags 
FP-301 Series — Self-extinguishing 
3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 FP364K-R50-ND 99 3.96 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND$ 1.01 4.03 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 149 0.51 FP332K-R50-ND$ 1.07 4.27 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 ЕР018К-В75-М0% 1.53 6.18 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-ND£ 1.86 7.45 
1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1R0-ND£ 2.91 11.64 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 ЕР014К-185-М0% 4.07 16.30 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.64 FP038K-1R5-ND 4.55 18.20 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 543 20.52 
VFP-876 Series — Self-extinguishing 

3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 VFP364-R50-ND 146 4.66 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.41 VFP116-R50-NDT 149 4.75 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 VFP332-R50-NDT 125 5.02 
1/8 x 3⁄4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 VFP018-R75-NDT 1.80 7.22 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 VFP316-R75-NDt 2.20 8.79 
1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.71 VFP014-1RO-NDT 3.43 18.71 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.71 VFP014-1R5-NDT 4.80 19.19 
3/8 x 1-1/2 (8.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 VFP038-1R5-ND 5.36 2144 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.71 VFP012-1R5-ND 6.05 24.18 


* Indicates size BEFORE shrinking occurs. 


+ FP-KIT-ND Digi-Key? FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116-R50-ND has 100 pieces), 
$ 


350 total pieces. Black. Plastic box and label card included 


1 VFP-KIT-ND Digi-Key? VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Excepti 
pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included........................... 


fuco 
Electronics 
Terminals and Splices 

CWT-900X Series - SolderSleeve Wire Splices 


Materials: • Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, radiation cross-linked 
modified polyolefin. Transparent clear. • Solder Preform with Flux: Solder: 
Type CD18 рег ANSI/J-STD-006 Flux: Туре В0М1 per ANSI/J-STD-004 


Raychem 


15.95 


on: VFP116-R50-ND has 100 
ME ENIM $16.95 


Max 


Application: • These controlled soldering devices are designed to splice tin- 
plated or bare copper stranded wires rated for at least +85°С Temperature 
Range: -55°C ~ 125°С 


Dimensions Inch (mm) 
Size (AWG) Length Diameter Digi-Key Pricing Raychem 
Color L (Max.) A (Min.) Part No. 10 50 100 Part No. 

24-20 (Clear) 1.025 (26.0) .065 (1.7) CWT9001-ND 6.64 2969 48.90 | CWT-9001 

18-16 (Red) 1.655(42.0) -105 (2.7) CWT9002-ND 7.23 32.36 53.31 | CWT-9002 

16-12 (Blue) 1.655 (42.0) -180 (4.5) CWT9003-ND 7.63 34.15 56.25 | CWT-9003 
CWT-150X Series - Wire Termination (ЎЗА Я osa 
to Pin, Post or Таб eA (5.75) Max. 


Materials: “ Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked 


modified polyolefin • Solder 


Preform with Flux: Solder: Type Cd18 per ANSI-J-STD-006 Flux: Туре ROM1 per ANSI-J-STD-004 Application: * These 
controlled soldering devices are designed for termination of a wire to the lead of electrical component or to the terminal 


of a connector. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


S01-0X-R Series - Shield Terminators 


Materials: • Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross- 


linked modified polyvinylidene fluoride * Solder Preform with Flux and Thermal Е-Е 
Indicator: Solder: Туре 5п63 рег ANSI-J-STD-006 Flux: Туре В011 рег ANSI-J-STD- ов A 
004 • Thermal Indicator: Color change: violet to colorless Application: * These parts + 
are designed to make an environment resistant shield termination • Jacket Rating: 
125°C e Parts are qualified to M83519/1 
Dimensions Inch (mm) 
Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
A (Min.) B (Міп.) L(Nom.) | PartNo. 10 50 100 Part No. 
.075 (1.90) .105 (2.65) .65 (16.5) S0101R-ND 51.40 229.93 378.70 S01-01-R 
.105 (2.65) .145 (3.68) 65 (16.5) S0102R-ND 50.78 22716 37445 S01-02-R 
170 (4.30) .200 (5.08) .65 (16.5) S0103R-ND 53.63 239.91 395.15 S01-03-R 
.235 (5.95) .255 (6.45) 75 (19.1) S0104R-ND 63.75 28518 469.70 S01-04-R 
.275 (7.00) .300 (7.60) 75 (19.1) S0105R-ND 74.05 331.29 545.65 S01-05-R 
D-406 Series - Closed Barrel / Crimp Splice 
Materials: “ Insulation Sleeve: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyamide 
(nylon) with a polyamide-based hot-melt adhesive liner. Color per table. * Crimp L 
Splice: Tin-plated copper alloy Application: “ These parts may be used to obtain + i 
an environment-resistant one-to-one in-line (butt) splice in wires meeting the size о mint А 
range and diameter restraints specified herein and having a temperature rating of before 
not less than 85°С. shrinking 
Dimensions Inch (mm) 
(AWG) Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
Color A (Min.) B (Min.) L (Nom.) Part No. 10 50 100 Part No. 
18-22 (Red) | .058 (1.47) .146 (3.70) 1.24 (31.5) | D4060001-ND 6.79 30.39 50.05 | D-406-0001 
14-16 (Blue) | .092 (2.33) .181 (4.60) 1.24 (31.5) | D4060002-ND 6.79 30.39 50.05 | D-406-0002 
10-12 (Yellow) | .138 (3.50) .255 (6.50) 1.48 (37.5) | 04060003-М0 9.12 40.80 67.20 | D-406-0003 
тусо 
Electronics Ray. chem 
Heat Shrink Tubing 
TAT-125 Series - Flexible, Adhesive-lined, Polyolefin 
Minimum Shrink Temperature: 95°C Minimum Full Recovery Temperature: Eros 
121°C Operating Temperature: -55°С ~ 110°C Color: Black Shrink Ratio: 1 wi 
2:1 Thin-wall, flame retardant one step electrical insulation and moisture D iy 
sealing for a wide variety of applications. UL Recognized file No. E85381 at ] TH 


600V, 125°C 


Fully recovered 
after heating 


Tubing Expand. Recov. | Nominal | Meltable T 
Size D d Recov. (W) Recov. (W1) Sold in 4' Lengths Only 
Dia.* (Міп.) | (Мах.) | WallThick | WallThick | Digi-Key p 8 20' 48 100” 
In. (тт) | (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. (1рс.) (2pc.) (5pc.) (12рс.) (25pc.) 
1/8(3.18) | 3.20 1.6 .68 23 TATO18K-ND 5.85 10.14 2242 46.79 77.98 
3/16 (4.78) | 4.70 24 Ті 25 TAT316K-ND 7.11 12.33 2727 5691 94.85 
1/4 (6.35) | 6.40 3.2 74 43 TATO14K-ND 8.02 15.46 3419 7135 118.91 
3/8 (9.52) | 9.50 47 74 13 TAT038K-ND 995 17.25 3814 79.60 132.67 
1/2 (12.70) | 12.70 6.4 .76 15 TATO12K-ND 12.37 2144 47.41 98.95 164.91 
3/4 (19.05) | 191 95 89 15 TATOSAK-ND 1647 2854 6312 13173 219.55 
1 (25.40) | 254 12.7 1.07 20 TATOO1K-ND 24.63 42.69 94.40 197.01 328.35 
1 1/2 (38.1)| 38.1 19.1 1.19 .28 ТАТ112К-МО 43.74 75.81 167.66 349.90 583.17 
ATUM Series - High Expansion Ratio, Adhesive-lined 
Minimum Shrink Temperature: 80°C Minimum Full Recovery Temperature: 125°C Expanded 
Operating Temperature: -55°С ~ 110°C Color: Black Shrink Ratio: 3:1 Provides as supplied 
environmental sealing in a wide variety of electrical applications and has an internal IT м каш. 
adhesive coating that, when heated, melts and flows to form a positive seal. Bonds to iL or 


a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including PVC, polyethylene, rubber, 
and aluminum. UL Recognized file No. £85381 at 600V, 110°C 


Fully recovered 
after heating 


Expand. Весоу. | Recov. | Meltable T 
Tubing * D d (W)  Recov. (W1) Sold in 4' Lengths Only 
Size (Min.) | (Max.) | WallThick| WallThick | Digi-Key 4 8 20° 48 100 
(mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. (ipc.) (2pc.) (5ре.) (12рс.) (25рс.) 
3 3 1 1.00 .50 ATU031K-ND 12.99 2252 49.81 103.96 173.26 
6 6 2 1.00 50 ATUOG2K-ND 19.78 34.28 75.82 158.23 263.71 
9 9 3 140 .61 ATUO93K-ND 21.83 37.84 83.69 174.65 291.09 
12 12 4 1.78 76 ATU124K-ND 25.99 45.05 99463 207.92 346.53 
19 19 6 225 .76 ATU196K-ND 36.38 63.07 139.47 291.07 485.12 
24 24 8 2.54 1.00 ATU248K-ND 50.68 87.84 19427 405.43 675.71 
40 40 13 2.54 1.00 ATU4013K-ND 83.02 143.90 318.25 664.17 1106.94 


T Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage. * Size before shrinking 


HFT5000 Series - Heat Shrinkable Fabric Tubing 


Minimum Shrink Temperature: 80°C Minimum Full Recovery Temperature: 110°C 
Operating Temperature: 3000 hours: -40°C - 125°C 1000 hours: -40°С ~ 150°C 
Color: Black Shrink Ratio: 2:1 Flammability: Meets MVSS302 horizontal burn test 
Warp Material: Polyester Weft Material: Irradiated, modified polyolefin Coating: 
Modified polyolefin. Very flexible heat-shrinkable fabric material. Heated above 110°C, 
they shrink and fit snugly and securely around the underlying substrate. Designed 
primarily to provide mechanical abrasion protection for components such as rubber 
hoses, plastic pipes and harness wiring bundles, they are also suitable for other 
applications, such as noise and rattle suppression. 


Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing Raychem 
Diameter A (Min.) Pin Diameter (Max.) Part No. 10 50 100 | PartNo. 
.060 (1.5) 025 (0.6) CWT1501-ND 3.99 17.85 29.40 | CWT-1501 
.090 (2.3) .035 (0.9) CWT1502-ND 419 1874 30.87 | CWT-1502 
110 (2.8) .045 (1.2) CWT1503-ND 444 19.87 3273 | CWT-1503 
Note: Please refer to data sheet for Post or Tab sizes 
CWT-X-W122-5 Series - Shield Terminators 
Materials: • Insulation Sleeve: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked 
modified polyolefin • Solder Preform with Flux: Solder: Type Cd18 per ANSI/J-STD-006 L 
Flux: Туре ROM1 рег ANSI/J-STD-004 • Ground Lead: Raychem cross-linked т — — 
polyethylene wire, AWG22, stranded tin plated copper. Color: green Application: « These ОВ OA 
controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin-plated copper : 
shield on a cable having an insulation rated for at least +85°С Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C 
Dimensions Inch (mm) 
Diameter Diameter Length Digi-Key Pricing Raychem 
A (Min.) B (Min.) L(Max) | Part №. 10 50 100 | Part Мо. 
.098 (2.50) .118 (3.00) .965 (24.50) | CWT3W1225-ND 16.91 7565 124.60 | CWT-3-W122-5 
.169 (4.30) .189 (4.80) 1.154 (29.30) | CWT5W1225-ND 17.21 7699 126.81 | CWT-5-W122-5 
.252 (6.40) .287 (7.30) 1.280 (32.50) | CWT7W1225-ND 18.61 83.24 137.10 |CWT-7-W122-5 


Minimum Maximum Price per Spool 
Supplied (D) | Recovered (d) | Digi-Key Spool Size (1 Spool Raychem 
(mm) (mm) Part No. (Meters) per Box) Part No. 
12 6 HFT1206-500-ND 500 917.20 HFT5000-12/6-0-SP 
20 10 HFT2010-400-ND 400 880.51 НЕТ5000-20/10-0-5Р 
30 15 HFT3015-400-ND 400 1078.59 HFT5000-30/15-0-SP 
40 20 HFT4020-300-ND 300 979.54 HFT5000-40/20-0-SP 
50 25 HFT5025-200-ND 200 799.78 НЕТ5000-50/25-0-5Р 
60 30 HFT6030-200-ND 200 869.47 HFT5000-60/30-0-SP 
70 35 HFT7035-150-ND 150 897.00 HFT5000-70/35-0-SP 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1414 (тозз) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


тусо 
>=... Raychem r [expanded *— 
Electronics D [аз supplied ра 
— Fully recovered 


Heat Shrink Tubing (cont) 
RW-175, RNF-100, NT-MIL, Versafit Series 


RW-175 Series-Thin-wall, Semirigid, Fluoropolymer: Shrink Temperature: 155°C Color: Clear Shrink Ratio: 2:1 Full 
Recovery Temperature: 175°C Operating Temperature: -55°C ~ 175°C UL Recognized (File No. E35586 VW-1) and CSA 
(LR319290FT) Suitable for applications requiring high-temperature performance, outstanding abrasion and cut-through 
resistance, or superior chemical and solvent properties. The translucent polyvinylidene fluoride material permits visual 
inspection of covered components 

RNF-100 Series-Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin: Shrink Temperature: 95°C Color: Black 
Shrink Ratio: 2:1 Full Recovery Temperature: 121°C Operating Temperature: -55°C ~ 135°C UL Recognized (File No. 
Е35586) and CSA (LR31929) High-quality, heat-shrinkable product for a wide variety of uses. It has become the industry 
standard for insulation, strain relief, wire bundling, and color-coding in both commercial and military applications. 
Excellent physical, chemical and electrical properties that meet industrial and military requirements for a highly reliable, 
general-purpose tubing. 

NT-MIL Series-Flexible, Rugged, Modified Elastomer: Shrink Temperature: 90°C Color: Black Shrink Ratio: 1.75:1 Full 
Recovery Temperature: 135°C Operating Temperature: -70°C ~ 121°C Offers outstanding resistance to abrasion and 
physical abuse while providing flexibility and strain relief needed in many harnessing applications. It meets the stringent 
requirements of AMS-DTL-23053/1, Classes 1 and 2. 

Versafit Series-Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature: Shrink Temperature: 70°C Color: Black Shrink 
Ratio: 2:1 Full Recovery Temperature: 90°C Operating Temperature: -55°C ~ 135°C UL Recognized (File No. E35586 
VW-1) and CSA (LR319290FT) at 600V, 125°C Cost-effective for commercial and military applications. It is made from a 
specially formulated, cross-linked polyolefin to provide high flame-retardance, excellent flexibility, and low shrink 
temperature (to reduce installation time). 


after heating 


Tubing | Expand. | Recov. | Nominal + 
Size (D) (d) |Recov’d (W) Sold in 4' Lengths Only 
Diameter*| (Min.) | (Max.) | WallThick. | Digi-Key ГА 8 20’ 48° 100 
Inch(mm) (тт) | (mm) (mm) Part No. (1рс.) (2pc.) (5рс.) (12рс.)  (25pc.) 


RW-175 Series - Thin wall, Semirigid, Fluoropolymer 


3/64(1.19) 12 0.6 0.25 RW364C-ND 4.45 7.72 17.07 35.63 59.38 
1/16 (1.60)| 16 0.8 0.25 RW116C-ND 4.68 8.11 17.93 37.41 62.35 
3/32 (238) 24 12 0.25 RW332C-ND 5.19 9.00 19.91 41.55 69.25 
1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.25 RWO18C-ND 5.66 9.81 2170 45.28 75.47 
3/16 (4.78)| 47 24 0.25 RW316C-ND 8.83 15.30 33.84 7062 117.70 
1/4 (6.35) 64 32 0.33 RWO14C-ND 11.12 1927 4261 88.93 14822 
3/8 (9.52) 9.5 47 0.33 RW038C-ND 13.36 23.16 5121 106.88 178.13 
1/2 (12.70)| 12.7 6.4 0.33 RW012C-ND 23.88 4139 9153 19102 318.37 
3/4(19.05)| 19.1 9.5 0.43 RWO34C-ND 43.93 76.15 168.40 35145 585.74 


RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


3/64(1.19) 12 0.6 0.40 RNF364K-ND 1.67 2.90 6.40 13.36 2227 

1/16 (1.60)| 1.6 0.8 0.43 RNF116K-ND 1.71 2.97 6.57 13.71 22.85 

3/32 (238) 24 12 0.51 RNF332K-ND 1.81 314 6.94 14.49 24.14 

1/8 (3.18) 3.2 1.6 0.51 RNFO18K-ND 1.94 3.36 744 15.52 25.87 

3/16 (4.78)] 47 24 0.51 RNF316K-ND 2.36 4.09 9.04 18.87 31.46 
3.2 


1⁄4 (6.35) 64 0.64 RNFO14K-ND 2.96 5.13 11.33 23.65 39.42 


3/8 (9.52) 9.5 4.8 0.64 RNFO38K-ND 3.31 5.73 1268 2646 44.10 
1/2 (12.70)| 12.7 64 0.64 RNFO12K-ND 441 743 1577 3291 54.85 
3/4 (19.05)| 19.1 9.5 0.76 RNF034K-ND 5.51 9.55 2112 44.08 73.47 


1 (25.4) 254 127 0.89 RNFOO1K-ND 8.39 14.54 3215 6710 111.84 


DABURN Shrinkable Tubing Black Polyoletin 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An 
irradiated flexible, flame-retardant polyolefin tubing with a wide scope of 
applications. These include: harnessing, wire bundling, strain reliefs, or 
any application where components or cables must be insulated or 
packaged. • UL E-38155 • CSA LR-31929 • MIL-I-23053/5A • MSFC- 
276B * AMS 3636B 


DABURN Shrink Tubing 
Digi-Key? 
Assortment Kit 


Contains the following: 
5 ft/W181-ND 5 ft./W184-ND 
5 ft/W182-ND 5 ft./W185-ND 
5 ft/W183-ND 5 ft./W186-ND 
STA-KIT-ND $10.95 


* Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Shrinkage Ratio: To 50% 
of supplied diameter at 121°C • Electrical Properties: Dielectric 
Strength: 1300 V/mil (512 kV/cm). Volume Resistivity: 10° ohm-cm. 
* Physical Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 
kg/cm’). Ultimate Elongation: 400% nominal. 


Minimum Maximum | Мот. Recov'd (NOTE: "X" in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Supp. 1.0. | Recov.l.D. | Wall Thick. Digi-Key Price Per Length 
Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 5i 25; 50° 100” 
06 (1.60) 03 (.78) 017 (.43) W181-X-ND 2.27 10.12 18.12 32.62 
09 (2.36) 05 (1.17) .020 (.50) W182-X-ND 2.39 10.67 19.11 - 
13 (3.18) 06 (1.58) :020 (.50) W183-X-ND 2:55 11.39 20.40 36.71 
19 (4.75) .09 (2.36) .020 (.50) W184-X-ND 3.03 13.55 24.26 43.68 
.25 (6.35) 13 (3.18) .025 (.63) W185-X-ND 3.98 17.78 31.85 57.33 
38 (9.53) 19 (4.75) .025 (.63) W186-X-ND 4.19 18.72 33.53 60.35 
50 (12.7) 25 (6.35) .025 (.63) W187-X-ND 4.78 21.34 38.21 68.78 
75 (191) .38 (9.53) :030 (.76) W188-X-ND 645 28.79 51.56 92.81 
1.0 (25.4) .50 (12.70) .035 (.88) W189-X-NDT 9.89 44.19 79.16 131.93 
3.0 (76.2) 1.5 (38.10) .050 (1.27) W192-X-NDT 43.37 195.17 325.29 — 
4.0 (101.6) | 2.0 (50.80) | .055 (1.40) W193-X-NDt — 51.49 23171 424.79 = 


NOTE: Longer lengths available, call Digi-Key. t Available only in listed lengths. 


Irradiated Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $Н277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and will withstand up to 300°C (572°F) for 
short durations and can be hot stamped. 

Specifications: • Shrink Ratio: 4:1 * Longitudinal Shrinkage: 10% maximum * Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
e Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3 


Minimum | Maximum Nominal 
Supplied | Recovery | Recovered Sold in 4' Lengths Only 
1.0. 1.0. Wall Thickness| Digi-Key 4 8 20 48 100’ 
Description |Inch (mm) Inch (mm) | Inch (тт) | Part №. (1рс.) (2pc.) (5pc.)  (12pc.) (25рс.) 
1"x4' Black | 1.0 (25.4)| .26 (6.5) .060(1.5) | W203-ND 59.28 7904 177.84 355.68 642.20 
2"x4' Black | 2.0 (50.8) | .50 (12.7) | .060 (1.5) | W204-ND 87.00 116.00 261.00 522.00 942.50 


11/2 (38.1)| 38.1 19.1 1.02 
2 (50.8) 50.8 25.4 1.14 
3 (76.2) 76.2 38.1 1.27 
4 (101.6) | 101.6 | 50.8 1.40 


RNF112K-ND 17.66 3060 6768 14124 23541 
RNF002K-ND 27.32 47.36 10474 21858 364.30 
RNFOO3K-ND 55.10 95.51 21123 440.82 73470 
RNFOO4K-ND 91.84 15919 35205 734.71 1224.52 


Tubing | Expand. Recov. | Nominal ў 
Size (D) (d) |Recov'd (W) Spool | Price 
Diameter* | (Min.) | (Max.) | WallThick. | Digi-Key Size Per Raychem 
Inch (тт) | (mm) | (mm) (mm) Part No. (Feet) Spool | Part No. 
RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


3/64 (1.19) 12 0.6 0.40 RNF364K-100-ND 100 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-3/64-BK 


1116 (1.60)| 16 | 08 043 RNF116K-75-ND 75 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32(238)| 24 | 12 0.51 RNF332K-65-ND 65 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (318) | 32 | 16 051 RNF018K-60-ND 60 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-1/8-BK 
3/6(478)| 47 | 24 0.51 RNF316K-50-ND 50 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-3/16-BK 
14(635 | 64 | 32 0.64 RNFO14K-40-ND 40 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) | 95 | 48 0.64 RNFO38K-35-ND 35 | 1909 | RFN-100-MINI-SPL-3/8-BK 
12(1270)| 127 | 64 0.64 RNFO12K-30-ND 30 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4(1905)| 191 | 95 0.76 RNFO34K-25-ND 25 | 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-3/4-BK 


1 (25.4) 25.4 12.7 0.89 RNF001K-15-ND 15 19.09 | RFN-100-MINI-SPL-1-BK 
NT-MIL Series - Flexible, Rugged, Modified Elastomer 
1/4 (6.35) | 6.4 3.6 0.89 NT014K-150-ND 150 | 162.74 | NT-MIL-1/4-0-SP 
3/8 (9.52) | 95 54 1.01 NT038K-150-ND 150 | 176.83 | NT-MIL-3/8-0-SP 
1/2 (12.70)| 12.7 73 1.21 NTO12K-150-ND 150 | 195.60 | NT-MIL-1/2-0-SP 
3/4 (19.05)| 19.1 10.9 1.44 МТ034К-100-М0 100 | 162.70 | NT-MIL-3/4-0-SP 
1 (25.4) 25.4 14.5 1.77 МТ001К-100-М0 100 | 227.62 | NT-MIL-1-0-SP 
Versafit - Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature 


3/64 (1.19)! 1.63 0.6 0.40 VER364K-100-ND 100 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/64-BK 


1/16 (1.60)| 1.85 0.8 0.43 VER116K-75-ND 75 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) 2.79 12 0.51 VER332K-65-ND 65 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) | 3.43 1.6 0.51 VERO18K-60-ND 60 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78) | 5.21 2.4 0.51 VER316K-50-ND 50 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) | 7.11 3.2 0.64 VER014K-40-ND 40 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8(9.52) | 10.16 48 0.64 VERO38K-35-ND 35 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70)| 13.72 6.4 0.64 VER012K-30-ND 30 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 20.45 9.5 0.76 VERO34K-25-ND 25 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK 


1(254) | 25.58 12.7 0.89 VERO01K-15-ND 15 18.70 | VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK 


T Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage * Size before shrinking 


Versafit Heat Shrink Tubing Kits 


VERSA1-KIT-ND 3/16" 30 pcs., 1/4" 28 pcs., 3/8" 24 pcs., 1/2" 20 pcs., 3/4” 14 pes., 1" 10 pcs., Black ........... $63.76 


Refill parts: 

VER316K-ND 3/16" 30 pcs., Black. . 
VER014K-ND 1/4" 28 pcs., Black 
VERO38K-ND 3/8" 24 pcs., Black... 


$7.98 — VERO12K-ND 1/2" 20 pcs., Black. 
$7.98 — VERO34K-ND 3/4” 14 pcs., Black. 
$7.98 — VEROO1K-ND 1" 10 pcs., Black... 


.$7.98 
.$7.98 
.$7.98 


VERSA2-KIT-ND Color Kit includes Red, Black, Yellow, Clear, White, Green апа Blue tubing. 
3/32" 35 pcs. (5 of each color), 1/8" 28 pcs. (4 of each color), 3/16" 21 pcs. (3 of each color), 
1/4" 21 pcs. (З of each color), 3/8" 14 pcs. (2 of each color), 1/2” 14 pcs. (2 of each color) ..... $68.00 


VERSA4-KIT-ND 3/16", 1/4", 3/8”, 1/2", 3/4" and 1" 18 pcs. (3 pcs. of each size), Black .$7.98 
VERSA6-KIT-ND 3/64”, 1/16”, 3/32” and 1/8" 24 pcs. (6 pcs. of each size), Black . .$7.98 


Note: All kits have 6" pieces 


Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $M278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as well 
as "sealed-in" protection from chemicals and oils. 


Specifications: “ Shrink Ratio: 4:1 • Longitudinal Shrinkage: 10% maximum * Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
e Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-1-23053/4 Class 3 • UL VW-1, CSA OFT 
(outer wall only) * Dual Wall 


Minimum | Maximum Nominal (NOTE: "X" in Digi-Key Part No. 
Supplied | Recovery | Recovered Represents No. of Feet) 
1.0. 1.0. Wall Thickness | Digi-Key Price Per Length 
Description | Inch (тт) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 5' 25) 50° 100” 200” 
3/16" Black | .16 (4) .04 (1) .035 (.9) W207-X-ND 925 39.54 67.30 114.41 212.56 
5/16" Black | .315 (8) | .079 (2) .035 (.9) W208-X-ND 15.53 66.36 112.95 192.02 356.70 
Minimum | Maximum Nominal Sold in 4' Lengths Only 
Supplied | Recovery | Recovered 
1.0. 1.0. Wall Thickness | Digi-Key p 8 20° 48” 100 
Description | Inch (тт) | Inch (mm) Inch (тт) | Рай Мо. (1pc.) (2pc.)  (5pc.) (12рс.) (25рс.) 
1/2" Black ат (12) 2 (3) .051 (1.3) W206-ND 1174 22.30 5281 11971 231.60 
3/4" Black .63 (16) 16 (4) .063 (1.6) W209-ND 13.96 26.52 62.82 142.39 275.55 
1" Black .94 (24) -24 (6) .083 (2.1) W205-ND 22.46 42.68 101.09 229.13 443.40 
11/4” Black | 1.26 (32) .31 (8) .091 (2.3) W210-ND 27.88 52.97 125.46 284.38 550.25 


Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX ST250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2" to 3" of tape from the roll, remove the 
liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes the 
tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per mil. 
DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive liner. 
Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. 


Specifications: • Operating Temperature: -40°C ~ 130°C • UL Approved for 100°C 


Nominal Nominal Roll 
Width Thickness Length Digi-Key Pricing 
Description | Inch (mm) | Inch (mm) Feet Part No. 1 5 10 
Black 1.0 (25.4) | .0195 (0.50) 16 W211-ND 14.90 67.05 124.97 
Black 1.0 (25.4) | .0195 (0.50) 8 W213-ND 8.60 38.70 71.48 
Black .75 (19.05) | .0195 (0.50) 30 W214-ND 16.20 72.90 142.88 
Black 1.5 (38.1) | .0195 (0.50) 8 W215-ND NEW! 10.00 45.00 85.00 
Black 1.5(38.1) | .0195 (0.50) 16 W216-ND NEW! 17.00 76.50 144.50 
Black 2.0(50.8) | .0195 (0.50) 16 W217-ND NEW! 22.76 102.42 193.46 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic micro Speakers 


Features: “ Thin and lightweight design * High efficiency and high fidelity sound * High reliability 
Recommended Applications: « Compact AV equipment * Electronic office equipment “ Information and communication 
equipment 


Outer | Input | Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims.| (М) | ance | Range | Press.| Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| (mm.)| Rated | (О) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 36 0.20 8 325-3500 74 8 | P9604-ND 6.88 6.19 5.50 | EAS-3P128A 
2| 20 0.2 7 |FulRange | 77 | 2.5 | P10173-ND 4.29 3.82 3.17 | EAS-2P113D 
3| 28 0.3 8 | FullRange | 81 5 | P10174-ND 6.01 5.34 4.44 | EAS-2P104H 
4| 36 0.5 8 | FullRange | 84 8 | P10175-ND 5.38 4.79 3.97 | EAS-3P127A 


Magnetic Shielded Speakers 


Features: * Low magnetic leakage flux • High tone quality Recommended Applications: • AV equipment 


4-(4X6) 


| 


75 
90.5 


Outer | Input |Imped-| Frequency Sound Net 
Dims. | (М) | ance; Range Press. | Wgt. | Digi-Key Price Each 

Fig. | (mm.) |Ваїей (О) (Hz) Level| (g) | Part No. 1 10 100 
70x40 | 1.5 | 16 |FullRange| 90 | 107 | P10184-ND 3.63 3.23 2.68 | EAS-G7D504A2 
90x50 | 1.5 | 16 |FullRange| 87 | 45 | P10185-ND 3.23 2.87 2.38 | EAS-G9D550B2 
90x50 3 8 |Full Range | 88.5 | 135 | P10186-ND 4.54 4.04 3.35 | EAS-G9D541A2 
120x60| 3 8 | Full Range | 93.5 | 180 | P10187-ND 6.05 5.38 447 | EAS-G12D531E2 


Panasonic 
Part No. 


om 


Hi-Fi Mini 
Speaker 


Features: 
• Compact • High Power 
Recommended Applications: 


* Notebook type РС “ DVD player * Game machine 
* PDA * LCD monitor 


Input 
Outer | (W) |Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims. | Rated | ance Range Press. | Wgt. | Digi-Key Price Each Panasonic 
(тт.) | (Max) | (о) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 |Раг Мо. 


30 3 8 foto 20 k 76 21 |P12055-ND 545 484 4.02 |ЕА5-3Р133В6 


Balanced Dome 
Tweeter 


Features: 
e High efficiency * High quality sound • Compact 
and lightweight 


Recommended Applications: 
* Audio components “ТУ * Car speaker system 


Input 
Outer (W) |Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims.| Rated | ance Range Press. | Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(тт.) | (Max) | (О) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 |Раг Мо. 


Hi-Fi Micro Speakers 


Features: 

* Discrete edge surround, wide 
range reproduction 

* Slim design 

*Low magnetic leakage flux 
design 


Recommended Applications: 
* Multimedia equipment 


Outer Input |Imped- | Frequency | Sound | Net 

Dims. (М) | ance | Range | Press. | Wgt. | Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm.) Rated | (О) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 

40 x 30 1 16 |Full Range| 73 12 | P9613-ND 721 6.41 5.32 ЕА5-400200 


Small Size General Purpose Speakers 


Features: 
* Wide frequency range * Apply to wide variety of needs 
* Wide range of product selection 


Recommended Applications: 
* CD-radio-cassette recorders “ Information and commu- 
nication equipment 


Outer | Input |Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims. | (W) ance Range Ргеѕѕиге| Wgt. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (mm.) Rated | (О) (Hz) Level | (g) | Part No. 3l 10 100 | Part No. 

1 40 0.10 8 530-3000 92 25 |P9605-ND 561 505 4.49 | EAS-4P15SA 
2 80 0.63 8 185-4000 93 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 | EAS-8P29SG 
3 45 0.10 8 390-3000 93 24 |P9608-ND 4.50 4.05 3.60 | EAS-45P30S 
4 50 0.16 8 350-3000 93 57 |P9610-ND 3.76 339 3.01 | EAS-5P13S 
5 57 0.5 8 Full Range 92 75 |P10177-ND 721 641 5.32 | ҒА5-6Р225 
6 77 0.63 25 | Full Range 95 83 |P10178-ND 687 6.11 5.07 |EAS-8P36S 


Card Type Speakers 


Ultra-thin and ultra-light, these new card type speakers deliver a wide 
frequency range of high-quality sound. These amazing new Card Type 
Speakers from Panasonic are only 1/5th the thickness of dynamic 
speakers (comparing the WM-R57A with dynamic speakers which have 
the same dimensions). Based on newly developed, original technology, 
they deliver top-quality, low-distortion reproduction across a wide 
frequency sound. So small and light, they are ideal for applications that 
range from notebook PCs, PDAs, and other mobile communications to 
AV equipment and home electronics. 


WM-R30B 


Key Features: “ Ultra-thin, ultra-light design using a piezo ceramic 
diaphragm. * Outstanding broad-spectrum audio reproduction made 
possible by the two-way mechanical structure of the divided 
diaphragm, combining one large speaker for low-frequency sounds 
with four small speakers for high-frequency sounds. * Newly devel- 
oped double construction damper and high polymer material minimize 
distortion, ensuring superior reproduction. * Because no coil or 
magnet is used, there is no leakage of electromagnetic radiation to 
interfere with magnetic media. • The vibrating membrane is covered 
completely with a high polymer coating, to protect against dampness, dust, and corrosion. 


Specifications: е Storage Temperature: -40°C to 70°C • Operating Temperature: -30°C to 60°C 


Dimensions Frequency S.P.L | Distance| Max. Price 
(HxW) |Depth| Response at ofMic & | Input | Wgt.| Digi-Key Each Panasonic 
(mm) (mm) (Hz) ЗУ RMST Speaker | (V RMS)| (g) | Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
30.0х30.0 | 1.5 | 400Hz-100kHz| 70dB 03m 7 1.0 | P11123-ND 6.32 5.62 4.67 | WM-R30B 
57.5х56.0 | 2.0 | 150Hz-100kHz| 7048 05m 7 5.0 | P11124-ND 857 7.62 6.33 | WM-R57A 


35 30 6 | 8kHz~20kHz | 80 83 |P10183-ND 19.91 17.70 14.69 | EAS-13KH11HB4-A 


= 5dB average at .4 kHz, .8 kHz, 1.5 kHz, 3 kHz. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1416 (T053) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


2 CUI INC Ferrite Magnet Speakers 


These low cost ferrite speakers are ideal for Diameter | Depth “D” Impedance Frequency Input (W) S.P.L. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
general applications such as information and Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Range (Hz) Norm/Max. (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
communications equipment, portable audio Paper Cone Type 
equipment апо Industria Use. e ы а 1 50 175 8 450-59K | 025 05] 87 GFO501-ND 245 196 172 163 | GF0501 
а аа ады ная 50 18.0 8 480-72K | 025 05 90 GF0506-ND 248 198 173 1.65 | GF0506 
Натан ahar нта e nee id 57 185 8 380-8ЛК | 025 05 86 GF0571-ND 245 196 172 163 | 670571 
Банан 1 57 275 8 450 - 20K 300 50 92 GF0573-ND 335 268 235 223 | GF0573 
- I 2 57 18.5 8 380 - 8.1K 025 05 86 GF0576-ND 248 1.98 173 1.65 GF0576 
Fig. 1 — Ferrite Magnet - Round Frame Type 1 66 20.0 8 300-8K | 030 05 86 GFO661-ND 280 224 196 187 | 620661 
2 66 29 8 300 - 20K 300 50 90 GF0668-ND 367 2.93 257 244 GF0668 
1 70 21.5 8 310 - 4K 050 10 91 GF0701-ND 288 231 202 1.92 GF0701 
1 7 24 8 180 - 10K 100 2.0 92 GF0771-ND 288 230 201 1.92 GF0771 
2 77 31 8 250 - 15K 300 50 95 GF0778-ND 386 3.09 270 257 GF0778B 
2 87 34 8 290 - 18K 300 50 99 GF0876-ND 406 325 284 270 GF0876 
1 92 28.5 8 300 - 13K 200 30 93 GF0922-ND 374 299 262 249 GF0922 
2 92 28.5 8 300 - 5K 200 30 93 GF0927-ND 367 2.93 257 244 GF0927 
2 102 36.5 8 145 - 17K 6.00 10.0 93 GF1004-ND 515 412 3.61 3.43 GF1004 
2 102 50.5 8 100 ~ 10K 20.00 40.0 90 GF1004H-ND 8.36 669 585 5.57 GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
1 40 9.6 8 136 ~ 2.8K 01 02 110 GF0401M-ND 249 1.99 1.74 1.66 GF0401M 
1 50 175 8 440 - 5.8K 025 05 86 GF0501M-ND 296 237 207 1.97 GF0501M 
1 57 18.5 8 480 - 14K 025 05 86 GF0571M-ND 296 237 207 1.97 GF0571M 
1 66 20 8 430 - 10K 0.5 1 88 GF0661M-ND 316 253 221 210 GF0661M 
2 66 19.5 8 330 - 10.1K 0.5 1 83 GF0666M-ND 3.20 256 224 213 GF0666M 
Fig. 3 Black 1 7 24 8 280 ~ 11K 1 2 90 GF0771M-ND 3.35 2.68 235 223 GF0771M 
Polyester 2 77 24 8 360-11К 1 2 91 GF0776M-ND 3.35 2.68 235 223 GF0776M 
2 102 36.2 8 250 - 13K 3 5 93 GF1003M-ND 457 365 320 304 GF1003M 
2 102 36.5 8 230 - 14K 6 10 93 GF1004M-ND 5.60 450 394 375 GF1004M 
3 13 20 8 0 - 20K 02 04 80 CDMG13008L-02-ND 195 178 1.60 1.42 CDMG13008L-02 
3 15 28 8 0 ~ 20K 03 05 91 CDMG15008-03-ND 184 1.68 151 1.34 CDMG15008-03 
3 16 2.55 8 0 ~ 20K 03 05 82 CDMG16008-03-ND 184 168 151 134 CDM616008-03 
Alnico Magnet Speakers 
These Alnico magnet speakers are a good choice 
when magnet size and weight are a concern. Diameter Depth ^D" | Impedance Frequency Input (W) S.P.L. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Mylar cone versions offer additional protection in moist Fig. | Cone (mm) (mm) (0) Range (Hz) | Norm/Max. (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
environments or conditions requiring enhanced 
weather resistance. Paper Cone Type 
1 45 17 8 500 - 9K 02 05 80 102-1172-ND 3.35 2.68 235 223 GA0451 
Fig. 1 — Alnico Magnet - Round Frame Type 2 57 20 8 360 ~ 7K 025 05 83 102-1175-ND 3.30 264 231 2.20 GA0576 
1 57 20 8 400 - 4K 025 05 88 102-1176-ND 3.30 2.64 231 220 GA0571 
2 66 21.5 8 320-7К 0.5 1 86 102-1177-ND 345 276 242 230 GA0666 
2 100 35 8 200 - 22K 2 4 92 102-1182-ND 423 338 296 282 GA1006 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
1 38 17 8 700 - 15K 01 02 72 102-1183-ND 3.63 290 254 242 GA0381M 
jl 50 18.5 8 500-7.8K | 025 05 85 102-1184-ND 345 276 242 230 GA0501M 
2 50 18.5 8 500-10K | 025 05 79 102-1185-ND 3.50 280 245 233 GA0506M 
2 57 20 8 500-12K | 025 05 80 102-1187-ND 355 2.4 249 237 GA0576M 
{ 57 20 8 450-13К | 025 05 88 102-1186-ND 3.50 280 245 233 GA0571M 
2 66 21.5 8 400 - 11K 0.5 1 87 102-1188-ND 370 2.96 259 247 GA0666M 
1 7 26 8 300 - 22K 1 2 90 102-1190-ND 3.98 348 278 2.65 GA0771M 
2 77 26 8 320-25К 1 2 90 102-1191-ND 403 322 282 2468 GA0776M 
N t b k S k Features: * Low profile rectangular design * Light weight rugged resin frame * Wide frequency range * Low resonant frequency 
o e оо реа ers Recommended Applications: * Notebook Computers * Portable communication equipment * Multimedia equipment. 


Resonant Freq. Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Style +/-20% (HZ) Ohms NOM MAX (mm) Part No. u 10 50 100 Part No. 
1 14x25 5.2 Plastic 600 600- 20K 8 1.0 1.5 7.9х 1.3 GC0251K-ND 3.95 3.16 2.77 2.63 GC0251K 
2 16x30 5.0 Plastic 500 500 - 4K 8 0.5 1.0 7.9 х 1.3 GC0301K-ND 4.05 3.24 2.84 2.70 GC0301K 
3 16x35 5.0 Plastic 650 650 - 20K 8 1.0 1.5 7.9 х 1.3 GC0351M-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GC0351M 
4 16x35 5.0 Plastic 650 650 - 20K 8 1.0 1.5 7.9 х 1.3 GC0351M-3-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GC0351M-3 
5 16x35 4.2 Plastic 650 650 - 20K 8 1.0 1.5 7.9x1.0 GC0351N-ND 4.23 3.38 2.96 2.82 GC0351N 
6 16 x 35 8.0 Plastic 550 500 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.0 x 2.0 GC0351P-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P 
7 16 x 35 7.4 Plastic 630 630 - 13K 4 1.0 2.0 81х14 GC0351P-1-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P-1 
8 16x35 7.4 Plastic 630 630 - 13K 4 1.0 2.0 8.1x1.4 GC0351P-3-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P-3 
9 20x35 8.0 Plastic 550 550 - 11K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0351K-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0401S-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0401S 
11 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20K 8 1.0 2.0 12.5x 1.8 GC0401K-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0401K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: 
* burglar alarms “ paging systems “ smoke Continuous Tone Intermittent Tone 
detectors * gas detectors * light and 
radiation detectors * data entry terminals 
* cash registers * alarm clocks * fish 
finders * metal detectors * medical 
equipment * test instruments * telephones 
* movie cameras * automotive warning 
Systems * production machinery * various 
electronic equipment 


NOT WASHABLE UNLESS NOTED! 


Rated D.C. Impe- Fre- Physical 
Input Resistance dance SPRE quency Size Digi-Key Pricing Panasonic 
(mW) (Ohms) (Ohms) (dB/1 W/1 m) (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 

50 12 35 86 3.8K-4.3K 12x8.5 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 EAF-12RF04C 


Sonalert^ Audible Signal Devices (Buzzers) 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


1.13 x 24 UNS-2A Thds Locking Flats Fig.2 1.13 x 24 UNS-2A Thds Dimensions 
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Dimension Min. Sound Pressure Operating Operating 
Mounting Tp Frequency dB (A) at Two Feet Voltage (DC) Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Method (Inch) +500 (Hz) | @Min. (V) | @Мах. (V) Min. Max. @Min. (V)| @ Max. (V) Part No. Й 10 25 50 Part No. 
Continuous Tones 
Panel 0.81 1900+300 60 75 6 28 6 23 458-1033-ND 16.15 14.60 12.95 12.17 SC628D 
Panel 0.81 2900 60 75 1 5 3 16 458-1012-ND 14.06 12.71 11.27 10.59 SC105 
Panel 0.81 2900 80 90 3 7 3 9 458-1021-ND 19.72 17.82 15.81 14.85 SC307N 
Panel 0.81 2900 68 80 4 16 4 14 458-1022-ND 14.06 12.71 11.27 10.59 5С416 
ЛА Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1024-ND 17.71 16.01 14.20 13.34 SC616N 
Panel 0.81 2900 68 80 6 28 3 18 458-1029-ND 14.06 12.71 11.27 10.59 SC628 
Panel 0.81 2900 80 90 6 28 6 23 458-1036-ND 15.39 13.91 12.33 11.59 SC628N 
Panel 0.81 2900 68 80 10 48 5 22 458-1040-ND 14.64 13.23 11.74 11.03 SC648 
Panel 0.81 4500 68 80 6 28 6 23 458-1034-ND 17.88 16.16 14.33 13.47 SC628H 
1B Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1026-ND 19.46 17.58 15.59 14.65 SC616NL 
Panel 1.38 1900 60 75 30+ 120% 6 21 458-1014-ND 31.22 28.22 25.02 23.52 SC110D 
Panel 1.38 2000+300 75 95 6 28 3 15 458-1037-ND 21.33 19.28 17.10 16.07 SC628ND 
Panel 1.38 2900 68 80 30+ 120% 6 21 458-1013-ND 28.93 26.15 23.19 21.79 SC110 
2 Panel 1.38 2900 80 95 30+ 120% 6 24 458-1016-ND 38.56 34.85 30.90 29.04 SC110N 
Panel 1.38 2900 68 80 60+ 250+ 5 18 458-1020-ND 26.99 24.39 21.63 20.33 SC250 
Panel 1.38 2900 68 80 6t 28t 6 23 458-1030-ND 2449 22.13 19.62 18.44 SC628A 
Panel 1.38 2900 80 95 61 28t 4 30 458-1031-ND 31.26 28.25 25.05 23.54 SC628AN 
3 |Printed Board — 2900 64 78 4 28 3 16 458-1011-ND 15.32 13.85 12.28 11.54 SBM428 
4 Snap In Panel == 2900 55 68 1 5 3 12 458-1041-ND 13.13 11.87 10.53 9.89 SNP2 
Snap In Panel = 2900 64 76 4 28 3 18 458-1042-ND 13.13 11.87 10.53 9.89 SNP428 
Intermittent Tones 
1A Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1025-NDT 22.71 20.52 18.20 17.10 SC616NJ 
Panel 0.81 2900 80 95 6 16 6 22 458-1027-ND* 22.71 20.52 18.20 17.10 SC616NP 
Panel 1.38 2000+300 85 95 10 28 3 16 458-1038-ND* 23.02 20.81 18.45 17.34 SC628NDP 
Panel 1.38 2900 80 95 30+ 120% 8 24 458-1018-ND* 39.06 35.30 31.80 29.42 SC110NP 
2 Panel 1.38 2900 80 95 6t 28t 4 30 458-1032-ND* 34.66 31.32 27.78 26.10 SC628ANP 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1035-NDT 23.85 21.56 19.12 17.97 SC628J 
Panel 1.38 2900 68 80 6 28 6 26 458-1039-ND* 23.75 21.47 19.04 17.89 SC628P 
Panel 1.94 2900 68 80 30+ 120% 6 22 458-1015-NDT 37.58 33.96 30.12 28.30 SC110J 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
2 Panel 1.38 2900 68 78 6 16 6 23 458-1023-ND 27.57 24.92 2210 20.77 SC616CP 
Optical/Audible Signal Devices 
Panel .81 2900 8096 95016 6 16 4086 60016 458-1002-ND 37.62 33.99 30.14 28.33 LSC616N 
2 Panel 1.88 2900 88030 980120 3 120% 5930 169120 458-1000-ND 51.14 46.22 40.98 38.52 LSC110N 
Panel й 8586 95@28 6 28+ 4@6 48@28 458-1003-ND 49.43 44.67 39.61 37.23 LSC628AN 
+ AC/DC Non-Polar 
* Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. Slow = Turns on and off at .5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 
® А А А 
Sonalert? Audible Signal Devices ! Dimensions in mm 


Features: • Low Power Consumption * Low Cost * Compact Profile * Piezo Tone Quality е Extra 
Loud Sound Output * PCB Mount 


Specifications: • Operating Temperature: -20°C ~ 65°С [| | * 
Applications: • Fire Alarm * Crime Prevention Alarm * Call Buzzer е Automotive * Clocks е P.O.S. ій j 
Equipment * Medical Instruments * Electrical Instruments * Industrial and Safety Equipment 


өзе; 


Min. Sound Pressure Operating Operating 
Frequency dB (A) @ Two Feet Voltage Current (mA) Pulse Rate Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. +400 (Hz) @Min.V | @ Max. V DC (V) @ Min. V @ Max. V Per Second Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1006-ND 5.18 4.80 4.30 3.89 MSR516N 
3900 75 86 5-16 3 12 .5 - 2 (Slow) 458-1007-ND 5.70 5.28 4.74 4.28 MSR516NJ 
1 3900 75 86 5-16 3 12 2 - 10 (Fast) 458-1008-ND 5.40 5.00 4.49 4.05 MSR516NP 
3800 Avg. 75 86 5-16 3 12 2-4 (Siren) 458-1010-ND 9.24 8.55 7.67 6.93 MSR516X 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1009-ND 9.26 8.57 7.69 6.95 MSR516W 
3400 75 @ 12V 3-20 3 x16 Continuous 458-1005-ND 3.26 3.02 2.71 2.45 MSR320 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 = 50 Continuous 458-1004-ND 6.32 5.85 5.25 4.74 MAS800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PanasoniC Piezoelectric Ceramic Buzzer Units 


Applications: 
Smoke detectors, alarms, detectors, home appliances, radio beepers, 
electronic games, keyboard signalers, cameras, and telephone ringers. 


P9948 Features: 


° Drive oscillator circuitry — will run directly from commonly used voltage 
source such as dry batteries * High sound level and low input voltage 


(For Self Drive Type) 
P9912 P9915 P9923 


P9913 P9920 
P9914 P9921 


Q: ZTX451 or equivalent 
D: 1N4148 or equivalent 


* Low power consumption. Wide operating range of supply voltage: 3 
to 20VDC. 


Features For All Others: 

* Low power consumption * Long life and no noise due to non-contact • Thin 
thickness buzzer element * External drive type * Covering wide frequency 
range * No magnetic field is generated * High sound pressure level 


022.0 
165 
208+] | {50 
чей 


Sound Oscillating Cap. Current Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Freq. (@1 KHz) (12 VDC) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
1 80dB min. @ 12VDC 3.7KHz S= 15mA 3 ~ 20VDC P9948-ND 9.90 83.77 654.89 2307.50 4351.00 4061.00/M | EFB-CB37C11 
2 74dB min. @ (15V р-р, 4KHz Sq. Wave) = 8500pF = 25V p-p P9900-ND 3.79 32.07 250.69 883.50 1666.00 1555.00/M | EFB-AA14D001 
3 86dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 7000pF = 25V p-p P9957-ND 2.53 21.37 167.06 588.50 1110.00 1036.00/M | EFB-AA40D102 
4 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9929-ND 2.59 21.95 171.57 604.50 1140.00 1064.00/M | EFB-RD22C41 
5 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9951-ND 2.54 21.53 168.35 593.00 1119.00 1044.00/M | EFB-RD22C413 
6 98dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9909-ND 2.68 22.69 177.38 625.00 1179.00 1100.00/M | EFB-RD22C415 
7 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 10000pF = 30V p-p P9910-ND 3.33 28.16 220.16 776.00 1463.00 1365.00/M | EFB-RD24C41B 
8 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 12000pF = 30V p-p P9911-ND 2.59 21.95 171.57 604.50 1140.00 1064.00/M | EFB-RC24C41 
9 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 10000pF = 30V p-p P9924-ND 2.14 18.10 141.47 498.50 940.00 877.00/M | EFB-RD24C411 
10 96dB min. @ 10VDC 3.5KHz = = 3 ~ 20VDC P9912-ND* 4.05 34.27 267.89 944.00 1780.00 1661.00/M | EFB-RM38C13 
11 93dB min. @ 10VDC 3.5KHz = = 3 ~ 20VDC P9913-ND* 4.05 34.27 267.89 944.00 1780.00 1661.00/M | EFB-RM38C123 
12 85dB min. @ 12VDC 2.0KHz = = 3 ~ 20VDC P9914-ND* 3.54 29.92 233.92 824.00 1554.00 1451.00/M | EFB-RL20C102 
13 104dB min. @ 12VDC 2.8KHz = = 3 ~ 20VDC P9915-ND* 3.46 29.29 228.98 807.00 1521.00 1420.00/M | EFB-RL28C11 
14 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz = = 3 ~ 20VDC P9920-ND* 3.76 31.85 248.97 877.50 1654.00 1544.00/M | EFB-RL37C20 
15 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz — — 3 ~ 20VDC P9921-ND* 3.76 31.85 248.97 877.50 1654.00 1544.00/M | EFB-RL37C22 
16 106dB min. @ 12VDC 3.2KHz — = 3 ~ 20VDC P9923-ND* 7.22 61.05 477.30 1682.00 3171.00 2960.00/M | EFB-BD32B21 
* Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 
Ult ic C ic S /T d сату 
rasonic eramic ensor, rans ucer Type S Temperature Stable Type ** Enclosed Type * 
Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph It has wide applications for burglar alarm systems, * Temp. Range: -20°C to 60°C «Әр; 
type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor automatic door openers, flow rate detectors, апа remote- ** Temp. Range: -40°С to 100°С й 
for transmitting and receiving ultrasonics in the air. Since control systems іп TV, home appliance and toys, etc. p: ge: nii 
the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is е.” 
high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. Sensors are not washable. ў 
Ctr Min. | Sound Max. Dimensions (mm) 
Freq. Band- |Pressure | Input Physical 
51.0 | Sensitivity | Sensitivity | Width | Level Volt. Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 
Type Class (KHz) | (dB/V/mbar) | (0dB = 1V/Pa) | (KHz) (dB) (Vrms) | Dia. Ht. Length Space | Рам Мо. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Q Transmitter | 40.0 — — 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 7.5 P9893-ND 25.68 231.14 2054.60 7704.75 14382.20 | EFR-RTQB40KS 
s Transmitter | 40.0 — = 4.0 105 20 16.0 12.0 10.0 10.0 P9895-ND 10.92 98.28 873.60 3276.00 6115.20 | EFR-TSB40KS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1419 


28006 
+ 


Masking 
Label 


Emission Hole 


E] о [aa 


Masking Label 
Sound 2° 
Emission[ `O )012 
Hole 


023 
Sound 
Emission Hole 


Emission 
Hole 


6.5 (CT1205) 


10.0 (CT1205H) 
— 


E64- 
0145645. 


Fig. 28 Masking 
-Polarity, +Polarity 
š ¿Sound 
Emmision 
Hole 
‘Sound 
Emission Hole 
Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant | Operating Sound Current 
Frequency| Voltage Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Таре & Reel | CUI Inc. 
Fig. (KHz) (Max.) Level (Max.) Capacitance Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
1 40 20Vp-p | 76dB min. @ 4.0KHz 10mA 17,000pF -20 - 60 PCB Pin 102-1133-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 = CEP-1160 
1 4.0 20V p-p 80dB min. @ 4.0KHz 7mA 14,000рҒ -20 - 85 PCB Pin 102-1134-ND 2.45 2.23 1.78 148 1.30 = CEP-1162 
2 5.0 20V p-p 82dB min. @ 5.0KHz 11mA 7,500pF -30 - 80 PCB Pin 102-1135-ND 1.38 1.25 1.00 .83 73 = CEP-1152 
3 4.0 20V p-p 82dB min. @ 4.0KHz 7mA 13,000pF -30 - 85 PCB Pin 102-1136-ND 1.51 1.38 1.10 .92 .80 = CEP-1153 
4 24 30V p-p 88dB min. @ 2.4KHz 18mA 80,000pF -30 - 85 PCB Pin 102-1137-ND 2.83 2.58 2.06 1.71 1.50 — CEP-1106 
5 4.0 30V p-p 92dB min. @ 4.0KHz 11mA 21,000pF -30 - 80 PCB Pin 102-1138-ND 1.38 1.25 1.00 .83 73 — CEP-1112 
6 3.0 30V p-p 90dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000рҒ -30-80 PCB Pin 102-1139-ND 1.82 1.65 1.32 1.10 .96 = CEP-1130 
7 2.0 30V p-p 93dB min. @ 2.0KHz 11тА 45,000рЕ -30 - 80 PCB Pin 102-1140-ND 2.20 2.00 1.60 133 1.16 Eu CEP-1114 
8 2.0 30V p-p 90dB min. @ 2.0KHz 8mA 28,000pF -30 - 85 PCB Pin 102-1141-ND 1.95 1.78 1.42 1.18 1.03 = CEP-1116 
9 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 - 85 PCB Pin 102-1142-ND 1.54 1.40 1.12 .93 .82 an CEP-1108 
10 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000рҒ -30 - 85 SMD 102-1143-ND 1.71 1.55 1.24 1.03 .90 — CEP-1109 
11 4.1 30V p-p 90dB min. @ 4.1KHz 12mA 21,000pF -30 - 85 Lead Wire 102-1144-ND 1.38 1.25 1.00 .83 73 = CEP-1110 
12 2.8 30V p-p 92dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000рҒ -30-80 Lead Wire 102-1145-ND 1.73 1.58 1.26 1.05 92 mai CEP-1126 
13 4.0 25Vp-p | 75dB min. @ 4.0KHz 3mA 14,000pF -30 - 70 SMD 102-1193-1-NDt 1.79 1.63 1.30 1.08 = 910.00/1,000 | CMT-1603 
14 4.1 25V р-р | 70dB min.  4.1KHz 5mA 16,000рҒ -20 - 70 SMD 102-1195- 2.37 2.15 1.72 1.43 = 1204.00/1,000 | CMT-1303 
15 5.0 20V p-p 88dB min. @ 5.0KHz 10mA 15,000рҒ -30 - 70 SMD 102-1194- 2.37 2.15 1.72 143 1.25 ow CMT-1261 
16 4.1 25V р-р | 70dB min. Ф 4.1KHz 4.5mA 12,000pF -20 - 70 SMD 102-1264-1-NDt 2.48 2.25 1.80 1.50 = 2520.00/2,000 | CMT-1102 
17 2.8 30Vp-p | 75dB тіп. @ 2.8KHz 4тА 5,600pF -30 - 95 PCB Pin 102-1283-ND 1.53 1.33 1.02 .85 277 = CPE-171 
Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 
Resonant Sound Current 
Frequency Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each Tape & Reel CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Temp. (°C) | Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
18 2.4 4~8V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -40 ~ 85 SMD 102-1150-ND+ 2.09 1.90 1.52 1972 odd = CD-1206 
19 2.048 1-2V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 - 60 PCB Pin 102-1151-ND .63 .58 .46 .39 134 = CEM-1201(42) 
19 2.048 1~2V O-p 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 - 60 PCB Pin 102-1152-ND .63 .58 .46 .39 134 = CEM-1201(50) 
19 2.048 3~5V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 - 60 PCB Pin 102-1153-ND 72 .65 52 44 38 = CEM-1203(42) 
20 2.4 1~3V O-p 80dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1154-ND+ .83 .75 .60 .50 44 = CEM-1201S 
20 2.4 3~8V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 45mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1155-ND+ .83 m .60 .50 44 = CEM-1206S 
20 2.4 6~16V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1156-ND+ .83 75 .60 .50 44 Ex СЕМ-12125 
21 2.048 1-3V О-р 80dB тіп. @ 2.048KHz 20тА -20 - 60 PCB Pin 102-1112-ND+ 1.29 1.18 .94 .79 .69 = CEM-1601 
21 2.048 3-12V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 50mA -20 - 60 PCB Pin 102-1113-ND+ 1.29 1.18 194 79 69 = CEM-1606 
21 2.048 6~18V O-p 85dB min. @ 2.048KHz 40mA -20 ~ 60 PCB Pin 102-1114-ND+ 1.29 1.18 94 79 .69 = CEM-1612 
22 2.8 1~1.7V O-p 85dB min. @ 2.8KHz 40mA -30 - 70 PCB Pin 102-1169-ND+ 1.24 1.13 .90 75 66 = CEM-14RO6CT 
23 2.73 2.5~4.5V O-p | 87dB min. @ 2.73KHz 100mA -30 - 70 SMD 102-1197-1-NDt 2.28 2.08 1.66 1.38 = 1162.00/1,000 | CSS-73B16K 
24 3.1 3~5.0V O-p 90dB min. @ 3.1KHz 80mA -30 - 70 SMD 102-1198-1-ND+ 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000 | CSS-J4D20 
25 2.4 3-8.0V O-p 87dB min. @ 2.4KHz 40mA -30 - 70 SMD 102-1199-1-ND+ 1.73 1.58 1.26 = = 411.08/450 | CT-1205 
25 2.4 3.0~7.0V O-p 88dB min. @ 2.4KHz 60mA -30 ~ 70 SMD 102-1266-1-ND+ 1.57 1.43 1.14 > — 264.48/320 | CT-1205H 
26 2.0 1-3V O-p 90dB min. @ 2.0KHz 90mA -20 - 60 Spring 102-1201-ND 1.46 1.33 1.06 .88 77 = CSQ-706BS 
27 2.73 2~4.5V O-p 90dB min. @ 2.73KHz 80mA -20 ~ 60 Spring 102-1202-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 = С5Т-934А5 
28 2.73 2.5-4.5V О-р | 85dB min. @ 2.73KHz 110mA -30 - 70 SMD 102-1265-1-ND+ 1.82 1.65 1.32 om — 448.00/500 | CCV-084B16 
29 24 4.0-8.0V O-p 85dB min. @ 2.4KHz 50mA -30 - 70 PCB Pin 102-1269-ND .80 73 .58 .49 43 = CCG-1206 
30 3.0 1.0-1.7V O-p 70dB тіп. Ф 3.0KHz 80mA -20 - 60 PCB Pin 102-1284-ND 1.68 1.46 1.12 .93 .84 == CC-0601 
31 2.0 2.0~4.0V O-p 85dB min. @ 2.0KHz 90mA -30 - 70 PCB Pin 102-1286-ND .87 76 .58 49 44 = CSQG703BP 
T For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. + Cut tape pricing + Wave solderable and washable * Feedback circuit required (Continued) 
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Resonant Sound Current 

Frequency Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
32 3.2 3-28VDC 74dB min. @ 12VDC 7mA -30 - 85 PCB Pin 102-1146-ND* 1.60 1.45 1.16 .97 85 СЕР-1123 
33 3.3 3-28VDC 81dB min. @ 12VDC 7mA -30 - 80 PCB Pin 102-1147-ND* 2.12 1.93 1.54 1.28 1.12 CEP-1172 
34 2.8 3-28VDC 85dB min. @ 12VDC 7mA -30 - 85 Lead Wire 102-1148-ND* 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 CEP-1136 
35 3.3 3-28VDC 82dB min. @ 12VDC 7mA -30 - 80 Lead Wire 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 CEP-1173 

T For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. t Cut tape pricing + Wave solderable and washable * Feedback circuit required 
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Audio Indicators 
Sound Resonant 
Pressure Frequency Input Digi-Key Price Each Tape & Reel CUI Inc. 
Fig. Level (KHz) Current Voltage Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Pricing T Part No. 
Piezo Buzzers with Drive Circuits 
1 70dB min. @ 12VDC 4.1 7mA @ 12VDC 3-16VDC PCB Pin 102-1115-ND+ 2.64 2.40 1.92 1.60 1.40 = CEP-2242 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1116-ND 3.41 3.10 2.48 2.06 1.80 = CEP-2202A 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC PCB Pin 102-1117-ND+ 3.71 3.38 2.70 2.25 1.96 = CEP-2202AS 
3 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3-20VDC PCB Pin 102-1118-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 1.85 — CEP-2272A 
4 78dB min. @ 12VDC 3.4 15mA @ 12VDC 3-20VDC PCB Pin 102-1119-ND 2.50 2.28 1.82 1.52 1.32 == СЕР-2224 
5 93dB тіп. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3-20VDC Lead Wires | 102-1120-ND 3.27 2.98 2.38 1.98 1.73 — CEP-2260A 
6 88dB min @ 12VDC 2.5 - 3.8 17mA @ 12VDC 6-18VDC Lead Wires | 102-1121-ND 6.13 5.58 4.46 3.71 3.24 = СЕР-2280 
7 85dB тїп. @ 12VDC 3.5 6mA @ 12VDC 3-28VDC Lead Wires | 102-1122-ND 4.26 3.88 3.10 2.58 2.25 = CEP-2250 
9 88dB min. @ 110VAC 2.8 7mA Ф 110VAC | 30~120VAC/DC | Lead Wires | 102-1125-ND 5.45 4.95 3.96 3.29 2.88 = CEP-4411AC 
10 83dB min. @ 12VDC 4.0 8mA @ 12VDC 3-20VDC SMD 102-1196-5-ND 3.96 3.60 2.88 2.40 2.09 = CMI-1240 
12 80dB min. @ 12VDC 5.0 35mA @ 12VDC 9-16VDC Lead Wires | 102-1281-ND* 7.38 6.40 4.92 4.09 3.69 == СРЕ-243 
13 85dB тіп. @ 12VDC 2.8 35mA @ 12VDC 6-14VDC Lead Wires | 102-1282-ND* 8.97 7.78 5.98 4.97 4.49 = CPE-267 
Magnetic Buzzer with Drive Circuits 
8 85dB min. @ 12VDC 2.3 35mA @ 12VDC 8-16VDC PCB Pin 102-1123-ND+ 2.31 2.10 1.68 1.40 1.22 — CEM-1212C 
85dB min. @ 5VDC 2.3 35mA @ 5VDC 4-7VDC PCB Pin 102-1124-ND+ 2.31 2.10 1.68 1.40 1.22 — CEM-1205C 
90dB min. @ 5VDC 24 30mA @ 5VDC 4-7VDC SMD 102-1200-1-ND¥ 2.61 2.38 1.90 = = 440.80/320 CT-1205C 
11 88dB min. @ 5VDC 24 30mA @ 5VDC 4~7VDC SMD 102-1267-1-NDt 2.61 2.38 1.90 — == 619.88/450 CT-1205CL 
85dB min. @ 12VDC 24 30mA @ 12VDC 8-15VDC SMD 102-1268-1-NDt 2.61 2.38 1.90 = = 619.88/450 CT-1212CL 
14 80dB min. @ 5VDC 2.73 35mA @ 5VDC 4-7VDC PCB Pin 102-1285-ND+ 1.68 1.46 1.12 .93 .84 — СХ-0905С 


+ Wave Solderable and Washable T For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. t Cut tape pricing * Waterproof 


Piezoelectric 
Ceramic Buzzer 
E AN 
Elements Black 32 AWG 
Resonant Resonant Electrostatic Input 
Dimensions (mm) Frequency | Impedance Capacity Voltage Digi-Key Price Each CUI Inc. 
A B T t (KHz) (Max. Ohm) (@ 1KHz) (Max.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Standard Type — Fig. 1 
20.00 14.60 0.43 0.20 6.5 350 13,000рҒ 30V p-p 102-1126-ND 1.02 .93 74 62 54 CEB-20D64 
27.00 19.80 0.53 0.25 4.6 250 16,000pF 20V p-p 102-1127-ND 1.10 1.00 .80 67 58 CEB-27D44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p 102-1128-ND 1.43 1.30 1.04 87 76 CEB-35D26 
44.00 25.00 0.23 0.10 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p 102-1170-ND 1.62 1.48 1.18 .98 .86 CEB-44D06 
Feed Back Type — Fig. 2 
20.00 15.00 0.43 0.20 6.4 400 10,000рҒ 30V p-p 102-1129-ND 1.18 1.08 .86 .72 63 CEB-20FD64 
27.00 20.00 0.51 0.25 4.5 500 16,000рҒ 30V р-р 102-1130-ND 1.21 1.10 .88 74 64 CEB-27FD44 
35.00 25.00 0.53 0.25 29 500 25,000pF 30V p-p 102-1131-ND 1.57 1.43 1.14 95 .83 CEB-35FD29 


Piezo Telephone Ringer 9-15VDC Buzzer 


#28 АМС, Operates from 9- 

Sound Electrostatic Input z— ў 15VDC. Case size: 
Pressure | Capacitance | Voltage | Digi-Key Price Each CUI Inc. |- 5.0 23mm(L) x 15mm(W) 
Level (@ 1KHz) (Max. | Part Мо. 1 10 100 500 1,000 |Part No. I— 110 x 13.5mm(H) with 


mounting hole cen- 
E 43,000pF 30V р-р | 102-1132-ND 171 1.55 1.24 108  .90 |CEP-1141 ters at 27mm. 
" 2 


140CU-ND ................ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross 1421 
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Reflowable SMD Type — External Drive 


Rated Operating Sound Current Operating Tape & Reel 
Frequency Voltage Pressure Consumption |Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Maximum) (c) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -30 - 85 SMD 433-1000-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1000-2-ND 1463.28 ST-01AH 
2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 - 85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1001-2-ND 1463.28 ST-01BH 
1 2.30 4-6 87db тт. @ 2.30KHz 70 -30 - 85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1002-2-ND 1463.28 ST-01CL 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 - 85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1003-2-ND 1463.28 ST-01CH 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -30 - 85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1004-2-ND 1463.28 ST-03AH 
2.30 2-4 87db тт. @ 2.30KHz 70 -30 - 85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1005-2-ND 1463.28 ST-03BL 
2 2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 - 85 SMD 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1006-2-ND 1463.28 ST-03BH 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 - 85 SMD 433-1007-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1007-2-ND 1463.28 ST-03CH 
2.30 2-4 87db тт. @ 2.30KHz 70 -30 - 85 SMD 433-1008-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1008-2-ND 1463.28 ST-04BL 
2.73 2-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 - 85 SMD 433-1009-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1009-2-ND 1463.28 ST-04BH 
3 3.20 2-4 87db тт. @ 3.20KHz 70 -30 - 85 SMD 433-1010-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1010-2-ND 1463.28 ST-04BT 
2.73 4-6 87db min. @ 2.73KHz 70 -30 - 85 SMD 433-1011-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 433-1011-2-ND 1463.28 ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive 
Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption Temperature Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V)o-p Level (mA) (Maximum) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1012-ND 1.27 79 58 51 GT-0915RP2 
4 2.73 2-4 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 - 60 PCB 433-1013-ND 1.27 79 .58 .51 GT-0930RP2 
3.10 4-6 85db min. @ 3.10KHz 80 -20 - 60 PCB 433-1014-ND 1.27 79 58 51 GT-0950RP3 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 - 60 PCB 433-1015-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP2 
5 3.10 1-2 87db min. @ 3.10KHz 80 -20 - 60 PCB 433-1016-ND 1.19 .74 54 48 GT-1515RP3 
2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1017-ND 1.19 74 54 48 GT-1515RP2H 
6 3.10 1-2 87db min. @ 3.10KHz 80 -20 ~ 60 PCB 433-1018-ND 1.19 .74 .54 .48 GT-1515RP3H 
2.048 1-2 85db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ 60 PCB 433-1019-ND 1.08 63 44 .39 GT-11P 
7 2.048 1.5-2 80db min. @ 2.048KHz 10 -20 - 60 PCB 433-1020-ND .92 54 37 32 GT-111P. 
2.73 1-4 87db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ 60 PCB 433-1021-ND 1.08 63 44 39 GT-11PB 
2.048 1-2 70db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ 60 PCB 433-1022-ND 1.08 .63 44 .39 GT-11PS 
8 2.048 1-4 70db min. @ 2.048KHz 15 -20 - 60 PCB 433-1023-ND .92 54 37 32 GT-111PS 
2.048 1-2 80db min. @ 2.048KHz 35 -20 ~ 60 PCB 433-1024-ND .92 54 37 32 GT-12QP-1 
9 2.78 1-2 87db min. @ 2.73KHz 70 -20 - 60 PCB 433-1025-ND .92 54 137 -32 GT-12QP-3 
10 2.73 1-2 85db min. @ 2.73KHz 70 -20 ~ 60 PCB 433-1026-ND .92 .54 137 .32 GT-12QP-9 
Washable Type — External Drive 
Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V) o-p Level (mA) (Maximum) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2.34.2 1-2 85db min. @ 2.3KHz 35 -30 ~ 85 PCB 433-1027-ND .87 51 .35 130 WT-1201 
11 2.34.2 4-6 85db min. @ 2.3KHz 40 -30 - 85 PCB 433-1028-ND .87 51 .35 .30 WT-1205 
Washable Type — Self Contained Drive 
Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Consumption Temperature Digi-Key Price Each Soberton 
Fig. (KHz) (V) DC Level (mA) (Maximum) (°С) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
12 2.34.2 4-6 85db min. @ 2.3KHz 40 -20 ~ 60 PCB 433-1029-ND 1.81 1.18 .90 .80 WST-1205S 
13 2.24.2 8-16 85db min. @ 2.2KHz 30 -30 ~ 85 PCB 433-1030-ND 2.30 1.50 1.15 1.01 WST-1612S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1422 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect 
Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage bias from the outside like ordinary condenser 
microphones. Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating principle, 
low impedance (2.2kO), omnidirectional back directivity and a high degree of reliability under 


Electret Condenser Microphone Cartridge 


adverse shock, vibration and environmental tests. Applications: Telephone and telephone 
answering devices, tape recorders, intercoms, computer modems, completed microphones for 
recording, testing and monitoring, hearing aids, sonic controlled toys and sensors and others. All 
buzzers and microphones are non-washable. 


ground \ 


TE 89uF оу 
10uF 
22K = "IL 
10uF 61 
n art ві. 250uF 
— Іммзві Š 
10K Ер 
= volume і 


control 


Physical Frequency! Operating | Current 
Size Sensitivity Range Voltage | Consumption Sensitivity S/N | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig Type (mm) (0dB = 1V/Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio | Part No. 10 100 |Part No. 
1 06.0 X 1.3 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11957-NDT 283 2.51 2.08 | WM-63GCT 
1 Omni- 06.0Х1.3 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11958-NDT 2.93 2.60 2.10 | WM-63GNT 
2 | directional | 96.0Х1.3 | -4408 +308 | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11961-ND 3.36 2.99 2.42 | WM-63PRT 
3 06.0Х 1.5 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11962-ND 277 246 1.99 | WM-E15BT 
4 06.0 Х2.2 | -45dB+4dB | 20-16k 10//2/ 0.5тА within -3dB @ 1.5V | >58dB | P9955-NDT 205 1.82 148 | WM-64C 
4 06.0 Х2.2 | -45dB+4dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P9958-NDT 2.03 1.81 146 | WM-64K 
5 Omni- 06.0 Х2.2 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11964-NDT 1.99 177 143 | WM-64MCT 
5 | directional 06.0 Х2.2 | -44dB+3dB | 20-16k 10\//2\ 0.5тА within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11965-NDT 2.01 179 145 | WM-64MNT 
6 06.0 Х2.2 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11969-NDT 2.74 243 197 | WM-64PNT 
Z. 06.0 Х2.7 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11970-NDT 2.04 1.81 147 | WM-62HNT output 
8 06.0Х3.4 | -35dB+4dB | 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB е 1.5V | >62dB | P9925-ND 183 1.63 1.31 | WM-61A JA 
9 Omni- 96.0X3.4 | -35dB+4dB | 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >624В | P11974-ND 2.08 1.85 1.50 | WM-61B 9 
10 directional 06.0 Х 5.0 | -42dB «348 | 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >584В | P9959-ND 2.64 2.85 1.90 | WM-60AY 
11 99.7 X4.5 | -44dB+3dB | 20-16k | 10V/2.5V 0.6mA within -34B @ 2V | >60dB | P9949-ND 82 73 .59 | WM-54BT 
12 09.7 X6.7 | -42dB+3dB | 20-16k | 10V/4.5V 0.8тА within -3dB @3\ | >60dB | P9962-ND* 277 246 1.99 | WM-034CY195M 
13 Omni- 07.7 X3.0 | -44dB+3dB | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11959-ND 4.78 424 3.43 | WM-63GNT330 
14 directional | 87-5 Х2.4 | -44dB+3dB | 20-16К 10//2/ 0.5тА within -3dB @ 1.5V | >584В | P11960-ND 501 444 3.59 | WM-63GNT335 
15 97.7 X4.0 | -MdB «348 | 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11966-ND 3.76 334 2.70 | WM-64MNT330A 
16 Uni- 99.7 X5.0 | -47dB+4dB | 100-16k | 10V/1.5V 0.5mA within -34В @1\/ | >60dB | P9961-ND 2.58 230 1.86 | WM-55A103 kv 
16 directional 09.7 X5.0 | -50dB «Зав | 100-16k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V | >60dB | P9963-ND 1.86 1.66 1.34 | WM-56A103 
17 06.0 Х5.0 | -50dB+4dB | 100-12k | 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >55dB | P9964-ND 2.08 1.85 1.50 | WM-65A103 
18 б 99.7 X5.0 | -54dB+4dB | 100-10k | 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V | >58dB | P9897-ND 2.66 237 1.91 | WM-55D103 
* Has 18mm long leads ў With built-in cap 
Microphone Holders 
Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Рай No. 1 10 100 500 PartNo. Use With Panasonic Рай №. 
1 P9950-ND 59 .50 .39 .28 | M3CA0208A4 WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
2 P9952-ND 59 .50 .39 .28 | M3CA0207A4 WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
3 P9974-ND 59 50 .39 .28 | YPM-CH022AM | WM-034 Series 
4 P9953-ND 59 .50 .39 .28 | M3CA0082A4 WM-034 Series 
+-LERN SA ; 
HORN Electret Condenser Microphone and Holders 


Electret condenser microphones consist of a high voltage internal electret 
membrane, a metal electrode and a field effect transistor (FET). They are 
manufactured in a quality controlled facility in China. All microphones are 
produced with Japanese made FETs to ensure high quality and reliability. 
This along with 100% testing ensure a zero defect rate. Horn's commitment 
to quality has earned them approval from a famous global manufacturer of 
mobile phones. Horn's ECMs utilize a highly efficient, low impedance 
design, available in omni directional, unidirectional and noise canceling 
versions. All microphones are non-washable. 


Fig. 1 


Term. 2 Term. 


Fig. 4 


Term. 2p | Term. 1 


Fig. 7 Fig.8 NEW! 


Term 2 Tem.: | T™2 term. 1 


Fig. 9 NEW! | Fig. 10 NEW!| Fig. 11 NEW! 


Term 1 


Term 2 Term 1 


Term 1 
\Term 2 


Fig. 14 NEW! 


12242.80 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity | Voltage |Consumption| S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig Type (mm) | (098 =1\/Ра) | Std. Мах. Ratio | Part №. 1 10 100 | PartNo. 
1 09.7 х6.5 | -42dB +2dB 4.5V 0.5тА »60dB | 359-1001-ND 98 74 49 | EM9765-422 
1 Omni- 09.7x4.5 | -44dB +2dB 4.5V 0.5mA »60dB | 359-1006-ND 1.11 .83 56 | EM9745-442 
1 directional 09.4x6.5 | -44dB +2dB 4.5V 0.5mA »60dB | 359-1008-ND 1.16 87 58 | EM9465-442 
2 09.7x6.5 | -42dB +2dB 4.5V 0.5mA >60dB | 359-1002-ND 98 74 .49 | EM9765P-422 
2 09.7 х4.5 | -44dB +2dB 4.5V 0.5mA >60dB | 359-1007-ND 1.20 .90 .60 | EM9745P-442 
2 09.4х6.5 | -44dB +2dB 4.5V 0.5mA »60dB | 359-1009-ND 1.25 .94 :63 | EM9465P-442 
3 Omni- 06.0х5.0 | -42dB «зав 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1011-ND 1.25 94 63 | EM6050-423 
3 directional 06.0х5.0 | -44dB «зав 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1012-ND 1.25 94 :63 | EM6050-443 
3 06.0х3.5 | -38dB +308 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1017-ND 3.03 2.28 1.52 | EM6035-383 
3 96.0x3.5 | -40dB «зав 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1018-ND 3.03 2.28 1.52 | EM6035-403 
3 06.0х2.7 | -42dB «зав 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1019-ND 3.03 228 1.52 | EM6027-423 
3 Omni- 06.0х2.2 | -40dB +2dB 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1023-ND NEW! 1.31 94 170 | EM6022-40BC10&33 
3 directional 06.0х1.5 | -44dB +2dB 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1027-ND NEW! 1.93 138 1.03 | EM6015-44BC10&33 
3 06.0х1.8 | -44dB +2dB 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1029-ND NE! 1.75 1.25 .93 | EM6018-44BC10&33 
3 06.0х1.3 | -48dB +2dB 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1030-ND NEW! 2.06 1.47 1.09 | EM6013-48BC10&33 
3 06.0х1.1 | -46dB +4dB 2.0V 0.5mA »58dB | 359-1035-ND NEW! 2.62 1.87 1.39 | EM6011-46FC10&33 
4 Omni- 06.0х5.0 | -42dB +3dB 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1013-ND 1.34 1.01 67 | EM6050P-423 
4 diractional 06.0х5.0 | -44dB +3dB 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1014-ND 1.34 1.01 67 | EM6050P-443 
5 06.0х2.7 | -42dB «зав 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1020-ND 3.39 2.54 1.70 | EM6027PA-423 
5 06.0х1.8 | -46dB +2dB 2.0V 0.5mA >60dB | 359-1024-ND NEW! 1.81 1.30 96 | EM6018P-46BC10833 
5 06.0х2.2 | -42dB +2dB 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1025-ND NEW! 1.81 .94 70 | EM6022P-42BC10&33 
6 Omni- 04.5х3.0 | -44dB «зав 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1021-ND 3.57 2.68 1.79 | ЕМ4530-443 
6 directional 04.0х2.0 | -48dB +4dB 2.0V 0.5тА >58dB | 359-1033-ND NEW! 2.18 1.56 1.16 | EM4020-48BC10&33 
6 | Ч'ебопа | 240,41 | -52dB+4dB | 20V 0.5mA | >58dB | 359-1034-ND NEW! 2.81 201 1.49 | EM4011-52FC10&33 
6 04.0х1.5 | -46dB +4dB 2.0V 0.5тА >58dB | 359-1036-ND NEW! 2.68 1.92 1.42 | EM4015-46BC10&33 
8 010.0х5.0 | -38dB +2dB 4.5V 0.5mA »60dB | 359-1026-ND NEW! .50 .36 27 | EM1050-38 
9 Omni- 06.0х2.2 | -42dB +2dB 2.0V 0.5mA »60dB | 359-1028-ND NEW! 1.50 1.07 .80 | EM6022S-42BC10833 
10 | directional | 010.0 x 5.0| -40dB +2dB 4.5V 0.5mA »60dB | 359-1031-ND NEW? 56 AL .30 | EM1050P-40 
11 04.5x1.3 | -50dB +4dB 2.0V 0.5mA >58dB | 359-1032-ND NEW! 2.18 156 116 | EM4513-50BC10&33 
3 06.0х5.0 | -51dB +4dB 2.0V 0.5mA »58dB | 359-1016-ND 3.21 241 161 EM6050U-514 
7 Uni- 09.7x5.2 | -47dB +4dB 1.5V 0.5mA >58dB | 359-1003-ND 3.39 2.54 1.70 | EM9752U-474 
7 | directional | 09.7 x5.2 | -51dB +408 1.5V 0.5mA »58dB | 359-1004-ND 3.39 2.54 1.70 | EM9752U-514 
d 08.0х5.0 | -51dB +408 1.5V 0.5тА »60dB | 359-1010-ND 3.39 254 170 | ЕМ80500-514 
3 Noise 06.0х5.0 | -51dB +4dB 2.0V 0.5mA »58dB | 359-1015-ND 3.21 241 1.61 EM6050N-514 
7 | Cancelling | 09.7 x5.2 | -51dB +4dB 1.5V 0.5mA »60dB | 359-1005-ND 3.30 2.48 1.65 | EM9752N-514 
12 | Microphone holder for 4.0 x 1.5mm Microphone . 359-1037-ND NEW! 41 25 .16 | 01.AE.MT.401504 
13 | Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone . 359-1038-ND NEW! 41 25 16 | 01.АЕ.МТ.601503 
14 | Microphone holder for 6.0 x 1.8mm Microphone . 359-1039-ND NEW! 41 25 16 | 01.АЕ.МТ.601803 
15 | Microphone holder for 9.7 x 4.5mm Microphone . 359-1040-ND NEW! 43 25 16 | 01.АЕ.МТ.974501 
16 | Microphone holder for 9.7 x 6.5mm Microphone . 359-1041-ND NEW! 43 .25 16 | 01.АЕ.МТ.976509 
17 | Microphone holder for 9.4mm Microphone 359-1022-ND 43 26 Л7 | 01.АЕ.МТ.946502 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Omni-Directional Electret Microphones 


CA Series: * Integral FET amplifier * Withstands severe environmental conditions * High resistance to me- 
chanical shock * Sintered steel sound port treated with water repellent * 3-Wire configuration EA Series: е In- 
tegral FET amplifier * Electret condenser microphone * Rugged construction to withstand severe 
environmental conditions * High resistance to mechanical shock * 3-Wire configuration EK Series: * Integral 
FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low noise * 3-Wire configuration 
FG Series: • Integral FET amplifier • Wide, flat frequency response * Low noise performance * High 
electroacoustic sensitivity • 3-Wire configuration WP Series: е Integral FET amplifier * High electroacoustical 
sensitivity * Low noise * Low vibration sensitivity * Flat response down to very low frequency * Survives 
submersion in water * 3-Wire configuration 
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Sound Ports 
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Sound Ports 


іу @ 1KHz Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Knowles 
(dB re DC Supply Current Noise (1KHz Impedance Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Ра) Voltage Drain (pA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -40 =3 -60 +3 1.0- 20 100 31.0 dB 2500 423-1013-ND 25.49 22.97 16.41 CA-2856 
2 -39 +4 -59 +4 1.0- 10 50 28.5 dB 3500 423-1005-ND 19.44 17.52 12.51 EA-1842 
2 -33 +3 -53 +3 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1006-ND 15.62 14.07 10.56 EK-3024 
2 -33 +3 -53 +3 1.0 - 10 50 26.0 аВ 4400 423-1007-ND 16.89 15.22 11.46 EK-3027 
3 -33 +3 -53 +3 1.0 - 10 50 26.0 аВ 4400 423-1009-ND 15.60 14.06 12.51 EK-3133 
4 -33 +3 -53 +3 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1008-ND 18.01 16.23 11.59 EK-3132 
5 -33 +3 -53 +3 1.0-1.6 50 30.0 dB 4400 423-1000-ND 25.25 22.75 16.25 FG-3329 
Waterproof Microphone 
6 -34 +3 -54 +3 1.0 - 10 50 28.0 dB 4400 423-1012-ND 25.29 22.79 16.28 WP-3502 
-34 +3 -54 +3 1.0 - 10 50 28.0 dB 4400 423-1054-ND* 25.29 22.79 16.28 WP-3502-P16 


* Has 1 inch long leads 


Noise-Canceling Close Talking Microphones 


NR Series: • Integral FET amplifier • Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Small size * High electroacoustical sensitivity • Low vibration sensitivity 

CF Series: * Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Withstands severe environmental conditions * Sound ports protected by woven mesh treated with 
water repellent * High resistance to mechanical shock 

WP Series: * Integral FET amplifier * Survives submersion in 1m water * Corrosion resistant • Withstands explosive decompression * High resistance to mechanical shock * Small size 


Dim. in mm. 
Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier | Nominal Knowles 
(dB re (dB re Microphone | DC Supply Current Output Imp. | Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. | 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) | Configuration (V) Drain (pA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -32 +3 -52 +3 2-Wire 1.0-10 200 2500 423-1010-ND 16.86 15.19 11.02 NR-3160 
2 -42 +3 -62 +3 3-Wire 1.0-10 50 3500 423-1014-ND 25.49 22.97 16.41 CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -34 +3 -54 +3 2-Wire 1.0 - 10 300 2500 423-1011-ND 25.29 22.79 16.28 | WP-3501 


Waterproof m 
Acoustical mm. 
Transducers г O. Orientation 
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MR Series: * Highly waterproof, no loss of performance after 
immersion in 15m water * Corrosion resistant • Withstands 
explosive decompression * Excellent environmental performance 
* High resistance to mechanical shock * Wire leads attached 


Sensitivity @ 1 KHz DC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re Supply Current dC +10% Noise (1KHz Condition © 1KHz Digi-Key Price Each Acoustics 

Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (нА) (Ohms) Equivalent SPL) (Ohms) (Ohms) Part No. 1] 10 100 Part No. 
Electret Microphone 

1 -41 =4 -61 +4 1.0-20 50 = 30 10K 3.5K 423-1016-ND 41.98 37.83 30.60 MR-8406 
Magnetic Microphone 

2 -67.5 +3 -87.5 +3 — md 75.5 = 300 300 423-1015-ND 30.49 27.47 26.31 MR-3151 

Piezo Ceramic, Accelerometer, р Fig. 4 


mm. 


Magnetic Balanced Armature 


BL Series: е High sensitivity • Wide frequency range and flat response 
* Integral FET amplifier * High resistance to mechanical shock * BL-1785 
typically used for instrumentation applications * 3-Wire configuration 
BU Series: * Ceramic vibration transducer * High vibration sensitivity and 
small size * Wide frequency range * Internal FET preamplifier * 2 or 3- 
Wire configuration BJ Series: * Balanced armature technology * High 
efficiency, stability and reliability • Self-shielded against external magnetic 
fields * Small size • Omni-directional * 2-Wire configuration 


Sound Port 


(Inside) 


Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1KHz © 1KHz Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) 1V/g) Voltage (Ohms) Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
it -49 +3 -69 +3 = 3.0 — 160 34.0dB 4000 423-1003-ND 72.47 65.29 46.64 BL-1785 
-49 +3 -69 +3 = 3.0 — 160 34.0dB 4000 423-1002-ND 94.84 85.19 67.64 BL-1994 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 = = -45.0 +4.5 1.5- 10 — 50 — 5200 423-1004-ND 51.26 46.18 32.99 BU-1771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -55.5 x3 -75.5 +3 == = 900 = = 3900 423-1001-ND 27.82 25.07 17.91 BJ-1590 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4 .::. с High Performance Audio Products (cont) 
Specialty Speakers Dim. in mm. 


CB Series: • Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability * Excellent sound quality 
e High speech intelligibility е Suitable for PCB mounting * Can function as a microphone or beeper * Stainless steel enclosure 
* 3 Position male header attached 

CM Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability * High acoustic efficiency 
enables sufficient sound output even when limited power is available * In-built static protection * Lightweight, matt-black, 
plastic housing * Ergonomically designed with rounded edge to fit the concha • High-quality sound output • Tailored 


bandwidth for superb speech intelligibility « Rugged construction * 2 Position flexi-circuit attached s o S 5 of hole 
MR Series: * Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m water * Corrosion resistant * Withstands DE -01- pattern not 
explosive decompression * Excellent environmental performance * High resistance to mechanical shock • З Wire leads fixed 
attached 
Nominal DC Impedance Sound Nominal Output @ Nominal Output @ Knowles 
Resistance e 1KHz Port 1KHz, Distance- 1KHz, Sealed to IEC Distortion Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (Ohms) (Ohms) Location 30cm (dB SPL) 318 Coupler (dB SPL) Max% @ Hz Part No. if 10 100 Part No. 
Handset Tranceiver 
4.2 12 Top Edge 73 = 15 500 423-1030-ND 20.27 18.26 13.05 CB-2844 
4.2 12 Face 73 — 15 500 423-1033-ND 20.27 18.26 13.05 CB-2846 
1 11:5 24 Face 73 — 15 500 423-1034-ND 20.27 18.26 13.05 CB-2847 
215 48 Face 73 = 15 500 423-1035-ND 20.27 18.26 13.05 CB-2848 
11.5 24 Top Edge 73 = 15 500 423-1031-ND 20.27 18.26 13.05 CB-2849 
21.5 48 Top Edge 73 = 15 500 423-1032-ND 20.27 18.26 13.05 CB-2850 
Headset Speaker — Flexi-Circuit 
2 65 150 = — 103 2 300 423-1036-ND 20.59 18.55 13.25 CM-3152 
8.5 30 = = 103 2 300 423-1037-ND 20.59 18.55 13.25 CM-8431 
Headset Speaker — Wire Lead Out 
3 10 21 = = 100 5 300 423-1038-ND 56.21 50.65 36.18 MR-3243 
SiSonic™ Silicon Microphone Била тїї, Land Layout Pin Output 
<< Е 
Features: * Surface mount microphone * Compatible with standard surface mount soldering . е 56314 Тор View 1. Output 
process * Automated pick 'n' place using standard equipment * No off-line soldering or F „2-05, td 4 2. No Connection 
insertion * Highly shock resistant • Low vibration sensitivity * Operation at high and low * р 


(Gain Control оп 


temperature * Ability to integrate additional electronics into package * Omni-directional SP0103 Model) 


: Р 

Applications: • Cellular phones * Corded and cordless telephones • PCs, PC tablets, === Қ e баз 3. Ground 

laptops * PDAs, MP3 players * Automotive and automotive accessories * General Note: No board washing after solder re-flow К eee 4. Power 

electronics 

Sensitivity @ Max. S/N Typ. Cut Tape Tape and Reel | Knowles 

1KHz (dB ге | Freq. Range | Voltage Current Ratio Operating Built-in Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Acoustics 

1V/Pa) (Hz) DC Consumption Min. @ 1KHz Temp. Capacitor Part No. 1 10 100 Part No. 1,200 Рагі Мо. 
-42 +4 100 ~ 10К |1.5 ~ 5.5\ | <0.250тА @ 5.5VDC >55dB -40° - 100°C | 10pF, ЗЗрЕ 423-1039-1-ND 6.00 5.28 4.40 423-1039-2-ND 3880.00/M | SP0102NC3-2 
-22 +4 100 ~ 10K |1.5 ~ 5.5\ | <0.350тА @ 5.5VDC >55dB -40° - 100°C | 10pF, ЗЗрЕ 423-1040-1-ND 6.90 6.08 5.06 423-1040-2-ND 4462.01/М | SPO103NC3-2 


Electret Condenser Microphones 


Applications: • Headsets • Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops • PDAs, МРЗ players • Automotive and automotive accessories * General electronics 
Features: * Operating Temperature: -25° to 55°С » Highly efficient electrical specifications * Provide good acoustic performance and reliability under typical environmental conditions * Industry standard sizes * Omni, Uni, 
and Noise Canceling * Integrated RF filtering * Multiple terminations available - Solderless, Pin Type, and PCB 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig.6 Fig. 7 


Té о Term. 41 Output Term.#1 Output —— Term. #1 Output Term. #1 Outpu = 
данае і ЗА Termal Output Term.#2 GND Term. #2 GND 9 
Term. #2 зо (99) enn eo € ( Term.#2 GN —> Term. #2 GND 


Capacitors mounted on exterior ыы 


Fig. 8 Fig. 9 
— External Contacts — External Contact / por Flex Contacts 
Term.2 Term. 1 Term. 2 Term. 1 Ə- Rubber bost шалы Фа boot Е 2. | 
Output Ground ( Шри 
Ground Output e — Microphone: (<=) Microphone: Microphone: 
MB4015ABC-2 MB4015ABC-2 ^ MB4015ASC-2 
Physical Freq. Standard Max. Max. Current Knowles 
Size 1KHz (dB re Range Operating | Operating | Consumption S/N Built-in Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (mm) 1V/Pa) (Hz) Voltage Voltage (mA) Ratio Capacitor Part No. 1 10 100 Part No. 
Omni-Directional 

1 06.0 x 2.2 -42 +3 100 - 10К 2.0 10 0.500 >52dB 10pF, 33pF 423-1017-ND 1.62 1.46 1.18 MD6022ASC-0 

1 06.0х2.7 -42 +3 100 - 10К 2.0 10 0.500 >60dB 10pF, 33pF 423-1045-ND 1.62 1.46 1.18 MB6027ASC-1 

2 06.0 x 3.0 -38 +4 100 - 10K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1018-ND 1.62 1.46 1.18 MD6030ASZ-1 

2 06.0 x 5.2 -44 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB None 423-1021-ND 1.51 1.36 1.10 MD6052ASZ-2 

3 09.7 x 4.5 -41 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 »55dB 10pF 423-1024-ND 73 .66 .53 MD9745APA-1 

3 06.0 x 2.2 -40 +3 100 - 10К 2.0 10 0.500 >60dB 10pF, 33pF 423-1043-ND 1.91 1.72 1.40 MB6022APC-0 

4 09.7 x 4.5 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 »55dB None 423-1023-ND .72 .66 154 MD9745APZ-F 

5 09.7 x 6.5 -42 +4 100 - 10K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1026-ND 397: 87 70 MD9765ASZ-0 

9 96.0 x 1.8 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB 10pF, 33pF 423-1041-ND 2.19 1.98 1.60 MB6013ABC-2 

8 94.0x 1.5 -42 +2 100 - 10К 2.0 10 0.500 »55dB 10pF, 33pF 423-1048-ND 3.47 3.13 3.07 MB4015ABC-1 

9 04.0 x 1.5 -44 +2 100 - 10К 2.0 10 0.500 >55dB 10pF, 33pF 423-1049-ND 3.47 3.13 3.07 MB4015ABC-2 

10 04.0x1.5 -44 +2 100 - 10К 2.0 10 0.500 >55dB 10pF, 33pF 423-1050-ND 4.12 3.71 3.63 MB4015ARC-0 (Poly) 
11 94.0x 1.5 -44 +2 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB 10pF, 33pF 423-1051-ND 3.79 3.41 3.34 MB4015ARC-2 (Shin) 
12 94.0x 1.5 -44 +3 100 - 10К 2.0 10 0.500 >60dB 10pF, 33pF 423-1052-ND 3.82 3.44 3.37 MB4015ARC-1 (FPC) 
13 94.0x 1.5 -42 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB 10pF, 33pF 423-1047-ND 3.65 3.29 3.22 MB4015ASC-1 

Noise Canceling 

2 06.0 x 3.0 -39 +4 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1019-ND 1.46 1.32 1.07 MD6030NSZ-0 

6 06.0 x 3.0 -37 +4 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB 10pF, 33pF 423-1020-ND 4.28 3.86 3.09 MD6030NSC-0 

7. 09.7 x 5.2 -38 +3 300 - 6K 3.0 10 0.500 >55dB None 423-1027-ND 2.36 2.13 1.72 MD9752NSZ-0 

8 06.0 x 2.2 -44 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >60dB 10pF, 33pF 423-1046-ND 1.73 1.56 1.26 MB6022NSC-2R 

13 94.0x 1.5 -46 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 »55dB 10pF, ЗЗрЕ 423-1053-ND 5.21 4.69 4.59 MB4015NSC-3 

Unidirectional 
2 06.0 x 5.2 -42 +3 100 - 10K 2.0 10 0.500 >55dB None 423-1022-ND 1.83 1.65 1.33 MD6052USZ-1 
7 09.7 х5.5 -44 +2 100 - 10K 1.5 10 0.500 >55dB None 423-1025-ND 1.65 1.49 1.20 MD9755USZ-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1425 


S ER PAG Fig. 1 — "A" Series Fig. 2 — Standard/ Fig. 3 — Standard Fig. 4 — Gasket 
Standard with Insert 


Enclosure Copper Clad 
Electronic Enclosures Board 


Plastic Electronic Enclosures 


Models available with or without 9-volt battery compartments. All models come with 
vertical card guides and are bossed for mounting horizontal circuit boards. All enclosures 


are made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 9V End Panel DB End Panel 


Fig. 5 — 9V Standard/ | Fig. 6 — Slanted Fig. 7 — 9V Slanted ig. Fig. 9 — “М4”, “М6”, | Fig. 10 — “Н” Series i Fig. 11 — *G10A" 
9V Standard with Insert р 1 “М8” Series Series 
с с 
k 
Accessories Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
DigiKey Erico Each Sepac A B с D Part No. 1 — 25 50 |Series №. 
Description Part No. 1 25 50 Model No. 
H-65 Series Optional End Panel, Clear SRH65-FPC-ND 241 1.68 145 | 2105CL mim 1. 9 m = SC ү e НЫ 
H-65 Series Optional End Panel, Infrared SRH65-FPI-ND 3.94 313 2.69 | 2105IR 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) = SRO31C-ND 520 443 355 (031 
Rubber Feet 1xx, 2xx SR50-ND 19 15 43 | $850 я Ë ч Ё è I 2 ё 
Rubber Feet, Bumpon, Black ЕН 285 Э [5f 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50(38.10)| — SR1310-ND 570 453 390 |131 
Fiber Fest рога Señas ЖЕКЕН NEC Я 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81)| - SR0320-ND 5.70 453 3.90 |032 
100 pc. Standoff Screws, Adhesive SR60KIT-ND 6193 49.15 4227 | 60КІТ 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 201(51.05)| — PSS sm 608 483 415 |132 
100 pc. Standoff Posts, Adhesive SR61KIT-ND 6048 4800 4128 | 61KIT 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 1.90 (48.26) | — SR033[1-ND 608 483 415 |033 
Standoff with Hole SRGO-ND ЕТЕНЕ ТЫНЫН 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.50 (6350)| — SR1335-ND 643 540 439 |133 
Standoff with Post SR61-ND 3» 25 22 |6 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50(38.10)| — SR1510-ND 671 533 458 |151 
Glue for SR60 and 5861 SR65-ND 180 928 798 |65 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 140(35.56)| - SR0520-ND 652 548 446 |052 
Battery Clip; dbl. contact for M-6, M-8, H65-9V, Нб5-АА 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80)| - SR152_-ND 702 558 480 | 152 
H67-9V, and H67-AA SR71-ND 6 в 42 |71 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.90 (4826)| — SR0535-ND 702 5.58 480 |053 
Battery Clip: single contact for M-6, M-8, H65-9V, H65-AA, 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — SR1530-ND 762 605 521 |153 
H67-9V, and H67-AA boxes SR72-ND я 249 4 [то 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | .91(23.:11)| - 58051С 110 6.14 488 420 |051 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR74-ND 6 49 42 |74 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 0.90 (22.86)  — SRO71L-ND 888 7.05 6.07 |071 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 6 49 42 | 75 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.50 (38.10) — SR1710-ND 973 7.73 6.65 |171 
Screw #0 x 9/16 Flat: fits M-4 SR6001-ND 20 47 44 | 6001 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.41 (35.81)| - SR0720-ND 1040 825 740 |072 
Screw #2 x 1/2 Flat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series SR6003-ND 20 37 14 | 6003 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00 (50.80) | -- SR172L-ND 1068 848 729 |172 
Screw #4 x 1/4 H/L Pan; fits 110-1, 05-5, 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.91 (48.51) => SR0730-ND 10.55 8.38 7.21 |073 
9V, 15-S, 9V Standoff Holes and All Bosses SR6004-ND 20 47 14 | 6004 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50) | -- SR173L1-ND 1121 890 766 |173 
Screw #4 x 3/8 H/L Pan; fits АН S and SL Series SR6005-ND 20 — 47 14 | 6005 4.88 (123.95) 14.21 (360.93) 2.01 (51.05) = SR182L-ND 1644 13.05 11.23 | 182 
Screw #4 x 1/2 Flat; fits A Series and Wall-Mount Plates SR6006-ND 20 17 14 | 6006 6.34 (161.04) 9.50 (241.30) 1.50 (38.10) = SR1910-ND 14.62 11.60 9.98 |191 
Screw #2 x 3/4 Flat; fits M-6, IND M-8, IND C-8, CH-8 SR6007-ND 20 47 14 |6007 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) 2.50 (63.50) — SR1930-ND 1528 1243 1043 |193 
Screw #2 x 5/8 Flat; fits C-6 and CH-6 SR6008-ND 20:47 14 | 6008 6.35 (161.29) 9.50 (241.30) 0.91 (23.11)| — SR0910-ND 13.61 1080 929 |091 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) [1.90 (48.26) | — 5В093Г|-М0 1436 1140 981 | 093 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 
A B t D Part No. 1 25 50 |Serigs No. 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.00 (25.40) — $R110-IC-ND 387 308 265 | 110-1 
Fig. 1 — “A” Series 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)| — SR111-IC-ND 447 355 306 | 111-1 
2.60 (66.04) |4.25 (107.95) | 88 (22.35) | — SRA200-ND 6.14 488 420 |A-20 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (2341)| — 58021-17110 432 343 295 |0214 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) [1.12 (28.45) — SRA210-ND 633 503 433 |A-21 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90(22.86)| - SR031-I--ND 520 413 3.55 | 031-1 
3.35 (85.09) |5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) — SRA270-ND 923 733 630 |A-27 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — SR131-ID-ND 570 453 390 |131-l 
5.10 (129.54) 15.30 (134.62) | 1.71 (4343) — SRASTLND 1172 930 800 |А-31 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) — SR033-I]-ND 6.08 4.83 415 |033-1 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.0)| — SRA41C-ND 1310 1040 895 |А-41 325 (82.55) | 4.38 (111.25)| 2.50 (6350) — SR133-IC-ND 643 540 439 [1334 
5.00 (127.00) |7.10 (180.34) 1.62 (41.15) | — SRA420-ND 1414 1123 9.66 |A-42 325 (82.55) | 5.63 (143.00) 151 (8835)| — SR151-ID-ND 671 533 458 [1514 
Fig. 1 — “A” Series - 9-Volt 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) — SR153-ILT-ND 762 605 521 |1534 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10 (27.94)| -- SRA21-9VL-ND 794 630 542 | A-219V 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91(22.86)| — SR051-IL1-ND 614 488 420 | 051-1 
3.35 (85.09) [5.30 (134.62) 150 (38.10)  — SRA27-9V-ND 1241 985 848 |А-279/ 326 (82.80) | 5.63 (14340) 1.91 4851)| — SRO53-IE-ND 70» 558 480 |0831 
5.10 (129.54) |5.30 (134.62) | 1.80 (45.72) — SRA31-9V-ND 15.37 1220 1050 |A-319V 488 (123.95) 6.88 (17475) 0.90 (2286) — ЕЛГЕН! 888 705 607 10711 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) |1.30 (33.0)| — SRA41-9VC-ND 1531 1245 1045 | A-419V 4,88 (123.95) 6.88 17475) 1.50 (3810) | — SRI71IC-ND 073. 773; 85: 3711 
5.00 (127.00) |7.10 (180.34) 1.60 (40.64) | — SRA42-9VC-ND 1635 1298 1116 | А-429\ 488 (12395) 688 (17475) 1.41 (3581); — РЕН тема сат 
Fig. 1 — "A" Series Optional End Panels 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00(50.80)| | — | SRI72-L-ND 1068 848 729 |1724 
ии SRADO-LTE-ND 221. 80-159 2009 4.88 (123.95) 6.88 (17475) 1.91 (4851) - | SR073-I--ND 1055 838 721 |0734 
A20 Series End Panel with 089 SR2003-DB9B-ND 476 378 325 |2003 089ВК | | 4 59 (123.95) 688 (17475) 250(6350)| — SR173-ID-ND 1121 890 766 |1734 
A20 Series End Panel with DB25 SR2003-DB25B-ND 476 378 325 |2003 DB25BK | |4 вв (123.95) 1421 (36093) 201(5105)| — ent 4644. E ТОЗ: [185] 
А ко ЕН i He ess AR 6.34 (161.04) 9.50 (241.30) | 1.50 (88.10) | — | SRI9110-ND 1462 1160 998 [1911 
A21 Series End Panel with DB9 SR2005-DB9B-ND 476 378 325 | 2005 Вовк | [634 161.04) 950 (241.30) 2.50 (6350| - ЕЕЕ 15120 4219% 41048. 41931 
A21 Series End Panel with DB25 SR2005-DB25B-ND 476 378 325 |2005 DB25BK | |935(16129) 9.50 (241.30) 0.91 (23.11) | — SRO91-IEI-ND 1351 1080 929 | 091-1 
107 Series End Panel ВА. НЕМО 243." 153 "165 [2010 6.35 (161.29) |9.50 (241.30) 1.90 (48.26) | — SRO93I[--ND 1436 1140 981 | 0931 
^27 9V Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND 4.82 383 329 |2011ВК Fig. 2 — Standard Wall Mount 
A27 Series End Panel with DB9 SR2010-DB9B-ND 4.85 3.85 3.32 |2010 DB9 BK 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11) = SR031-WL-ND 649 545 443 |031-W 
A27 Series End Panel with DB25 SR2010-DB25B-ND 4.85 385 3.32 | 2010 DB25 ВК 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81) = SR032-WI-ND 6.96 553 476 |032-W 
A31 Series End Panel SRABT-LILT-ND 356 283 243 |2015 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.91 (48.51) - SR033-WO-ND 7.34 5.83 5.01 |033-W 
A31 9V Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND 4.82 383 329 | 2016 BK 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 151(3835) — SR151-WO-ND 891 708 609 |151-W 
A31 Series End Panel with DB9 SR2015-DB9B-ND 576 458 394 | 2018DB9BK | | 325 (82.55) 563(14300)| 201 (51.05) — SR152-WO-ND 961 763 656 |152-W 
A31 Series End Panel with DB25 SR2015-DB25B-ND_ 576 458 394 |2015 DB25Bk |; (8255) 563 (14300) 251 (6375) — SERIEA ТОП ООО ТЫШТ? 
AA] Series Enti Panel SRAAT-CICEND 342 ME 2020 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) 0.91 (2341) — | SROSI-WC-ND 891 708 609 | 051-W 
ATSV series Black End Panel ИНЫЕ s. 2021 BK 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) 1.41 (35.81)| — | SROS2-WC-ND 961 763 656 |052-W 
A41 Series End Panel with DB9 SR2020-DB9B-ND 545 433 3.72 |2020 DB9 ВК 
A41 Series End Panel with DB25 SR2020-DB25B-ND 545 433 3.72 | 20200825 ВК | |326 (82.80) [563 (143.00) 11.91 (48.51) | — | SROSSWLIND 286: 2783 673- 03W 
A42 Series End Panel 5842-71-40 356 283 243 |2024 Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
A42 9V Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND 529 420 3.62 | 2025 BK 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (2341)| — SR031-WIL-ND 649 545 443 |031-WI 
А42 Series End Panel with 089 SR2024-DB9B-ND 576 458 3.94 |2024 0В9ВК | | 3.25 (82.55) 4.38 (111.25) | 1.91(4851)| — SR033-WIL-ND 734 5.83 501 [033-WI 
А42 Series End Panel with 0825 SR2024-DB25B-ND 576 458 3.94 |2024DB25 ВК | | 325 (82.55) | 5.63 (143.00) 1.51(38.35)| — SR151-WIC-ND 891 7.08 6.09 |151-WI 
Fig. 2 — Standard 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — $R153-WICI-ND 10.08 800 688 | 153-WI 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10)] — SR1110-ND 447 355 306 |111 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) 0.91 (23.11) -- SR051-WICJ-ND 8.91 7.08 6.09 |051-WI 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05) — SR1120-ND 479 380 327 |112 3.26 (82.80) [5.63 (143.00) |1.91 (48.51) | — SR053-WICT-ND 986 783 6.73 | 053-WI 
Note: Box color C: В = Black, G = Gray, А = Almond Lens color OC IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1426 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SERPAC plastic Electronic Enclosures (cont) —— P — ИТ "uuo тн 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 1.85 (46.99) | 2.40 (60.98) | 0.93 (23.62)| — SCRBPC[--ND 602 478 411] C-8PC 
А B t D Part No. 1 2 50 | Series No. 1.85 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(2540)| — SCR28PC[--ND 699 5.55 478] C-28PC 
Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — .1" (2.54mm) Grid Perfboard 2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) 0.800032 | - SCR10PCIT-ND 652 548 446| C-10PC 
For Вох #5 “SRx1x” SR310-ND 983 780 671] 310SR 2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 100(2540)| — SCR12PCL-ND 687 545 469] C-12PC 
For Box #5 “SRx3x” SR330-ND 1912 1548 13.06 | 33058 Fig. 8 — "CH" Series 
is ар р FA Hes ба cena 2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 10.585 (14.86) — | SRCH-4CHND 324 258 222| CH-4 
З : ` 2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0.755 (19.18) — SRCH-6[-ND 324 258 222| CH-6 
Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925 (23.50) =! SRCH-8r1-ND 324 258 222] CH-8 
For Box #5 “SRx1x” SR410-ND 983 780 671| 410SR Fig. 8 — "CH" Series with Key Holder 
For Box #5 “SRx3x” $R430-ND 1074 853 7.34! 43058 
Fo Ban ds Spi" Бей Серін (ing. азё ТОВ 245058 2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 0585 (14.86) — SRCH-AKH[--ND 460 365 344| CH-4 KH 
For Bo Вестка БҮ ЖЫ 1474 1130 1007 | 47088 2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) 0.755 (1948)  — SRCH-6KH[]-ND 460 365 314] CH-6KH 
7 2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925 (23:50) — 5ВСН-8КНГІ-МО 460 365 314] CH-8 KH 
Fig. 4 — Gaskets = a = = - 
Gasket, 3.63" x 2.27" (92.20mm x 57.66mm): fits Figa ICH? Series with наска Clip 
411, 114-1, 112, and 113 SRPS-11-ND 375 298 256 PS 2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) 0585 (14.86) — SRCH-4PC[ ND 602 478 411| CH-4PC 
Gasket, 4.38” x 3.25” (111.26 mm x 82.55mm); fits 2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0755 (1948)  — SRCH-GPC[ ND 602 478 4411] CH-6PC 
131, 131-1, 132, 132-1; 133, and 133-1 SRPS-13-ND 416 330 2484| PS-13 2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925 (23.50)  — SROH-8PC[ ND 602 478 441| CH-8PC 
Gasket, 5.63" x 3.25” (143.00mm x 82.55mm); fits Fig. 9 — "M" Series 
151, 151-1, 152, 153, and 153-1 SRPS-15-ND 488 388 334] Р5-15 2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03),  — SRM4[-ND 583 463 398| M4 
Gasket, 6.88" x 4.88" (174.65mm x 123.44mm); fits 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) — SRM6[ -ND 721 573 493] М6 
171, 172, 173, and 17-5 SRPS-17-ND 532 4.23  364| Р5-17 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84) — SRMB[ -ND 854 678 5.83| М-8 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Fig. 9 — "M" Series Translucent 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) 1.51 (88140) - SR2110-ND 545 433 372| 211 2.20 (65.88) | 2807112 | 071 asoa] — SRMATISEND® 1000 795 6841 МАТА 
3.25 (82.55) 4.38 (111.25) 1.51 (38.358) — SR2310-ND 671 533 458) 231 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) 10.85 (21.59) | — SRMBT[--ND* 1251 993 854] M-6TR 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.00 (50.80)) — SR2320-ND 709 5.63 484] 232 Fig: o "M serios with Pocket Gil 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.51 (6375) — SR2337-ND 740 588 506] 233 19: orsus with: Pocket Clip 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 1.51 (38.35) — SR2510-ND 819 650 5.59 | 251 2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) | -- SRM4PCCI-ND 810 643 553 | M-4 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 2.00 (5080) — АОБ? А0 873 693 596] 252 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) — SRMGPCL]-ND 980 778 6.69) M-6PC 
3.25 (82.55) 5.63 (143.00) 2.51 (6375) -- SR2530-ND 914 725 624] 253 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — SRMBPC[ ND 1166 925 796| M-8PC 
4.88 (123.95)| 6.88 (174.75)| 1.51 (38.35) — SR271LT-ND 10.87 863 742! 271 Fig. 9 — "M" Series with External Screws 
4.88 (123.95) 6.88 (174.75)| 2.00 (50.80) -- 58272 ND 1166 925 796 272 2.40 (60.96) | 415 (105.41) | 0.85 (2159/| — SRM6IND[-ND 828 658 566] M-6IND 
4.88 (123.95) 6.88 (174.75) 2.51 (375) -- SR273L ND 1144 940 8.09) 273 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 085(2159)| — SRMBIND[--ND 9.61 7.63 656| M-8IND 
Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) Fig. 11 — “810” Series — No Insert or Access Hole 
a ee im pe іа oe - ШӨБІ кай m We гая 4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) [0.885 (2248) — SRG10[-ND 671 533 458| 610 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.51(6375) - SR233-IL-ND 740 5.88 506) 233-1 Fig. 11 = “G10A” Series with Insert and Access Hole 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (3835) — SR251-I[1-ND 819 650 5.59 | 251-1 4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) | 0.885 (22.48)| — SRG10A[ -ND 671 533 458| 610А 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.51 (6375) — SR253-IL-ND 914 725  624| 2534 “M” Series Lenses 
4.88 (123.95)| 6.88 (174.75)| 1.51 (38.35) = SR271-IL-ND 10.87 863 742| 2714 M4 Series Clear SRM4-FPC-ND 3.65 2.90 2.50] 4004CL 
4.88 (123.95)| 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) — SR272-IL-ND 11.66 925 7.96, 2724 M4 Series Infrared SRM4-FPI-ND 394 343 269] 4004lR 
4.88 (123.95) 6.88 (174.75)| 2.51 (63.75) — SR273-IL-ND 11.84 940 8.09} 273-1 M6/8 Series Clear SRM6/8-FPC-ND 365 2.90  2.50| 4008CL 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount M6/8 Series Infrared SRM6/8-FPI-ND 394 343 269 400818 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 1.51 (8835) - SR231-WL-ND 737 585 504] 281-W Fig. 10 — "H" Series (Standard, AC, 9V, or AA) 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.01 (61.05)  — SR232-WL-ND. 784 623 536] 232-W 215 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (2388)| — SRH65[ J-ND 677 538 463| H-65 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.51 (6375) — SR233-WL-ND. 819 650 5.59 233-W 275 (69.85) | 4.94 (12548) 0.94 (2388) — SRH65-AACF-ND 765 608 523| H-65 AA 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 1.51 (3835/ -- SR251-WCND 980 7.78 6.69 251-W 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (23.88) — SRH65-ACLI-ND 677 538 463 H-65 AC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.01 (51.05)| -- SR252-WO-ND 1049 833 7.16 | 252-W 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (23.88) — SRH65-9VC-ND таз 590 508] H-659V 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 2.51 (6375) — SR253-WL-ND 1065 845 727 253-W 2.75 (69.85) | 494 (12548) 1.28 (3251) — SRH67C-ND 693 550 473| H-67 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Тор) 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 1.28 (32.51) — SRH67-AACT-ND 7.84 623 536] H-67 АА 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) 1.51 (3835) - $R231-WIC-ND 737 585 504] 231-WI 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (3251) - SRH67-ACL-ND 693 550 473] H-67 AC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 2.51(6375) — SR233-WI[ -ND 819 650 559 233-WI 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (3251) — SRH67-9V-ND 762 605 521] H-679V 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 1.51 (3835) - SR251-WIL-ND 980 778 6.69) 251-WI 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) — SRH75C-ND 863 685 590| Н-75 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.51 (6375) — SR253-WIC-ND 1065 845 7.27 | 253-WI 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00) | — SRH75-9VC1-ND 958 7.60 6.54| Н-75 9V 
Fig. 6 — Standard Slant 3.65 (92.71) |7.20 (182.88) 1.26 (32.00) | — SRH75-4AAL-ND 1159 920 792] H-754AA 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) 0.90 (22.86) | 0.39 (9.91) | SRO5SCI-ND 6.4 488 420] 055 Fig. 10 — "H" Series Translucent 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) 0.97 (24.64) || SR15-SCND 671 533 458 155 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (23.88)| — SRH65TLI-ND* 11.72 930 800 H-65 TR 
6.88 (174.75) 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) 0.90 (22.86) || SRO7SLI-ND 888 705 $607 07-5 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (22.88) — SRH65-AATLI-ND* 13.29 1055 908 H-65 AA TR 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) 1.50 (38.10) | SRI7SCI-ND 973 773 6.65 | 17-5 2.75 (69.85) 4.94 (125.48) 0.94 (2388) | — SRH65-9VTLEND* 1295 1028 884 H-659V TR 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount Fig. 10 — “H” Series with Pocket Clip 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 0.90 (22.86) 0.39 (9.91) | SR05SW[-J--ND 649 545 443| 05-SW 275 (69.85) 494 (12548) 0.94 (0388)| — SRHGS-PCLTND 954 758 652] H-65PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51(38.35)| 1.0 (25.4) | SR15SWO-ND 734 583 501] 15-SW 275 (69.85) |494 (125.48) 0.94 (2388) — ОКОЛО 10.43 вз 742 H-65AAPC 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.94 (22.88)| — SRH65-ACPCO-ND 954 758 6.52 Н-65 AC-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35)| 1.0 (25.4) | SR25SWL-ND 882 7.00 602 | 25-SW 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — SRH65-QVPCLI-ND 1021 8.10 697 H-65 9V-PC 
Fig. 7 — 9-Volt Slanted 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| - SRHG67-AAPCLI-ND 1062 843  7.25| Н-67 AA-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) 0.97 (24.64) | SR25-SL-ND 819 650 5.59) 25-5 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 0.28 (711) | -- SRH67-ACPCCI-ND 970 770 6463 H-67 AC-PC 
6.88 (174.75)| 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) 1.50 (3810)| SR27SL--ND 1087 863 742 27-5 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48)| 0.28 (711) | — SRH67-PCLI-ND 970 770 6.63) H-67 PC 
Fig. 8 — "C" Series 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) - SRHG67-9VPCLI-ND 10.40 825 740 H-67 9V-PC 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.73) — SCRA[--ND 324 258 222| C4 EMI Enclosures (No Battery Clips) 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75 (19.05) — SCR6LI-ND 324 258 2.22) C-6 Fig. 1 — “A” Series - EMI - 9-Volt 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62)| — — SCR87-ND 324 258 222 C8 3.35 (85.09) [5.30 (134.62) 1.50 (38.10) | — SRA27E-B-ND 17.96 1425 12.26] A-219V 
1.85 (46.99) | 5.00 (127.00) 1.00(2540| - SCR28[-ND 422 335 289 C-28 Fig. 2 — Standard 
2.30 (58.42) 3.25 (82.55)| 0.80(20.2) — — SCRI0L ND 353 280 241 040 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) — SR111E-B-ND 450 358 3.08  111-EMI-BLACK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00 (25.40) -- SCR12L ND 410 325 280| C-12 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50(3810| — SR131E-B-ND 810 6.43 553 131-EMI-BLACK 
Fig 8 — "C" Series Translucent 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) 1.50 (38.10) — SR151E-B-ND 961 763 6.56 | 151-EMI-BLACK 
1.38 (35.05) | 213(5410)| 0.58(1473)| — SCR4T[-ND* 536 425 3.656] C-4TR 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00(50.80)| — SR172E-B-ND 1544 1225 1054| 172-EMI-BLACK 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0750905 — SCR6T[-ND* 536 425 3.66| C-6TR 6.34 (161.04) 9.50 (241.30) | 1.50(38.10)|  — SR191E-B-ND. 2123 16.85 1450| 191-EMI-BLACK 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.98(23.) — SCR8T[-ND* 536 425 3.66) С-В ТВ Fig. 5 — 9-Volt Standard 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(2032) -- SCRIOTLND' 627 498 428 | C-10TR 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50(38.1)| — SR211E-B-ND 775 615 5.29 | 211-EMI-BLACK 
1.38 (85.05) | 2.13 (54.10) 0 PE S SUCI ES un 365 314| C-4KH Fig. 5 — S-Volt with Insert (Non-Textured Top) 
38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.7: - - ү 65 344] C- 
ен | 236740] гене — ЕНЕНЕ о des В | 18 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) = SR231E-B-ND 961 763 6.56 | 231-I-EMI-BLACK 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) — SCRBKH[--ND 460 3.65 344 C-8 KH Fig. 6 — Standard Slant 
Fig 8 — "C" Series with Pocket Clip 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |968 (24.59) SRO15E-B-ND 961 763 6.56 | 15-S-EMI-BLACK 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58 (14.73) — SCRAPC[--ND 602 478 411] C-4 PC Fig. 9 — Remote "M" Series 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75 (19.05)| — SCR6PCL]-ND 602 478 411] C-6PC 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41)| .85 (21.59) | — SRMGE-9VB-ND 10.33 820 7.06] M-6-EMI-BLACK 


Note: Box color Г]; B = Black, б = Gray, А = Almond — *Translucent Box color C: L = Translucent Blue, G = Translucent Green, S = Translucent Gray, В = Translucent Red 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1427 


SERPAC R-Series Enclosures Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each | Serpac 
Electronic Enclosures Internal External Part No. 1 10 Model No. 
A қ ia With Plastic Lock Without Foam Insert 
re 1,0: 773х51х33 | 888x759x397 | SR-RX120-PLLB-ND 3972 3341 | RX-120 PLL BLACK 
* SR-RX = Flame Retardant, UV protected, рша 961х7.42х415 | 1090x9.9x492 | SR-RX300-PLLB-ND 5534 4612 | RX-300 PLL BLACK 
Chemical resistant * Ergonomic handle 13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 х12.40х6.94 | SR-RX520-PLLB-ND 93.38 77.82 | RX-520 PLL BLACK 
* Unbreakable light-weight * Corrosion proof 18.29 х 13.19 x 4.67 | 2010х15.80х5.51 | SR-RX710-PLLB-ND 145.82 121.57 | RX-710 PLL BLACK 
structural resin * Material: SR-R Polypropylen, SR-RX PVC 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-PLLB-ND 145.82 121.53 | RX-720 PLL BLACK 
= т Em = With Metal Lock Without Foam Insert 
Dimensinns e IH (nci) DiniKey Brice Spa | Sernac 773x51x33 | &88x759x397 | SR-RX120-MLLB-ND — 4402 3669 | RX-120 MLL BLACK 
Internal External Part No. 1 10 Model No. 961x742x415 | 1090х99х492 | SR-RX300-MLLB-ND — 5964 4971 | RX-300 MLL BLACK 
R-Series Case 13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-MLLB-ND 97.68 8141 | RX-520 MLL BLACK 
Without Foam Insert 18.29 х 13.19 x 4.67 | 20.10x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-MLLB-ND 150.10 125.14 | RX-710 MLL BLACK 
73x500x323 [870х745х389 | SR-RB120-C END 1748 145718190 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-MLLB-ND 150.40 125.09 | RX-720 MLL BLACK 
9.59х7.42х3.98 | 10.80х9.85х4.87 | SR-R300-L]-ND 26.84 22.37 | R-300 With Foam Insert 
13.49х9.78х6.00 | 14.85 х 12.15 x6.85 | SR-R520-[]-ND 5176 43.14 | R-520 773х51х33 | 888x759x397 | SR-RX120-FB-ND 3240 2701 | RX-120 BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 х16.53х5.41 | SR-R710-L]-ND 8456 70.50 | R-710 961x742x415 | 10.90х99х4.92 | SR-RX300-FB-ND 5246 43.72 | RX-300 BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 х 15.53 x 7.48 | SR-R720-[ -ND 8456 — 7047 | R-720 13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40x 6.94 | SR-RX520-FB-ND 9440 78.67 | RX-520 BLACK FOAM 
With Plastic Lock Without Foam Insert 18.29 х 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x 5.51. | SR-RX710-FB-ND 151.12 125.99 | ВХ-710 BLACK FOAM 
73х5.00х323 | 870х745х389 | SR-R20-PLL[ -ND 2824 2354 | R-120 PLL 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-FB-ND 151.12 125.94 | RX-720 BLACK FOAM 
9.59 x 7.42x 3.98 | 10.80х9.85х4.87 | SR-R300-PLL[--ND 37.60 31.34 | R-300 PLL With Plastic Lock With Foam Insert 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15 x 6.85 | SR-RS20-PLL[-ND 61.76 51.47 | R-520 PLL 773х51х33 | &88x759x397 | SR-RX120-PLLFB-ND 4316 35.97 | RX-120 PLL BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x 4.57 | 19.75 х 15.53 x 5.41 | SR-R7TO-PLLL ND 8992 74.97 | R-710 PLL 961x742x415 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLFB-ND — 6322 5269 | RX-300 PLL BLACK FOAM 
18.29 x13.19x6.62 | 19.75% 15.53 x 7.48 WisteENCDIGUPNGNUNNE 8902 7494 | R-720 PLL 18.72 x 10.07 x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-PLLFB-ND 105.16 87.64 | RX-520 PLL BLACK FOAM 
With Metal Lock Without Foam Insert 18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10х15.80х5.51 | SR-RX710-PLLFB-ND 161.88 134.96 | RX-710 PLL BLACK FOAM 
7.3х5.00х3.23 | 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-MLLL]-ND 32.54 2742 | R-120 MLL 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x7.59 | SR-RX720-PLLFB-ND 161.88 134.91 | RX-720 PLL BLACK FOAM 
9.59х7.42х3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLL-ND 41.90 3492 | R-300 MLL With Metal Lock Witi Foant аза 
aeta ux : RU: x n pinum D be а id ME 773х51х33 | 888x7590x397 | SR-RXI20-MLLFB-ND 4746 39,56 | RX-120 MLL BLACK FOAM 
1829 х 1349 х662 1975x1553x748 | SR-R720-MLLI-END — 9962 8302 | R-720 MLL 961x742x415 | 1090х99х492 | SR-RX300-MLLFB-ND 67.52 56.27 | RX-300 MLL BLACK FOAM 
DII pau Б ЕТ 
.29 X 13.19 x 4.I .10 x 15.80 x 5.: | m гі x” 5 x 
7.3x5.00x3.23 | 870x745x3.89 | SR-R120-F[]-ND 1954 16.29 | R-120 FOAM 
ҚАЛАР | 1080686407 ONE RAD a eps beat ыны; 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-MLLFB-ND 16648 138.49 | RX-720 МИ. BLACK FOAM 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 x 12.15 х 6.85 | SR-R520-F[]-ND 5942 49.27 | R-520 FOAM 
18.29 х 13.19 x 4.57 | 19.75 x 15.58 x 5.41 | SR-R710-[-]-ND 97.88 81.60 | R-710 FOAM Digi-Key Price Each Serpac 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 х 15.53 x 7.48 | SR-R720-F[-]-ND 97.88 81.57 | R-720 FOAM Description Series Part No. 1 10 Model No. 
With Plastic Lock With Foam Insert 3-Piece Replacement Foam Sets for R and RX Series Cases 
7.3x5.00x3.23 | 870x745x3.89 | SR-R120-PLLFLFND 3030 25.26 | R-120 PLL FOAM 120 SR9100-ND 15.97 12.68 9100 
9.59х7.42х3.98 | 10.80x9.85 x4.87 | SR-R300-PLLF[.-ND 42.32 3627 | R-300 PLL FOAM Replacement 300 SR9300-ND 18.84 1495 9300 
1349x978x6.00 | 14.85х12.15х6.85 | SR-R520-PLLFL-ND 69.88 5824 | R-520 PLL FOAM Foam 520 SR9500-ND 30.84 2448 9500 
18.29х13.19х4.57 | 19.75 x 15.58 x 5.41 | SR-R710-PLLF.-]ND 108.64 90.57 | R-710 PLL FOAM 
1820x1519x662 1975 x 1553x749 | SR-R720-pLLF[ END — 10864 9054 | R-720 PLL FOAM sets “й phun Rey pue E 
With Metal Lock With Foam Insert 
73х5.00х323 | 870x745x3.89 | SR-R120-MLLFI-ND 3354 27.96 | R-120 MLL FOAM UT PEIUS A 
9.59х7.42х3.98 | 10.80х9.85х4.87 | SR-R300-MLLF[--ND 46.62 38.86 | R-300 MLL FOAM НН пе кас epar 
13.49 x 9.78 x 6.00 | 14.85 х 12.15x6.85 | SR-R520-MLLFJ-ND 7418 61.82 | R-520 MLL FOAM Description Series Part No. 1 10 Model No. 
18.29 х 13.19 x 4.57 | 19.75 х 15.58 x 5.41 | SR-R710-MLLFC-ND 11294 94.16 | R-710 MLL FOAM “R” Series Panel Kits 
18.29 x 13.19 x 6.62 | 19.75 х 15.53 х 7.48 | SR-R720-MLLF[]-ND 112.94 94.12 | R-720 MLL FOAM R120 SR7150T-ND 18.28 15.24 7150T 
Without Foam Insert op Plate R520 SR7550T-ND 30.04 25.04 7550Т 
773х51х33 | 848х759х397 | SR-RX120-B-ND 2896 2414 | RX-120 BLACK R7107 8120 ЭНОШ: 42.36 3551 | 77501 
961х742х415 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-B-ND 4458 3746 | RX-300 BLACK R120 SR7150B-ND 21.00 17.51 71508 
13.72 x 10.07 x 6.14 | 15.11 x 12.40 x 6.94 | SR-RX520-B-ND 82.62 68.86 | RX-520 BLACK Boom Plats R300 SR7350B-ND 27.62 23.02 7350B 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-B-ND 147.56 123.02 | RX-710 BLACK R520 SR7550B-ND 32.80 27.34 75508 
18.56 х 13.39 х6.72 | 20.04 x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-B-ND 136.06 112.56 | RX-720 BLACK R710 / R720 SR7750B-ND 46.94 39.12 7750B 
Note: [ ] = Case Color: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; 0 = Orange Note: Hardware supplied with kits. Bottom plate kit includes perimeter seal and o-rings. Panel kits for R-Series only. 


Flambeau’ 


INDUSTRIAL PRODUCTS & PACKAGING SOLUTIONS 


Plastic Storage Systems 


Boxes 
Dimensions - Inch (mm) Compart-| Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L w D ments | Part No. 1 10 100 Model No. 
Full 
14.50 (368.3) | 7.50 (190.5) |5.25 (133.35)| Length | 510-1000-ND 26.96 22.38 20.63 | 14800-2C 
Tray 
2 | 11(27940) | 6.75 (171.45)| 1,75 (44.45) 1 510-1017-ND 1640 13.62 12.55 | C601 
11 (279.40) |6.75 (171.45) | 1.75 (44.45) 18 510-1018-ND 18.36 15.24 14.05 | C618 
13.13 (333.50)| 9 (228.6) | 2.32 (58.93) 1 510-1019-ND 2536 2105 1941 | C801 
: " 13.13 (333.50)| 9 (228.6) | 2.32 (58.93) | 24 510-1020-ND 31.14 2585 23.83 | C824 
Plastic Frame Storage Cabinets 
Sturdy shell and drawer rail structure for extra strength. These rugged cabinets can be stacked or wall Bins 
mounted for greater storage flexibility. Drawers are in clear styrene resin for optimum visibility and speedy = = m = 
retrieval of contents. Each cabinet features drawer stops to prevent accidental spills. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L w D Part No. 1 10 100 Model No. 
Dimensions - Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 2 (50.8) 4.88 (123.96) | 5.13 (130.3) | 510-1002-ND 236 196 1.81 3006C 
Fig. L М D ments | Part No. 1 10 100 | Model Мо. 3 3 (76.2) 4.88 (123.96) | 6.63 (168.4) | 510-1003-ND 302 251 232 3007C 
11.25 (285.75) | 12 (3048) | 6 (1524 | 20 | 5101013-ND 1724 1440 1327 | C20P S Nod ЖЕН ШО e bu o 40 5592 aea г 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1015-ND 23.50 1951 17.98 | C26P : а - : а : а : 
1 | 44.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 510-1022-ND 17.34 1440 1327 | U30P 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 510-1024-ND 23.50 1951 17.98 | U45P Cases 


Features: * Molded from a proprietary high density polyethylene carbon loaded blend of materials * Con- 
ductive «105Ohms/in? • Anti-Static: 109 to 1013 Ohms/in? • Faraday Cage Protection * Color: black 


Conductive Storage 


Conductive cabinets are built in accordance with the guidelines of DOD-HDT3K-263 to bleed off any static 


charge at a safe controlled rate when properly connected to a ground. Each cabinet comes with a static-safe Internal Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
ground wire which protects users against electrical shock. Color: black Fig. L w D Part No. 1 10 100 Model No. 
А 5.06 (128.52) | 2.75 (69.85) 1(254) | 510-1009-ND 626 520 479 | 50019 
Cabinets 6.75 (171.45) 5 (127) 1.19 (30.23) | 510-1012-ND 1494 1240 11.43 | 50036 
US mE PES SED 8.94 (227.08) | 6.63 (168.40) | 1.25 (31.75) | 510-1005-ND 1752 1455 1341 | 50014 
ED T Imensions, n (mm) т отра Pant ia 1 Шы it 100 MORET 4 | 11-88 (801.75) | 8.19 (208.03) | 1.25 (31.75) | 510-1006-ND 1866 1549 1428 | 50015 
1125 28575) | 12 (3048) | 6 (15244) нт | ал, ІІ 5674—4710 ат ес 12.75 (323.85) | 10.5 (266.7) | 1.75 (44.45) | 510-1007-ND 27.26 22.63 20.86 | 50016 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1016-ND 73.76 6123 5643 | C26P-C 15 (381) 6.5 (165.1) 2 (50.8) 510-1008-ND 2352 19.53 18.00 | 50017 
1 |11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 | 510-1021-ND 5674 4740 43.41 | U30P-C 17.5 (444.5) | 13.5(342.9) | 1.31(33.27) | 510-1011-ND 3570 29.64 27.32 | 50023 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 | 510-1023-ND 7344 6096 5649 | U45P-C 18.44 (468.38) | 17.69 (449.33) | 1.94 (49.28) | 510-1010-ND 63.48 52.69 48.57 | 50021 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Enclosures 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Aluminum Chassis 


* Welded at stress points for assured, maximum 
strength and rigidity * Sides folded in at bottom for ad- 
ditional support * Bottom plate easily attached * Natur- 
al finish 


Fig. 5 — ABS Plastic Utiliboxes 


Fig. 2 — PlastiBOXes 


* ABS plastic * UL94-HB flammability rating * Sug- 
gested service temperature -40°C ~ 60°C 


Fig. 6 — Die-Cast and Plastic Enclosures 


Style 1: * Light gray polycarbonate 
body and cover * UV stabilized 
* UL94V-2 flammability rating 


Style 2: е Light gray polycarbonate 
body and clear polycarbonate 
cover * UV stabilized * UL94V-2 


Fig. 3 — Grabber 


* ABS plastic in a light gray finish * UL94V-0 flam- 
mability rating 


Fig. 7 — NEW! Aluminum NEMA 4X Boxes 


* ADC-10 aluminum alloy 
* Tested and listed to 
UL-508 Type 4X re- 


"p 
quirements (UL File 
#E194432) 


ger S. 
n >> 
* Heavy duty .09” thick й Ке; 


external wall mounting “4 


Fig. 4 — Utility Cabinets 


* Sturdy, all-welded body * Available in .040" 
aluminum or 20 gauge steel: “AU” prefix — 
aluminum alloy in natural finish; *CU" prefix — 
steel in metallic gray finish 


Fig.8 — NEW! Econoboxes 


flammability rating bracket 
Style 3: * Dark gray ABS body and * Mounts to wall or panel 
cover • UL94-HB flammability with #10 Size screws * ADC-10 aluminum alloy * Heavy duty .09" thick 
rating (not included) external wall mounting bracket * Mounts to wall 
* Aluminum or plastic cover or panel with #10 size screws (not included) 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B D Part No. 1 10 50 | Part No. Color Fits Width Chassis Length | Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Chassis 7.00 (177.8) | 11.00 (2794) | 377-1051-ND 6.00 5.00 4.50 |  BPA-1594 
1.50 (38.1) | 4.00 (100.4) | 6.00 (152.4) | 377-1000-ND 9.30 7.80 7.00 | AC-1405 маша! | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1052-ND 6.60 5.50 495 | ВРА-1595 
2.00 (50.8) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1001-ND 11.90 990 890 AC-1413 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1053-ND 10.80 9.05 8.15 | ВРА-1597 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1002-ND 1920 16.05 1445 | АС-1418 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1054-ND 15.00 12.50 11.25 | ВРА-1598 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 2380 1985 17.85 | АС-1419 
5.00 (127) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1004-ND 5470 45.65 41.10 | АС-1422 Dimensionseinen ШЙ Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1005-ND 63.00 5260 47.35 | AC-1426 Color A B c Part No. 1 10 | Part No. 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 4590 3830 3445 | AC-1427 Fia: 2 — РЫЗНВОХ 
4.00 (101.6) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 62.30 5200 46380 AC-1428 Mor re sss 
6.00 (152.4) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1008-М0 8820 73.65 66.30 AC-1429 1.50 (38.1) | 2.25 (57.15) | 3.62 (91.95) |377-1161-ND 540 450 | РТ-11308-6 
3.00 (76.2) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1009-ND 5340 4460 40.16 | AC-1430 1.50 (38.1) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1157-ND 1030 860 | PBS-11327-G 
4.00 (101.6) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1010-ND — 62.60 5230 47.05 | AC-1431 2.48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (14273) БШШ 980 820 | PT-11388-G 
Gray | 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 4.37 (111.00) | 377-1158-ND 480 400 | PBS-11532-G 
2.00 (50.8) | 5.00 (127) | 7.00 (177.8) | 377-1011-ND 10.40 865 780] AC-402 
200(508) | 5.00(127) | 950 (2413) | 377-1012-ND ioo 40357 оло Д3 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1159-ND 550 460 | Р5-11543-6 
3.00 (76.2) | 5.00 (127) | 10.00(254) | 377-1013-ND 16.00 13.35 12.00 | AC-404 1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1160-ND 6.80 5.65 | PS-11553-G 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 7.00 (177.8) | 377-1014-ND 10.90 900 810! AC-405 2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1163-М0 720 600 | PT-11557-G 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1015-ND 13.10 10.90 9.80 | AC-406 Fig. 3 — Grabber 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 11.00 (279.4) | 377-1016-ND 15.20 1265 1140 АС-407 Gray | 171(4343) | 5.16 (131.06) | 9.33 (236.98) ]377-1170-ND 1900 15.85 | HH-3420 
Natural | 3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1017-ND 2020 1685 15.15 | AC-408 Accessories for Grabber 
ӘЛЕККЕ ЕСЕСЕСІР ЕЕ "атай я m ндағы 
4. m : mE T UNT 2:30 ^ ss a0 se | Acai Gasket for HH-3420.... ..|377-1172-№0 100 .85 | HH-3441-G 
.00 (76. . 2) |17. 3) | 377-1020- 7. 85 55 | AC- 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1021-ND — 3070 2570 2315 | АС-413 Fig: 4 — Utility Cabinets 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 3120 2615 23.55] АС-414 5.00 (127) | 6.00(1524) | 4.00(101.6) | 377-1056-40 1410 11.75 | AU-1029 
2.00 (50.8) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1023-ND 2780 2325 2095 | АС-415 Natural | 6.00 (152.4) | 6.00(1524) | 6.00(152.4) |377-1057-ND 20.60 1720 | AU-1039 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1024-ND 3260 2720 2450 AC-416 9.00 (228.6) | 6.00 (152.4) | 5.00 (127) |377-1058-ND 2240 1870 | AU-1040 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 3440 2865 2580 AC-418 6.00 (152.4) | 6.00 (152.4) | 6.00 (152.4) |377-1059-ND 2870 23.90 | CU-1098 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 3520 2935 26.40) AC-419 9.00 (228.6) | 6.00 (152.4) | 5.00(127) | 377-1060-ND 3110 25.96 | CU-1099 
3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-М0 40.60 33.90 30.50] АС-420 Metallic | 12:00 (304.8) | 7.00 (177.8) | 6.00 (152.4) | 377-1061-ND 4680 3910 | CU-1124 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1028-ND 1590 13.25 11.95 | AC-421 Gray | 4-00 (1016) | 5.00 (127) 3.00 (76.2) |377-1062-ND 14.00 11.75 | CU-728 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1029-ND 2420 2020 18.20] АС-424 5.00 (127) | 6.00(152.4) | 4.00(101.6) |377-1063-ND 1790 1490 | CU-729 
4.00 (101.6) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1030-ND — 4690 — 3920 3530 АС-427 10.00 (254) | 8.00 (203.2) | 7.00 (177.8) | 377-1064-ND 47.00 39.25 | CU-879 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 4940 4120 37.10] AC-428 15.00 (381) | 9.00 (228.6) | 7.00(177.8) |377-1065-ND 66.80 5580 | CU-882 
3.00 (76.2) | 5.00 (127) | 7.00 (177.8) | 377-1032-ND 1330 1140 10.00] АС-429 Fig. 5 — ABS Plastic Utiliboxes 
3.00(76.2) | 4.00 (101.6) | 6.00(152.4) | 377-1033-ND 11.85 9.80 8.80 | AC-430 Black | 8-66 (219.96) | 5.32 (135.13) | 2.95 (7493) |377-1164-ND* — 2170 18.10 | CU-1495 
2.00 (50.8) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1034-ND 9.60 8.05 7.25 | АС-431 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 270 225 | CU-1874-B 
Í Gray | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95(49.53) |377-1166-ND 270 225 | CU-1874-G 
Chassis Bottom Plates 4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) | 2.00 (50.8) |377-1167-ND 410 340 | CU-793 
=== m Р 5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) | 1.84 (46.77) |377-1168-ND 720 600 | CU-387 
Dimensions Шен (min) DinGkey Erica Each ШІШі, 4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) | 1.46 (37.08) | 377-1169-ND 5.80 4.85 | CU-388 
Color Fits Width | Chassis Length | Part No. 1 10 100 | PartNo. lack 6 (116.84) | 3.1 (78.74) | 1.87 (47.50) |377-1216-ND 720 600 | CU-3281 
4.00 (101.6) | 6.00(152.4) | 377-1035-ND 4.80 4.00 3.60 | ВРА-1505 4.6 (116.84) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1217-ND 7.60 635 | CU-3282 
6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1036-ND 6.80 5.60 5.05 | ВРА-1513 6.1 (154.94) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1218-ND 920 7.70 | CU-3283 
8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1037-ND 8.40 7.00 6.30 | ВРА-1518 6 (193.04) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) |377-1219-ND 10.60 8.85 | CU-3284 
8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1038-ND 10.20 8.55 770 | ВРА-1519 5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59 (40.39) |377-1220-ND 6.70 5.60 | CU-389 
8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1039-ND 10.50 8.80 7.90 | ВРА-1520 
10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1040-ND 10.20 855 770 | ВРА-1523 * Cover panel .05 inch aluminum 
10.00 (254) | 14.00 (355.6) | 377-1041-ND 10.20 8.55 770 | ВРА-1524 ЕН = г 
аша | 1200 804.8) | 17.00 (431.8) | 377-1042-ND 1460 1220 11.00! ВРА-1528 Dimensione (mm) WISE рә) | (ШІНШІ 
аша! | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1043-ND 1540 1285 11.55 | ВРА-1529 Color A B с D Part No. 1 10 | Part №. 
15.00 (381) 17.00 (431.8) | 377-1044-ND 19.30 16.10 14.50 BPA-1530 Fig. 6 — NEMA 4 Sealed Die-Cast Enclosures (Aluminum Alloy #ADC-10, Gasket-EPDM) 
17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1045-ND 23.50 19.60 17.65 BPA-1531 1.38 (35.05) | 2.28 (57.91) | 2.52 (64.01) | 1.17 (29.72) | 377-1100-М0 6.00 5.00 | AN-1301 
5.00 (127) 7.00 (177.8) 377-1046-ND 470 3.90 3.50 BPA-1589 1.18 (29.97) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | .98 (24.89) | 377-1101-М0 8.70 7.25 | AN-1302 
5.00 (127) 9.50(241.3) | 377-1047-ND 4.80 4.00 3.60 BPA-1590 Natural | 2.17 (55.12) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) | 377-1102-ND 10.60 8.85 | AN-1303 
5.00 (127) 10.00(254) | 377-1048-ND 470 390 350 ВРА-1591 2.17 (55.12) | 3.54 (89.92) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) | 377-1103-ND 12.40 10.35 | AN-1304 
7.00 (1778) | 7.00(1778) | 377-1049-ND 470 390 350 | ВРА-1592 2.17 (55.12) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 1.98 (50.29) |377-1106-ND 23.80 19.85 | AN-1307 
7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1050-ND 5.80 4.85 435 | ВРА-1593 - 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Enclosures (cont) 


Bud Industries, Ic. 


Fig. 9 — NEW! Extruded Aluminum Boxes Fig. 10 — Potting Boxes 


* One piece extruded aluminum DM * ABS thermoplastic « UL94V-0 
housing * Individual aluminum Г flammability rating * Suggested 
end panels * ABS plastic panel service temperature -20°C - 
bezels * Internal PCB card 70°C * Optional close-fitting 
guides covers available in all sizes 


Fig. 11 — Desktop Cabinet 


* Sides vented for 
cooling * Panels 12" 
"Surface Shield" alu- 
minum; Cover .05" 
aluminum 


Fig. 12 — Small TR Series Cabinets 


* Top and bottom .05" aluminum; front 
panel .09” aluminum • Extruded 
aluminum frame * Corner gussets for 
added support * Carrying handle may 
be used as tilting bail * Front panel, 
self-adhesive rubber feet and han- 
dle/bail included * Royal blue texture 
body with white frame and bail 


Fig. 13 — Sloping Panel Cabinets 


* Hinged top opens completely for 
access to components mounted 
on chassis 


* Steel * Removable front panel bi 
A 


< 
ы s. 


3.74 (94.99) [10.43 (264.93) 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) | 377-1258-ND 


38.40 3215 26.90 |PN-1335 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B с D Part No. 1 10 |Part No. Finish L w H Part No. 1 10 100 |Part No. 
1.18 (29.97) | 142 (36.07) | 3.54 (89.92) | .98 (24.89) |377-1099-ND$ 580 4.85 | AN-1300 Natural | 2.52 (64.01) | 228 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1428-ND 1250 1040 935 | AN-2801 
Natural| 2.95 (74.93) | 4.25 (107.95) | 5.83 (148.08) | 2.52 (64.01) |377-4104-NDS 2220 18.50 | AN-1305 Black | 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1429-ND 1320 11.00 9.90 | AN-2801-B 
2.17 (55.12) | 4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 1.73 (43.94) |377-1105-ND§ 22.60 18.85 | AN-1306 Natural | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1430-ND 1560 1300 11.70 | AN-2802 
118 (29.97) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | .98 (24.89) |377-190-ND 1410 11.75 | AN-1302-G Black | 4:53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1431-ND 1700 1415 1275 | AN-2802-B 
2.17 (55.12) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) |377-1191-ND 1650 13.75 | AN-1303-G Natural | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1432-ND 1780 14.85 13.35 | AN-2803 
Gray | 217 (55.12) | 354 (89.92) | 4.53 (115.06) | 1.96 (49.78) |377-1192-ND 19.80 1850 | AN-1304-G Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1433-ND 19.20 1600 1440 | AN-2803-B 
2.95 (74.93) | 4.25 (107.95) | 5.83 (148.08) | 2.52 (64.01) |377-1193-ND 31.80 26.50 | AN-1305-G Natural | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1434-ND 1940 1615 14:55 | AN-2804 
2.17 (55.12) | 4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 1.73 (43.94) |377-1194-ND — 3220 26.85 | AN-1306-G Black | 4:53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1435-ND 2150 17.90 1610 | АМ-2804-В 
2.17 (55.12) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 1.98 (50.29) |377-1195-ND 34.60 28.85 | AN-1307-G Natural | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1436-ND 2060 2550 22.95 | AN-2805 
Fig. 6 — Econobox Enclosures (Aluminum Alloy #ADC-10) Black | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1437-ND 33.90 28.25 25.45 | AN-2805-B 
1.21 (30.73) | 1.50 (38.1) | 3.62 (91.95) | 1.06 (26.92) |377-1107-ND 6.90 5.75 | CU-123 Natural | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1438-ND 31.50 26.25 23.65 | AN-2806 
121 (3073) | 237 (60.198) | 437 (177.8) | 1.06 (26.92) |377-10840 720 606 С0-124 Black | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1439-ND 3460 28.85 25.95 | AN-2806-B 
Natural | 2.21 (56.13) | 3.68 (93.47) | 4.68 (118.87) | 2.06 (52.32) |377-1109-ND 11.60 9.65 | CU-234 Natural | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1440-ND 3400 2835 25.50 | AN-2807 
2.21 (56.13) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71) | 2.06 (52.32) |377-1110-ND 1960 16.35 | CU-247 Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1441-ND — 40.10 3340 30.05 | AN-2807-B 
3.21 (81.53) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71) | 3.06 (77.72) |377-1111-ND 23.00 19.20 | CU-347 Natural | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) | 377-1442-ND 3880 3235 29.10 | AN-2808 
vaccine Black | 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 3.25 (82.55) | 377-1443-ND 4500 3750 3375 | AN-2808-B 
9 Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1444-ND 3390 2825 2545 | AN-2809 
NEMA 4X Sealed Polycarbonate and ABS Enclosures Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1445-ND 2690 30.65 27.60 | AN-2809-B 
Natural | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | 377-1446-ND 38.10 3175 28.60 | AN-2810 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Black | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | 377-1447-ND 4220 35.15 31.65 | AN-2810-B 
A B с D Part No. 1 40 100 | Part No. Natural | 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.5) | 377-1448-ND 11.80 985 — 885 | AN-2811 
Fig. 6. Style 1 Black | 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1449-ND 1240 1035 9.30 | AN-2811-B 
s Natural | 3.85 (97.79) | 2.52 (64.01) | 1.35 (34.29) | 37-1450-ND 1510 — 1260 11.35 |AN-2812 
128 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) | 377-1112-ND 740 615 555 |PN-1320 atura (87:79) (5401) (84,29) 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) | 377-1114-ND — 1030 860 775 |PN-1321 Black | 3.85 (97.79) | 2.52 (64.01) | 1.35 (34.29) | 377-1451-ND 16.30 13.60 12.25 | AN-2812-B 
217 (5512) 453 (115.06) | 256 (6502) | 1.58 (4018) | 377-1116-ND 1110 925 815 PN-4322 Natural | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) | 37-1452-ND 1840 1535 13.80 | AN-2813 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1119-ND 12.80 1065 9460 PN-1323 Шаты ы, ҮШ; ЫЗЫ RUNE FH 1725 1259 Е 
2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) 1.58 (40.13) | 377-1122-ND 1790 1490 13.40 |PN-1324 atural | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) | 377-1454- - М 5. | 
2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | 377-1125-ND 2370 1975 17.80 |PN-1325 Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) ВОЗ: 2290 1910 17.20 | AN-2814-B 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1127-ND 1940 1615 14.55 | PN-1327 Natural | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1456-ND 19.60 1635 14.70 | AN-2815 
3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1129-ND 1490 1240 11.15 | PN-1328 Black | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1457-ND 2120 17.65 15.90 | AN-2815-B 
2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | 377-1131-ND 2600 21.65 19.50 | PN-1329 Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1458-ND 30.10 2510 22.60 | AN-2816 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) | 377-1134-ND 1650 1375 1240 | PN-1333 Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) 2.37 (60.20) | 377-1459-ND 33.40 27.85 25.05 | AN-2816-B 
Natural | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1460-ND 3240 2700 2430 | AN-2817 
2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) 2.37 (60.199) | 377-1136-ND 2340 1950 17.55 | PN-1334 
| тэт (16090) (422 (1:19:89) | 2.37 (60-199) Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1461-ND 3570 2975 26.80 | AN-2817-B 


Fig. 6 — Style 2 


2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1117-ND 

2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1120-ND 

2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) 1.58 (40.13) | 377-1123-ND 
) 


1.57 (39.88) | 4.53(115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) | 377-1255-ND 


11.40 9.50 8.55 |PN-1322-C 


NEW?! Econoboxes with Mounting Brackets 


2.95 (74.93) | 8.74(221.99) | 5.75 (146.05) 1.58 (40.13) | 377-1256-ND 


( 

( ( 

( ( 

2.17 (55.12) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) | 377-1133-ND 
( ( 

( ( 

2.95 (74.93) | 7.87(199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.20) | 377-1257-ND 


Fig. 6 — Style 3 


1.38 (35.05)| 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) 

1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) | 377-1115-ND 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1118-ND 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1121-ND 
2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1124-ND 


0.99 (25.146) | 377-1113-ND 


3.15 (80.01) ] 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1130-ND 
2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | 377-1132-ND 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) | 377-1135-ND 


( 
( ( ) 
( ( ) 
( ( ) ( 
( ( ) ( 
2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | 377-1126-ND 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1128-ND 
( ( ) ( 
( ( ) ( 
( ( ) 
( ( 
( 


2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) | 377-1137-ND 
3.74 (94.99) 10.43 (264.93) 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) | 377-1259-ND 


NEW! Aluminum NEMA 4X Boxes with Mounting Brackets 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key 
Finish L w H Part No. 


Fig. 7 — NEMA 4X Diecast Aluminum Boxes 


Natural | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1426-ND 
Black | 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1427-ND 


1320 11.00 9.90 | PN-1323-C Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
18:50. 21940- 218451 АЗС Finish L м H Part No. 1 10 100 | Part No. 
1570 13.10 11.80 |PN-1332-C - 
СЭ РАННЕЕ Natural | 3.62 (91.95) | 1.50 (38.1) a бота KZ ae 1090 910 8.20] CU-4123 
jatural А Р > > Р 8 ж. -| ñ 5 Ы - 
un dud bes ier Black | 3.62(91.95) | 1.50(38.1) | 1.21 (30.73) |377-1463-ND 11.85 985 845 | CU-4123-B 
Natural | 437 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1464-ND 1320 11.00 9.90 | CU-4124 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) |377-1465-ND 1430 11.90 1070 | CU-4124-B 
590 490 440 | PN-1320-DG Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) |377-1466-ND 1740 1450 13.05 | CU-4234 
720 600 540 PN-1321-DG Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1467-ND 1940 1615 1455 | С0-4234-В 
810 675 610 PN-1322-DG Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1468-ND 23.20 1935 17.40 | CU-4247 
980 815 17.35 PN-1323-DG Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1469-ND 2670 22.25 20.05 | CU-4247-B 
1420 1185 10.65 | PN-1324-DG Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) |377-1470-ND 2710 22.60 20.36 | CU-4347 
1920 1600 1440 |PN-1325-DG Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) |377-1471-ND 3060 2550 22.95 | CU-4347-B 
1340 11.15 10.05 |PN-1327-DG Natural | 2.00(50.8) | 2.00(50.8) | 125 (31.75) |377-1472-ND 990 — 825 — 745 | CU-4470 
1010 840 7.5 | PN-1328-DG Black | 2.00(50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1473-ND 1060 8.85 — 7.95 | CU-4470-B 
1640 13.65 12.30 PN-1329-DG Natural | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 377-1474-ND — 1470 1225 11.05 | CU-4471 
1300 1085 975 | PN-1333-DG Black | 4.33(109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 377-1475-ND 1650 13.75 1240 | CU-4471-B 
1730 1440 1295 |PN-1334-DG Natural | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) |377-1476-ND 1710 1425 1285 | CU-4472 
2910 2435 20.36 | PN-1335-DG Black | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) |377-1477-ND 1940 1615 1455 | CU-4472-B 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1478-ND 1610 1340 12.05 | CU-4473 
Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) |377-1479-ND 1810 — 15.10 1360 | CU-4473-B 
- Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1480-ND 2110 17.60 15.85 | CU-4474 
Price Each Bud Ind. Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1481-ND 2400 2000 18.00 | CU-4474-B 
1 10 100 | Part No. Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) | 377-1482-ND 2440 2035 18.30 | CU-4475 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) |377-1483-ND 2730 2275 2050 | CU-4475-B 
1240 10.10 9.10 | AN-2800 Natural | 6.00(152.4) | 3.25(82.55) | 2.00(50.8) |377-1484-ND 20.40 17.00 15.30 | CU-4476 


12.80 10.65 9.60 | AN-2800-B 


(Continued) 
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Enclosures (cont) 


Bud Industries, Inc. 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 14 — Mini Boxes Fig. 15 — Gasketed Enclosures Fig. 16 — Small Compucab Series Cabinets 


* 04" aluminum alloy Indoor Version: * ABS/PC Sos 


* Two sections slip to- blended plastic with UL94-5VB < А T * Dual-slope keyboard ^ (252 75] 
gether and may be flammability rating * Clear d 5.94 styling * Base and side 
joined by either built-in doors polycarbonate with 5 ў .09" aluminum; back panel 
snap lock or sheet UL94V-0 flammability rating 2 апа cover .05” aluminum 


metal screws (includ- и seve temper- < — * Rubber feet included 
ed) ature - - < 


Fig. 17 — Champion Cabinets Fig. 18 — Portacab Cabinets Fig. 19 — Converta Boxes 


* No screws on front or rear panel * Vent- a * Designed for bench or portable D | Я * Welded base апа two-sided 
ilation slots in bottom and rear panel * Black use * Louvered sides * .05" ñ cover “ .05” aluminum « Nat- 
top and bottom; white front and rear • .05" aluminum * Metallic gray * Handle < ural finish 
aluminum • Four adhesive rubber feet capacity 25 16$. * Four plastic feet E 
included <, included 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Finish L М H Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B ПІ Part No. 1 5 10 | Part No. 
Black | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) | 377-1485-40 2270 18.90 17.00 | CU-4476-B Fig. 14 — Mini Boxes 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) |377-1486-ND 2130 17.75 16.00 | СИ-4477 
Black | 739 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) |377-1487-ND 24.80 2065 18.60 | CU-4477-B 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) ШШШ ЕЛЫ 530 - 440 |CU-2100-B 
Natural | 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) | 377-1488-ND 3370 2810 25.30 | CU-4478 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) |377-1077-ND 540 -- 450 | CU-2101-B 
Black | 7.50(190.5) | 7.50(190.5) | 2.62 (66.55) | 377-1489-ND 38.20 31.85 28.65 | CU-4478-B 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) | 377-1078-ND 560 -- 4.65 |СИ-2102-В 
Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1490-ND 1570 1310 11.80 | CU-4479 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) |377-1079-ND 580 -- 485 | CU-2103-B 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1491-ND — 16.80 1400 12.60 | CU-4479-B 3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00 (127) |377-1080-М0 850 -- 740 CU-2105-B 
I Gray | 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) |377-1081-ND 690  — 570 |CU-2106-B 
NEW?! Extruded Aluminum Boxes 4.00(101.6) | 5.00 (127) | 6.00 (152.4) |377-1082-ND 1200 — — 1040 |CU-2107-B 
— — - 3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) |377-1083-ND 11.60 — — 970 |CU-2108-B 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1084-ND 2330 -- 1950 |CU-2109-B 
L м H Part No. 1 10 100 | PartNo. 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) |377-1085-ND 2470 -- 20.60 |СИ-2110-В 
Fig. 9 — Extruded Aluminum Boxes 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1086-ND 3270 -- 27.35 |СИ-2111-В 
3.81 (96.77) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1492-ND 13.00 10.85 975 | EX-4500 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) |377-1087-ND 350 -- 2.90 | CU-3000-A 
5.38 (136.65) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1493-ND 16.50 13.75 1240 | EX-4501 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) |377-1088-ND 390  — 325 CU-3001-A 
6.96 (176.78) | 3.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1494-ND 20.00 16.65 15.00 | EX-4502 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) |377-1089-ND 430 -- 360 | CU-3002-A 
5.38 (136.65) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1495-ND 25.00 20.85 1875 | EX-4521 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) |377-1090-ND 460 - 3.80 CU-3003-A 
6.96 (176.78) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1496-ND 30.50 2540 2285 | EX-4522 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 5.00(127) |377-1091-ND 550 - 440 | CU-3004-A 
9.32 (236.73) | 6.14 (155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1497-ND 38.50 3210 2890 | EX-4523 Natural | 3-00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00 (127) |377-1092-М) 7.00 -- 585 | CU-3005-A 
5.38 (136.65) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1498-ND 20.50 1710 15.40 | EX-4541 2.12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) |377-1093-ND 5.60 -- 460 | CU-3006-A 
6.96 (176.78) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1499-ND 25.50 21.25 19.15 | ЕХ-4542 4.00 (101.6) | 5.00 (127) | 6.00 (152.4) |377-1094-ND 1000 — — 840 | CU-3007-A 
9.32 (236.73) | 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1500-ND 31.50 26258 23.65 | ЕХ-4543 3.00 (76.2) | 5.00 (127) | 7.00 (177.8) |377-1095-ND 900 -- 750 | CU-3008-A 
3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1096-ND 1410 -- 11.75 | CU-3009-A 
о T ДЕШ don ors) | 700 1778) 120004) ею — 2250 — 1875 [бя 
Style | Color A B D Part No. 1 10 | Part No. :00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 55 2 и its 
Fig. 10 — Potting Boxes * Single knockout only — centered 
1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50 (38.1) | 377-1173-ND 116 .97 |PB-1558 
A | Black | 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00 (50.8) | 377-1176-ND 1.69 141 |PB-1559 UL/NEMA/IEC Gasketed Enclosures 
15 (19.05) | 1.00 (25.4) | 1.00(25.4) | 377-1180-ND 68 57 |РВ-1577 DESEE Digi-Key PHEEESQE Bud ind. 
1.00(25.4) | 2.00 (50.8) | 1.50 (38.1) | 377-1175-ND 1.27 1.06 |PB-1558-TF A B C D Part No. 1 5 15 | PartNo. 
B | Black | 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00 (50.8) | 377-1178-ND 1.82 1.52 |PB-1559-TF я = вр 5 
150 (381) 300062) 30062) шашы 182 152 | PB-1876-TF 7.09 (180.09) na SOU ле 43.75 |NBA-10144 
C | Black 1000259 200008) 150 (881) SUD p та ана 7.09 (180.09) 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) | 5.90 (149.86) 377-1139-ND} 85.90 7160 64.45 |NBA-10148 
-50(88.1) | 3.00 (762) | 2006608) SEM s с Ша 5.97 (151.64) 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92)|377-1140-ND§ 5540 46.15 41.55 | NBA-10162 
Optional Close-Fitting Covers Fig. 15 — NBB Series - Plastic Hinges 
Cover for PB-1558-BF.. 377-1181-ND (67 .56 PBC-1558-C 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1141-NDf 1840 1525 13.80 |NBB-10240 
Cover for РВ-1558/1558-ТР. 377-1182-ND 67 .56 |PBC-1558-CN 5.50 (141.35) 11.28 (286.512) 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98) |377-1142-NDT 38.10 2175 28.60 NBB-10243 
Cover for PB-1559-BF.... 377-1183-ND 178 65 |РВС-1559-0 7.04 (178.82) 13.00 (330.2) | 13.00 (330.2) | 5.86 (148.84)| 377-1143-ND 52.60 43.85 39.45 | МВВ-10245 
Cover for PB-1559/1559-TF . 377-1184-ND -76 464 |PBC-1575-C 6.30 (160.02) | 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79) 377-1144-М0 5310 4425 39.85 | NBB-10247 
Cover for PB-1576-TF .. 377-1185-ND 99 — .83 | PBC-1576-C 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1245-ND§ 20.10 1674 15.05 | NBB-10260 
Cover for РВ-1577 377-1186-ND 40 34 |РВС-1577-6 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) |377-1246-NDt 20.30 16.90 15.20 | NBB-15240 
K Fig. 15 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 
Small Cabinets 5.03 (127.76) 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85 (97.79) [377-1145-ND} 5870 3225 29.05 |NBD-10442 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Inú. Fig. 15 — NBE Series - Plastic Hinges/Aluminum Swing-out Panel 
Cu n Ë Ë а 1 Б m deze 5.50 (141.35) 7.47 (189.79) |11.28 (286.512) 4.33 (109.98) |377-1146-М08 71.60 59.80 53.80 | NBE-10563 
Г t SIND: : a 6.30 (160.02)| 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) | 5.11 (129.79)|377-1147-ND§ 9370 78.25 70.45 | NBE-10567 
Fig. 11 — SLIMCAB™ Desktop Cabinet 7.85 (199.39) 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42)|377-1148-ND§ 141.90 118.50 106.65 | МВЕ-10573 
Sand Text. | 1.75 (44.45) | 8.50 (215.9) | 8.0 (203.2) |377-1187-ND 6340 — 52.90 | CS-11221-S I 
- - T Solid doors $ Clear doors 
Fig. 12 — TR Series 
Blue/White | 7.00 (177.8) | 11.06 (280.9) | 13.25 (336.55) 377-1055-ND 291.60 24345 — | TR-6102 Small Cabinets 
Blue/White | 3-50 (88.9) | 8.31 (211.07) 10.75 (273.05) 377-1312-ND 23790 198.65 — | TR-6100 = _ 
5.25 (133.35) | 8.31 (211.07) | 13.25 (336.55)| 377-1313-ND 254.70 212.65 — |TR-6101 Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 13 — Sloping Panel Cabinets Description Е Part No. 1 5 Ha Part No. 
6.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) |377-1066-ND 49280 — 4165 |C-1584 — Hg. 16 — Small Metal Enclosures = Compucab Series 
6.50 (165.1) | 9.06 (230.1) | 7.31 (185.7) |377-1067-ND 48.00 — 40.05 | С-1585 2 pc. Design 377-1296-ND 83.00 69.30 62.35 SC-13100 
6.50 (165.1) | 11.06 (280.9) 7.31 (185.7) |377-1068-ND 53.80 — 44.90 |C-1586 3 pc. Design 377-1297-ND 161.60 134.90 12141 SC-13101 
Metallic | 8.00 (203.2) | 10.06 (255.5)| 8.00 (203.2) |377-1069-ND 60.30 — 5037 |C-1588 
Gray | 8.00 (203.2) | 13.06 (331.7)| 8.50 (215.9) | 377-1070-ND 80.30 — 67.10 | C-1892 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
10.00 (254) | 18.06 (458.37)| 10.50 (266.7) |377-1071-ND 118.50 — 98.90 | C-1893 Color A B с Part No 1 5 10 | Part No. 
8.00 (203.2) | 14.06 (357.1) 8.00 (203.2) |377-1072-ND 7320 — 6145 |C-1894 Fig. 17 — Champion Series Cabinets 
9.00 (228.6) | 18.06 (458.7) 8.18 (207.78) |377-1073-ND 101.90 — 85.10 |C-1896 6.00 (152.4) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) | 377-1210-40 7740 — 6450 С5-11212-ВТ 
Slope Enclosures, Solid Тор (.09" Base, .05" Cover with Rubber Feet) Black 8.00(203.2) | 9.00(228.6) | 8.00(203.2) |377-1211-ND 75.40 — 62.90 | 65-11214-ВТ 
аниме 42510785) 493 (125.22)| 5.00 (127) |377-107440% 4290 3580 — 6612100 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 10.00 (254) |377-1212-ND 8460 — 70.60 CS-11216-BT 
3.25 (82.55) | 11.93 (303.02)| 10.00 (254) |377-1075-ND 7710 6440 — |56-12101 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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mee Enclosures (cont) 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 20 — Portable Cabinets Fig. 21 — Plasticases 


PC-11402 — PC-11416: * Impact resistant polystyrene * UL94-HB 
• .05" aluminum “ Frame 6063-T5 extrusion : ыч = flammability rating * Molded-in card guides and mounting bosses * Double- 


* Accommodates 19" panels * Mounting rails textured PC bone gray 


have 10-32 tapped holes * Use 377-1403-ND Ë PC-11438: * Black ABS covers * UL94-HB flammability rating * Clear anodized 


screws • Cabinet 500 Ibs. load, handles 100 > aluminum front and rear panels * Internal steel channels provide extra strength 

Ibs. load capacity • Door sold separately and ease of assembly * Formed guide tabs accept vertical or horizontal circuit 
: boards 

PC-11482-A: * Dark gray ABS covers with natural finish aluminum end panels 

e UL94V-0 flammability rating • Suggested service temperature -40°C ~ 80°C 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (cm) Weight Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B [5 Part No 1] 5 10 Part No. Color A Panel Space Lbs. | Part No. 1 3 Part No. 
Fig. 18 — Portacab Cabinets Gray | 28.06 (71.27) | 26.25 (66.68) | 43 | 377-1341-ND 52745 49025 | AGC-9279-GT 
8.00 (203.2) | 6.12 (155.45) | 8.00 (203.2) | 377-1315-ND 81.0 6810 — | WA-1540 Blue | 28.06 (71.27) | 26.25 (66.68) | 43 | 377-1342-ND 527.45 492.35 AGC-9279-RB 
Gray | 3012286) | 8.12 (206.25) | 12.00 (304.8) | 377-1316-ND 11260 9400 — | МА-1541 White = = 7.50 | 377-1401-NDT 115.0 104.15 | AGD-379-WH 
8.00 (203.2) | 10.12 (257.05) | 8.00 (203.2) | 377-1317-ND 95.80 80.05 — | WA-1542 Gray | 29.81 (75.72) | 28.00 (71.12) | 45 | 377-1343-ND 531.10 495.75 AGC-9280-GT 
11.00 (279.4) | 11.12 (282.45) | 18.00 (457.2) | 377-1318-ND 153.60 128.25 — | WA-1543 Blue | 29.81 (75.72) | 28.00 (71.12) | 45 | 377-1344-ND 531.10 495.75 AGC-9280-RB 
Fig. 19 — Converta Boxes White - - 8.00 | 377-1402-NDt 12220 11000 | AGD-380-WH 
2.00 (50.8) | 8.00 (203.2) | 4.00 (101.6) | 377-1221-40 1440 — 12200 | CU-482-A P а " ' заня 
Natural | 2.50 (63.5) | 9.50(241.3) | 5.00(127) |377-1222-ND 15.80 — 13.20 | CU-592-A о мери ало size, product ре гор shippedtrom Bud industries direct tp our customers. 
2.50 (63.5) | 12.00 (304.8) | 6.00 (152.4) | 377-1223-ND 20.80 — 17.34 | CU-622-A шуо й 
1 Doors for the cabinets 
Dimensions - Inch (cm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Color A Panel Space | Lbs. | Part No. 1 3 Part No. Style | Color A B C Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 20 — Classic ІІ Portable Cabinets * Fig. 21 — Plasticases 
Gray | 22.81 (57.94) | 21.00 (53.34) | 40 | 377-1835-ND 477.45 44555 | AGC-9276-GT 1.53 (38.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND — 13.30 11.10 | PC-11402 
M 22.81 (67.94) | 21.00 (53.84) E 817 98800 2 AUR e dein + | Gray | 252 (6401) | 810 (20574) | 632 (16053) | 377-1150-ND 2040 1700 | PC-11408 
с ваза (8238) 92755779) 5 SECO 75455 або Г AGCS277GT 2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | 377-1156-ND 32.80 27.35 | PC-11482-A 
гау Ё ў à А - -| Я i x - 
Blue | 2456 (6238) | 2275 (57.79) 41 | 377-1338-ND 49455 46160 | AGC-9277-RB Black | 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66 (219.96) | 377-1155-ND — 5290 4415 | PC-11438 
White - 6.75 | 377-1399-NDt 105.15 9465 | AGD-377-WH 3.30 (83.82) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1151-ND 21.00 17.50 | PC-11410 
Gray | 26.31 (66.83) | 24.50 (62.23) | 42 | 377-1339-ND 508.75 474.80 AGC-9278-GT 2 | Gray 3.30 (83.82) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1152-ND 2430 20.30 | PC-11412 
Blue | 26.31 (66.83) | 24.50 (62.23) | 42 | 377-1340-ND 508.75 474.80 AGC-9278-RB 4.04 (102.62) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1153-ND 2210 18.45 | PC-11414 
White - 735 | 377-1400-NDt 112.55 101.30 | AGD-378-WH 4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1154-ND 25.80 21.55 | PC-11416 


On Any Enclosure, Rack or Cabinet: 


Modifications are Standard at Bud 


а 4 ү ОГ5 


e Additional Ventilation 
e Unique Hole Configurations 


Bud Industries, Inc. 


ValuRack 


Bud's Quick-Pick Cabinet Accessory Chart 


Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Part No. 1 10 20 Part No. 
Mounting Rail for 70" Panel Space (1 pr.) 377-1413-ND 120.70 90.70 80.65 PMR-9453 
Casters (1 pr.) 377-1264-ND 32.90 27.40 24.65 RC-7758-PR 
Power Strip — Rack Mounted (Front) 377-1414-ND 66.00 46.25 39.60 POS-194-S 
Shelf – Stationary and Vented 377-1307-ND 83.20 52.00 47.85 SH-2384 
Shelf — Stationary and Solid 377-1306-ND 89.30 55.80 51.35 SH-2382 
Shelf — Sliding and Vented 377-1415-ND 146.40 102.50 84.20 SH-2392 
Shelf — Sliding and Solid 377-1416-ND 144.00 100.80 82.80 SH-2388 
Fan Tray 377-1227-ND 235.50 164.85 147.21 FT-1170-MG 
Fans for Tray 377-1225-ND 46.88 28.15 26.25 FN-1280 
Blower 377-1411-ND 642.00 449.43 385.20 B-62 
Panel — 10 377-1247-ND 10.35 8.65 8.24 PA-1101-MG 
Bud Ind. Panel Overall Size Clear Inside | Weight 
Part No. Space HxWxD Depth Lbs. 
altes Cost VR-8924 61 as 0655 x 22 x — a 106 
e Sturdy Welded VR-8925 70.00 75.31” x 22.00” x 26.00 24.00 114 
Construction VR-8926 78.75” 84.06” x 22.00” x 26.00” 24.00” 121 


RIID The Right Rack for Every Cabinet Project 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1432 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Racks 


Bud Industries, Inc. з Dimensions іп inch (тт) 


Fig. 1 — Open Racks Swing Frame Fig. 2 — Aluminum Open Racks 


* Panel holes #12- 
24 tapped 

* 1,000 Ibs. load ca- 
pacity 

* Use 377-1404-ND 
Screws 


мі * Front panel .12" thick mill finish 
* Left or right hand hinge * Velcro cable Е * (54. aluminum with "Surface Shield" * Side and front panels .09" aluminum; 
straps included * 75 Ibs. load capacity protection * Side panels are punched on | * Panels .10" thick aluminum; chassis | base, rear and top .05" aluminum • 25 
* Use 377-1404-ND screws * Black tex- а .87” grid * Handles and covers sold | .05" thick aluminum * Covers sold | Ibs. load capacity * Rack mounting 


ture separately separately brackets and rubber feet included 


Fig. 6 — Keyboard/Mouse Shelf Fig. 7 — Sliding Drawer Fig. 8 — Stationary Shelves Fig. 9 — Adjustable Shelf Fig. 10 — Equipment Shelves 


19.0 . 
(482.60) 


p 2 70.56) 
“205 347] 2” 165 < 
(520.7) (88.14) p (419.10) v 
3 wo “Insidi ` і 
шы dimensions h —(192.59) жс 
* Fits 19" panel * Mouse pad slides * Fits 19" wide panel spaces * Supports 
underneath right or left « Takes up 2-U | * Fits 19" panel * Supports heavy loads, | up to 200 Ibs. * Requires two pairs of | е Fits 19" panel spaces * Adjustable for | * Fits 19" panel spaces * One piece con- 
of panel space even when fully extended panel mounting rails per cabinet depth within rack * Supports 150 16$. struction * Supports 150 Ibs. 
Open Racks Dimensions - Ax B x C Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1] 5 Part №. 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 5 — ValuLine Series Cabinets (with handles) 
Color A B с Part Мо 1 5 Part No. 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1238-ND 97.00 81.00 HC-14099 
" жан " m 3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1239-ND 188.90 157.70 | HC-14101 
Fig: f — Open Racks Swing Frame = Knockdown Assembly 5.25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1240-ND 19470 16260 | HC-14103 
Black | 38.00 (96.52) | 21.25(53.98) | 18.00(45.72) | 377-1299-ND 17410 130.60 | SF-2194 7.00 x 17.00 x 13.00 (177.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1241-ND 20440 170.70 | НС-14104 
8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1242-ND 214.20 178.85 HC-14105 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key НЯ ПЕ 10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 х381) |19.00 (482.6) | 377-1243-ND 239.60 200.05 HC-14107 
Color A Panel Space Part No. 1 5 | Part No. 1 
— Accessories 
Fig. 2 — Aluminum Open Racks 
Black | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 х 48.26) | 377-1196-ND 168.00 140.30| АВВ-1272-ВТ Maximum Panel Keyboard Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Natural | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1197-ND 158.00  131.95| ARR-1272-NF Color Width — Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 6 — Keyboard/Mouse Shelf 
Rack Mount Chassis Black 19.0 x 16.5 (48.26 x 41.91) 377-1244-ND 180.00 15030 | KS-1785-BT 
Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Inch (mm) Handles Part No. 1 5 10 Part No. Color A B C Part No. 1 5 Part No. 
Fig. 3 — Rack Mount Chassis Fig. 7 — Sliding Drawer (inside dimensions) 
5.25 (133.85) H-9160-B 377-1268-ND 64.80 5410 4870 RM-14212 Black | 6.31 (16.03) | 19.18 (48.72) 16.56 (42.06) 377-1224-ND 268.50 224.20 | D-1723-BT 
7.00 (177.8) H-9111-B 377-1269-ND 74.20 61.95 55.75 RM-14213 - - = 
5.25 (133.35) H-9160-B 377-1392-ND 73.00 60.95 5485 | RM-14222 Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
7.00 (177.8) H-9111-B 377-1393-ND 85.60 71.50 64.35 RM-14223 Color Width Depth Part No. 1 3 5 Part No. 
8.75 (222.25) H-9112-B 377-1394-ND 104.30 87.10 78.40 RM-14224 Fig. 8 — Stationary Shelves-Non Ventilated 
10.50 (266.7) H-9113-B 377-1395-ND 124.30 103.80 93.40 RM-14225 17.90 (45.47) | 26.50 (67.31) | 377-1306-ND 89.30 66.90 62.50| SH-2382 
Black 17.90 (45.47) 19.25 (48.90) | 377-1188-ND 79.40 59.50 55.60| 60-2380 
Fit Digi-K Price Each Bud Ind 17.90 (45.47) | 22.75 (57.79) | 377-1189-ND 83.40 62.50 58.40| 60-2381 
На 18, ШАС UB CM 17.00 (43.18) | 17.75 (45.09) | 377-1416-NDt 144.00 = 107.90 | SH-2388 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. Fig. 8 — Stationary Shelves-Ventilated 
Rack Mount Chassis Covers 17.90 (45.47) | 17.75 (45.09) | 377-1307-ND 83.20 62.35 58.25| SH-2384 
Solid Top or Bottom Cover RM-14212-13 377-1310-ND 29.60 24.75 | TBC-14252 Black | 17.90 (45.47) | 21.25 (53.98) | 377-1308-М0 86.30 64.65 60.40| SH-2385 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1311-ND 33.10 2765 | TBC-14262 1790 (547) 2150 (67:31) ата 15250 70.05 1592 Pipes 
Solid Top or Bottom Cover RM-14222-25 377-1396-ND 33.60 28.10 TBC-14253 00 (43.18) :75 (45.09) T - ЫБ; = 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1397-ND 35.50 29.70 TBC-14263 1 Sliding Shelf 
Dimensions - x B x C Fits Rack Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Inú. 
Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 10 | PartNo. Color A О_о 1 10 50 | Part №. 
Fig. 4 — Small Rack Mount Chassis Fig. 9 — Adjustable Shelf-Open Rack 
19. Віаск 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) 377-1290-ND 108.90 90.90 81.81 | SA-1279-BT 
1.75 x 17.00 х 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) | 19.00 (482.6) | 377-1205-ND 24.30 20.30 | CH-14400 Fig. 10 — Equipment Shelves-Open Rack-Non Ventilated 
1.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1206-ND 41.60 3475 | CH-14401 17.62 (44.75) 15.00 (38.10) 377-1291-ND 73.60 61.45 55.301 SA-1750-BT 
1.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1207-М0 60.00 50.15 | CH-14402 Black | 1762(4475) | 2000(5080) | 377-1293-ND 8800 7850 6815  SA-1752-BT 
3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1208-ND 61.40 51.25 | CH-14403 Fig. 10 — Equipment Shelves-Open Rack-Ventilated 
3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1209-ND 78.80 65.80 | CH-14404 17.52 (44.75) 15.00 (38.10) 377-1295-ND 80.40 6715 6045] SA-1751-BT 
Black 17.62 (44.75) 20.00 (50.80) | 377-1294-ND 9540 79.65 71.70] SA-1753-BT 
Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 11 — Open Rack Shelf-Non Ventilated 
Description quem Part No. 1 10 Part No. Black 17.62 (44.75) 19.00 (48.26) | 377-1295-ND 9280 7750 69.75] SA-1765-BT 
Small Rack Mount Chassis Covers 
і Wheel Dimension À Load Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1417-ND 9.80 8.20 С-14430 ан = 
Solid Top ог Bottom Cover CH-14400 377-1420-ND 720 600 | С-14440 Doscriptim Bern) RET m ані 1 те) i SOME бат 
" m Ü Е 19. — Casters О! in Pairs, 
Мая Тр к ар Cover CHA4401.03 О 1050 p "m pe Composition | 3.25 (82.55) | 20010. | 377-1264-ND 3290 2740 2190] RC-7758-PR 
Оор OF Зоот ОЧ Š н Rubber with Brake) 5.13 (130.18) | 240165. | 377-1265-ND 7750 6460 58.16 | RC-7761-PR 
Ventilated Тор or Bottom Cover CH-14402, 04 377-1419-М0 26.40 22.05 С-14432 Rubber 5.13 (130.18) | 240105. | 377-1266-ND 67.00 55.85 50.25 | RC-7762-PR 
Solid Top or Bottom Cover d 377-1422-М0 19.40 16.20 C-14442 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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we Racks (cont) 


Dimensions in inch (mm) 


Fig. 11 — Open Rack Shelf Fig. 12 — Casters Fig. 13 — Handles Fig. 14 — Panels Fig. 15 — Chassis Support Brackets 


— 4548) 
-437 < қ 
(11.10) X CH] 


19.0 
(482.60) 


8-32 Tap 

4.0 | 
р | А (101.60) 
• Fits 19” panel spaces • Supports 200 | • Heavy duty, ball bearing, swivel type * Attaches to panel mounting rail acces- 


Ibs. * Hard tread rubber * High quality * Designed for long wear sory flange * Sold in pairs 


Fig. 16 — Panel Mounting Rails Fig. 18 — Slides 


625 
(15.88 
у 


2.750 
(69.85) 


388 (center to 
(55.58) š eb center) 


* 12 gauge steel * Rail mounting hardware included * Contacts open when there is a 10°F drop in tem- 
(Use 377-1403-ND screws, sold separately) * Black | * Designed for mounting two and three piece slides | • Telescoping * Zinc-plated alloy steel with ball | perature * Prevents shut-downs caused by over- 
finish * Sold in pairs * Sold in pairs bearings heating 


Fig. 20 — Fans and Blowers Fig. 21 — NEW! Fan Tray Assemblies 


~ 4.690 
4.125 (119.13) 


FN-1280: * Mounts in FT-1170 fan tray or can be used for individual applications * Supplied with 


finger guard • UL approved, 105 СЕМ * 19" panel width with standard EIA notching for rack 
FN-1282: * Mounts in top of ventilated Economizer racks * Supplied with finger guard • UL/CSA mounting * Motors are UL and CSA approved for | * Standard EIA 19.00" x 1-U (1.75") panel mounting 
rated, 535 СЕМ 115VAC, 50/60Hz * 115VAC *7' long, three prong, power сога 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance | Mounting Center| Diameter Part No. 1 10 100 Part No. Inch (cm) Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 13A — Chrome Plated Handles Fig. 16 — Panel Mounting Rails (Sold in Pairs) 
125(3175) | 6.00(1524) | .37(9.398) | 377-1228-ND* 830 695 625 | H-9110-8 70.0 (177.80) 377-1413-№0 120.70 100.80 90.70 PMR-9453 
.93 (23.62) 4.00 (101.6) 37 (9.398) 377-1229-ND* 6.40 5.30 4.75 Н-9111-В 
93 (23.62) 6.00 (152.4) | .37 (9.398) | 377-1230-ND* 780 650 5.85 | H-9112-B Digi-Key Price Each Bud Ind. 
.93 (23.62) 8.00 (203.2) 37 (9.398) | 377-1231-М0 1060 885 7.95 | H-9113-B Description Part No. 1 3 5 Part No. 
1.50 (38.1) 8.00 (203.2) 50 (12.7) 377-1232-NDT 16.50 13.80 12.40 H-9114-B Fig. 17 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) .37 (9.398) 377-1233-М01 12.44 10.35 9.30 Н-9160-В Universal Kit 377-1204-ND 30.20 25.05 22.55 BAS-5106 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) .37 (9.398) 377-1234-NDT 10.60 8.90 8.00 H-9161-B 
1.00 (25.4) 1.90 (48.26) 25 (6.35) 377-1235-NDS 600 500 450 Н-9166-В Dimensions - Inch (cm) Load Rating | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
100(254) | 3.00(762) | .25(6.35) | 377-1236-ND§ 570 470 425 | H-9168-B Slide Length Travel (cerca) | eO 1 3 HIER 
* Includes 2 - #10-32 x .37' screws. t Includes 2 - 46-32 x .50' screws. $ Includes 2 - 1/4'-28 Hex nuts. Fig. 18 — Sliding Mechanisms - 2 Piece Slide 
12 (30.48) 8 (20.32) 140 Ibs. 377-1199-ND 30.50 25.45 22.90 | AS-5000-A 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 16 (40.64) 12 (30.48) 1201bs. | 377-1200-ND 40.10 — 33.50 30.15 | AS-5001-A 
Hand Clearance Mounting Center Part No. 1 10 100 Part No. 20 (50.80) 15 (38.10) 92 Ibs. 377-1201-ND 42.00 35.10 31.60 | AS-5002-A 
Fig. 13B — Clear Anodized Aluminum Handle 26 (66.04) 19 (48.26) 70155. | 377-1202-ND 4640 3875 34.90 | AS-5004-A 
-1203-ND* -5042- 
109 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND* 10.85 905 815 H-9174-B 20 (50.80) 20.875 (53.02) 91 Ibs. 377-1203-ND 91.00 76.00 68.40 | AS-5042-A 
* Includes 2-8.32 x 37" screws * 8 piece slide full extension 
= Е зка 5 Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Dimension A Digi-Key Price Each Bud Ind. — 
Inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Description Part No. 1 5 10 Part No. 
=; = 5 5 Fig. 19 — Tem-Stat Temperature Control 
Fig. 14 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick - 
Normally Open; Closes on Temperature Rise. ..| 377-1314-ND 23.70 — 17.80 | Т5-15 
1.75 (44.45) 377-1300-ND 9.50 7.95 745 SFA-1831 = 
3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 10.40 SFA-1832 Rack Mount Power Outlet Strip 
5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 1340 SFA-1833 15:Атр аваад СОТ 377-1414-ND 66.00 49.50 46.25 | Р05-194-5 
7.00 (177.8) 377-1303-ND 22.80 19.05 17.15 SFA-1834 Mounting Hardware 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 18.75 SFA-1835 10-32 X .62" Phillips Screw Truss Head .........| 377-1403-ND 4.00/25 7346 
10.50 (266.7) 377-1305-М0 32.40 27.00 24.30 5ҒА-1836 10-32 X .62" Phillips Screw with Pilot, Black ...| 377-1409-ND 7.00/25 7346В 
Fig. 14 — 19" Aluminum Panels - .12" Thick (Gray) #10 Recessed Nylon Washer . ..| 877-1410-ND 13.00/25 TP 2070 
175 (4445) S71-247-ND 1035 8.65 780 PA-TIOT-MG 10-32 Cage Nut, Zinc-Plated. . ..| 877-1405-ND 21.25/25 295 
3.50 (88.9) 377-1248-ND 1440 12.00 10.80 PA-1102-MG 12-24 X .5" Phillips Screw Truss Head ......... 377-1404-ND 5.00/25 9260 
5.25 (133.35) 377-1249-ND 19.70 16.40 14.75 PA-1103-MG Fig. 20 — Fans and Blowers 
7.00 (177.8) 377-1250-ND 24.50 20.50 18.45 PA-1104-MG Tubeaxial, 110V, .21 Amps . ..| 377-1225-ND 46.88 37.50 28.15 | FN-1280 
8.75 (222.25) 377-1251-ND 29.70 24.80 22.30 PA-1105-MG Exhaust, 10 inch, 115VAC .. ..| 377-1226-ND 179.60 134.70 125.70 | FN-1282 
10.50 (266.7) 377-1252-ND 37.70 31.50 28.35 PA-1106-MG Fan Tray Assembly . ..| 377-1227-ND* 235.50 176.65 164.85 | FT-1170-MG 
12.25 (311.15) 377-1253-ND 41.40 34.50 31.05 PA-1107-MG Blower, 115VAC .... ..| 877-1411-М0 642.00 481.57 449.43 | B-62 
14.00 (355.6) 377-1254-М0 4610 38.45 34.60 PA-1108-MG NEW! Fig. 21 — Fan Tray Assemblies NEW! 
Fig. 15 — Chassis Support Brackets (Sold in Pairs) Assembly with 3 Fans, Total CFM 315 377-1423-ND 205.80 149.20 144.05 | FT-1973 
13.00 (330.2) 377-1213-ND 30.30 25.30 22.75 CSB-1352 Assembly with 6 Fans, Total CFM 630 377-1424-ND 316.60 229.55 221.60 | FT-1976 
16.00 (406.4) 377-1214-ND 32.80 27.38 24.66 CSB-1353 Assembly with 9 Fans, Total CFM 945... ‚| $77-1425-ND 415.30 301.10 290.70 | FT-1979 
23.00 (584.2) 377-1215-ND 35.50 29.63 26.69 CSB-1354 * Fans sold separately, part number 377-1225-ND. 
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MANUFACTURING. Racks and Accessories 


Desk Top Rack (Light-Duty)- RCBS 
Series - 18-gauge steel economy 19" 
table top rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes rubber feet, 2 
lifting handles and 10-32 clip nuts. 
Overall width 20", overall height 1" over 
panel space. Finish textured; black or 
gray/beige (Ral7032) powder paint. 


Desk Top Rack (Heavy-Duty) - RCHS 
Series- 18 gauge steel 19" table top 
rack. Rails are fixed at both front and 
rear. Includes 2 pair of fixed accessory 
rails (for rear support of heavier 
equipment), rubber feet, 2 lifting handles 
and 10-32 clip nuts. Overall height: 2" 
larger than panel height. Finish textured; 
black, gray/beige (RAL7032) or gulf blue 
powder paint. 


Rack Mount/Desk Top Enclosure 
RMCS & RMCV Series- mounts in 
standard 19" rack space or can be 
used table top. Panels can be 
removed from any of all 6 sides with 
only 4 screws. Shipped knocked 
down and includes all hardware, rack 
mount ears and rubber feet. Finished 
in textured black powder paint. 


Dual Modem Shelf DNDMS Rack Mount Shelf RASU & Rail Mount Shelf RFUS & RFVS 
Series- permits front and rear RASV Series- 14 gauge steel, Series - 14 gauge steel, 19" rack 


access to modems on 19" relay 19" relay rack mount shelf mount shelf available either solid or 
racks.Formed 16-gauge steel available either solid or ventilated. Side slotted for easy 
construction. Overall 19.5” deep. ventilated. Finished in textured front to back adjustment. Finished 
Finished in textured black powder black powder paint. in textured black powder paint. 
paint finish. 


Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color Panel H Panel W Panel D Part No. 1 3 5 Part No. Color Panel H Panel W Panel D Part No. 1 3 5 Part No. 

Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) 17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717CG1 
$50(89) 1900(483) 1300(330) | HMG24-ND 8812 8134 7049 | RCBS19003138K1 22.75 (578) 19.00 (483) 17.50(445) | HM665-ND 22870 211.11 182.96 | RCHS1902217061 
525 (133) 1900483) 1300(330) | HM625-ND 9482 8752 7585 | RCBS19005138K1 28.00 (711) 19.00(483) 17.50(445) | НМ666-МО 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817CG1 
7.00 (178)  1900(483)  1300(330) | HMG26-ND 10253 9465 8203 | RCBS1900713BK1 | | Gray | 1050 (267) 19.00(483) 24.50(622) | HM667-ND 26603 24557 21283 | RCHS1901024C61 
875 (222) 1900483) 1300(330) | HM627-ND 11617 10723 9293 | RCBS19008138K1 14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 28002 258.48 22401 | RCHS1901424CG1 
10.50 (267) 19.00(483) 13.00 (330) | HM628-ND 121.52 11217 97.21 | RCBS1901013BK1 17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 289.37 267.11 23149 | RCHS1901724CG1 
1225 (311) 1900 (483) 13.00 (330) | HMG29-ND 13218 12202 10575 | RCBS1901213BK1 22.75 (578) 19.00 (483) 24.50(622) | HM670-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224CG1 

Black | 1400 (856) 19.00 (483) 13.00(330) | HM630-ND 16557 15283 18245 | RCBS1901413BK1 28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | НМ671-М0 311.12 287.18 248.89 | ВСН$1902824С61 
5.25 (133)  19.00(483) 17.50(445) | HM631-ND 113.50 10477 90.80 | RCBS1900517BK1 8.75 (222) 1900(483) 17.50(445) | HM672-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817GF1 
7.00 (178) 19.00(483) 17.50(445) | HM632-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1900717BK1 10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM673-ND 19757 182.37 158.05 | RCHS1901017GF1 
8.75 (222) 1900(483) 17.50(445) | HM633-ND 157.55 14543 126.04 | RCBS1900817BK1 14.00(356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM674-ND 20227 186.71 161.81 | RCHS1901417GF1 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM634-ND 166.90 154.06 133.52 | RCBS1901017BK1 17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | НМ675-М0 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717GF1 
12.25 (911) 19.00(483) 17.50(445) | HM635-ND 182.93 168.86 146.35 | RCBS1901217BK1 22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM676-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217GF1 
14.00(356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM636-ND 186.92 172.54 149.53 | RCBS1901417BK1 | | Blue | 28.00(711) 19.00(483) 17.50 (445) | HM677-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817GF1 
350 (89)  1900(483) 1300(330) | HMG37-ND 8812 8134 7049 | RCBSi900313CG 10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM678-ND 26603 245.57 212.83 | RCHS1901024GF1 
525 (133) 19.00 (483) 1300(330) | HM638-ND 9482 8752 7585 | RCBS1900513C61 14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM679-ND 280,02 258.48 22401 | RCHS1901424GF1 
700(178) 19.00 (483) 1300(330) | HM639-ND 10253 9465 8203 | RCBSI900713CG1 17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 28937 267.11 23149 | RCHS1901724GF1 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00(330) | HM640-ND 116.17 10723 9293 | RCBS1900813C61 22.75 (578) 19.00 (483)  24.50(622) ШАШПА 298.70 275.72 236,96 | RCHST902224GFl 
10.50 (267) 19.0 (483) 13.00 (330) | HMGAI-ND 12152 11217 9721 | RCBS1901013061 28.00 (711) 19.00 (483) 24.50(622) | HM682-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824GF1 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM642-ND 13218 122.02 105.75 | RCBS1901213CG1 DISSE ET WINE та 

Gray | 14.00 (356) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM643-ND 165.57 152.83 13245 | RCBS1901413CG1 | | Type | Panel H Depth | Panel Units | PartNo. 1 3 5 | PartNo. 

5.25 (133) 19.00(483) 17.50(445) | HM644-ND 113.50 10477 90.80 | RCBS1900517CG1 Fig. 3- RMCS & ВМСУ Rack Mount/Desk Top 
7.00 (178) 19.00(483) 17.50(445) | HM645-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1900717CG1 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 58.37 5388 46.69 | RMCS19018BK1 
875(222) 19.00(483) 17.50(445) | HM646-ND 157.55 145.43 126.04 | RCBS1900817CG1 
1.75 (45) 13(330) 1 HM737-ND 68.67 6338 54.93 | RMCS190113BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM647-ND 16690 154.06 133.52 | RCBS1901017CG1 — в (203) 5 ШЕНІ 6523 6022 5249 | RMCS19038BKI 
12.25 (311) 1900(483) 17.50 (445) | HM648-ND 18293 168.86 146.35 | RCBS1901217CG1 
3.50 (89) 13(330) 2 HM739-ND 8240 7606 65.92 | RMCS190313BK1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM649-ND 18692 172.54 149.53 | RCBS1901417CG1 
Solid | 525(133) — 13(330) 3 HM740-ND 9442 8745 7553 | RMCS190513BK1 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 
7.00 (178) 13 (330) 4 HM741-ND 108.15 9983 8652 | RMCS190713BK1 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM650-ND 17083 157.69 136.67 | RCHS1900817BK1 лаш Bei š MEME 52156 изу | BM6SI8MH3RQ 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM651-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017BK1 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM743-ND 144.20 133.11 115.36 | RMCS191013BK1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM652-ND 20227 186.71 161.81 | RCHS1901417BK1 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM744-ND 14248 131.52 113.99 | RMCS191015BK1 
17.50 (445) 19.00 (483) 1750 (445) | HM653-ND 210.03 193.88 168.03 | RCHS1901717BK1 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM654-ND 22870 211.11 182.96 | RCHS1902217BK1 1.75 (45) 800%) Í Му 6420 5926 5136 | RMCV19018BKI 
1.75 (45) — 13(330) 1 HM746-ND 75.52 6972 6043 | RMCV190113BK1 

Black | 28.00 (711) 19.00(483) 17.50 (445) | HM655-ND 268.82 248.14 215.05 | RCHS1902817BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM656-ND 26603 245.57 212.83 | RCHS1901024BK1 350189) 81209) ° шш 71-75 6623 5740 | RMCV19038BKI 
14.00(356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM657-ND 28002 258.48 22401 | RCHS1901424BK1 3.50 (89) 131330) : REDE 9063 8366 7251 | RMCV190313BK1 
47.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM658-ND 289.37 267.11 231.49 | всн51901724вкі | | Vented | 5.25 (133) 13 (330) 3 ШОШ 10387 9588 83.09 | RMCVI90513BKI 
22.75 (578) 1900(483) 24.50(622) | HM659-ND 298.70 275.72 238.96 | RCHS1902224BK1 7.00 (178)  13(330) 4 HM750-ND 118.97 109.82 95.17 | RMCV190713BK1 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 311.12 287.18 248.89 | RCHS1902824BK1 8.75 (222) 13 (330) 5 HM751-ND 143.52 13248 11481 | RMCV190813BK1 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM661-ND 170.83 157.69 136.67 | RCHS1900817061 10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 158.62 146.42 126.89 | RMCV191013BK1 

Gray | 10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM662-ND 197.57 182.37 158.05 | RCHS1901017CG1 10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 156.73 144.68 125.39 | RMCV19015BK1 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM663-ND 20227 186.71 161.81 | RCHS1901417CG1 | 

(Continued) 
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Ы” Racks and Accessories cont) 


Fixed / Pull-Out Shelf 
RASC Series: 


18 gauge steel with 14 gauge brackets. 
Mounts to internal rails. 19" relay rack mount 
shelf available either solid or ventilated. 
Brackets are side slotted for easy front to 
back adjustment. Shelf is finished in smooth 
white. 


Rail Mount Support Angles 

RASA Series: 

14 gauge steel, 1.75" x 1.75" to support heavy 
equipment and reduce load on front panel. 
Slots allow up/down or front back adjustment. 
Finished in textured black powder paint. 


19" Aluminum Rack Panels 
PBPA: 


.125" thick, 19" rack mount panels. 
Finished in smooth black or gray/beige 
(RAL7032) powder paint and paper 
covered (one side) natural finish. 


Equipment slides 
RSLIDE Series: 


19" rack panel mount (to front and back 
panel rails). Occupies only 1U(1.75") of 
panel height. Heavy duty, ball bearing 
mechanism. Also converts RASC slides to 
a pull out shelf. Sold in packages of 2. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Depth Part No. 1 3 5 Part No. Color Panel H Panel Units Part No. 1 3 5 Part No. 
Fig. 4 - DNDMS Dual Modem Shelf Fig. 10 - PBPA Aluminum 19" Rack Panels 
19.5 (495) HM754-ND 5640 5206 45.12 | DNDMS19BKI 1.75 (45) Í MND 857 800 693 | PBPA19001BK2 
3.50 (89) 2 HM773-ND 1277 1178 10.21 | PBPA19003BK2 
ИИ DigiKey PEE шеші 5.25 (133) 3 HM774-ND 1822 16.82 1457 | PBPA19005BK2 
Type | PanelH Shelf Depth | Panel Units | Part No. 1 3 5 Part No. 7.00 (178) 4 HM775-ND 2277 21.02 18.21 | РВРА19007ВК2 
Fig: 5 > RASU & RASV Белгі Mount Shaif 8.75 (222) 5 HM776-ND 26.95 2488 21.56 | PBPA19008BK2 
10.50 (267) 6 HM777-ND 30.37 2803 2429 | PBPA19010BK2 
Solid | 5.25 (133) 15 (381) 3 HM755-ND 60.60 55.94 4848 | RASU190515BK1 1225 (311) 7 M 3642 3362 2943 | PBPA19012BK2 
Vented | 5.25 (133) 15(381) 3 HM756-ND 68.43 6347 5475 | RASV190515BK1 14.00 (356) 8 HM779-ND 4098 3783 3279 | PBPA19014BK2 
Saek 15.75 (400) 9 HM780-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015BK2 
Е) Digi-Key БЇР БЫ 17.50 (445) 10 HM781-ND 5013 4628 4011 | PBPA19017BK2 
туре Panel W Shelf Depth Part No. D S. 5 Part No. 19.25 (489) 11 HM782-ND 58.08 53.62 4647 | PBPA19019BK2 
Fig. 6 - RFUS & RFVS Rail Shelf 21.00 (533) 12 HM783-ND 62.25 5746 49.80 | PBPA19021BK2 
US 15-2 Я га gaya зн абва 22.75 (578) 13 HM784-ND 66.05 60.97 52.84 | PBPA19022BK2 
(483) (483) А i ў й 24.50 (622) 14 HM785-ND 7213 66.58 5771 | PBPA19024BK2 
Solid 19 (483) 21 (633) HM758-ND — 39.88 36.82 3191 | RFUS1921BK1 26.25 (667) 15 HM786-ND 7745 7149 6196 | PBPAI90268k2 
19 (483) 26 (660) HM759-ND — 4271 3943 34.18 | ВҒ/51926ВКІ 28.00 (711) 16 HM787-ND 8275 7638 66.20 | PBPA19028BK2 
19 (483) 19 (483) HM760-ND — 3763 3474 3011 | RFVS1918BK1 29.75 (756) 17 HM788-ND 86.55 79.89 6924 | PBPA19029BK2 
Vented 19 (483) 21 (533) HM761-ND — 39.88 3682 3191 | ВЕ\/$1921ВК1 р 1g БАЙ 88.85 8202 7108 | PBPA19031BK2 
19 (483) 26 (660) HM762-ND 4971 3943 3418 | RFVS1926BK1 1.75 (45 1 а 867 800 693 РВРАТ0001С02 
DE 2 HM791-ND 1277 1178 10.21 | PBPA19003CG2 
ЕЕ ШК — т 1 5.25 (133) 3 HM792-ND 1822 1682 1457 | PBPA19005CG2 
imensions - Inch (mm igi-Key rice Eac аттоп 
PanelW Shell Depth Bracket Depth РИО 1 2 5 БЕТНИ 7.00 (178) 4 HM793-ND 2277 2102 1821 | РВРА19007002 
Fic; 7: RASC хе Ри Out Shelf 8.75 (222) 5 HM794-ND 2695 2488 21.56 | РВРА19008С02 
mene хора Out:SHo 10.50 (267) 6 HM795-ND — 3037 28.03 2429 | PBPA19010CG2 
19 (483) 11.9 (302) 13.2 (335) HM763-ND 5775 5331 4620 RASC1912WH2 12.25 (311) 7 HM796-ND 36.42 3362 29.13 PBPA19012CG2 
19 (483) 15.9 (404) 14.9 (378) HM764-ND 64.87 5988 5189 | RASC1916WH2 14.00 (356) 8 HM797-ND 4098 3783 3279 | PBPA19014CG2 
19 (483) 21.9 (556) 20.9 (531) HM765-ND 73.97 68.28 5917 | RASC1922WH2 Gray/ 15.75 (400) 9 HM798-ND 44.03 40.65 35.23 | РВРА19015С62 
Beige 17.50 (445) 10 HM799-ND 5013 4628 40.11 | РВРА19017002 
ОСЕТИЯ Digi-Key RSEN CENTRE 19.25 (489) 11 НМ800-МО 58.08 5362 46.47 | PBPA19019CG2 
Depth Part No. 1 3 5 Part No. 21.00 (533) 12 НМ801-М0 62.25 5746 49.80 | PBPA19021CG2 
Fig. 8 - RASA Rack Support Angles 22.75 (578) 18 HM802-ND 66.05 60.97 52.84 | РВРА19022002 
24.50 (622) 14 HM803-ND 72.13 66.58 5771 | PBPA19024CG2 
9.97 (253) RUM 2170 2003 1736 | RASA12BK3 26.25 (667) 15 HM804-ND 7745 7149 61.96 | PBPA19026062 
14.95 (380) HM767-ND 23.67 2185 18.93 RASA16BK3 28.00 (711) 16 HM805-ND 8275 76.38 66.20 | PBPA19028CG2 
20.95 (532) HM768-ND 2670 2465 2136 | RASA22BK3 29.75 (756) 17 НМ806-М0 — 86.55 79.89 6924 | PBPA19029CG2 
31.50 (787) 18 HM807-ND _ 88.85 8202 71.08 | РВРА19031002 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 1.75 (45) 1 HM808-ND 867 8.00 6.93 PBPA19001UNF 
Side Length Capacity (Pair) Part No. 1 3 5 Part No. 3.50 (89) 2 HM809-ND 1277 11.78 10.21 | PBPA19003UNF 
Fig. 9 - RSLIDE Chassis Slide 5.25 (133) 3 HM810-ND 1822 16.82 1457 | PBPA19005UNF 
12 (305) 120 Ibs. HM769-ND 5433 5045 4347 | RSLIDE12 7.00 (178) 4 HM811-ND 22.77 21.02 18.21 | PBPAT9007UNF 
16 (406) 130 Ibs. HM770-ND 5663 5228 45.31 | RSLIDE16 2154022) 5 БЕЛОВА 7545 2488 2156 | PBPA19008UNF 
10.50 (267) 6 HM813-ND 2037 28.03 2429 | PBPA19010UNF 
22 (659) 120 lbs. EMAND 6007 5545 4805 | RSLIDE22 12.25 (311) 7 HM814-ND — 3642 33.62 2913 | PBPA19012UNF 
14.00 (356) 8 HM815-ND 40.98 37.83 32.79 | PBPA19014UNF 
ГЕ Qty. Per | Digi-Key Price Each Hammond ТҮН 15.75 (400) 9 HM816-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015UNF 
Description Pack | Рап №. 1 3 5 | PartNo. ыы 17.50 (445) 10 НМ817-40 5043 4628 4011 | PBPA19017UNF 
19” Rack Mount Hardware 19.25 (489) 11 HM818-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA19019UNF 
Е - 21.00 (533) 12 HM819-ND 62.25 5746 49.80 | PBPA19021UNF 
10-32 x 0.75" Phill | head screw/plastic wash 4 | НМ826-МО 260 241 208 |1421A 
x PHOS OMe neat’ Sere Ns plaste Waser 22.75 (578) 13 HM820-ND 6605 60.97 52.84 | PBPA19022UNF 
Nickel plated 10-32 x 0.625" countersunk Phillips head 100 HM827-ND 15.06 13.91 12.06 |1421A100B 24.50 (622) 14 HM821-ND 7243 66.58 5771 PBPA19024UNF 
Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM828-ND 27.40 25.30 21.92 |1421A100W 26.25 (667) 15 HM822-ND 7745 71.49 61.96 | PBPA19026UNF 
DRM us cio NE ......... ни н» в | маем 28.00 (711) 16 HM823-ND 8275 7638 66.20 | PBPA19028UNF 
скірава cup washantor coumtersunk: 10-92 Screws ; | : u 29.75 (756) 17 HM824-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029UNF 
10-32 clip nuts for all panel rails 25  |HM830-ND 11.94 11.02 9.55 |1421N25 31.50 (787) 18 HM825-ND 88.85 8202 71.08 | PBPA19031UNF 
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Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2 - Diecast Aluminum Lid Height Dim. - Inch (mm) 


Enclosures for 1590 Heavy Part No. F G 
Duty Watertight 1590A | 0.9(23) 3.0(76) 
Diecast Aluminum 15908 17 (43) 3.8 (97) 


Bc ғ 
Inch (mm 

( x ЕЙ Alloy Enclosure 1590BB | 3.1(77)  4.0(102) 
> Dim. 15906 | 34(7) 4400) 
| 2.5 (64) i PartNo. | Inch (mm) 15900 | 4.1 (104) 6.8(173) 
| 31 (79) А G 15907100 | 05(13) 159000 | 4.1 (104) — 6.8 (173) 
| i 3.5 (89) 18902110 | 0.5 (13) 1590E | 4.1 (104) 6.8 (173) 
ў 3.9 (99) 15902120 | 05(15) Е 6.8 (173) 6.8 (173) 
t 5.0 (127) 15907130 | 0.5 (13) He dE 5 is d 
: C 4( -1 (130) 


6.6 (168) 15907135 | 0.8 (20) 
15902150 | 0.8 (20) 1590K | 4.3 (109) 4.3 (109) 
3.9 (99) Lid adds 4mm to height of box (except for > 159018 | 1.4 (36) 1.4 (36) 


Dim. 


15007 series). For dimensions А, B, and 15907160 0.8 (20) 1590P1 | 2.9 (74) 54 (137) 


C, see charts below. 
Lid adds 4mm to height of box. 1590$ | 2.6 (66) 3.7 (94) 
Рог dimensions А, В and С, see 1590T 2.5 (64) 4.1 (104) 
charts below. ў Я Е 15900 | 4.1 (104) 4.1 (104) 


1590 | 4.1 (104) 4.1 (104) 
15906 | 1.3 (33) 3.3 (84) 
1590N1 | 1.9 (48) 41(104) 
159081 | 4.0 (102) 6.9 (175) 


РС Сага Adapter 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Flame Retardant ABS (black, blue, 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2" (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, flanged or 
translucent blue, or light grey). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2" watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of rubberlike silicon around the 
(12.7mm) flat head screws countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of perimeter to provide protection against dust and water. Designed to meet IP54. 

94V-0 at 1.47mm thickness and a continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come 15907 Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove" construction with a neoprene gasket provides 
with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, countersunk lid and integral tapped brass bushings. Both protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O” rings secure lid. 
versions have interlocking flanged lid and integral card guides to accept .062" (1.57mm) PC cards. Optional M4x6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B (8 Part No. 1 10 100 |PartNo. Color A B с Part Мо. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM100-ND 3.42 285 263 | 1591LSBK 3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM878-ND 5.58 4.65 4.30 | 1591ATBU 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM361-ND 2.88 240 222 | 1591MSBK Ice Blue} 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM876-ND 6.00 5.05 4.67 | 1591BTBU 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM102-ND 318 265 245 | 1591ASBK 4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM877-ND 644 5.37 4.96 | 1591CTBU 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) НМ109-М0 464 3487 3.7 | 1591SSBK Fig. 2- РС Саға Adapter 
44 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM103-ND 344 287 2.65 | 1591BSBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 225 191 1.77 | 159176 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM104-ND 3.64 3.03 2.80 | 1591CSBK Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
Black | 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM110-ND 540 425 3.92 | 1591TSBK 25151 T 1408 ШТЕЙ 2447, GON 75727 150018 
47(120)  47(120 22(56) НМ111-М0 548 457 422 | 1591USBK 20 ER 10 м 11 (28) О ЕТ 
47 (120) 47(120) 35/00) HM112-ND 656 547 505 | 1591VSBK Aie: STIRI, ud [s MSS ND 230 Дз 
4.8 (121) — 37(94) 1.2 (30) HM107-ND 4.32 3.60 3.32 | 1591GSBK 39 in Е м 08 (20) И 17 i843: 1594. | 5908 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM105-ND 542 452 447 | 1591DSBK ал012) —32(8) 16 (41) HM158-ND 1088 907 837 | 15908 
6.5 (165) 258 (71) 1.0 (25) HM108-ND 4.30 358 3431 | 1591HSBK ; | : ү ў ` 
75 (191)  43(H0) 22(% ШИНЕ С. Баб. 298. | ASOTESBK 4.4 (112) — 23(58) 1.1 (28) НМ151-М0 824 6.87 6.34 | 15908 
: = д D | Š 4.7 (119) — 37 (94) 1.2 (30) НМ152-М0 10.72 8.93 825 | 159088 
Fig. 1 - 1591 ABS Flame Retardant Plastic Enclosures 47 (119)  47(119) 22(56) HM160-ND 1648 13.73 12.68 | 1590U 
3.3 (85) 2.2 (56) 14 (35) HM113-ND 546 455 420 | 1591LBK 4.7 (119) — 47(119) 3.5 (89) HM161-ND 22.66 18.88 17.43 | 1590V 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM362-ND 432 3.60 3.32 | 1591MBK Un- | 47(119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM153-ND 12.06 10.05 9.28 | 1590C 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM847-ND 574 478 442 | 1591LFLBK painted | 4.7 (119) — 3.1 (79) 2.2 (56) HM159-ND 1122 935 8463 | 1590T 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM848-ND 454 378 349 | 1591MFLBK 4.8 (122) 2.6 (66) 14 (36) HM842-ND 11.24 937 8.65 | 1590N1 
3.9(100)  2.0(50) 0.8 (21) HM114-ND 5.08 423 3.91 | 1591ABK 4.9 (124) — 49(124) — 3.0(76) HM367-ND 20.60 17.17 15.85 | 1590K 
3.9 (100) 2.0(50) 0.8 (21) HM858-ND 5.34 445 441 | 1591AFLBK 5.7 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM366-ND 1266 1055 974 | 1590J 
4.3 (110) — 3.2 (82) 1.6 (41) НМ849-М0 776 647 5.97 | 1591SFLBK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM348-ND 14.72 1227 1132 | 1590P1 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM121-ND 7.40 6.17 5.69 | 1591SBK 7.4 (188) 4.7 (119) 2.1 (53) HM154-ND 19.74 16.45 15.18 | 1590D 
4.4 (112) 2.4 (62) 14 (27) HM850-ND 578 482 445 | 1591BFLBK 74 (188) — 4.7 (119) 3.1 (79) HM155-ND 2112 17.61 16.25 | 1590E 
44 (112) 24 (62) 14 (27) HM115-ND 5.50 4.58 423 | 1591BBK 7.4 (188) — 7.4(188) 2.5 (64) HM156-ND 2838 23.65 21.83 | 1590F 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM854-ND 11.00 9.17 846 | 1591VFLBK 7.4 (188) — 47(119) 1.3 (33) HM347-ND 17.36 1447 13.65 | 159000 
47(120 47(129 22(56) HM853-ND 920 767 708 | 1591UFLBK 7.6 (193) — 44(112) 22(56) HM843-ND 23.62 19.68 18.17 | 1590R1 
Black | 4-7 (120) 2.6 (65) 14 (36) HM851-ND 6.14 542 472 | 1591CFLBK Fig. 2- 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
47 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM852-ND 858 715 6.60 | 1591TFLBK 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM570-ND 818 682 6.29 | 1590LBFL 
4.8 (121) — 37(94) 1.2 (30) HM855-ND 726 6.05 5.58 | 1591GFLBK 3.7 (94) 1.5 (38) 1.1 (28) HM571-ND 794 662 6.11 | 1590AFL 
4.7 (120) — 2.6(65) 1.4 (36) НМ116-М0 5.86 488 451 | 1591CBK 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) HM879-ND 850 7.08 6.54 | 1590GFL 
4.7 (120) — 3.2 (80) 2.2 (56) НМ122-М0 818 642 6.29 | 1591TBK ДА (112) — 32 (81) 1.6 (41) HM575-ND 11.96 9.97 920 | 1590SFL 
47 (120) 4.7 (120) 2.2 (56) HM123-ND 876 7.30 674 | 1591UBK 4.4 (112) — 23(58) 1.1 (28) HM572-ND 9.00 7.55 6.97 | 1590BFL 
47 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM124-ND 1048 873 8.06 | 1591VBK 4.7 (119) — 37 (94) 1.2 (30) HM573-ND 1178 982 9.06 | 1590BBFL 
4.8 (121) — 37(94) 1.2 (30) НМ119-М0 692 577 532 | 1591GBK 47(119) — 47(119) 222 (56) HM580-ND 18.12 15.10 13.94 | 1590UFL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM856-ND 9.08 7.57 6.98 | 1591DFLBK un- | 47(119 — 47(119) 3.5 (89) HM583-ND 2492 20.77 1917 | 1590VFL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) НМ117-М0 8.66 7.22 6.66 | 1591DBK painted | 47(119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM578-ND 1326 11.05 10.20 | 1590CFL 
6.5 (165) 258 (71) 1.0 (25) HM120-ND 688 573 529 | 1591HBK 4.7 (119) — 31(79) 2.2 (56) HM579-ND 12.34 10.28 949 | 1590TFL 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM859-ND 722 602 5.55 | 1591HFLBK 4.8 (122) 2.6 (66) 14 (36) HM881-ND 1144 9.53 8.80 | 1590N1FL 
7.5 (191) 43(10) 212 (56) HM857-ND 10.31 883 8.15 | 1591EFLBK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM576-ND 16.20 13.50 1246 | 1590PIFL 
75 (191) _ 43 (110) _ 2.2 (56) HM118-ND 10.38 — 8.65 7.98 | 1591EBK 14 neal А H A fa НМ a i 1505 аба 100. 
3.3 (85 22 (56 14 (35 НМ125-М0 546 478 442 | 1591LBU р : а 1 i f ; 
33 te} 22 29 08 29 HM363-ND 432 360 332 | 1501MBU 7.4 (188)  47(19) — 34(79) HM582-ND 2322 19.35 17.86 | 1590EFL 
$9(100 — 20(50) 08 (21) HM126-ND 508 423 391  1591ABU 74(188) 47(119) 1.3 (33) HM574-ND 1910 15.92 14.69 | 1590DDFL 
43(110 — 3282) 16 (41) HM134-ND 740 617 569 | 1591580 7.6 (193)  44(112) 2.2 (56) HM880-ND 26.00 21.67 20.00 | 1590R1FL 
44 (112) 24 (62) 14 (27) HM127-ND 5.550 458 423 | 1591BBU Fig. 2- 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM128-ND 5.86 488 451 | 1591CBU 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM584-ND 844 678 626 | 1590WLB 
Blue | 47(120 3.2 (80) 2.2 (56) HM135-ND 818 682 629 | 1591TBU 2.1 (53) 1.5 (38) 1.1 (28) HM835-ND 714 5.95 549 | 1590WH 
47 (120) 4.7 (120) 2.2 (56) HM136-ND 876 7.30 674 | 1591UBU 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) HM585-ND 8.32 693 640 | 1590WA 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM137-ND 1048 873 8.06 | 1591VBU 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) HM837-ND 772 643 5.94 | 1590WG 
4.8 (121) — 37 (94) 1.2 (30) НМ132-М0 6.92 577 5.32 | 1591GBU 4.4 (112) 3.2 (81) 1.6 (41) HM589-ND 12.04 10.08 926 | 1590WS 
5.9 (150) — 3.2 (80) 1.8 (46) НМ129-М0 8.66 722 6.66 | 1591DBU 44(112) 253 (58) 1.1 (28) HM586-ND 9.44 7.87 7.26 | 1590WB 
6.5 (165) 2.8(71) 1.0 (25) HM133-ND 6.88 573 529 | 1591HBU 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HM587-ND 11.94 9.95 9.18 | 1590WBB 
75(191) — 4.3 (110) 2.2 (56) HM131-ND 10.38 — 8.65 7.98 | 1591EBU 11 НЕ "e 5 (89 НИЗМ) 2192 я Te 125000 
3.3 (85 22 (56 1.4 (35 HM138-ND 546 455 420 | 1591LGY | | i 1 У н н 
33 el 22 e 08 а HM364-ND 432 360 332  1591MCY Un- | 4.7(119) 37(9) 2.1 (53) HM592-ND 13.20 11.00 1015 | 1590WC 
33000) — 20 (50) 08 (21) HM139-ND 508 423 391 | 1591АСҮ painted| 4.7 (119) — 3.1 (79) 2.2 (56) HM593-ND 12.38 1032 9.52 | 1590WT 
43(110) — 32(82 — 16(4) НМ146-М0 740 617 569 | 1591SGY 48(122) — 26(85 ^ 14(38) HMS OND 1828 1107 1022 | 1590WN1 
44112) — 24 (82) 11 (27) HM140-ND 550 458 423 | 1591BGY 4.9 (124) — 49(124) — 3.0(76) HM838-ND 22.06 18.38 16.97 | 1590WK 
ii 470120) 2668) 14 (36) HM141-ND 596 488 451 | 1591C6Y 5.7 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM839-ND 13.86 11.55 10.66 | 1590WJ 
Я 47020) 32(80) 22 (56) HM147-ND 318 682 629 |1591TGY 6.0 (152) — 32(81) 1.8 (45) HM590-ND 16.22 13.52 12.48 | 1590WP1 
Grey 74(188) 47(119) 24 (53) HM591-ND 2136 17.80 16.43 | 1590WD 
47 (120) 4.7 (120) 2122 (56) НМ148-М0 876 7.30 674 | 1591UGY 74188) — 74188 25 (64 HM595-ND 3058 2548 2352 | 1590WF 
47 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM149-ND 1048 8.73 8.06 | 1591VGY 4 (188) 4 (188) 5 (64) ў | j 
48(12) — 37(94) 12 (30) ПОША Goo ETE. 1539: | НЫН 74(188) 4.7(119) 34 (79) HM596-ND 2274 18.95 17.49 | 1590WE 
` : А i E й 7.4 (188) 47(119) 1.3 (33) HM588-ND 19.02 15.85 14.63 | 1590WDD 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) НМ142-М0 8.66 7.22 6.66 | 1591DGY 76093)  44(12) 22/56) HM833-ND 2600 2167 2000 | 1590WR1 
6.5 (165) — 2.8 (71) 1.0 (25) НМ145-М0 6.88 573 5.29 | 1591HGY : : : : - - 
75(191) 4.3(110) 22 (56) НМ143-М0 10.38 8.65 7.98 | 1591EGY (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1437 


HAMMOND 
MANUFACTURING. 


bb’ Plastic and Aluminum Enclosures (Соп) 


Fig. 3 - Plastic Instrument Cases - Fig. 4 — Plastic Hand Held Fig. 5 - Plastic Hand Held Instrument 
1598 Series [t Bs ў Cases - 1599 Series ЖҮЙ Вохев -1593 бегіев 


10462 
224 Available in both High Impact Polystyrene 
— (light grey) and Нате Retardant ABS (black 

= 12.74 or light grey). Both versions have these 
3 IY features: attractively styled and ergonom- 
10) ° pu e Example of Hammond ically designed for use as a hand held en- 

= = Po m closure; ends sized for infra-red applications; 
C Example of case with Шы extra deep top and ultra shallow base; two 
optional tilt handle piece lap joint construction; recessed top 


Available in both Flame Retardant ABS (black or light grey) and High Impact Polystyrene area м membrane display; onc 10 10 f 

(light grey). Both versions have a matte textured finish, .064" (1.63mm) thick brushed Sd Ti est шш usor Pob AM, mm x ub E sald 

aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, grid is molded into the top interior, six oard mounting bosses molde 

front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS into both the top and the base; vertical mounting slots molded into the top 

versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm for PC boards or optional dividers. ABS versions carry UL flammability Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass bushings. construction. ABS plastic. Unit is secured with self-tapping 
1/2" (12.7mm) self-tapping screws. Styrene versions are secured with self-tapping screws. screws. 


Fig. 6 — Miniature General Purpose Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series 
Enclosures - 1551 Series 


Dimensions 
Part No. E G 1 


в 
rc ў by, 1595C Д 62.2 | 21.8 | 10.2 
й Ц? : 1595E 4 85.1 | 21.8 | 10.2 
T Cover adds ай - Aluminum lid and rubber feet included. 
12mm to 
A height 
= | ЈЕ 9 For dimensions А, В апа С, see charts below. 
> 


-B- 164-530 2 


Available in Flame Retardant ABS (black or light grey) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 
Two piece lap joint construction. Choice of black or Available in both High Impact Polystyrene (light grey) and Flame sloped front design comes with 0.04" (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 
grey ABS plastic. Designed to meet IP54. Retardant ABS (black or light grey). Both versions feature lap joint rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 


fen interlocking flange on lid, and a rugged and robust card guides accept .062" (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20" (5.08mm) stand-off bosses. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B с Part Мо. A 10 100 | Part No. Color A B C Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 2- 1590 Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures Fig. 4- 1599 ABS Hand Held Case with Battery Box 
2.0 (50) 1.8 (46) 1.0 (25) HM834-ND 844 714 6.63 | 15907060 54 (130) — 2.6 (66) 1.0 (25) HM351-ND 8.96 747 6.89 | 1599BBKBAT 
2.5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) HM836-ND 1142 9.66 8.97 | 15907061 Black | 6707) — 34 (86) 1.3 (33) HM353-ND 10.66 888 8.20 | 1599EBKBAT 
3.0 (76) 3.1 (79) 1.6(41)# HM598-ND* 16.67 14.11 13.10 | 15907100 ue 8.7 (221) 43009) 17 (43) HM863-ND 1442 12.02 11.09 | 1599HBKBAT 
2.9 (75) 31(80 — 16(40)t HM599-ND 16.67 1411 13.10 | 15907110 8.7 (221) _ 5.5 (140) 1.6(41) HM864-ND 15.66 13.05 12.05 | 1599KBKBAT 
3.9 (99) 2.5 (64) 1.0 (25) HM831-ND 1349 11.42 10.60 | 15902062 5.1(130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM352-ND 8.906 747 6.89 | 1599BGYBAT 
4.8 (121) — 47(120 2.4(62) HM845-ND 36.71 3106 28.84 | 15902119 ёі 6.7 (170) 3.4 (86)  1.333) HM354-ND 10.66 8.88 820 | 1599EGYBAT 
mus á 28 (tst) P a D т 2122 ond n 12202221 Y | gz(22) 4.30109) 17 (43) HM871-ND 1442 4202 1109 | 1599HGYBAT 
63(160) 6306) 2871) HM604-ND«1 4869 41.20 38.27 | 15907160 87 (221) == по soo iul m каравы T599KGYBAT 
6.9 (175) 3.2081) — 16(40)f HM601-ND 23.96 20.28 18.83 | 15907130 B: y y 
6.9 (175) 3.2 (81) 1.6 (41) HM602-ND+ 2435 20.60 19.13 | 15907135 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM349-ND 6.84 5.70 5.26 | 1599BSGYBAT 
8.7 (221) — 48(120 24(61)] HM603-ND* 4402 37.25 34.59 | 15907150 Grey | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (34) HM350-ND 792 6.60 6.09 | 1599ESGYBAT 
7.9 (201)  9.1(231) — 36(91) HM846-ND 106.75 9032 83.88 | 15907231 8.7 (221) 43009) 1.(43) HM875-ND 1194 995 9.18 | 1599HSGYBAT 
10.2 (259) 6.3 (160) 2.8 (71) HM844-ND 66.11 55.94 51.94 | 15907162 8.7 (221) 55040) — 1.6 (41) HM874-ND 12.88 1073 9.91 | 1599KSGYBAT 
Fig. З - 1598 ABS Flame Retardant 2-Piece Plastic Instrument Case Fig. 5 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
53(135) 53035) 2.0 (50) HM163-ND 11.00 917 8.46 | 1598BBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM355-ND 216 180 1.66 | 1593KBK 
6.2 (157) 37 (94) 1.4 (36) HM162-ND 1002 835 771 | 1598ABK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM860-ND 216 180 1.66 | 1593JBK 
6.3 (160) 63060) 3.4(86) HM166-ND 16.52 13.77 12.71 | 1598EBK 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) HM357-ND § 3.10 259 2.39 | 1593РВК 
7.1 (180) 6.1 (155) 1.4 (36) HM368-ND 11.16 930 8.58 | 1598BBBK Black | 38 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HM371-ND $ 288 240 222 | 1593SBK 
Black | 741 (180) — 6.1(155) 2.0(50) HM164-ND 1376 11.47 10.58 | 1598CBK 4.4 (112) 2.6 (66) 1.1 (28) HM359-ND ў 3.48 290 2.68 | 15930BK 
74 (180) 8.1 (206) 2.5 (64) HM165-ND 16.80 14.00 12.92 | 1598DBK 44 (112) 2.6 (66) 0.8 (20) HM372-ND $ 328 273 252 | 1593TBK 
9.8 (249) 63060) 1.6(41) HM167-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FBK 4.5 (114) 14 (36) 1.0 (25) HM861-ND 3.32 277 2.55 | 1593DBK 
9.8 (249) 6.3 (160) 3.0 (76) HM168-ND 2068 1723 1531 | 1598GBK 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM862-ND $ 402 3.35 3.09 | 1593YBK 
11.0 (279)  7.9(20)) 1.6(41) HM169-ND 21.70 18.08 16.69 | 1598HBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM356-ND 216 1480 1.66 | 1593KGY 
11.0 (279) _ 7.9 (201) 3.0(76) HM170-ND 26.90 2242 20.69 | 1598JBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM867-ND 246 1.80 1.66 | 1593JGY 
53(135) 53035) 2.0(50) НМ172-М0 1100 917 846 | 1598BGY 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) HM358-ND $ 340 2.50 239 | 1593PGY 
6.2 (157) — 37 (94) 1.4 (36) НМ171-М0 10.02 8.35 7.1 | 1598AGY 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HM373-ND 8 288 240 222 | 1593SGY 
71(180) —6.1(155) 1.4 (36) HM369-ND 1116 9.30 8.58 | 1598BBGY Grey | 44(112) 2.6(66) 1.1 (28) HM360-ND § 348 290 268 | 15930GY 
74 (180) 64055) 2.0 (50) HM173-ND 1376 11.47 10.58 | 1598CGY 44(112)  2.6(66) 0.8 (20) НМ374-М0 5 328 273 252 | 1593TGY 
Lt. 7 (180) — 8.1(206) 2.5 (64) HM174-ND 16.80 14.00 12.92 | 1598DGY 4.5 (114) — 14(36) 1.0 (25) HM868-ND 332 277 255 | 1593DGY 
Grey | 63(160) 63060)  34(86) НМ175-М0 16.52 13.77 12.71 | 1598EGY 5.5 (140) 2.6(66) 1.1 (28) HM870-ND 402 335 3.09 | 1593XGY 
9.8 (249) 6306) 1.6(41) HM176-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FGY 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM869-ND $ 402 335 3.09 | 1593YGY 
М) fuum ии | шые о Wa un ed питай Replacement ren for 1593 Seis 
А I I 4 Я й Е Replacement Panel ог 15930 Series HM887-ND 40 134 31 | 1593DIR10 
1007) 7900) 306) WENUMI/SINDEENN 2690 2242 2069 | 1598JGY Replacement Panel for 1593.) K, P, Q, Y, X Series | HM888-ND 46 39 36 | 1593PIR10 
Fig. 3 - 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases Replacement Panel for 15938, T Series HM889-ND 28 24 22 | 1593SIR10 
Ga, ye) ue | ши з ои | oye Fi 61851 ABS Разне General Purpose Boxes 
6:3 (160) 63060)  34(86) | HM249-ND 1152 960 886 | 1598ESGY ігі 24 (80) Га el 07 H МТО EE NE БЕН» 
"WE 4 EER сю 1000) с | шаю 12i vis de к 
Grey | 71(180) —81(206) 2.5 (64) HM248-ND 1158 9.65 8.91 | 1598DSGY Lt. 2.0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) HM378-ND 104 87  .80 |15516GY 
9.8(249) 63060) 1.6 (41) HM250-ND 1128 940 8.68 | 1598FSGY Grey | 24(60) 1.4 (35) 0.7 (18) HM379-ND 118 98 91 |1551HGY 
9.8 (249) 63060) 3.0 (76) HM251-ND 1322 11.02 10.17 | 1598656 32 (80) 1.6 (40) ^  07(18) HM380-ND 124 103  .95 | 1551KGY 
11.0 (279) 7.9 (201) 1.6(41) HM252-ND 1320 11.00 10.15 | 1598HSGY Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes 
11.0 (279) 7.9 (201) 3.0 (76) HM253-ND 15.38 12.82 11.83 | 1598JSGY 2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) HM221-ND 372 310 2.86 | 1594ASGY 
Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases T 32 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM222-ND 3.92 327 3.02 | 1594BSGY 
Handle for 1598C, E, F, G Series HM255-ND 1148 957 8483 | 1598TH1 Grey | 41 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) НМ223-М0 428 357 329 | 1594056Ү 
Handle for 15980, H, J Series HM256-ND 11.48 957 8.83 | 1598TH2 52 (131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM224-ND 458 3.82 352 | 1594DSGY 
Fig. 4 1599 Styrene Hand Held Cases 6.6 (167) _ 42(107 _ 2.1 (53) HM225-ND 596 407 458 | 1594ESGY 
51(130) 2.6(66) 1.0(05) HM209-ND 540 450 4.15 | 1599BSGY Fig. 7 - 1594 ABS Plastic Instrument Boxes 
беу | 670170)  34(86 — 13(33) HM210-ND 6.08 507 468 | 1599ESGY 2.2 (56) ^ 22(5) 1108 HM226-ND 648 540 498 | 1594АВК 
8.7 (221)  43(10) — 17(43) HM211-ND 6.98 582 5.37 | 1599HSGY 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM227-ND 6.78 5.65 5.22 | 1594BBK 
8.7 (221) 55040) — 12(30) HM873-ND 948 790 729 | 1599KSGY Black | 4.1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) НМ228-М0 834 698 642 | 1594CBK 
r "ENS NIMM NEN. 
5.1(130) — 2.6 (66) 1.0 (25) НМ212-М0 740 592 546 | 1599BBK 2256) 2256) 11 а ЗК Бава 540. 29871 AMAY 
Black | 67070) 3.4 (86) 1.3 (33) HM213-ND 8.64 720 6.65 | 1599EBK Sisi 2:5 (56 ШС IED TD 678. R85. 525" [ПОВ 
87021) 4300) 17(43) HM214-ND 10.58 882 8.14 | 1599HBK Lt " (81) -2 (56) -1 (28) - Ч : 
= Grey .1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM233-ND 834 6.95 6.42 | 1594CGY 
и | 510%) 2.6 (66) 10025) HM215-ND 710 5.92 546 | 159980Ү 52(131) — 26(00 — 17(43) HM234-ND 932 827 7.63 | 1594DGY 
Grey | 970%) 340) — 13(93) БШ АВА. 4-20! "OBS. 1598680 66 (167) — 42(107 — 23(53) |  HM235-ND 1222 1018 940 | t504EGY 
8.7 (221) — 43(109) 1.7 (43) HM217-ND 10.58 8.82 814 | 1599HGY 2 š а : : а 
Black | 87(221) 55040) 156(41) HM865-ND 1134 945 873 | 1599KBK ¿With mountin - 
g shelf + With lid ground screw 
Grey 87 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM866-ND 11.34 945 8.73 | 1599KGY T Dimension “С” does not include lid height $ Battery Cmpartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1438 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HAMMOND 
MANUFACTURING... 


bb’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 


Fig. 9 — Aluminum Utility Cases - Fig. 10 — Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series Fig. 11 — Metal Utility Cases - 
1411 Series Ë 1415 Series 


Cover No. Use with Use with Cover No. Use with Use with 
Digi-Key # Hammond # Digi-Key # Hammond # Sizes A to E are 20 


gauge 0.036” (.91mm) 
.040" (102mm) E HM275-ND HM257-ND 1444-6 HM282-ND НМ266-МО 1444-20 thick steel. Sizes F to J 


thick aluminum. > HM276-ND HM258-ND 1444-8 HM283-ND HM267-ND 1444-22 are 18 gauge 0.048" 
Four self-tapping D _ HM277-ND HM259-ND 1444-9 HM268-ND 1444-24 : (1.22mm) thick steel. 
screws included. ч r HM260-ND 1444-10 HM284-ND HM269-ND 1444-26 | 4^ Self-tapping screws 
Choice of um- HM278-ND НМ261-М0 1444-12 HM270-ND 1444-28 | „ | included. ASA 61 grey 
painted or ASA E 2 HM279-ND HM262-ND 1444-14 HM285-ND HM271-ND 1444-29 | <. baked enamel finish 
61 grey baked M i HM280-ND HM263-ND 1444-15 HM286-ND HM272-ND 1444-30 а (outside only). Models 
enamel finish HM264-ND 1444-16 HM273-ND 1444-32 > x А to D have 4 mount 
(outside only). h HM281-ND НМ265-М0 1444-18 НМ274-М0 1444-33 ing holes. Models E to 
Г ; : Cover sold separately. J have 6 mounting 
Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes holes 
(hardware not provided). Unpainted finish. 


Fig. 12 - Ventilated Low Profile Fig. 13 — Low Profile Instrument Fig. 14 - Ventilated High Profile Fig. 15 — Plastic Sloping Consoles - 

Instrument Cases Cases - 1458 Series Instrument Cases - 1401 Series 1599 "T" Series 

-1426 Series і is : me 

Available in High Impact Polystyrene (light grey) which is non-Flame 

20 gauge steel case ma ЗВ а S s Retardant and Flame Retardant ABS (light grey or black) which meets 

with black satin finish. white. 0.064" (1.63mm) 2 UL94V-0 flammability tests. Flame Retardant ABS plastic versions 

so paige seal едік ШИ pios L thick aluminum panels, T include integral threaded brass inserts and machine screws providing 

finished іл зайл off- } Sim us and one front finished in satin extra strength for repeated assembly and disassembly of lid. 

white. 0.064” (1.63mm) satin white for each Г p e black; vented back ж. | | 

thick aluminum panels case). Symmetrical й П ` finished in satin off- ІР ` Dimensions - Inch (mm) 

front and rear. Front design so either end “Ў. Р ғ white. Rear panel is ER a [Part Мо. D 

panel is satin black, rear | can be front. 6-32 " vented top and bottom : 1599ETSBK 72 (18) 

panel matches case . Phillips nickel plated h J | 6-32 Phillips nickel ; 1599HTSBK .75 (19) 

color. ^ screws and self- A - plated screws and self- е 1599KTSBK .67 (17) 

< adhesive rubber feet à adhesive; rubber fool: 2 во ела Бадев 1599КТІВК .71 (18) 
included. included. “аца 1599KTLBKBAT .71 (18) 
Dimensions - Inch (тт) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B C Part No. 1 10 100 |PartNo. Color A B с Part Мо. 1 10 100 | Part Мо. 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 10 Diagram) 

и. | 6306) 38(97) — 23/58) HM241-ND 1036 863 773 |1595С0Ү 42 me 41 ІШІ Bien 342 2248 30. ака 
Grey | 85(216) 54030) 3.0(76) НМ242-М0 12.82 10.68 9.57 |1595ЕбҮ 700789) 50027) HM278-ND 401 339 315 | 1434-12 
Black | 83(160) 3897) 2.3 (58) HM243-ND 10.36 863 773 | 1595CBK 8.0 (203) 4.0(102) HM277-ND 3.89 329 3.05 | 1434-10 

i 8.5 (216) 54030) 3.0(76) HM244-ND 12.82 10.68 9.57 |1595ЕВК 9.0 (229) ^ 5.0(127) HM279-ND 409 346 3.21 | 1434-14 

- 2 = Un- | 10.0(254) 6.0(152) Panel HM280-ND 614 519 4.82 | 1434-16 

Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases painted | 12.0(305) 8.0 (203) Thickness HM283-ND 8.66 733 680 | 1434-22 
27(69 2256)  16(M) HM315-ND 500 416 3.84 [14118 120 (ма) 5 Bened 550 138 E КЕТ. 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM316-ND 507 423 390 |1411C 160(406) 80 (203) ОЗАК В. 793. 590. | 443426 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) HM317-ND 510 425 392 |14110 170 (432) — 40 (102) HMD82-ND 661 560 520 143420 
40(102) 22(5) — 30(76) HM318-ND 560 4.66 4.30 |1411F 47.0 (432) 1001254) HM286-ND 918 777 721 143430 
40(102) 22 (56) 1.6 (41) HM319-ND 530 441 407 |14116 - : наса 1415 Metal Utility Сага - - 
4.0 (102) 22(56) 22(56) HM320-ND 539 449 414 |1411H dg. 41- letal Utility Cases 
5.0 (127) 2.2 (56) 2.2 (56) HM321-ND 618 545 4.75 |1411К 4.0 (102) 2.0 (51) 4.0 (102) HM305-ND 1142 967 8.97 | 1415A 
5.0 (127) 4.0(102) 3.0 (76) HM322-ND 8.04 670 6.18 |1411L 4.0 (102) 3.0 (76) 5.0 (127) HM306-ND 1160 982 911 | 1415B 

T 5.0 (127) 3.0 (76) 2.2 (56) HM324-ND 657 548 505 |1411М 6.0 (152) — 40(102) 5.0 (127) HM307-ND 1474 12.47 11.59 | 14156 

cy | ме 3am) | за іа ca ти CENTS База 
6.0(152) 5002) 4.0 (102 HM325-ND 1127 939 8.67 |1411P G ў А $ - . . 
70 Mer 50 on Da HM326-ND 1098 915 845 14110 "У | 100(254)  70(178) 8.0 (203) HM310-ND 37.05 3136 2942 | 1415Е 
80(203) 60(152) 35 (89) HM327-ND 1800 1500 1385 |4411R 10.0 (254) 8.0 (203) 10.0 (254) HM312-ND 4771 40.38 37.49 | 1415H 
80203) 40002) 3.0 (76) HM328-ND 1650 1375 1269 |14115 12.0 (305) 60052) 7.0 (178) HM311-ND 3684 3118 28.96 | 14156 
100(054) 2266) 16 (41) HM329-ND 1808 1508 1390 [1417 12.0 (305) 8.0 (203) 11.0 (279) HM313-ND 53.78 4551 4226 | 14151 
100 (284) 60052) 35 (89) HM330-ND 2192 1826 1686 |14110) 15.0 (883) — 70(179) 9.0 (230) HM314-ND 5264 4455 4137 | 1415) 
12.0 (305) 3.0(76) 22 (56) HM331-ND 2100 1750 1646 |1411М/ Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases 
12.0 (305)  7.0(178) 40002) HM332-ND 26.25 2188 2019 |1411Х 6.0(152) — 5.0(127 4.0 (102) HM297-ND 36.09 30.55 28.36 | 1426K 
17.0 (432) 5.0(127) 4.0(102) HM333-ND 28.50 2375 2193 |1411Z 8.0 (203) 6.0 (152) 4.0 (102) HM298-ND 37.58 31.80 29.53 | 1426M 
10.0(254) 70 (178) ^ 4.0 (102) HM299-ND 42.09 35.62 33.08 | 14260 
21 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) HM605-ND 324 270 249 | 1411BU off- | 110(279)  117(297) 55(140) HM300-ND 42.09 35.62 33.08 | 14260 
.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM606-ND 345 2.88 265 |1411CU White | 12.0 (305) 6.0(152) 4.0 (102) HM301-ND 4509 3847 3544 | 14265 
3.2 (81) 2.2 (56) 16(41) HM607-ND 372 310 286 | 1411DU 12.0 (305) —8.0(203) 4.0 (102) HM302-ND 45.00 38.17 35.44 | 1426V 
4.0 (102) 2.2 (56) 3.0 (76) HM608-ND 4.59 3.83 3.54 |1411FU 12.0 (305) 10.0 (254) 4.0 (102) HM303-ND 4811 4071 37.80 | 1426W 
4.0 (102) 2.2 (56) 1.6 (41) HM609-ND 4.02 3.35 3.09 |141160 12.0 (305) _ 6.0 (152) 5.5(140) HM304-ND 45.00 3847 3544 | 1426Y 
"AN зы ie te аа паа zz = 
50 (on 40 4 Ж) 30 55) HM612-ND 666 555 542 |1411LU 4.0 (102) —40(102) 3.0 (76) HM334-ND 2864 2423 2250 | 1458A3 
un | 5002) 3006) — 22(56) HM614ND 570 475 438 |1411 6.0 (152) — 40(102) — 40(102) HM335-ND 3175 26.86 2495 | 1458B4 
йы бю 3009 2000 | шыш гм sa ст (нію ыш cona aoge БӨЛЕЙ EE 
6.0(152) 50027) 4.0 (102) HM615-ND 951 792 732 |1411PU (152) ( 0 (102) š i | 
700178) B002 3009 В 909. 758. TOU JOU 8.0 (203) 8.0 (203) 3.0 (76) HM338-ND 3461 2928 27.20 | 1458D3 
зора) 60152) — 35(89) ШЕРІ КЕШТЕ ЕД 8.0 (203) — 8.0(203) 4.0 (102) HM339-ND 36.52 30.90 28.70 | 1458D4 
80003) 40102) 30076) ШЕТЕН 1200 4009 903" [341150 Black | 8.0 (203) 8.0 (203) 5.0(127) HM340-ND 3938 33.33 30.95 | 1458D5 
10.0(254) 22150) 1601) EE Е 8.0 (203) 10.0 (254) 3.0 (76) HM341-ND 3747 3171 2944 | 1458E3 
10.0(254) — 6.0(152) 3.5 (89) HM620-ND 1686 1405 1297 |1411UU 0 (258) 100 | ай fiar Mata Der PI SD MEA 
12.0 (305) ^ 30(76 — 22(56) HM621-ND 16.50 1375 1269 |1411WU 10.0 (254) 80 (203) 3.0(76) HM344-ND 3961 3352 31.14 | 145863 
12.0 (305)  7.0(178) 4.0(102) HM622-ND 2136 17.80 1643 | 1411XU 10.0 (254) 8.0 (203) 4.0 (102) HM345-ND 4295 3635 33.75 | 1458G4 
17.0 (432)  5.0(127) 4.0(102) HM623-ND 24.00 20.00 18.46 |141170 10.0(254) 8.0 (203) 5.0(127) HM346-ND 40.57 34.33 31.89 | 145865 
Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases 
4.0 (102) —60(152 4.0 (102) HM287-ND 39.09 33.08 3071 | 1401AAA 
4.0(102) — 40 (102 20 (51 HM257-ND 791 6.69 621 [14446 
"n e 10 Me oa n ан аре 6.0 (152) 60052) 50(127) |  HM288-ND 4210 35.62 33.08 | 1401АА 
70078) зон) 2061) ШОР Яя 6.0 (152) 10.0 (254) 5.0(127) HM289-ND 4541 38.17 3545 | 1401A 
80(208) 40602) 1005) HUGE ТАЙЫН e pa TAS 8.0 (203) 10.0 (254) 9.0 (229) HM290-ND 52.62 4453 4136 | 1401C 
8000) 400102 20 61) Ир Wo» 733 бар 144410 Off- | 8.0(203) 8.0(203) 8.0 (203) НМ291-М0 4962 41.99 38.99 | 1401Е 
| 0 (102) : : : à White | 10.0(254) 12.0 (305) 9.0 (229) HM292-ND 66.15 55.97 51.99 | 14016 
9.0 (229) 50(127) 2051) ШАШ 1069 905 840 1444-14 10.0(254) 14.0 (356) 6.5 (165) |  HM293-ND 6765 5724 53.15 | 1401K 
10.0 (254) 6.0 (152) 10 (25) HM263-ND 833 789 733 |1444-15 12.0 (305) 8.0 (203) 9.0 (229) HM294-ND 70.66 59.79 55.52 | 1401M 
10.0 (254) 6.0 (152) 2.0 (51) HM264-ND 1159 981 911 |1444-16 140(356) 8.0 (203) 9.0 (229) HM295-ND 7246 6106 56.70 | 1401N 
Un- | 12.0(305) 8.0 (203) 2.0 (51) HM267-ND 2022 1711 15.89 |1444-22 14.0 (356) _ 10.0 (254) 5.0(127) HM296-ND 64.65 5470 50.80 | 1401P 
painted n з, oes 20 ай НМ ЕНГ аі T os Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant Styrene ABS Plastic Short Slope Console 
135 (343) 50027) 20(5) HM265-ND 1227 1038 964 |1444-18 34(86) 67(17)) — 13(3) HM882-ND 12.36 1030 9.51 | 1599ETSBK 
160(406) оо 205) HM269-ND 2039 1725 1602 |144426 Black | 4.3(109) — 87(221) 1.8(46)) HM883-ND 16.06 1338 12.35 | 1599HTSBK 
16.0 (406) 80(203) 3006) HM270-ND 2427 2054 1907 1444.28 5.5 (140) 8.7 (221) — 1.6 (41) HM884-ND 1484 1237 1142 | 1599KTSBK 
17.0 (432) 4.0 (102) 3.0 (76) HM266-ND 20.32 17.19 15.96 |1444-20 Fig. 15- 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console 
17.0 (432) 10.0 (254) 2.0(51) HM272-ND 2359 19.96 18.54 |1444-30 Black | 87(221) 5.5(14)) 16(4) HM885-ND 1484 1237 1142 | 1599KTLBK 
17.0 (432) 10.0 (254) 3.0(76) HM273-ND 2761 23.37 2170 |1444-32 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console w/Battery Box 
17.0 (432) — 100(254) 40002) ЕШШ ЫШ 3982 3369 3130 1444-33 Black | 87(221) 550140) 16(41) HM886-ND 1854 1545 14.26 | 1599KTLBKBAT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1439 


ШЕЗНЕЕОЕНЧЧ Aluminum Enclosures 


Fig. 2 -3 - Fig. 3 - Aluminum Consoles: “ Plain aluminum “ The | Fig. 5 

Snap Together Aluminum a 1 length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the total | Small Cabinets: 

Boxes: * .040" (1.02mm) Plain P depth * Finished in Grey • Ву 

aluminum “ An ideal box for 1 Š Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: | removing four screws in | 

construction where screws сап- $ * Bases are .090 (2.29тт) aluminum. Covers are .063” | bottom, cover slides off > |. 

not be used and where access = (1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal • Рет nuts | for easy access іо Оу 

to the box must be quick and used throughout for longer life and ease of assembly | interior of enclosure “А 
Aluminum Boxes: often. the catches hold the box together tightly and disassembly • All parts are primed to protect the | housing for small instruments, amplifiers, 
* .040" (1.02mm) Plain | Crown Royal Series Chassis: е Versatile and rugged L metal against the elements and to serve as a paint base. | intercoms, public address systems, and for 
aluminum * Screw | construction * Constructed of .050" (1.27mm) alu- 2 Bases аге finished іп textured blue, covers аге finished | алу small ог medium sized item that is being 
fastening, punched | minum, Type 3003-H14 * Plain aluminum * Screws й іп semi-gloss white * The base is approximately 1/4" | prepared for the market and where price and 
and tapped included OW (6.35mm) larger than the cover dimensions appearance is a major factor 


Fig. 6 ig. Fig. 8 Fig. 9 


UNI-PAC Universal Cap Cover Chassis: 
Die Cast Packaging System: * Cap cover construc- 
Enclosures: A quality cabinet, engineered tion enables the build- 
Easily machined for versatility and value, at | er to use either the top 
units useful as in- у^ an affordable price. The Uni- | or the bottom of the Е 
strument апа meter Я д Pac is constructed with .063” “=W. chassis for con- Drawn Miniature Box: 
cases * Close-fitted flange lids fasten to | LMB Perforated Box Chassis: (1.60mm) aluminum, with struction * Chassis * Cold rolled steel, with mount- 
bosses in the body with counter sunk | * LMB perforated boxes are | .125” (3.18mm) aluminum sides and four adhesive | can also be mounted on its side and con- | ing ears * Made of steel only 
screws * Aluminum alloy (380) offers | adaptable wherever heat dissi- | rubber feet. The top, bottom, and sides are finished in | struction can be on both top and bottom at | * Covers are soldered-in when 
excellent screening properties. • Lid | pation is required, as well as | textured blue, the front and rear panels are finished іп | the same time * Built from Aircraft quality | used in assembly * Not fabri- 
adds .156" (3.96mm) to height of | utmost shielding * Plain alum- | semi-gloss white * Interchangeable front, back, top and .040" (1.02mm) aluminum, Type 3003-H14 | cated (holes punched in the 


enclosure. inum bottom panels * Plain aluminum box) • Plain steel 
Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing 
DxWxH Part No. 1 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 
Fig. 1 - Aluminum Boxes Fig. 6 - Die Cast Enclosures 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L100-ND 5.32 44.16 399.00 3.63 x 1.50 x 1.06 (92.20 x 38.10 x 26.99) L149-ND 8.26 68.56 619.50 
3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) L101-ND 5.08 42.16 381.00 4.88 x 2.38 x 1.06 (111.13 x 60.33 x 26.99) L150-ND 9.34 77.52 700.50 
4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) ШЕЕ 6.42 53.29 481.50 4.69 x 3.69 x 2.06 (119.08 x 93.65 x 52.40) L151-ND 14.92 123.84 1119.00 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L103-ND 6.88 57.10 516.00 д 
7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 23.70 196.71 1777.50 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND 9.60 79.68 720.00 739 x 470 x 3.06 (187.73 x 119.46 x 77.80) L153-ND 25.56 21215 1917.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L105-ND 13.42 111.39 1006.50 : : - Fig. 7- LMB Perforated Box Chassii : - 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L106-ND 13.60 112.88 1020.00 19. 7- errorateg Фох павага 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L107-ND 16.54 137.28 1240.50 2.75 x 2.13 x 2.63 (69.85 х 53.98 x 66.68) Go NE 9.54 79.18 715.50 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L108-ND 19.56 162.35 1467.00 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L164-ND 7.90 65.57 592.50 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) L109-ND 27.16 225.43 2037.00 4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L165-ND 10.20 84.66 765.00 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x 127.00 x 101.60) L110-ND 29.82 247.51 2236.50 2575 dye «ТАШ 2324 х un ГОО аў 5723 607.50 
Fig. 2 - Aluminum Boxes (Snap Together) .00 x 2.25 x 2. -60 x 57.15 x 57.15 Шы 5 79.5 718.5 
2.75 x 2.13 x 1.63 (69.85 x 53.98 x 41.28) L111-ND 4.72 39.18 354.00 5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L168-ND 11.14 92.46 835.50 
2.75 x 2.18 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 5.32 44.16 399.00 3.75 x 8.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 10.94 90.80 820.50 
3.25 x 2.13 x 1.13 (82.55 x 53.98 x 28.58) L113-ND 4.72 39.18 354.00 5.25 x 8.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L170-ND 12.40 102.92 930.00 
4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98 x 41.28) L114-ND 5.32 44.16 399.00 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND 18.14 150.56 1360.50 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L115-ND 6.42 53.29 481.50 6.25 x 8.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND 15.62 129.65 1171.50 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L116-ND 6.88 57.10 516.00 5.50 x 8.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L173-ND 11.96 99.30 897.30 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L117-ND 9.60 79.68 720.00 8.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND 16.02 132.97 1201.50 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L118-ND 13.42 111.39 1006.50 6.00 х 4.00 х 3.00 (152.40 х 101.60 х 76.20) L175-ND 18.62 154.55 1396.50 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L119-ND 13.60 112.88 1020.00 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) L176-ND 22.62 187.75 1696.50 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L120-ND 16.54 137.28 1240.50 4.00 x 4.00 x 2.00 (101.60 x 101.60 x 50.80) L177-ND 12.12 100.60 909.00 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L121-ND 19.56 162.35 1467.00 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) L178-ND 23.46 194,72 1759.50 
Fig. 2- Crown Royal Series Aluminum Boxes 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L179-ND 23.26 193.06 1744.50 
2.25 x 1.50 x 1.38 (57.15 x 38.10 x 35.05) 19820) 5.64 46.81 423.00 8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L180-ND 32.62 270.75 _ 2446.50 
4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L199-ND 7.68 63.74 576.00 Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System 
5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L200-ND 10.62 88.15 796.50 
7.00 x 12.00 x 1.75 (177.80 x 304.80 x 44.45) L181-ND 73.98 614.03 5548.50 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 11.10 92.13 832.50 
ў 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) L182-ND 90.80 753.64 6810.00 
6.25 x 8.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L202-ND 13.98 116.03 1048.50 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L203:ND 2108 174.98 1581.00 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND 105.84 878.47 7938.00 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L204-ND 2842 235.89 2131 50 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) L184-ND 123.72 1026.88 9279.00 
Fig. З - Aluminum Consoles 7.00 x 14.00 x 5.25 (177.80 x 355.60 x 133.35) L185-ND 97.50 809.25 7312.50 
4.00 x 3.00 x 2.00 (101.60 x 76.20 x 50.80) L122-ND 8.74 72.54 655.50 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) L186-ND 117.82 977.91 8836.50 
5.00 x 3.00 x 2.00 (127.00 x 76.20 x 50.80) L123-ND 10.08 83.66 756.00 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) L187-ND 138.92 1153.04 10419.00 
6.00 x 4.00 x 2.25 (152.40 x 101.60 x 57.15) L124-ND 12.04 99.93 903.00 12.00 x 17.00 x 7.00 (304.80 x 431.80 x 177.80) L188-ND 155.46 1290.32 11659.50 
7.00 x 5.00 x 2.50 (177.80 x 127.00 x 63.50) L125-ND 13.88 115.20 1041.00 14.00 x 17.00 x 7.00 (355.60 x 431.80 x 177.80) L189-ND 169.70 1408.51 12727.50 
8.00 х 6.00 х 2.75 (203.20 х 152.40 х 69.85) L126-ND 18.24 151.39 1368.00 Fig. 9 - Cap Cover Chassis 
9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) L127-ND 20.08 166.66 1506.00 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) L190-ND 19.84 164.67 1488.00 
10.00 x 4.50 x 2.50 (254.00 x 114.30 x 63.50) L128-ND 18.00 149.40 1350.00 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L191-ND 21.36 177.29 1602.00 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) L129-ND 30.02 249.17 2251.50 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L192-ND 19.12 158.70 1434.00 
13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) L130-ND 40.74 338.14 3055.50 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) L193-ND 30.54 253.48 2290.50 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381 00 х 381.00 х 114.30) I L131-ND_ 66.44 551.45 4983.00 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) L194-ND 27.84 231.07 2088.00 
Fig. 3 - Uni-Cab Universal Cabinet System 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) L195-ND 31.90 264.77 2392.50 
5.00 x 5.00 x 1.75 (127.00 x 127.00 x 44.45) L155-ND 29.92 248.34 2244.00 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) L196-ND 34.44 285.85 2583.00 
6.00 x 6.00 x 2.75 (152.40 x 152.40 x 69.85) L156-ND 34.76 288.51 2607.00 8.00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) L197-ND 35.38 293.65 | 2653.50 
7.00 x 6.00 x 3.50 (177.80 x 152.40 x 88.90) L157-ND 37.04 307.43 2778.00 Fig. 10 - Drawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately) 
5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 34.36 285.19 2577.00 
1.75 x 1.25 x .88 (44.45 x 31.75 x 22.23) L206-ND 178 1477 183.50 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) L159-ND 39.78 330.17 2983.50 B004 | SX 76 (60 00x AA AS TO CS AEN mE 1477 13550 
10.00 х 10.00 х 3.00 (254.00 х 254.00 х 76.20) L161-ND 54.86 455.34 4114.50 .00 x 1.75 х .78 (50.80 x 44.45 x 19.05) 4 : ў к 
10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x 304.80 x 101.60) | L162-ND 67.98 — 56423 5098.50 200545 toe Poo. 44525-40) На 178 а 12550 
Fig. 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System -00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) ак 7 T 5 
6.00 x 4.00 x 2.00 (152.40 x 101.60 x 50.80) L154-ND 31.06 25780 232950 - Optional Eds for Drawn Miniature Boxes 
10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) L160-ND 43.90 364.37 3292.50 Lid for L206-ND Box L205-ND 1.22 10.13 91.50 
Fig. 5 - Small Cabinets Lid for L208-ND Box L207-ND 1.22 10.13 91.50 
5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) L147-ND 27.28 226.42 2046.00 Lid for L210-ND Box L209-ND 1.22 10.18 91.50 
6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) L148-ND 40.04 332.33 3003.00 Lid for L212-ND Box.. L211-ND 1.22 10.13 91.50 


Instrument Boxes `ç (e nw: 


Economical cases molded of high impact material. А 

Mating cover has interlocking flange on lid, counter- od Supplied Nibbler Tool 
sunk holes for flush mounting. Internal grooved guides With coverand р 
to hold PC boards and circuit cards from .062 to 093 Mounting For Panels, Boxes 


thick. Ideal for prototype or production usage. • Low 50945 
cost * Sturdy construction 


* Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the 
inserts * Phenolic Panel: « 3/32" (2.38mm) thick glossy black MIL-P-3115C 
* Aluminum Panel: .055” (1.40mm) thick, #5052-H34 рег 00 318 С * Boxes: 
Precision molded with rounded outside corners, and « 3/16" x 3/16" (4.76mm x 
4.76mm) deep threaded brass inserts in base. 

Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts Я 
Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. 


—À 
т 
| 


B 


Black Phenolic Aluminum Dimensions 
ERU m ДЕ za mE и. mi E ine Inches (mm) Color/ Digi-Key Price Each P 
nches (mm igi-Key Price | Digi-Key Price | Digi-Key Price i š 
А В с PartNo. Each | PartNo. Each | PartNo. Fach 5 3 0 LEE [аць 4 шаш Spring loaded nibbling tool for 
2.88 (73.15) 4.00 (101.60) 1.56 (39.62)| 703K-ND 2.27 |2042K-ND .89 |2044K-ND 1.42 1 cutting plastic and metal. Cut from 
2.88 (73.15) 14.0 (101.60) 1.56 (39.62)| 705K-ND 2.07 |2042K-ND 89 |2044К-М0 142 2.50 (63.50) 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene ШАБА 449 4.14 244 the side or from a single .375” 
3.13 (79.50) |5.88 (149.35) 2.25 (57.15) 704K-ND 5.31 | 2043K-ND 1.46 | 2045K-ND 2.30 2.88 (73.03) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.67) | Black ABS — |706K-ND 6.92 6.39 3.97 (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
Een 51237 281 вей ТАҚАП 518 STEND 20, 20180 ERE 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75) |2.00 (50.80) | Black ABS |707K-ND 10.89 10.05 6.26 AWG (й pd тат) 
М Қ x к k А el А ы К а, Я copper, brass, aluminum or plastics. 
7.38 (187.45) 8.38 (212 85)|3.00 (76.20)| 702K-ND 1652 | 2039K-ND 7.25 | 2048K-ND 6.96 4.33 (109.98) 7.50 (190.50) | 2.22 (56.39) | Blue Styrene 764K-ND 8.84 8.16 4.83 GC395-ND  Nibbler Tool....$12.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1440 (053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


3M Scotch? 100 Wire Tie Wraps 


Perforated Roll: Scotch& 100 Cable and Wire Tie Wrap incorporates 
flexibility, a thin profile, and superior strength for unique cable bundling, 


ЗМ витропѕ° Protective Products 


Available in: White, Gray, Brown, Black. Dimensions in inches (mm). 


wire harnessing, and fastening system. Scotch® 100 tie wraps secure Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 
quickly and easily, remain locked without slipping, and can be re-used for 
maximum efficiency. These fasteners are ideal for use on cable and wire W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) W: .50 (12.70) W: .81 (20.57) 
assemblies, fiber optic installations, or bundling and wrapping of most H: 12 (3.05) Ht: .14 (3.56) Ht: .23 (5.84) Ht: .30 (7.62) 
items. 
Features: • Easy to install * Flexible * Superior Strength * Re-usable Fig. 6 Q Fig. 7 Fig. 8 © 
* Thin Construction * Cable Friendly 
Specifications: “ Hook Type: Polypropylene (Clear) * Loop Type: Nylon Rerorated Rel W: :63 (16.00) WAA (11.18) W: 50 (12:70) W: 44 (11.18) 
й В š Ht: .31 (7.87) Ht: .20 (5.08) Ht: .14 (3.56) Ht: .20 (5.08) 
* Temp. Rating: 100°C (212°F) (тат) (5.08) (8:56) (6.08) 
ig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 
Shear Digi-Key Price Ед e 
Description Thickness Strength Part No. Each 
W: .88 (22.35) W: .81 (20.57) W: .40 (10.16) W: .75 (19.05) 
Perforated Roll (100 count roll) Ht: .40 (10.16) Ht: .52 (13.21) Ht: .10 (2.54) Ht: .38 (9.65) 
Black, 1" x 6" .84mm (0.033 in.) 20 psi 3М53598-М0 6.35 
Digi-Key 
Perforated Roll (75 count roll) Fig. Part No. * Pricing 
Green, 1/2" x 8" 3M54140-ND 3.53 1 $J5508-(]-ND 5.25/64 44.99/640 59.98/1,024 124.16/3,072 
Red, 1/2" x 8" 84 mm 3M54142-ND 3.53 2 $J5012-L-ND 4.90/56 42.02/560 63.03/1,008 130.46/3,024 
White, 1/2" x 8" (0 033 in.) 20 psi 3M54139-ND 3.53 3 $J5518-L-ND 9.07/64 77.70/640 103.60/1,024 214.46/3,072 
Yellow, 1/2” x 8" ` š 3M54143-ND 3.53 4 $J5523-L-ND .86/4 6.63/36 77.33/504 106.71/1,008 
Black, 1" x 8" 3М53601-М0 6.35 5 $J5027-L-ND 8.80/40 98.11/520 112.82/1,040 532.57/5,200 
Blue, 1” x 8” 3M54153-ND 6.35 6 SJ5303-7-NDT 4.55/56 38.99/560 58.49/1,008 121.07/8,024 
Green, 1” x 8" BA mm 20 psi 3M54152-ND 635 7 SJ5312-7-NDT 4.90/56 42.02/560 63.03/1,008 130.46/3,024 
Red, 1” x 8” (0.033 in.) 3M54154-ND 6.35 8 SJ5003-[ -ND 4.55/96 38.99/560 58.49/1,008 121.07/3,024 
White, "x 8" 3M54151-ND 6.35 9 $J5009-C1-ND 8.82/24 22.68/72 132.33/504 182.61/1,008 
Yellow,1” x 8" 3M54155-ND 6.35 10 $J5514-C-ND 2.01/4 15.50/36 180.84/504 249.55/1,008 
11 SJ5007-0-ND 4.11/54 35.25/540 58.75/1,080 113.51/3,024 
Accessory 12 $J5017-L-ND 11.28/40 125.67/520 144.52/1,040 686.39/5,200 
HHD 100 Hand Held Dispenser ВМЕСВОД Нр 8:72 ж Use numbers to designate color choice : 9—white, 8-gray, 1—brown, 0—black, in the C of each part #. + Transparent. 


Scotch? 35 7-mil Vinyl Electrical Color Coding Tape 


Agile and versatile performer that stretches to conform to virtually any shape that requires color-coded insulation. Its ex- 
cellent elongation, flexibility and strength make it easy to handle. The eight fade-resistant colors are easily distinguished 
for fast identification of electrical phases, leads, piping and safety areas. Meets requirements of UL 510 and CSA 22.2 
Features: * Aggressive pressure-sensitive, rubber-based adhesive * Excellent electrical insulating properties * Resists 
weather, abrasion, corrosion, alkalies and acids * Flame retardant 


ЗМ Tape Foil Shielding Tape 


Scotch® EMI/RFI Copper Foil Shielding Tapes provide an easy-to-apply, time saving, cost-effective way to shield against 
EMI/RFI radiation. Foil tapes are conductive through the adhesive, and offer mechanical, electrical and thermal values to 
meet your shielding effectiveness/frequency requirements. 


Digi-Ke Price Each 
Description Patt No. 1 5 m. Digi-Key Price | BL = Blue RD = Red 
1/4" x 18 yds. (6.35mm x 16.46m) 3M1181A-ND 10.50 9.00 Description Part No. Fach GN = Green МІ. = Violet 
1/2" x 18 yds. (12.70mm x 16.46m) 3M1181B-ND 20.98 17.99 3/4" x 66 ft. (19mm x 20.1m) GY - Gray WH = White 
1" x 18 yds. (25.40mm x 16.46m) 3M1181C-ND 41.97 35.97 Color Designation СІ 3М35-ГІП-М0 514 | ОВ = Огапде ҮІ. = Yellow 


ScotchCode™ wire Marker Tape Dispenser Scotch? 70 Self- Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 


BK - Black BN=Brown GY = Gray RD = Red WH - White High-temperature, arc and track-resistant self-fusing tape. It's composed of long-lasting silicone rubber with an easy- 
BL - Blue СМ = Сгееп ОВ = Огапде VL = Violet YL = Yellow tear, easy-strip liner. Scotch 70 Tape is well-suited to protect high-voltage cable terminations against arcing and tracking. 
Operating Temperature: 180°C. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each Digi-Key Price Each 
Dispenser Only STD-ND 11.41 Description Part No. 
Dispenser with 0-9 Marker Tape STD-0-9-ND 34.77 1" x 30 ft. (25.4 9.1 3M70-ND 40.62 35.55 
Dispenser with Colored Marker Tape STD-C-ND 3477 Š ШЫ KOH) _ ` 
Refill, 1 roll, number - O = 0 thru 9 SDR-O-ND* 2.50 
Refill, 1 roll, colors - OO = Color Designation SDR-O0-ND* 2.50 


Scotch-Mount™ 
No. 4008 and 4026 Double Coated Foam Tapes 


The foam carrier makes them flexible and conformable, great for filling space and ideal for joining 
rough and irregular surfaces. “ Adhesive: Acrylic A-20 
Applications: • Bond mirrors to walls or furniture * Bond acoustic panels to walls 


* Refill Rolls 8 Feet (2.44 Meters) in Length 


Scotch® Adhesive Transfer Tapes 9703 


Scotch Adhesive Transfer Tapes aren't really “tapes” at all. They're actually thin strips of pressure sensitive adhesive pre- 
applied on special release liners. This allows you to quickly and easily apply a neat, precise strip of clean, dry adhesive 
exactly where you want it. Mounts flat, flexible circuits: Features electrical conductivity only through the adhesive thick- 


ness. Completely eliminates the need for soldering, solvents, messy cleanup. * Thickness: 0.002" (.05mm) • Adhesive: Digi-Key 
Acrylic A-40 Applications: е Attach EMI/RFI shields • Connect flat flexible circuits • Attach electronic components Description Part No. 
= _ Thickness, 0.125" (3.18mm) 3M4008-ND 
m Digi-Key Price Thickness, 0.062" (1.57mm) 3M4026-ND 
Description Part No. Each 
Width, 0.5" (12.70mm) 3M970312-ND 65.50 


Scotch-Mount'" Double-Coated Foam Tape 


Urethane Foam: Soft, conformable, and high in internal strength which makes it ideal for general purpose mounting and 
joining. The excellent cold temperature properties make it suited for application on snowmobiles, freezers, etc. 

Vinyl Foam: Designed for general purpose mounting and joining, they offer one-piece removal. Their high degree of 
conformability makes them well suited for joining rough, mis-matched surfaces and the closed-cell foam makes excellent 
water and air seal in certain applications. 


Scotch® 130C-mil Linerless Rubber Splicing Tape 


3M's premier rubber-based, high-voltage insulating tape. Its thermally conductive design eliminates hot spots in splicing 
and terminating 600V to 69k V. Meets requirements of HH-1-553C, Grade A and B, апа ASTM D-4388, Type III. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each Digi-Key Price 
3/4” x 30 ft. (19.05mm x 9.1m) 3M130C-ND 12.70 Description Part No. Each 
Urethane 1/16” Thick, 1” x 36 yds., White (1.59mm x 25.40mm x 32.92m) 3M40161-ND 33.67 
Vinyl 1/8" Thick, 1" x 36 yds. (3.18mm x 25.40mm x 32.92m) 3M44081-ND 71.92 
6969 Duct Tape Vinyl 1/16" Thick, 1" x 36 yds., Black (1.59mm x 25.40mm х 32.92m) 3M44161B-ND — 55.17 
3M Highland 6969 is a 10.8-mil (0.27mm) commercial grade polyethylene coated cloth tape with rubber Vinyl 1/16" Thick, 1" x 36 yds., White (1.59mm x 25.40mm x 32.92m) 3M44161W-ND 55.17 


adhesive for moisture proofing plumbing, duct sealing, protecting, holding and other general purpose uses. 
It is silver colored, high tack, conformable, strong and easily torn. 6969 resists backing distortion at 


temperatures up to 150°F (65°C) for one hour. Scotc h- B rite™ 
Digi-Key Price H 
Description Pari No. Each High Performance Cloth 2011 
2” x 60 yd. roll (50.8mm x 54.8m), Black 3M69692B-ND 9.84 
2" x60 yd. roll [pun зі) Silver 3M69692S-ND 9.84 2011 high performance cloth provides excellent dust, oil and water pickup with minimal linting. This is a versatile non- 
scratching tool to be used on a wide variety of substrates including stainless steel, chrome, enamel, painted surfaces, 
plastics, glass, computer monitors, wood, marble and other delicate surfaces. It can be used dry or damp, with or 
š without cleaning chemicals. 
Electrical Digi-Key Price 
T Description Part No. Each Digi-Key Price Each 
ape Super 33 Vinyl Plastic Electrical Tape, 3/4” x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) |3M33«A-ND — 5.26/Roll Description Part No. 1 5 10 25 
Super 88 Vinyl Plastic Electrical Tape, 3/4" x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) | 3M88A-ND  5.94/Roll Blue, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011B-ND 6.75 6.08 540 4.73 
Highland Vinyl Plastic Tape, 3/4" x 60 ft. (19.05mm x 18.2m) 3M1700-ND 1.02/Roll Red, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011R-ND 6.75 6.08 5.40 4.73 
Vinyl Mastic Pad, 3-1/4 ' x 4-1/2" (82.55mm x 114.30mm) 3M11008-ND 3.12/Roll White, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011W-ND 6.75 6.08 540 4.73 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1441 


. А ан: 
ЗМ Fastening Systems Dic с Adjustable 
Woven Nylon Рі hi O i i Г] 
Scotchmate™ Hook and Loop Strip With <n Kwik Klip 
Fastening Systems Loops Woven Nylon * 4 sizes adjust to any holding diameter from 5/16" to 1" (7.9- даа 
. Strip With 25.4mm) * Locks securely, easily reopened for routing changes. А — 3 
When the two sides of a Scotch-mate i š ial n Я Typical Release — — 
Hook and Loop Fastener are pressed Hooks Adhesive back “ Material: Nylon 6/6 • Color: Natural db Location [в MEE 
together, hundreds of tiny stiff hooks 
mesh with a surface of pliable loops. Note: X in Part No. - Yards Dia. Dimensions 
Simply press together to fasten and pull Width Digi-Key Price Per Yard Range (mm) Digi-Key Pricing Richco 
apart to open and you can үр ү In. (тт) Part No. 1 10 5 50 (mm) A B с D | Part No. 10 10 500 | PartNo. 
your ага.  Dapelditig Since Plain-Backed / Black 787106 | 2540 1905 2210 1016 | RP309-ND 718 5942 23928 | AKKL-3140A-RT 
UT Е з TaD пя за Д пшнш Уб е areo MIT. 
adhesive-backed versions, Plain-backed | 581588) | 5.0402588-Х-МП 9! 1750 1141 15,0 22.10-25.40 | 50.80 2540 4445 1270 | RP312-ND 1400 116.70 466.80 | AKKL-8710A-RT 
versions аге easily sewn ог stapled іп 1 (25.40) $J340110B-X-NDT 1.30 1042 16.28 19.53 E E E 2 = с а З > 
place. Adhesive-backed fasteners are 1 (25.40) 5J340210B-X-ND* 1.30 1042 16.28 19.53 
available for bonding to bare or painted Plain-Backed / White Fig. 2 
metal, many plastics including 5/8 (15.88) | SJ340158W--NDT 90 720 1125 13.50 i ig. 
plasticized vinyl, plus wood, glass and 5/8 (15.88) SJ340258W-X-ND* 0 720 1125 13.50 Тіе Holders * Ramp feature allows ties to pass through easily * 4-way 
morg; 1 (25.40) SJ340110W-X-NDT 1.28 1026 16.04 1925 Fig. 1 entry * Material: Nylon 6/6, Adhesive, UV Stabilized Nylon 
Plain, standard sew on: * Wash or dry 1 (25.40) SJ340210W-X-ND* — 1.28 1026 16.04 19.25 e Multi-directional « Material: Nylon 6/6, UV | 66 
БЕН NS Pavia: Talon Adhesive-Backed Шш. р Mtg hole f. 
` 5/8 (15.88) | SJ352758B-X-ND¢ 4.15 33.17 5183 55.14 м с Р НА шаға” 
ашу ог даппода с, ЕТЕТІН 5/8 (15.88) | SJ352658B-X-ND* 415 3347 5183 55.14 АСЯ ло ў 3 | ko LA 457 pia. 89 аа 
: ; нн 1 (25.40) SJ352710B-X-NDT 5.37 4293 6708 7137 i thick tape р Е в oj [о 2Р8 = ў 
Features: General purpose adhesion to T B @ 4 Mtg. hole for ‘79thick Е 
most smooth surfaces * Operating 1 (25.40) SJ352610B-X-ND 537 4293 6708 7137 Typical release © LAN #8 screw double adhesive tape 
Temp.: -20°F ~ 120°F (-29°C ~ 49°C) *Hook Loop | tab location © 3.81-2 Pls with release tab 
Digi-Key Digi-Key Dimensions (mm) Tensile 
Dual Lock™ Reclosable Fastening Systems ШШШ. Дашы А B E D E are) 
RP301-ND RP305-ND 19.05 19.05 6.35 6.10 1.52 6.72/11.20 
When these fasteners are pressed together, hundreds of mushroom-shaped stems RP302-ND RP306-ND 25.40 25.40 11.68 741 178 18.66/22.39 
interlock with one another. An audible snap announces that the fastener is locked. RP303-ND RP307-ND 38.10 38.10 10.92 762 2.03 4479 
Compared to hook and loop fasteners, you get improved tensile strength with five RP304-ND RS 50.80 50.80 10.92 762 203 4479 
times more holding power. Open and close hundreds of times during the life of Polyoletin ^^ - a А a - a 
your product. Plain-backed versions can be easily sewn, stapled or ultrasonically strip ` N Liner Fa m z 
bonded in place. Adhesive-backed versions are available for bonding to bare or "Adhesive е Digi-Key Pricing Richco 
painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus wood, glass and more. Fig. Part No. 10 100 500 Part No. 
For easy opening applications, you can mate Type 250 with Type 170. For medium лале A Nylon 
opening, you can mate Type 170 with Type 400 or Type 250 with itself. For greater ° 1 RP301-ND 3.86 32.20 128.78 FTH-5A-01A-RT 
holding power with limited openings, you can mate Type 250 with Type 400 or W 1 RP302-ND 4.84 40.34 161.34 FTH-7-01A-RT 
mate Type 170 with Scotchmate Loop Products. Plain-Backed: Sew on or staple. Wash or dry clean. * Operating temp.: 2 RP303-ND 12.70 105.81 423.22 FTH-8-01A-RT 
-20*F ~ 200°F (-29°C ~ 93°C) Pressure Sensitive Rubber Adhesive: General purpose. Bonds to most surfaces. “ Op- 2 RP304-ND 15.14 126.20 504.80 FTH-10-01A-RT 
ДЕНЕ Adhesive: High performance fo sra, atomotive, Business equipment. leones. Resists harsh weld, ene eee 
hot/cold cycles. * Operating Temperature: -20°F ~ 158°F (-29°C ~ 70°C) continuous ' 1 ШЕШЕГЕ 420 E 14446 Arr nU 
= 2 RP307-ND 14.15 117.95 471.78 FTH-8-01A-RT-UVB 
Note: X in Part No. - Yards 
Width Digi-Key Price Per Yard 
In. (mm) Type Part No. 1 10 25 50 
Plain-Backed / Black L E D S pace rs 
а 10270 pn SUMA Ар 2n dm E 1025 * Spaces LED from surface of board “ Easily installed by hand “ Insulates and spaces leads “ Slots and holes for choice 
5 (12.70) ў d Ў ч of mount * Material for LEDS1E and LEDS2E: Nylon 6/6 “ Color: Natural 
.5 (12.70) 170 $J344212-X-ND 5.08 40.65 63.52 67.59 
1 (12.70) 250 $J344010-X-ND 8.81 70.46 110.10 132.12 Fig. 1 А Fig. 2 204 deo 
1 (25.40) 400 $J344110-X-ND 8.07 64.53 100.83 107.28 TA | 2.03 я H T-1-3/4 г | 
1 (25.40) 170 SJ344210-X-ND 8.07 64.53 100.83 107.28 5 1.02 | 1 
Plain-Backed / Clear A 1.02 = A 16 3.0 
5 (12.70) 250 $J346012-X-ND 5.70 45.62 71.29 75.85 | i [^ 1.02 
1 (25.40) 250 SJ346010-X-ND 937 7492 117.06 124.55 213561 E 1.52 V ыы 
Adhesive-Backed / Black i 1.27 Т 07 
5 (12.70) 250 SJ354012-X-ND 6.01 48.09 75.14 90.17 - _ = _ 
.5 (12.70) 400 SJ354112-X-ND 5.92 47.39 74.05 78.79 Я Dim. А Digi-Key Pricing Richco 
5 (12.70) 170 $J354212-X-ND 5.92 47.39 74.05 78.79 Fig. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
1 (25.40) 250 J354010-X-ND 9.87 78.97 123.39 148.07 4.57 RP500-ND 3.26 2747 108.66 LEDS1E-3-01 
1 (25.40) 400 SJ354110-X-ND 10.02 80.14 125.21 133.23 6.35 RP501-ND 3.44 28.71 114.82 LEDS1E-4-01 
1 (25.40) 170 $J354210-X-ND 10.02 80.14 125.21 133.23 1 1200 Rp02 ND 351 3111 12542 na E i 
VHB Adhesive Back / Black K i й й р 3d 
5 (1270) 250 SJ355012-X-ND 8.69 69.50 108.60 13032 па агаро ізі sa we Бает 
5 (12.70) 400 SJ355112-X-ND 8.69 69.50 108.60 115.55 А a ў ç ч $3 
5 (12.70) 170 5J355212-X-ND 8.69 69.50 108.60 115.55 6.35 RP506-ND 431 35.90 143.60 LEDS2E-4-01 
1 (25.40) 250 SJ355010-X-ND 1448 115.81 180.95 21744 2 6 АЕН ME т ae 
1 (25.40) 400 $J355110-X-ND 14.48 115.81 180.95 184.57 19.05 RP509-ND 482 4015 160.58 LEDS2E-12-01 
1 (25.40) 170 SJ355210-X-ND 1448 115.81 180.95 184.57 - - - - 
VHB Adhesive Back / Clear 
.5 (12.70) 250 SJ356012-X-ND 10.17 81.39 127.18 135.31 т 
1 (25.40) 250 SJ356010-X-ND 1721 137.70 215.16 21947 Hole Grom met — АА 
OD ID 
ТҮР. ТҮР. н 
MiniPack Assorted ЗМ Fastening Systems that contain 4.9 yard rolls of mating fasteners * Installs instantly • Material: Flexible vinyl • Color: Black | | 
- P 
Digi-Key Price Each - - — m Я 
"m Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Richco 
Description Вапно: 1 5 19 ID P 00 T Part No. 10 — 100 50 | Part No. 
Hook апа Loop 305 | 4.57 | 152 | 787 6.35 RP450-ND 143 11048 4778 | HG-2 
Black, 1”, Sew-on MP-3401/02B-ND 17.43 14.94 13.45 3.81 6.35 | 1.52 9.40 6.35 RP451-ND 148 12.32 49.28 | HG-2.5 
We 4" Я T Я 4.57 7.87 76 10.92 4.57 RP452-ND 1.62 13.52 54.06 | HG-3 
White, 1”, Sewon МЫЗҒА 17.43 190 1545 533 | 787 | 152 | 1092 | 533 RPA53-ND 181 — 1507 6026 | HG-35 
Black, 1", Adhesive MP-3526/27B-ND 31.68 27.15 2444 6.35 940 | 229 14.22 AN RP454-ND 1.99 16.60 66.40 | HG-4 
White, 1" Adhesi MP-3526/27W-ND 31.68 2715 2444 940 | 1270 | 152 | 1727 741 RP455-ND 332 27.66 11064 | HG-6 
ae i 1422 | 1727 152 | 2210 | 457 RPA56-ND 420 3504 14046 | HG-9 
Dual Lock 17.27 | 19.05 | 1.52 23.62 4.57 RP457-ND 4.65 38.72 154.86 | HG-11 
Black, 1", Adhesive MP-3541/42B-ND 49.11 42.08 37.89 
Black, 1", High Bond | MP-3551/52B-ND 68.71 58.89 53.01 E Ë с Fia. 1 А Fig. 2 
ig. $, ig. 
Liquid Tight Grommet "=! , > %- 
Нідісі Backed Dual Lock . Provides dust and watertight seal . Conforms to 1Р67 standards B L а D 
* Provides light strain relief е Fits a variety of cable sizes ў 
Type 400 Dual Lock Fasteners оп а rigid баск with recessed mounting hole. > 
Hole Digi-Key Pricing гапе! Pane] сама и) [ШЧ саи 
Si. Si Part No. 1 50 100 ole ici ize im. (mm igi-Key rice Each | Richco 
z He. Har Fig. Color Мам | (тт) | (mm) | (mm) |D L PartNo. 10 100 | Part No. 
?06D&. | ¿im БС 25 10.00 15.00 1 | Black | RMS -153 | 125 30-50 |198 170 71 [ВР740-0 116 97 [1Тб-199017 
143Dia | 41mm | SJ3465-ND 36 14.28 2141 16.0 50-70 |210 18.9 62 | ЕР741-М0 3.66 2.44 | LTG-39897 
miae | dom | ЛЕ ае хо МЕНЕН ERI 
38.1 Square | 35mm | 8226124 т 28.00 42.00 29.0 140-200 | 35.8 244 6.6 |RP744-ND 577 3.85 | [16-43021 


1442 (1053) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


<> Locking Circuit {75036 І Strain Relief Bushings 
RIChCO Board Supports zu e ў |. (SRB-D/F/R Series) 


* Both ends lock by hand; no tools required ЦІ | ў * Bushing eliminates strain and 
* Strong, dependable grip 5.59 L "Fits 04.75 hole о Mounting Bushing Dimensions 
* Material: Nylon 6/6 Uu 14.80 in 1.59 nom. *Withstands temperatures. to Holes B kD- 
* Color: Natural thk. bd. 150°F (65°C) — г 1 
* Material: Nylon 6/6, RMS-40 O А (J 
Dim.A Digi-Key Pricing Richco * Color: Black —- 
(mm) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. * UL 4E40234, CSA #LR52044 Style A Style B 
4.57 RP425-ND 2.10 17.54 70.16 105.24 LCBS-3 
6.35 RP426-ND 2.24 18.66 74.64 111.96 LCBS-4 Digi-Key Approx. Wire Mntg. Hole (mm) Dimensions (mm) 
9.40 RP428-ND 2.35 19.60 78.38 117.57 LCBS-6 Part No. Size (mm) StyeA | StyleB с D E F 
10.92 RP429-ND 2.45 20.38 81.52 122.28 LCBS-7 
12.70 RP430-ND 2.53 21.08 84.30 126.45 LCBS-8 RP460-ND 3.05 x .5.59 11.10 10.03 11.68 10.41 4.06 1.57 
15.75 RP431-ND 2.70 22.54 90.16 135.24 LCBS-10 2.79 x 5.33 
19.05 RP432-ND 2.88 24.03 96.12 144.18 LCBS-12 RP461-ND 229 u 457 9.52 8.76 10.79 10.41 3.94 1.57 
25.40 RP434-ND 3.24 27.02 108.08 162.12 LCBS-16 ue QU 
4.09 x 7.62 13.08 
RP462-ND 381 x 7.11 12.70 11.81 14.48 12.70 4.34 2.54 
Wire Saddle 4.08 x 940 
i i — ical fiber. Wi iyi i i RP463-ND 3.81 x 8.64 14.27 13.46 1549 1524 610 330 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of the ë 5.08 x 9.40 ° E d ° к М 
saddle to protect them from abrasion. The “micro” is ideal for low profile applications and takes up very little 4.57 x 8.89 
real estate. - - 
The MOFNSA is designed to snap into a .125" diameter hole in a .093" thick panel for applications that 4.83 x 7.62 
require a thicker board than the standard 1/16" board. RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
4.06 x 7.62 
Micro MOFNSA 
6.35 12.70 
19. 7.1. 13 32. 6.73 13.08 
рі 86 RP465-ND 737 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
6.86 12.70 
i | 8 825 16.66 
` N To snap-lock in а @.125" RP466-ND 9.02 14.48 18.45 17.27 6.98 3.18 
To snap-lock (3.15) hole in a .093" (2.36) = 17.45 
in a @.070" (1.78) hole nom. thick panel 8.38 
* Maximum Panel Thickness 
Hole Dim Panel Thick. Digi-Key Pricing Richco 
In. (mm) In. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Digi-Key Pricing Richco 
Standoff Micro Wire Saddle Part No. 25 100 1,000 5,000 Part No. 
.070 (1.75) .062 (1.57) RP738-ND 3.00 25.01 100.04 | SMWS-1-01 RP460-ND 3.06 10.48 62.86 50.64/М SRB-D-3 
.070 (1.75) .093 (2.36) RP739-ND 3.00 2501 10004 | SMWS1-1-01 REZSI ND 9.15 31.37 168.24 151.65/М | SRB-F-2 
n A = RP462-ND 3.89 13.33 79.99 64.44/M SRB-F-4 
Mini Optical Fiber Network Saddle RP463-ND 12.35 42.34 254.02 204.63/M SRB-F-5 
.125 (3.18) .093 (2.36) RP737-ND 2.40 19.97 79.88 MOFNSA-2-01 RP464-ND 3.17 10.86 65.16 52.49/M SRB-F-7 
RP465-ND 3.37 11.55 69.30 55.83/M SRB-R-5 
RP466-ND 7.48 25.64 153.83 123.92/M SRB-R-6 
i А RPSRPL-ND SAR: Pinchar ТӨӨ аа hne pret dene $92.66/1 SRPL-2 
Twist-Lok (TL series) 
* Twist to secure wire bundles A 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 | А B 
* Color: Natural B Y C-Type Flat | г — ix 1.02 
| Ж 
“А” Overall “B” Wire Digi-Key Pricing Richco Cable C lam ps 2940 ) 176 Double Z z pical Release 
Hgt. (mm) Bundle Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 Part No. (CFCC Series) | ' Adhesive Таре eS" 
22.86 5.08-7.62 RP600-ND 2.59 8.87 53.24 TL-250 
26.16 7.62-10.16 RP601-ND 2.77 9.49 56.95 TL-350 * Designed for routing flat ribbon cable * Serrated grip to prevent slippage * Adhesive backing for quick 
30.48 10.16-12.70 RP602-ND 2.98 10.23 61.38 TL-450 mount in any direction * Material: Noryl-White, RMS-05; PVC-Gray RMS-04 
33.78 13.97-16.51 RP603-ND 3.12 10.68 64.08 TL-600 
39.37 17.78-20.32 RP604-ND 3.62 12.41 74.45 TL-750 Digi-Key Dimensions (mm) 
43.18 Max. 25.40 RP605-ND 372 1276 7657 | TL-950 RartiNo: A B c Material 
55.63 Max. 30.23 RP606-ND 5.04 17.28 103.68 TL-1125 RP391-ND 14.27 12.45 4.57 Noryl (White) 
68.07 Max. 36.58 RP607-ND 6.00 20.57 123.41 TL-1375 RP392-ND 14.27 10.16 6.35 Могу! (White) 
74.42 Max. 39.62 RP608-ND 7.45 25.53 153.18 TL-1500 RP393-ND 26.97 22.35 6.35 Noryl (White) 
87.63 Max. 45.97 RP609-ND 7.90 27.07 162.43 TL-1750 RP394-ND 26.97 22.35 6.35 Rigid PVC (Gray) 
Digi-Key Pricing Richco 
Ku rly- Lok O n ms E Part No. 25 100 1,000 Part No. 
B " > A RP391-ND 11.01 37.75 226.48 CFCC-3-05A-RT 
ASe (KLB Series) RP392-ND 13.97 47.90 287.42 CFCC-4-05A-RT 
š Н i 2 RP393-ND 17.44 59.78 358.67 CFCC-8-05A-RT 
SAJNE iVa backing, НМ5-15 2083 =F Typical RP394-ND 13.45 46.12 276.70 CFCC-8-04A-RT 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 76 Thick Тар Location 
* Color: Natural Double Adhesive Tape 
“А” Overall "B" Wire Digi-Key Pricing Richco 04.37 
Height (тт) Випа (тт) Part No. 25 100 1,000 Рам No. Cable C lam ps D (03.18 for 
27.18 7.62-10.16 RP610-ND 11.57 3968 238.10 | KLB-350A-RT (N Series) < 1 Diony. i 
31.24 10.16-12.70 RP611-ND 12.80 43.88 263.27 KLB-450A-RT < Material: Nylon 6/6, RMS-01 1.59! МН ШЕ Ў z 
40.13 17.78-20.32 RP612-ND 1345 4611 276.66 | KLB-750A-RT баб Natick ana Bice (1.14 for N1 only) С e- bese 
- š Dim. (mm) Digi-Key Pricing 
Wire Cord Klip (WCK Series) Description D E | PartNo. 25 100 1,000 
Black, RMS-49 1.60 6.86 RP322-ND 1.60 5.48 32.87 
* Adhesive backing for = А + Hole Dimensions (mm) Black, RMS-49 3.18 8.33 RP323-ND 1.63 5.59 33.52 
quick mounting | БСМ Dia. A B с D Black, RMS-49 4.78 9.91 | RP324-ND 1.87 641 38.48 
* Material: Nylon 6/6, B [| TE Tes Thick Bolis 4.57 | 16.00 15.75 787 4.06 Black, RMS-49 6.35 10.69 RP325-ND 1.94 6.67 40.00 
RMS-01 LI | T Adhesie tape with [11.43 | 25.45 2515 11.94 7.11 Black, RMS-49 7.95 11.51 | RP326-ND 1.97 6.74 4043 
e Color: Natural | Release Tab 18.29 | 25.40 2540 12.70 1346 Black, RMS-49 952 1229 | RP327-ND 243 731 43.85 
Black, RMS-49 11.13 11.99 RP328-ND 2.21 7.58 45.50 
Digi-Ke Pricin BIENES Black, RMS-49 12.70 14.27 RP329-ND 2.24 7.67 46.04 
e UU E Natural, RMS-01 1.60 6.86 | RP314-ND 178 609 36.54 
Ват Ванино 25 LOO 200) Башне: Natural, RMS-01 318 833 | RP315-ND 181 621 3726 
4.57mm. Dia., w/Tape RP617-ND 1280 43.90 26338 |  WCK-180-01A-RT гаша, Е с 1981 REN 208 ЩЕ Pus 
д jatural, - Х Д - А I 5 
11.43mm. Dia., w/Tape RP618-ND 22.47 77.05 462.31 WCK-460-01A-RT Natural, RMS-01 7.95 11.51 RP318-ND 219 7.49 44.96 
18.29mm. Піа., w/Tape RP619-ND 27.94 95.81 574.85 WCK-720-01A-RT Natural, RMS-01 9.52 12.29 RP319-ND 2.37 8.12 48.74 
қ Natural, ВМ5-01 11.13 11.99 RP320-ND 2.46 8.43 50.58 
18.29mm. Dia., w/oTape RP622-ND 11.42 36.79 317.15 WCK-720-01 Natural, RMS-01 12.70 1427 RP321-ND 249 8.53 51.16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1443 


Wire Tie Gun 


Economy 
Installation Tool 


Hanking Ties 85 
* Wrap electrical cords for shipping and packaging 
* Material: Polyethylene | + 


* Color: Natural 


Richco 
Wrap-It-Ties 


Max. Bundle Dimension 
* Easy to use permanent lock • Strong, Dia. Inch (mm) Digi-Key Price Per Package Richco 
one-piece construction * Serviceable to Inch (mm) A B Part No. 100 1,000 Part No. 
185% (85'O) UL recognized #E71558 REWTG:ND $47.52 .9 (22.86) | 3.2 (81.28) 3.9 (99.06) | RP701-ND 2822 13932 | HT-3.9 
Replace Г] with “C” for package of 100, “M” for package of 1,000. 1.4 (35.56) 5.2 (132.08) 5.9 (149.86) RP703-ND 26.09 156.56 HT-5.9 


Beaded Ties 


* Easy to install and release * Material: Nylon 6/6 * Color: Natural 


Min. Loop 
Max. |Арргох. Tensile |Арргох. Package Size 
Bundle | Length | Strength | Width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco 
Dia.(in.) | (in.) (Lbs.) (in.) | Color | Part No. € = 100 М-1000 | Part No. 
Nylon 6/6 
0.6 3.25 18 10 | Natural] RP101C1-ND 2.84 16.20 WIT-18SF 
0.6 3.25 18 10 | Green | RP101GNC1-ND 3.29 — WIT-18SF-GN 
0.6 3.25 18 10 Red | RP101RDO-ND = 16.88 WIT-18SF-RD 
0.6 3.25 18 10 | Yellow | RP101YLLT-ND 3.29 = WIT-18SF-YL 
0.7 45 18 ЛО | Natural] RP102C1-ND 3.15 18.00 WIT-18R 
07 45 18 10 Blue | RP102BLO-ND 3.22 18.40 WIT-18R-BL 
0.7 45 18 10 | Green | RP102GNLT-ND 3.59 18.40 WIT-18R-GN 
07 45 18 10 Red | RP102RDO-ND 3.22 18.40 WIT-18R-RD 
0.7 45 18 10 | Yellow | RP102YLLT-ND 3.22 18.40 WIT-18R-YL 
13 5.75 18 ЛО | Natural] RP213C1-ND 3.78 21.60 WIT-18L 
24 8.0 18 10 | Natural | ВР103/1-М0 4.91 28.08 WIT-18V 
24 8.0 18 10 | Green | RP103GNO-ND 6.83 — WIT-18V-GN 
4-2 5.75 30 ЛА | Natural] RP104C-ND 5.92 33.84 WIT-30R 
12 5.75 30 14 Blue | RP104BLO-ND 6.44 34.56 WIT-30R-BL 
12 5.75 30 Л4 | Green | RP104GNO-ND 9.00 34.56 WIT-30R-GN 
12 5.75 30 14 Red | RP104RDLT-ND 6.64 34.56 WIT-30R-RD 
12 5.75 30 ЛА | Yellow | RP104YLLT-ND 6.05 34.56 WIT-30R-YL 
1.8 7.3 30 14 | Natural] ВР105Г1-МО 6.37 36.36 WIT-30L 
1.8 73 30 14 Blue | ВР105ВІГ |-МО 746 — WIT-30L-BL 
1.8 73 30 14 | Green | RP105GNO-ND 9.62 - WIT-30L-GN 
1.8 7.3 30 14 | Yellow | RP105YLO-ND 7.16 - WIT-30L-YL 
0.7 45 40 ЛА4 | Natural] RP214C]-ND 5.86 32.76 WIT-40S 
12 5.75 40 14 | Natural] RP1060-ND 6.87 39.24 WIT-40R 
12 5.75 40 14 Blue | RP106BLC1-ND 7.70 39.10 WIT-40R-BL 
12 5.76 40 .44 | Green | RP106GNO-ND 7.70 39.10 WIT-40R-GN 
12 5.75 40 14 Red | RP106RDO-ND 7.70 39.10 WIT-40R-RD 
12 5.75 40 14 | Yellow | RP106YLLT-ND 7.70 39.10 WIT-40R-YL 
1.8 73 40 ЛА4 | Natural | RP107C1-ND 8.57 48.96 WIT-40L 
1.8 7.3 40 14 Blue | RP107BLC1-ND = 48.71 WIT-40L-BL 
1.8 7.3 40 14 | Green | ВР1076М 1-М0 9.59 48.71 WIT-40L-GN 
18 7.3 40 14 Red | RP107RDLT-ND 9.59 48.71 WIT-40L-RD 
1.8 73 40 14 | Yellow | RP107YLLT-ND 9.59 - WIT-40L-YL 
3.1 11.1 40 15 |Natural| RP215L -ND 14.87 84.96 WIT-40VL 
15 6.0 50 19 | Natural] RP108C1-ND 7.00 39.96 WIT-50S 
15 6.0 50 19 | Green | RP108GNLT-ND 7.84 = WIT-50S-GN 
15 6.0 50 49 Red | RP108RDO-ND 7.84 — WIT-50S-RD 
15 6.0 50 19 | Yellow | RP108YLO-ND 3.12 39.82 WIT-50S-YL 
2.0 8.0 50 19 | Natural] RP109C1-ND 7.94 45.36 WIT-50R 
2.0 8.0 50 19 Blue | RP109BLC1-ND 8.27 47.27 WIT-50R-BL 
2.0 8.0 50 19 | Green | RP109GNLT-ND 8.27 47.27 WIT-50R-GN 
2.0 8.0 50 19 Red | RP109RDO-ND 12.31 47.27 WIT-50R-RD 
2.0 8.0 50 19 | Yellow | RP109YLLT-ND 9.23 47.27 WIT-50R-YL 
4.5 15.3 50 18 | Natural | ВР11071-М0 14.18 81.00 WIT-50L 
27 10.7 60 18 |Natural| RP2160-ND 12.22 69.84 WIT-60R 
42 15.06 120 30 | Natural! RP111C-ND 33.08 — WIT-120R 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use 
0.6 3.25 18 10 | Black | RP201C1-ND 3.15 18.00 WIT-18SF-UVB 
07 45 18 Ло |} Black | RP202C1-ND 3.46 19.80 WIT-18R-UVB 
24 8.0 18 Ло | Black | RP2030-ND 5.36 30.60 WIT-18V-UVB 
12 5.75 30 44 | Black | RP204C-ND 6.55 37.44 WIT-30R-UVB 
1.8 73 30 44 | Black | RP205C1-ND 7.06 40.32 WIT-30L-UVB 
12 5.75 40 44 | Black | RP2060-ND 8.47 43.20 WIT-40R-UVB 
1.8 7.3 40 44 | Black | RP207L-ND 9.39 53.64 WIT-40L-UVB 
15 6.0 50 19 | Black | RP208C]-ND 7.69 43.92 WIT-50S-UVB 
2.0 8.0 50 19 | Black | RP209C]-ND 8.76 50.04 WIT-50R-UVB 
4.5 15.3 50 18 | Black | RP2100-ND 15.62 89.28 WIT-50L-UVB 
42 15.06 120 .30 | Black | RP211C-ND 36.35 — WIT-120R-UVB 
Nylon 6/6, Size 10 / Screw Mount 
15 6.75 50 19 | Natural] RP2247]-ND — 92.16 WITSH-10-50MS 
2 8.69 50 19 | Natural] RP225[ -ND 18.18 109.08 WITSH-10-50MRL 
3 11.25 50 .19 | Natural] RP2260-ND 21.69 110.16 WITSH-10-50MR 
Nylon 6/6 Release Tab 
1.25 5.5 40 21 | Natural] RP2170-ND 6.23 87.98 WIT-RT-0550 
2 8.0 40 21 | Natural] RP2180-ND 16.48 94.18 WIT-RT-0800 
2.5 10.5 40 21 | Natural] RP219C1-ND 28.05 142.31 WIT-RT-1050 
Min. Loop 
Max. |Approx. Tensile Approx. 
Bundle | Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 
Dia.(In.)  (In.) | (Lbs.) | (In.) | Color Part No. 25 100 Part No. 
Nylon 6/6 Release Tab (Large Size) 
4 15.25 250 52 | Natural RP221-ND 39.24 134.53 WIT-RT-1525 
6 21.5 250 .52 | Natural RP222-ND 44.85 153.78 WIT-RT-2150 
8 27.75 250 152 | Natural RP223-ND 51.22 175.62 WIT-RT-2775 


i i .375 F7 
Flg. i 203 ооо F2 iso eee 
(5-16) FI - — reyes 
453 (11.51) 125 (3.18) .875(22.23) .25 (6.35) 
0.094 (2.39) 1094 4 0.125 (3.18) 
Y 0-0-0 0-9-0-0: 
exo poo @з9у == | 
| теша А 
Dim “А” (approx.) Digi-Key Price Per Package Richco 
Fig. Inch (mm) Part No. 100 1,000 Part No. 
4.0 (101.60) RP731-ND 8.25 49.50 BT-4-01-NT 
li 5.0 (127.00) RP732-ND 10.18 61.09 BT-5-01-NT 
6.0 (152.40) RP733-ND 14.41 86.47 BT-6-01-NT 
8.75 (222.25) RP734-ND 19.97 119.81 BT-8-01-NT 
2 10.75 (273.05) RP735-ND 24.92 149.51 BT-10-01-NT 
12.75 (323.85) RP736-ND 28.43 170.57 BT-12-01-NT 
Molded Nylon Insulators 
(MNI Series) Г 
* Use as screw insulators and іп many bushing applications • Light- | ( + 
weight * High dielectric strength • Resistant to corrosion and abrasion ^ js, c . 
* Material: Nylon 6/6, RMS-48 * Color: Natural 
Approx. б Š 
Screw| Met. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Richco 
Size | Equiv. A B с D E Part No. 25 100 1.000 Part No. 
181 .047 120 .090 .031 RP330-ND 556 19.06 114.34 | MNI #2-2 
181 .047 120 .090 .063 RP331-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI 22-4 
181 .047 120 .090 .093 RP332-ND 556 19.06 114.34 | MNI #2-6 
#2 |М2.2 181 .047 120 .090 .125 RP333-ND 556 19.06 114.34 | MNI 42-8 
181 .047 120 .090 .187 RP334-ND 5.56 19.06 114.34 | ММ 42-12 
181 .047 120 .090 .250 RP335-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI 22-16 
181 .047 120 .090 .375 RP336-ND 556 1906 114.34 |MNI#2-24 
1235 047 145 115 .031 RP337-ND 556 19.06 114.34 |MNI#4-2 
1252 047 140 .115 .046 RP338-ND 5.56 19.06 114.34 | ММ £4-3 
235 047 145 115 .063 RP339-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI #4-4 
252 047 140 .115 .084 RP340-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI £4-5 
252 047 140 .115 .093 RP341-ND 5.56 19.06 114.34 | MNI £4-6 
#4 | МЗ | 235 047 445 115 125 | RP342-ND 556 1906 11434 | ММ 44-8 
252 047 140 .115 156 RP343-ND 556 19.06 114.34 |MNI#4-10 
235 047 145 115 .187 RP344-ND 556 19.06 114.34 | ММ %4-12 
252 047 140 115 .250 RP345-ND 556 19.06 114.34 |MNI#4-16 
235 047 145 115 .375 RP346-ND 556 1906 114.34 |MNI#4-24 
#5 | M3 .370 .050 .236 .126 .050 RP347-ND 710 2434 146.05 | ММ #5.3 
290 047 170 .140 .031 RP348-ND 557 19.08 114.48 | ММ #6-2 
290 047 170 .140 .063 RP349-ND 5.57 1908 114.48 | ММ #6-4 
290 047 170 .140 .093 RP350-ND 5.57 19.08 114.48 | MNI #6-6 
.290 .047 .170 .140 .125 RP351-ND 5.57 19.08 114.48 | MNI 46-8 
#6 [V35 | 290 047 170 140 187 | RP352-ND 557 1908 11448 |MNI46-12 
300 047 170 .138 .250 RP353-ND 5.57 19.08 114.48 | MNI #6-16 
290 047 170 4440 .375 RP354-ND 5.57 1908 114.48 | ММ 46-24 
290 047 170 .140 .500 RP355-ND 5.57 1908 114.48 |MNI46-32 
заа 063 205 173 .031 RP356-ND 584 2002 120.13 | MNI #8-2 
1344 .063 .205 .173 .063 RP357-ND 5.84 20.02 120.13 |MNI#8-4 
1344 063 .205 .173 .093 RP358-ND 5.84 2002 120.13 | MNI #8-6 
48 | м 1344 063 205 .173 .125 RP359-ND 5.84 2002 120.13 | MNI #8-8 
1344 .063 .205 473 187 RP360-ND 5.84 2002 120.13 |MNI#8-12 
1344 063 205 .173 .250 RP361-ND 584 2002 120.13 |MNI#8-16 
1344 063 205 473 .375 RP362-ND 5.84 2002 120.13 | MNI 48-24 
1344 063 .205 .173 .500 RP363-ND 5.84 2002 120.13 |MNI4£8-32 
1399 .063 .260 .200 .031 RP364-ND 6.08 20.84 125.03 | ММ #10-2 
1399 .063 .260 .200 .063 RP365-ND 6.08 20.84 125.03 | MNI£10-4 
1399 .063 .260 .200 .093 RP366-ND 6.08 2084 125.03 | MNI #10-6 
#10 | M5 1399 063 .260 .200 .125 RP367-ND 6.08 20.84 125.03 | ММ #10-8 
1399 063 .260 .200 .187 RP368-ND 6.08 20.84 125.03 | ММ #10-12 
1399 063 .260 .200 .250 RP369-ND 6.08 20.84 125.03 | ММ #10-16 
1399 .063 .260 .200 .375 RP370-ND 6.08 20.84 125.03 | ММ £10-24 
1399 .063 .260 .200 .500 RP371-ND 6.08 2084 125.03 | MNI #10-32 
513 .065 312 .260 .031 RP376-ND 686 2352 14142 |MNI1⁄4-2 
1513 .065 .312 .260 .093 RP378-ND 6.86 2352 14112 | ММ! 1/4-6 
1513 .065 .312 .260 .125 RP379-ND 6.86 2352 14112 | ММ! 1/4-8 
1/4 | M6 513 .065 .312 .260 .187 RP380-ND 6.86 2352 141.12 | ММ! 1/4-12 
513 065 .312 .260 .250 RP381-ND 6.86 23.52 14112 | ММ! 1/4-16 
.535 .065 .315 .260 .375 RP382-ND 6.86 2352 14112 |MNI 1/4-24 
513 .065 312 .260 .500 RP383-ND 6.86 — 23.52 14112 | MNI 1/4-32 
620 .063 .360 .320 .031 RP384-ND 717 2458 14749 | ММ 5/16-2 
620 .063 360 .320 .063 RP385-ND 717 2458 14749 | ММ! 5/16-4 
620 .063 360 .320 .093 RP386-ND 717 2458 14749 | ММ! 5/16-6 
5/16 | M8 620 .063 .360 .320 .125 RP387-ND 7417 24.58 147.49 | ММ! 5/16-8 
620 .063 .360 .320 .187 RP388-ND 717 2458 14749 | ММ! 5/16-12 
620 .063 .360 .320 .250 RP389-ND 717 2458 14749 | ММ! 5/16-16 
620 .063 360 .320 .375 RP390-ND 717 2458 14749 | ММ! 5/16-24 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ducts and Accessories 


ELECTRICAL GROUP 
Ducts Features: • Made of rigid PVC e Rated for continuous use temperatures up to 50°C (122°F) • U.L. Flammability rating: V-0 How to Select a Base Number: 
Note: Last 2 boxes in Digi-Key part number #1 = Select 2 letter code for first in Digi-Key Part No. 
Dimension represents number of inches which represents color of your choice: WH=White, 
Inch (mm) Mating Cover Digi-Key Price Per Length (Inches)* LG-Light Gray, BL=Black. 
Fig. | Width Height Part Numb Part No. 03" 06" 09" apr 18" 24" 
D ° BB E Ë: 20 " #2 = Select 2 digit code for second in Digi-Key Part 
куре Wo (WH) ana E Gray (EG) No. for your choice of available length. 
0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 298-C5| -ND 298-F5X5| -ND 2.67 3.96 5.25 6.55 913 1172 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5| -ND 298-F5X1 -ND 2.91 444 5.97 7.51 10.57 13.64 
0.94 (23.9) | 0.83(21.0) | 298-С75 -ND | 298-F75X75| -ND 291 444 597 751 1057 13.64 Example Part Number: 
0.94 (23.9) 1.58 (40.0) 298-C75| -ND 298-F75X15| -ND 3.40 5.43 7.46 9.49 13.54 17.60 
1.25 (31.8) | 109(271) | 298-1 -ND | 298-F1X1 -ND 300 — 463 626 789 1115 1441 298-F5X5LJLIL]JC]-A-ND 
1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C1 -ND 298-F1X15 -ND 3.43 5.49 7.54 9.60 13.71 17.82 
1 1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C1 -ND 298-F1X2| -ND 3.57 5.76 7.95 10.15 14.53 18.92 | 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) | 298-С15 HND | 298-F15X1 -ND 324 510 696 883 1255 1628 Optional for 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) | 298-С15 -ND | 298-Р15Х15 -ND 362 586 810 1034 1482 1931 Adhesive only 
1.75 (44.5) 2.09 (53.0) 298-C15| -ND 298-F15X2 -ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 20:73 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C2| -ND 298-F2X1 -ND 3.52 5.67 7.81 9.96 1425 18.54 #1 #2 
2.25 (57.2) | 1.59(40.3) | 298-C2 -ND 298-F2X15 -ND 373 609 845 1081 1552 2024 Color Available Lengths 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-C2| -ND 298-F2X2| -ND 3.77 6.16 8.55 10.95 15.73 20.52 (inches)* 
F Type — Adhesive Type — Light Gray (LG) WH| White 03 06 09 
0.69 (17.5) | 0.56(142) | 298-с5 -ND 298-F5X5| -A-ND 3.03 4.68 6.33 7.98 1128 1458 LG | Light Gray 12 18 24 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5| -ND 298-F5X1 -A-ND 3.27 5.16 7.05 8.94 12.72 16.50 BL Black 36 72 — 
0.94 (23.9) 0.83 (21.0) 298-C75| -ND 298-F75X75| -A-ND 3.28 5.18 7.09 8.99 12.80 1661 Я 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) | 298-C75 -ND | 298-Е75Х15 -A-ND 3.75 6.12 849 1086 15.61 20.35 Length А 
1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) | 298-С1 -ND 298-F1X1 -A-ND 3.41 5.45 748 952 13.59 1766 Tolerance x1/8 
1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C1 -ND 298-F1X15 |-A-ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 20.73 
1 1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C1 -ND 298-F1X2| -A-ND 3.93 6.48 9.03 11.58 16.68 2178 
1.75 (44.5) 1.09 (27.1) 298-C15| -ND 298-F15X1 |-A-ND 3.62 5.87 8.12 10.37 14.86 19.36 
1.75 (44.5) 1.59 (40.3) 298-C15| -ND 298-F15X15| -A-ND 3.97 6.56 9.15 11.74 16.93 22.11 
175(445) | 2.09 (53.0) | 298-С15 ND | 298-F15X2 FA-ND 416 694 973 1251 18.08 2365 pee coker (Shown 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C2| -ND 298-F2X1 -A-ND 4.02 6.67 9.32 11.96 17.26 22.55 with cover 
2.25 (57.2) 1.59 (40.3) 298-С2 -ND 298-Ғ2Х15 |-A-ND 4.20 7.03 9.85 12.68 18.33 23.98 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-C2| -ND 298-F2X2h |-A-ND 4.25 7:32. 10.00 12.87 18.62 2436 
G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 
0.69 (17.5) | 0.56(142) | 298-C5| -ND 298-G5X5| -ND 2.67 3.96 525 655 913 1172 
0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) | 298-C5| -ND 298-G5X1 -ND 2.91 4.44 597 751 1057 1364 
0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) | 298-С75 -ND | 298-G75X75| -ND 2.91 4.44 597 751 1057 13464 
0.94 (23.9) 1.09 (27.1) 298-С75ГІГІГІГІ-МО 298-675ХІГІГІГІГІМО 2.97 4.56 6.16 7.75 10.94 14.13 
0.94 (23.9) 1.58 (40.0) 298-C75| -ND 298-G75X15| -ND 3.40 5.43 7.46 9.49 13.54 17.60 (Shown 
0.94 (23.9) | 2.09 (53.0) | 298-С75 -ND | 298-G75x2| -ND 3.71 6.05 839 1072 1540 2007 with cover 
1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) | 298-С1 -ND 298-G1X1 -ND 3.00 4.63 626 789 1115 1441 
2 | 1.25 (31.8) | 1.59 (40.3) | 298-C1 -ND 298-61Х15 -ND 3.43 5.49 754 960 1371 1782 
1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) | 298-С1 -ND 298-61Х2 -ND 3.57 5.76 795 1015 1453 1892 
1.75 (44.5) 1.09 (27.1) 298-C15| -ND 298-G15X1 -ND 3.24 5.10 6.96 8.83 12.55 16.28 
1.75 (44.5) 1.59 (40.3) 298-C15| -ND 298-G15X15| -ND 3.62 5.86 8.10 10.34 14.82 19.31 
1.75 (44.5) 2.09 (53.0) 298-С15] -ND 298-G15X2| -ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 2073 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-C2| -ND 298-G2X1 -ND 3.52 5.67 7.81 9.96 1425 18.54 
2.25 (57.2) 1.59 (40.3) 298-C2| -ND 298-G2X15| -ND 3.73 6.09 8.45 10.81 15.52 2024 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-С2 -ND 298-62Х2 -ND 3.77 6.16 8.55 10.95 1573 2052 
0.69 (17.5) 0.56 (14.2) 298-C5| -ND 298-65Х5 |-A-ND 3.03 4.68 6.33 7.98 11.28 1458 
0.69 (17.5) 1.09 (27.1) 298-C5| -ND 298-G5X1 |-A-ND 3.27 5.16 7.05 8.94 12.72 1650 
0.94 (23.9) 0.83 (21.0) 298-C75| -ND 298-G75X75| |-A-ND+ 3.28 5.18 7.09 8.99 12.80 1661 
0.94 (23.9) 1.09 (27.1) 298-C75| -ND 298-G75X1 -A-ND 3.29 5.20 741 9.02 12.84 16.67 
0.94 (23.9) 1.58 (40.0) 298-C75| -ND 298-G75X15| -A-ND 3.75 6.12 8.49 10.86 15.61 20.35 
0.94 (23.9) 2.09 (53.0) 298-C75| -ND 298-G75X2| -A-ND 412 6.86 9.60 12.35 17.88 2332 
1.25 (31.8) 1.09 (27.1) 298-C1 -ND 298-G1X1 |-A-ND 3.41 5.45 7.48 9.52 13.59 17.66 
2 1.25 (31.8) 1.59 (40.3) 298-C1 -ND 298-G1X15| -A-ND 3.79 6.21 8.63 11.05 15.89 20:73 
1.25 (31.8) 2.09 (53.0) 298-C1 -ND 298-G1X2 |-A-ND 4.00 6.63 9.25 11.88 1713 22.38 
1.75 (44.5) 1.09 (27.1) 298-C15| -ND 298-G15X1 -A-ND 3.62 5.87 8.12 10.37 14.86 19.36 
1.75 (44.5) 1.59 (40.3) 298-C15| -ND 298-G15X15| 3.97 6.56 9.15 11.74 16.93 22.11 
1.75 (44.5) 2.09 (53.0) 298-615) -ND 298-G15X2| 4.16 6.94 9.73 12.51 18.08 23.65 
2.25 (57.2) 1.09 (27.1) 298-02 -ND 298-G2X1 4.02 6.67 9.32 11.96 17.200 2255 
2.25 (57.2) 1.59 (40.3) 298-C2| -ND 298-G2X15| 447 6.97 977 12.57 18.16 2376 
2.25 (57.2) 2.09 (53.0) 298-02 -ND 298-62Х2 4.25 7.12 10.00 12.87 1862 2436 
Туре — Black (В! iht Gray (LG) 
3 |425(107.95) | 4.10 (104.14) | 298-HC| -ND 298-Н4Х4 6.95 12.53 1810 23.68 34.83 45.98 
+ Not available in white * Call Digi-Key for pricing of larger quantities 
Covers Corners For Duct 
Height Digi-Key Price Each 
Note: Last 2 boxes in Digi-Key part number Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
represents number of inches Available 1 p [y 28: PSR TEG ONDI АН Iu 129 
igi- і E only in Light 4 р - -Q- b i Е 
EAR, 2n. ЫШ 03" 06” ШЫЛЫ КОШЫ 18” 24” Gray (LG) 4 2.00 (50.80) 298-CSP2LG-Q-ND 2.50 2.02 1.85 
ў Bruno: 3.00 (76.20) 298-CSP3LG-Q-ND 323 261 2.39 
F and G Type — White (WH) and Light Gray (LG) 4.00 (106.60) 298-CSP4LG-0-ND 3.64 2.94 2.70 
0.69 (17.5) | 298-C5| -ND 1.79 2.21 2.63 3.05 3.89 4.73 
0.94 (23.9) | 298-075) -ND 1.83 2.28 2.74 3.19 4.10 5.01 
1.25 (31.8) | 298-C1 -ND 1.83 2.28 274 3.19 440 5.01 ini For Duct 
1.75 (44.5) | 298-СІЗГІГІГГІГІ-МО 1.95 2.53 3.11 3.69 4.84 6.00 Joining Height Digi-Key Price Each 
2.25 (57.2) | 298-62 -ND 2.08 278 348 418 5.58 6.99 Stri ps Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) 1.50 (38.10) 298-DJSP15LG-Q-ND 244 173 159 
Available only 5 2.00 (50.80) 298-DJSP2LG-Q-ND 2.30 1.86 1.70 
4.25 (107.95) | 298-HC4| -ND 286 4.35 583 732 1029 1326 in Light Gray 3.00 (76.20) 208-DJSP3LG-Q-ND 296 239 219 
ЕЕ m m (LG) 4.00 (106.60) 298-DJSPALG-Q-ND 3.35 270 248 
Call Digi-Key for pricing of larger quantities 
i DCT: * Use to cut any Panduct duct or cover * Heavy duty steel tool incorporates a new, Digi-Ke Price Each Mfg. 
Installation improved blade design which minimizes cutting force and blade wear. Provides a smooth burr- Fig. | Description Padi Ed 1 20 рай Мо. 
Tools free cut on both wiring duct and cover. 6 | Hand held duct and cover cutting tool 298-9901-ND 9343 8848 |DCT 
DNT-100: * A heavy duty tool used to notch slotted wall wiring duct from the bottom of a slotto | — | Replacement blade and nylon insert for DCT 298-9902-ND 69.15 — 65.69 | DCT-BLD 
the base of the duct. 7 |Hand held notching tool 298-9903-ND 122.50 116.38 DNT-100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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Wire Ties and Accessories 


ELECTRICAL GROUP 


Standoff 
T 
Min. Loop Min. Loop 
Tensile Max. Bundle Tensile Max. Bundle 
Strength Length Width Diameter Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Strength Length Width Diameter Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Fig. (Lbs) Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) Part No. Size | Pkg. | PartNo. Fig. (Lbs) Inch (mm) | Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size | Pkg. |PartNo. 
PAN-TY? Clamp Tie With Mounting Hole — Nylon 50 [145 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | —298-1055-ND |100 | 52.54 |PLT4S-CO 
18 43 (109.2) | 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) 298-1000-ND 3240 | PLCIM-S4-C 50 [14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) 400 0 6) | 298-1056-ND — 1,000 207.56 |PLT4S-MO 
40 6.1 (154.9) 0135 (84) 123 (918) 298-1001-ND 32.56 | PLC1.51-S8-C 50 117.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1362-ND 100 | 83.29 |PLTSS-CO 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) 298-1002-ND 100 | 34.12 | PLC2S-S10-C 50 175 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 29813630 | 1,000 33136 |PLTSS-MO 
50 |1220 (304.8) 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1003-ND 78.80 | PLC3S-S10-C 1 120 |21.9(556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1364-ND 50 | 6357 |PLTGLH-LO 
50 | 15.0 (381.0)| 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | — 298-1004-ND 89.07 | PLCAS-S10-C 120 |21.9(556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1365-ND 50 | 5249 | PLT6LH-CO 
PAR.TYS Clamp Tie With Mounting Hole — Weather Resistant — Black 120 [24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-4370-ND |100 | 9748 |PLT7LH-LO 
120 |247 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-1371-40 | 100 | 79.80 |PLT7LH-CO 
18 ШЕЕ m ШАП 29105-10 57.12 [PLCIM SECO 120 |276(701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1374-М0 | 100 [12666 |PLT8LH-LO 
1 (154.9) | 0.135 (3. 25 (31. -1006- | .51-58- 120 |27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1375-40 | 100 | 96.43 | PLT8LH-CO 
1 50 |79(2007)| 0.190 (48) | 184(467) | 298-1007-0 | 100 | 4285 | РІС25-510-00 i: a ертте I 
50 |120(3048)| 0.190 (4.8) 3.00(762) | 298-1008-ND 91.34 | PLC3S-S10-C0 š ІГТІ BARE Tt Sabi те zem Tie With Meta! Сір ips ТИ 
50 — |150(381.0)| 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | — 298-1009-ND 103.02 | PLCAS-S10-CO -0 (101.6) | 0.095 (24) 0.90 (22.9) -1063- Ч E 
А 40 |61(154:9) | 0141 (3.6) | 1.50 (38.1) |  298-1064-ND | 100 | 1741 | ВТ1.5-С 
PAN-TY? Cable Tie — Nylon 40 8.0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1065-ND 100 | 26.26 | ВТ2І-С 
12 28 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (152) | —298-1016-ND | 100 | 13.25 | РІТ.65М-С 40 |111(2819)| 0.141 (3.6) | 3.00 (76.2) |  298-1066-ND | 100 | 3239 |ВТЗ-С 
12 28 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1017-М0 | 1,000 | 2756 | PLT.6SM-M 40 |143 (3632) | 0141 (3.6) | 4.00 (101.6) | — 298-1067-ND |100 | 45.68 | BT4I-C 
18 3.1(78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (173) | 298-101840 | 100 | 13.85 | PLT7M-C 50 |8.0(203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00(50.8) | 298-1068-М0 | 100 | 2201 | BT2S-c 
18 3.1(78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (173) | 298-1019-ND | 1,000 | 26.21 | PLT.7M-M 50 [11.2 (284.5) | 0.185 (47) | 3.00 (76:2) | — 298-1069-ND | 100 | 4490 | BT3S-C 
18 39 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1020-М0 | 100 | 14.91 | PLTIM-C 50 |144 (3658) | 0.185 (47) | 4.00 (101.6) | — 298-1070-ND |100 | 5061 | BT4S-C 
18 39 (99.1) | 0.098 (25) | 0.87 (22.1) | 298-1021-М0 | 1,000 | 29.93 | PLTIM-M 1 18 |6.1(1549) | 0.095 (24) | 1.50(38.1) | 298-1071-№0 | 100 | 1940 | ВТ1.5М-С 
40 |56(1422) | 0.142 (36) | 1.38 (35.1) | — 298-1022-ND | 100 | 1726 | РІТІ.5-С 18 |77(1956) | 0.095 (24) | 2.00(50.8) |  298-1072-ND |100 | 21.18 |BT2M-C 
40 |56(1422) | 0.142 (36) | 1.38 (35.1) | — 298-1023-ND | 1,000 | 46.19 | PLT1.5I-M 48 |140(355.6)| 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | — 298-1074-ND |100 | 30.55 | ВТАМ-С 
18 |56(1422) | 0.098 (2.5) | 125(31.8) |  298-1024-ND | 100 | 18.83 | РІТІ.8М-С 120 | 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1075-ND 50 | 4630 | BTSLH-L 
18 |56(1422) | 0.098 (2.5) | 125(31.8) |  298-1025-ND | 1,000 | 43.88 | РІТІ.5М-М 120 |212 (538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00 (1524) | 298-1076-ND 50 | 5645 | BT6LH-L 
40 | 8.0 (203.2) | 0.142 (36) | 2.00(50.8) | — 298-1026-ND | 100 | 26.00 | PLT2I-C 120 |244 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1077-М0 50 | 6325 |BT7LH-L 
40 | 80 (203.2) 0.142 (36) | 2.00(50.8) | 298-1027- 0 |1,000 | 58.86 | PLT2I-M 120 |275 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (2032) | 298-1078-М0 50 | 76.60 | BT8LH-L 
18 | 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1028-0 | 100 | 20.76 | PLT2M-C 120 |3017 (799.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1079-ND 50 | 7859 | BTOLH-L 
1 Be n Mad) 0190 (18) arr ыш АРКА 3497 | PLTOMAM BARB-TYe Cable Tie — Weather Resistant Tie With Metal Clip — Black 
50 та (188.0) | 0.190 (48) | 1.88 (47.8) 298-1031-ND — | 1,000 | 61.92 | PLT2S-M 18 4.0 (101.6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) 298-1080-ND 100 | 1956 |BTIM-CO 
40 |114(2896)| 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) 298-1032-ND 100 | 32.06 | PLT3I-C 40 6.1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) 298-1081-ND 100 | 21.42 | BT1.51-CO 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1033-ND 100 | 44.02 | PLT3S-C d Я Нн (36) AET Paan 10 aioe SEA 
50 — |115(292.1)| 0.190 (48) | 3.00(762) | — 298-1034-ND | 1,000 16437 | PLT3S-M p 110819) ƏН (35) ja а аа 10D |4323 ВТО 
50 |145(368.3)| 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | — 298-1035-ND | 100 | 50.09 | PLTAS-C О TE 582) rae "n ШЕЛ M cp 100 56:91 | Braco 
50 [14:5 (3683) 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | — 298-1036-ND | 1,000 | 183.69 | PLT4S-M En 2002 0185017) 200 505) 2387108500. 100 Per PESCI 
50 [17:5 (4450) 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | — 298-1360-ND | 100 | 75.18 | PLT5S-C E REA ов 20 (782) TET Bb 
50 [17:5 (4450) 0.190 (48) | 5.00 (127.0) | — 298-1361-ND | 1,000 |259.89 | PLT5S-M 1 т Пей 1285) 018502. Hi на АЎ OD 10 5411 a 
120 |21 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | — 298-1366-ND | 100 | 7444 | PLT6LH-L Е СЕА rede, P 100 A n 10 |2275 | Br swt 
120 |21.9(556.0)| 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1367-М0 100 | 57.95 | PLT6LH-C 18 мө) 008502, Hi i 200) 238: AOR ND ШО авз.) ETEM CO 
120 |247 (627.0)| 0.300 (76) | 7.00 (178.0) | 298-1368-М0 50 | 6201 | PLT7LH-L 0 (355.6) (2.4) | 4.00 (101.6) : 
жасар š 120 |181(4597)| 0.275 (7.0) | 5.00 (1270) | 298-1092-ND 50 | 53.12 | BT5LH-LO 
120 |247 (627.0)| 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) |  298-1369-ND 50 | 47.10 | РІТТІН-С 
120 |212 (538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00 (1524) | — 298-1093-ND 50 | 64.85 | BT6LH-LO 
120 |276(701.0)| 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1372-М0 50 | 75.10 | PLTBLH-L 
120 |27.6(701.0)| 0300 (7.6) | 8.00 (203.0) | — 298-1373-ND | 100 |12077 | PLT8LH-C 120 — 244(6198)| 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298:1094-ND 50 | 73.92 | BTZLHL0 
S DEO ылау Ве d š 120 [27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1095-ND 50 | 8897 |BT8LH-LO 
PAN-TY? Push Mount — Nylon 120 |3017 (779.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | — 298-1096-ND 50 | 9723 |BTOLH-LO 
40 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1357-ND | 1,000 [153.37 | PLP1.5-M РАМ:ТҮ® Relensable Tie = Nyi 
50 0180(46)| 1.75 (45.0) | — 298-1358-ND | 100 | 39.62 | PLP2S-C s се уоп 
1 7.4 (188.0) 1.88 (47.8) | 298-1057-№0 39.64 | PRT2S-C 
50 0.180 (4.6) | 175 (45.0) |  298-1359-ND | 1,000 |17921 | РІР25-М i МЕ олана ае a 100 заба Ous 
40 0.135 (34) | 1.25 (32.0) 298-1377-ND joo | 3421 | PLP15I-C 5 5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) -1058- - 4 
FAN. TY. Wing PUSH Mount МУН 145 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1059-М0 81.64 | PRTAS-C 
|. (с іе — i: == 
40 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) 298-1349-ND 100 | 36.35 | PLWP1.5I-C PAN:TY? Releasable Tio — Weather Resistant — Black 
40 0.135 (34) | 1.25 (32.0) 298-1350-ND 500 | 98.93 | PLWP1.5I-D 7.4 (188.0) 1.88 (47.8) 298-1060-ND 42.00 | PRT2S-CO 
18 0.098 (25) | 0187 (220)  298-1351ND | 100 | 3212 | PLWPIM-G 1 80 — |115 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(762) | 298-1061-М0 | 100 | 7727 | PRT3S-CO 
2 18 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) 298-1352-ND 500 | 9220 | PLWP1M-D 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | — 298-1062-ND 89.63 |PRT4S-CO 
50 0.190 (4:8) | 1.00 (25.0) | 298-1353-ND | 100 | 38.50 | PLWP1S-C PAN-TY? Marker Tie With Write On Area — Nylon 
50 0.190 (4.8) | 1.00(25.0) | — 298-1354-ND | 500 |100.15 | PLWP1S-D 18 Газ 1092) 087 (221) | 298-1010-ND 3833 | PLAM 
50 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) 298-1355-ND 100 | 44.33 | PLWP2S-C 1 18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.75 (19.1) 298-1011-ND 100 | 34.40 | PLMiM-C 
50 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) 298-1356-ND 500 | 106.96 | PLWP2S-D 50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) 298-1012-ND 65.06 | PLM2S-C 
z E D Too сене ouis A Resistant — Black NATRI PAN-TY? Marker Tie With Write On Area — Weather Resistant — Black 
8 (71.1) | 0.070 (1. .60 (15. -1037- Т 6SM- 1013- x 
12 28(711) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1038-М0 — | 1,000 | 39.32 | PLT.6SM-Mo 1 16 391891) 0.098 (2.5) м кро о 4564 М 
18 31 (787) | 0.090 (2.3) | 0.68 (173) | 298-1039-М0 | 1,000 | 36.24 | РІТ.7М-М0 50 — 74 (1880) 178 (45.0) | 298-1015-ND 7926 |PLM2S-CO 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1040-М0 | 100 | 19.53 | PLTIM-CO > ë Сена 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) 298-1041-ND — | 1,000 | 46.86 | PLTIM-M0 Cushion Sleeve For Use With Metal Locking Tie — Black 
40 | 5.6 (142.2) | 0.142 (36) 138(351) | — 298-1042-ND | 100 | 21.22 | РІТІ.5-С0 = "оон. золату 2330 (8.0) = 298-1103-ND |} рев 188.61 | PCSS-B-CR 
40 — |56(1422) | 0.142 (36) | 1.38 (35.1) | — 298-1043-ND | 1,000 | 62.43 | PLT1.5I-Mo ТИ 0.470 (12.0) 298-1104-ND 231.56 | PCSH-B-CR 
a TM Ш c ur um 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) 298-1046-ND 100 | 3127 | PLT2I-Co 50 120(3048) 0.75 (191) | 3.00 (76.2) 298-1108-ND 10 | 18.56 | HLC3S-x0 
1 ee i 50 — |180(4572)| 0.75 (19:1) | 5.00 (127.0) | 298-1109-М0 10 | 22.75 | НІС55-Х0 
40 | 8.0 (203.2) | 0.142 (36) | 2.00(50.8) | — 298-1047-ND | 1,000 | 83.01 | PLT2I-MO 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) 298-1048-ND 100 | 27.59 | PLT2M-CO 50 6.0 (152.4) | 0.75 (19.1) | 1.50 (38.1) 298-1110-ND 10 | 11.18 |HLS1.5S-X0 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (25) | 2.00 (50.8) 298-1049-ND — | 1,000 | 67.58 | PLT2M-MO 1 50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | —298-1111-ND 10 | 18.65 | Н1535-Х0 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) 298-1050-ND 100 | 23.28 | PLT2S-CO 50 |18.0(457.2)| 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1112-М0 10 | 27.18 | HLS5S-XO 
50 74 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) 298-1051-ND — | 1,000 | 69.14 | PLT2S-MO " Pee md 10484 И in 188 ЕЕ 
40 [11.4 (289,6) 0.145 (3.7) | 300(762) | — 298-1052-ND | 100 | 42.84 | PLT3I-CO 0 (304.8) | 0.50 (12.7) (81.3) -1114- 75 - 
50 [115(2921)| 0.190(48) | 300(762) | 29810%-М0 | 100 | 4717 PLT3S-CO 50 [15й.(45т2т) 0.75 (19.1) | — Various 298-1115-ND — |1Reel | 17.88 | HLS-15RO 
50 115 (292.1)] 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) 298-1054-ND 1,000 | 195.32 | PLT3S-MO * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies (Continued) 
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Wire Ties and Accessories (Cont) 


ELECTRICAL GROUP 


Min. Loop Dim. A Material/ Mounting Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Max. Bundle Thickness} Tensile |Recommend Fig. | Inch (mm) Color Method Part No. Size Pkg. Part No. 
Diameter Length & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Twister Push Mounts 
Fig. Inch (mm) | Inch (mm) | In. (mm) Lbs. Tools Part No. Size| Pkg. | Рай Мо. For Circuit Boards 
Metal Locking Tie — Stainless Steel 0.39 (10.0) Nylon, or Chassis: 298-1325-ND 22.80 TPM10-16-C 
1.00 (25.4) | 5.0 (127.0) 010x 18 GS4MT, | 298-1100-ND 70.96 | MLT1S-CP 12 0.79 (20.0) | Natural (0.64 - 2.67) thick 298-1327-ND 100 2535 | TPM20-16-C 
1 | 2.00 (50.8) | 7.9 (200.7) |; і 100 ST2MT or | 298-1101-ND 100 | 72.59 | MLT2S-CP in a .187" (4.7) z H -16- 
4.00 (101.6) | 14.2 (360.7) (22х44) НТМТ | 298-1102-ND 85.19 | MLT4S-CP ы) dia. mtg. hole БЫЗ Ар 2947” | ТЕМА” 
WAVE-TY™ Superior Grip Stainless Steel Ties 
2.70 (70) | 10.2 (259) GSAMT 298-1330-ND 56.97 | MLT2.7WH-LP Min. Ғ5 
4.00(102) | 14.2 (361) 010x31 200 ST2MT 298-1331-ND 61.33 | MLTAWH-LP Loop Tensile | Length Diameter | Hole Dia. | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
3 | 6.00 (152) | 20.5 (521) |: - i 298-1332-ND | 50 | 91.85 | MLT6WH-LP Fig. | Strength | Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. Size Pkg. | Рай №. 
8.00 (203) | 26.8 (631) (25х79) Min. нут | 298-1333-ND 11847 | MLT8WH-LP Pusk CAIs Tie мам STD C. Mature 
10.00 (254) | 33.0 (838) 298-1334-ND 148.09 | MLT10WH-LP d 
13 18-50 0.6 (16.0) | 0.230 (5.8) | 0.25 (6.4) | 298-1143-ND 100 42.73 PWMS-H25-C 
Fig tpe erem 2E d ie и Мах. Bundle Dimensions Mat'l/ | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
= Tis Holdan With Aah = NUI Р Р Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Size Pkg. | Part Мо. 
Ie: Holdar Wit aawe en Push Mount Wire Saddle (Vertical) 
0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 82.206 | ABMM-A-C 
1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 100 109.72 | ABM100-A-C 42 х 18 (11х5) | .58 (14.7) 298-1319-ND 1071 | VWS4218-C 
4 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 122.03 | ABM112-A-C 14 42 x 40 (11x10) | .78 (19.8) 60 (15.2) Nylon | 298-1320-ND 100 11.10 VWS4238-C 
1.13 (28.7) 1.13 (28.7) 298-1117-ND 100 124.11 ABMS-A-C 42x 74 (11x19) | 1.14 (29) |” “" [Natural | 298-1321-ND 16.21 VWS4274-C 
1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 298-1119-ND 50 87.58 | ABM3H-A-L 42 x1.05 (11 x 27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 17.54 | VWS42105-C 
Dimensions - Inch (mm) Pull Apart | Digi-Key Price Each Panduit Min. Ps Tie Base Base Яз Г А 
Fig. A B C Force | Part No. 1 50 100 PartNo. Е оор Bs | ОШ | Ж i Кы Поу ЕНІ; d ү 
Swivel Cable Tie Mounts — Weather Resistant Black Nylon DE reng nei mm) ЛСА (тит) L ne (mm) “а 0: ME us ано: 
1.64 (41.66) | 0.73 (18.54) | 1.23 (31.24) | >250 165. | 298-1307-ND 3.39 2.63 ТМЕН-Х2-10 қанаты i ыы пав мшш 
5 |087 (22.10) | 0.62 (15.75) 0.75 (19.05) | »1201bs. |298-1308-ND 274 — 243 | TM3-X2-CO 1&4] 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0) | 298-1144-ND | 25 | 4042 | PLA2S-A-Q 
Т z = = г Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Fi І ЫШ М ШЫ Dia. ШТУ Шр Раа п Feet (meters) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
ig. inch (mm) inch (mm) art No. ize 0. ап Мо. Spiral Wrap — Natural 
Cable Clamp — Nylon 0.125 (32) 298-1137-ND 38.90 TI2F-C 
0.13 (3.2) 298-1120-ND 12.69 CCS12-S8-C 100 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1138-ND 1 Reel 52.50 T25F-C 
6 04 (9.5) 0.25 (6.4) 298-1121-ND 100 13.19 CCS25-S8-C ü 0.500 (12.7) 298-1139-ND 143.10 T50F-C 
Жала 0.38 (9.7) 298-1122-ND 14.29 CCS38-S8-C 0.750 (19.1) 298-1140-ND 174.30 Т75Е-С 
0.50 (12.7) 298-1123-ND 15.15 CCS50-S8-C Corrugated Loom Tubing — Black 
0.250 (6.4) 298-1141-ND 35.00 CLT25F-C20 
100 (30.48) 1 Reel 
ТЕ Digi-Key Pres Each Panduit 0.500 (12.7) 298-1142-ND 43.81 CLT50F-C20 
Fig. Inch Part No. 1 100 500 Part No. 
" š Length Width Height Panel Thickness Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
PAN-CLAMP™ Heavy Duty Fixed Diameter Clamps Feet (meters) | Inch(mm) | Inch (mm) Inches (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
3/8 298-1299-ND 60 47 38 | РС038-Н25П-С0 Grommet Edging — Natural 
Е 238130000 j^ B ЖАП ына 0.106 (2.7) | 0.12 (3.0) | 026 (7) -.036 (9) | 298-1145-ND 3229 | GEE36F-C 
5/8 298-1301-ND 70 55 45 PC062-H25D-C0 Й ; Ç а : ets М 7 d 3 
edd BERE 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (9) - .062 (1.6) | 298-1146-ND 3437 | GEE62F-C 
7 3/4 298-1302-ND 76 :60 48 PC075-H25D-C0 100 (30.48) 1 Reel 
ERES ИЕ 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (9) - .062 (1.6) | 298-1147-ND 46.40 | GEE62FR-C 
Ша ЛЕНЦ 3i 54 al РОВНО 0.169 (4.3) | 0.19 (4 62 (1.6) - .099 (2. 298-1148-ND 9.03 GEE99FR-C 
1 298-1304-ND 87 68 55 | PC100-H25D-CO 169 (4.3) | 049(47) | .62 (1.8) - 099 (25) 280481 59. B 
11/8 298-1305-ND 92 72 .58 РС112-Н250-С0 
11/4 298-1306-ND 97 Tt .61 PC125-H25D-C0 Duct External Dim.- B xH | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
Fig. | Dim. BxH-Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
с = PANDUCT® Type FL - Flexible Wiring Duct w/Adhesive Tape 
Max. Cable А Dimension ме 3 3 Halogen-Free Polypropoylene Material - UL94-O Flammablity Rating 
" fea a Data ШЕН) j gus m КК 0.49 x 0.49 (12.5 x 12.5) 197 24(25) |298-1335-ND 544 472 432 | FL12X12GR-A 
0. = - Ы 15 0.98 х 0.98 (25 x 25) (500) .58(14.7) |298-1336-ND 9.43 7.62 6.97 | FL25X25GR-A 
Type FCM Adhesive Mount 1.97 x 1.97 (50 x 50) .58 (14.7)х2 | 298-1337-М0 17.28 13.91 12.73 | FL50X50GR-A 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray 
1.0 (25.4) | Adh. Foam Tape 1.21 (30.7) |298-1309-ND 122 — 96 | ЕСМ1-А-С14 Min. #'s Clip гэн Clip 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) | 298-1314-ND 116 — .91 FCM1-S6-C14 Loop Tensile | Length Width Height | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
1.2 (30.5) Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) |298-1310-ND 151 -- 1.19 |FCM1.2-A-C14 Fig.| Strength | Inch (mm) | Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. Size | Pkg. Part No. 
8А | 204608) | Adh FoamTape | 2221683) (візію 138 — 106 гаса Adhesive Backed Cord Clips — Nylon 
2.0 (508) ОИ 222 (563) |298-1316-ND 129 — 102 |FCM2-S6-C14 16 50 1.00 (25.4) |1.00 (25.4) | .38 (9.7) | 298-1376-ND 100 | 71.86 | ACC38-A-C 
3.25 (82.6) Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) |298-1312-ND 2.05 1.61  — |FCM3.25-A-L14 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) |298-1317-ND 176 1.38  — |ҒОМ3.25-56-114 
Type FCH Adhesive Mount 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray 
Adh. Foam Tape 298-1313-ND 2.11 — 1.64 |FCH2-A-C14 
88 | 2.00 (60:8) 46 Screw 25 (6355) | 298-1318-ND 191 — 148 |FCH2-S6-C14 
Dimension A Diameter Dimension B Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. 
Circuit Board Post — Nylon 
0.125 (3.2) 0.4 (10.3) 298-1128-ND 23.76 | CBP12-C 
0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 24.35 | CBP25-C 
9 0.375 (8.5) 0.19 (47) 0.7 (16.6) 298-1130-ND 100 24.81 CBP37-C 
0.500 (12.7) 0.8 (19.8) 298-1131-ND 25.26 | CBP50-C 
0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 2715 | CBP75-C 
1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 29.18 | CBP100-C 
Lock Circuit Board Support .156" / .187" (3.96 / 4.750mm) Diameter — Nylon 
0.25 (6.4) 0156/0187 | 0.980 (24.900) | 298-1134-ND 2249 | CBLS25-C 
10 | 050(127) | (3959/4750) | 1290 (31.200) | 208-1185-ND | 100 | 2533 | CBLSS0-C DK Price | Panduit 
0.75 (19.1) ond 1.480 (37.500) | 298-1136-ND 28.75 | CBLS75-C Description Part No. Each І Part No. 
Tools 
Dim. A - Dia. Dim. B- Length | Hole Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit - I - 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg. Part No. Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 25.87 STS2 
Wi Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 1$. | 298-1098-ND 198.28 GS2B 
ira эгалаоп муюп Gun Cable Tie Tool - Red Handle & Metal Body, Tensile Strength: < 50165. | 298-1099-ND — 33976 | GS4H 
» i S Я а E А 
0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 298-1124-ND 3556 | WS25-25-C - — 220806 we 
11 0.50 (12.7) 0.25 (6.4) 0.187 - 0.192 | 298-1125-ND 100 3731 | WS25-50-C Stainless Stl. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie | 298-1105-ND 19.00 HTMT 
0.25 (6.4) 0.48 (12.2) (4.7 to 4.9) 298-1126-ND 4142 | WS50-25-C Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Cutoff | 298-1106-ND 333.46 5Т2МТ 
0.48 (12.2) 0.48 (12.2) 298-1127-ND 43.52 | WS50-50-C Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 648.35 GS4MT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Nylon Spacers ^ 


Material Specifications: 


BIVAR 


Econ-O-Gide® 


Natural Nylon, per ASTM D 4066 PA 225, UL Rated 94V-2 O.D* 1.D. 
=| i Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 
Standard Snap-In Card Guides for 1/16 PCBs gm БЕРШІ Е m BURG qu. pH. 
Material Specifications: UL Rated 94V-0, Black, 10% Glass-Filled 6 Nylon per 1/16 (1.6) .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1041-ND .60 3.31 | 9913-062 
ASTM D4066 PA210G10, UL File #E84658 1/8 (3.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1042-ND 60 3.31 | 9913-125 
3/16 (4.8) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1043-ND 60 3.31 | 9913-187 
Dimensions — Inch (mm) | — Digi-Key Price Each 1/4 (6.4) .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1044-ND 60 3.31 | 9913-250 
A B Part No. 1 100 5/16 (7.9) 091 (2.3) 1187 (4.7) 492-1045-ND 60 3.31 | 9913-312 
2.5 (63.5) 1.516 (38.5) 492-1000-ND .69 .38 28 3/8 (9.5) .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1046-ND .65 3.57 | 9913-375 
4.0 (101.6) 3.016 (76.6) 492-1001-ND .79 44 32 7/16 (11.1) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1047-ND .65 3.57 | 9913-437 
6.0 (152.4) | 5.016 (127.4) 492-1002-ND .86 47 135 #2 1/2 (12.7) .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1048-ND .65 3.57 | 9913-500 
8.0 (203.2) | 6.031 (153.2) 492-1003-ND .94 58 43 9/16 (14.3) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1049-ND 65 3.57 | 9913-562 
5/8 (15.9) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1050-ND 70 3.85 | 9913-625 
3/4 (19.1) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1051-ND 70 3.85 | 9913-750 
А " 13/16 (20.6) | .091(0.3) 187 (4.7) 492-1052-ND 74 4.08 | 9913-812 
Gri p-O-G ide'M 7/8 (22.2) | .091 (23) | .187(47) | 492-1053-ND 74 408 | 9913-875 
4 15/16 (23.8) | .091(0.3) 187 (4.7) 492-1054-ND 74 4.08 | 9913-937 
Deep Channel Card Guides for 1/16 PCBs 1 (25.4) 1091 (2.3) 1187 (4.7) 492-1055-ND 74 4.08 | 9913-1.000 
1/16 (1.6) .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1056-ND 60 3.31 | 9910-062 
Material Specifications: UL Rated 94V-0, Black, 10% Glass-Filled, 6 Nylon per 1/8 (3.2) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1057-М0 60 3.31 | 9910-125 
ASTM 04066 PA210G10, UL File #84658, Slide Width: .08” (2.0mm), PCB 3/16 (4.8) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1058-ND 60 3.31 | 9910-187 
Thickness: 1/16” (1.6mm) 1/4 (6.4) .091 (2.3) .250 (6.4) 492-1059-ND 60 3.31 | 9910-250 
5/16 (7.9) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1060-ND 60 331 | 9910-312 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bivar 3/8 (9.5) .091 (2.3) .250 (6.4) 492-1061-ND .65 3.57 | 9910-375 
A B с Part Мо. 1 10 100 | PartNo. 7/16 (11.1) | .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1062-ND .65 3.57 | 9910-437 
75 (635) | 15 (381 = 492-1004-ND 37 78 35 | 86-250 р 12 (12.7) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1063-ND .65 3.57 | 9910-500 
45 (8 43) | 35 3) = 492-1005-ND 102 51 "7 | DC-450 9/16 (14.3) _.091 (2.3) .250 (6.4) 492-1064-ND .65 3.57 | 9910-562 
6.0 (152.4) | 5.0 (127.0) | — 492-1006-ND 83 51 38 | DC-600 Уз (з P i: TE] ES айі IE = = а DE 
8.0 (203.2) | 7.0 (177.8) | 3.5 (88.9) | 492-1007-ND 97 60 44 | DC-800 ЕЛЕНДЕРІН 25064 TER ERE 10 PET 
7/8 (22.2) .091 (2.3) .250 (6.4) 492-1068-ND 74 4.08 | 9910-875 
. тер 15/16 (23.8) | .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1069-ND 74 4.08 | 9910-937 
-O- 1 (25.4) .091 (2.3) .250 (6.4) 492-1070-ND 74 4.08 | 9910-1.000 
гат аА in C Gui 1/16 (1.6) 125 (32) 187 (4.7) 492-1071-ND 60 3.31 | 9908-062 
1/8 (3.2) 125 (32) 187 (4.7) 492-1072-ND 60 3.31 | 9908-125 
arrow Widt ress in Card Guides 3/16 (4.8) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1073-ND 60 3.31 | 9908-187 
Material Specifications: UL Rated 94V-2, Natural, 6/6 Nylon per ASTM D4066 1/4 (6.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1074-ND 60 3.81 | 9908-250 
РА111, UL File 4E84658 5/16 (7.9) .125 (3.2) .187 (4.7) 492-1075-ND 60 3.31 | 9908-312 
3/8 (9.5) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1076-М0 65 3.57 | 9908-375 
GE igi- i i 7/16 (11.1) | —.125 (3.2) 187 (4.7) 492-1077-ND .65 3.57 | 9908-437 
ішіне E. 1 ADEM NIE м | 12027) | 12582) | 18747) | 492-1078-ND 65 357 | 9908-500 
25 (635) | 20508) 492-1008-ND 51 28 21 | N-2502 9/16 (14.3) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1079-ND .65 3.57 | 9908-562 
40(1016)| 351889) 492-1009-ND 4 50 Э | №4002 5/8 (15.9) 125 (3.2) .187 (4.7) 492-1080-ND 70 3.85 | 9908-625 
60(1524) | 88 (1397) 492-1010-ND 59 33 24 | N-6002 3/4 (19.1) 125 (32) 187 (4.7) 492-1081-ND 70 3.85 | 9908-750 
80(2032) | 7:5 (19055) 492-1011-ND "69 38 28 | 18002 13/16 (20.6) 4125 (3.2) 187 (4.7) 492-1082-ND 74 4.08 | 9908-812 
- : : : : : 7/8 (22.2) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1083-ND 74 4.08 | 9908-875 
15/16 (23.8) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1084-ND 74 4.08 | 9908-937 
™ 1 (25.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1085-ND 74 4.08 | 9908-1.000 
-O- 1/16 (1.6 125 (32) .250 (6.4) 492-1086-ND 50 3.31 | 9911-062 
Card-O-Pull 1/8 2) 125 52 250 (6.4) 492-1087-ND .60 331 | 9911-125 
i i i 3/16 (4.8) 125 (32) .250 (6.4) 492-1088-ND 60 3.31 | 9911-187 
Printed Circuit Board 1/4 (6.4) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1089-ND 60 3.31 | 9911-250 
Inserters/Extractors 5/16 (7.9) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1090-ND 60 331 | 9911-312 
TN or к 3⁄8 (9.5) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1091-ND .65 3.57 | 9911-375 
Specifications: * Strong and rigid with optimum 7/16 (11.1) | 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1092-ND .65 3.57 | 9911-437 
leverage to assist in both insertion and extraction #4 1/2 (12.7) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1093-ND 65 3.57 | 9911-500 
* Directly interchangeable with competitive styles 9/16 (14.3) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1094-ND 65 3.57 | 9911-562 
5/8 (15.9) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1095-ND 70 3.85 | 9911-625 
Dim. A PCB Digi-Key Price Each Bivar 3/4 (19.1) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1096-ND 70 3.85 | 9911-750 
Fig. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 10 100 | PartNo. 13/16 (20.6) 125 (32) 250 (6.4) 492-1097-ND 74 4.08 | 9911-812 
1107 Series 7/8 (22.2) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1098-ND 74 4.08 | 9911-875 
anes T 15/16 (23.8) | 125 (32) 250 (6.4) 492-1099-ND 74 4.08 | 9911-937 
075 (1.9 062 (1.6 492-1012-М0 75 41 30 | 11073-062 МТ 
10 Ea 1093 "y 492-1013-ND 75 yt Зо | 11073-093 NT 1 (25.4) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1100-ND 74 4.08 | 9911-1.000 
44 (3.6) 125 (32) 492-1014-ND 75 м Зо | 11073-125 NT 1/16 (1.6) 447 (3.7) .250 (6.4) 492-1101-М0 50 3.31 | 9905-062 
1 075 (1.9) 262 (16) 492-1018-ND 75 yt Зо | 11073-062 ВК 1/8 (3.2) 447 (3.7) 250 (6.4) 492-1102-ND 60 3.31 | 9905-125 
10(25) 1093 (24) 492-1019-ND 75 t 30 | 11073-093 BK 3/16 (4.8) 447 (3.7) .250 (6.4) 492-1103-ND 60 3.31 | 9905-187 
34 (35) 125 (32) 492-1020-ND 75 yt 30 | 11073-125 ВК 1⁄4 (6.4) 447 (3.7) 250 (6.4) 492-1104-ND 60 3.31 | 9905-250 
- 5/16 (7.9) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1105-ND 60 3.31 | 9905-312 
1209 Series 3/8 (9.5) 447 (8.7) 250 (6.4) 492-1106-ND 65 3.57 | 9905-375 
075 (1.9) 1062 (1.6) 492-1015-ND 75 41 30 | 1209-062 NT 7/6 (11.1) | 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1107-М0 .65 3.57 | 9905-437 
10 (2.5) 093 (2.4) 492-1016-ND 75 41 30 | 1209-093 NT #6 1/2 (12.7) 447 (3.7) .250 (6.4) 492-1108-ND .65 3.57 | 9905-500 
> 14 (3.6) 125 (3.2) 492-1017-ND 75 41 30 | 1209-125 NT 9/16 (14.3) | 147 (37) .250 (6.4) 492-1109-ND .65 3.57 | 9905-562 
075 (1.9) 062 (1.6) 492-1021-ND 75 41 30 | 1209-062 ВК 5/8 (15.9) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1110-ND 70 3.85 | 9905-625 
10 (2.5) 093 (2.4) 492-1022-ND 175 41 30 | 1209-093 ВК 3/4 (191) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1111-М0 70 3.85 | 9905-750 
14 (3.6) 125 (3.2) 492-1023-ND 75 Al 30 | 1209-125 ВК 13/16 (20.6) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1112-ND 74 4.08 | 9905-812 
7/8 (22.2) 447 (3.7) 250 (6.4) 492-1113-ND 74 4.08 | 9905-875 
15/16 (23.8) | 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1114-ND 74 4.08 | 9905-937 
1 (25.4) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1115-ND 74 4.08 | 9905-1.000 
1/16 (1.6) A71 (43) 250 (6.4) 492-1116-М0 50 3.31 | 9912-062 
= = 1/8 (3.2) A71 (43) 250 (6.4) 492-1117-ND 60 3.31 | 9912-125 
Fig. 4. 11357 3/16 (4.8) 171 (43) 250 (6.4) 492-1118-ND 60 3.31 | 9912-187 
1/4 (6.4) A71 (43) 250 (6.4) 492-1119-ND 60 3.31 | 9912-250 
5/16 (7.9) A71 (43) 250 (6.4) 492-1120-ND 60 331 | 9912-312 
3⁄8 (9.5) AT1 (43) .250 (6.4) 492-1121-М0 65 3.57 | 9912-375 
7/6 (11.1) | 474 (4.3) 250 (6.4) 492-1122-ND 65 3.57 | 9912-437 
#8 1/2 (12.7) A71 (43) 250 (6.4) 492-1123-ND .65 3.57 | 9912-500 
Е - - а 9/16 (14.3) | 171(43) 250 (6.4) 492-1124-ND .65 3.57 | 9912-562 
| Card Thickness | ^ Digi-Key Price Each Bivar 5/8 (15.9) A71 (43) .250 (6.4) 492-1125-ND 70 3.85 | 9912-625 
Fig. Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. 3/4 (19.1) AT1 (43) 250 (6.4) 492-1126-ND 70 3.85 | 9912-750 
1 1/16 (1.6) 492-1024-ND 63 35 26 | CP-06 WE 13/16 (206) | 171 (43) 250 (6.4) 492-1127-ND 74 4.08 | 9912-812 
2 1/16 (1.6) 492-1025-ND 63 35 26 | СР-26 МЕ 7/8 (22.2) 171 (4.3) 250 (6.4) 492-1128-ND 74 4.08 | 9912-875 
- 1/16 (1.6) 492-1026-ND .63 35 26 | CP-36 WE 15/16 (23.8) | 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1129-ND 74 4.08 | 9912-937 
3 1/16 (1.6) 492-1027-ND 85 52 39 LP-06 WE 1 (25.4) 171 (43) 250 (6.4) 492-1130-ND 74 4.08 | 9912-1.000 
4 1/16 (1.6) 492-1028-ND 85 52 39 LP-36 WE 
Note: Passivated Stainless Steel Spring Pins per MIL-P-10971 furnished with each Ejector or Inserter/Extractor. 
BIVAR Molded and Self- 
Crystal Insulators pto Retaining LED Mounts 
Material Specifications: 2 
Dupont, Mylar EL-21 with UL Rated 94V-2 Features: Dim. H Digi-Key Pricing Bivar Opto 
= = ЕЕЕ — = * One Universal Style For Both Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Dimensions -— Inch (mm e БШ Key ИШГЕ T- (8mm) апа Т-1 3/4 (5mm) | 15(38) | 49210290 150 999 36.96 | LIM-150 
148 (3.8) | 325 (8.3) .145 (37)| HC cm T б ND 74 408 Т TR SR Econ 26) o see. dead, ШЕ 
— |: 8). 3). 5 š -1037- : I -148- i 25(6.4) | 492-1031-ND 155 10.30 3841 | LTM-250 
1074 (1.9) |148 (3.8) |.325 (8.3) [145 (37)| — HC-80/U 492-1038-ND 74 408 | СІ-148-028-3 SR * а т о Рге- 3 (5) 492-1032-ND 455 1090 3811 | LTM-300 
HC-18/U, Vents каара тот > пог .35 (8.9) | 492-1033-ND 1.55 10.30 3811 | LTM-350 
192 (4.9) „465 (11.8) .219 (5.6) нсдзду, нс-долу! 492-1039-М0 .74 4.08 | Cl-192-028 SR Material Specifications: 4(102) | 492-1034-ND — 164 10.95 40.50 | LTM-400 
HC-18/U, UL Rated 94V-0, Color: Black, | 45 (11.4) | 492-1035-ND 1.64 10.95 40.50 | LTM-450 
-096 (2.4) 192 (4.9) [465 (11.8) .219 (5.6)  нсазуи, нс-зоди | 492-1040-ND 74 408 | Cl-192-028-3 SR 5396 Ge Polyphálimide (EPA) 527) | 492-1036-ND i78 1185 4383 LTM-500 
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Thermal Transfer Printer and Labels 


ELECTRICAL GROUP 


Handheld Thermal Transfer Printer — LS6 LS7 Thermal Transfer Printer and Cassettes 


The LS7 Hand-Held Thermal Transfer printer is designed for fast and easy TIA/EIA-606-A 
compliant labeling. 


Features and Benefits: • High quality labels that stay where you put them and won't 
т) J smear * Fast loading cassettes and simple operation * Label cassette includes both label 
и material and ribbon * Firmware designed specifically to meet data-comm market needs 
xdi * Advanced programming allows you to specify legend spacing * Label materials 
developed for use on textured and curved surfaces * Repeat legend function * Advanced 
alpha and numeric serialization • Store up to 10 label files • Symbol library 
Digi-Key Price Panduit 
Description Part No. Each Part No. 
Digi-Key Roll | Price/ | Panduit LS7 Printer and Accessories 
Description Part No. Size| Pkg. |Part No. Printer Kit: Includes 3/4" Non-Laminated Black/White Cassette, 
VIPER™ 156 Printer and Accessories Hardside Carrying Case, Wrist Strap, 6 AA Alkaline Batteries, 298-1338-ND 206.75 157 
- I Label Separator Tool, and Operator's Manual 
Includes Printer, LS6-RWBLK Ribbon, Battery Pack, AC 120VAC Adapter 298-1347-ND 4851 LS7-ÀCS 
Adapter/Battery Charger, Hardside Case, Operator's Manual 298-1228-ND 1 | 821.94 |156-КІТ Cleaning Cente 208-1348-ND 3234 LS7-CLN 
Wax Ribbon, Black, 2”x100’, for use with Self-Laminating - 
and Heat Shrink Markers Listed Below 298-1230-ND 1 23.94 | LS6-RWBLK DK Price Each Panduit 
Resin Ribbon, Black 2"x100’, for use with Component тан! " 
Labels Listed Below 298-1229-ND 1 | 23.94 | LSG-RRBLK Application Width гетит Саш. di ec ПЕЕ 28 ii: Бап NM 
Thermal Transfer Hybrid Ribbon, Black, 4.33" x 299', J А - EITE XT 
for use with all Panduit Thermal Transfer Materials 298-4001-ND 1 | 4279 |TTRH-BL kr M | p n тынышы сес T 1006 1881 TUE 
Replacement Балет и ie Gus риа ! x r Faceplates, Junction | 3/8” |262 |BlackWhite | 298-1341-ND 2418 20.89 1853 | LS7-38-1 
рах Mark for ри Зи on CD-ROM 298-4000-ND 1 | 34561 | PR06-WIN2CD Boxes, Patch Panels | (9mm) | (Bm) | Black/Clear ШАН 2418 2089 1853 1575382 
— š а ж ы - Pathways, Racks, 1/2" 26.2’ | Black/White | 298-1343-ND — 24.18 20.89 18.53 | 157-50-1 
Includes ViperLink Software (CD) and 9 Pin Serial т B ETE 
Cable for Connecting LS6 to PC 298-4002-ND 1 | 4825 |156-РСКІТ Spaces (12mm) mE сават 1 ет 2.18 20,80 18.53 | 167-50-2 
156 Cleaning Kit АЛЕН Ar 1| 34:027 US60EN Cables, Pathways, 3⁄4" | 262 | BlackAWhite | 298-1345-ND 27.34 23.61 20.95 | LS7-75NL-1 
Racks, Spaces (8m) | Black/Clear | 298-1346-ND 27.34 23.61 20.95 | LS7-75NL-2 
Thermal Transfer Labels 
Lahel Size Cable 0.0. | For THHN Digi-Key Roll Price/ | Panduit 
Fig.) AxBxC(In.) | Range (in.)| Cable Size | Part No. Size | Pkg. | Part No. Labels 
Self-Laminating Wire Markers - Vinyl 
0.50 x 0.75 x 0.38 0.12 12 AWG 298-1261-ND 500 30.12 | TWS-6V 
0.50x1.00x0.38 | 0.12 —0.20 | 12-10 AWG 298-1259-ND 400 29.71 | TWS-4V 
0.50x1.25x0.50 | 016-0.24 8 AWG 298-1255-ND 350 36.37 | TWS-1V 
1.00 x 0.75 x 0.38 0.12 12 AWG 298-1262-ND 250 2438 | TWS-7V 
1.00 х1.00х0.38 | 0.12-0.20 | 12-10 AWG 298-1260-ND 250 28.97 | TWS-5V 
1 1.00x1.25x0.50 | 0.16-0.24 8 AWG 298-1256-ND 250 3718 | TWS-2V 
1.00 х 2.50 х0.75 |0.24-0.56 | б AWG 2/0 298-1252-ND 100 2221 | TWS-10V Standard No. of Each | Digi-Key Price Each Panduit 
1.50x1.25x0.50 | 0.16-0.24 8 AWG 298-1257-ND 250 3819 | TWS-3V Package Legend Legend Part No. 1 10 50 Part No. 
1.50x2.50x0.75 | 0.24-0.56 | 6 AWG 2/0 298-1253-ND 100 28.84 | TWS-11V 7 
200х150х050 |0.16-0.32 | 8-6 AWG 298-1258-ND 250 | 4965 | TWS-40V $3 үйге Marker Books Tz) ею 1480 | ROME 
1.50x4.00x1.00 | 0.32- 0.96 4AWG 298-4005-ND 100 3447 | TWS-13V A-Z 0-15, + -/ 10 298-1270-М0 1859 1670 1480 | PCMB-2 
а 71480 10 298-1271-ND 18.59 1670 1480 | PCMB-3 
Size Cable 0. D. For THHN Digi-Key Roll | Price/ | Panduit 1 1 2, 3 10 21—101 1859 1670 1480 | POMB-4 
Fig. A xB (In.) Range (In.) Cable Size Part No. Size Pkg. Part No. 159) 4 298-1273-ND 1859 1670 1480 | PCMB-8 
Heat Shrink Wire Markers - 3:1 Flattened White Polyolefin 1 A-Z, +, -,/,0 2 ! і i 
1.00 x 0.25 0.04 - 0.13 18-12 AWG 298-1246-ND 100 | 3807 | THSW-2 (10 pages) 1.2,8.À B,G 45 
› | 100х034 0.06 - 0.18 18-10 AWG 298-1251-ND 100 4238 | THSW-7 L1, L2, L3, T1, T2, T3 30 298-1274-ND 1859 1670 14.80 | РОМВ-9 
1.00 x 0.44 0.08 – 0.25 18-8 AWG 298-1248-ND 100 51.34 | THSW-4 E E ü E 
1.00 x 0.84 0.17 - 0.50 8-1 AWG 298-1249-ND 100 87.58 | THSW-5 130 5 Езра 1859 1670 1480 | РОМЕН 
0.50 x 0.25 0.04 - 0.13 18-12 AWG 298-1245-ND 200 38.07 | THSW-1 2 E Ц = 
3 | 050x034 0.06-0.18 | 18-10AWG | 298-1250-ND 200 | 4238 | THSW-6 БК zn мада 1859 1670 1480 | POMB-I2 
0.50 x 0.44 0.08 - 0.25 18-8 AWG 298-1247-ND 200 51.34 | THSW-3 46-90 10 298-1277-ND 1859 1670 1480 | PCMB-14 
1 0-9 45 
Label Size Digi-Key Roll Price/ | Panduit (12 pages) | L1,L2, L3, T1, T2, T3 15 298-1278-ND 18.59 1670 14.80 | PCMB-25 
Fig. AxB Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 
Component Labels Std. Write-on Area No. of Overall Size Digi-Key Price Each Panduit 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1243-ND 750 37.38 | TC-19Y Pkg. |Dim. W x L - Inch (тт) Markers Inch (mm) Part No. 1 10 50 | Part No. 
Hn x ОЗА шу кы 281 210000 200 3817 T S Cable Marker Book for Self Laminating Wire Markers 
UU: 0 yester Lut EA : 4 1.00 x 0.75 (25.4x19.1) | 60 [1.00х 3.00 (25.4x76.2) |298-1279-ND 23.17 20.82 18.45 | PSCB-3 
4 | 150x050 | Polyester White 298-1233-ND 500 | 3694 | TC-HY 1 |100х1.00 (25.4x25.4) | 30 |1.00х5.00(25.4х127) |298-1280-ND 2317 20.82 18.45 PSCB-5 
2.00 x 0.25 Polyester White 298-1237-ND 250 | 3567 | TC-16Y (10 pgs.) | 0.50 x 0.63 (12.7x15.9) | 180 |050х1.50 (12.7x38.1)|298-1281-ND 23.17 20.82 18.45 | PSCB-12 
100x050 | Vinyl Cloth | White 298-1231-ND 500 | 4449 | TC-10C 1.50 x 0.75 (38.1x19.1) | 40 — |1.50x3.00(38.1x76.2) |298-1282-ND 2347 20.82 18.45 |Р5СВ-13 
1.00 x 0.75 Vinyl Cloth White 298-4004-ND 250 28.09 TC-4C 
Digi-Key Price Each Panduit 
. . : B Fig. Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Laser Printable Labels (Functions with i Wire Marker Tape Dispensers 
: A 0 - 9 Legends in Dispenser, 8" Black 298-1283-ND 35.17 31.73 28.91 PMD-0-9 
most Desktop Laser Printers) e a 1 Empty Dispenser 298-1294-ND — 12.82 1158 1054 | РМО 
Label Size Cable 0.0. For THHN Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit mm 1 T 
AxB(mJ | C- Print Area (п) | Range (іп.) | Cable Size | PartNo. Size | Pkg. [Рап №. el mmm UE 1 o an epu 
Laser Self Laminated Wire Markers - White Polyester (Box) Refill Wire Marker Tape- 8 Ft. Length 
1.00 x 1.00 0.34 0.11—0.21 | 12-10 AWG 298-1162-ND | 2,500 | 173.26 | LUSL4-Y3-2.5 0 298-1284-ND 2.64 2.08 1.87 PMDR-0 
1.00 x 1.33 0.50 0.16 – 0.26 8-6 AWG 298-1163-ND | 2,500 | 206.49 | LJSL5-Y3-2.5 1 298-1285-ND 2.64 2.08 1.87 PMDR-1 
1.00 x 3.17 0.97 0.31—0.70 | 4-4/0 AWG 298-1164-ND | 1,000 | 169.55 | LJSL6-Y3-1 2 298-1286-ND 2.64 2.08 1.87 PMDR-2 
2.00x 3.17 1.00 0.32-0.69 | 4-4/0 AWG 298-1169-ND | 1,000 | 214.09 | LJSL8-Y3-1 3 Fits PMD Dispenser 298-1287-ND 2.64 2.08 1.87 PMDR-3 
0.50 x 1.50 0.50 0.16 — 0.32 8-6 AWG 298-1174-ND | 5,000 | 206.45 | LJSL2-Y3-5 4 298-1 294 ND 298-1288-ND 2.64 2.08 1.87 PMDR-4 
2.00 x 1.50 0.50 0.16 – 0.32 8-6 AWG 298-1175-ND | 1,000 | 209.10 | LJSL7-Y3-1 5 Id ab 298-1289-ND 2.64 2.08 1.87 PMDR-5 
6 (sold above) 298-1290-ND 2.64 2.08 187 | PMDR-6 
Label Size Digi-Key Pig. Price/ | Panduit Í 2981291400 262 508 PAK. | ТЕМЕН 
Ax B (Іп.) Material Color Part No. Size Pkg. Part No. 9 298-1293-ND 264 208 187 PMDR-9 
Laser Component Labels - Polyester (Box) - i š 
1.50 x 0.25 Polyester White 298-1165-ND 10,000 214.89 PLL-14-Y2-10 Std. | Digi-Key Price Each Panduit 
1.88 x 0.25 Polyester White 298-1166-ND 10,000 288.67 PLL-15-Y2-10 Fig. | Description Pkg. | Part No. 1 5 25 |Рап №. 
3.00х0.38 Polyester White 298-1167-М0 1,000 9008 | PLL-19-Y2-1 Dispenser Kit and Tape 
0.80 x 0.20 Polyester White 298-1168-ND 10,000 176.09 PLL-20-Y2-10 With PLDR-1 Ta TEE 7 Z Е z = 
Í pe, Write-on Area 1” x 1.5” (25.4 x 38.1) 298-1295-ND 27.10 24.34 21.58 |PLD-1 
m x 022 Povey ame awe we ue at 5. 2 | With PLDR-2 Tape, Write-on Area 1” x 3” (25.4 x 76.2) | 1 |298-1296-ND 2710 2434 2158 |PLD-2 
0.50 x 0.44 Polyester White 298-1172-ND | 10,000 | 21315 | PLL-31-v2-10 — Nd Blank Tape =: Self Laminated 
0.65 x 0.20 Polyester White 298-1173-ND 10,000 149.47 PLL-32-Y2-10 — | Overall-1.00 x 1.50 25.4 X381) _ ) roll 298-1297-ND 18.86 16.94 15.02 |PLDR-1 
0.80 x 0.25 Polyester White 298-1176-ND 10,000 176.09 PLL-5-Y2-10 Š 50 (25. 4) 
1.00 x 0.38 Polyester White 298-1177-ND 10,000 243.25 PLL-8-Y2-10 __ | Write-on Area 1.00 x 0.75 (25.4 x 19.1) 100/ Е T T 
1.00 x 0.50 Polyester White 298-1178-ND | 10,000 | 29476 | PLL-9-Y2-10 Overall-1.00 x 3.00 (25.4 x 76.2) roll (298:1298-ND| 1886 16.94 15.02 |PLDR-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ro 1449 


CITIZEN. Thermal Printers 


THERMAL PRINTERS: Fig. 1 — Tie Printer Fig. 2 - Line Printer 


Use a non-impact method for printing. This is accomplished 
by using chemically treated thermal paper. Chemicals 
suspended in the paper react to heat generated by the print 
head to form dots that make up the characters or image. 
Citizen offers a thermal serial printer and a thermal line 
printer. 


The serial printer E a moving head that prints ang EPL1600 Series 

character at a time, it is most suited for character printing, * Compact size, light weight EPL1700 Series 

although the high speed model does support graphics. Its e High resolution (8 dots/mm), high printing speed * Compact size, light weight 

main benefit is low cost. Line printers have a fixed print head, * Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) * High resolution (8 dots/mm), high printing speed 
printing one line at a time. It is suited for both high speed * Low current consumption * Semi-auto paper loading function 

character and graphic printing. Its main benefits are higher * Semi-auto paper loading function * Thick (label paper) paper printing possible 
definition graphic printing along with fewer moving parts. Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths Note: Available in 58,80, and 112mm paper widths 


Fig. 3 - Miniature Line Printer Fig. 4 - Compact Line Printer 


INTERFACE BOARDS: 


Acts as an interface between user's system and the thermal 
printer. Monitors temperature and paper status. Controls 
motor(s) and thermal head energy for optimal printing. 
Generates built in test pattern. Accepts both simplified , < EPL1900 Series 
Centronics or RS-232C (TTL only) interface. EREI 20252 is ы S * Compact size 
* High speed printing «том weight (559) 


NOTE: СВМА now markets the former Panasonic [те of *Nory-sinall’size * High reliability 


Thermal Printer Mechanisms. Please call Digi-Key for * Very light weight (40g) * Easy maintenance 
details. * Low power consumption Note: Available with paper cutter (PT1034-ND) 


Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max.) line life (mm) Part No. ТІ 10 100 250 Part Мо. 
58mm 450 dots-line/s max. 24/48 79x51x20 471-1000-ND 107.72 99.33 92.24 86.43 | EPL1601S2 
1 Line 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max. 36/72 5x107 pulse/50km 101 x 52 x 20 471-1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
112mm 360 dots-line/s max. 52/104 147 x 54 x 20 471-1002-ND 115.53 106.54 98.93 92.71 ЕРІ 160354 
2 Line 112mm | 24V 5у 864 dots-line/s max. 54/108 5х107 pulse/50km 147 х 54 x 20 471-1005-ND 128.21 118.23 109.79 102.88 | ЕРІ 170354 
3 Line 58mm 5V 5у 450 dots-line/s max. 24/48 1x108 pulse/50km 72 х 32 х 15 471-1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
4 Line 58mm Бу Бу 300 dots-line/s max. 24/36 5x107 pulse/30km 82 x 41 x 15.8 471-1033-ND 40.93 g7.75 35.05 32.85 | EPL1902S2C 
82x 41x25 471-1034-ND 70.37 64.90 60.27 56.47 | EPL1904S2C 
Interface Boards Digi-Key Price Each Citizen 
4 Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
ELH 601 Series Interface Board for EPL1600 Series 471-1013-ND 128.00 118.37 109.91 103.00 EPLR1601 
* Supports EPLR1600 series Interface Board for EPL1900 Series 471-1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 EPLZR1901E 
* 364 built in character fonts Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
* ASCII JIS C6220 character codes Centronics Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1018-ND 7.52 6.93 6.44 6.03 EPLSRDSP304 
* Automatic loading А$232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 EPLSRDSP305 
* Marker detection Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards 471-1021-ND 5.90 5.44 5.05 4.74 EPLSRDSP276 
*Bar code printing (UPC, JAN, EAN, EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1601 
CODE39, ITF, NW7) EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1701 
! | EPLR1601/1701 Gate-array for User Designed Interfaces 471-1025-ND 10.44 9.63 8.94 8.38 EPLASR1101 
* Operates on 5 volts EPLR1601 


NAKAGAWA MFG. (USA), INC. Thermal Paper 


Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm paper widths. Digi-Key Price Each ЕН 
SPECIFICATIONS: Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Paper core: 12mm Paper weight: 65um 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.08 1.66 1.46 1.39 EPT-58 
Paper length: 30M Brink liféz-creatsrtnan S vais when 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.43 1.94 1.70 1.62 EPL-60 
Outer diameter: 55mm stored i a denk location AE oriess. 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND 2.73 2.18 1.91 1.83 EPT-80 
End mark: red, 50cm from end of roll. 65% R.H. max. ' 112mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 2.93 2.34 2.05 1.96 EPL-112 


CITIZEN. Thermal Printers Features: 


* Easy paper handling — the * Both parallel (Centronics) and 


Specifications: presenter unit feeds the paper serial (RS-232C) interfaces 
* Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 72mm/576 dots * Dot Pitch: 8 dots/mm after print and cut available А 
* Printing Speed: 62.5mm/sec. (Max.) (500 dot іпеѕ/ѕес.) • Number of Columns: 48 columns Font А:48 • Paper auto loading * Equipped with a paper end 


sensor and paper near end 


columns; Font B: 64 columns * Font Size: 1.25mm x 3.00mm (Font A: 12 x 24 dots); 0.88mm x 3.00mm Я 
*Capable of loading large sensor 


(Font B: 9 x 24 dots) * Fonts: Alphanumeric, International characters ” Bar-code Type: UPC-A, JAN 


(EAN) 13 col/8 col., ITF, CODE39, CODE128, CODABAR “ Line Spacing: 4.23mm (16) Selectable by “iameterrol paper (2030) * Bar-code printing шын 

command set (Min. 1/203 inch) * Printing Paper: Thermal Roll Paper: Width 80mm; External Diameter: = = = 

о203тт (with paper holder unit) Internal diameter: о25.4тт; Paper thickness: 60 to 85um; МЕР” ріс кеу Brico Esen citizen 
Recommended Paper: TF-50KS-E, TF-62KS-E (Nippon Paper Industries) * Interface: Serial (RS-232C) or Description Part No. 1 10 Part No. 
Parallel (Centronics) * Input Buffer: 4K bytes * Command: ESC/POS * Sensors: Paper near end sensor Printer, 80mm, Retractor, Parallel 471-1078-ND 528.97 487.80 PPU-231PU-2 
(adjustable, for PHU series); Paper end sensor (for PMU series); Black mark sensor (option) * Power K " 

Source Voltage: 24V+7% * Power Consumption: 100W * Weight: PPU; 1.6kg (incl. control PCB) * Ex- Printer, 80mm, Retractor, Serial PANES 52897. 98780” |/PPU ASIRIA 
ternal Dimensions (W x D x H): PPU: 153.7 x 160 x 172mm * Operating Temperature/Humidity: 5°C ~ Printer Module, 80mm 471-1077-ND 204.29 188.39 | PMU-230 
40°С; 35 to 85% RH (No condensation) • Storage Temperature/Humidity: -20°С ~ 60°С; 10 to 90% ВН Presenter Retractor Module 471-1080-ND 83.28 76.80 | PRU-130-2 
(No condensation) * Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 30km; Auto Cutter: 300,000 cuts * Safety Paper Handling Unit with one Sensor | 471-1076-ND 45.29 41.77 PHU-131P.Holder 
Standard: UL, C-UL, FCC class A, TUV-CE marking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1450 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CITIZEN. 


Thermal Z | 
Printers у 
МЕТ288/289 я p 


* Ultra compact design 

* Light weight by aluminum-diecast frame (MLT-288) 
* Low noise printing 

* High-speed printing 

* High resolution 

* High reliability 

* 5V operation 

* Removable platen model (MLT-289) 
Specifications: 

* Printing Method: Line thermal dot printing * Total Dots: 384 dots/line “ Dot Density: 8 dots/mm * Print 
Width: 48mm • Print Speed: Max. 420 dot-line/sec. е Paper Feed Pitch: 0.125mm • Sensors: Head 
Temperature: Thermistor Paper Presence: Photo-interrupter Head-up: Mechanical switch * Voltage 
Range: VH: DC 4.2-8.5V Vdd: DC 4.75-5.25V * Current Consumption: Head (VH=5V): Max. Approx. 
1.7A Motor (VH=5V): Max. Approx. 0.5А * Recommended Paper: Width: 58mm Thickness: 60-72um 
(MLT-288); 65um (MLT-289) Paper (Mfg.): TF50KS-E2C (Nippon Paper) * Reliability: Head Pulse- 
Resistance: 50,000,000 pulses or more (MLT-288); 100,000,000 pulses or more (MLT-289) * Head Wear- 
Resistance: 50km or more * Environment: Operation: Temperature: 0°С - 45°С / Humidity: 35-85% RH 
Storage: Temperature: -20°C - -60*C / Humidity: 10-90% RH * External Dimensions (W x D x H): 72.7 
x 38 x 15mm (MT-288); 76.8 x 37 x 16mm (MLT-289) Weight: Approximately 45g (MLT-288); 
Approximately 50g (MLT-289) 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
58mm, 5V, Bent Paper Path 471-1036-ND 42.80 39.47 MLT288 
58mm, 5V, Removable Platen 471-1037-ND 42.80 39.47 MLT289 
Control Board for MLT288 471-1068-ND 103.62 95.56 BD2-2880UC 
Control Board for MLT289 471-1069-ND 93.15 85.91 BD2-2890U 
Auto Cutter for MLT289 471-1073-ND 55.89 51.55 ACS-229 


Thermal Printer MLT389 


Specifications: 

* Printing Method: Thermal dot line printing * Total 
Dots: 576 dot/ine * Dot Density: 8 dots/mm * Print 
Width: 72mm • Print Speed: 244 dot lines per sec. 
@ 5V; 480 dot lines per sec. Ф 7.2V * Paper Feed 
Pitch: 0.125mm * Sensors: Head Temperature: 
Thermistor Paper Presence: Photo-sensor Head-up: 
Mechanical switch * Voltage Range: VH: DC 
4.2-8.5V (Ni-CD or Li-lon, normally 7.2V max.) VDD: DC 4.75-5.25V * Current Consumption: Head 
(Vp): Мах.: 1.7А Max. VH=5V, 64 dots, 25C 2.4A Max. VH+7.2V, 64 dots, 25C Motor (Vp): Max.: approx. 
0.5A Mean Current: approx. 0.3A VH-7.2V, 840PPS * Recommended Paper: Width: 80mm Thickness: 
65um * Paper Feed Force: More than 0.49N • Paper Holding Force: More than 0.78N * Print Head 
Life: Pulse Resistance: 100 million pulses or more (12.5% print) Wear Resistance: 50 km or more * En- 
vironment: Operation: Temperature: 0°C ~ 45%С / Humidity: 35-85% RH Storage: Temperature: -20°C ~ 
-60°C / Humidity: 10-90% RH * Vibration Resistance: 6G at 10-55 Hz, 3 perpendicular axes, 1 hour 
* Shock Resistance: 60G 11ms, 6 directions, one impact in each direction * External Dimensions (W x 
D x H): 99.5 x 41 x 21mm Weight: Approx. 95g 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part Мо. 
80mm, 5V, Removable Platen 471-1038-ND 53.52 49.36 MLT389 


Thermal Printers 
LT1221/LT1221C/LT1321 


Features: 

* Removable platen 

* Simple and compact design 

* High-speed printing (Max. 80mm/sec.) 
* High reliability 

* Cutter model (LT1221C) 
Specifications: 

* Printing Method: Line thermal dot printing * Total Dots: 432 dots/line (LT1221), (LT1221C); 576 
dots/line (LT1321) * Dot Density: 8 dots/mm * Print Width: 54mm (LT1221), (LT1221C); 72mm; 
(LT1321) * Print Speed: Мах. 640 dot-line/sec. е Paper Feed Pitch: 0.125mm • Sensors: Head 
Temperature: Thermistor Paper Presence: Photo-sensor Head-up: Mechanical switch * Voltage Range: 
VH: DC 21.6-26.4V Vdd: DC 4.75-5.25V * Current Consumption: Head: Max. Approx. 5.2A Motor: Max. 
Approx. 0.41A * Recommended Paper: Width: 58mm (LT1221), (LT1221C); 80mm (LT1321) Thickness: 
60-105um (Standard), 110-150um (A type) Paper (Mfg.): TF50-KS-E2C (Nippon Paper) * Reliabi| 
Head Pulse-Resistance: 50,000,000 pulses or more * Head Wear-Resistance: 50km or more ” En- 
vironment: Operation: Temperature 0°C - 45*C / Humidity: 35-85% RH Storage: Temperature: -20°С 
~ -60°C / Humidity: 10-90% RH * External Dimensions (W x D x H): 91.5 x 58 x 20mm (LT1221); 101.3 
x 61.5 x 37.2mm (LT1221C); 108 x 58 x 20mm (LT1321) Weight: Approx. 85g (LT1221); Approx. 273g 
(LT1221C); Approx. 97g (LT1321) 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
58mm, 24V, Removable Platen 471-1040-ND 62.22 57.38 LT1221 
58mm, 24V, Removable Platen w/Cutter 471-1041-ND 99.88 92.11 LT1221C 
80mm, 24V, Removable Platen 471-1043-ND 68.77 63.42 LT1321 
Control Board 471-1071-ND 122.76 113.21 BD2-1221U 


Thermal Printers LT1220/LT1320 


Features: 


* Thick paper up to 0.15mm 


* Simple and compact design * Curl paper path and straight paper path model 


* High-speed printing (Max. 80mm/sec.) * Easy paper loading by wide head opening space 


Specifications: 


* Printing Method: Line thermal dot printing * Total Dots: 432 dots/line (LT1220); 576 dots/line (LT1320) 
* Dot Density: 8 dots/mm * Print Width: 54mm (LT1220); 72mm (LT1320) * Print Speed: Max. 640 dot- 
line/sec. * Paper Feed Pitch: 0.125mm * Sensors: Head Temperature: Thermistor Paper Presence: 
Photo-sensor Head-up: Photo-sensor е Voltage Range: VH: DC 21.6-26.4V Vdd: DC 4.75-5.25V • Cur- 
rent Consumption: Head: Max. Approx. 5.2A Motor: Max. Approx. 0.41А * Recommended Paper: 
Width: 58mm (LT1220); 80mm (LT1320) Thickness: 60-105um (Standard), 110-150um (A type) Paper 
(Mfg.): TF50-KS-E2C (Nippon Paper) * Reliability: Head Pulse-Resistance: 50,000,000 pulses or more 
* Head Wear-Resistance: 50km or more * Environment: Operation: Temperature 0%С - 45*C / Humidity: 
35-85% RH Storage: Temperature: -20°C ~ -60°C / Humidity: 10-90% RH * External Dimensions (W 
x D x H): 91.5 x 58 x 20mm (LT1220); 108 x 58 x 20mm (LT1320) Weight: Approx. 87g (LT1220); Approx. 
99g (LT1320) 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 3l 10 Part No. 
Semi, 24V. 471-1039-ND 49.16 4534 LT1220 
Bent Paper Path 
Se 471-1042-ND 60.57 55.86 71320 
Bent Paper Path 
Control Board 471-1070-ND 10486 96.70 BD2-1220U 


Mobile Thermal Printers CMP-10 


The Citizen CMP-10 is a small, lightweight mobile receipt printer that brings functionality and convenience to 
any mobile environment. Printing at 50mm/sec., the CMP-10 affords maximum wireless freedom through an 
infrared (IrDA) interface. Weighing less than 12 ounces, the CMP-10 utilizes a long-life lithium-ion battery 
that supplies up to 40,000 lines of 8 dots/mm (203 dpi) thermal printing on a single charge. An optional 
integrated magnetic card reader provides rapid credit card processing. 

Boasting wireless capability, long battery life and dimensions that fit perfectly on a belt clip or lanyard, the 
wireless Citizen CMP-10 satisfies the anytime, anywhere demands of today’s mobile commerce. 


Features: 


* Protocol support for POS and Barcode. 


* Wireless IrDA connectivity eliminates cumbersome 
cable connections. Two-way communication 
provides data integrity and is ideal for OEM 
integration. 


* Accessories: belt clip and lanyard. 

* Configuration options: magnetic stripe reader and 
40mm paper cover. 

* Interfaces to Pocket PC and Palm OS devices 

* Portability 


* Wearable built-in metal belt hook and neck/shoulder 
lanyard. 


Specifications: 

* Printing Method: Line thermal printing * Total Dots: 384 dots/line * Dot Density: 8 dots/mm (203 dpi) 
* Print Speed: 50mm/sec. (400 dot lines per sec.) * Print Width and Characters per Line: 48mm Font А: 
32 characters/line; Font B: 42 characters/line * Recommended Paper: 58mm += x 50mm diameter optional 
cover for 40mm diameter * Interfaces: IrDA Vers. 1.1, RS-232C, Interfaces with: Pocket PC and Palm OS 
devices * Emulation: ESC/POS, Barcode: ЕАМ13, ЕАМ8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code 128 
* Power: Rechargeable battery (Lithium-Ion) * Battery Charge Time: З hours maximum * Print Lines per 
Charge: 40,000 (fully charged) * Buffer: 64kb • Reliability: 50km * Weight: 329 grams * Dimensions (W 
x D x H): 116 x 90 x 51mm 


Digi-Key Price Each Citizen 

Description Part No. 1 10 Part No. 

ЕЩ 471-1064-ND 26728 24648 СМР-1004 
Paper Roll, Black 

Adm Hanes Rol) Black 471-1065-ND 331.58 305.77 CMP-10U4M 
3 Track, Mag Reader 

somm, 471-1066-ND 26728 24648 CMP-10U5 
Paper Roll, Black 

Sm, Paper Roll, Black, 471-1067-ND 331.58 305.77 CMP-10U5M 
3 Track, Mag Reader 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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CITIZEN. 


Thermal Line 
Printers CBM270 


* Compatibility (ESC/POS) 

* Paper near end sensor 

* 2K bytes input buffer 

* Label printing (471-1051-ND) 

* Black and red printing with 
special paper (optional) 


Features: 

* Palm size 

* Lightweight 

* Availability of wall mount 
* Paper auto loading 

* Bar-code printing 


Applications: 
* POS * Banking * Medical equip. * Coupon * Ticket * Daily report * Delivery * Barcode 


Specifications: 

* Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 48mm (384 dots/line) • Printing 
Speed: Мах. 50mm/sec., 400 dot-line/sec. (11 lines/sec.) * Number of Columns: Font А: 32 columns; 
Font B: 42 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 0.88 x 3.00 
mm (9 x 24 dots) * Dot Pitch: 8 dots/mm * Bar-code Type: UPS-A/E, JAN (EAN), ITF, CODABAR, CODE 
39, CODE 128 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command (Min. 1/203 inch) * Printing 
Paper: Thermal Roll Paper: 58 x o83mm (max.) Thickness: 60-75um Thermal Label Paper: 58 x 983 
(тах.) Thickness: 150џт label Label Width: 56mm (max.) Label Length: 25mm/pc (тіп.) • Interface: 
Parallel: Centronics, Serial: RS-232C * Input Buffer: 2K bytes * Paper Supply: DC 7.2V 2A (Peak 6A) or 
AC adapter AC 100-240V (27 AD) * Weight: Approx. 600g * External Dimensions (W x D x H): 106 x 184 
x 110mm * Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 50km * Safety Standard: FCC class A, TUV-GS, CE 
marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1050-ND 239.14 220.53 CBM-270PF 120V 
Serial Label, 120V, Ivory 471-1051-ND 257.01 237.01 CBM-270 RF 120V-L 


Thermal Line 
Printers CBM1000 


Features: 

* Page mode 

Ф 80mm and 58mm paper width 

* Availability in black, white and 


* 150mmy/s high-speed printing 
* Paper drop-in style 
* User-installable interface card 


й й Я gray 
* Bit map data registration *Label/Black mark function 
* Cash drawer kick out (option) 


* Bar-code printing 
* Compatibility (ESC/POS) 


* Cable cover (option) 
* Two color printing 


Applications: 


* Receipt * Coupon ° Ticket * Daily Report * Kitchen * Delivery * Bar-code 

Specifications: * Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 80mm paper: 72mm/576 
dots; 58mm paper: 54mm/432 dots * Dot Pitch: 8 x 8 dots/mm (203 dpi x 203 dpi) * Printing Speed: Мах. 
150mm/sec. (35.4 line/sec.) • Number of Columns: 80mm paper Font A: 44/42 columns; Font В: 64/56 
columns; 58mm paper Font А: 36/30 columns; Font B: 48/40 columns * Character Size (W x H): Font А: 
1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots); Font B: 0.88 x 3.00mm (9 x 24 dots) * Character Table: Code page 437, 
850, 852, 857, 860, 863, 865, 866, Katakana, Windows code * Bar-code Type: UPS-A/E, JAN-13/8, ITF, 
Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command 
* Paper: Thermal paper roll, 80 or 58mm (W) x 683mm • Interface: Parallel: ІЕЕЕ1284 and Centronics 
compliant Serial: RS-232C * Input Buffer: 4K bytes • NV Bit Map Data Area: 256K bytes * Drawer Kick- 
out: 2 drawers * Power Supply: AC adapter internally included * AC Adapter: Input: AC 100-240V, 
50/60Hz, 120VA Output: DC 24V, 1.9А * Weight: 2.0kg * External Dimension (W x D x Н): 145 x 190 x 
157mm * Operating Environment: 5°C ~ 40°С, 35-85% RH * Storage Environment: -20°C ~ 60°C, 
10-90% RH * Reliability: Head: 100,000,000 pulses or 100km; Cutter: 500,000 cuts * Safety Standard: 
UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Black, Parallel, 120V 471-1045-ND 332.73 306.83 СВМ1000-ІІ PF 120 BLK 
White, Parallel, 120V 471-1046-ND 332.73 306.83 СВМ1000-ІІ PF 120 WHT 
Gray, Parallel, 120V 471-1047-ND 332.73 306.83 СВМ1000-ІІ PF 120 GRY 
Black, Serial, 120V 471-1048-ND 332.73 306.83 СВМ1000-ІІ RF 120 BLK 
White, Serial, 120V 471-1049-ND 332.73 306.83 СВМ1000-І RF 120 WHT 


Thermal Line Printers IDP3240 


Applications: е Receipt * Coupon * Ticket * Daily Report • Kitchen * Delivery е Bar-code 
Specifications: * Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 104mm/832 dots * Dot 
Pitch: 8 x 8 dots/mm (203 dpi x 203 dpi) * Printing Speed: Max. 80mm/sec. (18.9 lines/sec.) е Number of 
Columns: Font A: 69/60 columns; Font B: 92/80 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 
3.00mm (12 x 24 dots); Font B: 0.88 x 3.00mm (9 x 24 dots) * Character Table: Code page 437, 
850, 852, 857, 860, 863, 865, 866, Katakana and Windows code * Bar-code Type: UPC-A/E, JAN 
(EAN)-13/8, ITF, CODABAR, Code 39, and Code 128 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set 
Бу a command * Paper: Thermal paper roll, 112mm (W) x 983mm • Interface: Parallel: IEEE1284 
and Centronics compliant Serial: RS-232C • Input Buffer: 64K bytes * NV Bit Map Data Area: 256K 
bytes * Drawer Kick-out: 2 Drawers * Power Supply: Main Unit: DC 24V AC Adapter: 31AD “АС 
Adapter: Input: АС 100-240V, 50/60Hz, 120VA Output: DC 24V, 1.9A * Weight: Main Unit: 1.45kg АС 
Adapter: 0.45kg * External Dimensions (W x D x H): 186 x 201 x 128mm * Operating Environment: 5*C 
- 40*C, 35-80% RH * Storage Environment: -20°С - 60*C, 10-90% RH * Reliability: Head: 
100,000,000 pulses or 100km; Cutter: 500,000 cuts * Safety Standard: UL, C-UL, FCC class A, 
TUV-GS, CE marking 


Impact Printers 
IDP3550/3551 


Features: 
* High-speed printing 
* Paper auto loading 


* Compatibility (CBM, IDP, 
ESC/POS, Star) 


* 6K bytes input buffer 


* Auto cutter (iDP3551) 
* Cash drawer kick out 
* Pinfeed version (iDP3550P) 


* Two color printing | 


Applications: 


* Receipt * Journal • Ticket • Label * Credit/Debit * Daily report * Kitchen * Delivery 

Specifications: * Printing Method: Serial dot impact * Printing Direction: Bidirectional * Font: 7 x 9 
matrix * Number of Columns: 40 columns * Printing Speed: 3.6 lines/sec. (DP-654); 3.0 lines/sec. (DP- 
657) * Character Size (W x H): 1.36 x 2.4mm (DP-654); 1.20 x 2.4mm (DP-657) * Character Set: 
Alphanumeric, International, Code page 437, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, Windows code * Line 
Spacing: 4.23mm, 1/6" (DP-654); 2.82mm (DP-657) * Character Pitch: 1.59mm (DP-654); 1.46mm (DP- 
657) * Line Feed Speed: 18 lines/sec. (DP-654); 15 lines (DP-657) * Paper Feed Method: Friction * Pa- 
per: 76mm roll paper * Interface: Parallel: Centronics Serial: RS-232C or Current loop * Input Buffer: 6K 
bytes * Paper End Sensor: Equipped * Paper Cutter: None (iDP3550); Partial/Full cut (iDP3551F) • Pa- 
per Winder: AW-3 (Option) * Cash Drawer Control: 2 drawers * Ink Ribbon: Red/Black, Cassette 
* Power Supply: AC 120V * Power Consumption: 30W * Weight: 2.8kg (iDP3550); 3.0kg (iDP3551F) 
* External Dimensions (W x D x H): 160 x 212 x 194mm (iDP3550); 160 x 212 x 173mm (iDP3551F) 
* Operating Temperature Range: 0°С - 40°С * Storage Temperature Range: -20°С - 60°С * Re- 
liability: Printer: MCBF 4.0 million lines Head: 80 million characters Cutter: 500,000 cuts (iDP3551F) 
* Safety Standard: UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 

Description Part No. 1 10 Part No. 

Black, 120V, Parallel 471-1056-ND 245.69 226.57 IDP-3550PF B 
Cool White, 120V, Parallel 471-1057-ND 245.69 226.57 IDP3550PF-CW 
Cool White, 120V, Serial 471-1058-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF-CW 
Black, 120V, Serial 471-1059-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF B 
Cool White, 120V, Parallel Cutter 471-1060-ND 274.70 253.32 IDP-3551PF-CW 
Black, 120V, Parallel Cutter 471-1061-ND 274.70 253.32 IDP-3551PF B 
Cool White, 120V, Serial Cutter 471-1062-ND 274.70 253.32 IDP-3551RF-CW 
Black, 120V, Serial Cutter 471-1063-ND 274.70 253.32 IDP-3551RF B 


Impact Printer DP-614 


Features: 
* High-speed printing * 76mm paper width 
* High reliability 


* 2 color printing (black/red) 


* 24V operation 


Specifications: 


* Printing Method: Serial dot impact method * Printing Direction: Bidirectional * Printing Speed: Approx. 
3.0 lines/sec. * Number of Columns: 40 columns, 360 dots/line * Font: 7 x 9 matrix * Character Size (W 
x H): 1.36 x 2.4mm * Line Spacing: 1/6 inch * Motor: Voltage: 24VDC / Peak Current: Мах. 21A (12V, 
25*C); Average Current: Approx. 0.2A or less * Dot Pulse Sensor: Photo interrupter * Home Position 
Sensor: Photo Interrupter * Paper Feed Motor: Voltage: 24VDC / Resistance: 480 (25°C) * Driving 
Pulse Width: 30 DP, Approx. 20ms * Printing Solenoid: Voltage: 24V +1VDC / Resistance: 170. 
(24VDC, 25°C) * Color Change Solenoid: Voltage: 24VDC / Resistance: 480 (24VDC, 25°C) • Con- 
nector Terminals: Connector 1 (MMP17R-1: Counterpart MMH17-1 manufactured by BURNDY); 
Connector 2 (MMP7R-1: Counterpart (MMH7-1 manufactured by BURNDY) * Paper Feed: Friction feed 
* Printing Paper: Friction Feed: 76mm roll paper x 683mm * Copy: Friction Feed: Original + 1 copy 
* Paper Feed Power: More than 100g (Citizen recommended paper) * Ink Ribbon: Two Colors (Red and 
Black) * Paper Feed Speed: Approx. 18 lines/sec. * External Dimensions (W x D x H): Two colors: 137 
x 136 x 63.5mm * Weight: Approx. 6909 * Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C • Reliability: 
Printer: MCBF 4.0 million lines Head: 80 million characters 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. Part No. 
76mm, 24V, 2 Color, Friction Feed 471-1044-ND 117.02 107.91 DP-614 DFC 
Auto Cutter, Partial Cut 471-1074-ND 45.37 41.85 AC-134 
Auto Cutter, Full Cut 471-1075-ND 45.37 41.85 AC-134F 
Features: 
* Cash drawer kick out * 64K input buffer 
* Compatibility (ESC/POS)  * Compact design ñ 
* Page mode * High-speed line thermal 2. № 
* 112mm page width printing 
* Bit map data registration * Easy paper loading SS i 
* 80 columns mode * Bar-code printing 
Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1054-ND 427.54 394.26 1DP3240PF120V 
Serial, 120V, Ivory 471-1055-ND 427.54 394.26 IDP3240RF120V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


ЭМ Cable Tie Length Width Max Bundle Tensile Bag Qty | Price | Digi-Key Bag Qty Price 

Type Inch(mm) Inch(mm) | Dia. Inch(mm) Lb/Kg Color Size Each | Part No. Size Each 

4.0 (101.6) |.10(2.54) | .8 (20.32) 18 (8.16) | Natural | 3M101C-ND 100 2.82 | 3M101M-ND 1,000 13.25 

š 4.0 (101.6) |.10 (2.54) | .8 (20.32) 18 (8.16) | Black | 3M101BKC-ND 100 2.77 | 3M101BKM-ND 1,000 14.76 

Cable Ties Мінай 6.5 (165.1) | .10 (2.54) | 1.7 (43.18) 18 (8.16) | Natural | 3M110C-ND 100 3.00 | 3M110M-ND 1,000 18.00 

"аше 6.5 (165.1) | .10(2.54) | 1.7 (43.18) 18 (8.16) | Black | 3M110BKC-ND 100 3.00 | 3M110BKM-ND 1,000 18.00 

8.0 (203.2) |.10(2.54) | 2.2 (55.88) 18 (8.16) | Natural | 3M111C-ND 100 3.00 | 3M111M-ND 1,000 29.16 

8.0 (203.2) |.10(2.54) | 2.2 (55.88) 18 (8.16) | Black | 3M111BKC-ND 100 3.60 E - = 

intermediate | 57 (144-78) |.14 (3.56) | 1.4 (35.56) 40 (18.14) | Natural | 3M102C-ND 100 4.57 | 3M102M-ND 1,000 26.46 

5.7 (144.78) | .14 (3.56) | 1.4 (35.56) 40 (18.14) | Black | 3M102BKC-ND 100 5.36 | 3M102BKM-ND 1,000 30.24 

7.5 (190.5) | 18 (4.57) | 1.9 (48.26) 50 (22.68) | Natural | 3M103C-ND 100 5.51 | 3M103M-ND 1,000 32.15 

7.5 (190.5) |.18 (4.57) | 1.9 (48.26) 50 (22.68) | Black | 3M103BKC-ND 100 6.62 | 3M103BKM-ND 1,000 37.80 

11.3 (287.02) | 18 (4.57) | 3.1 (78.74) 50 (22.68) | Natural | 3M104C-ND 100 10.56 | 3M106D-ND 1,000 65.52 

3M Cable Ties secure wire bundles Standard 11.3 (287.02) | .18 (4.57) | 341 (78.74) 50 (22.68) | Black | 3M104BKC-ND 100 11.64 | 3M106BKD-ND 1,000 71.28 

,..... quickly, 14.5 (368.3) | 18 (4.57) | 4.1 (104.14) 50(22.68) | Natural | 3M105C-ND 100 15.18 | 3M105D-ND 500 63.30 

1 | 14.5 (368.3) |.18 (4.57) | 4.1 (104.14) | 50(2268) | Black | 3M105BKC-ND 100 16.44 | 3M105BKD-ND 500 72.90 

The self-locking head, with heavy "mu 15.1 (383.54) | .30 (7.62) | 4.0 (101.6) 120 (54.43) | Natural | 3M107HDC-ND 100 26.76 | 3M105HDD-ND 500 132.30 

ea івап on the one piece lock eavy Duly | 15.1 (383.54) | .30 (7.62) | 4.0 (101.6) | 120 (64.43) | Black | 3M107HDBKC-ND 100 29.70 | SM105HDBKD-ND | 500 | 14640 

: 21.7 (551.18) | .31 (7.87) | 6.5(1651) | 175 (79.38) | Natural | 3M112HDL-ND 50 28.05 = m m 

Molded from 6/6 nylon, 3M cable 27.7 (703.58 | .35 (8.89) | 8.7(220.98) | 175 (79.38) | Black | 3M113HDBKL-ND 50 42.00 — - == 

айн атама 33.1 (840.74) | .34 (8.64) | 9.8 (248.92) | 175 (79.38) | Natural | 3M108HDL-ND 50 51.30 = = = 

(40%) to 185°F (85°С). Extra Heavy Duty | 37.1 (942.34) | .34 (8.64) | 11 (279.4) 175 (79.38) | Natural | 3M109HDL-ND 50 6171 = = = 

Woáther Бе айг bleck nylon ісі 37.1 (942.34) | .34 (8.64) | 11 (279.4) 175 (79.38) | Black | 3M109HDBKL-ND 50 67.86 = - - 

А culdbar tes ar паа 48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Natural | 3M114HDL-ND 50 89.37 = = - 

nylon for indoor use only. 48 (1219.2) | .35 (8.89) 15 (381) 175 (79.38) | Black | 3M114HDBKL-ND 50 99.30 = E - 
KEYSTONE Terminals 


Fig. 15 


Fig. 16 


Dim. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Description A Part No. 10 100 Fig. | Description Part No. 10 100 
PC Quick-Fit Tab Terminal 17 | PC Horizontal 8190K-ND = 20.65 
.110" Female, Horizontal — 3545K-ND 3.34 26.28 17 | PC Horizontal, Captivated 7700K-ND* — 22.81 
.110" Female, Horizontal -- 3549K-ND 3.34 26.28 18 | Snap-In PC Vertical 7691K-ND — 21.74 
1 |.205" Female, Horizontal = 3546K-ND 3.48 27.47 18 | Snap-In PC Vertical, Captivated 7693K-ND* = 24.98 
.205" Female, Horizontal = 3550K-ND 3.48 27.47 19 [РС Vertical 8191K-ND — 20.32 
.250" Female, Horizontal = 3547K-ND 3.65 28.76 19 | PC Vertical, Captivated 7701K-ND* — 23.47 
-110" Female, Vertical m 3534K-ND 1.58 9.62 20 | Terminal PC Vertical Heavy Duty 8196K-ND = 37.96 
.110" Female, Vertical = 3544K-ND 1.58 9.62 21 | Terminal Insert 10/32 Thread Captivated 1202K-ND 7.92 62.21 
2 | 205” Female, Vertical = 3525K-ND 1.58 9.62 21 | Screw Terminal Insert 10/32 1299K-ND 7.92 62.21 
-250" Female, Vertical ES 3528K-ND 1.58 9.62 22 | Screw Supplied Unassembled 8189K-ND 3.48 22.28 
= = =. settee = DD Im aS 22 | Screw Installed and Captivated 7702K-ND 3.92 24.44 
. emale, Vertical == гі А Я L. К h. Te inal L 
2 |1205" Quick-Fit Vert Terminal — |  8522K-ND 1.58 9.68 - ая 
: 23 |.018 Brass, Tin Plate л20 | 908К-МО .87 721 
З |.110° Female, 18-22 Gage — 22210 121 951 23 |.018 Brass, Tin Plate 140 | 914K-ND 87 721 
3 |.187" Female, 16-22 Gage — 1264K-ND 2.91 22.92 23, | O18 Brass TB am Е 8 m 
3 |.205" Female, 16-20 Gage = 4469K-ND 4.01 31.68 bal 018 Bot та Ao : po S E END г 7. H 
3 [.250” Female, 16-20 Gage = 4470K-ND 2.22 17.51 24 ola Bee nn нЕ 129 созу сб s 
4 |.205" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1286K-ND 69 5.41 наве Ш ана 129 сс p" 2-22 
4 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1213K-ND 74 6.39 25; DIB Bn! m Бае А Ua Е, ps 76 
5 |.205" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1286-STK-ND 69 3.74 5 |. rass, Tin Plate : 3 А иц 
5 |.205" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1213-STK-ND 74 4.02 25 | .018 Brass, Tin Plate -140 904K-ND 93 7.76 
6 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter | — 4900K-ND 1.41 8.76 25 |.018 Brass, Tin Plate 171 905К-МО 93 7.76 
4 |.187" Male, .020 Brass, Тіп Plate, .046 Diameter | — 1285K-ND .65 5.19 26 |.018 Brass, Tin Plate 120 909K-ND 95 7.89 
4 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1212K-ND 71 6.27 26 |.018 Brass, Тіп Plate 140 916K-ND 95 7.89 
5 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1285-STK-ND 65 5.19 26 | .018 Brass, Tin Plate 171 917K-ND 95 7.89 
5 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1212-STK-ND .71 6.27 27 |.013 Brass, Tin Plate — 907K-ND 1.71 14.17 
7 |.110" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 1267K-ND .84 6.70 28 |.018 Brass, Tin Plate .120 7311K-ND .90 7.52 
7 |.110" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter| — 1211K-ND .88 7.36 28 |.018 Brass, Tin Plate .140 7312K-ND .90 7.52 
8 |.110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — 4903K-ND 1.74 13.74 28 |.018 Brass, Тіп Plate 171 7313K-ND .90 7.52 
8 |.110" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4906K-ND 1.78 13.85 29 |.018 Brass, Tin Plate 120 | 7317K-ND .93 7.76 
8 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — 4904K-ND 1.67 13.18 29 |.018 Brass, Tin Plate .140 7318K-ND .93 7.76 
8 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 4907K-ND 1.71 13.31 29 |.018 Brass, Tin Plate A71 7319K-ND 93 7.76 
8 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter | — 4966K-ND 1.25 7.57 30 | .018 Brass, Tin Plate .120 7314K-ND .95 7.89 
8 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1266K-ND 1.25 7.57 30 |.018 Brass, Tin Plate .140 7315K-ND 195 7.89 
9 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter | — 1265K-ND 1.69 9.63 30 |.018 Brass, Tin Plate A71 7316K-ND 195 7.89 
4 250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1287K-ND 80 6.39 Solder Terminal Lugs 
5 -250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1287-STK-ND .80 6.39 31 |015 Brass, Tin Plate 20 7328K-ND 792 7.68 
10 |.1107/.250" Male, .032 Brass, 31 |.015 Brass, Tin Plate 140| 7329K-ND 52 7.68 
Tin Plate, .052 Diameter = SD 80 6.39 31 |015 Brass, Tin Plate 471 | 7330K-ND 92 7.63 
6 |.250” Male, .032 Brass, Тіп Plate, .067 Diameter | — 4901K-ND 1.11 8.76 32 |.016 Brass, Tin Plate pis, 4004K-ND 82 6.79 
11 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter | — 4902K-ND 1:14 8.76 33 | 020 Brass. Tin Plate 120 7331K-ND “89 7.36 
12 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 4908K-ND 2.36 18.70 33 | .020 Brass. Tin Plate 140 7882K-ND “89 736 
13 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1289K-ND 1.24 6.49 33 |.020 Brass. Tin Plate 171 7333K-ND 86 744 
13 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1289-STK-ND 1.73 9.46 34 |.020 Brass. Tin Plate 120 7325K-ND `86 744 
14 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1281K-ND 1.96 10.16 34 |.020 Brass. Tin Plate “140 7326K-ND во 7.36 
15 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Clear — 4471K-ND .89 748 3 "Ti ë Я | Š 
EE А 34 |.020 Brass, Tin Plate 171 7327K-ND .86 7.14 
15 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Red — 4472K-ND .89 7.13 Terminal Lugs 
15 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Blue — 4473K-ND .89 748 : g. 
S CE "ES 35 |.015 Brass, Tin Plate — 680K-ND 1.07 8.93 
15 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow — 4474K-ND .89 7.13 ç 
— [Terminal Hand Insertion Tool — |  1288K«-ND 15.807 36 020 Brass, Тїп Piate 500 с 16 ER 
MTS Terminal = 36 |.020 Brass, Tin Plate -562 | 4001K-ND 85 7.07 
16 [Snap-In PC Horizontal crew ermina Е 2237 36 |.020 Brass, Tin Plate .750 | 4002K-ND .94 7.79 
ў - Š = : 36 |.020B Tin Plat 1.000|  4003K-ND 1.02 8.46 
16 | Snap-In PC Horizontal, Captivated — | 7692K-ND* — 2628 тавы, п юше 


* Screw Installed and Captivated 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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KEYSTONE 


Round Clear Spacers (Non Threaded) 


Materials: Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) + 0.250 
* Aluminum: lridite Finish (MIL-C-5541) 
Clearance Hole: • .120” for #4 Screw *.140 5. [| ñ Hole 
for #6 Screw • .171 for #8 Screw шы 
Dim. Brass Aluminum 
Screw L Spacers Pricing Spacers Pricing 
(Hole) (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 
.125 1909K-ND 2.00 17.09 | 2036K-ND 1.44 10.71 
.250 1454AK-ND 2.27 19.48 3457K-ND 1.69 10.93 
.375 1454BK-ND 2.42 20.76 3458K-ND 2.01 12.98 
.500 1454CK-ND 2.90 24.65 3459K-ND 2.19 14.70 
#4 .625 1919K-ND 3.23 27.80 | 2314K-ND 2.42 16.22 
(.120) .750 1454DK-ND 3.28 28.23 | 3460K-ND 2.72 17.52 
.875 1920K-ND 5.07 43.69 | 3402K-ND 3.05 21.95 
1.000 1454EK-ND 5.22 44.94 | 3461K-ND 3.32 22.82 
1.500 1924K-ND 11.22 70.73 | 3462K-ND 7.38 46.72 
2.000 1925K-ND 14.87 93.77 | 3463K-ND 9.79 61.75 
.125 1934K-ND 2.00 17.09 | 3403K-ND 1.44 10.71 
.250 1457AK-ND 227 19.48 | 3464K-ND 1.69 10.93 
.375 1457BK-ND 2.42 20.76 3465K-ND 2.01 12.98 
.500 1457CK-ND 2.90 24.65 3466K-ND 2.19 14.70 
#6 625 1935K-ND 3.23 27.80 | 3429K-ND 2.42 16.22 
(.140) .750 1457DK-ND 3.28 28.23 | 3467K-ND 212 17.52 
.875 1936K-ND 5.07 43.69 | 3438K-ND 3.05 21.95 
1.000 1457EK-ND 5.22 44.94 | 3468K-ND 3.32 22.82 
1.500 1937K-ND 11.22 70.73 | 3469K-ND 7.38 46.72 
2.000 1938K-ND 14.79 93.65 3470K-ND 9.79 61.75 
.125 1942K-ND 2.00 17.09 | 4258K-ND 1.44 10.71 
.250 1480K-ND 2.27 19.48 | 3471K-ND 1.69 10.93 
.375 1481K-ND 2.42 20.76 3472K-ND 2.01 12.98 
.500 1482K-ND 2.90 24.65 3473K-ND 2.19 14.70 
#8 625 2032K-ND 3.23 27.80 | 4259K-ND 2.42 16.22 
(.171) .750 1483K-ND 3.28 28.23 | 3474K-ND 2.72 17.52 
.875 2033K-ND 5.07 43.69 | 4260K-ND 3.05 21.95 
1.000 1484K-ND 5.22 44.77 | 3475K-ND 3.32 22.82 
1.500 2034K-ND 11.22 70.73 | 3476K-ND 7.38 46.72 
2.000 2035K-ND 14.79 93.65 3477K-ND 9.79 61.75 


Round Spacer Kits 


Brass Nickel Plated - Assortment of 1500 pieces 
in 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" and 1" lengths with 
clearance holes for #4, 46, and #8. 100 pieces of 
each size complete with cabinet. 


Aluminum Iridite - Assortment of 1500 pieces in 
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" and 1" lengths with clearance 
holes for #4, #6, and #8. 100 pieces of each size 
complete with cabinet. 


Rubber Grommets Со) ай H i 
2 T A ; + 
І-В- 

1.0. | Бог Hole | For Panel | Dim. (Inch) Digi-Key Pricing 
A (In.)| B (Inch) C (Inch) D E Part No. 10 100 500 
.125 .187 .062 1312 | .187 730K-ND .92 7.39 31.68 
.125 .250 .062 .343 | .187 733K-ND .83 6.68 28.62 
.125 .437 .062 .625 | .187 734K-ND 8.61 68.87 295.14 
.125 375 .093 .500 | .312 735K-ND 3.14 25.10 107.58 
.187 .312 .062 (437 | 218 736K-ND 1.01 8.09 34.68 
.187 :312 .062 (437 | 218 731K-ND 1.01 8.09 34.68 
.187 .281 .093 (437 | 218 737K-ND 2.41 19.31 82.74 
.250 437 .062 .625 | .187 738K-ND 2.50 20.02 85.80 
250 375 .062 .562 | .250 739K-ND 1.27 10.18 43.62 
.250 :375 .093 .500 | .250 740K-ND 2.16 17.29 74.10 
:312 .562 .062 .812 | .312 741K-ND 4.50 35.99 154.26 
.312 437 .062 .625 | .281 742K-ND 1.75 14.03 60.12 
.312 437 .093 .625 | .312 743K-ND 2.68 21.46 91.98 
.375 .625 .062 .875 | .312 744K-ND 4.84 38.68 165.78 
1375 500 062 625 | .250 745K-ND 1.38 11.03 47.28 
437 562 .062 .750 | .250 732K-ND 1.81 14.45 61.92 
437 .687 .062 .937 | .312 746K-ND 5.34 42.70 183.00 
.500 :812 .062 1.062 | .312 747K-ND 5.58 44.60 191.16 
.500 1.250 .062 1.500| .25 748K-ND 6.80 54.36 232.98 
.500 750 .093 .968 | .281 749K-ND 2.02 16.17 69.30 
.562 :812 .062 1.062 | .312 750K-ND 6.56 52.51 225.06 
.625 .875 .062 1.125 | .312 752K-ND 3.75 30.00 128.58 
.625 1.250 .062 1.500| .250 753K-ND 9.86 78.90 338.16 
.750 1.062 .062 1.375 | .375 755K-ND 10.06 80.46 344.82 
.750 1.437 .062 1.812 | .375 756K-ND 24.38 195.02 835.80 
.875 1.250 .062 1.625 | .437 757K-ND 15.38 123.05 527.34 


Threaded Mounting Brackets 


Fig. 2 


2507... 
DS 
343 


4-40 Th'd 
4-40 Th'd 


Fig. 


wr 
453 


3 


50 
136 


EN << Th'd 


3 


6-32 Th'd 


< 6-32 тта 


SPR-13KIT-ND ............................ $258.73 SPR-34KIT-ND ............................ $243.53 
Nylon Spacers 
_ ° 
Hex Threaded Standoffs Ф (5 
Material: Nylon 6/6 Economical for terminal or printed circuit board supports. аа 
6-32 Th'd 
Dim. L 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing e 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 зю 77 
.250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 546 26.49 
.375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.28 27.15 
.500 1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.50 28.33 Digi-Key Pricing 
.625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 4.79 33.52 Fig. | Description Part No. 10 100 
1750 1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 7.07 36.33 1 .062 Steel, Zinc Plate 612K-ND 1.60 12.62 
875 1902GK-ND 1903GK-ND 1904GK-ND 5.40 37.86 2 .062 Steel, Zinc Plate 621K-ND 2.07 16.27 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 7.11 36.45 3 .047 Brass, Tin Plate 616K-ND 3.64 28.66 
4 .032 Brass, Nickel Plate 634K-ND 3.84 30.28 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating З. |! 092 Brass Tin Plate EAD 168 10:24 
6 032 Brass, Tin Plate 630K-ND 7.70 60.67 
Dim. L 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing T .062 Steel, Nickel Plate 4334K-ND 8.20 64.60 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 8 .062 Steel, Nickel Plate 708K-ND 6.31 49.75 
.250 8440AK-ND 8441AK-ND 8442AK-ND 5.71 39.91 9 062 Steel, Tin Plate 617K-ND 3.59 28.25 
ЛЕ ЕТЕТІНІ М PEND Баз 4083 10 | .062 Brass, Nickel Plate 4332K-ND 5.88 46.31 
.500 8440CK-ND 8441CK-ND 8442CK-ND 6.07 42.40 10 | .062 Brass, Nickel Plate 4333K-ND 5.88 46.31 
.625 8440DK-ND 8441DK-ND 8442DK-ND 724 4985 11 | 097Bíass,TiniPlate Зах 4.00 31.55 
750 8440EK-ND 8441EK-ND 8442EK-ND 726 5073 12” || -0397 Steel sin Plate SOIN 351 2786 
875 8440FK-ND 8441FK-ND 8442FK-ND 7.50 52.57 
1.000 8440GK-ND 8441GK-ND 8442GK-ND 7.86 54.94 à 
Prepunched Insulating 
Round эк==) + Воага 
Thru-Hole Spacers (О oards 
Material: Nylon 6/6 ES 
Dim.L #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing Dim. - Inch Digi-Key Pricing Keystone 
(Inch) -120 Hole Part No. |.140 Hole Part Мо. | .171 Hole Part No. 10 100 Width Length Part No. 1 10 Part No. 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND .96 875 Perfboard — Holes .042" (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 
250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 1.04 9.63 200 290 5 292 ae 205 
375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.36 11.89 275 17.00 3407K-ND 1146 92.63 3407 
.500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.44 13.19 3.00 4.50 3408K-ND 3.88 32.20 3408 
.625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 1.55 13.73 4.50 6.00 3409K-ND 5.44 45.15 3409 
750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 158 1488 4:50 8:50 ама 8:30 5229 3410 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 1.71 16.31 450 17.00 3412K-ND 15.32 12716 3412 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 1.81 17.86 6.00 17.00 3413K-ND 20.62 171.15 3413 


1454 (тоз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


EYSTONE “L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
L CEYSTONE Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 | Рам №. 10 100 
2.250 1642K-ND 11.00 102.68 | 1885K-ND 11.59 9972 
Threaded Standoffs t — ы і e= 280 2.500 1643K-ND 11.82 105.49 | 1886K-ND 11.92 102.68 
* Brass: ASTM-B16 O.D.(across = 250 1474AK-ND 221 1823 | 1692AK-ND 3.04 2834 
бит Ош A228 AR 2011-T3 — flats) [ШШШ © ор. 1375 1474BK-ND 2.76 18.93 | 1692BK-ND 3.19 29.85 
e Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541 Thread В .500 1474CK-ND 3.20 23.79 | 1692CK-ND 406 37.91 
Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. вар | 20| 750 | WM7ADKND 494 3752 | 1692060 5 5127 
“1” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 875 1836К-МО 5.69 39.05 | 1888K-ND 5.70 49.25 
Thread | О.р. (Inch) Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 1.000 1474EK-ND 5.56 37.96 | 1692EK-ND 5.67 52.89 
Aluminum айе Finish 1.500 1837K-ND 1140 9819 | 1889K-ND 11.06 95.17 
2.000 1838K-ND 11.68 100.68 | 1899K-ND 11.88 10242 
187 1797AK-ND 3.98 37.08 | 1801AK-ND 405 34.83 
250 | 1797BK-ND 427 39.81 | 1801BK-ND 400 34.60 375 MAD 480 4132 Ny 5.08 55.80 
cd рар 312 1797CK-ND 444 4142 | 1801CK-ND 433 37.42 500 1452BK-ND 617 53.10 | 1549BK-ND 645 60.13 
375 1797DK-ND 337 3147 | 1804DK-ND 501 4345 8-32 1375 625 1452CK-ND 7.98 68.68 | 1549CK-ND 710 6629 
1750 1452DK-ND 8.60 74208 | 1549DK-ND 780 172.79 
250 ESI ND 228 16.66 jO SK ND 226 1622 1.000 1452EK-ND 1110 95.48 | 1549EK-ND 9.58 89.33 
.375 1892K-ND 268 19.37 | 2026K-ND 261 1914 
.500 1893K-ND 2.95 22.60 | 2027K-ND 288 2087 1/4" Hex Threaded Standoff Kit 1/4" Round Threaded Standoff Kit 
4-40 187 625 1894K-ND 347 24.55 | 2028K-ND 340 22.82 Brass - Assortment of 1500 in 1/4”, 3/8", 1/2", 3/47 | Brass - Assortment of 1500 pieces in 1/4", 3/8”, 1/2", 
1750 1895K-ND 3.85 27.59 2029K-ND 3.79 26.50 and 1" lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 8- 3/4" and 1" lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 
.875 1896K-ND 4.28 30.50 2030K-ND 4.16 28.56 32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
1.000 1897K-ND 464 39.91 | 2031K-ND 464 3991 ЭТНАМКІТ-МО.............................. $418.57 5ТВ-І5КІТ-МО............................. $380.49 
Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4", Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4", 
250 2201K-ND 221 1634 | 3478K-ND 2.00 1406 3/8", 1/2", 3/4" and 1" lengths with thread sizes of | 3/8", 1/2", 3/4" and 1" lengths with thread sizes of 
375 2202K-ND 247 17.95 | 3479K-ND 2.22 16.33 4-40, 6-32 and 8-32. 100 pieces of each size 4-40, 6-32 and 8-32. 100 pieces of each size 
.500 2203K-ND 2.73 19.90 3480K-ND 2.49 17.62 complete with cabinet. complete with cabinet. 
.625 1808K-ND 295 2184 | 1839K-ND 270 25.95 5ТН-22КІТ-МО............................. $302.75 5ТВ-З5КІТ-МО............................. $296.82 
4-40 250 750 2204K-ND 333 2380 | 3481K-ND 3.04 21.85 
.875 1809K-ND 4.11 3288 | 1846K-ND 374 3213 ” 
tooo | e205kND — 423 a661 | мәні аз sss | | Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 
1.500 2206K-ND 721 61.97 | 3483K-ND 6.97 60.02 * Brass: ASTM-B16 25 
2.000 2207K-ND 8.32 73.71 3484K-ND 8.08 69.55 * Plating: Nickel (QQ-N-290) 
250 | 2208K-ND 221 1634 | 3485K-ND 200 14.06 * Aluminum: QQ-Q-225/8 © 
1376 | 2209K-ND 247 17.95 | 3486K-ND 222 16.33 * Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 
.500 2210K-ND 273 19.90 | 3487K-ND 249 17.62 
.625 1813K-ND 3.12 2227 1847K-ND 2.96 25.52 Length| 4-40 Thread Pricing 6-32 Thread Pricing 8-32 Thread Pricing 
750 2211K-ND 3.833 23.80 | 3488K-ND 304 2185 (Inch) | Part No. 10 100 Part No. 10 100 | Part No. 10 100 
.875 1816K-ND 3.55 25.19 1848K-ND 3.33 23.91 Aluminum (Iridite MIL-C-5441) 
6-32 .250 1.000 2212K-ND 423 36.61 | 3489K-ND 413 35.57 = = 
1250 1818K-ND 639 5494 | 1853KND 626 5386 250 |8714K-ND 2.56 2174 | 8717K-ND* 2.62 15.26 - - - 
1.500 2213K-ND 721 6197 | 3490K-ND 697 6002 1375 |8400К-МО+ 2.91 24.66 | 8413К-МО 3.01 25.62 | 8426K-NDt 3.68 33.75 
1.750 1819K-ND 7.58 6489 1855K-ND 7.40 63.81 .500 |8401K-ND 4.05 34.50 8414K-ND 3.05 25.84 | 8427K-ND 3.74 34.50 
2.000 2214K-ND 8.32 71.71 3491K-ND 8.08 69.55 .625 |8402K-ND 4.36 36.98 8415K-ND 385 32.67 8428K-ND 4.03 36.98 
2.250 1820K-ND 923 79.50 | 1856K-ND 8.99 7737 750 | 8403K-ND 4.43 37.64 | 8416K-ND 3.88 32.99 | 8429K-ND 4.28 39.42 
2.500 1825K-ND 10.10 87.06 | 1857K-ND 9.85 84.90 .875 | 8404K-ND 4.81 40.88 | 8417K-ND 4.22 35.91 | 8430K-ND 4.76 43.80 
E 2215K-ND 221 1634 МЕ 209. 1466 1.000 |8405К-МО 5.00 4326 | 8418K-ND 4.43 37.64 | 8431K-ND 5.05 46.44 
375 2216K-ND 247 1795 | 3493K-ND 222 1633 1.125 |8406K-ND 6.23 52.89 | 8419K-ND 4.57 38.83 | 8432K-ND 6.77 63.27 
500 2217K-ND 273 1990 | 3494K-ND 249 1762 1.250 |8407K-ND 6.30 53.53 | 8420K-ND 4.88 41.42 | 8433K-ND 7.02 65.44 
625 1827K-ND 3.00 2594 1858K-ND 2.70 20.11 1.375 |8408K-ND 7.38 63.59 | 8421K-ND 5.54 47.03 | 8434K-ND 7.57 70.62 
8-32 250 1750 2218K-ND 325 27.89 | 8495K-ND 3.04 21.85 1.500 |8409K-ND 7.55 64.99 | 8422K-ND 6.33 53.86 | 8435K-ND 7.65 71.37 
.875 1828K-ND 4.04 34.71 | 1859K-ND 3.33 23.91 1.625 |8410K-ND 7.77 66.96 | 8423K-ND 6.44 54.62 | 8436K-ND 7.73 72.02 
1.000 2219K-ND 4.23 36.61 | 3496K-ND 413 35.57 1.750 |8411K-ND 7.94 68.36 | 8424K-ND 6.75 57.32 | 8437K-ND 7.81 72.89 
1.500 2220K-ND 721 61.97 | 3497K-ND 6.97 60.02 2.000 |8412K-ND 8.20 7062 | 8425K-ND 6.89 58.61 | 8438K-ND 7.89 73.66 
2.000 2221K-ND 832 71.71 | 3498K-ND 8.08 69.55 
Brass 
.375 1926AK-ND 373 3242 | 2315AK-ND 5.51 5028 ж = 
500 | 1926BK-ND 3.90 3351 | 2315BK-ND 619 5321 250 ЕБ 275 2531 IOS 268 24.66 i Ж үст 
8-32 375 1625 1926CK-ND 511 4391 | 2315CK-ND 666 5732 .375 | 7200K-NDt 3.03 27.90 | 7210K-NDt 3.13 28.87 | 7220K-NDt 3.64 33.42 
750 1926DK-ND 593 5104 | 2315DK-ND 745 6154 .500 | 1944K-ND 4.29 36.50 | 1952K-ND 3.71 31.47 | 1957K-ND 3.98 33.75 
1.000 1926EK-ND 7.20 61.86 2315EK-ND 8.53 73.54 .625 |1945K-ND 4.36 36.98 1953K-ND 4.71 39.90 | 1958K-ND 5.54 47.03 
- 750 | 1946K-ND 5.19 44.13 | 1954K-ND 4.95 42.06 | 1959K-ND 5.82 49.52 
Brass Zinc Plate 1875 |7201K-ND 4.86 44.67 | 7211K-ND 5.24 4823 | 7221K-ND 5.88 54.08 
187 1798AK-ND 4.67 43.52 | 1802AK-ND 4.00 34.60 1.000 |1947K-ND 5.82 49.52 | 1644K-ND 540 49.75 | 1960K-ND 6.68 56.78 
2-56 -156 -250 1798BK-ND 3.91 36.55 | 1802BK-ND 4.30 37.09 1.125 |7202K-ND 5.81 53.53 | 7212K-ND 5.75 52.89 | 7222K-ND 6.62 61.64 
312 1798CK-ND 6.05 5646 | 1802CK-ND 446 38.50 1.250 |1948K-ND 8.93 77.00 | 1955K-ND 7.37 62.62 | 1961K-ND 8.93 77.00 
375 1798DK-ND 5.62 52.45 | 1802DK-ND 446 38.50 1.375 |1949K-ND 9.15 7878 | 1956K-ND 8.00 67.91 | 1962K-ND 9.15 78.78 
250 1450K-ND 2.36 17.63 | 1547K-ND 257 1622 1.500 |1950K-ND 9.58 82.51 | 1645K-ND 7.47 68.78 | 1963K-ND 9.58 82.51 
375 1803K-ND 3.00 20.22 | 1864K-ND 2.96 24.55 1.625 |7203K-ND 8.93 8327 | 7214K-ND 8.93 83.27 | 7224K-ND 8.93 83.27 
.500 1656K-ND 3.25 23.95 | 1657K-ND 3.21 2346 1.750 |7205K-ND 9.96 9300 | 7215K-ND 9.96 93.00 | 7225K-ND 9.96 93.00 
4-40 187 625 1804K-ND 428 3222 | 1865K-ND 4.26 27.69 2.000 |1951K-ND 10.88 9367 | 1646K-ND 10.04 93.67 | 1964K-ND 10.88 93.67 
.750 1656AK-ND 4.46 30.61 1657AK-ND 4.34 29.85 .600 |8799K-NDt 4.33 36.80 
.875 1805K-ND 5.93 39.58 | 1866K-ND 5.92 38.17 
1.000 | 1656BK-ND 575 3958 | 1657BK-ND 570 37.96 Nylon 6/6 
250 1450AK-ND 221 1633 | 1547AK-ND 276 2369 250 |4800К-МО 3.22 25.75 | 4814K-ND* 3.22 25.75 | 4828K-ND' 3.68 2575 
.375 1450BK-ND. 276 1893 | 1547BK-ND 322 2768 375 |4801К-МО 3.28 26.28 | 4815K-ND 3.28 26.28 | 4829K-NDt 3.75 26.28 
.500 1450CK-ND 3.20 23.79 | 1547CK-ND 3.93 33.74 .500 |4802К-МО 3.41 27.25 4816K-ND 341 27.25 4830K-ND 3.90 27.25 
4-40 .250 .625 1829K-ND 4.68 3242 | 1867K-ND 444 38.18 .625 | 4803К-МО 348 27.80 | 4817K-ND 348 27.80 | 4831K-ND 3.98 27.80 
1750 1450DK-ND 494 37.3 | 1547DK-ND 4.97 42.83 1750 | 4804K-ND 3.55 28.34 | 4818K-ND 3.55 28.34 | 4832K-ND 4.06 28.34 
875 1830K-ND 569 39.05 | 1876K-ND 5.60 4824 .875 |4805K-ND 361 2887 | 4819K-ND 3.61 28.87 | 4833K-ND 4.13 28.87 
1.000 1450EK-ND 5.56 37.96 | 1547EK-ND 624 5374 1.000 |4806K-ND 368 2941 | 4820K-ND 3.68 29.41 | 4884K-ND 4.20 29.41 
1.500 1831K-ND 1140 98.19 | 1877K-ND 11.06 95.17 1.125 |4807K-ND 3.72 29.74 | 4821K-ND 3.72 29.74 | 4835K-ND 4.25 29.74 
2.000 1832K-ND 11.68 100.68 | 1878K-ND 1130 97.33 1.250 |4808K-ND 375 2995 | 4822K-ND 3.75 29.95 | 4836K-ND 4.28 29.95 
.250 1451AK-ND 2.21 16.33 | 1548AK-ND 2.20 15.04 1.375 |4809K-ND 3.81 30.50 4823K-ND 381 30.50 | 4837K-ND 4.36 30.50 
.375 1451BK-ND 276 18.93 | 1548BK-ND 241 17.63 1.500 |4810K-ND 3.88 3093 | 4824K-ND 3.88 30.93 | 4838K-ND 4.43 30.93 
.500 1451CK-ND 320 23.79 | 1548CK-ND 321 22.82 1.625 |4811K-ND 3.94 31.57 | 4825K-ND 394 31.57 | 4839K-ND 4.51 31.57 
.625 1451DK-ND 432 3242 | 1548DK-ND 3.51 30.60 1.750 |4812K-ND 401 3242 | 4826K-ND 4.01 32.12 | 4840K-ND 4.59 32.12 
750 1451EK-ND 494 37.3 | 1548EK-ND 446 36.66 2.000 |4813K-ND 408 3267 | 4827K-ND 4.08 32.67 | 4841KKND 4.66 32.67 
6-32 .250 875 1833K-ND 569 39.05 | 1879K-ND 5.33 38.06 (600 |4799K-ND£ 320 2724 
1.000 1635K-ND 5.56 37.96 | 1548FK-ND 5.12 37.31 
1.250 1636K-ND 724 67.55 | 1881K-ND 7.69 66.28 * Internal Thread .130/.150 deep t Internal Thread .250 deep { PC/104 and PC/104 Plus 
DX co а: 02 . Das Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 9/4”, 1”, 1-1/4", and 1-1/2" lengths with thread 
sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
2.000 о) 10.78 100.68 ISSAND] 1130 — 9738 STH-I9KITEND енн Н о АН дыша аы Ору ett nectar $380.49 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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KEYSTONE 


Metal Cable Clamps 


Recessed Bumpers 


М3Х0.5 
H Half Clam 
Metric 5mm Hex ў ire Р Moldes В з 
(Across flats asher , ЕТ ashor, Үз 
Threaded Standoffs p3% | UR 21] 
D 0} 
(бо ñ Fig. 2 Fig. 3 
S Provides excellent traction and shock absorbing qualities. Materials: 
SES | Dimensions - Inch Digi-Key Pricing Rubber, BUNA S, (fig. 1 & 2) Vinyl, (fig. 3). 
D E м H | PartNo. 10 100 = = = 
Thread Steel Half Clamps А Dimensions (Inch) Screw Digi-Key Pricing 
105 250 500 218 | 8140K-ND 120 949 НІ; MEA RT ИТ ИТ EE ЕЗГЕ us В 
"D Je 20 soo ов МИ 355.720 38 1| 500 250 250 125 125| #4 |720K-ND 161 1287 
шы ici : : : Е : š 1| 625 312 250 187 125] #4 |721К-М) 25 2044 
с Diui Key menus) 250 250 500 218 | B142K-ND 135 1081 11-718 437 250 218 125| #4 |702К-Ң0 512 4098 
5 TEWCH E 2833 312 250 500 218 | 8143K-ND 145 11.69 2| 937 .375 375 187 .187| #8 |723K-ND 491 3943 
10 AREE Е s зю 312 625 218 | 8144K-ND 170 1352 3| 687 250 343 125 .155| #6 |724K-ND' 3.78 3029 
^ 59 33.52 437 312 405 218 | 8145K-ND 179 1428 3| 875 312 406 187 187] £8 |725K-ND' 6.97 5580 
Е EAE n m 500 32 625 218 | 8146K-ND 223 1784 3 1062 437 468 234 200 #10 |726К-М0“ 869 69.43 
20 4393K-ND 471 43.91 
25 4394K-ND 516 4823 562 312 625 278 | 8147K-ND 229 18.32 3| 562 375 218 187 115| #4 |727K-ND 457 3654 
: š 625 312 625 218 | 8148K-ND 240 1925 3| 750 437 265 250 .148| яб |728K-ND 515 4121 
.687 3125 625 218 | 8149K-ND 246 19.69 3| 937 625 359 297 іта] #8 |729K-ND 762 6089 
750 312 625 218 | 8150K-ND 256 2044 * Gray — all others black 
i 812 — .312 — 625 218 | 8151K-ND 265 2130 ü 
Metric Male/Female 875 35 1750 281 | 8152K-ND 2.0 2345 
937 437 750 281 | 8153K-ND 300 2443 
5mm Hex Threaded Standoffs 1000 497 750 281 | 8154K-ND 342 2487 Flat Washers 
p flats) 187 250 ed Steel Най Clamps 324 258 Fibre: Commercial per MIL-F-1148A, Grade CH Nylon: Grade 6/6 per 
8.0 8.0 across flats) ў > Й E Š ы i ASTM D4066 
= г F 7 250 250 500 218 | 8161K-ND 3.67 28398 A 
II) n 312 32 625 218 | 8162K-ND 416 8217 
L— L | M3xos — №05 375 32 65 218 | 8163K-ND 435 — 3428 + 
437 32 625 218 | 8164K-ND 4.90 3861 + 
EE 500 312 (605 218 | 8165K-ND 360 2844 а eLo- 
uma мне таш EERI ES 
(mm) Part No. 10 100 - E : E = К Dimensions - Inch 
687 32 625 218 | 8168K-ND 396 3126 A B c 335 d 
10 4313K-ND 4.62 43.04 лю 32 65 218 | 8169K-ND 431 34.06 Е Ue пешо 
12 4314K-ND 474 4443 812 35 150 281 | 8170K-ND 544 4288 0.0. Thick LD. | PartNo. 10 500 1,000 
15 4315K-ND 4.94 46.07 .875 4397 1750 281 | 8171K-ND 5.64 — 4445 Fibre Material — #4 Screw Size 
18 4316K-ND 534 49.86 937 437 750 281 | 8172K-ND 664 5234 250 032 120 [зне 286 1240 — 
20 4317K-ND 549 51.25 1.000 487 7505 281 | 8173K-ND 626 — 4942 312 032 120 348K-ND 287 1245 -- 
25 4318K-ND 6.05 56.45 Steel Clamps 375 .032 120 3117K-ND 292 1243 — 
187 28 500 203 | 8100K-ND 143 1131 250 47 120  |3154KND 286 1242 -- 
250 — 218 50 203 | 8101K-ND 148 11.88 312 jn ай тт 286 m br: 
А 312 218 500 203 | 8102K-ND 154 1232 375 .047 : 56K- | 45 14. 
Ceramic Standoffs 35 — 218 50 203 | 8103K-ND 180 1287 250 % 120 | 3368K-ND 287 1247 1263 
L 437 218 500 203 | 8104K-ND 167 1340 312 062 120 | 3196K-ND 287 1246 15.60 
ear ск 500 218 5005 203 | 8105K-ND 175 1401 375 .062 120 __| 3197K-ND 293 1247 1485 
11 Ox з 28 зю 203 ВЮК 19 1525 Nylon Material — #4 Serew Size 
@ [шш шо м spre 1 зя || и шо о аю 26 па а 
50 218 500 203 ШЕШЕП 208 1622 375 032 — 120 [|3118К-МО 346 15.14 1785 
"p 812 218 500 203 | 8110K-ND 209 16.65 250 (7 co 325 1901 — 
Length | D(2) | Digi-Key Pricing 875 28 500 203 ЕШКІ) 216 1730 312 047 220 | 3157К-МО 281 1187 16.08 
Thread | 0.0. (Inch) | Depth | Part No. 10 100 937 .218 .500 .203 8112KS-ND 224 17.95 315 047 420 3158K-ND 281 11.89 1773 
350 550 | thu 100 2030 139.05 1000 218 500 203 | 8113K-ND 229 1837 : | - | : : 
250 | 500 | 156 |7711K-ND 23.07 155.50 Insulated Stee! Clamps CES ою ^ зм Mas ла 
375 | 375 | 156 |7712K-ND 1922 13083 107 28 355 28 | КО 2 2218 35 062 120 |3200К-М0 325 1380 2044 
375 500 1187 | 7713K-ND 19.77 13510 312 218 “500 208 8123K-ND 298 2395 Fibre Material — #6 Screw Size 
6-32 | 500 | 500 | 140 |7714K-ND 2144 14733 375 — 218 — 500 — 203 | 8124KS-ND — 307 2456 250 .032 140 |319KND 286 1240 — 
500 750 250 | 7715K-ND 22.58 155.54 437 218 500 203 8125K-ND 3.19 2573 .312 .032 .140 3120K-ND 2.7 1245  — 
500 | 1.000 | .375 |7716K-ND 24.15 163.61 500 218 500 203 | 8126K-ND 331 26.49 375 032 440  |3121KND 292 1243  — 
500 | 1.500 | .562 |7717K-ND 28.55 196.32 562 28 500 203 | 8127K-ND 343 2757 250 047 140 | 3159K-ND 286 1242 — 
500 |2500 | 500 |7718K-ND 3680 24956 65 28 500 203 | 8128K-ND 354 2822 312 047 440 | 3160K-ND 2.86 1241 1252 
687 285 500 203 | 8129K-ND 3.63 29.09 375 .047 440 | 3161K-ND 342 13.45 14.20 
1429 | 790 | 2500 | 750 ИОА 5127 355.82 750 28 500 203 | 8130K-ND 375 30.06 250  .062 140 |3360/)ND 287 1247 12.63 
1750 | 4.000 750 | 7720K-ND 61.91 429.51 .812 218 50 203 | 8131K-ND 384 3072 .312 .062 140 |3370К-М0 2.85 1239 13.57 
875 218 500 203 | 8132K-ND 396 2170 375 .062 140 |3201К-М0 293 1247 1485 
S .937 218 500 203 8133K-ND 407 3234 Nylon Material — #6 Screw Size 
Hin ed tandoffs 1.000 .218 .500 203 8134K-ND 417 3341 250 1032 140 3122K-ND 276 1189 — 
9 312 .032 140 | 3349K-ND 276 1189 1329 
.375 .032 440 | 3123K-ND 346 1544 1785 
250 047 140 | 3162K-ND 276 1192 1289 
Nylon Cable Clamps 312 .047 140 | 346K-ND 345 1457 16.08 
Ideal for securing, insulating and routing cable wiring, piping, tubing, 375 047 140 3163K-ND 2.81 1189 1773 
components and fibre optics. Made of .050" thick nylon 6/6, white. .250 .062 140 3360K-ND 276 11.89 1611 
312 .062 440 | 3361К-МО 324 1406 2131 
375 .062 440 | 3202K-ND 325 13.80 2014 
H 
Male/Female Male/Male 
Dimensions - Inch Digi-Key Pricing Nylon Shoulder 
T |DDia. Dimensions (Inch) Digi-Key — Pricing s n z s it Washers/Bushings 
Thread (In) | L S U М Р (PartNo. 10 100 . : ` ; 
ш) - 325 375 7621K-ND 18.93 Material: © NE Mon 
Female/Female Hinge 1380 .375 7622K-ND 19.45 Nylon, Grades 6/6 per @ A в Б 
4-40 | 187 | 750 — 172 .375 .375 351K-ND 721 58.94 380 — 375 7623K-ND 19.45 ASTM D4066 (. 21 icc 
4-40 | 187 1.000 — 250 375 .625 |352K-ND 7.69 62.84 410 315 7624K-ND 19.47 — tee 
6-32 | 250 | 750 — 172 .375 .375 |353K-ND 10.29 83.93 =: in данып Ix Dimensions = fh Digi-Key Pricing 
6-32 | 250 |1000 — 250 .375 625 |354K-ND 1051 85.87 p^ Е END An L A B С D PartNo. 100 500 
8-32 |250 | 750 — 172 375 375 |355К-МО 930 76.14 : | i А #4 $ Si: 
8-32 | 250 |1000 — 250 375 .625 |356K-ND 979 80.03 415 — 375 7628K-ND 20.84 ОТО о пэ 15 (зак 400 1675 
475 375 7629K-ND 20.84 047 260 032 115 185  |7681K-ND 518 2268 
Male/Female Hinge 525 375 7630K-ND 2219 093 235 (47 415 145  |3053K-ND 757 31.89 
505 375 7631K-ND 2219 125 235 047 415 145  [3102K-ND 757 31.90 
4-40 | 187 | 625 250 172 .375 .250|333K-ND 846 6910 t ате EST 2268 48 285 o7 пе das БЕКИ 757 3190 
4-40 | 187 | 875 250 250 .625 .250|334K-ND 8.93 72.89 ада О КОШ 2268 эо 235 (М7 115 145  |340kND 849 3623 
6-32 | 250] 625 312 172 .375 .250|335K-ND 1018 8347 = GEN m 36 Screw Size 
6-32 | 250] 875 .312 250 625 250 |336K-ND 1040 85.00 660. 500 ам 3625 1032 285 062 145 240 |7682KND 594 2432 
- T5 — 500 ОБКОМ 4108 .082 250 062 140 187  |7683K-ND 498 21.10 
Male/Male Hinge : Š ў 030 312 02 140 187  |7684K-ND 5.52 2329 
440 | 187 | 500 250 250 [87K ND 970 7938 4845: .500 Желе 44:30 125 290 047 140 1170 | 3054K-ND 757 3190 
i ў ў = о | : 910 .500 7638К-М0 45.96 187 290 147 140 470  |3104K-ND 7.90 34.10 
6-32 | 250] 500 312 — -- 250 |358К-МО 10.07 8249 970 500 7639K-ND 6543 зю зю O AO TO кш ІЛ 3623 
8-32 | 250 | 500 312  — --  .250|359K-ND 11.30 9225 1060 .500 7640K-ND 70.57 500 290 — 047 140 170  |3055K-ND 8.66 36.79 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


BUILDING 
FASTENERS 


Digi-Key? Electronic Hardware Kits 
come complete with a divided 
plastic box for easy storage. 


Zinc Plated Nuts 
and Washers 


Descrip- | Digi-Key Pricing 
tion Part No. 100 1,000 
Hex Nuts 
No. 2-56 | H212-NDtx 1.31 10.51 
No. 4-40 | H216-NDt* (93 744 
No.6-32 | H220-NDétx8 1.44 11.52 
No.8-32 | H224-ND€tx8 1.95 15.60 
№. 10 - 32| Н228-М0%5 1.98 15.84 


Internal Tooth Lock Washers 


No.2 H232-NDt* 741 5928 
No.4 H236-NDt* 97 778 
No. 6 H240-ND@tx§ 1.13 9.07 
No. 8 H244-NDétx8 1.20 9.60 
No. 10 H248-ND@§ 1.47 11.76 
Flat Washers 
No. 2 H776-ND 2.70 21.60 
No. 4 H777-ND 2.81 22.46 
No. 6 H778-ND 97 778 
Хо.8 H779-ND 1.30 10.37 
No. 10 H780-ND 1.62 12.96 


Phillips Panhead 
Sheet Metal Screws 
Steel, Zinc Plated 


Hex Head Sheet 
Metal Screws 
Steel, Zinc Plated 


Descrip- | Digi-Key Pricing Descrip- | Digi-Key Pricing 

tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 
4x3/8 |H800-ND 1.56 12.48 4x3/8 | H809-ND 9.72 77.76 
4x1/2 |H801-ND 2.40 19.20 4x1/2 |H810-ND 1073 85.87 
4х3/4 |H802-ND 2.55 20.40 4x3/A |H811-ND 13.38 107.04 
6x3/8 |H803-ND 1.85 14.78 6х3/8 | H812-ND 5.58 44.64 
6x1/2 |H804-ND 2.46 19.68 6x1/2 | H813-ND 7.60 60.82 
6x3/4 |H805-ND 2.60 20.83 6х3/4 | H814-ND 9.54 76.32 
8x 3/8 | H806-ND 2.10 16.80 8x 3/8 | H815-ND 7.84 62.74 
8x1/2 |H807-ND 2.76 22.08 8x1/2 | H816-ND 8.16 65.28 
8x 3/4 | H808-ND 441 35.28 8х3/4 | H817-ND 9.95 79.63 


Phillips Panhead 
Machine Screws 
Steel, Zinc Plated 


Slotted Panhead 
Machine Screws 
Steel, Zinc Plated 


Digi-Key Pricing F Digi-Key Pricing 

Description | Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 

2-56x 1/4 |H130-NDx 818 6542 
Pe x12 (а 639 5112) |256х12 [нізёмрж 464 3715 
2-56x3/4 |H336-ND 862 6893  [256х34 |H138-ND 1123 89.86 
4-40 х 1/4 |H342-NDt 298 23.81 pos MN 2-40 1920 
4-40 х 5/16 | H343-ND — 192 1536 40х04 ea 227 1814 
44038 |HIBI-ND 162 1296 | |440х5/6 |H143-ND 1.89 15.12 
4-40x12 |H346-NDt 137 1099 | |440Х1/2 |Н146-М0ж 1.37 1099 
4-40x5/8 |H348-ND 228 1824 | |440x5/8 |Н148-40 1.52 12.14 
4-40x3/4 | H350-ND 213 1704 | [440х34 |H150-ND 1.68 1344 
6-82x 14 |H354-NDt 192 1536 | |632Х1/4 |Н154-М0% 148 11.81 
6-32 х5/16 |H355-ND 2.10 16.80 | |932x5/16 |Н155-М0 1.54 1234 
6-32х3/8 |H356-NDe 222 1776 | |692Х5/8 |HIBC-NDS 159 1272 
6-32x7/16 H357-ND 4.74 37.92 | |6-32х7/16 |Н157-40 165 13.20 
6-32x1/2 |H360-NDt 228 18.24  |632x12 |Н160-М0% 1.69 13.54 
6-32x5/8 |H364-ND@ 2.34 18.72 6-32x5/8 |Н164-М08 2.58 20.64 
6-32 х 3/4 |Н368-М0% 2.37 18.96 6-32 х 3/4 |H168-ND§ 1.95 15.60 
6-32 x1 H372-ND@ 263 21.07 6-32 х1 H172-ND$ 2.29 18.34 
8-32x1/4 |H376-ND 201 16.08 | |8-32х1/4 |HI76-ND 201 16.08 
8-32 х 3/8 |H380-NDt 2.15 17.23 8-32 х 3/8 |Н180-40ж 2.15 17.23 
8-32 х1/2 |H384-NDe 2485 2280 | |8-32Х1/2 |H184-NDS 227 18.19 
8-32 х5/8 |H388-NDt 2.94 23.52 | |8-32x5/8 |H188-NDx 2.50 19.97 
8-32 х 3/4 |H392-NDe 297 2376 | |8-32х3/4 |H192-ND§ 271 21.70 
8-32 х1 | H396-NDe 323 25.87 | |8-32x1 |Н196-М06 323 25.87 
10-32 х 1/2 |H400-NDe 3.75 30.00 | | 10-32 х1/2 |H200-NDS 3.30 26.40 
10-32 х 3/4 |H404-ND@ 406 32.45 | | 10-32 х3/4 |Н204-М08 4.06 32.45 
10-32 х1 |H408-ND@ 548 43.87 | |10-32x1 |H208-ND§ 548 43.87 

Digi-Key? Zinc Plated Hardware Kits 
Sizes #2, #4, #6, and #8. Sizes #6, #8, and #10. 
1600 pieces total. 1600 pieces total. 

100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 
*1600-KIT-ND (Slotted)...$17.95 | §1601-KIT-ND (Slotted) .. .$27.95 
+1602-KIT-ND (Phillips) ...$17.95 | 1603-KIT-ND (Phillips) . .$27.78 


Phillips Nylon Rivets 
Machine Screws = m 
Digi-Key Pricing 
Nylon 66 - Melting Point is 500°F (260°C) Description | Part No. 100 1,000 
= == Aluminum Rivets 
Digi-Key Pricing 3/32x 250 |H251-ND 756 — 6048 
Description | Part No. 100 1,000 3/32x.375 | H252-ND 7.60 60.80 
1/8x.212 | H253-ND 6.15 49.20 
2-56 x 1/4 | H530-ND 8.86 70.90 1/8х.275 |H254-ND 4.65 3720 
й 1 1/8x.337 | Н255-М0 5.03 40.20 
2-56 х 1/2 |H534-NDe€ 940 72.82 18х 400 |H256-ND 548 4140 
2-56 х 3/4 | H538-ND 9.26 74.11 1/8 х.462 |H257-ND 840 6720 
1/8 х.650 |H258-ND 1028 82.20 
4-40 х 1/4 | Н542-40% 8.86 70.90 Aluminum Large Flange Rivets 
4-40x 3/8 |H544-ND@ 9.00 72.00 1/8 х.275 |H260-ND 865 69.20 
Е 1 1/8 х.400 |H261-ND 9.00 172.00 
440512 аша 910 7282 1/8x.525 | Н262-М0 1100 88.00 
4-40 х 5/8 | H548-ND 9.19 73.54 Steel Rivets 
4-40 х 3/4 |H550-NDe 926 74.11 3/32x.250 | H263-ND 873 69.80 
3/32x.375 | Н264-М0 900 172.00 
6-32 х 1/4 | Н554-М0% 9.26 7441 1/8 х.212 |H265-ND 4.14 33.08 
6-32 х 3/8 | H556-ND 943 75.46 1/8 х.275 | Н266-М0 4.64 37.12 
1/8 х.337 |H267-ND 5.22 41.76 
62x12 |М 9.51 76.08 1/8 х.400 |H268-ND 530 42.36 
6-32 х 5/8 | H564-ND 957 76.56 1/8 х .526 |H269-ND 7.98 63.80 
T М Steel Large Flange Rivets 
6з2х34 un oe 7679 1/8 х.275 |H270-ND 8.93 71.40 
6-32 x1 H572-ND 9.66 77.28 1/8 х.400 |H271-ND 921 7368 
8-32x1/4 | H576-NDè 947 7334 1/8x.525 | Н272-М0 1125 90.00 
8-32x3/8 | H580-ND 924 73.92 Hand Rivet Tools 
8-32x1/2 | H584-ND 9.04 72.34 
8-32x5/8 | H588-ND 946 75.70 HP-29/39000 
8-32 х 3/4 | H592-ND 942 75.36 
8-32x1 H596-NDe 946 75.65 
10-32 x 1/2 | H600-ND 1019 81.55 
10-32 x 3⁄4 | H604-ND 10.20 81.60 
10-32х1 | Н608-№0Ф 10.38 83.04 
Digi-Key Pricing 
Description | Part No. 100 1,000 The HP-2 is the largest selling hand 
Nylon Hex Nuts rivet tool in the industry. Its square 
shoulder fulcrum pin of cold-formed 
2-56 H612-NDe — 10.55 8438 heat-treated steel prevents pin rotation 
4-40 Н616-М0% 10.50 84.00 that сап elongate the engaging holes 
6-32 H620-NDe 1080 86.40 and cause premature tool failure in 
imitation tools. The HP-2 hand rivet tool 
8-32 H624-NDe 11.06 88.46 sets up to 3/16” steel rivets and comes 
10-32 Н628-М0% 11.30 90.43 with four mounted nosepieces (3/32". 
1/8". 5/32" and 3/16") and a service 
wrench. 
Digi-Key? Nylon Hardware Kits Н1001-МО........................ $37.70 
Sizes #2, #4, #6, #8 and #10. 
1500 pieces total. 200 Kit™/39001 
100 pieces each The deluxe hand riveter kit includes the 
of the following: HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
vh in popular sizes. 
$1604-KIT-ND (Phillips) .......$53.94 H1002-ND $68.12 


Metric Phillips, 


Panhead Machine Screws 


Metric Nuts 


and Washers 


Phillips, Panhead 
Machine Screws 


Stainless Steel 
Nuts and Washers 


Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description Part No. 100 1,000/ | Description Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 MXN 
M2 x 5mm H738-ND§ 672 5376 Hox Nuts 2-56 x 1/4 | H700-ND* 6.87 54.96 
M2 x 8mm H739-NDS 7.05 56.40 2-56x1/2 |H701-ND* 528 4224 No.2-56HexNut | H723-NDx 4.99 39.94 
М2 xi2mm  |H740-ND8 5.90 47.23| | M2 Metric Hex Nut — |H761-NDS 3.60 28.80 2-56x3/4 ZO NDX 5.94 4272 | | No. 4. 49 Hex Nut. | H724-NDx 443 33.02 
; 4-40x 14 | H703-ND* 413 33.02 
M3 x 5mm H742-ND§ 5.94 47.52) | M3MetricHexNut — |H762-NDS, 384 30.72 4-40 x 5HG | H704-NDX- 334 2674 | | No.6-32HexNut | H725-NDt 5.57 44.54 
Маха НА 660 5280 | M4MeticHexNut I S 4.20 33.60 4-40 x 1/2 | H705-ND* 4.05 32.40 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 5.95 47.62 
M3 x 12mm H744-ND§ 6.90 55.20) | м5 Metric Нех Nut /H764-ND 4.80 38.40 4-40 х 3/8 | H782-ND 3.60 28.80 | | No. 10-32 Нех Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
M3 x 20mm H745-ND§ 11.33 9062 | M6 Metric Hex Nut | H765-NDx 5.34 42.72 4-40 x 5/8 | H706-ND 441 3528 
M3 x 25mm H746-ND§ 11.46 91.68 Soit Look Washi 4-40 x 3/4 | H707-ND* 6.36 50.88 Internal Tooth Lock Washers 
Я plit Loc! 'ashers ж т 
M4 x 5mm H747-ND* 7.20 57.60 6-32х1/4 | H708-NDt 408 3264  |No.2LockWasher МА 355 2842 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48) | M2 Lock Washers H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 х 5/16 | H709-ND а I Maia Wash заат. 250 1997 
M4 x 12mm H749-ND* 8.76 70.08] | M3LockWashers |H772-ND§ 4.26 34.08 6-32х3/8 | H710-ND 451 36.10 bna aid i а ў 
Т 6-32 х 1/2 | Н711-МО+ 477 38.16 | | №. 6 Lock Washer | H730-NDt 2.30 18.43 
M4 x 20mm H750-ND* 11.55 9240 
M4 Lock Washers H773-ND* 4.74 37.92 6-32 x 5/8 H712-ND 552 4446 
M4 x 25mm H751-ND* 12.60 100.80 -32 x Н : . Мо. 8 Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
М5 Lock Washers H774-ND 5.34 42.72 6-32 x 3/4 H713-NDt 6.33 50.64 
MS x 6mm H752-ND 10.56 84.48 ç : No. 10 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
MESSI EST 1080 вдо! | Ме Lock Washers H775-NDx 6.30 50.40 6-32 x 1 H714-ND 6.64 53.09 
а : 8-32 х 3/8 | H715-NDt 6.16 49.25 Flat Washers 
M5 x 12mm H754-ND 12.60 100.80 Flat Washers 8-32x1/2 | H716-NDt 670 5362 
Ма x Pii pd s ж M2FlatWashers | H766-ND§ 3.30 26.40 8-32x5/8 | H717-ND 733 58.66 | | No.2 Flat Washer | Н733-МОж 2.30 18.43 
5x25 756-1 ў | 1 
Ма : on ODE 1860 exeo | M3 Flat Washers H767-ND§ 3.60 28.80 222 x A [S Mt E x 7844 No. 4 FlatWasher | H734-NDx 3.36 26.88 
; г M4 Flat Washers H768-NDx 3.66 29.28 = ае : : No. 6 Flat Washer | ЛЗ ND 3.66 29.28 
M6 x 12mm H758-ND* 21.60 172.80 10-32 x 1⁄2 | H720-NDt 11.00 88.03 | | No.8 Fiat Washer BE P 390 5120 
M6 x 20mm H759-ND* 25.80 206.40| | М5 Flat Washers Н769-40 3.75 30.00 10-32 x 3/4 | H721-NDt 12.52 100.13 i j ' 
M6 x 25mm H760-ND* 27.60 220.80| | M6 Flat Washers H770-ND* 4.80 38.40 10-32х1 | H722-NDt 20.46 163.68 | | No. 10Flat Washer | H737-ND 4.74 37.92 
Digi-Key? Metric Hardware Kits Digi-Key? Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and M3. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 
§1605-KIT-ND (Phillips)... .................- $59.95 | X1606-KIT-ND (Phillips) ................... $99.95 *1607-KIT-ND (Phillips) .................... $39.95 | t1608-KIT-ND (Phillips) .................... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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KEYSTONE PC Test Points ЗМ Breadboard Пересетелі е 


Length | Qty./ Digi-Key Price/ 
Л isibili ick i ificati H H Іп. (mm) |Pkg. Color Part No. Pkg. 
Features: * Color keyed for visibility and quick identification й Pm 
* Economical choice for РС test point terminations * Snap-fit | Fig. 1 Miniature | |, |, Jumper Wire Kit 0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 0.2(5.08) | 200 Red 923345-02-ND 
form loop for safe, non-slip testing * Space saving, ultra low 3.05 je—Length—=] 0.3 (7.62) | 200 Orange 923345-03-ND 
and low profile designs * High profile for difficult to reach і p 04 10 16) | 200 Yell 923345-04-ND 
applications * Suitable for high density packaging on .062” ЯР ка (10.16) Slow. ane 
(1.57mm) & .093” (2.36mm) PC boards ” Practical replace- ВЫ 0.5 (12.70) | 200 Огееп 923345-05-ND 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, Ы 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND $9.78 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes • Plastic E U 0.7 (17.78) | 150 Violet 923345-07-ND per 
base strengthens terminal for positive holding power * Ideal 0.8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND Pkg. 
for reliable production testing and field service troubleshooting * 350 wires * 14 different lengths * Wire 09 (22.86) 150 White 923345-09-ND | 
is stripped * Leads bent 90° * Length is ё й 
Вазе Digi-Key Price Each Keystone classified by color coding * Wire is solid 1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND 
Fig.| Color Part No. 10 100 500 Part Мо. tinned 22 gauge “ РУС insulation. 2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND 
Red 5000K-ND 24 418 17 |5000 Kit contains 25 each of 14 different 3.0 (76.20) | 75 Orange  |923345-30-ND 
Black 5001K-ND .24 18 17 |5001 lengths. 4.0 (101.60) | 75 Yellow 923345-40-ND 
1 | White 5002K-ND 24 .18 .17 |5002 4 5.0(127.00)| 75 Green 923345-50-ND 
Orange 5003K-ND 24 18 .17 |5003 92935 ND: "82724 
Yellow 5004K-ND га .18 .17 |5004 
Red 5005K-ND 24 .19 .17 |5005 
Black | 5006K-ND 24 19 .17 5006 3M AeCeE Board " А 
2 | White | — 5007K-ND 24 119 .17 |5007 666 
Orange 5008K-ND га 19 .17 |5008 
Е 24 ә 17 бою Solderless Breadboards | 
Red 5010K-ND га 19 117 |5010 
Black | 5011K-ND 24 19 .17 |5011 FEATURES: p 
3 | White 5012K-ND га 19 .17 |5012 * 0.1" x 0.1" (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 
mange САВ 24 10 Ей 5013 and а wide variety of discrete components with lead diameters ир to 
5 7 АЗК 133 105 95 6043 .032" (.81mm) * Capacities range from 610 to 5424 tie points 4L T 
^ | Black | 6o44kND — 133 1.05 295 6044 2413 В, 
ас 2 ` ` Ы * Accommodate from 6 їо 54, 14 ріп DIPs • Separate distribution bases for т 
ов 


power, ground and signal lines * Molded alphanumeric grid for faster, 
IFACTURER. easier tie point identification * Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire * Strip bodies 


STONE SMT Test Points are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals * Durable baseplates keep boards 


ыы stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today's high speed circuits. 


Miniature * Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 


* Designed for long life and durability * Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface Total 
area * Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks * Efficient, safe, board level testing. DIP Base Dim. Total 5-Tie 
Compact * Unique design provides exceptional strength and durability * Simplifies testing on dense SMT AxCxE| C. " inch Ti Point | Bindi Digi-K Pri 
circuit boards • Ideal for use with most standard probes, clips and hooks * Efficient, safe, board level testing PES pid A паса) B os VA Eu P sn и n 
Fig.1 Miniature Fig.2 Compact 354 | 54(14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) | 5424 | 768 4  |922354-ND 111.56 
|-=.105 — Г, .150 EM [1040 345 45(14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) | 4520 640 4 922345-ND 100.02 
Т 4 [7] 12 336 | 36 (14-Ріп) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) | 3648 512 4 922336-ND 72.65 
040, 4 
—— 1 327 | 27(14-Pin)| 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) | 2712 | 384 4 | 22327-40 70.01 
318 18 (14-Ріп) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) 1824 256 3 922318-ND 43.71 
Cut Tape Tape & Вее! 309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 25.01 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Keystone Бі T 
Fig.|Description| Part No. 50 250 500 Part No. 1,000 Part No. 306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 22.19 
1 |Miniature 5015KCT-ND :25 .22 18 5015KTR-ND 113.95 |5015 
2 |Сотрасі 5016KCT-ND 23 20 417 5016KTR-ND 105.95 |5016 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-In Tie Points 


As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 


is | 
KEYSTONE 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 


g All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032" (.82mm) can be accommodated. 


Post "9. 5.16 m ў These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, 
dr A i or for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 
18 


-40.49 > - Hardware and mounting templates are provided with every strip. 


WUFACTURER 


Base Digi-Key Price Each Keystone 165.10 { 
Fig. | Description Color Part No. 1 10 100 Part No. 813 
1 Standard Red 7004K-ND 3.30 275 2.20 | 7004 == 
1 Standard Black 7005K-ND 3.30 2.75 2.20 | 7005 шш и i 7 ш 128 5-tie-point 
2 | Economy Red 7006K-ND 3.69 3.08 2.46 | 7006 ә terminals; 
2 Economy Black 7007K-ND 3.69 308 246 | 7007 Е (64 per side) 
3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 10.24 8.54 6.83 | 6088K B 
3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 10.24 854 6.83 | 6089K Ё 6 Holes for 
No. 4 screws for 


rear mounting. 


ЗМ Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum Complete with hose, 32" - 10 ft. (81.28cm - 3.05 meters), wand, crevice tool, 
crevice tool brush, dusting brush, needle nozzle, 3-year warranty. 

OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad. 

SPECIFICATIONS: Electrical: 115 VAC, 50/60Hz, 5.0 amps. Dimensions: 
Length: 17.80" (45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25" (23.50cm). 
Weight: 9 Ibs. 14 oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally 
protected with automatic reset. Conducted RFI filtered (reduces EMI to be below 
FCC requirements). 


Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical applications color laser printers, color 


e 
аа M 


n a гі n a гі 


copiers and highly sensitive equipment. Type 2, Medium Particle: Designed to trap unwanted toner from copiers and SPECIFICATIONS 
laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
= = Size: 2.25” x 6.50" x .32" 2.25" x 4.90" x .32" 
ае pig ey TS E eM а А (57.15mm х 165.10mm х 8.13mm) | (57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 
Sseription are No: et но: Plug-In Tie-Points: 840 610 
Electronic Vacuum Cleaner 115 Vac SCP148-ND 231.92 216.46 SV-497AJM Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 9.98 9.31 SV-CS1 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 23.93 22.34 SV-SPF1 SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 22.43 20.94 SV-MPF2 5 5 
s Terminals Part No. Price Each Terminals Part No. Price Each 
Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners 
30" Hose, Stretches to Approx. 10' SCP230-ND 69.30 — | sv-sHa2 Alley 270 ЗЕРНА 21.89 Alloy SERENO) 194 
50" Hose, Stretches to Approx. 16' SCP231-ND 126.00 — SV-SH50 Gold (10m) 923748-ND 69.21 Gold (10m) 923749-ND 70.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1458 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


=== Prototype Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical tools for assembling circuit components and connectors * Pads on board & bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin 1/0 connector * Accepts Vector's press terminals for 
cost effective alternatives to custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for edgeboard connection wiring & soldering • Holes are .042" (1.07mm) diameter or 0.1" (2.54mm) grid = 1/16" (1.59mm) thick epoxy glass material, 


prototyping, while Circboards are ideal for cutting down to smaller board sizes. 


gold/nickel contacts * Universal mounting bracket and card guide included * Layout planning sheets & instructions included 


* Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) diameter (.043" [1.09mm] оп V1018 and V1029) е Ejector Hole “ Plating: * Plugs into any ІВМ AT slot with dual connectors (AT unit only) * Pads for mounting dual, row 0.1" (2.54mm) spaced header 


Gold/Nickel • Board Material: Epoxy Glass Composite. 
IBM PC, XT and AT Expansion Units: 
* Marked edge contact identification * Gold plated edge contacts on 0.1" centers 


General Purpose | 
А ІВМ РС,ХТ 
г | 
K А y 


В 


<= 


E ч А — M 
IBM AT/ISA z 
А-а 4 В 
51020 Y | Circbords 


attaches here 


EISA S-100 Multibus 


гт 


Уф 


Ваге Воага Pad рег Hole Buses only 


3 Hole Solder Pad 3 Hole with 
Zig Zag 


O 
Ground Plane 


Buses 


Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder 


PC BOARD PATTERNS 
A | Edgeboard Contacts Only 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses 
B2 | Pad Per Hole Only 


(AT unit only) 
Circbords": + .042" (1.07mm) diameter holes on 0.1" (2.54mm) grid “ 1/16" (1.59mm) thick, epoxy glass composite 
* Power & ground buses terminate to boards • Flame retardant * Etched copper patterns are solder plated. 


Buses Only Around Bare Board 


3-Hole Solder Pad W/Buses 

3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses & Ground Plane 
Voltage/Gnd. Planes 

Buses Only - 2 Sides 

Interleaved Buses 


Clearance-Hole Ground Plane 
Voltage/Ground Planes 
Pad-Per-Hole Only 

3-Hole Solder Pad 


r[A^|c|-|r|o|imim|o|o 


Edge 16- Accessories 
Contacts Dimensions Pin Connectors 
PCB Spacing Inch (cm) Dip Digi-Key Price Each Solder Wire | Card Card | Vector 
Pattern No. | In. (mm) A B Cap. Part No. 1 10 25 | Tail Wrap|Extender Racks |Part No. 
General Purpose Plugboards 
A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 V1129-ND 29.03 25.52 2265] V1062 1196} V1024 71050 |3662-2 
B1/B1 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 45 V1018-ND 36.04 31.68 28.12 V1062 1196} V1024 У1050-52 | 3662-9 
A 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 V1017-ND 20.00 17.59 15.61 | V1062 1196} V1024 71050-52 | 3662-5 
A 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1016-ND 22.48 19.76 17.54 | V1062  V1196| V1024 V1050-52 | 3662 
H 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 V1023-ND 30.01 26.39 2342] V1062  V1196| V1024 V1050-52 | 3682-2 
D 156” | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 12 V1020-ND 2402 2112 18.75 | V1062 1196} V1024 V1050-52 | 3677-2 
E a (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 V1128-ND 38.02 33.43 29.67  V1062 1196} V1024 \1050 |4112 
E 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 V1031-ND 30.03 26.40 23.43 | V1062  V1196| V1024 V1050-52 | 4112-4 
E 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 V1032-ND 28.03 24.64 21.87 | V1062 У1196] — — 4112-5 
D 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 V1019-ND 29.03 25.52 22.65  V1062  V1196| V1080 V1053 |3677 
H 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 24 V1130-ND 43.81 38.52 34.18 | V1062  V1196| V1024 1050 | 3682-4 
| 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 V1131-ND 36.04 31.68 28.12] V1062 \1196| V1024 71050 |3662Аб 
A 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1027-ND 27.03 23.76 21.09] 51364 У1061| V1079 \1050-52 | 3719-1 
B1 72 100 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 V1029-ND 4404 38.72 34.37 | 51364 У1061] V1079 \1050-52 | 3719-6 
— (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 V1132-ND 26.01 22.87 20.30) $1364 1061} V1024 \/1050 |4066-4 
A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 V1028-ND 30.01 26.39 2342] $1364 1061} V1079 1053 |3719-4 
IBM PC, XT (Standard Bus) 
D 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 20 У1111-М0 31.03 27.28 2422 | $2284 — | \1115 \1050-52 | 4610V 
А 56 .125 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 59 V1112-ND 41.71 36.68 32.55 | 52284 — |1115 \1050-52 | 4610-1 
B1/B2 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 V1114-ND 4404 3872 3437| S2284 — |V1115 У1050-52 | 4610-3 
IBM* AT/ISA Expansion Units 
C 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 84 V1036-ND 52.03 45.75 40.60 | 51314 — | \1025 = 4613-1 
ві | (ХТ) | (259) |13.93 (33.60)| 4.20 (10.67) [91] узр 5203 4575 4060 534 — |Vi025 — |4613-3 
D 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — V1039-ND 78.06 68.63 60.91 — — | 1026 — 4617 
с [8238] 100 ^ 45558366) 4.80 (12.19) | 108| — VI040-ND — 5868 5159 4579) — — [vios —  |4617-1 
B1 (AT) (2.54) 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — V1041-ND 79.48 69.88 62.02 — — | V1026 — 4617-3 
I 98 100 |13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 V1137-ND 79.48 69.88 62.02 51499-9067 -- - — 4617-4 
— (2.54) |13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 V1138-ND 90.96 79.97 70.98 51499-9067 -- - -- 4617-5 
— | 49/98] 1 (2.54) = = - S1020-ND 425 3.38 = PCB Expansion Port Edge Card 
CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 
G — — 3.00 (7.62) | 3.50 (8.89) | — V2018-ND 501 440 3.91 -- -- — - 8022 
— — — 3.94 (10.01) | 6.30 (16.00) | — V2017-NDO 30.03 26.40 2343 - — — — 8021 
G — — 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 15 V1035-ND 2146 18.87 16.75 — — — — 8019 
D — — 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 V1044-ND 20.00 17.59 15.61 — — — — 8001 
H — — 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 V1045-ND 22.02 19.36 17.19 - — — — 8002 
K — — 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 V1046-ND 22.00 19.35 17.17 — — - — 8003 
I — — 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 V1047-ND 2402 2112 1875 — = — — 8004 
B2/B2| — — 5.00 (12.70) |13.25 (33.66) | 154 V1048-ND 47.03 41.35 36.70 — = - - 8006 
Ba | — = 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 V1049-ND 24.01 21.11 18.73 — — — — 8007 
D — = 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 21 V1021-ND 19.16 16.85 14.96 — — — — 3677-6 
K/K — = 4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 V1034-ND 25.03 22.00 19.53 — — - -- 45Р80-1 
B2/B2| — — 10.60 (26.92) | 10.60 (26.92) | 275 V1001-ND 63.06 55.44 4921 — — - -- 106Р106-1 
= - - 18.00 (45.72) | 10.69 (2715)| — V1116-NDł 161.60 142.07 126.09 -- -- — = 106P180-4 
B2/B2| — — 12.86 (32.66) | 4.00 (10.16) | 124 V1117-ND 44.08 38.71 34.35 — — — = 8010 
B2/B2| — — 11.00 (27.94) | 9.20 (23.37) | 283 V1118-ND 64.06 56.32 49.99 — — - — 8012 
S-100 Prototyping Boards 
B2/B2 | 50/100 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 80 V1134-ND 50.03 43.99 39.04 — — - — 8801-6 
A |50/100 125 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 110 V1135-ND 50.03 43.99 39.04 — - - — 8801-1 
НЕ |50/100 (318) 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | — V1136-ND 60.04 52.79 46.85 — — — — 8804 
VME/Euro Circboard Prototyping Boards 
B1 — — 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 35 V1222-ND 18.00 15.83 14.05 — — - -- E160-3U-1 
I — — 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 45 V1223-ND 26.001 22.87 20.30 — - — — E160-3U-3 
B1 — — 6.3(16.0) | 9.19 (23.34) | 100 V1226-ND 32.001 28.15 24.98 — — — — E160-6U-1 
I 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 105 V1227-ND 2801 2463 21.86 — — - — E160-6U-3 
L 6.3(16.0) | 3.94(10.01) | 20 V1224-ND 30.01 26.39 23.42 — — — -- 4614 
B1 — = 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 30 V1225-ND 3201 28.15 24.98 — — — = 4614-3 
D — — 6.3(16.0) | 9.19 (23.34) | 50 V1228-ND 36.02 31.67 28.11 — — - — 4615 
B1 — — 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 V1229-ND 38.02 33.43 29.67 -- — — — E220-6U-1 
C — — 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 V1230-ND 44.03 38.71 34.35 — — — = E220-6U-2 
F — — 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168 V1231-ND 29.03 25.52 22.65 — — — — E220-6U-3 
F — — 11.02 (28.0) | 14.44 (36.68) | 348 V1232-ND 66.05 58.07 51.54 — — — — E280-9U-3 


* IBM is a registered trademark of International Business Machines. Apple ІІ and lle are trademarks of Apple Computer, Inc. 
T V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 
9 V2017-ND has .05" spacing with plated-thru holes. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1459 


І Circuit Board Accessories | Card Extenders 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


д 2 а hod й . Current rating: 5A @ 108°F temp. rise 
An excellent selection of socket pins, terminals, tools and accessories is available for all Vectorbord patterns, sizes and Voltage rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are gold/nickel plated .000010" gold over .000050" nickel 
Connector contacts: Gold inlay .000030" thick, on CA725 copper/nickel alloy base 
Board: epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per MIL-P-13949. 


hole diameters. Perfect for breadboarding or prototyping using Vectorbord® plugboards™. 


а 18.92 
3.94 1.91 12.70 
аы 


г rr 
j = 
gat ў ; Ye TG8A Series = 
[j| Terminal 23| Terminal ========! 
T68: 20.32 HE Š Ë E 

| ЧЕ Vector Сага Extenders are specifically designed to 

м Мер : 94 square provide in-system testing of functioning circuit boards. 

Tel 46 241 Contacts Dimensions 
6.48 «||||-2.16 1.072 4 r(Bef.) Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each Vector 
16.51 4== 0.86 Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10 | Part No. 
4.32 44 22 .156 (3.96) 4.5x 6.5 (11.43 x 16.51) — V1024-ND 42.04 36.96 | 3690 
ШІ 44 22 156 (3.96) 4.5 x 11 (11.43 x 27.94) |RCA Cosmac| V1080-ND 56.33 49.52 | 3690-6 
Ucopper alloy 

36/62 | 18/31 100 (2.54) 6.7 x 5.6 (17.02 x 14.22)| IBMAT |V1026-ND 80.06 70.39 | 3690-26 
62 31 -100 (2.54) 3.18 x 5.7 (8.08 х14.48)| ІВМРС |V1025-ND 80.94 71.16 | 3690-22 

72 36 -100 (2.54) 4.5 x 11.5 (11.43 x 29.21), — V1143-ND 75.33 66.23 | 3690-2 

355.60 
+ 1 2.54 1.07 й 60/86 | 30/43 .1/.156 (2.54/3.96) | 12 x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus | | V1095-ND 124.05 109.06 | 3690-18 
|822 =-—— 188 | 94 .050 (1.27) |6.7х5.6 (17.02 х14.22)| EISA | V1108-ND 279.08 245.59 | 3690-32 
1651110 це | 56 | 28 125 (3.18)  |45x65(1143x1651)| ӨШТІ |У1115-М0 4996 43.92 | 3690-16 
Phosphor ` Install on circuit boards as an alternative to 
р etched bus lines. 100 | 50 = Hgt. 7.5 (19.05) 8-100 |V1144-ND 80.06 70.39 | 3690-12 
Fig. 12 
(Cutter Detail 3.18 XH» 
/ 2.18 i 
Pilot 2.54 
Pin Makes insulating rings Prepunched Insulating > п 


around pre-punched holes 
1.02 : : Я 
to insulate terminal points. 


Boards 


* Epoxy glass, except as noted 


Dimensions - Inch (mm) Board Digi-Key Price Each Vector 
Width x Length Thickness Part No. 1 10 25 | Рай No. 


Pkg. Digi-Key Price Each Vector Micro-Vectorbords® — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
Fig. | Description Qty. Part No. 1 10 |Рап No. 
1 |Slip-On Contacts for Tab-To-Wire Connection ........... 50 |  Vi065-ND — 13043 11440|T120-1/50 45x17(11430x431.80) | .062 10052008 13.07 1140 1020 169РААХХХР 
2 |Lo-Profile IC Socket Pins for .055" (1.40mm) 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) | .062 V1043-ND# 7.08 6.23 5.53 | 64Р44ХХХР 
Dia. Holes, Wrap Post V1058-ND 24.01 _ 21.11 | В31/С 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) .062 V1004-ND 18.78 16.52 14.66 | 169P44WE 
3 06. гоне wran Pos БЕЙ ағаш) V1059-ND 2714 23.86 | R32/C 8x 17 (203.20 x 431.80) .062 V1007-ND 29.07 25.56 22.68 | 169P79WE 
0-Profile Ocket Pins for . Отт 
Dia. Holes, Wrap Post. V1060-ND 19820 17424 R32/M 8.5x17(215.90x431.80) | .062 V1011-ND 26.59 23.38 20.75 | 169P84WE 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 8.5x17(215.90x431.80) | .062 V1012-ND* 31.58 27.76 24.64 | 169Р84М/ЕСІ 
025” (.64mm) Sq. Posts V1071-ND 10.45 9.19|TA4/C d 
T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) | .062 V1042-ND 7.04 6.20 5.50 | 64P44WE 
025” (.64mm) Sq. Posts V1072-ND 60.13 52.87 T44/M Т 
4 |168 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 45 x 17 (114.30 x 431.80) | .062 \1002-№04 12.23 10.76 9.55 | 169244 
.025" (.64mm) Sq. Розіз............................... 100 V1077-ND 9.68 8.52 | T68/C 45x 17 (114.30 x 431.80) 062 V1003-ND*T 22.80 20.05 17.80 | 169Р4401 
T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 8x 17 (203.20 x 431.80) 062 V1006-NDt 32.01 28.15 24.98 | 169P79 
025” (.64mm) Sq. Posts... | V1078-ND 57.09 — 50.20 T68/M 
T68A Series Miniwrap Terminal. 1000| — V1110-ND 106.05 93.76 T68A/M 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) | .062 V1008-NDT 32.01 28.15 24.98 | 169Р84 
5A | Press-In Terminals with .025" (.64mm) Sq. Post: 1000| \1073-№0 9448 83.06 T46-4-9/M 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) | .062 V1009-ND*T 37.11 32.63 28.96 | 169Р84С1 
5B |Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts.......| 100 V1074-ND 14.14 12.44| T46-5-9/C 
Trifurcated Klipwrap Terminals with .025" 10 x 17 (254 x 431.80) .062 V1013-NDt 39.22 3448 30.61 | 169P99 
6 | (54mm) Sq. Posts ...... 5 V1075-ND 1454 1279 T49/C 10x 17 (254 x 431.80) 062 V2019-ND 39.22 3448 30:61 | 169P99WE 
Trifurcated Klipwrap Terminals with .025 
(бата) Sq: РОБ заре новини 1000 | — V1076-ND 128.40 112.88 | Т49/М 6.5 х 4.5 (165.10 x 114.30) | .062 V1119-NDt 7.04 6.20 5.50 | 64P44 
ЖОШО for ‘De, a eornm) Boards with "ЕТТІ 10010... 58:00 Ком 45x8.5(114.30x215.90) | .062 V1120-ND 1112 9.78 8.68 | 84P44WE 
4 -O/mm) Dia. Holes, 0010....................... š А E 
T | inboard Pins for 1/16" (1.60mm) Boards with 6 x 17 (152.40 x 431.80) 047 V1122-ND 18.35 16.13 14.32 | 169P59-047 
042” (1.07mm) Dia. Holes, Тіп ........................ 1000| — V1055-ND 60.04 52.79 К24С/М 6 x 17 (152.40 x 431.80) 031 V1123-ND 18.76 16.50 14.65 | 169P59-032 
Micro-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards, 
в | 042” (1.07mm) Dia. Holes, Тіп. V1069-ND 9.65 — 8.48 142-1/С 6 x 17 (152.40 x 431.80) 062 V1124-ND# 14.54 12.79 11.35 | 169P59XXXP 
Micro-Klip Term. for 1/16" (1.60m 45х17 (114.30x 431.80) | .062 V1126-ND* 18.35 1613 1432 | 169PA4WEC1 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin ........................ V1070-ND 46.32 _ 40.72 |Т42-1/М ЭТТИ ОИВТ) Ка й | ^ 
J-Pin Terminals for 1.07" (.042mm) Dia. with Holes 45 x 17 (114.30 x 431.80) | .062 V1127-ND 19.20 16.88 14.99 | 169P44C2 
тс цена PU уре Dis wit Holes үр Тоо ео Vectorbords@ — Holes .062" (1.57mm) Diameter; .100” (2.54тт) Grid 
(use with Micro-Klip) .. V1172-ND 14012 123.19 | K32/M 
9 [Rolled Flange Eyelet V1066-ND 3001 26.39 T123/500 4.8 x 17 (121.92 х 431.80) | .062 V1014-ND 27.79 24.44 21.69 | 170H48WE 
Mini-Klip Term. for 1/16" (1.60mm) Boards with Ы 
10 |. 062" (1.574mm) Dia. Holes, Тіп....................... 100 — V1067-ND 9.92 872 |T28/C 851x17 21615 X на 062 VU) 4264 4/29 9328 |170Н85ЙЕ 
Mini-Klip Term. for 1/18" (1.60mm) Boards with 8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) | .062 V1121-ND 28.81 25.33 22.48 |85H85WE 
.062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin V1068-ND 5293 46.53 | T28/M 4.8 x 8.5 (121.92 x 215.90) | .062 V1125-ND 14.81 13.03 11.56 | 85H48WE 
11 |Bus Strips With Round Punched Holes ssal 10 V1064-ND 9.85 8.66 | T107/10 
Pad Cutter Tool with Handle, .040” (1.02mm) Holes Vectorbords@ — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
12 for Copper Clad Boards .... 1 V1056-ND 55.91 49.16 | P138A 
Pad Cutter Tool Shank only, .040” (1.02mm) Holes 4x65(101.60x165.10) | .037 V1140-ND 22.00 19.35 1747 | 126M76-032 
for Copper Clad Boards. . 1 V1057-ND 67.23 59.11 | P138C T Я 
T4 дапа Insertion Tool for ТАЗ Е 2435 141 АЗ 4x17 (101.60 x 431.80) 037 V1141-ND 20.00 17.59 15.61 | 336M76-032 
14 | Напа Insertion Tool for T68 V1099-ND 2588 2276 |M3-1 4x17 (101.60 x 431.80) 037 V1142-ND* 20.00 17.59 15.61 | 336M76-032C1 
15 |Hand Insertion Tool for Т49.. V1100-ND 72.05 63.35 P156 m 7 = = 
16 | Hand Insertion Tool for K24A, T46 V1103-ND 68.07 — 59.84 | P133A Vectorbords@ — Holes .025” (.64тт) Diameter; .079” (2тт) Grid 
17 | Hand Insertion Tool for R31, 832. V1104-ND 115.06 101.16 | P158 
— |Hand Insertion Tool for T28 V2020-ND 78.04 6861 P91A 3.94 x 6.3 (100 x 160) 037 V2015-ND 13.92 12.24 10.87 | 47078WE 
13 |Die for R32 Socket Pins. V1106-ND 63.54 55.86 D9 
— |Die for R31 Socket Pins. V1173-ND 2513 2210|010 Material: # Phenolic. ж Copper clad, 1 side. * * Copper clad, 2 side. ў Epoxy Glass Composite 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1460 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Y* = Card Racks CompactPCl® Card Racks 


ELECTRONICS TECHNOLOGY: ING: The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It is electrically a 
Designed in accordance with EIA standard, these superset of desktop PCI with a different physical form factor. CompactPCI! utilizes 
19" (48.26cm) subracks are compatible with the Eurocard form factor popularized by the VME bus. Card racks for CompactPCI 
Vector prototyping boards. All racks are Bus come completely assembled with card guides. Plug-in power supply and 
adjustable in both height and depth and can be backplane are ordered separately. Standard 3U and 6U heights available with 4 or 8 
used with snap-in, plastic or metal card guides. slot card configurations. 

Available in kit form (CCK) or fully assembled Note: Vented top and bottoms are not included. 

(CCA) all models feature brushed aluminum 


construction with a full line of prototyping Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
boards, extenders and backplanes available. Card V1050, V1051, Description Width Depth Hgt. Part No. 1 10 25 | Part №. 
racks include nylon snap-in card guides. and V1053 Card Rack cPCI | 7.4 (18.80) 8.5 (21.59) | 3U V1176-ND 13814 -- = CCA26-36 
Card Rack сРСІ | 9.0 (22.86) 8.5 (21.59) | 3U V1177-ND 239.80 — — CCA26-44 
Card Size Range Size Inch (cm) (Guide Mnt. Mat- | Digi-Key Price Each Vector Card Rack cPCI | 7.4 (18.80) 12 (30.48) | 3U V1174-ND 140.12 = = CCA27-36 
Inch (cm) W x H Width x Depth |Hgt.*| Method | егіз! | Part Мо. 1 10 Part No. Card Rack cPCI | 9.0 (22.86) 12 (30.48) | 3U V1175-ND 140.12 12349 109.33 | CCA27-44 
3.00-5.00 x 4.5 19.00 x 9.00 Card Rack сРС! | 19(48.26) _ 10 (25.40) | 60 V1178-ND 198.20 174.24 154.64 | CCA28-84-00 
(7.62-12.70 x 11.43) | (48.26 х22.86) | 3U | Snap-In | Nylon | V1145-ND 130.93 115.11 | CCK128/90 Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total | 12003-00 894 786 6.98 | HD91 
(135707 08 Í Bm (48 28 122.89) 3U | snap-in | Nylon | У1052-М0 19820 17424 | CCK135/90 Card Guides Snap-In Style for Above Racks V2008-ND 1.78 1.57 1.40 | 3250-0001-01 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | У1051-М0 164.27 144.42 | CCA13S/90 
5.50-700х45 | 1900x900 - ! Сотрас РС Backplane 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Riveted | Zinc | V1050-ND 270.27 237.60 | CCA13M/90 
5.50-7.00 x 4.5 9.5 x 9.00 Features: “ Backplane design is compliant with the CompactPCI specification 
(13.97-17.78 x 11.43)| (24.13 x 22.86) | 3U | Snap-In | Nylon | V1146-ND 178.18 156.64 | CCK13S-H/90 1.0 “ CPU slot is on the right * A Drive connector for Peripheral Power is 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 provided • A 4-pin Connector is provided for 12 VDC fan connection 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1147-ND 360.36 316.80 | CCK13S-16/90 
8.60-10.1 x 4.5 19.00 x 12.00 Digi-Key Price | Vector 
(21.84-25.65 х 11.43)| (48.26 x 30.48) 3U | Snap-In | Nylon | V1053-ND 192.01 168.80 | CCA14S/90 Description Part No. Each |Part No. 
" БУД @1х8 dn ae x Т x SU | snap-in | Nylon | V148-ND 20668 181.70 | ССА175/90 Backplane for CompactPCI, 8 Slot, 6U ...|Vi184-ND 1299.81 |CPCIBP8-6-64 
(10:06:21 59. A Em dà. 262 95) 7U | Snap-In | Nylon | V1149-ND 166.38 146.28 | ССК1005/90 
nm: ў 1651) 4826 УЛ) зи | Gude | aum | V2001-ND 17741 155.97 |CCA13C/90 VME Card Racks 


* 3U- 525" 502 :TU- ” Vector VME Subracks are designed for 19" systems based on the DIN 41914 standard. Card Racks come іп either 

3U = 5.257 (13.34ст); SU = 8.750 (22.23ст); 7U- 12.25" (81.12cm) completely assembled (CCA) or kit form (CCK). Card Guides are ordered separately. Vector backplanes are designed to 
EIA Backplanes meet VME bus Spec Rev C1 and Rev D. 

Card Cage Back Plane 
Width x Length | Plugboard | Digi-Key Price Each Vector Cag 
Description Inch (cm) Series Part No. 1 10 | Part No. _ n 
8 Slot CCK13 Series Backplane ates x 1778) 4610 V1096-ND 237.87 209.12|4610-8-1А «а 
: 435 x 13.00 ANUS 0 
16 Slot CCK13 Series Backplane (11.05 x 33.02) 4610 V1097-ND 318.26 279.80 4610-16-1А % 5 


Card Rack Accessories 


Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for PCB cards to 
slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount versions (comes with 


hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. Guide 
Mount | Mat- | Digi-Key Price Each Vector 
Length Digi-Key Price Each Vector Card Size Rack Size Hgt. | Method | erial | Part No. 1 10 Part No. 
Description Inch (cm) Part No. 1 10 Part Мо. Assembled Racks 
Grab Handle w/ Hardware for Card Racks | 3U x 160mm 19" x 9.27 3U | Snap-In | Nylon | V1212-ND 177.63 156.16 | CCA160-3U 
5.25” (13.34cm) and 8.75" (22.23cm) height. .. .. .. = V1161-ND 1201 10.56 НА12 6U x 160mm 19'x927 | 6U | Snap-In | Nylon | V1213-ND 208.21 183.04 | ССА160-60 
Ejector Handle w/ Hardware for Cards (4 pcs./bag) . = V1162-ND 959 844 | HAGA 3U x 220mm 19'x11.68 | 3U | Snap-In | Nylon | 1214-40 190.66 167.62 | CCA220-3U 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack. . 16.85 (42.80) | V2002-ND 8.83 7.76 |Т5169 6U x 220mm 19" x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | V1215-ND 207.84 182.72 | CCA220-6U 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack. . 20.85 (52.96) | V2005-ND 9.77 8.60 |TS209 Kitted Racks 
Hardware Kit for Backplane Connector (42 pcs./total) . - V2006-ND 11.76 10.34 |HD34 J Е y T 
Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pcs /bag) . = V2007-ND 622 548 |NT4-7PA зо твото (87027 |н [enin [Nylon ОЗІНЕ 17123 15053 001603) 
Flat Head Screw 4-40 ТНО for T-Struts (25 pcs./bag) . .25 (.64) V2004-ND 5.61 4.93 |SC4-27/25 60 x 220 ” К р y Т y 
Bracket Kit for T-Struts RS V2000-ND 981 863 |BRIGA x 220mm 19” x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | V1219-ND 189.86 166.92 | CCK220-6U 
239 (734) | 11151-0 2373 2087 |CG2-45P Card Guide 160mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12) ... ... | V1220-ND 19.58 17.17 | CG1-160/12 
5.42 (13.77) | V1153-ND 2228 1959 |CG2-65P Card Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12) ... V1221-ND 23.35 20.53 | CG1-220/12 


6.93 (17.60) | V1156-ND 22.66 19.92 |CG2-80P 
8.14 (20.68) | V1160-ND 2302 20.24 | CG2-95P 


3.17 (8.05 V1150-ND 1440 12.66 | 002-455 

5.42 dary V1152-ND 12.69 11.16 | CG2-65S VM E/DIN Backplanes 

6.93 (17.60) | V1155-ND 18.66 16.40 | CG2-80S Vector Monolithic Series back planes аге designed to meet VMEbus Specification Rev C1 and Rev D. All termination is 

8.43 (21.41) | V1158-ND 16.18 1423 | CG2-958 placed inboard of the two end connectors to allow the maximum number of slots (21) in a 19" RETMA rack. Decoupling 

aa НЕ О 2276 2220 cas OM capacitors are provided at the ends. The resulting improved power distrubution as well as signal shielding in ground 
layers creates a high performance back plane with low signal cross talks. Press-fit 96-ріп DIN connectors are used. The 

"P" series which uses a 10-pin power block or "bug" and 46-32 hardware or the "M" series which uses a combination of 

power bugs and Mate-N-Lok connectors. 


Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) . 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12)... 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. 0412)... 


PCI Development Boards 


Digi-Ke Price Each Vector 
For fast development of adapter card to PCI bus. Description Pari NOS 1 10 Pan No. 
P/N V1163-ND Features: • Multilayer board contains pad per hole patterns * Power and ground accessible throughout 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1200-ND 650.65 572.00 | VMEBPO5P11 
the board “Рог use in 5 Volt or 3.3 Volt applications * For use with Vector prototype accessories. 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1201-ND 960.96 844.80 | VMEBPO7P11 
10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1202-ND 790.79 695.20 | VMEBP10P11 
Digi-Key mem Nectar 12 Slot VME J1/J2, 60 Backplane with Power Bugs and Caps — |V1203-ND 1199.20 1054.24 | VMEBP12P11 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 21 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1204-ND 1599.60 1406.24 | VMEBP21P11 
PCI Plugboard +5V or 33V, Pad Per Hole, РТН .....| 71163-10 26183 23018 20429 | 4624-3 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1205-ND 650.65 572.00 VMEBPOSMOO 
PCI Extender Test Card 5V for 32 or 64 Bit.. ..| V1166-ND 320.32 281.60 249.92 | 3690-34-5V 7 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1206-ND 760.76 668.80 | ҮМЕВР07Р00 
PCI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bit ..| V1167-ND 320.32 281.60 249.92 | 3690-34-3V 10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1207-ND 790.79 695.20 | VMEBP10M00 
PCMCIA Adapter Board Assembly .................... V1168-ND 98.10 86.24 76.54 | 4625-1 12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power V1208-ND 850.85 748.00 | VMEBP12M00 
PCMCIA Proto Board Kit 5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs & Mate-N-Lok | V1210-ND 650.65 572.00 | ҮМЕВР05500 
4.5" x 6.00" (11.43ст x 15.24cm), Pad Per Hole ....| V1169-ND 17215 151.35 13432 | 4625-3 21 Slot VME J1, 3U Backplane V1211-ND. 658.66 579.04 | VMEBP21J1 
PCMCIA Extender Test Card for Type ІІ or Ill Slots....| V1170-ND 15013 131.99 117.14 | 3690-35 


Edgeboard Connectors 


For 1/16" (1.60mm) 
Edgeboard Connectors LA on 96 Pin Din 
Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass filled diallyl; E 8 ial- i 
Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10. Wrap Тай Type Insulator Material: Phenolic, UL- нанне аўн O аны 
94V-0 or Glass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0. E p! g: 
Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper. Contact Plating: Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
.000010" gold over .000050" nickel. Test Voltage: 650 VAC. Rated Current: 3 Amps. i 0 Туре Female Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Contact Res. Drop: 30 Mv Max @ rated current. Insulation Resistance: 5000 Right Angle PC Mount Female V1233-ND 15.00 1319 1171 | RE96FSR 
megohms, mon. @ 500 VDC. Solder-Eye — Wire-Wrap Right Angle Wire Wrap Female V1250-ND 19.20 16.88 14.99 | RE96FWR 
сі No. Of | Terminati Mounti Digi-K TEER Vect Right Angle PC Mount Male V1235-ND 10.52 9.25 8.21 | RE96MSR-062 
і m t ШЕ ў кте (ШІ ШІ ing p FRU j E zc as PAM Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 12.99 11.43 10.14 | RE96MSR-125 
Е тт = "m 5 ü уге 7 с = MESE анаа TT T Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 2077 18.26 16.21 |RE96MWR 
: - rap Та! enter -NDT* Š 5 5 m Straight Wire Wrap Female V1237-ND 11.99 10.55 9.36 | RE96FW 
-156 (3.96) 44 Solder Eye Flush V1062-NDTT 1309 1151 1021 | R644 Straight Wire Wrap Male V1238-ND 1320 1160 10.30 | REB6MW 
156 (3.96) | 44 Wire Wrap Flush | V1195-ND 11.63 1023 9.08 | R644-3F Straight PC Mount Female (AutoBus) V1239-ND 19.58 1717 15.24 | REQ6FABG 
.156 (3.96) 44 Wire Wrap Center | V1196-ND 11.68 1023 9.08 | R644-3C Straight PC Mount Female V1234-ND 13.03 1146 1017 | RE96FSD 
t Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025" (.64mm) Sq. Straight Press-Fit Female V1240-ND 799 7.03 624 RE96FSP 
tt Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. Straight Press-Fit Wire Wrap Female V1241-ND 1209 1143 10.14 |RE96FWP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1461 


Twin SMT Adapter Boards 


Industries Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes 
on standard 0.1" x 0.1" (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components 
Solderless Bread boa rds can be added to evaluate performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. All 
boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is 
Breadboards are commonly used for prototyping because they allow you to quickly build temporary circuits measured in mils (thousandths of inch). 
without soldering. Twin Industries premium quality solderless breadboards have aluminum ground plates for 


high speed and low noise, and a color coding Letter/ Number labeling scheme to assist in circuit layout and QFP44-100 QFP100, 128 
debugging. In addition, there are binding posts for convenient attachment of power sources, or input and 


output signals. Dim. in Inches (mm) 
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6.496 (165) H — E 
Twin Ë Ë 
dustries Ë Е 
TW-E41-A028 Ë : Н 
Ë Е Digi-Key Price Each Twin Industries 
E E Description Part No. || 10 Рап Мо. 
ш i PLCC 20, 28, 44, 64, 84 438-1031-ND 5051 4440 8100-5МТЗ 
SOIC Medium, Wide, Plastic, 50 mil pitch . 438-1014-ND 21.84 1920 8100-SMT4 
ОЕР 44-100, 160, 25 mil pitch.......... 438-1015-ND 2912 25.60 8100-SMT6 
QFP 100, 128, 144, 208, 240, 20 mil pitch 438-1016-ND 41.86 36.80 8100-SMT7 
SOIC Medium, Tiny, Metric, 25 mil/50mil . 438-1017-ND 41.86 36.80 8100-SMT8 
а: ба а mu TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 
Cr pre e атат ws | | Emu eeno | eii ше mum | sors 
P ` МЕСЕ ` I TSSOP (20 mil pitch) 6" x 4" Board .... E 438-1032-ND 40.04 35.20 8100-SMT10 
xm = = = 80 QFP (20 mil pitch) 6" x 4" Board.............. 438-1033-ND 40.04 35.20 8100-SMT11 
Digi-Key Price Each Twin Industries 
Fig. Description Part No. 1 10 Part No. 
830 Tie-Points 438-1045-ND 8.73 7.99 | TW-E40-1020 


1 


General Purpose Prototyping Boards 


High quality prototyping boards for use in hardware development, rapid prototyping, and wire wrapping 


438-1046-ND 13.44 12.29 | TW-E41-1020 


830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kil 
830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit 


2 projects. Features: * FR4 glass epoxy material, 0.062" thick * Grid holes spaced on 0.1" x 0.1" (2.54mm x 
and Binding Рові............................. 438-1047-ND 19.74 18.05 | TW-E41-102B 2.54mm) centers * Hole size .042" (.035 plated) * PTH = Plated Thru Hole * NP = Non-Plated 
2390 Tie-Points with 140 pcs. Wire kit я 
3 7100 Series 8000 Series 
and Binding Розі............................. 438-1048-ND 37.45 34.24 | TW-E41-1060 00 seri 
— 140 pcs. Wire Kit .............................. 438-1049-ND 9.98 7.99 | TW-E012-0000 


Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders 
allow access to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. 
Models with test point allow monitoring of signal activity. 


8100 Series 


438-1000 438-1001 


Digi-Key Price Each | Twin Industries 
438-1004 438-1005 Description — Inch (mm) Part No. 3l 10 ‘| Part Мо. 
7100 Series 


438-1019-ND 473 416 [7100-45 
438-1037-ND 8.37 7.36 7100-4565 
438-1034-ND 8.37 7.36 |7100-062-4565 
438-1035-ND 12.65 11.12 |7100-062-4585 
438-1036-ND 10.10 8.88 [7100-410 


4x5 (101.6 x 127) Unclad (No Copper) .. 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Unclad (No Copper) . 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Unclad (No Copper) .0! oles . 
4.5 x 8.5 (114.3 x 216) Unclad (No Copper) .062" Holes . 
4 х 10 (101.6 x 254) Unclad (No Copper) . 


i Нн | 


10 x 10 (254 x 254) Unclad (Мо Copper) 438-1020-ND 23.66 20.80 | 7100-1010 
10 x 20 (254 x 508) Unclad (No Copper). 438-1021-ND 45.50 40.00 |7100-1020 
8000 Series 
438-1008 438-1009 4х5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided..... 438-1022-ND 13.78 12.12 [8000-45 
4x5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided, 
Lead Free, Gold Plating over Соррег......................... 438-1051-ND NEW! 1447 12.72 |8000-45-LF 
4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Plated Thru Hole (РТН), 
Вой е Эва ТТГ 438-1040-ND 21.84 19.20 | 8000-4565 
6.3 x 3.9 (160 x 100) Plated Thru Hole (PTH), 
Double Sided, 2mm pitch ...|438-1038-М0 25.21 22.16 | 8000-2MM-3U 
4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided . . .| 438-1039-ND 26.39 23.20 | 8000-410 
4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided, 
Lead Free, Gold Plating over Copper. ...438-1050-ND NEW! 27.76 24.40 | 8000-410-LF 
Digi-Key Price Each Twin Industries 10 x 10 (254 x 254) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided ....|438-1023-ND 61.88 54.40 [8000-1010 
Description Part No. 1 10 Part No. 10 x 20 (254 x 508) Plated Thru Hole (PTH), Double Sided... .|438-1024-ND 116.48 102.40 | 8000-1020 
я n 8100 Series 
CompactPCI 3U with Test Points 160mm x 3U .......... 438-1000-ND 273.00 263.90 | 2000-EXTM 
CompactPCI 6U with Test Points 160mm x 60 438-1001-\0 492.00 475.60 | 2000-6U-EXTM 438 HOLE 127] Platad Thu Hole (PTH GND Plane, E о 
CompactPCI ЗО x 80mm ... 438-1002-ND 210.00 203.00 | 2000-3U-80EX Lead Free, Gold Plating over Copper. ...438-1052-ND NEW! 14.47 12.72 |8100-45-LF 


438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
438-1004-ND 417.00 403.10 | 2000-6U-80EX-REAR 
438-1005-ND 158.79 147.20 | 7586-5EXTM 
438-1006-ND 139.12 124.80 | 7564-UEXTM 


438-1042-ND 21.84 19.20 | 8100-4565 
438-1041-ND 26.39 23.20 8100-410 


CompactPCI 6U x 80mm ... 
CompactPCI 6U x 80mm Rear 1/0 (J3-5) 
PCI, 32 Bit, 4 Layer with Test Points .... 
PCI, 64 Bit, 4 Layer with Test Points (3.3 or 5V) . 


4.5 x 6.5 (114.3 x 165) Plated Thru Hole (PTH) GND Plane. 
4x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole (PTH) GND Plane.. 
10 x 10 (254 x 254) Plated Thru Hole (PTH), GND Plan 438-1026-ND 61.88 54.40 [8100-1010 
10 x 20 (254 x 508) Plated Thru Hole (PTH), GND Plane.. 438-1027-ND 116.48 102.40 [8100-1020 

8200 Series 


PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card. 438-1007-ND 73.22 64.00 | 7586-RAEXTM 4х5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Two GND Plane ..] 438-1028-ND 1378 12.12 [8200-45 
PCI, 32 Bit, Left Angle Riser Card .. 438-1008-ND 7322 64.00 | 7586-LAEXTM 4x 5 (101.6 x 127) Plated Thru Hole (PTH), Two GND Plane, 

VME with Test Points for All Signals. 438-1009-ND 125.63 108.80 | 8196-60-ЕХТ Lead Free, Gold Plating over Соррег......................... 438-1053-ND NEW! 14.47 12.72 |8200-45-LF 
POMOIA, 4 Layer, 2 1975 6.99" піл 161mm) СЕООА 118.59 9920 |3300-ЕХТМ A esee ere usss 438-1044-ND 21.84 19.20 | 8200-4565 
AGP, Right Angle Riser Card . 438-1011-ND 44.16 — 41.60 | AGP-RAEXTM 4 x 10 (101.6 x 254) Plated Thru Hole(PTH), Two GND Plane... .| 438-1043-ND 26.39 23.20 8200-410 
AGP, Left Angle Riser Card . 438-1012-ND 4416 41.60 | AGP-LAEXTM 10 x 10 (254 x 254) Plated Thru Hole(PTH), Two GND Plane ..|438-1029-ND 61.88 54.40 [8200-1010 
ISA, 2 Layer 438-1013-ND 5829 51.20 | 7098-EXT 10 x 20 (254 x 508) Plated Thru Hole(PTH), Two GND Plane ..|438-1030-М0 116.48 102.40 |8200-1020 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1462 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


«ШЕШІПТІ» 


Electronics Corp. 


Positive Coated Sensitized 
Copper Clad Boards 


Make your own professional 
looking prototype boards with 
trace widths as narrow as .005" 


(.13mm). All boards 


are FR4 


material and come packaged 


individually in a black 
blue header. 


bag with 


CAUTION: Do not open in direct 


sunlight, open 
environment only. 


in darkroom 


Coated Copper Clad 
PC Board 


Developer and etchant solution available from Injectorall. 


Positive PC Board Accessories 


Use re-useable exposure guide for 
determining your exposure time to 
the distance of the exposure lamp 


for your application. 


The UV 
exposure lamp is a 15W lamp for 
exposing the presensitized board. 


Intended to be used with your & 


fluorescent 18” bi-pin fixture. Glass 
exposure kit consists of two pieces 
of properly sized glass with spring 


clips. Used to position and hold 
mylar positive and board during the 


exposure process. 


Glass Exposure Kit 


Dimensions 
Inch (cm) 


Digi-Key 
Part No. 


Single Sided 


Price 
Each 


1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 


Injectorall 
Part No. 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
4.8 x 7 (11.48 x 17.78) 
6x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC17P-ND 
PC18P-ND 
PC18P-C-ND 
PC18P-S-ND 
PC19P-ND 
PC19P-T-ND 
PC19AP-ND 
PC19AP-E-ND 


4.95 
7.93 
8.32 
9.50 
14.50 
35.05 
52.55 
70.94 


PC17P 
PC18P 
PC18P-C 
PC18P-S 
PC19P 
PC19P-T 
PC19AP 
PC19AP-E 


1/16" (.159cm) Thick, 2 oz Copper 


8x 4.5 (7.62 x 11.43) 

4x 6 (10.16 x 15.24) 

6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (80.48 x 30.48) 


PC9P-ND 
PC10P-ND 
PC11P-ND 
PC11P-T-ND 


Double Sided 


5.71 
9.70 
20.04 
41.30 


1/16" (.159cm) Thick, 1/2 oz Copper 


РСӘР 
PC10P 
РСТІР 
РСТІР-Т 


Price | Injectorall 

Description Part No. Each | Part No. 
Reusable Exposure Guide Kit | PC50A-ND 2.78 | PC50A 
18" Fluorescent 

Exposure Lamp, Bi-Pin PC557F-ND 20.74 | РС557Е 
Glass Exposure Kit for 

4x6" (10.16x15.24cm) 
and smaller, 6 Pcs. PC-GL46-ND 4.78 | PC-GL46 

Glass Exposure Kit for 

6x9” (15.24x22.86cm) 

and smaller, 6 Pcs. PC-GL69-ND 7.78 | PC-GL69 
Glass Exposure Kit for 14x18" 

(35.56x45.72cm) 

and smaller, 8 Pcs. PC-GL1218-ND 20.91 | PC-GL1218 
Clear Mylar Film, 4x6” (10.16x 

15.24cm) 2 Sheet Pack PC36-ND 2.00 | PC36 
Clear Mylar Film, 6x9” (15.24x 

22.86cm) 2 Sheet Pack PC37-ND 2.85 | PC37 
Clear Mylar Film, 

12x18" (30.48x45.72cm) 

2 Sheet Pack PC38-ND 6.00 | PC38 


1/32" (.0 


Single Sided 


79cm) Thick, 1 oz Copper 


12 x 18 (30.48 x 45.72) PC77P-ND 86.62 | РС77Р 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC77P-E-ND 116.92 | PC77P-E 
1/16" (.159cm) Thick, 1 oz Copper 
3x4.5 (7.62 x 11.43) PC40P-ND 6.06 | PC40P 
4x6 (10.16 x 15.24) PC41P-ND 8.83 | PC41P 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC41P-C-ND 11.60 | PC41P-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC41P-S-ND 13.25 | PC41P-S 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC42P-ND 18.75 | РС42Р 
12 х 12 (30.48 х 30.48) PC42P-T-ND 49.99 | PC42P-T 
1/16” (.159cm) Thick, 4 oz Copper 
3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC79P-ND 10.13 | PC79P. 
4x6 (10.16 x 15.24) PC80P-ND 16.37 | PC80P. 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC80P-S-ND 22.36 | PC80P-S 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC81P-ND 30.47 | PC81P 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC82P-ND 100.75 | PC82P. 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC82P-E-ND 137.38 | PC82P-E 


8x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4x 6 (10.16 x 15.24) 
4.8 x 7 (11.48 x 17.78) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


1/32" (.0 


PC55P-ND 
PC56P-ND 
PC56P-C-ND 
PC57P-ND 
PC58P-E-ND 


Double Sided 


4.26 
7.16 
8.51 
14.61 
62.19 


79cm) Thick, 1 oz Copper 


РС55Р 
РС56Р 
РС56Р-С 
РС57Р 
РС58Р-Е 


18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC47P-E-ND 


85.72 


PC47P-E 


1/32" (.0 


79cm) Thick, 2 oz Copper 


6 x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 


PC66P-ND 
PC67P-ND 


Single Sided 


25.87 
91.33 


.014" (.036cm) Thick, 1 oz Copper 


PC66P 
PC67P 


18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC97P-E-ND 
Double Sided 


62.19 


.010” (.025cm) Thick, 1 oz Copper 


PC97P-E 


12 x 18 (30.48 x 45.72) PC63P-ND 63.47 | PC63P 

18 x 18 (45.72 x 45.72) PC63P-E-ND 85.36 | PC63P-E 
.005" (.013cm) Thick, .5 oz Copper 

12 x 18 (30.48 x 45.72) PC93P-ND 63.47 | РСОЗР 

18 x 18 (45.72 x 45.72) PC93P-E-ND 85.72 | РСОЗР-Е 


Uncoated Copper 


Clad Boards 


All boards are made from FR4 material. 
1/2 oz. copper is ideal for shorter 
etching times and very fine trace lines. 
Use 2 oz. and thicker for higher current 
applications and heatsinking. 1/16 inch 
thick boards are standard with thinner 
boards offering board flexibility and 


reduced weight. 


Dimensions 
Inch (cm) 


Digi-Key 
Part No. 


Single Sided 


1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 


Price 
Each 


Injectorall 
Part No. 


8x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.48 x 17.78) 
6x 6 (15.24 x 15.24) 
6x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (80.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC5-ND 
PC6-ND 
PC6-C-ND 
PC6-S-ND 
PC7-ND 
PC7-T-ND 
PC8-ND 
PC8-E-ND 


3.10 
4.10 
4.46 
5.10 
7.25 
15.24 
22.86 
34.29 


PC5 
PC6 
РС6-С 
PC6-S 
PC7 
PC7-T 
PC8 
PC8-E 


1/16" (.159cm) Thick, 2 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.48 x 17.78) 
6x 6 (15.24 x 15.24) 
6x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (80.48 x 30.48) 
12 x 18 (30.48 x 45.72) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC9-ND 
PC10-ND 
PC10-C-ND 
PC10-S-ND 
PC11-ND 
PC11-T-ND 
PC12-ND 
PC12-E-ND 


Double Sided 


1/16" (.159cm) Thick, 1/2 oz Copper 


3.13 
4.98 
5.81 
6.65 
9.95 
22.12 
33.17 


42.13 


3 x 4.5 (7.62 x 11.43) 
4x 6 (10.16 x 15.24) 
4.5 x7 (11.48 x 17.78) 
6x 6 (15.24 x 15.24) 
6x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) 


PC74-ND 
PC75-ND 
PC75-C-ND 
PC75-S-ND 
PC76-ND 
PC76-T-ND 


4.26 
6.73 
7.93 
9.03 
14.31 
24.34 


Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. 
1/16" (.159cm) Thick, 1 oz Copper 
3x4.5 (7.62 x 11.43) PC40-ND 3.25 | PC40 
4x6 (10.16 x 15.24) PC41-ND 3.87 | PC41 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC41-C-ND 5.08 | PC41-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC41-S-ND 5.80 | PC41-S 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC42-ND 6.57 | PC42 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42-T-ND 17.50 | PC42-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC43-ND 26.27 | PC43 
18 x 18 (45.72 x 45.72) PC43-E-ND 39.40 | PC43-E 
1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 
3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC51-ND 4.66 | PC51 
4x6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 | PC52 
6x9 (15.24 x 22.86) PC53-ND 15.11 | РС5З 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC54-ND 42.67 | PC54 


Single Sided 


1/32" (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


3x4.5 (7.62 x 11.43) 
4x 6 (10.16 x 15.24) 
4.8 x7 (11.48 x 17.78) 
6x 6 (15.24 x 15.24) 
6x 9 (15.24 x 22.86) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) 


PC55-ND 
PC56-ND 
PC56-C-ND 
PC56-S-ND 
PC57-ND 
PC57-T-ND 


3.33 
4.35 
4.53 
5.18 
7.78 
15.59 


PC55 
PC56 
PC56-C 
PC56-S 
PC57 
PC57-T 


Double Sided 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 


3x4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
6 x 6 (15.24 x 15.24) 
6 x 9 (15.24 x 22.86) 

12 x 12 (30.48 x 30.48) 

12 x 18 (30.48 x 45.72) 


PC44-ND 
PC45-ND 
PC45-S-ND 
PC46-ND 
PC46-T-ND 
PC47-ND 


3.10 
4.25 
5.17 
7.75 
17.31 
25.97 


PC44 
PC45 
PC45-S 
PC46 
PC46-T 
PC47 


Single Sided 


-014" (.036cm) Thick, 1 oz Copper 


3х4.5 (7.62 x 11.43) 
4 x 6 (10.16 x 15.24) 
6x 6 (15.24 x 15.24) 
6x 9 (15.24 x 22.86) 

12 x 18 (30.48 x 45.72) 


PC94-ND 
PC95-ND 
PC95-S-ND 
PC96-ND 
PC97-ND 


2.33 
4.35 
5.18 
7.78 
23.37 


PC94 
PC95 
PC95-S 
PC96 
PC97 


Double Sided 


.010” (.025cm) Thick, 1 oz Copper 


18 x 18 (45.72 x 45.72) 


PC63-E-ND 


32.47 


PC63-E 


Unclad PC Boards 


Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal 
for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. 


Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. 
NEW! 1/32" (.79тт) Thick NEW! 
3x4.5 (7.62 x 11.43) |PC55-UNCLAD-ND 2.37 | PC55-UNCLAD 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC56-UNCLAD-ND 3.47 | PC56-UNCLAD 
6х9 (15.24 x 22.86) |PC57-UNCLAD-ND 6.50 | PC57-UNCLAD 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC58-UNCLAD-ND 21.71 | PC58-UNCLAD 
1/16" (3.17mm) Thick 
3x4.5 (7.62 x 11.43) |PC5-UNCLAD-ND 3.00 | PC5-UNCLAD 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC6-UNCLAD-ND 4.66 | PC6-UNCLAD 
6х9 (15.24 x 22.86) |PC7-UNCLAD-ND 9.00 | PC7-UNCLAD 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC8-UNCLAD-ND 23.99 | PC8-UNCLAD 


Drilled Copper Clad 


Breadboards 


Double sided copper clad boards with 


drilled holes on .1" 


centers. 


Hole 


diameter of .042" fits most components. 
Perfect for use with pad cutting tool to 


customize your circuits. 
board. 


1/16" thick 


Dimensions Price | Injectorall 
Inch (cm) Each | Part No. 
3x4.5 (7.62 x 11.43) B3426D-ND 9.05 | B3426D 
4x6 (10.16 x 15.24) B3427D-ND 13.42 | B3427D 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND 70.00 | B3429AD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1463 


Chemicals 


Uncoated Copper 
Clad Boards < 


We offer 1/16", 1/32" and 1/64" FR4 
laminate with 1 ounce copper per square 
foot. This flame retardant laminate is 
translucent in color and made of continuous woven glass cloth 
impregnated with epoxy resin. The copper on 1 ounce board is 1.34 
mil thick (0.0341mm). The boards are made of FR4 which is a flame 
retardant version of G-10 material. Developed specifically for the 
circuit processing industries requirements. Complies with Mil-S- 
13949H-GFK. Provides ultraviolet blocking and fluorescence when 
using automated optical inspection (AOI). UL #Е37002А 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
1/16” ХЫ” 102. 473-1000-ND 3.68 
1/16” 4" x 6” 102. 473-1001-ND 4.62 
1/16” 6” x6” 102. 473-1002-ND 5.68 
1/16” 6х9” 102. 473-1003-ND 7.96 
1/16" 8” x 10" 102. 473-1004-ND 11.72 
1/16” 12"x 12" 102. 473-1005-ND 15.74 
1/32" 4х6" 102. 473-1008-ND 4.62 
1/32" 6х9” 107. 473-1009-ND 7.96 
1/32" 12"x12" 102. 473-1026-ND 15.74 
1/64" exeo" 102. 473-1012-ND 7.96 
Double Sided 
1/16” 6” x6” 102. 473-1006-ND 6.48 
1/16" 12” х 12” 102. 473-1007-ND 18.02 
1/32" 4" x 6" 102. 473-1010-ND 5.02 
1/32" 6"x 9" 102. 473-1011-ND 8.36 
1/32" 12"x 12" 102. 473-1027-ND 18.02 
1/64" Fxg 102. 473-1013-ND 8.36 


Positive Coated 
Presensitized poanie 


Our presensitized boards provide high 
resolution and excellent fine line Р 
control. They are ideal for prototypes, «< 
small production runs, and student 
training. White protective peel-off liner 
is attached to protect board from 
incident light and scratching. 

We also offer a large thin (12" x 18" x 1/32 inch) cat#675 paper 
phenolic presensitized board (Easy Cutting!!), perfect for cutting into 
smaller boards with no special equipment. Perfect for the classroom. 


Chemicals 


Economical 


Terminal and 
3M Distribution Strips 


Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 


An inexpensive etching solution. 

* 5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 

Air pump and tubing 


* Sparging unit 


6.5 (165.10) 


* Bag of vinyl gloves Ee ee ee ee ee eee 


* Complete instructions 


473-1029-ND Есопотіса! Etching System.......... 


I — — 4.9 (124.46) 


Etching Copper Clad 


2... 


—= = 
аа 


Сігсціі5 


* 7 liter heavy duty polyethylene etching tank 


30 (7.62) 


+ 


35 (8.89) + 


* Bag of vinyl gloves 
* Complete instructions 


* Sturdy mounting bracket Я 
* Clear acrylic lid F—— 4.9 (124.46) — — — —. 
* Heavy duty air pump EGGS S655 SSS БЕРЕР SSS БЕРЗЕ GESS5S 55555 DOE 
< Three way adjustable airline manifold Ваша попа пада апаш осоо пача попа папа оосо 
* Triple line sparging unit ` й 
* 200 watt “Over the Side" immersion 
heater with quartz element, preset/ ig. 
adjustable temperature control А ў 
* Adhesive digital thermometer uw 


473-1028-ND Kit Etching PCB with Heater 
and Pump ... 


= 35(8890) --) 


a> | аа | 


Electronics Corp. 


Diameter | Digi-Key Price Each | Injectorall 


35 (8.89) + 


165.10) 


Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 


НЕ 


High Speed Steel 


БЕНЕН 


.062" (1.57) | PC300-52-ND 1.77 1.29 | PC300-52 


.30 (7.62) 


PCB Digi-Key Price .052" (1.32) | PC300-55-ND 1.96 1.43 | PC300-55 
irhicknessliDimensioni Соро MES t NO: Each .040" (1.02) | PC300-60-ND 1.96 1.43 | PC300-60 
Single Sided .033" (.84) | PC300-66-ND 2.28 1.63 | PC300-66 
1/16" 3x 5° 102. | ЗОО 8.50 .029" (.74) | PC300-69-ND 2.51 1.83 | PC300-69 
а 4755. Ha Ес 201 0217 (53) | PC300-75-ND 2.51 183 | PC300-75 
1/16” exe 162. 473-1017-ND 14.94 .0135" (.34) | PC300-80-ND 251 1.83 | PC300-80 
deos веке c КАПИ эол Carbide - АП carbide bits have 1/8" (3.18тт) shank 
Paper Phenolic Single Sided .062” (1.57) | PC300C-52-ND 926 8.11 | PC300C-52 
1/32: [12"x18 Toz. 473-1018-ND 32.08 .052” (1.32) | PC300C-55-ND 7.85 6.61 | PC300C-55 
Double Sided .040" (1.02) | PC300C-60-ND 7.55 6.61 | PC300C-60 
1/16" 6" x 6" 102. 473-1023-ND 13.86 033” (.84) | PC300C-66-ND 7.55 6.61 | PC300C-66 
p: pura тос EUM 1922 .031" (79) | PC300C-68-ND 7.55 6.61 | PC300C-68 
1/64" 6" x 9" 1oz. 473-1022-ND 19.22 .029" (.74) | PC300C-69-ND 7.55 6.61 | PC300C-69 
Paper Phenolic Double Sided 021” (53) | PC300C-75-ND 12.01 10.51 | PC300C-75 
1732” | 8"x 12" 1oz. 473-1019-ND 27.12 .0135'(.34)| РСЗ00С-80-40 12.01 10.51 | PC300C-80 


3M Patch Cords and Accessories 


Compatible with 3M breadboards, terminal strips, super-strips, distribution strips, test clips, miniature 8-pin == s 
connectors and .025" (.64mm) square wrap posts. f VIC Digi-Key Price 
* Ideal for breadboarding and troubleshooting * Incorporate #26 AWG stranded wire with PVC insulation Fig. | Description Part No. Each 
* Rugged, integral strain relief * Choices of two pin sizes — .019" and .030” (.48mm and .76mm), and two 1 Terminal Strip, 
socket sizes — .019"-.028" and .028"-.035" (.48mm-.71mm and .71mm-.89mm) and E-Z Hook terminations 128 five-tie-point terminals. ............ 923261-ND 16.92 
ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2" (50.80mm) long yellow, 6 pieces 4" (101.60mm) long blue, 3 2 Distribution Stri 
pieces 6" (152.40mm) long red, 2 pieces 9" (228.60mm) long black. 24 four-tie- int lammihals 923277-ND 6.87 
ASSORTMENT B (10 Pieces) — 5 pieces 15" (381mm) long red, 5 pieces 15" (381mm) long black. ВОНО nse bts = 
3 Terminal Strip, 
Pin/Socket — Size Color/Length | Pieces/ | Recommended Digi-Key Price 96 five-tie-point terminals .............. 923265-ND 13.99 
Inch mm Assortment Pack Applications Part No. Per Pack 4 | Distribution Strip, 
Pin Plug to Pin Plug 18 four-tie-point terminals. ............. 923281-ND 6.57 
.019 48 Assortment А 20 ІС Sockets 924961-ND 48.48 5 | Terminal Strip, 
.030 76 Assortment А 20 Breadboard 924962-ND 48.48 68 five-tie-point terminals .............. 923269-ND 10.97 
Socket to Socket 6 Distribution Strip, 
.019/.028 48/.71 Assortment A 20 Extension for .019" (.48mm) Pin Plug 924963-ND 91.42 24 four-tie-point terminals. ............. 923285-ND 6.22 
.028/.035 171/.89 Assortment А 20 TC to TC, TC to .025” (.64mm) Square Post 924964-ND 106.00 7 | Terminal Strip, 
Pin Plug to Socket 128 four-tie-point terminals ............ 923289-ND 15.72 
.019 (.019/.028) 48(.48/.71) | Assortment А 20 IC Socket to .019" (.48m)m Pin Plug 924965-ND 71.08 8 | Terminal Strip, 54 four-tie-point 
.030 (.028/.035) .76 (.71/.89) | Assortment А 20 Breadboard to TC, .025" (.64тт) Sq. Post 924966-ND 71.84 terminals w/solder tails, vinyl backed, 
Pin Plug to E-Z Hook mounting screws provided............. 923292-ND 12.80 
019 48 Assortment B 10 IC Socket to ТС, .025" (64тт) Sq. Post, etc. 924967-ND 72.00 9 | Distribution Strip, | 
.030 76 Assortment В 10 Breadboard to ТС, .025" (.64mm) Post, etc. 924968-ND 45.84 36 four-tie point terminals.............. 923293-ND 9.05 
Socket to Е-2 Hook 10 | Terminal Strip, | 
.028/.035 711.89 | AssotmentB | 10 | TC, .025” Post to TC, .025" (.64mm) Post, etc. 924970-ND 51.90 34 five-tie-point terminals . аа 7.37 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1464 (1053) Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Make instant circuit boards using 
any laser printer or photocopier! 


Pulsa 


TONER 
TRANSFER 
SYSTEM 


Simple 3-Step Process: 
1. Print circuit layout directly to TTS paper 2. Iron the image to copper-clad board 3. Soak in water to 
remove paper; now ready to etch! 


* Detailed instructions included for making single and double sided pcb's * Also shows how to make 
custom full color decals for any application * Sheet size: 8-1/2" x 11" (21.59cm x 27.94cm) 


NO DARKROOM! 
NO NEGATIVES! 
NO CHEMICALS! 
NO LOST TIME! 


162:1003-ND (10 Sheet Pack)... «ананас дарина Rea Aa SEAT $14.95 


Toner Foils *Green TRF" 


Simple 4-Step Process: 1. Transfer image to copper surface using the TTS paper 2. Iron on the Green 
TRF film 3. Pour 2 ounces Ferric Chloride into tray 4. Using an etchant soaked sponge, rub away the 
unwanted copper. (Disposable gloves required) 


* Works in conjunction with TTS paper * Completely seals the toner * ZERO pitting * Able to use heavier 
copper boards * Size: 8" Wide x 15” 


182-1021-ND 


Toner Foils *White TRF" 


Use the White TRF for adding "silkscreen" artwork to your board! Simply place the white TRF paper over 
your exposed toner "silkscreen" and apply heat to transfer the white pigment onto the toner which is fused 
to your pcb. Perfect for finishing off your prototype boards and giving them a professionally silkscreened 
appearance. * Size: 8” Wide x 15" 


182:1022:40)....... а en аа ea aita ео ыы тан $6.95 


Printed Circuit Boards - 2 Pack 


Copper Clad Boards 
1/2 oz. Copper 


182-1019-ND PCB Single Sided, .064", "8x10", 1/2 oz., 2 Panels. . ..$23.95 


182-1020-ND PCB Double Sided, .064", "8x10", 1/2 oz., 2 Panels. | .$24.95 
182-1017-ND PCB Single Sided, .03; x10", 1/2 oz., 2 Panels. .$16.95 
182-1018-ND PCB Double Sided, .032", "8x10", 1/2 oz., 2 Panels. ..$17.95 


Ge ELECTRONICS 


Etching Solution 
Heater 


Fits in tank and heats solution up to 38°C (100°F). Used to further reduce etching time. 
thermostat controls temperature continuously to 100°F (38°C). 120V AC/100 W Max. 


аСЗ92 МЮ ETE 


Professional РС Board 
Power Etching System 


A semi-automatic etching device for use in labs, schools, 
prototype shops and for limited PC board production. Air pump 
agitates etching solution for fast, very even etches. Handles up 
to two 8” x 10” (20.32cm x 25.40cm) PC boards at a time, either 
single or double sided. 


Kit Contains: * 1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 

Liters) and Reservoir Lid, 12"H x 2 1/2"W x 10 1/2"L (30.48cm x 6.35cm x 26.67cm), (Molded Polyethylene 
— ABS PC Board Holder), Capacity * 1 Etch-O-Matic Power Agitating Pump, 120V AC Operation * 1 
Permanent or Portable Tip-Free Base * 1 PC Board Holder and Handle * 4 Feet (1.22 Meters) of Supply 
Hose 


GC394-ND 


Etch Resist Ink Pens 


<Í ) gosse 


Black felt tip pen for making resist circuits directly on PC boards. Dries instantly for neat, easy application. 


GC220-ND Standard Size - draws lines approx. 1/32" 


(LOM) WIDE «oos Gite a tee mostre dva e vti n aa ТТЫ $4.19 
GC222-ND Fine Line - draws lines as thin as 1/64" 
о Ко 2 ы атанамын PEU ae EU А ананы $4.46 


СТОН 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Specialty Prototyping Boards 


Front “$88 


Material: FR-4 
Dimensions Digi-Key Price Each 

Fig. | Description WxLxH Part No. 1 10 25 
lp p I ЗЕ ШЕ [ушр зю 2200 вы 
l1 BEC |з3әгхеттхов”[ ушыр эз 2552 т 
1 ЕРИ р ҮҮ ЖЕЕ 
ДЕСЕН ЫҢ aoras xose vasan тз ГЕ 
5 аа 3.94" х6.3" 0.62" V1251-ND 2000 17.59 15.61 
ый so тю ma 


Prototyping Boards 


Dimensions Digi-Key Price Each Vector 
Fig.| Description WxLxH Part No. 1 10 25 |Рап No. 
Prototype Board, 2mm Grid, Pad-Per-Hole Я " m 
1 0.25" Double Sided, PTH 3.94” x 6.3" x 0.62” | ү2013-М0 17.53 15.41 13.68 |8017 
Combo Board, 2mm/.100" Grid, Pad-Per-Hole к " " 
2 | Double Sided, PTH 3.94" x 6.3" x 0.62" | V2014-ND 17.49 15.38 13.65 |8018 
Prototype Board, 1mm Grid, Pad-Per-Hole Р " m 
1 3.94” x 6.3” x 0.62 Я 
0.25" Double Sided, PTH V2016-ND 34.03 29.92 26.56 |8020 
1 Low Cost Double Sided, .100x.100" Grid, 400” 6.00” x .062" | yoo09-ND 1152 1013 899 |8015 
Pad-Per-Hole, PTH 
3 Low Cost Single Sided, .100х.100” Grid, 4.00" x 4.00" x .062” | V2010-ND 733 645 573 |8015-4 
Pad-Per-Hole, PTH 
Low Cost Double Sided, .100x.100" Grid 
1 š ’ | 6.00” x 9.00" x .062" >| 
Pad-Per-Hole, PTH V2011-ND 16.93 14.88 13.21 |8016 
Low Cost Single Sided, .100x.100" Grid, Ж m B 
3 | Pad-Per-Hole, PTH 6.00" х6.00” х.062” | V2012-ND 1059 932 8.27 |8016-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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SURFBOARDS’ by == 


The Surfboard Concept: The concept behind SURFBOARDS is 
elegantly simple. Many models incorporate foil patterns that are designed 
to accommodate a wide variety of component mounting footprints. 
SURFBOARD? models for SOICs and PLCCs provide standard 
mounting footprints for the IC and depending on the model chosen, will 
include a prototyping area for additional components or provide a direct 
pin-out. Most SURFBOARD? models feature SIP (single in line) pins that 


6000 Series for Discrete Devices — .1" (2.54mm) Pin Spacing 


guidelines included). 


For building: 
* Resistor Networks 


All 6000 Series boards 
are .5" (12.7mm) high 


9000 Series for ICs 


Build * prototype circuits 
* Adapt SMD to thru-hole 


Fig. 1 - Model 9081 


— 1.20 (30.48) = 


The Breadboarding Medium for Surface Mount 


make prototyping and interfacing with other circuits easy. 
Specifications: * Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 1oz. Cu. 
.032" (.81mm). Thickness +.005” (+.13тт) * Finish: Level 60/40 Solder 
alloy * 5.І.Р. Pins: On applicable models. Soldered on .100” (2.54mm) 
centers. SURFBOARDS® can be hand soldered and are compatible with 
most industrial soldering processes. (Suggested soldering and assembly 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 


packages as well as a wide 
variety of 3 terminal devices. 


50Т-23 


P, 


Trimmers 


0805, 0603, 1206 


Digi-Key 
Part No. 1 


Pricing 
10 


* Evaluate ICs easily * Build circuit upgrades 


8 Pin SOIC 


9081CA-ND 1.60 
9082CA-ND — 4.11 


12.24 
31.50 


Fig. 2 - Model 9082 


16 Pin SOIC 


| 1.10 (27.94) = 


9161CA-ND 2.04 
9162CA-ND 216 
9163CA-ND 6.32 
9164CA-ND 6.3 50.04 
9165CA-ND 6.89 52.74 


15.66 
16.56 
48.42 


Pin, .3" (7.62mm) Wide 


Fig. 3 - Model 9161 


I-1.05 (26.67) 


9210CA-ND — 7.47 57.24 


20 Pin PLCC 


9301CA-ND 747 57.24 
9302CA-ND 7.47 57.24 


916 


(лы 


Master Asst. Kit for ICs: 
32 pcs total (5 each of 9081, 9082, 


9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 


1, 9162, and 2 each of 9163, 


9000CA-ND ............ $99.00 


Fig. 5 - Model 9163 


I4 — 1.60 (40.64) — 


* Capacitor Networks with .1" (2.54mm) pin 
* R-C Networks spacing. 
* Diode Arrays SURFBOARDS? with a 
. greater pin count repeat 
* Transistor Arrays the same basic pattern 
* SMD Sub-Assemblies as shown. 
No.of Digi-Key Pricing No.of Digi-Key Pricing 
Fig.| Pins Part No. 1 10 Fig.| Pins Part No. 1 10 
SURFBOARDS® for Discrete Components й ій RAND 155 1275 
-! Я .5i 
4 АСЫЛАЙ 172 19.14 15 6415CA-ND 423 3240 
p а 204 1565 10 | 6510CA-ND 2.08 2358 
T За 2.26 17.46 4| 20 6520CA-ND 517 39.60 
1 8 6008CA-ND 2.51 19.26 8 6808CA-ND 251 1926 
10 ВОЛОСАМ зов 23.58 5 16 6816CA-ND 411 31.50 
12 6012CA-ND 3.67 28.08 8 6908CA-ND 251 1926 
3 6103CA-ND 1.48 11.34 6 16 6916CA-ND 411 31.50 
6 6106CA-ND 204 15.66 SURFBOARDS? for SOT-89 
2 9 6109CA-ND 2.69 20.16 3 6308CA-ND 148 1134 
12 6112CA-ND 3.67 28.08 7 6 6306CA-ND 2.04 15.66 
15 6115CA-ND 423 32.40 9 6309CA-ND 2.68 20.16 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDSS for discrete components. 
MK*6000C A-ND.. «i iier or Sepe inte da nte xao Lat ТІПТІ o ee VER OR NR IR eae аа $99.00 


Fig. 8 - Model 9210 


ig. 6 - Model 91 
_ [E—1.60( 
+ 


Fig. 9 — Model 9301 
i- — 2.00 (50.80) — 


Fig. 7 - Model 9165 


[-—1.925 (48.90). ., 


Fig. 10 - Model 9302 


-_ 2.00 (50.80) — 


i — 2.00 (50.80)...., 
ai 


SURFBOARDS? by 


Fig. 2 — Model 33006 


ШЕЕ НПИНПГЕП == 
TECHNOLOGIES TIE], 


Fig. 1 - Model 33003 Fig. 3 - Model 33008 Fig. 4 - Model 33010 


| B | | 


Fig. 5 - Model 33105 


Application-Specific Adapters 
* Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
* Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


B | 
33008/55-8 1 33010 / UM-10 
3300 
D С 
n 


Ë 


Ú 


Fig. 13 - Model 33208 
B 


83208/SSOP-8| 


[RA 


Й 


Fig. 6 - Model 33108 


Fig. 7 - Model 33113 
r—B—1 


Fig. 8 - Model 33115 


Fig. 9 - Model 33117 
j—iB— 


Та] 


E 
т 
E 


a 


aix 
ПП 


с 


Fig. 15 - Model 33223 
H-B- 


Fig. 16 — Model 33343 
8—1 


[0000000 


ра 
The 33000 Series of Surfboards? are application- Dimensions — Inch (mm) SIP Pricing 
specific adapters that convert surface mount Fig. A B с D E Pins | Accepts These Devices Part No. 1 10 
component footprints to Single-In-Line (SIP) format. 1 |.400 (10.16) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512 (1.30) | З | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND 1.01 7.74 
The boards feature pre-installed pins оп .100" | 2 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .090 (2.28) | .0256 (.650) | 6 | SC-70-6, SOT-363. 33006 СА-МО 2.07 15.84 
(2.54mm) centers making them compatible with | З |.400 (10.16) | .800 (20.32)| .100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fair 33008CA-ND 2.80 21.42 
conventional breadboards, solderless breadboards, | 4 |.400 (10.16) | 1.0 (25.4) |.100 (2.54) | .200 (5.08) | .0197 (500) | 10 | Micromax-10 (Maxim). 33010CA-ND 3.22 24.66 
and sockets. The SIP format provides ease of signal | 5 |.400 (10.16) | .500 (12.7) |.100 (2.54) | .165 (4.19) | .060(1.50) | 5 |SOT-89-5 33105CA-ND 1.81 13.86 
probing as well as higher densities when prototyping. | 6 |.400 (10.16) | .800 (20.32) [100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256 (650) | 8 | MSOP-8, TSSOP-8, Micromax-8 (Maxim), 
Models are available to accept a wide range of Micro-8 (Int'l Несі), Mini SO-8 (Burr-Brown) ...... 33108CA-ND 2.80 21.42 
surface mount semiconductors and integrated | 7 |800 (20.32) | .600 (15.24) .100 (2.54) |.625 (15.87) | .100 (2.54) | б | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg ........... m 33113CA-ND* 2.84 21.78 
circuits. 8 |.800 (20.32) | .500 (12.70) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .067 (1.70) | 5 |5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CA-ND 2.37 18.18 
А 9 |.800 (20.32) | .700 (17.78) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050 (1.27) | 7 |7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND 3.22 24.66 
Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for "15 1 469 (10.16) |.400 (10.16) |100 (2.54) | 100 (2.54) | .078(1.99) | 4 |SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND 153 11.70 
each pad for higher current applications. Model 33213 |44 | 400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) |.0375(.953) | 5 | SOT-23-5, SC59-5, Burr-Brown Pkg. 331, 
features large soldering pads as connection points Tinylogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.)....| 33205CA-ND 1.86 14.22 
and SIP pins for measuring purposes. Boards are | 12 |.400 (10.16) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375 (953) | 6 |SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-61, 
.031" > .005” (.79mm +.13mm) thick FR-4 and feature SuperSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.)...| 33206CA-ND 2.07 15.84 
solder-coated 1-oz. Circuit Foils that сап be hand- [13 | .400 (10.16) | .800 (20.32) | 100 (2.54) | .300 (7.62) | .025 (.650) | 8 |55ОР-8................... 33208CA-ND 2.80 21.42 
soldered or soldered by most conventional processes. 14 |1.125 (28.57)| .850 (21.59) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) 3 |TO-263AB, 3-Lead D-Pkg. 33213СА-МО• 3.45 26.46 
SIP pins are soldered in place оп 1007 (254mm) |15 140654611 400 1079) 100254) 080 (209) | osida | 4 (бата sias nont pevioe 33343CAND 152 4170 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of | 43 | 500 (12.70) | 600 (15.24) | 100 (2.54) | 275 (6.98) | .090 (2.28) | 6 | SOT-223.. 33623CA-NDe 2.30 17.64 


solder to pad area апа aid assembly. Just add parts 


and plug in. * Higher Current Applications 


3 Not exact device/pad match 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Manual Wire Wrap Tools 


OK Industries 
Division oí Jonard Industries Corp. 


Digi-Key Price 
H 1 Description Part No. Each 
Wire Cut and Strip Tools з Manual Wrap Tool Lexan for 
"€ Я : В use w/ bits and sleeves above K398-ND 121.40 
Easy and clean stripping of wires for wire К Manual Wrap Tool Aluminum for 
il pi ped апа app ianen | use w/ bits and sleeves above K399-ND 160.60|  K398-ND 
applications. шр епот вазіў аоіизіазе Manual Wrap Tool Insulated Version | K478-ND 171.73 K399-ND 


for your application. The hardened steel 
cutting blades and sturdy construction of 
the tool ensure long life. Biomechanically 
designed for maximum efficiency. Easy to operate: Place wire (up to 
4) in stripping slot with ends extending beyond cutter blades, press 
tool and pull, wire is cut and stripped to proper "wire stripping" length. 


Hobby Wrap Hand Tools 


эро s= Modified & STD & 


Wire Size Adjustable Strip-Off Length Digi-Key Price 
mm Inches mm Part No. Each 
26 | 0.40 | 15/16 to 111/16 | 33.33 to 42.86 | K501-ND 50.81 Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. For 30AWG on .025” 
30 | 025 | 7/8to 11/8 | 22.22 to 28.57 | K502-ND 94.48 (0.63mm) and 22-24AWG on .030" (0.76mm) and .045" (1.14mm) Square 
22-26 | .64-.40 = = K512-ND NEW! 44.95 Post. 


K104-ND 
K105-ND 
K107-ND 


Regular Wrap (30AWG).... 
Modified Wrap (30AWG) 
Regular Wrap (22-24AWG) 


.$34.33 
.$34.35 
.$43.62 


Precision Hand Wrapping 
and Unwrapping Tools 


K465-ND 
K463-ND 
and K464-ND 


K476-ND — K475-ND 


K330-ND 
(Charger) (Battery) 


and K511-ND 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary 
new benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker 
safety in mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a 
lightweight, well-balanced construction, dual finger short throw trigger, and a 
long handle to mitigate pressure on the palm. These features help to prevent 
repetitive stresses and result in an industry leading design from a comfort and 
safety standpoint. Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the 
portable battery powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes 
the ergonomic battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries for 
continuous wire wrapping jobs. 


K463-ND Combination Hand 

Wrap-Unwrap Tool (30AWG) 

Combination Hand 

Wrap-Unwrap Tool (22-24AWG) 

Hand Unwrap Tool (20-26AWG) 

Universal Wire Unwrap Hand Tool (24-32AWG 
NEW! Unwrap Hand Tool (20-26AWG) 


$101.91 


.$88.53 
.$39.12 
.$30.42 


K464-ND 
K465-ND 


K330-ND 
K511-ND 


Single Wire Dispenser 


Digi-Key Price А . а 
Description Part No. Each ° With 50 ft. (15.24 meter) roll of AWG 30 KYNAR wire-wrapping wire 
Tools / Guns * Built-in Plunger cuts wire to desired length _ 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V K471-ND 255.21 * Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of insulation 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115V — | K472-ND 263.90 * Refillable (for refills, see below) 
Cordura Tool Pouch for Battery Powered Tool | K473-ND 59.00 
Battery Powered Wrap/Unwrap Gun K474-ND 211.73 Digi-Key 
Kit Description Part No. 
Complete PTX Wire Wrap Kit, Gun, Blue Wire K223-ND 
Charger, 2 Batteries K477-ND 346.95 Yellow Wire K224-ND 
Replacement Battery / Charger White Wire K225-ND 
Replacement Battery for PTX Wire Wrap бип | K475-ND 48.86 Red Wire K226-ND 
Battery Charger for PTX Wire Wrap Gun K476-ND 84.01 Dispenser Replacement Rolls 
Sleeves and Bits 30AWG Blue 50 Ft. (15.24 meter) Roll K229-ND 
Sleeve, 22AWG Insulated K479-ND 28.86 30AWG Yellow 50 Ft. (15.24 meter) Roll K230-ND 
Sleeve, 24-26AWG Insulated K480-ND 28.86 30AWG White 50 Ft. (15.24 meter) Roll K231-ND 
Sleeve, 26AWG WW Gun, .046” Max. Insul. K481-ND 48.68 30AWG Red 50 Ft. (15.24 meter) Roll K232-ND 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post K483-ND 54.78 
Bit. 28AWG for .025" sq. Post K321-ND 54.79 
Sleeve for 26AWG Bit K324-ND 40.17 . . 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, 031" Мах. Insul. | K323-ND 54.79 Wire Wrap Wire 1" (2.54cm) 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND 40.16 А i шар 
Bit, 30-32AWG for .025" sq. Post K485-ND 5479 ЗОАМ/С, Pre-Cut/Pre-Stripped — 50 Wires/Pkg. Stripped Ends 
Bit, 30AWG for .025' sq. Post K320-ND 60.86 — - 
Bit/Sleeve Set for 22-24AWG K510-ND NEW! 135.48 Digi-Key Price 
Power Unwrap Bit / Sleeve Description Part No. Each 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 20-26AWG K384-ND 66.94 Blue Wire, 3” (7.62cm) Overall Length B3-ND 7.91 
KYNAR Wire Wrap Wire Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length Y3-ND 7.91 
26AWG, Blue, 100” (30.48m) K327-ND 14.41 White Wire, 3” (7.62cm) Overall Length W3-ND 7.91 
26AWG, Black, 100’ (30.48m) K386-ND 14.41 Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length R3-ND 7.91 
26AWG, Red, 100' (30.48m) K387-ND 14.41 Blue Wire, 4” (10.16ст) Overall Length B4-ND 7.91 
aoe НН o Gran! bean bl Yellow Wire, 4" (10.16cm) Overall Length | Y4-ND 7.91 
ite, 10 ,4ӛт d = Red Wire, 4" (10.16cm) Overall Length R4-ND 7.34 
28AWG, Blue, 100° (30.48m) K326-ND 12.62 White Wire, 4” (10.16cm) Overall Length | W4-ND 734 
PR eg 100 uU ап) зеш 1202 Blue Wire, 5” (12.70cm) Overall Length B5-ND 9.12 
Nar a "AC (30 dim) Kann o Yellow Wire, 5" (12.70cm) Overall Length | Y5-ND 912 
28AWG White, 100" (90. 48m) K393-ND 12.62 White Wire, 5" (12.70cm) Overall Length W5-ND 9.12 
30AWG. Blue, 100" (30 48т) K325-ND 1147 Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length R5-ND 9.12 
30AWG. Black, 100" (30. 48m) K394-ND 1147 Blue Wire, 7” (17.78cm) Overall Length B7-ND 9.12 
30AWG. Red. 100" (30. 48m) K395-ND 1147 Yellow Wire, 7” (17.78cm) Overall Length Y7-ND 9.12 
30AWG, Yellow, 100' (30.48m) K396-ND 1147 White Wire, 7 (17.78cm) Overall Length W7-ND 9.12 
30AWG, White, 100 (30.48m) K397-ND 1117 Red Wire, 7" (17 786) Overall Length 
Low Strip Force KYNAR Wire Wrap Wire 
Blue 30AWG 100’ (30.48m) K329-ND 24.36 
White 30AWG 100' (30.48m K443-ND 24.36 Бы i 
Red 30AWG 100' (30.48m) | K444-ND 24.36 Tri Color Dispenser 
Black 30AWG 100' (30.48m) K445-ND 24.36 + 3 Rolls of wire in one dispenser 


* 3 Colors: blue, white, red; 50 feet (15.24 meters) of 
each color 

* AWG30 (0.25 mm) KYNAR insulated wire 

Built-in plunger cuts wire to desired length 

* Built-In stripper strips 1” (25.40mm) of insulation 

e Refillable (for refills, see below) 


NEW! Alignment Tool Kit 


This 5 piece pocket kit contains a selection of the most popular non- 
conductive tools for aligning and adjusting components. Kit contains: 
Trimpot, Alignment 2 in 1 Tool, Spudger, Orange Stick, Probe Pick. 


Digi-Key 

Digi-Key Price Description Part No. 

Description Part No. Each Tri-Color Dispenser K227-ND 
Alignment Tool K513-ND 6.70 Replacement Rolls K228-ND 


Wiss Utility Knives 


Retractable 
Utility Knife 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Retractable Utility Knife w/3 Blades WK8V-ND 4.58 


TOR | 
ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Slit-N-Wrap Tools and Wire 


* No Pre-cutting or Pre-stripping 

* Fast, reliable, spool fed wire 

* Slits and opens insulation 
exposing bare wire before wire is 
wrapped on post, forming actual 
wire wrapped gas tight joint as tool 


is rotated. уар 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes 
Bit, 50' (15.24m) Roll of Green Wire V1081-ND 201.93 
Replacement Wirewrap Bit #28 V1083-ND 65.94 
Replacement Wirewrap Bit #30 V1084-ND 57.62 
150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Green V1085-ND 22.37 
150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red V1086-ND 21.60 
150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Blue V1087-ND 21.60 
150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire White V1088-ND 21.60 
150' (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow V1089-ND 21.60 


BRAND @ TOOLS 


ATM02-ND ATM05-ND ATM08-ND 


ATM03-ND 


Hemoclamp/Hemostat 

Professional grade hemo made of 410 А.І.5.І. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 
ATMOT:ND 5 172 Inches... retro cathe $4.95 
ATMO06-ND: 8 псев: аага ааа адаа алаи $7.52 


Curved-Tip Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 А.І.5.І. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


АТМ02-М0 5 1/2 inches .$4.95 
ATMO7-ND 8 inches ... .$1.52 


Compact Electrician's Scissors 


Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are for 
stripping wire. Can be used for many telephone installation and electrical 
service applications. 5 1/2" overall length, cut length is 1 7/8". PVC comfort 
coated handles. 


ATMOS AND ssc ascarid tear iets О Л ЛКК О Л С $8.08 


Utility Scissors 


All utility scissors are industrial strength stainless steel serrated blades, and 
have PVC handles. Will cut paper, wire, wood, plastic, leather etc. 


ATMO8-ND 7 1/2 inches .. 


4-Piece Probe Set 


Forged from 420 А.І.5.І. stainless steel. Set includes four probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 


АТМОЗ-МО. —— $7.88 


7-Piece Probe Set 


Hardened, tempered stainless steel. Set includes seven probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 


ATMOEND:...... rr cao eR te ee pa sum $15.70 


.$5.97 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Power 
Screwdriver 


Accurate, 
High Speed, Powerful! 


FEATURES: 

* "Auto Shut-Off Clutch" extends battery and clutch life by immediately 
stopping rotation once torque setting is reached • 22-stage clutch offers you 
more precise torque setting * Clutch torque accuracy is +5% • Maximum 
600 rpm for high speed screw driving * Maximum 39 in.-Ibs. torque (in low 
gear) even with compact size * 1/4" hex quick connect chuck “ 15-minute 
charging system • Easily converts from straight to pistol form 

TECHNICAL DATA: 

* Motor Voltage: 3.6V DC * Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 rpm 
* Max. Torque: Low: 39 in.-Ib.; High: 13 in. -Ibs. • Clutch Torque/Auto Shut- 
Off Clutch: 21 stage/2.6 to 26 in.-Ib. • Size in Straight Position: 11-21/32" x 
1-17/32" • Weight (includes battery): 1.15 105. • Battery Capacity: 1.2Ah 
* Charging Time: 15 minutes * Working Capacity: Screw (05/32 x 3/8): 600 
Screws 

INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit 


P10861-ND Screwdriver (EY6225CQ) 
P10862-ND Extra Battery Pack (EY9025B) . 


Crescent 


Reversible Ratcheting 
Combination Wrenches 


* Mirror finished chrome vanadium steel _ 
construction * Narrow cross-section (2 
design on box and open ends allows 
access to tighter work spaces * Reverses at the push of a button 
* Ratcheting end is offset 15° » Rachet feature turns fasteners with 
just a 5° swing 


Digi-Key Price | Crescent 

Description Part No. Each | Part No. 

4 Pc. SAE (3/8”, 7/16", 1/2”, 9/16") | FRR4-ND 48.50 | FRR4 

7 Pc. SAE (5/16", 3/8", 7/16",1/2", 
9/16”, 5/8”, 3/47)................. FRR7-ND 92.66| FRR7 

4 Pc. Metric (10, 12, 13 and 15mm)| FRRM4-ND 48.50 | FRRM4 

7 Pc. Metric (8, 10, 12, 13, 14, 15 
and 18mm) ...................... FRRM7-ND 92.66 | FRRM7 


Pliers, Wrenches 
Wt iid PLVERS} TM 


* Laminated and riveted "ply" 
construction 

* Box-joint design 

* Textured air-cushioned grips 

* Multiple positions 

Wrenches 

* Adjustable * Chrome finish 


Digi-Key Price Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
8" Dura-Plyers?M . LB8-ND 8.66 LB8 
10" Dura-PlyersTM LB10-ND 9.74 LB10 
6" Crescent Wrench AC16V-ND 20.81 AC16V 
8" Crescent Wrench .. AC18V-ND 21.24 AC18V 
10" Crescent Wrench . AC110V-ND 27.06 AC110V 


Ratcheting Screwdriver Set 


SDMBRV-ND Includes: г 6 Screwdriver Bits: #1 Phillips®, #2 
Phillips&, 3/16" Slotted, 1/4" Slotted, #1 
Square Recess, #2 Square Recess 
SDMBR2-ND Includes: • 7 Fractional 
Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16" * 7 Metric 
Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 
8mm, 9mm, 10mm, 11mm е 18 Screw- 
driver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 
5/32", 3/16" * Slotted: #1, #2, #3 Square 
Recess * Stainless Steel Bit Holder w/ 
1/4" Hex Drive: TX6, TX8, TX10, TX15, 
TX20, TX25 * Тогх®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
7 Pe. SDMBRV-ND 13.96 | SDMBRV 
34 Pc... SDMBR2-ND 31.76 | SDMBR2 


4 Piece Screwdriver Set 


* No-slip grip handle stops slippage for higher torque 
* Extra long, rounded tri-oval shape reduces pressure 
points to improve comfort * Enlarged handle middle 
optimizes grip strength and turning efficiency to 
reduce fatigue * Plated tool steel shafts p d : 


specially hardened for strength and ZA ERGO- 
durability: Includes: #1 and #2 Phillips, 2 

1/4" x 4" Slotted, 3/16" x 3" Slotted "uen 
Ehre ————Ó $10.98 


Xcelite’ 


Cordless Rechargeable 
Screwdriver Kit 


Kit contains: * Driver * Battery * Charger 
* 99PA adapter * 1 slotted, 2 Phillips bits 
Features: * 3.6V power * 2 speeds * 1 hour 
full recharge * 8 stage torque adjustable 
* Easily converts from in-line to pistol form * Replaceable battery 
pack * 99PA adapter enables use with all Xcelite Series 99 blades 


XP1-ND ..$108.00 
XP1B-ND Replacement Battery... ...$24.83 


4-in-1 Screwdriver — 


* 4 Bits in one compact tool * Changes in seconds: pull out, reverse, 
snap back * 2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready * Alloy 
steel, heat treated for maximum strength, precision ground and 
polished * Large, 6-spline, easy-to-grip red Tenite handle 


FSD-1V-ND 


Screwdrivers 


* 5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, 
Packed in Pouch * 5 Piece Slotted Set Includes: 1/8", 5/32", 3/16", 
1/4" and 5/16" Packed in Pouch • 6 Piece Set Includes: 4 Round 
Blade for Slotted Screws & 2 Phillips Types, Slotted: 1/8", 3/16", 1/4" 
and 5/16", Phillips: 1 & 2 Pt. Size, Packed In Pouch * 7 Piece PRO- 
SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws & 2 Phillips 
Types, Slotted: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" and 5/16" Phillips: 1 & 2 Pt. 
Size, Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part Мо. 
5 Pc. Phillips Screwdriver Set... | SDX-22-ND 23.24 | SDX-22 
5 Pc. Slotted Screwdriver Set SDR-11-ND 21.36 | SDR-11 
6 Pc. Screwdriver Set SRX-33-ND 28.97 | SRX-33 
7 Pc. PRO-SERIES 
Ergonomic Set 


XPE700-ND 32.90 | XPE700 


99-XTD7 Тогх® 
Screwdriver Blade Kit 


* Interchangeable blades 

* Contains 6 blades (810, 15, 20, 
25, 27, 30), 4" (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle 

*4" (102.00mm) approximate 
working length 


99-XTD7-ND 


Screwdriver and Nutdriver Sets - 
Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. 


99PS-50 Regular Nutdrivers: 3/16", 7/32", 1/4", 
9/32", 5/16", 11/32", 3/8" 


Slotted Screwdriver: 3/16", 1/4" 

Phillips Screwdriver: No. 1, No. 2 

Extension 

Regular Handle 

PS-120 Color-coded handles. Comes with black 


"piggyback" torque amplifier handle Regular Nutdrivers: 3/32", 
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" 


Digi-Key Price | Xcelite 


Description Part No. Each | Part No. 


13 Pc. Screwdriver and 


Nutdriver Set 99PS50-ND 49.65 | 99PS-50 


PS120-ND 31.91 | PS120 


Precision Electronic 


: _ < 
Screwdriver Set ===) 

* Chrome-molybdenum vanadium steel blades * Fast-turning swivel 
caps with cavity for precise centering * Precision tolerance black tips 
* No-roll handle design 

XP600-ND Includes: 1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm x 
60mm Slotted Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 
3.0mm x 60mm Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screw- 
driver, #0 Point Size Phillips Screwdriver 

XPTX600-ND Includes: #5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. 
Standard Torx Screwdriver, #7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, 
#8pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #15pt. Tamper-proof Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 


Description Part No. Each | Part No. 


6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 21.03 | XP600 
6 Pc. Torx Screwdriver Set....| XPTX600-ND 24.74 | XPTX600 


Xcelite’ Micro Series 
Shearcutters 


General ТЕ = 

* Low profile * Superior > 
blade by-pass shear cutting action * Better cuts with half the effort 
* Greatly reduced mechanical shock delivered to the work * 170M, 
175M feature red grips * 170D, 175D feature static-dissipative black 


grips * 175M, 1750 feature safety clips • 1700, 1750 especially 
hardened and plated 


N 
A 


$5.06 
$5.60 
$6.20 


$6.81 
eR) С 
* Heavy-duty for IC pins, са 


cables and һагпеѕѕеѕ • Maximum durability « Maximum operator 
safety * 1178M features red grips * 1178D features static- 
dissipative black grips * 1178D especially hardened and plated 


1178M-ND 
1178D-ND . 


Xcelite’ Electronic Pliers 


All pliers are furnished with coil spring 

and ESD safe cushioned grip handles. 

* Each plier is manufactured from extreme toughness and rigidity 
* Cutting edges are electronically hardened * Machining is to close 
tolerances, with individual finishing and testing for exact fit of jaws 
* All have polished heads with gun metal handles 


Full Flushed Relieved 
Tapered Cutter 


* Diagonal flush cutter * Ground down on 
back side for reaching into confined places 
* Size: 4" (102.00mm) 


MS543J-ND ... ..$14.90 


Semi-Flush 
Diagonal Cutter 


* Diagonal cutter with flush ground cutting 
edges * Size: 4" (102.00mm) 


MS54-ND .. ..$13.08 


Angled Flush Cutter 


* Cutting blade is flush ground and angled at 
29* » Cutting plier is designed to give long 
wear for cutting soft wire * Size: 4" 
(102.00mm) 


СА544-МБ.......................... 532.12 


Long Nose Pliers 


* Miniature very fine point for delicate 
work in very confined areas * Has 
scored jaws * Size: 4" (102.00mm) 


Curved Long Nose Pliers 


* For reaching into confined places * Nose 
bent approximately 60° * Smooth jaws 
* Size: 5" (127.00mm) 


С№546-М№О .......................... 516.08 


Long Nose Pliers 


* Has finely scored jaws * Size: 5" 
(127.00mm) 


ШМ54СІ-МО .......................... $14.33 


Needle Nose Pliers 


e Has scoring on jaws • Size: 5" 
(127.00mm) 
ММ542-МО........................... $16.97 


Duck Bill Pliers 


* Flat nose duck bill pliers with smooth 
jaws * Size: 5" (127.00mm) 


ОМ546-М№О .......................... $13.08 


Long Nose Side Cutter 


* Similar to long nose pliers but with 7/32" 
(5.56mm) cutter near joint * Size: 5" 
(127.00mm) 


Reverse Action Tweezers 


XHT412 4 1/2" (115mm) ° Self closing, 
smooth, sharp points for holding work 


ХНТ412-МО .......................... 54.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Swanstrom 


ЕВЕМ Tweezers 


Tools USA 
Straight Tapered Tip Tweezers 
EROP 4.5" (114.30mm). Straight, round, tapered 


Cutters and Pliers 
tip tweezers. Provide larger, flat gripping surface ЕЕ 


Standard or Ergonomic Handles for handling a variety of small components. 
EROP2ASA-ND 5247 —— 


Straight Precision Tip Tweezers 
ЕНОР 4.25" (107.95mm). Straight Рот 
Tweezers. Рог general use. 


EROP3CSA-ND 


Curved Precision Tip Tweezers 


EROP 4.5" (114.30mm). Curved precision tip 

tweezers improve visibility when used under Е 
magnification. 

EROP7SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 
EROP 5" (127.00mm). General use straight 
point tweezers with hardened tips. 
EROPAASA-ND 


Angled Cutting Tip Tweezers 
EREM 4.5" (114.30mm). Angled cutting 
tweezers. Tempered carbon steel, hard but low — 


rust resistance. 


Straight Soft Carbon Tip Tweezers 


EREM 5" (127.00mm). 304/305 stainless steel. 

Soft carbon tipped handling tweezers. Soft tips а 
minimize scratching or nicking of fragile wires 

and parts. Temp. range is 250° to 300°F (121° 

to 149°C). Nonmagnetic and non-corrosive. 

Spartan Standard: Resistant to hydrochloric and nitric acids. 


* High carbon, alloy forged American steel—for long 
tool life. • Alloy steel rivets—for smooth action. • Mac- 
hined and lapped joints. * Polished finish—for 
cleanliness and rust prevention. “ Double stainless steel 


leaf spring. * Soft touch static dissipative foam grips— D iag on al C utte rs 


to minimize ESD & CTS. 


N Series - Magic Springs: 


Digi-Key — Price Mfg. * Superior to Leaf Springs * Invisible, internal 


Fig. [Description Part No. Fach |Рап No. EREM-Magic springs provide uniform, constant 
Cutter Tapered tension and ultimate performance • Linear 
1 | Flush Standard. Size: 4" (101.60mm) |232-1010-№ 25.00 [415 closing and opening force • High Precision 
Flush Standard. Size: 5” (127.00mm) |232-1016-ND 27.00 |515 Inter-Lock Screw Joint System: Surfaces 
between the two halves are machine faced to 
Long Nose Serrated Shear Cut provide smooth, wobble-free operation with no 
2 | Standard. Size: 6" (152.40mm) 232-1012-ND 30.00 | 351 blade overlap 
Long Slim Nose Smooth Jaw Digi-Key 
2 | Standard. Size: 5” (127.00mm) 232-1017-ND 22.00 | 324 Description Part No. 
Long Slim Nose Serrated Jaw “N” Series 
2 | Standard. Size: 5" (127.00mm) 232-1013-ND 22.00 | 325 4" (101.6mm), Oval, Semi-Flush 612N-ND 
Standard. HD. Size: 6” (152.40mm) — |232-1019-ND 24.00 | 631 47 (101.6mm), Oval, Full-Flush 622N-ND 


4.75" (120.7mm), Large Oval, Semi-Flush | 812N-ND 
4.75" (120.7mm), Large Oval, Full-Flush | 822N-ND 


Cutter Oval 


Flush Standard. Size: 4” (101.60mm) |232-1009-ND 25.00 [411 8" (197 0mm), Oval, Semi-Flush S12N-ND 
3 |Flush Standard. Size: 5 (127.00mm) |232-1015-ND 27.00 |511 5" (127.0mm), Oval, Full-Flush 522N-ND 2 
Flush Standard. Size: 6" (152.40mm) |232-1018-ND 28.00 [611 ЕТА 
Angle End Nipper Fig. 7 or Fig. 8 
4 | Standard. Size: 4" (101.60mm) Flush |232-1011-ND 35.00 | 491 (sold separately). 
Super Ergonomic: і я Digi-Key Price 
* Swedish American high chromium, alloy forged C? А = — Fig. | Description PartNo. Each 
steel—for maximum tool life. “ Electronic induction Fig.1- — Fig. 2 - 506 Retrofit Kit 1 | Portable Vacuum Base Precision Vise 209PV-ND 32.99 
hardening—for maximum cutter life. “ Hard alloy 502 Precision PanaPress ЕЯ Dig El БҮШКС 
self-lubricating bearings—for perfect jaw alignment. Ss ‘onverts a recision PanaPress 2 eluxe Electronic Work Center - 
e Precision machined and lapped joints. • Double A 501 Standard into the 505 IDC Bench Assembly Solder wire and soldering station not included 324PV-ND 81.99 
stainless steel leaf springs. * Soft touch static dissipative foam grips—to Pana-Press with су Press. The kit includes the - 3 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 44.99 
inimize ESD and CTS. four nylon gibs assembly base, standard platen, 1 | 2 
minimize for precision 5 modified ram, guide arm, and 4 | Wide Opening Station (366 head/300 base) 396PV-ND 53.99 
directional an allen wrench. i іпа- i 
Digi-Key Price | Mfg. ОШО \ 5 Wide Opening-Self Centering Work 
Fig.| Description Part No. Each |Part No. verticaliram Station (376 head/300 base/312 tray base mount) | 350PV-ND 83.99 
Cutter Tapered | 6 Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide,) 
Flush Ergonomic Size: 4" opens to 2 1/4" (57.15mm) 303PV-ND 24.99 
(101.60mm) 232-1001-ND 54.00 |S415E 7 Wide Opening Head - 1 3/4" (44.45mm) 
1 Flush Ergonomic Size: 5" wide, opens to 6" (152.40mm) 366PV-ND 33.99 
(127.00mm) 232-1007-ND 54.00 |S515E g | Wide Opening-Self Centering Head - 1 3/4" 
Long Slim Nose Serrated Jaw (44.45mm) wide, opens to 9" (228.6mm) 376PV-ND 45.99 
I Шы; 2. Size: 4” отот ж sito 9 | Junior Universal Vise 201PV-ND 2399 
mm -1021- ў mm 
mcm VP Circuit-Board Holder - 6" (152.40mm) 
Ergonomic Size: 8" таш). — BED 3200 |5925: 10 | arms, extends to 12" (304.80mm) wide 315PV-ND 32399 
Flush Ergonomic Size: 4” 11 | Standard Base 3 3/4” (95.25mm) high 300PV-ND 20.99 
а (101.60mm) 232-1000-ND 54.00 |S411E Digi-Key Price 12 | Low-Profile Base - Only 2 1/2" (63.50mm) high | 305PV-ND 20.99 
Flush Ergonomic Size: 5" ig. Description Part No. Each 13 | Vacuum Base 380PV-ND 33.99 
(127.00mm) 232-1006-ND 54.00 |S511E Hand Press Bench Mount S02PV-ND — 11999 14 | Tray Base Mount - 8 1/2" (215.90mm) 
Angle End Nipper Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 diameter, base mount only 312PV-ND 19.99 
4 | Flush Ergonomic Size: 4" Standard IDC Card Edge Connector Base Plate | 511PV-ND 29.99 15 | Weighted Base Mount 308PV-ND 29.99 
(101.60mm) 232-1002-ND 60.00 |S491E Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 16 | Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
Crimp and Bend Cutter Standard IDC D-Sub Connector Base Plate 513PV-ND* 29.99 slit sponges, can be used for left or right hand use | 371PV-ND 11.99 
5 | Anti-Shock Shear Cut. .040" Standard Female IDC Socket Base Plate 510Р/-40 29.99 17 | Magnetic Base - Adapts to 201, 300 & 305 bases |335PV-ND 18.99 
1.02mm 232-1022-ND 55.00 |5205В.040 i i j 4 
( ) * Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors. 18 | Universal Wire Holder for 366 and 376 jaws 358PV-ND 21.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ro 1469 


(ши) Quality Tools 


ESD Cutters and Safe Pliers 


* Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user fa- 
tigue * Box joint for longer tool life and endurance, mir- 
ror polished finish * Welded double leaf spring “ Hard- 
ened and annealed high-carbon tool steel, induction 
hardened cutting edges 


Ch Gd d 
МАГ 


Flush 


Е 


к=з 


Beveled Semi-Flush 


Full-Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head 

with Hollow Ground Back, 
Flush, 115mm 
431-1041-ND (32704)............................ 
Small Tapered Head, Flush, 115mm 


431-1039-ND (32705)............................ $39.98 
Slim Oval Head, Flush, 115mm 
431-1044-ND (32712)............................ $39.98 
Slim Oval Head, Flush, 115mm 
431-1035-ND (32714)............................ $44.48 


Wide Oval Head with Wire Trapping, Flush, 115mm 
431-1038-ND (32721) $40.98 


Oblique Cutters 


Angled, 

29°, Full Flush, 115mm 
431-1030-ND (32724)............................ 
Front, Very Small Head, 40%, Flush, 110mm 
431-1045-ND (32728). in 


End Cutters 


Extra Slim, 

Flush, 110mm 
431-1040-ND (32732) 
Wide Head, Flush, 115mm 

431-1043-ND (32734)............................ $44.98 


Pliers 


Short Snipe Nose (Chain Nose) 
Straight, Serrated Jaws, 
120mm 


431-1031-ND (32742)........................... 


Long Needle Nose, 
Straight, 

Serrated Jaws, 
145mm 


431-1042-ND (32746)............................ 


Needle Nose, 
Bent 90°, 
Smooth Jaws, 
145mm 


431-1032-ND (32748)............................ 


Short Round Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1033-ND (32750). 


Short Flat Nose, 
Smooth Jaws, 
120mm 


431-1034-ND (32752). 


NEW! Cable Cutter 
Soft Vinyl Grip, Lay-On Joint, 


Sickle Jaw, 
170mm 


431-1046-ND (32641)............................ 


NEW! Diagonal Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lap Joint, 
140mm 


431-1052-ND (32638).................... m. 
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ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
10* to 10* ohm. All tweezers are made from premium 
stainless steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SA IND —— 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1020-ND (44501) ............................ $13.68 


Style SS SA IND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) 


Style 3 SA IND 


120mm long. Fine tip, round 
body assembly style with non-glare finish. 


431-1022-ND (44506) ............................ $17.48 


= 


Style 7a SA IND 


120mm long. 
Curved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 


431-1023-ND (44510) 


Style 22 SA IND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) ............................ $18.12 
Style PSF SA IND 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


* Adjustable Blade Lengths — .75" to 3.75" 
* Anti-Static Conductive Handle 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


Ü 
вв «4J 


СТ15, Т10, T9,T8 9 T5, T4, ТЗ 
03720, T15, T7, T6 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 

431-1003-ND (26996) ............................ $33.00 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable 
Blade Precision Technicians Set 

Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004-ND (26997)............................ $55.28 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 

Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, T5, Тб + 8, T7 + 9, T10 + 15, T15 
* 20. 


431-1005-ND (26987)............................ $40.12 


ESD Safe Chip-Lifter 


125mm long. == 


Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 
431-1025-ND (44523) 

120mm long. ЖЕ- 
Curved, extra fine with 


3mm extended tip, non-glare finish. 


Style 7abb SA IND 


Style 8b SA IND 


a тт У) 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from de- 
soldered boards. Handle is conductive anti-static. 


431-1016-ND (27920) 


NEW! Driver Sets 


Q TORX Tip Sizes 
T6, T8, T9, T10, T15, T20 


431-1026-ND (44525)............................ $27.02 
120mm long. 


Micro tip 30° bend, 0.5mm g 


slot, 1mm flat, non-glare finish. 
431-1027-ND (44529)............................ $23.92 
Style 1 SA IND 


ban Е 


General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531)............................ $18.02 
Style 00 SA IND 


NT = 


Universal fine point tweezers with non-glare finish. 
431-1029-ND (44532) ............................ $22.88 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


* With finger tip control cap 


SLOTTED: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5 


€BPHILLIPS: 
00, 0, 1 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
431-1000-ND (27390) 


TORX Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 


431-1001-ND (27890) 


ESD Safe Field Service Kit 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


D )) 


© Torx: T5, T6, T7, T8, Ф Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 
T9, Т10, T15 Ф Phillips: 00, 0, 1 


Flat 


= 


Tweezers: Fine 


SSS 


6 Piece ESD Safe Slotted and Phillips Drivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Dissipative SoftFinish® cushy grip handle. 
Slotted: 3, 4, 5.5 Phillips: 0, 1, 2 

431-1048-ND (30292) 


6 Piece ESD Safe Тогх” Screwdrivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. T6, T8, T9, T10, T15, T20 

431-1050-ND (36289) 


-- P Ў 


20° | 


2 Piece Phillips Orbit Driver Set 

Turn Phillips screws at up to 20° 
angle with full 360° rotation. 
Ergonomic handle. Patented swivel tip 
maintains full engagement. Hex bolster 
for additional torque. Phillips: 1, 2 


431-1049-ND (31199) 


PHILLIPS: #00, #0, #1 SLOTTED: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
TORX: T6, T7, T8, T9, T10, T15 
HEX (IN.): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


ESD Safe Adjustable TorqueVario-S Bit Set 

24 piece. Ergonomic multi-component handle. Includes 
21 Micro Bits, Micro Bit holder, torque adjustment tool, 
steel storage box. With certificate of calibration. Adjust- 
able from 7.5 to 20 inch pounds. 


431-1047-ND (28592) $169.98 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


Q SLOTTED: 
3.5 x 100, 4.5 x 125 
6.5 х 150 


PHILLIPS: 
#1 x 80, #2 x 100 
#3 x 150 


Extra Fine = 


Curved < 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas stor- 
age pouch. 

431-1002-ND (44590) 


$105.98 


) 


6 pc. insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM hard- 
ened tool steel. Ergonomic molded-on soft grips. 


431-1018-ND (32092) 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


* Fingertip control cap * Narrow tapered handle 


Ф SLOTTED: GBPHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 00, 0, 1 
= 


7 pc. Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 

Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Molded-on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) ............................ $24.48 


7 pc. Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Philli 
431-1007-ND (26092)............................ 


8 pc. Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8". 
431-1008-ND (26391) $26.48 


7 pc. Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, .9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390)... 


8 pc. Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591)... 


8 pc. Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) 


NEW! Master Technicians 
Bench Top Set 


50 precision drivers. Slotted: .08, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8*, 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Phillips: #000, #00, #0, #1; Torx: 
T1, Т2, Т3, Т4, Т5, T6, T7, T8, T9, T10, 115, T20} Met- 
ric Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.04 Inch Hex: .028, .035, 
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 Metric Nut 
Drivers: 1.5, 1.8* 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5. 
Chip lifter. 


431-1053-ND (92190) .......................... $199.98 
431-1051-ND (92092) ESD Safe................ $282.98 


* Available only in 431-1053-ND Set 
3 Available only іп 431-1051-ND Set 


Security Bit Set 


Tamper Resistant Torx: 

ТАВ, TR10, TR15, TR20, 

TR25, TR27, TR30, TR40 
@ Tamper Resistant Hex: 6% Triwing: 1, 2, 3, 4 

5/64, 3/32, 7/64,1/8, 

9/64, 5/32 @ Square: 1,2,3 


Slotted: 6.8, 8.0 @ Tom: 6,8,10 


€p Philips: 1,2 = 


39 pc. set in molded storage box with hard-to-find se- 
curity bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 


431-1013-ND (71990)............................ $68.98 


Pozidriv: 0, 1, 2,3 
Spanner: 4, 6, 8, 10 


MicroBit Set 


© TORX: HEX: 
T8, T4, T5,T6, T7, 050, 1/16, 5/64, 3/32, 
T8, T9, T10, T15 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


PHILLIPS: SLOTTED: 
em 00,0,1 Ф 1.5, 2.0,3.0,4.0 
==] gE——3 J) 


ESD handle. 27 pc. set with molded storage box 
extension, ESD handle and assorted MicroBits. 


431-1012-ND (75992) ............................ $49.98 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with 


É $0.45, 65,65 
Two Components «us | 
== 9g 
Comfort grip handles. 
Hardened tool steel blades. 
431-1019-ND (46094)............................ $24.50 
TORX Insert Bit Set 


ооо оо о 
T10 T9 T8T7 T6 Т5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


6 pc. Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1") length. 

431-1017-ND (71570)............................ $10.18 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


LAVEN| Alignment Tool Kits 


Includes all the trimmer/potentiometer and RF coil adjusting tools available. 


Scalpel Handles and Blades 


These high precision knives are designed for intricate detailed work. Ideal for 
precision cutting in microcircuitry, photography, art and more. Blade Material: 
0.015" thick Stainless Steel, Non-sterile. Use the #31 Stainless Steel metal 
handles for blades #10, #11, #12 and #15. Use the #33 Stainless Steel metal 


Tuning Tools, Tweezers, Knives & Blades 


Ceramic blade alignment tools for zero electromagnetic induction 


handle for blade #23. 
Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
9-piece Anti-Static Plastic static dissipative t 
Alignment Tool Kit 243-1016-ND 7.50 13.016 astic static dissipative tweezers т == 
: B <= 
25-piece Master 
Alignment Tool Kit 243-1017-ND 35.56 13.500 
E Knife p - 
xtractors s = Digi-Key Price Aven =: A “a 
PLCC Extractor: • Spring assisted clip carrier extraction tool “ Specially Fig. | Description | Part No. Each Part No. Se 
designed for the safe removal of PLCC’s from sockets without damage to __Stainless Steel Metal Handle 
components IC Extractor: “ Stainless Steel construction for removing Dual [ К ЖЕШ ND 22 pul Blades „г? 
In-line IC packages from 8 to 40 pins. “ Insulating vinyl grip IC Inserter and Scalpel Blade (2 Per Tube) - 12 13 14 
Extractor: « New patented tool designed for easy removal of IC packages from 3 Technik £10 243-1033-ND 150 74041 
40 to 80 pins * ESD Safe 4 | Technik #11 243-1034-ND 1.50 44.042 Digi-Key Price 
5 Technik £12 243-1035-ND 1.50 44.043 Fig. | Description Part No. Each 
6 | Technik #15 243-1036-ND 1.50 44.044 1 |17mm Phillips Blade 243-1011-40 870 
7 Technik #23 243-1037-ND 1.50 44.045 2 1.3 mm Flat Blade 243-1012-ND 8.70 
3 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 8.70 
á 4-in-1 Reversible, (#0 & #1 Phillips, 
i i .9 mm & 1.8 mm Flat Blade) 243-1014-ND 18.70 
Lig ht Kn ife 5 Straight, Flat, Rounded Tips 243-1001-ND 1.50 
This unique patented tool features an inspection light handle. The bright light 6 | Curved, Rounded Tips 243-1002-ND 1.50 
allows you to focus on the work being performed and eliminates blade 7 | Very Fine, Straight Tips 243-1003-ND 1.50 
shadows caused by overhead lights. Ideal for fine cutting and detailing of 8 | Very Fine, Curved Tips | 243-1004-ND 1.50 
electronic traces and precision parts. 9 Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 3.40 
SIX зя x + 6" Aluminum Handle with Pocket Clip • Three Blades: #11, #22 and #18 10 Hey ШЕШІ Kite = 243-1006-ND — 3.10 
7 ada Шылау ПЕ ven Note: Requires two AAA batteries (not included). 11 "Place Knife Set (Light, Mad. ў Қ 
Fig. Description Part No. Each Part No. & Нуу. Duty, 10 Asst. Blades) 243-1010-ND 13.80 
1 | PLCC Extractor 243-1028-ND 690 | 32361 T Digi-Key Price | Aven 12 _| No.2 Med. to наву Blade, 5 Po. Zm 160 
› | 1C Extractor 243-1020-ND 90 32.362 Description Part No. pachi U (BERI No: 13 | Stainless Steel, 5 Pc. 243-1015-ND 1.65 
ІС Inserter/Extractor | 243-1030-ND 840 32.363 Technik Light Knife 243-1038-ND 16.95 44.019 14 | №. 24 Deburring Blade, 5 Рс. 243-1009-ND 1.50 
gies Р Datacomm Scissors and Knife Kit 
Paladin Tools Cable Stripping Tools 
Бл ьн The cable-splicing ProSnips Kit in a leather pouch is designed for cutting cable, telephone 
Fig. 1 Casselle Dim. (mm) wire and stripping insulation. Fiskars® datacomm scissors feature an ergonomic design 
BEL Type A В for the professional user. Leather pouch slotted to fit 2" belts. Scissor is fastened with a 
pere] Green Cassette 7.09 5.11 solid steel rivet and have stainless steel blades to cut copper or fiber optic cables. Utility 
AB Brown Cassette| 7.40 3.48 knife has a full-size, no-slip textured handle. 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips in cables from .100" to .315" (2.54 to AM12 Multi-level adjust- Digi-Key Price Paladin 
8mm) dia. Replacement blades and easy adjustment, make this tool the perfect choice. able cable stripper. Description Part No. Each Part No. 
Tm: = т Knife and Scissors in Leather Pouch PAL1912.1-ND 38.99 191241 
Digi-Key Price Paladin 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
3 Level Coaxial Cable Stripper P b Pi k 
1 Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 74.99 1240 r І 
1 Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 74.99 1243 obe с 
— Replacement Blade for РА! 240 PA2240-ND 28.59 2240 Probe pick for pulling wire, slicing, stripping cable and cleaning debris off terminal panels. 
— | Replacement Blade for РА1243 г PA2243-ND 28.99 2243 Small and light weight pen-sized with clip for carrying in pocket. Spludger tip, wire hook, 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables wire stripper, slitter tooth and a non-conductive scraping tip. 
2 Cable Stripper PAL1112-ND 22.99 1112 
Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
LC CST Strippers A Pocket Probe Pick PAL1915.1-ND 4.99 1915.1 
Z 
Coaxial stripping tool producing 2 and З level stripping of outer jacket, shield braid and inner _ а u 
dielectric. Hex key makes it easy to adjust the blades to set the cutting depth. Self-regulating c H 
tensions. Pre-set strip lengths for most common lengths. d Punchdown Stripper 


Preset Strip Strip Cable Digi-Key Price Paladin 
Lengths Types Usage Part No. Each Part No. 
0.315" Outer Jacket 2 & 3 Level В058, RG59, 
0.157" Inner Dielectric Adjustable RG62, AU & RG6 PAL1255.1-ND 16.99 | 1255.1 
0.236" Outer Jacket 2-Level RGS9, RGB & PAL1257.1-ND 16.99 12571 

) uter Jacke eve RG6 QUAD CATV “Р” 5 ) š 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of AWG 30-10. Works well for round voice and data cable, 
electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and coaxial cable. These strippers cover 
the most common range of insulated wire with precise, reliable action and durable steel 
craftsmanship. Strip standard insulations including PVC, rubber, polyurethane, polyethylene 
and silicone. Includes built-in safety lock, nose clamp, steel screw cutter and wire loop. 
PAL1105 is for use on Romex household wiring cable. Not for steel or armored wire and cable. 


Strips twisted-pair UTP/STP data cables and wires and terminates wires into 110 blocks. Use 
on UTP/STP data cable, multi-pair cable, hook-up wire and more. Comes in bright Paladin Tool 
orange. Length: 4" (102mm) 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
Punchdown Stripper PAL1913.1-ND 3.99 1913.1 


Surepunch™ Tools 


Terminates and cuts telephone wire and data cable into a variety of termination panels including 
66, 88, 108, 109, 110, BIX™ and Кгопе® LSA for insulation displacement type bifurcated 
terminals. Adjustable spring-compression HI/LO impact tool. For 28-22 AWG, solid or stranded 
wire. Latch cover blade storage area in end of handle. 


Grip P-Strippers 10 and 20 


Strip 30-10 AWG wire and cable using only two tools for the most common types: electrical 
wire, hook-up and multi-conductor. Head and handles perfectly angled to prevent awkward 


Digi-Key Price Paladin че Digi-Key Price Paladin 

Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1105.1-ND 11.49 1105.1 SurePunch PDT Handle (no blade) PAL3570.1-ND 45.99 3570.1 
P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1106.1-ND 11.49 1106.1 SurePunch 110 Reversible Blade PAL4572.1-ND 16.99 4572.1 
SurePunch 66 Reversible Blade PAL4573.1-ND 16.99 4573.1 


Non-Impact Punchdown Tools with Fixed Blades 


Terminates and cuts telephone and data wire into various types of terminating panels including 
the 66, 88, 108, 109, 110. For insulation displacement type bifurcated terminals. 28-22 AWG. 


wrist bends. Rubber-imbedded, non-slip handles. Screw cutter and wire loops embedded in ñ | B ES 
frame. Gripping jaws on front. PAL1117 works on Romex cable individual conductors. Performs both cut and punch functions. Perfect for small jobs. Length: 4 42 
Digi-Key Price Paladin Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
Grip P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1117-ND 14.99 1117 110 Punchdown Tool PAL3580.1-ND 10.99 3580.1 
Grip P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1118-ND 14.99 1118 66 Punchdown Tool PAL3581.1-ND 10.99 3581.1 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1471 


DESCO 


Static Control Products 
Statshield® EMI/RFI ESD Moisture 
Barrier Bags 

This bag combines the properties of MOISTURE-VAPOR-BARRIER 


with EMI-RFI-ESD shielding. Manufactured from a Type 1 Class 
N652-260M film which is qualified to MIL-B-81705- Rev C Type І. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part №. 
6х10 (15.24 x 25.40) 16-1016-ND 8.88 18.22 | 13808 
10 x 12 (25.40 x 30.48) 16-1018-ND 16.09 33.04 | 13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) 16-1019-ND 25.43 52.18 |13824 
18 x 24 (45.72 x 60.96) 16-1020-ND 53.65 110.15 | 13832 


Statshield& ESD Sheilding Bags - Metal Out 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Meets the electrical and 
mechanical requirements of MIL-PRF-81705D, EIA541. Superior 
durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part Мо. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1056-ND 3.18 8.18 | 13010 


4x6 (10.16 x 15.24) 
5 x 8 (12.70 x 20.32) 
6x 10 (15.24 x 25.40) 
8x 10 (20.32 x 25.40) 
8x 12 (20.32 x 30.48) 


16-1057-ND 3.95 10.17 | 13020 
16-1058-ND 5.31 13.68 | 13035 
16-1059-ND 663 17.09 | 13050 
16-1060-ND 7.94 2044 | 13065 
16-1061-ND 9.29 23.85 | 13070 


Statshield® ESD Sheilding Bags - Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Meets the electrical and 
mechanical requirements of MIL-B-81705C. Superior durability at a 
low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1027-ND 2.06 5.46 | 13405 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1028-ND 2.31 6.12 | 13415 
5х8 (12.70 x 20.32) | 16-1029-ND 3.65 9.70 | 13430 
6x10(15.24 x 25.40) | 16-1030-ND 4.42 11.69 | 13445 
8x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1031-ND 6.31 16.70 | 13460 


Statshield® Zipper-Style ESD Shielding 
Bags - Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Features a reclosable poly- 
ethylene zipper for safe and easy opening and reclosing of bag. 
Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-B-81705C. 


SMD - HUMITECTOR 
Panty Motor DESI PAK 


eeee = 


Humidity Card 
and Desiccant 


Floor and Work Surface Ground 
Cord 


Pack pd — Screw allows ground cord to be bolted to mat to keep cord from dis- 
Unted Dessleant Humlecto Coton, CA connecting. 
Digi-Key Price | Desco Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each | Part No. Description Part No. Each Part No. 


Humidity Card ESD 2” x 3” 


(50.80mm x 76.20mm)100 pcs/pk 16-1048-ND 30.20 | 13870 


Desiccant Pack 3" x 3.5" 


(76.20mm x 88.90mm) 550 pcs/pk 16-1049-ND 84.66 | 13850 


Desiccant Pack 5" x 3.5" 


(127mm x 88.90mm) 300 pcs/pk 16-1065-ND 62.00 | 13852 


Statfree@ T2 Rubber Table Mats 


These table top kits are perfect for individual workstation control. The 
mat rolls are used for cut-to-fit workstation control. Durable rubber 
material, dissipative on one side and conductive on the other — 0.060" 
(1.5mm) thick. Complete common point ground kit is included with 
table mat kits. Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions Kit Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters)| Color Includes | Part No. Each Part No. 


T2 Workstation Kits 


2x4 Blue Bench 16-1074-ND 85.10 |66045 
(0.6x 1.2) ОК. Grey | Ground Kit | 16-1075-ND 85.10 | 66055 


Without Resistor, 10mm Snap 


Stud, 15' Cord 16-1063-ND 19.16 |09814 


Reztore™ Antistatic Cleaner 


Cleans and restores ESD mats and will not degrade surface's ability 
to drain charges. Does not contain silicon or alcohol. Ideal for 
cleaning mats, electronic instrumentation, medical equipment and 
computer monitors keyboards and equipment. 


Digi-Key Pricing Desco 
Part No. u 12 Part No. 
16-1054-ND 9.40 85.99 | 10435 


Description 
Cleaner, (One Quart) 


Statfree® ESD Bench Top Mat - 
Type B Plus 
ESD Grounding Mats for use along benchtops and shelving. These 


24” wide by 40’ long bench mats are reversible single layer vinyl and 
can be easily cut to dimension — .100" thick. Their durability and 


Statfree& CV Conductive Vinyl 
Floor Mat 


Excellent floor mat for hard surface and carpeted area using rolling 
chairs and carts. Durable and long lasting vinyl material; reversible 
— 0.125" (3.2mm) thick. Ground kit is included with floor mat kits. Black 


Dimensions Digi-Key Price Desco general purpose construction make them ideal for benchtops, shelving 
Feet (Meters) Color Part No. Each Part No. and floor mats. 
T2 Workstation Mat Rolls = 5 
2х 40 Blue 16-1072-ND 551.00 66070 Digi-Key Price Desco 
(0.6 x 12.2) DK. Grey 16-1073-ND 551.00 66080 Description Part No. Each Part No. 
24” x 40' (60.96cm x 12.2 M) ESD Bench Mat 
Blue, Lightly Textured 16-1009-ND 498.00 |16350 


Universal Snap Kit for Mats, 6 рс. 
(connects wrist strap to mat) 16-1012-ND 410 | 09864 
Push апа Сііпсһ Snaps 

16-1052-М0 3.30 | 09861 
16-1053-ND 3.30 | 09863 


Pronged 10mm Stud Snap 
Pronged 10mm Socket Snap 


Dimensions 
Feet (Meters) 


Digi-Key Price Desco 
Part No. Each Part No. 


CV Floor Mat Kit 
16-1071-ND 184.81 15006 


4x6 (1.2 x 1.8) 


Statfree® EB Rubber Floor Mat 


Excellent floor mat for worker comfort and productivity. Durable 
homogeneous rubber — 0.50” (12.7mm) thick. 


Dim. Digi-Key Price Desco 
Ft. (Meters) Part No. Each Part No. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 10 Part No. 
3x5 (7.62 x 12.70) 16-1032-ND 3.31 8.76 | 13605 
4x6 (10.16 x 15.24) 16-1033-ND 4.29 11.36 | 13615 
5x8 (12.70 x 20.32) 16-1034-ND 6.26 16.59 | 13630 
6x10(15.24x25.40) | 16-1035-ND 748 19.84 | 13645 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1036-ND 10.64 28.17 | 13660 


Static Label for Packaging ATTENTION 
Static Attention labels used for sealing Shielding p^ 
Bags and marking ESD Containers. OBE PRECAUTIONS: 


FOR HANDLING 
Color: Yellow/Black. ME 


SENSITIVE DEVICES 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
2" x 2" (50.8mm x 50.8mm) 
500 pieces 16-1001-ND 14.36 06722 


Label for Equipment that Contains ESDS 


Identifies equipment that when 


e CAUTION 
opened has ESD sensitive (ESDS) CONTAINS PARTS AND 
items that are susceptible to ESD SAVAGE BY ELECTROSTATIC 
damage. DISCHARGE (ESD) 
Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each Part No. 
2" x 3/4" (50.8mm x 19.05mm) 
500 pieces 16-1062-ND 7.58 | 06770 


Moisture Sensitive Сашіоп Label 


Moisture sensitive labels used for marking bags that contain moisture 
sensitive devices. Color: Blue/White 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
3" x 3" (76.2mm x 76.2mm) 
250 pieces 16-1069-ND 23.92 | 06733 


3x5 (0.9 x 1.5) 16-1067-ND 258.84 40935 


Statfree® Type B Vinyl Table Mats 


These tabletop kits are perfect for individual workstation ESD control. 
Smooth finish on one side and a non-glare finish on the other — .100" 
(2.54mm) thick. Complete common point ground kit is included with 
table mat kits. Note: Hardware not included with rolls. 


Dim. Kit Digi-Key Price Desco 
Ft. (Meters) Includes | Part No. Each Part No. 
Type B Mat Top Kits 
2x3 Bench | 16-1042-ND 58.25 |16201 
(61x 91) Ground |16-1044ND 5825 |16213 
it 16-1046-ND 5825 |16224 
2x4 Bench | 16-1043-ND 7035 |16202 
(613 1.22) Ground  16-1045-ND — 7035 |16214 
it 16-1047-ND 70.35 | 16226 


Dim. Digi-Key Price Desco 
Ft. (Meters) Part No. Each Part No. 


Type B Rolls 
2x40 16-1076-ND 
(0.6 x 12.2) 16-1077-ND 


410.00 | 16250 
410.00 | 16260 
16-1078-ND 410.00 | 16270 
16-1079-ND 512.00 | 16255 
16-1080-ND 512.00 | 16265 
16-1081-ND 512.00 | 16275 


<> 


A 


25х40 
(0.76х12.2) 


Ground Point for Bench 
Mat and Two Wrist Straps 
without Resistor 


Foot/Heel Grounders 


* Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner scrim * Hook 
and loop fastening assembly * 8 strand nylon polyester grounding tab 
* Will not mark shoes 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each (Рай Мо. 
Adjustable Hook and Loop 
Heel Strap w/1 Meg Res. 16-1024-ND 11.28 |17200 
Heel Grounder with 1 Meg 
Resistor 16-1068-ND 9.75 |07588 


Adjustable Wrist Straps 


Elastic wrist straps have silver impregnated nylon knitted inside with 
a soft lightweight fabric, allowing softness, comfort and flexibility. May 
be fitted to any size. 4mm snap. 

Speidel wrist straps are Twist-O-Flex® metal wrist straps made of 
nonallergenic stainless steel for reducing reactions and providing long 
service life. 

Use Replacement Coiled cords for wrist straps, smocks and gloves. 
4mm stainless steel contact snap to connect directly to wrist straps. 
Molded in one meg ohm series resistor at snap end to protect 
operator from line voltage. 

Hook and Loop wrist straps are one size fits all. Return loop makes 
for quick and easy adjustment. Non-reactive anti-microbial, anti- 
bacterial medical grade conductive strip; the best choice for users with 
ultra sensitive skin. 


Digi-Key Price | Desco 


Description Part No. Each |Part No. 


Elastic Band Wrist Strap 


With 6' (1.8M) Coil Cord, Blue 16-1087-ND 23.42 | 09070 
With 12” (3.66M) Coil Cord, Blue 16-1086-ND 25.26 | 09069 
Straps Only (no cord) 16-1085-ND 9.32 | 09028 
Replacement Strip for 09028 16-1066-ND 3.93 | 09029 


Economy Adjustable Wrist Strap 
with 6' (1.8M) Coiled Cord 16-1021-ND 10.48 | 09039 


Speidel® Twist-O-Flex® Metal Band Wrist Strap 


With 6' (1.8M) Coiled Cord, Black 16-1006-ND 38.16 | 09085 
Strap Only (extra large, no cord) 16-1008-ND 27.88 | 09042 


Replacement Coiled Cords 


6' (1.8M) Economy Coiled Cord 


Only, Blk., 4mm Snap 16-1022-ND 16.32 | 09480 


12' (3.66М) Economy Coiled Cord 


Only, Blk., 4mm Snap 16-1023-ND 20.42 | 09680 


Digi-Key Price Desco 


Description Part No. Each Part No. 


6' (1.8M) (Relaxed) Retraction, R/A, 
Coiled Cord Only, Blk., 4mm Snap 16-1064-ND 15.50 | 91095 


10mm Socket, 10' (3.05M) Cord 
10mm Stud, 15' (4.57M) Cord 


16-1050-ND 19.16 | 09820 
16-1051-ND 19.16 | 09825 


Hook and Loop Wrist Strap 


Straps Only (no cord) 16-1088-ND 10.34 | 09060 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1472 (ros3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


DESCO 


Static Control Product 


Dual ESD Ground 
Point Bench Mount 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
With 10' (3.05M) Cord 16-1055-ND 20.30 09740 


Wrist Strap Tester 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single touch 
at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 
800 Kilohms - 10 Megohms 


Desco 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Touch Tester, 9VDC 


16-1089-ND 82.69 19240 


3M Static Control 


Products 


Reusable Transparent Static-Shielding Bags 


(2100 Series Metal-Out): 3M 2100R bags are NL 
produced with a proprietary *metal-out" construction in an > 
which the shielding layer is very near the exterior / 

surface. A thin abrasion-resistant coating protects ( 
this metal surface from scratches, but still permits / r$ р. 
measurement of electrical continuity with common X = 
volt-ohmmeters for easy verification of shielding 

performance prior to reuse. 


Economy Static-Shielding Bags 

(1900 Series Metal-In): Use these more economical Static Shielding 
Bags for less demanding applications where reuse and high durability 
are not a prime consideration. The metal-in aluminum vapor coating is 
on a thinner 0.48 mil polyester as opposed to the 0.92 mil polyester in 
the 2100 series. 


Economy ZipBag Static-Shielding Bags 
(1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


Wrist Strap and Footwear Combo 
Tester with Stand 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single touch 
at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 
Wrist Strap Range: 750 Kilohms - 10 Megohms 

Footwear Range: 750 Kilohms - 100 Megohms 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
Combo Tester with Stand 16-1084-ND 355.28 19252 


Jewel® Mini Monitor 


Ensures ESD protected workstation. Provides true 100% continuous 
monitoring; cannot be fooled, no false alarms. Small size takes up 
minimal work surface area. 

Size: 2.77” x 2.07” 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
Jewel® Mini Monitor, 
120V, Sapphire 16-1083-ND 127.34 19212 


Dual Operator Continuous Monitor 


Control Unit LEDs indicate proper grounding of two mats and two 
operators. Two Satellite Remote Monitors include monitored wrist 
strap ground, parking stud, and unmonitored ground for guest or 
equipment. 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
Dual Operator Continuous 
Monitor, 120V 16-1082-ND 220.50 19230 


Reztore™ ESD Hand Lotion 


Specially formulated for use in the electronic manufacturing 
environment. The moisturizing hand lotion can be used to enhance 
the effectiveness of ESD control wrist straps, particularly for 
individuals with dry skin. It is free of chemicals that may adversely 
affect solderability or cause corrosion of electronic components. 


Contaminants: No soap, lanolin, free-salts, silicones or mineral oil 


Digi-Key Price Desco 
Description Part No. Each Part No. 
ESD Hand Lotion, 
(1 quart pump) 16-1070-ND 17.72 81082 
MTY Chemtronics 
e 
ESD Hand Lotion 
4 


Non-contaminating hand lotion for electronics. Contains по 
silicon. Non-greasy formula with a fresh natural fragrance іп I 
an 8 oz. (.24 liter) pump. Minimizes potential for static d 
damage and build-up. Won't affect the solderability of 
components or PCBs. 


Price Each | 3M 
25 100 | Part No. 


Size 
Inch (cm) 


2100R Series Metal-Out Transparent Shielding Bags, 3 mil 


5x8(12.70x20.32) |SCP195-ND .43 -38 | 2100R 5x8 


1900 Series Metal-In Transparent Shielding Bags, 3.1 mil 


3x5(7.62x12.70) |SCP153-ND 10 .09 | 1900 3x5 

4x6(10.16x15.24) |SCP154-ND  .12 .11 | 1900 4х6 
4x24(10.16 x 60.96) | SCP155-ND .31 .28 | 1900 4x24 
4 x 30 (10.16 x 76.20) | SCP156-ND  .39 -35 | 1900 4x30 

5x8(12.70x20.32) | 5СР157-40  .17 .15 | 1900 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | SCP158&-ND 22 .20 | 1900 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP159-ND .27 .24 | 1900 8x10 
8 x 12 (20.32 x 30.48) | 5СР160-40 .29 .26 | 1900 8x12 
10 x 14 (25.40 x 35.56) SCP161-ND 41 37 | 1900 10x14 
12х 16 (30.48 х 40.64) | SCP162-ND .56 .50 | 1900 12x16 


1910 Series Metal-In Shielding ZipBags, 3.1 mil 


3х5 (7.62 x 12.70) |SCP165-ND  .14 -13 | 1910 3x5 

4 хб (10.16х 15.24) |SCP166-ND  .16 .15 | 1910 4x6 
5х8 (12.70 x 20.32) | 5СР167-40  .23 -20 | 1910 5х8 
6х10 (15.24 x 25.40) | SCP168-ND .29 .27 | 1910 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP169-ND  .36 33 | 1910 8x10 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | SCP170-ND .49 .44 | 1910 10x12 
12х 16 (30.48 х 40.64) | SCP171-ND .76 .68 | 1910 12x16 


Labels 


ATTENTION 

Static Sensitive 
evices 

Sinte sa! ATTENTION 


OBSERVE PRECAUTIONS 
ТОЯ HANDLING 


JEDEC-iS moo! DEVICES 


Digi-Key 

Part No. 

SCP129-ND 
SCP128-ND 
SCP127-ND 
SCP126-ND 
SCP130-ND 


Inch (mm) 

1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
2 x 2 (50.80 x 50.80) 

2 x 2 (50.80 x 50.80) 
4x4 (101.60 x 101.60) 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic items needed to create a static-safe 
work environment They include a floor mat, table mat, adjustable wrist 
strap with grounding cord and accessories to properly connect all of 
the kit components. 


Kit Includes: 

* Table Mat, 2 ft. x 4 ft. (.6m x 1.2m) 

* Floor Mat, 4 ft. x 6 ft. (1.2m x 1.8m) 

* 3M 3040 Ground Cord, 15 ft. (4.6m) 

* 3M 3048 Grounding System for Wrist Strap/Table Mat 
* 3M 2214 Adjustable Wrist Strap 


8020 Series Workstation Grounding Kit: 

The 3M 8020 Workstation Grounding Kits provide the complete static 
protection offered by all the 3M kits. Both the floor and table (8200) 
mats are made from soft three layer static dissipative material. 


8030 Series Workstation Grounding Kit: 


These kits contain two different types of static control mats. The table 
mat is made of the soft three-layered, static dissipative 8200 material, 
while the floor (1864) mat is of the more rigid, conductive Velostat 
material. 


Digi-Key Price | ЗМ 


Description Part No. Each | Part No. 


Matching Table and Floor Mats 


Brown, З Layer Construction | SCP121-ND 403.76 | 8021 
Gray, 3 Layer Construction SCP123-ND 403.76 | 8023 
Blue, 3 Layer Construction SCP211-ND 403.76 | 8024 


Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat 


SCP179-ND 
SCP180-ND 
SCP213-ND 


Brown, 3 Layer Table Mat 380.31 | 8031 
Gray, 3 Layer Table Mat 


Blue, 3 Layer Table Mat 


380.31 | 8033 
380.31 | 8034 


Grounding System for Wrist 
Strap/Table Mat 


Easily snaps onto mats and run- 
ners; grounds two single conductor 
wrist straps. Comes complete with 
ring connector and 15 ft. (4.6 m) 
ground cord. Ground cord has 1- 
megohm resistor for mat conn- 
ection only. 


Lr p ———— $16.78 


Single Card Carrier 


Single card carriers protect individual PCB's from static and physical 
damage during storage and transport. Interiors are lined with 
dissipative foam cushioning. The lid of each carrier can be modified 
for identification labels or company logos. 

The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 
components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price |3M 


Description Part No. Each |Рагі №. 


Quantity | Digi-Key Price | 3M 
Description (per roll) | Part No. Each 


(JEDEC-14) Oranget* 500 SCP129-ND 32.07 
(JEDEC-14) Yellowt* 500 SCP128-ND 35.66 
(Mil. Std. 129J) Yellowte 500 SCP127-ND 40.56 
(Mil. Std. 129J) Yellowt* 500 SCP126-ND 40.56 
(Mil. Std. 129J) Yellowte 250 SCP130-ND 65.69 


Card Carrier 10" x 8" x 1.25" 
with Hinged Lid 


Card Carrier 12" x 9" x 1.25" 
with Hinged Lid 


SCP237-ND 24.43 |8520 


SCP238-ND 30.37 |8521 


Card Carrier 18” x 17” x 2” 


with Hinged Lid SCP239-ND 61.94 |8522 


T With Blacktype *Reusable * Destructible 


Grounding Cord 


15 ft. (4.6 meter) Pre-installed male snap 
fastener with integral one megohm re- 
sistor on one end, solderless terminal on 
other end. 


ITW Chemtronics 
Part No. 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 100 500 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


C805-ND 6.91 6.24 5.83 5.31 | C805 


Grounding Cord SCP114-ND 12.06 


Card Carrier 10" x 8' x 2" 


with Hinged Lid SCP190-ND 28.35 |8523 


Velostat™ Single Device Carrier 


1.55" x 1.01" x 0.46" SCP131-ND 5.75/10 |5701 


Wrist Strap Grounding System 


Wrist Strap Grounding System with two 
banana jacks and one 10 ft. (3.0m) ў 
grounding cord. 


[o DEL. D ——— Án a 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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3M Static Control Products 


Wrist Strap Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies the 
resistance of the operator and work surface ground connections. The 
monitor uses a reliable resistance method that actually includes the 
operator's skin resistance to determine if the system is operating 
properly. If the operator's resistance exceeds 10 megohms or 35 
megohms, or the wiring connections exceed 3.7 megohms, audible 
and visible alarms are triggered. The unit will also warn of potentially 
dangerous low-resistance situations. 

The monitor uses the light and compact dual conductor wrist strap. 
Dual conductors provide the resistance circuit that is monitored as 
well as provide grounding redundancy. If one conductor fails, the other 
will still function to prevent sensitive components from being exposed 
to static. 

Comes complete with a quick connect/disconnect 732 Remote Jack 
and mounting hardware. 6.5 in. x 3.25 in. x 1.5 in. (162mm x 82mm x 
38mm) 


i-Key Price |3M 
Part No. Each |Раг No. 
149.49 | 724 


Description 

Workstation Monitor Kit wHDWR | SCP226-ND 

Dual Conductor Fabric Wrist 
Strap Adjustable 

Dual Conductor Coiled Cord 5' 

Dual Conductor Coiled Cord 10' 


SCP232-ND 8.53 |2368 
SCP233-ND 17.18 | 2360 
SCP234-ND 19.94 |2370 


Conductive Mats and Runners 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 ft. 
(3.0т) Ground cord with a 1 megohm resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 ft. (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 ft. (3.0m) 3040 Ground Cords with 1 
megohm resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mat, Black, 0.125 in. ü 1864 
(3mm) 4'x6 ft. (1.2х1.8т) | C^ 209-ND 257.66 (1/8x4x6) 


Floor Runner, Black, 0.125 in. SCP210-ND 


(3mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) 36669 


1864R 


Dissipative Mats 


8200 Series: 

Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique three-layer 
construction. The top layer is durable static dissipative vinyl, which has 
sufficiently low resistance to discharge static-laden conductors, yet will 
prevent the shorting of pins on the backs of printed circuit boards laid 
on the mat. 

8200 Series Floor Mats includes one 15 ft. (4.6m) 3040 Ground Cord 
and two 3050 Snap Fasteners (installed). 

8210 Series Table Mats includes two 3M 3050 Snap Fasteners (in- 
stalled) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straps 
must be ordered separately. 

8800 Series: 

Rubber mats consist of a top layer of static dissipative rubber 
laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers are 
made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 

8810 Series Table Mats includes two 3034 Snap Fasteners (install- 
ed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4 x 6 ft. SCP214-ND 142.78 | 8201 
А 8203 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 142.78 FLOOR MAT 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 14278 | 8204 
2 > FLOOR MAT 
Table Mats 
Я 8211 
Vinyl, Brown, 2 x 4 ft. SCP219-ND 56.83 TABLE MAT 
Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. SCP221-ND 56.83 | 8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. SCP222-ND 56.83 | 8214 
Rubber, Gray, 2 x 4 ft. SCP224-ND 65.29 | 8810 
Rubber, Blue, 2 x 4 ft. SCP225-ND 65.29 | 8811 


Static Control Shoe 
Grounding Assemblies 
(Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide static protection while 
retaining worker mobility * Increase personnel mobility * One size fits 
most shoe * Extra long contact ribbon accommodates most boots. 
Note: The Grounding Assemblies are not to be used in areas where 
the individual may come in contact with electrical circuitry exceeding 
250 volts. 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each | Part No. 


SCP163-ND 8.10 | 2051 


Description 
With 1meg Ohm Resistor 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit: 

• Static-dissipative work mat with two pockets, .024 in. x 2 ft. x 2 ft. 
(0.6mm x 61cm x 61cm) * Grounding cord assembly with alligator 
clip * Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as the 
full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in a 
shirt pocket. 

Kit Includes: 

* Static-dissipative work surface with pocket 0.015 in. x 15 in. x 20 
in. (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) * 2204 Adjustable Wrist Band 
* Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap 
ground cord, 5 ft. (1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 ft. 
(1.52т); 3063 Work surface ground cord 5 ft. (1.52m) * 3038 
Alligator Clip 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each 
Field Service Kit SCP124-ND 61.69 | 8501 
Lightweight Field Service Kit | SCP182-ND 90.32 | 8505 


Charge-Guard™ 
Adjustable Wrist 
Strap 


Flex life 1,000,000. 


Wrist straps are the front line of defense in all static control pro- 
cesses. Ensure a comfortable fit with the Charge-Guard™ Series 
Adjustable Wrist Strap. One size adjusts to any size wrist to provide 
reliable, 360 degree protection. 


Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap 


The Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap provides cost-effective 
and reliable static protection. The wrist strap is suited for shipping 
valuable products to ensure protection at the receiving end. 


Highland Model™ 2272 
Adjustable Static Control 
Wrist Strap 


Flex life 350,000. 


Conductive comfort band — Silver-plated, continuous mono- 
filament threads establish a 360° contact zone and a reliable path to 
ground. 

The banding gently contacts the skin and allows it to breathe for 
extreme comfort. 

The stainless steel backplate secures the end of the band in the 
clasp and ensures reliable electrical bond. 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each | PartNo. 
Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. |SCP141-ND 17.20 | 2214 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft.|SCP142-ND 23.89 | 2224 
Replacement Wrist Bands SCP144-ND 6.86 | 2204 
Disposable Wrist Strap SCP145-ND 1.17 |2209 
Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. 
Coiled Grounding Cord and 
Alligator Clip. 
Adjustable Wrist Strap 


SCP172-ND 7.46 |2272 
SCP173-ND 324 |2271 


Charge-Guard™ 746 
Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit 
much like the 745 but it operates on either 
battery or AC power. 

Can be used in production facilities to 

field service locations. 


Unit comes complete with an AC 
adapter, lithium battery and wall 
mounting kit. 


SCP235-ND 


Wall Mount Wrist Strap Tester 


The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to 
be wall-mounted in a production facility for daily testing of 
employees’ static control wrist straps. 

Simple to operate, with red and green LEDs giving a clear "go" or 
"no go" indication. 

Comes with the base unit, output connector, wall-mounting system 
and template, cover for the wrist strap plug-in jack and the AC/DC 
transformer. 


5.43 x 7.48 x 2.09 in. (13.8 x 19.0 x 5.3cm). 


SCP204-ND.. .$426.54 


© @ 


The 963 neutralizes static charge on nonconductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 


120 Volts, 6 x 6 x 2.5 in. (15.24 x 15.24 x 6.35cm) 
SCP207-ND. 


lonized Air Blowers 


$398.81 


асі Staticide. 


Static Control Products 
General Purpose Staticide 


(For Non-Porous Surfaces) 

Solves static related problems such as: 

* The attraction of dirt, dust and bacteria to all envir- 
onmental surfaces, products and product packaging. 

* Charge generation on surfaces of tote boxes and car- 
riers used to process and store electronic components. 

* Damage or destruction of sensitive electronic com- 
ponents and subassemblies during their manufacture, 
shipping or receiving. 

* Data processing "glitches" ... 
errors, paper jams. 


ST1002-ND (quart) . 


ки sia 
БЕ 
memory loss, data Ven 


Heavy Duty Staticide 


(For Porous Surfaces) 

* Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 

* Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 

* Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 


ST1003-ND (quart)... $17.25 


Anti-Glare Screen Cleaner 


Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
402. bottle with pump. 


9Т1025-МЮ ——— $5.25 


Industrial Size Wipes 


These strong, highly absorbent lint free cloths are 
for use on any surface. Ideal for computer 
Screens and computer screen filters. 


ST1031-ND (Bundle of 75). .$11.50 


^x STATICIDE. 


Twice the size of a conventional wipe 11 x 8. The 
extra big wipe with muscle. 


* |deal for use in industrial, commercial and technical environments. 
ST1006-ND (Вох of 50) ....................................... $32.25 


Notebook/Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens for use to 
remove fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 
50 presaturated wipes in a handy dispenser. 


Lik[ t $13.13 


ESD Hand Sanitizer 


This product provides excellent sanitization without 
the use of water or towels; contains 60% ethyl alcohol 
to prevent bacterial transfer. 

Use in place of bacterial soap where static 
conditioning of the hands are not affected. 


5т1оз0-Мр.................................... $10.80 Bu 


CD-ROM Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD's. 

Repairs scratches and cleans fingerprints, dust and dirt. Staticide's 
new solution combines safe and effective cleaners with special 
polymers that actually molecularly bond to the disc surface repairing 
the toughest scratches. Use on both old and new discs, regularly to 
actually make them more durable. 


ST1019-ND........... nonien zd aes аа ана: $16.75 


Premoistened Wipes 


Meets or exceeds military electrostatic decay criteria. 
This long lasting wipe prevents dust attraction, is biode- 
gradable, and is safe and easy to use. For use on all 
materials that are not adversely affected by water or alco- 
hol. 

Wipes supplied in reclosable container. 


ST1027-ND Premoistened Staticide Wipes ............. $14.50 


An effective way to clean and disinfect hard non-porous surfaces. 
Cleans and disinfects telephones, earphones, and other telecommuni- 
cations equipment. 

Wipes supplied in reclosable container. 


ST1028-ND Staticide Telephone Cleaning Wipes ...... $14.50 


These pre-moistened wipes contain a unique solution that cleans 
better and keeps lenses cleaner longer. Ideal for cleaning most types 
of glass and plastic lenses including goggles, cameras, binoculars, 
microscopes, camcorders and magnifiers. It also fights fog build-up. 
Wipes supplied in reclosable container. 


ST1029-ND Staticide Clean & Clear Optical Wipes..... $14.50 


k 


NEW! Anti-Static Starter Kit 


This compact kit contains staticides, cleaner, lotion, swabs and wipes 
for all of your everyday static problems. 


9Т1032:МЮ ———————————— $24.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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nar MX Series Rework Soldering 
TE Systems & Replacement Parts 


Features: SmartHeat® Technology. Metcal's tip 
cartridges sense the load and instantly adjust power to 
quickly deliver the right amount of heat precisely where it 
is needed. Меса! systems use SmartHeat® technology 
that is incapable of overshoot and can deliver high 
throughput at lower temperatures. Because the 
interchangeable SmartHeat® cartridges contain a heater 
and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat® 
systems require no calibration. SmartHeat® technology 


SMT Solder - Desolder Tips 


Tunnel Tip - SOIC 


с 


Talon Tips 


systems need no dials or readouts, tip cartridges specify Tip Dimensions Inches (mm) SMD Digi-Key Price | Metcal 
the temperature by series, providing continuous temp- A B с D Component Part No. Each | Part No. 
orature for fast, asy, ДЫН е akes removing 500°Е SMD Slot Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
SMD components a snap. Таюп® was designed with — .090(2.286) .050(1.270) .070(1.778) | Chip 0805 389-1015-ND 36.98 |5МТС-501 
ergonomics, style, and superior performance іп mind. - 140(3.556) .060(1.524) .070(1.778) | Chip 1206, 1210 389-1016-ND 36.98 |SMTC-502 
Beveled ade tbs Е Ш at several different = .068(1.727) .100(2.540) .050(1.270) | SOT-23 389-1017-ND 36.98 |5МТС-505 
COM ponents: vwntnouonangimo:tip earmages: - 110(2.794) .250(6.350) .080(2.032) | 50Т-89 389-1018-ND 36.98 |SMTC-508 
= .070(1.778) .040(1.016) .035(0.889) | Chip 0402, 0603 389-1019-ND 36.98 |SMTC-596 
- .080(2.030) .050(1.270) .060(1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 | 389-1050-ND 35.11 |SMTC-588 
600°Е SMD Tunnel Тір Cartridges for MX Series Rework Systems 
.200(5.080) .200(5.080) .170(4.318) .090(2.286) | SOIC-8 389-1020-ND 42.31 |5МТС-004 
.200(5.080) .200(5.080) .400(10.160) .090(2.286) | 5016-14, 5016-16 | 389-1021-ND 42.31 |5МТС-006 
.375(9.525) .375(9.525) .720(18.288) .125(3.175) | 5010-28, SOL-34 389-1022-ND 42.31 |5МТС-007 
.375(9.525) .375(9.525) .620(15.748) .125(3.175) | 5010-24 389-1023-ND 42.31 |5МТС-009 
.375(9.525) .375(9.525) .520(13.208) .125(3.175) | 5010-20 389-1024-ND 42.31 |5МТС-010 
700°F Quad Тір Cartridges for ОЕР 
440(11.18) .480(12.19) .480(12.19) 110(2.79) | ТОҒР-44 389-1047-ND 63.01 [SMTC-1159 
Digi-Key Price Metcal 
Tips sold separately. Tips sold separately. Description Part No. Each Part No. 
Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering 
| » Digi-Key Price | Меса! .650 x 060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 4242 SMTC-0167 
Fig Description l i Part No. Fach Рай №. .650 x 1190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1048-ND 42.12 SMTC-1161 
1 | Rework System with Dual Expansion Port,100/120VAC 389-1000-ND 678.93 | МХ-5005-11 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1049-ND 42.12 SMTC-1167 
2 | Rework/Desoldering System, 100/120 VAC 389-1087-ND 1010.12 | MX-500DS-11 
__ | Replacement Rework Handpiece with Cord, s д 7 Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
ESD Safe, for MX Systems SEAMED PETS МЕНЕ Inches (mm) Description Part No. Each* Part No. 
3 D WS ара Candee E 389-1002-ND 334.74 | MX-TALON-01 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
TES T -— 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 104.37 TATC-502 
— | Tip Stand for MX Series 389-1045-ND 3848 | AC-TSTAND 
гай шая 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 104.37 TATC-503 
— | Warketand Chamber Liner Filter Pack Tip cleaner > | 389-1088-ND 375.19 | MX-D001 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 104.37 TATC-504 
: Š 600"F Tip Cartridges for Talon@ Series Tweezer Handpiece 
Tip 0.050 (1.270) Angled Viper Tip 389-1086-ND 99.09 TATC-608 
біліне Digi-Key Price Metcal 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-ND 99.09 TATC-601 
гада слаў ена Part No. Each Part No. 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 104.37 TATC-602 
= - - 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 104.37 TATC-603 
500°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 10437 | TATC-604 
200 (5.080) XL Chisel 389-1003-ND 22.90 STTC-517 
-100 (2.540) Chisel 389-1006-ND 22.90 STTC-536 Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. * Sold in pairs 
1050 (1.270) Conical Chisel 389-1082-ND 2174 STTC-541 
1060 (1.520) Chisel 389-1007-ND 22.90 STTC-538 
.040 (1.020) Chisel 389-1005-ND 22.90 STTC-525 А - 
1016 (0.406) Conical Sharp 389-1004-ND 22.90 STTC-522 SP200 Soldering System 
1016 (0.406) Sharp Bent 389-1080-ND 2174 STTC-526 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1081-ND 21.74 STTC-540 Features: . 
016 (0.406) Bevel 389-1008-ND. 22.90 STTC-545 The SP200 is an ideal choice for thru-hole 
.010 (0.254) Microfine Bevel 389-1083-ND 21.74 STTC-590 soldering and surface mount touchup. As with all 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems Меса! s eat systems, there is no cal- 
200 (5.080) XL Chisel 389-1009-ND 22.90 STTC-017 pon . 
100 (2.540) Chisel 389-1011-ND 22.90 STTC-036 Replacement Handle Includes: 
1070 (1.780) Chisel 389-1012-ND 22.90 STTC-037 * Handle * Cord 
.060 (1.520) Chisel 389-1013-ND 22.90 STTC-038 Tips are sold separately. 
040 (1.020) Chisel 389-1064-ND 2174 STIC-025 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 22.90 STTC-022 Digi-Key Price Metcal 
016 (0.406) Sharp Bent 389-1065-ND 2174 STTC-026 Description Part No. Each Part No. 
ae (0.406) Conica Sharp ОО 24 отсо Soldering System, 115VAC 389-1031-ND 31443 | SP200-11 
1010 (0.254) Microfine Bevel 389-1067-ND 2174 STTC-090 Replacement Solder Handpiece for SP200 389-1032-ND 62.62 SP-HC1 
- - - Cartridge Removal Pad 389-1044-ND 5.95 AC-CP2 
700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 3 
200 (5.080) X-Large Chisel 389-1070-ND 2174 STIC-17 ТРЕ ШТЕЙ ЕЯ ШЫ 
100 (2.540) Chisel 389-1074-ND 21.74 STTC-136 ыы m. ы ПЕР ga 
.070 (1.780) Chisel 389-1075-ND 21.74 STIC-137 mais и) Dun Багуна» Еа Багно: 
.060 (1.520) Chisel 389-1076-ND 21.74 STTC-138 500°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series 
140 ою, бола Sharp e Das A 5110107 116 (0.406) Hoof - Drag 389-1035-ND 25.62 SSC-539A 
1020 (0.510) Conical Sharp 389-1078-ND 2174 STTC-144 020 п p Ë манор узы 225% 2275013 
‘016 (0.406) Conical Sharp 389-1068-ND 21.74 STTC-106 040 (1.020) апіса Sharp 57 5 
1016 (0.406) Conical Sharp О 274 ТЕЧ 020 (0.510) Conical Sharp 389-1034-ND 15.70 SSC-522A 
1016 (0.406) Sharp Bent 389-1073-ND 21.74 STTC-126 016 (0.406) Bevel _ 389-1036-ND 15.70 550-545А 
1016 (0.406) Conical Sharp 389-1077-ND 21.74 STTC-140 600°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series 
016 (0.406) Bevel 389-1079-ND 21.74 STTC-145 100 (2.540) Chisel 389-1040-ND 15.70 SSC-636A 
800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems :070 (1.780) Chisel 389-1041-ND 15.70 SSC-637A 
120 (3.050 Chisel 389-1084-ND 2472 STIC-808 .060 (1.520) Chisel 389-1042-ND 15.70 SSC-638A 
(3.050) se ‘040 (1.020) Conical Sharp 389-1051-ND 1491 | SSC-601A 
.040 (1.020) Chisel 389-1039-ND 15.70 SSC-625A 
қ я 020 (0.510) Sharp Bent 389-1053-ND 14.91 SSC-654A 
Desoldering Tips for MX Rework Systems 020 (0.510) Conical Sharp 389-1038-ND 1570 | SSC-622A 
uus mox x on .016 (0.406) Bevel 389-1043-ND 15.70 SSC-645A 
[ЕЕ ee Dio Rey Eres Мека! .020 (0.510) Sharp Bent 389-1052-ND 1491 SSC-626A 
025 (635) ЕТТЕН SEHEN mE STDE:002. 700%Е Soldering Tip Cartridges for SP200 Series 
1025 (635) 700 Series 389-1089-ND 36.22 STDC-102 ie yen iue Ru RE ae À 
4030 (762) 600 Series 389 091 ND 36.22 STDC-003 140 (1.020) Conical Sharp 389-1054-ND 1491 | SSC-701A 
.030 (.762) 700 Series 389-1090-ND 36.22 STDC-103 1040 (1.020) Chisel 389-1056-ND 1491 S8C-725A 
.040 (1.020) 600 Series 389-1092-ND 36.22 STDC-004 .020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 14.91 SSC-722A 
.040 (1.020) 700 Series 389-1063-ND 3622 STDC-104 020 (0.510) Sharp Bent 389-1061-ND 1491 SSC-754A 
050 (1.27) 600 Series 389-1093-ND 36.22 STDC-005 020 (0.510) Sharp Bent 389-1057-ND 14.91 SSC-726A 
050 (1.27) 700 Series 389-1094-ND 36.22 STDC-105 016 (0.406) Bevel 389-1060-ND 14.91 SSC-745A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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WRS3000S 
Soldering/Desoldering Station 


The WRS3000S combines all of the tools needed to cover most through 
hole and SMT repair or rework applications. The soldering tool is the 
powerful WSP80, featuring 80 watts of power to cover even the most 
difficult multi-layered applications. The desoldering tool is the DSV80. 
This tool features an inline design and 80 watts of power. Finally, the 
HAP1 Hot Air tool features a static free air stream that is heated by 100 
watts of power. A full complement of nozzles are available for fine solder 
reflow or removing PLCC packages. The system is completely ESD safe, 
U.L. Approved and meets the Mil-Specs. 


Features: “ Self-contained * Closed loop controlled hand pieces * Digital 
display * Microprocessor control for the ultimate in accuracy * Lock-out 
equipped “ Temperature setback * Separate control of air flow rate, time 
and temperature * Three independently controlled channels * Burn re- 
sistant cords • F/C degree selector • ESD safe * Meets U.L. 
requirements • Full range of tips for rework and repair available • Hot air 
and desoldering applications can be run without any separate switching 
* Temperature Range: 350°F to 850°F (177°C to 454°C) 


Note: Tweezers will also work with EC series units. 


(Through Hole and 
SMT Repair or Rework) 


Thermal Tweezers 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Rework Station w/Hot Air and Irons WRS3000S-ND 1669.14 WRS3000S 
SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 179.10 WTASOSET 
Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 14.61 WT1 
Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414699-ND 14.61 WTA2 
Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 14.62 WTA3 
Tip, 12.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 26.60 WT4 
Tip, 18.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414499-ND 26.60 WT5 


MT1500 Soldering Station (Microtouch) 


Features: “ Immediate, accurate tip temperature for faster soldering 
* Quick tip change system, no tools required * Expanded tip selection: 
.010 point to PLCC68 (over 50 available) • Touch feature for extended 
tip life reduces operating cost * Excellent thermal capacity improves 
performance in all applications • Immediate response to thermal loads 
improves productivity * Complete control with adjustable temp. and 
digital display * Three basic modes: (1) Touch Mode: Intended for 
soldering very small components with microtips; (2) Idle Mode: Similar 
to Touch Mode, but uses large tips; (3) Continuous Mode: Suited for 
very large surface mount device tips • Average tip temperature is 
calibrated to +9°F (+5°С) at idle with no load e Tip temperature range 
400°F to 800°F (204°C to 427°C) * Stability +10°F (+6°С) “ Control 
setting resolution 1°F (1°C) * Unit not provided with tip: tips to be 
purchased separately 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Microtouch Soldering Station MT1500-ND * 647.43 MT1500 
Tip, Screwdriver, 1.19mm W x 5.08mm MT301-ND 47.84 MT301 
Tip, Conical, .38 dia. x 5.08mm MT302-ND 47.84 MT302 
Tip, Screwdriver, 1.78mm MT601-ND 47.84 MT601 
Tip, Bevel, .51mm MT607-ND 47.84 MT607 
Tip, Bevel, 1.00mm MT608-ND 46.20 MT608 
Tip, SMT Blade, 10.41mm Long MT617-ND 101.22 MT617 
Tip, PLCC68, 25.53mm Sq. MT1208F-ND 157.02 MT1208 


* 5 year unconditional warranty for "MT1500-ND". 


WES51 and WESD51 Soldering Stations 


Features and Benefits: “ Cordless temperature lockout to prevent operators from 
raising the temperatures to levels higher than specified for the board or component. 
Gives you control over the process * Cordless Tip Temperature Calibration, which 
provides the user with the capability of resetting station temperature readings to 
variations іп tip sizes and styles ” Quick heat-up and temperature recovery — allows 
continuous production soldering * Slim, comfortable hand piece — reduces operator 
fatigue * Accuracy within 9°F (5°C) * Temperature range: 350°F to 850°F (177°C to 
454°C) « ESD Safe to protect sensitive components * Uses ET Series Tips 


WES51-ND Analog 50 Watt Soldering Station 
WESD51-ND Digital 50 Watt Soldering Station. 
PES51-ND Replacement Iron 
BA60-ND Replacement Barrel Nut Assembly for PES50 & PES51 


WS System Calibration Unit 


Features: • Designed to work with WS series soldering stations * Allows user to 
calibrate tip temperature of soldering iron to outside temperature reference • Enables 
timer setback mode (allows station to set back to 350°F (177°C) after period of 
inactivity) * Insert fixed temperature into station and turning off front panel control 
knob * Switching station display between °F or °С • Resetting station electronics to 
original factory calibration * Unit uses four “AA” alkaline batteries for power 
(included) * 3 month normal life expectancy of batteries ” 16 button keypad “ Three 
digit LED display * Connectors to attach to soldering station and iron 


UD ES Mt О ual IE И $153.47 


Controlled-Output Soldering Station 
WTCPT Weller’s Work Horse 


Specifications: * Transformer powered soldering station complete with macro style, low 
voltage, temperature controlled soldering iron * Special “closed loop” method of controlling 
maximum tip temperature to protect temperature sensitive components * Power unit housing (С 

features impact resistant plastic for durability * Quick disconnect plug for soldering iron and 

lighted on/off switch * Separate conductor grounds iron tip and terminates at third pin of power 


cord • PT series soldering tips come in a variety of shapes and sizes in three standard 
temperature ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 800°F (427°C) * Uses PT series tips 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station 24V Output WTCPT-ND 140.09 WTCPT 
Replacement Soldering Iron TC201T-ND 73.56 TC201T 


WSL апа WSL2 Digital Soldering Stations 


WSL Includes: WSLPU power unit, WMP soldering pencil and WMPH stand and sponge. WSL2 Includes: WSL2PU power 
unit, WMP soldering pencil, WMPH stand and sponge, WSP80 soldering pencil WHP81 stand and sponge. Features: * Super- 
fast heat-up saves you time • Superior thermal recovery allows fast, efficient soldering * Tips are secured to the pencil by 
use of a threaded end, which eliminates the need for a barrel nut Iron is fitted with a non-burnable silicone rubber cord 
for safety * The standard setback feature saves tip life and power. If the soldering pencil is not used for 20 minutes, the 
temperature is reduced to 300°F (150°C). After 60 minutes of inactivity, the unit is switched ой. • The station's display is 
programmable using the optional WCB1 control module • Stations also support the WTA50 Thermal Tweezer, WHP80 Hot 
Plate, and WST80 Hot Plate, and WST20 Thermal Wire Stripper * ESD safe to protect sensitive components * UL and cUL 
listed * Use new NT series tips * Temperature Range: 150°F to 850°F (66°C їо 454°C) 


Replacement Tips for WMP 


=? way 213 —13 


e—1 s 
NT4 


NT1X NT6 NTAX 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital 95 Watt with 65 Watt Iron WSL-ND 270.38 WSL 
Dual Digital 190 Watt with 2 Irons WSL2-ND 463.50 WSL2 
Digital 95 Watt without Iron* WSLPU-ND 168.41 WSLPU 
Dual Digital 190 Watt without Iron* WSL2PU-ND 261.74 WSL2PU 
Soldering Iron 65 Watt with NT1 Tip WMP-ND 101.97 WMP-ND 
Iron Stand for WMP Series WMPH-ND 23.18 WMPH 
Tip Dia. Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Micro 0.25 7.40 NT1-ND 9.00 NT1 
Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 9.00 NT1S 
Round 1.20 9.90 NT4-ND 9.00 NT4 
Bent Round 0.40 8.15 NT1X-ND 10.80 NT1X 
Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 9.00 NT6 
Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 9.00 NTA 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 9.00 NTB 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 9.00 NTC 
Bent Chisel 1.60 8.61 NTAX-ND 10.80 NTAX 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


WS "Silver Series" Soldering Stations 


Experience immediate heat from the combination of a unique silver heating element and tip configuration allows faster, 
more efficient, soldering. Software has been upgraded to allow the power unit to cycle faster, giving you improved 
response time. A standard setback feature has been added to save tip life and power. If the soldering pencil is not used 
for 20 minutes, the temperature is reduced to 300°F (150°С). After 60 minutes of inactivity, the unit is switched off. High 
output pencil allows you to work with lead-free solder while keeping tip costs low. Programmable using the optional 
WCB1 control module - allows for temperature lock-out (process control), temperature set-back (extended tip life) and 
°F to °C conversion. ESD safe to protect sensitive components. Features: * Anti-static housing * Automatic tool recog- 
nition * All Weller accessories up to 80W may be connected • Dimensions (L x W x Н): 165.10mm x 114.30mm x 
101.60mm * Use LT Series tips 


WSD81 
Specifications: « WSD81 includes WSD81PU 
power unit, WSP80 soldering pencil, and WPH81 
stand and sponge * Temperature Range: 150°F 
to 850°F (66°C to 454°C) * Temperature 
Accuracy: + 9°F (+5°C) 


WSD161 

WSD161 includes the power unit only. Soldering pencils and stands 
are sold separately. The WSD161 operates on two independently 
controlled channels. You can operate two 80 watt tools 
simultaneously. Specifications: • Temperature Range: 300°F to 
850°F (150°C to 454°C) * Temperature Accuracy: + 9°F (+5°С) 


Ц = 


Replacement Tips for WSP80 


< =M} 


LT1 LTH 


LTcs LTK LTA 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Solder Station, 95 Watt with Iron WSD81-ND 270.38 WSD81 
Digital Dual Soldering Station 150 Watt* WSD161-ND 261.74 WSD161 
Replacement Solder Pencil, 80 Watt WSP80-ND 101.97 WSP80 
Solder Pencil Stand WPH80-ND 15.45 WPH80 
Iron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 23.18 WPH81 
Barrel Nut Assembly for WSP80 WS102-ND 6.35 WS102 
Tip Dia. Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips 
Round 0.25 10.90 LT1-ND 4.99 LT1 
Chisel 0.8 10.90 LTH-ND 4.99 LTH 
Round 3.2 10.90 LTCS-ND 4.99 LTCS 
Chisel 1.2 18.50 LTK-ND 4.99 LTK 
Chisel 1.6 9.70 LTA-ND 4.99 LTA 
Chisel 2.4 10.90 LTB-ND 4.99 LTB 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold seperately. 


Vacuum Pickup Tool 


Digi-Key Price Weller 
Part No. Each Part No. 
WLSK200-ND 46.22 WLSK200 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Weller? 


Professional Soldering Irons 
WP25, WP30, WP35 Series Irons 


Features: • Fixed temperature units • Ideal for a wide variety of electronic tasks • Inter- 
changeable heater elements - Single handle plus three different heating elements gives 


Soldering Irons 


Specifications: • Specifically designed for use at electrostatic free work stations • Non-burnable silicon rubber cord 
* Lightweight, high impact plastic handle * Blue plastic meets requirements for ESD, Electrostatic Dissipative Materials * Uses 
Weller EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and chromium plating for long life • UL listed 

NOTE: EC1503B, EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC1002. 


the user a trio of irons for different jobs * Quick change knurled collar makes changing 
heater simple * Lightweight handle with cushioned grip * For additional safety, all irons N (С RUN С а 
come with 3-wire power cord ® Irons use ST series iron plated tips for long life and 
greater soldering efficiency * Important: Use only Weller tips * ST series tips • UL Listed 
Digi-Key Price Weller EC1503B: • Tool designed | EC1302B: • Micro-soldering | ЕС1201А: • General purpose | РЕ550: • General purpose 
Description Part No. Each Part No for difficult applications | tool * Stainless steel heater | soldering tool * Stainless | soldering tool “ Stainless 
Soldering Iron with ST3 Tip, 25 Watt" WP25-ND 35.12 WP25 such as multilayer boards, | element construction * Fine | steel plug-in heater element | steel plug-in heater element 
Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Ман“ WP30-ND 37.95 WP30 large heat output from | tip iron for light duty | construction * General pur- | construction * General 
Soldering Iron with ST3 Tip. 35 Маң” WP35-ND 4421 WP35 small tool e Large tip iron applications pose iron for mid-range purpose iron for mid-range 
Soldering Iron Stand For WP Series” PH60-ND 21.83 PH60 for high wattage application applications applications 
Knurled Tip Retaining Nut KN60-ND 2.85 KN60 
* Note that iron stand is sold separately. Description НЫ Erice Weller, 
42W Soldering Iron with EMA Tip EC1503B-ND 120.68 EC1503A 
. 20W Iron with ЕРН 101 Тір EC1302B-ND 103.77 EC1302A 
WRS10022 Electron ically 40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 103.77 EC1201A 
. А 50W Soldering Iron with ЕТА Тір PES50-ND 35.88 PES50 
Controlled Desoldering Station Replacement Sponge TC205-ND 99 T6205 
Features: * Vacuum is generated with a self-contained pump * 80 watts of power 
for faster heat up and better performance * A wide range of DS series desoldering H 
tiplets available « WRS10022 comes with DS80 desoldering pencil with external Replacement Tips for Irons 
solder collection chamber * Station also supports Silver Series soldering pencil 
М/5Р80 and WMP Micro Pencil to give you added flexibility Tip Dim. Digi-Key Price Weller 
(mm) Description Part Мо. Each Part Мо. 
Digi-Key Price Weller EM Series Tips for EC1503B Iron 
Description Part No. Each Part No. 1.57 Chisel Tip EMA-ND 12.16 EMA 
Complete Station 120V Output WRS10022-ND 849.75 WRS10022 38 Conical Tip PT Series Tis f ae a 12.16 EMD 
Replacement Tip, .79mm DS112-ND 12.08 05112 eries Tips for ron 
Replacement Th. 1.85mm DS114-ND 12.08 DS114 1.57 Screwdriver, 700°F (371°C) PTA7-ND 5.43 PTA7 
Glass Tube 0051360599-ND 6.50 0051360599 1.57 Screwdriver, 800°F (427%) PTA8-ND 5.43 PTA8 
Kapton Strap 0051361699-ND 5.85 0051361699 3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 543 PTC7 
Mineral Filters 0051360499-ND 2331 0051360499 3.18 Screwdriver, AC PTOS ND n d 
E ‘onical Flat, Ы P - i 
79 Conical Flat, 800°F (427°C) PTF8-ND 5.43 PTF8 
. . . 38 Long Conical, 700°F (371°C) PTS7-ND 5.43 PTS7 
0051502699 Circuit Board Vise 38 Long Conical, 800°F (427°C) PTS8-ND 5.43 PTS8 
EPH Series Tips for EC1302B Iron 
* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed circuit 38 Micropoint Tip EPH101-ND 537 EPH101 
boards “ Spring clamps will hold work piece in place securely * Rotates .79 Bent Сотса! Tip EPH102-ND 5.37 EPH102 
through 360°, allowing work performance at any convenient angle • Adjustable 1.57 Screwdriver Tip. EPH106-ND 5.37 ЕРН106 
features allow handling of variety of circuit board sizes * Maximum surface: 6- Replacement Barrel Nut Assort. for ЕРН Тір..................... EC231-ND 7.97 EC231 
1/4”/160 mm x 9-1/8"/235 mm * 0051502699 is ESD SAFE ET Series s for EC1201A 
1.57 Screwdriver Tip ETA-ND 5.12 ETA 
Digi-Key Price Weller 2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 5.12 ETB 
Description Part No. Each Part No. 79 Screwdriver Tip ETH-ND 5.12 ETH 
Circuit Board Vise 0051502699-ND 46.83 0051502699 p Conical TR ED 515 ali 
R ingle Flat Tip - ; 
.80 Long Conical Tip ETO-ND 5.12 ETO. 
C di S Id š | Tips for Professional Soldering Irons — ST Series Tips for WP25, WP30, WP35 Irons 
r rin ron 1.57 Screwdriver Tip ST1-ND 4.80 sn 
ы o ess olde g ons 4.65 Screwdriver Tip ST4-ND 4.80 ST4 
i .79 Single Flat Tip ST5-ND 4.80 5Т5 
and Tips .79 Screwdriver Tip ST6-ND 4.80 ST6 


Features: “ Patented soldering tool has a catalytic converter that provides a powerful yet safe flameless combustion * Safety 
cut-off switch when cap replaced * Two easily interchangeable screw-in tips are available * Butane not included (Butane 


is not sold by Digi-Key) 


Flux and Scrub-It? Solvent Dispensers 


35 Watts Flux Dispensers: • Both static safe and standard hold 2 ounces • Avoid spills and waste and place ЕТІ 
flux precisely where needed ” Squeeze bottles dispense опе drop of liquid resin, flux, oil solvent 
МЕ Digi-Key Price Weller through stainless steel needles • Static dissipative models protect static-sensitive components 
Description Part No. Each Part No. Scrub-It® Solvent Dispensers: • Squeeze dispenser to distribute solvent through brush * For 
Cordless Soldering Iron C1C-ND 13.28 C1C cleaning printed circuit boards and other connections • No mess, no waste • Available with nylon 
Chisel Тір, 3.175mm C12-ND 1.97 612 bristles ог horsehair for static-safe applications * Dispenser holds 2 ounces Rem 
Conical Tip, 3.175mm C13-ND 1.97 C13 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No 
Flux Dispenser, 0.020" (.51mm) Needle FD2-ND 2.63 FD2 
75 Watts Scrub-It Bottle, Nylon Bristle SD74-ND 8.94 SD74 
= š Scrub-It Bottle, Horsehair ESD Safe SD74H-ND 8.94 SD74H 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Cordless Soldering Iron ү : : 
with PPT6 Tip, 2.4mm кыр 9267 P20 Hot Air Rework Station and Nozzles 
Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PPT1-ND 7.88 PPT1 Feat К 
Single Flat, Solder Tip, 2.4mm | PPT2-ND 788 | PPT2 Batu. ы NK Й 
nonta ERME eoor 
Features: “ Gives the ultimate in | Single Flat, Solder Tip, 4.8mm | РРТ4-М0 7.65 PPH * Temperature and air flow are controlled on the front panel - allows you to make 
portable power and convenience for all | Double Flat, Solder Tip, 1.0mm | PPT5-ND 7.88 РРТ5 settings quickly and easily “ Air flow can be activated by either a finger switch on the 
soldering jobs * Provides 25 to 75 watts | Double Flat, Solder Тір, 2.4mm |  PPT6-ND 7.88 PPT hand piece or via an optional foot switch “ Built-in hand piece holder saves bench space 
of power «Adjustable temperatures UD | Double Flat, Solder Tip, 3.2mm | PPT7-ND 7.65 PPT7 
fo BAD E е aa with, standard.) Hot Knife Tip PPT10-ND 765 | PPTIO Digi-Key Price Weller 
hour of continuous use » Butte not Hot Air Tip PPT9-ND 7.65 PPT9 Description Part No. Each Part No. 
included (Butane is not sold by Digi- | Hot Air Deflector PPT11-ND 536 | PPTI Self-Cont. Hot Air Station, 120V WHA300-ND 772.50 WHA300 
Key) Hot Air Tip with Deflector PPT13-ND 1224 | РРТІЗ Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 0058736814-ND 60.41 0058736814 
Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 75.75 0058736833 
Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC 0058736839-ND 60.41 0058736839 
125 Watt Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 60.41 0058736804 
atts Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 60.41 0058736843 
Digi-Key Price | Weller Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 60.41 0058736842 
Description Part No. Each Part No. Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 60.41 0058736870 
- Cordless Soldering Iron PSI100C-ND 56.90 | PSI100C 
% d> Single Flat, Solder Tip, 1.0|mm PSI1-ND 10.07 | PSH 
Features: • Self-igniting portable butane | Single Flat, Solder Tip, 24mm | PSI2-ND 10.07 | PSI? Cordless Hot Glue Gun 
heat tool “ Anti-static soldering = "Auto | Single Flat, Solder Тір, 3.2mm PSI3-ND 10.07 | PSI3 
Switch" safety shut-off iron plated tips, | Single Flat, Solder Тір, 4.8mm PSI4-ND 10.07 | PSI4 Features: « Home, hobby and light industrial applications • Self- 
Sinis steel body provides up ie ios ЕЕ = =Б 10-07 PS5 Window > Patenteq magneti tsermosta for temperature contol 
stainless-steel body provides up to 125 i id 
watts of power * вые аше Double Flat, Solder Tip, 24mm PSIG ND 10.07 | PSI6 * Heat to working temperature in just 4 minutes * Uses standard 
up to 1,076°F • Fuel level is clearly Double Flat, Solder Tip, 3.2тт | PSI7-ND 10.07 | PSI7 1/2" glue sticks “ Fuel level window • General use nozzle * Glue — - 
visible through a window on the body of Double Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI8-ND 10.07 | PSI8 sticks and Butane not included Dior ence Waller 
the tool • Butane not included (Butane is | Hot Blower Tip PSI9-ND 10.07 | PSI9 i ай РО: ЕЕ CER, 
not sold by Digi-Key) ( Hot Knife Тір PSI10-ND 10.07 | PSH0 (Glue sticks and Butane are not sold by Digi-Key) 6150-М0 47.25 6150 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Benchtop Fume Absorber 


Aerodynamic hood design effectively 
draws solder fumes away from the 
work area. Carbon filters traps up to 
80% of the flux fumes. Compact size 
and adjustable for convenient place- 
ment near work area. Optional artic- 
ulating arm with bench mount clamp 
converts benchtop fume absorber to 
suspended fume absorber for posi- 
tioning directly over the work area. An 
inexpensive alternative to individual 
fume extraction. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Benchtop Fume Absorber, 115V w/3 Filters K416-ND 121.29 


Benchtop ESD Safe Fume Absorber, — 
115V w/$ Filters 


K417-ND 146.95 


Articulating Arm Assembly Kit w/Bench Clamp K418-ND 200.86 


Replacement Carbon Filter Set, 3 Pcs. K419-ND 20.43 


Benchtop Fume Absorber 


w/Articulating Arm, 115V K498-ND 254.08 


Benchtop ESD Safe Fume Absorber — 


w/Articulating Arm, 115V K499-ND 304.03 


Vacuum Desolder Pumps 


Features durable corrosion resistant plastic construction and 
corrosion treated springs with uniform reset pressure and cushioned 
shock reduction. Fitted with replaceable teflon tips. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


Fig. 1 


K412-ND 20.60 
K413-ND 3.64 


High-Vac Desoldering Pump with Tip 
Repl. Teflon Tip for K412-ND, K500-ND 


K414-ND 26.00 
K415-ND 6.08 


ESD Safe Desoldering Pump with Tip 
Repl. ESD Safe Teflon Tip for K414-ND 


Fig. 2 


K500-ND 12.10 


Desoldering Pump 


CHIPQUIK" SMD Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD components 
including QFP and PLCC packages, with very low temp. (300*F). It virtually eliminates damaged 
pads and circuitry or lost boards due to heat damage. SMD1 contains everything needed for 
removing SMD components with either convection (hot air) or conduction (solder iron). Use 
SMD16, SMD32, and SMD291 for larger jobs which require more CHIP QUIK material and flux. 
SMD2000 kit is a complete Solder/Desolder rework kit for safely removing SMD components, 
cleaning the pads, placing component and reapplying solder safely with low operating temps. 
Approved by many top industry PC board manufacturers for reworking faulty components, without 


the need for specialized solder equipment. 


ECHCON Fluid Dispensing 
Sys TE Ms Systems 


OK International fluid dispensing equipment is 
well suited for all types of liquids and fluids, 
from water thin solvents to thick pastes to 
sticky syrups. Both dispensers require 
external air source. 


K425-ND foot valve dispenser is the ideal 
dispensing unit for most general applications 
of adhesives, sealants and compounds. 
Features: * Rugged and easy to use * Built- 
in pressure regulator * Connects to any OK syringe adapter * Fluid 
will flow as long as foot pedal is depressed 


K425-ND Foot Valve Fluid Dispenser 


20-100PSI with built-in pressure regulator..... $245.00 


Air Powered Syringe Assemblies 


Available in 3 popular sizes (6cc, ° 
10cc, and 35cc). Air powered as- N 
semblies include syringe barrel > a Plug 
and tip caps, air stoppers and š Sicpper 
end plugs for safety when trans- 
porting filled syringes. 2 у are 

Tip Cap 


K427-ND  5cc-6cc (pkg. of 20 assemblies) 
K428-ND 10сс-12сс (pkg. of 15 assemblies) 
K429-ND 30cc-35cc (pkg. of 10 assemblies) 


Dispensing Tips 


These tips are molded in high 
density polyethylene with color 
coding indicating tip inside 
diameter. 


K435-ND .063” (1.60mm) ID Tan Color (pkg. of 50) .. 
K436-ND — .047" (1.19mm) ID Grey Color (pkg. of 50) . 
K437-ND — .033" (.84mm) ID Green Color (pkg. of 50) . 
K438-ND — .024" (.61mm) ID Pink Color (pkg. of 50)... 
K439-ND — .016" (.41mm) ID Blue Color (pkg. of 50) 


Desoldering tool removes solder 
with simple push-button oper- 
ation. A conductive tool for anti- 
static operation. Replaceable tips 
available. 


PAL1700-ND 
PAL2712-ND 


Desoldering Pump 
Replacement Tip 


SMD1-ND 
Instructions included 
with all kits. 


CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC Boards that were manufactured with lead and no-lead solders with 
excellent results on both. It has also been successfully tested for SMD removal on all the major no-lead solders that are presently available in the 


industry. 


SMD2000 Contents (In durable plastic case): * CHIP QUIK Removal Alloy SMD 4.5 with instructions * Solder Paste: No clean 63/37 rework 
solder paste with flux in 1cc syringe with nozzle and cap (trial size) * Solder: 3 feet 63/27 2% silver .031 in. * Chip Quik Paste Flux: No clean 
flux in 1cc syringe with nozzle and cap used for solder/desolder * Liquid Flux Remover/Cleaner: 5cc container with applicator (non-flammable) 
* Probe Kit: 4 stainless steel dental picks for SMD removal and placement * Solder Wick: No clean, 5 feet е Handi Vac: SMD pick and place tool 
with tips * Acid Brush: Qty. 2 * Precision Tweezers: For SMD removal and placement * Cleaning Wipes: Tight weave / low lint 4" x 4", Qty. 6 (for 
cleaning PC board) * Swabs: Double ended, Qty. 10 (for cleaning PC board) * Alcohol Pads: Qty. 6 (for cleaning PC board) * CHIP QUIK SMD 


removal and clean up instructions. 


Digi-Key Price CHIP QUIK 

Description Part No. Each Part No. 
Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 16" SMD16-ND 82.50 SMD16 
Industrial Pack Low Temp. No Lead Solder 16' SMD16NL-ND 97.50 SMD16NL 
Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 32" SMD32-ND 150.00 SMD32 
Industrial Pack Low Temp. No Lead Solder 32" SMD32NL-ND 172.50 SMD32NL 
No Clean Paste Flux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 14.63 SMD291 

SMD Removal Kits 
For 8-10 SMDs SMD1-ND 15.00 SMD1 
Complete Rework Kit, Contents Listed SMD2000-ND 105.00 SMD2000 


Scotch" No. 854 
Polyester Tape 


An opaque, cream-colored polyester tape with excellent chemical 
resistance in precious metal plating, especially gold 


General Information: * Polyester film backing imparts excellent 
chemical and thermal stability « Remains flexible at -60°F (-50°C) and 
retains dimensional stability up to 300°F (149°C) 


* Construction: * Backing: Polyester * Adhesive: Rubber * Color: 
Cream * Standard Roll Length: 72 yds. (66m) * Elongation at Break: 
123% “ Backing Thickness: 1 mil (.02mm) * Total Tape Thickness: 
2.7 mils (.065mm) * Water Vapor Transmission Rate: 1.6 gms 
H20/100sq. in./24 hrs. (24.8 g/m*/24hrs) * Resists many solvents 
found in photographic, electroplating and chemical milling processes. 
Hot caustics will weaken the backing after prolonged immersion 


Application Ideas: * Excellent chemical resistance in precious metal 
plating, especially gold * Excellent results in sodium hydroxide etching 
of aluminum * Chemical milling * General splicing 


3M85402-ND 
3M85401-ND 


Polyester Tape, 2" (50.8mm) wide .. .$32.36 
Polyester Tape, 1" (25.4mm) wide .. .$15.79 


Scotch" No. 5414 Water 
Soluble Tape 


Get reliable protection for your circuit boards during wave soldering 
with this water soluble tape * Saves time and clean-up costs by 
completely dissolving during in-line, aqueous cleaning operations 
* Biodegradable, non-toxic tape has a neutral pH and leaves no 
residue * Eliminates static and labor usually associated with tape 
removal * Packaged in a moisture impervious bag which ensures 
long term storage stability under extreme humidity 


Construction: * Backing: PVA film * Adhesive: Water soluble 
synthetic adhesive * Liner: Kraft paper * Color: Hazy, transparent 
* Standard Roll Length: 36 yds. (33m) * Tensile Strength: 6.2 
Ibs./in. width (115.6 N/100mm) * Total Thickness: 2.5 mils 
(.06mm) * Dissolution Time: 40 seconds at 140? with agitation 


3M541434-ND 
3M541412-ND 


0.75" (19.05mm) wide 
0.5" (12.70mm) wide. . 


.$21.94 
.$24.38 


Scotch" No. 5413 Polyimide 
Film Tape 


Increase your productivity with this 
superior performing Kapton™ polyimide 
film tape * Chemical and radiation 
resistant polyimide film is dimen- 
sionally stable at high temperatures, 
and flame retardant * Strong, heat re- 
sistant silicone adhesive resists ad- 
hesive transfer at elevated tempera- 
tures, providing higher productivity 
* Rated for continuous use at 500°F 
and intermittent use at 700°F, 
Scotch™ brand Мо. 5413 provides ап 
excellent mask for high temperature powder 

coating * Color: Amber * Roll Length: 36 yds. (33m) * Total Tape 
Thickness: 2.7 mils (.07тт) * Temperature Use Range: -100°F to 
500*F (-73*C to 270*C) 


3M541334-ND 
3M541312-ND 


0.75" (19.05mm) wide ..................... $36.64 
0.5" (12.70mm) міае....................... $24.42 


Scotch" No. 5419 Low Static 
Polyimide Film Tape 


A translucent, polyimide film-backed silicone adhesive tape with 
unique and extremely low electrostatic discharge properties. For gold 
tab protection during wave soldering of printed circuit boards. 


General Information: * 5419 tape employs a proprietary technology 
that results in extremely low electrostatic discharge at unwind and 
removal from the PWB * Polyimide film does not soften at elevated 
temperatures, thus, the film provides an excellent release surface at 
elevated temperatures. 


Construction: * Backing: Polyimide * Adhesive: Silicone * Color: 
Gold * Standard Roll Length: 36 yds. (33m) * Tensile Strength: 33 
Ibs./in. width (578N/100mm) * Total Tape Thickness: 2.7 mils 
(.07тт) * Temperature Use Range: -100°F to +500°F (-73°C to 
+260°С) * Insulation Resistance: >1*10° ohms 


Applications: Mask for printed circuit boards during wave solder or 
solder dip process; used as release surface in fabrication of parts 
cured at elevated temperatures 


0.75" (19.05mm) wide 
0.5" (12.70mm) wide. . 


3M591934-ND 
3M591912-ND 


.$39.37 
.$25.07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


. z H Li 
WT /Chemtronics — Desoldering Braid Presaturated Wipes 
Pure copper braid construction coated with high purity rosin, quickly and thoroughly Description EN 1 Price Баси. Спетиопісэ 
removes solder. Use Chem-Wik ог Soder-Wick to remove components, SMDs, ICs, сете Wilma > p 3 š: 
blobs and clean up poor solder connections. Meets or Exceeds these Optic Prep High Quality Optical 
Requirements: * Mil-F-14256F Type R * NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and š ае Ч 
Quality Assurance publication • NASA SP-5002 Soldering Electrical Connections Cleaning and Polishing Pads (50 Роз.) араны» 1957 mE GRAD 
* NASA NPC200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B and DOD Handbook Chempad General Purpose, Lint-free, 
209 s МІН 17050 static: Песву нае provision У 51950004 Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pes.) | CP400-ND 21.55 1947 | CP400 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
Inch (mm) | Feet(Meter) | Color Part No. 1 25 100 | Рам No. for Monitor Screens (25 Twin Packs) CSP20-ND 23.09 20.87 CSP20 
Chem-Wik^ Desoldering Braid 
.030 (.76) 5 (1.52) White CW2-5-ND 274 247 1.99 | 2-5L 
.030 (.76) 25 (7.62) White CW2-25-ND 11.90 10.71 8.63 | 2-25L 
.050 (1.27) 25 (7.62) Yellow CW5-25-ND 11.90 10.71 8.63 | 5-25L 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green CW7-25-ND 12.36 11.13 8.97 | 7-25L Clean Room Products 
.100 (2.54) 25 (7.62) Blue CW10-25-ND 13.20 11.88 9.57 | 10-251 " 
.030 (.76) 100 (30.48) Gray 2-100L-ND 47.52 4277 34.46 | 2-100L Unsaturated Wipes 
.050 (1.27) 100 (30.48) Yellow 5-100L-ND 47.52 42.77 34.46 | 5-100L 
.075 (1.91) 100 (30.48) Green 7-100L-ND 49.30 44.37 35.75 | 7-100L Digi-Key Price Each Chemtronics 
.100 (2.54) 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 52.84 47.56 38.31 10-100L Description Part No. 1 25 Part No. 
Soder-Wick° Desoldering Braid Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) 6209-ND 38.13 3446 | 6209 
абва, x 122 e 210 E 522 2013 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
4 š E ellow ў В А -2- "x4" 
(080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.34 301 243 | 80-3-5 OUT EDO Ese) ОНА НЯ k 
110 (2.79) 5 (1.52) Blue 360 324 261 | 80-45 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 398 359 2.89 | 80-5-5 9" x 9" (300 Pcs.) 6709CH-ND 3843 34.46 | 6709 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 420 378 3.05 | 80-6-5 
.030 (.76) 25 (7.62) White 13.60 12.24 9.86 | 50-1-25 Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
.060 (1.52) 25 (7.62) Yellow 13.60 12.24 9.86 | 50-2-25 8” x 8" (50 Pcs.) 7348LE-ND 109.46 98.91 | 7348LE 
.080 (2.03) 25 (7.62) Green 13.98 12.59 10.14 | 50-3-25 
.110 (2.79) 25 (7.62) Blue 15.44 13.90 11.20 | 50-4-25 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 17.30 15.57 12.55 | 50-5-25 
-210 (5.33) 25 (7.62) Red 18.38 16.55 13.33 | 50-6-25 
.060 (1.52) 100 (30.48) Yellow 52.72 47.45 38.23 | 50-2-100 = = 
.080 (2.03) 100 (30.48) Green 54.92 49.43 39.82 | 50-3-100 Hand Cleaner Towels In a Bucket 
-110 (2.79) | 100 (30.48) Blue 50-4-100-ND 60.62 54.56 43.95 | 50-4-100 Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these 
No-Clean Soder-Wick* Desoldering Braid premoistened towels are ready to use for your hard working hands. The 
citrus based formula combined with an absorbent, non-scratching towel will 
.030 (.76) 5 (1.52) White 334 3.01 2.48 | 60-1-5 loosen, dissolve, and absorb soils from your hands. Towels will not re- 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 334 3.01 2.43 | 60-2-5 transfer soils back onto your skin, and will leave your hands conditioned and 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.48 314 2.53 | 60-3-5 protected while you clean. Residue free. 
110 (2.79) 5 (1.52) Blue 398 359 2.89 | 60-4-5 Quickly Removes: 
-145 (3.68) 5 (1.52) Brown 4.36 3.93 3.17 | 60-5-5 * Adhesives * Caulk * Dirt * Epoxy * Grease * Grime * Lubricants * Ink 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 472 4.25 343 | 60-6-5 & Dye *Sealants • Tar * Urethane * Wax * Asphalt • Polyurethane г Paint кй 
.030 (.76) 10 (3.04) White 606 546 4.40 | 60-1-10 * Oils 
.060(1.52) | 10(3.04) | Yellow 6.00 546 4.40 | 602-10 For More Than Just Hands: 
-080 (2.03) 10 (3.04) Green 60-3-10-ND 6.44 5.80 4.67 | 60-3-10 * Tools * Plastics * Vinyl * Painted Surfaces * Metal * Work Surfaces * Equipment * Composites 
110 (2.79) 10 (3.04) Blue 60-4-10-ND 720 6.48 5.22 | 60-4310 * Workbenches 
.145 (3.68) 10 (3.04) Brown 60-5-10-ND 7.92 713 5.75 | 60-5-10 


Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid 


60-BGA-5-ND 
80-BGA-5-ND 


Prototyping and Rework 


Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter). 
Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter) .... 


Swabs and 
Applicators 


42272-ND 72 Towels (10.5" x 12.25") 


Chamois Tip, 
ABS Handle 


[E T J 


Dispensing Pens O scq] Gatton Tip, 
p g For general purpose cleaning of Wood Handle 
magnetic heads, video heads and 
Digi-Key Price Each |Chemtronics optical pickups. қ 
Description Part No. 1 25 |Part No. Собот LUN 
Conformal Coating Removal Pen for PCBs (.32 Oz.) |CW3500-ND 10.99 9.93 |CW3500 
Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) CW9100-ND 8.52 7.70 |CW9100 
Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) |CW9200-ND 8.17 17.38 |CW9200 ay. UN к Price Each GREC 
Conductive Trace Pen, Std. Tip for $ S eng py roc mS 
Repairing PCBs CW2200STP-ND 18.29 16.53 |CW2200STP. газы (о) Шуш) ECHOS 1 25 ioo НОЕ 
Conductive Trace Реп, Micro Tip for 1 50 3.25 (82.55) CC50-ND 33.45 30.23 28.21 CC50 
Repairing PCBs CW2200MTP-ND 18.29 16.53 |CW2200MTP 2 | 100 | 600(152.40) | CT100-ND 3.32 3.00 2.80 CT100 
Overcoat Pen for Protecting Conductive 100 6.00 (152.40) CT200-ND 3.55 321 3.00 CT200 
Trace on PCB CW3300G-ND 14.24 12.87 |CW3300G 3 ў й Й ў ` 
Conductive Silver Grease for Relays and Connectors |CW7100-ND 18.87 17.06 |CW7100 1000 | 6.00 (152.40) [РОМА 28.50 256 244  Ст2000 
Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 12.78 11.55 |CW2605 == 25 = CS25-ND 27.02 24.42 22.80 CS25 


MTY Chemtronics Clean Room Products 


Swabs and Applicators 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs) Inch (mm) Description Description Part No. 1 25 100 Part No. 

500 2.80 (71.10) ЛО” (2.54mm) Width ESD Shaft .12" (3.05тт) Diameter, Knit Polyester Тір 31040ESD-ND 91.91 83.06 77.52 |31040ESD 

1 500 2.80 (71.10) ЛО” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft .13" (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 38.13 34.46 32.16 | 41050 
500 2.80 (71.10) .10" (2.54mm) Width ESD Shaft .13" (3.30тт) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 82.78 74.81 69.82 | 41050ESD 
500 3.20 (81.28) ЛО” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft .11" (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 38.13 34.46 32.16 | 44070 

2 500 3.20 (81.28) ЛО” (2.54mm) Width ESD Shaft .11" (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 82.78 74.81 69.82 | 44070ESD 
50 6.70 (170.18) Polypropylene Shaft Tapered Applicator Porous Polyvinylidene Fluoride Тір CM502-ND 29.10 26.30 24.55 | CM502 

3 500 6.00 (152.40) .09" (2.29mm) Width Wood Shaft .47” (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 38.13 34.46 32.16 |23110 

4 25 6.30 (160.02) .12" (3.05mm) Width Glass Filled Nylon Shaft .26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Тір 52121-ND 38.13 34.46 32.16 | 52121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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FI STANDARD STANDARD “285” RMA Solders 
NO.66 NO.50 
1 ux- REGULAR SMALL Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 
FLUX FLUX assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
ore activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 
flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 
SOLDER SOLDER 
Solders soren Dikey 
3.3% 2.2% 1.0%, 1.1% Description Part No. 1 10 
RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Melting 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia.............. KE1199-ND 14.00 12.60 11.20 
Alloy Range ("F)| Recommended Use 21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031" (.79mm) dia. . KE1200-ND 16.75 15.08 13.40 
БПБЗРБЗ? зб Most ч Tin-Lead JInPOB 3i Tem 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020" (.51mm) dia. . .. |KE1201-ND 2475 2228 19.80 
ni lost common, tin-lead eutectic used in assembly applications o " " й 
Sn60Pb40 361-374_ | Used in single-sided board soldering and solder dipping operations 28 Gauge Solder, 2.2% Flux, 015" (.88mm) dia. .............. КЕЛЕС 31.75 28.58 2540 
Lead-Free 
SAF-A-LLOY | 426-454_| Special alloy developed for general use where lead free solder is mandated 
“ ” % 
— Other Alloys _ _ 331” Organic Water Soluble Flux 
Sn62Pb36Ag02| 354-372 | Used on silver coated ceramics and PbAg substrates, prevents silver leeching 
Sn43Pb43Bi14 | 291-325 | Used in low temperature electronic assembly applications Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use іп flux-cored solder wire. 


"44" RA Solders 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 
four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable 
production line soldering. Available in 1 Lb. and 1/2 Lb. spools. Gold Label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
RA Solder "44", 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062" (1.57mm) dia. KE1100-ND 14.00 12.60 11.20 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050" (1.27mm) dia KE1108-ND 14.50 13.05 11.60 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040" (1.02mm) dia. KE1101-ND 15.25 13.73 12.20 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1102-ND 18.50 12.15 10.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025" (.63mm) dia. KE1109-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1103-ND 24.50 22.05 19.60 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015" (.38mm) dia. KE1110-ND 31.75 28.58 25.40 
НА Solder “44”, 63/37, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. .............. KE1111-ND 9.75 8.78 7.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025" (.63mm) dia. KE1112-ND 10.63 9.57 8.50 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015" (.38mm) dia. KE1113-ND 18.05 16.25 14.44 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062" (1.57mm) dia.............. KE1104-ND 13.75 12.38 11.00 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050" (1.27mm) dia. KE1115-ND 14.25 12.83 11.40 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040" (1.02mm) dia. KE1105-ND 15.25 13.73 12.20 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1106-ND 13.50 12.15 10.80 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025" (.63mm) dia. KE1116-ND 18.25 16.43 14.60 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1107-ND 24.50 22.05 19.60 
RA Solder “44”, 60/40, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 

21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. .............. KE1117-ND 8.88 7.99 7.10 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025" (.63mm) dia. .............. KE1118-ND 9.38 8.44 7.50 


*405" No-Clean Cored Solder Rosin-Free Flux 


Kester “405” Rosin-Free low residue flux for cored solder wire was developed to 
completely eliminate R-42 sensitizers commonly found in rosin-based fluxes. The 
"405" flux has performance characteristics far exceeding standard No-Clean fluxes 
without any of the sensitizer issues. The Kester “405” is classified as type RELO per 
IPC ANSI/J-STD-004. 1.0% flux per weight of solder wire. 

Performance Characteristics: • Nearly colorless translucent residues * Improves 
wetting performance * Excellent solderability and fast wetting to a variety of surface 
finishes * Eliminates the need and expense of cleaning * Low smoke * Low odor 


Kester "331" flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
removed with a simple water rinse. Kester "331" is classified as type ORH1 per IPC 


ANSI/J-STD-004. Red Label. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062" (1.57mm) dia. KE1299-ND 14.00 12.60 11.20 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1300-ND 16.75 15.08 13.40 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025" (.бЗтт) dia. . KE1302-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020" (.51mm) dia. . KE1301-ND 24.75 22.28 19.80 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015" (.38mm) dia. . KE1303-ND 31.75 28.58 25.40 
Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062" (1.57mm) dia. KE1304-ND 14.00 12.60 11.20 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031 (.79mm) dia. . KE1305-ND 14.38 12.94 11.50 


Specialty Solders and 


: 
Accessories — - 
Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
16 Gauge Solder 63/37, .062" (1.57mm) dia. . KE1603-ND 14.00 12.60 11.20 
21 Gauge Solder 63/37, .031” (.79mm) di KE1606-ND 12.68 11.37 10.10 
21 Gauge Solder 60/40, .031" (.79mm) di KE1604-ND 18.50 12.15 10.80 
25 Gauge Solder 60/40, .020" (.51mm) dia.. KE1605-ND 24.50 22.05 19.60 
Specialty Solders, 1 Lb. n 45 kg) Spool 
18 AWG Silver Solder, 62/36/2, RA Flux .050" (1.27mm) dia... | KE1119-ND 31.33 28.20 25.06 
21 AWG Low Temp Solder, 43/43/14, No-Clean.............. KE1353-ND 2218 1996 17.74 
Bar Solder 
Oxide Free Solder (E-Bar), 63/37, 1 Lb. (.45 kg). ............. KE1600-ND 18.68 12.27 10.90 
Oxide Free Solder (E-Bar), 60/40, 1 Lb. (.45 kg) .............. KE1601-ND 13.28 11.95 10.62 
Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
63/37, 1:6 Lbs. (.78 Rg).......... . l aus asas essayaspkanwapa KE1602-ND 1375 1238 11.00 
Boxed Solder 

Pocket Pak Solder, No-Clean 21 Gauge 60/40 ................ KE1801-ND 1.70 1.53 1.36 
Elec. Silver Solder, RA Flux, 24 Gauge .350z. (9.929) Tube... | KE1802-ND 1.30 1.17 1.04 


Solder Paste 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs 
No Clean Solder "405", 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool and components. All pastes are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 
16 Gauge Solder, 1.0% Flux, .062" (1.57mm) dia. KE1517-ND 14.00 12.60 11.20 (25 to 40 microns) and come іп 35gm syringes for hand dispensing. R276 
18 Gauge Solder, 1.0% Flux, .050" (1.27mm) dia. KE1518-ND 14.50 13.05 11.60 Мо-Сівап formulation provides optimal performance іп а! types of dispensing 
19 Gauge Solder, 1.0% Flux, .040" (1.02mm) dia. KE1519-ND 15.25 1373 1220 applications. Designed for reflow practices that don't require cleaning of the 
21 Gauge Solder, 1.0% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1520-ND 13.50 1215 10.80 POB: P500 Water Soluble solder paste is aggressie erndugh гетаў 
23 Gauge Solder, 1.0% Flux, .025" (.63mm) dia. KE1521-ND 1850 16.65 14.80 Shield ba rofrigersted а ванна авы е, ке: Pastes 
52 cu Е 02 as 020, (ава) vid MEE En ТҮН Pn Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be 
a д. Е = = = ~ shipped overnight or 2nd Day Air only. Tips are not included. 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1524-ND 13.50 12.15 10.80 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1525-ND 24.50 22.05 19.60 Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 
Plunger for 35gm Syringe KE1505-ND 1.10 99 .88 
“245” No-Clean Solders No-Clean Paste, зең Syringe (R276) KE1507-ND 4200 3780 3360 
А . Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) KE1512-ND 42.00 37.80 33.60 
Kester "245" Low Residue Solder was developed to complement the newer generations 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. 
Soldering quality and efficiency is comparable to that of a АМА flux. 1.1% flux standard, 
2.2% ава 3.3% for faster wetting anion Cream label. Pa ste FI u x a n d 
Digi-Key Price Each L Iq u 1 d FI u x Pen s pies Pen Rosin 
Description Part No. 1 5 10 А 4 3 Я Е Paste 
No Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062" (1.57mm) dia KE1399-ND 14.00 1260 1120 while preventing the flux inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean 
18 Gauge Solder, 1.196 Flux, .050" (1.27mm) dia. KE1402-ND 14.50 13.05 11.60 paste flux that maintains its characteristics for up to 8 hours after dispensing and 
19 Gauge Solder, 1.196 Flux, .040" (1.02mm) dia. KE1403-ND 15.50 13.05 12.40 can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can reflow in 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1400-ND 16.75 1508 13.40 both air апа nitrogen environments. SP244 is а mildly activated гозіп paste flux 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1404-ND 18.50 16.65 14.80 designed to be used as a No-Clean formula for rework applications. Syringe 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1401-ND 24.75 22.28 19.80 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015" (.38mm) dia. . | KE1405-ND 31.75 28.58 25.40 Digi-Key Price Each 
No-Clean Solder *245", 63/37 1/2 Lb. (.23 kg) Spool Description Part No. 1 5 10 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1406-ND 16.38 14.74 13.10 SP44 Activated Rosin Paste Flux, 2 oz (56.709) Сап.. KE1700-ND 3.10 2.79 248 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015" (.38mm) dia. KE1407-ND 18.08 16.27 14.46 5Р44 Activated Rosin Paste Flux, 1 Lb. (.45 kg) Сап. KE1701-ND 10.50 9.45 8.40 
No-Clean Solder "245", 63/37 1 Lb. (.45 Ка) Spool Flux Pen - Formula 186 RMA .... KE1803-ND 3.70 3.33 2.96 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031" (.79mm) dia. KE1408-ND 16.75 15.08 1340 Flux Pen - Formula 951 No-Clean . KE1804-ND 3.70 3.33 2.96 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1409-ND 24.75 22.28 19.80 Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble .. KE1808-ND 3.70 3.33 2.96 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool Tacky Solder Flux No-Clean, 10gm Syringe . . KE1806-ND 19.25 17.33 15.40 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031" (.79mm) dia. .............. KE1410-ND 16.75 15.08 1340 Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe . . KE1807-ND 57.75 51.98 46.20 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@ EasyBraid Co. Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered 
connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R, Mil STD. 2000 and in 
compliance with DOD Standard 1686A. Also meets the requirements of Bellcore spec. 
TR-T5Y-000078 and Ipc Test Method Ill. Easy Braid numbers ending іп AS are 


antistatic bobbins. 


фор 


63/37 Eutectic Solder 


EasyBraid's No-Clean solder has excellent wetting action and is intended for 
applications where residue removal is not required or recommended. Available in 
.020" (.51mm) and .031" (.79mm) diameters and meets Bellcore Issue 3 TR-NWT- 
000078, IPC-SF-818 Type LR 3CN and IPC-SF-818 Type H3C specifications. Sea 
Step solder is water washable solder where flux residue becomes soluble in water. 


Available in regular bobbin or anti-static 


type bobbin. 


Width савай abel Digi-K Price Each E Braid Diameter Length Digi-Key Price Each EasyBraid 
i eng al igi-Key rice Еасі asy Brai 
Inch (mm) Ft. (Meter) | Color Part No. 1 25 Part No. Inem(mm) ЕВЕ) Багіме: i 25 SON Ем 
Quick Braid No-Clean Solder - 2.2% Flux 
.025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1020-ND 212 180 |Q-A-5 031 (79) 20 (6.10) 2100082140) 1.96 1.68 151 | 08-8031 
1060 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1022-ND 212 180 |Q-B-5 .031 (79) | 20 (6.10) antistatic | EB1063-ND 2.23 1.90 171 | OS-S031AS 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1024-ND 2.19 1.86 Q-C-5 Sea Step Solder - 2.2% Flux 
.100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1026-ND 242 206 |Q-D-5 — 
125 (3.18) 5 (1.52) BINA НМ 258 . 248. СЕ .020(.51) | 25(7.62)antistaic | EB1065-ND 223 1.90 171 | SS-S020AS 
025 (64) 5 (1.52) Silver БЕТТЕЛІП 233 198 |QASAS 2031 (79) | 20 (6.10) antistatic | EB1067-ND 2.23 1.90 171 | SS-s031AS 
1050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1087-ND 233 1.98 | Q-B-5AS 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1090-ND 2.37 202 | Q-C-5AS 
.100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1093-ND 259 2.20 | Q-D-5AS 
125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1096-ND 282 240 | QE-SAS Solder Sponges 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1085-ND 3.62 3.08 | Q-A-10 
.050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1088-ND 3.62 308 | Q-B-10 = БЕРЕ aT EER 
1075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1091-ND 371 346 | Q-C-10 туре (ШЕ) О БОКЕМ i k: 96 50 
.100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1094-ND 411 350 | Q-D-10 = 
125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1097-ND 437 372 | О-Е-0 One Hole 12х27 | OK Ind. 458035 EB1001-ND 89 76 69 
025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1021-ND 940 8.00 Q-A-25 One Hole 1.55x2.55| Ungar 9901 EB1002-ND 93 80 72 
.050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1023-ND 940 8.00 | Q-B-25 - 
1075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1025-ND 968 824 | Q-C-25 Slits 2x26 | Weller MP ЕВ1003-40 1.05 90 81 
.100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1027-ND 11.44 9.74 Q-D-25 onem 52085 Weller 05-100; ЕС-1000; 
.125 (3.18) 25 (7.62) Brown EB1029-ND 1148 | 9.94 | Q-E-25 ne Hole 2x3. EC-2000 EB1004-ND — 125 107 97 
.025 (.64) 100(30.48) | Silver EB1086-ND 33.49 2850 | Q-A-100 
.050 (1.27) 100(30.48) | Gold EB1089-ND 33.49 2850 | Q-B-100 7 Weller WTCP; EC-3000; 
Multiple Holes 2.6 x 2.6 2 
.075 (1.91) 100 (30.48) | Green EB1092-ND 3455 29.40 Q-C-100 EC-4000; TC205 EB1005-ND 125 107 97 
.100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1095-ND 38.31 3260 | Q-D-100 pm "T Hexacon 810; 812: 890; 
.125 (3.18) 100(30.48) | Brown EB1098-ND 4317 36.74 | Q-E-100 ne Hole 4х4. оа come uo) 420 153 
One Step (RMA No-Clean) 
One Hole 24х32 | EDSYN Models EB1010-ND 1.25 1.07 96 
1025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1050-ND 249 242 | OS-A-5 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1052-ND 249 212 | OS-B-5 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1054-ND 256 248 | OS-D-5 
.100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1056-ND 2.98 254 | OS-D-5 Wi a Ж 
.125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1058-ND 343 2.92 | OS-E-5 Ipes 1 00 Pre satu rated 
.025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1099-ND 2.68 2.28 OS-A-5AS Hand Cleaner Wipes 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1102-ND 2.68 228 OS-B-5AS * Hands are cleaned quickly and effectively * Pleasant, citrus scent * Very effective 
075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1105-ND 2.82 2.40 OS-C-5AS on stains such as solders, greases, and glues * Ideal for production line use 
100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1108-ND 317 2.70 | OS-D-5AS точ жеке ыы ы айнар “Дашы гети 
5 кей . 6 Isopropyl alcohol, 6 de-ionized water * General-purpose sterile cleaner 
125 (3.18) 5 (1.52) Brown EBUBLEND 3.69 3:14 OS-E-BAS that can be used through entire production process * Leaves surfaces free of 
:025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1051-ND 11.42 9.72 OS-A-25 contamination * Evaporates quickly after cleaning has been completed 
.050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1053-ND 1142 972 |OS-B-25 Stencil Cleaner Wipes 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1055-ND 11.80 10.04 OS-C-25 * Formulated for the removal of stencil contaminants * Evaporates quickly to leave surfaces clean and dry 
.100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1057-ND 13.18 11.22 OS-D-25 * Odor-free * Removes contaminants cleanly and without scratching the stencil surface 
.125 (7.62) 25 (7.62) Brown EB1059-ND 15.11 12.86 | OS-E-25 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1100-ND 4.14 3.52 OS-A-10 M^ Digi-Key Price Each Easy Braid 
1060 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1103-ND 414 352 | OS-B-10 Description RartiNo: Ч аў 50 100; Part No: 
.075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1106-ND 425 362 | OS-C-10 Hand Cleaner Wipes EB1185-ND 2791 2375 2138 19.00 EBHC 100 
100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1109-ND 475 4.04 | OS-D-10 IPA/DI Wipes EB1186-ND 2697 2296 20.66 18.37 EBIPA 100 
.125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1112-ND 5.26 4.48 OS-E-10 Stencil Cleaner Wipes EB1187-ND 27.91 23.75 21.38 19.00 EBSC 100 
One Step (RMA No-Clean) 
.025 (.64) 100(30.48) | Silver EB1101-ND 43.40 36.94 | OS-A-100 L 
.050 (1.27) 100(30.48) | Gold EB1104-ND 43.40 36.94 | OS-B-100 ACO " 
.075 (1.91) | 100(30.48) | Green EB1107-ND 4479 38.12 | OS-C-100 ERGY Variable AC Transformers 
.100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1110-ND 5040 4264 | OS-D-100 PRODUCTS СОТ 
.125 (3.18) 100(30.48) | Brown EB1113-ND 5776 4946 | OS-E-100 Cased plug-in models feature a Fig.2 
One Step 2 (Low Residue Synthetic Rosin No-Clean) ventilated steel case, input line cord 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1124-ND 326 278 | OS2-C-5 and plug, fused NEMA rated output 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1125-ND 3.53 3.01 OS2-C-5AS receptacle, and an illuminated on/off 
.100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1130-ND 400 341 OS2-D-5AS switch. ‘They are connected for output 
.125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1134-ND 4.33 3.69 | OS2-E-5 voltage increase with a clockwise 
.075 (1.91) 100(30.48) | Green EB1128-ND 56.55 4843 | OS2-C-100 rotation, and the dials are graduated 
-1009 i 
100 (2.54) 100 (30.48) | Blue EB1133-ND 63.25 5383 | OS2-D-100 from 0-100% of the voltage setting. 
SEA BRAID (unfluxed) Input Output Net 
" Digi-Key Input Frequency Output Constant Current Load Weight 
.025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1170-ND 233 1.98 | З-А-БАЗ Fig. | Part No. айр (H2) Voltage Max. (А) Max. (КУА) (Lbs.) 
.050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1173-ND 2.33 1.98 | S-B-5AS , | 452-1000-ND 120 5) БЕТІН D 38 5 
.075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1176-ND 237 202 S-C-5AS 452-1001-ND 120 50/60 0-140 50* 70 7 
.100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1179-ND 259 220 | S-D-5AS 452-1003-ND 120 50/60 0-140 10* 14 10 14 
.125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1182-ND 2.88 240 | S-E-5AS 2 | 452-1004-NDt | 120 50/60 0-140 10* 14 10 1/4 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1171-ND 3.62 3.08 S-A-10 452-1005-ND 240 50/60 0-280 3.5* 98 10 1/4 
050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1174-ND 3.62 3.08 S-B-10 * Unit is fused for the constant current rating at the factory. +T With Voltmeter 
1075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1177-ND 371 346 | S-C-10 
.100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1180-ND 441 350 | S-D-10 Digi-Key Price Each Staco 
.125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1183-ND 4.37 3.72 S-E-10 Part No. 1 5 10 15 Part No. 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1172-ND 33.49 28.50 S-A-100 452-1000-ND 198.00 184.80 178.20 171.60 3PN221B 
1050 (1.27) 100 (30.48) | Сою EB1175-ND 3349 2850 | S-B-100 452-1001-ND 213.30 199.08 191.97 184.86 3PN501B 
075 (1.91) 100 (30.48) | Green EB1178-ND 3455 29.40  |S-C-100 452-1003-ND 226.80 211.68 204.12 196.56 3PN1010B 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1181-ND 3831 32.60 S-D-100 452-1004-ND 381.60 356.16 343.44 330.72 3PN1010BV 
.125 (3.18) 100 (30.48) | Brown EB1184-ND 4317 36.74 | S-E-100 452-1005-ND 270.90 252.84 243.81 234.78 ЗРМ1020В 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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SETTING NEW STANDARDS IN PERFORMANCE & VALUE 


Handheld 3.3GHz Spectrum Analyzer 


High-performance spectrum analyzer providing excellent 
performance and functions perfect for many different ap- 
plications. It is a compact, lightweight inexpensive unit 
that is ideal for testing W-CDMA, CDMA, GSM, PDC, 
PHS, Wireless LAN and Bluetooth systems. 

Accessories Included: AC Adapter, Rechargeable Battery 
Pack, Soft Carrying Case 

Features: Channel power measurement, Adjacent chan- 
nel power measurement, Occupied bandwidth measurement, Electric field 
strength measurement (with optional dipole antennas), Magnetic field 
strength measurement (with optional PR26M), Min/Max hold, Average and 
over write mode, Marker measurement, Switchable 50 or 75 ohm input 
impedance, Peak search, Auto tuning, Auto range and Save/Load 


BK2650-ND 3.3GHz Handheld Analyzer ............................. $4750.02 


Function Generators 


FEATURES AND SPECIFICATIONS: Wave- 
forms: Sine, Square, Triangle, «Pulse, «Ramp. 
Variable DC Offset and Duty Cycle. Sweep LIN 
& LOG: 100:1. Frequency Counter Accuracy: 
Time Base +1 count. General: Power: 120- 
230VAC +10% 50/60Hz Internal jumper 
selectable. Accessories: BNC to Alligator 
Cable, Instruction Manuel. 2 Year Warranty. 
Model BK4001A: Sweep/Function Generator in 6 Ranges from 0.5Hz to 
4MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.83 x 3.6 x 11.8". 
Model BK4010A: 7 Ranges from 0.2Hz to 2MHz Range. Coarse Tuning. 
Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24". 
Model ВК4011А: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz to 5MHz Range. Variable Duty 
Cycle and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 
12.24". 
Model BK4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 8 
Ranges from 0.1Hz to 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended 
Sweep/Modulation Input: 0-10V. Dimensions: 4.49 x 11.73 x 10.39". 
Model BK4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 
Digit LED Display (5 digit Display Resolution). 8 Ranges from 0.2Hz to 
20MHz Range. AM and FM Modulation. Burst Operation. 30MHz External 
Frequency Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended 
Sweep/Modulation Input: 0-10V. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 
x 4.49 x 12.24". 
BK4001A-ND 4MHz Sweep/Function Generator ...................... $199.00 
BKA4010A-ND 2MHz Function Generator 
BK4011A-ND 5MHz Function Generator with Digital Display 
BK4017A-ND 10MHz Sweep/Function Generator with 
Digital Display. . ...:. аа 
BK4040A-ND 20MHz Sweep/Function Generator with 
Frequency Counter and Digital Display ................. 
Carrying Case (1 Year Warranty) 
(For all models except BK4001A) ....................... $90.00 


Model BK4040 


LC-40B-ND 


Function and Arbitrary Waveform Generator 
Model ВК4070А: Function and Arbitrary Waveform Generator. 


Operating Modes: Basic Sinewave (CW) Mode: 0Hz to 21.5MHz, .01Hz 
steps. Frequency Modulation (FM) Mode and Phase Modulation (PM) Mode: 
Internal modulation frequency: 0Hz to 10kHz. External modulation frequency: 
DC to 35kHz. Voltage Controlled Oscillator Mode (VCO): Endpoint frequency: 
0Hz to 21.5MHz, .01Hz steps. Burst Mode: Continuous or Triggered via Front 
Panes, RS232, or Ext. TTL. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Generate 
Mode: Dialing digits generated: 0 to 9, £, *, A, B, C, D. Dual Tone Generation 
Mode: Tone 1, Tone 2 Frequency: DC to 10kHz, 1Hz steps. Sweep Mode: 
Start/Stop frequency: 0Hz to 21.5MHz. Function Generator Mode: 
Waveforms: Positive/Negative Ramp, Triangle, Exponentials, Noise, Sine 
Repetition rate: OHz to 2MHz in 1Hz steps. Binary Phase Shift Keying (BPSK) 
Mode. Amplitude Modulation (AM) Mode. Single Sideband (SSB) Mode. 
Frequency Shift Keying (FSK) Mode. Data Modulation Mode. Power and 
Voltage Measurement Mode. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Detect 
Mode. Arbitrary Waveform Generation Mode: Vertical Resolution: 12 bits, 
Sample update rate: DC-40 MHz in .01Hz steps. Sample buffer depth: 32,768 
points. Pulse Generator Mode: Frequency: OHz to 2MHz in 1Hz steps. Duty 
cycle: 0% to 100% in 1% steps. Main Output: Frequency: DC to 21.5MHz, 
.01Hz steps. Level: 4mVp-p to 10Vp-p. External Modulation Input. RS232 
port. Sync Output. Ext. Trigger/Gating/FSK/BPSK input. 

General: Power: 100-240 VAC, 47-63Hz, 30W. Display: 2 line x 40 Character, 
LCD backlit. Weight: Approximately 3.5 Ibs (1.6kg). Dimensions: 5.5 x 11.75 
x 10.38" Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°С ~ 40°C) ambient. 
BK4070A-ND Waveform бепегаїог............................... $1525.00 


NEW! Frequency Counter 


Model 1856D: 3.5GHz Mul- 
tifunction Counter (Frequency, 
Period, Totalize) Benchtop with 
.56 inch high 9-Digit LED Display. 
Frequency: 0.1Hz ~ 3.5GHz 
Period Characteristics: Range: 
10ns to 10s Input Characteristics: 
Impedance: 50 © +5% Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard 
TTL Levels Time Base Characteristics: Standard Type: TCO Frequency: 
10MHz Stability: +1ppm +10% line voltage variation Temperature Stability: 
+5ppm 0°C ~ 50°C Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” Power: 115VAC +10% 
50/60Hz Accessories Included: Instruction Manual 


BK1856D-ND 3.5GHz Benchtop Multifunction Counter............ $499.00 


Oscilloscopes 


Demodulator Probe for 
Oscilloscopes 


All purpose demodulator/detector probe with BNC Connector, 
usable with most oscilloscopes. Features include lightweight design and 1.2m 
coaxial cable. Probe bodies are constructed of rugged plastic and shielded. 
Ergonomically designed handle. Input Voltage: 200V Max. HF Voltage: 50Veff. 
Max. Band Width: 100kHz to 950MHz. Input Impedanci F. 
ЕЕ o МО ЕТЕРЛЕК КЕТТЕР 564.00 


General Specifications: Power Source: 
115/230VAC >10%, 50/60Hz Accessories 
Supplied: Two 10:1 Probes, Power Cord, 
Instruction Manual. 


Model BK2120B: 30MHz Dual-Trace 
operation. 1 mV/div. sensitivity. AUTO- 
NORM triggered sweep operation with AC, 
TVH, TVV, line coupling and DC. Calibrated 23 step timebase with x10 
magnifier. Approx. 40W. Dimensions: 14.5 x 7 x 17.3". 2 Year Warranty. 


Model BK2160A: 60MHz Dual-Trace 1 mV/div sensitivity. Sweep to 5 
nS/div. Main Time Base: 23 calibrated ranges. Delayed Time Base: 19 
calibrated ranges. Signal delay line. V-mode displays two signals unrelated in 
frequency. Component tester. Z-axis input. Single sweep. Beam finder. 
Dimensions: 5.3 x 13 x 16". 3 Year Warranty. 


Model BK2190B: 100MHz Dual-Trace Dual Time Base Oscilloscope. 
1mV/div sensitivity. Sweeps to 5nS/division. Main Time Base: 22 calibrated 
ranges. Delayed Time Base: 19 calibrated ranges. Calibrated delay time 
multiplier. Signal Delay Line: 15kV accelerating voltage. Channel 1 output: 
Output Voltage: Approx. 100mV/division open circuit. Approx. 50mV/division 
into 500. Output Impedance: Approximately 500. Approx. 60W. Dimensions: 
5.5 x 12.6 x 16.9". 3 Year Warranty. 


BK2120B-ND 30MHz. 
BK2160A-ND 60МН2. 
BK2190B-ND 100MHz 
LC-210A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For models BK2120B and BK2190B only) 


Model BK2160A 


...$549.00 


Oscilloscope Probes 


Model BKPR33A: Bandwidth: 90MHz (15MHz) Division Ratio: x10 (x1). 
Input В: 10MQ (1MQ). Input С: 15pF (45pF). Compensation: 15 - 35pF. Max 
Voltage: 600V (200V). Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Three 
month warranty. 


Model BKPR-37AR: Bandwidth: 150MHz (6MHz). Division Ratio: x10 (x1). 
Input R: 10MQ (1MQ). Input С: 15pF (100pF). Compensation: 15 - 35pF. Мах 
Voltage: 600V. Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Six month 
warranty. 


Model BKPR100A: Bandwidth: 250MHz. Division Ratio: x100. Input R: 
100MQ. Input C: 6.5pF. Compensation: 10 - 35pF. Max Voltage: 1200V. 
Length: 1.37 meters approx. Connector: BNC. Six month warranty. 

NOTE: Specifications in ( ) refer to x1 position. 


BKPR-33A-ND.... 
BKPR-37AR-ND 
BKPR-100A-ND .. 


C Power Supplies 


Regulated 28A DC Power Supply 


Models BK1689, BK1690: Overload protection, High RFI stability, Multiple 
DC output terminals. Features: Output Voltage: DC 1-15V Variable. Output 
Current: 28A (at 13.8V). Ripple and Noise: 5mV (peak to peak). Line 
Regulation: 5mV (+ 2% Load). Load Regulation: 50mV (0-100% Load). 


BK1689-ND Precision Analog ...$215.00 
BK1690-ND Digital LED ...$349.00 


High Current Linear Power Supply 


Model BK1791: Current, limiting, reverse polarity, overvoltage, short circuit 
Features: Output Voltage: 0-64V. Output Current: 10A. Metering: LED. 


[erra pm КУУЛ ОЛЛО КУ KE $1350.00 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protection, 
reverse polarity protection, thermal protection, 
and current limiting. CV and CC operation, 
0.02% +2mV line and 0.04%+2mV load 
regulation (zero to full load), adjustable 
current limits (five to 100%), low ripple 
(хітУгт), fast recovery time (<1005), and 
operate from 120VAC +10%, 60Hz. 
Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15". Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 
2 Year Warranty. 


Model BK1746A: Single 0-16V, 0-10A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0-16V +2.5%. Ammeter: High Range = 0-11A, Low Range = 0-2.2А, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 380W. 

Model BK1740A: Single 0-60V, 0-4A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 64V +2.5%. Ammeter: High Range = 0-4.4A, Low Range = 0-1.1A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 450W. 

Model ВК1743А: Single 0-35V, 0-6A output. Two 3-digit LED meters. Volt- 
meter: 0-99.9V (green) « (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: High Range = 0- 
9.99А (red), Accuracy = «(0.576 rdg + 2 digits). Power Consumption: 420W. 


Model BK1746A 


BK1746A-ND ... $525.00 
BK1740A-ND $525.00 
BK1743A-ND ... ..$525.00 


Single Output Power Supply 


Short circuit protection, overload protection, reverse 
polarity protection, thermal protection, and current 
limiting. CV and CC operation, 0.01% +3mV line and load 
regulation (zero to full load), adjustable current limits (5 to 
100%), low ripple («1mVrms), fast recovery time 
(<10015), and operate from 120 VAC +10%, 60Hz. 
Dimensions: 6.2 x 5.5 x 12.5". Test Lead Set TL-5A and 
Model BK1730A ТІ-30 sold separately. 2 Year Warranty. 


Model BK1710A: Single 0-30V, 0-1A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-1.04A, Low range = 0- 
0.26A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 70W. 

Model BK1711A: Single 0-60V, 0-2A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0-64 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-2.2A, Low range = 0-0.55A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 210W. 

Model BK1715A: Single 0-60V, 0-2А output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: Range = 0- 
9.99А (red), Accuracy = (0.5% rdg + 2 digits). Power Consumption: 210W. 
Model BK1730A: Single 0-30V, 0-3A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-3.2A, Low range = 0-0.53A, 
Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 180W. 

Model ВК1735А: Single 0-30V, 0-3A output. Two 3-digit LED meters. Volt- 
meter: 0-99.9V «0.575. Ammeter: Range = 0-9.99A, Accuracy = «0.576. 
Power Consumption: 180W. 


BK1710A-ND . 
BK1711A-ND . 
BK1715A-ND . 
BK1730A-ND . 
BK1735A-ND . 
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Power Supply Ноок-ир Cables 


TL-5A-ND БА Power Supply Leads.... 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads . . 


Triple Output Power Supply 


Two Main sections capable of independent or 
tracking operation (Master & Slave). One fixed 
section. Switchable series/parallel operation and 
adjustable current limit controls for Main sections. 
Two displays: one reads volts or amps of "slave" 
supply; one reads volts or amps of "master" 
supply or fixed supply. Constant current and 
voltage indicators for Main sections. Power Source: 120VAC, +10% 60Hz. 
Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction Manual, Power Cord. Test Lead 
Set TL-5A is sold separately. 

Model BK1760A: Two 0-30VDC, 2A sections; One 4-6.5VDC 5A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two 3-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15". 2 Year Warranty. 

Model BK1651A: Two 0-24VDC 500тА sections; One 5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975". 1 Year Warranty. 

Model BK1670A: Produces three outputs simultaneously. #1=30VDC @ 
3A, #2=12VDC € 500mA and £3-5VDC € 500mA. Two 3-Digit LED Displays. 
Dimensions: 5.5 x 5.9 x 9.45". 1 Year Warranty. 

BK1760A-ND . 
BK1651A-ND 
BK1670A-ND 


Model BK1760 


. $650.00 
.$435.00 
.$189.00 


Programmable Power Supplies 


Models BK1775, BK1770 


Standard GPIB Interface: Greater flexibility 
interfacing with a number of third party GPIB 
cards, computers and controllers. Load Effect: 
0.001% +1mV; 1mA current. Parallel and Series 
Operation: (1775) Increases useable voltage and 
current capabilities for a wider variety of 
applications. One power supply satisfies a 
greater number of applications. Front Panel Keypad: Easy entry to set voltage, 
current, overvoltage and over-current. Remote Sensing: Maintains set voltage 
regardless of lead loss. Backlit LCD Display: Vital output information, voltage, 
current and operating mode. True RMS Reading Metering: Reliable means of 
comparing dissimilar waveforms. 50k MTBF: High reliability with no 
downtime. 


Model BK1770 


General Specifications: Programming Accuracy: Voltage: 0.05% «2158; 
Current: 0.15% «5158. PARD: Voltage: 01mVrms/10m Vp-p; Current: 
1mArms. AC Input: 115/220 VAC. Operating Temp. Ratings: 0°С - 50*C. 
Storage Temperature Ratings: -40°С ~ 70°C. GPIB Interface Capability: 
SH1, AH1, T6, TED, L4, LED, AL1 SRD, DC1, DTD, CO, E1. Weight: 1770: 18 
lbs. (8.1kg); 1775: 20 Ibs (9 kg). Dimensions: 8.4 x 5.2 x 15.7". 3 Year 
Warranty. 


Model BK1775: 0-35V, 0-2A DC output * Programming Resolution: 10mV, 
0.6mA, 200mV DVP. 

Model BK1770: 0-17.5V; 0-35V, 0-6A; 0-3A DC output * Programming 
Resolution: 10mV, 2mA, 200mV DVP. 


BK1775-ND ... 
BK1770-ND ... 


Models BK1785A, BK1786A, BK1787A 


Ripple and Noise (RMS): 1mV. Line Regulation: 0.02% +5mV. Load 
Regulation: 0.02% +5mV. PC Interface (included): Computer serial interface. 
Operating Voltage: 120 VAC, 60Hz. Dimensions: 8.6 x 4.5 x 10.6". Acces- 
sories Supplied: User manual, serial cable, Windows™ and DOS software. 
Weight: Approximately 11 Ibs. (5 kgs). Display: 3 Digit LED voltmeter and 
ampmeter. 


BK1785A-ND 0-18V, 5A DC Output .. . $375.00 


BK1786A-ND 0-30V, ЗА DC Output .. . $375.00 
BK1787A-ND 0-60V, 1.5А DC Оиірц!.................................. 5375.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Clamp-on Multimeters 


Specifications: 


BK 


Power Requirements: One 9V battery Jaw Opening: 2.24" 
(56.9mm) for Models 312A, 330B, 350B, and 369B; 1.75" 
(44.45mm) for Model 367 Accessories Included: Battery, 
Test leads, Instruction manual, Carrying case 


Model ВКЗЗОВ: AC Current: 200A to 1000A, 2 Ranges, 
+(1.5% rdg + 5D) Accuracy, 1200A overload protection AC 
Voltage: 750V, «(1.295 rdg +50) Accuracy, 1000V DC/750V 
RMS overload protection, 4.5Мо Input Impedance DC 
Voltage: 1000V, +(0.5% rdg + 1D) Accuracy, 1000V 
DC/750V RMS overload protection, 10MQ Input Impedance 


Analog Multimeter 


Model BK114B: 


20,000/Volt Multimeter. 28 ranges. 88.90mm mirrored 
scale. Tests batteries under load. Test transistors. 


Power Source: Two 1.5 volt batteries and one 9V battery. 
Size: 5.7 x 3.9 x 14". 


Accessories Supplied: Batteries, test leads, transistor 
test leads, instruction manual. 


BK114B-ND. $39.00 


Pocket Size Multimeter 


Measures DC & AC Voltage: 

50/250/500VAC, 10/50/250/500VDC scales with 
{| +5% accuracy (full scale). 2000Q/V. 

Measures DC current: 


Resistance: 2000 to 2000MQ, 14 Ranges Dimensions: 
10.8x 3.6 x 1.7" Weight: 17 oz. (481.99т) Features: • Con- 
tinuity * Diode • 2000 Count Resolution * Data hold • Max. 
hold “ UL Listed 


Model BK350B: AC Current: 32A to 1000A, 3 Ranges, +(1.5% rdg + 5D) 
Accuracy, 1200A overload protection AC Voltage: 320mV to 1000V, 5 
Ranges, +(1.5% rdg + 4D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload 
protection, 10MQ overload protection DC Voltage: 320mV to 1000V, 5 
Ranges, +(0.5% rdg + 1D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload 
protection, 10MQ Input Impedance Resistance: 3200 to 2000MQ, 14 
Ranges Frequency: 320Hz to 32kHz, 3 Ranges, +(1% rdg + 2D) Accuracy, 
500V DC/AC RMS Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7" Weight: 17 oz. (481.90) 
Features: • Continuity * Diode • 3200 Count Resolution • Bargraph * Data 
hold * Peak hold • Range hold • UL Listed 


Model BK367A: AC and DC Current: 400A to 2000A, 2 Ranges, + (1.5% 
rdg + 4D) Accuracy, 1000A overload protection AC Voltage: 750V, з (0.5% 
rdg + 4D) Accuracy, 1000V overload protection, 10MQ Input Impedance DC 
Voltage: 200V, + (1% rdg + 2D) Accuracy. 500V overload protection. 10MQ 
Input Impedance Resistance: 40MO Dimensions: 10.8" x 3.6" x 1.7" 
(275mm x 90mm x 43mm) Weight: 18.302. (5199) Features: • Diode • 4000 
Count Resolution * Data hold * Peak hold Capacitance Range: 40рЕ 


Model BK369B: AC and DC Current: 400A to 1000А, 2 Ranges, +(1.5% rdg 
+ 5D) Accuracy, 1200A overload protection AC Voltage: 400mV to 1000V, 5 
Ranges, +(1.5% rdg + 4D) Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload 
protection, 10MQ Input Impedance DC Voltage: 400mV to 1000V, 5 Ranges, 
0.5% Accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MO Input 
Impedance Resistance: 4000 to 40М0. Frequency: 100Hz to 400kHz, 5 
Ranges Capacitance: 4nF to 40uF Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7" Weight: 
18.3 oz. (518.8gm) Features: • True RMS * Continuity • Diode “4000 Count 
Resolution ® Bargraph * Data hold * Peak hold * Range hold • Max/Min 
• Relative * UL Listed 


BK330B-ND 
BK350B-ND 
BK367A-ND 
BK369B-ND 
LC-33-ND 


200/1000A ... 
32/320/1000A 
400A/2000A . 
400/1000А... 
Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Bench DMM True RMS 


Model BK5492: 

5-1/2 Digit Dual Display Bench 
DMM with 0.012% Basic Асси- 
racy * Selectable Count Reso- 
lutions of 120,000, 40,000 and 
4,000 count • Selectable 2 Wire 
and 4 Wire Resistance Meas- Model BK5492 
urements * Measures Fre- 

quency to 1MHz with 0.01Hz Best Resolution * RS-232 Interface Includes: 
One set of TL 36 Test Leads and AC 01 caps for TL 36 


Model ВК2831С: DC Volts: “ Ranges: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V 
* Basic Accuracy: 0.1% «1 digit AC Volts: « Ranges: 200mV, 2V, 20V, 200V, 
1000V » Basic Accuracy: 0.5% +4 digits DC Current: • Ranges: 200рА, 2mA, 
20mA, 200mA, 2000mA, 20А AC Current: • Ranges: 200рА, 2mA, 20тА, 
200mA, 2000mA, 20A Resistance: • Ranges: 2000, 2kO, 20КО, 200КО, 
2000k2, 20MQ “ Basic Accuracy: 0.2% rdg +1 digit Diode Test: Tested on 
2kQ range, 1mA test current Continuity Check: Audio tone for resistance 
under 100 General Display: 3-1/2 digit LCD, 0.5 inch LED Power: 120/240 
VAC, 50/60Hz (5W) Operating Temperature: 0°C ~ 40°C, 70%RH Dimen- 
sions: 4.5 x 11.75 x 10.375" 


BK5492-ND.. 
BK2831C-ND ii 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .......................... $90.00 


...$695.00 


High Performance Dual-Display Multimeters 


Specifications: * 4,000/40,000 selectable display counts 
• 6/750V AC * 6/1000V DC * +(0.06% +3) basic DCV accu- 
гасу “ 6/10А AC and DC current • 60 to 40MQ resistance 
* Auto or manual ranging • Voltage range frequency of 
5/200KHz on dual display “ dB measurement • 7/9, 999рЕ 


25/250mA with +5% accuracy (full scale). 
Measures resistance: 
0-10К/1МО, +5% degree arc of scale length. 
Measures decihel: 
+4dB to +56dB on AC voltage ranges. 
= = Battery Test Range: 1.5V/9V. 
Power Supply: One 1.5V, AA battery. 
Dimensions: 3.1 x 4.7 x 1.2”. 
Accessories Supplied: Battery, test leads, and instruction manual. 


ВК117В:МО ——— алавьный $19.95 


Mini-pro Multimeter 


Specifications: 

Digits: 2000. Ranging: Manual. VDC: 100mV-600V. 
VAC: 100mV-600V. DC Current: 0.1 mA-10A. AC 
Current: 0.1 mA-10A. Resistance: 2000 - 20MQ. 


Fealures: 


e Diode test * Continuity test * Non-contact voltage 
indicator * Data hold “МАХ hold 


Pocket DMM. Analog bar graph with 32 segments. 
3200 count LCD display. Auto power off. Low 
battery indicator. Range hold. Data hold. Integral 
test leads. 


Power: Two 1.5V button type batteries. 
Dimensions: 4.4 x 2.2 x .4". 


Accessories Supplied: Batteries, instruction 
manual, case. 


[le —————————Á——Ü $35.00 


Gas 


The Survivor™. High Energy Fused Ruggedized DMM. 
3-1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. 
Audible Continuity: 20 Amp range. 

Sampling: 2.5 times/sec. (nominal). Heavy Duty 
1500VDC, 1000VAC rating. Water resistant case. 

Power Requirements: Single 9V battery. 

Auto Power Off: approx. 30 min. 

Dimensions: 6.9 x 3.5 x 1.5". 


Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 
5 Year Warranty. 


37: Digit Ruggedized DMM 


Premium DMM 


All Models: • 50,000 count “ True RMS, AC or AC + 
DC * Capacitance to 50,000 uF * Splashproof sealed 
case * IEC1010, class 2 safety compliance 

* 3 Year Warranty 


capacitance • Bargraph • Min./Max., Data and Refresh hold 
e Relative zero • RS232 output • Diode and continuity test 
* Auto-off 


Model BK2880A: DMM with AC Coupled RMS 

Model BK2890: DMM with frequency counter to 10MHz 
True RMS: AC + (AC + DC) Coupled Operating Temperature: to 2502°F 
(137226) Square Wave Output: 16/4.8KHz @ 0 to «ЗУ Timer + Signal Output: 
Max. Timer 99Ksec. @ 0 to +3V Backlight 


BK2880A: ND Á. АУУ УКУГУ ЛУГА ОУУ $199.00 
BK2800 МО ka rre рез deseen $299.00 


Model BK-5390: 


* 0.025% DCV • 0.07%0 “ 100KHz AC response 
* Autoranging, bargraph with zoom “ Frequency: Duty 
cycle, pulse width * dB Across: 10 to 10kQ • Power 
Across: 10 to 10kQ • Disturbance indicator “ Міп./ 
Max./Avg. 


BK5390-ND . ...$289.00 


“Tool Kit" Multimeters 


Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7" (17.78mm) 
LCD, 1999 counts. Sampling: 3 times/sec. (nominal). 
0.5%DCV accuracy. Operating Temp: 0°С - +50°С, 
0% to 70% RH. Power Requirements: 9V battery. 
Accessories Supplied: Battery, drop resistant case, 
test leads, and instruction manual. 

1 Year Warranty. 


Model BK2708: 


DC Volts: 1000V Max. AC Volts: 750V Max. DC 
Current: 10A Max. AC Current: 10A Max. Resistance: 
0.10-43MO 

Features: • Auto Ranging * Logic probe 


Model BK-2704B 


Model BK2707A: 


DMM, component tester, frequency counter, and logic probe. Voltage Range: 
200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC frequency counter. Current Range: 
200yA to 10A. Resistance: 0.10 to 200MQ. Capacitance: to 20jF. 
Frequency: 2kHz to 5MHz. Logic Probe Function: (TTL). Transistor Gain 
Measure: (hFE). Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3". 


Model BK2706A: 


DMM, component tester, and temperature meter. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC. Current Range: 200рА to 10A. Resistance: 
0.10 to 20МО. Capacitance: to 20}Е. Frequency: 10Hz to 15MHz. Transistor 
Gain Measure: (hFE). Temperature: 0°С to 750°С. Thermocouple probe 
included. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3". 


Model BK2704B: 


DMM, component tester. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200тУ to 
750VAC. Current Range: 200A to 10A. Frequency: 2kHz to 15MHz. 
Resistance: 0.10 to 20М0. Capacitance: to 20yF. Transistor Gain Measure: 
(hFE). Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3". 


Model BK2703B: 


DMM, Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC. Current 
Range: 200рА to 10A. Resistance: 0.10 to 20MO. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 
1.3”. 


BK2708-ND. 
BK2707A-ND .. 
BK2706A-ND .. 
BK2704B-ND 

BK2703B-ND .. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


"Test Bench" Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a 
drop resistant case. Resistance and frequency 
measurement. Diode check. Auto power off. AII 
current ranges fused. Power Requirements: Single 
9V battery. Dimensions: 7.8 x 3.5 x 1.5". 
Accessories Supplied: 9 Volt battery, test leads, 
instruction manual, rubber boot. 

3 Year Warranty. 


Model BK388B-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). DC Volts: 
400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. 
DC/AC Current: 400рА to 10A. Resistance: 4000. 
to 40М0. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. typ. 


Model BK388B 


Capacitance: 4nF to 40ЏЕ. Frequency: 4kHz to 4MHz. Logic level measure 
(TTL) Transistor gain (hFE) and peak hold. 


Model BK390A-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400рА to 
10A. Resistance: 4000 to 40MO. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. typ. 
Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Temperature Range: 
-50°C ~ +1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Min/Max hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. Thermocouple 
Probe included. 


Model BK389A-ND: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments. DC 
Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC Current: 400рА to 
10A. Resistance: 4000 to 40MO. Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. typ. 
Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 40MHz. Auto/manual ranging. 
Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model BK391A-ND: 


4-1/2 Digit LCD Display (20,000 count). DC Volts: 200mV to 1000V. AC Volts: 
200mV to 750V. DC/AC Current: 400jA to 10A True RMS reading. 
Resistance: 2000 to 20MQ. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. typ. 
Frequency: 2kHz to 200kHz. Duty Cycle: .0 to 90% (0.1% resolution). Data 
hold. Logic level measure (TTL). 


BK388B-ND........... ee hien арыны ed hend $127.00 
BK390A-ND ... .$167.00 
BK389A-ND ... .$147.00 
ШШК. аенын ыы I aet Rr EC ERR $187.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty).......................... $18.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Accessories 


Temperature Adapter 


Туре K thermocouple. Measures from -50°С ~ +1000°С. 1mV 
per degree. Measures temperature of any surface, liquid or gas. 
Converts any voltmeter to measure temperature. Open probe 
warning. Power: Standard 9V battery. Dimensions: 4.8 x 1.8 x 
1.2". Cable Length: .914 meters. Accessories Supplied: TP-29. 


Urn mE $74.95 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting circuit 
under test. Measures to 400A DC or AC. Outputs 
1 mV per Amp., operates on 2V range of any 
DMM. Power Requirements: 9V battery. 
Operating Temp.: 0° ~ 50°C, <70% RH. Dimensions: 7 
x 2.8 x 1.3". Accessories Included: Battery, instruction 
manual. 


ВКОР-3-МЮ.._.....„ аана араасаа ааа ааа $92.00 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Туре К Bead Thermocouple Probe . 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set 
TL-2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 

1EC61010-2-031 1,000V CATIII. 
TL-1-ND — Test Lead Set, Fully Shrouded... 
TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 & TL-2A... 


High-Voltage Probes 


Model PR-28A: Accessory for DMM's 

Multiplies instrument ranges by 1000 (40V 

becomes 40,000V). PR-28 for use with any high impedance (10MQ or 
greater) voltmeter. Voltage Range: 40kVDC and 20kVAC (60Hz). Freq. 
Range: DC-8Hz 20kVAC max. 60Hz. Impedance: 600MQ accuracy: +3% plus 
instrument accuracy. Calibration: Internal; factory calibrated at 25kV. Size: 
14” long; 2.25” dia. (max.); 48” cord. Connector: Dual banana. 


Model HV-44A: Built in meter for stand-alone operation (No DMM 
required). Measures voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV 
(+2% accuracy); full scale 3% accuracy. Conventional round needle type tip 
and flat spring type tip for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2”. 
Color: Black & Red. Positive Polarity Only — Not for microwave ovens. 


PR-28A-ND.. ....$64.00 
HV-44A-ND . $109.00 
LC-32A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .$34.00 


High Intensity LED Flashlight with 
AC Voltage Detector 


Features: 

* AC Voltage Detection (detects AC voltage from 
40VAC to 300VAC) * Water Resistant • Alkaline 
AAA Battery Included • If there is а AC voltage 
present, the red LED will shine brightly 


BASENSERITE-ND LIL Gu наза заа 


Logic Probes 


20MHz and 50MHz Logic Probes 


Model DP-21: (20MHz Logic 
Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, 
CMOS and MOS. Displays pulse presence and logic states. Memory mode 
"freezes" pulse display. Catches pulses to 30ns or pulse trains to 20MHz. 1M 
input impedance. Operating Supply Voltage Range: ТТЕ-5\, CMOS 5-15V. 
Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


Model BKDP52: (50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC 
to 50MHz. Detects 10ns pulse width. Overload protected. 120КО input imped- 
ance. Operating Supply Volt. Range: 4-18VDC. Dimensions: .7 x .7 x 8.2". 


DP-21-ND ... 
BKDP52-ND . 


Тока a ее ғ 


For TTL and CMOS. Produces 1045 pulse signal at 100mA. External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC. Sync 
Input Impedance: 1MO. Dimensions: .7 x .7 x 8.2". 


DP-31A-ND - $35.00 
Compone sters 


Dual-Display 

Auto Ranging LCR Meter 

Measures inductance, resistance and capacitance. 41/2 digit 
LCD display. Tests at 120Hz or 1kHz. Relative mode. Toler- 
ance mode. Basic accuracy +0.1%. Dimensions: 1.6 x 3.4 x 
7.2”. Accessories Included: DC 9V battery, user manual. 
ВКВІВА-Н0. umu y ln RUE $245.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .......... $18.95 


In-Circuit Testers 


Model 881 — In-Circuit ESR and DCR Capacitor Tester 
Specifications: * Open circuit probe voltage: 15mV pp * Output test frequency: 
100KHz sine wave Measures ESR: * ESR range ohms: 0.1-30 (25 segment 
LED bar scale) “ Beeps from 1 to 5 beeps depending on ESR of capacitor 
Measures DCR: DCR range ohms: 0.5-30 flashing the LED Power: One 9V 
battery or an external AC adapter (9V DC 100mA 5.5mm x 2.1mm center pin+) 
Dimensions: 1.5" x 3.8" x 5.7" 


Model 885 — LCR/ESR Meter 

* Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and 0 * Test conditions: 
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms “ 0.5% basic 
accuracy * Dual LCD display * SMD surface mount tweezer probe included 
* Fully auto/manual selection • DC resistance measurement • Rechargeable 
battery/AC powered 


BKSB1-ND А ааа аа $199.00 


BK885-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance (200pF-20mF 
+1%), resistance (2-20MQ +1%), and inductance 
(200ШН-200тН +1%). 3-1/2 digit LCD display. Low 
battery and overload indicator. Power: Single standard 
9V battery. Dimensions: 1.4 x 3.5 x 7.5". Accessories 
Included: Test leads, battery, instruction manual. 


BK875B-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Auto Ranging 
Capacitance Meter 


Nine ranges 0.1pF to 50mF. 0.1pF resolution. 4 digit LCD 
display. Dual display. RS-232 Output to PC. Data hold. Auto 
power off. Display zeroing. Audible alert mode (for sorting). 
High/Low limit sorting capability. Power Source: One 9V 
battery. Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6". Accessories Included: 
Protective holster, alligator clips, 9V battery, instruction 
manual. 


BK890-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Capacitance Meter 


3-1/2 digit LCD display. Nine ranges from 200pF to 20mF. Low 
battery and over-range indicator. Power Source: One 9V battery. 
Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6". Accessories Included: Test leads, 
battery, and manual. 


IC Testers 


Identify, test and verify unknown 105, quickly and reliably. 
Batteries and operation manual included. 


Model 570 — Linear IC Tester 

* Tests all common analog ICs • Auto identification of 
unmarked/house-coded devices lists possible replacements 
* Conditional/unconditional loop testing modes * Functional 
test emulates passive circuitry to implement a comprehensive 
test in a variety of configurations * Displays diagnostic 
information down to individual component pins • Rugged, 
handheld, ergonomically designed case incorporates built-in Model BK-570 
membrane keypad, 2 x 16 dot matrix alpha-numeric, LCD and 

high quality 16-pin ZIF socket * Battery operated (2 x 9V) with low power 
design. 

Model 575 — Digital IC Tester 

* 40-pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, CMOS, Memory, 
LSI, Interface and other devices (NAND gates to CPUs) * Identifies unmarked 
and house-coded devices “ Detects intermittent and temperature related faults 
* Displays diagnostic information for individual pins * Battery operated (4 x 
1.5AA batteries) 

Model 898A — SIMM and DIMM Tester 

Key Features: SIMM 72-ріп, 32/36 bits (socket included). Error Detection and 
Identification: • Single data bits • Power and noise related failures * Solder 
opens and shorts • Timing related failures • Data retention errors • Inter- 
mittent failures. User Configuration Test Modes: Walking bits Os • Walking bit 
1s * Marching up * Checkerboard * Inversed checkerboard. Basic Technical 
Specifications: Power Consumption: • 898A 12VAC, 1.5A * Wall AC/AC 
adapter “ Input: 120VAC @ 60Hz, 40W (USA) “ Output: 12VAC, 2.0A, * Di- 
mensions: 7 x 6 x 2.5". Environmental: • Operating temperature: 10°C ~ 50°C 
* Relative humidity: 20% to 80% noncondensing 


BK570-ND Linear IC Tester. .$995.00 
BK575-ND Digital IC Tester. .$895.00 
BK898A-ND SIMM and DIMM Teste .$1295.00 


NTSC Generator 
Model BK1257: 


This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite video 
and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It provides 
NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, windows, and 
a full range of color raster patterns. The outputs available are composite video 
and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN output. Signals can 
be produced as an interlaced or progressive scanning mode. No modulated RF 
signal is provided. 


BK1257-ND NTSC Generator ........................................... $199.00 


Cable/Harness Tester 


A compact, stand-alone unit that can be used for any type of wired assembly. 
Opens, shorts and miswires are detected immediately. A universal adapter 
card offers outstanding flexibility and convenience, ready to accept any of 
industry's most popular 22 connector styles. A crisp, easy-to-read LCD 
instantly indicates good or faulty connections and simplifies troubleshooting. 
Connect Test Threshold: Resistance: Shorts «1300 +10%; Opens 1300 
+10%; Capacitance: Shorts >0.6uf «1096; Opens «0.6pf «1096. Test 
Conditions: 5 volts at 6mA. Max. Multiple Connection Display: Up to 16 test 
points. Test Cycle Time: «0.5 sec. Test Point Capacity: Max. 128 points (64 
connections). Program Storage: Lithium battery backs up memory for 50 
cables. Probe: Single wire test probe with standard .175" (4.45mm) banana 
jack. Display: 2 line x 16 character LCD; 2 LEDs (green/red) for "PASS" or 
"FAIL" conditions. Printer Port: Standard Centronics type parallel interface. 
Power: DC 12V-14V, 500mA AC adapter. Dimensions: 2.1 x 13.8 x 9". 
Weight: 6 165. (2.72kg). 


Accepts These Connectors 

Interface Spacing/ Connector Max. 

Qty. (Ea.) Style Type Pins 
8 0.1" (2.54mm) Dual-Row 64 
2 "D" Submini Dual-Row 37 
2 Delta Centronics 80 
2. 0.6" (15.24mm) DIP 40 
2 RJ11 Phone Plug 6 
2 RJ45 Phone Plug 8 
2 0.156" (3.96mm) Header Single-Row 20 
2 0.1" (2.54mm) Header Single-Row 32 

BK2052ND E $995.00 


Network and PC Cable Testers 


Model 231A: • Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RJ11,356A, ТІА-568А, 
TIA-568B, and token ring cables * Detects open, short, cross, and continuity 
* Tests Point-to-Point, rather than Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or 
patch panel up to 1000 ft. away with the remote kit • Easy to read LED display 


BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Теѕїег............................. 579.00 


EPROM Eraser 


Model BK850: “ Timer setting: 15 minutes • Supply voltage: 12VDC/500mA 
(AC/DC adapter included) “ UV light source: 4 watt bulb • UV bulb life: > 4000 
hours * Dimensions: 6.2 x 2.72 x 1.45" 


BKGSO-ND —————— $95.00 


Deluxe EPROM Eraser 


Model BK851: Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 
twenty-four pin EPROMs. Features a 60 minute timer. 
ВИЗЫ me" "E $169.00 


Power Supply Leakage Tester 


Model 1655A: • Variable isolated output—0-150VAC “ 3 amp continuous, 
4 amp intermittent output * Built-in soldering iron temperature control • Ex- 
panded leakage scale * Circuit breaker overload protection * Displays volts, 
amps, VA, leakage 

BK16BSA: МО: a nasua awas Re eile $529.00 


3'/; Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF—20mF. Tests resistance 
from 0.10—20MO. Tests transistors, SCRs, diodes 
and LEDs. Tests batteries under actual loaded 
conditions. 


Power: One 9V transistor battery. Dimensions: 6.9 
X 3.6 x 1.3". Accessories Included: Test leads, 
spare fuse, battery, instruction manual. 


BK815-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Video Monitor Testers 


Model 1280A: Fully featured bench-top 
design to test both Mac and PC monitors. 
All patterns can be manually selected 
or placed in Auto for automatic 
cycling of each available pattern. 
Designed to test (burn-in) one to 
four monitors, the 1280A can also 
be used as a display generator. Full 
Color: green, blue, red, black and white. 
Features: * РС and Mac patterns * 16 
monitor types/resolution selections * Color bar, 
cross hatch, dot, raster, Windows™ selection • VGA, 
SVGA, RGB, HV, V and Four DB-15 (rear panel) for multiple monitor burn-in 
* AC adapter included * Available patterns: PC — 1280 x 1024, 1024 x 768, 
8514A, SVGA, VGA, EGA, CGA, MDA; Mac — 1280 x 1024, 1152 x 870, 1024 
x 768, 832 x 624, 640 x 480 (3 types), 512 x 384 

Model 1275: Handheld unit to test PC and Mac monitors. Generates 
crosshatch, dots, color bars and raster patterns in green, blue, red, black 
and white. Features: • CGA, VGA, SVGA = Standard DB9, DB-15 and DB-15 
Hi-res mini connectors “ 9VDC battery • Available Patterns: РС — 1280 x 
1024, 1024 x 768, 8514A, SVGA, VGA, EGA, CGA; Mac — 640 x 480 


BK1280A-ND Bench-top Video Generator ............................ $299.00 
BK1275-ND Handheld Video Monitor Tester ........................ $189.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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А А Oscilloscope 
High-Performance Oscilloscope Probes 4,000 Count True Балаға 1 MHz 
x RMS DM M with 1 M Hz Sample Rate 20 Megasamples 
IEC 1010 Category | or Category ІІ Compliance Waveform per Second Single Shot 
Channels Single 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or “frequency ШІН Glitch Capture Yes 
range” as the oscilloscope used for the job. For example, if you're using a 100 Capabilities Trend Mode Yes 
MHz oscilloscope, choose a probe with a minimum of 100 MHz. To achieve — м ile 6 | int Auto Set Continuous 
optimum performance, choose a probe with more than twice the bandwidth of ersatile 6 Instruments-in- Waveform Memory | 8 locations 
the oscilloscope. Features: Set-up Memory 8 locations 
Category | This slim design comes equipped with interchangeable cables, • Autoranging 4,000 Count\True Viewing Area 160 x 240 pixels 
probe tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC RMS DMM • 1MHz * Trend Contrast Adjustable 
eliminates noise and interference related pickup. Available in switchable and non- Mode • Component Test • Logic DMM 
switchable versions. Ше ы asi аа r True RMS Yes 
ase Button * Continuous Auto- 2 5 
Category II This versatile design offers three monolithic interchangeable set • RS232 Option Available Basic DC Accuracy | 0.3% 
probes in 60, 100, and 250 MHz bandwidth. га ОСУ / АСУ Up to 1,000 volts 
ncludes: DCA / ACA Up to 10 amps 
Cable Input Max Input V Insulated test leads with alligator Ohms Up to 40 Meg ohm 
Band- |Atten- |Length | Impedance | DC+Peak | Rise | Compen- | Read- | Digi-Key Price | TPI clips, power supply, NiCad Capacitance Up to 400uF 
width [uation |Meters| Н с AC Range | Time | sation | ош | PartNo. Each | Part No. battery and user manual. Frequency Up to 2 MHz 
Switchable, ІЕС 1010 Compliant - Category И 
хі 1Meg 200pF T t З Digi-Key Price TPI 
60 MHz x10 15 10 Meg 22pF 600V 6ns | 20-45pF) NA |290-1055-М0 49.95 |1Р060 Description Part No. Each Part No. 
хі 1 Мед 200pF ТРІ 440 Hand-held Oscilloscope 440...... 290-1440-ND 299.95 TPI 440 
250MHz| „| 15 |10 Meg Е 600V | 1.5ns 10-60рҒ| МА |290-1057-ND 59.95 IP250 Software for ТР! 440........... 290-1075-ND 59.95 A402 
й "7 Battery Charger for ТР! 440 . 290-1441-ND 17.52 ТРІ A401 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category 1 Carrying Case for ТР! 440 290-1900-ND 19.95 TPI A900 
60 MHz xi 12 1Meg 47pF 600V 5.8ns | 10-35рЕ | МА |290-1003-М0 34.95 | SP60B Rubber Boot for ТР! 440.. 290-1123-ND 19.95 A403 
x10 10 Мед 18pF 
хі 1Meg 47pF 
100 MHz 12 600V 3.5ns | 10-35рҒ| NA |290-1004-М0 39.95 |SP100B 
x10 10Meg 16pF H š H 
= meu Nano-Clips and Micro-Clips 
150 MHz x10 12 10 Meg 15pF 600V 2.3ns | 10-35рҒ| NA |290-1005-ND 44.95 |SP150B NANO-CLIP SPECIFICATIONS: 
хі 12 1 Мед 47pF soov 1.81 | 10-3502 | NA |290-1006-ND 49.95 5Р200В Accessible Lead Pitch: 0.3mm min. Clip Retention: 50g min. 
200 MHz| x45 4 10 Meg 15pF ns 5р 95 Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g max. Contact Resis- 
1 1M 470F tance: 30 Meg ohm Conductor Resistance: 300 Meg ohm 
250MHz| мо | 12 | ay Meg | ApF 600V 1.418 10-35рЕ| МА |290-1007-ND 54.95 SP250B NANO-CLIP FEATURES: 
xi 1 Мед 47pF • Gold-plated һоок апа contact • Fluorine coated barrel extension 
300 MHz x10 12 10 Ma ns 600V 1.1ns| 10-35pF| NA |290-1008-М0 59.95 | SP300B MICRO-CLIP SPECIFICATIONS: 
g - p - Accessible Lead Pitch: 1.27mm min. Clip Retention: 200g min. Stroke: 3.0mm Operating Force: 1.0kg 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I max. Contact Resistance: 30 Meg ohm Conductor Resistance: 200 Meg ohm 
15МН2| хі 12 1 Мед 47pF 600V 23ns = NA | 290-1000-ND 29.95 | 1P20B 
100 MHz| x10 1.2 |10 Мед 16pF 600V 3.5ns| 10-35pF | NA |290-1001-М0 34.95 | P100B ЖЗ Digi-Key Price TPI 
100 MHz| x10 | 12 | 10 Мед 16pF 600V [3.515 10-35рЕ | Yes |290-1050-ND 39.95 Р100ВВ Description | Package Includes Е Part No. Each Part No. 
200 MHz x10 | 1.2 |10Meg 15рЕ |  600V 1.86 | 10-35рЕ| NA |290-1002-ND 39.95 P200B а Nano-Clip .3mm 
250 MHz | x100 | 12 |100 Meg 6.5pF| 1200/ | 1.4п5/ 10-35рЕ/ NA |290-1051-ND 44.95 P250 аск, Re ips, 2 Lead Sets 
250 MHz | x100 | 12 |100 Meg 6.5рЕ | 1200V | 1.4п5| 10-35рЕ | Yes |290-1052-М0 49.95 |P250R Sack Rea |е Н АШЫШЫ Ер 290-1096:ND ЗАЗ: NCZBE 
250 МН2| x10 1.2 | 10Meg 14рҒ 600V 1.4ns | 10-35pF| МА |290-1053-ND 44.95 | P250B Ë and Ground ї гай. DENM 290-1097-ND 99.95 NC6BR 
250 MHz x10 | 1.2 |10Meg i4pF |  600V | 1.4ns| 10-35pF] Yes |290-1054-ND 49.95 |P250BR Red 6 Clips, 3 Lead Sets, 
and Ground І вад ...................... 290-1098-ND 99.95 | NC6R 
VERTICAL Black 6 Clips, 3 Lead Sets, 
and Ground Геаа...................... 290-1099-ND 99.95 NC6B 
Dual Channel, Bandwidth 20 MHz with SP60B 10:1 Probe Yell Clips. 3 Lead S 
10 MHz with Shielded Test Lead: Ші Lora рын; 
20MHz DEED UU and Ground Lead...................... 290-1100-ND 99.95 | NC6Y 
Н Н 25 Megasamples per Second up to 2 MHz Blue 6 Clips, 3 Lead Sets, 
Oscilloscope Equivalent Time 500 Megasamples per Second » 2 MHz апа Ога! ва уеннан НАТ 99.95 NC6CBLUE 
Sensitivity 50mV to 200V/div 1,2,5 Sequence Green 6 Clips, 3 Lead Sets, 
with True RMS Digital Coupling AC, DC, GND and Ground Геаа...................... 290-1102-ND 99.95 NC6G 
Multimeter Resolution 8 bits Gray 6 Clips, 3 Lead Sets, 
Accuracy + 3% + 0.05 range/div and Ground Lead ...................... 290-1104-ND 99.95 NC6GY 
В HORIZONTAL Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets, 
Portable Oscilloscope Modes Single, Normal, Auto and Ground Lead ...................... 290-1105-ND 175.95 | NC12 
and ual Tapa OMM Samples per Division | 25 Black 1 Clip 290-1106-ND 995 | NC1B 
* Cursor Readout Z Accuracy Equivalent Time: + 0.5% + 0.08 time/div Gray 1 Clip 290-1107-ND 9.95 |NC1GY 
e Pre-Post Triggering Rea MEER 7o + 0.04 time/div Red 1 Clip 290-1108-ND 995 | NCIR 
< Decibel SS аг Yellow 1 Clip 290-1109-ND 995 | NCIY 
Green 1 Clip 290-1110-ND 9.95 NC1G 
Measurement Modes Т Free Run. оттау. чт Blue 1 Clip ... 290-1111-ND 995 | NCIBLUE 
* Trend Mode ыы АНДЫНЫҢ Ground 1 Lead 290-1112-ND 425 | NCGROUND 
Real Time Sample TREND MODE Hot 1 Lead 290-1113-ND 3.50 NCHOT 
Rate Plot Time 30 sec/div to 1 hour/div Dual Lead 1 Lead.. 290-1114-ND 6.38 NCDUAL 
e Bri я Lead Out Use with 24-28 AWG 
Bright LCD Plot Data Type Max/Min Selectable н 
Backlight Memory 2 Screens Contact Wire (Solder-Type) ..................... 290-1115-ND 2.97 LC85 
Й TRUE RMS ОММ Lead Out Needs Crimp Tool for 
* Continuous Autoset DCV (CHT, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Contact Nano-Clip & Micro-Clip 290-1116-ND 240 | LC65 
* А5232 Option Basic Accuracy: + 0.5% + 5 digits Micro-Clip 1.27mm 
Available ACV (CH1, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Black 1 Clip 290-1118-ND 6.38 MC1B 
Basic Accuracy. — | + 1% + 10 digits Gray 1 Clip 290-1119-ND 638 | MCIGY 
Includes: i d ИАДА Red 1 Clip ..| 290-1121-ND 638 |MCIR 
Two test leads, two banana to BNC adapters, | Ohm (CH1 only) “ 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 20M Assorted 6 Clips, З Lead Sets & Ground Lead .... | 290-1117-ND 46.95 MC6 
one DC-60 MHz X1 X10 passive oscilloscope Basic Accuracy: x 0.5% + 5 digits 
probe, power supply and user manual. Continuity (CH1 only) | Sounds < 0.1К ohm, + 2% + 5 digits " 
Test Leads and Accessories 
Digi-Key Price TPI I 
Description Part No. Each Part No. lont angle end for 
Handheld Oscilloscope 460. 290-1460-ND 895.95 460 gues 
Carry Case for 460.......... 290-1905-ND 39.95 A905 
Software and RS232 Cable for 460. 290-1404-ND 69.95 A404 
i i This high-voltage differential probe allows conventional grounded 
Differential oscilloscopes to be used for display and measurement of multiple 


floating signals with high common mode voltages. IEC 1010 approved 
for safety. FUNCTION: Bandwidth: DC - 25 MHz (-3dB) Accuracy: 


Probe 


+ 2% Risetime: 14nS Input Impedance: 4M/10pF each side to ground, А ул Digi-Key Price Each 
8M/5pF between inputs Input Voltage: +140VDC Inc.Pk AC@ Fig.| Description Part No. 1 10 
Maximum Differential: 20:1 or 100V RMS, + 1,400VDC Inc. Pk AC, 1 Test Lead Set Standard 46" 290-1059-ND 8.75 7.40 
200:1 or 1,000V RMS Output Voltage: + 7 minimum 2K load Offset 2 Test Lead Set Deluxe Extended 290-1060-ND 15.73 13.29 
(typical): «« 5mV -14°F ~ 74°C (-10°C ~ 40°C) Common Mode: + 3 | Test Lead Set Lg Clip 9” Pigtail 290-1061-ND 605 5.2 
1,400VDC Inc. Pk АС, or 1,000V RMS Noise (typical): 1.5/2mV Output 4 | Test Lead Set Sm Clip 9” Pigtail 290-1062-ND 4.48 3.79 
tus ар T O и ив 5 | Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9" Pigtail 290-1065-ND 6.73 569 
main adapters: DC/600mA or DC/800mA Input Leads: 45 cm double S | Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9" Pigtail 29081065:10 6.73 5.69 
insulated PVC terminated in 44 mm safety plugs 6 Probe Tip Set Short; Dimension A = .5 290-1063-ND 6.50 5.50 
6 Probe Tip Set Long; Dimension A - .024" 290-1064-ND 7.85 6.64 
290-1076-ND ADF25................................ $272.95 — | Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 29.95 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ro 1485 


Includes: Batteries, 


Test Leads, Protective 
Boot, and Instruction 
Manual with 3-year 


Digital Multimeters 


Infrared Non-Contact Thermometers 


Handheld 


Measure hard-to-reach, sensitive, or moving target temperatures. 


Features: • On or off laser pointer * 0.1 resolution for best reading * Data hold 
function * Soft carrying pouch (370 excluded) “ 8:1 distance to spot ratio * Large, 
easy-reading LCD • °С and °F selectable temperature • 9V battery included 

Specifications: “ Response Time: 500 milliseconds * Spectral Response: 7- 


Limited Warranty 14um ° Operating Temperature: 32°F ~ 120°F (0° ~ 49°C) * Accuracy @ 25°C and 
0.95 Emissivity: +2% of reading or +3.5, whichever is greater above 30°F 
Dany Count Temperature Laser Digi-Key Price TPI 
DC Volts Range Sighting Part No. Each Part No. 
Basic DC Accuracy 14°F - 500°F (-10°C - 260°C) No 290-1370-ND 89.95 ТРІ 370 
AC/DC Amps 14°F ~ 500°F (-10*C ~ 260°C) Yes 290-1371-ND 119.95 ТРІ 371 
True RMS -58°F ~ 500°F (-50°C ~ 260°C) Yes 290-1372-ND 129.95 TPI 372 
Resistance 14°F ~ 950°F (-10°C ~ 510°C) Yes 290-1373-ND 124.95 TPI 373 
Capacitance NA NA 10,000uF 
Frequency NA NA 200KHz 
Analog Bar Graph NA Yes Yes Gun Style А . ñ 
Auto Range Yes Yes Yes Two Instruments in one. Plug in optional K-type surface probe to convert non-contact to 
Data Hold Yes Yes Yes contact. 9 
Міп/Мах Yes NA Yes Non-contact and K-Thermocouple input 
Sleep Mode NA NA Yes Features: “ Laser Pointer • Record Function “ Display Data Hold Function • Back Light • Trigger 
Auto Power Off Yes Yes NA Switch • 8:1 Distance to Spot Ratio “ °C and °F Selectable Temperature • Gun-type compact 
RS232 (cable Optional design * Operation Lock Function • 9V Battery and Soft Pouch Included 
& software) NA NA А108 Specifications: * Response Time: 500mSec. “ Spectral Response: 7-14um • Emissivity: 0.3 to 
Dimensions, Inch 6x3x2 | 6x3x2 | 775х375 | 775х375 | 775х375 | 775х375 0.99 Adjustable e Ambient Operating Range: 32°F ~ 120°F (0° ~ 49°С) • Display Resolution: 
(with boot) x 2.25 x 2.25 x 2.25 x 2.25 0.1° and 0.1°C or 1°F and 1°C 
= _ Function 375 376 377 
E Digi-Key Price |ТРІ A250, A251, A256 Temp Range: 0° - 950°F (18° - 510°C) -58° ~ 950°F (-50° ~ 510°C) | 0° ~ 1832°F (-18° ~ 1,000°C) 
Description Part No. Each — |Part No. (0-400 Amps) Accuracy at 30° ~ 950°F (-1* ~ 510°C) 30° ~ 950°F (-1° ~ 510°C) 30° ~ 950°F (-1° ~ 510°C) 
— Multi-Meters 73°F (23°C) +2% of reading or +3.5°F (2°C) | +2% of reading or +3.5°F (2°C) | +2% of reading or +3.5°F (2°C) 
Pocket 3 Digit -| 290-1120-ND 2831 | TPI 120 CE = 0.95 whichever is greater whichever is greater whichever is greater 
Pocket Auto Range . .| 290-1126-ND 59.95 | TPI126 Probes 
3.5 Digit with Boot .| 290-1133-ND 5171 | TPI 133 K-type Range -40° ~ 2192°F (-40° ~ 1200°C) | -40° ~ 2192°F (-40° ~ 1200°C) | -40° ~ 2192°F (-40° ~ 1200°C) 
4 Digit | 290-1153-ND 70.83  |TPI 153 K-type Accuracy | «0.596 of reading 3°F (-16°С) | +0.5% of reading 3°F (-16°C) | +0.5% of reading 3°F (-16°C) 
4 Digi .| 290-1163-ND 109.95  |TPI 163 
4 Digit . ‚| 290-1183-ND 159.95 |ТРІ 183 UE Ei mi 
Adapters for DMM igi-Key rice 
Temp. Adapter w/probe, -40°F зв m Description Part No. Each Part No. 
500°F (-40*C ~ 260°C) ..........| 290-1124-ND 4495  |A301 | 290-1375-ND 189.95 ТЫ 375 
АС Clamp-On, 1тА/атр Output...) 290-1078-ND 4495 |1950 Thermometer, Gun, Laser Sight 290-1376-ND 199.95 TPI 376 
AC Clamp-On, 1mV/amp Output....|290-1079-ND — 5295  |A251 НЕВЫ 189.95 ТЕГӘ? 
AC/DC Clamp-On .| 290-1080-ND 84.95 |А256 
CO Detector, 0.1 - 1999 ppm ‚| 290-1077-ND 169.95 |А701 
Accessories for DMM “бі 
DMM Boot Hook for Std. size ...... 290-1103-ND 8.70 |ТРІ A103 Close Focus, Poc ket Size 
Infrared Thermometer 
Tell ы Features: * Compact-Easily fits in your pocket “ Selectable Fahrenheit or 
Digital Clamp On Mete rs Centigrade temperature range: -7°F - 248°F (-22°C ~ 120°C) * Auto Data Hold 
293 296 Digital clamp-on meters are designed * Min/Max functions 8 samplings in 0.5 seconds * AUTO sets the 368 into 
Display Count 1.000 1.000 to measure electrical current without scan mode to continuously scan surface temperatures in real time. Auto- 
АСУ H 600 600 breaking the circuit. Carefully choose matically powers off after 60 seconds. | . 
(ЦЫ АС and DC requirements. True RMS NOTE: Close focus IR thermometers should be held a distance .5 to 2 inches 
DC Volts 600 600 capability and DMM requirements. from surface to be measured to obtain an accurate reading (spot size 0.35”). 
Basic DC Accuracy 0.75% 0.75% Specifications: • Operating Temp.: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°С) * Accuracy: 2% 290-1901-ND TPI 368...$29.95 
AC Amps 700 700 of reading or +3.5°F, whichever is greater Ss 
DC Amps NA 700 
HDR Mode NA Yes 
Resistance 40KQ 40KQ K and K/J Contact 340/C1 342/C1 
Frequency 10KHz 10KHz Min/Max Record NA Yes 
/ 
Analog Bar Graph E ШЕ Thermometers Selectable Res. NA Automatic 
uto Range es es 5079 
Clamp ШТП Dimensions, Inch 15 15 Water-resistant testers accept K-type and ee ВА Yes E T 
Min/Max/Peak Peak only Yes J-type thermocouple probes. Two-channel 2: ( рік ) 
Dimensions (L” x W" x H") 9x325x175 | 9x325x175 version takes simultaneous readings with АШ OF IL ар 5 нег 20 т) 
: - : : T1/T2 selection. Protective Boot (A303) Range K-type -58° ~ 1832°F | -328° ~ 2,462°F 
Features: • Meets CE, cUL, us 3111 safety standards = Diode Test • Continuity Buzzer • True RMS “ Trim Mode included. Size: 1.6" x 6" x 3" Weight: ETT 50 21000 3 c 14500 
* Peak Hold * Min/Max/Ave “ Data Hold * Measures frequency of the current being measured while the bar graph 2780 w/boot Model342/C1 | Range J-type 200. 20000 
display simultaneously indicates the current level. Sleep mode. 4 Digit LCD plus Bar Graph * Three Year Limited Warranty 290-1340-ND 340/1 $74.95 = 5 == s -— 
Specifications: “ Range DC: 40V-750V “ Range AC: 40V-750V and 40А-700А • Resistance Range: 400-40KQ. = Fre- оно “$00.95 Basic Accuracy | +0.5% + 5 digits 20.3% 
quency Range: 290-1293-ND (TPI 293): 1KHz-10KHz. Auto range. 290-1296-ND (TPI 296): -1KHz-10KHz. HDR mode š d iis Battery AAA 9v 


at line voltage and 60Hz 


Thermocouple Temperature Probes 


EDI. 17777999 2 


Model CK11M: ° K-Type surface probe • Ribbon sensor to 
contact uneven surfaces • 4 inch stem, 4 inch handle for 
easy control and safe clearances * 3 foot coiled lead for 
durability and long reach • Exposed junction for fast 


Model CK13M: * Heavy duty K-Type surface probe 
* Spring sensor to maintain pressure on surface being 
measured • Ceramic insert to help hold heat near sensor 
for accurate measurements “ 4 inch stem, 4 inch handle 
for easy control and safe clearances * 3 foot coiled lead 
for durability and long reach * Exposed junction for fast 


Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 
DMM Clamp 4 Digit 290-1293-ND 127.53 TPI 293 
DMM Clamp 4 Digit 290-1296-ND 179.51 TPI 296 
Test Leads Kits 
Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 
Deluxe Test Lead Kit ІЕС1010 290-1041-ND 35.00 TLS2000B 
R/A Deluxe Test Lead Kit IEC1010. 290-1042-ND 29.78 TLS2000RB 
Economy Test Lead Kit IEC1010 .. 290-1043-ND 17.50 TL1000B 
R/A Economy Test Lead Kit ІЕС1010. 290-1044-ND 17.50 TL1000RB 
Test Lead Set STD......... 290-1125-ND 6.95 A040 
Test Lead Set STD with Clips. 290-1127-ND 9.95 A050 
Test Lead Sprung Hook Red. . 290-1128-ND 5.75 123502R 
Test Lead Sprung Hook Black 290-1129-ND 5.75 123502B 
Lead 10 Ft. Red.. 290-1130-ND 10.00 123501R/10' Tesponse 
Lead 10 Ft. Black 290-1131-ND 10.00 123501B/10' 
Lead 5 Ft. Red 290-1132-ND 9.00 123501R/5' 
Lead 5 Ft. Black . 290-1134-ND 9.00 123501B/5' 
Pocket Digital Contact Thermometers mE 


Range: -58°F ~ 300°F or -50°C ~ 150°C Resolution: 0.1°F or C Accuracy: +2°F or +1°С 
Sampling Time: 1.5 sec. Battery: 1.5V button Features: • Data Hold for hard to reach 
areas • Auto power off TPI 310: • Reversible LCD head • Turns for best viewing * Easy-to- 
read LCD ТРИ 312: • Water resistant for use in damp or wet environments • Quick response 
* Easy insertion into "Petes" plugs with smallest diameter (3.1 mm) stem in its class 


290-1310-ND ТРІ 310........ $12.95 


290-1312-ND TPI 312......... 


$15.95 


ТРІ 31 „| 31 21 


1486 (T053) 


Model CK16M: • Heavy duty K-Type surface probe 
* Spring sensor to maintain pressure on surface being 
measured * Ceramic insert to help hold heat near sensor 
for accurate measurements • 8 inch stem and 4 inch 
handle for measurements where longer reaches are re- 
quired * З foot coiled lead for durability and long reach 
* Exposed junction for fast response 

Model CK17M: • K-Type surface probe • Ribbon sensor to 


i — 


contact uneven surfaces * 45 degree angle stem to 
measure hard to reach surfaces • 3 foot coiled lead for 
durability and long reach * Exposed junction for fast 
response 

Model FK14M: • K-Type general purpose probe “ 8 inch 
sealed stem for immersion into liquids, gels, and semi- 
solids * 3 foot coiled lead for durability and long reach 
* Stem sealed to protect sensing area 

Model GK11M and Model GJ11M: * Standard K-Type and 
J-Type thermocouple probes * 4 foot fiberglass covered 
lead * Exposed junction for fast response 


290-1906-ND CK1iM... 
290-1907-ND CK13M 
290-1908-ND СК16М... 
290-1909-ND СК17М ... 
290-1910-ND  FK14M. 
290-1911-ND GK11M (K-Type) . К 
290-1912-ND  б11М(4-Туре)................... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Pomona. 


Adapters 


Test Equipment 


Dim: 


Inches (mm) 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 

Fig. | Description Part No. 1 10 ‘| Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 Рагі No. 
1 [ВМС Feed-Thru Termination, 500 ......................... 501-1036-ND 5272 47.64 | 4119-50 44 | BNC "T (Female-Ferale-Ferale) . 501-1133-ND 15.50 14.01 | 3284 
BNC (Female) Isolated Ground Bulkhead Receptacle ...... 501-1037-ND 11.39 10.29 | 3778 ae Tii 750 RU au a = 
BNC (Female) Bulkhead Receptacle, Isolated Ground, 12 (Female-Male-Female).. 501-1134. ы + 5 
® PR00501 an Qusa а 501-1151-ND 627 5.67 | 6741 BNG (Female-Male-Female) 750 ШШ КЕН 465 419 |6799 
BNC Female Bulkhead Receptacle, 750 501-1153-ND 6.27 5.87 | 6745 Кт Males c ЭО 1183000 К ДЕН 
Adapter, Isolated Ground BNC Female to Femal 501-1038-ND 16.83 15.21 | 3846 14 | BNC (Female-Male) Right Angl 501-1136-ND 1210 10.94 |3534 
Hermetic Sealed BNC Female to Female 501-1139-ND 17.94 1622 | 3847 ано БШ e T a TONT aie 7 a7 4988 
3 | Isolated BNC Female to Female Panel... 501-1142-ND 15.62 14.12 | 6705 16 | SMA Male to BNC Female.. 501-1141-ND 8.00 7.23 | 4290 
BNC (Female to Female) Panel Mount, Hermetically 17 | BNC Female to Tini-Plug 501-1138-ND 12.91 11.67 | 3837 
Sealed, 750 501-1152-М0 4.32 3.90 | 6744 18 | F Type Bulkhead to Panel Feed Through 501-1143-ND 126 1.14 | 6706 
4 | BNC “T” (Male-Female-Female) Coaxial Adapter 501-1039-ND 21.68 19.59 | 4896 19 | Type Female to Male Push-On Adapter .. 501-1144-ND 246 1.95 | 6713 
FT 20 | BNC Male Panel Mount, 750 .... 501-1145-ND 744 6.45 | 6735 
5 A лае саа рае ong PE 5e 1 А 21 | BNC (Female-Male-Female) In-Line, 750 501-1154-ND 5.59 5.06 | 6754 
— - - 22 | BNC (Male) / F (Female), 750... 501-1155-ND 5.21 4.71 | 6779 
6 | Adapter, Phono Jack to BNC Male ... 501-1096-ND 17.05 15.41 | 4054 23 | BNC (Female) / F (Female), 750. 501-1156-ND 515 4.65 | 6780 
7 | Adapter, BNC Female to Phono Plug. . 501-1099-ND 6.24 5.64 | 5319 24 | BNC (Female) / F (Male), 75Q 501-1157-ND 521 471 | 6781 
8 | BNC Male to Dual BNC Female Straight Adapter... 501-1100-ND 1441 13.02 | 6700 Е оо. EE Е АРЫ бла 
9 |BNC (Female) to Std. 1/4" Two Conductor Phone Plug. 501-1128-ND 10.99 9.93 | 1297 26 | F (Male-Female) Right Angle, 750. 501-1159-ND 2.03 1.83 | 6800 
10 | BNG Female to Female 501-1132-ND 5.28 4.77 | 3283 27 | F (Male-Female) In-Line, 759 ... .| 501-1160-ND 1.91 1.73 | 6801 
BNC Female to Female, 759 501-1147-М0 3.92 3.54 | 6737 28 | RCA (Female-Male-Female), 750.......................... 501-1161-ND 442 3.72 | 6882 

Probes Adapter Kits 


Model 6723: Features: “ Test probe has a Stainless Steel 
sharp tip wit 8/32 threaded base “ Alligator clip screws onto 
probe tip • Test leads fit all standard DMM with safety style 
banana jacks Kit Includes: * A set of red and black test leads 
* A set of red and black medium alligator test clips 

Model 6341: Features: * Gold plated pogo pin tip keeps 
constant pressure on test point for consistent readings * Re- 
placeable probe tips “ Right angle DMM plug fits most digital 
multimeters Kit Includes: * One red probe * One black 
probe with a set of all tip styles, which include: Sharp Point 
Gold Plated Pogo Pin Tip, Sharp Point Stainless Steel Tip, 
Triple Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Quad Point Gold 


Fig. 1 


Cable Length: 
(1114) 


Dim: Inches (mm) 


Universal Adapter Kit (Model 5698) Includes: • Type “М” Male and Female • BNC Male and Female • TNC Male and 


Female * SMA Male and Female • Coupling Adapter • Double Banana Plug * Double Binding Post 


501-1034-МЮ: RD $134.63 


Maxi Universal Adapter Kit (Model 5748) Includes: • Type “М” Male and Female • BNC Male and Female • ТМС 
Male and Female * SMA Male and Female * Coupling Nut * Double Banana Plug * UHF Male and Female * Mini UHF 
Male and Female • RCA Phono Male and Female • Type “Р” Male and Female “ Unidapt Signal Sampler 


501-1035-ND 


— ECCE $269.25 


7/16 DIN type “N” Adapter Kit (Model 6254) Includes: • Туре “М” (male) to DIN (male) * Type "N'(female) to DIN 
(male) • Туре “N” (male) to DIN (female) * Type “N” (female) to DIN (female) * DIN (female to female) * Right Angle 
(male to female) 


Plated Pogo Pin Tip and 3" (76.19mm) Long Sharp Point 501-1121-ND: De eene detain eere x uota ete e ne oic apr ТЕТЕ aS oe ep ТТТ ЕЛ $482.41 
Stainless Steel Tip 
Model 6731: Features: “ Allows user to safely make floating 
high voltage measurements while using general purpose os- ill Features: * All Probes meet IEC1010-2-031, 300V, CAT | Probes Includes: • Retract- 
CE п Oscilloscope e Hook Tp = BNG Adapter “Сане nung Tp * immer Tod = ° 
low-voltage signal referenced to earth ground “ The probe Probes (152.40mm) Ground Lead with Alligator Clip 
can be used on circuits associated with electronic high- 5 "en = 
power converters, motor speed controllers, switching power Probe System каин L Барр: Пок Bis den гопота 
supplies, and other high voltage circuits requiring isolation T ud ength (M) Sri Mo: BILAO; 
e Switchable attenuation settings Kit Includes: • Large Jaw ; p- t 4 
Alligator Clips (опе red and one black) • Pin-Grabber Test 10:1 60 12 SHOE 3815 3447 | 6266 
Clips (опе red and one black) • 9V Alkaline Battery 11 Up - 153 
104 100 12 501-1007-ND 54.96 4967 | 4550B 
Digi-Key Price Each Pomona 11 Up ~ 20° 
Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 10:1 200 12 501-1008-М0 62.83 56.78 | 5806A 
1 | Model 6723, Test Lead Kit with 8/32 Threaded Probe Тір 501-1101-ND 3129 2828 6723 100:1 200 20 501-1010-ND 100.98 91.25 | 5827A 
2 | Model 6341, Replaceable Tip Precision Electronic Probe 501-1003-ND 32.54 29.40) 6341 10:1 250 1.2 501-1011-ND 58.35 52.73 | 6069A 
3 | Model 6731, Active Differential Probe 501-1005-ND 548.86 495.96) 6731 10:1 300 12 501-1009-ND 106.57 96.30 | 5812A 
— | Power Adapter for Model 6731 501-1006-ND 81.39  73.55| 6732 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1487 


Pomona. rest Equipment (cont) 
[ELECTRONICS] 


Test Leads 


Kit Features: • Test leads with a right angle banana plug are ideal for use with • Flexible Test Lead Set • Insulated Spade Lug Set * Spade Lug Adapter Set • IC Test Probe Tip Adapter Set * Minigrabber Test Clip 
hand held digital multimeter • Test accessories conveniently store in the four- Моше! 5674B — Kit Includes (1 red and 1 black of each): • Modular Probe Set Set * 0.080 Replacement Probe Tip Set • Replacement Modular Test Probe Set 
fold nylon pouch * Compatible with most multimeters that accepts safety style • Minipincer Test Clip with DMM Jack Set “ Minigrabber® Test Clip with DMM — * Minipincer Test Clip Set * Medium Alligator Clip Set 

sheath banana plugs • CE Compliant; complies with IEC 1010-2-031 standard for Jack Set • Maxigrabber Test Clip Set with Pincer Тір * Extended Fine Point Test Deluxe Electrical DMM: 

палеле асое Os Probe a SIND Test Lead Set • Medium Alligator Clip Set «ІС Test Probe Mogel 5904 — Kit Includes (1 red and 1 black of each): • Modular Probe Set 
Electrical DMM: 1р Adapter 56 * Maxigrabber Test Clip Set with Hook Tip “ Maxigrabber Test Clip Set with 
Model 5673B — Kit Includes (1 red and 1 black of each): • Modular Probe Set Model 5677B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): Flexible Test Lead Set — Pincer Tip * Extra Large Alligator Clip Set » Flexible Test Lead Set • Maxigrabber 
* Extended Fine Point * Extra Large Alligator Clip Set • Medium Alligator Clip Set * Extra Large Alligator Clip Set * Test Lead Coupler Set • Retractable Tip Set Test Clip Set with Jaws 


Digi-Key Price Each Pomona Dim: Inches (mm) 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 48 
| 5.54 (140.72) : 
1 IEC 1010 Compliant Replacement Test Leads for Sheathed + (1219) É (46.74) = 
Style DMM's, Includes: One Red and One Black ............... 501-1004-ND 11.11 10.04 |5519А 7 = mum c 
2 Wide Jaw Kelvin Lead Set, Includes: One Red and One Black .... 501-1102-ND 108.90 98.40 6730 
Electrical DMM 
Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5673B 501-1002-ND 51.59 46.62 5673B 
— | Deluxe Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5674B ..| 501-1001-ND 98.74 89.22 5674B 
Deluxe Multi-use DMM Maxi-Test Lead Kit, Model 5677В........ 501-1000-М0 106.57 9630 |56778 ` Б =E 
N eetractable Sheath 
Deluxe Electrical DMM T Banana Plug| 
— | Deluxe Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5904 ............... 501-1118-ND 100.98 91.25 5904/POM 


Cable Assemblies 


Dim: Inches (mm) 


7.0 (178) 
) Black 


Red 


| Fig. 10 . 155 | 36 | 125 | 2Х5.0. 

TD(TLB) eke (39.37 (914) (81-75) (127.0) es 
P pw нң Vertical [— (4.22) 

(даг. (422 | 455 i 02X.166 Stackup Horizontal Stackup 


In-line Stackup = I-— (4.22) 


: p= 
= Horizontal 56 
a 


2X 0166 =] Stackup s 14.22) 
(04.22) — 


җ======] 


Vertical Stackup 


137 2.30 137 1.65 
re 1-37 а 5.0(127)----(58.42)-| re 1-27 ----5.87 (149)---- (42) > 
(84.8) | |06842 (84.8) | (МӘ dat 
(39.12) 
Model 2249: Materials: • Body: Brass, Tarnish resistant plating * Dielectric: PTFE * Center contact: Gold Plated Brass я "T 1 
• Strain Relief: PVC molded directly to cable connectors Ratings: • Operating Voltage: Shield/Earth: 30VAC/60VDC Max., Fig. | Descripti Col ота ШІ a ss SR us 
Inner Conductor/Shield: 500VRMS Max. * Operating Temperature: 50°C (122°F) Мах. ы шышы ы olor | (Inch) | Part No. ГОНО 
Model 3788: Minigrabber? test clip hooks attach to terminal sizes up to .060" diameter сан 15 m RO. е о Ps $2 
e -1055- Е i -12- 
Dim. A | Digi-Key Price Each Pomona Black 24 |501-1056-М0 3.98 3.60 | 3782-24-0 
Fig.| Description Color | (Inch) | Part No. 1 10 |PartNo. 6 Minigrabber Test Clip Red 24 |501-1057-М0 3.98 3.60 | 3782-24-2 
Black 12 |501-1013-ND 13.68 12.36 | 2249-C-12 to Stacking Banana Plug Black | 36 | 501-1058-ND 3.98 3.60 | 3782-36-0 
Black | 24 |501-1016-ND — 1368 — 1236 2249-C-24 Bed 36 kae 388 200 [3792262 
Black 36 |501-1018-ND 13.68 12.36 | 2249-6-36 48 | 501-1061-ND 432 390 3782-48-2 
Black | 48 |501-1019-ND 17.11 15.47 | 2249-C-48 1 : 
ВМС Male їо BNC Male, Black 60 |501-1020-ND 1741 15.47 | 2249-C-60 Black 12 |501-1062-ND 3.98 3.60 | 3781-12-0 
RGS8C/U, 500 - à Red | 12 |501-1063-ND 3.98 3.60 | 3781-12-2 
Black | 72 КЫШЫ 17.11 1547 | 22490-72 w ' Black | 24 |501-1064-ND — 398 3.60 3781-24-0 
Black | 120 |501-1014-ND — 20.53 — 18.56 2249-с-120] | 7 |Minigrabber Test Clip Patch Cord Red | 24 |50134065-ND 3.98 360 | 3781-24-2 
1 Black | 180 | 501-1015-ND 24.68 22.31 | 2249-C-180 Black | 36 | 501-1066-ND 3.98 3.60 | 3781-36-0 
Black | 300 |501-1017-ND 33.66 30.42 | 2249-C-300 Red 36 |501-1067-ND 3.98 3.60 | 3781-362 
Black 12 |501-1022-ND 14.59 13.19 | 2249-E-12 7 |Minigrabber Test Clip Patch Cord Kit* = 24 |501-1068-ND 35.23 31.83 | 5523 
Black 24 |501-1024-М0 14.59 13.19 | 2249-E-24 8 | BNC (Male) to SMA (Male), RG316/U — 48 |501-1116-ND 41.52 37.52 | 4935-BB-48 
BNC Male to BNC Male. Black | 36 / 501-1025-ND 14.59 13.19 | 2249-E-36 9 | BNC (Female) to Multi-Stacking Banana Plugs |Red/Blk| — | 501-1117-ND 9.25 8.36 | 3073 
RG59B/U, 750 Black | j 1716 1551 2249-848 | | ao Double Banana Plug to Single Вефвік 36 |501-t123-ND 2468 2221 | 1368-A-36 
ў Black | 60 |501-1027-ND 17.16 15.51 | 2249-Е-60 Banana Plug Breakouts Ы FU р : i 


Black | 72 | 501-1028-ND 17.16 15.51 | 2249-E-72 244 | 501-1162-ND 24.12 21.80 | 5304-К-24 


Black | 120 |501-1023-ND — 2065 1866 | 2249-E-120| | 1! [BNC Male to SMD Grabber® TestClips ВВК 36} |501-4163-ND — 2412 21.80 | 5304-K-36 

2 | ВМС Female to Minigrabber Test Clip Breakout | — — |501-1029-ND 9.55 8.63 | 3788 Black 12 |501-1164-ND 6.39 5.78 | 5302-12-0 

3 | ВМС (Female) to 20AWG Leads -- —  |501-1030-ND 6.44 5.82 | 4969 Вей 12 | 501-1165-ND 6.39 5.78 | 5302-12-2 

4 | BNC (Male) to 20AWG Leads — —  |501-1031-ND 8.98 8.12 | 4970 " Black 24 |501-1166-ND 6.39 5.78 | 5302-24-0 
Bhd 12 БӨГҮП "n 390 [8120 12 | SMD Grabber® to Stacking Banana Plug Red 24 |501-1167-ND 639 578 | 5302-24-2 
Red 12 |501-1042-ND 4.32 3.90 | В-12-2 Black 36 |501-1168-ND 6.39 5.78 | 5302-36-0 
Black 18 |501-1043-ND 432 3.90 | B-18-0 = Red 36 | 501-1169-ND 6.39 5.78 | 5302-36-2 
Red 18 |501-1044-ND 432 3.90 | B-18-2 13 | BNC Male to Minigrabbar Test Clip Breakout |Red/BIK| — | 501-1137-ND 11.79 10.65 | 3789 
HCM ME о 

Я Red | 24 |501-1046-ND 4.32 3.90 | В-24-2 emae 10 Мат Lest 1р8 8 = ЦЯ : Ë 

5 | Stacking Banana Plug both Ends Black | 36 |501-1047-ND 432 390 | B-36-0 I Test Cable Holders (Cold Rolled Steel) 
3H WE | Ы CENE Es 
Black 48 | 501-1049-ND 4.76 4.31 | B-48-0 ў ~ ў z б I 
Red 48 |501-1050-ND 4.76 431 | B-48-2 Accepts Cable Size Types RG 58 & RG 142 [Огапде| -- | 501-1053-ND 10.99 9.93 | 1508/POM 
Black | 72 | 501-1051-ND 4.76 4.31 | В-72-0 * Kit contains 10 Pieces of Model 3781-24 (One of each color: Black, Red, Brown, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, 
Red 72 |501-1052-ND 4.76 4.31 | В-72-2 Gray апа White) t Overall length (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1488 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pomona. Test Equipment (cont.) 
perectRonic s | 


Test Enclosures Dim: Inches (mm) 


Fig. 6 


2.25 (57.15) 


, 2.25 (57.15) | „2.25 (57.15), |-2.25 (57.15) 


m 
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- 


Fig. 9 лу | Fig- 10 


2.25 (57.15) 3.0 (76.2) T 1.75 (44.45) 
Ë 5.25 (133.35) k - 4 М 1 


1 Ж! 
2.25 (57.15): (525 (107.95) 


| | 1008! 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 

Fig. | Description Part No. ЛІ 10 Part Мо. Fig.| Description Part No. 1 10 | Part Мо. 

Die Cast Aluminum - Blue 7 | Size “В” Box Shield with Cover З 501-1107-№0 787 711 | 2417 
1 |Miniature Size Вох, ВМС Female to ВМС Male with Cover | 501-1103-ND 27.49 24.84 | 3752 8 [Size “В” Box, Type N Male/Female with Cover. | 501-1112-М0 47.11 42.57 | 2411 
2 |Miniature Size Box, BNC Female/Female with Cover. | 501-1104-ND 2917 26.36 | 3751 9 | Size "C" Box Shielded with Cover ................................... 501-1108-ND 1907 17.24 | 2901 
3 | Size "A" Вох, BNC Female/Female with Cover....................... 501-1069-ND 24.68 22.31 | 2390 10 | Size "D" Shielded Housing, BNC Female Both Ends with Cover 501-1111-М0 3254 29.40 | 3602 
4 | Size "A" Вох, BNC Male/Female with Cover ... | 501-1070-ND 26.93 24.33 | 2391 Electrical Grade Phenolic - Black 
5 | Size "B" Box, BNC Female/Female with Cover | 501-1105-ND — 23.51 21.24 | 3230 11 | Box Component Mounting, Double Plug to Binding Posts w/Cover...| 501-1110-ND 2468 22.31 | 2259 
6 | Size "B" Вох, BNC Male/Female with Cover ......................... 501-1106-ND 28.37 25.64 | 3231 12 | Box Component Mounting, Banana Jack to Double Plug w/Cover....| 501-1109-ND 14.59 13.19 | 2098 
Accessories 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig.| Description Part No. 1 10 | Part Мо. Fig.| Description Part No. 1 10 | Part №. 
1 | Adapter-Binding Posts to BNC Receptacle (one red, one ШК)... | 501-1122-ND 10.54 9.53 | 1452 7 Panel Mount Jack, Gray (Pkg. of 10)........................... 501-1086-ND 10.67 9.65 | 1581-8 
Binding Posts Panel Mount Jack, White (Pkg. of 10).......................... 501-1087-ND — 10.67 9.65 | 1581-9 
2 | Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Black... ..|801-1089-ND 1907 1724 | 4995-0 8 EE UO Plate: Black., келды = E n 
Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Red ...| 501-1089-ND 19.07 17.24 | 4995-2 9 ыг АР i E ` N T 
Б Standard, Tin Plated Brass, Black - | 501-1094-ND 291 263 | 3760-0 Minigrabber? with Banana Jack, Red ... 501-1098-ND 4.78 4.32 | 4723-2 
Standard, Tin Plated Brass, Red. 501-1095-ND 2.91 2.63 | 3760-2 "ë " н а 
Standard, Uninsulated, Nickel Plated Brass, (Pkg. of 10) ...... | 501-1115-ND 1041 944 |3267 10 | Miniature Tip Plug with Shorting Bar, Black. - 50110900] 4% 447 | 3452-0 
Double Binding Post Assembly, Black... ...| 501-1126-ND 5.61 5.07 | 4243-0 
Jacks 11 | BNC (Female) to Double Stacking Banana Plugs ............... 501-1032-ND 6.72 6.08 | 1269 
6 | BNC (Male) to Double Stacking Binding Post Jack............. 501-1033-ND 1257 — 11.36 |1296 12 | Stackable Double with Cable Guide, Black ... са 252 228 МОРО 
7 | Insulated Pin Tip, Gold Plated, Black (Pkg. of 10). ..|501-1091-ND 1570 14.19 | 3542-0 Stackable Double with Cable Guide; Red =s ШЕЕ 252 228 МР2. 
Insulated Pin Tip, Gold Plated, Red (Pkg. of 10) .. | 501-1092-ND 1570 1419 | 3542-2 13 | Double with Shorting Wire, Black .............................. 501-1073-ND 440 3.71 | NDP-S-0 
14 Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Black (Pkg. of 10)... | 501-1074-ND 14.59 13.19 | 1325-0 
Banana Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Red (Pkg. of 10)... | 501-1075-ND 14.59 13.19 | 1325-2 
Panel Mount Jack, Black (Pkg. of 10)... .|901-1078-ND 10.67 9.65 | 1581-0 15 | Solderless Stackup with Safety Collar, Black (Pkg. of 10)...... 501-1076-ND 1450 1219 | 1825-0 
Panel Mount Jack, Brown (Pkg. of 10 501-1079-ND 10.67 9.65 | 1581-1 Solderless Stackup with Safety Collar, Red (Pkg. of 10) ....... | 501-1077-ND. 14.59 1349 | 1825-2 
Panel Mount Jack, Red (Pkg. of 10)... ‚| 501-1080-ND 10.67 9.65 | 1581-2 16 | Encapsulated Double, Short Bar with Binding Post, Black ..... | 501-1093-ND 9.81 8.87 | 5165-0 
7 | Panel Mount Jack, Orange (Pkg. of 10) . =. | 501-1081-ND 10.67 9.65 | 1581-3 17 | Do-lt-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Black ...] 501-1119-ND 427 3.86 | 122505А 
Panel Mount Jack, Yellow (Pkg. of 10).. -.. | 501-1082-ND 10.67 9.65 | 1581-4 Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Red 501-1120-ND 4.27 3.86 | 122506A 
Panel Mount Jack, Green (Pkg. of 10) .. ...| 501-1083-ND 10.67 9.65 | 1581-5 18 | Miniature Shorting Bar Plug, Black —. 501-1125-М0 533 482 | 2035-0 
Panel Mount Jack, Blue (Pkg. of 10) .... ...| 501-1084-ND 10.67 9.65 | 1581-6 19 | BNC (Male) to Double Stacking .... 1. 501-1127-40 10.16 918 |1270 
Panel Mount Jack, Violet (Pkg. of 10).......................... 501-1085-ND 10.67 9.65 | 1581-7 20 | Phono Jack to Double Banana Plug . .501-1129-ND 1346 1247 |1442 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ro 1489 


Test Equipment - Clips 


É 
(Inside @) 


t 


1 A Г Thread 
Model BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown 6-40 UNF 


Jaw Opening | Current Connection Digi-Key Price | Mueller 
Fig | Description A B C D E Inch (mm) Rating Material Type Part No. Each |Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) | 716 (11.1) | 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 3/16 (4.8) БА Steel Solder/Crimp 314-1010-ND 31 | BU-30 
1 Mini Alligator Clip 1-3/82 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) — 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND .39 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) | 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND 59 | BU-34 
Micro Alligator Clip. 1-3/82 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp 314-1018-ND .61 | BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4" (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) 1/8 (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND .31 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) | 5/8(15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) | .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND 40 | BU-60 
2 Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND 179 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7A6 (11.11) 3/4 (19.05) .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND 48 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/82 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND 116 | BU-60X 
з Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) БА Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1039-ND 58 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) 1/2 (12:7) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) 10A Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1040-ND — 1.06 | BU-85C 
Heavy Duty Clip. 2-27/32 (72.23) 7/16 (11.11) 1-1/8 (28.57) — 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1001-ND 92 | BU-24APN 
Automotive Clip 3(762) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1002-ND 143 |BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) — 9/32 (7.15) 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw | 314-1003-ND 2.03 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1006-ND 84 | BU-27 
4 |General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1007-ND 1.16 | BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/82 (11.91) — 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5 Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1021-ND 57 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1⁄4 (6.35) 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1022-ND .82 | BU-45C 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) | 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1029-ND 73 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1030-ND 90 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-Т/8 (98.42) — 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1023-ND 1.14 | BU-46A-0 
5 Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) — 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1024-ND 1.14 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75 Copper Crimp/Solder 314-1025-ND 1.83 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-718 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75 Copper Crimp/Solder 314-1026-ND 1.88 |BU-46C-2 
Use with Digi-Key Price Mueller 
| n s u lators Description Color Series Part No. Each Part No. 
Use with Digi-Key Price | Mueller Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Black | мис Пей 20 | BU-36-0 
Description Color Series Part No. Each Part No. : i = — = = 
ive Vi Black BU-24APN/ 314-1004-ND 1.06 BU-26-0 Durable, Flexible Vinyl Insulator e BU-45/45C Ea š ВТА 
Protective Vinyl Insulator Red 25/25C 314-1005-ND 106 | BU-262 d Red 314-1028-М0 зі | BU-47-2 
зара Віаск 314-1008-ND 68 BU-29-0 ible Vi Black й 314-1031-ND 61 BU-49-0 
Flexible Vinyl Insulator Red BU-27/27C 314-1009-ND “68 BU-29-2 Durable, Flexible Vinyl Insulator Red BU-48B/48C 314-1032-ND 61 BU-49-2 
п а Віаск 314-1013-ND 23 BU-31-0 Í Я Black BU-60/60CS/ 314-1037-ND 23 BU-62-0 
Tough, Flexible Vinyl Insulator Red BU-30BL 314-1014:ND 23 BU-31-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Red 60/S/60X 314-1038-ND 93 BU-62-2 
н i i Black 314-1015-ND 20 BU-32-0 i i Black Й 314-1041-ND 39 BU-87-0 
Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Red BU-30/30C 314-1016-М0 ET] BU-32-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Red BU-85/85C 314-1042-ND 30 BU-87-2 
АЛ Digi-Key Price Mueller 
UELLEI Description Part No. Each Part No. 
Test Leads and Kits 
" ^ General Purpose Kit with heavy-duty clear vinyl pouch 314-1043-ND 19.12 400001 
Test Lead and TUTO CODE eet раве Unshrouded Right Angle Banana Plug Kit 814-1050-ND. 10.08 110003 
H and accessories. Shrouded Right Angle Banana Plug Pair of Leads 314-1055-ND 8.24 110009 
Prod Kits Shrouded Right Angle Banana Plug Kit 314-1051-ND 10.08 110004 
Unshrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1056-ND 7.20 110011 
Kit 400001 - General Purpose Kit: Includes: “ Insulated test lead prod-to-banana, 1 red, 1 black (1000V) = Insulated Unshrouded Banana Plug Kit 314-1052-ND 10.08 110005 
plunger-hook, 1 red, 1 black (1000V) “ Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* • Mueller's Shrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1054-ND 7.36 110007 
most popular threaded alligator clip with insulators, 1 red, 1 black* Shrouded Banana Plug Kit 314-1053-ND 10.08 110006 
Part numbers 110003 through 110006 include one pair of multiple feature test prods and the following accessories: Insulator, Unshrouded Banana Plug; Pair of Leads Needle Point ЗН Tt 110012 
Tip Extender, Threaded Alligator, Threaded Spade Lug and Threaded Plunger. * IEC 1010 standard and @ does not apply 


Gur INC Alligator Clips 


Specialty clips make test connections to individual component leads faster and easier. Simply press cap to extend the hook contact, place on 
Products component lead or wire under test, and release for hands-free troubleshooting and circuit testing. When removed from the lead the 
hook contact retracts into the plastic tip to minimize the possibility of shorting components. Suggested Wire: 26AWG (7-Strand, 


P ro be-It Tinned copper wire. 


3M Electronic Specifications: Contact: Phosphor bronze, Solder Type Termination. Body: Nylon. ЗМ new series of Probe-It™ plunger-actuated 


Digi-Key Price / 
Description Color Part No. Pkg. 
[*— "55.63 => Red 923830-RD-ND 
É LJ Black 923830-BK-ND 
Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 8.04 
= Green 923830-GN-ND 
= Yellow 923830-YL-ND 
White 923830-WT-ND 
Fig. 5 — X-Large Barrel Type w/ Solder Red 923835-RD-ND 
Connector 2 " Black 923835-BK-ND 
а“ STANDARD Mini Probe Green | 9206356N-ND 77% 
White 923835-WT-ND 
Digi-Key Price Each Standard Probe-It На 923810 А00 13.00 
Fig. | Description Color | Size | Рам №. 1 10 100 Red 923845-RD-ND 
1 | Without Cover — |27mm | CP-2400-ND .36 .30 23 Maxi Probe-It* dE 9.30 
1 | Without Cover — 85mm |CP-2401-ND 36 20 23 Black л 
" ` ; I Micro Probe-It Assort. ў 1 of each 923848-ND 13.67 
1 | Without Cover — | Mmm ШИ) 36 30 223 Mini Probe-It Assort. t iofeach | 923850-ND 1447 
2 |Without Cover — | 50mm | CP-2403-ND 40 .33 25 : Ы 
3 | With Wire Terminals] — | 50mm | CP-2404-ND 44 .36 .28 * 2 per package f 6 per package 
1 | With Screw — | 44mm | CP-2405-ND 44 .36 .28 
4 | With Cover Black | 27mm | CP-2406-ND 44 .36 28 
4 | With Cover Red | 27mm | CP-2407-ND .44 .36 28 la Handy test leads with insulated alligator clips attached to each end. Each 
With Cover Black | 35mm | CP-2408-ND 44 36 28 (1. package contains black, red, white, green and yellow jumpers. 
With Cover Red | 35mm | CP-2409-ND .44 .36 28 —— sas n — 
5 With Cover Black | 44mm | CP-2410-ND .52 43 .33 Description DigiKey Ee 
With Cover Red | 44mm | CP-2411-ND .52 .43 .33 i D 
With Screw & Cover | Black | 44mm | CP-2412-ND 60 49 38 Jumper Wire Standard Test Leads, 2 Each, 15” 
With Screw & Cover | Red | 44mm | CP-2413-ND 60 .49 .38 (38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) GC396-ND 6.44 
| Black CP-2414-ND 52 43 33 Test Leads Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
6 | With Handle Red | 50mm | cp.2415-ND 52 43 33 (55.88ст) long 21 AWG wires (5 Pkg.) GC397-ND 6.91 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1490 (053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Adapters 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


EZ HOOK Electronic Test Accessories 


Hooks (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


Dim: Inches 
Dim: Inches Fig. 1 — Mini-Banana Jack to Alligator Fig. 2 — Jack to Alligator 


Fig. 1 - Double Hook, .025" Spacing Fig. 2 – Pico-Hook 


0.104 Socket .45 DP. Tip Sale 
i 40 DP. 


HN 1420 --- 


+ 
=F 
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Banana Socket 
.60 DP. 
A .025 Sq. Pin 
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Fig. 3 — Tip Jack to Banana Plug Fig. 4 — Banana Jack to .080 Tip Pin 
Fig. 4 — Double Micro-Hook 
9.375 0.175 
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+ й .08 
1.250 ў eos FC == 9.163 t =+ 
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Fig. 5 — BNC to Double Banana Plug Fig. 6 — Double Banana Jack to Plug 
Fig. 5 — Mini-Hook Fig. 6 — Macro-Hook 
22-425 |- — 75 —] 


400 
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X100W and XR 


i 
С 1.66 XH 

3.80 XHL 
3.25 XH 

5.40 XHL 


Fig. 8 – Insulation Piercing 
5.680 


Fig. 7 — Hook to Banana Jack Fig. 8 - Banana Jack to Flexible Pin or Socket 
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Digi-Key Price Each E-Z-Hook 

Fig. | Description Color| Part No. 1 100 250 | Part No. 
mam seu. |Black| 461-1000-ND 1544 1395 1237] X2015 BLK 

1 |006'Dia. Wire Double Hook, .025" Spacing | Red | 461-1001-ND — 1544 1395 12:37 | X2015 RED 


2 |Pico-Hook with 025” Square Pin, Gold Plated | lack | 4T 1002 ND 345 276 245 Р25ВІК 


Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. |Description Color | Рай No. 1 100 250 | Part No. 


a e В Red/Black) 461-1280-ND 7.93 7.17 6.36 | 8048 В/В 
1 |Miniature Banana Jack to Miniature Alligator 56/10 | 461-1281-ND 3967 3585 3179 | 8048-5, 


Standard Tip Jack to Standard Alligator Clip Red/Black| 461-1207-ND 395 3.57 3.17 | 8014 В/В 
Standard Banana Jack to Standard Alligator Clip |Red/Black| 461-1208-ND 1.49 1.35 1.20 | 8016 R/B 


Black | 461-1004-ND — 174 158 140| XM BLK 3 |Тір Jack in Standard Banana Plug Red/Black| 461-1205-ND 5.68 513 455 |8012 ВВ 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.74 1.58 1.40 | ХМ RED 4 |Standard Banana Jack to Tip Pin Red/Black| 461-1206-ND 362 327 2.90 | 8018 В/В 
3 Set/10| 461-1006-ND 17.43 15.75 13.97 | ХМ-5 5 [BNC Female to Standard Double Banana Plug Black | 461-1278-ND 651 588 522 | 9225 
i i " i Black | 461-1007-ND 304 275 2.44) XM25 BLK BNC Male to Standard Double Banana Plu Black | 461-1279-ND 720 651 5.78 |9248 
Micro-Hook with .025” Square Pin g Е E t 
1 Red | 46110080 3.04 275 244 XM25 RED 6 [Stacking Double Banana Plug Black | 461-1237-ND 392 354 3.14 | DB750BLK 


Black | 461-1009-ND 2.52 228  2.03| XKM BLK 
Red | 461-1010-ND 2.52 228  2.03| XKM RED 
Gray | 461-1011-ND 2.52 228 2.03 | XKM GRAY 
Set/10| 461-1012-ND 25.23 22.80 20.22| XKM-S 
Black | 461-1013-ND 1.64 149 1.32 X100W BLK 


Mini-Hook w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black] 461-1218-ND 823 7.44 6.60 | 8036 А/В 
7 |Mini-Hook XR w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1219-ND 8.90 804 7.13 | 8037 А/В 
Mini-Hook XL w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black| 461-1220-ND 12.52 11.31 10.03 | 8038 R/B 


4 |E-Z-Micro Double Gripper 


Mini-Hook Test Connector Red | 461-1014-ND 1.64 1.49 1.32! X100W RED E-Z-Flex™ Test Banana socket end is brass tin plated. All the contact ends are gold plated. 
Set/10| 461-1015-ND 16.58 14.99 13.29 X100W-S 
8 ТЕС Black | 461-1016-ND 3.32 3.00 2.66 | XL1 BLK Contact Type Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Mini-Hook Test Connector, Extended Red | 461-1017-ND — 3.32 300 266 XLI RED Fig.| AWG | Dia. Inches | Contact Color | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Mino de Diss DU OE Black | 461-1018-ND — 1.98 179 159| XRBLK 22 1030 Socket Red | 461-1221-ND 546 467 414 | 9334 RED 
ini-Hook XR, Heavy Duty Hoo Red | 461-1019-ND 1.98 179 1.59| XR RED 22 030 Pin Red | 461-1220-ND 390 3.53 3⁄43 9338 RED 
Black | 461-1020-ND 521 471 418 XHBLK 22 .030 Socket Black 461-1222-ND 5.16 4.67 4.14 | 9334 BLK 
š Macro-Hook Test Connector Red | 461-1021-ND. 521 471 418| XH RED 22 .030 Pin Black | 461-1230-ND 390 3.53 3.13 | 9338 BLK 
Black] 46131022-ND — 554 501 445] XHLBLK 20 .040 Socket Red | 461-1223-ND 390 353 3.13 9335 RED 
Macro-Hook Connector, Extended = ў d 20 .040 Pin Red 461-1231-ND 4.30 3.89 3.45) 9339 RED 
Red | 461-1023-ND 554 501 445] XHL RED 
Black ПШЛШШИ 624 564 50 XIBIK 20 040 Socket Black | 461-1224-ND 300 3.53 343 9335 BLK 
Macro-Hook Piercing Connector а ç Y I 20 .040 Pin Black 461-1232-ND 4.30 3.89 3.45 | 9339 BLK 
Red | 461-1025-ND 624 564 5.01 | XJ RED 8 
7 16 .062 Socket Red | 461-1225-ND 420 389 3.45 9336 RED 
Macro-Hook Piercing Connector, Extended |Back | ОООО 6.94 627 5.56 XJ BLK 16 062 Pin Red | 461-1233-ND 352 318 2.82 | 9340 RED 
а š Red | 461-1027-ND — 694 6.27 556 | ХЛ RED 16 1062 Socket Black | 461-1226-ND 420 389 345 | 9336 BLK 
ma Black | 461-1028-ND 11.16 10.08 8.94] XEL BLK 16 062 Pin Black | 461-1234-ND — 352 318 2.82 | 9340 BLK 
8 Insulation Piercing Test Connector 
Š Red | 461-1029-ND — 11.16 1008 — 8.94| XEL RED 12 094 Socket Red | 461-1227-ND 6.66 6.02 5.34 | 9337 RED 
12 094 Pin Red | 461-1235-ND 352 318 2382 9341 RED 
12 094 Socket Black | 461-1228-ND 666 6.02 5.34 | 9337 BLK 
Panel Mounts 12 094 Ріп Black | 461-1236-М0 — 352 3.18 282 | 9341 BLK 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) А 
Dim: Inches 


Connectors 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) Dim: Inches 


Fig. 1 — Banana Jack Fig. 2 — Double Banana Jack 


0.328 Fig. 1 - Shrouded Banana Plug Fig. 2 - Banana Plug 


S 


Mounting Hole Mounting Holes 


@.312 O.D. 
+ 


в + 
Plug 
0.144 
Std. Banana Wire Hole -375 


DID кеу Price Each | да Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. Description Color |PartNo. 1 10 250 |PartNo. Fig. | Description Color | PartNo. 1 100 250 | PartNo. 
F Standard Banana Jack Red/Black | 461-1215-ND 2.62 2.37 2.11 | 9284 R/B 1 [Shrouded Right Angle Std. Banana Plug | Red/Black | 461-1204-ND 817 17.38 6.55 | 9302 А/В 
Standard Banana Jack 56/10 |461-1216-ND 11.89 10.74 9.53 | 9284-5 Red/Black | 461-1214-ND 262 237 2.11 | 9202 R/B 
2 [Standard Banana Plug Set/10 | 461-1213-ND — 11.89 1074 953 | 9202-5 
2 | Double Standard Banana Jack with Binding Post| Red/Black |461-1217-ND 652 5.90 5.23 | 9406 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1491 


EZ-HOQK 


Electronic Test Accessories (cont.) 


Use this versatile terminal connector to hold wire ends firmly in place for a quick, sure anchor or connection. Saves up to 
30% in construction time. (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 
Dim: Inches 
Fig. 1 — Test Terminal 
@.1 Hook I.D. 


Fig. 2 - Nail Clip 0.125 Hook І.Ю. 


Fig. 4 - Harness Nail 


xe did 


Nail Clips 


Test Leads 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) 
Dim: Inches 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 


Fig. 1 – Pico-Hook 


ака 1.420 — 


pa 
A. — .025 Sq. Pin 


X .200 Long 


Fig. 3 — Mini-Hook 


Fig. 2 - Micro-Hook 


X100W and XR 


| (9 150 
KL ра А Е 


Fig. 5 — Standard Alligator Fig. 6 — Retractable Shrouded Banana Plug 


3/8" Hex 


^ "LS. _Г + 


Wire Clamping Ма” dig 


L: 


E-Z-Hook 
Part No. 


Length | Digi-Key Price Each 
(Inches) | Part No. 1 100 250 
Hook Test Leads 


Fig. | Description AWG | Color 


E-Z Pico-Hook to 28 Black 12 461-1042-ND 5.00 4.52 4.01 | P704-12 BLK 
Pico-Hook (19 х40)) Red 12 461-1043-ND 5.00 4.52 4.01 | P704-12 RED 
Pico-Hook to 28 Set/2 12 461-1165-ND 8.60 7.77 6.89 | P703-12 А/В 


x Price Each .025" Square Socket | (19x40) Set/10 | 12 — |461-1166-ND 4299 38.85 3445 | P703-12-S 
Digi-Key (Pkg. of 10) E-Z-Hook Pico-Hook to 28 | 5е/2 12  |461-2167-ND 611 552 4.90 | P713-12 R/B 
Fig. | Description Color Part No. 1 100 250 Part No. Lead Only (19x40)| Set/10 | 42  |461-1168-ND 30.54 27.60 24.48 | P713-12-S 
Black 461-1239-ND 7.72 6.98 6.19 81-1-5 ВЕК Black 12 461-1036-ND 4.30 389 345 | 204XM-12 BLK 
РН 5 Red 12  |461-1037-ND 430 3.89 3.45 | 204ХМ-12 RED 
на PO T ER P Bopp Micro-Hook to 22 |SeVi0| 12 | 461-1038-ND 4299 38.85 34.45 | 204ХМ-12-5 
8 | | - Місго-Ноок (65x40) Black | 24  |461-1039-ND 430 3.89 3.45 204ХМ-24 BLK 
Orange 461-1242-ND 7.72 6.98 619 | 81-1-5 ORN Red 24 |461-1040-40 430 3.89 3.45 | 204ХМ-24 RED 
Standard Yellow 461-1243-ND 772 6.98 6.19 81-1-S YEL зело 24  |461-1041-ND 42.99 38.85 34.45 | 204ХМ-24-5 
1 | Test Green 461-1244-ND 772 6.98 6.19 81-1-5 GRN 2 Black | 18  |461-1044-ND 395 357 3.17 | BXM-18 BLK 
Terminal Blue 461-1245-ND 772 6.98 6.19 81-1-S BLU Ped Т ео 3% И aH RA RED 
Е қ EA е Е š E а ha P 
Gry AG aa i 112 bs в НЫ Micro-Hook to Std. 22 | Seto] 18 | 461-1149-ND 3951 35.70 31.66 | BXM-18-S 
Violet даған) 7.72 6.38 ела | BIES VIT Banana Plug (65x40) Black | 36  |461-1047-ND 395 357 317 BXM-BLK 
White 461-1248-ND 772 6.98 6.19 81-1-S WTE Red 36  |461-1048-ND 395 357 317 BXM-RED 
Set/10 461-1238-ND 7.72 6.98 6.19 81-1-5 SeU2 | 36  |461-1049-ND 7.90 714 6.34 | BXM-R/B 
Black 461-1250-ND 8.91 8.06 745 86-1-5 BLK Set/10 36 461-1150-ND — 39.51 35.70 31.66 | BXM-S 
Brown 461-1251-ND 8.91 8.06 745 86-1-5 BRN Black | 12 | 461-1030-ND 4.03 3.65 3.24 | 204-12W BLK 
Red 461-1252-ND 891 806 745 86-1-S RED Red 12  |461-1031-ND 403 3.65 3.24 | 204-12W RED 
Pis й 461-1253-ND 891 806 745 86-1-S 0RN зело 12  |461-1032-ND 4034 3645 32.32 204-12W-S 
9 е й ; И ж» | Back | 24 | 461-1033-ND 403 365 324 | 204-24W BLK 
Yellow 461-1254-ND 8.91 8.06 745 86-1-S-YEL Min-Hook to 52245) Red 34  |4614034ND 403 365 324 204-24W RED 
2 | Nail Clip Green 461-1255-ND 8.91 8.06 745 86-1-S-GRN ВОО (65х40) сео | 24 | 461-1035-ND 4034 36.45 32.32 | 204-24\/-5 
Blue 461-1256-ND 8.91 8.06 745 86-1-S-BLU Black | 36 | 461-1147-ND 403 3.65 3.24 |204-36W BLK 
Gray 461-1257-ND 8.91 8.06 745 86-1-S-GRY Red 36 461-1146-ND 4.03 3.65 3.24 | 204-36W RED 
Violet 461-1258-ND 891 8.06 715 86-1-S-VLT $е/10 | 36  |461-1148-ND 4034 36.45 32.32 | 204-36W-S 
| SEES у | й ЕЕ Black | 18  |461-1050-ND 387 350  3.10| BXIW-18 BLK 
Mun A D а NE Е Red | 18 | 461-1051-NO 387 350 340 BXIW-18 RED 
8 : а : Set/2 | 18  |461-1052-ND 774 6.99 6.20 | BX1W-18 R/B 
Black 461-1261-NDT 5.00 452 401 82-2 BLK Mini-Hook to Std. 22 | Seo] 18 | 461-1151-ND 38.18 34.50 30.59 | BX1W-18-S 
Brown 461-1262-NDT 5.00 452 4.01 82-2 BRN Banana Plug (65 x 40) Bleck 36 шш 387 350 340 вм 
Red 461-1263-NDT 5.00 4.52 4.01 82-2 RED e -1054- 87 3.5 . Б 
POM Š Set/2 | 36 | 461-1055-ND 774 699  620|BXIW-R/B 
Insulation sit М Ре 20m 125 pe РЕ 3/10 | 36  |461-1152-ND 3818 3450 30.59 BX1W-S 
Piercing : : : Black | 18 |461-1056-М0 533 482 427 |601W-18 BLK 
3 | Wire Green 461-1266-NDT 5.00 452 401 82-2 GRN Red 18  |461-1057-ND 533 482 427 |601W-18 RED 
Clamp Blue 461-1267-NDT 5.00 452 4.01 82-2 BLU Set/2 | 18 |461-1058-М0 1066 9.63 8.54 | 601W-18 А/В 
Gray 461-1268-NDt 5.00 452 4.01 82-2 GRY 3 |Mini-Hook to Stacking | 18 | Setí0 | 18  |461-1153-ND 53.12 48.00 42.56 | 601W-18-S 
Violet 461-1269-NDT 5.00 4.52 4.01 82-2 VLT Banana Plug (65 x 36) Plack z de ISI UND 224 n 191 eow a E 
n и N Ж et = -1 ы 2 қ ^ 
Mn О he jens ШШ НЫ Set/2 | 36 |461-1061-М0 1066 9.63 8.54 | 601W-36 А/В 
Š : ы $е/10 | 36  |461-1154-ND 53.12 48.00 42.56 | 601W-S 
1 Sold One/pkg. Black | 36 | 461-1062-ND 540 488 4.33 |633W-36 BLK 
а Red 36 | 461-1063-ND 540 488 4.33 |633W-36 RED 
i ү 18 | SeU2 | 36  |461-1064-ND 4079 975 8465 633W-36 R/B 
Harness Board Nails Right Angle Standard |6536) Black | 48 | 461-1065-ND 626 566 5.02 | 633W-48 BLK 
- Banana Plug Red | 48  |461-1066-ND 626 566 5.02 |633W-48 RED 
7 de Price Each Set/2 | 48 |461-1067-40 1252 11.31 10.03 | 633W-48 А/В 
р . Dimensions Inches Digi-Key (Pkg. of 10) E-Z-Hook Black | 18 |461-1156-ND 546 494 4.38 | 601XR-18 BLK 
Fig. Diameter Length Part No. 1 100 250 Part No. XR Heavy Duty Red 18  |461-1155-ND 5.46 4.94 4.38 | 601XR-18 RED 
18 
063 125 461-1271-ND 345 285 253 | 80-1-S10 Mini-Hook to Stacking бу зву S/Black) 18 |4614157-10 2731 2468 21.88 601XR-18 5B 
.080 1.75 461-1272-ND 3.49 3.15 2.80 80-7-510 Banana Plug 5/Red 18 461-1158-ND 27.31 24.68 21.88 | 601XR-18 5R 
4 425 200 461-1273-ND 465 420 373 | 80-11-S10 Set/10 | 18  |461-1159-ND 54.61 4935 43.76 |601XR-18-S 
.125 3.00 461-1274-ND 5.64 510 453 80-16-510 Black 18 461-1161-ND 5.33 4.82 427 | 604XR-18 BLK 
XR Heavy Duty 4% Вей 18 | 461-1160-ND 533 482 4.27 | 604XR-18 RED 
Mini-Hook to взу зву 9/Black| 18 |461-1160-М0 2664 2408 21.38 | 604XR-18 5B 
XR Mini-Hook ( У siRed | 18 | 461-1163-ND 2664 2408 21.35 | 604XR-18 5R 
Probes Dim: Inches Sevi0 | 18 |461-1164№0_ 5329 4815 42.70 | 604XR-18-S 
57 Alligator Clip Test Leads 
Features: øo 155 —| | | Mini-Alligator Clip Set/2 12 [461-1169-МО 6.54 5.91 5.25 284М-12 R/B 
* Lead Wire: 18AWG, (65 x 36) Ep = 4 [to Mini-Alligator 22 | Seto] 12 | 461-1170-ND 3270 2955 26.21 | 284М-12-5 
T.C.Flexible PVC insulation. fas] ais Clip Jumper (65х40)| Set2 | 36 |461-1171-ND 654 591 5.25 284M-36 А/В 
Wire exit hole $е/10 | 36  |461-1172-ND 3270 29.55 26.21 | 284М-36-5 
Std. Alligator Clip to 18 | SeU2 | 36 |461-1173-40 969 876 777 681 А/В 
Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook Stacking Banana Сір _| (65 х 36)| Set10 | 36 — |461-174-ND 4814 4350 38.57 | 681-S 
Description (Inches) | Color | Part No. 1 100 250 |PartNo. hd 12 БЕ еш 
Pin Тїр Probe = Red/Black |461-1209-ND 5.74 5.19 4.61 |30 R/B 5 Set/2 24 461-1177-ND 820 741 6.58) 684-24 А/В 
Pin Tip with Standard Banana Jack — | Red/Black | 461-1210-ND 7.04 6.36 5.64 |31 R/B Std. Alligator Clip to 18 | SeU10 | 24 | 461-1178-ND 41.00 37.05 32.86 | 684-24-5 
Needie Tip Probe —  |Red/Back|461-1211-ND 574 5.19 4.61 [34 А/В Std. Alligator Jumper’ (68x38) Зе | 36 — jP arts бов o; 
Needle Tip with Standard Banana Jack = Red/Black | 461-1212-ND 7.04 6.36 5.64 |35 R/B Set/2 60 461-1181-ND 986 891 791|684-60 R/B 
Test Probe to Standard Banana Plug 36 Red/Black | 461-1183-ND 12.15 10.98 9.74 |658-36 R/B Set/10 | 60  ,461-1182-ND 4930 44.55 39.51 | 684-60-S 
Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug] 56 | Red/Black | 461-1184-ND 1444 13.05 11.58 [666-36 А/В в |RetactableShrouded | 18 | 5Ш2| 12 461127500 2201 1928 1772 98711288 
Test Probe to Standard Alligator Clip 36 Red/Black | 461-1185-ND 12.25 11.07 9.82 |669-36 R/B Banana Plug Jumper (65 x 36) Set/2 60 461-1277-ND 23.51 2124 18.84 9871-60 R/B 


Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug 36 Red/Black | 461-1186-ND 14.44 13.05 11.58 |63334-36 R/B 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EZHOQK Electronic Test Accessories (cont) 


Patch Cords Tinned copper with flexible PVC insulation. (Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 
Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 |PartNo. Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 |PartNo. 
Black 18 461-1068-ND 3.59 324 2.88 | 9105-18 BLK .030" Diameter Socket to 22 Black 24 461-1084-ND 422 3.81 3.38 | 9863-24 BLK 
Standard Banana Plug to 22 Red 18  |461-1069-ND 3.59 3.24 2.88 | 9105-18 RED Standard Banana Socket (65 х40)| Red 24 | 461-1085-ND 422 381 3.38 | 9863-24 RED 
Standard Banana Plug (65x40) js 5 d EUMD a d a a Es a 030° Diamater Socket to Mini | 22 | Black | 24  |461-1086-ND 269 3.33 2.96 | 9864-24 BLK 
А А : Alligator Clip (65x40)| Red 24 461-1087-ND 3.69 3.33 2.96 | 9864-24 RED 
Black 8 461-1123-ND 594 5.37 4.77 | 9111-8 BLK ES 
Red | в | 461-1122-ND 594 537 477 9111-8RED 030” Diamater Socket to 22 | Black | 24 |461-1090-ND 480 434 3.85 | 9867-24 BLK 
бало! 8 |461-124-40 5810 5250 4655 | 9111-8-S Stacking Banana Plug (65x40)| Red | 24 |461-1091-ND 480 4.34 3.85 | 9867-24 RED 
Black 12 461-1126-ND 594 5.37 4.77 | 9111-12 BLK .030" Diamater Socket to 22 Black 24 461-1092-ND 3.88 3.51 3.12 | 9868-24 BLK 
Red 12 | 461-1125-ND 5.94 5.37 4.77 | 9111-12 RED Standard Alligator Clip. (65x40)| Red 24 |461-1093-40 388 351 3.12 | 9868-24 RED 


Set/10 12 461-1127-ND 5810 52.50 46.55 | 9111-12-5 
Black 18 461-1072-ND 6.03 545 4.83 | 9111-18 BLK 


Black 12 461-1094-ND 337 3.05 2.70 | 9110-12 BLK 
Red 18 461-1073-ND 608 545 483 | 9111-18 RED Red 12 461-1095-ND 337 3.05 2.70 | 9110-12 RED 
Black 24 461-1129-ND 603 545 483 | 9111-24 BLK Set/10 12 461-1141-ND 33.20 30.00 26.60 | 9110-12-5 


Red | 24  |461-128-ND 603 545 483 | 9111-24 RED | | 025" to 025" Square Socket | 22 | Black | 24 f461-1096-ND 337 3.05 270 | 9110-24 BLK 


Stacking Banana Plug Set/10 | 24  |461-1130-ND 59.76 54.00 4788 | 9111-24-5 Red 24  |461-1097-ND 3.37 3.05 2.70 | 9110-24 RED 
18 Gold Plated (65 x 40) 
with Heavy Wire to (ввхзв) Black | 36 | 461-1074-ND 603 545 483 |9111-36BLK 58110 | 24  |461-1142-ND 33.20 30.00 26.60 | 9110-24-5 
Stacking Banana Plug Red 36  |461-1075-ND 6.03 545 4.83 | 9111-36 RED Black | 36 |461-1144-ND 337 3.05 2.70 | 9110-36 BLK 
Set/10 | 36 | 461-1131-ND 59.76 54.00 47.88 | 9111-36-S Red 36  |461-1143-ND 337 3.05 2.70 | 9110-36 RED 
Black | 48  |461-1133-ND 644 5.82 5.17 | 9111-48 BLK Set/10 | 36  |461-1145-ND 33.20 30.00 26.60 | 9110-36-S 
Red 48 |461-4132-ND 644 5.82 547 | 9111-48 RED я 
вало | 48  |461-1134ND 6308 5700 5054 | 9111-48-S 025” Square Socket to 22 Black | 24  |461-1098-ND 3.83 347 3.08 | 9163-24 BLK 
Standard Banana Socket (65 х40)] Red 24  |461-1099-ND — 3.83 347 3.08 | 9163-24 RED 
Black | 60  |461-1136-ND 644 582 547 | 9111-60 BLK 
Red 60 | 461-1135-ND 644 582 517 | 9111-60 RED 025” Square Socket to 22 Black | 24  |461-1100-ND 3.59 324 2.88 | 9166-24 BLK 
Set/10 60 461-1137-ND 63.08 57.00 50.54 | 9111-60-5 Standard Banana Plug (65 х40)] Red 24 461-1101-ND 3.59 3.24 2.88 | 9166-24 RED 
Black 72  |461-1139-ND 6.64 6.00 5.32 | 9111-72 BLK 1025” Square Socket to .080" 22 Black 24  |461-1102-ND 345 312 2.77 | 9167-24 BLK 
Red 72  |461-1138-ND 6.64 6.00 5.32 | 9111-72 RED Pin Plug (65 х40)| Red 24 |461-1103-40 345 3.12 277 | 9167-24 RED 
Set/10 | 72 |461-1140-М0 6557 59.25 52.54 | 9111-72-5 : 
Bak | 2 (ООО G 40 зо зм [0960-12 alk 025” Square Socket to 22 Black | 24  |461-1104-ND 375 3.39 3.01 | 9169-24 BLK 
lac - - А А К - А * Я т 
030" Diameter Socket to 22 | Red | 12 | 461-1077-ND 400 3.62 3.21 | 9860-12 RED Stacking Banana Plug (65x40) Red | 24 ВОИНА 3⁄5 339 301 9159224 RED 
1030” Diameter Socket (65 х40)| Black 24  |461-1078-ND 400 3.62 321 | 9860-24 BLK 025” Square Socket to 22 Black 24  |461-1108-ND 3.37 3.05 2.70 | 9172-24 BLK 
Red 24 461-1079-ND 400 3.62 321 | 9860-24 RED Standard Alligator Clip (65x40)| Red 24 461-1109-ND 337 305 2.70 | 9172-24 RED 
030” Diameter Socket to 22 Black | 24  |461-1080-ND 374 338 3.00 | 9861-24 BLK 025” Square Socket to Mini 22 Black | 24  |461-1110-ND 337 3.05 2.70 | 9173-24 BLK 
Standard Banana Plug (65 Х40)| Red 24 |461-1081-М0 374 3.38 3.00 | 9861-24 RED | | Alligator Clip (65 х40)| Red 24  |461-1111-ND 3.37 3.05 2.70 | 9173-24 RED 
Flexible Test Lead Wires Test Cable ЕНН 


Features: * PVC Insulated • 100 Feet Length • Temperature: 105°C (200 Series: 60°C UL) • Tinned copper Wall Brackets 13 Slot Bracket 
Insulation Nom. . га 
Thickness | WV | 0.0. | Digi-Key Price Each E-Z-Hook Features: 2 
Description AWG (Inches) DC |(Inches)| Part No. 1 100 250 |PartNo. • Material: Steel 3.00| + 
| 22 1000 461-1114-ND 29.47 26.63 23.61 | 9504-100FT BLK e Finish: K 
200 Series | (65х40) | 08 | (300) | 270 | 461-1115-ND 29.47 26.63 23.61 9504-100FT RED Finish: Blue Powder Coat > 
Е 20 461-1116-ND — 32.37 2925 25.94 | 9505-100FT BLK B 
500 Series | бобуу | 020 | 1000 | 080 | 461-1117-ND 3237 29.25 2594 | 9505-100FT RED sux ЕЕ — 
à 18 461-1118-ND 37.35 33.75 29.93 | 9506-100ҒТ BLK т Us ti) ap o) 
600 Series | (65х36) | 045 5000 | .144 | 461-1119-МО 3735 3375 29.93 | 9506-100FT RED Description Part No. 1 10 50 Part No. 
E 28 m "T олу |461111240 19.92 18.00 15.96 [9501-100FT BLK 6 Slot Bracket 461-1120-ND 7.89 743 6.32 WB6 
eres | (19x 40) 3 i 461-1113-ND 19.92 18.00 15.96 | 9501-100ЕТ RED 13 Slot Bracket 461-1121-ND 10.79 9.75 8.65 WB14 
Coaxial Test Cables Male Connectors: Brass body and fittings, teflon insulators, silver or gold plated brass contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Female Connectors: Brass body and fittings, teflon insulators, silver or gold plated berylium copper contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. Dim: Inches 


Fig. 4 
=== 
Вед ХМ center 


1025 Series Shown 


ЕЕЕ Male 


Black XM ground Е 
= 4 ў. 
Black ground 


— 1 д 


Red center 


Red center 


Black ground 


Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. Description Cable Center Ground (Inches) Part No. 1 100 250 Part No. 
1 Stacking Double Banana to XM Hook RG58C/U XM XM 36 461-1193-ND 14.94 13.50 11.97 1050XM-36 
BNC Male to Stacking Banana Plug RG58C/U Stacking Banana Stacking Banana 18 461-1203-ND 15.77 14.25 12.64 1224-18 
BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 30 461-1189-ND 14.94 13.50 11.97 1020-30 
2 BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 60 461-1190-ND 16.19 14.63 12.97 1020-60 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 18 461-1191-ND 14.94 13.50 11.97 1020XR-18 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 36 461-1192-ND 15.36 13.88 12.81 1020XR-36 
3 BNC Breakout Female to X100W Hook 20AWG (105 x 40) X100W X100W 9/3 461-1187-ND 10.99 9.93 8.81 1001 
BNC Breakout Female to Stacking Banana Plug 18AWG (65 x 36) Stacking Banana Stacking Banana 4/4 461-1188-ND 12.85 11.61 10.30 1002 
— — 18 461-1194-ND 13.73 12.41 11.00 1026-18 
ce аа Mad RGSSC/U = = 36 461-1195-ND 1433 1295 1148 1026-36 
— — 60 461-1196-ND 15.12 13.67 12.12 1026-60 
BNC Female to BNC Male — — 18 461-1197-ND 18.68 16.88 14.97 1025-18 
4 with Strain Relief Boots RG58C/U -- — 36 461-1198-ND 19.34 17.48 15.50 1025-36 
- — 60 461-1199-ND 20.34 18.38 16.30 1025-60 
BNC Female to BNC Female z — — 18 461-1200-ND 18.68 16.88 14.97 1024-18 
with Strain Relief Boots 58C/U — — 36 461-1201-ND 19.34 17.48 15.50 1024-36 
— — 60 461-1202-ND 20.34 18.38 16.30 1024-60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (тоз) 1493 


Magnifying 
Lamps 
ProVue Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for 360° 
distortion-free viewing mounted 
in metal housing. A 22W circline 
fluorescent bulb provides 
shadow-free light around the 
object being magnified. Housing 
is mounted on a 45” spring- 
balanced arm that stays set in 
any position and features a 
tension control knob at the arm. 
Complete with mounting clamp 
and 5-foot, 2-wire cord. 

Color: Ivory 

One year warranty (except bulb). 


Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each |Рагі No. 
5" Diameter, 3 Diopter 243-1025-ND 80.50 | 26.501 


Maxi Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens is mounted 
in mar-resistant engineered 
plastic housing. A 32W cir- 
cline fluorescent bulb pro- 
vides shadow-free light 
around the object being 
magnified. Housing is moun- 
ted on a 45" spring-balanced 
arm that stays set in any 
position and features a 
tension control knob at the 
arm. Complete with mounting 
clamp and 5-foot, 2-wire 
cord. Color: Ivory. One year 
warranty (except bulb). 


Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each | Part No. 
Large 7" Diameter, 3 Diopter 243-1026-ND 98.75 | 26.503 


Mighty Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for 
distortion-free viewing with 
both eyes to reduce fatigue 
and strain. Has twin side- 
mounted fluorescent tubes, 9 
watts each that can be 
switched on and off indepen- 
dently for controlling or elim- 
inating glare and shadows. 
Mar-resistant engineered 
plastic housing is mounted to 
an internal spring-balanced 
maintenance-free arm with a 
35” reach that will set in any 
position. Comes complete 
with mounting clamp and 5-foot, 2-wire cord. Color: Ivory. Five year 
warranty (except bulbs). 


Lamps and 


(LUXO) Accessories 


Wave + Plus Series Magnifiers 


3.5-DIOPTER LENS 


The Luxo Wide Angle 
Viewing Enlargement 
system with stadium 
shaped lens offers the 
largest distortion-free viewing 
area in the industry. Improved light 
output uses two 13-watt compact fluor- 
escent lamps. Blue indicator lights are located on 
either side of the magnifier head. When one or both 
fluorescent tubes are in operation, the respective 
indicator light(s) is illuminated. Magnification 3/4X: 
Focal length: 13” (33.02cm); viewing area: 6 3/4” 
(17.15cm). ABS molded housing. Independently 
switched, energy-efficient, long-life compact 
fluorescent lamps offer both shadow-free dual light two- 
dimensional and single light three-dimensional viewing. UL listed 
(13W PL Compact Bulb) 


Arm Digi-Key Price Luxo 

Inch (cm) Mount Part No. Each Part No. 
45 (114.30) K | Clamp Bracket | L845LG-ND 428.31 17845LG 
30 (76.20) K | Weighted Base | L847LG-ND 505.31 17847LG 
45 (114.30)K | Clamp Bracket | L841LG-ND 620.81 17841LG 
30 (76.20)K | Clamp Bracket | L842LG-ND 620.81 17842LG 
30 (76.20)K | Weighted Base | L843LG-ND 697.81 17843LG 
45 (114.30)K | Clamp Bracket | L900BK-ND 659.31 17900BK 
30 (76.20)K | Clamp Bracket | L902BK-ND 659.31 17902BK 
30 (76.20)K | Weighted Base | L904BK-ND 731.50 17904BK 

Replacement Bulbs 
Digi-Key Price | Luxo 

Description Part No. Each | Part No. 
22 Watt T-9 Bulb for 

KFM/LC/FM Series L540-ND 16.36 | 31640 
15 Watt T-8 Bulb for FL Series L541-ND 1348 | 31641 
13 Watt Fluorescent Bulb L5205-ND 16.36 | 36205 
5 Watt Halogen Lamp L577-ND 14.44 | 34977 
1.5" 10-Diopter Lense L50206-ND 115.50 | 50206 


KFM's multi-lens capability 
offers a wider range of dis- 
tortion-free magnification 
than any other magnifier. 
KFM's patented internal 
spring arm offers perfect 
balance and full adjust- 
ability to an infinite number 
of positions. There are no 
knobs to tighten, nothing to 
adjust. The 5" (12.7ст) 
diameter lenses are mount- 
ed in die-cast aluminum 
housing. Comes with a 
22W energy-efficient fluor- 
escent bulb which provides cool, shadow-free illumination. (22W T-9 
Bulb) 


operations * Adjustable 2.5" diameter magnifying glass 


Magnifier with Tweezer Tip, 3x: 


anti-magnetic tweezers 


60 Watt 
Incandescent 
Lamp - Less Bulb 
33” reach clamp-on magnifier light, 
3-diopter lens. 


Mounts with a black clamp bracket. 
(Bulb not included). 


Digi-Key Price Luxo 
Part No. Each Part No. 
L296BK-ND 49.09 L296BK 


Hand Held UV 
Magnifier 


Provides both ultra-violet and 
standard white fluorescent lighting 


Digi-Key Price Luxo 
Description Part No. Each Part No 
4" x 2" Viewing Area, 5d (2.25x lens) L16401-ND 303.19 | 16401 


Ledu Task Master Series 


IM12D Series 


Clamp-on 22-watt circline 
fluorescent lamp, 3-conductor 
cord set. 


The L712 is a 3 diopter lens 
and the L7125 is a 5 diopter 
lens. 


Arm length Inch (mm): 42 
(106.68) 


Color: White 


Digi-Key Price Luxo Luxo 

Part No. Each Part No. Series 
Clamp Bracket 

L712WT-ND 168.44 L712WT IM12D 

L7125WT-ND 182.88 L7125WT IM12D 


* Excellent for working on small parts that require magnification 
* Magnifying glass mounted onto a stainless steel, anti-acid, 


L501BK-ND Black 
L501LG-ND Lt. Gray 
$13.48 


Clamp Bracket 


For edgemounting on 
horizontal surfaces. 


L503BK-ND Black 
L503LG-ND Lt. Gray 
$13.48 


Lens | "K"Arm Digi-Key Price Luxo 
Digi-Key HARA Type | Inch (cm) Color | Part No. Each Part No. 
LU Enn НО 59 [45 (114.30) | Bl В 28201 | 17115ВК 
TET ч 1 laci - ў 
Extra Large 6" x 7" Rectangular, З Diopter | 243-1027-ND 120.00 | 26.505 45 (114.30) | Lt Gray | L230L6-ND 282.01 1711516 
Weighted Base 
30 (76.20) Black | L235B-ND 356.13 17253BK 
Replacement Bulbs 30 (76.20) | Lt. Gray | L235LG-ND 356.13 17253LG 
iti Wall Bracket 
ma S ET Additional Lenses 
Description Part No. Each Part No. 
22 Watt Replacement Bulb 243-1039-ND 9.00 | 265018 Diameter u Digi-Key 
32 Watt Replacement Bulb 243-1040-ND 1400 | 265038 Inches S S Белгі NUS 
al Rep'acermnont Ви : 2 4 4-Diopter L50201-ND 
9 Watt Replacement Bulb 243-1041-ND 9.00 26.505B 31/8" 8-Diopter L50202-ND 
КН Double СІатр with Stand апа Magnifier: 
Magnifiers * Allows for close observation of work during soldering 


For permanent 
mounting on vertical 
surface. 


Inspection Eye Loupe: 
* Optical quality glass lens * Rests comfortably in the eye 
socket • Lightweight, yet sturdy * Plastic mount, 1" lens 


10x Stand Magnifier: 
* Clear acrylic base permits ambient light to lilluminate subect 


for clear bright viewing * Fixed focus 10x magnifier, features a 
1" diameter lens 


Zoom/ Diameter Digi-Key Price Aven 
Fig. | Description Magnification | Color | Nom. (Inches) | Part No. Each Part No. 
1 Double Clamp with Stand and Magnifier 2x — 25 243-1018-ND 10.63 17.013 
2 Magnifier with Curved Tweezer Tip 3x Natural 1.25 243-1019-ND 9.50 26.030 
Magnifier with Straight Tweezer 3x Natural 1.25 243-1020-ND 9.50 26.031 
Inspection Eye Loupe, Working Distance: 1" 10x Black 1 243-1021-ND 1.80 26.201 
3 Inspection Eye Loupe, Working Distance: 2" 6x Black 1 243-1022-ND 1.80 26.202 
Inspection Eye Loupe, Working Distance: 2.5" 4x Black 1 243-1023-ND 1.80 26.203 
10x Stand Magnifier 10x Clear 1 243-1024-ND 3.50 26.206 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION 


Internet Office? Ultra-Compact 
Standby UPS Systems 


Internet Office Ultra-Compact UPS Systems provide complete power protection for your entire computer 


SmartPro? Intelligent == 
ОРЅ Ѕуѕїетѕ Зе чай | 


Tripp Lite's SmartPro UPS Systems provide intelligent, line-interactive battery backup for networks and 
servers. SmartPro systems allow you to work through short blackouts or safely shut down during longer 
ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. 
Tripp Lite's PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing every type and brand of 
UPS on your network, from every manufacturer. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance (US and 
Canada only). No warranty cards required for coverage! 


set-up, even power hungry peripherals. Built-in tel/DSL jacks prevent surges from damaging your Digi-Key Price Tripp Lite 
modem/fax equipment. USB communication port works with FREE PowerAlert Software (web download) for Description Part No. Each Part No. 
unattended system shutdown. $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 
Smart Pro Rackmount UPS Systems 
Digi-Key Price Tripp Lite 7 
— Z A ШЕ с EUN Е 
6 Outlets, 350VA, 180W .. TL302-ND 4200 | INTERNET350SER чае : р ў à 
8 Outlets, 350VA, 180W TL303-ND 45.00 INTERNET350U 6 Outlets, 1000VA, 640W. TL243-ND 532.00 SMART1000RM1U 
8 Outlets, 525УА, 300W TL304-ND 66.00 ІМТЕВМЕТ5250 8 Outlets, 1500VA, 1000W ................... TL308-ND 792.00 SMART1500RMXL2UA 
8 Outlets, 750VA, 450W .. TL305-ND 99.95 | INTERNET750U 8 Outlets, 2200VA, 1600W . TL288-ND 1079.00 | SMART2200RMXL2U 
9 Outlets, 3000VA, 2250W . TL239-ND 1219.00 SMART3000RM2U 
14 Outlets, 5000VA, 4000М/.................. TL317-ND 3509.00 SMART5000RT3U 
UPS Systems 
. , 2 Smart Pro Net UPS Systems 
BC Standby Series — BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery 
backup for home and small office personal computers. BC Pro® units are ideal for 6 Outlets (3 UPS/Surge, 3 Surge Only), 
network workstations and hubs and feature a communication port and PowerAlert Modem/Fax, 550VA, 300W TL285-ND 139.00 SMARTS550USB 
Software for unattended system shutdown. ВСРВО600 features built-in RJ11 jacks for 6 Outlets, 700VA, 450W TL158-ND 269.00 SMART700 
modem/fax surge protection. Diagnostic LEDs alert you to potential power problems й ы жш Ы 
before damaging connected equipment. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both 6 Outlets, 1050VA, 680W. TL159-ND 419.00 | SMART1050 
backup and equipment plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL 6 Outlets, 1500VA, 980W. TL290-ND 509.00 SMART1500 
approved * 2-увағ warranty 6 Outlets, 2200VA, 1700W ................... TL279-ND 879.00 | SMART2200NET 
Internet Office™ Standby provides complete power protection for your entire computer set-up, even power 8 Outlets, 3000VA, 2400W ................... TL280-ND 1199.00 SMART3000NET 
hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment on up to 
2 lines simultaneously. Communication port that works with PowerAlert Software for unattended system 
shutdown is available on most models. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and З 
equipment plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL Approved * 2-уеаг warranty True On-Line UPS Systems f а= С 


OmniSmart™ Line-Interactive features automatic voltage regulation that automatically “boosts” or “cuts” 
incoming voltage to keep computers working through low voltage (brownouts) and high voltage conditions 
without draining battery power. Communication port and PowerAlert Software provide unattended system 
shutdown and network power management. Select models feature built-in RJ11 jacks for modem/fax surge 
protection. $50,000 Ultimate Lifetime Insurance covers connected equipment. • UL Approved * 2-year 
warranty 


VS Series Line-Interactive features affordable automatic voltage regulation for protecting PCs and 
workstations against all power problems. Six outlets (3 UPS/surge) or 8 outlets (6 UPS surge/2 surge only) 
protect an entire set-up. Offers built-in tel or tel/DSL/Ethernet jacks. USB port and FREE PowerAlert 
Software (web download) provide unattended system shutdown. Extended runtime capability is available on 
1500VA model. $200,000 Ultimate Lifetime Insurance. • UL Approved * 2-year warranty 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
BC Personal Standby 
3 Outlets, 300VA, 175W.. TL196-ND 67.00 ВСРЕН5300 
3 Outlets, 450УА, 280W.. Я TL197-ND 99.00 BCPERS450 
BC PRO Standby 
6 Outlets, 600VA, 345W.. TL198-ND 136.00 BCPRO600 
6 Outlets, 850VA, 600W.. TL127-ND 329.00 BCPRO850 
6 Outlets, 1050VA, 705W .. aa TL128-ND 372.00 ВСРВО1050 
6 Outlets, 1400УА,940М/................... TL129-ND 537.00 ВСРВО1400 
Internet Office Standby 
6 Outlets, 700VA, 425W..................... TL202-ND 139.00 INTERNETOFFICE700 
Omnismart Line-Interactive 
3 Outlets, 300VA, 180W.. TL204-ND 135.00 OMNISMART300 
6 Outlets, 500VA, 300W.. TL175-ND 179.00 OMNISMART500 
6 Outlets, 700VA, 425W.. TL174-ND 257.00 OMNISMART700 
6 Outlets, 850VA, 570W.. E TL169-ND 479.00 OMNISMART850 
VS Series Line-Interactive 
8 Outlets, 1000VA, 500W .. TL306-ND 209.00 OMNIVS1000 
8 Outlets, 1500VA, 940W .. TL307-ND 245.00 OMNIVS1500XL 


KVM Switches 


KVM Switches control multiple computers with 1 keyboard, monitor and mouse console. Simple plug-and-play 
setup. Offers full compatibility with all major operating systems and support for most keyboards and mice. 
Features: * Adapters allow you to control Mac or SUN computers through any Tripp Lite PS/2 KVM Switch 
* Simple to use switches and adapters require no software or system configurations 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Port Desktop PS/2 with Two TL346-ND Cables..| TL343-ND 79.99 B022-002-KT-R 
4 Port Desktop PS/2 with Cable .................... TL345-ND 99.99 B022-004-R 
Cable for PS/2 KVM Switch, 6'..................... TL346-ND 29.99 P774-006 


Line Conditioners 


Line conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods without 
using emergency power such as UPS systems. Line conditioners automatically adjust 
under- and over-voltages to provide safe computer-grade AC power meeting ANSI 
C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate erratic 
voltages coming into your equipment. Lifetime surge protection warranty (lightning 
strikes) and a full 2-year product warranty on all line conditioners. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
4 Outlets, 1200W .. TLO13-ND 172.00 LC1200 
6 Outlets, 600W . TL283-ND 135.00 LS606M 
6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 
6 Outlets, 2400W .. TL044-ND 385.00 LC2400 
14 Outlets, 2400W, Rackmount... TL028-ND 499.00 LCR2400 


with Zero Transfer Time 


Tripp Lite gives you the benefits of zero transfer time 
rackmount UPS protection at an affordable price. 
These units provide full brownout and blackout protection and a fully regulated output, as each unit 
continuously conditions all power to your equipment. Full spike and surge protection as well as noise filtering 
provided by Tripp Lite's double conversion on-line power. $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


| = = 
| т 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 1000VA, 800W .................. TL216-ND 659.00 SU1000RTXL2U 
6 Outlets, 1000VA, 800W .. TL342-ND 549.00 SU1000XL 
7 Outlets, 1500VA, 1200W. TL291-ND 863.00 SU1500RTXL2U 
6 Outlets, 2200VA, 1600W. TL217-ND 1265.00 SU2200RTXL2U 
9 Outlets, 3000VA, 2400W. TL316-ND 1853.00 SU3000RTXL3U 
Tower Kit with 2 Base Stands, 

Expandable from 2U to 9U ............... TL344-ND 77.00 2-9USTAND 


Medical-Grade UPS Systems 
and Isolation Transformers 


Protect healthcare equipment and computers. Models include built-in isolation 
transformers to reduce cumulative leakage of all connected equipment to less than 
ЗООрА. UL2601-1 listed for use in patient care areas. UPS systems offer automatic 
voltage regulation and up to 2 communication ports. Isolation transformers reduce line 
and common mode noise. All models include hospital-grade plug and receptacles. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each |Рагі Мо. 
UPS Systems 
4 Outlets, 700VA, 450М/................................. TL310-ND 661.00 | SMART700HG 


4 Outlets, 1 DB9 Port and 1 USB Port, 1000VA ......... 
4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA ... 


TL252-ND 
TL253-ND 


849.00 |SMART1200XLHG 
442.00 |OMNISMART350HG 


Isolation Transformers 


2 Outlets, 6’ Cord, 250W.. TL257-ND 163.00 |IS250HG 
4 Outlets, 6' Cord, 500W. TL256-ND 238.00 |I8500HG 
4 Outlets, 6’ Cord, 1000W TL255-ND 343.00 |I81000HG 
Power Strips and Surge LEP) 
Suppressors with Hospital- Sn 
Grade Receptacles and Plug 89] 


Features: • Ideal choice where durability апа reliability аге required • Rugged all-metal housing • Mounting 
keyhole slots/flanges Note: Not for use where NEC requires hospital-grade receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 


Description Part No. Each | Part No. 


Surge Suppressors 


6 Outlets, 790 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing ... 
6 Outlets, 940 Joules, 15' Cord, 12A, Metal Housing ... 


TL258-ND 70.00 | SPS-615-HG 
TL281-ND 117.00 | ISOBAR6ULTRAHG 


Power Strips 


4 Outlets, 15' Cord, 9" Power Strip, 15A . TL311-ND 49.00 | PS-415-HG 
6 Outlets, 6' Cord, 14" Power Strip, 15A . г TL312-ND 52.50 | PS-606-HG 
6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic ...... TL260-ND 57.00 | PS-615-HG 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1495 


120V Power Strips 


- Ч A 
° 
TRIPP LITE Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which 


POWER PROTECTION multiple AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power 

чы” — strips are ideal for mounting inside rack enclosures ог оп walls, workbenches 
and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or 
factory environments. 


Digi-Key Price |Тирр Lite 

Description Part No. Each | Рай Мо. 
Horizontal / Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24" Power Outlet Strip, 120V ...................................... TL206-ND 64.99 |PS2408 
12 Outlets, 36" Power Outlet Strip, 120V.. .| TL207-ND 74.99 | Р53612 
16 Outlets, 48” Power Outlet Strip, 120/ TL208-ND 75.99 | Р54816 
20 Outlets, 60" Power Outlet Strip, 120У.. TL318-ND 93.99 |PS6020 
24 Outlets, 72" Power Outlet Strip, Surge, Metal Case, On/Off Light, Gray...| — TL319-ND 75.99 | 557619-15 
Rackmount Power Strips 
12 Outlets, 19" Rackmount Outlet Strip, 120\/ TL213-ND 57.50 |RS-1215 
12 Outlets, 19" Rackmount Surge Strip, 450 Joules, 120V TL262-ND 79.00 |DRS-1215 
12 Outlets, 19" Rackmount Outlet Strip, 20A, 120V........ TL265-ND 59.99 |RS-1215-20 
12 Outlets, 19" Rackmount Outlet Strip, 15A, 120V, R/A Receptacles TL266-ND 59.00 |RS-1215-RA 
16 Outlets, 48" Surge Power Strip, 450 Joules, 120V. TL274-ND 76.35 |887415-15 
PDU Series Rackmount — Power tribution Strips 

13 Outlets, 19" Rack Strip, No Power Switch, 20A, 120V, Locking Plug ..... TL297-ND 225.00 | PDU1220T 
14 IEC-320 Outlets, 19" Rack Strip, No Power Switch, 16A, 100-240V ...... TL270-ND 245.00 | PDU12IEC 


ISOBAR? Premium Surge Suppressors 


ISOBAR is the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive 
isolated filter banks eliminate interference between connected equipment. Only ISOBAR 
provides: * Superior RFI/EMI noise suppression * “Cascade Circuitry” to increase 
protection for more sensitive devices * Surge Suppression up to 13,000 amp spikes 
* Rackmount model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications • Up to 24 
active filtering components • Meets IEEE 587 A and B Specifications * Less than 5 
nanosecond transient response time. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance covers 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Outlets, 6' (1.83m) Cord TLOO3-ND 59.95 IBAR2-6 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fax, 2 Line Coax. TL205-ND 119.95 ISOBAR6DBS 
4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED... TLO76-ND 89.95 ISOBAR4ULTRA 
6 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO77-ND 104.95 ISOBAR6ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED ... TLO78-ND 116.95 ISOBAR8ULTRA 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Remote Power Switch. TLO50-ND 129.50 ISOBARBRM 
4 Outlets, 6' (1.83m) Cord, Modem/Fax............. TL009-ND 99.95 ISOTEL 
8 Outlets, 12' (3.66m) Cord, Diag. LEDs, Modem/Fa: TL082-ND 116.95 ISOTEL8ULTRA 
ISOBAR® Rackmount ef ES зей, 
Surge Suppressors — DBE BS ee 0000] 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space-saving rackmount configurations. Exclusive isolated 
filter banks eliminate interference between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase protection for more 
sensitive devices. Complete surge, spike and line noise protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 
12 Outlets, 15' Cord, 750 Joules .. TL027-ND 169.00 IBAR12 
12 Outlets, 15' Cord, 1200 Joules. TL227-ND 159.00 IBAR12ULTRA 
12 Outlets, 15' Cord, 1200 Joules, 20A TL282-ND 199.00 IBAR12/20ULTRA 
Economy Surge Suppressors 
Protect all com- Digi-Key Price |Tripp Lite 
АШЫ sng home Description Part No. Each |Рап No. 
й ўн кише ° Protect It!'" Surge Suppressors 
Surijes, spikes and 4 Outlets, 390 Joules, 4 Cord .. TL313-ND 599 [TLP404 
line пасе. Select 6 Outlets, 250 Joules, 2° Cord .. TL229-ND 7.99 |ТІР602 
Protect It!" Surge 6 Outlets, 720 Joules, 4' Cord .. TL264-ND 8.99 |ТІР604 
Suppressors offer 7 Outlets, 750 Joules, 6' Cord .. TLO83-ND 11.99 STRIKER 
space saving right 7 Outlets, 1000 Joules, 12 Cord... TL263-ND — 1699 TLP712 
c eM (rh ШО 

і i utlets, joules, 8’ Cord. 5- Үй 
surge absorption. Up to $75.00 Spike Stik, 6 Outlets, 360 Joules TLOZ6-ND 2496 STIK 
Ultimate Lifetime Insurance. Super 8, 8 Outlets, 1200 Joules, 8 Cord ....| ТІ011-М0 44.95 |5К6-6 


Modem/Fax and Multimedia Surge Suppressors 


Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia equipment against damaging 
surges, spikes and line noise. Select models offer space saving right angle plugs, transformer friendly designs up to 3690 
joules of surge absorption. Modem/fax, coaxial and or Ethernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime 
Insurance. 


Digi-Key Price |Tripp Lite 
Description Part No. Each |Рай No. 
6 Outlets, 870 Joules, 4' Cord, 1 In/1 Out RJ11 ............ TL230-ND 11.99 | TLP604TEL 


7 Outlets, 1680 Joules, 6' Cord, 2 In/2 Out Coax, 
1 In/1 Out RJ11 
7 Outlets, 1080 Joules, 6' Cord, 1 In/1Out Coax 
7 Outlets, 2470 Joules, 7' Cord, 1 In/1 Out RJ11 
7 Outlets, 1270 Joules, 7' Cord, 1 In/1 Out RJ11 
8 Outlets, 2820 Joules, 8' Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL232-ND 39.99 | TLP808TEL 
8 Outlets, 3690 Joules, 10’ Cord, 2 RU11/Coax./E TL234-ND 63.50 | TLP810NET 
10 Outlets, 2395 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 ......... TL300-ND 44.99 |TLP1008TEL 


TL348-ND NEW! 54.99 | НТ706Т5АТ 
TL347-ND NEW! 35.99 | HT706TV 

TL105-ND 35.99 | SUPER7TEL 
TL299-ND 21.99 | TLP707TEL 


PowerVerter? DC-to-AC Inverters 


Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette 
lighter plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. Peak Power models 
are able to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high 
start-up current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power 
tools and microwaves. APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully 
regulated output. These units automatically sense and switch AC between line power and 
battery power. A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage becomes 
available. Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description (H x W x D) Part No. Each Part No. 
Ultra-Compact Inverters 
150W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.65” x 3.6” x 5.6” TL295-ND 42.00 PV150 
375W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 1.75" x 4.5" x 6" TL296-ND 65.00 PV375 
1000W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4" x 6" x 12.5" . TL225-ND 285.00 PV1000HF 
1800W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4" x 10" x 10.5" TL226-ND 395.00 PV1800HF 
Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
500W, 2 Outlets, 7" x 7" x 10" TL146-ND 255.00 PV500FC 
1000W, 2 Outlets, 7" x 7" x 10”. TL147-ND 318.00 PV1000FC 
2000W, 2 Outlets, 6.5" x 8.5" x 12 TL148-ND 529.00 PV2000FC 
APS Premium Inverters with Charger 

600W, 2 Outlets, with Charger, 6.9" x 3.6" x 8.5”... TL294-ND 439.00 APS612 
1000W, 2 Outlets, with Charger, 7.2" x 8.5" x 16.5" . TL250-ND 616.00 APS1012 
1500W, Hardwire Output, 24VDC, w/Charger, 7.2" x 8.5" x 16.5”... TL251-ND 760.00 APS1524 
TON, 2 AMRI RT ХО ascen арыққа ШЫНЫ қысыр TL103-ND 439.00 APS750 


Precision — Regulated DC Power Supplies 


Features: * Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled 
on 7 amp and larger models • Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value * High quality filtering 
provides for very low ripple/low noise operation * Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for 
continuous use and long life of the unit. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Application Part No. Each Part No. 
13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players .. TL185-ND 33.50 PR3 
13.8VDC, 4.5A CBs, Car Tape Players .. TL195-ND 39.00 РВ4.5 
13.8\/0С, 7А Single Side-Band CBs, Car Stereos TL186-ND 55.00 PR7 
13.8VDC, 10A 30W Transmitters, 2-Way Radios.... x. TL187-ND 79.00 PR10 
13.8VDC, 12A 40W Transmitters, 2-Way Radios. ......... TL188-ND. 85.00 PR12 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios... . TL272-ND 125.00 PR20 
13.8VDC, 25A 75-100W Ham, Commercial Radios . TL190-ND 165.00 PR25 
13.8VDC, 30A 125W Ham, Commercial Radios . . TL273-ND 172.00 PR30 
13.8VDC, 40A 150-200W Ham, Commercial Radios TL191-ND 211.00 PR40 
13.8VDC, 50A 225W Ham, Commercial Radios . . TL192-ND 262.00 PR50 
13.8VDC, 60A 250-300W Ham, Commercial Radios TL241-ND. 309.00 PR60 
@ ——__ ЧИ РС» 
= TRIPP-LITE BED 
i 7x < 
Power Strips Z 


Features: • Economical outlet strips wherever you need them • Variety of models for home office/small office computers 
and other electronic equipment • Seamless steel case with baked-on finish on select models 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers and 
home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. The = 
Traveler" model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any 
briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 
joules of surge absorption. Up to $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Part No. Each | Part Мо. 

-| TL322-ND 19.05 | 3SP 
TL337-ND 20.86 | UL603CB-6 
TL323-ND 18.59 | 4SPDX 
TL321-ND 1449 | 602 

..| TL324-ND 19.04 | 602-15 

-| TL333-ND 8.13 | PS6 
TL326-ND 19.95 | 65Р 
TL325-ND 8.64 | 6NX6 


Description 
3 Outlets, 6' Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs .. 
4 Outlets, 6' Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs 
4 Outlets, 6' Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs. . 
5 Outlets, 6' Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs 
5 Outlets, 15' Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs . 
6 Outlets, 4' Cord, Plastic Case, On/Off Switch, Gray with Tabs... 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs 
6 Outlets, 6' Cord, Metal Case, On/Off Switch, Beige with Tabs 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs. . TL327-ND 14.10 | 6SPDX 
Description Part No. Each Part No. 6 Outlets, 15' Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL328-ND 18.13 | 6SPDX-15 
Traveler", Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs TL008-ND 25.05 |TRAVELER 6 Outlets, 15' Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs . TL335-ND 30.86 | UL24CB-15 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs, 3-Prong TL314-ND. 29.99 |TRAVELERC6 6 Outlets, 15' Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs .... TL336-ND 32.68 | UL24RA-15 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RU11, 2 LEDs, 2-Prong TL315-ND 29.99 | TRAVELERC8 6 (20A) Outlets, 15' Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL338-ND 75.40 | UL620-15 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, З LEDs TL276-ND. 59.95 | ULTRABLOK428 9 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs... TL334-ND 34.50 | UL17CB-15 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules........ TL002-ND 48.00 |ISOBLOK2-0 10 Outlets, 15' Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs... .| TL339-ND 49.09 | UL800CB-15 
Isobar, 20A Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs PM TL277-ND 79.95 |ULTRACOPY 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RJ11 Jack .... TLO80-ND 69.95 | ULTRAFAX 
Direct Plug-In, 3 Stage Modem/Fax Protection Em TLO15-ND 59.95 |TSB 


Surge Suppressors 


Features: • Economical surge suppressors protect against damaging surges, spikes and line 
noise e Variety of models for home office/small office computers and other electronic 
equipment • Seamless steel case with baked-on finish 


Tripp Lite's dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. Digi-Key Price Tripp Lite 
Protects 1/0 and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. Description Part No. Each | Part No. 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs...... TL331-ND 21.36 PM6NS 
Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 6 Outlets, 450 Joules, 6' Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs. TL332-ND 1410 | РМ65М1 
Protected Type Part No. Each Part No. 6 Outlets, 600 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs...... TL329-ND 40.86 | 06115-51 
1-8 RJ45 TL320-ND 29.95 DNET1 6 Outlets, 600 Joules, 6” Cord (remote switch), Metal Case, 
4, 5 and 3, 6 RJ11/RJ45 TL154-ND 32.50 DTEL2 Audible Surge Indicator, З Line Protection, with Tabs ....................... TL330-ND 64.48 DG115-SR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sealed Lead-Acid Batteries (Valve Regulated) 
@ 


TECHNICAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

* Sealed Construction: BB unique construction and sealing technique ensures 
that no electrolyte leakage should occur from the terminals or case. They are 
classified as "Non-Spillable" and meet all requirements of the International Air 
Transport Association (І.А.Т.А.) and D.O.T. 

* Electrolyte Suspension System: All BB batteries utilize an electrolyte 
suspension system consisting of a glass fibre separator material. This 
suspension system helps to achieve maximum service life, by fully retaining the 
electrolyte and preventing its escape from the separator material. No silica gels 
or other contaminants are used. 

* Maintenance Free Operation: During the life of BB batteries, there is no need 
to check their specific gravity or add water etc. In fact, there are no provisions 
for such maintenance functions to be carried out. 

* Operation In Any Orientation: The combination of sealed construction and 
BB's electrolyte suspension system permits operation of BB batteries in any 
orientation, but upside-down charging should be avoided. Battery will not lose its 
capacity, electrolyte, or service life under any orientation. 

* Low Pressure Venting System: BB batteries are equipped with a safe, low 
pressure venting system, which is designed to release excess gas and reseal 


automatically in the event of the internal gas pressure rising to an unacceptable 
level. This low pressure venting system, coupled with the significantly high 
recombination efficiency, make BB batteries one of the safest valve regulated 
lead acid batteries available. 

* Heavy Duty Grids: The heavy duty lead calcium alloy grids in BB batteries 
provide an extra margin of performance and service life in both float and cyclic 
applications, even in conditions of deep discharge. 

The manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before 
use and intermittently during storage. 

* U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, 
requires that the battery safely vent when overcharged. It further requires that 
the equipment and battery be submitted together for formal UL approval. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 
EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; CS = CSB; PA = Panasonic 


Terminal Adapters 
T1-T2 T2-T1 


& Ф 
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Terminal Adapters 


Digi-Key Price | BB 
Description Part No. Each | Part №. 
0.187 Terminal - 0.250 Terminal 522-1019-ND 25 Т1-Т2 
0.250 Terminal - 0.187 Terminal 522-1020-ND 25 T2-T 
Nut/Bolt Terminal - 0.250 Terminal 522-1021-ND 25 В1-Т2 


Сар. BB Replacement 
20h Rate Dimensions - In. (mm) Term. Weight* | Digi-Key Pricing BB Battery Cross Reference 
(V)| (Ah) LxWxH Туре (Іп.) | 105. (kg) | Part No. 1 10 Carton Part No. (see above for mfg. abhreviations) 
12 3.82x0.98x2.01(97 x25 x51) | .187 spade | 0.66 (.30) | 522-1000-ND 527 46.80 225.23/55 | BP1.2-6-T1 EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612; CS: GP612; PA: LC-ROG1R3P, LCR6V1.3P 
3.0 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34 x 60) | .187 spade | 1.43 (55) | 522-1001-ND 5.67 = 90.72/18 | BP3-6-T1 EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630; CS: GP630; PA: LC-RO63R4P, LCR6V3.4P 
5.0 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48x 102) |.187 spade | 2.09 (.95) | 522-1002-ND 6.55 = 86.14/16 | BP5-6-T1 EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640; CS: GP645; PA: LC-R064R2P, LCR6V4P 
6 7.0 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34 x 94) | .187 spade | 2.87 (1.3) | 522-1003-ND 9.02 = 89.02/12 | BP7-6-T1 ЕР: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1; CS: GP672F1; PA: LC-RO67R2P, LCR6V7.2P 
7.0 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x94) |.250spade | 2.87 (1.3) | 522-1004-ND 9.02 = 89.02/12 | BP7-6-T2 EP: CF-6V7(C); YU: NP7-6(D); PS: PS-670F2; CS: GP672F2; PA: LC-RO67R2P1, LCR6V7.2P1 
12.0 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x94) | .187 spade | 4.52 (2.05) | 522-1005-ND 11.84 = 77.85/8 | BP12-6-T1 EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1; CS: GP6120F1; РА: LC-R0612P, LCR6V12P 
12.0 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x 94) |.250 spade | 4.52 (2.05) | 522-1006-ND 11.84 == 77.85/8 | BP12-6-T2 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2; CS: GP6120F2; PA: LC-R0612P1, LCR6V12P1 
12 3.82 x 1.77 x 2.09 (97 x45 x 53) |.187spade | 1.30(.59) | 522-1007-ND 8.06 66.23 187.95/30 | BP1.2-12-T1 EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212; CS: GP1212; PA: LC-R121R3P, LCR12V1.3P 
23 7.01 x 1.34 x 2.36 (178 x 34 х 60) | .187 spade | 2.07 (.94) | 522-1008-ND 9.32 — 137.86/18 | BP2.3-12-T1 EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220; CS: GP1222; PA: LC-R122R2P, LCR12V2.2P 
3.0 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) |.187 spade | 2.87 (1.30) | 522-1009-ND 11.27 = 92.69/10 | BP3-12-T1 EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230; CS: GP1234; PA: LC-R123R4P, LCR12V3.4P 
5.0 3.54 x 2.76 x 4.02 (90x 70x 102) | .250 spade | 4.10 (1.86) | 522-1010-ND 11.68 = 76.81/8 | BP5-12-T2 EP: CF-12V4.5; YU: NP5-12; PS: PS-1250; CS: GP1245; PA: LC-R125P1, LCR12V5P1 
7.0 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 х 65 х 93) |.187 spade | 5.73 (2.60) | 522-1011-ND 14.81 == 73.04/6 | BP7-12-T1 EP: CF-12V/7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1; CS: GP1272F1; PA: LC-R127R2P, LCR12V7.2P 
12 7.0 5.94 x 2.56 x 3.66 (151х65х93) | .250 spade | 5.73 (2.60) | 522-1012-ND 14.81 = 73.04/6 | BP7-12-T2 EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2; CS: GP1272F2; PA: LC-R127R2P1, LCR12V7.2P1 
12 5.94 x 3.86 x 3.70 (151 x 98x94) | .250 spade | 8.89 (4.03) | 522-1013-ND 2171 шы 7141/4 | BP12-12-T2 ЕР: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120; CS: GP12120; PA: LC-RA1212P1, LCR12V12PF 
17 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) nut/bolt | 13.6(6.15) | 522-1014-ND 2469 211.65 — BP17-12-B1 EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180; CS: GP12170; PA: LC-RD1217P, LCR12V17 
28 6.89 x 6.54 x 4.92 (175 x 166 x 125) | nut/bolt 21.2 (9.6) | 522-1015-ND 37.12 318.15 = BP28-12-B1 EP: CF-12V26; YU: NP24-12; PS: PS-12260; CS: GP12260 
33 7.68 x 5.08 x 7.05 (195 x 129 x 179) | nut/bolt | 24.8 (11.3) | 522-1016-ND 48.83 418.50 = BP33-12S-B2-1 | EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; CS: GP12340; PA: LC-R1233P, LCR12V33 
40 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165 x 171) | nut/bolt | 31.5 (14.3) | 522-1017-ND 5721 490.35 — BP40-12-B2 EP: CFR-12V38; YU: NP38-12; PS: PS-12400; CS: GP12400; РА: LC-X1242P 
65 13.78 x 6.54 x 6.85 (350 x 166 x 174) | nut/bolt | 54.0 (24.5) | 522-1018-ND 91.89 787.65 — BP65-12-B2-2 | ЕР: CFR-12V65; YU: NP65-12; PS: PS-12750; CS: GP12650; PA: LC-X1265P, LCR12V65P 


* See "Ordering Information" for note on shipping charges on prepaid orders. 


PanasoniC Sealed Lead-Acid Batteries (Valve Regulated) 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

* High Quality & High Reliability: The LCR battery has stable 
and reliable capacity. 100% tested on line for voltage, capacity, 
and seals. And all vents are 100% visually inspected during the 
final assembly process. 

* High Power Density: These batteries save installation space, 
while providing full and reliable power for the equipment, and 
many have been designed for rapid recharge, or for high power 
output. 

* Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an absorbed 
electrolyte system. The LCR batteries have exceptional leak 
resistance, and can be used in any position. 

* Long Service Life; Float or Cyclic: The LCR battery has long 
life in float or cyclic service. 


* Easy Maintenance: There is no need to check the specific 
gravity of the electrolyte or to add water during the service life. 
Totally sealed, and needs only charging for maintenance. 

* No Corrosive Gas Generation: There is no corrosive gas 
generation during normal use. 

* Exceptional Deep Discharge Recovery: LCR batteries have 
exceptional deep discharge recovery and charge acceptance, 
even after deep or prolonged discharge. 

* D.0.T and І.А.Т.А. Approval: Transportation; The SLA 
batteries should be handled as common cargoes for both air 
and boat shipping. 

* U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition 
under UL1989, requires that the battery safely vent when 


overcharged. It further requires that the equipment and battery 
be submitted together for formal UL approval. (UL Component 
Recognition does NOT remove this requirement for 
complete package testing). The manufacturer suggests peak 
charging all sealed lead acid batteries before use and 
intermittently during storage. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as 
an authorized supplier of product for medical, life support or 
life sustaining devices or systems. 


CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 


EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; PA = 
Panasonic 


Battery Charger/ 
Maintainer 


INTELITENDER MODELS 150 & 300 


Cap. Panasonic Replacement 
20h Rate Dimensions - In. (mm) Term. | Weight* | Digi-Key Pricing Panasonic “Battery Cross Reference Dim. in Inch ^. #150: 5.0 (127) 
(| (Ah) LxWxH Type (In.) | Ibs. (kg) | Part No. 1 10 Carton |Рай №. |(see above for mfg. abbreviations) #300: 7.0 (178) 
13 3.82 х0.94 х1.97 (97x24x50) |187 spade | 0.66 (30) |P128-ND 8520 7576 265.15/40 LC-ROG1R3P ЈЕР: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612 ң 
34 | 5.28x1.34x 2.36 (134x34x60) |187 spade | 1.37 (62) |P166-ND 1658 14741 309.56/24 LC-R063R4P (ЕР: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630 
42 | 276x189x402(70x48x102) |187 spade | 1.72 (78) |P164-ND 8.66 7875 170.10/24 LC-R064R2P (ЕР: CF-6V4.5; YU: МР4-6; PS: Р5-640 | 
6 45 | 276x189x402(70x48x102) |187 spade | 1.59 (72) |P141-ND — 8.66 7875 17010124 LC-R064R5P ЕР: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640 де 
72 | 5.95x1.34x3.70 (151x34x94) |187 spade |2.78 (1.26) P074-ND 13.75 —  135.64/12|LC-RO67R2P (ЕР: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1 
120 | 595x197x370(151x50x94) |187 spade 4.30 (1.95) P075-ND 16.49 — 162:т8/12[1с-в0612Р (ЕР: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1 | | 
120 | 595x197x370(151x50x94) |.250 spade |4.30 (1.95) |Р165-М0 16.49 —  162.73/12 |LC-ROG12P1 ЈЕР: CF-GV12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2 BU Lb aU ГО ШІ 
13 | 3.82x 1.87x1.97 (97х47.5х50) |187 spade | 1.30 (59) |P264-ND 17.49 15991 279.85/20 LC-R121R3P |ЕР: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212 computer, monitors the batteries voltage, 
22 | 697x134x236 (177 х34х60) |187 spade | 1.76 (80) |P171-ND 2074 18433 387.09/24|LC-R122R2P ЕР: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220 supplying only what is needed to maintain the 
34 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 х 67х60) |187 spade |2.65 (1.20) P172-ND 26.57 —  248.01/12 |LC-R123R4P |EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: Р5-1230 ideal charge. | 
72 | 595х2.54х3.70 (151 х 64.5 x 94) |.187 spade 15.45 (2.47) PO78-ND 20.86 —  162.23/10|Lc-R127R2P |EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1 | | Model 300 charges 2 batteries. 
2| 72 | 5.95x2.54x3.70 (151 x 64.5 x 94) [250 spade 5.45 (2.47) Р218-№0 — 20.86 — 16223/10 LC-R127R2P1|EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2 Digi-Key CES 
12 | 5.95x3.86x3.70 (151x98x94) |.250 spade | 8.41 (3.8) |P230-ND 34.34 = 160.23/6 |LC-RA1212P1 EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120 Volt | Amp | Model | Part No. Each 
17 | 743x2.99x6.58 (181x 76 x 167) | nut/bolt | 14:3 (6.5) |P174-ND 38.36 - 131.52/4|LC-RD1217P |ЕР: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: Р5-12180 Battery Chargers 
20 | 713х2.99х6.58 (181 x76x 167) | nut/bolt | 14.6 (6.6) |P231-ND 44.68 = 153.18/4|LC-X1220P |— eiz 150 TPATC-02-ND- 69.93 
28 |650х4.92 х7.07 (165х125 х 1795) nut/bolt | 24.3 (11) |Р049-400 5828 499.50 —|LC-X1228P |PA: LCXB1228P 5 Д 150 PATG-O1-NDt 69.93 
33 |7.70x5.12x 7.09 (195.6 x 130 x 180) nut/bolt | 26.5 (12) |P259-ND 5973 511.95 —|LC-R1233P (ЕР: CF-12V33U1; PS: PS-12330; PA: LCR12V33 d 55 
12x2 300 |PATC-08-NDj 124.88 
Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Term. Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement г Cable (Мизі Order Separately) 
atte: jOOK-u 
(V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (In.) Lbs. (kg) Part No. 1 Carton | Part No. Battery Cross Reference Spring amp PATC-07-ND 749 
Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) Motorcycle Hook-up, 
Ring Lugs PATC-06-ND 5.00 
20W 5.51 х1.52 х 3.70 (140х38.5х94) | 250spade | 2.98(135) | P210-ND 2048 202.02/12 | UP-RW1220P1 = a на 
12 РА: LC-R129P1 Ring Lugs PATC-05-ND 5.00 
45W 5.95 х2.54 х 3.70 (151x64.5x94) | .250spade | 5.62(2.55) | P225-ND 2399 197.21/10 | UP-RW1245P1 ў Y 
PA; LC-R129CH1 * Recommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. 


* See "Ordering Information" for note on shipping charges on prepaid orders. 


1 Recommended for 4.0 Ah & above batteries. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Features: • Superior Energy Density: 
Nickel-metal hydride batteries have 
approximately double the capacity com- 
pared with Panasonic's standard Ni-Cad 
batteries * High Cycle Life: Like Ni-Cad 
batteries, nickel-metal hydride batteries 
can be repeatedly charged and discharged 
up to approx. 500 cycles (under ideal 
conditions). 

Because a specially designed charger will be necessary, please consult the 
Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge system 
* Flat trickle charge cannot be used * Excellent Discharge Characteristics: 
Since the internal resistance of nickel-metal hydride batteries is low, 
continuous high-rate discharge up to 3C (106 for 4/5SC, SC) is possible in 
the same way as for Ni-Cad batteries. * Excellent Reliability: Self- 
discharge performance is the same or better than that of nickel-cadmium 
batteries. In addition, charging batteries after extended storage restores 
original battery capacity. Battery safety has also been improved and verified 
through testing under a wide range of conditions of use. 


Applications: « Communication * Office Automation * Audio Visual 


Equipment • Other High-Tech Products. 


Caution for Safety: Ітргорег usage may cause battery liquid leakage, heat 
generation or explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not 
disassemble or rework the battery * Do not solder the battery directly • Do 
not use new batteries together with old batteries, or different type batteries 
mixed together • Follow the specified charge conditions. 


Note: * Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from 
Texas Instrument. 


Note: * Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement for 
Ni-Cad batteries. 


It is the responsibility of each user to ensure that each battery application 
system is adequately designed safe and compatible with all conditions 
encountered during use, and in conformance with existing standards and 
requirements. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
authorized supplier of product for medical, life support or life 
sustaining devices or systems. 


Panasonic 


2-Hour Nickel-Metal Hydride Smart Charger 
with Two AA Batteries 

Features: • Worldwide voltage compatibility * Indicator light to inform users that 
batteries are fully charged or currently charging * Auto shut-off that protects 


batteries from overheating once charged • Able to charge up to 4 AA or 2 AAA-size 
batteries * Will also charge Ni-cad batteries * Not for use with flat top batteries 


Includes: * Two AA-size 2100mAh Ni-MH batteries * Palm-sized, two-hour Smart 
Charger with flip-out plug 


P313-ND (Charger with 2 AA batteries) 


Р001-40 МІМН Technical Handboo 


Capacity Dimensions Std. Chg | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
С/5 Inch (тт) Weight* | Ф 16hrs | Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (V) | (mAh) Dia. x Height Oz.(gram)| (mA) (mA) (hrs.) | Part No. di 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA |12 700 41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.46 (13) 70 650 1.2 P213-ND 2.13 19.13 1759.50/1380 P213T-ND 2.43 21.83 2007.90/1380 HHR-70AAAB8 
AAA |12 700 .41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.42 (12) 70 450 1.7 P008-ND 2.63 23.63 2173.50/1380 POO8T-ND 2.93 26.33 2421.90/1380 HHR-75AAA 
L-AAA | 1.2 750 -41 x 1.97 (10.5 x 50.0) 0.53 (15) 75 750 1.2 P216-ND 2.70 24.30 777.60/480 P216T-ND 3.00 27.00 2298.24/1440 HHR-75TA 
4/5 АА | 1.2 | 1150 | .57 x 1.69 (14.5 x 43.0) 0.81 (23) 115 1150 1.2 P013-ND 2.45 22.05 1176.00/800 РО1ЗТ-МО 2.75 24.75 1320.00/800 HHR-120AA 
AA 1.2| 1500 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.92 (26) 150 1500 1.2 P015-ND: 2.48 22.28 1188.00/800 P015T-ND 2.78 24.98 1332.00/800 HHR-150AA 
AA 1.2| 1550 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.95 (27) 155 1500 1.2 P060-ND 2.93 26.33 1404.00/800 PO60T-ND 3.23 29.03 1548.00/800 HHR-160AA 
AA 1.2| 2000 | .57x 1.99 (14.5 x 50.5) 1.02 (29) 200 1200 2 P220-ND 3.13 28.13 1500.00/800 P220T-ND 3.43 30.83 1644.00/800 HHR-210AA 
4/5 А |12 2000 | .67x 1.71 (17.0 x 43.5) 1.20 (34) 200 2000 12 P010-ND: 3.68 33.08 1190.70/540 PO10T-ND 3.98 35.78 1287.90/540 HHR-200A 
A 1.2| 2100 | .67х 1.97 (17.0 x 50.0) 1.34 (38) 210 2100 1.2 P017-ND: 4.35 39.15 1879.20/720 P017T-ND 4.65 41.85 2008.80/720 HHR-210A 
4/8A [1.2] 3700 | .67 х2.64 (17.0 x 67.0) 1.87 (53) 370 2000 P018-ND: 5.13 46.13 1107.00/360 P018T-ND 5.43 48.83 1171.80/360 HHR-380A 
АЗА [12] 4200 | 72x2.64 (18.2 x 67.0) 2.12(60) 420 2000 P214-ND 7.45 67.05 1788.00/300 P214T-ND 7.75 69.75 1860.00/300 HHR-450A 
4/5 SC | 1.2 | 2000 | .91 x 1.34 (23.0 x 34.0) 1.48 (42) 200 2000 1.2 P020-ND: 5.75 51.75 1656.00/480 P020T-ND 6.05 54.45 1742.40/480 HHR-20SCPY14 
sc 1.2| 3000 | .91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.94 (55) 300 3000 1.2 P021-ND: 6.50 58.50 1872.00/480 P021T-ND 6.80 61.20 1958.40/480 HHR-30SCPY20 
D 1.2| 6500 |1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 P019-ND: 18.75 168.75 1500.00/100 PO19T-ND 19.05 171.45 1524.00/100 HHR-650D 


T Non-extending positive terminals. 


Panasonic Nickel Cadmi 


* See "Ordering Information" for note on shipping charges on prepaid orders. 


The Panasonic nickel-cadmium battery is a rechargeable sealed nickel-cadmium alkaline cell. 
Features: * Long Ме • Excellent discharge characteristics • Long shelf life • High-rate charging 


£ Use dT/dt charge termi 


um Batteries 


High-temperature “H” Type: By usi 
(149°F) during use. When charging 


ination method. 


ing a polypropylene separator, the “H” type cell can withstand a temperature of 65°C 
is conducted at a low charging current of C/20 to C/30 in a high-temp. ambient, the 


• Wide temperature range • Reliable, self-resealing vent • Sealed, strong, leakproof construction “Н” type cell has a sharply improved capacity compared to a standard cell, due to special electrolyte. 
Applications: For Cyclic Use: « Consumer applications * Office equipment * Tools • Photogra- Super High Capacity and Rapid Charge "S" Type: Super high capacity and rapid charge "S" type batteries are ideal for 
phy * Toys and Hobby For Trickle or Float Charge Use: * Emergency devices * Memory back- today's high capacity needs. They feature increased capacity and rapid charging within approximate 1 hour. The high- 
up Special Purpose Batteries: density positive base material of foam nickel is combined with the pasted negative plate to produce a capacity 
Rapid-charge “R” Type: The “R” type cell has a specially improved negative plate with increased approximately 40% greater than that of the rapid-charge “R” type battery of the same size. 
gas absorption characteristics. It сап be subjected to controlled charging at the 1C rate and rapid-charge іп 1 to 1.5 hours Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for med- 
is possible. ical, life support or life sustaining devices or systems. 
Capacity Dimensions Std. Chg Quick 
С/5 Inch (mm) Weight* | @ 16hrs Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) (mAh) Dia. x Height Oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
High Temperature Trickle Charge “H” Type 
1/ЗАА 1.2 110 0.57 х 0.69 (14.5 х 17.5) 0.23 (6.5) 11 = = P109-ND: 1.86 16.74 156.24/120 2142.72/2400 P-11AAH/FT 
5С 1,2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 120 — = P091-ND 3.44 30.94 240.63/100 715.00/400 P-120SCH/FT 
с 1.2 2300 1.02 х 1.97 (25.8 х 50.0) 2.75 (78) 230 = = P090-ND: 7.47 67.21 104.55/20 931.94/240 P-230CH/FT 
Rapid Charge “R” Type 
2/3AA 1.2 300 0.57 x 1.11 (14.5 x 28.2) 0.42 (12) 30 300 1.5 P234-ND 1.74 15.66 243.60/200 1670.40/2000 P-30AAR/FT 
AA 1.2 600 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.78 (22) 60 600 1.5 P272-ND 1.66 14.90 46.34/40 794.40/800 P-60AAR 
AA 1.2 600 0.57 х 1.90 (14.5 х 48.3) 0.74 (21) 60 600 1.5 P229-ND: 2.25 20.21 62.86/40 933.92/800 P-60AAR/FT 
AA 1.2 700 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.78 (22) 70 700 1.5 P251-ND 1.46 13.10 40.74/40 605.28/800 P-70AAR 
с 1.2 2800 1.02 х 1.97 (26.0 х 50.0) 2.79 (79) 280 2800 1.5 P190-ND: 6.99 62.93 416.05/85 927.21/255 P-280CR/FT 
D 1.2 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.10 (145) 500 5000 1.5 P257-ND: 12.33 = 86.33/10 641.29/100 P-500DR/FT 
High Capacity and Rapid Charge “S” Type 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P252-ND 2.36 21.20 75.36/40 1002.29/800 P-100AASJ 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092-ND: 2.21 19.85 61.74/40 917.28/800 P-100AASJ/FT 
4/5A 1.2 1200 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.92 (26) 120 1200 1.5 P094-ND: 1.94 17.46 244.44/180 726.34/720 P-120AS/FT 
A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (33) 140 1400 1.5 P095-ND: 2.42 21.76 304.61/180 905.11/720 P-140AS/FT 
4/5SC 1.2 1200 0.89 х 1.34 (22.5 х 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200-ND: 2.99 26.89 250.95/120 745.68/480 P-120SCJS/FT 
5С 12 1300 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 130 1300 1.5 P162-ND 1.76 15.86 148.05/120 439.92/480 P-130SCS/FT 
5С 1:2 1500 0.89 х 1.69 (22.5 х 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175-ND 1.86 16.76 156.45/120 464.88/480 P-150SCS/FT 
5С 12 1700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180-ND 2.31 20.81 194.25/120 577.20/480 P-170SCS/FT 


T Non-extending positive terminals. 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Nickel Cadmium Batteries Solder Tabbed Version (Cont.) 


Capacity Dimensions Std. Chg 
С/5 Inch (mm) Weight* @ 16hrs Quick Charge Digi-Key Pricing 
Size (V) (mAh) Dia. x Height Oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton 
High Temperature Trickle Charge “H” Type (Solder Tabbed) 
1/3AA 12 110 0.57 x 0.69 (14.5 x 17.5) 0.23 (6.5) 11 = = P109T-ND 2.16 19.44 181.44/120 2488.32/2400 
SC 12 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 120 = = P091T-ND 3.74 33.64 261.63/100 777.40/400 
с 1.2 2300 1.02 х 1.97 (25.8 х 50.0) 2.75 (78) 230 = = P090T-ND 7.77 69.91 124.28/20 1118.52/240 
Rapid Charge “R” Type (Solder Tabbed) 
2/3AA 12 300 0.57 x 1.11 (14.5 x 28.2) 0.42 (12) 30 300 1.5 P234T-ND 2.04 18.36 285.60/200 1958.40/2000 
AA 12 600 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.74 (21) 60 600 1.5 P229T-ND 2.55 22.91 81.44/40 1221.60/800 
D 152 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.10 (145) 500 5000 1.5 P257T-ND 12.63 = 88.43/10 656.89/100 
High Capacity and Rapid Charge “S” Type (Solder Tabbed) 
AA 12 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092T-ND 2.51 22.55 70.14/40 1042.08/800 
4/5AF 1.2 1200 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.92 (26) 120 1200 1.5 P094T-ND 2.24 20.16 322.56/180 967.68/720 
A 152. 1400 0.67 х 1.97 (17.0 х 50.0) 1.16 (32) 140 1400 1.5 P095T-ND 2.72 24.46 342.41/180 1017.43/720 
A 12 1600 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (33) 160 1600 1.5 P256T-ND 3.67 33.01 462.11/180 1584.36/720 
4/5SC 12 1200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200T-ND 3.29 29.59 276.15/120 820.56/480 
SC 152 1300 0.89 х 1.69 (22.5 х 43.0) 1.55 (44) 130 1300 1:5 P162T-ND 2.06 18.56 173.25/120 514.80/480 
SC 12 1500 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.55 (44) 150 1500 1.5 P175T-ND 2.16 19.46 181.65/120 539.76/480 
SC 12 1700 0.89 x 1.69 (22.5 x 43.0) 1.69 (48) 170 1700 1.5 P180T-ND 2.61 23.51 219.45/120 652.08/480 
5/45С 152 2300 0.91 х 1.97 (23.0 х 50.0) 2.24 (57) 230 2000 1.6 P096T-ND 7.41 66.65 622.02/120 1386.22/360 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 
y Style Voltst | Cells Configurations Diagram 
For Memory Backup, Power Tools, 
Radio Controlled and Other Endless Applications 
Е шет | 24 | 2 Із 
All battery packs are made using our suppliers' high quality cells. Shown аге standard configurations. If you 
have a special need or a configuration that you do not see, give us a call for further information. Packs are 
available in nearly all sizes of Nickel-Cadmium, NIMH, Alkaline and Carbon Zinc cylinder batteries. 1031* | 36 | 3 СУ?) ў 
Digi-Key is not approved Бу апу state or federal agency as an authorized supplier of product for Y 
medical, life support or life sustaining devices or systems. 
s ы (04% | 48 | 4 p ИВ DEN ИШ н 
ж Styles L021, L031, 1041 and 
tyle Voltst | Cells Configurations Diagram L051 are not available in 
Sty ullo 9 9 L051* 6.0 5 Суу у Уу) nickel-metal hydride batteries. 
F021 24 |2 682 
1022 48 | 4 зу» 
F031 3.6 |3 [6559 
L032 72 6 
F041 | 48 | 4 CO с 
1042 9.6 8 
роз! | 60 | 5 055552 
C» 
L052 12.0 | 10 
Fei | 72 | 6 9539582 
1023 72 6 
mer | ве |а) (2 ом |96 8 
F091 | 10.8 9 (65555555532 1025 | 12.0 | 10 
но eo 0 55555558587 HOW TO ORDER 
F022 4.8 4 З Using: 
Panasonic Cells: P 
Fo23 | 72 | 6 аз 
Energizer Cells: N 
F4 | 96 | 8 зЗ | 
Call for pricing on 
F025 12.0 10 any standard or Select Digi-Key Part Select Style of 
5 custom battery No. of any Cylinder Battery Pack From 
pack Type Battery Chart 


T Voltage increments of 1.5 volts are used for Alkaline and Carbon Zinc packs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

* High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

* Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is un- 
necessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

* Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40^C - 85°C is 
standard (-40*C - 125°C for the High Temperature Coin Type; -40*C - 70*C for Camera 
Type; -30° ~ 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 


РУС. cover 
(yellow) 


075 
3.25+0.5 


+ 13.5 
3.0-!1-0.15 


* BR Types versus СН Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or MnO2/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

* UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

* DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

* Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product 
for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
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Fig. 8 (with PVC Cover) 


3.5 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt.* Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. x Height (9) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 3 48 0.8 0.03 P191-ND 1.70 15.30 163.20/120 1085.28/1,200 BR1225-1HC 
2 3 48 0.8 0.03 P192-ND 1.70 15.30 272.00/200 612.00/600 BR1225-1VC 
3 3 120 See 1.6 0.03 P299-ND 1.70 15.30 204.00/150 2170.56/2,400 BR1632-1HF 
4 Coin 3 190 Figure 2.5 0.03 P223-ND 1.68 15.08 214.40/160 1425.76/1,600 BR2032-1F2 
5 3 190 boue 2.5 0.03 P196-ND 1.68 15.08 80.40/60 603.00/600 BR2032-1HE 
6 3 190 2.5 0.03 P197-ND 1.68 15.08 160.80/120 603.00/600 BR2032-1VB 
7 3 165 3.2 0.03 P142-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HB 
8 3 165 3.2 0.03 P202-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 ВН2325-1НС 
* See "Ordering Information" for note оп shipping charges on prepaid orders. (Continued) 
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Panasonic Lithium Batteries (cont) 
PCB Terminal Type (соп: 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt.* Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. x Height (9) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
9 3 165 32 0.03 P193-ND 1.78 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HG 
10 3 165 3.2 0.03 P194-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VC 
11 3 165 See 32 0.03 P195-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VG 
12 Coin 6 165 Figure 6.4 0.03 P143-ND 3.55 31.95 113.60/40 852.00/400 BR2325-2HC 
18 3 255 Previous 32 0.03 P198-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1HE 
14 3 255 Page 32 0.03 P199-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1VC 
15 3 90 1.6 0.1 P222-ND 1.08 9.68 258.00/300 1644.75/3,000 CR2016-1F2 
16 3 1000 10.5 0.2 P126-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1HF 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C to 125°C) 
17 3 48 0.8 0.03 P290-ND 1.98 17.78 790.00/500 4029.00/4,000 BR1225A/FA 
18 3 48 1.0 0.03 P061-ND 1.98 17.78 189.60/120 1260.84/1,200 BR1225A/HB 
19 3 120 1.5 0.03 P022-ND 1.93 17.33 369.60/240 4712.40/4,800 BR1632A/FA 
20 3 120 1.5 0.03 P291-ND 1.93 17.33 231.00/150 2457.84/2,400 BR1632A/GA 
21 3 120 1.5 0.03 P023-ND 1.93 17.33 616.00/400 2457.84/2,400 BR1632A/HA 
22 3 120 See 1.5 0.03 P024-ND 1.93 17.33 616.00/400 3927.00/4,000 BR1632A/VA 
23 Coin 3 255 Figure 32 0.03 P025-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/FA 
24 3 255 Previous 32 0.03 P026-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/HD 
25 3 255 Page 32 0.03 P027-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/VA 
29 3 255 32 0.03 P224-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/GAE 
26 3 1000 8.0 0.03 P028-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/FB 
27 3 1000 8.0 0.03 P029-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/HB 
28 3 1000 8.0 0.03 P030-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/VA 
30 3 1000 8.0 0.03 P228-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/GAE 
Pin Type 
= Pin 3 25 4.2 х 25.9 0.55 0.5 P140-ND 3.25 29.25 780.00/300 4972.50/3,000 BR425 
= 3 50 4.2 x 35.9 0.85 1.0 P139-ND 3.28 29.48 786.00/300 5010.75/3,000 BR435 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 
Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 
Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt.* Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (V) (mAh) Dia. x Height (9) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
Computer Type 
Replacement Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 2.5 P204-ND 12.63 113.63 1454.40/144 2181.60/288 BR-P2PE 
Pack with Leads 1200 22.0x 39.0 x 41.0 45.0 = P203-NDt 15.48 139.28 619.00/50 928.50/100 BR-E3C3BCA 
Camera Type 
Replacement Cyl. 3 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P157-ND§ 4.50 40.50 360.00/100 2872.80/1,200 CR-2PA/B 
Replacement Cyl. 3 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P155-ND# 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 CR-2PA/1BOEM 
Replacement Cyl. 3 1400 17.0 x 34.5 17.0 20 P151-ND§ 2.63 23.63 210.00/100 1396.50/1,000 CR-123APA/B 
Replacement Cyl. 3 1400 17.0 x 34.5 17.0 20 P154-ND# 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 CR-123APA/1B 
Replacement Pack 3 3000 29.0 x 14.5 x 52.0 39.0 200 P212-ND# 12.34 = 132.00/12 2376.00/288 CR-V3A/1BOEM 
Replacement Pack 6 1400 17.0 x 34.0 x 45.0 38.0 20 P073-ND# 12.30 110.70 118.08/12 2125.44/288 2CR-5MPA/1BOEM| 
Replacement Pack 6 1400 19.5 x 35.0 x 36.0 37.0 20 P205-ND# 12.30 — 132.84/12 2833.92/288 CR-P2PA/1BOEM 
Standard Type 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 25 P362-ND 11.30 101.70 180.80/20 3390.00/500 BR-AG 
A with Tabs 2200 17.0x 45.5 13.5 2.5 P362T-ND 10.68 96.08 170.80/20 3202.50/500 BR-AG-T 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267-ND 9.55 85.95 764.00/100 5080.60/1,000 BR-A 
A with Tabs 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267T-ND 9.05 81.45 724.00/100 4814.60/1,000 BR-A-T 
2/3 А 3 1450 17.0x 38.5 18.5 2.5 P361-ND 5.35 48.15 1712.00/400 4553.92/1,600 BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0x 38.5 18.5 2.5 P361T-ND 5.30 47.70 1696.00/400 4511.36/1,600 BR-2/3AG-T 
2/3 А 1200 17.0x 38.5 18.5 2.5 P133-ND 4.70 42.30 75.20/20 2256.00/800 BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0x 38.5 18.5 2.5 P201-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 BR-2/3AT-2SP 
2/3 A w/2 PCB Pins 1200 17.0 x 38.5 13.5 2.5 P226-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 BR-2/3AE5SP 
2/3 A w/3 PCB Pins 1200 17.0 x 38.5 13.5 2.5 P270-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
25 12.5x1.6 0.6 0.03 P182-ND 1.30 11.70 416.00/400 2652.00/4,000 BR1216 
35 12.5 х2.0 0.7 0.03 P342-ND 1.33 11.93 212.00/200 2703.00/4,000 BR1220 
48 12.5х2.5 0.8 0.03 P183-ND 1.20 10.80 384.00/400 2448.00/4,000 BR1225 
48 16.0 x 1.6 1.0 0.03 P184-ND 1.33 11.93 212.00/200 1409.80/2,000 BR1616 
75 20.0 x 1.6 1.5 0.03 P137-ND 1.20 10.80 192.00/200 1276.80/2,000 BR2016 
100 20.0 x 2.0 2.0 0.03 P185-ND 1.30 11:70 208.00/200 1383.20/2,000 BR2020 
190 20.0x3.2 2.5 0.03 P186-ND 1.15 10.35 184.00/200 1223.60/2,000 BR2032 
110 23.0x2.0 2.5 0.03 P136-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 BR2320 
165 23.0x2.5 3.2 0.03 P135-ND 1.43 12.54 228.00/200 1516.20/2,000 BR2325 
255 23.0 x 3.0 3.2 0.03 P187-ND 1.78 15.98 284.00/200 1888.60/2,000 BR2330 
500 30.0x 3.2 5.5 0.03 P341-ND 2.75 24.75 440.00/200 2926.00/2,000 BR3032 
30 10.0 x 2.5 0.7 0.1 P031-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR1025 
25 12.5 x 1.6 0.7 0.1 P032-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR1216 
35 12.5 x 2.0 12 0.1 POS3-ND .95 8.55 304.00/400 1938.00/4,000 CR1220 
Coin 3 40 16.0 x1.2 0.8 0.1 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 CR1612 
55 16.0 x 1.6 12 0.1 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 CR1616 
75 16.0x 2.0 13 0.1 P035-ND .93 8.33 296.00/400 1887.00/4,000 CR1620 
125 16.0x 3.2 1.8 0.1 P036-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR1632 
55 20.0x1.2 14 0.1 P037-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 CR2012 
90 20.0 x 1.6 17 0.1 P138-ND .30 2.70 48.00/200 191.52/1,200 CR2016 
165 20.0 x2.5 2.5 0.2 P188-ND 130 2.70 48.00/200 612.00/4,000 CR2025 
220 20.0x3.2 3.1 0.2 P189-ND .30 2.70 48.00/200 612.00/4,000 CR2032 
130 23.0 x2.0 3.0 0.2 P038-ND 1.20 10.80 192.00/200 1276.80/2,000 CR2320 
265 23.0 x 3.0 4.0 0.2 P111-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 CR2330 
560 23.0x5.4 5.9 0.2 P117-ND 1.63 14.63 130.00/100 864.50/1,000 CR2354 
100 24.5 x 1.2 2.0 0.2 P042-ND 3.10 27.90 496.00/200 1488.00/800 CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 0.2 P340-ND 1.30 11.70 104.00/100 780.00/1,000 CR2450 
1000 24.5x7.7 10.5 0.2 P120-ND 2.85 25.65 228.00/100 1516.20/1,000 CR2477 
500 30.0 x 3.2 14 0.2 P121-ND 2.45 22.05 392.00/200 2606.80/2,000 CR3032 


ж See “Ordering Information" for note on shipping charges on prepaid orders. + Has internal 6.8K ohm resistor in series. # Retail Card package. $ Bulk package. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1501 


Panasonic Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: * Excellent withstand voltage characteristics. These batteries can withstand the application of a continuous 
* Charging at voltage levels even under ЗУ. In order to support the current trend іп ICs toward lower 3.2У voltage at a high temperature of 60°C (140°F). 

voltages, these batteries can be charged at a З «0.2 voltage level, and this makes it easier to set the Applications: 

charging circuits for the circuits which employ 3V ICs. * Power source for backing up memory data in mobile telephones, personal handyphone systems, memory 
* Large capacity for hour-after-hour back-up. cards, pagers, data terminals and office automation equipment. 


-:-0.15 


<= 45 


Capacity Dim. (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type | (У) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
1 2.6 6.8 1.25 0.15 0.01 P298-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML612S/F9D 
2 3.4 6.8 1.45 0.17 0.01 P297-ND 2.03 18.23 810.00/500 5163.75/5,000 ML614S/F9F 
3 Coin 3 2.9 6.8 1.55 0.20 0.01 P043-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML616S/F9D 
4 5.0 6.8 2.05 0.30 0.01 P044-ND 2.03 18.23 648.00/400 4131.00/4,000 ML621S/F9D 
5 11.0 9.5 2.05 0.50 0.03 P296-ND 2.25 20.25 720.00/400 4590.00/4,000 ML920S/F9D 
6 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P295-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/F1A 
7 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P294-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/V1A 
8 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P045-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/V1A 
9 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P046-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/G1A 
10 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P047-ND 2.68 = 144.45/60 6548.40/4,800 ML2020/H1C 


Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Features: Applications: 


Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0V. These can be charged Power source for backing up memory data in cellular phones, PDAs (personal 
and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging voltage is 2.5 digital assistants), portable communication devices, and other handheld 


volts. applications. 
Voltage Capacity Dim. (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic 
Type (V) (mAh) Dia. Height (9) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND 2.13 1.92 1.70 NBL621/F9D 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries 


Features: Applications: 


* One high-voltage battery to serve your back up needs. This single, compactly designed, cost-effective ЗУ battery does the work of three 1.2V Ni- * Memory Backup: Facsimiles, ECRs, telephones, typewriters, 
Cd or two capacitors. * Months of continuous use as a backup. The VL3032 has a nominal electrical capacity of 100mAh which translates into sequencers, VTRs, video cameras, personal computers, memory cards, 
10,000 hours with a microprocessor load of 10 uA. tuners. 


Fig. 8 
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Dimensions Standard Charge 
Capacity (mm) Weight Drain Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. Height A (9) (mA) 3.4 x 0.15V Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 

1 1.5 6.8 2.05 = 0.3 0.01 <0.2 mA P048-ND 4.48 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 

2 5 12.5 2.0 = 0.7 0.03 <0.5 mA P219-ND 3.75 33.75 750.00/250 9562.50/5,000 VL1216-1F5U 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P079-ND 4.45 40.05 427.20/120 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
4 7. 12.5 2.0 = 0.8 0.03 «0.5 mA P080-ND 4.45 40.05 890.00/250 5918.50/2,500 VL1220-1VC 
5 20 20.0 2.0 = 2.2 0.07 <1.5 mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
6 20 20.0 2.0 27 2.2 0.07 «1.5 mA P082-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1VC 
га 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 «2.0 mA P221-ND 5.85 52.65 561.60/120 3734.64/1,200 VL2320-1F2 
8 Coin 3 30 23.0 2.0 — 28 0.10 «2.0 mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
6 30 23.0 2.0 27 2.8 0.10 «2.0 mA P084-ND 5.85 52.65 468.00/100 2106.00/600 VL2320-1VC 
8 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0 mA P085-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
6 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0 тА P086-ND 7.38 66.38 590.00/100 2655.00/600 VL2330-1VC 
9 Coin 3 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 MA P087-ND 9.00 81.00 720.00/100 3240.00/600 VL3032-1GUF 
10 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 «4.0 mA P088-ND 9.00 81.00 1440.00/200 3240.00/600 VL3032-1F2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCI2) Cell: Non-Rechargeable 

Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells offer enduring quality. They are a superior 

power source, combining the highest energy density and voltage, longest service 

life, lowest self-discharge, plus the widest temperature range of any battery comm- 

ercially available. 

These cells are ideally suited to provide long lasting power solutions for critical 

applications, including high tech electronics, military, consumer appliances, even 

state-of-the-art wireless communications. Tadiran batteries last by far longer than 

conventional cells, making them ideal for remote, portable, or seldom used 

equipment. Non-rechargeable. 

TL-51XX MBU Series: 

* Very low self discharge rate 

* Suited for long-term operation at low current levels with long stands 

* Intermittent discharge with medium current level, provided that the average current 
exceeds the active current level 

TL-2XXX ХТВА"М Series: 

* Excellent shelf life (10 years) 

* Very low self-discharge 

* Major improvement of voltage delay at the start of discharge at medium current 
levels (TMV) 

* Intermittent discharge at medium current levels 


Fig. 1 — Standard 


Fig. 2 — Axial Pins 


TL-59XX XTRA™ High Capacity Series: 

* High capacity batteries for long term applications at low currents 

* For use in wireless sensors, utility meters, RFID tags, toll tags for toll road pricing, 
etc. 


Applications: 

The following list represents actual applications where Tadiran Lithium cells and 
batteries are already being used as a main or backup source of energy: 

* Utility meters and A.M.R. equipment 

* PC computers and data loggers 

* CMOS memory and RTC backup 

* Toll tags and RFID transponders 

* Programmable logic controllers 

* Wireless alarm sensors 

* Sea buoys and remote monitoring systems 


UL Approval: 
Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells and batteries are UL recognized. UL File No. 
МН12193. 


Digi-Key is поі approved by апу state ог federal agency as ап authorized supplier of 


product for medical, life support or life sustaining devices or systems. Dim. in mm 


Fig. 3 — Solder Tabs 
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Connector Type 


Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


Nominal 
Discharge 
Cap. Dim. (mm) Weight* Current Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. x Height (9) (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
MBU Series 

1 1/2AA 36 950 14.5 x 25.2 9 05 439-1002-ND 4.50 41.63 1631.25/500 TL-5101/S 
2 1/2AA with Leads 439-1003-ND 4.80 44.40 1044.00/300 TL-5101/P. 
1 AA 36 2,100 14.5 x 50.5 17.4 20 439-1012-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5104/S 
2 AA with Leads 439-1013-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-5104/P 
4 1/10D 3.6 1,000 See Figure 16.8 0.5 439-1023-ND 5.90 54.58 2994.25/700 TL-5134/P 
5 1/60 3.6 1,700 Зее Figure 21.5 0.5 439-1024-ND 6.50 60.13 2639.00/560 TL-5135/P 

6 BEL 3.6 400 See Figure 5.3 0.3 439-1025-ND 4.20 38.85 1522.50/500 TL-5186 

XTRA"" Series 
1 1/2AA 36 1,000 145x252 9 10 439-1000-ND 4.70 43.48 1703.75/500 TL-2150/S 
2 1/2AA with Leads 439-1001-ND 5.00 46.25 1087.50/300 TL-2150/P 
1 AA 36 2,100 44.5 x 50.5 17.4 20 439-1010-ND 5.80 53.65 2102.50/500 TL-2100/S 
2 AA with Leads 439-1011-ND 6.10 56.43 2211.25/500 TL-2100/P 
XTRA™ High Capacity Series 
1 1/2AA 439-1004-ND 5.50 50.88 1993.75/500 TL-5902/S 
2 1/2AA with Leads 3.6 1,200 14.5 x 25.2 9.2 1.0 439-1005-ND 5.80 53.65 1261.50/300 TL-5902/P 
3 1/2AA with Tabs 439-1006-ND 6.00 55.50 1087.50/250 TL-5902/T 
1 2/3AA 439-1007-ND 6.20 57.35 2247.50/500 TL-5955/S 
2 2/3AA with Leads 3.6 1,650 14.5 x 33.5 11.8 1.3 439-1008-ND 6.50 60.13 2356.25/500 TL-5955/P 
3 2/3AA with Tabs 439-1009-ND 6.70 61.98 1214.38/250 TL-5955/T 
T AA 439-1014-ND 6.90 63.83 2501.25/500 TL-5903/S 
2 AA with Leads 3.6 2,400 14.5 х 50.5 17.6 2.0 439-1015-ND 7.20 66.60 2610.00/500 TL-5903/P 
3 AA with Tabs 439-1016-ND 7.40 68.45 1184.00/200 TL-5903/T 
Standard Battery Packs with Connectors 

7 MBU - АА 3.6 2,100 See Figure 27 2.0 439-1026-ND 9.00 83.25 1957.50/300 TL-5242/W 
8 XTRA™ - 1/2AA 3.6 1,000 16.8 x 28.6 12.5 1.0 439-1027-ND 7.90 73.08 3264.68/570 TL-5276/W 


* See "Ordering Information" for note on shipping charges on prepaid orders. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Extra / Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


Features: 

*Unsurpassed Leakage Resistance for a Longer 
Service Life 

* Discharge Characteristics Suited for All Applications 

* Excellent Storage Life 

Panasonic Extra / Super Heavy Duty battery is composed 

of: manganese dioxide for the positive-activating sub- 


stance, zinc for the negative-activating substance, and an 
aqueous solution of neutral salts such as zinc chloride and 
ammonium chloride for the electrolyte. 


Applications: 

* Transistor radios, tape recorders,electronic calculators, 
clocks and watches, communications equipment, 
measuring instruments and various other electronic 


products * Flashlights, pen lights and various other 
lighting devices * Gas and oil equipment, toys, etc. 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 
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Battery 


Dimensions — Inch (mm) Weight* Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
D 1.5 1.339 (34.0) 2.421 (61.5) 3.53 (100) 700 hrs. (1000 cont.) P113-ND .66 10.56/24 46.20/120 UM1NPA 
с 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 1.82 (51.5) 310 hrs. (1000 cont.) P114-ND .60 9.60/24 42.00/120 UM2NPA 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (1000 cont.) P103-ND 130 12.00/60 78.00/600 UM-3NX 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (1000 cont.) P265-ND 27 9.00/50 162.00/1500 | RO3NPA/BK 
N 15 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1000 cont.) P266-ND .33 11.00/50 264.00/2000 | UM-5NX 
9v 1.91 х 1.04 x0.69 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.34 (38) 2.5 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P104-ND 1.77 11.80/10 206.50/200 006РМХ 
Lantern £ 2-11/16” x 2-11/16" x 4-1/16” (68.26 x 68.26 x 103.19) 20.0 (567) Heavy duty type battery P206-ND 4.20 45.36/12 45.36/12 W4FDPA 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. + Spring top type. 
+ Li Li = E 
Panasonic Industrial Alkaline Batteries MADE IN U.S.A. ac. Staticide. 
Features: The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide for and other cordless products. Also available in PowerPen 


* Large Current and Large Capacity 
for an Excellent Performance 
* Stable Voltage and Current 


activating substance, and caustic alkali for the electrolyte. 


* Excellent Storage Life 


the positive-activating substance, zinc powder for the negative- 


Applications: 99% MERCURY FREE: * Headphone stereo, radio- 
* Unsurpassed Resistance to Leakage cassette recorders, strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm 
cameras, electric shavers, tape recorders, high-power flashlights, toys 


tabbed version of D, C, and AA cell batteries; 
denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
authorized supplier of product for medical, life support or life 
sustaining devices or systems. 


A battery contact cleaner 
that inhibits and removes 
oxidation on all types of 
batteries and terminals of 
battery powered products. 


Dimensions — Inch (mm) Weight* Capacity Digi-Key Pricing Panasonic This means you will spend 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg Carton Part No. less money on batteries 
D 1.5 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 4.76 (135) 1200 hrs. (1000 cont.) P105-ND 1.68 13.44/12 141.12/144 | AM-1PIX because PowerPen will 
с 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (1000 cont.) P106-ND 1.26 20.16/24 157.25/288 | AM-2PIX maximize your batteries 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (1000 cont.) P107-ND 54 14.40/40 140.40/600 | АМ-ЗРІХ/25 performance. In addition, 
AAA 15 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (1000 cont.) P146-ND .54 18.00/50 117.00/500 | AM-4PIX/2S using PowerPen as 
N 15 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (1000 cont.) P147-NDT 1.08 17.28/24 280.80/600 | AM5X directed will protect all 
БҮ] 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P145-ND 2.43 17.04/42 — 265.82/288 бАМ-6РІХ/15 terminals from corrosion, 
D Tabbed Version. P105T-ND 2.04 16.32/12 171.36/144 | AM-1PIX therefore extending the 
с Tabbed Version. P106T-ND 1.62 25.92/24 202.18/288 | AM-2PIX products' life. 
AA Tabbed Version. P107T-ND .90 24.00/40 234.00/600 | АМ-ЗРІХ/25 


* See "Ordering Information" for note on shipping charges on prepaid orders. + Made in Japan. 


Panasonic Flashlights 


Flashlights 
Features: 


* Powerful Krypton bulb for brighter and whiter light * Heavy-Duty switch * Lifetime warranty on 
flashlight and switch (on manufacturer defects only) 


Specifications: 

BF-310BPA/K: (Fig. 1) * Weight: 8.53 oz. * Batteries: 2 Heavy-Duty “AA” size (Included) 
* Brightness: Light output of over 50 candles at 5 feet (1.52 meters) 

BF-110PAB/K: (Fig. 2) * Weight: 1.16 lbs. * Batteries: 2 Heavy-Duty "D" size (Included) 
* Brightness: Light output of over 100 candles at 5 feet (1.52 meters) 

BF-796PA/K: (Fig. 3) * Weight: 1.82 lbs. * Batteries: 4 Heavy-Duty “О” size (Included) 
* Brightness: Light output of 2500 lux 


ST1026-ND... $5.88 


Mes Digi-Key Price Panasonic 

НЕА (Fig. 4) Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Head Light Features: | ТЕГЕ | 1 | Flashlight... P056-ND 6.42 BF-310BPA/KOEM 
* Powerful hands-free operation * Designed for comfort with wide, adjustable elastic headband and 2 Flashlight P057-ND 781 BF-110BPA/KOEM 
padded headrest * Pivoting lamp has high intensity bulb with hands-free operation for any job 3 L C EIE ў 
і š i “ДД” f antern Flashlight P062-ND 9.60 BF-796PA/KOEM 

d t * Light ht 5.7 oz. (161.59 о te two hi d АА” Бай 
поо out “ Lightweig oz. ( grams) * Operates on two heavy duty atteries, » Head Light БІТІП 4405 ВЕ-187РА/КОЕМ 


ш с 
Рапаѕопіс Ре 
Packs Type 2 Type 3 
Pan. Cap. C/5 Dimensions — Inch (mm) Weight | Digi-Key Price | Panasonic, Replacement Packs available for the following telephone brands. 
Type | (V) | (mAh) HR DT: Oz.(g) |PartNo. Each |Part No. 
AT&T / Lucent General Electric Panasonic Sony 
1 |36| 600 ]|188x1.65x0.55 (47.8 x 41.9 x 14.0) | 2.37 (67.2) | РО72-40 6.35 | P-P501 Bell Phone сомасы; Phone Mate ова 
2 |36| 300 |1.09х1.65х 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO71-ND 6.35 | P-P301 Bell South GTE Radio Shack Freedom Phone 
з |36| 300 |1.09х1.65х0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | РО70-М0 6.35 | P-P302 Cobra Northwestern Bell Sanyo Tele-Phone 
4 |36| 300 |1.09х1.65х 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO69-ND 6.35 | P-P303 Code-A-Phone Pacific Bell Sears Toshiba 
9 |36| 300 |1.09х1.65х 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO66-ND 6.35 | P-P304 Conair Pactel Sharp Uniden 
43 [36] 600 |216х1.77 x 0.66 (54.9 x 45.0 x 16.8) | 2.69 (72.6) | PO65-ND 22.39 | P-P543 
To obtain the correct Panasonic cross reference number, please call our technical 
92 [36] 600 |2.08х1.68х0.58 (52.8 x 42.7 x 14.7) | 2.52 (71.4) | P064-ND 16.92 | P-P592 M Ч 
GE ROSA (85:942 CUT) 2.920070) Ma staff at 1-800-344-4539 with the model number of your phone. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1504 (ros3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Energizer. Industrial Alkaline Batteries 


Energizer® Industrial Alkaline batteries contain the long-lasting power found in Energizer 
Мах? alkaline batteries with a design enhanced for today's heavy current or continuous 


able Communication * Cameras * Audio Devices * High-Powered Flashlights • Pag- 
ers * TV Remote Controls * Electronic Door Locks * Smoke Detectors and more 


in 


use applications. Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier P I 
Features: • No mercury added * Excellent shelf life Applications: е Telemetry е Port- of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. di 
Average Cut-Off Dimensions 
Capacity | Voltage Rated Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) (mAh) (V) Drain/Load Diameter Height Oz. (g) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
D 15 20,500 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 5.03 (141.9) N105-ND 1.35 10.80/12 56.70/72 ЕМ95 
с 15. 8,350 0.8 25тА 1.031 (26.2) 1.969 (50) 2.3 (66.2) N106-ND 1.20 9.60/12 50.40/72 EN93 
AA 15 2,779 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.8 (23) N107-ND .60 9.60/24 50.40/144 EN91 
AAA 15 1,250 0.8 25mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.4 (11.5) N146-ND .60 9.60/24 50.40/144 EN92 
N 15 1,000 0.8 25mA 0.472 (12) 1.189 (30.2) 0.3 (9) N147-ND .99 15.84/24 247.10/576 E90VP 
9v 9.0 625 48 25mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.6 (45.6) N145-ND 2.28 18.24/12 95.76/72 EN22 
6V Lantern 6.0 18,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 23.5 (665) N401-ND 10.38 49.80/6 435.75/60 EN529 
D Solder Tabbed Version of above .. N105T-ND 1.71 13.68/12 71.82/72 ЕМ95Т 
C Solder Tabbed Version of above .. N106T-ND 1.56 12.48/12 65.52/72 EN93T 
AA Solder Tabbed Version of above N107T-ND .96 15.36/24 80.64/144 EN91T 
Specialty Type — Small Electronics and Keyless Entry 
Button 115. 150 0.9 7.5k ohms 0.457 (11.6) 0.213 (5.4) 0.08 (2.3) N402-ND 157 9.12/24 228.00/1,000 A76VP 
Cylinder 12 40 6.0 20k ohms 0.406 (10.3) 1.122 (28.5) 0.26 (7.5) N403-ND 1.11 17.76/24 888.00/2,000 A23CVP 


Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


Eveready? Super Heavy Duty batteries offer power for a wide range of needs, without 
draining your wallet. Features: • Suitable for moderate current drains or regular use • No 
mercury added Applications: * Barricades * Portable Audio Devices * Smoke 


Detectors * Flashlights and Lanterns * Warning Flashers and more 
Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier 
of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Average Cut-Off Dimensions 
Capacity Voltage Rated Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) (mAh) (V) Drain Diameter Height Oz. (g) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
D 1.5 8,000 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 3.1 (89) N113-ND .60 4.80/12 67.20/192 1250 
с 1.5 3,800 0.8 25тА 1.031 (26.2) 1.969 (50) 1.6 (45) N114-ND .54 4.32/12 60.48/192 1235 
AA 1.5 1,100 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.5 (15) N103-ND 45 3.60/12 50.40/192 1215 
AAA 15 540 0.8 16mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.31 (9.7) N265-ND 45 7.20/24 12.60/48 1212 
9v 9.0 400 4.8 5mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.3 (37) N104-ND 1.50 12.00/12 63.00/72 1222 
6V Lantern 6.0 11,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 21.2 (600) N206-ND 3.03 29.04/12 127.05/60 1209 


Lithium Batteries 


Features: • Lithium batteries substantially outlast alkaline batteries and supply energy at 
a constant voltage over а wide range of discharge conditions. е Lithium batteries have an 
estimated shelf life of up to 10 years. * The L91 AA is the world's longest lasting AA 
battery in high-drain applications, based on industry-standard testing. * 9 volt type for 
telemetry and other applications. * Energizer €2° Photo Lithium batteries provide the 


for exceptional power in digital devices. 
electronic applications. 
Digi-Key is not approved by any state or 


ideal power source for today’s photographic devices, with advanced lithium technology 


* Coin types for keyless entry and other 


federal agency as an authorized supplier 


of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Average Cut-Off Dimensions 
Capacity Voltage Rated (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Type (V) (mAh) (V) Drain/Load Diameter Height (9) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
AA 1.5 3,000 1.0 200mA 14.5 50.5 14.5 N602-ND 3.70 33.30/10 | 2480.18/1260 L91VP 
9 Volt 9 1,200 5.4 900ohms 26.5 x 17.5 x 49 36.4 N601-ND 11.13 100.13/10 890.00/100 L522MJ 

Camera 3 1,500 2.0 1000hms 17 34.5 16.8 N151-ND 3.30 29.70/10 | 2106.72/1200 EL123APVP 

Camera 3 800 2.0 100ohms 15.6 27 11.0 N157-ND 4.50 48.60/12 86.40/24 EL1CR2BP 

Camera Pack 6 1,500 3.5 200ohms 34x17x45 39.5 N073-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL2CR5BP 
Camera Pack 6 1,400 4.0 200ohms 35 x 19.5 x 36 37.0 N205-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL223APBP 
Camera Pack (x2) 3 2,900 2.0 200mA 28.2 x 14 x 51.6 32 N212-ND* 23.08 124.61/6 443.04/24 ELCRV3BP2 
Coin, 10MM 3 30 2.0 45k ohms 10 2.5 0.7 NOS31-ND 1.05 11.34/12 60.48/72 ЕСВ1025ВР 
Соіп, 12.5ММ 3 29 2.0 45k ohms 12.5 1.6 0.7 N032-ND 1.08 11.61/12 61.92/72 ECR1216BP 

Coin, 12.5MM 3 40 2.0 45k ohms 12.5 2 0.76 N033-ND .90 8.10/10 718.20/1500 CR1220VP 

Coin, 16MM 3 55 2.0 30k ohms 16 1.6 1.2 №034-МО 1.00 9.00/10 532.00/1000 CR1616VP 

Coin, 16MM 3 79 2.0 30k ohms 16 2 1.4 N035-ND .88 7.88/10 | 1785.00/4000 CR1620VP 

Coin, 16MM 3 130 2.0 15k ohms 16 3.2 1.8 N036-ND 1.13 10.13/10 | 1197.00/2000 CR1632VP 

Coin, 20MM 3 58 2.0 30k ohms 20 кы 1.3 N037-ND 1.10 9.90/10 | 2244.00/4000 CR2012VP 

Coin, 20MM 3 80 2.0 30k ohms 20 1.6 1.9 N138-ND 33 2.93/10 172.90/1000 CR2016VP 

Coin, 20MM 3 170 2.0 15k ohms 20 2.5 2.8 N188-ND .38 3.38/10 199.50/1000 CR2025VP 

Coin, 20MM 3 225 2.0 10k ohms 20 3.2 3.3 N189-ND .33 2.93/10 172.90/1000 CR2032VP 

Coin, 23MM 3 135 2.0 10k ohms 23 2 3.3 N038-ND 1.20 10.80/10 | 1276.80/2000 CR2320VP 

Coin, 24.5MM 3 290 2.0 10k ohms 24.5 3 4.6 N603-ND 1.35 12.15/10 | 1077.30/1500 CR2430VP 

Coin, 24.5MM 3 575 2.0 5.1k ohms 24.5 5 6.9 N340-ND 1.35 12.15/10 718.20/1000 CR2450VP 


*One piece = package of two battery packs 


Flashlights 


Energizer? Industrial lighting products are built tough to bring safety and security to every job. 


Dimensions in inches 


TUF4D1: ° Impact Resistant * Steel Plate Bolted Sides * Waterproof * Shatterproof Lens * Survives а 15 Foot Drop 


* Built-In Two Position Stand * Super Krypton Bulb 
TUF2D1: е Impact Resistant е Steel Plate Bolted Sides * Waterproof * Shatterproof Lens * Survives a 15 Foot Drop 
* Krypton Bulb 
TUF4AAt: * Impact Resistant * Steel Plate Bolted Sides * Waterproof * Shatterproof Lens • Survives a 20 Foot Drop 
* Krypton Bulb 
TUF2AAt: • Impact Resistant • Steel Plate Bolted Sides * Water Resistant * Survives a 30 Foot Drop * 50 Hour Runtime 
w HD33A1EN: * 2 White LEDs • 1 Red LED-Night Vision * Hands Free Headlight * Swivel and Tilt Directional Light • 50 
4 {orani =3.748 . Hour Runtime 
^ TUF4AA1 = 3.031 F420: * Hands-Free Headlight * Swivel and Tilt Directional Light * Krypton Bulb 

IN421: * Swivel Head Rotates 180” • Belt Clip * Trigger Switch * Soft Ergonomic Grip • Krypton Bulb 
4250: е Heavy Duty Rubber Flashlight • Impact Resistant • Krypton Bulb 
K220: * Rugged, Impact Resistant Housing * Rubber Grip * Waterproof and Floats * Krypton Bulb * Lanyard Included 
P211: • Strong, Lightweight Aluminum * Pocket Clip « Twist On/Off 


Fig. 2 


TUF2D1 = 10256 ^ й 
TUF4AA1 = 8. s ZS 
zw TUF2D1 = 3.307 

TUF4AA1 = 2.718 


Weight 

Power Lamp Without Digi-Key Price Energizer 
Fig.| Description Source Output Batteries Part No. Each Part No. 
1 Hard Case Lantern 4D 84 Lumens 42.4 oz. N501-ND 21.50 TUF4D1H 
2 Hard Case 2D 16.5 Lumens 17.7 oz. N502-ND 19.99 TUF2D1H 
2 Hard Case 4AA 16.5 Lumens 11.9 oz. N503-ND 16.99 TUF4AA1H 
3 LED Hard Case 2 АА“ 5.6 Candela 4.1 oz. N504-ND 15.36 TUF2AA1E 
4 LED Head Beam 3 AAA* 5.6 Candela 1.6 oz. N505-ND 18.30 HD33A1EN 
5 Head Beam 4 AA* 51 Lumens 9.9 oz. N506-ND 14.30 F420WB-A 
6 Swivel head 4 AA* 16.5 Lumens 6.4 oz. N507-ND 11.08 IN421WB-E 
# Industrial Rubber 2D 16.5 Lumens 5.3 oz. N508-ND 8.10 4250IND 
8 Contractor 2 АА“ 7 Lumens 4.0 oz. N509-ND 7.52 K220WB-E 
9 Pen Light 2 AAA* 5.5 Lumens 0.3 oz. N510-ND 4.20 P211-1ACS 

* Batteries included 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1505 
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EYSTONE Battery Clips, Contacts and Holders 


Fig. 29 


Uses . [433 7| 


CR2032 : E= Hn 


Coin Cell | 1.256 — 
Lithium 
Batteries 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig.| Description Part No. al 10 100 Fig.| Description Part No. 1 10 100 Fig, Description Part No. 1 10 100 
“N” Cell Holders* 9 2 Cell 186K-ND 2.54 1.91 1.56 9 Volt Battery Straps 
1 1 Сей 154K-ND 1.50 148 .93 10 4 Cell 200K-ND 513 3.85 2.69 38 Single 72K-ND 785 77 58 
2 2 Cell 155K-ND 3.10 2.33 1.90 11 1 Cell 2226K-ND 2.11 1.59 1.28 39 Dual 227K-ND 2.21 1.66 1.36 
3 3 Cell 156K-ND 6.42 4.82 3.76 12 2 Cell 2227K-ND 3.33 2.50 2.05 Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
р — LM сай Moor 15 = 24mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 40 Single, 4” 2238K-ND 48 45 .39 
el 7K- E К Р 22 1 Cell 105K-ND 147 .89 .78 40 Single, 6” 2239K-ND .50 .47 .40 
2 2 Cell 138K-ND 3.24 2.44 2.06 23 2 Cell 1025K-ND 1.03 .91 .86 40 Single, 8" 2240K-ND .51 48 41 
8 3 Cell 169K-ND 4.74 3.56 2.80 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
4 4 Cell 170K-ND 6.48 4.86 3.83 22 1 Cell 106K-ND 1.17 .89 78 41 Single, 4” 2241K-ND -51 48 71 
“ААА” Cell Holders - PC Mountf1 22 1 Cell 103K-ND 127 148 78 41 Single, 6" 2242K-ND 53 50 42 
5 1 Cell 2466K-ND 75 70 64 | 23 2 Cell 1026K-ND 1.03 91 86 41 Single, 8" 2243K-ND .55 51 43 
6 2 Cell 2468K-ND 78 73 67 23mm Соїп Cell Lithium “PC” Holders Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
7 3 Cell 2479K-ND 1.05 197 189 З - > 
22 1 Cell 107K-ND 147 -89 78 40 Single, 4 232K-ND .30 28 26 
8 4Cel ШЕШЕНИН 115 107 98 | | 23 2 Cell 1027K-ND 1.03 91 96 | | 40| Single, б” 233K-ND 30 28 26 
Cell Holders - 6” Wire Leadstt 12mm Coin Cell Lithium "PC" Holders 40| Single, 8" 234K-ND 31 29 27 
З en В 75, 770 64 | [22 1 Сей 500K-ND 110 90 78 Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
7 3 СШ 2480K-ND 105 97 89 16тт Соіп Cell Lithium “РС” Holders 41 Single, 4" 235K-ND 132 130 28 
8 4 Cell 2482K-ND 115 107 “98 22 1 Cell 502KE-ND 1.57 1.28 1.10 41 Single, 6” 236K-ND .33 .31 .28 
“ДА” Cell Holders* 20mm Coin Cell Holder 41 Single, 8" 237K-ND .34 .31 .29 
1 1 Cell 139K-ND 119 790 73 24 1 Cell 1066K-ND 1.27 1.18 .78 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
2 2 Cell 140K-ND 2.39 1.80 147 Vertical 20mm Coin Cell Holder 42 Single, 4" 84-4K-ND .35 33 .30 
5 3 Cell 171K-ND 381 286  223| |25 1 Cell 1067K-ND 113 101 95 | [42] Single 6" 84-6K-ND 36 En .31 
4 4 Cell 182K-ND 5.40 4.05 3.32 26 1 Cell 1065K-ND 1.13 1.01 .95 42 Single, 8” 84-8K-ND .37 .34 .32 
9 2 Cell 189K-ND 2.02 1.52 1.24 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
10 4 Cell 192K-ND 3.66 2.75 244 27 12mm 3000K-ND .35 27 24 42 Single, 4” 81-4K-ND .35 .33 .30 
11 1 Сей 2222K-ND 1.49 1.12 197 27 20тт 3002K-ND .36 28 25 42 Single, 6” 81-6K-ND .36 134 31 
12 2 Cell 2223K-ND 2.54 1.91 1.64 27 23mm 3004K-ND 37 28 25 42 Single, 8” 81-8K-ND .37 .34 .32 
“АА” Cell Holders - PC Mounttf 27 24mm 3006K-ND .40 -30 27 Vertical “ӘУ” PC Snap-On Connector 
13 1 Cell 2460K-ND 75 70 64 Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts 43 = 968K-ND .49 45 33 
14 2 Cell 2462K-ND 78 73 67 28 12mm 3001K-ND .35 27 24 Single “AA” Cell Contacts 
15 3 Cell 2464K-ND 1.05 97 89 28 20тт 3003K-ND .36 28 25 44 = 209K-NDe 41/2 ahi 15 
16 4 Cell 2477K-ND 1.15 1.07 98 28 23mm 3005K-ND 37 .28 25 Dual “АА” Cell Contacts 
“AA” Cell Holders - 6” Wire Leadsif 28 24mm 3007K-ND .40 .30 27 45 — 210K-NDe 62/2 26 22 
13 1 Cell 2461K-ND 275 70 .64 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk “AAA” Snap-On Contacts 
14 2 Cell 2463K-ND 78 73 67 29 | 1 Cell, 20mm 1060K-ND 1:27 1.18 78 = -ND* 
15 3 Cell 2465K-ND 1.05 97 89 Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel Е = pue ама x D 
16 4 Cell 2478K-ND 145 — 107 98 | [29 | 1 Cell, 20mm | 1060KTR-ND 408.26/500 “A”, “AA” “ду” Spring Contacts 
“AA” Cell Holders - with Snap-On Connectorf f Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk 46 = 5209K-ND — 37 30 
17 2 Cell 2474K-ND 78 73 67 | [30 | 1Сеї,20тт | 1061K-ND 171 158 1.05 ад”, “ДД” Battery Contacts 
18 3Cell 208010) 1.05 97 89 | | 30 | 2 Cell, 20mm | 1062K-ND 171 158 105 | [47] Dualwiabs | 5211K-ND = 26 2i 
19 4 Сә] .  MEOATOIGND 1.15 _ 107 98 | | 30 | 1Cell, 23mm | 1071K-ND 171 — 1.58 — 105 | | 48 Dual 5212K-ND = E 26 
Cell Lithium Holders - PC Моцпіў ў Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel 49 (4) Button 5224K-ND — 40 ‘09 
208 ee К P ШЕН yd 30 | 1Cell,20mm | 1061KTR-ND 232.08/200 50| (Spring 5202K-ND С 20 16 
208 2/3 A 1029K-ND 124 145 67 30 | 2 Cell, 20mm 1062KTR-ND 232.08/200 51 |(+) Button w/tabs | 5223K-ND — 10 109 
Cell Lithium Retaining Coverff - : 30 | 1 Cell, 23mm 1071KTR-ND 232.08/200 52 |(-) Spring w/tabs | 5201K-ND — aA 14 
9 Volt Holders “AAA”, “АААА”, “N” Battery Contacts 
20A 1/2 AA 108CK-ND 40 138 136 
20A AA 1028CK-ND 48 45 42 31 1 Cell 1294K-NDTT 1.34 1.01 .84 49 (+) Button 5225K-ND = 08 06 
21 2/3 A 1029CK-ND 46 43 40 | [32 1 Се! IOP ВВ 129 57 80 | |50| () Spring 5203K-ND = 26 21 
“C” Cell Holders*f Insulated Polarizing Washers 51 |(+) Button w/tabs | 5226K-ND — 10 09 
1 1 Cell 173K-ND 1.46 140 90 33 Red 59K-ND = .08 07 52 | (-) Spring w/tabs 5204K-ND = 17 14 
2 2 Cell 174K-ND 2.54 191 156 33 Black 60K-ND = .08 .07 53 | Dual Left Side 5214K-ND = 24 19 
3 3 Cell 187K-ND 5.74 4.31 3.37 “ААА” $пар-т PC Battery Clip 54 | DualRt Side 5213K-ND = 24 .19 
9 2 Cell 185K-ND 228 168 137 | |34 = 82K-ND» 39/2 — 47 14 ZA" PC Contacte 
10 4 Cell 196K-ND 4.25 3.20 2.52 "AA" Snap-In PC Battery Clip 55 (+) Button 595K-ND = 43 й 
11 1 Cell 2224K-ND 1.52 1.45 794 34 1 Cell 92K-ND* .53/2 .20 14 56 (-) Spring 628K-ND = -68 55 
12 2 Cell 2225K-ND* 2.72 2.05 1.67 "AAA", "AAAA", "N" Snap-IN Battery Contact “AA”, "AAA", “N” PC Contacts 
“р” Cell Holders*t 35 = 238K-ND* .25/2 .11 ло 55 (+) Button 637K-ND = 12 10 
1 1 Cell 175K-ND 1.69 1.27 1.01 9 Volt “PC” Snap-On Battery (on board battery mount) 56 () Spring 629K-ND = -68 55 
2 2 Cell 176K-ND 2.96 2.22 1.82 36 Male 593K-ND 29 22 21 ж Cell Holders are Aluminum. tt Cell Holders are Plastic. t “С” апа “О” 
3 З Gell ISO hp 6.51 4.89 3.84 37 Female 594K-ND :35 26 25 | cell holders are dual clips only. e Figs. 34, 35, 44 & 45 sold by the pair. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1506 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Memory Protection Devices 


Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter 
1 1 PC Mount, Solder Legs .................................. BC1/3N-ND 86 18 66 17 2 |PC Mount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height. . .. | BH906S-ND 1.01 92 77 
“N” Cell Holders 18 1 PC Mount, Solder Legs, 2~3.2mm Cell Height . .. | BH908T-C-ND 97 173 .62 
2 2 PC Mount, Solder Legs . BH2N-ND 194 175 1.60 Coin Cell Holders — 24-25mm Cell Diameter 
'AAA" Cell Holders 24 1 PC Mount, Solder Legs, 2~3mm Cell Height . BH2430T-C-ND .89 .81 10 
3 а РС Mount Solder сао Т ETAT i i 101 25 PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Cell Heigh .. | BH1000-G-ND. 122 113 .95 
4 а ount, Solder Legs . si алуа : 3 : Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter 
3 2 6" (152.40mm) Wire Leads, 26 1 PC Mount, Solder Legs, 3.2mm Cell Height.............. BH3000-ND 122 143  .95 
Stripped-Tinned .187" (4.7бтт) ...................... BH2AAA-W-ND 135 122 101 9-Volt Cell Holders / Snaps 
6" (152.40mm) Wire Leads, PCM -PC- 
4 3 T : » ount, Solder Legs .................................. BH9V-PC-ND 117 1.06 90 
я 4 и Ш ЕЕ BH3AAA-W-ND 224 202 168] [27] 1 |6" (155 40mm) Wire Leads BHOV-W-ND 798 80 79 
40mm) Wire Leads, u E 
5 | ^ | stripped-Tinned 487" (A.76mm)....................... BH4AAA-W-ND ТЕТЕ 2 1 | x M AE NE 
6" (152.40mm) Wire Leads, u -Hha 
6 н 5 = z 6" (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable BS6I-HD-ND 83 .31 28 
Stripped-Tinned .161" (Smm) with Covor анна SBH-431A-ND 45.75 43 | 29) 1 чо" (304 8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable .. BS121-HD-ND 35 3 30 
8 Г 1 PC Mount, Solder Legs. BHAA-2-ND зев [аб] 1 S шаны BSSEMCUND — УН 
3 2 PC Mount, Solder Legs . BH2AA-PC-ND 142 128 107 ы о: р - 5 
4 | 8 [РСМоцпі Solder Legs . BH3AA-PC-ND 239 216 180] 30| і |12 (304.8mm) l-Style Molded Case 
5 4 | PC Mount, Solder Legs . .. | BH4AA-PC-ND 259 234 195 Battery Snap Cable. .... КЕТКЕ бетен. BS12I-MC-ND 41 38 234 
4 А Battery Case for 3 АА Cells, 6" (152.40mm) Wire 31 1 [РС Mount, Printed Circuit Board Type with Contacts .... | BCOVPC-ND 1.41 113 1.02 
Leads and Switch with Belt Clip . SBC331AS-GRN-ND 180 162 150 Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) 
10 2 Battery Case for 2 AA Cells, 6" (152.40mm) Wire 32 | —  |9-Volt Female Snap-on BSPCF-ND 22 20 14 
Leads and Switch SBH-321AS-ND 72 465 60 33 | —  |9-Volt Male Snap-on . BSPCM-ND 19 48 42 
10 3 Battery Case for 3 AA Cells, 6" (152.40mm) Wire 
Leads and Switch... SBH-331AS-ND 1.03 .93 .86 1 1 
10 4 Battery Case for 4 АА Cells, 6” (152.40mm) Wire Cigarette Lighter Auto Power 
Leads and WIKI u ee ceo а ыға SBH-341AS-ND 1.08 98 90| «21 mm (Inside Diameter) • Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) 
3 2 6" (152.40mm) Wire Leads, * The length of the cord shown in each item is measured from the welding point 
Stripped-Tinned .187" (4.76mm)... .. | BH2AA-W-ND 142 128 107 
4 3 6" (152.40mm) Wire Leads, Digi-Key Price Each 
Stripped-Tinned .187" (4.76mm)....................... BH3AA-W-ND 239 216 1.80 Fig. | Description Part No. 1 10 100 
54 Я 187" (4 76mm) BH4AA-W-ND 259 234 195 Auto Рошәг Plug 
1 Ж * Я ТҮ m VW a x e m 
мА YT] ABS Fused Auto Plug with LED, Black... . | APP-001-ND 2.25 2.03 2.00 
өз epos clack Battery. Rep lacement / “AA” Cell Holder 34 | ABS Fused Auto Plug with LED, Gray... ‚ | APP-002-ND 225 2.03 2.00 
| , ABS Fused Auto РІ ith No LED, Black . | APP-003-ND 2.07 1.86 1.84 
11 | 3 velcro Pads Included aaa. BH3AA-211-ND 319 288 284 ute Bowar пазна les 
“1/2АА” Cell Holders 
8 1 [PCMount Solder Legs .................................. BH1/2AA-2-ND 70 44 58 35 | Cigarette Inline Socket, Plastic . - | ZA2010-ND 113 102 1.00 
*2/3A" or “123A” Cell Holders — | Red Rubber Сар for Sockets. ... ‚ | ZA2081-R-ND -56 51 50 
7 РС Mount, Solder Legs . .. | ВС2/ЗАЕ-МО 133 123 77 36 12' (3.66 meters) Coil Cord Assembly 
= Cover for ВС2/ЗАЕ ... BC2/3AC-ND 42 .39 .26 with 5A Fused Plug with СЕО.................................... ZN5070-ND 5.84 526 519 
8 1 PC Mount, Solder Legs . BH2/3A-ND 165 1.57 1.50 37 12’ (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly 
8 a Mount Solder Legs Р PA m Е with 10A Fused Plug with ГЕЙ................................... 2А5071-№0 64 584 576 
— over for - - d : i Z 
8" (203.2mm) 18AWG Cord Assembly 
38 i ; 
with 10A Fused Plug with LED .................................. ZA5072-ND 6.20 558 5.51 
12 1 PC Mount, Solder Legs ................................. BHC-ND 202 1.82 176 
oun, Laniern Battery Replacement — “D” Cell Holders 39 e (1 .83 meters) 18AWG Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug 
13] 4 Uses Four UM-1 or D Сей... BA4D-S-ND 270 244 235 T Е. eee c ZA5073-ND 3.85 347 342 
Coin Cell Holders — 10mm Cell Diameter 39 [9 (1-89 meters, G Cord, 2.отт x 5.9MM ug 
14 | 1 [РС Mount, Solder Legs, 2-2.5mm Cell Height............ BH401-ND 98  .89 77 with 5A Fused Plug with ГЕ.................................... ZA5073-2.5-ND 5.00 463 3.25 
Coin Cell Holders — 12.5mm Cell Diameter до | 12 (3.66 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug, 
14| 1 [PC Mount, Solder Legs, 2-2.5mm Cell Height........... BH501-ND 104 .87 80 with 5A Fused Plug with LED ZA5074-ND 611 5.50 5.42 
Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter 41 1' (0.30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Cli 
15 1 PC Mount, Solder Legs, 1.6-3.2mm Cell Height . .. | BH600-ND 92 83 70 with 2A Fused Plug with ЁЕО.................................... ZA5076-ND 4.32 3.89 3.84 
16 SMT, Temperature Range -40°C~245°C ... - BH600SM-ND 113 102  .85 42 6' (1.83 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm Ві. Angle DC Plug 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter with ЗА Fused Plug with ЕО.................................... ZN5077-ND 38 247 342 
17 2 PC Mount, Solder Legs 2.5-3.2mm Cell Height .. | BH800S-ND .60 55 .54 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
18 1 PC Mount, Solder Legs BH32T-C-ND 97 73 62 43 
19 | 1 | Vertical, for BR, CR2032 Battery 2 [BS-5-ND 71 67 56 2iimmx ө-т Plug дыз - 882000 SUN Dd 1209 
20] 1 |Horizontal, for BR, CR2032 Вайегу...................... BS-3-ND 68 62 52) |43 18" (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector..... |ZA5350-B-ND 254 229 225 
Horizontal, for 3V Lithium Battery, 44 | Panel Mount, Power Socket, Insert Lock . - | ZA2070-ND 336 300 271 
22) 1 CR2032 or BR2032 BS-7-ND 68 6 5 Panel Mount, Power Socket, Screw Lock. ‚| ZA2060-ND 260 232 210 
21 1 [РС Mount, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery. BA2032-ND 42 59 54 45 Power Plug Splitter, One Male Plug-Two Receptacle 
23 SMT, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery .... BA2032SM-ND 72 .59 54 Sockets with ГЕР... аана аараан ZA5018-ND 6.08 550 540 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros3 1507 


HD Memory Protection Devices “Budget Balancers” Battery Holders 


b Digi-Key Digi-Key Б Digi-Key Price Each 
Fig. Cells Description Part No. 1 10 100 Fig. Cells | Description Part No. 10 100 Fig.|Cells | Description Part No. 1 10 100 
“N” Cell Holders 14| 2 Solder Tabs BC22AAL-ND .58 52 48 “C” Cell Holders 
1| 1 | SolderTabs | BHNL-ND 58 52 48 8| 3 | SolderTabs | BC3AAL-ND 93 84 78 15 | 1 | SolderTabs | BHCL-ND 65 59 54 
2|2 SolderTabs | BH2NL-ND 62 56 52 М 4 а T. RET ne = 16 | 2 | SolderTabs | BH2CL-ND 124 142 1.03 
ЧАДА” older Tabs -l : : 17 | 4 | SolderTabs | BH24CL-ND 137 124 145 
жас 11| 4 | SolderTabs | BHI4AAL-ND ло б 60] |48| 4 | SolderTabs | BHACL-ND 163 147 136 
3 2 | SolderTabs | BC2AAAL-ND 62 56 52 12| 6 | SolderTabs | BH26AAL-ND 120 108 1.00 19 | 4 | SolderTabs | BH22CL-ND 175 158 146 
4| 4 | SolderTabs | BC4AAAL-ND 146 132 122 13| 8 | SolderTabs | BH48AAL-ND 146 132 122 
5| 4 SolderTabs | BH24AAAL-ND 99 49 82 : - ; я “D” Cell Holders 
14| 2 | 6"'Wireleads | BC22AAW-ND* 59 54 50 
3 | 2 | 6”Шіеісайв | BC2AAAW-ND* 69 243 58 8| 3 | 6'Wieleads | BC3AAW-ND* 96 87 80 20 | 1 | SolderTabs | BHDL-ND м 65 60 
4| 4 | 6’WireLeads | BCAAAAW-ND* 149 135 124 9| 4 | E Wireleats | BCAAAW-ND* 10 9 M 21| 2 | SolderTabs | BH2DL-ND 137 124 145 
5 | 4 | 6'WireLeads | BH24AAAW-ND* — 100 91 84 M Я ў | : 22 | 3  SolderTabs | BH3DL-ND 171 154 142 
10| 4 | 6"Wireleads | BH24AAW-ND 93 84 78 РЕ 
“АА” Cell Holders s piss older Tabs | BH24DL-ND 171 154 142 
11| 4 | 6"'Wireleads | BH14AAW-ND 77 70 64 24| 4 | SolderTabs | BHADL-ND 23 191 17 
6 | 1 | SolderTabs | BCAAL-ND 54 49 46 12| 6 | 6"'Wireleads | BH26AAW-ND* 126 144 106 : : š 
7 Solder Tabs | BC12AAL-ND 60 54 50 13| 8 | 6"WireLeads | BH48AAW-ND* 149 135 124 | *Stripped-Tinned 3/16" (4.78mm) 


OMRON. Magnetic Swipe Card Readers 


Manual Swipe Card Readers 

* Compact and lightweight designs * New high 
performance head mechanism APPLI- 
CATIONS: “ Credit authorization terminals = Cr- 
edit card telephones * POS terminals * Time 
and attendance terminals * Banking terminals 
(ATM/CD)SPECIFICATIONS: * Power Supply 
Voltage: 5VDC • Operating Temp./Humidity: 
-20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: PCR 
100 - 300K passes, PCR102 - 500K passes 


Features: Low cost, compact, manual swipe reader Specifications: • Low power C-Mos technology * TTL-compactible interface (clock and data) • Cable harness included on УЗВ. 
Series only • Mating connector for УЗА Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


Communication Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Color Interface Cover Voltage 1 2 3 Part No. 1 25 50 | Part №. 
Swipe Туре 
Black TTL (Clock + Data) Yes 5 VDC — Read — 22066-ND 29.35 26.42 23.48 | УЗВ-4К 
1 Ivory TTL (Clock + Data) Yes 5 VDC — Read — 22064-ND 2610 2349 20.88 | V3A-4K 
Ivory TTL (Clock + Data) No 5 VDC Read Read — 22065-ND 40.05 3605 32.04 | V3A-6 
Ivory RS232C (with cable) Yes 5VDC Read Read Read Z2111-ND 198.08 178.27 158.46 | 3S4YR-HNF1 
Insert Type Readers 
Black TTL (Clock + Data) No 5 VDC — Read — 72112-М0 4319 38.88 34.56 | 3S4YR-SBR-4N-50 
2 Black TTL (Clock + Data) No 5 VDC -- -- — 22113-№0 131.53 118.38 105.23 | 3S4YR-SGR0J 
Black TTL (Clock + Data) No 5 VDC Read Read Read 22114-№0 154.54 139.09 123.64 | 3SAYR-SGR1N 


Built-in 
RS-232 
Interface 


Manual Swipe Card Reader with Built-In RS- 
232 Interface and Decoder 

* Fully enclosed self (port) powered card reader 
featuring two track capability with long life 
heads. Shipped with attached 9-Pin D-Sub 
cable. Demo software is available but is not 
included SPECIFICATIONS: • Power Supply 
Voltage: 5VDC “ Operating Temp./Humidity: 
-10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%АН • Weight: Approx. 
90g * Head Life: PCR 108 - 1M passes 


Manual Insertion Card Readers 

* High precision, high reliability APPLICA- 
TIONS: “ Credit card telephones * Cost 
control for facsimiles and copiers * Se- 
curity control systems * Time and 
attendance terminals SPECIFICATIONS: 
Ф Power Supply Voltage: 5VDC “ Oper- 
ating Temperature/Humidity: -20°C ~ 
60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K 
passes 


Card Card Feed Card Reading | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Standard Current Speed Direction Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 IS02 3mA 8 - 150 cm/sec. Swipe PCR100-ND 28.22 22.58 18.35 |ZU-M1121S1 
1 1501/1502 6mA 10 ~ 150 cm/sec. Swipe PCR102-ND 43.56 34.85 28.32 |ZU-M124281 
2 15011502 14mA 10 - 150 cm/sec.| RS-232, Swipe |PCR108-ND 117.66 9413 7648 |ZU-M1242L4DK 
3 1502 10mA 10 - 120 cm/sec. Insertion PCR115-ND 44.60 35.68 28.99 |ZU-M2121S21 
4 IS01/IS02 |1655 than 25mA | 10 ~ 100 cm/sec. Ejection PCR113-ND 74.00 5920 48.10 |ZU-1870MA6T2 
4 1502 15mA 10 - 120 cm/sec. Ejection PCR106-ND 55.86 44.69 36.31 |ZU-1852MAL5 
4 1501/1502 15mA 10 - 100 cm/sec. Ejection PCR107-ND 6312 5050 41.03 |ZU-1870MA5T5 
4 1501/1502 15mA 10 - 150 cm/sec. Ejection PCR109-ND 61.86 4949 40.21 |ZU-1870MMT4 
4 1501/1502 Approx. 30mA | 10 ~ 120 cm/sec. | RS-232,Ejection |PCR118-ND 125.50 100.40 81.58 |ZU-1870MA8R2 
5 15011502 Approx. 30mA | 10 ~ 120 cm/sec. | RS-232, Ejection |PCR114-ND 109.00 87.20 70.85 |ZU-1890MR02 
5 15011502 15mA 10 - 150 cm/sec. Ejection PCR111-ND 67.50 5400 43.88 |ZU-1890M 
6 1801/1802 Approx. 30mA | 10 ~ 120 cm/sec. | RS-232,Ejection |PCR117-ND 125.50 100.40 81.58 |ZU-1870MA8R 
7 |1501/502/1503 15mA 15 ~ 70 cm/sec. |Insertion/Ejection POCR119-ND NEW! 76.00 60.80 49.40 | ZU-9A36B11 
Cable for Single Track Swipe Reader 200mm (Use w/PCR100) PCR101-ND 7.50 = -- |ZUHM106A200 
Cable for Double Track Swipe Reader 200mm (Use w/PCR102) PCR103-ND 7.50 = — |ZUHM109A200 
Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use w/PCR100, PCR102) |PCR104-ND 5.26 — — |U1101M041 
Bezel for ZU-M2121 Series (Use w/PCR115) PCR116-ND 4.68 375 3.05 |ZU-M202BB1 


Fig. 4 Manual Insertion Card Readers 

ZU-1870MA6T2, ZU-1852MAL5, ZU-1870MAST5, ZU-1870MA4T4 

* High precision, high reliability APPLICATIONS: • Credit card 

telephones * Cost control for facsimiles and copiers * Security 

control systems * Time and attendance terminals SPECIFI- 

CATIONS: • Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Tem- 

perature/Humidity: -20°C ~ 60°С/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 

PCR109 - 300K passes, PCR106/107/113 - 500K passes 

Manual Insertion Card Readers with Built-In RS-232 Interface and Decoder: 
ZU-1870MA8R2: APPLICATIONS: • For Outdoor use “ Twin read heads for ease of use “ ІРХ4 
rated for moisture resistance SPECIFICATIONS: • Power Supply Voltage: 4.75 ~ 12V * Oper- 
ating Temperature/Humidity: -10°C - 50°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K NOTES: Cable 
is not included. Demo software is available but is not included. 


Fig. 5 Manual Insertion Card Readers ZU-1890M 

* High precision, high reliability APPLICATIONS: • Credit card 2 

telephones * Cost control for facsimiles and copiers * Security 

control systems * Time and attendance terminals SPECIFICA- 

TIONS: ° Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature/ 

Humidity: -20°C ~ 60°C/ 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 

Manual Insertion Card Reader with Built-in RS-232 Interface and 

Decoder ZU-1890MR02: 

Ф For indoor applications SPECIFICATIONS: • Power Supply Voltage: 5VDC 
* Operating Temperature/Humidity: -10*C - 50°С/ 10 - 90%ВН * Head Life: 300K passes 


Fig. 6 Manual Insertion Card Reader 

ZU-1870MA8R with buit in RS-232 Interface and Decoder: APPLICATIONS: 
* For Outdoor use “ Twin read heads for ease of use * IPX4 rated for moist- 
ure resistance SPECIFICATIONS: * Power Supply Voltage: 4.75 - 12V * Op- 
erating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C/ 10 ~ 90%RH • Head Life: 
500K Cable is not included. Demo software is available but is not included. 


Fig. 7 NEW! Manual Magnetic Card Reader 

ZU-9A36B11 SPECIFICATIONS: “ Physical Dimensions: (W) 73mm 

X (Н) 12.6mm X (D) 108.5mm * Mass: approximately 50g “ POWER 

SOURCE: • Voltage: DC 5.0V (tolerance +10%), Ripple 250mV р-р 

* Current: Max. 15mA * INTERFACE: Magnetic card: Direct output of 2 

decoder IC (/RCL, /RDT) * ENVIRONMENT: е Operating Temperature/Humidity: 0°C ~ 55°C/ 
10% - 90% RH (non condensing) * Storage Temperature/Humidity: -20°С ~ 60°C/5% - 95% 
(поп condensing) * SPECIFICATION OF MAGNETIC READING • Reading direction: Insert- 
ion/Ejection * Head Life: 300K “ Core Width: 1.4mm • Reading Speed: 15 cm/s ~ 70 cm/s 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
DC Fans ғві series 


NMB-MAT 


SPECIFICATIONS: 


* Noise Data: The noise data is measured at 1 


* Operating Temperature: -10°С - +70°С meter from the air intake side of the fan AN 
Features: (65%RH) suspended in a semi-anechoic chamber 
* Louvered design increases air flow and decreases * Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured (background noise 13dB-A max.) A 
turbulent noise at standard rating conditions with а UL94V-0 plastic (flammability) • Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) TÜV 
* Hydro-Wave Bearing Technology 
Operating Dim. Input Max. Air Max. Air Max. Lead 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Length Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. Range Sq.xThk. (W) (CFM) (mmH20) (dB-A) (mm) Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60х25.5 3.24 15.89 4.7 42.0 315 P10893-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12U1A CR221-ND .57 
12 7-13.5 60х25.5 3.24 15.89 4.7 42.0 315 P11091-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL06A12U1BS | CR221-ND 157 
12 7-13.8 60х25.5 2.64 14.83 4.1 36.0 315 P10892-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL06A12H1A CR221-ND .57 
12 7-13.8 60х25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P10891-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL06A12M1A CR221-ND 157 
12 7-13.8 60х25.5 1.68 14.83 2:1 29.0 315 P10890-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12L1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL06A24U1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.64 14.83 4.1 36.0 315 P11016-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL06A24H1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P11015-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24M1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 60 x 25.5 1.68 14.83 2.1 29.0 315 P11014-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL06A24L1A CR221-ND .57 
12 7-13.5 80х25.5 4.32 35.31 47 42.0 300 P11082-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBL08A12U1BX | CR180-ND .85 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 300 P10897-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL08A12U1A CR180-ND .85 
12 7-13.8 80х25.5 3.00 30.01 2.9 39.0 300 P10896-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL08A12H1A CR180-ND .85 
12 7-13.8 80 х 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P10895-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12M1A CR180-ND .85 
12 7-13.8 80 x 25.5 1.20 17.30 1.1 26.0 300 P10894-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12L1A CR180-ND .85 
24 14-27.6 80x25.5 4.32 35.30 4.0 42.0 300 P11021-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24U1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 x 25.5 3.00 30.00 2.9 39.0 300 P11020-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24H1A CR180-ND .85 
24 14-27.6 80x25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P11019-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24M1A CR180-ND 85 
24 14-27.6 80 х 25.5 1.20 17.30 1.1 26.0 300 P11018-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A24L1A CR180-ND 85 
12 7-13.5 92 х 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P10900-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12H1A CR220-ND .68 
12 7-18.5 92x25.5 3.48 45.9 EX] 40.0 295 P11083-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO9A12H1BX | CR220-ND .68 
12 7-13.8 92х25.5 6.60 54.72 4.4 47.0 295 P10901-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL09A12U1A CR220-ND .68 
12 7-13.8 92x25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P10899-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL09A12M1A CR220-ND .68 
12 7-13.8 92х25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 295 P10898-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO9A12L1A CR220-ND .68 
24 14-27.6 92x25.5 6.60 54.70 44 47.0 295 P11025-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24U1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 44 47.0 295 P11092-ND 9.00 7.74 6.66 5.98 5.40 FBLO9A24U1BX | CR220-ND .68 
24 14-27.6 92x25.5 3.48 45.89 EX] 40.0 295 P11024-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOQA24H1A CR220-ND 68 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P11023-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL09A24M1A CR220-ND .68 
24 14-27.6 92x25.5 1.80 31.77 1.9 33.0 295 P11022-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBL09A24L1A CR220-ND .68 
12 7-13.8 120 x 38 7.80 86.49 5.5 48.0 280 P10905-ND 29.38 25.27 21.74 19.51 17.63 FBL12G12U1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P10904-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12H1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P10903-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12M1A | CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P10902-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12L1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 7.80 86.49 5.5 48.0 280 P11029-ND 29.38 25.27 21.74 19.51 17.63 FBL12G24U1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P11028-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24H1A CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P11027-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24M1A | CR210-ND 1.79 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P11026-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24L1A CR210-ND 1.79 
Manufacturer Part Number Ending Code: BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 
FCC-000-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors. . ..$1.72/1; $38.70/25 
P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors . ...$.63Л; $13.44/25 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


DC Fans upo series 


Fig. 1 — Flat Unidirectional (Cooler Chip) Fig. 2 – 
Vertical (Axial) 
SPECIFICATIONS: ЕЛ» 
* Operating Temperature: 0°С to 70°С 5 =] 
* Operating Humidity: <85 Rh% Air Flow 
Note: Not for New Design 
Dimensions Operating Current | Speed Max Air Flow Max Air Pressure Life Noise 
(mm) Voltage (VDC) | @ 60°C | e 60°C @ 60°С @ 60°C Expectancy @ 1M | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | A B C |Nom.| Range | (mA) | (r/min) |(m3/min)| (СЕМ) | (Pa) | (іп H20) | (Hrs.@ 60°C) | dBA | Part Мо. 1 5 10 50 100 | Part No. 
1 445 | 445 | 7.5 5 45-6 150 4,800 0.022 0.78 24.5 0.10 30,000 26 P9770-ND* 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDQFC4E07-PI 
45 45 7 5 3.1 - 5.5 225 7,500 0.039 1.40 65 0.26 30,000 33 P11089-ND§ 18.13 15.59 13.42 12.04 10.88 | UDQFUMHO1-P1 
25 25 10 5 3.1 - 5.5 40 7,800 0.040 1.41 24 0.10 30,000 17 P11093-ND 1375 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFBFM01CP1 
2 30 30 10 5 3.1 - 5.5 90 8,500 0.10 3.60 35 0.14 30,000 26 P11085-ND+ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFHBBO1-P1 
30 30 10 5 3.1 - 5.5 50 6,000 0.065 2.29 17 0.07 30,000 18 P11094-ND 1375 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFHFM01P1 


* Thermal Sensor 10K 9 25°С $ Hydrodynamic Bearings 


DC Fans 


Features: 
* Brushless DC Motor 


FBK Series 


* Adjustable Speed 


t Ва! Bearings 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature: -10°C ~ 70°С • Bearing System: Ball bearing * Insulation 
Resistance: 10MQ min. DC 250V between frame and 1 lead wire * Dielectric 
Strength: AC 500V 1 minute less than 5mA between frame and + lead wire е Plastic 


housing and blade material are PET, UL 94V-0 rating. * Noise is measured at rated 
voltage in free air in semi-anechoic chamber (background noise 18 dB max.) * 
Panasonic will guarantee the life time as 10,000 hours with 100% confidence at 
25*C continuous operation 


: ñ oe Operatin Dim. Input |Мах. Air | Max. Air | Мах. | Lead 

* Low RF and Audible * High Efficiency Voltage (VBC) (mm) |Ромег| Flow Pressure Noise Length | Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Sound * Long Life Nom. Sq.xThk. | (W) | (СЕМ) (ттН20) (dB-A) | (mm) | Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
5 40x20 | 0.60 3.9 2.50 24.0 | 300 P9700-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO4FO5L CR285-ND 29 

5 40x20 | 1.40 6.7 6.60 33.0 | 300 P9701-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO4F05H CR285-ND 29 

12 40x20 | 1.80 6.7 6.60 32.0 | 300 P11081-ND* 15.25 13.12 11.29 10.13 9.15 | FBKO4F12HS | CR285-ND .29 

12 40x20 | 2.04 9.2 12.00 42.0 | 300 P9723-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO4F12U CR285-ND .29 

12 40x20 | 2.04 9.2 12.00 42.0 | 300 P9994-ND* 14.88 12.80 11.01 9.88 8.93 FBK04F12US| CR285-ND .29 

ANY A 12 40x20 | 1.80 6.7 6.60 32.0 | 300 P9703-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO4F12H CR285-ND .29 

TÜV 12 40x20 | 0.90 3.9 2.50 23.0 | 300 P9702-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO4F12L CR285-ND .29 

24 |14.0-27.6| 40x20 | 2.40 9.2 12.00 42.0 | 300 P9762-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO4F24U CR285-ND .29 

24 |14.0-27.6| 40x20 | 2.21 6.7 6.60 33.0 | 300 P9704-ND 15.00 12.90 11.10 9.96 9.00 | FBKO04F24H CR285-ND  .29 

* Locked rotor alarm sensor 
Rotation 


Cross Flow Fans 


DESIGN: * Motor: DC Brushless 2 phase half wave drive * Bearing: Sleeve with Molded monobody housing * Blade: Molded, 1.30" (33mm) 


"Not Recommended for New Design" 


diameter, 1.57" (39.9mm) long multiple blades * Mounting: L-Shaped Molded Bracket * Lead Wires: UL 1007, AWG 26 amem уз ганна) | 
Operating Input Air Air 
Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise Digi-Key Price Each Panasonic 
Nom. Range (W) (CFM) (mmH2O) (dB-A) Part No. 1 50 Part No. 
24 20.4-27.6 3.94 22.7 2.4 42.0 P9722-ND 27.25 23.44 20.17 18.10 FCB34AB24 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1509 


Panasonic /’лилив-мдт 
NEW! AC Axial Fans 


NMB-MAT AC Axial Fans suit a wide range of applications. They force air out in a "funnel" type pattern, and are 
ideal when cooling a specific area such as a power supply that is surrounded by numerous components with 
minimum ventilation available. 


Size Input Ромег| Air Flow Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm) Bearing Voltage (W) (CFM) Noise (dB) Leads Part No. 1 5 10 Part No. 
60x30 Ball 115 4 9.18 29 22AWG, 300mm Leads P12871-ND 16.50 14.19 12.21 2412PS12WB30A00 
80x25 Ball 115 5 19.77 33 22AWG, 300mm Leads P12872-ND 16.50 14.19 12.21 3110PS12WB30A00 
115 6 22 36 -110 Terminal P12873-ND 16.65 14.32 12.33 3115FS12TB10A00 
115 T. 31.77 38 .110 Terminal P12881-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS12TB30A00 
115 8.5 32 44 .110 Terminal P12874-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12TB30A00 
115 6.0 22 36 22AWG, 300mm Leads P12877-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12WB10A00 
80x38 Ball 115 8.5 32 44 22AWG, 300mm Leads P12878-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS12WB30A00 
115 7.0 32 38 22AWG, 300mm Leads P12882-ND 16.50 14.19 12.21 3115PS12WB30A00 
230 6.5 20 35 22AWG, 300mm Leads P12879-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23WB10A00 
230 8.0 33 44 22AWG, 300mm Leads P12880-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23WB30A00 
230 6.5 20 35 .110 Terminal P12875-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23TB10A00 
230 8 33 44 -110 Terminal P12876-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS23TB30A00 
115 9 34.6 38 .110 Terminal P12883-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12TB30A00 
92x25 Ball 115 9.0 34.5 38 22AWG, 300mm Leads P12884-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS12WB30A00 
230 10 34.6 39 -110 Terminal P12885-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS23TB30A00 
230 10 34.5 39 22AWG, 300mm Leads P12886-ND 16.50 14.19 12.21 3610PS23WB30A00 
115 11 70.6 38 .110 Terminal P12888-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS12TB30A00 
119x25 Ball 115 7 53 30 .110 Terminal P12887-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS12TB20A00 
230 11 70.6 38 .110 Terminal P12890-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS23TB30A00 
230 8 53 30 .110 Terminal P12889-ND 17.00 14.62 12.58 4710PS23TB20A00 
115 14.5 88.3 41 .110 Terminal P12893-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB50A00 
115 7 67.1 30 .110 Terminal P12892-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB20A00 
115 5.5 49.4 28 .110 Terminal P12891-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS12TB10A00 
119x38 Ball 115 10 70 33 .110 Terminal P12895-ND 16.88 14.52 12.49 4715Е512ТВ10000 
115 14.4 110 45 .110 Terminal P12896-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS12TB50D00 
230 14 102.4 41 .110 Terminal P12894-ND 16.88 14.52 12.49 4715MS23TB50A00 
230 9 70 70 .110 Terminal P12897-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS23TB10D00 
230 14 110 110 .110 Terminal P12898-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS23TB50D00 
150x172x38 Ball 115 32 212 56 110 Terminal P12899-ND 50.00 43.00 37.00 5915PC12TB30A00 
230 35 212 56 .110 Terminal P12900-ND 50.00 43.00 37.00 5915PC23TB30A00 
ч GENERAL SPECIFICATIONS: A 
DC Ax | a 1 Ғап 6 * Operating Temperature: -10°С - 60/70°С by model (65%RH) Tov 
FEATURES: 
Please Note: * Aerodynamic blade and venturi design -A @ 
Custom Fan Cable Assemblies available upon request. * They are ideal when cooling a specific area that is surrounded by numerous 
components with minimum ventilation available. 
Dim. Operating Input | Max. Air | Max. Air Max. Lead 
(mm) Voltage (VDC) Power Flow | Pressure | Noise | Length Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Sq.xThk. Nom. Range (W) (СЕМ) |(mmH20)| (dB-A) | (тт) Bearing Part No. 1 5 10 Part No. Guards Each 
AEG 5 4.5-5.5 | 0.625 2.0 20 250 | 200 Ball P12806-ND NEW! 1275 10.97 9.44 1004KLo1WBsoBoo | — — 
12 8-13.8 0.72 2.0 .20 25.0 200 Ball P12807-ND NEW! 12.75 10.97 9.44 1004KL04WB50B00 = = 
30x10 5 4.5-5.5 0.90 3.8 .216 27.0 200 Ball P12808-ND NEW? 13.75 11.83 10.18 1204KL01WB50B00 — Р 
12 6-13.8 0.96 3.8 .216 27.0 200 Ball P12809-ND NEW! 13.75 11.83 10.18 1204KL04WB50B00 = == 
35х10 5 4.5-5.5 1.05 5.6 .16 27.0 200 Ball P12810-ND NEW! 13.00 11.18 9.62 1404KL01WB50B00 = = 
12 8-13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball P12811-ND NEW! 13.00 41.18 9.62 1404KL04WB50B00 = = 
40x10 5 4.5-5.5 0.775 6.0 .184 29.0 200 Ball P12812-ND NEW! 11.25 9.68 8.33 1604KL01WB50B00 == = 
12 10.2-13.8 | 0.876 5.3 .136 25.0 200 Ball P12813-ND NEW! 11.25 9.68 8.33 1604KL04WB40B00 = = 
5 4.5-5.5 | 0.600 6.0 3.70 28.0 200 Ball P12814-ND NEW! 11.50 9.89 8.51 1606KLO1WB30L00 = — 
40x15 5 4.5-5.5 1.20 8.12 6.40 34.0 200 Ball P12815-ND NEW! 11.50 9.89 8.51 1606KL01WB50LOO — = 
12 10.2-13.8 | 0.804 6.0 3.70 28.0 200 Ball P12816-ND NEW! 11.50 9.89 8.51 1606KLO4WBS30LOO = — 
12 10.2-13.8| 1.02 8.12 6.40 34.0 200 Ball P12817-ND NEW! 11.50 9.89 8.51 1606KLO4WB50LOO = = 
5 4.5-5.5 0.35 4.9 .08 20.0 200 Ball P12818-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 1608KL01WB10LOO = = 
5 4.5-5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball P12819-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 1608KL01WB50L00 = = 
40x20 12 10.2-13.8 | 0.48 4.9 .08 20.0 200 Ball P12820-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 1608КІ 04У/В10100 = = 
12 10.2-13.8) 1.32 9.5 28 33.0 200 Ball P12821-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 1608КІ 04У/В50100 = = 
24 20.0-25.2 | 0.96 4.9 .08 20.0 200 Ball P12822-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 1608КІ 05У/В10100 = — 
24 20.0-25.2 | 1.92 9.5 -28 33.0 200 Ball P12823-ND NEW! 11.63 10.00 8.61 1608KL05WB50L00 = = 
50x10 5 4.5-6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball P12824-ND NEW! 11.00 9.46 8.14 2004KL01WB50B00 == == 
12 10.2-13.8| 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball P12825-ND NEW! 11.00 9.46 8.14 2004КІ.04У/В50В00 = = 
52x15 12 10.2-13.0| 1.56 14.1 14 30.0 200 Ball P12826-ND NEW! 11.00 9.46 8.14 2106KL04WB50L00 = = 
12 7.0-13.8 0.48 6.7 .03 19.0 200 Ball P12827-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 2406KL04WB10L00 CR221-ND 157 
12 6.0-13.8 1.92 18.3 20 34.0 200 Ball P12828-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 2406KL04WB50L00 CR221-ND 157 
12 7-13.8 1.74 16.6 4.75 32.0 325 | Hydrowave| P9725-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO6T12H CR221-ND 57 
60x15 12 7-13.8 1.74 16.6 4.75 32.0 325 | Hydrowave| P9996-ND 10.00 8.60 7.40 FBA06T12HS CR221-ND 57 
12 7-13.8 1.06 12.0 2.80 24.0 325 | Hydrowave| P9724-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO6T12L CR221-ND 57 
24 10.0-27.6| 2.40 18.3 20 34.0 200 Ball P12829-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 2406KLO05WB50LOO CR221-ND 57 
24 14-27.6 1.99 16.6 4.75 32.0 325 | Hydrowave| P9727-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO6T24H CR221-ND 57 
24 14-27.6 1.34 12.0 2.80 24.0 325 | Hydrowave| P9726-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO6T24L CR221-ND 57 
12 6.0-13.8 0.60 10.9 07 22.5 300 Ball P12830-ND NEW! 11.25 9.68 8.33 2408NL04WB10L00 CR221-ND 57 
60x20 12 6.0-13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball P12831-ND NEW! 11.25 9.68 8.33 2408NLO4WB50LOO CR221-ND 157 
24 15.0-27.6| 1.20 15.9 13 29.0 300 Ball P12832-ND NEW! 11.25 9.68 8.33 2408NLOSWB40L00 CR221-ND .57 
12 6.0-13.8 0.90 13.7 .08 23.0 300 Ball P12833-ND NEW! 10.88 9.36 8.05 2410MLO04WB10B00 CR221-ND 57 
60x25 12 6.0-13.8 2.04 21.5 20 33.5 300 Ball P12834-ND NEW! 10.88 9.36 8.05 2410MLO4WB40BOO CR221-ND .57 
24 10.0-27.6 | 2.40 23.3 .25 36.5 300 Ball P12835-ND NEW! 10.88 9.36 8.05 2410ML05WB50B00 CR221-ND .57 
12 7-13.8 2.52 20.5 6.0 37.0 315 | Hydrowave| P9758-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A12U1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.52 20.5 6.0 37.0 315 | Hydrowave| P9995-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A12U1BS CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.04 19.1 5.20 32.0 315 | Hydrowave| P9729-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A12H1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.04 19.1 5.20 32.0 315 | Hydrowave| P11033-ND 8.75 7.53 6.48 FBA06A12H1BX CR221-ND 57 
60x25.5 12 7-13.8 1.56 16.6 3.95 28.0 315 | Hydrowave| P9767-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A12M1A CR221-ND 57 
Е: 12 7-13.8 1.32 14.1 3.10 24.0 315 | Hydrowave| P9728-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A12L1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 1.32 14.1 3.10 24.0 315 | Hydrowave| P11034-ND 8.75 7.53 6.48 FBA06A12L1BX CR221-ND 57 
24 14-27.6 2.52 19.1 5.20 32.0 315 | Hydrowave| P9731-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A24H1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 2.16 16.6 3.95 28.0 315 | Hydrowave| P9768-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A24M1A CR221-ND 57 
24 14-27.6 1.68 14.1 3.10 24.0 315 | Hydrowave| P9730-ND 8.25 7.10 6.11 FBA06A24L1A CR221-ND 57 
12 7-13.8 2.40 33.5 3.20 34.0 325 | Hydrowave| P9733-ND 10.00 8.60 7.40 ЕВА08Т12Н CR180-ND .85 
12 7-13.8 2.40 33.5 3.20 34.0 325 | Hydrowave| P11095-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO8T12HS CR180-ND 85 
80x15 12 7-13.8 0.95 21.9 1.55 23.0 325 | Hydrowave| P9732-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO8T12L CR180-ND 85 
24 14-27.6 2.64 33.5 3.20 34.0 325 | Hydrowave| P9735-ND 10.00 8.60 7.40 FBAO8T24H CR180-ND 85 
24 14-27.6 1.13 21.9 1.55 23.0 325 | Hydrowave| P9734-ND 10.00 8.60 7.40 FBAOBT24L CR180-ND :85 
12 6.0-13.8 1.08 26.5 .08 26.0 300 Ball P12836-ND NEW! 12.38 10.65 9.16 3108NL04WB10P00 CR180-ND .85 
80x20 12 6.0-13.8 3.36 44.0 20 42.0 300 Ва! P12837-ND NEW! 12.38 10.65 9.16 3108NL04WB50P00 CR180-ND .85 
24 15.0-27.6| 1.30 26.5 .08 26.0 300 Ball P12838-ND NEW! 12.38 10.65 9.16 3108NL05WB10P00 CR180-ND .85 
24 15.0-27.6 | 3.60 44.0 -20 42.0 300 Ball P12839-ND NEW! 12.38 10.65 9.16 3108М1.05У/В50Р00 CR180-ND .85 
12 6.0-13.8 1.20 24.7 .07 22.0 300 Ball P12840-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 3110KLO4WB10P00 CR180-ND 85 
80x25 12 6.0-13.8 2.04 31.8 ло 28.0 300 Ball P12841-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 3110KL04WB30P00 CR180-ND .85 
12 6.0-13.8 2.76 38.8 445 34.0 300 Ball P12842-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 3110KLO4WB50P00 CR180-ND 85 


Manufacturer Part Number Ending Code: 
AZ - Solid Corner Housing BS - Locked Rotor Alarm Sensor ВХ - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) BO - Locked Rotor Alarm Sensor and Solid Corner Housing CX - Thermal Sensor S - Locked Rotor Alarm Sensor 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1510 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic /’лмлив-лмдт DC Axial Fans co) 


Dim. Operating Input | Max. Air | Max. Air Max. Lead 
(mm) Voltage (VDC) Power Flow |Pressure | Noise | Length Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Sq.xThk. Nom. Range (W) (СЕМ) |(mmH>O) | (dB-A) | (mm) Bearing Part No. 1 5 10 Part No. Guards Each 
80x25 24 10.0-27.6 1.44 24.7 .07 22.0 300 Ball P12843-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 3110KLOS5WB10P00 CR180-ND 85 
24 10.0-27.6 2.88 38.8 15 34.0 300 Ва! P12844-ND NEW! 11.13 9.57 8.24 3110KL05WB50P00 CR180-ND .85 
12 7-13.8 3.24 46.9 4.80 38.2 300 Hydrowave | P9759-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12U1A CR180-ND .85 
12 7-13.8 3.24 46.9 4.80 38.2 300 Hydrowave | P9997-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12U1BS CR180-ND .85 
12 7-13.8 2.08 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave | P9738-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12H1A CR180-ND .85 
12 7-13.8 2.08 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave | P11035-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12H1AZ CR180-ND .85 
12 7-13.8 2.08 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave | P11036-ND 8.50 7.31 6.29 FBA08A12H1BS CR180-ND .85 
12 7-13.8 1.49 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave | P9737-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12M1A CR180-ND .85 
80x2 12 7-13.8 1.49 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave | P11038-ND 8.50 7.31 6.29 FBA08A12M1BS CR180-ND .85 
х25.5 12 7-13.8 1.49 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave | P11039-ND 8.75 7.53 6.48 FBA08A12M1BX CR180-ND .85 
12 7-13.8 0.82 24.0 1.57 21.0 300 Hydrowave | P9736-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12L1A CR180-ND .85 
12 7-13.8 0.82 24.0 1.57 21.0 300 Hydrowave | P11037-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A12L1AZ CR180-ND .85 
24 14-27.6 2.52 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave | P9741-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A24H1A CR180-ND .85 
24 14-27.6 2.52 39.6 3.78 32.0 300 Hydrowave | P11097-ND 11.50 10.07 8.63 FBA08A24H1CX CR180-ND .85 
24 14-27.6 1.70 32.1 2.51 28.0 300 Hydrowave | P9740-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A24M1A CR180-ND .85 
24 14-27.6 1.30 24.0 1.57 21.0 300 | Hydrowave | P9739-ND 8.25 7.10 6.11 FBA08A24L1A CR180-ND -85 
80x32 12 6.0-13.8 3.00 46.9 22 37.0 300 Ball P12845-ND NEW! 12.38 10.65 9.16 3112KL04WB40E00 CR180-ND .85 
24 10.0-27.6 3.36 46.9 22 37.0 300 Ball P12846-ND NEW! 12.38 10.65 9.16 3112KLO5WB40E00 CR180-ND 85 
92x25 12 6.0-13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ва! P12847-ND NEW! 14.25 12.26 10.55 3610KL04WB40P00 CR220-ND .68 
24 10.0-25.0 3.84 54.7 19 41.0 300 Ва! P12848-ND NEW! 14.25 12.26 10.55 3610KL05WB50P00 CR220-ND .68 
12 7-13.8 5.16 68.8 5.0 43.0 295 Hydrowave | P9760-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A12U1A CR220-ND .68 
12 7-13.8 5.16 68.8 5.0 43.0 295 Hydrowave | P11044-ND 8.50 7.31 6.29 FBA09A12U1BO CR220-ND .68 
12 7-13.8 5.16 68.8 5.0 43.0 295 Hydrowave | P9975-ND 8.50 7.31 6.29 FBA09A12U1BX CR220-ND .68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P9744-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A12H1A CR220-ND .68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P11040-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A12H1AZ CR220-ND .68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P11041-ND 8.50 7.31 6.29 FBA09A12H1BO CR220-ND .68 
12 7-13.8 2.70 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P11042-ND 8.75 7.58 6.48 FBA09A12H1BX CR220-ND .68 
12 7-13.8 1.80 48.0 3.00 30.0 295 Hydrowave | P9743-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A12M1A CR220-ND .68 
92x25.5 12 7-13.8 1.32 427 2.30 27.0 295 Hydrowave | P9742-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A12L1A CR220-ND .68 
12 7-13.8 1.32 42.7 2.30 27.0 295 Hydrowave | P11043-ND 8.75 7.58 6.48 FBA09A12L1BX CR220-ND .68 
24 12-27.6 7.2 68.8 4.6 47.0 295 Hydrowave | P11096-ND 8.50 7.31 6.29 FBA09A24U1BX CR220-ND .68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P9747-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A24H1A CR220-ND .68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P11045-ND 8.25 7.10 6.11 ЕВАО9А24Н1А2 CR220-ND .68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P11046-ND 8.50 7.31 6.29 FBA09A24H1BS CR220-ND .68 
24 14-27.6 3.36 56.8 3.98 35.0 295 Hydrowave | P11047-ND 8.75 7.53 6.48 FBA09A24H1BX CR220-ND .68 
24 14-27.6 2.64 48.0 3.00 30.0 295 Hydrowave | P9746-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A24M1A CR220-ND .68 
24 14-27.6 1.92 42.7 2.30 27.0 295 Hydrowave | P9745-ND 8.25 7.10 6.11 FBA09A24L1A CR220-ND .68 
92x38 12 7.0-13.2 4.08 68.5 29 44.0 300 Ball P12849-ND NEW! 20.38 17.53 15.08 3615KL04WB40P00 CR220-ND .68 
24 12.0-25.2 5.76 76.2 .36 46.5 300 Ball P12850-ND NEW! 20.38 17.53 15.08 3615KL05WB50P00 CR220-ND .68 
12 6-13.0 6.60 114.8 5.15 41.5 300 Ball P12851-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 4710KLO4WB50P00 CR210-ND 1.79 
119x25 24 10-27.6 1.92 63.6 1.83 27.0 300 Ball P12852-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 4710KLO5WB10P00 CR210-ND 1.79 
24 10-26 6.96 114.8 5.15 41.5 300 Ball P12853-ND NEW! 17.50 15.05 12.95 4710КІ.05У/В50Р00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.8 1.92 56.1 .09 29.0 300 Ball P12854-ND NEW! 21.38 18.39 15.82 4712KL04WB10P00 CR210-ND 1.79 
119x32 12 6.0-13.8 8.28 112.0 .33 47.0 300 Ball P12855-ND NEW! 21.38 18.39 15.82 4712KL04WB50P00 CR210-ND 1.79 
24 12.0-27.6 8.16 112.0 .33 47.0 300 Ball P12856-ND NEW! 21.38 18.39 15.82 4724KL05WB40P00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.8 6.60 108.0 .27 42.5 300 Ball P12857-ND NEW! 19.00 16.34 14.06 4715KL04WB30P00 CR210-ND 1.79 
12 6.0-13.8 8.40 118.0 .33 46.5 300 Ball P12858-ND NEW! 19.00 16.34 14.06 4715KL04WB40P00 CR210-ND 1.79 
12 8.0-13.2 17.50 162.0 .69 56.5 300 Ball P12862-ND NEW! 57.50 49.45 42.55 47155104У/В50000 CR210-ND 1.79 
119x38 24 10.0-27.6 7.44 108.0 27 42.5 300 Ва! P12859-ND NEW! 19.00 16.34 14.06 4715KL05WB30P00 CR210-ND 1.79 
24 10.0-27.6 8.40 118.0 .33 46.5 300 Ball P12860-ND NEW! 19.00 16.34 14.06 4715KL05WB40P00 CR210-ND 1.79 
24 15.0-27.6 | 17.80 162.0 .69 56.5 300 Ball P12863-ND NEW! 57.50 49.45 42.55 4715SL05WB50D00 CR210-ND 1.79 
48 25.0-55.2 7.68 108.0 .27 42.5 300 Ball P12861-ND NEW! 19.00 16.34 14.06 4715KL07WB30P00 CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 7.80 114.7 8.0 45.5 280 Hydrowave | P9761-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G12U1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 41.5 280 Hydrowave | P9750-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G12H1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 41.5 280 Hydrowave | P11048-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G12H1AZ CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 41.5 280 Hydrowave | P11049-ND 18.38 15.81 13.60 FBA12G12H1BS CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 5.52 103.8 6.80 41.5 280 Hydrowave | P11050-ND 18.63 16.02 13.79 FBA12G12H1BX CR210-ND 1.79 
120x38 12 7-13.8 4.08 86.5 4.80 35.5 280 Hydrowave | P9749-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G12M1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 2.16 68.9 3.30 30.0 280 Hydrowave | Р9748-МО 18.13 15.59 13.42 FBA12G12L1A CR210-ND 1.79 
12 14-27.6 5.52 103.8 6.80 41.5 280 Hydrowave | P9753-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G24H1A CR210-ND 1.79 
12 14-27.6 5.52 103.8 6.80 41.5 280 Hydrowave | P11080-ND 18.63 16.02 13.79 FBA12G24H1BX CR210-ND 1.79 
12 14-27.6 3.84 86.5 4.80 85.5 280 Hydrowave | P9752-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G24M1A CR210-ND 1.79 
12 14-27.6 2.64 68.9 3.30 30.0 280 Hydrowave | P9751-ND 18.13 15.59 13.42 FBA12G24L1A CR210-ND 1.79 
12 6.0-18.0 17.28 240 .62 58.0 300 Ball P12868-ND NEW! 72.50 62.35 53.65 6820PLO4WB40D00 CR196-ND 3.06 
172x50 24 12.0-30.0 | 15.84 240 .62 58.0 300 Ball P12869-ND NEW! 72.50 62.35 53.65 6820PL05WB40D00 CR196-ND 3.06 
48 25.0-60.0 | 15.84 240 .62 58.0 300 Ball P12870-ND NEW! 72.50 62.35 53.65 6820PLO7WB40D00 CR196-ND 3.06 
12 6.0-18.0 24.7 250 .65 62.5 400 Ball P12864-ND NEW! 75.63 65.04 55.97 5910PLO4WB50LOO CR191-ND 2.28 
150x172X25| 24 | 120300 | 240 | 2500 65 625 | 400 Вай P12865-ND NEW: 75.63 65.04 55.97 | 5910PLOSWBSOLOO | СН191-40 228 
150x172x50 12 6.0-18.0 17.28 240 .62 58.0 300 Ball P12866-ND NEW! 72.50 62.35 53.65 5920PLO4WB40D00 CR191-ND 2.28 
24 12.0-30.0 | 15.84 240 62 58.0 300 Ball P12867-ND NEW! 72.50 62.35 53.65 5920PLO5WB40D00 CR191-ND 2.28 


Manufacturer Part Number Ending Code: 
AZ - Solid Corner Housing BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) BO - Locked Rotor Alarm Sensor and Solid Corner Housing CX - Thermal Sensor $ - Locked Rotor Alarm Sensor 


NMB-MAT DC Blowers are most suitable for cooling in high back pressure applications. Since the fan impeller is housed inside a rugged plastic 
owe rs enclosure, the blower is not affected by high back pressure caused by objects in close proximity to the exhaust port. Sensor third wire options 
available on most models. 


Fig. 1 Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C • Storage Temperature: -40°C ~ 75°C * Blowers with Hydro-Wave and Ball 
BearingTechnology 
Operating Input Air Static 
Volt. (VDC) | Current | Power| Flow | Pressure Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig| Nom.| Range | (mA) | (W) | CFM | InH20  |Noise | Part No. 1 5 10 |Рап No. 
12 | 7-13.8 500 6.00 | 22.97 0.71 45 | P9754-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LH 
Direction of 12 | 7-13.8 280 3.36 | 18.73 0.44 40 | P9755-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LL 
Rotation !| 24 |1427.6| 295 7.08 | 23.7 0.78 45 | P9763-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LH 
24 |14-27.6 155 3.72 18.7 0.45 40 |P9764-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LL 
Fig.2 «В. 12 | 7-13.8 210 2.52 | 10.60 0.41 35 | P9756-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LH 
еа 1 12 | 7-13.8 145 1.74 8.83 0.24 29 |P9757-ND 27.50 23.65 20.35 |FALSF12LL 
L 24 |14-27.6 150 3.50 9.18 0.28 40 | P9765-ND 27.50 23.65 20.35 |FALSF24LH 
E 24 |14-27.6 100 2.40 7.06 0.16 37.5 | P9766-ND 27.50 23.65 20.35 |FALSF24LL 
= 5 4.5-6 320 1.60 3.17 0.24 34 | P9772-ND 21.25 18.28 15.73 |FALSFOSLL 
5 4.5-6 570 2.85 4.24 0.39 40 | P9773-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3FOSLH 
oA 1 12 | 7-13.8 170 2.04 3.17 0.24 34 | P9774-ND 21.25 18.28 15.73 | FALSF12LL 
12 | 7-13.8 270 3.24 4.24 0.39 40 | P9775-ND 21.25 18.28 15.73 | FAL3F12LH 
ша 24 |14-27.6 150 3.60 4.24 0.39 40_ | P9776-ND 21.25 18.28 15.73 |FAL3F24LH 
Model Dimensions (mm) 2 | 12 R02-138| 120 | 144 | 35 0.48 35 |P12901-ND NEW! 12.50 10.75 9.25 |BM511504WB40LOO 
Type A B C D Е F G H T 2 12 10.2-13.8| 130 1.56 5.3 .34 34 |P12902-ND NEW! 12.50 10.75 9.25 | BM512504WB40L00 
FAL-GF | 65.8 | 2841557114 | 607 [1071| 76 99 97 12 |0.2-13.| 240 2.88 6.7 .64 41 P12903-ND NEW? 12.50 10.75 9.25 | BM512504WB50L00 
FALSE | 50 | 28 | 37 | 76 | 4i | 76 | 47 | 68 | 68 2| 12 6438 | 190 | 228 847 | 50 41 |P12904-ND NEW! 14.38 12.37 10.64 | В00702В044000Т0 
FAL3F 332] 20 | 268 | 50 | 268 50 [296 43 | 43 24 |10-276| 140 | 3.36 | 9.50 | 6 48 | P12905-ND NEW! 14.88 12.37 10.64 | В00702В05500000 
BMB115| 32 | 15 | 27 | 8 | 20 | 51 | — | 43 | — 2| 12 |6130 | 290 | 348 | 106 | 1122 38.5 | P12906-ND NEW! 14.38 12.37 10.64 | ВС0703В04400000 
8M5125| 32 | 25 | 27 | 51 І 20 | 51 | — 4 | — 24 |10-26.0 | 150 | 3.60 | 10.6 | 1122 | 38.5 | P12907-ND NEW! 14.88 12.37 10.64 | ВС0703В05400000 
BG0702| — | 25 | 399 | 757 | 399 | 757. | — [8741 — 2| 12 84128 | 1080 | 1240] 28.6 14 54.5 | P12908-ND NEW! 19.88 1710 14.71 |BG0903B04400000 
860703 | — | 30 | 399 757 | 399 | 757. — |671 | — 24 |10-25.0| 490 | 11.80] 286 14 54.5 | P12909-ND NEW! 19.88 17.10 14.71 | BG0903B05400000 
BG0903 | — 33 58 | 93.5 | 53 97 — 71 — 1 12 | 6-13.8 650 7.80 28.2 70 52 | P12910-ND NEW! 22.00 18.92 16.28 |BG1203B04400000 
BG1203 | — 32 55 | 120 | 61 120 | — |10 | — 24 |12-25.2 480 11.52 | 33.2 1.04 55 |P12911-ND NEW! 22.00 18.92 16.28 |BG1203B05500000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros3 1511 


ebmpapst rans 


UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041 


Size Voltage CFM Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage| Range | Bearing | Watts eo" dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Fans 
40x10 12 10-14 Sleeve 0.8 6 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1081-ND 12.46 9.54 8.75 7.69 412FH 
40x10 24 20-28 Sleeve 0.8 5 22 28 AWG 12.2" Leads 381-1082-ND 12.81 9.81 9.00 7.91 414F 
40 x 20 12 10-14 Sleeve 1.0 6 18 28 AWG 12.2" Leads 381-1069-ND 13.63 10.44 9.57 8.41 412 
40x20 24 20-28 Sleeve 1.0 6 18 28 AWG 12.2" Leads 381-1070-ND 14.10 10.80 9.90 8.70 414 
40x25 12 8-14 Ball 3.3 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1125-ND 34.43 26.37 24.18 21.25 412JHH 
40x25 24 18-27 Ball 3.6 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1126-ND 34.43 26.37 24.18 21.25 414JHH 
60x25 12 6-15 Ball 2.5 24 40 22 AWG 12.2" Leads 381-1071-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612 
60x25 12 8-15 Ball 3.0 27 41 22 AWG 12.2" Leads 381-1135-ND 27.50 21.06 19.31 16.97 612NHH 
60x25 24 12-30 Ball 2.5 24 40 22 AWG 12.2" Leads 381-1072-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 614 
60x25 24 12-27 Ball 3.4 27 44 22 AWG 12.2" Leads 381-1097-ND 28.91 22.14 20.30 17.84 614H 
60x25 24 18-26 Sintec 3.8 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1136-ND 21.03 16.11 14.77 42.98 614NGHH 
60x25 12 6-15 Ball 1.3 18 33 22 AWG 12.2" Leads 381-1000-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612M 
60x25 12 6-15 Ball 0.7 12 26 22 AWG 12.2" Leads 381-1038-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 612L 
60x25 24 12-30 Ball 0.8 12 26 22 AWG 12.2" Leads 381-1039-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 614L 
60x25 24 12-30 Ball 1.4 18 33 22 AWG 12.2" Leads 381-1040-ND 26.91 20.61 18.90 16.61 614M 
70x15 12 8-13.8 Sintec 1.7 26 36 28 AWG 12.2" Leads 381-1128-ND 29.26 22.41 20.55 18.06 712F 
70x15 24 12-30 Sintec 1.7 26 36 28 AWG 12.2" Leads 381-1127-ND 29.26 22.41 20.55 18.06 714F 
80x25 12 7-15 Ball 0.8 21 21 24 AWG 12.2" Leads 381-1101-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412L 
80x25 12 7-15 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2" Leads 381-1049-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412M 
80x25 12 7-15 Ball 24 33 35 24 AWG 12.2" Leads 381-1010-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8412 
80x25 24 12-28 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2" Leads 381-1050-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8414M 
80x25 24 12-28 Ball 24 33 35 24 AWG 12.2" Leads 381-1011-ND 23.62 18.09 16.59 14.58 8414 
80 x 32 12 6~15 Ball 1.8 28 34 22 AWG 12.2” Leads 381-1048-ND 30.79 23.58 21.62 19.00 8312M 
80 x 32 12 6~15 Ball 2.2 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1008-ND 30.79 23.58 21.62 19.00 8312 
80 x 32 12 6~15 Ball 4 39 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1133-ND 39.25 30.06 27.56 24.22 8312HL 
80 x 32 48 36~56 Ball 2.6 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1077-ND 29.96 22.95 21.04 18.49 8318 
80 x 38 12 8~16 Sleeve 3 35 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1099-ND 58.05 44.46 40.76 35.82 8112G 
80 x 38 12 8-16 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1100-ND 55.83 48.24 44.37 37.68 8112K 
80 x 38 24 18-30 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1047-ND 62.98 48.24 44.22 38.86 8124K 
92x25 12 7-15 Ball 1.3 36 27 24 AWG 12.2" Leads 381-1080-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3412L 
92x25 12 7-15 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2" Leads 381-1012-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3412M 
92x25 24 12-28 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2" Leads 381-1013-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3414M 
1 92x25 24 12-28 Ball 2.6 49 36 24 AWG 12.2" Leads 381-1001-ND 24.56 18.81 17.25 15.16 3414 
92x32 12 6-15 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1073-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 3312 
92 x 32 24 12-28 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2" Leads 381-1074-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 3314 
92 х 38 12 7-13.8 Ва! 7.5 76.5 51 24 AWG 12.2" Leads 381-1141-ND 48.18 36.90 33.83 29.73 3212J/2N 
119x25 12 7-14 Ball 32 82 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1024-ND 28.67 21.96 20.13 17.69 4412FM 
119x25 24 12-28 Ball 32 82 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1025-ND 30.20 23.3 21.21 18.64 4414FM 
119 х32 12 6-15 Ва! 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1021-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4312M 
119 x 32 12 6-15 Ball 5 100 45 Leads, Hall Effect 381-1088-ND 33.14 25.38 23.27 20.45 4312S 
119 x 32 12 6-15 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1002-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4312 
119x32 24 12-28 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1023-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4314M 
119x32 24 12-28 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1003-ND 31.14 23.85 21.87 19.22 4314 
119x32 48 36-53 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1004-ND 34.55 26.46 24.26 21.32 4318 
119 x 38 12 7-14.5 Ball 12 51 29 22 AWG 12.2” Leads 381-1016-ND 39.36 30.15 27.64 24.29 4212L 
119 x 38 12 7~14.5 Ball 2.2 75 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1017-ND 39.36 30.15 27.64 24.29 4212M 
119 x 38 12 7~15 Ball 4.5 106 49 110” x .02” Terminals 381-1014-ND 51.58 39.51 36.22 31.83 4182NX 
119 x 38 12 7~14.5 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2" Leads 381-1084-ND 42.30 32.40 29.70 26.10 4212H 
119 x 38 12 7~15 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1142-ND 96.50 84.44 77.20 67.55 DV4112/2NP-3021 
119 x 38 24 12~28 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2" Leads 381-1085-ND 42.30 32.40 29.70 26.10 4214H 
119 x 38 24 12-29 Ball 4.5 106 49 110” x .02” Terminals 381-1015-ND 51.58 99.51 36.22 31.83 4184NX 
119 x 38 24 12-25 Ball 11 140 59 22 AWG 12.2” Leads 381-1139-ND 54.17 41.49 38.04 33.43 4114NXH 
119 x 38 24 12-25 Ball 11 140 59 110” x .02” Terminals 381-1134-ND 58.28 44.64 40.92 35.96 4184NXH 
119 x 38 24 16-30 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1143-ND 96.50 84.44 77.20 67.55 DV4114/2N-900 
119 x 38 48 36~56 Ball 5.6 108 49 .110 x .02" Terminals 381-1087-ND 46.88 35.91 32.92 28.93 4298H 
119 x 38 48 36~56 Ball 16 157 63 22 AWG 10.6” Leads 381-1138-ND* 135.70 118.74 108.56 94.99 W1G110-AG07-06 
119 x 38 48 36~60 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1144-ND 91.20 79.80 72.96 63.84 DV4118/2NP-30183 
119x 38 48 44-52 Ball 15 159 64 22 AWG 12.2" Leads 381-1140-ND 63.92 48.96 44.88 39.44 4118N/2HH-00187 
127 x38 12 8-16 Ball 4.5 118 44 110” x .02” Terminals 381-1115-ND 64.16 49.14 45.05 39.59 W2G115-AD15-13 
127 x 38 12 7-14 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1131-ND 47.59 36.45 33.42 29.37 5212NN 
127 x 38 12 11-13 Ball 20 159 56 22 AWG 12.2" Leads 381-1145-ND 108.60 95.03 86.88 76.02 DV5212/2N-40184 
127 x 38 24 12~28 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1132-ND 47.59 36.45 33.42 29.37 5214NN 
127 x 38 24 16-28 Ball 12 160 52 22 AWG 10.6" Leads 381-1137-ND 79.67 61.02 55.94 49.16 W2G115-AG71-09 
127 x 38 24 16~28 Ball 12 160 52 110” x .02” Terminals 381-1068-ND 82.02 62.82 57.59 50.61 W2G115-AG71-12 
127 x 38 24 22~26 Ball 20 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1146-ND 104.60 91.53 83.68 73.22 DV5214/2N-40185 
127 x 38 48 43-53 Ball 22 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1147-ND 109.80 96.08 87.84 76.86 DV5218/2NP-40182 
172x51 24 12-28 Ball 18 241 57 118” x .02" Terminals 381-1005-ND 82.96 63.54 58.25 51.19 6424 
172x 51 24 12~28 Ball 26 283 61 118” x .02" Terminals 381-1043-ND 99.41 76.14 69.80 61.34 6224NH 
2 172x 51 24 12-28 Ball 26 283 63 118” x .02" Terminals 381-1046-ND 102.93 78.84 72.27 63.51 6424H 
172x51 24 16-30 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2" Leads 381-1156-ND 115.40 100.98 92.32 80.78 DV6224 
172x51 48 28-60 Ball 17 241 55 118” x .02" Terminals 381-1045-ND 82.96 63.54 58.25 51.19 6248N 
172x51 48 40-60 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2" Leads 381-1157-ND 115.40 100.98 92.32 80.78 DV6248 
DC Flatpak Blowers 
76х27 12 8-13.5 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2" Leads 381-1148-ND 40.54 31.05 28.47 25.02 RL48-19/12 
76х27 24 18-26.4 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1149-ND 40.54 31.05 28.47 25.02 RL48-19/14 
97x98.5x33| 12 8-12 Ball 12.5 32.4 62 26 AWG 12.2” Leads 381-1150-ND 49.12 37.62 34.49 30.31 RL65-21/12/2 
3 121x37 12 7-15 Ball 5 24 58 22 AWG 12.2" Leads 381-1059-ND 59.93 45.90 42.08 36.98 RL90-18/12N 
121x37 24 12-28 Ball 5 24 58 22 AWG 12.2" Leads 381-1060-ND 59.93 45.90 42.08 36.98 RL90-18/14N 
127 х 25 12 8-15 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1151-ND 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/12 
127x25 24 6-30 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1152-ND 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/14 
127x25 48 36-60 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1153-ND 75.00 65.63 60.00 52.50 RLF100-11/18/2HP 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. * Requires Mating Housing Connector H10117 & Contacts H10119 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1512 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


ebmpapst Fans c»; 


Size Voltage CFM Impeller Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Range eo" dBA Watts Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Motorized Impellers 
5 102x52 12 11-13 90 69 13.5 Plastic 381-1129-ND 117.27 89.82 82.34 72.36 RER101-36/12/12P 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts eo" dBA Inches (mm) Capacitor Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers 
5 220x71 115 96 500 71 8.66" (220) x 2.8" (71) 10 Plastic 381-1110-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 R2E220-AA44-23 
220x71 230 100 530 71 8.66" (220) x 2.8" (71) 2 Plastic 381-1109-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 R2E220-AA40-23 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts eo" dBA Inches (mm) Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Backward Curved Motorized Impellers 
133 х 91 24 28 212 63 5.25" (133) x 2.39" (60.6) Plastic 381-1154-ND 180.00 157.50 144.00 126.00 В10133-АА17-02 
5 133х91 48 28 212 өз 5.25” (133) х 2.39” (60.6) Ріавіс 381-1155-ND 180.00 157.50 144.00 126.00 R1G133-AA65-02 
175 x 69 24 36 330 65 6.9" (175) x 2.72" (69) Plastic 381-1158-ND 184.50 161.44 147.60 129.15 R1G175-AB63-02 
175 x 69 48 36 330 65 6.9" (175) x 2.72" (69) Plastic 381-1159-ND 184.50 161.44 147.60 129.15 R1G175-AB41-02 
Size Input CFM Digi-Key Price Each ebm-papst Ind. 
Fig. (mm) Bearing | Voltage| Watts eo" dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Tubeaxial Fans 
80x38 Sleeve 115 8 21 21 18 AWG 12.2" Leads 381-1057-ND 33.96 26.01 23.85 20.96 8830N 
80x38 Sleeve 115 11 28 28 18 AWG 12.2" Leads 381-1106-ND 33.96 26.01 23.85 20.96 8800N 
80x38 Sleeve 115 11 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 30.20 23.13 21.21 18.64 8500N 
80x38 Sleeve 115 11 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 38.31 29.34 26.90 23.64 8500DP 
80x38 Sleeve 230 11 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 32.67 25.02 22.94 20.16 8550N 
80x38 Ball 115 dd 36 35 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND 41.71 31.95 29.29 25.74 8506N 
80x38 Sleeve 115 11 34 41 -110"x.02" Terminals 381-1051-ND 33.72 25.83 23.68 20.81 8500A 
80x38 Sleeve 115 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND 32.99 28.53 26.22 22.29 8500VW 
80x38 Ball 115 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND 40.84 35.28 32.44 27.58 8506VW 
80x38 Ball 230 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1055-ND 41.17 35.64 32.68 27.84 8556VW 
92x25 Ball 115 9 41 40 -110"x.02" Terminals 381-1076-ND 37.84 28.98 26.57 23.35 3906 
92x38 Ball 115 11 52 42 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND 46.30 35.46 32.51 28.57 3606 
119x25 Ball 115 8 59 35 .110"x.02" Terminals 381-1107-ND 40.89 31.32 28.71 25.23 9906L 
119 х 25 Ball 115 12 79 42 -110"x.02" Terminals 381-1078-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 9906 
119x25 Ball 230 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1079-ND 40.89 31.32 28.71 25.23 9956 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1089-ND 29.02 22.23 20.38 17.91 4600N 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 .110"x.02" Terminals 381-1090-ND 29.02 22.23 20.38 17.91 4600X 
1 119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 .110"x.02" Terminals 381-1093-ND 32.43 24.84 22.77 20.01 4650N 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1094-ND 32.43 24.84 22.77 20.01 4650X 
119 x 38 Ball 115 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1091-ND 40.66 31.14 28.55 25.09 4606N 
119 x 38 Ball 230 18 106 51 .110"x.02" Terminals 381-1095-ND 42.42 32.49 29.79 26.18 4656X 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 .118"x.02" Terminals 381-1030-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 4606VX 
119 x 38 Ball 230 18 106 45 .118"x.02" Terminals 381-1034-ND 60.40 46.26 42.41 37.27 4656VX-817 
119 x 38 Sleeve 115 12 61 28 .110"x.02" Terminals 381-1036-ND 35.96 27.54 25.25 2249 48007 
119 x 38 Sleeve 230 13 59 26 .110"x.02" Terminals 381-1037-ND 38.89 29.79 27.31 24.00 4850Z 
119 x 38 Sleeve 115 12 71 32 .110"x.02" Terminals 381-1026-ND 35.13 26.91 24.67 21.68 45307 
119 х38 Sleeve 115 18 106 45 .110"x.02" Terminals 381-1029-ND 28.32 21.69 19.89 17.48 46007. 
119 x 38 Sleeve 230 19 94 40 .110"x.02" Terminals 381-1033-ND 33.49 25.65 23.52 20.67 46502 
119 х 38 Ball 115 18 106 45 .110"x.02" Terminals 381-1031-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 46062 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND 44.89 34.38 31.52 27.70 4606ZW 
119 x 38 Ball 230 19 94 40 .110"x.02" Terminals 381-1035-ND 44.65 34.20 31.35 27.55 46567 
127 х 38 Ball 115 17 121 47 .110"x.02" Terminals 381-1119-ND 49.82 38.16 34.98 30.74 5908-105 
127 x38 Sleeve 115 17 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1120-ND 43.36 33.21 30.45 26.76 5900-505 L 
135 x 38 Ball 230 26 159 50 .110"x.02" Terminals 381-1096-ND 78.84 60.39 55.36 48.65 56565 
150 x 55 Ball 115 38 225 52 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 W2S130-AA25-01 
150 x 55 Ball 115 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 W2S130-BM15-01 
150 x 55 Ball 230 46 250 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1123-ND 71.91 55.08 50.49 44.37 W2S130-BM03-01 
2 172 х 51 Ball 115 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1065-ND 100.11 76.68 70.29 61.77 W2E143-AA15-01 
172 х 51 Ball 230 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND 100.11 76.68 70.29 61.77 W2E143-ABO9-01 
172 x 150 x 38 Ball 230 28 230 57 0.11" Terminals 381-1062-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 W2E142-BB01-01 
172 x 150 x 38 Ball 115 24 230 57 0.11" Terminals 381-1063-ND 95.76 73.35 67.24 59.09 W2E142-BB05-01 
4 225 x 80 Ball 115 80 607 61 Terminal Block 381-1114-ND 127.10 111.22 101.68 88.97 W2E200-HH86-01 
AC Flatpak Blowers 
3 121 х 37 Sleeve 115 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 52.41 40.14 36.80 32.34 RL90-18/00 
121x37 Sleeve 230 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 59.69 45.72 41.91 36.83 RL90-18/50 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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QSUNON Thin Cooling Fans and Blowers m 


General 


Motor: Patented brushless DC motor design Fan Housing: Injection 
molded non-flammable black thermoplastic UL 94V-O rating Blower 
Housing: See Below Impeller: Injection molded non-flammable black 
thermoplastic UL 94V-O rating Bearing: Precision, life-lubricated ball 
bearing system; Precision, oil-impregnated sintered sleeve bearing sys- 
tem. Insulation: Class E integral ground system rated @ 100°С Insu- 
lation Resistance: More than 500M ohm between internal stator and 
lead wire (+) measured by DC 500V Dielectric Strength: 500VAC for one 
minute Safety Protection: Electronic locked rotor protected Operating 
Temperature: -10°С to 70°С for sleeve bearing version; -10°С to 70*C 
for ball bearing version (fans); 0°С to 70°С (blowers) Storage 
Temperature: -40°С to 70°С (fans); -20°С to 70°С (blowers) Operating 
Voltage: Rated voltage +15% Life Expectancy: 30,000 hours 

Blower Features 


* Exceptional cooling performance, radiating blower with one directional 
exhaust * Low noise via highly efficient fan blade design * Low power 
consumption and high motor efficiency through radial gap type motor 


design 
Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage Voltage Bearing No. of Current Input Speed Flow (@ 1" or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type Poles (A) (W) (RPM) | (CFM) | 25.4mm - H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Fig. 1 — Hi-Performance Dual Axial Fans 
40 x 48 12 5-43.8 Ball 4 1.40 16.8 |14500/9500 27 1.97 61 259-1301-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 PMD1204PJB1-A 
i 0.71 8.5 |11500/8000 | 21.2 1.11 57 259-1302-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 PMD1204PJB3-A 
40x56 12 5-13.8 Ball 4 1.40 16.8 |14500/9500 | 26.5 1.73 59 259-1303-ND 31.75 24.43 22.88 21.52 PMD1204PPB1-A(2) 
Fig. 2 — Plastic Ultra-Thin Brushless DC Fans 
17x8 5 46 Ball 8 0.09 0.60 12000 0.80 0.12 25 259-1116-ND 19.24 14.52 13.60 12.79 KDE0517PDB2-8(2)V 
20x8 5 48 Ball 8 0.11 1.0 15000 1.90 0.18 29 259-1081-ND 19.61 14.52 13.60 12.79 KDE0501PDB1-8(2)V 
0.09 0.60 12000 1.00 0.15 26.5 259-1117-ND 19.61 14.52 13.60 12.79 KDE0501PDB2-8(2)V 
0.16 0.8 13000 3.0 0.22 31 259-1189-ND 13.70 10.15 9.51 8.94 KDE0502PEB1-8(MS.N) 
25x6 5 3-6 Ball 8 0.11 0.6 11500 27 0.18 26 259-1187-ND 13.70 10.15 9.51 8.94 KDE0502PEB2-8(MS.N) 
0.08 04 7000 14 0.07 16 259-1115-ND 13.70 10.15 9.51 8.94 KDE0502PEB3-8(MS.N) 
4-6 0.11 0.90 9500 4.90 0.15 25 259-1119-ND 13.44 10.17 9.51 8.95 KDE0503PEB1-8(MS.N) 
30x6 5 3-6 Ball 8 0.15 0.75 7500 43 0.08 24.5 259-1190-ND 13.44 10.17 9.51 8.95 KDE0503PEB2-8(MS.N) 
3.5-6 0.07 0.35 5500 24 0.06 16.5 259-1191-ND 13.44 10.17 9.51 8.95 KDE0503PEB3-8(MS.N) 
0.21 1.0 7000 5.9 0.10 32 259-1192-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 KDE0504PEB1-8(MS) 
40x6 5 3-6 Ball 8 0.11 0.55 6000 53 0.07 28 259-1184-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 KDE0504PEB2-8(MS) 
0.09 0.45 5000 45 0.06 23 259-1186-ND 13.29 10.18 9.52 8.94 KDE0504PEB3-8(MS) 
Fig. 2 — Plastic Thin Brushless DC Fans 
20x10 5 46 Ball 8 0.12 0.6 10000 145 0.15 22 259-1125-ND 18.20 13.42 12.55 11.80 KDE0501PFB2-8.N(2)(V) 
3-6 Vapo 8 0.12 0.6 13000 3.5 0.25 23 259-1265-ND 18.82 14.49 13.56 12.76 GM0502PFV1-8M 
5 0.12 0.9 10000 24 0.16 24 259-1012-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0502PFB1-8V 
4-6 Ball 8 0.12 0.6 10000 2.0 0.16 24 259-1062-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE0502PFB2-8V 
25x10 0.06 0.3 7000 13 0.09 23 259-1013-ND 14.07 10.45 978 9.19 KDE0502PFB3-8V 
0.10 1.0 10000 34 0.16 24 259-1014-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1202PFB1-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.10 72 10000 20 0.16 24 259-1063-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1202PFB2-8V 
0.08 0.5 7000 13 0.09 23 259-1015-ND 14.07 10.45 978 9.19 KDE1202PFB3-8V 
5 4-6 Ball 8 0.18 0.9 9500 3.5 0.14 22.5 259-1016-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDEO0503PFB1-8V 
0.12 0.6 8000 3.0 0.11 20.5 259-1064-ND 14.07 10.45 978 9.19 KDE0503PFB2-8V 
30x10 0.13 0.9 9500 54 0.14 22.5 259-1018-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1203PFB1-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.12 07 8000 42 0.11 20.5 259-1065-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1203PFB2-8V 
0.08 0.6 5500 3.15 0.07 18 259-1019-ND 14.07 10.45 9.78 9.19 KDE1203PFB3-8V 
0.20 10 7500 65 0.12 255 259-1185-ND 14.79 11.57 1083 1017 | KDE0535PFB1-8(MS)0C 
5 3.5-6 Ball 8 044 07 6000 52 0.08 21 259-1188-ND 14.79 11.57 108% 1047 | KDE0535PFB2-8(MS)0C 
rey 0.07 0.35 | 4500 38 0.05 18 259-1182-ND 14.79 11.57 1083 1017 | KDEO535PFB3-8(MS)OC 
0.08 1.0 7500 6.5 0.12 25.5 259-1183-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE1235PFB1-8(MS) 
12 5-13.8 Ball 8 0.06 07 6000 52 0.08 19.5 259-1181-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE1235PFB2-8(MS) 
0.06 07 4500 3.8 0.05 18 259-1180-ND 14.79 11.57 10.83 10.17 KDE1235PFB3-8(MS) 
3.5-6 Ball 4 0.20 1.0 7500 75 0.17 28 259-1267-ND 8.24 5.90 5.60 5.22 KD0504PFB1 OC 
3-6 0.16 0.8 7400 73 0.18 31 259-1271-ND« 9.36 6.70 6.37 5.94 KDE0504PFB1 MS.M 
5 0.15 0.7 7000 6.6 0.17 25 259-1132-ND 6.89 4.86 4.64 4.26 KDE0504PFS1-8 
4-6 Sleeve 8 0.11 0.6 6000 56 0.13 24 259-1133-ND 6.89 4.86 4.64 426 KDE0504PFS2-8 
0.08 0.4 4500 45 0.09 22.8 259-1134-ND 6.89 4.86 464 4.26 KDE0504PFS3-8 
40х10 5-13.8 Ball 0.12 14 8400 83 0.19 34.4 259-1193-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 KD1204PFB1 H 
5-13.8 Ball 0.08 1.0 7400 73 0.18 31 259-1266-№0• 9.36 6.70 6.37 5.94 KDE1204PFB1 MS.M 
5-13.8 Ball 0.09 14 6600 6.5 0.15 27 259-1205-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 KD1204PFB2 H 
12 5-13.8 Sleeve 4 0.12 14 7400 7.3 0.17 30.3 259-1199-ND 6.01 4.24 4.05 3.71 KD1204PFS1 H 
5-13.8 Ball 0.05 0.6 5200 47 0.10 24 259-1198-ND 7.23 5.18 4.92 4.59 KD1204PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.06 0.7 4200 4.2 0.08 22 259-1200-ND 6.01 4.24 4.05 3.71 KD1204PFS3 H 
6-13.8 Sleeve 0.09 14 5500 49 0.11 25 259-1208-ND 6.01 4.24 4.05 371 KD1204PFS2 H 
40x20 12 5-13.8 Sleeve 4 0.07 0.8 6200 7.7 0.16 21 259-1280-ND 4.67 3.60 3.37 347 KD1204PKS2 H 
102-138 | Вай 0.57 68 | 13000 235 1.15 515 259-1270-ND A 2377 1829 1713 1611 | PMD1204PQBX-A(2) Е 
40x28 12 10.2-13.8 Ball 4 0.33 4.0 11300 19 0.80 45 259-1269-ND A 19.20 14.78 13.84 13.02 PMD1204PQB1-A(2) F 
10.2-13.8 Ball 0.33 40 11000 19 0.78 4 259-1268-ND 17.29 13.31 12.46 11.72 PMD1204PQB1-A(2) 
3.5-6 Ball 4 0.21 1.0 7000 9.5 0.16 32 259-1287-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 KD0545PFB1 OC 
5 3.5-6 Ball 4 0.17 0.9 5900 8.0 0.13 29 259-1288-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 KD0545PFB2 OC 
45x10 46 Sleeve 8 0.12 0.6 5200 7 0.11 27 259-1144-ND 7.01 4.95 4.63 4.35 KDEO0545PFS2-8 
5-13.8 Ball 0.12 14 7100 9.5 0.16 33.8 259-1197-ND 7.57 5.43 547 4.81 KD1245PFB1 H 
12 5-13.8 Ball 4 0.09 14 5900 8 0.13 29 259-1207-ND 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB2 H 
5-13.8 Ball 0.09 14 5900 8.0 0.13 29 259-1196-ND 7.57 5.43 5.17 4.81 KD1245PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.10 12 5300 74 0.12 252 259-1202-ND 6.29 4.44 416 3.91 KD1245PFS2 H 
Ball 0.17 0.9 5400 10.2 0.11 31.5 259-1281-ND 8.80 6.31 6.00 5.58 KDEO0505PFB1-8 
5 46 Sleeve 8 0.17 0.9 5100 9.6 0.105 30.5 259-1258-ND 7.27 5.18 4.80 4.51 KDEO0505PFS1-8 
Sleeve 0.13 0.6 4300 8 0.09 29 259-1259-ND 7.27 5.13 4.80 4.51 KDEO0505PFS2-8 
50x10 12 5438 Ball 4 0.13 1.6 6000 114 0.12 347 259-1195-ND 7.73 5.54 5.27 4.91 KD1205PFB1 H 
i 0.10 12 5000 9.5 0.10 28.9 259-1201-ND 7.78 5.54 527 4.91 KD1205PFB2 H 
12 5-13.8 Ball 4 0.07 0.8 4200 8.0 0.08 24.3 259-1194-ND 7.84 5.24 4.99 4.65 KD1205PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.09 14 4500 8.5 0.09 26 259-1206-ND 7.57 5.34 5.00 4.70 KD1205PFS2 H 
52x15 5 4-6 Ball 4 0.38 1.9 5300 127 0.16 27.8 259-1161-ND 9.39 6.93 6.59 6.14 KDE0505PHB2 
EUM E 8-13.8 Ball 4 0.06 07 3700 102 0.12 225 259-1204-ND 8.15 6.02 572 533 | KD1205PHB3 H 
5-13.8 Sleeve 0.08 1.0 4700 13 0.17 29 259-1203-ND 6.51 4.70 4.49 411 KD1205PHS2 H 
259-1282-ND 722 5.56 5.20 4.90 | KD1206PHB1 H 
Шаа дё FIRR Ва! 4 ia 18 | 4300 21 018 з 259-1283-10- 836 64 603 567 | KD1206PHB1H.M 


* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) + Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94/-0) • ТАС Sensor А Frequency Generator Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 
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Q S U N 0 N Thin Cooling Fans and Blowers cont) 


Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage Voltage Bearing No. of Current Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type Poles (A) (W) | (RPM) | (СЕМ) | 25.4mm-H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
Ball 0.17 2.0 4300 22.5 0.20 34 259-1284-ND 7.09 5.46 5.11 4.81 KD1206PTB1 H 
60 x 25 12 5-13.8 Ball 4 0.17 2.0 4300 22.5 0.20 34 259-1285-М0е 8.24 6.34 5.94 5.59 KD1206PTB1 Н.М 
Sleeve 0.16 19 4300 22.5 0.20 33.5 259-1286-ND 4.54 3.50 3.28 3.08 KD1206PTS1H 
60x38 12 10.2-13.8 Ball 4 0.85 10.2 8000 52.5 0.93 572 259-1272-ND 20.02 15.41 14.43 13.57 PMD1206PMB1-A(2) 
259-1273-ND 9.95 7.66 747 6.74 KD1208PHB1-A H 
80x15 12 5-188 Ball 4 024 29 | 330 35 017 395 259-1274-NDA 10.33 795 745 7.00 | KD1208PHBI-A H.F 
80x25 12 5-13.8 Ball 4 0.21 23 3000 39.5 0.18 33 259-1275-ND 7.45 5.73 5.37 5.05 KD1208PTB1 (2).H 
80x38 12 10.2-13.8 Ball 4 0.76 9.1 5700 841 0.74 55.2 259-1276-ND 20.02 15.41 14.43 13.57 PMD1208PMB1-A (2) 
92 х25 12 5-13.8 Ball 4 0.24 2.5 2700 49.5 0.17 34.5 259-1277-ND 7.57 5.83 5.46 5.14 KD1209PTB1 (2).H 
12 10.2-13.8 Ball 6 0.63 7.6 3150 120 0.34 46.5 259-1261-NDA 18.44 14.19 13.29 12.50 KD1212PMBX-6A (F) 
120 x 38 12 10.2-13.8 Ball 4 ы 21 4000 190 0.72 63 259-1262-ND 27.57 21.22 19.87 18.68 PSD1212PMB1 (2) 
12 10.2-13.8 Ball 4 ы 21 4000 190 0.70 63 259-1263-NDA 29.48 22.69 21.25 19.98 Р501212РМВ1 (2) F 
48 20-55 Ball 6 0.19 9.1 3000 136 0.30 4 259-1264-ND 16.52 12.72 11.91 11.20 KD4812PMB1-6A 
Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage | Voltage | Bearing No. of Current Input Speed Flow (Q 1" or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxBxc | (VDC) | (VDC) Tyne Poles (A) (W) (RPM) | (СЕМ) | 25.4mm - H20) | (dBA) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Fig. 3 — Ultra-Thin Miniature Brushless DC Blowers 
35x35x48 5 46 Ball 8 0.16 0.8 9500 1.2 0.33 30 259-1087-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ACB1-8 OC 
0.07 0.35 7500 0.95 0.22 24 259-1088-ND 17.47 1423 13.33 12.53 GB0535ACB2-8 OC 
35x35x6 5 46 Ball 8 0.12 06 8500 14 0.32 31 259-1089-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535AEB1-8 OC 
0.08 0.4 7000 115 0.22 25 259-1090-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535AEB2-8 OC 
35x35x7 5 4-6 Ball 8 0.12 0.6 8000 1.6 0.31 33 259-1091-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ADB1-8 OC 
0.08 0.4 6500 13 0.22 25 259-1092-ND 17.47 14.23 13.33 12.53 GB0535ADB2-8 OC 
Fig. 3 — Thin Miniature Brushless DC Blowers 
0.125 0.60 10000 0.7 0.23 24 259-1165-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 B0502PFB2-8(MS) 
25x25x10 5 4-6 Ball 8 0.2 0.9 7000 0.90 0.37 25 259-1166-ND 13.75 10.31 9.80 9.13 B0502AFB1-8(MS) 
0.125 0.60 10000 07 0.23 24 259-1167-ND* 13.75 10.31 9.80 9.13 B0502AFB2-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1168-ND* 13.55 10.18 9.52 8.94 B0503PFB2-8(MS) 
30x30x10 5 4-6 Ball 8 0.22 0.95 7000 1.20 0.38 22.5 259-1169-ND 13.75 10.31 9.80 9.13 B0503AFB1-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1170-ND* 13.75 10.31 9.80 9.18 B0503AFB2-8(MS) 
40x40x9 5 3-6 Vapo 8 0.06 0.30 6500 1.8 0.30 30 259-1289-ND 15.72 11.81 11.05 10.38 GB0504AFV1-8 
45x45x9 5 3-6 Vapo 8 0.07 0.35 5500 2.2 0.26 ?9 259-1290-ND 15.72 11.81 11.05 10.38 GB0545AFV1-8 
mos [е [мм [wo a | БЕЛЕ BERE [BS EN ш и EMEN — 
50x 50x 20 12 5-138 Vapo 8 0.12 14 5200 5.7 0.66 35 259-1293-ND 14.93 11.22 10.50 9.86 GB1205PKV1-8AY 
0.09 14 4400 4.8 0.46 30 259-1294-ND 14.93 11.22 10.50 9.86 GB1205PKV3-8AY 
75x 75x30 12 10.2-13.8 Ball 4 0.30 36 3400 13.6 0.60 43.5 259-1295-ND 16.38 12.30 11.51 10.81 PMB1275PNB1-AY(2) 
6-13.8 0.13 16 2400 9.6 0.27 33.9 259-1296-ND 16.38 12.30 11.51 10.81 PMB1275PNB3-AY(2) 
0.72 86 3600 30.5 0.92 55.8 259-1297-ND 21.22 15.94 14.91 14.01 PMB1297PYB1-AY(2 
97x94x33 | 12 |102-138| Ва! 4 0.30 36 | 2700 224 043 50 259-1298-ND 2122 1594 1491 1401 | PMBi p 
120 x 120 x 32 12 6-13.8 Ball á 0.82 9.8 2500 35.9 0.89 53.8 259-1299-ND 25.02 18.79 17.58 16.52 PMB1212PLB2-A(2) 
10.2-13.8 0.45 54 2100 314 0.64 49.6 259-1300-ND 25.02 18.79 17.58 16.52 PMB1212PLB3-A(2) 
* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) t Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) • ТАС Sensor А Frequency Generator Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


AC Axial Fans 


The best choice for industrial equipment and home appliance. SUNON Axial AC Fans are 
equipped with a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL 94V-0 rated injection 
molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. SUNON 
AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated sintered 
Sleeve bearing systems to meet the diverse needs of the market. 

Features: * Frame: Die cast aluminum • Insulation: Class B integral ground system rated at 
120°C * Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at 500VDC * Operating Temperature: 
-10° to 70°С 

Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, Packing 
Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment and Electric Products. 


Connection Rated Power Current Dimensions Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Bearing Voltage (Watts) Amp RPM СЕМ (mm) Wt.(g) Part No. 1 10 25 Part No. 
Terminal Ball 115 22/20 0.26/0.24 2850/3150 97/117 120 x 38 mm 550 259-1093-ND 14.15 11.82 11.07 SP100A-1123XBT 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 2750/3050 87/107 120 x 38 mm 550 259-1094-ND 14.15 11.82 11.07 SP101A-1123HBT 
Terminal Ball 115 11/1 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120 x 38 mm 550 259-1095-ND 14.15 11.82 11.07 SP103A-1123LBT 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 2700/3100 95/115 120 x 38 mm 550 259-1096-ND 11.16 9.32 8.73 SP100A-1123XST 
Terminal Sleeve 115 20/8 0.21/0.18 2550/2900 85/105 120 x 38 mm 550 259-1097-ND 11.16 9.32 8.73 SP101A-1123HST 
1 Terminal Sleeve 115 11/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120 x 38 mm 550 259-1098-ND 11.16 9.32 8.73 SP103A-1123LST 
Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 2400/2850 24/31 80 х 38 тт 340 259-1099-ND 14.69 12.27 11.49 SF11580A-1083HBL 
Lead Wires Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 2300/2750 23/30 80х38 mm 340 259-1100-ND 11.91 9.95 9.32 SF11580A-1083HSL 
Lead Wires Ball 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2400/2850 24/31 80 x 38 mm 340 259-1101-ND 14.69 12.27 11.49 SF23080A-2083HBL 
Lead Wires Sleeve 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2300/2750 23/30 80 x 38 mm 340 259-1102-ND 11.91 9.95 9.32 SF23080A-2083HSL 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92x25 mm 280 259-1103-ND 14.69 12.27 11.49 SF11592A-1092HBL 
Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92x25 mm 280 259-1104-ND 11.82 9.87 9.25 SF11592A-1092HSL L 
Terminal Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239  |172x150x51mm | 908 259-1105-ND 60.66 3501 2278 | А1175-НВТ-ТС 
2 Lead Wires Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172 х 150 х 51 тт 908 259-1106-ND 60.66 35.01 32.78 A1175-HBL-TC 
Lead Wires Ball 230 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172 x 150 x 51 mm 908 259-1107-ND 60.66 35.01 32.78 A2175-HBL-TC 
Terminal Ball 230 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172 х 150 х 51 mm 908 259-1108-ND 60.66 35.01 32.78 A2175-HBT-TC 
Terminal Ball 230 56/60 0.24/0.27 2100/1900 850/770 254 x 89 mm 2000 259-1279-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-HBT-TC 
Lead Wires Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1109-ND 103.22 79.43 74.38 A1259-MBL-TC 
3 Terminal Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1110-ND 103.22 79.43 74.38 A1259-MBT-TC 
Lead Wires Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1111-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-MBL-TC 
Terminal Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254 x 90 mm 2000 259-1112-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-MBT-TC 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


Chip Cooler 


Designed for the Intel 6700PXH 64-bit PCI Hub Chip Set. 
Dimensions: 38 x 38 x 8 mm 


Operating Motor Air | Static Pressure | Noise 
Voltage | Voltage |Bearing | No. of | Current | Input | Speed | Flow (@ 1" or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
(VDC) | (VDC) | Type |Poles| (A) | (W) | (RPM) (СЕМ) / 25.4mm - Н20) | (dBA) [Рай No. 1 10 25 50 |PartNo. 
12 6-13.8 Ball 8 010 |12 | 8800 | 6.0 0.16 32  |259-1304-ND 16.58 12.76 11.95 11.24 | GC123506BH-8DA.05.N.B515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1515 


DC Brushless 


IROTRON 
/ 
w and Tachometer Fans 
DC Fans - Motor: 
Brushless electronic commutation provided by dependable solid-state circuitry. 
100% dielectric tested at 600 VAC/1 sec./500 microamps max. leakage. Electronic 
locked rotor protection. Polarity protected. 
DC and Tachometer Output DC Fans 
Model Venturi Propeller EMI (See Right)| | Ei APPROVALS 
Flight LT Series PPS Plastic, black glass-filled, meets UL94V-0 | PBT Plastic, black reinforced glass, meets UL94V-0 A 1. UL yellow card recognized, file 
Flight II Series PBT with glass, black, meets UL94V-0 PBT, black, meets UL94V-0 B A Meets EMI standards per FCC part No. E31293. 
Sprint Glass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 B 15, subpart J of Docket 20780, — 2, CSA certified, file No. L52898. 
Sprite One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 C Class А ог В radiated and con- 3, CSA certified, file No. LR52898. 
Muffin Glass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 - ducted emissions. 4. CSA certified, file No. UL £31293. 
Muffin XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 C 5. CSA certified, file No. LR701980. 
Whisper XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 C 5 te pan ate ee 6. CSA certified, file No. LR70190. 
Muffin XP Plastic, Black, UL94V-0 Plastic, Black, UL94V-0 — Class A or B radiated and con. T+ TUV certified, file No. ENG0950. 
Diplomat One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B ducted emissions. Meets EMI 8. TUV approved to IEC 950, VDE 
Galaxy | One-piece die-cast zinc alloy, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 C standards per VDE specification 0730; License R97229. 
Patriot Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B 0871/6.78 for category A and В 9. TUV approved to IEC 950, VDE 
Major Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 C requirements. 0730; License R97152 and 
Falcon One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B R97188. 
Maltese One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B C Per MIL STD 461, Meets EMI 10. Complies with FCC Part 15 Class 
Tarzan Plastic, black, meets UL94V-0 Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 B standards per FCC part 15, subpart B of EN55022 - 1994 Class B 
Caravel One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B J of Docket 20780, Class A oF B Conducted Emissions. 
Whitfet Blower | Glass-filled polyester, black, meets UL94V-0 | Polyester, black, meets UL94V-0 B radiated and conducted emissions. 11. Complies with FCC Part 15 Class 
Biscuit Blower Mineral-filled nylon, black, meets UL94V-0 Polypropylene, black, meets UL94V-0 == Meets EMI Standards per VDE B of EN55022 - 1995 Class B 
iki il specification 0871/6.78 for category Radiated Emissions. 
Viking Blower Glass-filled polyester, black, meets UL94V-0 | Polypropylene, black, meets UL94V-0 — Aand B ў " 12. Envi tal Protection Type 2 
Spinnaker One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 B and: E requirements. ай ана ADE 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts) | Current | RPM | СЕМ (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
Lead Wires Ball 12 6/14 0.8 70mA | 10000} 1.40 25x10 50,000 hrs. @ 25°С 1,5 CRO11-ND 17.08 14.73 CR0212LB-G50 — — 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 12 100mA | 6000 | 6.80 40x10 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR015-ND 11.89 10.25 CR0412HB-G70 CR230-ND 48 
Lead Wires Ball 12 6/14 14 130mA | 8500 | 10.80 | 40x20 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR016-ND 11.89 10.25 CR0412HB-C50 CR230-ND 48 
25,40,52 Lead Wires Ball 24 21.6/26.4 1.8 75mA | 8500 | 10.8 40х20 50,000 hrs. @ 25°С 1,5 CR360-ND 11.89 10.25 CR0424HB-C50 CR230-ND 48 
Lead Wires Ball 12 6/14 1:2. 100mA | 4600 | 12.00 | 52x15 50,000 hrs. @ 25*C 1,5 CR022-ND 12.33 10.63 CR0512HB-D71 — — 
Lead Wires Ball 12 6/14 25 210mA | 5000| 18 60x25 60,000 hrs. @ 25*C LAT CR001-ND 31.61 25.07 FS12B3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 5000 | 18 60х25 60,000 hrs. @ 25°С LAT CR002-ND 31.61 25.07 FS24B3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 84mA | 3500| 12 60x25 60,000 hrs. @ 40*C 1,23 CR003-ND 31.61 25.07 FS12H3 CR221-ND 57 
Flight ЇЇ Lead Wires Ball 24 12/28 14 46mA | 3500 | 12 60x25 60,000 hrs. (2 25°С 1,2,7 CR004-ND 31.61 25.07 FS24H3 CR221-ND .57 
60 Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 2.0 400mA | 5000| 18 60x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7 CR346-ND 22.50 19.38 FS05B3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 1.0 190mA | 3500 | 12 60х25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2;3 CR347-ND 19.62 16.90 FS05H3 CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 48 24/56 40 80mA | 5930| 23 60x25 60,000 hrs. @ 25°С LAT CR348-ND 24.48 21.08 FS48K3 CR221-ND 57 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130тА | 4500 | 16.60 | 60х15 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR023-ND 12.73 10.98 CR0612HB-D71GL | CR221-ND 57 
60 Lead Wires Ball 12 6/14 28 230mA | 4500 [23.20] 60x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR024-ND 12.73 10.98 CR0612HB-A70GL | CR221-ND :57 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.6 150mA | 4500 | 23.20 | 60х25 50,000 hrs. @ 25°С 1,6 CR026-ND 12.73 10.98 CRO624HB-A70GL | CR221-ND 57 
Lead Wires Ball 12 6/14 20 165mA | 3600 | 37 80x25 60,000 hrs. @ 25°С LAT CR005-ND 32.19 25.53 FE12B3 CR180-ND .85 
Flight 11 Lead Wires Ball 24 12/28 20 87mA | 3600| 37 80x25 60,000 hrs. @ 25°С L&T CR006-ND 32.19 25.53 FE24B3 CR180-ND .85 
80 Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 89mA | 2700| 27 80x25 60,000 hrs. @ 25°С GAT CR007-ND 32.19 25.53 FE12H3 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 24 12/28 12 48mA | 2700| 27 80х25 60,000 hrs. @ 25°C 10,7 CR008-ND 32.19 25.53 FE24H3 CR180-ND .85 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3010 [38.60] 80х25 50,000 hrs. @ 25*C 1,6 CR030-ND 13.08 11.28 CR0812HB-A70GL | CR180-ND .85 
80 Lead Wires Ball 12 6/14 1.8 150mA | 2440 | 31.40 | 80x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR031-ND 13.08 11.28 CR0812MB-A70GL | CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.8 160mA | 3010 | 38.60 | 80x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,6 CR032-ND 13.08 11.28 CR0824HB-A70GL | CR180-ND .85 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 34 280mA | 3400 | 33 80x32 55,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR009-ND 16.20 13.95 ST12A3 CR180-ND .85 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 3.3 140mA | 3400 | 33 80x32 55,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR012-ND 16.20 13.95 ST24A3 CR180-ND .85 
Sprint Lead Wires Ball 12 6/14 34 280mA | 3400 | 33 80x32 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7,10,11 CR014-ND 18.45 15.89 ST12B3 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 24 12/28 33 140mA | 3400 | 33 80х32 78,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR017-ND 18.45 15.89 ST24B3 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 2.3 460mA | 3400| 33 80x32 78,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR353-ND 25.20 21.70 ST05B3 CR180-ND .85 
1 Lead Wires Ball 12 6/14 6.2 520mA | 4700| 45 80х32 78,000 hrs. (2 40*C 1,3,7,10,11 CR354-ND 22.50 19.38 571223 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500| 35 80x42 80,000 hrs. @ 40*C 1,3,7 CR019-ND 24.76 21.58 SD12B1 CR180-ND .85 
Terminal Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500| 35 80x42 80,000 hrs. @ 40*C 1,3, 7 CR027-ND 25.73 22.42 SD12B2 CR180-ND 85 
Sprite Lead Wires Ball 24 12/28 3.0 130mA | 3500 | 35 80х42 83,000 hrs. @ 40*C 1,3,7 CR020-ND 25.73 22.42 SD24B1 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500| 35 80x42 83,000 hrs. @ 40*C 13,7 CR021-ND 24.76 21.58 SD48B1 CR180-ND .85 
Terminal Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500| 35 80x42 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR236-ND 25.73 22.42 SD48B2 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 202mA | 2800| 45 92x25 60,000 hrs. @ 25°C 1,2,7,10,11 CR034-ND 34.22 27.14 FN12B3 CR220-ND .68 
Lead Wires Ball 12 6/14 15 124mA | 2350 | 37 92x25 60,000 hrs. @ 25°С 1,2,7,10,11 CR036-ND. 34.22 27.14 FN12C3 CR220-ND .68 
Flight II Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2800 | 45 92х25 60,000 hrs. @ 25°С 1,2,7, 10, 11 CR237-ND 23.60 19.47 FN24B3 CR220-ND .68 
90 Lead Wires Ball 12 6/14 5.1 423mA | 3850 | 60 92х25 60,000 hrs. @ 25°С 1,2,7, 10, 11 CR349-ND 23.04 19.84 FN12K3 CR220-ND .68 
Lead Wires Ball 24 12/28 55 230mA | 3800 60 92х25 60,000 hrs. @ 25°С 1,2,7, 10, 11 CR359-ND 23.04 19.84 FN24K3 CR220-ND .68 
Lead Wires Ball 48 24/56 2.9 65mA | 2800| 45 92x25 60,000 hrs. @ 25°С 1,2,7,10,11 CR350-ND 21.24 18.29 FN48B3 CR220-ND .68 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 3000 | 48.40| 92x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR035-ND 13.60 11.73 CR0912HB-A70GL | CR220-ND .68 
90 Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 3000 | 48.40| 92x25 50,000 hrs. @ 25°C 1,5 CR037-ND. 13.60 11.73 CRO924HB-A70GL | CR220-ND .68 
Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 2950 | 86 120х25 | 60,000 hrs. @ 25°С 1,07 CR038-ND 35.09 27.83 FT12B3 CR210-ND 1.79 
Flight 1 Lead Wires Ball 24 12/28 43 180mA | 2950 | 86 120х25 | 60,000 hrs. @ 25°С 1,27 CR039-ND 35.09 27.83 FT24B3 CR210-ND 1.79 
120 Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 2000| 61 120x25 | 60,000 hrs. @ 25*C 1,2,7 CR040-ND 35.09 27.83 FT12M3 CR210-ND 179 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 2000| 61 120x25 | 60,000 hrs. @ 25*C 1,2,7 CR041-ND 35.09 27.83 FT24M3 CR210-ND 179 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 7.9 660mA | 3700 | 102 120x32 | 50,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR042-ND 17.82 15.35 MC12A3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 67 280mA | 3700 | 102 120x32 | 50,000 hrs. @ 40°C 1,3,7,10,11 CR046-ND 17.82 15.35 MC24A3 CR210-ND 179 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 22 180mA | 2150 | 58 120x32 | 50,000 hrs. @ 40°C 1,3,7,10,11 CR043-ND 17.82 15.35 MC12E3 CR210-ND 179 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 24 85mA | 2150| 58 120x32 | 50,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR047-ND 17.82 15.35 MC24E3 CR210-ND 1.79 
Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 7.9 660mA | 3700] 102 120x32 | 75,000 hrs. @ 40°C 1,3, 7,10, 11 CR051-ND 20.25 17.44 MC12B3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3700] 102 120x32 | 75,000 hrs. Ф 40*C 1,3,7,10,11 CR055-ND 20.25 17.44 MC24B3 CR210-ND 179 
Lead Wires Ball 48 22/56 84 180mA | 3700 | 102 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7,10,11 CR240-ND 20.25 17.44 MC48B3 CR210-ND 179 
Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 2850 | 80 120x32 | 78,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR241-ND 20.25 17.44 MC24H3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 10.6 | 440mA | 4200 | 118 120x32 | 78,000 hrs. @ 40*C 1,3,7,10,11 CR351-ND 22.05 18.99 MC24K8 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 10.6 | 220mA | 4100 | 118 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°С 1,3,7,10,11 CR352-ND. 22.05 18.99 MC48K3 CR210-ND 1.79 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DC Brushless and Tachometer Fans (Cont.) 
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Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 

Fig. Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts) Current | RPM | CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119Х39 | 83,000 hrs. 2 40°С 1,3,7,10,11 CR070-ND: 41.42 37.61 MD24B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7,10,11 CRO72-ND 41.42 37.61 MD12B2 CR210-ND 1.79 
Қ Terminal Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. 2 40*C 1,3,7,10,11 CR073-ND: 41.42 37.61 MD24B2 CR210-ND 1.79 
Muffin XL Terminal Ball 48 24/56 6.0 125mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. 2 40*C 1,3,7,10,11 CR074-ND: 41.42 37.61 MD48B2 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7,10,11 CR069-ND: 41.42 37.61 MD12B1 CR210-ND 179 
1 Lead Wires Ball 48 24/56 6.0 125mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°С 1,3,7,10,11 CR071-ND 41.42 37.61 MD48B1 CR210-ND — 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 200mA | 2230 | 75 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR262-ND 43.30 35.73 WD12C3 CR210-ND 179 
Whisper Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2230 | 75 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°С ат CR263-ND 43.30 35.73 WD24C3 CR210-ND 1.79 
XL Lead Wlres Ball 12 6/14 12 100mA | 1635 | 55 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR264-ND 43.30 35.73 WD12M3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 12 52mA | 1635 | 55 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 1297 CR265-ND 43.30 35.73 WD24M3 CR210-ND — 1.79 
Muffin XP Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 7.0 290mA | 3000 | 110 120x38 | 78,000 hrs. @ 40°C 10, 11 CR342-ND 22.23 19.15 MS24B3 CR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 7.4 150тА | 3000 | 110 120x38 | 78,000 hrs. @ 40°С 10, 11 CR343-ND 22.23 19.15 MS48B3 CR210-ND — 1.79 
5 Diplomat Lead Wires Ball 24 12/28 26.0 АЛА | 3400 | 170 133х91 35,000 hrs. @ 50°C 1,27 CR289-ND 68.40 58.90 DDF24B1 CR210-ND 179 
Terminal Ball 12 6/14 15.0 |1250mA | 3250 | 150 127x38 | 82,500 hrs. @ 50°C 1,3,7 CR266-ND 51.00 42.08 GL12B4 CR200-ND 2.03 
1 Galaxy Terminal Ball 24 12/28 15.0 | 625mA | 3250 | 150 127x38 | 82,500 hrs. @ 50°C 1,3, 7 CR267-ND 51.00 42.08 GL24B4 CR200-ND 2.03 
Terminal Ball 48 24/56 15.0 | 310mA | 3250 | 150 127x38 | 82,000 hrs. @ 50°C 137 CR268-ND 51.00 42.08 GL48B4 CR200-ND 2.03 
2 Patriot Terminal Ball 24 12/28 20.8 | 850mA | 3500 | 235 172x51 62,000 hrs. @ 50*C 1,3,7 CR242-ND 66.60 54.95 PQ24B4 CR206-ND 2.72 
Terminal Ball 48 24/56 20.1 420mA | 3500 | 235 172x51 62,000 hrs. @ 50°C 1,3,7 CR243-ND: 66.60 54.95 PQ48B4 CR206-ND 2.72 
Major Terminal Ball 24 12/28 20.3 | 850mA | 3500 | 235 |172x150x51 | 62,000 hrs. @ 50*C TST CR291-ND: 64.89 55.88 J024B4 CR196-ND 3.06 
3 Quiet Terminal Ball 48 24/56 20.1 420mA | 3500 | 235 |172x150x51 | 62,000 hrs. @ 50°C 137 CR292-ND 64.89 55.88 J048B4 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball 12 6/14 14.6 |1215mA | 3000 | 200 |172х150х51 | 62,000 hrs. @ 50°C 137 CR293-ND: 64.89 55.88 401264 CR196-ND 3.06 
2 Falcon Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 148A | 3400 | 300 172x55 | 62,000 hrs. @ 50°С 1,2; Y CR295-ND 88.65 76.34 FD24B3 CR196-ND 3.06 
Lead Wires Ball 12 6/14 39.6 ЗА | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @ 50°C GET CR297-ND: 88.65 76.34 MT12B3 CR196-ND 3.06 
3 Maltese Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 1.48A | 3400 | 300 |172x150x55 | 62,000 hrs. @ 50°C 42,7 CR298-ND 88.65 76.34 MT24B3 CR196-ND 3.06 
Lead Wires Ball 48 24/56 345 .72A | 3400 | 300 |172x150x55 | 62,000 hrs. @ 50°C 1,2,1 CR299-ND 88.65 76.34 MT48B3 CR196-ND 3.06 
Lead Wires Ball 24 12/28 29.0 1.2A | 1650 | 550 254x89 | 60,000 hrs. @ 50°C 1,2,7 CR302-ND 82.80 71.30 CD24B3 CR182-ND 1.89 
? Caravel Lead Wires Ball 48 24/56 30.2 .63A | 1650 | 550 254x89 | 60,000 hrs. @ 50°C 1,2; 7 CR303-ND 82.80 71.30 CD48B3 CR182-ND 189 
Whiffet Lead Wires Ball 12 6/14 54 420mA | 4050| 15 80x32 80,000 hrs. @ 25°C 1,4,7 CR304-ND 32.40 27.90 WT12B3 — — 
Blower Lead Wires Ball 24 12/28 5.1 200mA | 4050 | 15 80х32 80,000 hrs. @ 25°С 1,4,7 CR305-ND 32.40 27.90 WT24B3 — = 
Lead Wires | Sleeve | 12 9/14 11.0 | 900mA | 3050 | 25 121x31 50,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR085-ND 33.70 27.81 BD12A3 — — 
Biscuit Lead Wires | Sleeve | 24 18/28 11.0 | 480mA | 3050 | 25 121x31 50,000 hrs. @ 40*C 1,3,7 CR086-ND 33.70 27.81 BD24A3 = — 
4 Blower Lead Wires Ball 12 6/14 11.0 | 900mA | 3050 | 25 121x31 78,000 hrs. @ 40*C 1,3,7 CR247-ND 38.00 31.35 BD12B3 — — 
Lead Wires Ball 24 12/28 11.0 | 480mA | 3050| 25 121x31 78,000 hrs. @ 40°C 1,3,7 CR248-ND 38.00 31.35 BD24B3 -- -- 
теу; Lead Wires Ball 12 6/14 20.0 |1670mA | 4000 | 33 127x41 83,000 hrs. @ 40*C = CR306-ND 31.95 27.52 VK12B3 — - 
Viking Lead Wires Ball 24 12/28 20.0 | 830mA | 4000 | 33 127x41 83,000 hrs. @ 40*C — CR307-ND 31.95 27.52 VK24B3 — — 
Spinnaker Lead Wires Ball 24 12/28 30.0 |1300mA | 2500 | 60 162x41 62,000 hrs. @ 50*C 1,3,7 CR249-ND 70.20 57.92 SPD24B1 — — 

Tachometer Output DC Fans 

Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 7.9 660mA | 3700 | 102 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 10, 11 CR339-ND 20.25 17.44 MC12B7 CR210-ND 1.79 
1 Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3700 | 102 120x32 | 78,000 hrs. @ 40°C 10, 11 CR340-ND 23.22 20.00 MC24B7 CR210-ND — 1.79 
Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 10, 11 CR344-NDT 36.18 31.16 MD12B5 CR210-ND 1.79 
XL Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @ 40°C 10, 11 CR345-NDT 36.18 31.16 MD24B5 CR210-ND 1.79 


t Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


Brushless DC Motorized Impellers Diplomat Series 


Features: * 12" Leadwires * TTL Tach Output * Ball Bearings 


Voltage Power Running Dimensions Noise Digi-Key Price Each Comair 

AWG Model Nom. (VDC) (Watts) Current RPM CFM (mm) (dBA) Part No. 1 25 Part No. 
22 DD523624K1A 24 32 1.330A 3900 200 133x91 65.9 CR382-ND 72.90 62.78 039833 
DD523648K1A 48 31 .675A 3900 200 133x91 85.9 CR383-ND 72.90 62.78 039834 

22 DD752724K1A 24 42.6 1.780A 2400 300 192 x 69 57.6 CR384-ND 99.00 85.25 039860 
DD752748K1A 48 42.6 .890A 2400 300 192 x 69 57.6 CR385-ND 99.00 85.25 039861 


koron ThermaPro-V (TPV) DC Fans Ем 


/ А. Meets ЕМІ standards рег FCC 
part 15, subpart J of Docket 
20780, Class A or B radiated 
and conducted emissions. 


w 


Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and regulate the speed accordingly. The fan will automatically 


adjust its speed to optimize the airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, the fan operates at 
half speed, providing a minimal amount of CFM to those components still in need of cooling. This reduction in speed results in a significant 
reduction in noise and power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. The fan senses this increase 
and compensates for it. The fan will continue to increase in speed until it reaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°С 


Meets EMI standards per VDE 
specification 0871/6.78 for 
category A and B requirements. 


to 45°C. Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, the fan RPM changes linearly with temperature. APPROVALS 
Over 45*C, the fan will maintain full speed operation. 1. UL yellow card recognized, file 
No. E31293. 


Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip cord and placed on hot spots such as processors, - W 
2. CSA certified, file No. L52898. 


heatsinks, transformers, etc., or can be placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 
3. TUV approved to IEC 950, VDE 
Model Venturi Propeller EMI (See Right) 0730; License R97229. 
Mutfin TPV Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black = 4. TUV approved to IEC 950, VDE 
Sprint TPV One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A 0730; License R97152 and 
Patriot TPV One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 — R97188. 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. | Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts) | Current | RPM | CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
1 Muffin TPV | Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 2.8 | 230mA | 1700| 47 120x32 | 83,000 hrs. @ 40°C 1,2,3 CR269-ND 3380 27.89 MC12T3H CR210-ND 1.79 
Sprint ТРМ | Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 2.9 60mA | 2100| 20 80x32 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,3 CR274-ND 3040 25.08 ST48T3H CR180-ND .85 
2 |Patriot TPV Terminal Ball ?4 12/28 9.0 | 390тА | 1700] 113 | 127x51 62,000 hrs. & 50*C 1,2,4 CR276-ND 7434 61.34 PD24T2H CR206-ND 2.72 
Terminal Ball 4 24/56 10.0 | 210mA | 1700| 113 | 127x51 62,000 hrs. & 50*C 1,2,4 CR277-ND 7434 61.34 PD48T2H CR206-ND 2.72 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тозз) 1517 


IROTRON 


Z 
“22 
АС Fans - Motor: 


AC Fans 


Two-pole shaded pole induction motor. 
All 50/60Hz, impedance or thermally protected. 


100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 


microamps max. leakage. 


Model Venturi Propeller EMI 
Sprite One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A A Meets EMI standards per FCC part 15, subpart J of Docket 
Whisper Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black — 20780,Class A or B radiated and conducted emissions. Meets ЕМІ 
Whisper XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 — standards per VDE specification 0871/6.78 for category A and B 
Muffin Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black — requirements. 
Muffin XL One-piece die-cast zinc alloy, black Flame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 == APPROVALS 
Diplomat One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 1. UL yellow card recognized, file No. E31293. 
Falcon One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 2. CSA certified, file No. LR52898. 
Maltese One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 3. TUV certified, file No. ЕМ60950. 
Major One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 4. TUV approval pending. 
Patriot One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 5. VDE Marks license No. 1126. 
Tarzan Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polycarbonate, black - 6. VDE Marks license No. 1354. 
Caravel One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 7. TUV approved, file No. R97229. 
Biscuit Blower Black, meets UL94V-0 Polypropylene, black, meets UL94V-2 — 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range |(Watts)| Current RPM СЕМ (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No.| Guards Each 
AC Fans 
Lead Wires | Sleeve | 115 — 7/6 .08/.07A | 2200/2600 23/27 80x42 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR093-ND 2620 2162 | SU2E1 CR180-ND .85 
Terminal Sleeve | 115 = 13/11 Л9/.15А | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR097-ND 2590 2137 | SU2A5 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 = 13/11 Л9/.15А | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR091-ND 2480 2046 | SU2A1 CR180-ND .85 
Lead Wires Ball 115 = 13/11 Л9/.15А | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @ 40°C 1:2;5 CR103-ND 29.00 2393 | SU2B1 CR180-ND 85 
Terminal Ball 115 — 13/11 Л9/.15А | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR105-ND 29.00 23.93 | SU2B5 CR180-ND .85 
Sprite Lead Wires | Sleeve | 115 = 7/6 .07/.06A | 1700/1950 15/18 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR108-ND* 26.80 22.11 50207 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR250-ND* 2540 2096 | SU3A1 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 == 7/6 .07/.06А | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR251-ND* 2540 2096 | SU2C1 CR180-ND 85 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR252-ND* 2640 2178 | SU3A5 CR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 — 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR253-ND* 2670 2203 | SU2C5 CR180-ND 85 
Lead Wires Ball — 220/230 | 14/13 | .09/.08А | 2750/8250 28/34 80x42 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR255-ND* 29.00 2393 | SU3B1 CR180-ND .85 
Terminal Sleeve | 115 — 7/7 .07/.06А | 1640/1660 55/57 120x38 55,000 hrs. @ 40°C 1,2 CR113-ND 27.00 2228 | WR2A1 CR210-ND 1.79 
Whisper Terminal Sleeve | 115 = 11/10 | .12/11A | 2100/2400 70/80 120x38 55,000 hrs. @ 40*C 1,2 CR114-ND 27.00 2228 | WR2H1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 12/12 | .07/.07А | 1590/2000 53/62 120x38 55,000 hrs. @ 40*C 1:2. CR116-ND 27.50 22.69 | WR3A1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 m 6/6 .07/.06A | 1450/1500 48/50 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR117-ND: 2740 2261 | WX2A1 CR210-ND 1.79 
1 [Whisper XL Terminal Sleeve | 115 = 10/9 -1/.10A | 1900/2000 65/70 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR119-ND: 2740 2261 | WX2M1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 = 15/3 | .19/15A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR118-ND: 2740 2261 | WX2H1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 | .10/.09A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR256-ND: 2740 2261 | WX3H1 CR210-ND. 179 
Terminal Sleeve | 115 = 15/14 | .19/16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @ 40°C 1:2 CR122-ND 2430 2005 | MU2A1 CR210-ND 1.79 
Muffin Terminal Ball 115 e 15/4 | .19/16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @ 40*C 152: CR124-ND 35.0 2962 | MU2B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @ 40*C 1:2 CR123-ND 2430 20.05 | MU3A1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 15/14 | .10/.09А | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @ 40*C 1,2 CR125-ND 3590 2962 | MU3B1 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 — 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 55,000 hrs. @ 40*C 1,26 CR128-NDT* 2560 2142 | MX2A1 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 = 17/5 | .20/18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 83,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR132-NDT* 37.80 3149 | MX2B1 CR210-ND 1.79 
Muffin XL Terminal Sleeve | 115 = 17/5 | .20/18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @ 40*C 1.2,5 CR126-ND: 25.60 2112 | МХ2АЗ CR210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 == 17/5 | .20/18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 83,000 hrs. @ 40*C 1,2,5 CR130-ND: 37.80 31.19 | MX2B3 CR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @ 40*C 1,2;5 CR257-ND: 2570 2121 | MX3A3 CR210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 17/16 | .10/.09А | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @ 40°C 1,2,5 CR258-ND: 37.80 _ 31.19 | MX3B3 CR210-ND. 179 
2 Diplomat Terminal Ball — 220/230 | 26/30 | .13/.20А | 2850/3350 | 150/170 133х91 50,000 hrs. @ 40*C 1,2,3 CR314-ND 6120 5270 | DAF77B2 = = 
3 Falcon Terminal Ball 115 — 41.4 .З6А 3400 300 172x55 40,000 hrs. @ 50°C 1,2,3 CR309-ND: 72.90 62.78 | FA2B3 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 414 18A 3400 300 172x55 40,000 hrs. @ 50*C 1,2,3 CR310-ND: 72.90 62.78 | FA77B3 CR196-ND. 3.06 
Maltese Terminal Ball 115 - 41.4 .36А 3400 300 172x150x55 | 40,000 hrs. @50°С 1,2,7 CR311-ND: 72.0 62.78 | MA2B3 CR196-ND 3.06 
4 Terminal Ball — 220/230 | 414 -18A 3400 300 172x150x55 | 40,000 hrs. @ 50°C 1,2;7 CR312-ND: 72.0 62.78 | MA77B3 | CR196-ND 3.06 
Major Terminal Ball 115 == 30/31 .27/.26А | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 5 yrs. Q 25°С 1,2,6 CR134-ND: 60.90 5025 | MR2B3 CR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 26/30 | .13/14A | 2850/3350_| 200/235 | 172x150x51 5 yrs. Q 25°С 1,2,6 CR135-ND: 61.20 5049 | MR77B3 | CR196-ND 3.06 
3 Patriot Terminal Ball 115 = 30/31 .27/.26А | 2850/3350 | 200/235 172x51 5 yrs. Q 25°С 1,2,6 CR136-ND: 60.90 5025 | PT2B3 CR206-ND 2.72 
Terminal Ball — 220/230 | 26/30 | .13/14A | 2850/3350 | 200/235 172x51 53,000 hrs. @ 40*C 1,2,6 CR137-ND: 61.20 5049 | PT77B3 | CR206-ND 2.72 
Terminal Ball 115 = 90/85 | 1.4/1.2А | 2820/3350 | 280/340 176х112 25,000 hrs. @ 40°С 1,2,4 CR140-ND 8920 173.59 | TNE2A CR179-ND 6.56 
1 Tarzan Terminal Ball — 220/230 | 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @ 40*C 1,2,4 CR141-ND 89.20 73.59 | ТМЕЗА CR179-ND 6.56 
Leadwire Ball 115 = 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @ 40*C 1,2,4 CR259-ND 8820 7277 | TNE2C CR179-ND 6.56 
Lead Wires Ball 115 == 65 .48/.50А | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @ 40*C 1,2,3 CR144-ND: 5775 50.33 | CLE2L2 CR182-ND 1.89 
3 Caravel Terminal Ball 115 = 65 .48/.50А | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @ 40°C 1:2;8 CR145-ND: 5950 5185 | CLE2T2 CR182-ND 1.89 
Terminal Ball — 220230 | 55 .24/.25А | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @ 40*C 1,2,3 CR147-ND: 5950 51.85 | CLE3T2 CR182-ND 1.89 
5 Biscuit Terminal Sleeve | 115 == 17/16 | .19/17A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @ 40°C 1:2 CR148-ND 34.00 28.05 | BT2A1 — — 
Blower Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .09/.08А | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @ 40*C 1,2 CR149-ND 34.00 2805 | ВТЗА1 — — 
Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 
Roron Fan Accessories 
/ 
Біт. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each 
A Thick Size (mm) Dim. (mm) Rings Material Part No. 1 25 50 
Finger Guards 
222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND 6.56 5.65 5.19 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size (mm) Part No. 1 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND 16.59 12.64 11.46 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND 17 15 14 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 42 .11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Qualtek ELECTRONICS СОВР 


Fan Accessories 


Fig. 2 Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B Thick | Size(mm) | Dim. (mm) Rings | Material Part No. 1 25 50 | Part No. 
0.76 Thick Finger Guards 
109.47 | 104.78 | 4.83 120 Sq. 57 open 3 Metal CR178-ND 1.00 84 .76 |08146 
1 | 76.96 | 7137 | 3.89 | 8054. 50 open 3 Metal CR180-ND .85 D .65 |08153 
209.55 | 173.99 | 8.38 254 Dia. 102 ореп 5 Metal CR182-ND 1.89 1.71 1.53 |08154 
2 | 158.75 | 161.92 | 610 150 Dia. 74 solid 6 Metal CR206-ND 2.72 2.29 2.07 |08152 
158.75 | 161.92 | 6.10 | 171.5 Dia. 74 solid 53/4 Metal CR196-ND 3.06 2.58 2.33 |08151 
3 | 12446 | 113.28 | 5.92 127 Dia. 14 open 9 Metal CR200-ND 2.03 1.71 1.55 |08150 
4 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 54. 25.4 solid 6 Plastic CR280-ND .90 76 69 |09120-6 
5 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 32 solid 5 Plastic CR315-ND 78 .66 .60 |09122-6 
6 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic CR281-ND 1.05 .89 .80 |09121-G 
7 |117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid T Metal CR210-ND 1.79 1.51 1.36 |08141 
89.41 | 8242 | 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal CR220-ND .68 .58 52 |08174 
53.10 | 5004 | 495 | 6054. 14 open 4 Metal CR221-ND 57 48 44 |08147 
8 | 222.25 | 173.99 | 6.35 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal CR223-ND 3.05 2.56 2.32 |08127 
115.6 | 104.8 | 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal CR224-ND .81 .68 .62 |08170 
76.20 | 71.37 | 4.95 80 Dia. 17.4 open 5 Metal CR229-ND .65 55 .50 |08172 
32.00 | 2921 | 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal CR230-ND 48 41 .37 |08149 
9 | 39.88 | 3200 | 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic CR285-ND 29 25 .22 |09150-G 
59.94 | 50.04 | 6.35 60 54. 5 solid 3 Plastic CR225-ND 35 29 .27 |09250-G 
80.01 | 71.37 | 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic CR226-ND 53 45 .40 |09325-G 
10 | 7976 | 7137 | 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic CR282-ND 46 .39 .35 |09080-G 
91.95 | 82.55 | 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic CR227-ND .85 72 .65 |09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic CR228-ND .86 73 .66 109450-G 
12 | 242 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal CR181-ND .63 53 48 | 08245 
14 | 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic CR190-ND 80 68 .61 |09252-G 
15 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic CR191-ND 2.28 1.92 1.73 |09651-G 
Dim. (mm) Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size(mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
9 | Filter Guard Assembly (30 РР!) 39.88 32.00 40 Sq. CR286-ND 67 57 .51 |09150-F/30 
9 | Filter Guard Assembly (45 РР!) 39.88 32.00 40 Sq. CR287-ND 67 57 .51 |09150-Ғ/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — = 40 Sq. CR324-ND .74 62 57 | 09150-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 РР!) - Pkg. of 5 = = 40 Sq. CR325-ND 74 62 .57 |09150-M/45 
9 | Filter Guard Assembly (30 РР!) 59.94 50.04 60 Sq. CR283-ND 82 69 .62 | 09250-F/30 
9 | Filter Guard Assembly (45 РР!) 59.94 50.04 60 Sq. CR284-ND 82 .69 .62 |09250-Ғ/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — = 60 Sq. CR326-ND .66 56 .51 | 09250-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 РР!) - Pkg. of 5 = == 60 Sq. CR327-ND .66 .56 51 |09250-M/45 
10 |Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 71.37 80 Sq. CR212-ND 127 1.07 97 |09325-F/30 
10 |Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 71.37 80 Sq. CR214-ND 127 107 97 |09325-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = = 80 Sq. CR213-ND 1.15 97 .88 |09325-М/30 
— |Веріасетепі Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 — — 80 Sq. CR215-ND 1.15 97 .88 | 09325-М/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 РР!) 96.52 82.55 92 Sq. CR328-ND 1.30 110 .99 | 09362-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 РР!) 96.52 82.55 92 Sq. CR329-ND 243 2.04 1.85 |09362-Ғ/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. CR330-ND 1.30 110 .99 | 09362-M/30 
— |Веріасетепі Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. CR331-ND 1.30 110 .99 | 09362-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 РР!) 123.7 104.9 CR216-ND 208 175 1.58 | 09450-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 104.9 | 119 & 120 | CR218-ND 208 175 1.58 |09450-Ғ/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — = Square CR217-ND 179 151 1.36 | 09450-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = CR219-ND 179 151 1.36 | 09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60 Sq. CR373-ND 5.38 4487 4.36 |06250-55 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 71.37 80 Sq. CR233-ND 310 2.81 2.51 |06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 71.37 80 Sq. CR374-ND 5.52 500 4.48 |06325-55 
11 |Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 82.42 92 Sq. CR234-ND 3.00 272 2.43 |06362-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 82.42 92 Sq. CR375-ND 5.60 515 4.61 |06362-55 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77 | 120Sq. CR235-ND 415 376 3.36 |06450-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77 | 1208q. CR376-ND 853 772 6.91 | 06450-55 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PPI) 176.0 161.5 | 150Sq. CR183-ND 373 343 2.84 |09650-F/30 
13 Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 161.5 | 15054. CR185-ND 373 343 2.84 |09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (60 PPI) 176.0 161.5 | 15054. CR186-ND 3.40 3.08 2.76 |09650-F/60 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 РР!) 176.0 161.5 | 15054. CR189-ND 3.40 3.08 2.76 |09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24" (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, CR197-ND .88 75 :68 |07100-24 
16A | Straight On Plug and Cord - 36" (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, CR198-ND 1.01 .85 77 |07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50" (127.00cm) Tarzan, Caravel, and CR199-ND 119 1.00 91 |07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24" (60.96cm) Biscuit model fans CR361-ND 148 124 1.13 |07100-5Р024 
16B | Straight On Plug and Cord — 36" (91.44cm) with Terminal CR362-ND 162 1.36 1.23 |07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72" (182.88cm) Connections CR363-ND 208 1.75 1.59 |07100-SP072 
17A 45° Angle Plug and Cord - 24" (60.96cm) Fits all AC Fans CR318-ND .88 75 :68 |07145-24 
45° Angle Plug and Cord - 36" (91.44cm) with Terminal CR319-ND 1.01 .85 77 |07145-36 
178 | 49° Angle Plug and Cord — 36" (91.44cm) Connection CR365-ND 1.62 1.36 1.23 |07145-SP036 
45^ Angle Plug and Cord - 72" (182.88cm) Type CR366-ND 208 175 1.59 |07145-SP072 
90% Angle Plug and Cord — 12" (30.48cm) Fits all CR320-ND 77 :65 .59 |07190-12 
18A | 90° Angle Plug and Cord - 24" (60.96cm) AC Fans CR321-ND .88 75 68 |07190-24 
90° Angle Plug and Cord - 36" (91.44ст) with CR322-ND 1001 —.85 77 |07190-36 
90° Angle Plug and Cord - 24" (60.96cm) Terminal CR367-ND 148 124 1.13 |07190-5Р024 
18B | 90% Angle Plug and Cord — 36" (91.44cm) Connection CR368-ND 1.62 1.36 1.23 |07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72" (182.88cm) Type CR369-ND 208 175 1.59 |07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 12" (30.48cm) Fits CR323-ND 93 78 ті |07199-12 
90 Angle T-Style Plug and Cord - 24” (60.96cm) all CR170-ND .88 75 68 |07199-24 
19A | 90° Angle T-Style Plug and Cord - 36" (91.44cm) AC Fans CR175-ND 101 —.85 177 |07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72" (182.88cm) with CR337-ND 161 136 123 |07199-72 
90 Angle T-Style Plug and Cord — 96" (243.84cm) Terminal CR338-ND 191 161 146 |07199-96 
198 90% Angle T-Style Plug and Cord — 36" (91.44cm) Connection CR371-ND 1.80 1.52 1.37 |07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 72" (182.88cm) Type CR372-ND 238 2.00 1.81 |07199-SP072 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1519 


SAXA Low Power 120VAC Transformers Class B © м 


Electrical Specifications: е Input Voltage: 120VAC, 60Hz * Temperature Rise: 30°C typical ” Insulation Resistance: 100MQ min. @500VDC, Primary to Secondary, Primary to Core, Secondary to Core, Hi-Pot: 2,500Vrms 
(1 minute, Primary to Secondary), 1500Vrms (1 minute, Primary to Core), 500Vrms (1 minute, Secondary to Core) * Agency Approvals: Designed to meet EN60950, CSA22.2, UL60950, 011411 and UL1585 for Class II 
Approvals Pending. Insulation System approval to UL class A and B insulation rating. File E69939 (Note: Electrical specifications are tested at 25“С) 


SB28xx Series SB35xx Series Мід. | VA Dim. - Inch (mm) 
197 Number | Size A B с 
— (6.0) 400) 5в2в12 | 12 | 130 114 | 112 
| a Places Piñas жобалау - F -3 Places Primary — Secondary ^ | (33.0) | (29.0) | (28.5) 
o> 4o4 г? 5 Фе о--- tos г> 2 sB2816 | 16 | 130 | 130 | 142 
Шы 120V (NC)3 о E | Pin #1 120V (NO)3 о 7 Ў | (33.0) | (33.0) | (28.5) 
295 60Hz (Nc)2 o SCING і 80Hz (МС) о EE sms: | 20 | 138 | 128 | 140 
5 (7-50) ° iod E$$ а o iod IE n -0 | (35.0) | (32.0) | (35.5) 
.148 (3.75) -3 Places .148 (3.75 Жы 
(3.75) 583516 | 30 138 | 142 | 140 
^ | (35.0) | (36.0) | (35.5) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) УАСФА VCT ФА Part Мо. 1 10 25 50 100 | Рагі Мо. (Size) VAC GA VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 


1.2 | 2.0@0.60 4.0 @ 0.300 MT7249-ND 225 203 1.80 1.58 1.35 | SB2812-1204 12 9.00 0.13 | 18.0 2 0.065 | MT7269-ND 2.25 203 1.80 1.58 1.35 | $B2812-1218 
1.6 | 2.00 0.80 4.0 @ 0.400 MT7250-ND 253 228 2.00 177 1.52 |SB2816-1604 16 9.00 0.18 | 18.0 2 0.090 | MT7270-ND 2.53 228 202 177 1.52 |SB2816-1618 
20 | 2.00 1.00 4.0 @ 0.500 MT7251-ND 290 2.61 2.32 2.03 1174 | SB3512-2004 2.0 9080.22 | 18.09 0.110 | MT7271-ND 2.0 261 232 203 1.74 |SB3512-2018 
30 | 2.00 1.50 4.0 @ 0.750 MT7252-ND 305 275 2.44 234 1.83 |SB3516-3004 3.0 9.0: 0.33 | 18.0 @ 0.165 | M17272-ND 305 275 244 214 1.83 | $B3516-3018 
1.2 | 3.0 @ 0.40 6.0 @ 0.200 MT7253-ND 225 203 1.80 1.58 1.35 | 5В2812-1206 1.2 | 1108011 | 22.0 @ 0.055 | MT7273-ND 2.25 203 1.80 1.58 1.35 | SB2812-1222 
1.6 | 3009053 6.0 @ 0.265 MT7254-ND 253 228 2.00 177 1.52 | SB2816-1606 16 | 11.0@0.15 | 22.0 @ 0.075 | MT7274-ND 2.53 228 2.02 177 1.52 |SB2816-1622 
20 | 3.09067 6.0 2 0.335 MT7255-ND 290 2861 2.32 2.08 1.74 |SB3512-2006 20 | 11020418 | 22.0 @ 0.090 | MT7275-ND 2.90 261 232 2.03 1.74 |SB3512-2022 
3.0 3.0 0 1.0 6.0 @ 0.500 MT7256-ND 305 275 244 214 1.83 |SB3516-3006 3.0 | 1109027 | 22.0 @ 0.135 | MT7276-ND 305 275 2.44 214 1.83 [583516-3022 
1.2 | 509024 | 10.0 @ 0.120 | MT7257-ND 225 203 1.80 1.58 1.35 [582812-1210 12 | 12.09 0.10 | 24.0 @ 0.050 | MT7277-ND 225 2.03 1.80 1.58 1.35 | SB2812-1224 
16 | 50@032 | 10.0 @ 0.160 | MT7258-ND 2.53 228 2.00 177 1.52 |SB2816-1610 1.6 | 12.09 0.13 | 24.02 0.065 | MT7278-ND 2.53 228 2.00 177 1.52 |SB2816-1624 
2.0 | 508040 | 10.090.200 | MT7259-ND 290 261 232 203 1.74 SB3512-2010 2.0 | 12.09 0.17 | 24.0 @ 0.085 | MT7279-ND 2.0 261 232 203 1.74 |SB3512-2024 
30 | 502060 | 10.0 @0.300 | MT7260-ND 305 275 2.44 214 1.83 | $B3516-3010 30 | 12.099 0.25 | 24.0 @ 0.125 | MT7280-ND 3.05 275 2.44 214 1.83 |SB3516-3024 
1.2 | 70@0.17 | 14.0 @0.085 | MT7261-ND 2.25 203 1.80 1.58 1.35 | 5В2812-1214 12 | 13.0 @0.09 | 26.0 @ 0.045 | MT7281-ND 2.25 203 1.80 1.58 1.35 | SB2812-1226 
16 | 70@0.23 | 14.0 @0.115 | MT7262-ND 2.53 228 2.02 177 1.52 | $82816-1614 1.6 | 13.09 0.12 | 26.0 @ 0.060 | MT7282-ND 2.53 228 2.02 177 1.52 |SB2816-1626 
2.0 | 7.0@0.29 | 14.0 @0.145 | MT7263-ND 290 261 232 203 1.74 | $83512-2014 2.0 | 13.0@0.15 | 26.0 @ 0.075 | MT7283-ND 2.90 261 232 203 1.74 |SB3512-2026 
3.0 | 7009043 | 14.0 @0.215 | MT7264-ND 305 275 244 214 1.83 |SB3516-3014 30 | 13.09 023 | 26.090.115 | MT7284-ND 305 275 2.44 214 1.83 | $B3516-3026 
1.2 | 804015 | 16.09 0.0/5 | MT7265-ND 225 208 180 158 1.35 |5В2812-1216 12 | 15.09 0.08 | 30.0 @ 0.040 | MT7285-ND 2.25 203 1.80 1.58 1.35 | SB2812-1230 
16 | 800020 | 16.090.100 | MT7266-ND 253 228 202 177 152 |SB2816-1616 16 | 15.09 0.11 | 30.0 @ 0.055 | MT7286-ND 2.53 228 2.00 177 1.52 |SB2816-1630 
20 | 8028025 | 16.090.125 | MT7267-ND 290 261 232 203 1.74 |SB3512-2016 2.0 | 1509013 | 30.0 @ 0.065 | MT7287-ND 2.90 261 2.32 2.03 1.74 |SB3512-2030 
3.0 | 8.000.388 | 16.000.190 | MT7268-ND 305 275 244 244 183 |SB3516-3016 3.0 | 15.0 @0.20 | 30.0 @ 0.100 | MT7288-ND 3.05 275 2.44 244 1.83 | $B3516-3030 


SPLITFORM® Power Transformers 


File #'s UL 1585 Class 2 83 - File #'s E96720, 95844 
: : : : LR73078, UL 506 - File #'s E79781, E91239 
For PC Board Solid-State Power, Control and Instrumentation Applications Qm мм 
• 115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary 7. Split Bobbin Construction: - Center flange insulation barrier — High isolation for low 3F(X) | VA Dimensions - Inch (mm) Weight 
leakage applications — Low capacitive coupling minimizes line noise and false triggering * 2,500V RMS (Pri: Sec) hi-pot • Precision spaced  |series| Size L W H MC А B C Lbs. (kg) 
terminals * 130°C Class B insulation system * Terminal numbers are molded on bobbin * Non-Inherently limited 
2 (аа 144 | 123 | 1.00 _ 250 | 250 | 1.200) 0.17 
4 = 5 гі А ІЗ А = um | (36.58) |(31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) |(30.48)| (.077) 
, 3 i = Gore PEN | | Í з |54 144 | 128 | 126 | — | 250 | 250 | 1200| 025 
PANI, 6 H H sell á w li | 77 |(36.58) |(31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48) (113) 
» "Ile is aia | ІҢ | 3 1 " | EVE ШІ 4 в | 169 | 1.39 | 136 | 1.063 | 250 | .350 | 1280 0.44 
3 1 (48) ў ы | (42.93) |(35.31) | (34.54) | (27.00) | (6.35) | (8.89) |(32.51)| (200) 
1 = id ў 2 5 |12 1.97 | 163 | 150 | 1250 | .300 | 400 | 1.410) 0.70 
115V Single Primary — 115V/250V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) (50.04) (41.40) | (88.10) | (81.75) | (7.62) | (10.16) | (35.81)! (318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) | VACGA VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. (Size) | VACGA VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
11 | 5090220 | 1009 0.110 | MT2201-ND 7.08 6.10 5.13 440 366 | 3FS-210 1.1 | 5080220 | 10.09 0.110 | MT2096-ND 821 7.08 5.95 510 425 | 3FD-210 
24 | 5.090.500 | 10.0 @0.250 | MT2202-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-310 24 | 5.0@0.500 | 10.0 @0.250 | MT2097-ND 8.50 7.33 646 528 440 | 3FD-310 
506 1.200 | 10.0 @ 0.600 | MT2203-ND 8.21 7.08 5.95 510 425 | 3FS-410 6 5.0 @ 1.200 | 10.08 0.600 | MT2098-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FD-410 
5.0 @ 2.400 | 10.0 2 1.200 | MT2204-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FS-510 12 | 5.0@2.400 | 10.09 1.200 | MT2099-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 557 | 3FD-510 
E 6.3 @ 0.180 | 12.6 @ 0.090 | MT2205-ND 7.08 6.10 5.13 440 3.66 | 325-212 11 | 6380180 | 12.6 @ 0.090 | MT2101-ND 7.65 6.80 5.78 510 442 | 3FD-212 
24 | 6.3 @ 0.400 | 12.6 @0.200 | MT2206-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-312 24 | 6.3@0.400 | 12.6 8 0.200 | MT2102-ND 7.74 6.88 5.85 516 448 | 3FD-312 
6 6.3 @ 1.000 | 12.6 @ 0.500 | MT2207-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 425 | 3FS-412 6.0 | 6.3 @ 1.000 | 12.6 @ 0.500 | MT2103-ND 8.37 7.44 6.33 558 484 | 3FD-412 
6.3 @2.000 | 12.6 1.000 | MT2208-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FS-512 12 | 6.392.000 | 12.6 € 1.000 | MT2104-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 557 | 3FD-512 
К 8.090.140 | 16.0 @ 0.070 | MT2209-ND 7.08 6.10 5.13 440 366 | 3FS-216 1.1 | 8080140 | 16.09 0.070 | MT2105-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 442 | 3FD-216 
24 | 8090.300 | 16.0 @ 0.150 | MT2210-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-316 24 | 8.0@0.300 | 16.09 0.150 | MT2106-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 | 3FD-316 
8.0 @ 0.800 | 16.0 @ 0.400 | MT2211-ND 821 7.08 5.95 510 425 | 3FS-416 60 | 800.800 | 16.0 @ 0.400 | MT2107-ND 8.37 744 6.33 5.58 484 | 3FD-416 
1 8.00 1.600 | 16.0 @ 0.800 | MT2212-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FS-516 12 | 8.009 1.600 | 16.0 @ 0.800 | MT2108-ND 9.63 8.56 7.28 642 557 | 3FD-516 
1.1 | 10.0 @ 0.110 | 20.0 0.055 | MT2213-ND 7.08 6.10 5.13 440 366 | 3FS-220 1.1 | 10.0 @0.110 | 20.0 @ 0.055 | MT2109-ND 7.65 6.80 5.78 510 442 | 3FD-220 
24 | 10.0 @ 0.240 | 20.09 0.120 | MT2214-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-320 24 | 10.0 @ 0.240 | 20.0 0.120 | MT2110-ND 7.74 6.88 5.85 516 448 | 3FD-320 
10.0 @ 0.600 | 20.0 @ 0.300 | MT2215-ND 8.21 7.08 5.95 510 425 | 3FS-420 6.0 | 10.0 @ 0.600 | 20.0 @ 0.300 | MT2111-ND 8.37 744 6.33 558 484 | 3FD-420 
1 10.0 @ 1.200 | 20.0 @ 0.600 | MT2216-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FS-520 12 | 10.09 1.200 | 20.0 @ 0.600 | MT2112-ND 9.63 8.56 7.28 642 557 | 3FD-520 
1.1 | 12.0 @ 0.090 | 24.0 @ 0.045 | MT2217-ND 7.08 6.10 5.13 440 3.66 | 375-224 1.1 | 12.0 @ 0.090 | 24.0 @ 0.045 | MT2113-ND 7.65 6.80 5.78 510 442 | 3FD-224 
2.4 | 12.0 @ 0.200 | 24.0@0.100 | MT2218-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 325-324 2.4 | 12.0 @ 0.200 | 24.09 0.100 | MT2114-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 | 370-324 
6 | 12.0@0.500 | 24.0 @0.250 | MT2219-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 425 | 325-424 6.0 | 12.0 @ 0.500 | 24.0 @ 0.250 | MT2115-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 | 370-424 
12.0 @ 1.000 | 24.0 @ 0.500 | MT2220-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 325-524 12 | 12.0 @1.000 | 24.0 @ 0.500 | MT2116-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 557 | 370-524 
k 14.0 @ 0.080 | 28.0 @ 0.040 | MT2221-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 366 | 3FS-228 1.1 | 14.0 @ 0.080 | 28.0 @ 0.040 | MT2117-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 442 | 3FD-228 
24 | 14.09 0.170 | 28.0 @ 0.085 | MT2222-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-328 24 | 14.09 0.170 | 28.0 @ 0.085 | MT2118-ND 7.74 6.88 5.85 516 448 | 3FD-328 
14.0 @ 0.400 | 28.0 2 0.200 | MT2223-ND 821 7.08 5.95 510 425 | 3Ғ5-428 6.0 | 14.0 @ 0.400 | 280€ 0.200 | MT2119-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 484 | 3FD-428 
14.0 @ 0.840 | 28.0 @ 0.420 | MT2224-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 _ 483 | 325-528 12 | 14.0 @ 0.840 | 28.0 @ 0.420 | MT2120-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 557 | 320-528 
E 18.0 @ 0.060 | 36.0 @ 0.030 | MT2225-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 366 | 3FS-236 1.1 | 18.0 @ 0.060 | 36.0 @ 0.030 | MT2121-ND 7.65 6.80 5.78 510 442 | 3FD-236 
24 | 18.09 0.130 | 36.09 0.065 | MT2226-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-336 24 | 18.0 @ 0.130 | 36.0 @ 0.065 | MT2122-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 | 3FD-336 
18.0 @ 0.340 | 36.0 @ 0.170 | MT2227-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 425 | 375-436 6.0 | 18.0 @ 0.340 | 36.0 @ 0.170 | MT2123-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 484 | 3FD-436 
18.0 @ 0.700 | 36.0 @ 0.350 | MT2228-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 325-536 12 | 18.0 @ 0.700 | 36.0 @ 0.350 | MT2124-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 557 | 370-536 
E 24.0 @ 0.046 | 48.0 @ 0.023 | MT2229-ND 7.08 6.10 5.13 440 3.66 | 3FS-248 11 | 24.0 @ 0.046 | 48.0 @ 0.023 | MT2125-ND 821 7.08 5.95 510 425 | 3FD-248 
24 | 24.0 @ 0.100 | 48.0 @ 0.050 | MT2230-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3Ғ5-348 24 | 2409 0.100 | 48.0 @ 0.050 | MT2126-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 440 | 3FD-348 
6 |240@0250 | 48.0 @ 0.125 | MT2231-ND 821 7.08 5.95 510 425 | 3FS-448 6 | 24080250 | 48.090.125 | MT2127-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FD-448 
24.0 @ 0.500 | 48.0 @ 0.250 | MT2232-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 325-548 12 | 24.0 @ 0.500 | 48.0 @ 0.250 | MT2128-ND — 10.76 9.28 7.80 6.68 557 | 370-548 
В 28.0 @ 0.040 | 56.0 @ 0.020 | MT2233-ND 7.08 6.10 5.13 440 366 | 3FS-256 1.1 | 28.0 @ 0.040 | 56.0 @ 0.020 | MT2129-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 425 | 3FD-256 
24 | 28.0 @ 0.090 | 56.0 @ 0.045 | MT2234-ND 7.37 6.35 5.34 458 381 3Ғ5-356 24 | 28.0 @ 0.090 | 56.0 @ 0.045 | MT2130-ND 8.50 7.33 616 5.28 440 | 3FD-356 
6 | 28.0@0.220 | 56.09 0.110 | MT2235-ND 821 7.08 5.95 510 425 | 3Ғ5-456 6 | 28090220 | 56.0 @0.110 | MT2131-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FD-456 
12 | 28.0 @ 0.440 | 56.0 @ 0.220 | MT2236-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 483 | 3FS-556 12 | 28.0 @ 0.440 | 56.0 @ 0.220 | MT2132-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 557 | 3FD-556 


Note: То obtain output voltage, load current must be теі, ratings аге based оп 120У nominal input. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1520 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Z Worldtrans® Power Transformers 
ТАЛЛАЗА For PC Board Solid-State Power, Control, and Instrumentation Applications 


* Meets U.S. and International Safety Standards — UL, VDE, IEC, CSA 


Secondary RMS Rating 


* 3,500V RMS hipot test — Dual non-concentric bobbins and insulating shroud VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
provide high isolation and reduced capacitance Fig. | (Size) | УАСФА VCT@A Part No. 1 10 25 | Part No. 
2 РІ. Series — Dual Output Low Profile 

меене primary 25 | 5@05 | 10@0.25 | MT3101-ND 797 7.08 6.02 |PL2.5-10-130B 
* 130°C insulation system — Insulating materials meet UL 94V-0 flammability 5.0 5 @ 1.0 10 @ 0.5 MT3102-ND 860 7.64 6.50 | PL5.0-10-130B 
requirements. 1 10.0 5 @ 2.0 10 @ 1.0 MT3103-ND 9.47 8.42 7.16 | PL10-10-130B 
+ Non-Inherently limited 20.0 5840 10 e 2.0 MT3104-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-10-130B 
30.0 5860 10 @ 3.0 MT3105-ND 18.52 12.02 10.22 |PL30-10-130B 
L 56.0 50112 10 @ 5.6 MT3106-ND 18.14 16.12 13.71 |PL56-10-130B 
T 01,.9:2.|9 | 2.5 6.3 @ 0.4 12.6 @ 0.2 MT3107-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-12-130B 
| к с w 5.0 6.3 @ 0.8 12.6 @ 0.4 MT3108-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-12-130B 
H PL & PLT SERIES p 1 10.0 6.3 @ 1.6 12.6 @ 0.8 MT3109-ND 9.47 8.42 7.16 | PL10-12-130B 
PRIMARY 20.0 6.3 @ 3.2 12.6 @ 1.6 MT3110-ND 11.41 1014 8.62 | PL20-12-130B 
| 3 Б өгү |) 30.0 6.3 @ 4.8 12.6 @ 2.4 MT3111-ND 18.52 12.02 10.22 |PL30-12-130B 
H ПГ 56.0 6.3 @ 8.8 12.6 @ 4.4 MT3112-ND 18.14 16.12 13.71 |PL56-12-130B 
2.5 8 @ 0.3 16 @ 0.15 MT3113-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-16-130B 
5.0 8 @ 0.62 16 @ 0.31 MT3114-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-16-130B 
1 10.0 8 @ 1.25 16 @ 0.62 MT3115-ND 9.47 8.42 7.16 | PL10-16-130B 
20.0 8@25 16 @ 1.25 MT3116-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-16-130B 
30.0 8 @ 3.8 16 @ 1.9 MT3117-ND 18.52 12.02 10.22 |PL30-16-130B 
56.0 8 097.0 16 @ 3.5 MT3118-ND 18.14 16.12 13.71 |PL56-16-130B 
гы 2.5 10 8 0.24 20 @ 0.12 MT3119-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-20-130B 
Зо 5.0 10 @ 0.5 20 @ 0.25 MT3120-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-20-130B 
PL SERIES 55 10.0 10 @ 1.0 20 @ 0.5 MT3121-ND 9.47 8.42 7.16 | PL10-20-130B 
SECONDARY = 1 |200 | 10620 | 20010 | MT3122-ND 1141 10.14 8.62 |PL20-20-130B 
=== 30.0 10 @ 3.0 20 @ 1.5 MT3123-ND 13.52 12.02 10.22 |PL30-20-130B 
56.0 10 9 5.6 20 @ 2.8 MT3124-ND 18.14 1642 13.71 | PL56-20-130B 
i ч File #E79781; UL506 2.5 12 @ 0.2 24 @ 0.1 MT3125-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-24-130B 
(& ТАЕ МЕ 8101895911/391ЕС:3801Е 60850 AY E138028; UL1411 5.0 12 @ 0.42 24 @ 0.21 MT3126-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-24-130B 
10.0 12 @ 0.84 24 @ 0.42 MT3127-ND 9.47 8.42 7.16 | PL10-24-130B 


20.0 12 @ 1.66 24 @ 0.83 MT3128-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-24-130B 
30.0 12 @ 2.5 24 @ 1.25 MT3129-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-24-130B 
56.0 12 @ 4.66 24 @ 2.33 MT3130-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-24-130B 


25 | 14@018 | 28@0.09 | MT3131-ND 797 7.08 602 | PL25-28-130B 
к= 50/60Hz 50 | 14@0.36 | 289 0.18 | MT3132-ND 8.60 7.64 6.50 |PL5.0-28-130B 
PLT SERIES 2 (с + | 100 | 146072 | 2880.36 | MT3133-ND 947 842 7.16 | PL10-28-130B 
i 200 | 148144 | 289 0.72 | MT3134-ND 11.41 10.14 8.62 |PL20-28-130B 
300 | 146242 | 2801.06 | MT3135-ND 13.52 12.02 10.22 |PL30-28-130B 
ИТЕРЕ 560 | 14040 | 28@20 | MT3136-ND 1814 1642 13.71 |PL56-28-130B 
Є TUV File 810/89, 811/89; ІЕС 380 EN60950 дэв UL1411 25 | 18@014 | 3620.07 | MT3137-ND 797 7.08 602 | PL25-36-130B 
і 50 | 1809 028 | 36 @ 0.14 | MT3138-ND 8.60 7.64 6.50 |PL5.0-36-130B 
+ |100 | 1880.56 | 3680.28 | MT3139-ND 947 842 7.16 | PL10-36-130B 
Timesi 200 | 18@1.12 | 36@0.56 | MT3140-ND 11.41 10.14 8.62 |PL20-36-130B 
VA mansions - Inch (mm) Mtg. | Pin Square | WI. 30.0 | 18@1.64 | 36@0.82 | MT3141-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-36-130B 
Size L m H M B c D Зем | in. (mm) | Lbs. (kg) 56.0 | 1893.12 | 3601.56 | MT3142-ND 1814 1612 13.71 |PL56-36-130B 
25 | 18% 41:28) |1313 (8335 1425 2859 200 6.06) 250835) | 1000054) | — [aa | 025(64) 125010) ri, С ў s EA money apne ЕДЕН % татша 
50 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1375 (34.93) .200 (6.08) | 400(1016) | 1000(2540)| - [аха | 025(64) | 37 (117) PLT Series — Triple Output 
100 | 1875 (4769) | 1.563 (8970) | 1375 (8499) 200 6.08) | 400 (10.16 | 11400895) | — 264 | 036,91) | 920 | | 200 as HE 2109 = TAEI RE ТЕП 6 ma е 
Y К id 7.5 i -l 8.7 Я А -32- 
200 | 2.250 (57.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28) |400 (10.16) | 400 (10.16) | 1.460 (37.08) [40 (10.16) | 2x#4 | 036 (.91) | 90(41) 560 | 99040-2750 53 НО 2052 4824 1551 |PLT5632:1305 
30.0 | 2.625 (66.68) | 2.188 (55.58) | 1.563 (39.70) [550 (13.97) | 275 (6.98) | 1.680 (42.67) [55 (13.97) | 4x#6 |.045 (1.14) |1.15 (52 
(66.68) (558) (8921) (957) (638) (426), 921520 2% (ш) (52) Note: То obtain output voltage, load current must be met, ratings based оп 120V nominal input. 
560 | 3.000 7620) | 2500 (63.50) | 1.813 (46.05) 600 (1524) | 300 (7.62) | 1.900 (4826) |60 (1524) [ах #6_|.045 (114) |170(77| + Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC and +12VDC. 


T For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. * Call for price on quantities of 50 or more. 
® i Secondary RMS Rating 
F LAT STAC K Low P rofi le VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
A A A G 2A Fig. | (Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 Part No. 
т, 9 Power Transformers - 2.5 5.0 @ 0.5 10 @ 0.25 MT1101-ND 8.78 7.80 6.63 |3FL10-250 


6.0 5.0 @ 1.2 10 @ 0.6 MT1102-ND 9.63 8.56 7.28 |3FL10-600 
12.0 5.0 @ 2.4 10 @ 1.2 MT1103-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL10-1200) 
24.0 5.0 @ 4.8 10 @ 2.4 MT1104-ND 13.73 12.20 10.37 | РЕ24-10 

2.5 6.3 @ 0.4 12.6 @ 0.2 MT1105-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL12-200 

6.0 6.3 @ 0.9 |12.6 Q 0.45 | MT1106-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL12-475 
12.0 6.3 @ 1.9 |12.6 Q 0.95 | MT1107-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL12-950 
24.0 6.3 @ 3.8 12.6 @ 1.9 MT1108-ND 13.73 12.20 10.37 |PF24-12 


For low height PC Board Solid-State Power, Control, 
and Instrumentation 
Split Bobbin: 


* Primaries and secondaries wound side by side 
* High isolation for low leakage applications 1,500Vrms 


(Pri: Sec) hi-pot 2.5 8 @ 03 16 @ 0.15 | MT1109-ND 8.78 7.80 6.63 |3FL16-150 

ў А ЕЕ : 6.0 8 @ 0.7 16 8 0.35 | MT1110-ND 9.63 856 7.28 |3FL16-350 

* Low capacity coupling minimizes line noise and false ш b 1 120 8015 16 @ 075 MT1111-ND 12.38 11.00 9.35 |3FL16-700 
triggering. PEN А © h } 24.0 8@3.0 16 @ 1.5 MT1112-ND 13.73 12.20 10.37 |PF24-16 

* Hum-bucking semi-toroidal: construction ў 25 | 108 025 [2068 0125 | MT1113-ND 878 780 663 |3Ғ120-125 

* Non-Inherently limited 4 | 60 10 @ 0.6 20 @ 0.3 MT1114-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL20-300 

* Dual primaries: 115/230V, 50/60Hz Pin dimensions: 0.091" x02" (2.31 51 12.0 10 @ 1.2 20 @ 0.6 MT1115-ND 12.38 1100 9.35 |3FL20-600 
* No load to Full Regulation: 30%; 12VA, 20% in dimensions: 0.091" x 0.2" (231mm x .51mm) 240 | 10024 | 20012 | МТ1116-М0 1373 12.20 10.37 |PF24-20 

P. Я 25 12 @ 02 24 @ 0.1 MT1117-ND 8.78 7.80 6.63 |3FL24-100 

UL 506 File #E145619, E79781 CSA22,2 No. 66 130B* 130B for 3FL series only, 60 12 а os |24@025 | MT1118-ND 963 856 728 |3FL24-250 

. 130°С Insulation System GB File # LR61383-7 File No. E92957 up to 12VA size 1 12.0 12010 24 @ 0.5 MT1119-ND 12.38 11.00 9.35 |3FL24-500 


24.0 120 20 24 @ 1.0 MT1120-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-24 


25 | 150017 |30G 0.085 | MT1121-ND 878 780 663 |SFL30-85 
; | 60 | 15804 | 30002 | MT1122-ND 963 856 728 | 3FL30-200 
81", 120 | 15808 | 30004 | MT1123-ND 1238 11.00 9.35 | 3FL30-400 

-- 2 4 240 | 15016 | 30008 | МТ1124-40 1373 1220 10.37 |PF24-30 

Еф 115/230 HHH 25 | 178015 | 34@ 075 | MT1125-ND 878 780 663 32134-75 
SUP 250 “ОН Triple {| 60 | 178034 | 340047 | МТ1126-40 | 9.63 8.56 728 | 3FL34-170 
Seconda ^| | (6.35) оир 120 | 17807 | 3480.35 | MT1127-ND 12.38 1100 9.35 |3Р134-340 

REF. 2 240 | 17014 | 34@07 | МТ1128-40 1373 1220 10.37 |PF24-34 

VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 

Fig. | (Size) | VCTGA | VCT@A | PartNo. 1 10 25 |PartNo. 


PFT Series — Triple Output 
6.0 17.5 @ .155 | 31.5@ .065 MT1129-NDT 7.67 6.82 5.80 | PFT6-32 


Dimensions - Inch (mm) 


VA Weight 6.0 | 17.5 8.155 | 37.5 8 .060 | MT1130-NDT 7.67 6.82 5.80 | PFT6-38 
(Size) Е w H A B с Oz. (Gram) 2 | 120 160.36 | 28@ 187 | MT1132-NDT 8.87 7.88 6.70 | PFT12-28 
120 | 169.36 | 35@.150 | MT1131-NDt 8.87 7.88 6.70 | РЕТ12-35 
2.5 |1.87 (47.50) | 1.56 (39.62) | 0.65 (16.51) | 1.6 (40.64) | .375 (9.52) | .187 (4.75) | 5 (141.75) 240 | 160 72 | 280 375 | MT1134-ND¢ 1139 10.2 861 | PFT24-28 
6 11.875 (47.63) | 1.56 (39.70) | 0.85 (21.59) | 1.6 (40.64) | .375 (9.52) | .187 (4.75) | 7 (198.44) 24.0 16 @ 72 35 9.300 | MT1132NDf 12.65 10.12 8.61 | PFT24-35 


12 2.5 (63.50) 2.0 (50.80) |1.065 (27.05) | 2.0 (50.80) | .500 (12.70) | .250 (6.35) | 11 (311.84) Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 


24 |2.87 (72.90) | 2.25 (57.15) | 1.25 (31.75) | 1.9 (48.26) | .530 (13.46) | .300 (7.62) | 15 (425.24) Ы... supply transformer, 5VDC, and з 12VDC or = 15VDC. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1521 


Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 


TA^AU3A 


Features: 
P š , Matchin: Max. 
e FCC art 68'Models available + * Dielectric impotenca Primary 8] Power Ф Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Strength: 1kVrms • Operating Temperature: Primary : Secondary (maDC) | 300Hz (mW) Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 
5105°С * Frequency Response: +2dB, 200kCT : 1kCT 0.00 10 1-2СТ-3 4-5СТ-6 MT4143-ND 18.00 16.00 13.60 | МЕТ-01 
-3=100kHz. 25kCT : 1kCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND 17.55 15.60 13.26 MET-05 
10kCT : 10kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND 17.55 15.60 1326 | MET-09 
10kCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND 17.55 15.60 1326 | MET-11 
.310 10kCT : 500CT 1.00 40 1-2СТ-3 4-5СТ-6 MT4147-ND 17.55 15.60 13.26 | MET-17 
(7.87) ^. 1.6КСТ: 3.2 2.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND 14.33 12.74 1083 | MET-23 
468 < 1k: 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND 14.33 12.74 10.83 | MET-28 
(11.81) (10.41) 900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-NDt 15.66 13.92 11.84 | MET-29 
" ^ 600CT : 600CT 3.00 50 1-2СТ-3 4-5СТ-6 MTA4111-NDt 25.83 22.96 19.52 | MET-31 
“М д 600: 600CTf 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4151-ND 15.21 13.52 11.50 | MET-32 
.020 39 600CT : 8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND 13.91 12.36 10.51 MET-35 
(51) | | (10) 500 : 500CTf 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4154-ND 15.66 13.92 11.84 | MET-38 
500:50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND 13.91 12.36 10.51 MET-39 
M m 150:12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 13.91 12.36 10.51 MET-42 
E 62) 4 100. 600 : 600 3.00 50 1-3 4-6 MT4110-ND+ 24.50 21.78 1852 | MET-46 
: 2.54) 600 : 600CT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4152-NDA 15.21 13.52 11.50 | MET-59 
e MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Can ..........................Лл1......1..... MT4157-ND 3.40 3.02 2.57 | МЕТС-99 


Physical pin locations vary,see chart. T CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. 


$ PRI maDC-Primary maximum rated unbalanced current in milli-amps, DC. 


A Has special pinout 
£ Meets FCC part 68 (hi-pot 1.5kV or 1.0kV). 


UL1950 3rd Edition Safety Approval**: This product meets the UL 
1950 standard in telecom agency safety ratings, this implies that they 
meet new creepage and clearance distance requirements of the telecom- 
munication industry and safety agencies. „ЭУ UL #Е208555 


Note: Drawings show max. number of pins, actual parts my have fewer pins 


UL 1459 Safety Approval: UL1459 is a trusted safety standard for 
interconnecting data/ voice communication lines and other isolation 
designs. * Frequency Response: 300 ~ 3,500Hz +0.5dB * Impedance 
Matching: +10% „У UL1459, FFC part 68, File #138028 


Telephone Coupling 
Transformers 


Fig. 1 
571 (14.5) >> 


Fig. 2 Fig. 4 


909 (23.1) 


Dim. in Inch (mm) 
L W H 
.681 .390 193 
(17.3) (9.9) (4.9) 
642 .335 .200 
(16.3) (08.5)(5.08) 
.665 .390 181 
(16.9) (8.9) (4.6) 


вв (17) 


> 


1885 (22.5) 


.669 (1777 


bj 


MT7240-ND 
(TTC-511) 
MT7208-ND 
(ТТС-5021) 
MT7241-ND 
(TTC-512) 


A72 (12) 


2 


ай й. 
“Свя (15) 


472 (12) 


Fig. 10 Fig. 11 - Surface Mount Dimensions 
6 .906 Inch (mm): 
492 (12.5) 255-378 (9.6) 8) 78 (19. : (23,01) неё 945 (24) (6582 164 (4.17) w D H 
< <> №299 (7.6) p > A MTA139-ND | 69 61 55 
СР a (11:99) (ТТС-167) |(17.5) (15.5) (14.0) 
75 (19.05) А 
° D 42 (107) 55 (13.97) Ў 48 (11.43) МТ4140-МО | 51 53 42 
jd (TTC-170) — (13.0) (13.4) (10.7) 
Impedance (О) IDC Bias | Insertion | Sche- Pinout Dielectric Stength | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | Tamura . 
Fig. | Primary Secondary | (mA) | [05 (08) 0 | matic | Primary |Secondary| Vrms (Pri./Sec.) | Part No. 1 10 25 | PartNo. Size | Pricing | Part No. Schematic A 
UL1950 3rd Edition Safety Approval 
600 348 0 3.25 A 1*-3 4-6* 1,875 MT7231-ND 248 174 140 — — —  |TTC-5014 
600 392 0 2.20 А 1%-3 4-6“ 1,875 MT7232-ND 248 174 140 — — —  |TTC-5015 
1 600 560 0 1.50 A 1*-3 4-6* 1,875 MT7233-ND 248 174 140 — — —  |TTC-5016 
600 600 0 1.50 A | 1*-3 4-6* 1,875 MT7207-ND 230 184 148 = - — |TIC-5017 PRI SEC 
600 600CT 0 1.20 C 1*-3 4-5*-6* 1,850 MT7205-ND 1.80 144 1.16 -- — --  |TTC-294 
2 600 600 0 1.00 A 1-3* 4*-6 1,875 MT7213-ND 3.08 246 1.97 = = —  |TTC-5029 
600 287 0 3.80 A 1-2* 3*-4 1,875 MT7240CT-NDT 2.70 2.49 2.08 | MT7240TR-ND | 800 | 1062.40 | TTC-511 
3 600 287 0 3.85 A 1-2* 3*-4 1,875 MT7208CT-NDT 4.32 3.99 3.33 | MT7208TR-ND | 800 | 1702.40 | TTC-5021 
600 510 0 1.25 А 1*-2 3*-4 1,875 MT7241CT-ND¢ 2.76 2.55 2.13 | MT7241TR-ND | 800 | 1088.00 | TTC-512 
600 260 50 4.00 A 1-2* 3*-4 1,875 MT7235-ND 1.00 .80 64 — — — | TTC-5019 
600 301 0 3.25 A 1*-2 3-4* 1,875 MT7220-ND 2.80 224 1.80 -- — —  |TTC-5000 Schematic B 
600 301 65 3.50 A 1-2* 3*-4 1,875 MT7230-ND 248 174 140 -- — —  |TTC-5013 
600 301 65 3.75 A 1*-2 3-4* 1,875 MT7236-ND 1.65 1.32 1.06 -- — —  |TTC-5020 
4 600 374 0 2.00 A 1-2* 3*-4 1,875 MT7237-ND 2.30 1.84 148 — — — | 110-5022 
600 374 0 2.50 A 1*-2 3-4* 1,875 MT7227-ND 2.78 222 118 — — —  |TTC-5008 
600 470 30 2.50 A 1-2* 3*-4 1,875 MT7212-ND 148 1.18 95 — — —  |TTC-5028 CT CT 
600 530 0 1.00 A 1*-2 3-4* 1,875 MT7228-ND 278 222 178 — — — | Т10-5009 PRI SEC 
600 600 0 0.75 A 1*-2 3-4* 1,875. MT7234-ND 3.13 250 2.00 — — —  |TTC-5018 
600 301 0 3.25 A 1*-2 3-4* 3,750 MT7221-ND 3.33 2.66 2413 — — —  |TTC-5001 
600 301 65 3.75 A 1*-2 3-4* 3,750 MT7206-ND 178 142 144 — — --  |TTC-5010 
5 600 374 0 2.50 A 1*-2 3-4* 3,750 MT7225-ND 3.33 2.66 243 — — —  |TTC-5006 
600 530 0 1.00 A 1*-2 3-4* 3,750 MT7226-ND 325 2.60 2.08 — — --  |TTC-5007 
600 600 0 0.75 A 1*-2 3-4* 3,750 MT7229-ND 333 2.66 213 -- = --  |TTC-5012 
600 320 0 3.20 A 1%-4 7-10* 1,875 MT7222CT-ND 309 285 2.38 | MT7222TR-ND | 250 380.00 | TTC-5003 Schematic C 
6 600 392 0 2.20 A 1*-4 7-10* 1,875 MT7223CT-ND 3.09 2.85 2.38 | MT7223TR-ND | 250 380.00 | ТТС-5004 
600 525 0 1.60 A 1*-4 7-10* 1,875 MT7224CT-ND 3.02 279 233 | MT7224TR-ND | 200 297.60 | TTC-5005 
600 490CT 0 1.50 D [1*-4/2*-5 | 6- 8*-10* 1.875 MT7210CT-ND 328 303 2.53 | MT7210TR-ND | 250 404.00 | TTC-5026 
600 287 0 4.00+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7218CT-ND 3.19 2.94 245 | MT7218TR-ND | 400 627.20 | ТТС-5036 
600 330 0 3.00* A 1*-3 4-6* 1,875 MT7239CT-ND 3.19 2.94 2.45 | MT7239TR-ND | 400 627.20 | ТТС-5024 Е оо 
600 346 0 3.00* A 1*-3 4-6* 1,875 MT7217CT-ND 3.19 2.94 245 | MT7217TR-ND | 400 627.20 | ТТС-5035 5 88 
600 430 0 3.50% А 1*-3 4-6* 1,875 MT7209CT-ND 413 3.81 318 | MT7209TR-ND | 400 812.80 | TTC-5025 
7 600 530 0 2.00+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7219CT-ND 3.19 2.94 245 | MT7219TR-ND | 400 627.20 | ТТС-5037 
600 470 0 2.50% А 1%-3 4-6“ 1,875 MT7214CT-ND 3.19 2.94 245 | MT7214TR-ND | 400 627.20 | ТТС-5032 
600 600 0 2.00% А 1*-3 4-6* 3,000 MT7238CT-ND 3.19 2.94 245 | MT7238TR-ND | 400 627.20 | ТТС-5023 
10К 10K 0 0.88* A 1*-3 4-6* 1,875 MT7215CT-ND 4.23 3.90 325 | MT7215TR-ND | 400 832.00 | TTC-5033 
20K 20K 0 0.92+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7216CT-ND 4.23 3.90 325 | MT7216TR-ND | 400 832.00 | TTC-5034 
30K 30K 0 1.06+ A 1*-3 4-6* 1,875 MT7211CT-ND 4.23 390 3.25 | MT7211TR-ND | 400 832.00 | TTC-5027 Schematic D 
UL1459 Safety Approval 
8 600 600 0 1.0 A 1-3* 4-6* 1,500 MT4112-ND 473 420 3.57 = — — [71104 
600 600 0 12 А | 1-3 4-6" 1,500 MT4133-ND 351 3.12 266 — — — | 110-02 PRI SEC 
600 600 90 20 A 1-3* 4-6* 1,500 MT4134-NDt 2.95 2.62 223 — — — | TTC-105 3 
9 600 600CT 90 20 C 1-3 4-5CT-6* 1,500 MT4135-NDt 3.04 270 2.30 — — --  |TTC-105-1 > _ 
600CT 600CT 0 1.2 B | 1*-2CT-8 | 4*-5CT-6 1,500 MT4136-ND 2.95 262 223 = = —  |TTC-108 
10 600 470 100 25 A 1-2“ 3*-4 1,500 MT4123-ND 6.05 538 458 -- — --  |TTC-264 
11 600 346 0 2.75 A 1*-3 4-6* 1,000 MT4122-ND 13.48 11.98 10.19 — — —  |TTC-203SL 
12 10K 10K 0 14 A 1-3“ 4-6“ 1,000 MT4139-NDt 3.69 328 2.79 = — — | 116-167 
600 600 0 17 А 1-3“ 4-6“ 1,500 MT4140-NDt 3.33 2.96 252 = — -- |TTC-170 


** Additional Safety Agency approvals may apply, UL60950/EN60950, see data sheet for qualifications 


T Cut Tape 


+ Insertion Loss is tested @ 2KHz 


£ Has a 4-pin configuration 


Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, 04Вт and 1kHz 


* Denotes start of a winding 


1522 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


TAAAY2A Wall Mount Transformers 2.1mm І.Ю. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


Specifications: • Cord Length: 1830 +150/-0.0mm(6ft) Size Ratings Digi-Key Price Each Tamura 
Min. • Output Receptacle: 2.1mm 1.0. x 5.5mm O.D. x Code Volt. mA Part No. 1 10 25 100 Part No. 
12.50mm Barrel length, Right Angle (molded) Female DC Output 
Barrel Connector/Nickel Plated * Load Regulation: None 
* Electrical Specifications: Input-AC 120V +10%, 60Hz | Í 320 ЗЕ 3.34 490 401 347 | 2124303032 
40.5Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 40°С > Stor- 2 8VDC 1A MT7134-ND 770 7.07 579 5.00 | 3184503100 
DC Polarity | age Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 0 to 95% 4 135A | MT7161-ND 12.80 1045 922 799 | 830AS03175 
оф without condensation * Withstand Voltage: 1500Vrms 1 1 250 MT7135-ND 5.17 4.73 387 3.36 | 212AS04025 
Barrel Center minute @input to output * Safety Agencies: UL 1310 and 2 4.5VDC 700 MT7136-ND 6.31 5.78 473 4.10 | 318AS04070 
cUL File No. E218172 * Class ІІ 3 ` 1A MT7137-ND 8.85 7.68 6.28 5.43 | 420AS04100 
4 1.5А MT7162-ND 13.06 1110 9.80 8.49 | 830AS04150 
Size Dimensions mm (Inch) “Tamura 1 200 MT7138-ND 519 4.76 3.90 3.38 | 212AS06020 
Code A B с Series 2 SUD 500 MT7139-ND 6.09 559 457 3.96 | 318AS06050 
1 35.50+1.0 (1.398+0.039) | 63.50:1.0 (2.50+0.039) | 40.00+1.0 (1.57520.039) | 2124S 3 900 MT7140-ND 807 740 606 5.24 | 420AS06090 
2 | 43.00:1.0 (1.6950.039) | 70.00+1.0 (2.756+0.039) | 46.00+1.0 (1.811=0.039) | 318AS а 1.25А__ МИТИНО ВЫ 12.82 100 961 8.33 | 8304306125 
3 | 4650-10 (1.83:0.039) | 72.00=1.0 (2.835-0.039) | 52.00=1.0 (2.047+0.039) | 420AS | sd МТИ AND pe жай s. aa A s dis 
4 | 52.50=1.0 (2.067+0.039) | 91.00+1.0 (3.58+0.039) | 58.00+1.0 (2.28+0.039) | 830AS 3 906 600 AVIS vus. 668 "Bas. AGE. | 4504505000 
5 62.00 (2.441)NOM 103.00 (4.055) 62.00 (2.441) 835AS 4 1A MT7164-ND 11.16 9.48 8.37 7.25 | 830AS09100 
5 1.4А MT7144-ND 15.16 13.92 11.39 9.86 | 835AS09140 
Size Ratings Digi-Key Price Each Tamura 1 100 MT7145-ND 5.14 4.73 387 3.34 | 212AS12010 
Code Volt. mA Part No. 1 10 25 100 | Part No. 2 300 MT7146-ND 5.99 5.50 4.50 3.89 | 318AS12030 
AC Output 3 12VDC 500 MT7147-ND 7.87 6.77 5.54 4.79 | 420AS12050 
1 125 MT7117-ND 5.14 438 358 3.34 | 212A812012 4 800 MT7165-ND 11.22 9.53 841 7.29 | 830AS12080 
з | tvac | 750 | MIND — 630 597 489 3% | 4204812076 | — ^ Eg 1333 1224 41002 8.67 8264512100 
4 1A | MT7166-ND 974 828 731 6.33 | 830AS12100 1 75 МШ ЫН 921: 443%. 387 2239 |:212А515007 
5 15A | МТ7120-МО 1224 11.33 927 8.02 | 835А512150 2 250 MIO ND 8.19 548 448 402 | 3184515025 
1 100 MAAND сї, 438 ЭБ] 855 |[212А51б010 3 15VDC 400 MT7151-ND 744 682 558 472 | 420AS15040 
2 300 ТЕНЬ БАБ “нара 7212 гава | 8184518030 4 700 MT7167-ND 1079 917 809 7.02 | 8304515070 
3 16VAC 560 MT7123-ND 6.51 5.97 4.89 3.54 | 420AS16056 5 800 MT7152-ND 13.26 1216 995 8.62 | 835AS15080 
4 900 MT7168-ND 970 824 727 6.30 | 8304516090 1 60 MT7153-ND 5.22 479 392 3.10 | 2124518006 
5 1.125A | MT7124-ND 12.36 11.33 927 728 |835AS16112 2 200 MT7154-ND 619 570 466 4.02 | 318AS18020 
1 75 MT7125-ND 477 438 358 3.10 | 212AS20007 3 18VDC 350 MT7155-ND 786 7.21 590 4.46 | 420AS18035 
2 225 MT7126-ND 5.46 5.04 412 3.55 | 318AS20022 4 600 MT7169-ND 10.96 931 822 7.12 | 8304518060 
3 20VAC 450 MT7127-ND 651 507 489 3.55 | 4204520045 5 700 MT7156-ND 13.38 1227 1004 870 | 8354818070 
4 800 MT7170-ND 9.80 833 735 6.37 | 8304520080 1 50 MT7157-ND 543 498 408 3.10 | 212AS24005 
5 900 MT7128-ND 12.36 11.33 927 731 | 835А520090 2 150 атары) Gib. See МЕ 2996. || ВАЗЕ 
1 60 MT7129-ND 476 438 3.58 3.10 | 212AS24006 3 24VDC 250 MT7159-ND 8.85 666 545 5.43 | 420AS24025 
2 200 МШБ» UNES le S S Mp sea 4 450 | MT7171-ND 1030 876 773 6.70 | 830AS24045 
3 24VAC 375 MT7131-ND 8.07 597 489 4.34 | 420AS24037 H 20 DIERUM ips SS «вад, ВАО 
4 700 MT7172-ND 974 828 730 6.33 | 8304524070 š : ў й 
5 750 MT7132-ND 12.36 11.33 927 731 835А524075 Note: Output voltage shown is at full load current. 
AC-AC Wall Encapsulated SCR and 
Plug-In Transformers Triac Trigger Transformers 


Screw Terminal Type - 
120VAC, 60Hz 


Features: * UL Class ІІ Xfmrs-UL (1310), CSA 


overload protection * Inherently limited * 


* Thermal 
Material: Black ABS 


Designed for isolation in half and full wave SCR or TRIAC control circuits. Pass 2600V rms dielectric 


breakdown testing. 


о |(4) 
(6) 


968 
.600 (24.6) 


resin/UL 94-VO * Screw terminal, 4 each, 46-32 * Withstanding 
voltage = 1500 Vrms 
Rated Output Digi-Key Price Each Tamura 24 246 
Volts AC тААС Part No. 1 10 25 Part No. (scito Vidi Scanned onesies 

10.0 1200 MT7101-ND 11.77 10.46 8.90 820A0060-03 
10.0 2000 MT7109-ND 13.75 12.22 10.39 830A0060-03 
12.0 1000 MT7102-ND 11.77 10.46 8.90 820A0061-03 Primary E.T. 
12.0 1600 MT7110-ND 13.75 12.22 10.39 820A0061-03 mH V бес Digi-Key Price Each Tamura 
14.0 850 MT7103-ND 11.77 10.46 8.90 820A0062-03 (min.) (min.) Part No. 1 10 25 Part No. 
14.0 1430 MT7111-ND 13.75 12.22 10.39 830A0062-03 10 90 MT4301-ND 1870 1248 1036 | STT-101 
16.0 750 MT7104-ND 11.77 10.46 8.90 820A0063-03 5.0 200 MT4302-ND 1370 12.18 10.36 STT-102 
16.0 1250 MT7112-ND 13.05 11.60 9.86 830A0063-03 10.0 280 MT4303-ND 13.70 12.18 10.36 STT-103 
18.0 650 MT7105-ND 11.77 10.46 8.90 820A0064-03 1.0 90 MT4304-ND 15.28 13.58 11.55 | STT-104 
18.0 1110 MT7113-ND 13.05 11.60 9.86 830A0064-03 5.0 200 MT4305-ND 15.28 13.58 11.55 | STT-105 
20.0 600 MT7106-ND 11.77 10.46 8.90 820A0065-03 10.0 280 MT4306-ND 15.28 13.58 11.55 STT-106 
20.0 1000 MT7114-ND 13.05 11.60 9.86 830A0065-03 1.0 90 MT4307-ND 13.70 12.18 10.36 | STT-107 
22.0 550 MT7107-ND 11.77 10.46 8.90 820A0066-03 5.0 200 MT4308-ND 13.70 12.18 10.36 | STT-108 
22.0 900 MT7115-ND 13.05 11.60 9.86 830A0066-03 10.0 280 MT4309-ND 13.70 12.18 10.36 | STT-109 
24.0 500 MT7108-ND 11.77 10.46 8.90 820A0067-03 1.0 90 MT4310-ND 15.28 13.58 11.55 | STT-110 
24.0 830 MT7116-ND 13.05 11.60 9.86 830A0067-03 5.0 200 MT4311-ND 15.28 13.58 11.55 | STT-111 

Note: Output voltage shown is at full load current. 10.0 280 MT4312-ND 15.28 13.58 à 1155 | STT-112 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: * Average Power Rating (40°C Rise): 500mW • Dissipation Rating: 150mW е Peak Pulse Voltage: 100V * Dielectric Strength: DC500V 
1 minute * Insulation Resistance: DC500V 10000М0 min. 


«35 (8.9)>> <. -50 
* 


(12.7) 
Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio >> 
Inductance | ЕТ Product Time (+5%) Price Each Tamura 
mH (min.)* | V uS (min.) | ns (max.) Primary Secondary | Tertiary | Pri: бес: Тег ТІ 10 25 Рагі Мо. 
5.00 25.0 10.5 1,2 3,4 5,6 1:1:1 MT4201-ND 3.60 3.20 2.72 | G500 
2.00 16.0 82 1,2: 3,4 „6 1 1 MT4202-ND 3.24 2.88 2.45 | G501 
0.50 8.5 5.8 142 3,4 5,6 1 1 MT4203-ND 2.88 2.56 2.18 | G502 
0.20 5.0 4.2 1:2 3,4 5,6 1:1:1 MT4204-ND 2.70 2.40 2.04 | G503 
0.05 5.2 5.6 12 3,4 5,6 Ados MT4205-ND 2.70 2.40 2.04 | G504 
5.00 25.0 16.0 1:2 3,4 5,6 2 1 MT4210-ND 4.14 3.68 3.13 | G505 
2.00 16.0 11.0 1,2 3,4 5,6 2:1:1 MT4211-ND 3.60 3.20 272 | 0506 White Dot(#1) 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 5,6 2:1:1 MT4212-ND 3.06 2.72 2.32 | G507 
2.00 16.0 82 1, Зсі, 5 2, 4ct, 6 = tct: 1ct MT4207-ND 3.24 2.88 2.45 | G508 
0.50 8.5 5.8 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = 1ct: 1сі MT4208-ND 2.88 2.56 2.18 | G509 
2.00 16.0 11.0 1, Зсі, 5 2, 4ct, 6 - 201: ict MT4213-ND 224 2.88 245 |0512 .374(9.5) 
1.20 10.0 5.8 1,2 3,4 5,6 1:1:1 MT4206-ND 3.24 2.88 2.45 | G513 t 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 — 2ct : 1ct MT4214-ND 2.70 2.40 2.04 | G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 = 1:1.3 MT4209-ND 2.70 2.40 2.04 | G516 


* Primary Inductance is typical primary open circuit inductance. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1523 


NEW! as ea Encapsulated Power Transformers ma Ф C€ 


ІШ Electronics Inc. 


Encapsulated transformers have added advantages over " "ERE n т " " F 2 Ж n Em " A " 
non-encapsulated transformers. Reduced winding Fig. 1 - Mini Line Series Fig. 2 - Print Line Series Fig. 3 - Low Profile Series Dual Winding Connection Possibilities 


temperature differential due to heat transfer capability of 230 V Input 115 V Input 

the epoxy. Have a greater VA to Volume ratio which results 

in cooler and/or smaller transformers. Increased insulation А и | 

reliability due to use of epoxy in place of tape/paper а wees 1 ¿ d 
insulation. Encapsulation also increases shock/vibration si Я фе qox + 


and humidity/moisture resistance of the part. 
Electrical Parameters: е Temperature: 70°С • Short 
Circuit Proof (unless otherwise noted) * Hi-Pot tested: 4KV 
primary to secondary * Frequency: 50/60Hz 


Additional Agency Approvals 


Series Connection Parallel Connection 


Secondary 
Voltage Ratings 
Primary Parallel Series Additional Dimensions 
Voltage Connection Connection Agency Inches (mm) Digi-Key Price Each TransERA 
Fig. VA (VAC) (VAC @ mA) (VAC @ mA) Approvals Е w H Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary / Single Secondary 

1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1000-ND 5.67 5.11 4.54 BV020-5470.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1004-ND 4.58 4.13 3.67 BV020-5411.0 
1 0.50 115 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1013-ND 4.88 4.39 3.91 BV020-5370.0 
2 1 90111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1025-5-ND 4.24 3.82 3.40 BV030-7221.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1030-5-ND 4.27 3.84 3.42 BV030-7151.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1035-5-ND* 5.04 4.54 4.03 BV030-7329.0 
2 2.8 9 @ 311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1040-5-ND* 5.96 5.37 4.77 BV030-7597.0 
1 0.08 115 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1001-ND 5.67 5.11 4.54 BV020-5472.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1005-ND 4.58 4.13 3.67 BV020-5413.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1014-ND 4.88 4.39 3.91 BV020-5372.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1028-5-ND 4.24 3.82 3.40 BV030-7258.0 
2 1.5 115 12 @ 125 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1031-5-ND 4.27 3.84 3.42 BV030-7136.0 
1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1006-ND 4.58 443 3.67 BV020-5416.0 
1 0.50 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1015-ND 4.88 4.39 3.91 BV020-5375.0 
1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1002-ND 5.67 5.11 4.54 BV020-5480.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1010-ND 4.58 4.13 3.67 BV020-5423.0 
1 0.50 230 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1019-ND 4.88 4.39 3.91 BV020-5382.0 
2 1 9 @ 111 1, 2, 3, 4, 5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1027-5-ND 4.24 3.82 3.40 BV030-7233.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1032-5-ND 4.27 3.84 3.42 BV030-7162.0 
2 2 9 @ 222 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1034-5-ND* 4.64 4.18 3.71 BV030-7305.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1038-5-ND* 5.04 4.54 4.03 BV030-7341.0 
2 2.8 230 9 e 311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1042-5-ND* 5.96 5.37 4.77 BV030-7585.0 
2 5 9 @ 556 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1046-ND* 8.45 7.61 6.77 BV042-5190.0 
1 0.08 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1003-ND 5.67 5.11 4.54 BV020-5482.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1011-ND 4.58 4.13 3.67 BV020-5425.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1020-ND 4.88 4.39 3.91 BV020-5384.0 
2 1 230 12 @ 84 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1026-5-ND 4.24 3.82 3.40 BV030-7234.0 
2 12 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1029-5-ND 4.24 3.82 3.40 В\/030-7270.0 
2 2.3 12 @ 192 1, 2, 3, 4, 5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1036-5-ND* 5.04 4.54 4.03 В\/030-7342.0 
2.8 12 @ 233 1, 2, 3, 4, 5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1041-5-ND* 5.96 5.37 4.77 BV030-7586.0 

5 12 @ 417 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1043-ND* 8.45 7.61 6.77 BV042-5193.0 

2 5 230 15 @ 334 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1045-ND* 8.45 7.61 6.77 BV042-5196.0 
2 18 @ 111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1033-5-ND* 4.64 4.18 3.71 BV030-7308.0 

5 18 @ 278 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1044-ND* 8.45 7.61 6.77 BV042-5199.0 

1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1012-ND 4.58 4.13 3.67 BV020-5428.0 
1 0.50 230 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1021-ND 4.88 4.39 3.91 BV020-5387.0 
2 2.3 24 @ 96 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1037-5-ND* 5.04 4.54 4.03 BV030-7345.0 

Single Primary / Dual Secondary 

0.35 6 @ 58.0 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1007-ND 5.22 4.70 4.18 BV020-5417.0 

0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1016-ND 5.51 4.97 4.41 BV020-5376.0 

1 0.35 115 12 @ 28.0 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1008-ND 5.22 4.70 4.18 BV020-5419.0 
0.50 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1017-ND 5.51 4.97 4.41 BV020-5378.0 

0.35 24 @ 14.0 48 @ 7.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1009-ND 5.22 4.70 4.18 BV020-5422.0 

0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1018-ND 5.51 4.97 4.41 BV020-5381.0 

1 0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1022-ND 5.51 4.97 4.41 BV020-5388.0 
2 2.3 9 @ 256 18 @ 128 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1039-5-ND* 5.67 5.11 4.54 BV030-7347.0 
1 0.50 230 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1023-ND 5.51 4.97 4.41 BV020-5390.0 
2 10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 2.00 (50.5) 1.67 (42.5) 1.36 (34.5) 567-1047-ND* 10.36 9.33 8.29 BV048-5216.0 
1 0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 mE 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1024-ND 5.51 4.97 4.41 BV020-5393.0 

Dual Primary / Dual Secondary 

6 9 @ 666 18 @ 333 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 0.87 (22) 567-1048-ND* 11.45 10.31 9.16 BV030-7007.0 

4 12 @ 332 24 @ 166 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 0.75 (19) 567-1050-ND* 10.79 9.71 8.63 BV030-6941.0 

10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 1.10 (28) 567-1049-ND* 13.20 11.88 10.56 В\/030-7079.0 

3 14 115/230 12 @ 1.166A 24 @ 583 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 0.95 (24) 567-1051-ND* 16.54 14.89 13.23 BV039-5101.0 
24 12 @ 2A 24 @ 1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.22 (31) 567-1052-ND* 19.45 17.51 15.57 В\/039-5239.0 

30 12 @ 2.5А 24 @ 1.25А 1, 2, 3, 4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1054-ND* 20.56 18.51 16.46 BV039-5308.0 

30 15 @ 2A 30 @ 1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1053-ND* 20.56 18.51 16.46 BV039-5311.0 

* Not Short Circuit Proof T Temperature rating is 40°С 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1524 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


галаи Transformer UL Fie #E122978 | PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced 1.6-25УА - Blind insert M4 X 6 threads, 


am AMVECO “Міпі” Toroidal хі | Toroidal Transformer 


Wire Leaded 115/230VAC, 50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced "standby" current and reduced weight. “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 
* Safety standard certification (UL 506) * UL certifications to +40°С (1.6VA-25VA) • Hipot testing at 4000V formation. 35-50VA - MS aun hos: : 
between primary and secondary * Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, uu рие 
Ambient operating temperature: +60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105*C) and E138299) * VDE 0805, IEC 950, EN 60950 * UL and VDE PRI SEC "| 
meets all requirements of Class E (125*C). certifications to +40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V 1 Г. 5.08 
p between primary and secondary (VDE0550) * Maximum ambient 5 12 
аа MA вай "P аныя temperature of 260°C for 1 ВМА УА, 240°C for ЗБМА and SOVA 1 E? 
7 Г. models 5.08] з 14 |5.08 
Recognized for insulation Class A (105*C) and AL zi Е Н = 
Black Red meets all requirements of Class E (125°C). ә + 254 Bottom View i 
L7 Red 7 < Brown 
| Dimensions Pin Max. Secondary Range 
Маш Blue (Pin Length 5mm) | Pattern | Weight | Reg. Excitation| 230V Reg. 230V 
маса "T Power LxWxH XY Total |AV/Sec| At | Eff. | Current | Fuse* AV/Sec| At | Eff. | Fuse* 
jax. Secondary Range o ° p e| 
Dimensions Weight | Reg. No | 230V Reg. 230V NA mm mm g EMIL c іта mA «| VA Cen [His e SOR 
Power |  ODxIDxH Total | AV/Sec | At | Eff. | Load | Fuse* AV/Sec | At | Eff. | Fuse* 16 |396x396x185| 35.56 | 82 | 29 10/7) 10 32 |20 60 3060 32 
VA mm g % °c | “е | mA | mA | VA % |° | %| mA 32 |447x447x19.5| 40.64 | 110 43 |20| 70 15 32 |37| 80 |40 |50 | 50 
16 37.5x7.0x 17.0 71 29 10 [77 | 1 32 |20 | 60 [30] 60] 32 
391905705175 Da u 30 701423 КҮЛЕР Ho 1807 90 5.0 |497x497x19.5| 45.72 | 144 | 40 |29|68| 20 50 [55] 80 40 |50 | 63 
50 | 470x60x180 115 45 29 | 70 | 2 50 [55 | 80 140150 [| 63 70 |497x497x231| 45.72 | 174 | 34 |25|74| 30 63 [75] 70 |40|60| 80 
70 470x6.0x21.5 145 34 25 | 74 3 63 |75 70 40 [60| 80 10.0 |55.0x 55.0x 26.0| 50.80 252 20 |24| 82 3.0 80 [120] 60 45 | 60 | 100 
10.0 | 53.5 х6.8х23.5 216 20 24 [82 | 3 80 |12 | 60 |45 160] 100 15.0 | 60.0 x 60.0х 26.3| 55.88 | 304 | 23 |27| 80| 40 100 [160] 60 |40 [65 | 125 
15.0 | 575x70x240 262 23 27 [| 81 | 4 | 100 | 16 | 60 |40|65| 125 250 |600x600x375| 5588 | 435 | 19 28 83 50 ti |—| — -= 
er 22 x B3 x из = is # Ë 5 10 350 |720x720x375| 66.04 | 525 | 177 |31181 70 |20|—| — |-|— | — 
500 | 78.0x22.5x 35.0 670 155 30 | 86 8 ФБ. =a = pem pem [|= 50.0 |82.4x82.4x37.5| 76.02 | 685 | 15.5 | 30} 86 8.0 35 |=] — |(-|-|- 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power| Parallel Series Price Each Amveco Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
VA VAC Ф A VCT@A | Part No. 1 10 25 50 | Part No. VA VAC@A | VCT@A | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
7 @ 228 14 9.114 | TE62000-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62000 7@ 228 | 14@ 114 | TE70000-ND 934 8.30 7.27 6.64 | 70000 
9 @ 178 18 9.089 | TE62001-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62001 9 @ 178 18 @ .089 | TE70001-ND 9.34 830 727 6.64 | 70001 
16 120 134 | 24 9.067 | TE62002-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62002 16 12 @ 134 | гае 067 | TE70002-ND 934 8.30 7.27 6.64 | 70002 
15 @ .106 30 9.053 | TE62003-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62003 15 @ .106 | 30 @ .053 | TE70003-ND 9.34 830 727 6.64 | 70003 
18 9.088 | збе 044 | TE62004-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62004 18 @ 088 | 36 9.044 | TE70004-ND 9.34 8.30 727 6.64 | 70004 
22 9.072 | 44 8 036 | TE62005-ND 13.68 1216 10.64  9.73| 62005 22 8 072 | 44 е .036 | TE70005-ND 934 8.30 727 6.64 | 70005 
7 @ 458 14 @ 229 | TE62010-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62010 7 @ .458 | 14 @ 229 | TE70010-ND 1076 9.566 8.37 7.65 | 70010 
9 @ .356 18 @.178 | TE62011-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62011 9 @ .356 | 18 @ .178 | TE70011-ND 10.76 9.566 8.37 7.65 | 70011 
32 | 12@.266 | гае 133 |TE62012-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62012 32 12 @ 266 | гае 133 | TE70012-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 | 70012 
15 @ 214 | 3009 107 | TE62013-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62013 15 @ 214 | 30 @ 107 | TE70013-ND 10.76 956 837 7.65 | 70013 
18 @ 178 | 36 9.089 | TE62014-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62014 18 8 178 | 36 @ .089 | TE70014-ND 10.76 9.56 837 7.65 | 70014 
22 @ .146 44 @ .073 | TE62015-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62015 22 @ 146 | 44 е 073 | TE70015-ND 10.76 9.56 837 7.65 | 70015 
7@ 714 14 9.357 | TE62020-ND 13.68 1216 10.64 9.73 | 62020 78.14 | 14 @ .357 | TE70020-ND 1141 1014 8.88 8.12 | 70020 
9 @ .556 18 @ .278 | TE62021-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62021 99.556 | 18 @ 278 | TE70021-ND 1141 1014 8.88 8.12 | 70021 
во | 129.46 | гае 208 | TE62022-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62022 50 12 @ 416 | 24 @ .208 | TE70022-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 | 70022 
15 0.334 | 30@.167 | TE62023-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62023 15 @ зза | 30 @ 167 | TE70023-ND 11.41 1014 8.88 842 | 70023 
18 @ 278 | 36 9.139 | TE62024-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62024 189.278 | збе 139 | TE70024-ND 11.41 10.14 8.88 842 | 70024 
22 @ 228 44 8 114 | TE62025-ND 13.68 12.16 10.64 9.73 | 62025 22 @ 228 | 44 0 114 | TE70025-ND 11.41 1014 8.88 8.12 | 70025 
7010 14 9.500 | TE62030-ND 14.24 12.66 11.08 10.13 | 62030 7010 14 9.500 | TE70030-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 | 70030 
9 @ 778 18 @ .389 | TE62031-ND 14.24 12.66 11.08 10.13 62031 9@.778 | 18 @ .389 | TE70031-ND 12.87 11.44 1001 9.16 | 70031 
то | 12@.584 | где 292 | TE62032-ND 14.24 12.66 11.08 10.13 | 62032 70 12 @ .584 | 24 0 292 | TE70032-ND 12.87 1144 10.01 946 | 70032 
15 @ 466 | 30 @ 233 | TE62033-ND 14.24 12.66 11.08 10.13 | 62033 15 @ 466 | 30 @ 233 | TE70033-ND 12.87 11.44 1001 9.16 | 70033 
18 @ .388 | зве .194 | TE62034-ND 14.24 12.66 11.08 10.13 | 62034 18 @ .388 | 36 @ 194 | TE70034-ND 12.87 11.44 10.01 946 | 70034 
22 @ 318 | 44 @ 159 | TE62035-ND 14.24 1266 11.08 10.13 | 62035 22 9.318 | 44 @ 159 | TE70035-ND 12.87 11.44 1001 946 | 70035 
7 @ 1.428 | 14 9.714 | TE62040-ND 1548 13.76 12.04 11.01 | 62040 7 @ 1.428 | 14 @ .714 | TE70040-ND 1445 12.84 11.24 10.28 | 70040 
9 @ 1.112 | 18 9.556 | TE62041-ND 1548 13.76 12.04 11.01 | 62041 9 @ 1.112 | 18 9.556 | TE70041-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 | 70041 
joo | 129.894 | 249 417 | TE62042-ND 1548 13.76 12.04 11.01 | 62042 joo |129 834 | 24@ 417 | TE70042-ND 1445 12.84 11.24 10.28 | 70042 
15 @ 666 | 309.333 | TE62043-ND 1548 13.76 12.04 11.01 | 62043 15 @ 666 | 30 9.333 | TE70043-ND 1445 12.84 11.24 10.28 | 70043 
18 @ .556 | 36 @ 278 | TE62044-ND 15.48 13.76 12.04 11.01 | 62044 18 @ .556 | 36 @ .278 | TE70044-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 | 70044 
22 @ 454 | 44 @ 227 | TE62045-ND 1548 1376 12.04 11.01 | 62045 22 @ 454 | 44 @ 227 | TE70045-ND 1445 12.84 11.24 10.28 | 70045 
7@2442 | 14@ 1.071 | TE62050-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62050 7 @ 2.142 | 14 @ 1.071 | TE70050-ND 16.22 1442 12.62 11.54 | 70050 
9 @ 1.666 | 18 9.833 | TE62051-ND 16.25 1444 12.64 11.56 | 62051 9 @ 1.666 | 18 @ .833 | TE70051-ND 16.22 1442 12.62 11.54 | 70051 
150 | 128 1250 | 24 @ 625 | TE62052-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62052 150 |1291.250 | 24 @ .625 | TE70052-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70052 
15 @ 1.000 | 30 @ 500 | ТЕ62053-МО 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62053 15 @ 1.000 | 30 @ .500 | TE70053-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70053 
18 @ зза | зве 417 | TE62054-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62054 18 @ зза | 36 @ 417 | TE70054-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 | 70054 
22 @ 682 | 44 @ 341 | TE62055-ND 16.25 1444 12.64 11.56 | 62055 22 @ 682 | 44 @ .341 | TE70055-ND 16.22 1442 12.62 11.54 | 70055 
7 @ 3.570 | 14 @ 1.785 | TE62060-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62060 7 @ 3.570 | 14 @ 1.785 | TE70060-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70060 
9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE62061-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62061 9 @ 2.754 | 18 8 1.377 | TE70061-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70061 
250 | 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE62062-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62062 250 |129 2.082 | 24 @ 1.041 | TE70062-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70062 
15 @ 1.664 | 30 @ 832 | TE62063-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62063 15 @ 1.664 | 30 @ .832 | TE70063-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 | 70063 
18 @ 1.388 | 36 @ 694 | TE62064-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62064 18 @ 1.388 | 36 @ .694 | TE70064-ND 18.28 16.20 14.18 12.96 | 70064 
22 @ 1.136 | 44 @ 568 | TE62065-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 | 62065 22 @ 1.136 | 44 @ .568 | TE70065-ND 18.28 16.20 14.18 12.96 | 70065 
7 @ 5.000 | 14 € 2.500 | TE62070-ND 16.83 1496 13.09 11.97 | 62070 7 @ 5.000 | 14 8 2.500 | TE70070-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70070 
9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE62071-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 | 62071 9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE70071-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70071 
зво | 1292916 | 24 @ 1.458 | TE62072-ND 16.83 1496 13.09 11.97 | 62072 зво | 12 92.916 | 24 @ 1458 | ТЕ70072-40 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70072 
15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE62073-ND 16.83 1496 13.09 11.97 | 62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE70073-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70073 
18 @ 1.944 | 36 @ 972 | TE62074-ND 16.83 1496 13.09 11.97 | 62074 18 @ 1.944 | 36 @ .972 | TE70074-ND 2234 19.86 17.38 15.89 | 70074 
22 @ 1.590 | 44 @ 795 | TE62075-ND 16.88 14.96 13.09 11.97 | 62075 22 @ 1.590 | 44 @ 795 | ТЕ70075-40 22.34 19.86 17.38 15.89 | 70075 
7097442 | 14 @ 3.571 | TE62080-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62080 7G 7442 |14 @ 3.571 | TE70080-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70080 
9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 | TE62081-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62081 9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 | TE70081-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70081 
воо | 129 4.166 | 24 @ 2083 | TE62082-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62082 вор | 12 @ 4166 | 24 @ 2.083 | TE70082-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70082 
15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE62083-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62083 15 @ 3.832 | 30 @ 1.666 | TE70083-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70083 
18 @ 2.776 | зб @ 1.388 | TE62084-ND 18.83 16.74 14.65 13.40] 62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE70084-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70084 
22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 | TE62085-ND 18.83 16.74 14.65 13.40| 62085 22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 | TE70085-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 | 70085 
Note: To obtain output voltage, load current must be met. Note: To obtain output voltage, load current must be met. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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22, AMVECO Medical Grade Power and ла @ өлш 
mawan Isolation Transformers Features: ЖО 
* Lifetime warranty * Quad Primaries: 100V, 120V, 
220V, 240V - 50/60Hz * Mounting hardware: metal 
Nominal | Secondary | Secondary disk, (2) bber вазда аа Ы PT pones 
Ж . 
Ромег Current @ Current @ Digi-Key Price Each Amveco ET 1 рат gasket (o A 22.2 No. 601 ) «10 - » 
VA 120УАС (А) | 240VAC (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. color coded wire leads | “Sigs [d c 
230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 168.75 150.00 131.25 120.00 | MTO230DS Nominal Diameter x RE Rubber gasket 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 180.00 160.00 140.00 128.00 | MT0400DS Power Thickness Weight ka: 
600 5.00 2.50 TE0600DS-ND 216.00 192.00 168.00 153.60 | MTOG00DS (VA) (n) (b) ov Black , Green gy 
P 1 wñ: 
750 6.25 3.12 TE0750DS-ND 220.50 196.00 171.50 156.80 | MTO750DS не 16 ee: - pur ia A 
55x25 
1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 267.75 238.00 208.25 190.40 | MT1000DS 600 62x34 13 bs E , Brown oy 
Я U Secondary 2 
1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 348.75 310.00 271.25 248.00 | MT1500DS 750 66x31 14 Е 5 yap: lue 120V 
3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 472.50 420.00 367.50 336.00 | MT3000DS 4000 6.9х3.5 20 100V іші”! llow 
ue 
; a GN Р ; "m : 1500 82х40 28 1207 
Note: Multiple ргітагіеѕ must Бе connected іп series ог parallel. If assistance is needed, please contact Digi-Key Technical 3000 100х43 47 Green/Yellow 
department for additional hook-up information. Бы Shield 0.005 thick 
Transformers AL @ Nom. Secondary Ratings 
> Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
Peara: VA VAC Ф А VCT@A Part No. 1 10 25 50 Part No. 
* Lifetime warranty * 2 x 117V/50-60Hz | ёв 9 @ 10.6 18 @ 5.30 TE50952009-ND 84.49 75.10 65.72 60.08 | АА50952-009 
primaries • Class А (105°С) * Disk mount- Metal disk 12 @ 7.80 24 @ 3.90 TE50952012-ND 85.50 76.00 66.50 60.80 | АА50952-012 
ing hardware: metal disk, (2) rubber gaskets 
* 10" color coded wire leads Rubber gasket 18 @ 7.80 36 @ 3.90 TE51402018-ND 86.63 77.00 67.38 61.60 | АА51402-018 
140 24 @ 5.80 48 @ 2.90 TE51402024-ND 88.88 79.00 69.13 63.20 |AA51402-024 
ov Brown foem 117 @ 1.20 234 @ 0.60 TE51402117-ND 96.75 86.00 75.25 68.80 | АА51402-117 
ts тау! Í Secondary 1 240 15 @ 16.00 30 @ 8.00 TE52402015-ND 97.31 86.50 75.69 69.20 | АА52402-015 
е! е 
V Oran e Brown. 15 @ 20.00 30 @ 10.00 TE53002015-ND 97.88 87.00 76.13 69.60 | AA53002-015 
Simay 2^ F Secora qaz: Bubo ia 300 24 @ 12.40 48 @ 6.20 TE53002024-ND 97.88 87.00 7613 69.60 | АА53002-024 
Yell SCOROAIY ыы 117 @ 2.60 234 8 1.30 TE53002117-ND 101.81 90.50 79.19 72.40 | AA53002-117 
117y S ow F Second 
466 30 @ 15.40 60 @ 7.70 TE54602030-ND 126.56 112.50 98.44 90.00 | АА54602-030 
Nominal Diametorx 117 @ 4.00 234 @ 2.00 TE54602117-ND 128.81 114.50 100.19 91.60 | АА54602-117 
rower шш Mor Mounting 24 @ 26.00 48 @ 13.00 | TE56252024-ND 135.00 120.00 105.00 96.00 | AA56252-024 
3s 39 3 5 55 m 625 30 @ 20.80 60 @ 10.40 TE56252030-ND 135.00 120.00 105.00 96.00 | АА56252-030 
.9 x 1. > 
140 39x19 3 4/4" 117 @ 5.40 234 @ 2.70 TE56252117-ND 142.88 127.00 111.13 101.60 | АА56252-117 
240 45x24 48 1/4" Т -i 
p 225% Ed as 800 24 @ 33.40 48 @ 16.70 TE58002024-ND 164.25 146.00 127.75 116.80 | AA58002-024 
460 5.4 x 2.6 7.9 1/4" 24 @ 41.20 48 @ 20.60 TE59902024-ND 160.88 143.00 125.13 114.40 | AA59902-024 
525 23525 a anes 990 55 @ 18.00 110 @ 9.00 TE59902055-ND 166.50 148.00 129.50 118.40 | AA59902-055 
990 65x30 152 5/16" 117 @ 8.40 234 @ 4.20 TE59902117-ND 169.88 151.00 132.13 120.80 | АА59902-117 
HAMMOND Schematic Drawing for “Open” Fig. 1 Open Style Fig. 2 - High Current - Open 
MANUFACTURING.. and "High Сштепі-Ореп Frame 


ы” 


Frame" styles. 


BLK 


* Primary 115 VAC, 60 Hz * Open 
style, channel bracket, two hole 


GRN chassis mount * Minimum 6” 


* Primary 115 VAC, 60 Hz * Open 
style, 4 hole frame chassis mount 


. = 5 i * Minimum 6" (15.24cm) leads 
Filament and Low ғ caw | fesign no electrostatio shield ; Dual bobbin design - no 
E YEL 8 SIAN = по Bctrostatie: shie electrostatic shield required 
Volta e Rectifier а а required * Class A insulation * Class A insulation (105°C) • Hi- 
g BER GHR (105*C) = Hi-Pot test of 2,000V Pot test of 2,000V RMS “ CSA 
U T f RMS e CSA certified (#LR3902) certified (#LR3902) & UL listed 
se Напзтогтег$ 6 O and UL listed (#£50394) (2550394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig. AC Amps A B c E G Part No. 1 5 10 25 Part No. 
6.3 0.6 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = — 0.187 (4.75) HM505-ND 14.98 14.42 14.09 13.19 | 166G6 
6.3 4.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM508-ND 17.22 16.58 16.19 15.16 | 166N6 
8.5 2.0 3.25 (82.55) 1.63 (41.40) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM510-ND 16.73 16.10 15.73 14.72 | 166L8 
9.0 0.5 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND 14.98 14.42 14.09 13.19 | 166G9 
10.0 10 2.81 (71.37) _ 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) ad = 0.187 (4.75) HM513-ND 16.29 15.68 15.32 14.34 | 166J10 
10.0 2.0 3.25(82.55) 1.75 (44.45) 2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM514-ND 16.89 16.26 15.88 14.87 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM515-ND 17.44 16.79 16.39 15.35 | 166M10 
12.6 0.3 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM517-ND 15.04 14.48 14.14 13.24 | 166F12 
12.6 0.5 2.81 (71.37) 1.50 (38.10) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM518-ND 15.95 15.35 14.99 14.04 | 166G12 
12.6 1.0 2.81 (71.37) _ 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND 16.51 15.89 15.52 14.53 | 166J12 
12.6 2.5 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND 18.31 17.63 17.22 16.12 | 166L12 
12.6 4.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM521-ND 21.20 20.41 19.93 18.66 | 166N12 
12.6 6.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.60) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM522-ND 26.49 25.50 24.91 23.32 | 166Q12 
12.6 8.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) — — 0.203 (5.16) HM523-ND 29.38 28.28 27.62 25.86 | 166R12 
2 12.6 | 20.0 | 3.75 (95.25) 3.63 (92.20) 3.13 (79.50) 3.13 (79.50) 325 (82.55) 4.00 (101.60) 22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM525-ND 57.15 55.01 5372 50.29 | 165V12 
14.0 2.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00(50.80) 2.81 (71.37) = — 0.187 (4.75) HM529-ND 17.29 16.65 16.26 15.22 | 166L14 
16.0 22 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM533-ND 17.76 17.10 16.70 15.64 | 166L16 
16.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) — = 0.187 (4.75) HM534-ND 21.16 20.37 19.90 18.63 | 166M16 
1 18.0 1.5 3.25(82.50) 1.75 (44.45) 2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM535-ND 17.33 16.68 16.29 15.25 | 166K18 
18.0 3.0 3.69 (93.73) _2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND 24.35 23.44 22.89 21.43 | 166M18 
18.0 5.0 4.03 (102.36) 2.50 (63.50) 2.63(66.80) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM537-ND 28.29 27.23 26.60 24.90 | 166P18 
20.0 20 3.69 (93.73) _ 1.88 (47.75) 2.31 (56.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM543-ND 23.04 22.18 21.66 20.28 | 166120 
2 | 22.0 |120 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) 9.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50(8890) .28x.56 (7.11 x 14.22) | HM544-ND 5843 55.95 5464 51.16 | 165122 
24.0 085 2.06 (52.32) 1.38 (35.05) 1.19 (30.23) 1.75 (44.45) = == 0.187 (4.75) HM546-ND 17.25 16.61 16.22 15.19 | 166C24 
24.0 2.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM547-ND 20.58 19.81 19.35 18.12 | 166L24 
24.0 4.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM548-ND 28.67 27.60 26.96 25.24 | 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = — 0.187 (4.75) HM552-ND 16.25 15.65 15.28 14.31 166G25 
250 | 10 | 3.25 (82.55) 1.75 (44.45)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND 17.25 _ 16.61 16.22 15.19 | 166J25 
25.0 15 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) — = 0.187 (4.75) HM554-ND 20.16 19.41 18.96 17.75 | 166K25 
25.0 3.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM556-ND 25.76 24.80 24.22 22.68 | 166M25 
2 | 250 |10.0 | 3.75 (95.25) 3.63 (92.20) 3.13(79.50) 3.13 (79.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM558-ND 54.82 5277 51.58 48.24 | 165525 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM560-ND 17.27 16.63 16.24 15.20 | 166J28 
2 30.0 5.0 3.00 (76.20) 3.25 (82.55) 2.56 (65.02) 2.50 (63.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22x.56 (5.59 x 14.22) HM561-ND 44.22 42.56 41.57 38.92 | 165P30 
30.0 | 10.0 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) .28x.56 (7.11 x 14.22) | HM562-ND 59.87 _ 57.63 56.29 52.69 | 165530 
36.0 | 0.5 | 3.25 (82.55) 1.63 (41.40) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) - = 0.187 (4.75) HM566-ND 16.56 15.95 15.57 14.58 | 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73) 1.88(47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM567-ND 20.18 19.43 18.98 17.76 | 166J36 
44.0 1.0 3.69 (93.73) 2.00 (50.80) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM568-ND 21.04 20.25 19.78 18.52 | 166J44 
80.0 0.5 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = == 0.187 (4.75) HM569-ND 20.58 19.81 19.35 18.12 | 166G80 


T Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


TRIAD 


Control Transformer — UL1585, Class 2, Energy Limited 


Input Voltage 
50/60Hz Digi-Key Price Each Triad 
(VAC) Part No. 1 50 100 Part No. 
Fig. 1 — 0.250” Quick Connect 
120 237-1239-ND 9.60 5.95 5.05 TCT40-01E07AB 
240 237-1241-ND 9.60 5.95 5.05 TCT40-02E07AB 
120 / 208 / 240 237-1243-ND 10.05 6.24 5.29 TCT40-05E07AB 
120/240 237-1245-ND 9.75 6.05 5.13 TCT40-06E07AB 
208 / 240 237-1247-ND 9.75 6.05 5.13 TCT40-09E07AB 
Fig. 2— 12” (18AWG) Wire Lead 
120 237-1240-ND 9.60 5.95 5.05 TCT40-01E07K 
240 237-1242-ND 9.60 5.95 5.05 TCT40-02E07K 
120 / 208 / 240 237-1244-ND 10.05 6.24 5.29 TCT40-05E07K 
120/240 237-1246-ND 9.75 6.05 5.13 TCT40-06E07K 
208 / 240 237-1248-ND 9.75 6.05 5.13 TCT40-09E07K 


Wire Leaded 
Version Shown 


Description: These control transformers come with a tamper resistant shroud for safety and a steel bracket 
welded to the bottom of the transformer for ease of mounting. Universal interchangeability with other 
manufactures. Applications are Industrial Controls and Automation, Consumer Equipment, HVAC Equipment. 
Since these products are energy limited, no secondary fusing is required. 

Electrical Specifications: • Max. Power: 40VA * Weight boxed unit: 1.5165. • Output Voltage: 24VAC @1.67A 
Agency Approvals: UL File: E65390 CSA File: 226495, UL Class B insulation system 130°C 


World Series™ Power Transformers — Chassis Mount: Quick-Connect 


эу EB 


Triad chassis mount World Series Fig. 1 Fig. 2 Dimensions = Inchas 
Transformers are designed to meet "AS “С” “р” “W” “H” 
ыр апа International standards 115/230 Power | Width | Contact Overall | Depth | Flange | Height | Weight 
including CSA, IEC, VDC and UL 50/60 Hz Мах (typ.) Length (typ.) (typ.) | Width (typ.) (Ibs.) 
requirements. The transformers 6 12 а ` Е - E <: 
consist of a dual bobbin design, 25VA 2.00 0.313 1.938 | 2.813 | 2.313 1.25 
insulating shroud and constructed 
sal fich Mene Bg ен 43VA | 2313 0.313 2000 | 3425 | 2.688 | 1.60 
80VA | 2.50 0.313 2313 278 | 300 | 280 
Specifications: 19—07 180VA | 2813 | 035 | 2813 | 300 | 3375 | 410 
* Voltage:115/230V, 50/60Hz 
Hippel testede 4.000 VITRE 175VA | 3.125 0.375 2.938 | 300 | 375 | 550 
Contact Contact 
VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | (Size) | VACGA VCT* GA | (Nom.) | Part No. 1 50 100 | Part No. Fig.) (Size) | VAC@A VCT* GA | (Nom.) | Part No. 1 50 100 | Рай №. 
1| 25 | 5650 10925 | 0187 | 23712510 1541 9.05 7.68 | VPS10-2500 1| 2 | 12020 24810 | 0487 | 237-127440 1541 905  7.68| VPS24-1000 
j | 43 5086 10 9 4.3 0.187" | 237-1252-ND 19.65 11.55 9.80 | VPS10-4300 1| 43 1203.6 24 01.8 0.187" | 237-1275-ND 19.65 11.55 9.80 | VPS24-1800 
2 | 80 5@16.0 10@8.0 0.187" | 237-1253-ND 2684 15.77 13.38 | VPS10-8000 2| 80 1206.6 240 3.3 0.187" |237-1276-ND 26.84 15.77 13.38 | VPS24-3300 
2 | 130 | 5@260 103 13.0 | 0.250" | 237-1249-ND 35.53 20.87 17.70 | VPS10-13000 2 | 130 120108 | 24054 | 0.250" 2371277-ND 35.53 20.87 17.70 | ҮР524-5400 
2 | 175 | 50350 | 100175 | 0250'| 237-1250-ND 4079 23.96 20.32 | VPS10-17500 2 | 175 | 129146 | 219073 | 0250" а 4079 2396 2032 VPS24-7300 
1| 2 | 63040 | 126920 | 0.187" | 237-1256-ND 1541 905  7.68|VPS12-2000 1| 25 | М@18 | 28008 | 0187" КОШ ШШЕН 1541 905 768 VPS28-900 
1| аз | 63868 | 126034 | 0187 | 237-1257-ND 1965 11.55  980|VPS12-3400 1 4 | 14930 | 28015 | 0157 БАЛАНДЫ 1965 1155 980 VPS26-1500 
2 | во | 639126 | 12663 | 0187” | 237-1258-ND 2684 1577 13.38 | VPS12-6300 р К us 2. а ры re nd es 2. 
2 | 130 | 639206 | 1269103 | 0250" | 237-1254-ND 35.53 20.87 17.70 | VPS12-10300 ЕМЕ; тна 
2 | 175 | 639280 | 1269140 | 0250" | 237-1255-ND 4079 23.96 2032 | VPS12-14000 
- 1| 25 | 18014 3607 | 0.187" |237-1288-ND 1541 905  7.68| VPS36-700 
1119,1 8032 18816 — 017 аа 1541 905 7468 VPS16-1600 1| 43 | 18024 | 36012 | 0187 |237-1284-ND 19.65 1155 980 | VPS36-1200 
1| 43 8@54 16927 | 0187” | 237-1261-ND 19.65 11.55 9.80 VPS16-2700 $| mp | абала 36022 | ол" DOR OR 2684 1577 1338 | VPS36200 
2| 80 | 82100 16850 | 0.187” | 237-1262-ND 2684 1577 13.38 | VPS16-5000 2 130 | 18972 36036 | 0250"  237-1286-ND 3553 2087 1770 VPS36-3600 
2 | 130 | 80162 1608.1 | 0.250" | 237-1263-ND 35.53 20.87 17.70 VPS16-8100 2| 175 | 18096 36 @48 | 0250” | 237-1287-ND 4079 2396 2032 | VPS36-4800 
2 | 175 | 809220 1611.0 | 0.250" | 237-1259-ND 4079 23.96 20.32 | VPS16-11000 
1| 25 | 1159022 | 2309011 | 0.187” | 237-1269-ND 1541 905  7.68|VPS230-110 
1| 25 | 10025 208125 | 0.187" | 237-1264-ND 1541 905 7.68 | VPS20-1250 1| 43 | 1159038 | 2309019 | 0.187” | 237-1270-ND 1965 1155  9.80|VPS230-190 
1| 4 | 10044 20922 |0487” | 287-1265-ND 19.65 1155 9.80 | VPS20-2200 2 80 | 115907 | 2309035 | 0187" | 237-1271-0 26.84 1577 13.38 | VPS230-350 
2| 80 | 10980 2040 |0487” 287-1266-ND 26.84 1577 13.38 | VPS20-4000 2 | 130 | 1159114 | 2308057 | 0.250" |237-1272-ND 35.53 20.87 17.70 | VPS230-570 
2 | 130 | 109130 | 20865 | 0250'| 237-1267-ND 35.53 20.87 17.70 | VPS20-6500 2 175 | 1159152 | 2308076 | 0.250” |237-1273-ND 4079 23.96 20.32 | VPS230-760 
2 | 175 | 100176 | 20988 | 0250'| 237-1268-ND 4079 23.96 20.32 | VPS20-8800 “СТ = Center Tap 
World Series'" Power Transformers — PC Mount эу б 
* World Series dual bobbin 6 42 VA Dimensions - Inch (mm) Pin Wt. 
construction transformers Size H М D A B C Dim Kg 
meet U.S. and interna- А 25 | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | 2200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .25(.11) 
E E са m Э 50 | 1.375 (34.93) 1.625 (41.28) |1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | 400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (17) 
quirements: 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.93) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.140 (28.96) |.036 (.914) | .53 (24) 
3 9 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.036 (.914) | .90 (.41) 
* Hiero Tes 4000 МАМЫ j F 30.0 |1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) |.550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14) 1.15 (52) 
аи 50/60 n 7 56.0 |1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) |1.900 (48.26) |.045 (1.14) 1.70 (77) 
VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad 
(Size) VAC @ A |VCT* ФА | Part No. 1 50 100 | Part No. (Size) VAC @ A VCT* ФА | Part No. 1 50 100 | Part №. (Size) VAC ФА VCT* ФА | Part No. 1 50 100 | Part No. 
25| 5905 |109025|237-1060à-ND 960 651 570 | УРР10-250 | [10.089 1.25 |16 @ 0.62 | 237-1056-М0 1160 776 6.78 | ҮРР16-620 | |30.0 12 @2.50|24 @ 1.25] 237-1078-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP24-1250) 
50| 5@1.0 | 10405 |237-1081-М0 1036 7.04 6.16 | УРР10-500 | [200] 892.5 [16 125237-1069-ND 1411 935 8.18 | VPP16-1250| |56.0 12 @ 4.66 24 233 | 237-1092-ND 19.84 12.30 10.44 | УРР24-2330 
100] 5220 | 109 1.0 |237-1053-М0 11.60 7.76 678 |VPP10-1000| |300| 893.8 | 169 1.9 |237-1076-ND 1622 11.08 969 VPP16-1900| | 2.5 14 @ 0.18 |28 @ 0.09 | 237-1065-ND 962 6.51 5.70 | VPP28-090 
200| 5040 | 1092.0 |237-1067-М0 1441 9.35 8.18 VPP10-2000| [560] 897.0 | 1693.5 |237-1090-ND 19.84 12.30 1044 |VPP16-3500| | 5.0 14 @ 0.36 |28 2 0.18 237-1086-ND 10.36 7.04 6.16 | VPP28-180 
300| 5@6.0 | 10 3.0 |237-1074-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP10-3000 25 106 024 [20 0.12 237-1063-ND 962 651 570 | VPP20-120 10.0 |14 @ 0.72 |28 @ 0.36| 237-1058-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP28-360 
560,59 112| 10@5.6 |237-1088-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP10-5600| | 50 10@05 1209 0.25|237-1084-ND 10.36 704 6.16 |VPP20-250 | | 20-0 14 @ 1.44 |28 8 0.72237-1072-ND 1411 9.35 8.18 | VPP28-720 
25 63@04| 126002/237-1061-ND 962 651 570 | ҮРР12-200 | |100|10G 10 | 20405 |237-1056-ND 1160 776 678 VPP20-500 | | 200 14 02.12 28 @ 1.06) 237-1079-ND 16.22 1108 969 VPP28-1060 
5.0| 6.3 @0.8| 126@0.4|237-1082-ND 1036 7.04 6.16 |УРР12-400 | |200 10920 201.0 |237-1070-№0 1411 935 848 |VPP20-000| 801404.0 28@2.0 |237-1094-ND 19.84 1230 1044 | VPP28-2000 
100|6341.6 | 12.6 @ 0.8 |237-1054-ND 1160 776 678 ҮРРІ2-800 | [300 1003.0 2091.5 |237-1077-\0 1622 11.08 9.69 |VPP20-500| | 29 18901436 90.07 237-1066-ND 9.62 6.51 5.70 | VPP36-070 
200 | 63 @32 1260 16237-10680 1411 935 818 VPP12-4600| | 56.0 |10@5.6 | 2092.8 |237-1091-ND 19.84 1230 1044 |VPP20-2800 | 50 18028 3604 237-1087-40 1036 704 616 | VPP36-140 
30.0 | 6.3 @ 4.8 | 12.6 @ 2.4 | 237-1075-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP12-2400 25| 12 @02 2490.1 237-1064-ND 962 651 5.70 | VPP24-100 100 16 @ 0.56 |36 @ 0.28 аны 11.60 7.76 676 VPP36-280 
ў ў Е | oh 20.0 |18 @ 1.12 [зб 0.56 237-1073-ND 1411 9.35 8.18 | VPP36-560 
56.0 | 6.3 @ 8.8 | 12.6 @ 4.4|237-1089-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP12-4400 5.0 |12 @ 0.42 | 24 @ 0.21 | 237-1085-ND 10.36 7.04 6.16 | VPP24-210 30.0 18 16436 @082 | 237-1080-ND 1622 1108 9.69 | VPP36-820 
25| 8@0.3 | 1620.15 |237-1062-40 962 6.51 5.70 | VPP16-150 10.0 |12 @ 0.84 | 24 9 0.42 | 237-1057-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP24-420 56.0 |18 @ 3.12 | 36 @ 1.56| 237-1095-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP36-1560 
50 8@0.62 |16@031 |237-4083-ND 1036 7.04 6.16 |VPP16-310 | | 20.0/12@1.66)24@0.83|297-1071-ND 1411 935 818 |VPP24-830 | icr Center Tap 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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TRIAD  AudioTransformers 


Data/Voice Coupling Transformers 


SPECIFICATIONS: Designed to meet FCC Part 68. 

Longitudinal Balance: (FCC68.310): 60dB min. 200-1000 HZ, 45 dB mn. 1000-4000 HZ. 
Dielectric Strength: (FCC 68.304): 1500V. 

Freq. Range: Data/Voice - 300 - 3500 HZ, Data - 800 - 3500 HZ 


Schematic A 


TY-305P 


TY-307P, TY-310P 
TY-311P, TY-400P 
TY-301P, TY-303P 
TY-402P 


PRI 2, 3; SEC 6, 7 
PRI 1, 3; SEC 4, 6 


Schematic B Schematic C Schematic D Schematic E 


1 2 2 
° $ —S 6000 
5 1 [Ls 2 wi 
oo | “бое | 6000 79 bud 
==> == 6000 


Bal. net 
4 72 


Sche- Impedance IDC Мах] Insertion | Digi-Key Price Each Triad 
Fig. | matic | Pri. Sec. (mA) |Loss (dB) | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Data/Voice Coupling Transformers 
1 A | 600 600 100 15 237-1128-ND 10.94 7.14 6.06 | TY-305P 
1 B | 600 Split 600 75 1.5 237-1129-ND 10.94 734 6.06 | ТҮ-306Р 
2 A | 600 600 0 10 237-1130-ND 6.41 418 3.55 | TY-307P. 
3 A | 600 600 0 10 237-1132-ND: 5.56 363 3.08 | ТУ-ЗИР 
3 C | 60007: 60007“ 0 1.0 237-1127-ND 5.56 3.63 3.08 | TY-304P 
3 A | 600 900 0 10 237-1124-ND 5.56 3.68 3.08 | TY-301P 
3 A | 4000 600 0 1.0 237-1126-ND 5.56 3.63 3.08 | ТҮ-303Р 
6 A | 600 600 90 175 237-1133-ND: 8.34 544 4.62 | TY-400P 
6 C | 600077: 60007“ 90 175 237-1134-ND 8.34 544 4.62 | ТҮ-401Р 
4 A | 600 600 90 175 237-1135-ND: 6.89 450 3.82 | TY-402P 
4 D | 600 600 Split | 90 1.75 237-1136-ND 6.89 4.50 3.82 | TY-403P 
Data/Voice Dual Transformer Hybrids 

3 E | 600(4W) 600/600 0 .80 237-1123-ND 5.56 3.68 3.08 | TY-300P 
5 E | 600(4W) 600/600 0 :65 237-1125-ND: 8.33 544 4.62 | TY-302P 


*СТ = Center Тар t Four-pin configuration 
TTwo required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in hybrid balance network. 


MIL-T-27E Audio Transformers 


DESCRIPTION: The line of Red Spec audio transformers is designed and constructed to meet the rigid requirements of 
MIL-T-27E. 


SPECIFICATIONS: Freq. Response Ranges: 300 Hz to 150 kHz 
TECHNICAL NOTES: “ HI-Pot Test: 1,000 VRMS * Working Voltage: 150 VDC 


Pinout 
Primary Secondary 
12 
1, 2CT, 3 
1, 2CT, 3 


< 
12 300 100 
(62 4 (2.54) 


600 600 CT/1508 3.0 237-1154-ND 18.56 1211 10.28 | SP-69 
600 600 3.0 237-1155-ND 1748 1142 9.69 | SP-70 
— = Shield Only = — |237-1157-ND 3.41 222 1.89 | SP-310 


*CT = Center Tap 


Power DC Unbal. | Pin- 
Level Matching Impedance in Pri. | Out Digi-Key Price Each Triad 
in mW Pri. Sec. Max(mA) | % |Рап Мо. 1 50 100 | Part No. 
10 200,000 CT* 1,000 CT* 0.0 237-1137-ND 2129 13.20 11.79 | SP-4 
10,000 СТ“ 2,000 СТ“ 1.0 3 |237-1141-М0 21.21 13.85 11.75 | $Р-21 
1,000 50 3.0 1 |237-1144-М0 17.25 11.26 9.55 | $Р-33 
150 CT* 12 10.0 2 |237-1145-ND 15.51 10.13 8.59 | SP-42 
50 7,500 CT* 12 1.0 2 |237-1146-ND 18.39 12.00 10.18 | SP-48 
900 CT* 600 4.0 2 |237-1149-ND 19.12 12.47 10.58 | SP-51 
10,000 СТ* 10,000 CT* 1.0 3 |237-1151-ND 16.93 11.05 9.38 | SP-66 
600 CT* 600 CT* 3.0 3 |237-1152-ND 18.64 12.17 10.32 | SP-67 
4 
1 


$ Split Secondary 


Audio PC Mount Transformers 


DESCRIPTION: 

Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger and driver applications. 
SPECIFICATIONS: 

Freq. Response Ranges: 200 - 15,000Hz 


DC Unbal. 
Matching Impedance in Pri. Digi-Key Price Each Triad 
Fig. Pri. Sec. Max(mA) | Part No. 1 50 100 Part No. 
1 10,000 CT* 10,000 CT* 4mA 237-1118-ND 3.89 2.54 2.16 TY-141P 
1 10,000 CT* 2,000 CT* 4mA 237-1119-ND 3.89 2.54 2.16 TY-142P 
1 15,000 CT* 15,000 CT* 4mA 237-1120-ND 3.89 2.54 2.16 TY-144P 
1 600 CT* 600 CT* 15 mA 237-1121-ND 3.89 2.54 2.16 TY-145P 
2 600 CT/1508 600 CT/1508 = 237-1122-ND 7.22 4.72 4.00 TY-146P 
*CT = Center Tap 8 Split Winding 


Switchmode Transformers 
High Frequency Gate Drive 


DESCRIPTION: 

TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry from the line- 
connected switches such as with power supplies. The windings are interleaved for the 
lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage Inductance: 2.5 рН. 
Features operating frequencies up to 200 kHz. 

TECHNICAL NOTES: 

° Hi-Pot tested: 3,750 VRMS. • Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 3, 6 and Dual 
Gate - Pins 3, 4; 5, 6. 


Max. Max. Min. Digi-Key Price Each Triad 

DCR Gate | ET Product Inductance | Part No. 1 50 100 Part No. 
.350 Ohms | 540 VuSec .680 mH | 237-1111-ND 15.56 10.15 8.61 GDE25-1 
.650 Ohms | 540 Урбес .680 mH | 237-1112-ND* 15.56 10.15 8.61 GDE25-2 
.350 Ohms | 840 VuSec 1.50mH | 237-1113-ND 15.56 10.15 8.61 GDE25-3 
.650 Ohms | 840 Урбес 1.50mH | 237-1114-ND* 15.56 10.15 8.61 GDE25-4 
.875 Ohms | 540 VuSec .680 mH | 237-1115-ND 15.56 10.15 8.61 GDE25-5 
1.75 Ohms | 540 Урбес .680 mH | 237-1116-ND* 15.56 10.15 8.61 GDE25-6 

* Dual Secondary Gate 

237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6-piece kit (one of ғасһ)............................................................... $88.89 


Switchmode / High Frequency Inductors 
Common Mode Inductors 


DESCRIPTION: 
* TRIAD common mode EMI suppression inductors are used to eliminate noise common to all lines. « Meeting VDE, IEC, UL and 
CSA requirements. • Constructed with UL rated 130°C materials. • Hi-Pot Tested: 2,500 VRMS. 


Pin-Out 
Winding Winding| Digi-Key Price Each Triad 
I II Part No. 1 50 100 | Part No. 


E-Core Inductors 


Max DC 
Resist. | Min. 
(Ohms) | Leakage 


Induct. 
mH Amps. 
Fig. | min. R.M.S 


440 | 5.500 049 | 45.0uH 237-1210-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-1 
6.90 | 4.400 077 | 70.0Н 237-1211-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-2 
10.9 3.500 122 |125.0uH 237-1212-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-3 
17.8 2.700 196 |180.0uH 237-1213-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-4 


1 28.6 2.200 316 |300.0/Н | 1&6 |7 & 12|237-1214-ND 678 4.43 3.76 | CME375-5 
43.6 1.750 489 | 440.00H 237-1215-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-6 
70.3 1.380 785 |720.0yH 237-1216-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-7 

111.6 1100 | 1.240 1.1mH 237-1217-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-8 


176.1 0.870 | 1.980 1.8mH 237-1218-ND 6.78 4.43 3.76 | CME375-9 


Encapsulated Toroidal Inductors 


2.00 | 7.50 .020 25.0uH 237-1230-ND 4.78 312 2.65 | CMT908-V1 

2 4.00 | 5.20 .040 45.0uH 182 [384 237-1231-ND 478 312 2.65 | CMT908-V2 

8.00 | 3.20 120 90.0uH 237-1232-ND 4.78 342 2.65 | CMT908-V3 

16.00 | 2.60 160 | 180.00H 237-1233-ND 4.78 3.12 2.65 | CMT908-V4 

2.00 | 7.50 .020 25.0uH 237-1234-ND 4.78 3.12 2.65 | CMT908-H1 

3 4.00 | 5.20 .040 45.0uH 1821|384 237-1235-ND 4.78 3.12 2.65 | CMT908-H2 

8.00 | 3.20 120 90.0uH 237-1236-ND 4.78 3.12 2.65 | CMT908-H3 

16.00 | 2.60 1160 | 180.00H 237-1237-ND 4.78 312 2.65 | CMT908-H4 
237-1219-ND (CME375-KIT) 9 piece kit - one of each E-Core Inductor Series СМЕЗ75...................................... $55.56 
237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series CMT908 .......................... $33.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Power Transformers 


TRIAD 


PC Mount - Pack Power Transformers 


Designed to meet the needs of low clearance PC board and solid state power designs. * Hi-Pot Test: 2,000 VRMS * Pri- 
mary: 115/230V, 50/60 Hz “ Class B UL Recognized, UL File £53148 


PC Mount - Split Pack™ Power Transformers 


* Split Pack split bobbin transformer for PC board applications. • Hi-Pot Test: 2,500 VRMS • Primary: 115/230V, 50/60 Hz 
* Class B UL Recognized, UL File Е53148 


«ЗЕ. 


p 
ЖАС-. 1 “95 
i. un UE em sco 
4 LIBEN ey sec “ЗЕ” 
35.94 lbs А 4 в 
— = зу МУ 8 PIN 
k. w 8 ? 
Soe зу M VA Dimensions - Inch (mm) Wt. 
Size H w L A B с Lbs. (Kg) | 
-— 11 | 9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | 250(6.35) | 250(6.35) | 1.20(3048) | .17 (08) 
yA Dimensions — Inch (mm) | м: 25 |14875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) |.250 (6.35) | .250 (6.35) | 1.20 (30.48) | .25(11) 
Size H М L A B 0z. (Gram) 6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) | 250 (6.35) | 350 (8.80) | 1.280 (32.51) | 4420) 
25 | 0.650 (16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600(40.64) | 0.375 (9.52) | 5 (141.75) 12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62) | .40 (10.16) | 1.410 (35.81) | .70 (32) 
6.0 | 0.875 (2223) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600(40.64) | 0.375 (9.52) | 7 (198.44) 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 0.500 (12.70) | 11(311.84) - = - - 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Triad 
(Size) | МАС@А VCT* GA Рай No. 50 100 Part No. 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Triad 6.3 @ 0.18 12.6 @ 0.09 | 237-1024-ND 871 551 473  |FS12-090 
(Ваў. WINS Мыл utu Й 50 ШІ Mart No: 86014 1690.07 | 237-1025-М0 871 551 473 |FS16-070 
5,05 10 Q 0.25 237-1008-ND 10.76 743 6.23 FP10-250 14 10 9 0.11 20 @ 0.055 237-1026-ND 8.71 5.51 4.73 FS20-055 
6.3@ 0.4 12.6 @ 0.2 237-1009-ND 10.76 743 6.23 FP12-200 12 @ 0.09 24 @ 0.045 237-1028-ND 8.71 5.51 4.73 FS24-045 
8903 16 9 0.15 237-1010-ND 10.76 743 6.23 ЕР16-150 14 @ 0.08 28 @ 0.04 237-1029-ND 871 5.51 4.73 FS28-040 
25 | 109025 2020125 | 237-1011-ND 10.76 713 623 | FP20-125 18 @ 0.06 360.03 | 237-1030-ND 8.71 5.51 473 — |FS36-030 
12802 240 04 237-1012-ND 10.76 713 623 | FP24-100 5805 109025  |237-1081-ND 9.00 563 483 |FS10-250 
15 0.16 3090.08 | 237-1013-ND 10.76 713 623 | FP30-85 630 04 1260902  |237-1082-ND 9.00 563 483 | FS12-200 
178015 34@0.075 | 237-1014-ND 10.76 713 623 | FP34-75 8@03 16@015 |237-4033-ND 9.00 563 483 | FS16-150 
28 @ 0.09 560.045 | 237-1015-ND 10.76 713 623 | FP56-45 25 | 109024 2084012 | 237-1034-ND 900 563 483 |FS20-120 
5@12 10206 237-1016-ND 12.00 818 721 | FP10-600 2002 24004 НТ 900 544 485 | 224100 
14 @ 017 28@ 0.085 | 237-1036-ND 9.00 563 483 | 2928-85 
6390.95 | 126@0.475 | 237-1017-ND 12.00 818 721 | ЕР12-475 199015 абед; ИМ 50 СЕ аш с 
8@075 1690375 | 237-1018-ND 12.00 818 721 | FP16-875 : : : : : 
во | 10906 20203 237-1019-ND 12.00 818 721 | FP20-300 o наць UD EA a 22 о 
12 @ 05 24@0.25 | 237-1020-ND 12.00 818 721 | ЕР24-250 30 1. .6 @ 0. -1039- | | ; Я 
15004 3090.2 | 237-1021-№0 1200 848 721 | FP30-200 A 16904 АШЫП АЕ ӘШБ. “32/20 
170034 | 342017 | 237-1022-ND 1200 818 721 | FP34-170 60. 10005 20003 АШЫП ӘӘ) EE 00590 
28902 56 @ 0.1 237-1023-ND 12.00 818 721 | FP56-100 12005 240025 | 237-1042-ND 9.60 6.08 5.22 | FS24-250 
14904 28202 237-1043-ND 9.60 6.08 5.22  |FS28-200 
5024 10912 237-1000-ND 14.00 875 751 | FP10-1200 189 034 36017 | 237-1044-ND 9.60 608 522  |FS36-170 
630 19 1269095 | 237-1001-ND 14.00 875 751 | ЕРІ2-950 5824 10812 237-1045-ND 1100 6.93 595 [1510-1200 
а 166075 ИШО 14:00. оё. ТӘН | fPl6750 63020 126010 | 237-1046-ND 1100 693 595 | 2512-1000 
120 | 10912 20606 О о ОО 80@16 16008 — |237-1047-ND 1100 693 595 |Е516-800 
12010 24205 ЗООР 1400 875 751) РР24-500 120 | 10@12 20906 |237-1048-ND 1100 693 595  |FS20-600 
15908 300 04 237-1005-ND 1400 8758 751 | FP30-400 12010 24005. |237-1050-ND 11.00 693 508 |FS24-500 
17 @ 0.68 340034 МЫ 1400 875 751) FP84-340 14@ 0.84 28@0.42 | 237-1051-ND 1100 693 595 | FS28-420 
28@04 5002 (ЖОЛЫН 1400 — 875 751 | FP56-200 18907 3600.35. | 237-1052-ND 11.00 693 505  |FS36-350 
*CT = Center Тар *CT = Center Тар 
Switchmode / High Frequency Inductors Toroidal Inductors 
DESCRIPTION: TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current 
Rod Core Inductors Fig. 2 waveform providing a more stable current supply. 
DESCRIPTION: 1524 TECHNICAL NOTES: • Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum 


і А ñ : rating. * Biased inductance measured at rated DC amps. 
TRIAD high current rod core inductors provide cost effective energy 


storage. By conditioning the output signal, the inductor smoothes out the E Е mS 1 = 
ш Gator to Provide i a stable current. These low cost Min. Induct. (ин) Rated DC | Мах. DCR} Dims. - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Triad 
inductors are designed to be compatible with automated P.C.B. No Bias | At Bias | Amps | (тОһт) LxWxH Part No. 1 50 100 | Part No. 
installation. 1885 | 1272 | 28 | 448 237-1178-ND 1.96 128 1.09 | FIT44-1 
1475 | 982 | 34 | 307 | .625x.350x.700 | 237-1179-ND 1% 128 1.09| FIT44-2 
eu 8 мах рс eurn nts TET "d 12.30 | 775 4.0 234 | (15.88 x 8.89 x 17.78) | 237-1180-ND 1.96 128 1.09] FIT44-3 
Fig. m | Cuma | (тт) se | Pan No. Я ДИЛ НІ ГН 806 | 522 | 48 | 159 237-1181-ND 196 1.28 1.09 | FIT44-4 
5 4740 | 2900 | 28 | 789 237-1182-ND 231 151 1.28 | FIT50-1 
High Current Rod Core Inductors 3548 | 2377 | 34 | 578 237-1183-ND 231 151 128|FIT50-2 
254 | 11.60А 5.50 |.050(1.27) | 237-1158-ND 244 1.60 136] FIRCH-1 2716 | 1613 | 40 | 401 700 х.475х.750 | 237-1184-ND 231 151 1.28|FIT50-3 
3.05 9.70A 730 | .045(1.14)| 237-1159-ND 244 160 136] FIRCH-2 2165 | 1227 | 48 | 292 |(17.78х12.06 х19.05)| 237-1185-ND 231 1.51 1.28 |FIT50-4 
j 3.60 8.10A 9.95 |.040(1.02)! 237-1160-ND 244 1.60 136] FIRCH-3 1676 | 950 | 57 | 200 237-1186-ND 231 1.51 1.28 | FIT50-5 
5.00 6.80A 1440 | .036(.91) | 237-1161-ND 244 1.60 136] FIRCH-4 1250 | 675 | 68 | 140 237-1187-ND 231 1.51 1.28 | FIT50-6 
5.90 5.70А 18.50 | .032(.81) | 237-1162-ND 244 160 1.36 | FIRCH-5 886 | 480 | 81 110 237-1188-ND 231 151 1.28 | FIT50-7 
7.22 4.80A 26.10 .028 (.71) | 237-1163-ND 2.44 1.60 1.36 | FIRCH-6 89.50 | 57.99 28 108.0 237-1189-ND 280 1.83 1.55 | FIT68-1 
71.10 | 41.59 | 34 | 861 237-1190-ND 280 1.83 1.55|FIT68-2 
Dc | +45%DC| Lead 5481 | 3305 | 40 | 599 | .875x.475x.950 | 237-1191-ND 280 1.83 1.55|FIT68-3 
10% Rated | Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad 43.30 | 26.63 | 48 | 424 |(2223x12.06x24.13) 237-1192-ND 280 1.83 1.55|FIT68-4 
Fig. | Induct. | Current | (Ohms) | Іпсһ (тт) | Part Мо. 1 50 100 | Part No. 3315 | 1879 | 57 | 288 237-1193-ND 280 1.83 1.55 | FIT68-5 
ТЕРЕН 2431 | 1356 | 68 | 202 237-1194-ND 280 183 1.55 | FIT68-6 
1864 | 1023 | 81 148 237-1195-ND 280 1.83 1.55 | FIT68-7 
Su ME NE ЕШ п 17 тик 12800| 7404 | 40 | 952 287-196-ND за? 227 1.92 | FIT80-1 
РИИ Т 200) РЕ л іт 181 коз 107.50 5805 | 48 | 679 237-1197-ND 347 227 1.92 |FIT80-2 
mu OA 1530 ЖЕН он 17 481 | Roa 8075 | 42.00 | 57 | 448 | .975x.625x1.100 | 237-1198-ND 347 227 1.2 FIT80-3 
aid PA 10% een әх 177 151 | ROS 65.04 | 3160 | 68 | 328 |(2477x15.88x27.94) 237-1199-ND 347 227 1.92 | FIT80-4 
2 | B60.00H .800А .600 | .032 (.81) | 237-17040 271 177 1.51 | RC-6 a ms a тӘ а pe a 15 те 
450.00Н | 1.000А 420 237-1171-№0 271 177 1.51 | RC-7 - - - : : — 
oso nb 1250A 210 237-1740 271 177 151 RC8 253.00 | 153.00 | 40 | 1390 237-1202-ND 431 2.82 2.39 | FIT106-1 
20000H | 1600А 180 237-1173ND 271 177 151 | RC9 197.00 | 113.00 | 48 | 1060 237-1203-ND 431 2.82 2.39 | FIT106-2 
100.00H | 2000A 008 гзта 271 177 151 | RC-10 154.00 | 8400 | 57 | 740 | 1.300x.725x1.400 | 237-1205-ND 4.31 2.82 2.39 | FIT106-3 
Е ў у Е ў ў 116.00 | 6190 | 68 | 485 |(33.02х18.42 х 35.56) 237-1206-М0 4.31 2.82 2.39 | FIT106-4 
75.0uH | 2.500А 070 237-1176-ND 271 177 1.51 | RC-11 
| 93.00 | 48.00 | 81 39.1 237-1207-ND 431 2.82 2.39 | FIT106-5 
237-1164-ND (FIRCH-KIT) 6 piece kit - one of each High Current Rod Core Inductors... E 1005. лал 970-000 аа 431 282 239| FIT108-6 
237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor .$21.18 237-1209-ND (FIT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal Іпаисќог................................................. $83.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Mechanicals: 

12.70mm max. Height Coplanarity of +0.10mm 
14.22mm max. Width of Body across all Leads 
14.22mm max. Length of Body All pins may not be used. 


Schematic Information 

Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 
Fig. Description (applications and notes) Inductance Start | CTap | Finish | Start CTap | Finish Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. 
1 Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50ma 2.5mH 1 — — 6 470-1001-ND 10.36 7.13 4.15 3.97 3.50 | S22601 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH 1 2 8 4 5 6 470-1002-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22100 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 — 2 3 = 4 470-1003-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | 522083 

3 | Transformer for EXAR T1 Receive 8.44mH 6 1 2 3 4 5 470-1015-ND 13.16 9.05 5.27 5.04 4.45 | 510951 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 — 6 470-1004-ND 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 1 6 5 4 470-1005-ND 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22230 

4 Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal С58401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 — 6 470-1006-ND 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22133 

Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, 

8402, 8411 and 8412 225uH 1 — 3 4 — 6 470-1007-ND 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22523 

5 | Inductor, 3.6A БЕЛЕ 1-5 = 6-10 = — = 470-1009-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34568 
Inductor DCR 0.15 ohms, 0.63A 150uH 1-4 — 5-8 — = = 470-1010-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | 534547 

8 Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47uH 1-4 = 5-8 = — = 470-1011-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34567 
7 Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH 1 = 6 = = = 470-1012-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150uH 1-4 — 5-8 = = — 470-1013-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34591 
Digital Audio, SMD;Transformer 225uH 1 = 4 5 = 8 470-1000-ND 8.96 6.16 3.48 3.03 2.69 | 537211 

1A Inductor, Buck for LM257x ЗЗОрН 1 = 3 4 = 6 470-1018-ND 11.88 8.17 4.76 4.55 4.01 | 534042 

10 ЗА Inductor, Buck for LM257x 150uH 1 — 3 4 = 6 470-1008-ND 12.12 8.34 4.85 4.64 4.10 | 534045 
0.9А Inductor, Buck for LM257x 1000uH 1 = 3 4 — 6 470-1014-ND 13.00 8.94 5.20 4.98 4.39 | S34050 

11 | 3.25A Inductor, for LM259x 68uH 1 = 4 5 = 8 470-1017-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | 534566 
12 2.25A Inductor, SMD for LM259x 47uH 6 1 2 3 4 5 470-1016-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34603 
1.5A Inductor, SMD for LM259x 100рн 1-5 = 6-10 = — = 470-1019-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34601 
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«p TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators 


Texas Instruments manufactures the industry's smallest, most efficient and easy to use Integrated Switching 
Regulators (ISRs). Using a unique, proprietary design which employs 1 MHz switching technology to produce 
State-of-the-art power densities, these ISRs let you select the product performance that exactly matches your 


application. Features: * Easy to use — just plug them in. In most cases, only one external component is required, 
if any * Output voltages are laser-trimmed for accuracy • High efficiencies and low component counts combine 
to yield MTBFs in excess of 1,000,000 hours 

Additional drawings on the following pages. 
Fig. 1 Package Style EA(x) 


Fig.2 Package Style EB(x) (12 Pin SIP) Fig. З Package Style EC(x) (12 Pin SIP)/ 
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DC Maximum Minimum, DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- | Vout | On/Off | Remote | Transient | Temperature | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection | tection | Adj. | Controlt| Sense | Response| Range (°C) Part No. 1 100 
Variable Output ISR’s 
10000F/N,330uF/OUT, | _ NH p , 
8 ELA 1.3- 3.5 (s) 13.00 ЛО (a) 45-55 Horz. 10k/Power Good X X(t)| Stnby X 40(d) ~ 85 (e) |PT6701A-ND 31.80 2968 27.56 
1000yF/IN, 330uF/OUT, 2 Ч 
8 ELC 1.3 - 3.5 (s) 13.00 10 (a) 45-55 |Horz SMD 10k/Power Good — X X (t) | Stnby X — 40(d) ~ 85 (е) |PT6701C-ND 31.80 2968 27.56 
ТОООрЕЛМ, 3304F/0UT, | — _ _ F 
8 ELD 1.3 ~ 3.5 (s) 13.00 10 (a) 45-55 Vert. 10k/Power Good X X(t)| Stnby X 40(d) ~ 85 (e) |PT6701N-ND 31.80 29.68 27.56 
1000yF/IN, 330uF/OUT, 2 Y 
8 | ELA 1.3 ~ 3.5 (s) 14.00 10 (а) | 108-132 | Ног. OK Power Good = X |X) | Stnby x - 40(d) ~ 85 (e) | PT6721A-ND 31.80 29.68 27.56 
1000yF/IN, 330uF/OUT, 
8 ELC 1.3 - 3.5 (s) 14.00 10 (а) | 10.8 - 13.2 | Horz. SMD МОНЕ беса = X X(t)| Stnby X = -40(d) ~ 85 (в) |PT6721C-ND 31.80 2968 27.56 
10 ENF 13-3.5 20.00 (I) ЛО (a) 45-55 Horz. 1500yF/IN, 330uF/0UT = X X (t) | Stnby X (г) = -40 ~ 85 (d,e) |PT7711A-ND 50.55 4748 43.81 
10 ENG 13-3.5 20.00 (1) 10 (а) 45-55 |Horz SMD | 1500yF/IN, 330uF/OUT = M X (t) | Stnby X (г) = -40 ~ 85 (d,e) |PT7711C-ND 5055 4748 43.81 
1500uF/IN, 660 or 
11 EKF 1.3 - 3.5 (t) 30.00 10 (а) | 10.8 - 13.2 Horz. 1200uF/0UT (p) X X X(t)| Stnby X X -40 ~ 85 (d,e) |PT8121A-ND 7163 6685 62.08 
EFL 1.2 3.00 0.10 (а) | 31-55 Horz. 100uF/0UT (n) = M M Inhibit = = -40 ~ 85 (d,e) |PT5506A-ND 17.03 15.89 14.76 
EFL 1.2 5.50-6.00 (m) 0.0 3.1 - 5.5 Horz. 100uF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (d) |РТ5406А-М) 17.78 16.59 15.41 
6 EFL 1.5 3.00 0.10 (а) | 31-55 Horz. 100uF/0UT (n) — X X Inhibit — = -40 ~ 85 (d,e) |PT5505A-ND 17.03 15.89 1476 
EFL 1.5 5.50-6.00(т) 0.0 3.1 - 5.5 Horz. 100uF (n) X X M Inhibit - — -40 ~ 85 (d) |РТ5405А-МО 17.78 16.59 15.41 
EFL 1.8 3.00 0.10 (а) | 31-55 Horz. 100uF/0UT (n) = X X Inhibit = = -40 ~ 85 (d,e) | PT5504A-ND 17.03 15.89 14.76 
6 EFL 1.8 5.50-6.00 (m) 0.0 3.1 - 5.5 Horz. 100uF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (d)  |PT5404A-ND 17.78 16.59 1541 
6 EFL 2.5 3.00 0.10 (а) | 31-55 Horz. 100uF/0UT (n) — X X Inhibit = = -40 ~ 85 (d,e) | PT5502A-ND 17.03 15.89 14.76 
6 EFL 2.5 5.50-6.00 (m) 0.0 45-55 Horz. 100uF (n) X X X Inhibit - — -40 ~ 85 (d) |РТ5402А-М) 17.78 16.59 15.41 
1 EAA 3.3 1.00 ЛО (a) 9-26 Horz. 100yF (n) X X — — -- - -20-80(b) |РТ510ЗА-МО 1225 1103 978 
1 EAC 3.3 1.00 10 (a) 9-26 Horz. SMD 100yF (п) X X — — — — -20 ~ 80 (b)  |PT5103C-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAD 3.3 1.00 .10 (a) 9-26 Vert. 100yF (n) X X — — — — -20 ~ 80 (b)  |PT5103N-ND 12.25 11.03 9.78 
2 EBA 3.3 (f) 1.00 ЛО (a) 9-26 Horz. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40-85(b) |PT6102A-ND 12.58 11.33 10.05 
2 ЕВС 3.3 (4) 1.00 ЛО (a) 9-26 Horz. SMD 100yF (n) X X X Inhibit — — -40-85(b) |PT6102C-ND 12.58 11.33 10.05 
2 EBD 3.3 (f) 1.00 .10 (a) 9-26 Vert. 100yF (n) X X X Inhibit - — -40-85(b) |РТ6102М-МО 12.58 11.33 10.05 
EFD 6.0 1.50 ЛО (a) 10-38 Vert. 100yF (п) x X - — — X -40-80(b)  |PT/8ST106V-ND 14.41 12.98 11.51 
EFA 33 1.50 10 (a) 7-26 Horz. 100yF (п) X X — — — X -40-80(b)  |78ST133HC-ND 17.03 15.89 1476 
5 EFC 33 1.50 .10 (a) 7-26 Horz. SMD 100yF (n) X X — — — X -40 ~ 80 (b) |78ST133SC-ND 17.03 15.89 1476 
EFD 3.3 1.50 10 (a) 7-26 Vert. 100yF (n) X X — — — X -40 ~ 80 (b) |78ST133VC-ND 17.03 1589 1476 
EFA 3.3 1.50 .10 (a) 9-26 Horz. 100yF (n) X X — — — X -40 ~ 80 (b) |PT78ST133H-ND 14.41 12.98 11.51 
EFC 33 1.50 ЛО (a) 9-26 Horz. SMD 100yF (n) X X — — -- X -40 ~ 80 (b) |PT78ST133S-ND 14.41 12.98 11.51 
5 EFD 33 1.50 10 (a) 9-26 Vert. 100yF (п) X X — — - X -40 ~ 80 (b) |PT78ST133V-ND 14.41 12.98 11.51 
EFA 33 2.00 ЛО (a) 7-15 Horz. 100yF (n) M M — — — X -40-85(b) |78HT233HC-ND 20.0 1904 17.68 
EFD 33 2.00 .10 (a) 7-15 Vert. 100yF (n) X X — — — X -40 ~ 85 (b)  |78HT233VC-ND 20.40 1904 17.68 
2 EBA 3.3 2.00 ЛО (a) 7-26 Horz. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b) |PT6203A-ND 16.71 15.60 1449 
2 EBD 3.3 2.00 ЛО (a) 7-26 Vert. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b)  |PT6203N-ND 16.71 15.60 1449 
5 EFA 3.3 2.00 10 (a) 9-15 Horz. 100yF (n) X X — — — X -40-85(b) | PT78HT233H-ND 16.20 15.12 14.04 
5 EFC 3.3 2.00 10 (a) 9-15 Horz. SMD 100yF (п) X X — — - X -40 ~ 85 (b) |РТ78НТ233$-№0 16.20 1512 14.04 
2 EBA 33 2.00 ЛО (a) 9-26 Horz. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b) |PT6213D-ND 15.90 1484 13.78 
2 EBC 3.3 2.00 ЛО (a) 9-26 Horz. SMD 100yF (п) X X X Inhibit — — -40-85(b)  |PT6213E-ND 15.00 1484 13.78 
2 EBD 33 2.00 ЛО (a) 9-26 Vert. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40-85(b) |PT6213P-ND 15.90 14.84 13.78 
3 ЕСА 3.3 3.00 ЛО (a) 45-55 Horz. 2/A00yF (n) X X 0 ~ 70 (b) PT6405D-ND 2207 20.60 19.13 
3 ECC 3.3 3.00 ЛО (a) 45-55 | Ног. SMD 2/A00yF (n) X X 0 ~ 70 (b) PT6405E-ND 22.07 20.60 1913 
3 ECD 33 3.00 10 (a) 45-55 Vert. 2/100pF (n) X X 0 - 70 (b) PT6405P-ND 22.07 20.60 1913 
6 EFL 33 3.00 10 (a) 45-55 Horz. 100pF (n) — X X Inhibit — — -40 ~ 85 (5,9) |PT5501A-ND 17.03 15.89 1476 
6 EFM 33 3.00 ЛО (a) 45-55 | Ног. SMD 100yF (n) — X X Inhibit — — -40 ~ 85 (6,9) |PT5501C-ND 17.03 15.89 1476 
6 EFK 33 3.00 10 (a) 45-55 Vert. 100yF (n) — X X Inhibit — — -40 ~ 85 (5,9) |PT5501N-ND 17.03 15.89 1476 
2 EBA 33 3.00 10 (a) 9-26 Horz. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b) |PT6303A-ND 17.85 16.66 1547 
2 EBC 3.3 3.00 10 (a) 9-26 Horz. SMD 100yF (n) X X X Inhibit — = -40 ~ 85 (b) |PT6303C-ND 17.85 16.66 1547 
2 EBD 3.3 3.00 10 (a) 9-26 Vert. 100yF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b)  |PT6303N-ND 17.85 1666 1547 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
t Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 4 Package Style EE(x) (14 Pin SIP) Fig. 5 Package Style EF(x) Fig. 6 Package Style EF(x) (5 Pin SIP) 
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DC Maximum |Minimum DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- | Vout | On/Off | Remote | Transient | Temperature | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection|tection| Adj. |Controlf| Sense | Response Range(°C) Part No. 1 25 100 
Single Output ISR's (cont.) 
2 EBC 33 3.00 (h) 30 45~9 Horz. SMD 100pF (o) X X X - — — 0 - 70 (b) PT6305C-ND 22.07 20.60 1913 
6 EED 33 5.00(e) -10(a) 9-28 Vert. 560uF/IN(p), 330uF/OUT(o)| — — X | Stnby X — -40 - 85(е) | PT6651P-ND 28.50 26.60 24.70 
6 EFL 3.3 5.50-6.00 (m) 0.0 45-55 Horz. 100uF (n) X X X | Inhibit — - -40-85(d) | PT5401A-ND 17./8 16.59 15.41 
4 EEA 33 8.00 10 (a) 45-55 Horz. 2/330yF (p) — X X | Stnby X - -40 ~ 85 (0,0) | PT6521D-ND 30.03 2803 26.03 
4 EED 33 8.00 ЛО (a) 45-55 Vert. 2/330uF (p) — X X | Stnby M - -40 ~ 85 (5,9) | PT6521P-ND 3003 2803 26.03 
4 EEA 33 7.00-9.00(е) | .10 (а) 45-6 Horz. 2/3ЗОрЕ (p) X — X | Stnby X - -40 ~ 85 (d,e) | PT6601D-ND 27.54 2571 23.87 
4 ЕЕС 3.3 7.00-9.00 (е) | .10 (a) 45-6 Horz. SMD 2/330yF (p) X — X | Stnby X — -40 ~ 85 (d,e) | PT6601E-ND 27.54 2571 23.87 
4 EED 33 7.00—9.00(e) | .10(a) 45-6 Vert. 2/330yF (p) X — X | Stnby X - -40 ~ 85 (d,e) | PT6601P-ND 27.54 2571 23.87 
2 ЕВА 5.0 (f) 1.00 ЛО (а) | 9 ~ 30/38 (с) Horz. 100ИЕ (n) X X X | Inhibit — - -40 ~ 85 (bf) | PT6101A-ND 12.58 11.33 10.05 
2 ЕВС 5.0 (f) 1.00 10(а) | 9- 30/38 (c) | Horz. SMD 100ИЕ (n) X X X | Inhibit — — -40-85(b) | PT6101C-ND 12.58 11.33 10.05 
2 EBD 5.0 (f) 1.00 ЛО (а) | 9 ~ 30/38 (с) Vert. 100ИЕ (n) X X X | Inhibit — — -40-85(b) | PT6101N-ND 12.58 11.33 10.05 
1 EAA 5.0 1.00 ЛО (a) 9-38 Horz. 100ИЕ (п) X X — - — - -20-80(b) | PT5101A-ND 1225 1103 978 
1 EAC 5.0 1.00 ЛО (a) 9-38 Horz. SMD 100pF (n) X X — - — - -20-80(b) | PT5101C-ND 1225 1103 9.78 
1 EAD 5.0 1.00 10 (a) 9-38 Vert. 100pF (n) X X — — — - -20 ~ 80 (b) | PT5101N-ND 12.25 11.03 9.78 
5 EFA 5.0 1.50 ЛО (a) 7-30 Horz. None M X — — — — -40-80(b) | 78SR105HC-ND 17.03 15.89 14.76 
5 EFC 5.0 1.50 ЛО (a) 7-30 Horz. SMD None X X - - — — -40-80(b) | 78SR105SC-ND 17.03 15.89 1476 
5 EFD 5.0 1.50 ЛО (a) 7-30 Vert. None X X — — — — -40-80(b) | 78SR105VC-ND 17.00 15.89 1476 
5 EFA 5.0 1.50 10 (a) 7-30 Horz. 100ИЕ (n) X X — — — X -40-80(b) | 78ST105HC-ND 17.00 15.89 14.76 
5 EFD 5.0 1.50 ЛО (a) 7-30 Vert. 100ИЕ (n) M X — - — X -40-80(b) | 78ST105VC-ND 17.00 15.89 1476 
5 EFA 5.0 1.50 ЛО (a) 9-38 Horz. 100ИЕ (n) X X — - — M -40-80(b) | PT78ST105H-ND 1441 1298 11.51 
5 EFC 5.0 1.50 ЛО (a) 9-38 Horz. SMD 100pF (n) X X — - — X -40-80(b) | PT78ST105S-ND 1441 1298 11.51 
5 EFD 5.0 1.50 ЛО (a) 9-38 Vert. 100pF (n) X X — — — X -40-80(b) | PT78ST105V-ND 1441 1298 11.51 
5 EFA 5.0 2.00 ЛО (a) Vo 2 ~ 28 Horz. 100QF (n) X M — - — X -40-85(b) | 78HT205HC-ND 2040 19.04 17.68 
5 EFD 5.0 2.00 ЛО (a) Vo 2-28 Vert. 100ИЕ (n) X X — — — X -40-85(b) | 78HT205VC-ND 2040 19.04 17.68 
2 EBA 5.0 2.00 ЛО (a) 7.25 - 30 Ног. 100ИЕ (n) X X X | Inhibit — - -40 ~ 60 (b) | PT6202A-ND 16.71 15.60 14.49 
2 EBD 5.0 2.00 ЛО (a) 7.25 - 30 Vert. 100pF (n) X X X | Inhibit — - -40 ~ 60 (b) | PT6202N-ND 16.71 15.60 1449 
5 EFA 5.0 2.00 ЛО (a) 8-20 Horz. 100ИЕ (n) X X — — — X -40-85(b) | 78ST205HC-ND 2040 19.04 17.68 
5 EFD 5.0 2.00 ЛО (a) 8-20 Vert. 100ИЕ (n) X X — — — X -40-85(b) | 78ST205VC-ND 2040 19.04 17.68 
5 EFA 5.0 2.00 ЛО (a) 9-28 Horz. 100ИЕ (n) X M - - — M -40-85(b) | PT78HT205H-ND 16.20 15.12 14.04 
5 EFC 5.0 2.00 ЛО (a) 9-28 Horz. SMD 100ИЕ (n) X M — — — X -40-85(b) | PT78HT205S-ND 16.20 1512 14.04 
5 EFD 5.0 2.00 10 (a) 9-28 Vert. 100pF (n) X X — — — X -40-85(b) | PT78HT205V-ND 1620 1512 14.04 
2 EBA 5.0 2.00 ЛО (а) | 9 ~ 30/38 (с) Horz. 100QF (n) X X X | Inhibit — — -40-85(b) | PT6212D-ND 1590 1484 13.78 
2 EBC 5.0 2.00 ЛО (а) | 9 ~ 30/38 (c) | Horz. SMD 100ИЕ (n) X X X | Inhibit — — -40-85(b) | PT6212E-ND 1590 1484 13.78 
2 EBD 50 2.00 ЛО (а) | 9 ~ 30/38 (с) Vert. 100ИЕ (n) X X X | Inhibit - — -40-85(b) | PT6212P-ND 1590 1484 13.78 
7 | EFH (q) 5.0 3.00 ЛО (a) 8-20 Horz. 100ИЕ (n) X X — — — X -40-70(b) | 78ST305HC-ND 2493 2327 2161 
7 |EFF(q) 5.0 3.00 10 (a) 8-20 Vert. 100pF (n) X X — — — X -40-70(b) | 78ST305VC-ND 2493 2327 2161 
7 | EFH (q) 5.0 3.00 10 (a) Vo 3 ~ 28 Horz. 100pF (n) X X — — — X -40 ~ 70 (Ы) | 78HT305HC-ND 2490 23.24 21.58 
7 | EFF (9) 5.0 3.00 10 (a) Vo 3 ~ 28 Vert. 100ИЕ (n) X X — — — X -40 ~ 70 (b) | 78HT305VC-ND 24.93 23.27 21.61 
2 ЕВА 5.0 3.00 ЛО (а) | 9 ~ 30/38 (с) Horz. 100pF (n) X X X | Inhibit — — -40-85(b) | PT6302A-ND 17.85 16.66 15.47 
2 ЕВС 5.0 3.00 10(а) | 9 ~ 30/38 (с) | Horz. SMD 100yF (n) X X X | Inhibit — — -40 ~ 85 (b) | PT6302C-ND 17.88 16.66 1547 
2 EBD 5.0 3.00 10(а) | 9 ~ 30/38 (с) Vert. 100pF (n) X X X | Inhibit — - -40-85(b) | PT6302N-ND 17.88 16.66 1547 
4 EEA 50 5.00 (e) ЛО (a) 9-28 Horz. 560uF/IN, 330gF/OUT (p | — — X | Stnby X - -40-85 PT6653D-ND 28.50 26.60 24.70 
4 ЕЕС 50 5.00 (е) ЛО (a) 9-28 Horz. SMD | 560uF/IN, 330gF/OUT (р) | — — X | Stnby X — -40 - 85 PT6653E-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EED 5.0 5.00 (e) 10 (a) 9-28 Vert. 560uF/IN, 330gF/OUT (p | — — X | Stnby X - -40 ~ 85 PT6653P-ND 28.50 26.60 24.70 
14 ЕРА 5.0 5.00 0.10 (a) 18-36 Horz. 560uF/IN, 330uF/OUT (о) | — — X | Stnby M - -40 ~ 85 (d) | PT6883A-ND 28.50 26.60 24.70 
4 EEA 5.0 6.00 ЛО (a) 9-16 Horz. 2/330yF (о) X — X | Stnby X — -40-85(e) | PT6625D-ND 3003 2803 26.03 
4 EEC 5.0 6.00 ЛО (a) 9-16 Horz. SMD 2/330yF (o) X — X | Stnby X - -40 ~ 85 (в) | PT6625E-ND 30.03 2803 26.03 
4 EED 5.0 6.00 .10 (a) 9-16 Vert. 2/330yF (o) X — X | Stnby X - -40 ~ 85 (в) | PT6625P-ND 30.03 28.03 26.03 
13 EPJ 5.0 6.00 0.10 (а) | 10.8 ~ 13.2 Horz. 100uF/IN, 330uF/OUT (n) | — X X | Inhibit — - -40 ~ 85 (d,e) | PT6341A-ND 2715 2534 23.53 
5 ЕҒА 6.0 1.50 10 (a) 8-30 Horz. None X X — — — — -40-80(b) | 78SR106HC-ND 17.03 15.89 1476 
5 EFA 80 1.50 ЛО (a) 10-30 Horz. None M X — — — — -40-80(b) | 78SR108HC-ND 17.03 15.89 1476 
5 EFA 9.0 1.50 ЛО (a) 13-38 Horz. 100uF (n) X X — — — X -40-80(b) | PT78ST109H-ND 1441 1298 11.51 
1 EAA 12.0 1.00 10(а) | 4.75 ~ Мо-1 Horz. 100ИЕ (n) X -20 - 70 (е) | PT5041A-ND 15.83 14.25 12.64 
1 ЕАС 12.0 1.00 Юю (а) | 4.75 ~ Vo-1 | Horz. SMD 100ИЕ (n) X -20 ~ 70 (е) | PT5041C-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAD 12.0 1.00 10(а) | 475- М0 -1 Vert. 100ИЕ (n) X -20~70(e) | PT5041N-ND 15.83 1425 12.64 
2 ЕВА | 12.0 (f) 1.00 ЛО (а) | 16 ~ 30/38 (с) Horz. 100ИЕ (n) X X X | Inhibit — - -40 ~ 80 (b) | PT6103A-ND 12.58 11.33 10.05 
2 ЕВС | 12.0 (f) 1.00 ЛО (а) | 16 ~ 30/38 (с)! Horz. SMD ТООЏР (n) X X X | Inhibit — - -40-80(b) | PT6103C-ND 12.58 1133 10.05 
2 EBD | 12.0 (f) 1.00 10(а) |16-30/38(c) Меп. 1004F (n) X X X | Inhibit — - -40 ~ 80 (b) | PT6103N-ND 12.58 11.33 10.05 
1 ЕАА 12.0 1.00 10 (a) 16 ~ 38 Horz. 100ИЕ (n) X X — — — - -20 ~ 80 (b) | PT5102A-ND 12.25 1103 978 
1 EAC 12.0 1.00 ЛО (a) 16 ~ 38 Horz. SMD 100ИЕ (n) X X — — - — -20 ~ 80 (b) | PT5102C-ND 12.25 11.03 9.78 
1 EAD 12.0 1.00 ЛО (a) 16 ~ 38 Vert. 100ИЕ (n) X X — — — - -20 ~ 80 (b) | PT5102N-ND 12.25 1103 9.78 
12 ЕМЕ 12.0 1.50 -10(a) 7-16 Horz. 100uF/IN, TOQUF/OUT (п) | — — |W(UVLO) Stnby — - -40 ~ 85 (d,e) | PT5071A-ND 31.80 29.68 27.56 
5 EFA 12.0 1.50 ЛО (a) 16 - 38 Horz. 100QF (n) X X — — — X -40-80(b) | PT78ST112H-ND 1441 1298 11.51 
5 EFC 12.0 1.50 ЛО (a) 16 - 38 Horz. SMD 100ИЕ (n) X X — — — X -40-80(b) | PT78ST112S-ND 1441 1298 11.51 
5 EFD 12.0 1.50 ЛО (a) 16-38 Vert. 100pF (n) M X - - — X -40-80(b) | PT78ST112V-ND 1441 1298 11.51 
5 EFA 12.0 1.50 ЛО (a) 14.5 - 30 Horz. None X X — — — — -40-80(b) | 78SR112HC-ND 17.00 15.89 14.76 
ж Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
t Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Standby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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DC Maximum | Minimum DC Input Over- | Short Recommended 
Voltage Amp Amp Voltage Circuit External Temp Circuit Fast Operating 
Pkg. Output Output Output Range Board Components Pro- | Pro- Vout On/Off | Remote | Transient| Temperature | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style (Vout) (lout) (lout) (Vin) Orientation Required* tection |tection| Adj. Controlt| Sense | Response} Range (°C) | PartNo. 1 25 100 
Single Output ISR's (cont.) 
5 EFC 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. SMD None X X — — — - -40 ~ 80 (b) | 78SR112SC-ND 17.03 15.89 14.76 
5 ЕРО 12.0 1.50 10 (a) 14.5 ~ 30 Vert. None X X — — - - -40 ~ 80 (b) | 78SR112VC-ND 17.00 15.89 1476 
5 EFA 12.0 1.50 ЛО (a) 14.5 - 30 Horz. 100pF (n) X X — — - X -40-80(b) | 78ST112HC-ND 17.03 15.80 1476 
5 EFC 12.0 1.50 ЛО (a) 14.5 - 30 Horz. SMD 100)F (n) X X — — — X -40-80(b) | 78ST112SC-ND 17.00 15.89 1476 
5 EFD 12.0 1.50 .10 (a) 14.5 - 30 Vert. 100pF (n) X X — — — X -40-80(b) | 78ST112VC-ND 17.03 15.80 14.76 
4 EEA 12.0 2.00 10 (a) 45-55 Horz. 2/560yF (о) — — X — X - -40 ~ 65 (т) | PT6674D-ND 28.50 26.60 2470 
4 EEC 12.0 2.00 10 (a) 45-55 Horz. SMD 2/560yF (0) — — X — X — -40 ~ 65 (m) | PT6674E-ND 28.50 26.60 2470 
7 EFH 12.0 2.00 10 (a) 14.5 - 28 Horz. 1004F (n) X X — - — X -40 ~ 55 (b) | 78ST212HC-ND 26.27 24.52 22.77 
7 EFF 12.0 2.00 10 (a) 14.5 ~ 28 Vert. 1004F (n) X X — — - X -40 ~ 55 (b) | 78ST212VC-ND 26.27 24.52 22.77 
2 EBA 12.0 2.00 10 (a) 14.5 ~ 30 Horz. 1004F (n) X X X Inhibit — - -40 ~ 60 (b) | PT6204A-ND 16.71 15.60 1449 
2 EBD 12.0 2.00 ЛО (a) 14.5 - 30 Vert. 100pF (n) X X X Inhibit — - -40 ~ 60 (b) | PT6204N-ND 16.71 15.60 14.49 
7 | ЕРЕ (9) | 12.0 2.00 10 (a) 16-28 Vert. 100)F (n) X X — — - - -40-55(b) | PT78ST212V-ND 2445 2282 2119 
2 ЕВА 12.0 2.00 10(а) | 16- 30/38 (с) Horz. 1004F (n) X X X Inhibit - - -40 ~ 85 (b) |PT6214D-ND 15.90 1484 1378 
2 EBC 12.0 2.00 10(а) | 16- 30/38 (с) | Horz. SMD 1004F (n) X X X Inhibit - - -40 ~ 85 (b) | PT6214E-ND 15.90 1484 1378 
2 EBD 12.0 2.00 10(а) | 16 ~ 30/38 (c) Vert. 1004F (n) X X X Inhibit — - -40-85(b) |PT6214P-ND 1590 1484 1378 
2 EBA 12.0 3.00 10(а) | 16 ~ 30/38 (c) Horz. 100pF (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b) | PT6304A-ND 17.85 16.66 1547 
2 EBC 12.0 3.00 10(а) | 16-30/38(c) | Horz. 5М0 100)F (n) X X X Inhibit — — -40 ~ 85 (b) | PT6304C-ND 17.85 16.66 1547 
2 EBD 12.0 3.00 10(а) | 16 ~ 30/38 (с) Vert. 100pF (n) X X X Inhibit — - -40 ~ 85 (b) | PT6304N-ND 17.85 16.66 1547 
4 EEA 12.0 5.00 (e) | .10 (a) Vo3 ~ 28 Horz. —|560yF/IN, ЗЗОЏР/ОШТ (p | — — X Stnby X - -40 ~ 85 (е) РТ66560-МО 28.50 26.60 2470 
4 EED 12.0 5.00 (e) | .10(a) Vo3 ~ 28 Vert. | 560uF/IN, 330uF/OUT (p | — X Stnby X — -40-85(e) | PT6656P-ND 28.50 26.60 2470 
14 | EPA 12.0 4.00 0.10 (a) 18-36 Horz. |560uF/IN, 330uF/OUT (0) | — - X Stnby X - -40 - 85 (9) | PT6886A-ND 28.50 26.60 2470 
14 | EPC 12.0 4.00 0.10 (a) 18-36 Horz. SMD | 560uF/IN, 330uF/OUT (о) | — — X Stnby X — -40 ~ 85 (d) | PT6886C-ND 28.50 26.60 24.70 
1 EAA 15.0 0.75 ЛО (a) 4.75 ~Vo-1 Vert. 100uF (n) X -20-85(e) | PT5042A-ND 15.83 1425 12.64 
5 EFA 15.0 1.50 ЛО (a) 11-38 Horz. 100uF/OUT (n) X X — - — X -40 - 80 PT78ST115H-ND 1441 12.98 1151 
5 ЕҒА 15.0 1.50 10 (a) 18.5-30 Horz. None X X — - - - -40 ~ 80 (b) | 78SR115HC-ND 17.00 15.80 1476 
5 EFD 15.0 1.50 10 (а) 18.5-30 Vert. None X X — — — - -40 ~ 80 (b) |78SR115VC-ND 17.03 15.89 1476 
14 | EPA 15.0 4.00 0.10 (a) 18-36 Horz. | 560uF/IN, 330uF/OUT (0) | — — X Stnby X - -40 - 85 (9) | PT6885A-ND 28.50 26.60 2470 
1 ЕАА 20.0 0.50 10 (a) 4 14 Vert. 100uF (n) X -20 ~ 85 (e) | PT5049A-ND 15.83 1425 12.64 
5 EFA -5.0 -1.00 -.05 (a) 7-25 Horz. 2/100yF (p) — — X -40 ~ 85 (b) | PT78NR105H-ND 1441 12.98 11.51 
5 EFC -5.0 -1.00 -.05 (a) 7-25 Horz. SMD 2/100yF (p) - - - X -40 ~ 85 (b) | PT78NR105S-ND 1441 1298 1151 
5 EFD -5.0 -1.00 -.05 (а) 7-25 Vert. 2/100yF (p) — — — X -40-85(b) | PT78NR105V-ND 1441 12.98 1151 
1 EAA -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 ~7 (j) Horz. 1004F (n) -20 ~ 65 (в) | PT5022A-ND 15.83 14.25 12.64 
1 ЕАС -5.0 -1.00 -.25 (а) 475-7() | Horz. SMD 100yF (n) -20 ~ 65 (e) | PT5022C-ND 1583 1425 12.64 
1 EAD -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 ~7 (j) Vert. 100)F (n) -20 - 65 (е) | PT5022N-ND 15.83 1425 12.64 
5 EFA -5.0 -1.50 -.10 (а) -9 - -30 Horz. 1N5339B X X - — - - -40 ~ 60 (b) | PT79SR105H-ND 16.10 15.03 13.95 
5 EFC -5.0 -1.50 -.10 (a) -9--30 Horz. SMD 1N5339B X X — — - - -40 ~ 60 (b) | PT79SR105S-ND 16.95 15.82 14.69 
5 EFD -5.0 -1.50 -10 (а) -9--30 Vert. 1N5339B X X — - — - -40 ~ 60 (b) | PT79SR105V-ND 16.20 15.12 14.04 
4 EEA -5.0 -4.00 -10 8-25 Horz. |560uF/IN, 330uF/OUT (0) | — — X — X - -40 ~ 85 (е) | PT6642D-ND 28.50 26.60 2470 
4 EED -5.0 -4.00 -10 8-25 Vert. | 560uF/IN, 3300F/OUT (о)| - — X - x — -40 ~ 85 (е) | PT6642P-ND 28.50 26.60 2470 
5 ЕҒА -12.0 -0.40 -.05 (а) 7-18 Horz. 2/A100yF (p) X X — — — X -40-85(b) | PT78NR112H-ND 1441 12.98 1151 
5 EFC -12.0 -0.40 -.05 (a) 7-18 Horz. SMD 2/A100yF (p) X X — - - X -40-85(b) | PT78NR112S-ND 1441 1298 1151 
5 EFD -12.0 -0.40 -.05 (а) 7-18 Vert. 2/1 00pF (p) X X — — — X -40-85(b) | PT78NR112V-ND 1441 12.98 11.51 
1 EAA -12.0 -0.50 -10 (а) 445 ~7 (j) Horz. 1004F (n) -20 ~ 65 (e) | PT5024A-ND 15.83 1425 12.64 
1 ЕАС -12.0 -0.50 -.10 (а) 475~7(j) | Ног. SMD 100pF (п) -20 ~ 65 (e) | PT5024C-ND 15.83 14.25 12.64 
1 EAD -12.0 -0.50 -.10 (a) 4.75 ~7 (j) Vert. 100)F (n) -20 - 65 (е) | PT5024N-ND 15.83 14.25 12.64 
5 ЕРА -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 - -30 Horz. 1N5351B X X — - - - -40 ~ 60 (b) | PT79SR112H-ND 16.95 15.82 14.69 
5 EFD -12.0 -1.50 -10 (а) -16--30 Vert. 1N5351B X X — — — - -40 ~ 60 (b) | PT79SR112V-ND 16.20 15.12 14.04 
4 EED -12.0 -2.00 -10 8-18 Vert. | |560yF/IN, 3300F/OUT (o)| — - X - X - -40 ~ 85 (e) | PT6643P-ND 28.50 26.60 24.70 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Standby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1533 
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ә ТЕХА5 INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators (cont) 


Fig. 13 Package Style EP(x) (12 Pin SIP) 


Fig. 14 Package Style EP(x) 


Horizontal (J) 


(18 Pin SIP) 


Horizontal (A) 
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DC Voltage Output Maximum Amp Minimum DC Input Circuit External Short Recommended 

Pkg. (Vout) Output (lout) Amp Output) Voltage Range Board Components | Over-Temp | Circuit On/Off | Remote | Operating Temp. Digi-Key Price Each 

Fig. | Style) Vol Vo2 Мол Vo2 (lout) (Vin) Orientation | Required | Protection | Protection VoutAdj | Control | Sense Range (°C) Part No. 1 25 100 
Dual Output ISI 

ELH 3.3 1.5/1.2 (i) | 6.00 | 1.45/1.20 (m)! 0.10 (a,k) 45-55 Ногг. SMD | 2/330uF (p) X == 2 (т) | STNBY 2 -40 ~ 85 (d,e) | PT6932C-ND 39.38 36.75 34.13 
9 | ELG 3.3 1.8/1.2 (i) | 6.00 | 1.75/1.20 (m)| 0.10 (a,k) 45-55 Horz. 2/330uF (0) X = X(v) | STNBY 2 -40 ~ 85 (d,e) | PT6931A-ND 39.38 36.75 34.13 
ELF 33 2.5/1.8 (i) | 6.00 | 2.20/1.75 (т)! 0.10 (a,k) 45-5.5 Vert. 2/330uF (p) X = 2(m) | STNBY 2 -40 ~ 85 (d,e) | PT6931C-ND 39.38 36.75 34.13 
ECA | +12.0 -12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 4.75 ~ +Vo -1 Horz. 100uF (n) M — X — - 0 ~ 65 (e) PT5061A-ND 16.20 15.12 14.04 
3 ЕСС | +120 -12.0 | +0.50 -0.25 .05(g) 475-+Vo-1 | Ногг. SMD | 100uF (n) X — X — = 0 ~ 65 (e) PT5061C-ND 16.20 15.12 14.04 
ЕСО | +120 -12.0 | 40.50 -0.25 .05(g) 4.75 ~ 4N0 -1 Vert. 100uF (n) X — X - — 0 - 65 (e) PT5061N-ND 16.20 15.12 14.04 
ЕСА | +15.0 -15.0 | 40.40 -0.20 0.05(и) 4.75 ~ +Vo -1 Horz. 100uF (n) — — X — - 0-85 PT5062A-ND 16.20 15.12 14.04 


* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 uA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. 


(a) ISR will operate down to no load with reduced specification. 

(b) See thermal derating chart. 

(c) Input voltage cannot exceed 30V when the inhibit function is used. 

(d) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors. 

(e) See manufacturer's safe operating area curves for appropriate 
derating. 

(f) Carries standards and safety approvals — see manufacturer's data 
sheet. 

(g) Do not operate below minimum load. 

(h) PT6305 series can easily be paralleled to provide output current in 

multiples of 3 Amps. Please contact Texas Instrument/Plug In 

Power Solutions for application note. 

With pin 23 open, V2out - First voltage shown is on the output. With 

pin 23 shorted to pin 22, V2out = Second voltage shown in chart. 


(i) 


(j) For applications with input voltages greater than 7VDC, Use the 
PT78NR100 series. 

(K) lo min. current of .10A can be divided between both outputs, V1 or 
va. 

(I) This series can be paralleled with a current booster slave to 
increase output currents in specific increments — see 
manufacturer's data sheet. 

(m) Please refer to manufacturer's data sheet for further explanation of 
ratings. 

(n) An electrolytic or tantalum capacitor on the output is required for 
proper operation. 

(o) Only use an electrolytic capacitor for proper operation. 

(p) Please use Panasonic low ESR, FC series capacitors for proper 


operation — see manufacturer's data sheet. 

(q) Heat sink or tab orientation - see manufacturer's data sheet. 

(r) Remote sense ground not used, pin 12 must be connected to pin 13 
for optimum output voltage accuracy. 

(s) Has an (OVP) over voltage protection drive output. 

(t) Processor compatible voltage output adjustment — see 
manufacturer's data sheet. 

(u) Do NOT operate the negative output rail of this ISR below the 
minimum load. 


(v) Vo 1 and Vo2 Adjust can be pin-strapped to an alternative lower 
bus voltage. Consult the voltage adjustment application note 
information. 


Jio TEXAS INSTRUMENTS Isolated DC-DC Converters 


Fig. 1 Package Style EG(x) 
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Surface Mount (E) 
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Fig. 2 Package Style EN(x) 
(19 Pin SIP) (10 Pin SIP) 


Horizontal (A) 
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These isolated DC-DC converters аге state-of-the-art in board-mounted converters, employing high frequency technology 
with surface mount construction to form high efficiency with un-paralleled flexibility. They are designed for Telecom, 
Industrial, Computer, Medical, and other distributed power applications that require input-to-output isolation. Very few 
external components required and in some cases no external components required to make these converters perform, this 
makes design-in a snap even while saving valuable board space using TI/Plug In Power Solutions patent pending package 


Safety Agency Approvals: 


Fig. 3 Package Style EP(x) 


Fig. 4 Package Style EG(x) (9 Pin) 


Horizontal (F) Horizontal (K) 
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* PT4120/4140 Series: UL1950 Recognized, CSA 22.2 950 Certified, ЕМ60950 Approved “ РТ4240 Series: UL 60950, 
CSA 22.2 60950 • PT4310 Series: Safety Approvals Pending • РТ4580 Series: UL 60950 Recognized, CSA 22.2 950 
Certified, EN60950 Approved, VDE Licensed, meets FCC Class А Radiated Limits ” PT4840 Series: UL 60950, CSA 22.2 


designs. 950, VDE EN60950 
Over- Under- Short- Over- Over- Under- Short- Over- 
Part No. Voltage | Remote | Current | Over-Temp voltage Circuit Voltage Part No. Voltage | Remote | Current | Over-Temp | voltage Circuit Voltage 
Series Adjust | On/Off Limit Protection Lockout | Protection Protection Series Adjust On/Off Limit Protection | Lockout | Protection Protection 
PT4120 Series X X — X X X — PT4310 Series X X 
РТ4140 Series X X — X X X - РТ4580 Series X X X X X X — 
PT4240 Series X X X — X X — PT4840 Series X X X X X X — 
Maximum Minimum Operating 
DC Amp Amp DC Input DC Input Circuit Temperature 
Package Vout Output Output Bus Voltage Voltage Board Range Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vo1 Vo2 Vo 3 (lout) (lout) Vin Range (Vin) Orientation (b) Part No. 1 25 100 
Single Output DC-DC Converters 
1 EGD 3.3 — — 5.00 0.00 24 18-40 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4141A-ND 48.68 45.43 42.19 
3 EPF 5.0 — — 2.00 10(а) 24 18-36 Horizontal -40°C ~ 85°C (a) PT4243A-ND 40.35 37.66 34.97 
1 EGD 5.0 - - 4.00 0.00 24 18-40 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4142A-ND 48.68 45.43 42.19 
1 EGD 5.0 — — 4.00 0.00 24 18-40 Horizontal SMD -40°C ~ 85°C PT4142C-ND 48.68 45.43 42.19 
í EGE 5.0 — — 4.00 0.00 48 36 ~ 75 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4122A-ND 48.68 45.43 42.19 
2 ENA 5.0(c) — — 6.00 .25(d) 24 18 ~ 60 Horizontal -40°С ~ 85°C (a) PT4582A-ND 57.83 53.97 50.12 
1 EGD 12.0 — — 1.60 0.00 24 18-40 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4143A-ND 48.68 45.43 42.19 
1 EGE 12.0 — - 1.60 0.00 48 36-75 Horizontal -40°C ~ 85°C PT4123A-ND 48.68 45.43 42.19 
4 EGK +5.0 -5.0 — 1.00 -20(e) 48 38-75 Horizontal -40°С - 85°С (а) PT4311A-ND 28.13 26.25 24.38 


(a) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors (b) See safe operating area curves for appropriate derating (c) An electrolytic or tantalum capacitor is required for proper operation (d) DC/DC converter will operate at no load with 
reduced specifications (e) DC/DC converter will operate at no load with reduced specifications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! tuco Power Systems Converter DC-DC 
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Function й іп | Function 
VOut р vo 
Trim P Trim 
GND GND 
VIN à R Sequence 


On/Off à š Eds VIN 
On/Off 


SMT Series Pin | Function 
lOut| Input On/Off | Remote Dim. A Digi-Key Price Each Tape & Reel | Tyco Electronics 1 
Fig.| VOut (A) | Volt. (V) | Logic Sense | mm (Inch) | Part No. il 10 100 Pricing* Part No. 3 
075-33 | 3 | 24-55 | Negative | — | 7.27(286) | 555-1004-1-ND 714 6.30 563 | 1971.00/400 | AXHOO3AOX-SR 4 
075-33 | З | 24-55 | Positive | — | 727(286 | 555-1005-1-ND 726 640 5.72 | 2001.38/400 | AXHOO3AOX4-SR 5 
+ [0.75-3.63] 5 | 3.0-5.5 | Negative | — | 5.97 (235) | 555-1010-1-ND 1210 1040 900 | 3186.00/400 | AXH005A0X-SR 6 
0.75-5.0 | 5 | 10-14 | Negative | — | 5.97(235) | 555-1008-1-ND 1210 1040 9.00 | 3186.00/400 | AXA005A0X-SR 7 
0.75-5.0 | 3 | 83-14 | Negative | — | 7.27(286) | 555-1000-1-ND — 758 6.68 5.95 | 2079.00/400 | AXA003A0X-SR 8 
075-50 | 3 | 83-14 | Positive | — | 7.27(286) | 555-1001-1-ND — 770 678 604 | 2111.40/400 | AXAO03A0X4-SR B |Sequence 
075-833 | 6 | 24-55 | Negative | — - 555-1024-1-ND 1380 1160 9.50 | 3402.00/400 | ATHOOGAOX-SR 9: | ТАМ 
з | 07533 | 6 | 2455 | Positive | — = 555-1025-1-ND 13.80 1160 9.50 | 3402.00/400 | ATH006A0X4-SR О 9МОБЕ 
075-50 | 6 | 83-14 | Negative | — - 555-1020-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 3402.00/400 | ATA006A0X-SR 
075-50 | 6 | 83-14 | Positive | — - 555-1021--М0 13.80 11.0 9.50 | 3402.00/400 | ATA006A0X4-SR 
0175-33 | 10 | 30-55 | Negative | Yes - 555-1014-1-\0 1580 1390 12.20 | 2902.50/250 | AXHO10A0X3-SR 
зд | 075-363 | 16 | 3.0-5.5 | Negative | Yes - 555-1018-1-ND 1840 16:30 14.60 | 3442.50/250 | AXH016A0X3-SR 
0.75-5.0 | 10 | 10-14 | Negative | Yes = 555-1012-1-М0 1580 13.90 12.20 | 2902.50/250 | AXA010A0X3-SR 
075-50 | 16 | 10-14 | Negative | Yes = 555-1016-1-ND 1840 16.30 14.60 | 3442.50/250 | AXA016A0X3-SR 
075-33 | 10 | 24-55 | Negative | Yes = 555-1032-1-ND 1690 1480 12.90 | 3071.25/250 | ATH010A0X3-SR 
075-33 | 10 | 2.4-5.5 | Positive | Yes - 555-1033-1-ND 1690 1480 12.90 | 3071.25/250 | ATH010A0X43-SR 
075-33 | 16 | 2.4-5.5 | Negative | Yes = 555-1040--М0 1990 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATH016A0X3-SR 
ag | 07533 | 16 | 24-55 | Positive | Yes = 555-1041-1-ND 1990 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATH016A0X43-SR 
0.75-5.0 | 10 | 8.3-14 | Negative | Yes - 555-1028--М0 1690 1480 12.90 | 3071.25/250 | ATAO10A0X3-SR 
0.75-5.0 | 10 | 8.3-14 | Positive | Yes - 555-1029--М0 1690 1480 12.90 | 3071.25/250 | ATA010A0X43-SR 
0.75-5.0 | 16 | 83-14 | Negative | Yes - 555-1036-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATA016A0X3-SR 
075-50 | 16 | 8.3-14 | Positive | Yes - 555-1037-1-ND 1990 17.50 15.60 | 3645.00/250 | ATAO16A0X43-SR 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2ND. 50.80 (2.00) =] (oes) 
Я Square 
SIP Series i wd M Pins 
IOut Input On/Off Remote | Dim. А Digi-Key Price Each Tyco Electronics 2.54 (100) — ' ІҢ 4.28 
Fig. V Out (А) | Мон. (М) | Logic | Sense | mm (Inch) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 7.62 (300) 10 6 54321 (.050) 
0.75-33 | 3 | 24-55 | Negative 6.63 (261) | 555-1006-ND 744 6.30 5.63 | АХНООЗАОХ 1270 (500) -- |. 
0.75-33 | 3 | 24-55 | Positive 6.63 (261) | 555-1007-ND 7.26 6.40 572 | АХНООЗАОХА ы —————— 48.26 (1.90) — 
4 |075-3683| 5 | 30-55 | Negative 5.41 (213) | 555-1011-ND 12.10 10.40 9.00 | АХНООБАОХ 
0.75-5.0 | 3 | 83-14 | Negative 6.63 (261) | 555-1002-ND 7.58 6.68 5.95 | АХАООЗАОХ 
0.75-5.0 | 3 | 83-14 | Positive 6.63 (261) | 555-1003-ND 770 6.78 6.04 | АХАООЗАОХА 
0.75-5.0 | 5 | 10-14 | Negative 541(213) | 555-1009-ND 12.10 10.40 9.00 |АХА005А0Х 
075-43 | 6 | 24-55 | Negative = 555-1026-ND 13.80 11.60 9.50 | ATHOOGAOX in | Function 
5 | 07533 6 | 2455 | Positive - 555-1027-ND 13.80 11.60 9.50 |АТН006А0Х4 1 
075-50 | 6 | 83-14 | Negative - 555-1022-ND 13.80 11.60 9.50 |АТА006А0Х 2 
0.75-5.0 | 6 | 83-14 | Positive = 555-1023-ND 13.80 11.60 9.50 |АТА006А0Х4 3 
075-33 | 10 | 30-55 | Negative | Yes - 555-1015-ND 15.80 13.90 1220 |AXHO10A0X3 4 
бд | 075-303) 16 | 30-55 | Negative | Yes - 555-1019-ND 1840 16.30 14.60 | АХНО16АОХЗ я 
0.75-5.0 | 10 | 10-14 | Negative | Yes - 555-1013-ND 15.80 13.90 1220 |AXA010A0X3 2 
0.75-5.0 | 16 | 10-14 | Negative | Yes - 555-1017-ND 18.40 16.30 14.60 |АХА016А0Х3 8 
075-33 | 10 | 24-5.5 | Negative | Yes = 555-1034-ND 16.90 14.80 12.90 |ATHO10A0X3 9 
075-33 | 10 | 24-55 | Positive | Yes = 555-1035-ND 16.90 14.80 12.90 |ATH010A0X43 
0.75-3.3 | 16 | 24-55 | Negative | Yes = 555-1042-ND 19.90 17.50 15.60 |АТН016А0Х3 ЕЗ 
вв | 07533 | 16 | 24-55 | Positive | Yes - 555-1043-ND 19.90 17.50 15.60 |ATHO16A0X43 
0.75-5.0 | 10 | 83-14 | Negative | Yes - 555-1030-ND 16.90 14.80 12.90 |ATAO10A0X3 On/OFF 
0.75-5.0 | 10 | 83-14 | Positive | Yes - 555-1031-ND 16.90 14.80 12.90 |ATAO10A0X43 
075-50 | 16 | 83-14 | Negative | Yes - 555-1038-ND 19.90 17.50 15.60 |ATAO16A0X3 
075-50 | 16 | 83-14 | Positive | Yes - 555-1039-ND 19.90 17.50 15.60 |АТА016А0Х43 A828. 33.02 “Что 
0.8-3.63 | 25 | 4.5-5.5 | Negative | Yes = 555-1044-ND 23.46 20.70 18.29 |АТНО25АОХЗ (1.90) (1.30) (0.50) (0.00) 
08-50 | 25 | 60-14 | Negative | Yes - 555-1046-ND 23.46 20.70 18.29 |ATS025A0X3 
7 | 08-363 | 30 | 4.5-5.5 | Negative | Yes - 555-1045-ND 23.46 20.70 18.29 |ATHO30A0X3 * Pin 6 is added in АТНОЗОАОХЗ version. 
0.8-3.63 | 30 | 45-5.5 | Negative | Yes - 555-1047-ND 25.37 22.50 19.98 | АТНОЗОАОХЗ-Р Note: АТНО25АОХЗ-Р and АТНОЗОАОХЗ-Р have extra GND 
0.8-5.0 | 25 | 60-14 | Negative | Yes = 555-1048-ND 25.35 22.48 19.97 | ATS025A0X3-P and Share Pin. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1535 
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Fig. 1 AA05E Series — 5W Single Output: • Operating 
Temperature: -40°C to 85°C 


DC-DC Converters 


Fig. 2 AA10U Series — 7.5W Dual Output: * Operating 
Temperature: -40°C to 75°С 


Fig. З AEE00B Series — 10W Single Output: • 2- 
1 Input Range * Operating Temperature: -25°C to 


Fig. 4 AEE01 Series — 10W Dual Output: • Operating 
Temperature: -25°C to 95°C 
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Fig. 5 APA06 and АРА04 Series — 20W Single Output: • Standard 
SIP package 2.5" x .55" x .31” * Operating Temperature: 25°C to 
55°C 
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Fig. 6 ALTOS Series — 25W Single Output: • Op- 
erating Temperature: -40°С to 100°С (Baseplate 
Temperature) 


Fig. 7 АРС08 Series — 28W Single Output: 
* Point-of-Load Alliance product * Open Frame 
SMT * Operating Temperature: -40°С to 85°С 


Fig. 8 ATH06 Series — 33W Single Output: * Operating 
Temperature: -40°C to 85°C • Point-of-Load Alliance pro- 
duct 
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APA04 Series: 
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Fig. 12 
А1025 Series — 66W Single Output: • Operating 
Temperature: -40°C to 85°C 
ALO40 Series — 120W Single Output: • Operating 
Temperature: -40°C to 85°C 


Fig. 9 AEH10-30 Series — 50-150W Single Output: 
* Operating Temperature: -40°С to 100°С 


Fig. 10 ATH10 Series — 55W Single Output: 
e Operating Temperature: -40°C to 85°С • Point- 
of-Load Alliance product 


Fig. 11 ATH15 Series — 66W Single Output: 
* Operating Temperature: -40°C to 85°С “ Point-of-Load 
Alliance product 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Vin Digi-Key Price | Astec Vin Digi-Key Price | Astec 
Fig. V Out 1 Qut Range Part No. Each | Part No. Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each | Part No. 
AAOSE Series — Single Output 15V 8.0A 5.0-13.0 | 454-1039-ND 26.00 | АРСОВМ08-Ј 
3.3V 1.0А 9-18V 454-1001-ND 5419 | AA05E-012L-033S 7 3.3V 8.0A 1.8-6.0V 454-1036-ND 26.00 | APCO8F03-J 
33V 10A 36-2V | 454-1006-ND 5419 | ААОБЕ-0481-0335 25V 8.0A 5.0-13.0V | 454-1041-ND 26.00 | APCO8G08-J 
ёў Ph ола ОТА ЕЕЕ КЕП 8.0A 50-180 | 454-1042-ND 26.00 | APC08F08-J 
1 5V 1.0A 18-36V | 454-1004-ND 54.19 | AAOSE-024L-050S ATH06 Series — Single Output, POLA 
V ЛА зу БШ н 0.8-2.5V 6A 3-3.6V | 454-1107-ND 16.92 | ATH06T033-9SJ 
1 Dai ay А ns ка 8 0.8-3.6V 6A 4.5-5.5V | 454-1108-ND 16.92 | АТН06Т05-95. 
1.2-5.5V 6A 10.8-132V | 454-1109-ND 16.92 | ATHO6K12-9SJ 
AA10U Series — Dual Output AEH10-30 Series — Single Output 
2 +5V/-5V ГУА ЛБА 9-36/ | 454-1090-ND 58.92 | AA10U-024L-050D 33V 20A 18-86V | 454-1050-ND $131 | AEH20F24N 
АЕЕООВ Series — Single Output 9 5.0V 20A 18-36V | 454-1051-ND 89.24 | AEH20A24N 
Я 12V 0.84A 9-18V | 454-1009-ND 31.02 | АЕЕ00В12-49 АТН10 Series — Single Output, POLA 
12V 0.84A 18-36/ | 454-1010-ND 25.56 | AEEO0B24 0.8-2.5V 10A 3-3.6V | 454-1110-ND 19.72 | ATH10T033-98J 
АЕЕО1 Series — Dual Output 10 0.8-3.6V 10A 4.5-5.5V | 454-1111-ND 1972 | АТН10705-95. 
4 5.0V/-5V 1.0A/1.0A 18-36V | 454-1011-ND* 31.02 | AEEO1AA24 1255) o — E mE r= РЫА 1972 | ATH10K12-9SJ 
FT 2, — Ld 
APAO6 and; APAOT Series — Single Output 12-5.5V 12А 10.8-132V | 454-1113-ND 2470 | ATH12K12-98J 
33V 60А 45-55 | 454-1029-ND 28.14 | АРА06Ғ05 11 0.8-2.5V 15A 3-3.6V | 454-1114-ND 24.70 | ATH15T033-98J 
5 25ү 6.0А 45-5.5V | 454-1025-ND 28.14 | APA06G05 0.8-3.6V 15A 4.5-5.5V | 454-1115-ND 2470 | ATH15T05-9SJ 
5.0V 4.0А 3.3-4.0V 454-1020-ND 32.34 | APA04A03 ALO25 Series — Open Frame/ Low Profile, Single Output 
ALTOS Series — Single Output 12V m 36-75V | 454-1133-ND 79.55 | ALOO4B48N-S 
6 5.0V 5A 48V 454-1092-ND 40.17 | ALTOSA48 Бү 12А 36-75V | 454-1135-ND 79.55 | AL012A48N-S 
АРСОВ Series — Single Output, POLA 3.3V 20A 36-75V | 454-1137-ND 79.55 | AL020F48N-S 
15V 8.0A 18-60/ | 454-1033-ND 26.00 | APC08M03-J E т СА ЗУ БО р и. 
; 1.8V 8.0A 1.8-6.0V | 454-1034-ND 26.00 | APC08Y03-J TSV 25А aenv КАЛГ 7958 | ALOOSMABN:S 
25V 8.0A 1.8-6.0V | 454-1035-ND 26.00 | APC08603-J 18V 25A 36-75V | 454-1141-ND 7955 | ALO25YABN-S 
12V 8.0A 5.0-13.0V | 454-1038-ND 26.00 | APC08K08-J — - 
*Minimum output current 0.1A. (Continued) 


ASTEC DC-DC Converters (Cont.) 


Fig. 13 Fig. 14 ATH22 Series — 99W Single Output: “ Operating Temperature: -40°C to | Fig. 15 ALQ50 Series — 132W Single Output: • Operating Temperature: - 
AE025 Series — 66W Single Output: • Operating Temperature: -40°C to 85°С | 85°C • Point-of-Load Alliance product 40°С to 85°С 
AE040 Series — 120W Single Output: « Operating Temperature: -40°C to 85°C 
i — 1.495 (37.97) — ово (1.52) 
. Nin —— 0.125 (3.18) 2 Plcs. N ў 
А ^ |. мб =| 0.: E lax. ыы Я 
р т НОО В) m eM - p+ Solder Ball EM 1225, И i . Мп 
. -Vout ы агын To: іы. ~ Tet oeoa 78 : НАВЕ 
. -Sense . ^ 1 x 1 9 ЕШ 
. Trim = . +Vout 
4Sense - T . 4Sense 0.15 0.30 
. «Мо і MI ц» : . Trim (3.81)(7.82) 
` . -Sense 148 оз 083) 
37.6) 5 VEN | 
. Rin 103 782) | 
1. GND 4. Vo Adjust 7. GND 10. Margin Up 0.74 (18.8) 
2. Vin 5. Vo Sense 8. Track — 2.0 (50.8) — 
3. Inhibit 6. Vout 9. Margin Down 
Fig. 16 ATH30 Series — 143W Single Output: • Operating Temperature: -40°C to 85°C Fig. 17 А1040 Series — 144W Single Output: • Operating Temperature: -40°C to 70°C Fig. 18 ALQ25 Series — 300W Single 
* Point-of-Load Alliance product Output: • Operating Temperature: -40°C to 
|-— 1.37 (34.8) — Sm 57.9 (2.279) 100*C 
0.125 (3.18) 2 Ples. ^ ENABLE 50.8 (2.0) —| 
0.06 (1.52) .. |-0.500..| | |.0.500 | |. 0.06 (1.52 ЗШ ЕТІП 
(1.82) = азоў (12.70) (0:52) КЕТ 6274 T | . ENABLE 
older Ball 0.125 + $$$ 106 . -SENSE š uu . Мп 
60.04 (1.02) (8.18) 4—91 13 12 11 . TRIM D. Ж ЕТІ! 
0.375 (9.52) $ B. > ys А . 4Vout 
+ . «VO N 
|92 . Country of origin 
0.375 (9.52) 1 & Hi pot 
+ 
[es 1.5 (0.059) 4. 
79 01.0 (0.393) + 22 0094 F 
6. Vo Sense 12. Margin Down ; Е 3.450.184) Мах. 
2. Vin 8, 9. Vout 13. Margin Up (285 216.008) 
4. Inhibit 7,10. GND Mi 
5. Vo Adjust 11. Track 3.4 (0.134) Max. 
У Іп Digi-Key Price | Astec У Іп Digi-Key Price | Astec 
Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each | Part No. Fig. V Out 1 Out Range Part No. Each | Part No. 
ALO40 Series — Open Frame/ Low Profile, Single Output ATH22 Series — Single Output, POLA 
12V 10A 36-75V | 454-1134-ND 96.20 | ALO10B48N-S 1.2-5.5V 18A 10.8-132/ | 454-1116-ND 32.88 | ATH18K12-9SJ 
5V 20A 36-75V 454-1136-ND 96.20 | AL020A48N-S 14 0.8-2.5V 22A 3-3.6V 454-1117-ND 32.88 | ATH22T033-9SJ 
33V 30А 36-75/ | 454-1142-ND 96.20 | AL030F48N-S 0.8-3.6V 22A 4.5-5.5V | 454-1118-ND 32.88 | ATH22T05-9SJ 
12 2.5V 35A 36-75V 454-1143-ND 96.20 | ALO35G48N-S ALQ50 Series — Single Output 
1.2V 40A 36-75V 454-1144-ND 96.20 | ALO40K48N-S 
15V 40А 36-75V | 454-1145-ND 96.20 | AL040M48N-S 3.3V 40A 36-75V Ў 143.10 | ALQ40F48N 
18V 40A 36-75V | 454-1146-ND 9620 | ALO40Y48N-S 15 Эў Еа 367v Ў 14910. -ALOSOGHSN 
AEO25 Series — Baseplate Construction, Single Output iN Rid PA Pi pue uu 1. 
12V 4A 36-75V | 454-1147-ND 85.10 | AE004B48N-S : ЗІН IAM лыны : Š 
5V 12A 36-75V | 454-1149-ND 85.10 | AEO12A48N-S ATH30 Series — Single Output, POLA 
3.3V 20A 36-75V 454-1151-ND 85.10 | AEO20F48N-S 1.2-5.5V 26A 10.8-13.2V | 454-1119-ND 42.57 | ATH26K12-9SJ 
13 2.5V 20A 36-75V 454-1152-ND 85.10 | AE020G48N-S 16 0.8-2.5V 30A 3-3.6V 454-1120-ND 42.57 | ATH30T033-9SJ 
1.2V 25A 36-75V 454-1153-ND 85.10 | AEO25K48N-S 0.8-3.6V 30A 4.5-5.5V 454-1121-ND 42.57 | ATH30T05-9SJ 
15V 25A 36-75V | 454-1154-ND 8540 | AEO25M48N-S ALQ40 Series — Single Output 
id ЕО 2А - 230787 ae a a унине 5V 25A 36-75V | 454-1122-ND 12443 | ALQ25A48N 
eries — Baseplate Construction, Single Output КЕЛ 35А 36-75V | 454-1124-ND 12443 | ALO35F48N 
12V 10A 36-75V | 454-1148-ND 101.75 | AE010B48N-S 25V 40A 36-75V | 454-1126-ND 12443 | AL040G48N 
1 E H x 17 x ` 
5v 20A 36-75V | 454-1150-М0 101.75 | AE020A48N-S 12V 40A 36-75V | 454-1127-ND 12443 | AL040K48N 
з| гм | за м [ёню М лове у | жа | ss БАЙ гг масам 
ў š xat е Ë 18V 40A 36-75V | 454-1129-ND 12443 | ALQ40Y48N 
1.2V 40A 36-75V 454-1158-ND 101.75 | AEO40K48N-S = - 
15V 40A 36-75V | 454-1159-ND 101.75 | AE040M48N-S ALQ25 Series — Single Output 
1.8V 40A 36-75V 454-1160-ND 101.75 | AEO40Y48N-S 18 12ү 25А 42-53V 454-1123-ND 92.02 | AL025B50N 
Power Supplies LPT25 Series — Triple Outputs 25 - 40 Watts AC/DC 


LPS40 Series — Single Outputs 40 ж 50 Watts AC/DC ана наві Voltage. e. ала абе Input, 09-50-8031; Housing Output: 09-50-8061; Contacts: 08-52- 


Specifications: « Mating Connectors: Housing Input: 09-50-8031; Housing Output: 09-50-8061; Contacts: 08-52-0113 Output Output Output 
* Input Voltage: 85 to 264VAC * Footprint: 3" x 5 Voltage | Current | Voltage | Current [Voltage | Current Digi-Key Price | Astec 
Output 1 Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. | Part No. Each | Рай No. 
ter T 5V 0.3A/3A +12V 0.1A/1.5A | -12V 0A/0.5A 454-1078-ND 40.70 | LPT22 
Voltage Current Digi-Key Price Astec E б 5 W 
1 Min./Max. Part No. Each Part No. 45V 0.3A/3A +12V 0.1A/1.5A 5V 0A/0.5A 454-1079-ND 4440 | LPT24 
45V 0A/8A 454-1073-ND 46.25 LPS42 н 
HV 0N/3.3A 454-1070-ND 46.25 LPS43 LPQ250 Series — Quad Outputs 200 - 250 Watts AC/DC 
+24\/ 0A/1.6A 454-1071-ND 46.25 LPS45 "o " Ñ " ВЕ рр. — 
48ү 0А/0.9А 454-1072-ND 4625 LPS48 Specifications: • Screw Terminal • Input Voltage: 85 to 264VAC * Cover: -С • Fan Cover: -CF • Footprint: 5" x 9' 
Output Output Output Output 
. . Volt. Current | Volt. | Current |Volt.| Current | Volt. | Current | Digi-Key Price | Astec 
LPT40 Series — Triple Outputs 40 - 55 Watts AC/DC 1 |Min.Max | 2 |Min/Max| 3 |Min/Max| 4  |Min./Max.| Рай No. Each | Part No. 
Specifications: « Mating Connectors: Housing Input: 09-50-8031; Housing Output: 09-50-8061; Contacts: 08-52-0113 m ACER HIM ОМ 0А d A ШЕ кү As 8 ТЕРІНІ 28088 Tee 


* Input Voltage: 85 to 264VAC * Footprint: 3" x 5" 


Output Output Output . 
Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage Current Digi-Key Price Astec LPQ350 Series = Quad Outputs 350 Watts AC/DC 
í Mi Maxa 2 Mim Mae, Š Шш Маза Басіна Кш Кана Specifications: • Screw Terminal • Input Voltage: 85 to 264VAC * Cover: -C “ Fan Cover: -CF • Footprint: 5" x 9" 
+3.3V | 0.5A/4A +5 0A/1.5A 12V 0A/0.5A 454-1077-ND 55.50 LPT41 
45V | O4A/4A | +12 | 02A2A | -12V | 0A/05A 454-1075-ND 42.55 LPT42 Output Output Output Output 
+5V 0.5A/6A +12 0A/0.5A -12V 0A/0.5A 454-1076-ND 48.10 LPT43 Volt. | Current | Volt. | Current |Volt.| Current | Volt. | Current | Digi-Key Price | Astec 
45V 0.4A/4A +12 0.2A/2A -5V 0A/0.5A 454-1080-ND 48.10 LPT44 1 |Міп./Мах.| 2 |Міп./Мах.| 3 |Міп./Мах. 4  |Min./Max.|Part No. Each |Part No. 
+5V 0.4A/4A +15 0.2A/2A -15V 0A/0.5A 454-1081-ND 48.10 LPT45 +5\/ | 5A/50A |+12V | OA/12A |-12V| OA/GA |3.3-24/| ЛАВА |454-1085-ND 383.16 |LPQ352-C 
45V 0.4A/4A +24 0.2АЛА -12V 0A/0.5A 454-1074-ND 48.10 LPT47 +5\/ | 5A/50A |+12\ | 0АЛ2А |-12/| OA/GA |3.3-24/| 1A/6A |454-1083-М0 415.09 |LPQ352-CF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros3 1537 


—CONDOH 


Medical Single Output — GXM60 Series 


Features: 

* Universal Input * Medically approved to UL2601-1, CSA 22.2 No. 601.1- 
M90, EN60601-1, and CB certified to IEC601-1 * 2 year warranty 
Specifications: 

AC Input: 90-264VAC, 47-63Hz single phase. Input power is less than 
75W when output power is less than 60W, 230VAC in. Meets EN61000-3- 
? harmonics standard. 

Minimum Load: No minimum load required. 

EMI / EMC Compliance: All models include built-in EMI filtering. * Con- 


ducted Emissions: EN55011, Class B; FCC Class B * Static Dis- 
charge: EN61000-4-2, 6kV contact 8kV air * RF Field Sus- 
ceptibility: EN61000-4-3, 3V/meter * Fast Transients / Bursts: 
ЕМ61000-4-4, 2kV, 5kHz * Surge Susce у: EN61000-4-5, 1kV 
diff., 2kV com * Conducted RF Suscepti 


age Sags & Surges: EN61000-4-11 02 


Medical Safety Agency: All models аге approved to 012601, CSA 22.2 
No. 601.1-M90, IEC 601-1 (1988), EN 60601-1 
Note: Ships without the power cord (Suggested Cord: Q132-ND). 


Total Dimensions 

Power Output LxWxH Output Digi-Key Price Each Condor 

Watts 1 Inch (mm) Plug Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V @ 11А Molex Mini-Fit 271-2221-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-5A11 
12V @ 5.0A 2.1 mm Barrel 271-2222-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-12A01 

60 15V @ 4.0A 5.84 x 3.05 x 1.8 2.1 mm Barrel 271-2223-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-15A01 

24V @ 2.5A (135.64 x 77.47 x 45.72) 2.1 mm Barrel 271-2224-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-24A01 
28V @ 2.2A 2.1 mm Barrel 271-2225-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-28A01 
36V @ 1.7A 2.1 mm Barrel 271-2226-ND 105.00 99.75 94.50 89.25 GXM60-36A01 


Medical Global Switchers 


FEATURES: 

* Wide range input (85-264V) * Approval to IEC601-1, UL2601 and CSA 601.1 
* Conducted Emissions to FCC and VDC Class B * 2-Year Warranty * Models 
from 28-225W Input Protection: Internal AC fuse provided on all units. This 
fuse only blows if a catastrophic failure occurs in the unit — it does not blow on 
overload or short circuit. AC input protected against line transients by metal 
oxide varistors on all medical units. Output Noise and Ripple: 0.5% RMS, 196 
Рк-Рк maximum on all outputs (20MHz bandwidth on GSM7 & GSM28 series. 
Temperature Coefficient: 0.03%/°C typical for all outputs. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 

* AC Input: 85-264VAC, 47-63Hz single phase * Safety Specifications: AII 
medical models are approved to UL544/UL2601, IEC601-1, CSA234L3, 
VDEO0750 and CE9LVD • Overload Protection: Fully protected against short 


Single Output Medical 


circuit and output overload. Short circuit protection is cycling type on Outputs 
#1 and#2; foldback type on Outputs #3 and #4. Recovery after fault is 
automatic. * Temperature Rating: 0°C to 50*C full rated load * Minimum 
Load: Single output units require no minimum load except for GSM28 
(GSM28 = +5%). Multiple output units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7А, 
GPM80 = ЛА. • EMI Compliance: А! models include EMI filtering to meet or 
exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B (FCC 
Class В, CISPR 11 Class В and EN5522 Class В for GSM7 & GSM28 Series) 
* Voltage Adjustment: Outputs adjustable «5% minimum via built-in 
potentiometer (Factory set for GSM7 & GSM28 Series) * Remote Sense: 
Provided as a standard feature on the +5V output of the GPM130 and on all 
single output units, GLD150, GLM65, GPFM250 single and primary output 
GPM130 * Reverse Voltage Protection: All outputs protected against 
inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the 
reversed output 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Housing | Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSM Series 
5.0V @ 1.4A = 271-1100-ND 30.68 29.15 27.62 26.08 | GSM7-5 
12V @ .58A — 2.00 x 2.28 x .50 271-1101-ND 30.68 29.15 27.62 26.08 | GSM7-12 
7 15V @ .47A = 0. 80 oi 12 0 271-1102-ND 30.68 29.15 27.62 26.08 | GSM7-15 
24V Ф 29А — | (50.80x 57.91 x 12.70) 271-1103-ND 30.68 29.15 27.62 26.08 | GSM7-24 
28V @ .25A = 271-1104-ND 30.68 29.15 27.62 26.08 | GSM7-28 
Connector Kit for GSM7 Sones’... ccc sich u алысы ҒЫШ bea ted ТЫРМА аа аа айы тараз adiu аа 271-1135-ND 8.74 — = = 18-30234-1003 
5.1V @ 5.5A +5% 2.59 x 4.00 x .92 271-1121-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-5 
28 12V @ 2.3A +5% 6 79 101 60 = 3 WM2125 WM?2124 WM17403 m mE 271-1122-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-12 
24V @ 1.2А +5% (65.79 x 60 x 23.37) 271-1123-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-24 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31" x 3.10" x 1.53" (109.47mm x 78.74mm х 38.86MM) ............................................ 271-1128-ND 13.10 — — — 08-30466-0028 
GPM41 Series 
5.1V @ 6.0A 0.15 4.00 x 2.00 x 1.50 271-2227-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | GPM41-5 
41 12V @ 3.3A 0.03 (101 '60 x 50 80 x 38 10) A19950 A19952 A19993CT = = 271-2228-ND 63.00 59.85 56.70 58.55 | GPM41-12 
24V @ 1.7A 0.01 Ё B ° 271-2229-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | GPM41-24 
GPM Series 
12V @ 3.3A = 271-1019-ND 78.62 74.69 70.76 66.82 | GPM40-12 
15V @ 2.7A = 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1020-ND 78.62 74.69 70.76 66.82 | GPM40-15 
40 24V @ 1.7A (2.1pk) = 6 20 127 00 ёй 1 WM?2123 WM?2104 WM17403 = = 271-1021-ND 78.62 74.69 70.76 66.82 | GPM40-24 
28V @ 14A (2.1pk) | — | (76-20 x 127.00 x 32.51) 271-1022-ND 78.62 74.69 70.76 66.82 | GPM40-28 
+5V @ 8.0A — 271-1023-ND 78.62 74.69 70.76 66.82 | GPM40-5 
12V @ 6.7A = 7.00 x 4.25 x 1.86 271-1027-ND 144.14 136.93 129.73 122.52 | GPM80-12 
80/110* WM2103 WM2105 WM17403 = — 
4 24V @ 3.4A — | (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1029-ND 144.14 136.93 129.73 122.52 | GPM80-24 
GLM Series 
3.3V @ 8A = 271-2196-ND 64.61 63.09 60.80 57.36 | GLM50-3.3 
5.1V @ 8A = 271-2198-ND 64.61 63.09 60.80 57.36 | GLM50-5 
12V @ 4.2A = 425 x 2.50 x 1.25 271-2192-ND 64.61 63.09 60.80 57.36 | GLM50-12 
50 15V @ 3.3A = (107.95 x 63 50x 31 75) А19951 А19954 А19990 = = 271-2193-ND 64.61 63.09 60.80 57.36 | GLM50-15 
24V @ 2ЛА = Ы Ë š 271-2194-ND 64.61 63.09 6080 57.36 | GLM50-24 
28V @ 1.8A = 271-2195-ND 64.61 63.09 60.80 57.36 | GLM50-28 
12V @ 5.5A = 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2159-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-12 
15V @ 4.3A = (127.00 K 76 20x 25 40) А19951 А19954 А19990 == — 271-2160-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-15 
65 24V @ 2.7A = ` I 5 271-2161-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-24 
28V @ 2.ЗА = 271-2162-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-28 
48V @ 1.35A — 271-2164-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-48 
GPFM Series 
5.1V @ 12A = 271-2158-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-5 
12V @ 6.7A = 271-2153-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-12 
15V @ 5.3A = 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2154-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-15 
115 А19953 А19956 А19990 А19492 А19520 
24V @ 3.3A = (133.35 x 83.82 x 38.10) 271-2155-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-24 
28V @ 2.9A = 271-2156-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-28 
48V @ 1.7A = 271-2157-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-48 
12V @ 21A — 8.00 x 5.00 x 1.75 271-2147-ND 285.66 271.38 257.11 242.82 | GPFM250-12 
250 15V @ 17A — | (203.20 x 127.00 x 44.45) | ^19953 | А19956 А19990 i — | 271-2148-ND 285.66 27138 257.11 242.82 | GPFM250-15 
* 26cfm moving air required. t Convection/Air Flow (Continued) 
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-СОМООН 


Single Output Medical (cont) 


Medical Global Switchers (cont) 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Housing | Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPFM Series (Cont.) 
24V @ 11A = 8.00 x 5.00 x 1.75 271-2149-ND 285.66 271.38 257.11 242.82 | GPFM250-24 
250 28V @ 9.5A — (208 20 a аб x 44. 45) A19953 A19956 A19990 = = 271-2150-ND 285.66 271.38 257.11 242.82 | GPFM250-28 
48V @ 5.2/6.1AT = Ë ` ` 271-2151-ND 285.66 271.38 257.11 242.82 | GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00" x 5.00" x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97mm) 271-1138-ND 18.46 — — = 09-250CF 
12V @ 10.8A — 7.00 x 4.50 x 1.70 271-2172-ND 221.49 210.41 199.35 188.28 | GLD150-12 
150 15V @ 8.7A — |a” 80 x 114 30 x43 18) WM18436 | WM3703 WM5959 A19494 A19490 | 271-2173-ND 221.49 210.41 199.35 188.28 | GLD150-15 
24V Q 5.7A = Ё “ ў 271-2174-ND 221.49 210.41 199.35 188.28 | GLD150-24 
Triple Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
40 +5V @ 4.0A +12V @ 2.0A (3pk) -12V @ 0.4A 3.00 x 5.00 x 1.28 WM?2123 Ү/М2104 | Ү/М17403 271-1039-ND 7862 74.69 70.76 66.82 GPM40A 
+5V @ 4.0A +15V @ 2.0A (3pk) -15V @ 0.4A (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1040-ND 78.62 74.69 70.76 66.82 GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A +12\ @ 2.5A -12V @ 0.2A 4.25 x 2.50 x 1.25 271-2199-ND 6461 63.09 60.80 57.36 GLM50A 
50 +5.1V @ 4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.2A ` I š A19951 A19954 A19990 271-2200-ND 6461 6309 60.80 57.36 GLM50B 
(107.95 x 63.50 x 31.75) 
+5.1V @ 4A +24V @ 1.5А -12V @ 0.2А 271-2201-ND 6461 6309 60.80 57.36 GLMS50D 
Quad Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Output Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 4 LxWxH Input Output Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) |+12\ Ф 1.0А | -12V Ф 1.0A 271-1041-ND 104.83 99.58 94.34  89.10| GPM55A 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) |-12V @ 1.0A | -5V @ 1.0A 6.30 x 3.94 x 1.68 271-1042-ND 104.83 99.58 94.34 89.10 | GPM55B 
55 +5V @ 6.0A +15V @ 3.0A (5pk) |-15V @ 1.0A | -5V @ 1.0A (160.02 x 100.08 x 42.67) WM17401 | WM17402 | WM17403 | 271-1043-ND 104.83 99.58 94.34 8910| GPM55C 
55 +5V @ 6.0А +24V @ 1.5А (2pk) |+12\ Ф 1.0А | -12V Ф 1.0A 271-1044-ND 104.83 99.58 94.34  89.10| GPM55D 
55 +5V @ 6.0А +24V @ 1.5А (2pk) |+15\ Ф 1.0A | -15V Ф 1.0A 271-1045-ND 104.83 99.58 94.34  89.10| GPM55E 
80/110* +5V @ 12.0A +12V @ 3.0A (5pk) | -12V @ 1.0A | +12V @ 1.0A 271-1046-ND 144.14 136.93 129.73 122.52 | GPM80A 
ж 
80/110 +5V @ 12.0А +12V @ 3.0A (5pk) | -15V @ 1.0A | +15V @ 1.0A 7.00 x 4.25 x 1.86 WM2103 | WM1910 | WM17403 271-1048-ND 144.14 136.93 129.73 122.52| GPM80C 
80/110* +5V @ 12.0А +24V @ 2.0А (Арк) |-15V Ф 1.0А | +15V Ф 1.0A | (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1050-ND 144.14 136.93 129.73 122.52 | GPM80E 
80/110* +5V @ 12.0A +24V @ 3.5A (4.5pk) | -12V @ 1.0A | +12V @ 2.0A 271-1051-ND 144.14 136.93 129.73 122.52 | GPM80P 


* 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 


Linear Medical Power Supplies 
World Class Medical Linears 


FEATURES: • 19 Models (single, dual and triple output) * Approved to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 *3 power levels (5 to 92 watts) * Medical leakage current does not exceed 10рА * 8-Hour burn-in with cycling 


* Full 3-year warranty 


World Wide AC Input Ranges: * AC Input: 110/120/220/240VAC, 47-63Hz * OVP on all 5V outputs * Meets EMI per FCC/VDE B 
Industry Standard Packaging: * Hermetically sealed power transistors and ICs • MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 


Single Output 
Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 44.72 43.38 42.49 42.27 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 53.89 52.27 51.20 48.50 MB5-3-OV-A 
5V@6.0A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1012-ND 68.80 66.74 65.36 61.93 MC5-6-OV-A 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 53.89 52.27 51.20 48.50 MB12-1.7-A 
12V@3.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1009-ND 68.80 66.74 65.36 61.93 MC12-3.4-A 
15V@0.4A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1017-ND 44.72 43.38 42.49 42.27 ML15-0.4-A 
15V@1.5A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1003-ND 53.89 52.27 51.20 48.50 MB15-1.5-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 53.89 52.27 51.20 48.50 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 68.80 66.74 65.36 61.93 MC24-2.4-A 
24V@4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 106.64 103.44 101.31 95.97 MD24-4.8-A 
28V@1.0A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1005-ND 53.89 52.27 51.20 48.50 MB28-1-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
412/15V @1.0/0.8А. —12/15V @ 1.0/0.8A — 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 60.78 58.95 57.73 54.63 МАА15-0.8-А 
+12/15V@1.7/1.5A —12/15V@1.7/1.5A — 7.00 x 4.88 x 2.95 (177.80 x 123.95 x 74.93) 271-1008-ND 77.98 75.64 74.07 70.18 MBB15-1.5-A 
+12/15\ @3.4/3.0A —12/15V @ 3.4/3.0А. — 9.38 х 4.88 х 3.30 (238.25 х 123.95 х 83.82) 271-1014-ND 116.95 113.46 111.13 105.26 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5\ @3.0А +12/15V @1.0/0.8А —12/15V @ 1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 100.91 97.87 95.87 90.82 MBAA40W-A 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1539 


=CONDOR Linear Power Supplies 


Burn-in with 
cycling; 3-year 
mfg. warranty. 


FEATURES: 


* Worldwide AC input ranges and safety standards * Industry 
standard packages * UL/CSA TUV/IEC approved - 68 
models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 L3; TUV certified to 
ІЕС950 * Capacitors have highest CV & ripple current 
ratings * MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 2170 
(most units) * All electrolytic caps rated at 105°C • Trans- 
former insulation meets Class F (155%С) 
and CISPR22 Class B conducted emissions * CE marked 


to LVD 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


* Exceed FCC 


peak to peak maximum 


International+ Series Single Output 


* AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: 
+12%, -1196; 47 - 63Hz. Tolerance for 230VAC operation is 
+15%, -10%. Derate output current 10% for 50Hz operation 
* DC Output: Adjustment range +5% minimum except НА 
series * Line Regulation: +0.05% for a 10% change 
* Load Regulation: +0.05% for a 50% load change * Out- 
put Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, peak to peak 
maximum. All “3-terminal regulator” outputs: 3mV +0.2% 


* Transient Response: «50 microseconds for 50% load 
change * Short Circuit Protection: Automatic current 
limit/foldback * Overvoltage Protection: Built-in on all 5V 
models, set at 6.2V +0.4V. Other models use optional over 
voltage protection * Stability: +0.05% for 24 hours after 
warmup * Temperature Rating: 0°C - 50*C full rated, 
derated linearly to 40% at 70°C * Temperature 
Coefficient: +0.01%/°C maximum * Logic Inhibit and 
Current-Share: F Models 


Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1] 10 25 50 100 Рагї №. 
5V@1.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2007-ND 36.46 33.30 32.66 31.05 29.46 НА5-1.5-ОУ-А- 
5V@3A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2019-ND 38.89 37.73 36.98 35.14 33.40 HB5-3-OV-A+ 
5V@6A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2029-ND 62.97 61.11 58.77 55.70 52.58 HC5-6-OV-A+ 
5V@9A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2052-ND 85.90 83.35 80.55 76.32 72.08 HN5-9-OV-A+ 
5V@12A 9. 00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2039-ND 96.27 93.39 91.46 86.65 81.82 HD5-12-OV-A+ 
5V@18A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2047-ND* 142.44 138.34 135.61 127.75 120.10 НЕ5-18-ОУ-А- 
12V@1.7A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2014-ND 38.89 37.73 36.98 35.14 33.40 HB12-1.7-A+ 
12V@3.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2025-ND 57.24 55.53 53.32 50.53 47.72 HC12-3.4-A+ 
12V@5.1A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2048-ND 80.17 77.80 75.11 71.16 67.20 HN12-5.1-A+ 
12V@6.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (8.40) 271-2034-ND 91.64 88.92 86.00 82.60 76.96 HD12-6.8-A+ 
12V@10.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2043-ND* 125.46 121.73 119.24 113.03 105.70 HE12-10.2-A+ 
15V@0.9A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2005-ND 34.48 33.30 32.66 31.05 29.46 HA15-0.9-A+ 
15V@3A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2026-ND 57.24 55.53 53.32 50.53 47.72 HC15-3-A+ 
15V@4.5A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2049-ND 80.17 77.80 75.11 71.16 67.20 HN15-4.5-A4- 
15V@6A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2035-ND 91.64 88.92 86.00 82.60 76.96 HD15-6-A+ 
15V@9A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2044-ND* 125.46 121.73 119.24 113.03 105.70 HE15-9-A+ 
15V@15A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2054-ND* 194.21 188.89 183.24 179.57 168.80 F15-15-A+ 
24V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2006-ND 36.46 33.30 32.66 31.05 29.46 HA24-0.5-A+ 
24V@1.2A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2016-ND 38.89 37.73 36.98 35.14 33.40 HB24-1.2-A+ 
24V@2.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2027-ND 57.24 55.53 53.32 50.53 47.72 HC24-2.4-A+ 
24У@3.6А 7.00 х 4.87 х 3.20 (177.80 x 123.70 х 81.28) 6 (2.72) 271-2050-ND 80.17 77.80 75.11 71.16 67.20 HN24-3.6-A+ 
24V@4.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2036-ND 91.64 88.92 86.00 82.60 76.96 HD24-4.8-A+ 
24V@7.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2045-ND* 125.46 121.73 119.24 113.03 105.70 HE24-7.2-A+ 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2055-ND* 194.21 188.89 183.24 179.57 168.80 F24-12-A+ 
28V@1A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2017-ND 38.89 37.73 36.98 35.14 33.40 HB28-1-A+ 
28V@2A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2028-ND 57.24 55.53 53.32 50.53 47.72 HC28-2-A+ 
28V@3A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2051-ND 80.17 77.80 75.11 71.16 67.20 HN28-3-A+ 
28V@4A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2037-ND 91.67 88.92 86.00 82.60 76.96 HD28-4-A+ 
48V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2018-ND 44.49 43.16 42.30 39.77 37.80 HB48-0.5-A+ 
48V@3A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2038-ND* 96.27 93.39 91.46 86.65 81.82 HD48-3-A+ 
48V@4A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2046-ND* 136.92 132.84 130.13 123.34 115.45 HE48-4-A+ 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2056-ND* 210.08 203.80 197.69 193.74 182.12 F48-6-A+ 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2010-ND 57.55 54.45 53.32 50.53 HAAS-1.5-OV-A+ 
5V@3A 5V@3A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2022-ND 78.85 76.64 74.07 71.51 HBB5-3-OV-A+ 
5V@2A 9V ~ 15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2011-ND 57.24 54.38 53.32 50.53 HAA512-A+ 
5V@3A 9V ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2023-ND 68.75 66.68 65.30 61.88 HBB512-A+ 
5V@6A 9V - 15V@2.5A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2033-ND* 108.84 105.60 102.34 96.97 HCC512-A+ 
5V@3A 18V ~ 24V@0.8A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2024-ND 69.80 67.75 65.72 62.44 HBB524-A+ 
12V@0.4A -12V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2012-ND 42.56 41.57 39.70 37.64 HAD12-0.4-A+ 
15V@0.4A -15V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2013-ND 42.56 41.57 39.70 37.64 HAD15-0.4-A+ 
12V ~ 15V@1A/0.8A -12V ~ -15V@1A/0.8A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2008-ND 49.25 47.78 46.79 44.32 HAA15-0.8-A+ 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2021-ND 63.01 61.12 59.85 56.71 HBB15-1.5-A+ 
12V ~ 15V@3.4A/3A -12V ~ -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2032-ND 100.80 97.80 95.83 89.75 HCC15-3-A+ 
12V ~ 15V@5A -12V ~ -15V@5 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2042-ND* 148.39 143.97 141.12 133.67 HDD15-5-A+ 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V @0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2009-ND 48.10 46.67 45.70 43.30 HAA24-0.6-A+ 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@2A 12V - 15V@0.4/0.4A -12V ~ -15V@0.4/0.4A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2053-NDT 62.97 61.11 58.77 55.60 HTAA-16W-A+ 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V @ 1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 (2.27) 271-2020-NDt 87.05 84.47 81.65 77.36 HBAA4OW-A+ 
5V@6A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2030-NDT 103.10 100.04 98.00 92.11 HCAA60W-A+ 
5V@6A 12V~15V@1.7/1.5A | -12V ~ -15V81.7/1.5A 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 (3.63) 271-2031-№0+ 118.98 115.57 110.95 105.41 | HCBB75W-A+ 
5V@9A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2001-NDT 137.50 13341 130.68 122.76 CP131-A+ 
5V@12A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 (4.99) 271-2040-NDł* 154.70 150.09 145.91 138.24 HDBB105W-A+ 
5V@12A 12V ~ 15V@3.4/3A -12V ~ -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) 12 (5.44) 271-2041-NDł* 177.63 172.44 167.70 158.89 | HDCC150W-A+ 
5V@6A 24V@3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2003-ND 147.29 142.87 139.94 132.56 CP379-A+ 


* Requires fan cooling. t No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 
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=CONDOR Switch Mode DC Power Supplies 


The standard version power supply for data processing, control, etc., applications. 


General Features: * Cost Effective Power Source * 2 -Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection. 


Safety Specifications: * Conform with the applicable requirements of EN60950 following the provisions of the Low Voltage Directive 73/2З/ЕЕС. Approved to 


UL1950, С5А22.2 Мо. 234 Level 3, IEC950, EN60950, VDE 0805 and С5А950 


General Specifications: * AC Input: 90-264 VAC, 47-63 Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 85-264 VAC, 47-63 Hz single phase) 
* Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload * Temperature Rating: 0°С to 50°С full rated output power * EMI Compliance: 
All models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class В and EN55022 Class В (GPFC110 in compliance 
to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only * Reverse Voltage Protection: All outputs protected against inadvertent 


application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reverse output 


Dimensions Mating Connectors 
Watt-| Volt- | Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSC 20 Series — Commercial Switcher 
+12 0 1.7A = 5 WM17405 | WM17405| WM17406 — — 271-1030-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-12 
415 0 Т.ДА = = 2.00" x 3.50" x 0.68” WM17405 | WM17405| WM17406 — — 271-1031-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-15 
20 424 0 0.85A = = (50, 80 БӘ, 90 ра 27) WM17405 | WM17405| WM17406 — — 271-1032-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-24 
.80 x 88.90 x 17. 
428 0 0.7A = = WM17405 | WM17405| WM17406 — => 271-1033-ND 5040 4788 45.36 42.84 GSC20-28 
+5 0 3.8A — == WM17405 | WM17405| WM17406 = — 271-1034-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 GSC20-5 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80" x 2.36" x 1.06" (96.52mm x 59.94mm x 26.92mm) 271-1131-ND 13.10 = = = 08-30466-020W 
Triple Output - GSC25 Series 
+5.1V| 0.25A 2.5A 4.25" x 2.5" x .86" 
25 | «12V 0 1.5A = = (107.95 x 63.50 x 21.84) WM2123 | WM2104 | WM17403 d — 271-1105-ND 53.55 50.87 48.20 45.52 GSC25A 
-12 0 0.2А 
ОА m 4.25" x 2.5" x .86" 
25 | «24V 0 1.0A = = (107.95 x 63.50 x 21.84) WM2123 | WM2104 | WM17403 - - 271-1106-ND 53.55 50.87 4820 45.52 GSC25D 
-12 0 0.2А 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90" x 1.50" (127.00mm x 73.66mm x 38.10тт).............................................. 271-1127-ND 13.10 = = = 08-30466-0025 
Single Output - GPC41 Series 
30 5.1V | 0.15 6.0A — = 4.00" x 2.00" x 1.5” A19950 A19952 A19990 — m 271-1124-ND 52.50 49.88 4725 44.63 GPC41-5 
40 12V | 0.03 3.3A — = (101.60 x 50.80 x 38.10) A19950 A19952 A19990 — = 271-1125-ND 5250 4988 4725 44.63 GPC41-12 
40 24V | 0.01 1.7A = mE A19950 A19952 A19990 — — 271-1126-ND 52.50 49.88 4725 44.63 GPC41-24 
Cover for GPC41 Series, 3.32” х 1.98" x 1.66" (84.33mm x 50.29mm x 42.16mm) ............................................................ 271-1129-ND 13.10 = = = 08-30466-1041 
Single Output - GLC50 Series 
3.3V 0 8A = = WM2123 | WM2126 | WM17403 — — 271-1109-ND 56.18 54.86 52.87 49.89 GLC50-3.3 
54V 0 8A = = 4.25" x 2.5" x 1.10” WM2123 | WM2126 | WM17403 — — 271-1110-ND 56.18 5486 52.87 49.89 GLC50-5 
50 12V 0 4.2A = = (107.95 x 63.50 x 27.94) | WM2123 | WM2126 | WM17403 — — 271-1111-ND 56.18 54.86 52.87 49.89 GLC50-12 
24V 0 21А = = WM2123 | WM2126 | WM17403 — — 271-1112-ND 56.18 5486 52.87 49.89 GLC50-24 
Triple Output - GLC50 Series 
SAM i 4.25" x 2.5" x 1.10" 
50 | +12V| 0.8A 2.5A — = (107.95 x 63.50 x 27.94) WM2123 | WM2126 | WM17403 — m 271-1107-ND 56.18 54.86 52.87 49.89 GLC50A 
-12V 0.2A 
391 us 4.25" x 2.5" x 1.10" 
50 | +24V| 0.8A 1.5A = = (107.95 x 63.50 x 27.94) WM2123 | WM2126 | WM17403 mE d 271-1108-ND 56.18 5486 52.87 49.89 GLC50D 
-12V 0.2A 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00" x 2.90” x 1.50" (127.00mm x 73.66mm x 38.1пт)................................................ 271-1130-ND 13.10 — — — 08-30466-0050 
GLC65 Series 
45.1V| 0 11A — = A19951 A19954 A19990 — — 271-2171-ND 73.76 70.08 66.39 62.70 GLC65-5 
412V 0 5.5A = = A19951 A19954 A19990 — — 271-2166-ND 7226 6865 65.04 61.81 GLC65-12 
65 415V 0 4.ЗА — == 5.00" x 3.00" x 1.00" A19951 A19954 A19990 — — 271-2167-ND 7226 68.65 65.04 61.81 GLC65-15 
+24V 0 2.7А = = (127.00 x 76.20 х 25.40) | А19951 A19954 A19990 — — 271-2168-ND 7226 6865 65.04 61.81 GLC65-24 
+28V 0 2.ЗА — == А19951 А19954 А19990 = — 271-2169-ND 72.26 68.65 65.04 61.81 GLC65-28 
+48V 0 1.35А — = А19951 А19954 А19990 — — 271-2170-ND 73.76 70.08 66.39 62.70 GLC65-48 
+5.0V 7A " Я ы 
65 | 412V| — 3A — = ох WM2101 | WM2104 | WM2313 = = 271-2210-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65A 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
-12V 2.5A 
+5.0V 7A 
65 | +240) — | 15A | — — | 500x300x129 | wM2101 | WM2104| WM2313 | — = 271-2211-ND 7207 6847 65.04 6248 | GLC65D 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
-12V 2.5A 
+5.0V 7A 
65 | +240) — | 15A | — — | 500x800x129 | wM2101 | WM2104| WM2313 | — - 271-2212-ND 7207 6847 65.04 6248 | С1С65Е 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
+12V 2.5A 
+3.3V 5A " » A 
65 |+5.0V| — 4A = = 900 X900 £1.29 WM2101 | WM2104| WM2313 = = 271-2214-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 GLC65H 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
+12V 2.5A 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
5.1V 0 14.7A 18A 18A "m WM2125 | WM2129 | WM17403 Ex — 271-1113-ND 7226 68.65 65.05 61.81 GLC75-5 
75 12V 0 6.3A 9.1А 9.1А jie саў 86 dis Ni 70 WM2125 | WM2129 | WM17403 EE = 271-1114-ND 68.82 65.38 61.94 58.97 GLC75-12 
24V 0 ЗЛА 4.6А 4.6А (0.055 ВВА WM2125 | WM2129 | WM17403 — — 271-1115-ND 68.82 65.38 61.94 58.97 GLC75-24 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90" x 3.75" x 1.98" (149.86mm x 95.25mm x 50.29тт)............................... 271-1132-ND 13.31 = = = 08-30466-2075 


«Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. * I Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 
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Dimensions Mating Connectors 
Watt- | Volt- | Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
+5.1V) 1A 8A 10A 12A 
+12\ | 0.5A 2.5A 3A 4A 7.00" x 4.25" x 1.30" 
75 дау! — 1A 1A 1.2А |(177.80 x 107.95 x 33.02) М/М2125 |WM17404 | WM17403 = == 271-1116-ND 73.96 70.27 66.57 62.86 GLC75A 
12V*| — 2.5A 3A 4A 
45.1V| 1A 8A 10A 12A 
+24\ | 0.5A 2.5A 3A 4A 7.00" x 4.25" x 1.30" 
75 42| — 1A 1A 1.2А |(177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 |WM17404 | WM17403 = = 271-1117-ND 73.96 70.27 66.57 62.86 GLC75D 
12V*| — 2.5A 3A 4A 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
412V 0 6.3A 9.1А 9.5А 7.00" x 425" x 1.30" A19953 А28761 А19990 - ү 271-2203-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 GLC110-12 
110 | +15V 0 5A 7.ЗА 7.7А а сады ды А19953 А28761 А19990 = = 271-2204-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 GLC110-15 
+24у| o | зга | 46A | БА |(7780x10795x3302) д1995з | A28761 | А19990 - - 271-2207-ND 7363 6994 6627 6258 | GLC110-24 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
110 | +12\| 0 | 63A | 94A | 95A | 700'x425x130' 9953 | A28761 | А19990 - - 271-2205-ND 7917 7521 7125 6729 | GLC110-212 
-12V 0 2.5A 3A 4A |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
по |*15V| ЛА | 63A | 73A | 77A | 700x425x130" | дтдоѕз | A28761 | 419990 | — - 271-2206-ND 7917 7521 7125 6729 | GLC110-215 
-15V 0 2.5A 3A 4A  |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
110 | *94V| ЛА | 32A | 46A | 5A | 700x425 x130' | д199бз | А28761 | А19990 = - 271-2208-ND 7917 7521 7125 6729 | GLC110-524 
45V 0 1.5A 2A 2.5A |(177.80 x 107.95 x 33.02) 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30" x 4.50" x 2.10" (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) ............. 271-1137-ND 13.31 — — — 08-30466-2175 
Single Output - GPFC110 Series 
454V| — 12A — 20A A19953 A19957 A19990 — — 271-2180-ND 100.53 95.50 90.48 76.18 GPFC110-5 
412V| — 6.7А = 10A A19953 A19957 A19990 = = 271-2175-ND 100.53 95.50 90.48 76.18 GPFC110-12 
410 415V| — 5.ЗА = 8А 6.3" x 3.75” x 1.62" A19953 A19957 A19990 = = 271-2176-ND 100.53 95.50 90.48 76.18 GPFC110-15 
424V| — 3.4A = 5A (160.02 x 95.25 x 41.15) | A19953 A19957 A19990 = = 271-2177-ND 100.53 95.50 90.48 76.18 GPFC110-24 
428V| — 2.9A = 4.ЗА А19953 А19957 А19990 == = 271-2178-МО 10053 95.50 9048 76.18 GPFC110-28 
заву — 17А = 2.5А A19953 A19957 A19990 — — 271-2179-ND 100.53 95.50 90.48 76.18 GPFC110-48 


Cover for GPFC110 Series, 6.30" x 3.75" x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) . 271-1133-ND 1331 — — — |08-30466-2110 
45V 9A 16A 
185. 712V PARVA 4А TA — | 6.00" 3.50" х 1.50" | Wm2125 |wm17404 | wMm17403| — =: 271-2215-ND 177.58 168.69 159.82 150.94 | GPFC125A 
12\4 |Current] 25А | 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
45V. 9A 16A 
126: |1127 aAA 4A ТА — | 6.00" x350'x150' | M24125 |wm17404 Ү/М17403| — = 271-2216-ND 177.58 168.69 159.82 150.94 | GPFC125B 
124 |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-5V 0.3A 1A 
45V 9A 16A 
125 | t24V |2A«V4 | ЗА JA — | 6.00'х3.50' х 1.50" | уумаігв |wm17404 | wMm17403| — = 271-2217-ND 177.58 168.69 159.82 150.94 | GPFC125D 
12V |Current] 2.54 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
45V 9A 16A 
125 | 93V|2A«V4| 7А 10А — | 600°Х8.50°х1-50° | Wm2125 |wm17404 | wMm17403| — = 271-2218-ND 177.58 168.69 159.82 150.94 | GPFC125G 
124 |Current] 25А | 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
КЕРЕ ТЕТІ ИТП Ии ІП иеа Ва ана 271-2220-ND 1331 — - — | 08-30466-2125 
Single Output - GPFC160 Series 
Biv] — | 26А = = | z00"%4.50"x 1.69" | WM2125 |WM17400 |WM17403 | WM2013 |WM2200 | 271-1118-ND 181.95 172.85 163.77 15467 | GPFC160-5 
160 | 12v | — | aza | — — (77.80 x 114.30 x 42.93)| WM2125 |WM17400 | WM17403  WM2013 WM2200| 271-1119-ND 181.95 172.85 163.77 154.67 | ОРЕС160-12 
24у | — | 58А = = | | "| WM2125 [WM17400| WM17403| WM2013 |WM2200 | 271-1120-ND 181.95 172.85 163.77 154.67 | GPFC160-24 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00" x 4.50" x 1.75" (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm) . 271-1134-ND 18.46 — — — 09-160CF 


Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. * Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power 
not to exceed 110W. * I Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 


T Output 3 is isolated. Can be connected as + or - output. £ Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 


[Xa TOKO Power Supplies sw series 


FEATURES: * Very low profile and small size * Wide Variation: 7 type 94 part number * Worldwide Input 
Voltage: all type 85VAC - 264VAC (cont.) * High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output 
* Safety Standards: Designed to meet UL1950(D3). 


GENERAL SPECIFICATIONS: 


* Frequency Range: 47-63 Hz 
* Inrush Current: 5V-15V = 30/60А; 30V~100V = 45/90A Input Price 


Я Volt. Output Output Dim. (mm Digi-Ke' Each Toko 
* Ripple Voltage (max.): 5V-12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: (Vac) Volt (s) CURA ma eu т) БЕН Now 2 бу ewe 
* Overall Output Req.: 3% 


Output Power — 
* Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery 30 Watts — Open Frame 


* Dielectric Strength: 2.0KVAC for 1 minute applied between input/output 

* Insulation Resistance: 100mQ between output/frame and input/output, measured with а 500 VDC tester 
* Operating Temp.: 0°С to +60°С 

* Operating Humidity: 30% to 85% RH 

* Weight: SW30: 2509; SW50: 400g; SW100: 6009 85-264 5V 20.0A | 97х194х35 |TS9864-ND 179.12 -- | SW100-05C 


85-264 24V 1.33A 97 x 114 x 25.4 | TS9996-ND 73.56 69.14 | SW30-24F 


Output Power — 
100 Watts — Enclosed Frame 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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140 Watt Isolated POL DC/DC Converters 


POWER PRODUCTS 


converters. 


The down stream POL converters will provide the precise regulation required by 


Features: * Remote On/Off 
Protection * Under Voltage Lockout • 1500V Isolation 
Electrical Specifications: • Operating Temperature: -40°C to 85°С » Remote 
On/Off: Active Low = OV to 0.8V * Load Regulation: 07CR-18S08LG = 0.5У, 


Cimarron Series — Industry Standard Eighth-Brick Package 


These converters are intended to provide isolation and step down to generate an 
intermediate bus for the purpose of powering non-isolated Point of Load (POL) 


* Over Current Protection 


* Short Circuit 


the load. 07CR-12812LG = 0.7V 
Output Output 
Voltage Current max. Input Voltage Digi-Key Price Each Bel 
(V out)* (A out) (VDC) Part No. 1 10 25 Part No. 0.41 
8 18 36 - 60 507-1120-ND 42.70 39.50 37.37 07CR-18S08LG (10.41) 
12 12 36 - 60 507-1121-ND 42.70 39.50 37.37 07CR-12S12LG 
* Unregulated output will track input voltage with а 6:1 (07CR-18S08LG) or 4:1 (07CR-12S12LG) ratio 
S7Bx Series Non- Dimensions - Inch (mm) No. of 
Bel Part No. L w H Pins 
Isol ated POL DC/ DC S7BA-06F2ALG 0.8 (20.32) 0.45 (11.42) 0.235 (5.98) 
S7BA-06A2ALG 
С опуе rt ers S TBA БЕЗГЕ 0.8 (20.32) 0.45 (11.42) 0.251 (6.38) 
S7BC - Series 1.30 (33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8.00) 
Electrical Specifications: Input 
* Operating Temperature: -40*C to 85°С А Я Output Output Voltage Over Temp. 
* Output Voltage Trim: Voltage set-point adjustment with Voltage Current max. | Range Remote Protection Digi-Key Price Each Bel 
use of a resistor (see data sheet) (V out) (A out) (V in) Sense (OTP) Part No. 1 10 25 Part No. 
Features: 6 2.4 -5.5 ==“ x 507-1157-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06F2ALG 
+ Input Under Voltage Lockout (UVLO) 10 24-55 x x 507-1158-ND 15.00 1388 13.13 | S7BC-10F2ALG 
+ Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) 0.75 - 3.63 10 4.5 - 14 x x 507-1159-ND 15.00 13.88 1313 | S7BC-10E2ALG 
+ Remote On/Off 16 2.4-5.5 x x 507-1160-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16F2ALG 
* Output Voltage Sequencing. These modules include a 16 4.5-14 x x 507-1161-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16E2ALG 
sequencing feature that enables users to implement 6 45-14 — — 507-1162-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06E2ALG 
various types of output voltage sequencing in an 6 83-14 - x 507-1163-ND 11.0 1083 1024 | S7BA-06A2ALG 
application. This is accomplished via an additional 0.75 - 5.0 10 83-14 х x 507-1164-ND 15.00 13.88 13.13 S7BC-10A2ALG 
sequencing pin. When the sequencing feature is not P » d К Y А Я 
used, tie the SEQ pin to the input voltage. 16 8.3-14 x x 507-1165-ND 17.90 16.56 15.67 S7BC-16A2ALG 
Input Input 
Output Output Voltage Under Voltage Over Voltage 
Voltage | Current max. Range Remote Lockout Protection Digi-Key Price Each Bel 
(V out) (A out) (Vin) On/Off (UVLO) (OVP) Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Output Voltage 
1.2 12 3.0 - 5.5 x x = 507-1139-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1200 
15 12 3.0 - 5.5 x x = 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1500 
1.8 12 3.0 - 5.5 x x = 507-1141-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F1800 
25 12 3.6 - 5.5 x x = 507-1142-5-ND 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F2500 
3.3 12 4.5-5.5 x x = 15.30 14.16 13.39 V7AH-12F3300 
5.0 1.5 3.0 - 3.6 = = x 507-1144-5-ND T 11.70 10.83 10.24 V7AH-02C50B0 
12 0.8 3.0-3.6 = = x 507-1145-5-ND 12.50 11.57 10.94 V7AH-01CX200 
15 0.6 3.0- 3.6 = = X 507-1146-5-ND 12.50 11.57 10.94 V7AH-01CX500 
Electrical Specifications: Adjustable Output Voltage 
* Operating Temperature: 0.9-2.5 7 3.0-3.6 x x mE 507-1147-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-07C1A00 
-40°С to 85°С 0.9 - 3.3 8 45-55 x x — 507-1148-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-08B1A00 
+ Output Voltage Trim: Voltage | 0.9 - 3.63 2 10.8 - 13.2 x X - 507-1149-5-ND 6.70 6.20 5.87 V7AH-02A1A00 
set-point adjustment with use | 0-9 - 3.63 7 10.0 - 14.0 x x = 507-1150-5-ND 15.70 14.53 13.74 V7AH-07A1A00 
of a resistor (see data sheet) Wide Range Input Voltage 
Features: 1.2 3 4.5- 32.0 x x — 507-1151-5-МО 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1200 
` 221 1.5 3 4.5 - 32.0 x x — 507-1152-5-МО 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1500 
* Over Current/Short Circuit 1.8 3 4.5 - 32.0 x x == 507-1153-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H1800 
Protection (OCP/SCP) 2.5 3 4.5 - 32.0 x x — 507-1154-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H2500 
Note: All specifications are 33 3 4.5 - 32.0 x x - 507-1155-5-ND 13.90 12.86 1247 V7AH-03H3300 
typical at 25°C unless other- 5.0 3 8.0 - 32.0 x x - 507-1156-5-ND 13.90 12.86 12.17 V7AH-03H5000 


wise stated 


T Burst/skip mode disabled 


S7AH Series Non-Isolated POL DC/DC Converters 


Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C to 85°С * Output Voltage Trim: Voltage set-point 
adjustment with use of a resistor (see data sheet) 


Features: * Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) 
Note: All specifications are typical at 25°C unless otherwise stated 


Input Over Input 
Output Output Voltage Voltage | Under Voltage Cut Tape 
Voltage |Current max. Range Remote | Protection Lockout Digi-Key Price Each Tape and Reel Bel 
(V out) (A out) (V in) On/Off (OVP) (UVLO) Part No. 1 10 25 Size | Pricing | Part No. 
Single Output Voltage 
1.2 12 3.0 - 5.5 x = x 507-1122-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = = S7AH-12F1200 
1.5 12 3.0 - 5.5 x = x 507-1123-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = = S7AH-12F1500 
1.8 12 3.0 - 5.5 x mE x 507-1124-5-ND 15.30 14.16 13.39 — — = S7AH-12F1800 
2.5 12 8.6-5.5 x — x 507-1125-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = = S7AH-12F2500 
3.3 12 4.5-5.5 x — x 507-1126-5-ND 15.30 14.16 13.39 — — = S7AH-12F3300 
50 15 3.0 - 3.6 — x = 507-1127-1-ND 11.70 10.83 10.24 | 507-1127-2-МО + | 200 1755.00 | S7AH-02C50BR 
12 0.8 3.0 - 3.6 = x — 507-1128-5-МО 12.50 11.57 10.94 = = = S7AH-01CX200 
15 0.6 3.0 - 3.6 = x = 507-1129-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = = S7AH-01CX500 
Adjustable Output Voltage 
0.9-2.5 га 3.0- 3.6 x = x 507-1130-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1130-2-ND 200 2085.00 | S7AH-07C1A0R 
065 0.9- 3.3 8 4.5 - 5.5 x = x 507-1131-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1131-2-ND 200 2085.00 | S7AH-08B1A0R 
M 0.9 - 3.63 2 10.8 - 13.2 x = x 507-1132-5-ND 6.70 6.20 5.87 = = = S7AH-02A1A00 
(1.65) 0.9 - 3.63 7 10.0 - 14.0 x = x 507-1132-1-ND 15.70 14.53 13.74 |507-1132-2-ND 200 2355.00 | S7AH-07A1A0R 
= аце 10 š 
i П (2.79) Wide Range Input Voltage 
.855 ! 1.2 3 4.5- 32.0 x = x 507-1133-5-ND 13.90 12.86 12.17 — = — S7AH-03H1200 
(21.72) 1.5 3 4.5- 32.0 x = X 507-1134-5-ND 13.90 12.86 12.17 — = = S7AH-03H1500 
| 000 1.8 3 4.5- 32.0 x = X 507-1135-5-ND 13.90 12.86 12.17 — = = S7AH-03H1800 
iff Ш 100 (2.54) 2.5 3 4.5 - 32.0 x = x 507-1136-5-ND 13.90 12.86 12.17 — = mi S7AH-03H2500 
i : 3.3 3 4.5 - 32.0 x = x 507-1137-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1137-2-ND 200 2085.00 | S7AH-03H330R 
5.0 3 8.0- 32.0 x = x 507-1138-1-ND 13.90 12.86 12.17 | 507-1138-2-ND 200 2085.00 | S7AH-03H500R 
Burst/skip mode disabled 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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BXB100 Series—Single Output 66-100 Watt Wide Input 


е 
N Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 


ГЕ 5 


5 


ко 


А 


T Е: © 


Universal Input Switch Mode 
Power Supplies 


RTESY 
ном о в 
Features: 
* Adjustable output voltage 
* Separate case ground pin 
* No minimum load required 


* UL, VDE and CSA safety approvals 


i Р А 1.9 (48.26) 19 (4.83) .20 (5.08 
NLP150L Series—Single and Triple Outputs ae 
110-150 Watt AC/DC ir 2 | 
1 5 1.0 а = 
Specifications: 14 (254 (10.16) (1777) (254) 14 (508) J | 2.40 
* Dimensions (L x W x Н): 6.8" x 3.8" x 1.26" (172.72mm x 96.52mm x 32.00mm) (95-56) (35.56) - | (60.96) 
* Input Voltage: 90 to 264УАС * Harmonic Corrected VI (+) VO («сч - | 
7 x @.04 (1.02) 
Output Output їриї 2 X Ø .08 (2.03 
шіри шіри Ошриі № р .19 (4.83) >| 9.08509) — -.5o(12.70) 
Voltage! Current | Voltage | Current |Voltage | Current | Digi-Key Price | Artesyn |= 228 (57.91) 4XM3x0.5 
1 Min./Max. 2 Min./Max. 3 Міп./Мах. | Part Мо. Each | Part Мо. 
5.1 | 1.5А/22А 393-1043-ND 113.78 | NLP150L-96S5 Ошриї 
12V |0.6A/9.2A| +5.1V | 0.5А/6А | «24V | OA/2.0A | 393-1044-М0 113.78 | NLP150L-96T658 Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18-36VDC 12V 8.33A 393-1010-ND 151.24 | BXB100-24S12FLT 


NLP65 Series— 


Single, Dual, and Triple Outputs 


65 to 75 Watt AC/DC 


Specifications: 


* Dimensions (L x W x H): 5" x 3" x 1.26" (127.00mm x 76.20mm x 32.00mm) 
* Mating Connectors: Housing Input: WM2101-ND; Housing Output: WM2104-ND; Contacts: WM2302-ND 


NEW! Typhoon!" SMT12F Series 


The SMT12F series is а new range of ultra-compact non-isolated point-of-load converters for space-critical 
applications. A key advantage of the SMT12F is that it only needs the addition of five 22uF ceramic output 
capacitors to provide a complete full-specification, high efficiency POL solution with transient response 
capabilities that extend up to 300A/us. The total board space required for the module and capacitors is a 
mere ЗОдтт?, facilitating easy co-location with the load. 


* Input Voltage: 85 to 264УАС са 5 e 
CUN. m + 
ene = 
Output Output Output 0.312 Е __ е Ф o е 
Voltage| Current |Voltage| Current |Voltage| Current Digi-Key Price | Artesyn Е S © 9 © 0.520 
1 |Min/Max| 2 |Min/Max.| 3 | Min/Max. | Part No. Each | Part No. (7-93)max. oe? Ф (1346) 
5V |0.2А/10.0А| 393-1027-ND 62.88 | NLP65-7605 oed Seating 8 29 10 ——À 
" T i -1027- 2 А Height F~ — Plane LL — 0.455 (11.56) 
+12V |0.1A/5.4A 393-1028-ND 62.88 | NLP65-7612 0.340 7 П 
+24V | ОЛА/2.7А 393-1029-40 62.88 | NLP65-7624 (8.64) 0.470 (11.94) 
+5\ |О2А/7.5А| «12V | ОА/2.5А | -12V | 0А/0.65А | 393-1030-ND 62.88 | NLP65-7608 (5 
+5V |О2А/7.5А| «15V | OA/22A | -15V | ОА/0.65А | 393-1031-ND 62.88 | NLP65-7610 YUAN. КЕНЕ So 0000000 |- 0.065 (1.65) 
d fo - — 
+5V |0.2А/7.0А | +12\/ | ОА/2.5А = = 393-1032-ND 62.88 | NLP65-7629 2 Margin+ 7 +Vout (0 00) 6 5 4 3 2 й 
3 Remote ON/OFF 8 Ground ` 5686 т5 |0630 
4 Margin- 9 «Vin QU OON р 
% 5 V sense + 10 Power Good S xo09-:«o (16.00) 
NLP150L Series—Quad Output ^ заресе 
Eso eMe NE Oj 
ocococost! 
110-150 Watt AC/DC S 
Specifications: 
i i " " Я Output 
* Dimensions (L x W x H): 7.8" x 3.8" x 1.26" (198.12mm x 96.52mm x 32.00mm) Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
* Input Voltage: 90 to 264VAC Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
sTHarmonielGorrected 3.0~5.5V | 0.9~3.3V 12A 393-1147-ND 27.58 | SMT12F-05W3V3 
Output Output Output Output 
Volt.) Current | Volt. | Current | Volt. | Current | Volt. | Current Digi-Key Price | Artesyn 
1 |Min./Max.| 2 |Min./Max.) 3 |Min/Max| 4  Min./Max. Part No. Each | Part №. NEW! Typhoon™ SMT15F Series 
ӨЛУ) 15/204 |43.3V| 05АЛОА | +12V) QA/Q.65A |12 iso) 0A/2.0A [ЗВ 113.78] NLP150L-9605366 The SMT15F-12 series are non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving 
designers a cost effective solution for conversion from a 12V source. The SMT15F-12 has an input range of 
10.8V to 13.2V and offers an output voltage range from 1.0V to 1.8V with a 15A load, which allows for 
maximum design flexibility and a pathway for future upgrades. 
DC-DC Converters 
А 0.039 (1.00) —||—- 
CXA10 Series— S s 
: 536 1096 j 100 зоа 
Single апа Dual (13) 10 | 16) | 40 0.530 0.039 0.190 
Foot (2.54) | 10046) (13.46) (1.00) (4.83)(3 ples.) 
Output 3941. = { OO 0310 , p opm 
10 Watt (10) (50.8) — 1.300 (33.02) — (7.87) 2 3 4 5 
тізі? т mg 
Delivers single апа dual output voltages .80 0.430 L] 
covering 3.3V, 5V, 12V, «5V, and «12V. — (20.32) 0.298 (7.57) (10.92) 
12 6 Installed Height +—|ка 
Features: 1 6 + 
Я Š .60 0.048 0.075 
- + > 
* Fully compliant with ETS 300 386-1 Ht оло (1524) 1 ааа san сұсты ag 
м ыы 91950; CSA Ë (1.02) 40 | =i- —|.30 Connector (6 plcs.) Plane . 
SE PIN 1-020 (046) (508) (762) Width: 0.112 (2.84) iA. posue 
* High demonstrated reliability with con- (0.50) 1.0 (25.4)-- Length: 0.062 (1.57) 3 aVout ON/OFF 
servative component deratings 4 Trim 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn Output 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18-75VDC 3.3V 2.0A 393-1018-ND 43.60 CXA10-48S3V3 
10.8 ~ 13.2V 1.0V 15A 393-1148-ND 31.04 5МТ15Е-1251У0 
18-75VDC 5.0V 2.0A 393-1019-ND 43.60 СХА10-48505 
10.8 - 13.2V 1.2V 15A 393-1149-ND 31.04 SMT15F-1281V2 
18:75786 dev. pos ШЕШН) 4960.3 10ХА10-18512 10.8 - 13.2V 15V 15A 393-1150-ND 31.04 | SMT15F-1281V5 
18-75VDC «Бу 10А 393 021 ND 4796 | СХА10-48005 10.8 - 13.2V 1.8V 15A 393-1151-ND 31.04 | SMT15F-12S1V8 
18-75VDC +12V 0.41A 393-1022-ND 47.96 CXA10-48D12 Р 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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NEW?! SIL15C and SIL20C Series 


The SIL15C and SIL20C Series are a new high density open frame non-isolated converters for space- 
sensitive applications. Each model has a wide input range (4.5V - 5.5V or 10.2V - 13.8V) and offer a wide 
0.9V - 3.3V/5V output voltage range with a 15A/20A load. An external resistor adjusts the output voltage 
from its pre-set value of 0.9V to any value up to the maximum allowed value for that model. 


Br Г гэна роў 
0.062 É 
(1.57) 
| 0.025 
(0.64) 1 Vout 6 Power Good 
0.050 , | » SIL15C SIL20C 2 Vout 7 Ground 
(1.27) A |0.40(10.186) |0.45(11.4) | З Vout 8 Ground 
В |0.075(1.91) |0.10(2.5) š ШШ ү coe 
C |0.26(6.704) | 0.29(7.4) ON/OFF 44 Vin 
Output 
Input Output Current Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Each Part No. 
4.5 - 5.5V 0.9 - 3.3V 15A 393-1140-ND 15.84 SIL15C-05SADJ-V 
10.2 - 13.8V 0.9 - 5.0V 15A 393-1141-ND 15.84 SIL15C-12SADJ-V 
4.5 - 5.5V 0.9 - 3.3V 20A 393-1142-ND 17.04 SIL20C-05SADJ-V 
10.2 - 13.8V 0.9 - 5.0V 20A 393-1143-ND 17.04 SIL20C-12SADJ-V 


NEW! SIL25C Series 


The SIL25C series is a new high density non-isolated DC/DC converter. The converter has a wide input 
range (10.2 to 13.8VDC) and offers a -4.5V to -5.5V output voltage range with a 25A load. With full 
international safety approvals including EN60950 and UL/cUL60950 the SIL25C reduces compliance costs 
and time to market. 


NEW! Typhoon™ Eighth-Brick Series 


This is a new high efficiency, open-frame, low profile, single board, isolated DC/DC converter series in an 
industry standard eight-brick footprint that provides up to 100W of output. The series delivers very high 
output current at low voltages, and excellent useable power for today’s high performance applications. Full 
international safety approval including EN60950 VDE and UL/cUL60950, reduces compliance costs and 
time to market. The remote ON/OFF logic is negative. 


1 Vine 5 Sense- 
2.30 (58.4) Ø 0.040 2 ON/OFF 6 Sense+ 
0.300 — 2.00 (50.80) —| (1.02) 6 plcs. 3 Vin- 7 Vout+ 
(7.62) „| |— 0.145 (3.68) 0.150 4 Vout- 8 Vout+ 
n (3.81) 
0.90 i i 0.340 
(22.9) 1 | 5° š 0.070 (8.64), 
{ + 4 1 40:78) і 
045 | 7 0.150 T UAM — —31 
(11.4) 0.300 @ 0.062 (8.81) ET. 
“ (7.62) (1.57) 2 ples. 0.188 
(4.78) 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
36 - 75V 12V 25A 393-1120-ND 83.25 LES25A48-1V2RE 
36 - 75V 1.5V 25A 393-1122-ND 83.25 LES25A48-1V5RE 
36 - 75V 1.8V 25A 393-1124-ND 83.25 LES25A48-1V8RE 
36 - 75V 2.5V 20A 393-1126-ND 74.93 LES20A48-2V5RE 
36 - 75V 3.3V 20A 393-1129-ND 74.93 LES20A48-3V3RE 
36 - 75V 5.0V 10A 393-1132-ND 74.93 LES10A48-5VORE 
36 - 75V 12V 50A 393-1121-ND 87.14 LES50A48-1V2RE 
36 - 75V 1.5V 40A 393-1123-ND 87.14 LES40A48-1V5RE 
36 - 75V 1.8V 40A 393-1125-ND 87.14 LES40A48-1V8RE 
36 - 75V 2.5V 25A 393-1127-ND 87.14 LES25A48-2V5RE 
36 - 75V 3.3V 25A 393-1130-ND 87.14 LES25A48-3V3RE 
36 - 75V 5.0V 15A 393-1133-ND 74.93 LES15A48-5VORE 
36 - 75V 2.5V 40A 393-1128-ND 87.14 LES40A48-2V5RE 
36 - 75V 3.3V 30A 393-1131-ND 87.14 LES30A48-3V3RE 
36 - 75V 5.0V 20A 393-1134-ND 74.93 LES20A48-5VORE 


(821) == — 1 ТАМ 12 Vin 
* 2 Not Connected 13 Vin 
== 2400 __ oj 4%; 3 Ground 14 Vin 
| (60.96) | 4.02) ЗІ ke Ë 4 PowerGood 15 Vout 
(4.02) 5 NoPin 16 Vout 
6 Not Connected 17 Ground 
7 Ground 18 Vout 
8 Ground 19 Ground 
9 Remote 20 Vout 
ON/OFF 21 Ground 
= Ы о 1 0.140 + Ew 10 Remote Sense 22 Vout 
- (3.56) т] rr (GND) 23 Ground 
(2.54) 11 Remote Sense 24 Vout 
0.260 (V) 
(6.60) 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
10.2 - 13.8V -5.05V 25A 393-1144-ND 25.88 SIL25C-12SNEG-V 


NEW! SIL30C and SIL40C-Series 


The ultra-wide output voltage trim range offers major advantages to users who select the SIL30C-12SADJ 
or SILAOC-12SADJ series. It is no longer necessary to purchase a variety of modules in order to cover 
different output voltages. The output voltage can be trimmed in a range of 0.9V to 5.0V. When the SIL30C- 
12SADJ or SIL40C-12SADu series converter leaves the factory the output has been adjusted to the default 
voltage of 0.9V. 


0.52 (13.20) 
0.09 0.050 
(2.4) (1.27) | 
0.025,]. | 
(0.64) —— 2.300 (58.42)-- 
уз 1 TRIM 11 SILAOC Series: 
(3.56) 2 NoPin Remote Sense + 
| 3 Ground 12 Vin 
+] 4 Power Good 13 Vin 
5 Not Connected 14 Vin 
0.050. | 6 Current Share 15 Vout 
(1.27) 7 Ground 16 Vout 
0.025 8 Ground 17 Ground 
dS AMT 9 Remote ON/OFF 18 Vout 
(0.64) = 10 SIL30C Series: 19 Ground 
Remote Sense 20 Vout 
(GND) 21 Ground 
10 SIL40C Series: 22 Vout 
Remote Sense - 23 Ground 
11 SIL30C Series: 24 Vout 
Remote Sense(O/P) 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
10.2 - 13.8V 0.9 ~ 5V 30A 393-1145-ND 24.90 SIL30C-12SADJ-V 
10.2-13.8V | 0.9-5V 40A 393-1146-ND 28.94 | SIL40C-12SADJ-V 


NEW! Typhoon'" Quarter-Brick Series 


Specifications: Dual Output: * Input voltage range: 48V nominal, 36 - 75VDC Narrow Input IBC: е Quarter- 
Brick, isolated, intermediate bus converter (IBC) * Input voltage range: Nominal 48VDC, +10%VDC Wide 
Input IBC: • This series is a Quarter Brick, wide-input intermediate bus converter (IBC) * Input voltage 
range: 36 ~ 75VDC 


Ø 0.040 


2.30 (58.4) 
| (1.02) 7x 


_ 2.00 (50.80) _ 


—0.145 (3.68)||/ 0.250 
1 СУ +0.12 


+Vin 5 O/P RTN 
ON/OFF 6 Trim 
-Vin 7 O/P 2 
O/P 1 


\——— 2.280 (57.90) ——+} 


"à ad E o 


шш 2 (7.62) 


П |. 
. 00000 
zn 00900 


2 Remote 
ОМ/ОЕЕ 0.140 (3.60)-1- 


-Vin І- 2.000 (50.80) —! 
-Vout 
+Vout 


-2.15 (54.49). 
|-0.15 (3.69) 


|-2.30 (5843)-1 | 


Clearance to Underside . 
Components 0.03 (0.7) тіп. 


+Vin 
-— 0; Remote 
Pins üz b a -Vin 
w Mounting Shoulder Pins (2x) Ø 0,06 (1.57) pie 
0 0.07 (1.83) w/ Mounting Shoulder 
0 0.09 (2.38) 
Output Voltage Output 
Nominal Input Current Digi-Key Price | Artesyn 
1 2 Voltage (Max.) Part No. Each |Part No. 
Dual Output — Fig. 1 
1.2V 3.3V 36-75V 15A/15A 393-1136-ND 131.02 | LQD30A48-3V3-1V2RE 
1.5V 3.3V 36 - 75V 15A/15A 393-1137-ND 131.02 | LQD30A48-3V3-1V5RE 
1.8V 3.3V 36-75V 15A/15A 393-1138-ND 131.02 | LQD30A48-3V3-1V8RE 
2.5V 3.3V 36 - 75V 15A/15A 393-1139-ND 131.02 | LQD30A48-3V3-2V5RE 
3.3V 5.0V 36 ~ 75V 15A/10A 393-1135-ND 145.58 | LQD25A48-5V0-3V3RE 
Narrow Input IBC — Fig. 2 
12V = 43.2 - 52.8V 20A 393-1152-ND 72.93 | TQN20A48S12-R 
12V = 43.2 ~ 52.8V 25A 393-1153-ND 72.93 | TQN25A48S12-R 
Wide Input IBC — Fig. 3 
12V = 36 ~ 75У 14А 393-1154-ND 81.75 | TQW14A-48812-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 
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ARTESYN DC-DC Converters single Output 


Dimensions in Inches (mm) 


036(406) SMT05E, SMT10E and SMT15E Series 
pics. i Ç; 
+8 Eb цё . Vin Non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving designers a cost effective 
< Ground B solution for conversion. Ideal solution where board space is at a premium or tighter card pitch is required. 
. Trim TT The ultra-wide voltage trim range offers major advantages to users. It is no longer necessary to purchase 
- Vout Connector (5 pics) a variety of modules in order to cover different output voltages. 
Ж мен 57+ . Remote ON/OFF Width: 0.09 ( 529). 
= Length: 0.062 (1.57) SMTxxE-12W3V3: 
|-- 0.8 (20.32) — "45 * Trim range: 0.8-3.63V * Set at default voltage of 0.8V 
SMTO5E-05W3V3: 
0. 154.06) Я * Trim range: 0.75-3.63V * Set at default voltage of 0.75V * When Vin 2 4.5V, then Vout сап be adjusted 
fot = . Remote ON/OFF from 0.75-3.63V * When Vin « 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.75-2.75V 
. Vout " і. SMT15E-05W3V3: 
. Trim ó. t * Trim range: 0.8-3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted 
. Ground from 0.8-3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8-2.75V 
IE35 1 . 4 Vin 
L— 0.8 (20.32) —| Y : 0. К 1приї Output Output Output 
Š Voltage Voltage Current Power Digi-Key Price | Artesyn 
Fig.| (VDC) (V) (A) Max. (W)Max. | Part No. Each | Part No. 
1.3(33.02) —T 
0.039(1.0)= я ара . Remote ON/OFF не 1 10-14 0.8-3.63 5 16.5 393-1053-ND 17.14 | SMT05E-12W3V3 
осоо) 0,297 (Remote Sense 4 7 9001018) 2 | 30-55 | 0.75-3.63 5 18.15 | 393-1089-40 17.14 | SMT05E-05W3V3 
гет: . Trim + тата 1. Seating Plane 10-14 | 08-363 10 38 393-1054-ND 21.38 | SMT10E-12W3V3 
0.53 0.48 „жа ) - *Vout " 10-14 0.8-3.63 15 49.5 393-1056-ND 27.60 | SMT15E-12W3V3 
13.46) (10.92) X . Ground lax. Component а і ў 
( Ú н Connector (6 plcs) 3 2:5 15 41.25 393-1087-ND 27.60 | SMT15E-05S2V5 
а Т ха Length 0062 (SD I 3.3 15 54.45 | 393-1088-ND 27.60 | SMT15E-05S3V3 
0.048(1.22)+[ gth: 0. Я 
3.0-5.5 0.8-3.63 15 54.45 393-1055-ND 27.60 | SMT15E-05W3V3 
PTH Series The next generation series of non-isolated DC/DC converters multiple modules, a function, which is becoming a necessity for 


offering some of the most advanced POL features available in the powering advanced silicon including DSP's, FPGA's and ASIC's 


industry. The primary new feature provides for sequencing between requiring controlled power-up and power-down. Dimensions in Inches (mm) 


|-0.14(8.55) 


0:354(9. 


*After solder reflow +L |0.14(3.55) Y 
20.04(1.02) 0.354 | "After solder reflow 
+ 90.04(1.02) = тах." i) отоо board 10 Se ) (9.0), on customer board 


IF— — 1.37(34.8) —— I “75 Pics. |+ Solder Ball max." | , Solder Ball 


0.125 0.07(1.78 @0.04(1.02) o.125(3.18).| 71. |= 9-125(3-18) | 0.06 Ra 0.04(1.02) 
(8.18) |a [4 0.125(3.18) | 0.06 ҚТТ Shoulder) F 10 Pics. 006 |. (3.18) BE 0.07(1.78) T 10 Pics. 
5275 +0.625(15.88) = | | ў Lowest Component 52)"| [ostta7j 0:625(15.88] (Standoff Shoulder) 


(9.52) 0.01 min. (0.25) ФТ 10696 68 76 
$1 1009080 76 Bottom side clearance Lowest Component 
0.01 min. (0.25) 
Bottom side clearance 


1.495(37.97) —— 


SMT і Ц 


--|0.354(9.0) max. SMT 


0.354(9.0) max. 


1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down 1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down 
2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 
3. Inhibitt 7. Ground 3. Inhibitt 7. Ground 
A 470pF electrolytic input capacitor is 4. Vo Adjust 8. Track A 1000pF electrolytic input capacitor is 4. Vo Adjust 8. Track 

required for proper operation (5604F on + Denotes negative logic: Open = Normal required for proper operation (560uF on + Denotes negative logic: Open = Normal 
PTH12010 series). operation Ground = Function active PTH12020 series). operation Ground = Function active 


304050 


Fig. 3 L [р >| 0.354(9.0) тах." 
+ ©0.04(1.02) *After solder reflow 0.14(3.55) 
+ 13 Ples. 0 


0.335 _, | *After solder reflow 


+ оп customer board 
pornos) te. 5) max. ы m customer board 


L— — 1.87(84.8) — | 


+ 


0.5 Lowest Component | 

(1.52)- = d 7) (12.7) = || [` 9.01 min. (0.25) 90.04(1.02) 0.87(22.1) 0.08, 

К 0.75(19.06) — |" j Lowest Component 
Б 0.01 min. (0.25) 


Solder Ball 
004 at 02) 


01258.18 0.125(3.18) -= 
$58 ° й T Solder Ball 
2 


Bottom side clearance 13 Рісв. 0.06(1.52) = 


+ 
0.125819) | 556 106 


. Т 0.07(1.78 
0.375 ў ) (SW off Shoulder) 0.125 loo 


(952) 


ш ! +11 6@- B ў 
T Ad T | ottom side clearance Wb 
(9.52) b 


(3.18) 
0.125(3.18) SMT Spisy "| os | [225 
xA muni 


0.07 (1.78) 
(Standoff Shoulder) 
0.335(8.5) max. 


1 
0.375 Гк | 
632 0595 0.354(9.0) max [94 
аа, 1. Ground 6. Vo Sense 11. Track 
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4. Inhibit 9. Vout ae Рае 3. Vin 1 Denotes negative logic: 
A 1500pF electrolytic input capacitor is 5. Vo Add 10. Ground А 100pF electrolytic input capacitor is 4. Inhibitt Open = Normal operation 


i i ired for proper operation. 4 G d = Functi ti 
required for proper operation (560uF on Қ гай Е require 5. Vo Adjust roun unction active 
PTH12030 series). T Denotes negative logic: Open = Normal 


operation Ground = Function active 6. Vout 
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òi 1009680 7 “Vo Adjust 9.Margin Down 0.07(1,78), F0.04/1.02) 
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. Vo Sense 10. Margin Up L 
.owest Component 

1 Denotes negative logic: Domin (055). ranas 
Open - Normal operation d 


o2 304050 60} Ground = Function active 


A 330pF electrolytic input capacitor is required for proper —J0.354(9.0) max. 
operation (560pF on PTH12060 series). 


Input Output Output Output Input Output Output Output 

Voltage Voltage Current Power Digi-Key Price | Artesyn Voltage Voltage Current Power Digi-Key Price | Artesyn 

Fig.| (VDC) (V) (A) Max. (W) Max. Part No. Each | Part No. Fig.| (VDC) (V) (A) Max. (W) Max. Part No. Each | Part No. 
На ПЗ ТЕ ae 393-1094-ND 2312 | PTH03010WAH 4555 | 0.8-3.6 30 108 393-1109-ND 42.72 | PTH05030WAS 
49929) іна Я 393-1095-ND _ 23.12 | PTH03010WAS Š | 05338. 4255 28 MS 393-1118-ND 42.72 | PTH12030WAH 
а» ешыва ава = га 393-1104-ND 2342 | PTH05010WAH ene бар 393-1119-МЮ 42.72 | PTH12030WAS 
59) SEM 393-1105-ND _ 23.12 | PTHO5010WAS ЕЕ 393-1090-ND 16.00 | PTH03050WAH 
Нар ань m 66 393-1114-ND 2312 | PTH12010WAH 295365 | 0825 6 B 393-1091-40 16.00 | PTHO3050WAS 
18:13: m 393-1115-ND 23.12 | PTH12010WAS 393-1100-ND 16.00 | РТНОБОБОМАН 
а В. = Е 393-1096-ND 31.88 | PTH03020WAH ы Ame |0836 ° 21 | 393-1101-ND__ 16.00 | PTH05050WAS 
79898! ES 393-1097-ND 31.88 | PTHO3020WAS ЖҮНІН ЕТТІ A ES 393-1110-ND 16.00 | PTH12050WAH 
pansa nana E 752 393-1106-ND 31.88 | PTH05020WAH iia iei 393-1111-ND — 16.00 | PTH12050WAS 
m we ў 393-1107-40 31.88 | PTH05020WAS 393-1092-ND 18.62 | PTH03060WAH 
(OSSA ТЕБЕ 38 ES 393-1116-ND 31.88 | PTH12020WAH 2953969 | 90:5 19 га 393-1093-ND 18.62 | PTH03060WAS 
шй — 393-1117-ND 31.88 | PTH12020WAS 393-1102-ND 18.62 | PTHO5060WAH 
забава 10:8:2\5 95 75 393-1098-40 42.72 | PTHO3030WAH В.) 4599. | 0886 19 36 393-1103-40 18.62 | PTHOSO60WAS 
g |^°”® ee! 393-1099-ND 42.72 | PTH03030WAS ida | $555 m E 393-1112-ND 18.62 | PTH12060WAH 
4.5-5.5 | 0.836 30 108 393-1108-ND 42.72 | РТНОБОЗОМАН ө! 4657 393-1113-ND 18.62 | PTH12060WAS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1546 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


power-one— DC-DC Converters 


Changing the Shape of Power 
Single, Dual and Triple Output 


Fig. 1 

NV Series: Low profile, single and dual output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. 
The product provides on-board conversion for a wide range of standard telecom and datacom input voltages to isolated 
low output voltages. Features: • Wide input range * Wide output range * Operating temperature to 110°C * Extremely 
small footprint 
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Fig. 2 
DSP1N5S Series: “Ор to 1 watt unregulated output power • Single in-line package * Four terminal operation • Effi- 
ciencies to 75% • 350KHz fixed frequency operation • 700V isolation • -25°C to +85°C operation 


Front View . +Input 
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Fig. 3 
RNS Series: Industry standard, 2" x 1” size, low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement 
and reflow soldering. Provides on-board conversion of a wide range of input voltages to isolated low output voltages 
without the need for any additional cooling. Features: • Synchronization function * Low profile — 8.5 mm height 
e Input/output isolation: 1500 Vdc • Wide input range * Output overcurrent protection • Output voltage trim adjust, 
positive or negative Top View 
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9274B-ND Power One DC-DC Reference Guide........... $2.05 


Fig. 5 

SIS03V Series: Thru-hole mount, low cost, non-isolated single output DC/DC converters. Provide point of load 
conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 3A of output current. Remote 
ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical mounting option 


make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 4 Vos 


Vos 
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Fig. 6 
RDS Series: • Low Profile SMT design * Input/output isolation: 1500Vdc * High current density * Operating 
temperature to 100°C • Output voltage trim adjust, positive, or negative • 8.5mm height 
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Fig. 7 1. +Vout .NC 

RFS Series: Low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT 2.-Уош . Shutdown 
placement and reflow soldering. The product provides on-board conversion of 2; Tim БАС 
standard telecom and datacom input voltages to isolated low output voltages 5 мс “NC 
Features: • Low profile SMT design * Input/output isolation: 1500Vdc * Operating 6.NC . NC 
temperature to 100°C * Output voltage trim adjust, positive or negative • Provides 7. NC -МС 
on-board conversion of standard telecom and datacom input voltages to isolated Š N md 

low output voltages : ` 
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NDS Series: “ Low conducted and radiated ЕМІ “ Output overcurrent protection * Remote shutdown (primary | Fig. 8 
referenced) * Output voltage trim adjust, positive or negative * Small PCB footprint SIS07V: Thru-hole mount, low-cost, non isolated single-output DC/DC converters. The products provide point of load 
Highest Comp 8.5 Shutdown 13. +Vout conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 7A of output current. The 
[m Vin 14. -Vout converters also feature remote ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board- 
242322 C—T16151413| | — AA M .NC 15. NC saving vertical mounting option make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power 
25.61 (1.0083) .NoPin 16.NC architecture. 
. No Pin 17. No Pin D 
о .NoPin 18. No Pin О (НЕЕ 0 | 55 i Erid 
.9055) . No Pin 19. No Pin D | (14.0) Н e B n 
Highest Comp .NoPin ^ 20.NoPin най TE 
І NC 21. No Pin y erp ГІТ j З Мо+ ѕепѕе 8 Vin+ 
№ ШЕТ A NC 100 1025 sq. . (option) 9 No pin 
і 9 101112 TE Te 11. NC 23. +Vin — (2.64) (64) *— 4 Vor 10 Trim 
33.0 (1.2992] Б 2.54 (0.1) 1.5 (0.0591) 12.Trim — 24.NC oh 1.90 (48.26) ——| 11 On/Off 
vee +——33.0 (1.2992) — А 2.50 (63.5) —————^ 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1] 10 25 50 Рап No. Fig. V Out I Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50  |PartNo. 
Single Output 7 2.50 60 36-75 | 179-2202-ND 66.00 60.00 55.00 50.00 RFS06ZD-M6 
3.30 0.9 9-36 | 179-2188-ND 48.00 4400 4000 36.00 |МУ50.9СЕ-М6 3.30 6.0 36-75 | 179-2203-ND 66.00 60.00 55.00 50.00 | RFS06ZE-M6 
1 3.30 0.9 18-75 | 179-2187-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 |NVSO.9EE-M6 1.50 7.0 4.5-5.5 | 179-2198-ND 27.00 2400 22.00 21.00 |51507УА 
5.0 0.7 18-75 |179-2189-ND 4800 4400 40.00 36.00 |NVS0.7EG-M6 8 1.80 7.0 4.5-5.5 | 179-2199-ND 27.00 2400 2200 21.00 | $1507\/В 
5 0.15 4.5-5.5 | 179-1068-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 0$Р1№5$5 2.50 7.0 4.5-5.5 | 179-2200-ND 27.00 2400 2200 21.00 SIS07VD 
7 0.14 4.5-5.5 | 179-1069-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 DSP1N5S7 3.30 70 4.5-5.5 | 179-2201-ND 27.00 2400 22.00  21.00|SIS07VE 
ег wa wm Re apen e маи EREI 
15 0.065 |45-55 | 179-1072-ND 1650 1600 1550 1425 DSP1N5S15 5 1 2060 Берыя 7325 1025 6725 6475 DFAGUASSS 
9 12 0.5 9-27 | 179-1006-М0 73.25 70.25 67.25 64.75 DFA6U12812 
17 0.06 4.5-5.5 | 179-1073-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 |DSP1N5817 12 05 20-60 |179-1009-ND 7325 7025 6725 6475 ПҒА6(48512 
3.30 15 18-72 | 179-2209-ND 44.00 41.00 37.00 34.00 |RNSO1EE-M6 Т a Б д ў D ў ў 
3 3.30 3.0 38-75 |179-2210-ND 4400 41.00 3700 34.00 RNSO3ZE-M6 5 4 аса AD ne ne 5:25 ae ae 
5.0 2.0 38-75 | 179-2211-ND 4400 41.00 37.00 34.00 |ВМ50276-М6 52 12 35-16 179-1002-ND 64.00 6150 58.75 56.75 DFCGUBS5 2 
2.50 3.0 36-75 | 179-2192-40 5100 46.00 4200 39.00 NDS03ZD-M6 10 12 05 35-16 | 179-1003-№0 6400 6150 5875 5675 DFC6U5S12 
4 3.30 3.0 36-75 |179-2191-ND 5100 46.00 42.00 39.00 М05037Е-М6 1 й ` ё Ç Ç ў 
50 20 36-75 | 179-23190-ND 5100 4600 4200 39.00 NDS02Z6-M6 5 044 35-16 ШШЩ 6400 5150 5875 56.75 020645815 
J x d 5 2 9-18 |179-1011-ND 7150 70.00 68.25 66.75 |DFC10E12S5 
150 | 30 [4585 179219800 20 2200 2000 1900 88080 5 2 | 1836 | 179-4012ND 7150 7000 6825 6675 DFCIUEMSS 
5| 180 3.0 4.5-5.5 | 179-2194-ND 25.00 22.00 20.00 19.00 |SISO3VB | 12 0.9 9-18 | 179-1014-ND 71.50 6993 68.35 66.77 DFC10E12S12 
250 3.0 4.5-5.5 | 179-2195-ND 25.00 22.00 20.00 19.00 |SIS03VD 12 0.9 18-36 | 179-1016-ND 7150 70.00 68.25 66.75 DFC10E24S12 
3.30 3.0 4.5-5.5 | 179-2196-ND 25.00 22.00 20.00  19.00|SIS03VE 15 0.7 9-18 |179-1015-ND 71.50 69.93 68.35 66.77 DFC10E12S15 
e| 330 5.0 36-75 |179-2206-ND 4400 41.00 3700 34.00 |В05057Е-М6 15 07 18-36 | 179-1017-ND — 71.50 7000 68.25 66.75 |0ЕС10Е24515 
5.0 4.0 36-75 | 179-2204-ND 4400 41.00 37.00 34.00 В050426-М6 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 1547 
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NAS Changing the Shape of Power 
Single, Dual and Triple Output (Cont.) 


DC-DC Converters (cont) 


Fig. 9 


DFA6UxxS Series: “Ор to 6 watts of output power • Overcurrent protection e Efficiencies to 83% • Low input to 
output capacitance “ 700V Isolation, input to output • Ultra-wide input range (3:1) 
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Fig. 10 


DFC6U5S Series: = Ultra-wide 3.5-16 volt input range • Input filtered * 6 watts of output power • Efficiencies to 77% 
• 700% Isolation • Low input to output capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 
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Fig. 11 

DFC10E Series: “ High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) « Efficiencies to 83% (lower 
for 3.3V) * Low input to output capacitance * 700V Isolation (1544V for 48V converters) * Continuous overcurrent 
protection • Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) DFC10U Series: • High power density, 
up to 11 watts per cubic inch “ Efficiencies to 79% “ Fully isolated, fully filtered design * Greater than 700V 
Isolation * Overcurrent protection * Five-sided shielded copper case * Ultra-wide range input (4:1) 
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Fig. 12 


QBC Series: High density bus converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 to 75VDC to a 12V bus at 11A. 
Features: • Low profile — 11mm height * Low conducted and radiated ЕМІ • Output overcurrent protection * Output 
overvoltage protection * Remote Sense ” Remote on/off (primary referenced), positive or negative logic 
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Fig. 13 


QLS Series: Highly efficient, cost effective, low profile, single-output DC/DC converters in an industry standard, quarter- 
brick footprint. Applications: “ Distributed power architectures • Telecommunications equipment • LAN/WAN • Data 
processing Features: * Low profile — 0.390" (9.9 mm) * Input/output isolation: 1500VDC, basic insulation 
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Fig. 14 
QHS Series: * Low Profile — 12.7mm height = Negative logic * Output voltage trim adjust 
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Fig. 15 


DFC15U48S Series: “ High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) = Efficiencies to 83% 
(lower for 3.3V) * Low input to output capacitance * 700V Isolation (1544V for 48V converters) “ Continuous over- 
current protection • 3.3 Volt output available • Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) 
DFC15U48D Series: • Remote On/Off and Trim * Overcurrent and overtemperature protected * Water washable case 
e Efficiencies to 82% • 1544V Isolation • Ultra-wide range input (23:1) 
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Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 Раг No. Fig. У Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 [Part No. 
m| 5 2 36-72 | 179-1013-№0 7150 70.00 68.25 66.75 |DFC10E48S5 5 3 18-36 |179-2124-40 6600 62.75 5950 56.01 LESOT5YG 
12| 120 110 36-75 |179-2223-ND 4800 47.00 46.00 45.00 |QBC11ZH-NT 5 3 36-75 |179-2130-ND 67.00 63.75 60.50 57.25 LES015ZG-3 
1.50 30.0 36-75 |179-2228-ND 10700 101.00 9501 92.01 |QLS30ZA-NT 18 5 3 36-75 | 179-2131-ND 67.00 6375 60.50 57.25 LESO152G-3N 
1.80 30.0 36-75 |179-2229-ND 107.00 101.00 95.01 92.01 |QLS30ZB-NT 12 1.25 18-36 | 179-2126-М0 66.00 62.75 59.50 56.01 1Е5015ҮН 
43| 250 15.0 36-75 |179-2225-ND 80.00 71.00 66.00 61.01 |0151570-МТ 12 1.25 36-75 |179-2132-ND 67.00 6375 60.50 57.25 |LES015ZH-3 
3.30 15.0 36-75 |179-2226-ND 7200 66.00 60.00 55.00 QLS15ZE-NT 15 1 18-36 |179-2128-ND 66.00 6275 59.50  56.01|LES015YJ 
50 12.0 36-75 |179-2224-ND 8000 71.00 66.00 61.01 |0151276-МТ 33 4 36-72 |179-2135-ND 7250 6925 65.00 62.01 1Е50137Ғ-А 
5.0 20.0 36-75 |179-2227-ND 107.00 101.00 95.01 92.01 |QLS20ZG-NT 19| 5 4 18-36 | 179-2134-ND 72.50 6925 65.00 62.01 IESO20YG-A 
1:50 50.0 36-75 |179-2234-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS50ZA-NT 5 4 36-72 |179-2136-ND 7250 6925 65.00 62.01 1Е502076-А 
1.80 40.0 36-75 |179-2231-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZB-NT 5 6 18-36 |179-2137-ND 83.00 80.50 78.25 74.75 HASO30YG-AN 
14| 250 40.0 36-75 |179-2232-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZD-NT 20| 5 10 18-36 |179-2139-ND 100.25 97.75 9451 88.75 HASO50YG-AN 
3.30 40.0 36-75 |179-2233-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS40ZE-NT 12 42 18-36 | 179-2140-ND — 100.25 9775 9451 88.75 |НАЗОБОУН-АМ 
12.0 12.0 36-75 | 179-2230-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |QHS12ZH-NT 1.80 40.0 36-75 | 179-2249-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |Н154078-МТ 
5 2 3-16 |179-1053-ND 85.50 82.00 78.75 75.50 [06Р120555 | 250 30.0 36-75 |179-2246-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 HLS30ZD-NT 
5 4 9-18 |179-1033-ND 10550 101.50 96.00 91.00 |ОҒА20Е1255 3.30 30.0 36-75 |179-2247-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 HLS30ZE-NT 
5 4 18-36 | 179-1037-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |DFA20E24S5 50 30.0 36-75 |179-2248-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 |HLS30ZG-NT 
16| 12 1 3-16 |179-105440 85.50 8200 78.75 175.50 DGP12U5S12 22| 120 42.0 36-75 | 179-2251-ND 123.00 12100 11900 116.01 |FBC42ZH-NT 
12 17 9-18 | 179-1034-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |ОҒА20Е12512 
15 14 9-18 |179-1035-ND 10550 10150 9600 9100 DFA20F12S15 1.50 30.0 36-75 |179-2218-ND 8650 85.00 83.00 81.50 |048T30015-NBBO 
15 14 18-36 |179-1039-ND 10550 10150 9600 9100 DFA20E24S15 23| 180 30.0 36-75 |179-2219-ND 86.50 85.00 83.00 81.50 048T30018-NBBO 
в | Ганю [тшй зе 98:8 86 юл ставе + БІ 
18| 25 3 18-36 |179-2120-\0 66.00 6270 5940 56.10 LESO08YD š : - 2 š 
33 3 18-36 |179-2422-ND 66.00 62.75 5950 56.01 |1Е5010ҮЕ (Continued) 
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powey-one-— DC-DC Converters (cont) 


NA Changing the Shape of Power 
Single, Dual and Triple Output (Солі) 


Fig. 16 


ПҒА20Ехх5 Series: • Remote On/Off and Trim * Overcurrent protection and thermal shutdown • Efficiencies to 83% 
• 700V Isolation up to 1544V on 48V converters * Power density up to 11 watts per cubic inch • Five-sided shielded 
case “ Extended range input (2:1) 

DFA20ExxD Series: “ Remote On/Off and Trim * Water washable case “ Overcurrent protection and thermal shutdown 
* Efficiencies to 85% • Low input to output capacitance * 700V to 1544V isolation * 5-sided shielded case • Extended 
range input (2:1) 

DGP12U5S Series: • Up to 12 watts output power • Five-sided shielded isolated copper case • Ultra-wide 3.5 to 16 volt 
input range • Efficiencies to 82% • Fully isolated and filtered • 700V isolation « Remote On/Off and Trim 

DGP12U5D Series: * Remote On/Off and Trim * Five-sided shielded copper case * Typical efficiencies up to 78% 
e Fully isolated and filtered ” 700V isolation * Ultra-wide range input (4:1) 
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Fig. 17 

HWD Series: Onboard conversion of standard telecom and datacom input voltages into two isolated low-voltage 
outputs. Features: * Ouput overcurrent protection (self restart) * Output overvoltage protection (self restart) * Over 
temperature protection (self restart) * Output voltage trim adjust, independent for each output 


Fig. 19 

IES Series - 13-20W Single Output: Ultra high efficiency * 1500V isolation * Output voltages of 5V and below and up to 
20W output power * Remote shutdown * On board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage 
lock-out (UVLO) • 24V and 48V input • Output current 10% min. * Open frame pkg or 6-sided case • Water washable 
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Fig. 20 


HAS Series - 20-30W Single Output: • Up to 30W of output power • +10% output volt. trim range * Remote shutdown 
* Advanced open frame technology “ Water washable * UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 
conditions) case temp., operating range -40 to 100°C 
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Fig. 21 

HLS Series: • Output overcurrent protection * Output overvoltage protection * Overtemperature protection • Remote 
on/off (primary referenced), positve logic 

HHS Series: * Low profile (12.7mm) * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection * Over 
temperature protection « Remote On/Off (primary referenced), positive logic 


I-—— 2.28 (57.9) — Mounting Inserts 


HHD Series: * Output voltage tracking • Output overcurrent protection * Output overvoltage protection * Over M3X.5 Through 4PL 
temperature protection ot -0.18 (4.6) А 
| 1-4 (85.56) . Dato Pin 
^| 0.18 (4.6) 4 
Mounting Inserts |— 1.0 (25.4) 
M3X.5 Through 4Р1. мате 2.28 (57.9) Г “0.7 (17.78) 
1.7 (43.2) — 1— 0.4 (10.16) 
14 (85.6) ДЕП 1.5 (38.1) 
1.2 (30.5) Vin -0 
1.0 (25.4) helo 
Bottom View 0.9 (22.9) , ` Case 0359) 
0.5 (12.7) (61.0) sonog о 
0.4 (10.2) №13 5 (12.7) (81. Мп 1.9 (48.26) 
б 0.2 (5.1) . +Vo2 
|4 . +Vo2 Віп 
0.3 (7.6) е 0.1 (2.5) 
0.5 (12.7), 913 . +Vol 1 FBC Series: High density Bus Converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 to 75VDC 
(4. 8) 0 to a 12V bus at 42A. The output is ideal for powering non-isolated, point-of-load converters such as 
I synchronous buck converters used commonly in Intermediate Bus Architectures. 
Fig. 18 4.60 (116.8) 
LES Series - 15W Single Output: Up to 1500 VDC isolation * Short circuit and over temp. protection ” Six-sided QN FOG 
shielding • Available with optional enable and voltage trim pins * Water washable • Remote shutdown • 24V and 48V ы cod 
inputs • Industry standard pkg. * +10% minimum amperage output current * +10% voltage trim range © QOH 
8 858 
1.0(25.4) Mounting Inserts о OND 
айаш. „18 .4V In M3 X .5 through 4 plcs. ао 
Bottom (4.6) 
View |, 5 6 аа „Ут 1.450 (36.83) | 1.500 (38.10) 
Шетен. View : No Pin 1.150 (29.21) 
20 à .+V Out .950 (24.13) .900 (22.86) 5 
.80 (20.3 1908) смо Pin .550 (13.97) 650 (16.51) 2 
(20.3) . -V Out B i © 
ottom View 250 (6.35) 5 
150 (3.81) i ` з 8,9,10 -Vout 
1.40 (35.6) — 0 сі Bis 
0! | | 190 (22.9) 2250 (6.35) 11 -Sense 
30(7.6) || 80(203) 11 550 (13.97) | із . 
(50 (12.7) 4 
40 (10.2)°° (12.7) 40102) 75 (19.0) 14 Моріп 
.20 (5.1) 4.200 (106.68) 15 PGood 
Vin |Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 Рай No. Fig. V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 Рай No. 
24| 120 30.0 36-75 | 179-2222-М0 109.40 107.50 104.98 103.08 |QL48T30012-NBBO 5 30 18-36 | 179-2156-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 | НВ5150Ү0-АМ 
1.20 15.0 36-75 |179-2217-ND 64.00 62.50 61.00 60.00 |5048715012-МВВО 27 12 12.50 18-36 | 179-2157-ND 160.00 157.75 154.26 149.51 | НВ5150ҮН-АМ 
1.50 15.0 36-75 | 179-2213-40 64.00 62.50 61.00 60.00 |5048715015-МВВО 12 8.30 34-75 | 179-2155-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 | HBS100ZH-ANT 
25 1.80 15.0 36-75 |179-2214-ND 64.00 62.50 61.00 60.00 |S048T15018-NBBO 3.3 15 18-36 | 179-2162-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 |0Е5050ҮЕ-А 
2.50 15.0 36-75 | 179-2215-40 64.00 62.50 61.00 60.00 |S048T15025-NBBO 3.3 15 36-75 | 179-2163-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | 0Е50507Е-А 
3.30 15.0 36-75 | 179-2216-М0 64.00 62.50 61.00 60.00 |S048T15033-NBBO 28 3.3 15 36-75 | 179-2164-ND 148.50 140.50 130.00 122.01 | 0Е50507Е-АМТ 
5.0 10.0 36-75 | 179-2212-40 64.00 62.50 61.00 60.00 |S048T10050-NBBO 33 20 36-75 | 179-2165-ND 169.25 143.75 131.25 122.00 | 0Е50667Е-А 
33 15 34-75 | 179-2143-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 |НВ50507Е-АМТ 3.3 20 36-75 | 179-2166-М0 169.25 143.75 131.25 122.00 | QES066ZE-ANT 
33 30 34-75 | 179-2153-М0 133.50 131.25 129.01 126.50 |НВ51007Е-АМТ 2.5 15 36-75 | 179-2168-ND 129.00 123.25 115.00 103.50 | 08503870-АМТ 
5 20 18-36 | 179-2150-М0 133.50 131.25 129.01 126.50 |НВ5100Ү0-АМТ 3.3 15 18-36 | 179-2169-ND 109.25 104.75 97.76 88.76 |QBS050YE-A 
27 5 10 34-75 |179-2144-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 |HBS050ZG-ANT 29 3.3 15 36-75 | 179-2170-ND 109.25 10475 97.76 88.76 |0В50507Е-АМТ 
5 20 34-75 |179-2154-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 HBS100ZG-ANT 5 15 18-36 | 179-2171-ND 123.25 117.50 110.50 102.50 |QBS075YG-A 
12 8.30 18-36 |179-2151-ND 133.50 131.25 129.01 126.50 HBS100YH-AN 5 20 36-75 | 179-2173-ND 124.25 116.25 107.01 99.00] Q0BS100ZG-ANT 
12 25.0 36-75 | 179-2239-ND 83.00 81.00 79.00 77.01 HBC25ZH-NT 12 8.33 18-36 | 179-2172-ND 124.25 116.25 107.01 99.00 |QBS100YH-A 
15 33 18-36 |179-2141-ND 117.50 114.00 110.50 108.26 |НВ5050Ү.)-АМ (Continued) 
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РОЙ -ӘПЕ-. DC-DC Converters (cox) 


NAS Changing the Shape of Power 
Single, Dual and Triple Output (Cont. 


Fig. 23 


Q48T300XX Series: Through-hole mounted DC/DC converter. In telecommunications applications the 
Q Family 30A Converters provide thermal performance that far exceeds all quarter bricks and is 
comparable even to existing half-bricks 
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Fig. 24 


0148730012 Series: • Delivers up to 30A • High efficiency: 81% at 30A, 83% at 15А • No minimum load required * No 
heatsink required 
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Fig. 25 

S048 Series: SemiQ Family of DC/DC converters from di/dt provides a high efficiency single output in 
a size that is only 60% of industry-standard quarter bricks, while preserving the same pinout and On/Off 
functionality. With a standard pinout and trim equations, the SQ48 Series converters are perfect drop- 1 -Vin 

in replacements for existing quarter brick designs. Features: “ Industry-standard quarter brick pinout l Vout 

* Extremely small footprint: 0.896" x 2.30" (2.06 іп?) “ High efficiency - no heatsink required * No . -Sense 
minimum load required . Trim 
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Fig. 26 


QD48T Series: Dual output through-hole mounted DC/DC converter offers unprecedented performance іп a quarter 
brick package by providing two independently regulated high current outputs. No minimum load required 
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Fig. 27 


HBS Series - 33W-150W Single Output: “ High efficiency * Open frame design * Water washable * Remote shutdown 
e +10% output voltage trim range * +10% minimum output current * Case temperature, operating range -40°C to 
+100°С • UL1950, CSA 22.2-950, EN60950 safety (consult factory for conditions) * Current can be drawn from any 
single output to its maximum rated value, or from both to a combined total of 15A 

HBC Series: • High efficiency up to 94% * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection • Out- 
put overvoltage protection * Overtemperature protection 
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Fig. 28 


QES Series - 66W Single Output: • Industry standard, quarter-brick package * Optional trim and enable * Case temp. 
operating range -40 to +100°С • Wide range input voltage • Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology * Units are water-washable and compatible with commercial spray or immersion • 1500V isolation 
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Fig. 29 


QBS Series - 120W Single Output: • Quarter-brick footprint « High power density up to 120W “ Open-frame packaging 
e 100°C baseplate operation * Outputs from 2.5V to 15V * 1500V isolation * Water washable e Positive or negative 
enable logic Voltage trim range +10 * Switching frequency at 400kHz * UL, CUL, TUV safety 
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Fig. 30 


SIP302/305 Series - 15W-20W Single Output: • Non-isolated step-up * High efficiency • Excellent transient response 
* Perfect tool to augment 3.3V circuit boards with 5V • Open-frame construction • Vertical mounting • Water washable 
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Vin | Digi-Key Price Each Power-One Vin | Digi-Key Price Each Ромег-Опе 
Fig. V Out 1 Out (А) Range | Part No. 1 10 25 50 |Рап No. Fig. V Out 1 Out (A) Range | Part No. 1 10 25 50 Рап №. 
1.80 60.0 36-75 | 179-2243-ND 133.00 132.00 131.01 128.00 | НН5602В-МТ +5 +1.0 3.5-16 | 179-1056-ND 85.50 8200 78.75 75.50 |06Р121505 
21| 2.50 60.0 36-75 | 179-2244-ND 133.00 132.00 131.01 128.00| HHS60ZD-NT +5 31.7 9-18 | 179-1044-ND 105.50 101.50 96.00 91.00 |ОҒА20Е1205 
3.30 60.0 36-75 | 179-2245-ND 133.00 132.00 131.01 128.00 | HHS60ZE-NT +5 +17 18-36 | 179-1047-ND 105.50 101.50 96.00  91.00|DFA20E24D5 
30 2.5 6.2 3.0-3.6 | 179-2181-ND 46.00 44.00 42.00  39.00|SIP302.5LT #12 30.5 3.516 | 179-1057-ND 85.50 8200 78.75  75.50|DGP12U5D12 
5 4 3.0-4.0 | 179-2185-ND 44.00 42.00 40.00  37.00|SIP305 16| +12 +0.85 9-18 | 179-1045-ND 105.50 101.50 9600  91.00|DFA20E12D12 
24 6 4.5-5.5 | 179-2182-ND 44.00 42.00 40.00  37.00|SIP502.1LT 412 +0.85 18-36 | 179-1048-ND 105.50 101.50 9600 91.00 DFA20E24D12 
32 2.5 6 4.5-5.5 | 179-2183-ND 44.00 42.00 40.00  37.00|SIP502.5LT +15 +0.4 3.5-16 | 179-1058-ND 85.50 82.00 78.75  75.50|DGP12U5D15 
3.3 6 4.5-5.5 | 179-2184-ND 44.00 4200 40.00 37.00 | SIP503.3LT +15 +0.7 9-18 | 179-1046-ND 105.50 101.50 9600 91.00 ОҒА20Е12015 
Double Output +15 +07 18-26 | 179-1049-М0 105.50 101.50 96.00  91.00|DFA20E24D15 
31 [3275.20] 1010 | 38-75 | 179-2208-ND 4400 4100 3700 34.00] RNDO2ZGE-M6 18| %5 20.5 | 20-72 WIZSSIOSIENDM 9775 9350 8976 8625 |DFCISUASDIS 
412 0.42 36-75 | 179-2207-ND 4400 41.00 3700 34.00 RNDO.8ZHH-M6 +5 30.075 | 4.5-5.5 | 179-1074-ND 1650 16.00 15.50 14.25 |05Р1№505 
+5 30.85 9-36 |179-1021-ND 7150 7000 6825  66.75| DFC10U24D5 #7 30.07 4.5-5.5 | 179-1075-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 DSP1N5D7 
+5 +0.8 18-72 | 179-1024-ND 71.50 70.00 68.25  66.75| DFC10U48D5 33 +12 +0.04 4.5-5.5 | 179-1076-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 DSP1N5D12 
+12 +0.4 9-36 | 179-1022-ND 71.50 70.00 6925  66.75| DFC10U24D12 +14 +0.035 4.5-5.5 | 179-1077-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 DSP1N5D14 
ШЕР +0.415 18-72 | 179-1025-ND 71.50 70.00 68.25 66.75 | DFC10U48D12 +15 30.033 | 4.5-5.5 | 179-1078-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 DSP1N5D15 
#15 +0.32 9-36 | 179-1023-ND 7150 70.00 68.25 66.75 DFC10U24D15 #17 30.030 4.5-5.5 | 179-1079-ND 16.50 16.00 15.50 14.25 |DSP1N5D17 
+15 10.33 | 18-72 | 179-1026-ND 71.50 7000 6825 66.75 | 0ЕС10048015 (Continued) 
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DC-DC Converters (cont) 


Fig. 31 
ВМО Series: * Sychronization function * Low profile — 8.5mm height • Input/output isolation: 1500Vdc • Low 
conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Wide output voltage trim adjust, positive or negative 
e Operating temperature to 110°C e Industry standard, 2" x 1" size, low profile, dual output, DC/DC converters intended 
for SMT placement and reflow soldering 

I. — — — —— 47.4 (1.866) 


18 
Tmo fr r 


1. Моц 
2. Rtn 
3. Vout2 
4.NC 
5.NC 
6.NC 
7. Sync 
8. Trim 
9. NOR 


LS ES ЕЎ ЕЗ Е 
1 alk | |= 3.7 (0.146) 

Тс & Pick Up Point — 2.6 (0.102) 
8.5 ! 


(0.335) 
L 


mm ага вс rn 


45.6 (1.795) 


Fig. 32 


SIP/SIE 500 Series - Single Output: • Non-isolated • High efficiency topology * Excellent transient response • Voltage 
range input 5 VDC nominal “ Sense and power OK “ Surface mount construction * Voltage trim * Water washable 
* Vertical mounting * Negative logic remote shutdown 
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Fig. 33 


DSP1N5D Series: “Ор to 1 watt unregulated output power • Single in-line package * Four terminal operation * Effi- 
ciencies to 70% » Output voltages: 5V, 7V, 12V, 14V, 15V, 17V • 500V isolation е -25°C to +85°C operation 
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Fig. 34 


HBD Series - 40-60W Dual Output: • High efficiency * High density • Independent +5 and +3.3 outputs • Remote 
shutdown * 10% min. output current * Case temp., operating range -40°C to +100°C * UL1950, CSA22.2-950, 
EN60950 safety (consult factory for conditions) * Water washable • Open frame technology 


Mtg. Inserts M3x .5 Side 
through 4 pl. View 18 .-V In 
- (46) . Сазе 
20 | Е ; 0.04 | . On/Off 
(60.8) | eot | ‘ (1.02)! .+V In 
(1524) t ; р . -V Out 2 (3.3V) 
5 59t й 16 . У Out 2 (3.3V) 
(40.64) . Trim 2 
.025 [| . +V Out 1 (5V) 
(64) | «АМ Out 1 (-5V) 
.50(12.7) 0. Тит 1 
Vin | Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out IOut(A) | Range | Рам No. 1 10 25 50 Part No. 
3.3/1.8 25/20 36-72 |179-2242-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 /HHD25ZEB-N 
17 3.3/2.5 25/20 36-72 | 179-2241-М0 120.00 118.00 116.00 113.00 | HHD25ZED-N 
5.0/3.3 15/15 18-60 |179-2250-ND 156.40 138.00 122.36 112.70 HWD075DGE-A 
5.0/3.3 20/20 36-72 |179-2240-ND 120.00 118.00 116.00 113.00 |HHD20ZGE-N 
+5.0/+3.3 8/12 18-36 |179-2158-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 HBDO40YGE-A 
зд |+5:0/+3.3 12/15 18-36 |179-2160-ND 156.50 138.00 127.75 119.75 HBDOGOYGE-A 
+5.0/+3.3 8/12 34-75 |179-2159-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 |HBDO40ZGE-A 
+5.0/+3.3 12/15 34-75 | 179-2161-М0 156.50 138.00 127.75 119.75 |HBDO60ZGE-A 
1.80/2.50 15.0 36-75 |179-2237-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |00487018025-МВВО 
26 |1.80/3.30 15.0 36-75 |179-2236-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |00487018033-МВВО 
2.50/3.30 15.0 36-75 | 179-2235-М0 105.50 104.00 101.01 99.51 |0D48T025033-NBBO 
3.30.5.0 15.0 36-75 | 179-2238-ND 105.50 104.00 101.01 99.51 |00487033050-МВВО 
+3.3/+2.5 25/25 36-72 |179-2174-ND 177.75 162.00 150.00 144.01 |Т000857ЕО-А 
35 33/425 25/25 36-72 | 179-2175-М0 177.75 162.00 150.00 144.01 |TQD085ZED-AN 
+5.0/+3.3 20/25 36-72 |179-2176-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 |TQD100ZGE-A 
+5.0/+3.3 20/25 36-72 |179-2177-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 |TQD100ZGE-AN 
Triple Output 
5412 | 25+0.310 | 9-18 |179-1059-ND* 107.00 103.00 98.75 93.50 DGP20E12T5/12 
36| ° x12 | 2.520.810 | 18-36 |179-1061-NDt 107.00 103.00 98.75 93.50 DGP20E24T5/12 
5415 | 2.520.250 | 9-18 | 179-1060-М07 107.00 103.00 98.75 93.50 DGP20E12T5/15 
5415 | 2.520.250 | 18-36 |179-1062-ND* 107.00 103.00 98.75 93.50 DGP20E24T5/15 
*600 mA, t75 mA, 160 mA = Minimum Current Load Note: “М” in suffix of part number denotes 


Negative Logic;"3" in suffix of part number denotes Trim and Enable 


Fig. 35 


Тар Series - 100W Dual Output: “ Independent dual outputs * Flexible load sharing * Open frame design * Inde- 
pendent trims for each output “ 1500VDC isolation * Baseplate operation 100°C * Input reverse voltage protection, 
shunt diode * Positive logic remote shutdown * Switching freq. is 250KHz • UL, CSA, EN60950 safety 
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DGP20ExxT Series - Triple Outputs • Five-sided shielded case * Remote On/Off Efficiencies to 84% 
operation * 700V isolation * Extended range input (2:1) 


e -40°C to +85°C 
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Fig. 37 


UPM-EA Series - 45W Programmable, Non-Isolated: This DC/DC converter is а high efficiency, step-down converter 
* Excellent transient response * Power good signal • Surface-mount construction * Short circuit protection • Low 
profile • Water washable • Open-frame design 
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Programmable DC-DC Converter 


This programmable DC/DC converter is a high efficiency, step-down converter. It incorporates a 5-bit DAC 
output voltage control which is compliant with standard VRM VID protocol. It provides up to 45 watts of output 
at 13A output current, and at output voltages from 1.30 to 3.50V. 


Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. У Out 1 Out (А) Vin Range | Part №. 1 10 25 50 Part No. 
37 |1.3-3.5 13 4.5-4.5 179-2186-ND 81.90 78.75 75.60 70.35 UPM-EA 


СотрасіРСІ? Power Supply 


Fully compliant to the PICMG® 2.11 power interface Specification using a standard Positronic 47-pin 
connector. Patented EDGE™ Technology provides very high output current capacities. At 50°C the 3U units 
deliver 40 amps on both the +5 and +3.3 volt outputs. 


Output | Power Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage | Watts | Current | Vin Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
43.3 40A 

a 250 2 90-264 179-2263-ND 414.75 393.75 378.00 357.00 | CPA250-4530 
-12 2A 

43.3 40А 

A | | 20^ | 36-75 | 179-2264-ND 41475 39375 37800 357.00 | CPD250-4530 
-12 2A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1551 


72 H H M 'ower One Reference Guide 
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Features: • Worldwide AC input Capabilities International Series Single Output 


* Meets domestic and foreign safety 


Changing the Shape of Power 


" Voltage/ Case | Digi-Key Price Each Power-One 
standards: UL, CSA, IEC, VDE, BPO, ECMA, T 
CE • Low output ripple * Two hour burn-in Current Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
e Made in U.S.A. БҮ Ф 1.5A* B | 179-2061-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 | НА5-1.Б/ОУР-А 
Overvoltage Protection Options: Optional 5V Ф 3At B 179-2035-ND 36.50 35.50 34.75 33.00 | HB5-3/OVP-A 
overvoltage protection modules are offered, 5V @ 6AT* с 179-2040-ND 57.50 55.75 55.00 51.75 HC5-6/OVP-A 
each is user adjustable from 6.4V to 34V. 5V @ ЗАР N 179-2056-ND 78.50 76.00 74.50 70.50 HN5-9/OVP-A 
Note: Outputs with factory built-in OVP are 5V @ 12A1* D 179-2046-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 HD5-12/OVP-A 
indicated in the Voltage/Current Rating Chart 5V @ 18A1* E 179-2051-ND 131.00 127.25 124.50 118.01 HE5-18/OVP-A 
for each model. 5V @ 25A1* F 179-2026-ND 184.50 179.00 175.50 166.25 F5-25/OVP-A 
General Specifications: * AC Input: 12V @ 0.9A** B 179-2027-ND 32.13 31.25 30.50 29.00 HA15-0.9-A 
100/120/220/240 VAC +10%, -13%. 47-63 Hz. 12V @ 1.7А B 179-2029-ND 34.50 33.50 32.75 31.25 HB12-1.7-A 
Tolerance for 230 VAC operation is +15%, 12V @ 3.4 с 179-2036-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC12-3.4-A 
-10%. Factory wired for 120V operation * DC Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non- 12V @ 5.1А: N 179-2052-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN12-5.1-A 
adjustable on “3 terminal regulator” outputs * Line Regulation: +.05% for a 10% line change. Exceptions: 12V @ 6.8A D 179-2041-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD12-6.8-A 
+.01% for F, G case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal regulators" * Load Regulation: 12V @ 10.2AT E 179-2047-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 HE12-10.2-A 
+.05% i a 205 lond change сортов: ЧҮҮ ц ғ; у d Models, 20.5% for all other aon 12V @ 16At** F 179-2024-ND 184.50 179.00 175.50 166.25 F15-15-A 
using “З terminal regulators" * Output Ripple: 5V through 15V models: 5.0 m -| maximum. (3.0 m' m - =a 
PK-PK maximum for F, G case models). 24V through 250V models: 3.0 mV PK-PK plus .02% of output Ee В 179 СОЗО ND 2545 2415 252 PE IER 
voltage, maximum. All “3 terminal regulator" outputs: 0.2% PK-PK maximum * Overvoltage Protection: 15V @ 4.5A N 179-2053-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 НМ15-4.5-А 
Provided оп 5V outputs where indicated. Set at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage 15V @ 6At D 179-2042-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD15-6-A 
protectors OVP12 and OVP24. * Operating Temperature: 0°C to 50°C full rated, derated linearly to 40% 15V @ 9At E 179-2048-ND 11500 111.50 109.25 103.51 HE15-9-A 
at 70°C. * Efficiency: 5V outputs — 45%, 12V and 15V outputs — 55%, 24V through 250V outputs 24V @ ОБА B 179-2028-ND 34.75 33.75 33.00 31.25 HA24-0.5-A 
60% * Master/Slave Operation: Provided on F, G models only. For parallel operation of up to 6 units. 24V @ 12A B 179-2032-ND 36.50 35.25 34.75 32.76 НВ24-1.2-А 
Safety Specifications: А! models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to 5 й ? š ў y 
Ground (max.): 0.05 mA * Dielectric Withstand Voltage (min.): Input to Ground — 3750VRMS, Input to 24V @ 24A M 179-2038-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 НС24-2.4-А 
Outputs — 3750VRMS, Outputs to Ground — 500VDC * 2 year warranty 24V @ 3.6A N 179-2054-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN24-3.6-A 
Ë 24V @ 4.8А D 179-2043-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD24-4.8-A 
Overvoltage Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VDC 24V Ф 7.2А E 179-2049-ND 115.00 111.50 109.25 103.51 HE24-7.2-A 
Protection Maximum Current Ratin 24V @ 12At* | F | 179-2025-ND 184.50 179.00 175.50 166.25 | F24-12-A 
Model Intermittent ‘Continusus 28V @ TAT B | 179-2033-ND 3650 3525 34.75 32.76 | HB28-1-A 
OVP-12 12.0A 8.0A 28V @ 2AT с 179-2039-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 HC28-2-A 
OVP-24 30.0A 20.0A 28V @ ЗАТ N 179-2055-ND 73.25 71.00 69.50 66.00 HN28-3-A 
` I 28V @ 4At D 179-2044-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 HD28-4-A 
— = - 48V @ 0.5А B | 179-2034-М0 42.00 40.75 39.75 37.75 | НВ48-0.5-А 
Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each Рошег-Опе 48V @ 3AT D 179-2045-ND 89.00 86.25 84.50 80.00 | HD48-3-A 
Height x Width x Thickness Part No. 1 10 25 | Part No. 48V @ ДАТ E | 179-2050-М0 125.50 121.75 119.26 113.00 | НЕ48-4-А 
NE EU (0.00 : ЗАДА 78 25700, Е і 1825 р * Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4V. ** Adjustable outputs: F15-15-A: 12-15V, F24-12- 
Š < ` М Ы ~ а I 5 А: 24-28V, HA24-0.5-A: 24-28V t Remote sense provided 


OVP SELECTION GUIDE Case Size 
Model Case Size OVP Modules Required 
Single B.C.ND (1) ОУР-12 Case Overall Size — In. (mm) Weight Case Overall Size — In. (mm) Weight 
Output Е, Е (1) О\Р-24 CBB 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8Lbs BB 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 Lbs 
Dual АА, В, ВВ, СС | (1) OVP-12 protects both outputs b 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) | 7.5 Lbs ВАА | 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 х 74.93) | 5 Lbs 
Output E (1) OVP-24 protects both outputs DBB | 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) | 11 Lbs с 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) | 4.25 Lbs 
: DCC | 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) | 12 Lbs 
Triple АА, ВАА, D, CBB | (1) OVP-12 protects both 12V É 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) | 10 Lbs сс 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) | 7156 
Output 131, DBB, DCC | through 15V outputs F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 Lbs N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
Peak Current созу | (1) OVP-12 protects any output AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 х 53.34) | 25 Lbs | | CP131 | 11.00 x 4.87 x 3.20 (279.40 x 123.70 x 81.28) | 9 Lbs 
Models not provided with built-in OVP B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) | 2.2Lbs | |МВ0275 | 9.00 x 5.00 x 2.50 (228.60 x 127.00 x 63.50) | 3Lbs 


International Series Dual Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+12V @ 0.4А5 -12V @ 0.4AS B 179-2065-ND 38.75 37.50 36.75 34.76 HAD12-0.4-A 
+15 @ 0.4A§ -15\ @ 0.4AS B 179-2066-ND 38.75 37.50 36.75 34.76 
+12V @ 1A or +15V @ 0.8AT -12V @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ O.4AT AA 179-2062-ND 45.00 43.75 42.75 40.51 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5AT -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT BB 179-2068-ND 57.50 55.75 55.00 51.76 
+12V @ 3.4A or +15V @ ЗАТ -12V @ 3.4A or -15V @ ЗАТ CC 179-2073-ND 92.00 89.25 87.51 82.75 
+12V or 15V @ БАТ (-)12\ or 15V @ 5AT E 179-2078-ND 136.00 131.75 129.01 122.25 
+18-20V @ 0.4A or «24V @ 0.6А (-)18-20V @ 0.4A or -24V @ 0.6A AA 179-2063-ND 48.46 47.00 46.25 43.76 
+18-20V @ 0.9A or «24V @ 1.2A (-)18-20V @ 0.9A or -24V @ 1.2А BB 179-2069-ND 63.00 62.00 61.01 57.01 
+18-20\ @ 1.8А or «24V @ 2.4AT (-)18-20\ @ 1.8A or -24V Ф 2.4AT сс 179-2074-ND 101.00 98.00 96.00 91.00 
5V @ 2А*+ 9-15V @ 0.5A AA 179-2064-ND 52.25 50.75 49.75 47.00 
5V @ ЗА 12-15V @ 1.25AT BB 179-2070-ND 62.75 61.00 59.50 56.50 HBB512-A 
5V @ бА 12-15V @ 2.5AT сс 179-2075-ND 99.25 96.25 94.25 89.50 HCC512-A 
+5V @ 2A* +12V @ 4A N 179-2060-ND 92.00 89.25 87.51 82.75 CP323-A 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. T Remote sense provided. + Isolated outputs, can be referenced as + or -. 8 Non-adjustable 3 terminal regulator. 


International Series Triple Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 

Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 

5V @ 2A*t +12 to 15V @ 0.4A (-)12 to 15V Ф 0.4A or -5V @ 0.4А AA 179-2079-ND 57.50 55.75 54.75 51.76 HTAA-16W-A 
5V @ ЗАЧЕ +12V @ 1A or +15V @ O.8AT (-)12 @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ O.4AT BAA 179-2067-ND 79.50 77.00 75.50 71.51 HBAA-40W-A 
45V @ 6A*T +12 to 15V @1.0А (212 to 15V Ф 1A or -5V Ф 0.4А D 179-2071-ND 94.00 91.25 89.50 84.75 HCAA-60W-A 
БҮ @ бАЧЕ +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5AT -12V @ 1.7A or -15V Ф 1.5A or -5V @ 0.7АТ CBB 179-2072-ND 109.75 106.50 104.25 98.76 HCBB-75W-A 
5V @ BATE +12V Ф 1.7A or +15V @ 1.5АТ -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7АТ 131 179-2059-ND 125.50 121.75 119.26 113.00 CP131-A 
5V @ 12A*1t +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5AT -12V Ф 1.7A or -15V Ф 1.5A or -5V @ 0.7AT DBB 179-2076-ND 148.07 143.63 140.67 133.27 HDBB-105W-A 
5V Ф 12A*1t «12V @ 3.4A or «15V @ ЗАТ -12V @ 3.4A or -15V @ 3AT DCC 179-2077-ND 162.00 157.25 154.00 145.75 HDCC-150W-A 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. T Remote sense provided. + Isolated outputs, сап be referenced as + or - 


Input Filter Modules - FC100 Series 


Fig. 1 — FC100V5A Fig. 2 — FC100V10A Fig. 3 — FC100V20A лт 3) — 17 43:18) 
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FC100 industry standard series of input filter modules provide up to 


Е Б ds Oper. Insertion Loss Insertion Loss Typical 
30dB of common-mode and differential mode flteringrat 500Кне. The Curr. | Differential Mode | Common Mode |Resistance| Digi-Key Price Each Power-One 
FC100 series are available in 5A, 10A, and 20A versions and are Fi A dB dB Oh Part N 1 10 2 50 Part N 
optimized for operation with IPD's converters. The filters can be (Ер ШАП) (dB) (ав) Kmonms) CULL: 3 arto: 
operated with up to 100VDC source and have 1000VDC of insolation. 1 5A 28 30 27 179-2178-ND 14.00 13.50 13.00 12.50 FC100V5A 
ны. АТ пов tra М 2 10А 31 28 17 179-2179-ND 1750 17.00 1625 15.50) FC100V10A 
operation * Input frequency 100 Hz 3 20A 26 32 6.6 179-2180-ND 31.50 29.40 27.30 25.20 ЕС100У20А 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1552 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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РПИРГ-ОИВ---- Switching Power Supplies 


Changing the Shape of Power 


GENERAL FEATURES: 

Power-One's proprietary Universal Terminal Block 
Connectors and Mounting System assure product 
integration. Safety agency approved: UL 
recognized, CSA certified, and TUV Essen certified. 
* Power Fail Warning Signal. 100% test, inspection 
and burn-in. * Overload Protection * Overvoltage 
Protection * Overtemperature Protection AC 
Input: Automatic selecting: 90-264 VAC, 47-63 Hz 
single phase Temperature Rating: 0°C ~ 50°C 
* Two Year Warranty 


incorporating PFC in a low profile package that 
meets 1U height constraints. All models feature 
remote sense on V1 and V2 to provide independent 
compensation of power cable losses. 

Power-Ones’ unique dual-converter architecture 
combines high reliability, achieved through reduced 
component stresses, with exceptional regulation. 
Other standard features include CE Marking, 
current sharing on V1 and V2, thermal shutdown, 
and remote inhibit. Additionally,only 300 Linear 
Feet per Minute (LFM) airflow is required. 


constraints * Dual main outputs provide 3.3V and 
5V for mixed logic applications * CE Marked to the 
LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC • Iso- 
lated V3 and V4 can be used as plus or minus 
outputs 

MPB80 - 80 Watts with PFC 

FEATURES: * 65 Watts convection cooled, 80 
Watts with 300 LFM forced air * Power factor 
correction meets EN61000-3-2 * High 3.3V and 5V 
current capabilities available • CE Marked to the 
LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC * Over- 


U-Channel 


MPU150 - 150 Watts with PFC FEATURES: ° Active power factor correction meets voltage protection on the main output * Isolated УЗ ki і 
The MPU150 is the first product in this power range EN61000-3-2 * Low profile height fits 10 height сап be used as a plus or minus output. 9222B-ND Power One Reference Guide c... $415 
MAP SERIES Single Output 
Nominal Power Initial Output 
Output (Watts) Current Setting Line |Load Adj. Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak | Maximum Peak Tolerance | Вед. Reg. Range Configuration Part No. 1 10 25 Part No. 
5V 40 — | BAIA - - 2% | 1% | 4.75V-5.5V | 6.00" x 3.27" x 1.60” (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2020-40 113.00 98.00 88.50 | МАР40-1005 
5V 40 — | ВАА = 4.9~5.1V | .2%| 1% | 4.7V-5.8V | 5.00" x 3.00" x 1.25” (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) Ф | 179-2001-ND 65.25 59.75 54.00 | MAP42-1005 
12V-15V 40 — |3.4А/2.2А 46А/З0А| 11.9-12.1V |.2% | 1% | 11V-18V | 5.00" x 3.00" x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) $ | 179-2002-ND 65.25 5975 54.00 | MAP42-1012 
24V-28V 40 — |1.4АЯЛА 2.3A/1.9A| 23.8 -24.2V | .2% | 1% | 23V-29V | 5.00” x 3.00” x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) $ | 179-2003-ND 65.25 5975 54.00 | MAP42-1024 
12V-15Vt| 55 65 |5.0А/4.0А 5.8A/4.7A| 12.0-12.2V |.2% | 1% |11.4V-15.75V | 6.00" x 3.27" x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2081-ND 124.75 108.00 97.50 | МАР55-1012 
24V-28Vt| 55 65 |2.5A/22A 2.9A/2.5A| 28.8 -24.2N |.2% | 1% | 23.5V-28.5V | 6.00” x 3.27" x 1.60” (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2082-ND 124.75 108.00 97.50 | MAP55-1024 
54V 110+ 110| 16A 22A | 5.09~5.11V |.2% | 1% | 4.95V-5.50V | 7.00" x 4.25" x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) t | 179-2006-ND 154.50 144.25 134.01 | МАР110-1005 
12V-15Vt| 130 165 | 12A/10A  13.8A^M1A| 12-12.2V |.2% | 1% 11.4V-15.75V | 8.50" x 4.50" x 2.00” (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) * | 179-2080-ND 245.75 218.75 197.25 | МАР130-1012 
12V315Vt| 140ff — EEN E 11.97 ~ 12.03\ | .1% | .5% | 11.0V-16.0V | 7.00" x 4.25” x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) | 179-2009-ND 195.00 184.00 173.25 | МАР140-1012 
24V-28Vf| 140tt E Б^ EPA 23.95 ~ 24.5V | .1% | .5% | 22.8V-29.2V | 7.00" x 4.25” x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 4 | 179-2010-ND 211.25 200.50 186.25 | MAP140-1024 
48V 14011 — | 23А 31A [| 479-481V |.1% | .5% | 45.6V-54V |7.00 x 4.25” x 1.80" (177.80mm x 107.95тт x 45.72mm) Ф | 179-2011-40 21125 200.50 186.25 | MAP140-1048 
* U-Channel Configuration ў Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage. 
Tt 200LFM force-air cooling 3 Board Only Configuration. 
Triple Output 
Nom. Output Power (Watts) Initial Setting Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak Current Tolerance Reg. Reg. Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V ЗА 49 - 51V 2% | 2% Board Only 
24V 40 50 1A 23.0 ~ 25V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 83.00 7400 68.00  61.00| MAP40-3101 
-12V ЗА -11.5 ~ -12.5V 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V ЗА 49 -54V 2% | 2% Board Only 
12V 40 50 2A 11.5 ~ 12.5V 1% | 8.596 5.00" x 3.00" x 1.25" 179-2005-ND 69.00 6300 57.00 52.00| MAP40-3105 
-5V БА -4.75 - 5.25V 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V ЗА 49 -54V 2% | 2% Board Only 
12V 40 50 2A 11.5 ~ 12.5V 1% | 3.5% 5.00" x 3.00” x 1.25" 179-2095-ND* 78.00 7100 6400 57.75 | MAP40-3000 
-12V ЗА -11.5 ~ -12.6\4 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 20A 5.09 - 5.11V 2% 1% Board Only 
12V 80 140 4A 11.97 ~ 12.08AV 1% | 2% 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2012-ND 211.25 200.50 186.25 171.01 | MAP140-3000P 
-12V 1A -11.4 ~ -12.6V 1% | 2% | (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
* Requires Connectors WM 2123-ND, WM2126-ND, & WM2300-ND which are sold separately. ў MAP40-3000 V3 regulation requires a minimum load of 0.5A on V1 or 0.3A on V2. 
Quad Output 
Nom. Output Power (Watts) Initial Setting Line | Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak Current Tolerance Reg. | Reg. Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Бү бА 5.0 - 5.2V 2% | 2% UChanhel 
12V. 55 65 s Шаа е |226 6.00" x 3.27” x 1.60" 179-2096-ND 12475 10800 97.50 94.75 | МАР55-4000 
-5V БАЙ -4.8 ~ -5.2V 5% | 2% (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V БА -11.6 ~ -12.4V 5% | 2% 
5V 6A 5.0 - 52V 2% | 2% ри 
2AN 55 65 Ton dao 2% | 2% 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2097-ND 124.75 10800 97.50 94.75 | МАР55-4001 
12V 5A 11.6 ~ 12.4V 5% | 2% (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V БА -11.6 ~ -12.4V 5% | 2% 
5V 6A 5.0 - 52V 2% | 296 U-Channel 
Ed 55 65 ЗА. белешү id Es 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2098-ND 12475 10800 97.50 94.75 | МАР55-4002 
12ү SA 11.6 ~ 12.4V 5% | 2% (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V БА -11.6 ~ -12.4V 5% | 2% 
5V 6A 5.0 - 5.2V 2% | 296 U-Channel 
15 55 65 d У | 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2099-ND 125.00 108.00 98.01 95.01 | МАР55-4003 
-5V БАЙ -4.8 ~ -5.2V 5% | 2% (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-15V БА -144 - -15.6V 5% | 296 
5V 14A 54 - 52V 2% | 196 U-Channel 
12У во 90 РА ЕЕ 2% | 1% 7.20" x 4.20" x 1.80” 179-2100-ND 196.00 185.00 168.00 163.01 | MAP80-4000 
-12V 1A 711.5 ~ -12.5V 5% | 2% | (182.88тт x 106.68mm x 45.72mm) 
-5V 1A -4.8 ~ -5.4V 5% | 2% 
5V 14A 54 - 52V 2% | 196 channel 
oy 80 90 2A 24.0 = 241V | ы 7.20" x 4.20” x 1.80" 179-2101-ND 200.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4001 
12V 1A 11.5 ~ 12.5V 5% | 2% (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A -11.5 ~ -12.5V 5% | 2% 
5V 14А 5.3 - 5.2V 2% | 1% U- Channel 
Hed 80 90 ы ИЕ Е 7.20" x 4.20" х 1.80” 179-2102-ND 207.00 196.00 179.00 168.01 | MAP80-4002 
12V 1A 11.6 ~ 12.4V 5% | 2% (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A -11.6 ~ -124V 5% | 2% 
5V 14A 54 - 52V 2% | 196 U.Channel 
и во 90 m ТОВ М 2% | 1% 7.20" x 4.20" x 1.80” 179-2103-ND 204.50 192.00 173.01 167.01 | MAP80-4003 
-5V 1A -4.8 ~ -5.4V 5% | 2% | (18288mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-15V 1A -14.4 ~ -15.5V 5% | 2% 
5V 12A 5.09 - 51V 2% | 5% Board Only 
121 80 110 РА з ile oy, 4% | 1% 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2007-ND 162.50 151.50 141.00 131.01 | MAP110-4011 
-12V 1A -11.4 ~ -12.6V 1% | 1% (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
24V 1A 23.2 ~ 24.8V 1% | 196 
3.3V 12A 3.29 - 3.31У 3% | 7% Board Only 
2 80 110 а 1981951027 | Б 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2008-ND 234.50 209.00 188.50 183.00 | MAP110-4300 
-12V 1A 711.4 ~ -12.6V 1% | 1% | (477. Вотт x 107.95mm x 45.72mm) 
12V 1A 11.4 ~ 12.6V 1% | 196 
5V 20A 51 - 52V 2% | 196 U-Channel 
12y 130 165 PA Iza dev | зы 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 24575 21875 19725 191.75 | MAP130-4000 
-12V 1A -11.6 ~ -12.4V 5% | 2% (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-5V 1A -48 ~ -5.2V 5% | 2% 


* Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded. 
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Ма hanging the Shape of Power 


Switching Power Supplies (cont, 


Quad Output (Cont) 
Nom. Output Power (Watts) Initial Setting Line | Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage {Continuous Peak Current Tolerance Reg. | Reg. Configuration Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V 20A 5.1 ~5.2V 2% | 1% U-Channel 
d 130 165 d fon ee bes 8.50" x 4.50" x 2.00" 179-2019-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4001 
-12V 1A -11.6 ~ -12.4V 5% | 2% | (215.90тт x 114.30mm x 50.80mm) 
12V 1A 11.6 ~ 12.4V .5% 2% 
5V 20A 5.1 ~ 52V 2% | 1% U-Channel 
TN, 130 165 5A Tace M (5%: | ага 8.50” x 4.50" x 2.00” 179-2094-ND 250.00 222.50 200.51 194.75 | MAP130-4002 
12V 1A 11.6 ~ 12.4V 5% | 2% (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-12V 1A -11.6 - -12.4V .5% 2% 
Cover for MAP55 and МАР40-1005 Series.. 179-2021-ND 11.43 = = — 412-59584 
Cover for МАР80 Series . 179-2022-ND 14.25 E = = 412-59585 
Cover for MAP130 Series 179-2023-ND 10.50 = = = 412-59586 
* Max load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded. 
MPB 80 Series 
Configuration: 179-2013-ND: Board Only 5.00" x 3.00" x 1.30" (127.00mm x 76.20mm x 33.02mm) 
179-2014-ND and 179-2015-ND: Board Only 5.00” x 3.00” x 1.40” (127.00mm x 76.20mm x 35.56mm) Caution: * 80 Watt with 300LFM force-air cooling. 
Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts)* 
5V 11A 4.9 - 5.1V 8% -4% ~ 2% 
12V БА 115 - 12.5V “5% +5% 179-2013-ND 99.75 90.00 83.00 75.01 MPB80-2000 
5V 7A 4.9 - 5.1V 5% -4% ~ 6% 
12V 2.5A 11.5- 12.5 1.5% -7% - 13% 179-2014-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 МРВ80-3000 
12V 0.3A -11.5 - -12.5 5% +4% 
3.3V 7A 3.27 ~ 3.33V .7% +2% 
5V 3A 4.95 ~ 5.05V 5% +2% 179-2015-ND 105.00 96.75 89.25 80.00 MPB80-3300 
12V 0.4A 10.2 ~ 14.0V 1.5% -15% - 17% 


МРВ 125 Series 


Features: * High power density in an industry standard 3" x 5" footprint * Power Factor Correction (PFC) meets EN61000-3-2 * Main output remote sense * МТВЕ in excess of 1M hours based upon field data * Optional 
remote on/off with 5V standby * Maximum forced-air output power is 125 watts with 5 CFM airflow 


Max. Output Dimensions Mating Connectors 
Output | Current (A), Inch (mm) Housing | Contacts | Housing, V1 | Contacts, VÍ | Signal Signal | Housing, V2 | Contacts, V2 | Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage 130 LFM LxWxH AC Input | AC Input | DC Output DC Output | Housing | Contacts | DC Output DC Output | Part No. 1 10 25 Part No. 
Standard Model 
5 25 50x30x125 | wM2123 | wM2313 | WM2119 | WM2313 | WM2003| WM2200 | WM2000 | WM2200 |179-2252-ND — 87.50 8500 80.00 |MPB125-2005 
12 0.5 (127.0 x 76.2 x 31.75) ú ` E 
12 10.5 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 0.5 (127.0 X 76.2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM?2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 М/М2200  |179-2253-ND 87.50 85.00 80.00 | МРВ125-2012 
B 83 Бозо е WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 М/М2200  |179-2254-ND 87.50 85.00 80.00 | МРВ125-2015 
12 0.5 (127.0 Х76.2 Х 31.75) 2 Š й 
24 5.2 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 05 (127.0 X 76.2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 М/М2200  |179-2255-ND 87.50 85.00 80.00 | МРВ125-2024 
48 2.6 5.0 X 3.0 X 1.25 
12 05 (127.0 X 76.2 X 31.75) WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 WM2004 | WM2200 WM2000 WM2200  |179-2256-ND 87.50 85.00 80.00 | МРВ125-2048 
> 155 50х3.0х1.25 
12 5 2. WM2123 | WM2313 | 09-50-8141 WM2313 WM2003 | WM2200 WM2001 WM?2200  |179-2257-ND 87.50 85.00 80.00 | МРВ125-3000 
KA бё (127.0 X 97 X 31.75) 
2.5 12 
> 19 S0x30x125 | wM2123 | WM2313 | 09-50-8141 | WM2313 | WM2003| WM2200 | WM2001 | WM2200 |179-2258-40 87.50 8500 80.00 | MPB125-4250 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) ” I | 
-12 0.5 
3.3 10 
3 2 ca ee ap WM2123 | WM2313 | 09-50-8141 WM2313 WM2003 | WM2200 WM2001 WM?2200 |179-2259-МО 87.50 85.00 80.00 | МРВ125-4350 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) ў ) : 
-12 0.5 
With Remote Оп/ОН and Standby Output 
2 165 50x3.8x 1.25 
12 5 о WM2123 | WM2313 | 09-50-8141 WM2313 WM2003 | WM2200 WM2001 WM2200  |179-2260-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-3000R 
bo 05 (127.0 X 97 X 31.75) 
2.5 12 
Е 15 зо зага WM2123 | WM2313 | 09-50-8141 WM2313 WM2003 | WM2200 WM2001 WM2200 |179-2261-МО 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4250R 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) 2 ў ` 
-12 0.5 
3.3 10 
5 15 Bik SEX 1-25 WM2123 | WM2313 | 09-50-8141 WM2313 WM2003 | WM2200 М/М2001 WM2200  |179-2262-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4350R 
12 5 (127.0 X 97 X 31.75) й й ñ 
-12 0.5 
MPU 150 Series 
Configuration: 179-2016-ND, 179-2017-ND and 179-2018-ND: U-Channel 7.40" x 4.20" 1.50" (187.96mm x 106.68mm x 38.10mm) Caution: * 150 Watt with 300LFM force-air cooling. 
Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. 1 10 25 50 Part No. 
150 - Power (Watts)* 
3.3V 35A 3.15 - 3.8V .6% 1.5% 
5у 20А 5.0 ~ 5.5V -4% 3% 179-2016-ND 241.50 220.50 210.01 194.26 MPU150-3300 
12V 2A 10.8 ~ 13.2V -4% 3% 
51V 30A 5.0 ~ 5.5V -4% 1% 
m ° ° 
М A uM p НЯ 179-2017-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4000 
12V 2A 10.8 - 13.2V .4% 196 
54V 30A 5.0 ~ 5.5V -4% 1% 
& б 9 
EM M ЕЕ 262% bos 179-2018-ND 262.50 241.50 225.75 204.75 MPU150-4530 
12V SAT 10.8 - 13.2V -4% 7% 


T Total not to exceed 5A. 
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Weidmüller ЗЕ DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


Features: 


* TS35 DIN Rail Mounted 

* AC or DC Input 

* Wide AC Input Voltage 
Range 

* Interference suppressed 

* Electronic short circuit 
regulation on output 

* CSA, UL, CE 

* 26-12 AWG input/output 
conductor size 


Fig. 4 
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Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmüller 

Fig. VAC VDC L x W XH (mm) Voltage Output (A) Part No. т 10 100 Part No. 
1 85-265V |120 -300V 112.5 x 18 x 90 24V 0.5 281-2002-ND 104.74 95.76 74.82 9918840024 
5V 2.0 281-1556-ND 71.66 65.52 51.19 9928890005 
12V 1.5 281-1557-ND* 71.66 65.52 51.19 9928890012 
2 85-265V | 120 - 300V 62.5 x 52 x 90.5 15V 1.5 281-1558-ND 71.66 65.52 51.19 9928890015 
24V 1.0 281-1563-ND* 71.66 65.52 51.19 9928890024 
28V 1.0 281-1559-ND 71.66 65.52 51.19 9928890028 
24V - 28V 23 281-2005-ND* 143.33 131.04 102.38 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND 159.86 146.16 114.19 9927480048 
з. | 85-265V |120=300\/ 131x57x98 12V -15V 3.0 281-2004-ND* 159.86 146.16 114.19 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 159.86 146.16 114.19 9927480005 
306 - 550V = 160 x 60 x 108 24 2.3 281-2009-NDT 187.43 171.36 133.88 9917790324 
4 85 - 138V 275-375V 175 x 57 x 127 24V - 28V 6.5 281-2007-ND* 224.70 205.44 160.50 9925340024 
5 86-265V | 100 - 200V 155 x 240 x 101 24V 12.5 281-2019-ND 468.56 428.40 334.69 9916250024 


+ 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 


DIN-Rail Mounted DC-DC Converters 


The CP-DCDC 50W 


Specifications: Temp range: -10°C to +50°C Wire Size: 26-12AWG Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.3A Slow Blow 


isa compact 50W Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmüller 
DIN rail mounted DC Current | Volt/Current | Adj. Range | Lx WxH(mm)| PartNo. 1 10 25 50 Part No. 
m k уун 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
а ви 4.53A 5V@8A 4.6V - 5.6V 281-2010-ND* 228.23 20541 197.80 194.00 9919371205 
versions and 4 output 3.88А 12У@ЗА — |105V-145V | og x57x131 281-2011-ND* 22823 20541 197.80 194.00 9919371212 
versions, making it 4.70A 15V@3A 13V - 18V 281-2012-ND* 228.23 20541 197.80 194.00 9919371215 
very versatile. 4.96A 24V@2A  |20.5V-29.5V 281-2013-ND* 228.28 205.41 197.80 194.00 9919371224 
Features: * 12V and 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
24V input versions 23А 5V@8A 4.6V - 5.6V 281-2014-ND* 228.28 20541 19780 194.00 9919372405 
"rm й ° Ар M апа 1.98A 12VO3A — |105У-145У | og ңә, 281-2015-ND* 226.80 204.12 196.56 192.78 9919372412 
“ 
рылар опа ае ею 237A | 15V@3A 13V - 18V 281-2016-ND* 228.23 20541 19780 194.00 9919372415 
voltage * Input and output plug-socket connectors 
+ Output status LED “ DIN гай (TS35) mountable 2.490 24V@2A _ | 20.5V - 29.5V 281-2017-ND* 228.23 20541 197.80 194.00 9919372424 
* Chassis mountable with optional hardware * Just Chassis Mounting Kit аьаа адд аА АА 281-2018-ND 7.54 5.80 4.64 — 7920560000 


57mm (2.24") wide * Robust metal housing * Class 1 Division 2 approved 


PHCENIX 
CONTACT 


Description: 

* 24VDC Outputs (Adjustable from 22.5 
to 28.5VDC) 

* Current Ratings: 2.5, 5, 10 and 20A 


DIN-Rail Mounted Quint 
Generation 2 Primary Switched-Mode Power Supplies 


Features: 

* Universal voltage input 

* Maximum space-saving design 

* Power factor correction 

* POWER BOOST output up to 50% 

* Electronic overload protection 

* High MTBF rating >500,000 hours 

* DC OK signal and DC OK dry contact 
* Parallel and series connection 


Input Voltage Range Dimensions Output Current Price Each Phoenix 
Fig. VAC VDC Lx W X Н (mm) Voltage Output 10 Part No. 
1 85-264V 90-350V 125 x 55 x 130 24VDC 2.5A 277-1660-ND 176.40 161.28 126.00 2938578 
125 x 55 x 130 5A 277-1661-ND 264.60 241.92 189.00 2938581 
2 85-264V 90-350V 125 x 85 x 180 24VDC 10A 277-1662-ND 380.36 347.76 271.69 2938604 
3 85-264V 90-350V 125 x 157 x 130 24VDC 20A 277-1663-ND 633.94 579.60 452.82 2938620 
Features: * Electronic overload protection 
* Universal voltage input * High MTBF rating >500,000 hours 
* Maximum space-saving design * Pluggable COMBICON connections 
e Power factor correction * Parallel and series connection 
* POWER BOOST output up to 100% * Derating starts @ >60° C 
Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Phoenix 
Fig. VAC VDC LxWXH (mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 85-264V | 90-350V | 114.5 x 225 x 99 5VDC 3A 277-1664-ND 109.15 99.80 77.97 | 2938714 
24VDC 1A 277-1668-ND 101.43 92.74 172.45 | 2938840 
2 85-264V | 90-350V 114.5 x 45 x 99 24VDC 2A 277-1666-ND 125.69 114.92 89.78 | 2938730 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1555 


OMRON. Switching Power Supplies 
Enclosed Case — Single and Multiple Output 


S8E Economical Enclosed Switching Supplies 
Compact and economical power supplies with vented cover for industrial applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 


SPECIFICATIONS: 

e Input Voltage: 85 to 132V » Overvoltage Protection: Yes (5-V output models only) • Efficiency: 73% to 83% * Ambient Humidity: Operating: 25% to 85% * Leak- 
age Current (with rated I/O): 0.5mA max. * Operating Temperature: 0°С to 40°C; Open-framed 0°C to 50*C * Output Indicator: Green LED * Noise Filter: Yes 
* Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class A standards and 1st group of VCCI * Voltage Adjustment Range: =5% * Life Expectancy: 8 yrs. min. 


M © 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
10 5V 2.0A 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1151-ND 50.27 46.55 43.45 40.34 S8E1-01005D 
10 24V 0.5A 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1152-ND 52.15 48.29 45.07 41.85 S8E1-01024D 
85-132 15 24V 0.7A 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed Z1154-ND 62.01 57.42 53.60 49.77 S8E1-01524D 
25 24V 1.1A 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed Z1156-ND 77.99 72.21 67.40 62.59 S8E1-02524D 
50 5V 10.0A 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1157-ND 87.38 80.91 75.52 70.13 S8E1-05005D 
50 24V 2.2А 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1158-ND 108.99 100.92 94.20 87.47 S8E1-05024D 
5V 5V/3A 
85-132 30 12V 12VA.2A 1.3x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Open-framed Z1159-ND 84.56 78.30 73.08 67.86 S8E3-03031A 
-12V -12V/0.3A 
5V 5V/5A 
85-132 50 12V 12VA.5A 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) Open-framed Z1160-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8E3-05031A 
-12V -12V/0.5A 
5V 5V/3A 
85-132 30 12V 12VA.2A 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Enclosed Z1161-ND 94.90 87.87 82.02 76.16 S8E3-03031D 
-12V -12V/0.3A 
5V 5V/5A 
85-132 50 12V 12VA.5A 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) Enclosed Z1162-ND 114.63 106.14 99.07 91.99 S8E3-05031D 
-12V -12V/0.5A 


• Ultra-compact size with built-in din rail mounting * Approved by 
UL, cUL, UL508 listed, Class 2 output (60W only) * SEMI F47 
approved * CE marked * Three year warranty 

SPECIFICATIONS: » Efficiency (typical): 60W: 78% min; 90W: 80% 


min. * Input Voltage: 100 to 240 VAC (85 to 264 VAC) * Power 
Factor Correction: Conforms to EN61000-3-2 А-14 * Overvoltage 
Protection: Yes * Output Indicator: Yes, green * Electromagnetic 
Interference: Conforms to FCC Class A, EN50081-2 


S8VS Series Switching Power 
Supplies 


Output | Output Dimensions 
Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 

Standard Z1663-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 | S8VS-06024 
60 24V 2.5 3.74 x 1.58x 4.26 (95 x 40x 108.3) | With Maintenance Forcast Monitor | Z1665-ND 122.41 113.34 105.79 98.23 | S8VS-06024A 
With Total Run Time Monitor Z1667-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 | S8VS-06024B 

Standard Z1664-ND 155.03 143.55 133.98 124.41 | S8VS-09024 
90 24V 3.75 4.53 x 1.97 4.77 (115 x 50 x 121.3) | With Maintenance Forcast Monitor | Z1666-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 | S8VS-09024A 
With Total Run Time Monitor Z1668-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 | S8VS-09024B 


Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw 
terminal connections make interfacing to supply convenient. 

For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND 

SPECIFICATIONS: * Input Frequency: 47 to 63Hz • Overvoltage 


Temperature: 0°C to 50°C • Life Expectancy: 10 yrs. min. е Output 
indicator: Yes (green) * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC 
Class B, EN50081-1 * Leakage Current: 0.5 or 1.0mA max. * Voltage 
Adjustment Range: -5% to 10% * Mean Time Between Failure (MTBF): 


S8PS Series Enclosed DIN 
Rail Mount Supplies 


Protection: Yes * Efficiency: (typical) 74% to 80% * Operating 135,000 hrs min. 
Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. AL ] 
50 5V 10A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1173-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05005CD ы 
85-264 50 12V 4.2А 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05012CD @ C € 
50 24V 2.1A 1.57 x 8.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1175-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05024CD 
100 24V 4.5A 1.97x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) Enclosed Z1176-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 | S8PS-10024CD 


S82K DIN Rail/Chassis 
Mount Switching 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw 
terminals for both input and output connections and enclosed circuit board 
make this supply extremely safe for open access areas. For mounting track, 
use Z840-ND or Z841-ND 

SPECIFICATIONS: * Input Frequency: 47 to 450Hz * Leakage Current: 
100V input 0.5тА max. * Efficiency: (typical) 60% to 80% * Overload 


Supplies 


Protection: 105% to 160% of rated load current (typical) • Life Expectancy: 
8 years. min. * Operating Temperature: 0°C to 40°C * Input Voltage: 
120УАС (85 to 132VAC) or 240VAC (170 to 264VAC) selectable • Ambient 
Humidity: Operating 25% to 85% * Noise Filter: Yes * Electromagnetic 
Interference: Conforms to FCC class В * Output Voltage Adjustment 
Range: +10% 


Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 | Part Мо. 
3 5V 0.6А | 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND 48.39 44.81 41.82 38.84 | 582К-00305 
3 12V 0.25A | 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND 48.39 44.81 41.82 38.84 | 582К-00312 
3 24V 0.13A | 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 48.39 44.81 41.82 38.84 | S82K-00324 
7.5 5V 1.5A | 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND 53.32 49.38 46.09 42.79 | S82K-00705 
85-264 75 12V 0.6A |2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND 53.32 49.38 46.09 42.79 | S82K-00712 
75 24V 0.ЗА |2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND 53.32 49.38 46.09 42.79 | S82K-00724 
15 24V 0.6A 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND 80.10 74.17 69.23 64.28 | S82K-01524 N.N 
30 24V 1.3A 2.95 x 8.54 x 8.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND 108.05 100.05 93.38 86.71 | S82K-03024 
50 24V 2ЛА 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 | $82К-05024 6 C € 


S82J Open Switching 
Power Supplies 


Open frame switching power supply with wide input voltages for industrial 
applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 
SPECIFICATIONS: » Efficiency: (typical) 78% to 85% * Voltage Adjustment 


Protection: 105% min. of rated load current * Frequency: 47 to 450Hz * Life 
Expectancy: 8 yrs. Min. * Leakage Current: 0.5mA max. * Ambient 
Humidity: Operating: 25% to 85% * Noise Filter: Yes * Electromagnetic 


Range: +10%  * Operating Temperature: 0°C to 50°C • Overload Interference: Conforms to FCC class A, ЕМ55011 Gr1 class А: ЕМ50081-2 
Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 | Рагі Мо. 
10 24V 0.5 1.38 x 3.82 x 3.54 (35 x 97 x 90) | Open-framed | Z1164-ND 40.40 37.41 34.92 32.43 | S82J-01024A 
85-132 25 5V 5 1.57 x 3.82 x 4.88 (40 x 97 x 124) | Open-framed | Z1165-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 | S82J-02505A 
25 24V 14 1.57 x 3.82 x 4.88 (40 x 97 x 124) | Open-framed | Z1166-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 | S82J-02024A 
50 5V 10 1.57 x 3.82 x 6.34 (40 x 97 x 161) | Open-framed | Z1167-ND 79.40 73.52 68.62 63.72 | S82J-05005A 
85-264 50 24V 2.1 3.8 x 1.6 x 6.34 (97 x 40x 161) | Open-framed | Z1168-ND 79.40 73.52 68.62 63.72 | 582.)-05024А 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1556 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PanasoniC DC-DC Power Modules FD-Series 


The FD Series are DC-DC converters especially Applications: * Power Good Signal (POK) 
designed for Telecommunication equipment (i.e., Base * RF Power Amplifier for Base Station * Thermal protection 
Station RF Power Amplifier, Private Branch Exchange * Private Branch Exchange (PBX) * Over voltage and over current protection 
(PBX). FD Series involves newly developed "Partial * Case ground (Base Plate) pin 
Resonant Zero Voltage Switching Converter", "High Features: * Remote sense 
Thermal Conductive Composite Board" and *Low * Parallel operation with forced load sharing * UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 
Profile Inductors" to achieve high density, high * Remote ON/OFF (primary side referenced) * CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
efficiency and low EMI noise * Adjustable output voltage * Mounting Inserts: M3 X 0.5 
VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. | Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) | Reg. (%) Вед. (%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 


Output Power - 500 Watts 


-40*C - 85*C @ 500W 
19 24 36 12 42A 19-36 150 0.5 0.5 85 -40°C - 100°C @ 425W P12730-ND 395.01 EUMFD50V12A 


Output Power - 600 Watts 


-40*C ~ 85°C @ 560W 
-40°C ~ 100°C @ 448W 


19 24 36 28 21.5A 19-36 100 0.7 0.5 87.5 P12731-ND 395.01 EUMFD60V28A 


36 | 48 72 12 50A 36-72 80 05 0.5 89 -40'C ~ 85°C @ 600W P12732-ND 395.01 EUMFD60Y12A 
-40°C ~ 100°C @ 540W 


-40°C ~ 85°C @ 602W 
36 48 72 28 21.5A 36-72 100 0.75 0.5 91 -40°C - 100°C @ 546W P12733-ND 395.01 EUMFD60Y28A 


P12734-ND Power Choke For FD Series L0-2.54UuH @ ОА, L1=1.75uH @ 25A, DCR-2.2mOhms 


Panasonic DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC converters. The DC/DC converter is Features: * With over current protector. 
accomplished by means of switching mode control without a transformer. When used with a simple rectifier Recommended Applications: * Power supply for microcomputer, fan motor, LED, buzzer and sensor circuit 
circuit they can be connected directly to AC. of household electric equipment. 
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Input Output Output Dimensions Price 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Digi-Key Each Panasonic 
Fig. (Min.) (Typ) (Max.) (Min.) (Тур.) (Мах.) (Мах.) (Тур.) (Мах.) Part №. 1 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 5.10 5.35 100mA = 6.0 P11447-ND 7.44 5.45 5.10 EHD-RD3303 
113 141 170 11.0 12.0 13.0 200mA 4.3 6.0 P11448-ND 7.52 5.51 5.16 EHD-RD3324 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
2 -113 -141 -170 -81.5 -32.0 -32.5 -100mA 6.5 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 -141 -170 -31.4 -32.0 -32.6 -150mA 6.5 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 
-113 -141 -200 -22.5 -24.0 -25.5 -180тА 43 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -200mA 43 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 4.73 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 12.0 13.0 300mA 45 7.0 P11454-ND 7.64 5.59 5.23 EHD-RD3326 
-113 -141 -170 -4.75 -5.10 -5.35 -ЗОтА. = = P11455-ND 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306 
5 90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA and 10.0 P11456-ND 6.87 5.03 4.71 EHD-RD3323 
113 141 170 18.5 20.0 21.5 100mA = 11.0 P11457-ND 9.81 7.18 6.72 EHD-RD3353 
6 225 310 391 22.0 24.0 26.0 100mA 47 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 12.0 13.0 400mA 47 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 24.0 25.0 400mA 47 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1557 


€ KAGA ELECTRONICS (USA) Enclosed Switching Power Supplies 


SXU SERIES 


Features: * AC (AC85-132V) » Safety Approvals: UL, CSA * ЕМІ: FCC Class “В”, 
CISPR-B, VCCI-2 * Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating 


20mS (typical) * Storage Temperature: Temperature: -20°C to 85°С * Humidity: 
20-85% RH (Non Condensing) * Dielectric Withstanding Voltage: Models 15W, 


Derating Temperature: 


Temperature: 0°C to 50°С • Metal Chassis with Cover • Compact, Low-Profile 30W & SOW: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 min., Primary Case: АС 2000V / 100%, 
Packages * Three Year Factory Warranty 1 min., Secondary Case: АС 500V / 1 min. Models 100W & 150W: Primary - 50% 
fo 
General Specifications: * Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output Adjust | Secondary: AC 2000V / 1 min., Primary Case: АС 1500V / 1 min., Secondary v 
Range: +10% * Over Voltage Protection: Zener Limiter (Output Shutdown: for 50, Case: AC 500V / 1 min. • Leakage Current: 0.5 mA тах. * Isolation Resistance: E 
100 and 150 Models). * Over Current Protection: Over 105% (Automatic X Input-Output-Case 100 M-ohms тіп. е Shock Test Procedures: .020" (0.5mm) 0 50 60 
Recovery). * Temperature Coefficient: 0.02% / “С • Rise Time: 100 mS тах. (at width, 10-55 Hz / 1 min. cycle, З directions each 30 min. 20G (3 directions each 3 тетр.° (C) 
25*C nominal input/output) & 300 mS max. for 100 &150 Models * Hold-Up Time: times). I 
Input Inrush Output Output Line | Load | Ripple Dimensions KAGA 
Input Current | Current | Voltage | Current Effi- Reg. | Reg. Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage A(typ) A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SX15U — 15 Watts 
0.3 10 5 3.0 73% 20 40 100 62-1001-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-05S 
85-132 0.3 10 12 13 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1002-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-12S 
0.3 10 15 1.0 76% 40 60 150 62-1003-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-15S 
0.3 10 24 0.7 78% 60 150 200 62-1004-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-24S 
SX30U — 30 Watts 
0.7 20 5 6.0 72% 20 40 150 62-1005-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-05S 
9 Я - 5 
85-132 0.7 20 12 2.6 76% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1006-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-12S 
0.7 20 15 2.1 7796 30 60 150 62-1007-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-15S 
0.7 20 24 14 79% 30 60 150 62-1008-ND 56.35 51.52 43.20 41.81 | SX30U-24S 
SX50U — 50 Watts 
14 28 5 9.5 7296 25 60 100 62-1009-ND 68.60 62.72 52.71 51.01 | 5Х501)-055 
85-132 14 28 12 4.2 78% 40 120 150 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1010-ND 68.60 62.72 52.71 51.01 | SX50U-12S 
14 28 15 3.4 78% 40 120 150 62-1011-ND 68.60 62.72 52.71 51.01 | SX50U-15S 
14 28 24 2.2 80% 60 160 200 62-1012-ND 68.60 62.72 52.71 51.01 | SX50U-24S 
SX100U — 100 Watts 
85 -132 2.3 14 12 8.6 85% 10 20 170 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1014-ND 118.39 108.24 91.10 88.15 | SX100U-12S 


SP & SPN SERIES Universal Input 


Features: * Universal Input (AC85-264V) * International Safety Approvals 
including: IEC801-2, -3, -4 & EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-II, CE 
* Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 0°С 


0.02%/ °C maximum * Rise Time: 1600 mS maximum * Storage 
Temperature and Humidity: Temperature: -20°C to +85°C. Humidity: 20- 
85% RH (Non Condensing) * Dielectric Withstanding Voltage: Primary - 


Derating Temperature: 


100%, 


to +60°С e Lightweight Construction • Metal Chassis with Cover * 3 Year Secondary: АС 3000У / 1 min., Primary Case: АС 1500У / 1 minute, 50% 
Factory Warranty Secondary Case: AC 500V / 1 min. * Leakage Current (100 / 230 VAC): 0.5 Е 
General Specifications: • Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) * Output /0.75 mA max. * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100 M-ohms min. d 
Adjust Range: +10% • Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV / • Shock Test Procedures: Vibration: .020" (0.5mm) width, 10-50 Hz / 1 0 50 60 б$рзо,50 
75mVp-p max. DC-100MHz * Over Voltage Protection: Zener Limiter « Over minute cycle, З directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 3 0 ай 50 — Horiz. 
Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature Coefficient: times) Temp.° (C) mounted 
Single Output 
Input Hold-Up | Inrush | Output | Output Current Line | Load Dimensions KAGA 
Input Current Time Current Volt. @115V@230V Effi- | Reg. | Reg. Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage | A(typ) mS(typ) | A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SP15U — 15 Watts 
85-264 |0.28-0.17 | 20-100 12-24 3.3 3.0 3.6 70% 20 40 | 1.30x2.95x4.21(33x75x107) |62-1021-ND 59.50 54.40 45.66 44.20 | SP15U-03S 
SP30U — 30 Watts 
85-264 | 0.5-0.33 | 30-180 12-28 3.3 6.0 7.0 70% 20 40 | 1.80x3.11x4.88 (33x 79 x 124) |62-1027-ND 70.00 64.00 53.79 52.07 | SP30U-03S 
SP50U — 50 Watts 
85-264 | 0.8-0.52 | 35-210 18-45 3.3 10.0 12.0 70% 20 60 | 1.30 x 3.50 x 6.46 (33x 89 x 164) |62-1033-ND 89.60 81.20 75.41 72.98 | SP50U-03S 
SPN15 — 15 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 3.0 3.6 75% 10 40 62-1060-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-05S 
1-1.3 50 13-31 12 1.25 1.5 78% 10 40 62-1061-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | 5РМ15-125 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 1.0 1.2 79% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) 62-1062-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | SPN15-15S 
1-1.3 50 13-31 24 0.65 0.8 80% 20 80 62-1063-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | 5РМ15-245 
1-1.3 50 13-31 48 0.3 0.4 80% 40 160 62-1064-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 | 5РМ15-485 
ЗРМЗО — 30 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 6.0 6.0 75% 10 40 62-1065-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-05S 
1-1.3 50 13-31 12 2.6 30 78% 10 40 62-1066-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 2.1 2.5 79% 10 40 |1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75 x 111.5) | 62-1067-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-15S 
1-1.3 50 13-31 24 1.4 1.5 80% 20 80 62-1068-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-24S 
1-1.3 50 13-31 48 0.7 0.8 80% 40 160 62-1069-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 | SPN30-48S 
5РМ50 — 50 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 10 10 75% 10 40 62-1070-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 | SPN50-05S 
1-1.3 50 13-31 12 42 5 78% 10 40 62-1071-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 |SPN50-12S 
85-264 | 413 50 13-31 24 21 25 | 80% | 20 | во |146 х3.17х5.29 (37 x80x 134.5) |62.1072-М0 7117 6508 6101 5288 |SPN50-24S 
1-1.3 50 13-31 48 14 14 80% 40 160 62-1073-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 | SPN50-48S 
SPN75 — 75 Watts 
0.55-1.0 40-50 16-39 5 15.0 15.0 78% 10 40 62-1040-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 | SPN75-05S 
0.55-1.0 40-50 16-39 12 6.5 6.5 82% 10 20 62-1041-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-12S 
85-264 | 055.10 | 40-50 | 16-39 | 24 32 32 | 83% | 20 | 40 | 152х347 х7.00 (39х88х178) |62-1042-ND 89.08 8424 8000 7575 |5РМ75-245 
0.55-1.0 40-50 16-39 48 1.6 1.6 83% 20 40 62-1043-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 | SPN75-48S 
SPN100 — 100 Watts 
0.66-1.3 50 15-25 5 20.0 20.0 79% 10 20 62-1044-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | SPN100-05S 
0.66-1.3 50 15-25 12 8.6 8.6 83% 10 20 62-1045-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | 5РМ100-125 
85-264 | 0.66-1.3 50 15-25 15 7.0 7.0 83% 10 20 | 1.54 x 3.66 8.15 (39 x 93 x 207) |62-1046-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | 5РМ100-155 
0.66-1.3 50 15-25 24 4.4 4.4 83% 20 40 62-1047-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | 5РМ100-245 
0.66-1.3 50 15-25 48 2.2 22 84% 20 40 62-1048-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 | 5РМ100-485 
5РМ150 — 150 Watts 
1.00-1.3 50 13-31 5 30.0 30.0 78% 10 20 62-1049-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |5РМ150-055 
1.00-1.3 50 13-31 12 13.0 13.0 82% 10 20 62-1050-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-12S 
85-264 | 100-13 | 50 13-81 24 65 65 | 83% | 20 | 4o |177х421х8.545х107х216) |62-1051-ND 14249 13474 12795 121.17 | SPN150-248 
1.00-1.3 50 13-31 48 3.3 3.3 83% 20 40 62-1052-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-48S 
(Continuea) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


€ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. EZZ] Enclosed Switching Power Supplies (com, 


Triple Output (no minimum load required) 


Hold-Up Output Output Line Load Ripple Dimensions KAGA 
Input Time Voltage Current | Reg. Reg Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage Ms(typ) (VDC) (A) (mV) (mV) (mVp-p) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SP15U — 15 Watts 
20 5V 2.0 40 100 150 
85-264 20 12V .50 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1088-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0522T 
20 -12V .50 40 100 150 
20 5V 2 40 100 150 
85-264 20 15V 45 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1074-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0533T 
20 -15V 45 40 100 150 
SP30U — 30 Watts 
20 SV 4.0 40 100 150 
85-264 20 12V 42 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1089-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0522T 
20 -12V .60 40 100 150 
20 5V 4 40 100 150 
85-264 20 15V 1 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1075-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0533T 
20 -15V 5 40 100 150 
SP50U — 50 Watts 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 12V 2.0 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1090-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0522T 
20 -12V 1.0 40 200 150 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 15V 1.4 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1091-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0533T 
20 -15V 1.0 40 200 150 
SP80U — 80 Watts 
20 5V 10 40 200 150 
85-264 20 12V 3.0 40 200 150 7.48 x 3.94 x 1.58 (190 x 100 x 40) 62-1076-ND 176.17 161.08 143.80 139.82 | SP80U-0522T 
20 -12V 1.5 40 200 150 
20 5V 10 40 200 150 
85-264 20 15V 2.8 40 200 150 7.48 x 3.94 x 1.58 (190 x 100 x 40) 62-1077-ND 176.17 161.08 143.80 139.82 | SP80U-0533T 
20 -15V 1.2 40 200 150 


Open Frame Power Supplies 


Features: * Universal Input (AC85-264V) * International Safety Approvals т - 
including: IEC801-2, -3, -4 8 EMI: FCC Class “В”, EN55022-B, УССНІ, CE *Вий- | KRS10F Series KLT Series 
іп Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 10°C to 70°С | PC Mount — Footprint 1.26" x 2.56"(32mm x 65.02mm) 

* Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover (optional on KLT series 
only) • З Year Factory Warranty 

General Specifications: • Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) е Output Adjust 
Range: %10% оп KLT series (no adjustment on KRS series) * Output Ripple 
(100/230VAC, Full load): 150mV / 75mVp-p max. DC-100MHz * Over Voltage 


(Bottom View) 


Protection: Zener Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. .253 
Recovery) * Temperature Coefficient: 0.02%/ °C maximum * Rise Time: 1600 (643), | 
mS maximum * Storage Temperature and Humidity: Temperature: -20*C to 46 * | 
85*C * Humidity: 20-85% RH (Non Condensing) * Dielectric Withstanding (11.69) 


Voltage: Primary - Secondary: AC 3000V / 1 min., Primary Case: AC 1500V / 1 г” De 
minute, Secondary Case: AC 500V / 1 min. * Leakage Current (100 / 230 VAC): | FG O.032 (.80)-5 PLCS. 
0.5 / 0.75 mA max. * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100 M-ohms min. 084 т ii на 
* Shock Test Procedures: Vibration: .020" (0.5mm) width, 10-50 Hz / 1 minute (2.39) 4 


cycle, 3 directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 3 times) 


KRS10F SERIES (PC Mount) — single Output 


Output Output Line Load Dimensions KAGA 
Input Voltage Current Reg. Reg. Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage (VDC) (A) (mV) (mV) WxLxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5 2.00 20 50 62-1078-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-05 
12 0.84 20 50 62-1079-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-12 
iin 15 0.65 20 50 129525685192 X 650-161) 62-1080-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-15 
24 0.42 20 50 62-1081-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-24 
KLT SERIES — Triple Output 
Output Output | Line | Load Dimensions KAGA 
Input Voltage | Current | Reg. | Reg Input Output Inch (mm) Digi-Key Price Each ELECTRONICS 
Voltage (VDC) (A) (mV) | (mV) Housing Contacts Housing Contacts LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
15 Watt 
БИ о5о | |190 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 150 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND | ХНР-8-МО | 455-1135-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1082-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0522 
-12V 150 50 120 
Sv 29 125021 300 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 15V 45 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND | X HP-8-ND | 455-1135-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1083-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0533 
-15V 45 50 | 120 ` 
Cover for KET15 Ромег Supplies ,............... +з» какка аа аана адаа аак ЕЕ аа акжа ржака жа» 62-1084-МО 8.80 7.98 = = KLT15 COVER 
30 Watt 
ЭХ moe [rios 100 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 1.2 50 120 | 455-1186-ND | 455-1313-1-ND |455-1187-ND | 455-1313-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1085-ND 50.35 45.64 44.96 43.71 | КІТЗОҒ-0522 
-12V .50 50 | 120 | 
зү ВВ: | 300 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 15V 1.0 50 120 | 455-1186-ND | 455-1313-1-МО |455-1187-ND | 455-1313-1-ND à й : 62-1086-ND 50.35 45.64 44.96 43.71 | КІТЗОҒ-0533 
(140 х 65 х 22.60) 
-15V 150 50 120 
СоуегЧогКІСІЗФ:РоМмегӨшШррібі»:5456 5 еке aaa yapana nk qiayqa asia рана лыны аа М ығын Lad аа 62-1087-ND 8.80 7.98 m = KLT30 COVER 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1559 


EN . * Cord Length: 6 feet (1.83 meters); Medical Supplies have 4 feet (1.2 тей 
N CUI INC Wall Transformers and Power Su lies ага s All transformiers а а oat пай аге dbo CSA А рн вы 
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through 7858 are 1 meter long • For Mating product see Connector Section 


Fig. 1 — Multi-Plug 1A Fig. 2 — US/Canada Transformer 


FEATURES: * Interchangeable AC plug * Universal Input: 
90-264VAC * Continuous short circuit protection е Con- 
ductive EMI meets CISPR/FCC Class B * High Efficiency: 
7596 typical * Operating Temperature: 0°C to 40°C 
Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition (The 
blade configuration was evaluated to the Standard for At- 
tachment Plugs and Receptacles, (1498) (2) cUL, CSA 
C22.2, No. 60950 (3) TUV, EN60950:2000 (4) CE 


Additional plug options NOW AVAILABLE! CUI INC Custom Plug Overmolding without large 2 Time: 
minimum orders and long lead times! Straight or right angle plugs are BUILD YOUR PART NUMBER: DPS120125- Lead-Time: 2 weeks. 


available in the following sizes: P1, P5, P6, P7, P13 or P14. Choose an In stock CUI Power Supply * Non-Standard plug 

For additional plug and polarity options available, please call 1-800- Z: special over molding code barrel lengths are 

344-4539 and request technical assistance to build your custom part Choose P1, P5, P6, P7, P13, or P14 plug options available upon request. 

number. If applicable: R-Right angle * Minimum Order: 100 
(Overmolding Service not available on Medical Switching Power Supplies.) P or N: For DC Output choose Center Positive or Negative pieces. 


P-1 (3.5mm Male) P-5 (2.1mm Female) P-6 (2.5mm Female) P-7 (1.3mm Female) P-13 (1.7mm Female) 
Tip is Positive, E — izati " 
Sleeve is Negative i I c з | Am OOH | L .335 dard 
= Polarization a EP "e Plugs РА Polarization (11.99) Polarization (8.5) 
Ф-9--9 е 12тт Long Plugs (5.51) ®—5—0 ( ў 
Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug 
3.3VDC 1600 +4% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5A T360-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS033160-P5-IC 
5VDC 1600 +4% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5A T361-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS050160-P5-IC 
1A 6VDC 1500 +3% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5A T362-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS060150-P5-IC 
9VDC 1100 +2% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5A T363-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS090110-P5-IC 
12VDC 850 +2% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5A T364-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS120085-P5-IC 
24VDC 400 +2% 2.83 x 1.38 x 1.81 (72 x 35 x 46) P-5A T365-P5P-ND 19.72 18.25 17.26 15.78 DMS240040-P5-IC 
5VDC 2600 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) Р-5Ф T371-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS050260-P5P-SZ 
6VDC 2500 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) Р-5Ф T372-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS060250-P5P-SZ 
1B 9VDC 1700 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) Р-5Ф T373-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS090170-P5P-SZ 
12VDC 1250 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) Р-5Ф T374-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS120125-P5P-SZ 
15VDC 1000 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) Р-5Ф T375-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS150100-P5P-SZ 
24VDC 630 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) Р-5Ф T376-P5P-ND 16.36 15.54 14.32 13.63 DMS240063-P5P-SZ 
5VDC 5000 +6% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5A T366-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS050500-P5P-IC 
9VDC 3300 +3% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5A T367-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS090330-P5P-IC 
1C 12VDC 2500 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5A T368-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS120250-P5P-IC 
15VDC 2000 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5A T369-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS150200-P5P-IC 
24VDC 1250 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) P-5A T370-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS240125-P5P-IC 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 
3VDC 400 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T207-P7P-ND 3.63 2.90 2.54 2.41 DPD030040-P7P-TK 
4.5VDC 300 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T208-P7P-ND 3.63 2.90 2.54 2.41 DPD045030-P7P-TK 
6VDC 250 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T209-P7P-ND 3.75 3.00 2.63 2.49 DPD060025-P7P-TK 
9VDC 150 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T210-P7P-ND 3.63 2.90 2.54 2.41 DPD090015-P7P-TK 
12VDC 100 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-7 T211-P7P-ND 3.63 2.90 2.54 2.41 DPD120010-P7P-TK 
550 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.5) P-13 T313-P13P-ND 4.85 3.88 3.40 3.23 DPD050055-P13P-TK 
5VDC 300 5% 2.50 x 1.72 x 1.72 (63.60 x 43.70 x 38.80) P-6 T314-P6P-ND 7.13 5.70 4.99 4.74 DPR050030-P6P-SZ 
1500 5% 4.72 x 3.07 x 2.48 (119.89 x 77.98 x 62.99) Р-5Ф T311-P5P-ND* 37.42 32.75 31.06 27.13 DTR050150-P5P 
200 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) Р-5Ф T415-P5P-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 DPD090020-P5P-TK 
200 No 2.33 x 1.50 x 1.35 (59.20 x 38 x 34.20) P-1 T416-P1P-ND 3.68 2.94 2.58 2.45 DPD090020-P1P-TK 
300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T407-P1P-ND 4.30 3.44 3.01 2.86 DPD090030-P1P-SZ 
300 No 1.35 x 1.50 x 2.53 (34.20 x 38 x 64.20) P-1 T417-P1P-ND 3.75 3.00 2.63 2.49 DPD090030-P1P-TK 
500 No 2.52 x 1.77 x 1.56 (64 x 45 x 39.5) P-1 T418-P1P-ND 4.45 3.56 3.12 2.96 DPD090050-P1P-TK 
9VDC 500 No 2.52 x 1.77 x 1.56 (64 x 45 x 39.10) P-5@ T419-P5P-ND 4.45 3.56 3.12 2.96 DPD090050-P5P-TK 
650 No 2.59 x 1.96 x 1.59 (66 x 50 x 40.50) P-5A T514-P5P-ND 6.10 4.88 4.27 4.06 DPD090065-P5P-SZ 
800 5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.60 x 58.70 x 49.10) Р-5Ф T435-P5P-ND 11.60 9.28 8.12 7.71 DPRO090080-P5P-SZ 
2 1000 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-1 T420-P1P-ND 6.13 4.90 4.29 4.07 DPD090100-P1P-TK 
1000 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) Р-5Ф T421-P5P-ND 6.13 4.90 4.29 4.07 DPD090100-P5P-TK 
50 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T508-P1P-ND 3.78 3.59 3.14 3.03 DPD120005-P1P-SZ 
200 No 2.45 x 1.50 x 1.35 (62.20 x 38 x 34.20) P-1 T422-P1P-ND 3.80 3.04 2.66 2.53 DPD120020-P1P-TK 
300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T501-P1P-ND 5.08 4.06 3.56 2.95 DPD120030-P1P 
300 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) Р-5Ф T424-P5P-ND 4.35 3.48 3.05 2.89 DPD120030-P5P-TK 
12VDC 300 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) P-13 T423-P13P-ND 4.35 3.48 3.05 2.89 DPD120030-P13P-TK 
500 No 2.72 x 1.77 x 1.54 (69 x 45 x 39.10) P-1 T425-P1P-ND 4.80 3.84 3.36 3.19 DPD120050-P1P-TK 
500 No 2.72 x 1.77 x 1.54 (69 x 45 x 39.10) Р-5Ф T426-P5P-ND 4.80 3.84 3.36 3.19 DPD120050-P5P-TK 
800 No 3.35 x 2.19 x 1.77 (85 x 55.60 x 45) P-1 T428-P1P-ND 5.75 4.60 4.03 3.82 DPD120080-P1P-TK 
800 No 3.25 x 2.19 x 1.77 (82.60 x 55.60 x 45) Р-5Ф T427-P5P-ND 5.75 4.60 4.03 3.82 DPD120080-P5P-TK 
24VDC 400 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-1 T432-P1P-ND 6.13 4.90 4.29 4.07 DPD240040-P1P-TK 
400 No 3.06 x 2.19 x 1.77 (77.60 x 55.60 x 45) P-6 T431-P6P-ND 6.13 4.90 4.29 4.07 DPD240040-P6P-TK 
9VAC 600 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) S/T T703-NDT 4.10 3.28 2.87 2.73 DPA090060-S/T-TK 
12VAC 300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T601-NDT 3.30 2.89 2.74 2.48 DPA120030-S/T-SZ 


* Table Top Style t "S/T' = Stripped/Tinned 8 Center Tapped А 9.5mm Long Plugs Ф 12mm Long Plugs * Output Minimum Current: 0.1A 
* For additional plug options available, please call 1-800-344-4539 and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 
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шені b: Wall Transformers and Power Supplies (cont) 


Fig. З Fig. 4 — Switching Desk-Top 
European Power Supply 


SPECIFICATIONS: Fig. 5 — Switching Wall-Mount Power Supply 


Transformer 
TUV Approved 


* AC Input Voltage Range: 90VAC to 264VAC Universal 
* AC Input Frequency: 47Hz to 63Hz 

* Maximum In-rush Current: 26 A max @ 115 VAC, 
50A max @ 230VAC at 25*C ambient cold start 

* Minimum Load Current: 0A 

* Output Ripple and Noise: 5V = 50mVP-P, 12V = 
120mVP-P, 24V - 240mVP-P 

* Operating Temperature: 0°С ~ 40°C 

* Safety Requirements: (1) UL 1950 (2) CSA 22.2, No. 
950 (3) CSA 22.2, No. 234 LEVEL 3 (4) IEC 950 (5) 
TUV/CS, EN60950 

* EMI Requirement: (1) FCC class "B" rules (2) VDE 


SPECIFICATIONS: 

“АС Input Voltage Range: 90VAC to 264УАС 
Universal (T921-P5P-ND 100VAC to 120VAC) 

* AC Input Frequency: 50Hz to 60Hz 

* Protection Type: Over current, over voltage 
and short circuit protection (T921-P5P-ND have 
short circuit protection only) 

* Hold up time: 10ms after loss of nominal AC 
input under full load condition 

* Operating Temperature: 0°С - 40°С 

* Safety Requirements: (1) UL60950 3rd 
edition (2) cUL е Output: No Minimum Load 


243/1991 class "B" rules * EMI Requirement: (1) FCC class B (2) EN55022 class B 


Fig. 7 — POWER PUP 
Thin, Low-Profile Case Wall Transformer 


Fig. 8 — 12 Watt Power Strip Type 


SPECIFICATIONS: 

* AC Input Voltage: 120VAC/60Hz 

* Operating Temperature: -10*C - 40*C 

* Hi-Pot Test - 1mA for 1 Minute: 1,500VAC 


Primary to Secondary and Primary to Core, 
1,000VAC Secondary to Core 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage: AC90V-264V 
* Frequency: 50Hz to 60Hz 

* Minimum Load Current: 0A 
* Load Regulation: 5% 


* Protection Type: Thermal * Short Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff and Auto Restart 
* Safety Requirements: (1) UL/CUL Approvals * Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 
Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 
600 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) S/T T602-NDT 4.90 3.92 3.48 3.26 DPA120060-S/T 
1000 No 2.86 x 2.19 x 1.77 (72.60 x 55.60 x 45) S/T T623-NDT 4.65 3.72 3.26 3.09 DPA120100-S/T-TK 
1500 No 3.20 x 2.21 x 1.89 (81.28 x 56.13 x 48.01) S/T T613-NDT 13.38 10.70 9.37 8.89 DPA120150-S/T 
3300 No 3.50 x 2.68 x 2.16 (88.90 x 68.07 x 54.86) S/T T605-NDST 23.60 18.88 16.52 15.68 DPA120333C-S/T 
2 12VAC 200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T606-ND 4.05 3.24 2.84 2.69 DPA120020-P1-SZ 
600 No 2.32 x 1.77 x 1.56 (59 x 45 x 39.50) P-1 T621-P1P-ND 4.30 3.44 3.01 2.86 DPA120060-P1-TK 
1000 No 2.75 x 1.97 x 1.54 (69.85 x 50.04 x 39.12) P-1 T608-P1P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPA120100-P1P 
1000 No 2.86 x 2.19 x 1.77 (72.60 x 55.60 x 45) P-1 T622-P1P-ND 4.65 3.72 3.26 3.09 DPA120100-P1-TK 
2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) P-1 T609-P1P-ND 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-P1P 
European Transformer 230VAC/50Hz Input 
3 9VDC 500 No 2.72 x 1.77 x 1.56 (69 x 45 x 39.50) P-5e T429-P5P-ND 5.75 4.60 4.08 3.82 DPDO90050E-P5P-TK 
12VDC 800 No 3.46 x 2.50 x 2.06 (88 x 63.60 x 52.20) Р-5Ф T430-P5P-ND 8.38 6.70 5.87 5.57 DPD120080E-P5P-TK 
30 Watt Low Cost / Desk-Top Series 
4 5VDC 4000 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5A T807-P5P-ND 59.63 47.70 41.76 29.82 DTS050400U2/AC1-P5P. 
Switching Wall-Mount Power Supply 
5VDC 4000 +7% 3.66 x 1.85 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) Р-5Ф T940-P5P-ND 14.88 11.90 10.42 9.88 DPS050400U-P5P-TK 
6VDC 4000 %7% 3.66 x 1.85 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) P-5e T941-P5P-ND 14.88 11.90 10.42 9.88 DPS060400U-P5P-TK 
5VDC 3000 +6% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5e T935-P5P-ND 11.88 9.50 8.32 7.89 DPS050300U-P5P-TK 
6VDC 2500 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) Р-5Ф T936-P5P-ND 11.88 9.50 8.32 7.89 DPS060250U-P5P-TK 
5 9VDC 2750 5% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) Р-5Ф T942-P5P-ND 14.88 11.90 10.42 9.88 DPS090275U-P5P-TK 
9VDC 1670 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) Р-5Ф T937-P5P-ND 11.88 9.50 8.32 7.89 DPS090167U-P5P-TK 
12VDC 1250 5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) P-5e T938-P5P-ND 11.88 9.50 8.32 7.89 DPS120125U-P5P-TK 
12VDC 2000 +5% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) Р-5Ф T939-P5P-ND 14.88 11.90 10.42 9.88 DPS120200U-P5P-TK 
15VDC 1000 +5% 3.23 x 1.72 x 1.18 (82 x 43.50 x 30) Р-5Ф T943-P5P-ND 11.88 9.50 8.32 7.89 DPS150100U-P5P-TK 
24VDC 1000 +5% 3.66 x 1.71 x 1.35 (93 x 47 x 34.20) Р-5Ф T944-P5P-ND 14.88 11.90 10.42 9.88 DPS240100U-P5P-TK 
El-28 Core Size Adapters 
6 6VDC 250 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 T203-P7P-ND 5.01 4.18 2.93 2.78 DPD060025-P7P-DK 
9VDC 150 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 T205-P7P-ND 4.86 4.05 2.84 2.69 DPD090015-P7P-DK 
POWER PUP 
5VDC 550 No 2.63 x 1.65 x 1.17 (66.7 x 41.8 x 29.6) Р-13 T312-P13P-ND 5.95 4.76 4.17 3.96 DPD050055-P13P-TC 
7 9VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) Р-5Ф T413-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD090050-P5P-TC 
12VDC 300 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-13 T510-P13P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD120030-P13P-TC 
12VAC 1000 No 3.72 x 2.32 x 1.81 (94.4 x 59 x 46) Р-5Ф T614-P5P-ND 6.98 5.58 4.89 4.64 DPA120100-P5P-TC 
12 Watt Power Strip Type 
5VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T450-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS050200UPS-P5P 
6VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T451-P5P-ND 15.88 12.70 маг 10.59 DPS060200UPS-P5P 
8 9VDC 1300 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T460-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS090130UPS-P5P 
12VDC 1000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T461-P5P-ND 15.88 12.70 11312 10.59 DPS120100UPS-P5P 
18VDC 660 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T462-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS180066UPS-P5P 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5A T455-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS240050UPS-P5P 
e Table Top Style t "S/T' = Stripped/Tinned б Center Tapped А 9.5mm Long Plugs «Ф 12mm Long Plugs * Output Minimum Current: 0.1A 


* For additional plug options available, please call 1-800-344-4539 and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1561 


< 
Gu INC Wall Transformers and Power Supplies (cont) 


Fig. 9 — Desk-Top Series 


SPECIFICATIONS: 
* Input Voltage Range: AC90V-264V 
* Frequency: 50Hz to 60Hz 


* Load Regulation: Check Model information 
below 


* Minimum Load Current: 0A 


* Short Circuit and Over-current Protection: 
Shutoff and Auto Restart 


* Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 
(3) TUV (4) CE 


Fig. 11 — 50 Watt Desk-Top Series 


SPECIFICATIONS: 
* Rated Input Voltage: AC100V-240V 


* Safety Requirements: 
(1) UL (2) CUL (3) ITS/GS 
(4) CE 


* EMI Requirement: 
(1) Meet FCC; 
Class B, 

CE, VCCI-II 


Fig. 9A 


T830 and T831 
have IEC320/C6 
Type Inlet 


Fig. 10 — Small Desk-Top Series 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage Range: AC90V-264V 
* Frequency: 50Hz to 60Hz 

* Load Regulation: 5% 

* Minimum Load Current: 0A 


* Short Circuit and Over-current Protection: Shutoff 
and Auto Restart 


* Safety Requirements: (1) UL (2) cUL (3) TUV (4) CE 


Fig. 12 — 60 Watt Desk -Top Series 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage Range: AC90V-264V 
* Frequency: 50Hz to 60Hz 

* Load Regulation: 5% 

* Minimum Load Current: 0A 


* Short Circuit and Overcurrent 
Protection: Shutoff and Auto Restart 


* Safety Requirements: 
(1) UL (2) cUL (3) TUV (4) CE (5) DEMKO (6) FIMKO 
(7) SMEKO (8) NEMCO (9) LPS 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12 Watt Small Desk-Top 
5VDC 2500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T850-P5P-ND 18.58 14.86 13.01 12.39 DTS050250SUDC-P5P 
6VDC 2000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T851-P5P-ND 18.58 14.86 13.01 12.39 DTS060200SUDC-P5P 
10 9VDC 1330 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T852-P5P-ND 18.58 14.86 13.01 12.39 DTS090133SUDC-P5P 
12VDC 1000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T853-P5P-ND 18.58 14.86 13.01 12.39 DTS120100SUDC-P5P 
18VDC 670 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T854-P5P-ND 18.58 14.86 13.01 12.39 DTS180067SUDC-P5P 
24VDC 500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5A T855-P5P-ND 18.58 14.86 13.01 12.39 DTS240050SUDC-P5P 
15 Watt Two-Prong Inlet Type 
10 6VDC 2500 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5A T551-P5P-ND 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS060250UDC-P5P 
24VDC 620 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5A T554-P5P-ND 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS240062UDC-P5P 
20 Watt Two-Prong Inlet Type 
10 9VDC 2200 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5A T562-P5P-ND 24.38 19.50 17.07 16.26 DTS090220UDC-P5P 
24 Watt Desk-Top Series 
9A 5VDC 4000 5% 4.33 x 2.25 x 1.38 (110 x 57 x 35) Р-5Ф T830-P5P-ND 19.73 15.78 13.81 13.10 DTS050400UC-P5P-KH 
12VDC 2000 +5% 4.33 x 2.25 x 1.38 (110 x 57 x 35) Р-5Ф T831-P5P-ND 19.73 15.78 13.81 13.10 DTS120200UC-P5P-KH 
25 Watt Desk-Top Series 
5VDC 4000 +7% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) Р-5Ф T566-P5P-ND 17.75 14.20 12.43 11.79 DTS050400UDC-P5P-TK 
6VDC 4000 +7% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) Р-5Ф T567-P5P-ND 17.75 14.20 12.43 11.79 DTS060400UDC-P5P-TK 
9 9VDC 2750 +5% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) Р-5Ф T568-P5P-ND 17.75 14.20 12.43 11.79 DTS090275UDC-P5P-TK 
12VDC 2000 +5% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) Р-5Ф T569-P5P-ND 17.75 14.20 12.43 11:79 DTS120200UDC-P5P-TK 
15VDC 1600 +5% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) Р-5Ф T570-P5P-ND 17.75 14.20 12.43 11.79 DTS150160UDC-P5P-TK 
24VDC 1000 +5% 4.13 x 1.91 x 1.39 (105 x 48.50 x 35.20) Р-5Ф T571-P5P-ND 17.75 14.20 12.43 11.79 DTS240100UDC-P5P-TK 
50 Watt Desk-Top Series 
5VDC 6500 7% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) Р-5Ф T856-P5P-ND* 34.38 27.50 24.07 22.83 DTS050650UTC-P5P-SZ 
6VDC 6000 7% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) Р-5Ф T857-P5P-ND* 34.38 27.50 24.07 22.83 DTS060600UTC-P5P-SZ 
11 9VDC 5000 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) P-5@ T858-P5P-ND 34.38 27.50 24.07 22.83 DTSO90500UTC-P5P-SZ 
12VDC 4200 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) Р-5Ф T859-P5P-ND 34.38 27.50 24.07 22.83 DTS120420UTC-P5P-SZ 
15VDC 3300 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) Р-5Ф T860-P5P-ND 34.38 27.50 24.07 22.83 DTS150330UTC-P5P-SZ 
24VDC 2100 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108.1 x 66 x 36.1) Р-5Ф T861-P5P-ND 34.38 27.50 24.07 22.83 DTS240210UTC-P5P-SZ 
60 Watt Desk-Top Series 
12VDC 5000 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5A T824-P5P-ND 36.96 33.60 29.41 28.00 DTS120500UC-P5-ET 
12 15VDC 4000 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5A T825-P5P-ND 36.96 33.60 29.41 28.00 DTS150400UC-P5-ET 
18VDC 3300 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5A T826-P5P-ND 36.96 33.60 29.41 28.00 DTS180330UC-P5-ET 
24VDC 2500 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5A T827-P5P-ND 36.96 33.60 29.41 28.00 DTS240250UC-P5-ET 
* Table Top Style + “S/T” = Stripped/Tinned 8 Center Tapped А 9.5mm Long Plugs Ф 12mm Long Plugs * Output Minimum Current: 0.1A 


* For additional plug options available, please call 1-800-344-4539 and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1562 (тоѕз) Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


>. V-INFINITY DC-DC Converters 
SH A CUI INC COMPANY 


PTK10 Series Pin Assignments ame ea ОС я ; Ж 
= Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Features: Single Output | Dual Output (VDC) | (VDC) | (Max.) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
* Industry Standard Pin Out * Wide 4:1 Input Range * Fully Isolated 1. +Vin 1. +Vin Single Output 
* Over-Current Protection * Over-Voltage Protection * Six-Sided EMI 2. Мп 2. Мп 3.3 24А 102-1070-ND 37.78. 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S3 
Shielding * Constant Switching Frequency * High Efficiency * Compact - - 5 2.0А 102-1071-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S5 
Size (2.0" x 1.0" x 0.4") * З Year Warranty * Agency Standards: De- 8. +Vout 8. +Vout 10-36 12 0.9A | 102-1072-ND 3778 3684 35.90 34.01 | РТК10-024-512 
signed to meet, UL1950, EN60950, CISPR22, CE 4. No pin 4. Com 15 0.7А 102-1230-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | РТК10-024-515 
5. -Vout 5. -Vout 3.3 2.4А 102-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S3 
= 2.0 (50.8) ——-+| 20-72 5 2.0A | 102-1074-ND 37.78 3684 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S5 
3 12 0.9A 102-1075-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | РТК10-048-512 
0.4 t 0.4 15 0.7А 102-1234-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | РТК10-048-515 
о: (10.16) 1.0 m 16) Dual Output 
dcs] 2 4e o4 054 +5 10A | 102-1281-ND 3924 38.26 3728 35.32 |PTK10-Q24-D5 
0.2 (10.16) 10-36 +12 0.45A 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D12 
(5.08) 5 0.04 +15 0.35A 102-1233-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q24-D15 
241+ (1.0) *5 1.0A 102-1235-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D5 
5-00.05 (1.3) 20-72 +12 0.45А 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D12 
0.8 (20.32) x15 | 0.35А | 102-1237-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D15 
a 0.20 (5.1) x 
VBED15 Series 0.30 Bm к 1009) VBS20 Series 0.20 (5.1) + ! 
0.30 (7.6) |е — 0.40 (10.2 
Features: • 15W Isolated Output • Efficiency to des Features: (7.6) Y ( ) 
83% • 2:1 Input Range “ Compact Size (2.0" x 15.2 К = " 
1.0" x 0.4”) * Continuous Short Circuit Protection = о 99 + E Е аа i О to e "Ovar (6, 
* Remote On/Off Control * Output Trim оп Single Вел 'urrent rotection egulated Outputs ютрасі ў 
Output Models 00.04 508) (263) Size (2.0" x 1.0” x 0.4”) * Output Voltage Adjustable = 2897 EE 
(1.0) у | й * Remote On/Off Control 20 0.80 
Pin Assignments = NE з 9004 (50.8) (20.3) 
1. +V Input 4. Trim/Common odo od Pin Assignments ра 5 Ub. Š ШЕ 
2. -V Input 5. -V Output 10.2)(10.2) 1. «Input 4. Trim 0.22 ! 
x — а . А 0.40 |0,40 
S.V. Output S Remote сб H- = (03) eer] 2. -Input 5. -Output 691 (10.2102) 
*Соттоп оп dual output models only. igh 3. +Output 6. Remote ОМОН -oao тоо (254) 
Input Output | Output (10.2) 
Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity Ini 
put Output | Output 
(vbC) (vpo) (Max.) | Part No. = Й Ho 25 ЗОД ІРагумо: Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Single Output (VDC) | (VDC) | (Max) | PartNo. 1 10 25 50 Part No. 
3.3 3A 102-1246-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S3R3-1A 
9-18 5 3A 102-1247-ND 45.10 43.98 4285 40.59 | VBED15-D12-S5-1A Single Output 
12 1.25A | 102-1248-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D12-S12-1A 
33 ЗА |102-1250-ND 4510 43.98 42.85 40.59 |VBED15-D24-S3R3-1A 12 вл [102021200 3590 3501 3411 3231 | УН820-85-1Ң2 
18-36 5 ЗА 102-1251-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S5-1A 
12 1.25A | 102-1252-ND 45.10 43.98 42.85 40.59 | VBED15-D24-S12-1A 4.5-5.5 21 6A AND) 9990. 950b JEU. 19291 VESAO SOS 
Dual Output 2.5 6A 102-1244-ND 35.90 35.01 34.11 32.31 | VBS20-S5-2R5 
p 
9-18 +12 +.625A | 102-1249-ND 50.96 49.69 48.42 45.87 |VBED15-D12-D12-1 
18-36 | +12 | +625А |102-1253-М0 50.96 49.69 48.42 4587 |VBED15-D24-D12-1 99 вА OA 3550 3501 3411 3231 |VBS20-55-3A3 
i 00.04 Features: 
0.40 - 4 plcs. 
VCD30 Series ЕЕ! F aa — URP qup pop 4002 ` 25-30W Isolated Output + Efficiency to 85% + 2:1 Input 
222[ 3229222022262 202-2 + T Range * Six-Sided Shield * Compact Size (2.0" x 2.0" x 0.4") 
Pin Assignments 8 7 6 5 itu сб 4 * Remote On/Off Control * Output Trimming 
Single Output Dual Output 1.80 E 
(45.72) Input | Output | Output 
1. Remote on/off control | 1. Remote on/off control 2.00 Voltage | Voltage | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
2. No pin 2. No pin (50.8) (VDC) | (VDC) | (Max) | Part No. 1 10 25 50 |Рагі No. 
3. -Vin 3. -Vin Single Output 
а: ЗП 4321 33 БА | 102-1288-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S3R3 
5. Тгіт 5. Trim --0-0-0-0---- 9-18 5 БА 102-1239-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S5 
6. -Vout 6. -Vout 0.90 | || | 0.20 - 8 plcs. 12 2.5A | 102-1240-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 | VCD30-D12-S12 
7. +Vout 7. Common [ (22.86) ” 200 Г(5.08) Dual Output 
8. No pin 8. +Vout 60.8) 9-18 #12 | #1.25А | 102-1241-ND 7478 72.92 71.05 67.31 | VCD30-D12-D12 


NEW! Point of Load Series 


Pin Fig. 2 Fig. 3 
Assignments 09 Маге ros UM | 2.00 (50.8) ——+| Pin 2.84 4 шу. 60 (0.063) 
D 


1. «Output Assi 
A ignments 
2. Trim с OF ) Vi 787 330 
3. Common ) p- i б А 5 om Fe (0.310) (1.30) 
4. +V Input Gnd а Соз 4, вз (0.190) 
svo | ўме DU [M TIT ы sa an 
Trim CS Contact пр [4.83 (0.190) 


090 ,, Contact Ё 
22.9) | 9) (5 ples.) Vedi Common 4.83 (0.190) 220. 
+V Input 422 | +Sense[] й ) 


68 ETT ( 7.54 Мах. 

(3.6) |1 23 А +V Input (0.048) On/off (0.297) 165.) 

Т Мо Ріп Гы (0.065) 

Trim Fal 11.91 

|— 0.450 On/Off (0.075) | 1029 
) Control (0.405) 

| 18.46 _,| 
0.700 (17.78) “аз | - й 


-— 0.800 — 7 
(20.32) Bottom View 2 Bottom View L1 Inductor 


— |. 0.06 
— | (1.5) 


кооочооьома 


0.100 (2.54)-- 
0.200 (5.08) 


These “Point of Load” modules serve the needs specifically of the fixed and Input Output Output 
mobile telecommunications and computing market, employing economical us а TM 
uot + à i Voltage | Voltage |Current| Digi-Key Price Each Tape & Reel V-Infinity 

distributed Power Architectures. Provide precisely regulated output voltage Fi VDC VDC M Part N 1 10 25 50 Si Prici Part N 

range from 0.75V to 5VDC over a wide range of input voltage and сап |Fig-|_(VDC) (vDC) (Mex) | aute E CH Custos 

operate over an ambient temperature range of -40°C ~ 85°C. Ultra-high 3.0 - 5.5 | 0.75 ~ 3.63 5A 102-1287-ND 14.60 13.51 1314 12.78 — — | VPOL5A-5-SIP 

efficiency operation is achieved through the use of synchronous 1 3.0- 5.5 | 0.75 - 3.63 5A 102-1288-1-NDT 14.60 13.51 1314 12.78 500 5475.00 | VPOL5A-5-SMT 

rectification and drive control techniques. The modules are fully protected 83-14 | 0.75 ~ 5.0 БА | 102-1289-ND 14.00 13.51 13.14 12.78 — — | VPOL5A-12-SIP 

against short circuit and over-temperature conditions. 8.8-14 | 0.75 ~ 5.0 БА 102-1290-1-NDT 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 | VPOL5A-12-SMT 

Features: 2 [30-55] 0.9-3.63 | 15A | 102-1291-ND 24.88 2302 2240 2177 — — | VPOL15A-5-SIP 

< Cost efficient open frame design * No minimum load requirement | 3 [30-55 | 09-363 | 15A |102-1292-1-М01 2488 2302 2240 21.77 250 | 4665.00 | VPOL15A-5-SMT 
ан 2 | 90-14 | 075-5.0 16A | 102-1293-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 — — | VPOL16A-12-SIP 

(Stable at all loads) * Remote On/Off > Continuous short-circuit | 4 | 90. 14] 075-50 | 16А |102-1294-1-NDt 2488 2302 2240 2177 250 | 4665.00 | VPOL16A-12-SMT 

protection and over current protection • Over-temperature protection : I = е ы - 2 - 

(OTP) * UL/IEC/EN60950 Certified For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1563 


© ° Features: * 37.5W-75W Isolated Output * Efficiency to 85% * 300KHz Switching Frequency * 2:1 Input 
SZ V-INFINITY DC-DC Converters (Cont.) Range * Regulated Outputs * Continuous Short Circuit Protection * Industry Standard Half-Brick Package 
* Five-Sided Metal Case 


Single Output Half Brick — VHB75 Series РЯ OMENS) CHa 
Voltage! Voltage} Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
менін ды Pin Assignment (VDC) | (VDC) | (Max) | Part Мо. 1 10 25 50 | PartNo. 
M3 0.5 through 4 plcs. Single Output 0.18 (4.6)+| = Single Output 
8122. 1.4Vin 20.08 , 29150 25 15А  |102-1254-ND 9990 9741 9491 89.91 | VHB75-D12-S2R5 
| 14(8558 [1 | бо 2 ON/OFF (2.03) ==} 3.3 15A  |102-1255-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S3R3 
ў „Шы. сч сле Б САБЕ 2рісѕ. 1 9-18 5 15A  |102-1256-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S5 
2.0 0.60 |`” - БИЕ “|24 ка вооа = 12 6.25А |102-1257-МО 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D12-S12 
(50.8) | (1524[7577 1 8 161 4.-Vin (1.02) +=} 24 ЗЗА  |102-1258-ND — 99.90 9741 94.91 89.91 | ҮНВ75-012-524 
ЕЛ | 5. -Vout Joles" 25 15A | 102-1259-ND 9990 9741 94.91 89.91 | VHB75-D24-S2R5 
pt ў № 6. -Sense роз. = 3.3 15A  |102-1260-ND 99.90 9741 94.91 89.91 | VHB75-D24-S3R3 
(е | ы 7. Trim 18-36 5 15A  |102-1261-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S5 
I-1.9 (48.25) — 8. «Sense 0.50 (127); 4 12 6.25А | 102-1262-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S12 
F— 2.28 (57.9) — 9. +Vout ў I 24 3.13A |102-1263-40 9990 97.41 94.91 89.91 | VHB75-D24-S24 
Input Output Output 
PTK15 Series and PTK25 Series Voltage | Voltage | Current |Digi-Key Price Each V-Infinity 
(VDC) | (VDC) | (Max) |Рап №. 1 10 25 50 [Раг No. 
Features: • Industry Standard Pin Out • Fully Isolated * Output Voltage Trimmable * Output On/Off 
Control * Over-Current Protection * Agency Standards: Designed to meet, UL1950, EN60950, CISPR22, CE ingle Output 
Ф Over-Voltage Protection “ Six-Sided EMI Shielding * Constant Switching Frequency * High Efficiency “ Com- H Ы E 
pact Size 2.0" x 2.0" x 0.4" • З Year Warranty Input: • Parameter: Switching Frequency е PTK15; Nom: 250 as PA О M 2587 4289 1231 «ў ЕЕ 
KHz * PTK25; Мот: 300KHz Output: • Parameter: Output Trim Range * Conditions/Description: With 10-36 P 5 d ў б т 9 ў # 
4 ‹ аран raram 12 1.25A  |102-1078-ND 4704 45.87 44.69 42.34 | PTK15-Q24-S12 
arnal n hesistors жы eNO S Ma 1005 15 1.0A |102-4209-ND 4704 4587 4469 42.34 |РТК15-024-515 
Dual Output 
0.4 *5 1.5A  |102-1079-ND 4958 4835 47.11 44.63 | PTK15-Q24-D5 
10016) - = 10-36 | +12 0.625A |102-1080-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q24-D12 
Pin Assignments +15 0.5A  |102-1210-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q24-D15 
| 0.04 Single Dual Triple Triple Output 
= (1.0) Output Output Output 10-36 | 512 |1.5A/0.31A Г102-1082-40 49.58 48.35 4711 44.63 | PTK15-Q24-T512 
2.0 (50.8) - - - 5/+15 | 1.5A/0.25A|102-1084-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q24-T515 
0.4 (2.54) —| = 8(4572)-| 1 Vin 1; зуп 1. vin Single Output 
— ai "P 2.-Vin 2.-Vin 2. -Vin 5 3.0A |102-1086-М0 47.04 45.87 44.69 42.34 |РТК15-048-55 
M 050 | (1016) З.Моріп | 3.Nopin | 3. No pin 20-72 12 1.25A |102-1087-40 4704 45.87 44.69 42.34 | PTK15-Q48-S12 
б» (2286) 5o 04 ANTE | AENT 4 CNT 15 1.0A  |102-1203-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 | PTK15-Q48-S15 
i (10.16) Dual Output 
| m" бо 04 5. NC 5. +Vout | 5.+Vaux +5 1.5A  |102-1088-ND 4958 4835 47.11 44.63 | PTK15-Q48-D5 
[o2 2111049) 6. «Уош | 6. Сот 6. +Vout 20-72 #12 0.625A |102-1089-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q48-D12 
D | 3 И 194 6) 7.-Vout | 7.-Vout | 7.Com +15 0.5A  |102-1204-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q48-D15 
(6.08) 24194 8 | 8.Trim | 8.Тіт | 8.-Vaux Triple Output 
(10:16) “905 : : Е 20-72 | 3.3/+12 | 2.0А/0.31А |102-1090-ND 49.58 48.35 4711 44.63 |PTK15-Q48-T312 
01.3) 5/+12 | 1.5A/0.31A |102-1091-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 | PTK15-Q48-T512 
" Single Output 
PTK25 Series oe СТ ИЕ 5 5.0А |102-1095-40 71.00 69.28 6745 63.90 |PTK25-D24-S5 
я . i 014-4/- 18-36 12 20А |102-1096-М0 71.00 69.23 67.45 63.90 |РТК25-024-512 
with Screw Terminals E: © 5 15 1.6A aD m d 67.45 63.90 | PTK25-D24-S15 
Features: іе | =12 1004 |102-1098-40 7478 7292 71.05 67.31 | PTK25-D24-D12 
+ U-Frame with Sorew-Terminals • Wide 2:1 Input Range +15 0.8A |102-1206-М0 7478 7292 7105 67.31 | PTK25-D24-D15 
* Fully Isolated * Output Voltage Trimmable * Output Triple Output 
On/Off Control • Over-Current Protection = Six-Sided 18-36 | 5/=12 |3.5A/0.35A |102-1100-ND 7478 7292 71.05 67.31 |PTK25-D24-T512 
EMI Shielding “З Year Warranty 5/+15 | 3.5A/0.25A |102-1102-40 7478 72.92 71.05 67.31 |PTK25-D24-T515 
Single Output 
3.0 36-72 15 1.6A  [102-1207-ND_ 7100 6923 67.45 63.90 | PTK25-D48-S15 
о Dual Output 
EX T 29 з = z 36-72 | +15 0.8A  [102-1208-ND 7478 7292 71.05 67.31 | PTK25-D48-D15 
ois К 98 3289 
ў "T т т ` СИЗ Slelele Single Output 
і i e 18-36 5 БОА |102-1160-40 8300 80.93 78.85 74.70 |PTK25-D24-S5-T 
| 225 4 t] - й 12 2.0A |102-1161-М0 83.00 8093 7885 74.70 |PTK25-D24-S12-T] 
: 0.25 n аба 5 5.0A |102-1162-ND 83.00 8093 78.85 74.70 |PTK25-D48-S5-T 
р“ ü š 12 2.0A |102-1163-40 83.00 8093 7885 74.70 | PTK25-D48-S12-T| 


AC-DC Converters — FSK15 Series Input ү, || reese 
M ү i Voltage [эі 894 і 
Features: * Encapsulated, Compact Case * Industry Standard Pin Out * Universal Input * HI-POT Tested * In- Мі М 15 791.9 Single Output 
rush Current Limiting * Over-Load Protection * Over-Temperature Protection * Built-in EMI Filter * Fixed Switching ІП, ax. “еж 604.9 1.FG 2. AC(N) 
Frequency * High Efficiency * 2 Year Warranty AC 85 264 21 51.9 3. AC(L) 4. No Pin 
DC 110 340 +: 449 5.4Vout 6. No Pin 
Output Output Output + Ы 7. Мош 8. No Pin 
Power Voltage | Current Digi-Key Price Each V-Infinity 8-01.3 ` E 
(Max.) (VDC) (Max.) Part No. 1 10 25 50 Part No. pM 70 ——+ TOP VIEW 
Single Output ғ = + 
15.0W 5 3.0A 102-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-5U 15; — 2 195 
15.6W 12 1.ЗА 102-1165-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-12U m P2 IN 45 = ы 
15.0W 15 1.0A 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-15U 21 = 8-0 VA 
15.6W 24 0.65А | 102-1167-ND 43.06 41.99 4091 38.76 | FSK-S15-24U t Е? 44 62 -4 
O en Frame Switch i n Output | Output | Output Mating Connectors 
p g Power Voltage Current Housing | Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 
(Max.) (VDC) (Typical) Input Output Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Power Su pply Fig. 1 — Single Output (Size: 3" x 5" x 1.28") 
Е 50 22А 102-1267-ND 82.91 78.03 73.15 68.28 | VSBU-120-5 
eatures: 12 10A 102-1264-ND 82.91 78.03 73.15 68.28 | VSBU-120-12 
e Universal Input Voltage: 90 - 264VAC, 47 - 63Н2 * Internal 120W 24 50А | WM2104 | WM17404 | WM2300 | 102-1265-ND 8291 7803 7315 68.28 | VSBU-120-24 
EMI filter * Input Surge current, over voltage and over load 48 2.5A 102-1266-ND 82.91 78.03 73.15 68.28 | VSBU-120-48 
protection * Power factor correction * Power Тай detect Fig. 1 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
(optional) • Class І Insulation * Two Year Warranty * Operating 5.0/2 15/6.0A 102-1268-ND 86.28 81.20 76.13 71.05 | VSBU-120-D512 
Temperature: 0°C ~ 70°С > Storage Temperature: -40°C ~ | 1204 | 5024 | 15/354 | WM2104 | WM17404 | WM2300 | 102.1270-М0 8628 8120 7613 7105 | VSBU-120-D524A 
85%С Fig. 1 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
3.3/5.0/12 | 15/6.0/1.0A 102-1271-ND 89.68 84.40 7943 73.5 | VSBU-120-T3512B 
120W 5012/12 |15/6.0/0.8А | WM2104 | WM17404 | WM2300 | 102-1272-ND_ 8068 8440 7913 7385 | VSBU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 3" x 5" x 1.28") 
5.0 22A 102-1276-ND 91.20 85.83 80.47 75.11 | VSUU-120-5 
12 10A 102-1273-ND 91.20 85.83 80.47 75.11 | VSUU-120-12 
120W 24 50А | WM2104 | WM17404 | WM2300 | 102.1274-40 9120 8583 8047 75.11 | VSUU-120-24 
48 2.5A 102-1275-ND 91.20 85.83 8047 75.11 | VSUU-120-48 
Fig. 2 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0/12 15/6.0A 102-1277-ND 94.57 89.01 83.44 77.88 | VSUU-120-D512 
120W | 5o24 | 15/35А | WM2104 | WM17404 | WM2300 | 102.1278.ND 94.57 8901 8344 7788 | VSUU-120-D524A 
Fig. 2 — Triple Output (Size: 3" x 5" x 1.54") 
3.3/5.0/12 | 15/6.0/1.0A 102-1279-ND 97.97 92.21 86.44 80.69 | VSUU-120-T3512B 
120W [5012/12 |15/6.0/0.8А | WM2104 | WM17404 | WM2300 | 102.1280-М0 9707 9221 8644 8069 | VSUU-120-T512A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1564 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


“ДЕ ЕТРАС POWER SYSTEMS External Power Supplies 


Wide Range Input Series - Switching Regulated Wallmounts 
Regulated Tabletops 


Features: “ UL 1310 and UL 1950 listed, CSA 


. OUTPUT PIN Approved “ One year warranty 
Features: • ІЕС input connector • One year warranty. CONFIGURATION-5 PIN DIN Specifications: “ Output Ripple: 20 millivolts 
General Specifications: * Storage Temperature: -55°C to = (p-p) * Operating Temperature: 0°C to 40°C 
| || : 85°C * Operating Temperature: 0°C to 40°C Single Output Model * Combined Regulation: +5% “ Fusing: 
| Output Specifications: • Line Regulation: +0.2% max. «Load | MODEL |РІМ1 | РІМ2 | PIN3 |РІМ4 Internal and non-replaceable 
Regulation: +5% from 60% load nominal except output #2 | WRI3012 | COM | COM | 12V | COM Options: “ Shielded output cable - S Option: 
* Cross Regulation: +2%. Cross regulation specifies the max. Shielded cable with EMI ground tied to outer 
voltage change on auxiliary outputs when the +5V output load kia GOME); COMI чае СОМ ring of DIN connector (Not to be used as 
current is varied from 75% of full rated to either 50% or 100% | WRI4214 | COM | COM | 24V | COM safety ground) 
of full rated “ Set Point: +2% at 60% load on main input «Rip- | WRI5215 | COM | COM | 30V | COM Connector Type: DIN 
ple and Noise: +1% max. * Overload Protection: All outputs Dual Output Model 
protected against overloads and short circuit. Automatic re- i UL and CSA Approved 
covery upon removal of overload conditions • Overvoltage MODEL |РІМ1| PIN2 | PIN3 | PIN4 
Protection: Provided on main output only and set at 115-135% | WRI3021 | COM | COM | 5V | COM DIN PINOUT MATRIX 
* Output Overshoot: No overshoot on turn-on or turn-off * Tran- " 
sient Response: For all outputs, recovery to within 1% of Triple Output Model ШЫ Қы; 
nominal output occurs within 2 milliseconds for a 50% to | MODEL |РІМ1 | РІМ2 | PIN3 |РІМ4 NIC 
100% load step. Maximum excursion is 6% from initial volt- | үур|2731 | сом | COM | 5V |-12V 
SP FCC ІЕС age setpoint “ Hold-Up Time: 25msec min. at full rated load N/C 
WRI3031 | COM | COM | 5V | -12V 


"AWA ç and nominal AC input voltage * Min. Load: Third quarter down N/C 

пое, ШО КЫ an — qo zero load М/Н14231 | COM | COM | 5V | -12V 

earth ground (Not to be used as a ` N/G 
safety ground). Approved by all major regulatory agencies WRI4232 | СОМ | COM | 5V | -12V 


Regulated Switching | 
Tabletops 7 МІАР”А Ѕегіеѕ ` С) 


БЕ (Notebook Style) 
DIN PINOUT MATRIX шш! “ a № 


MODEL PINT | PIN2 | РМЗ | PIN4 | PINS @ (Switcheraft 760 Plug) 
WM100% -V | NC 5V COM | COM 


WM113TT COM N/C 5V -12V 12V 
WM220-1 COM N/C 5V -12V 12V Input Specifications: * A/C Input: 95-250VAC, 47/63Hz via IEC input connector * Input Protection: Input line fuse 


provided * Inrush Current: Internally limited by thermistor. Cold start, peak current at 250VAC, 25 amps max. 
Output Specifications: * Line Regulation: +.2% over 90-132 or 180-250 * Load Regulation: +5% for +40% load 


Features: • UL 1310 listed, CSA Approved • One year warranty 


Specifications: • Output Ripple: 20 millivolts (р-р) * Operating Temperature: 0°C to 40°C * Combined variation (60% nominal) “ Min. load: 0 watts “ Ripple and Noise: +1% PK-PK max. “ Overload Protection: Auto- 
Regulation: +5% • Fusing: Internal and non-replaceable matic Recovery * Overvoltage Protection: 115-140% 
Options: “ Shielded output cable - S Option: Shielded cable with EMI ground tied to outer ring of DIN General Specifications: • Storage Temperature: -55°C to 85°C • Operating Temperature: 0°C to 40°C * EMI: FCC 
connector (Not to be used as safety ground) * Connector Type: Din. B/VDE B • Input Connector: IEC 320 Series 
UL and CSA Approved ж CSA Approved Only UL, CSA & TUV Approved @ @ Tuv 
AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. it 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
12V, 2.5A — = 30t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS107-ND 110.00 99.00 91.30 WRI3012-D5 
12V, 3.5A — - 421 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
24V, 1.75A — — 421 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS113-ND 114.00 102.60 94.62 WRI4214-D5 
30V, 1.75A == = 52] 6.3 х 3.82 х 2.66 (160.02 х 97.03 х 67.56) EPS117-ND 180.00 162.00 149.40 | WRI5215-D5 
90-250VAC. 47-440Hz 5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* — 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 WRI3021-D5 
i 5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5A 274% 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 11520 106.24 | WRI2731-D5 
5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS111-ND 124.00 111.60 102.92 WRI3031-D5 
5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4231-D5 
5V, 4.8A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
5V, 600mA +121, 180mA -12V, 160mA 6.8 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 WM063-1950-D5 
5V, 1.5A = - 7.5 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS143-ND 40.00 36.00 33.20 WM075-1950-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA 113 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS126-ND 48.00 43.20 39.84 WM113-D5 
5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA 113 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS127-ND 51.00 45.90 42.33 WM113-S 
12V, 1.2A — — 144 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS145-ND 44.00 39.60 36.52 М/М144-1950-5 
Regulated Tabletops 
5V, 1.0A -5V, 1.0A — 10 2.66 x 3.82 x 6.30 (67.56 x 97.03 x 160.02) EPS130-ND 66.00 59.40 54.78 WM100-S 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA +121, 300mA 12V, 300mA 113 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 56.00 50.40 46.48 WM113TT 
5V, 2.0A -12V, 500mA 12V, 500mA 22 2.28 x 3.10 x 5.025 (57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 120.00 108.00 99.60 WM220-1 
MIADA Series 
12V, 2.17A — - 26 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS101-ND 90.00 81.00 74.70 MI2612-760 
95-250VAC, 47/63Hz 15V, 1.9A — — 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS102-ND 90.00 81.00 74.70 М12815-760 
24\/, 117А = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS104-ND 90.00 81.00 74.70 MI2824-760 


t Min. load on models=8 Watts tt Min. load оп models=2 Watts * Max. Peak 


Unregulated Brute Force Linear Power Supplies 


Features: • Selectable input terminations 

* Isolated outputs for positive or negative operation e Standard Input: 105/115/125 VAC, 47-440 Hz 

* Full rated output from 0°С to 40°C * Warranty: 5 years 

Max. No Load Full Load Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Elpac 

Vdc Amps Watts (V) (№) LxWxH (Ibs) Part No. 1 5 10 Part No. 
24 24 60 34.5 26.5 6.3 x 3 x 3.7 (160.02 x 76.2 x 93.98) 5 EPS300-ND 220.00 19800 18260 | BFS60-24 
12 15 200 15.4 12.5 8.1 x 3.9 x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS304-ND 22000 19800 18260 | BFS200-12 
24 75 200 32.2 27.3 8.1 x 3.9 x 5 (205.74 x 99.06 x 127) 42 EPS305-ND 220.00 19800 182.60 | BFS200-24 
24 20 500 29.2 24.6 9x4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS306-ND 272.00 24480 225.76 | BFS500-24 
48 10 500 56.6 48.4 9x4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS307-ND 302.00 271.80 250.66 | BFS500-48 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 (T053) 1565 


ЗЕ ELPAC POWER SYSTEMS AC Adapters 


MSM SERIES: Features: • Wide Medical Grade 


range AC input * Fully 


regulated output ) E = 
* Medical grade DC Mating Connectors 
approval * 5 < EH AC Outputs Мах. | Housing | Housing Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Year Warrant SS Input Single Watts| Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
y 
* Meets FCC class B, SN Internal; MSM20, MSM28, MSM40, MSM60 and MSM65 Series 
CISPR 11 class В • EMC < 100-240vac | 12V 9 187A | 20 | во e" ЕО EPS308-ND 4395 2957 3649 | MSM2012 
per EN60601-1-2 Output Specifi- “Ў боон; | PV@T34A | 20 | 500) Leads - ЧОП x55 X 18) EPS309-ND 4395 3957 3649 | М5М2015 
cations: • Line Regulations: +0.5% 24/@0.84А | 20 EPS310-ND 4395 3957 3649 | MSM2024 
(typ.) * Load Regulations: +2% (typ.) • Short Circuit | 155 o49yAC. 12V@2.3A | 28 40х250х10 EPS311-ND 48.60 43.76 40.36 | М5М2812 
Protection: Pulsing mode, auto recovery = Ripple/ noise | бон | 19V 19A | 28 | A19953 | A19952 | A19999CT | 016 6648 054) EPS312-ND 48.60 4376 4036 | MSM2815 
(VP-P): 1% (20MHz bandwidth) Safety Approvals: * UR/ 24V @ 1.2А 28 ў š: ë EPS313-ND 48.60 4376 40.36 | MSM2824 
CUR *UL2601-1 «CE Marked “ ENG0601-1-2:2001 12VG33A | 40 EPS314-ND 64.90 6248 5927 | MSM4012 
90-264VAC, | 15/@2.6А | 40 80x3.0x 1.06 EPS315-ND 64.90 6248 5927 | MSM4015 
47-63H2 | 18V Q22A | 40 | А19951 | А19954 | AT9993CT | 7,72 x 26.9) EPS316-ND 64.90 6248 5927 | MSM4018 
ео 24V Q 167A | 40 EPS317-ND 64.90 6248 5927 | MSM4024 
100-240VAC,| 12V G8 5.0A | 60 50x30x13 EPS318-ND 6149 5876 5692 | MSM6012 
50-60Hz | 24Vv@25A | 60 | WM2101 | WM2102 | WM2300CT (127 x 76.2 x 33) EPS319-ND 6119 5876 56.92 | MSM6024 
12VG54A | 65 EPS320-ND 7191 7119 65.66 | MSM6512 
100240040, isVQ43A | 65 | 19951 | А1054 | A19993CT и EPS321-ND 7191 7119 6566 | MSM6515 
24У @27А | 65 ( 2x28) EPS322-ND 71.91 7119 65.66 | MSM6524 
External; MW12, MW24, MW40 and MW65 Series (requires power cord Q132 or Q133) 
р | 222 [100-240VAC,| 12VG 10A | 12 = E ш 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS323-ND 3578 3221 29.70 | MW1212-760-NC-WH 
MW eS: reales: Е Mu ге тоа g ie 50-60Hz | 24/@05А | 12 (85 x 50 x 33) EPS324-ND 35.78 3221 2970 | MW1224-760-NC-WH 
iy аа cole Wests EGC РА 12V@20A | 24 EPS325-ND 4850 3915 3641 | MW2412-760-NC-WH 
: 100-240VAC, 18VQ 16A | 24 4.25 x2.5x 1.30 EPS326-ND 43.50 3915 36.11 | MW2415-760-NC-WH 
class В * Input Connector (P1): IEC 60320 inlet plu — — — 
р Е ; plug | 47-63Hz  18VG 133A | 24 (108 x 64.5 x 33) EPS327-ND 4350 2915 3641 | MW2418-760-NC-WH 
* Dutput Connector (P2): Barrel type (5.5 mm x 2.5mm x 
95mm) НР pron DINGS pin ccu 24\ @10А | 24 EPS328-ND 43.50 3915 36.11 | MW2424-760-NC-WH 
connector) * Requires cord 0132 or 0133 ° Level B EMI 12V@33A | 40 EPS180-ND 5108 45.98 4240 | MW4012-760-NC-WH 
filter Output Specifications: * Line Regulation: +1% | 100:240/АС, 15@2.6А | 40 u u u 5.0х3.0х1.3 EPS181-ND 51.08 45.98 4240 | MW4015-760-NC-WH 
(Ур. «Load Regulation: 25% (ур) ° Short circuit pro. | 50802 | 18VG22A | 40 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS182-ND 5108 45.98 4240 | MW4018-760-NC-WH 
tected: Pulsing mode, auto recovery * Ripple and Noise 24V Q 167A | 40 EPS183-ND 51.08 4598 42.40 | MW4024-760-NC-WH 
(VP-P): +1% (20MHZ Bandwidth) Safety Approvals: |100-240мАс | 12У 954A | 65 Е EPS329-ND 7933 7139 65.84 | MW6512-D5-NC-WH 
- UR/GUR = UL2601-1 * CE marked “ ЕМ60601-1: | 50.60! 15У 43А | 65 = - Е (1288 x 71.72 x 843) EPS330-ND 7933 71.39 65.84 | MW6515-D5-NC-WH 
22001 = CSA 601 = IEC 601-1 24V@27A | 65 ele | EPS331-ND 7933 7139 65.84 | MW6524-D5-NC-WH 


Fig. 3 Ж 760 Plug 


DIN PINOUT MATRIX EN p “Ў ecu 


+V 
POLARITY PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 1 d ФУ" 
W4221 |COM| COM | +5V | COM \ 4 | > il 5-pin DIN 
W4231 |С0М | COM | +5V |-12V 4-1 = 1 ©, «з 
ү/4232 |С0М | COM | +5V |-12V 4 Q 5 


International Features: * 95-250 VAC; 47-63Hz Input • IEC 320 Input connector for worldwide use * Input protected VIA internal line fuse • Ripple & Noise: +1% PK-PK max. * Overload Protection: All outputs protected-auto 
recovery “ Operating Temperature Range: 0°C to 40°С • Output Cable - 6 foot - 760 standard (ID=2.5mm /OD=5.5mm/Barrel length 10mm/inside positive) or 5-ріп DIN as shown * Two-year warranty Agency 
Approvals: * UL1012 Listed • CSA Certified to 22.2 No. 223 * TUV Licensed, IEC 950 «СЕ Certified • FCC/VDE Class B Emissions 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single | Double Triple Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Desk Mount - International Power Supply 
1 5V Q 2.5A = = 13W 3.30 x 2.00 x 1.30 EPS165-ND 42.80 38.52 35.53 W1505-760 
12V @ 1.25А = = 15W (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS166-ND 42.80 38.52 35.53 W1512-760 
2 12V @ 4.0A = = 48W 4.10x 2.20 x 1.20 EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 W4012-760 
24V @2.1A = = 50W (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS169-ND* 82.80 74.52 68.73 W4024-760 
5V @ 4.8A 12V @ 1.5A — 42W 5.80 x 3.30 x 1.50 EPS170-ND 138.00 124.20 114.54 W4221-D5 
3 5\ Ф 3.0A 12V @ 1.5A -12V Q 0.5A 42W (147.32 x 83 82x 38 10) EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 W4231-D5 
5V @ 4.8А 12V @ 1.5A -12V Q 0.5A 42W I ` ` EPS172-ND 138.00 124.20 114.54 W4232-D5 
4 12V @ 1.7A = = 20W 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 M42012-760 
5 12V @6.0A = = 72W 6.50 x 3.86 x 2.60 EPS175-ND 100.00 90.00 83.00 W7212-D5 
24V @ 3.0A = = 72W (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS176-ND 100.00 90.00 83.00 W7224-D5 
* Minimum load of 2 watts required to fully regulated 
FW Series DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
ў , Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Features: Wide range AC input. FW 18 Series 
Fully enclosed plastic case. Fully SVG ЗА T8W мы EPS262-ND 33.08 2978 2746 | FW1805-760 
regulated output. High efficiency. 12V Ф 1.5А 18W 96 0 X50003 330 EPS263-ND 32.56 29.31 2703 | FW1812-760 
Five year Warranty. Operating 24V @ 0.75A 18W (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS264-ND 32.56 29.31 27.03 FW1824-760 
Temperature: 0° to 40°C. Storage FW 30 Series 
Temperature: -55° to 85°C. 12V @ 2.5А 30W 425 x 2.50 x 1.30 EPS265-ND 46.80 42.12 38.85 FW3012-760 
EMI: Meets FCC class B, CISPR 22 15V @ 2.0А 30W 108 b; 64 e 330 EPS266-ND 46.80 42.12 38.85 FW3015-760 
class B. 24V @ 1.25A 30W (108.0 x 64-5 x 33.0) EPS267-ND 46.80 42.12 38.85 FW3024-760 
Safety: UL1950 CSA22.2 No. 950 FW 50 Series 
EN60950 CE Marked. Series : FW18, 30, and 50 center conductor 12V @ 4.15А 50W 5.0 x 3.0 x 1.30 EPS268-ND 54.00 48.60 44.82 FW5012-760 
positive. 24V @ 2.10А 50W (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS269-ND 54.00 48.60 44.82 FW5024-760 
FW 72 Series - 5 Pin DIN 
DIN PINOUT MATRIX T2V @ 6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS270-ND 70.82 6374 5879 | FW7212-D5 
POLARITY PIN 1 PIN2 | PIN3 PIN4 | PINS 24V @ 3.0A 72W (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS271-ND 70.82 63.74 58.79 FW7224-D5 
FW72 COM | COM +V COM | +V FW 100 Series - 5 Pin DIN 
FW100 COM COM +V COM +V 24V @ 4.0A 96W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS273-ND 7278 65.51 60.41 FW10024-D5 
Domestic WP06 and WP11 Series: • Input Voltage: 100-240 VAC (wide range) * Current: 0.2 Amp * Frequency: 47-63Hz “ Short Circuit Protection: Pulsing mode, auto recovery • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C 


* EMI: Meets FCC class B, CISPR 22 class B * Agency Approvals: UL 1950, cUL Listed to CSA 22.2 
WP12 Series: * A/C Input: 90-132VAC • Input Protection: Internal input line fuse * Overload Protection: Output protected against overload and short circuit « Min. Load: 0 Watts • Operating Temperature Range: 
0°C to 40°C • Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug; ID = 2.5mm, OD = 5.5mm, Barrel Length 10.00mm - Inside Positive • Two-Year Warranty * Agency Approvals: NRTL (UL) and CSA • ЕМІ: FCC Class В 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 


Fig. 1— Fig. 2 — Fig. Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 | Part No. 


WP06 and WP11 Series WP12 Series 


Wall Mount - Domestic Power Supply 
1 12V @ 0.5А 6W (57.15 x 58.42 x 26.16) EPS198-ND 31.04 27.94 25.77 | WP0612-760 


5V @ 2.4А 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 | WP1205-760 
2 12V @ 1A 12W (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS163-ND 32.50 29.25 26.98 | WP1212-760 
24V @ 0.5A 12W EPS164-ND 82.80 74.52 68.73 | WP1224-760 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGI-KEY° PARTS KITS 


Digi-Key? Capacitor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic 
KG Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) ......................... P900-KIT-ND 34.95 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 
M-Series - 10 each of 17 popular values (170 total pieces) ... M-KIT-ND 69.95 
NHG-Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) NHG-KIT-ND 69.95 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 
KA-Series - 10 each of 16 popular values (160 total pieces) ......................... P835-KIT-ND 29.95 
Panasonic Stacked Metal Film 
V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total ріесез)................. P4542-KIT-ND 49.95 
V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) ................ P4700-KIT-ND 49.95 
Panasonic Metal Film (Interference Suppressors) 
X-Y Series - 10 each of 10 popular values (100 total pieces) ........................ P4650-KIT-ND 59.95 
Panasonic Metallized Polyester 
E-Series - 10 each of 14 popular values 
and 30 pieces of #E2104 (170 total ріесеѕ) ........................................... E-KIT-ND 59.95 
Panasonic Polyester 
B-Series - Various quantities of 12 popular values (300 total pieces) ................ P4550-KIT-ND 29.95 
Panasonic Polyester Foil 
M-Series, 200 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total ріесез)................ M200-KIT-ND 29.95 
M-Series, 400 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total ріесез)................ M400-KIT-ND 29.95 
Panasonic Polypropylene 
P-Series - 10 each of 15 popular values (150 total pieces)........................... P3100-KIT-ND 69.95 
Panasonic SMT Film 
ECH-U Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) ..................... PCF1-KIT-ND 59.95 
Panasonic SMT Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip 
CD/UD/UE/S Series - 15 each of 12 popular 
valuas; (180 ТОШ) placas). cca cec ав e eve OR SP2-KIT-ND 34.99 
Panasonic 0402 Chip Ceramic 
NPO Series - 10 each of 28 popular values (280 total pieces). PCC13-KIT-ND 49.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces). PCC14-KIT-ND 45.95 
Panasonic 0603 Chip Ceramic 
NPO Series -10 each of 30 popular values (300 total pieces) ........................ PCC9-KIT-ND 29.95 
X7R and ХӘН Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) .............. PCC15-KIT-ND 29.95 
Panasonic 0805 Chip Ceramic 
NPO Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces). PCC7-KIT-ND 29.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces). PCC16-KIT-ND 29.95 
Panasonic 1206 Chip Ceramic 
NPO Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces)........................ PCC17-KIT-ND 89.95 
Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitor 
ХӘН Series - 20 each of 20 popular values (400 total ріесеѕ)........................ PCC18A-KIT-ND 49.95 
NEW! Panasonic 0201/0402 High-Q (MLCC) Chip Ceramic 
0201/High-Q Series - 20 each of 21 popular values (420 total pieces)... PCC19-KIT-ND 59.00 
0402/High-Q Series - 20 each of 30 popular values (600 total pieces)... PCC20-KIT-ND 59.00 
=_= = = 
Digi-Key? Serial EEPROM Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Microchip Serial EEPROM Kits 
Low-Density — 3 pieces each of parts 24AA01-I/PDK, 25АА040-І/Р and 
Q3AA46B-I/P (9 total рівсев)............................................ SEEPROM1-KIT-ND 17.95 
Mid-Density — 3 pieces each of parts 24AA16-I/P, 25АА080В-І/Р and 
93AAGBC-I/P (9 total рігсев).......................................................... SEEPROM2-KIT-ND 17.95 
High-Density — 3 pieces each of parts 24АА512-І/Р, 25AA640-I/P and 
ЭЗАА86С-ИР (9 total pieces) SEEPROMS-KIT-ND 19.95 
Combo Kit — Contains everything in the Low-Density, Mid 
High-Density Kits (27 total pieces) SEEPROM4-KIT-ND 29.95 
= - = 
Digi-Key? Fuse Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Littelfuse Pico SMD and Nano? SMF Fuses 
S each'of-30 fuses: (15040181 plecas)..... ...... ee teer rtt Виана SMF-KIT-ND 99.95 
Littelfuse 434 Series 0603 Fast Acting Fuses 
10 each of 13 fuses (130 total pieces)................................................ 434-KIT-ND 89.95 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Littelfuse 467 Series 0603 Lead Free Fast Acting Fuses 
10 each of 14 fuses (140 total pieces)................................................ 467-KIT-ND 99.95 
Littelfuse 433 Series 1206 Fast Acting Fuses 
10 each 15 fuses (150 total pieces) .................................................. 433-KIT-ND 79.95 
Littelfuse 466 Series 1206 Lead Free Fast Acting Fuses 
10 each 15 fuses (150 total pieces) .................................................. 466-KIT-ND 89.95 
Littelfuse 154 Series Nano? SMT Fast/Slo-Blo@ Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ... 154-KIT-ND 149.95 
Littelfuse 251/473 Series PICO ІІ Fast/Slo-Blo® Axial Fuses 
5 each 18 fuses (900181 ріббё5).... аца 251-473-KIT-ND 99.96 
Littelfuse 216 Series Fast Acting Hi-Breaking 5х20тт Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ..................................................... 216-KIT-ND 159.97 
Littelfuse 217 Series Fast Acting 5x20mm Fuses 
5 each 18 fuses (90 total ріесеѕ)..................................................... 217-KIT-ND 39.95 
Littelfuse 218 Series Slo-Blo® 5x20mm Fuses 
§ each 18 fuses: (90 total pleces) ТТТ 218-KIT-ND 59.95 
Littelfuse 257/297 Series Mini and ATO Blade Fuses 
5 each 18 fuses (90 total pieces) ..................................................... 257-297-KIT-ND 33.95 
Littelfuse 225/229 Series Fast/Slo-Blo® 2AG Fuses 
5 each 18 fuses (90 total ріесеѕ)..................................................... 225-229-KIT-ND 39.95 
Littelfuse 312 Series Fast Acting 3AG Fuses 
5 each 34 fuses and 
10 each 2 fuse clips (190 total ріесеѕ).......................................... 312-KIT-ND 89.95 
Littelfuse 313 Series Slo-Blo9 3AG Fuses 
5 each 34 fuses and 
10 each 2 fuse clips (190 total рїесе$)................................................ 313-KIT-ND 109.96 
Wickman Fuses 
10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces) .. WK0113-KIT-ND 74.95 
10 each of 17 popular fuses and 15 of TR5 Fuseholder (185 total pieces) .. .. | WK0116-KIT-ND 79.95 
10 each of 17 popular fuses and 20 of TE5 Fuseholder (190 total pieces) ............ WKO0117-KIT-ND 79.95 
10 each of 17 popular fuses and 
5 of Shock-Safe Fuseholder (175 total pieces) .. WK0119-KIT-ND 59.95 
10 each of 17 popular fuses and 
5 of Shock-Safe Fuseholder (175 total pieces) ........................................ WK0120-KIT-ND 59.95 
ш = = 
Digi-Key? Inductor Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Panasonic SMT Inductors 
RE Type (2% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces). ............... PCD4-KIT-ND 79.95 
RE Type (5% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces). ............... PCD1-KIT-ND 69.95 
ND Туре - 10 each of 25 inductors (PCD1185CT-ND not included) (250 total pcs.).. | PCD2-KIT-ND 99.95 
RF Type - 10 each of 20 inductors (200 total pieces) ................................. PCD3-KIT-ND 69.95 
=_= = = 
Digi-Key? Potentiometer Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Bourns 3/4" (19.05mm) Rectangular 15-Turn 
10 each of 15 popular values (150 total ріесеѕ)....................................... 3006P-KIT-ND 159.00 
Bourns 3/8" (9.52mm) Square 25-Turn 
3296P Series - 5 each of 15 values (75 total pieces)... 3296P-KIT-ND 139.00 
3296W Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) 3296W-KIT-ND 139.00 
3296X Series - 5 each of 15 values (75 total pieces). 3296X-KIT-ND 139.00 
3296Y Series - 5 each of 15values (75 total pieces) . 3296Y-KIT-ND 139.00 
32962 Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) . 3296Z-KIT-ND 139.00 
Bourns 3/8" (9.52mm) Square Single-Turn 
33866 Series - 5 each of 15 values (75 total pieces). 3386C-KIT-ND 65.95 
3386F Series - 5 each of 15 values (75 total pieces) . 3386F-KIT-ND 65.95 
3386P Series - 5 each of 15 values (75 total pieces). 3386P-KIT-ND 65.95 
3386R Series - 5 each of 15 values (75 total pieces). 3386R-KIT-ND 65.95 
3386X Series - 5 each of 15 values (75 total pieces). 3386X-KIT-ND 65.95 
Bourns 1/2" (12.70mm) Square 25-Turn 
5 each of 18 popular values (90 total pieces) ......................................... 3252-KIT-ND 599.00 
Bourns 1/4" (6.35mm) Square Cermet 12-Turn 
3266W Series - 5 each of 17 values (85 total pieces) .. 3266W-KIT-ND 199.00 
3266X Series - 5 each of 17 values (85 total pieces)... 3266X-KIT-ND 199.00 
(Continued) 
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Digi-Key Price 
Digi-Key? Potentiometer Kits (cont) Description ШЫ», Each 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
for easy storage and quick access. 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces)................ CR5A-KIT-ND 85.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces) . CR5-KIT-ND 129.00 
Digi-Key Price 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) . CR6A-KIT-ND 85.95 
Description Part No. Each 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces). CR6-KIT-ND 129.00 
ч oe Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
Bourns 1/4" (6.35mm) Square Cermet Single-Turn | Is 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSM1CA-ND 119.95 
3362H Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) .. 3362H-KIT-ND 89.95 й 
кей i KIT- 200 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces) RSM1C-ND 299.00 
3362M Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces 3362M-KIT-ND 89.95 n 
“рар i KIT. 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces)... RSM2CA-ND 119.95 
3362R Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) 3362R-KIT-ND 89.95 А 
S. i KITI 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) . RSM2C-ND 299.00 
3362U Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) .. .. | 3362U-KIT-ND 89.95 ч 
3362X Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) 3362X-KIT-ND 89.95 50 each of values 1.00K to 9.76К (4,800 pieces)... RSMSCA-ND 119.95 
АЕ ` 200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces) RSM3C-ND 299.00 
Bourns 9mm Round Cermet Single-Turn 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces)... RSM4CA-ND. 119.95 
KIT. 200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) RSM4C-ND 299.00 
10 each of values (180 total ріесеѕ) .................................................. 3309-KIT-ND 69.95 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces). RSMSCA-ND 119.95 
Bourns 1/4" (6.35mm) Round Cermet Single-Turn 200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces) RSM5C-ND 299.00 
3329H Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces).. 3329H-KIT-ND 129.95 Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
3329P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) 3329P-KIT-ND 129.95 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0М (3,050 pieces) ... CR3A-KIT-ND 79.95 
33298 Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) 3329S-KIT-ND 129.95 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces). CR3-KIT-ND 129.00 
3329W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . = | S829W-KIT-ND 129.95 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910К (3,000 pieces) . CRAA-KIT-ND 79.95 
3329X Series - 5 each of 14 popular values (70 total ріесеѕ)......................... 3329X-KIT-ND 129.95 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces). CR4-KIT-ND 429.00 
Bourns 5/16" (7.95mm) Round Cermet 4-Turn Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
3339P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces)... 3339P-KIT-ND 269.00 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSM1FA-ND 129.95 
3339W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3339W-KIT-ND 269.00 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces) RSM1F-ND 299.00 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) RSM2FA-ND 129.95 
Bourns 3/8" (9.52mm) Round Cermet Single-Turn 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) RSM2F-ND 299.00 
3352E Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) .. 3352E-KIT-ND 49.95 50 each of values 1.00К to 9.76K (4,800 pieces) ... RSM3FA-ND 119.95 
3352H Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 3352H-KIT-ND 49.95 200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces) RSM3F-ND 299.00 
3352P Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces). . 3352P-KIT-ND 49.95 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces). RSMAFA-ND 129.95 
3352T Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) .. 3352T-KIT-ND 49.95 200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) RSMAF-ND 299.00 
3352W Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) . 3352W-KIT-ND 49.95 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces). RSMSFA-ND 129.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 piece: RSMSF-ND 299.00 
Bourns 1/2" (12.70mm) Round Wirewound Single-Turn Panasonic 1206 5% Chi " 
А р Resistor Assortments, 1/8 Watt 
5 each of 9 popular values (45 total pieces)........................................... 3345P-KIT-ND 199.95 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces) ... CR1A-KIT-ND 79.95 
- 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces). CR1-KIT-ND 129.00 
Bourns SMD 4mm Square Cermet Single-Turn Open Frame 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) . CR2A-KIT-ND 79.95 
5 each of 11 popular values (55 total pieces) ......................................... 3364W-KIT-ND 35.95 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces). CR2-KIT-ND 129.00 
CTS 1/4 Watt Carbon Linear Taper NEW! Susumu 0201 .5% SMD Resistor, 1/20 Watt 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) ... 270-A-KIT-ND 109.95 10 each of values 470 ~ 8.2КО (150 pieces) . RRO306PD-1-KIT-ND 9.95 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) 270-B-KIT-ND 89.95 NEW! Susumu 0402 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 
CS a Can ath Tp т vo i 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) ....................... 270-C-KIT-ND 109.95 dO each ct alice ака. a 00 piecos) esa 7% 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces).................... 270-D-KIT-ND 89.95 балала fie (830 pieces) . | 
CTS UB Watt Carb NEW! Susumu 0402 1% SMD Resistor, 1/6 Watt 
att Carbon 10 each of values .100 ~ 470 (330 ріесеѕ)........................................... RP1005SF-1-KIT-ND 59.95 
296 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) ... 296U-KIT-ND 59.95 - 
296 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) .. 296X-KIT-ND 59.95 NEW! Susumu 0603 .05% SMD Resistor, 1/16 Watt 
10 each of values 470 ~ 7500 (300 pieces) .. RG1608NW-1-KIT-ND 175.95 
CTS 5 Watt Wirewound 10 each of values 8200 ~ 13КО (300 piece: RG1608NW-2-KIT-ND 175.95 
026 Series - 5 each of 7 values (35 total рїесе$)...................................... 26-KIT-ND 99.95 10 each of values 15КО ~ 270КО (310 pieces) . RG1608NW-3-KIT-ND 175.95 
B NEW! Susumu 0603 .1% SMD Resistor, 1/16 Watt 
CTS 1/4 Watt Trimmer ü И 4 KIT. 
201 Series, Top Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) ... 201U-KIT-ND 29.95 10 each of values 1000 ~ 1:0К0 (500 pieces)... MS SI 59.95 
201 Series. Side Adjust - 5 each of 13 val 65 total pi 201X-KIT-ND 2995 10 each of values 1.05КО - 3.9КО (500 pieces). RRO816PB-2-KIT-ND 59.95 
d Е АБ ü each of values 3.92KQ - 15.0KQ (500 pieces) . -3-KIT- 59.95 
eries, Side Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) 10 each of values 3.92KQ ~ 15.0КО (500 ) RRO816PB-3-KIT-ND 59.9 
CTS 15 Watt Trimmer 10 each of values 15.4KQ ~ 75КО (500 pieces) . RRO816PB-4-KIT-ND 59.95 
2 10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ (370 рі 25 RRO816PB-5-KIT-ND 49.95 
262 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) U262-KIT-ND 27.95 ee (870 pieces) 
262 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces)... X262-KIT-ND 27.95 NEW! Susumu 0603 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt 
10 each of values 110 - 910 (420 pieces) ... RRO816QD-1-KIT-ND 13.95 
Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version 10 each of values 1000 ~ 8060 (500 pieces). RRO816PD-1-KIT-ND 15.95 
10 each of 14 popular values (140 ріесе)............................................ DXA-KIT-ND 29.95 10 each of values 8200 ~ 4.75KQ (500 pieces) . RRO816PD-2-KIT-ND 15.95 
10 each of values 4.87КО - 18.0Ко (500 pieces) . RRO816PD-3-KIT-ND 15.95 
Panasonic 6mm Cermet Dust-Proof 10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ (500 pieces) . RRO816PD-4-KIT-ND 15.95 
Both Sides Adjust - 10 each of 13 popular values (130 total pieces) 31G-KIT-ND 52.95 10 each of values 69.8KQ ~ 360КО (390 pieces) .. RRO816PD-5-KIT-ND 12.95 
Vertical Both Sides Adjust - 10 each of 13 popular values (130 total pieces) 36G-KIT-ND 52.95 NEW! Susumu 0603 1% SMD Resistor, 1/5 Watt 
Panasonic SMT Trimmer 10 each of values 109 ~ 680 (350 ріесез)........................................... RP1608SF-1-KIT-ND 49.95 
P1S Series - 10 each of 12 values (120 total pieces) ... P1S-KIT-ND 43.95 NEW! Susumu 0805 .05% SMD Resistor, 1/10 Watt 
P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) P1D-KIT-ND 43.95 10 each of values 470 ~ 9100 (320 pieces). RG2012NW-1-KIT-ND 199.95 
P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) ... P1E-KIT-ND 43.95 10 each of values 1.0KQ ~ 20КО (320 pieces) RG2012NW-2-KIT-ND 199.95 
10 each of values 22KQ ~ 470KQ (330 pieces) .. RG2012NW-3-KIT-ND 199.95 
= - = = 
y? NEW! Susumu 0805 .1% SMD Resistor, 1/10 Watt 
Digi-Ke Resistor Kits 10 each of values 1000 ~ 1.02KQ (500 pieces) ... RR1220PB-1-KIT-ND 59.95 
onveniently packaged 10 each of values 1.05КО - 4.75КО (500 pieces) . RR1220PB-2-KIT-ND 59.95 
E into bags Der Malus: 10 each of values 4.87КО - 21КО (500 pieces) . RR1220PB-3-KIT-ND 59.95 
10 each of values 21.5КО ~ 88.7Ко (500 pieces) . RR1220PB-4-KIT-ND 59.95 
Digi-Key Price 10 each of values 90.9KQ ~ 1.0M (370 pieces) .... RR1220PB-5-KIT-ND 49.95 
Description Part No. Fach NEW! Susumu 0805 .5% SMD Resistor, 1/10 Watt 
10 each of values 10Q ~ 910 (390 pieces) ... RR1220QD-1-KIT-ND 12.95 
Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of values 100 ~ 1.6KQ (500 pieces) RR1220PD-1-KIT-ND 15.95 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) . . RSM1L-ND 189.00 10 each of values 1.65КО ~ 5.9KQ (500 pieces). RR1220PD-2-KIT-ND 15.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) . RSM2L-ND 189.00 10 each of values 6.04КО ~ 24.3KQ (500 pieces) . RR1220PD-3-KIT-ND 15.95 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) RSM3L-ND 189.00 10 each of values 24.9KQ ~ 110KQ (500 pieces) RR1220PD-4-KIT-ND 15.95 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .. RSMAL-ND 189.00 10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ (310 pieces) .. RR1220PD-5-KIT-ND 9.95 
50 each of values 100K to 1.00М (4,850 pieces) .. RSM5L-ND 189.00 NEW! Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/4 Watt 
Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of values .100 ~ 6.80 (300 pieces).......................................... RL1220SF-1-KIT-ND 19.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15 еіс 1.0M (3,050 pieces) ................ CR7A-KIT-ND 89.95 NEW! Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/3 Watt 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces) . .. | CR7-KIT-ND 169.00 10 each of values 120 ~ 1000 (120 pieces)... RP2012SF-1-KIT-ND 13.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces) CR8A-KIT-ND 89.95 10 each of values 100 ~ 100 (250 pieces)... RP2012TF-1-KIT-ND 29.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces). CR8-KIT-ND 169.00 
NEW! Susumu 0805 2% SMD Resistor, 1/4 Watt 
Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of values 109 ~ 100 (220 ріесез)........................................... RL1220SG-1-KIT-ND 15.95 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) . . RSM1H-ND 129.00 Yageo 5% Carbon Film, 1/6 Watt 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) . ЕВ 129.00 5 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MO (365 total pieces).......... RS112-ND 16.96 
50 each of values 1.00К to 9.76К (4,800 pieces) .. RSM3H-ND 129.00 i Š 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4 800 pi RSM4H-ND 129.00 5 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910КО (360 total pieces) . .. | RS212-ND 16.99 
20 ke x ЕЕ IOK D m | jp eel КОЕШ 35000 200 each of all 161 standard values 1.00 - 4.7MO (32,200 total pieces)... RSE200-ND 409.00 
` й B ` (Continued) 


DIGI-KEY^ PARTS KITS cont.) 


Digi-Key° Resistor Kits (cont) Digi-Key? Thermistor Kits 
Conveniently packaged Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
into bags per value. for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price ni. Я 
Description Part No. Fach Description "E и Eu 


Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt 
5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) . 
5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910КО (360 total pieces) 
200 ea. of all 169 standard values 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces) ... 


Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt 
5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0МО (365 total pieces)... 
5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910КО (360 total pieces) 
200 ea. of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pieces)... 


В5125-М0 14.95 Keystone Thermistors 
RS225-ND 14.95 РТС - 2 each of 10 popular thermistors (20 total pieces) ...................... KCPTC1-KIT-ND 37.95 
RS0200-ND 239.00 NTC - 2 each of 15 popular thermistors (30 total pieces) ...................... KCNTC-KIT-ND 39.96 


RS250.ND 1695 Digi-Key? Miscellaneous Kits 


RSH200-ND 335.00 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt for easy storage and quick access. 
5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) .. RS1X-ND 29.95 
5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces) . RS2X-ND 29.95 Digi-Key Price 
5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) . RS3X-ND 29.95 Description Part No. Each 
5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) . RS4X-ND 29.95 
5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) . RS5X-ND 29.95 


3M Heatshrink Precut Lengths 


7 i FP-301 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) ........| FP-KIT-ND 15.95 
ее и 56 ohm (255 total pieces) БЕТІҢ m VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces). ...... VFP-KIT-ND 16.95 
5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) RS201-ND 26.95 
5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces)... RS301-ND 26.95 3M Colored Heatshrinkable Tubing 
Е FP-301 Series- 1-5 ft. tubing of each color in 8 series (55 total pieces) ........ FPC-KIT-ND 62.95 
Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt 
5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (255 total pieces) RS102-ND 29.95 ; 3 
5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) RS202-ND 20.06 | o nr сайа ле Ryne Е 
5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces)... RS302-ND 2995 'arious quantities of 14 switches (130 total ріесез)............................ -KIT- .95 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 5 Watt Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 
5 each of values 0.30 ohm to 0.91 ohm (60 pieces) . В5105-М0 23.95 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing) ................................ STA-KIT-ND 10.95 
4 each of values 1.0 ohm to 9.1 ohm (96 pieces) .... RS205-ND 32.95 
4 each of values 10 ohm to 91 ohm (96 pieces) RS305-ND 32.95 Diodes SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
3 each of values 100 ohm to 2.0K (96 pieces) .. RS405:ND 32.95 10 each of 18 popular diodes (180 total рїесе$)................................ BZX2-KIT-ND 23.79 
Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 
2 each of all 10 watt resistor values (168 total pieces) ................................ RS110-ND 72.95 ECS, Inc. Crystals 
З each of 27 popular crystals (81 total pieces) ................................. XC-KIT-ND 169.00 
Yageo America 0402 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
50 each of values 1.00 ohm to 75.0 ohm (850 total pieces). . PHL1-KIT-ND 20.95 Hamlin Magnetic Switches 
20 ie о ae IK IE ерден n 2592 Various quantities of 18 switches (22 total pieces) ............................. HE1-KIT-ND 69.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97 6K ohm (2.800 pieces) . ^ | PHL4-KIT-ND 59.95 1 each of 18 switches (18 total ріесеѕ)......................................... HE2-KIT-ND 49.95 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (1,600 рїесе$)........................... PHL5-KIT-ND 39.95 : 
Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 
Yageo America 0603 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt lock washers in each of the following kits: 
50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,100 total pieces). . PHH1-KIT-ND 19.95 Slotted - (1,600 total pieces) .. -.. 1600-KIT-ND 17.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,650 total pieces). PHH2-KIT-ND 79.95 Slotted - (1,600 total pieces) | 1601-KIT-ND. 27.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) . PHH3-KIT-ND 79.95 Phillips ~ (1,600 total pieces)... -- -| 1602-KIT-ND 17.95 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieci PHH4-KIT-ND 79.95 Phillips - (1,600 total pieces) .. ...| 1603-KIT-ND 27.78 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,700 total pieces PHH5-KIT-ND 79.95 Nylon - (1,500 total pieces) ... .| 1604-KIT-ND. 53.94 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,800 total pieces). . PHH6-KIT-ND 79.95 Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces) . | 1607-KIT-ND 39.95 
Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces) ... ..| 1608-KIT-ND 79.95 
Yageo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces). PHC1A-KIT-ND 79.95 Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, lock washers 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces PHC1-KIT-ND 169.95 and flat washers in each of the following kits: 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces).. PHC2A-KIT-ND 79.95 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces)... ....| 1605-KIT-ND 59.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHC2-KIT-ND 169.95 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces)... .. 1606-KIT-ND 99.95 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces)... PHC3A-KIT-ND 79.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces) ... PHC3-KIT-ND 169.95 Johnson Components Plugs and Jacks 
50 each of values 1.00К ohm to 9.76К ohm (5,700 total pieces PHCAA-KIT-ND 79.95 10 each of 15 popular plugs and jacks (150 total рїесе$)....................... J100-KIT-ND 76.95 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces. PHCA-KIT-ND 169.95 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces). . PHCSA-KIT-ND 79.95 NEW! On-Semiconductor Zener Regulator Diodes Design Kit 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces PHC5-KIT-ND 169.95 180 pieces of 18 popular уаше$................................................- ZENREGA-KIT-ND 18.95 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces). . PHC6A-KIT-ND 79.95 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces; PHC6-KIT-ND 169.95 NEW! On-Semiconductor Analog Switches Logic Design Kit 
= TT N N 180 pleces of 18 popular УаІйё5.....« аа ANLGSWITCHA-KIT-ND 75.95 
Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt 
50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces). . PHF1A-KIT-ND 125.95 NEW! On-Semiconductor Bipolar Power Transistors Design Kit 
200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces) PHF1-KIT-ND 239.95 44 pieces of 18 popular values ................................................) BIPAUDIOA-KIT-ND 525.00 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces). . PHF2A-KIT-ND 125.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHF2-KIT-ND 239.95 NEW! On-Semiconductor ESD Protection Devices Design Kit 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces)... PHFSA-KIT-ND 125.95 180 pieces of 18 popular аіџеѕ................................................4 ZENESDA-KIT-ND 25.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces) PHF3-KIT-ND 239.95 
50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces PHF4A-KIT-ND 125.95 NEW! On-Semiconductor MiniGate™ Logic Design Kit 
200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces PHF4-KIT-ND. 239.95 180 pieces of 18 popular чаіие5................................................. MINIGATEA-KIT-ND 38.99 
50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces). . PHF5A-KIT-ND 125.95 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces PHF5-KIT-ND 239.95 NEW! On-Semiconductor Schottky Rectifier SMD Sample Kit 
50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces). . .. | PHF6A-KIT-ND 125.95 227 pieces of 30 popular уаіце5................................................. SCHOTTRECA-KIT-ND 149.95 
200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces) ................... PHF6-KIT-ND 239.95 
- — д a NEW! On-Semiconductor Small Signal BRT Design Kit 
Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 180 pieces of 18 popular уаше$................................................. SMSIGBRTA-KIT-ND 39.95 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces). ...... PHJ1A-KIT-ND 45.95 


200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces) 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces) 
200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (10,200 pieces) .. 


Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 


PHJ1-KIT-ND 85.95 NEW! On-Semiconductor Small Signal Diodes Design Kit 


PHJ2A-KIT-ND 45.95 180 pieces of 18 popular values. . 
PHJ2-KIT-ND 85.95 


..| SMSIGDIODEA-KIT-ND 31.95 


NEW! On-Semiconductor Thyristor SCR Design Kit 


50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces). ...... PHG1A-KIT-ND 49.95 84 pieces of 18 popular values .................................................. SCRA-KIT-ND 119.95 

200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces PHG1-KIT-ND 89.95 1 On-Semii і ign Ki 

50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) PHG2A-KIT-ND 49.95 pes шелге пуне TRIAC Design Kit ТИ dis ds 

200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces) ......... | PHG2-KIT-ND 89.95 p ее : 
Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt NEW! On-Semiconductor T0-220 Rectifier Design Kit 

50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces)....... PHA1A-KIT-ND 59.95 68 pieces of 17 popular values ................................................1 RECTO220A-KIT-ND 185.95 

200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (14,600 total pieces) PHA1-KIT-ND 109.95 = k 

50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) PHA2A-KIT-ND 59.95 | | NEW! On-Semiconductor TVS Design Kit 

200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (14,400 pieces) .... PHA2-KIT-ND 109.95 180 pieces of 18 popular Valu88....................... eee eed TVSA-KIT-ND 49.95 
Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt NEW! On-Semiconductor Ultrafast Surface Mount Rectifier Design Kit 

50 each of values 1.0, 1.2 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces)....... | PHETA-KIT-ND 59.95 131 pieces of 18 popular уаіце5................................................ ULTRAFSTRECA-KIT-ND 99.95 

200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces PHE1-KIT-ND 109.95 - 

50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0М ohm (3,600 total pieces) PHE2A-KIT-ND 59.95 Panasonic LEDs . 

200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces) .... PHE2-KIT-ND 109.95 10 each of 18 popular LEDs (180 total pieces) .................................. LED-KIT-ND 33.98 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1569 
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4 
Current Typ. y 
Isolation | Transfer VCEO | ton/toff Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Я 
Fig. | Voltage | Ratio - Тур. | (Max.) | (usec.) Pkg. |PartNo. 1 10 100 |Part No. Size | Pricing (m 
1 5000 80-600% 80 3/5 Dip |Р52501-1-М0 42 35 30 |— 1 | 
2 5000 | 80-600% 80 3/5 Dip |PS2501-2-ND 87 73 62 — ишт ыш 
3 5000 80-600% 80 35 Dip |Р52501-4-М0 147 128 104 |— Dip or SMT 
1 5000 50-400% 70 5/7 Dip _|PS2501A-1-A-NDt{NEW! 36 30 26 |— 
1 5000 50-400% 70 5/7 SMT |PS2501AL-1-ND§{ NEW! 41 34 29 |PS2501AL-TR-NDT NEW! 
1 5000 80-600% 80 3/5 SMT |PS2501L-1-ND 51 43 36 — 
2 5000 80-600% 80 3/5 SMT |PS2501L-2-ND 1.02 85 22 |— 
3 5000 80-600% 80 3/5 SMT |PS2501L-4-ND 1.92 160 136 — 
4 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip |PS2502-1-ND 60 50 аз |— 
5 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Пір |PS2502-2-ND 144 120 102 — 
6 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip |PS2502-4-ND 245 1.94 165 |— 
16 | 5000 | 100-400% | 40 20/30 Dip |PS2503-1-A-NDt NEW! 92 7 65 |— Dip or SMT 
17 5000 | 100-400% 40 20/30 Dip |PS2503-2-A-NDI NEW! 1.80 150 127 |— 
18 5000 | 100-400% 40 20/30 Dip |PS2503-4-A-NDT NEW! 2.73 246 209 — 
16 5000 | 100-400% 40 20/30 SMT |Р525031-1А-М06| NEW! 99 83 170 |PS2503L-1ATR-NDT NEW! 
17 5000 | 100-400% 40 20/30 SMT |PS2503L--A-ND] NEW! 1.86 155 131 |— 
18 5000 | 100-400% 40 20/30 SMT |PS2503L-4-A-NDt NEW! 275 248 — 241 |— 
7 5000 80-600% 80 3/5 Dip |Р52505-1-М0 51 43 36 |— 
8 5000 80-600% 80 3/5 Dip |PS2505-2-ND 147 98 83 |— 
9 5000 80-600% 80 3/5 Dip |PS2505-4-ND 237 198 167 — 
7 5000 80-600% 80 3/5 SMT |PS2505L-1-ND 50 50 аз |— Dual Photo Darlington Output 
8 5000 80-600% 80 3/5 SMT |PS2505L-2-ND 1.23 1.03 м |= Dip or SMT 
9 5000 80-600% 80 3/5 SMT |PS2505L-4-ND 243 192 163 — 
10 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip |PS2506-1-ND 78 65 55 — 
11 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip |PS2506-2-ND 1.56 130 110 — 
12 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Dip |PS2506-4-ND 2.60 234 20 — 
1 5000 50-200% 120 5/25 Dip |Р32513-1-А-МО NEW! 60 50 аз |— 
1 5000 50-200% 120 5/25 SMT |PS2513L-1-NDST NEW! 64 54 46 |PS2513L-1TR-ND+ NEW! 339.00/M 
1 5000 20-80% 80 3/5 Dip |Р52521-1-А-МО| NEW! 1.08 90 36 |— — 
1 5000 20-80% 80 3/5 SMT |— - - — |PS2521LATR-NDT NEW! 600.00 Photo Transistor Output 
2 5000 20-80% 80 3/5 SMT |PS2521L-2-ND} NEW! 2.30 192 12 — - Dip or SMT 
7 5000 20-80% 80 3/5 Dip |PS2525-1-A-NDI NEW! 129 1.08 91 |— 
13 5000 | 1500-6500% | 300 | 100/100 | Dip |PS2532-1-ND 84 70 60 |— 
14 5000 | 1500-6500% | 300 | 100/100 | Dip |PS2532-2-ND 1.77 1.48 1.25 |— 
15 5000 | 1500-6500% | 300 | 100/100 | Dip |PS2532-4-ND 2.75 24 — 241 |— 
13 5000 | 1500-6500% | 300 | 100/100 | SMT |Р525321-1-М0 93 78 66 |— 
14 5000 | 1500-6500% | 300 | 100/100 | SMT |Р525321-2-М0 240 1.75 148 |— 
15 5000 | 1500-6500% | 300 | 100/100 | SMT |Р525321-4-М0 355 320 273 — 
13 5000 | 1500-6500% | 350 | 100/100 | Dip |PS2533-1-ND 1.50 1.25 106 |— 
14 5000 | 1500-6500% | 350 | 100/100 | Dip |PS2533-2-ND 2.98 268 229 |— Dip or SMT 
1 5000 80-400% 80 3/5 Dip _|PS2561-1-V-ND¢ 57 48 м | 
2 5000 80-400% 80 3/5 Dip |PS2561-2-V-ND+ 144 95 81|— 
3 5000 80-400% 80 3/5 Dip |PS2561-4-V-ND£ 2.65 239 20 |— 
1 5000 50-300% 70 5/7 Dip |PS2561A-1-A-NDI NEW! 45 38 32 |— 
1 5000 50-300% 70 5/7 SMT |PS2561AL-1CT-ND§t NEW! 47 39 133 |PS2561AL-TR-NDT NEW! 
1 5000 80-400% 80 3/5 SMT |PS2561L-1-V-ND£ 63 53 45 |— 
2 5000 80-400% 80 3/5 SMT |PS2561L-2-V-NDt 1.23 1.03 87 |— 
1 5000 80-400% 80 3/5 Dip |PS2561L1-1-V-ND*+ 63 53 45 |— | 
1 | 5000 | 80-400% | 80 3/5 | SMT |PS256112-1-V-ND* з so 45 |Ë m pochi 
4 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Пір  |PS2562-i-A-ND] NEW! 1.02 85 22 |— 
4 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | SMT |PS2562L-1-ND§+ NEW! 89 74 .63 |PS2562L-1TR-ND+ NEW! 
7 5000 80-400% 80 3/5 Dip |PS2565-1-V-ND: 69 58 49 |— 
8 5000 80-400% 80 3/5 Dip |PS2565-2-V-ND: 141 118 10 |— 
7 5000 80-400% 80 3/5 SMT |PS2565L-1-V-NDt 72 50 51 |— 
8 5000 80-400% 80 3/5 SMT |PS2565L-2-V-NDt 144 120 10 — 
10 5000 | 200-2000% | 40 | 100/100 | Пір |PS2566-1-A-ND} NEW! 1.02 85 22 |— | 
10 5000 | 200-2000% | 40 100/100 | SMT |PS2566L-1-NDST NEW! 1.07 89 175 |PS2566L-31TR-NDT NEW! 499.50/M Шаш 
1 3750 50-300% 40 3/5 SOP |Р52701-1-М0 50 50 43 |PS2701-1TR-ND 333.00/M Dip or SMT 
1 3750 50-300% 70 5/7 SOP |Р52701А-1-М061 NEW! 48 40 134. |PS2701A-1TR-NDt NEW! 240.00/M 
4 3750 | 200-2000+% | 40 | 200/200 | SOP |PS2702-1-ND 90 75 .64 |PS2702-1TR-ND 500.00/M 
1 3750 50-400% 120 10/10 SOP |PS2703-1-ND 66 55 47 |PS2703-1TR-ND 367.00/М 
2 3750 50-400% 120 10/10 SOP |PS2703-2-ND 144 120 102 — 
7 3750 50-300% 40 3/5 SOP |PS2705-1-ND .69 58 49 |PS2705-1TR-ND 383.00/М 
7 3750 50-300% 70 5/7 SOP |Р52705А-1-М061 NEW! 51 43 136 |PS2705A-1TR-NDt NEW! 255.00/М 
10 3750 | 200-2000% | 40 | 200/200 | 50Р |PS2706-1-ND§t NEW! 86 72 .61 |PS2706-1TR-NDT NEW! 457.50/M 
13 2500 | 1500-4000% | 300 | 100/100 | SOP |PS2732-1-ND§t NEW! 1.07 89 175 |PS2732-1TR-NDt NEW! 540.00/M Dip or SMT 
13 2500 | 1500-4000% | 350 | 100/100 | SOP |PS2733-1A-ND§t NEW! 99 83 170 |PS2733-1ATR-ND} NEW! 525.00/M : 
Fig. 17 NEW! 
1 3750 | 50-400:% 40 45 SOP |PS2761-1-ND 50 50 аз |— — 
7 3750 50-400% 40 45 SOP PS2765-1A-ND§+ NEW! 72 60 151 |PS2765-1ATR-ND+ NEW! | 3,500 | 337.50/M 
1 2500 80-600% 80 3/5 SSOP |Р52801-1СТ-М08 75 63 153 |PS2801-1TR-ND 3,500 | 417.00/M 
3 2500 80-600% 80 3/5 SSOP |PS2801-4-ND 2.88 259 2.21 |PS2801-4TR-ND 2,500 |1773.00/М 
1 2500 50-400% 70 5/7 SSOP |PS2801A-1-ND§+ NEW! 63 53 45 |PS2801A-1TR-ND+ NEW! | 3,500 | 315.00/M 
4 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | SSOP |PS2802-1CT-ND§ 1.65 1.38 147 |PS2802-1TR-ND 3,500 | 825.00/M 
5 Cut Tape pricing * 10.16mm (0.4") wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") — $VDE Approved t Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 
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Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) 


Fig. 18 NEW! Fig. 19 NEW! 
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Fig. 33 NEW! 


Current Typ. 
Isolation Transfer VCEO ton/tott Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage | Ratio - Typ. | (Max.) | (psec.) Pkg. [Рай Мо. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing 
6 2500 200-2000% 40 200/200 SSOP |PS2802-4-ND 2.75 2.48 2.11 |PS2802-4TR-ND 2,500 |1443.00/М 
7 2500 80-600% 80 3/5 SSOP |PS2805-1CT-ND§ 93 78 -66 |PS2805-1TR-ND 3,500 | 517.00/M 
9 2500 80-600% 80 3/5 SSOP |PS2805-4-ND 3.50 3.15 2.69 |— — — 
7 2500 50-400% 70 57 SSOP PS2805A-1-NDST NEW! 75 .63 53 |PS2805A-1TR-NDt NEW?! | 3,500 | 375.00/M 
9 2500 50-400% 70 5/7 SSOP |PS2805A-4-A-NDT NEW! 3.38 3.04 2.59 |= = к= 
10 2500 200-2000% 40 200/200 SSOP |PS2806-1CT-ND§ 1.50 125 1.06 |PS2806-1TR-ND 3,500 | 750.00/M 
12 2500 200-2000% 40 200/200 SSOP |PS2806-4-ND 4.50 4.05 3.45 |PS2806-4TR-ND 2,500 |2353.00/М 
1 2500 100-400% 40 4/5 SSOP |PS2811-1CT-ND§ 45 .63 .53 |PS2811-1TR-ND 3,500 | 375.00/M 
3 2500 100-400% 40 4/5 SSOP |PS2811-4-ND 2.75 248 2.11 |PS2811-4TR-ND 2,500 |1443.00/М 
9 2500 100-400% 40 4/5 SSOP |PS2815-4-ND 2.75 248 2.11 |PS2815-4TR-ND 2,500 |1443.00/М 
13 2500 400-2000% 300 100/100 SSOP |PS2832-1CT-ND§ 147 1.23 1.04 |PS2832-1TR-ND 3,500 | 735.00/M 
15 3750 400-2000% 300 100/100 SSOP |PS2832-4-ND 4.93 444 3.78 |PS2832-4TR-ND 2,500 |2587.00/М 
13 2500 400-4500% 350 20/5 SSOP |PS2833-1A-ND§+ NEW! 1.95 1.63 1.38 |PS2833-1ATR-NDt NEW! | 3,500 | 930.00/M 
15 2500 400-4500% 350 20/5 SSOP |PS2833-4-ND§+ NEW! 3.23 2.91 248 )PS2833-4TR-NDt NEW! | 2,500 1677.00/M 
19 2000 100-600% 70 20/110 SSOP |PS2841-4A-ND§+ NEW! 3.60 3.24 2.76 |PS2841-4ATR-NDt NEW! | 2,500 |1859.00/М 
20 2000 100-600% 70 20/110 SSOP |PS2841-4B-ND§+ NEW! 3.53 3.18 2.71 |PS2841-4BTR-NDt NEW! | 2,500 |1833.00/М 
21 2000 100-600% 70 20/110 SSOP |PS2845-4AA-ND§t{ NEW! 448 4.03 3.44 |PS2845-4AATR-NDT NEW! 2,500 |2314.00/М 
j^ 2500 50-400% 40 4/5 SSOP |PS2865-1A-ND§+ NEW! 77 :64 .54 |PS2865-1ATR-NDt NEW! | 3,500 | 382.50/M 
1 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat |Р52911-10Т-М08 .96 .80 .68 |PS2911-1TR-ND 3,500 | 480.00/M 
1 2500 50-100% 120 5/50 Mini-Flat PS2913-1-NDST NEW! 1.35 1.13 .95 |PS2913-1TR-NDT NEW?! | 3,500 | 630.00/M 
if 2500 100-400% 40 4/5 Mini-Flat |Р52915-10Т-М08 1.35 113 95 |PS2915-1TR-ND 3,500 | 675.00/М 
13 2500 400-4500% 300 20/5 Mini-Flat |PS2932-1A-ND$T NEW! 1.65 1.38 1.17 |PS2932-1ATR-NDT NEW?! | 3,500 | 825.00/M 
13 2500 400-4500% 350 20/5 Mini-Flat PS2933-1-NDST NEW! 2.01 1.68 1.42 |PS2933-1TR-NDT NEW! | 3,500 1005.00/M 
$ Cut Tape pricing — * 10.16mm (0.4") wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") — $ VDE Approved t Lead Free/RoHS Compliant 
Coupler For IGBT Driver 
Isolation Prop Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage Delay Package Part No. 1 10 100 
22 5000 3us Dip PS9634-ND 1.86 1.55 1.31 
22 5000 3us SMT PS9634L-ND 1.86 1.55 1.31 
High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) 
Isolation Transfer Gain Transfer Gain Linearity ^ (K2/K1) Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (К2/К1) (for Vec=15V, If=2-10mA) Part No. 1 10 100 
23 1500 .733-1.072 <1% Р58741-М0 4.25 3.83 3.26 
High Speed Analog Output Optoisolators 
Typical 
Isolation Vec Propagation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Voltage CTR (Max.) Delay (pc) | Package | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
26 | 2500 | 15%-35% | 35 0.5/0.6 SOP PS8101-NDt NEW! 2.28 1.90 1.61 | PS8101TR-NDt NEW! | 2,500 | 1170.00/M 
26 | 2500 | 20%-35%| 35 0.5/0.6 SOP PS8101-K-A-NDT NEW! 2.28 1.90 161 |= — - 
26 | 2500 | 10%-30% | 15 1/2 SOP PS8103-NDT NEW! 1.86 1.55 1.31 | PS8103TR-NDt NEW! | 2,500 960.00/M 
24 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 Dip PS8601-ND 1.98 1.65 140 |— = = 
24 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 SMT PS8601L-ND 2.07 1.73 146 |— = == 
25 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 Dip PS8602-ND 1.95 1.63 138 |- = == 
25 | 5000 >15% 35 0.5/0.3 SMT PS8602L-ND 2.10 1.75 148 |— — = 
25 | 2500 |15%-35%| 35 0.3/0.6 SSOP | PS8802-1CT-ND§t 2.88 2.59 2.21 | PS8802-1TR-ND 1,500 | 1495.00/M 
27 | 2500 |15%-35%| 35 0.3/0.6 SSOP | Р58802-20Т-М081 5.45 4.91 4.18 | PS8802-2TR-ND 1,500 | 2834.00/M 
8 Cut Tape pricing Lead Free/RoHS Compliant 
High Speed Digital Photocouplers 
Output |Isolation| Prop Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | Voltage | tPHL {їн | Package | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
31 oc 2500 | 2505 520п5 SOP PS9113-NDt NEW! 3.38 3.04 2.59 | PS9113TR-ND{ NEW! 3,500 1742.00/M 
31 oc 2500 54ns 51ns SOP PS9114-NDT NEW! 3.38 3.04 259 | PS9114TR-NDT NEW! 3,500 1755.00/M 
29 ТР 2500 33ns 40ns SOP PS9115-NDT NEW! 3.40 3.06 2.61 PS9115TR-NDT NEW! 2,500 1755.00/M 
31 0с 2500 | 40ns 45ns SMT PS9121-NDt NEW! 2.78 2.50 243 | PS9121TR-NDT NEW! 2,500 1417.00/M 
28 oc 5000 | 2505 520п5 Dip PS9613-ND 2.35 242 1.81 — — — 
32 oc 3750 75ns 75ns Dip PS9614-A-NDT NEW! 2.25 2.03 1.73 |= — — 
32 oc 3750 61ns 51ns SMT PS9614L-NDT NEW! 2.28 2.05 1.75 | PS9614LTR-NDT NEW! 1,000 1183.00 
34 | CMOS | 3750 20ns 23ns Dip Р59661-А-МО{ NEW! 7.93 744 6.08 |— = — 
29 ТР 2500 30ns 35ns SOP PS9711-ND 2.38 244 18 |— — — 
29 TP 2500 33ns 40ns SOP PS9715CT-ND§ 2.65 2.39 2.04 | PS9715TR-ND 3,500 1378.00/M 
32 oc 2500 54ns 51ns SSOP | PS9814-1CT-NDST 2.88 2.59 2.21 PS9814-1TR-ND 1,500 1495.00/M 
33 oc 2500 54ns 51ns SSOP | PS9814-2CT-NDST 4.70 4.23 3.61 PS9814-2TR-ND 1,500 2444.00/M 
32 oc 2500 | 40ns 45ns SSOP | Р59817-1-МОў NEW! 240 247 1.85 | PS9817-1TR-NDt NEW! | 1,500 1275.30/M 
33 oc 2500 | 40ns 45ns SSOP | Р59817-2-МОў NEW! 3.95 3.56 3.03 | PS9817-2TR-NDt NEW! | 1,500 2080.00/M 
33 oc 2500 | 45ns 50ns SSOP | PS9821-1-NDT NEW! 2.78 2.50 243 | PS9821-1TR-NDt NEW! | 1,500 1417.00/M 
32 oc 2500 | 45ns 50ns SSOP | PS9821-2-NDT NEW! 4.70 4.23 3.61 PS9821-2TR-NDt NEW! | 1,500 2275.00/M 


8 Cut Tape pricing 
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(тоз) 1571 


TOSHIBA Transistor Output Optoisolators 


Current Transfer Ratio Collector |Isolation Fig. 2 
Min. | Мах. | GIF | VCE Breakdown Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) | (%) | (ma) | (V) W(BR) | (Vrms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing 1q 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP331-ND 1.08 90 12 |= - — od Y x 
Dip 50 600 5 5 55 5000 |TLP631-ND 75 63 50 | — — — к 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP631GB-ND 5 .63 50 — — — 34 
1 Пір 20 — 10 10 30 2500 |4N25ASHORT-ND .60 45 за |- — — 
Dip| 20 | — | 10 | 10 30 2500 |4N25SHORT-ND 48 — 36 27 | — - - Na Bass Conaection 
Dip | 100 | — 10 10 30 2500 |4N35SHORT-ND 48 36 27 |= — — 
Dip | 100 | — 10 10 30 2500 |4N36SHORT-ND .60 45 34 = - — 
Dip 10 — 10 10 80 2500 |4N38SHORT-ND :64 AQ 37 |— = = 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP332-ND 1.08 90 12 [= - — 
2 | Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP632-ND 1.07 89 71 = — — 
Dip(.4)| 50 600 5 5 80 4000 |TLP732D4-GR-LF2-ND 144 .95 76 Ё = = 
3 Dip | 100 | 600 5 0.5 55 5000 | TLP630GB-TAIE-ND. 15 .63 50 |= — — 
Dip 50 600 +5 5 55 5000 |TLP630TAIE-ND 1.20 1.01 81 | — — — 
SMD | 100 |1200 1 0.5 80 3750 |TLP124-ND .88 66 50 | TLP124TR-ND 3,000 286.00/M 
SMD | 200 | 1200 1 0.5 80 3750 |TLP124BV-ND 92 69 52 | TLP124BVTR-ND 3,000 299.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 |TLP181-ND 48 .36 27 |= — — 
4 |SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 |TLP181GB-ND 48 36 27 |= — — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 | TLP181GBCT-NDt 48 36 .27 | TLP181GBTR-ND 3,000 156.00/М 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3750 |TLP181GRCT-NDT 48 36 27 | TLP181GRTR-ND 3,000 156.00/М 
SMD | 50 150 5 5 80 3750 |TLP181YCT-NDT 52 39 30 | TLP181YTR-ND 3,000 169.00/М 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 |TLP131-ND 90 75 60 | — - — 
5 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 |TLP131GB-ND 90 75 60 | = — — 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 |TLP137-ND .84 70 56 | — = = 
Dip 50 600 5 — 55 5000 |TLP621-ND .69 52 39 | = — — 
Dip | 200 | 600 5 — 55 5000 | TLP621BLT-ND 56 42 32 |= - — 
SMD | 50 600 5 5 55 5000 |TLP621D4-TP1CT-ND*t 5 .63 50 |= - — 
Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 |TLP621D4-Y-LF2-ND* .60 45 34 = — — 
Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 |TLP621D4-Y-LF2T-ND* -56 42 32 |= — — 
Dip | 100 | 600 5 — 55 5000 | TLP621GBT-ND 52 .39 30 | = — — 
Dip | 100 | 300 5 — 55 5000 | TLP621GRT-ND 52 .39 30 | = — — 
Dip 50 600 5 — 55 5000 | TLP621-2-ND 1.38 1.16 93 |= — — 
6 Dip | 100 | 600 5 — 55 5000 | TLP621-2GB-ND 1.05 88 70 |= - — 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 |TLP621-2GRT-ND 1.05 .88 70 Ё -- -- 
SMD | 50 600 5 0.5 55 5000 |TLP621LF1T-ND 92 69 52 [= - — 
Dip 50 600 5 — 55 5000 | TLP621-4-ND 2.13 1.70 128 | — - — 
Dip | 100 | 600 5 — 55 5000 | TLP621-4GB-ND 2.13 170 1.28 | — - — 
SMD | 100 |1200 1 0.5 55 5000 |TLP624LF1-ND 45 .63 50 [= — — 
Dip | 100 |1200 1 -- 55 5000 |TLP624-ND 96 12 54 |— = = 
Dip | 100 | 1200 1 — 55 5000 | TLP624-2-ND 1.25 1.00 75 |= - — 
Dip | 100 |1200 1 — 55 5000 | TLP624-4-ND 2.25 180 140 | — — — 
Dip | 100 |1200 +1 — 55 5000 | TLP626-ND 1.16 97 78 |= — — 
Dip | 200 |1200 1 0.5 55 5000 |TLP626BV-ND 140 112 84 | — = = 
Dip 50 600 +5 — 55 5000 | TLP620-ND 72 54 AL = — — 
Dip | 100 | 600 #5 — 55 5000 | TLP620GB-ND .84 .63 48 | — — — 
Dip | 100 | 300 #5 — 55 5000 | TLP620GR-ND 78 59 52 = - — 
Dip 50 600 #5 — 55 5000 | TLP620-2-ND 1.26 1.05 84 | — — — 
7 | Dip | 100 | 600 +5 -- 55 5000 | TLP620-2GB-ND 1.46 1.22 98 = — — 
Dip 50 600 #5 — 55 5000 | TLP620-4-ND 2.32 186 1.39 | — — — 
Dip | 100 | 600 #5 55 5000 |TLP620-4GB-ND 1.63 1.30 98 |= — — 
Dip | 100 |1200 +1 — 55 5000 | TLP626-2-ND 2.55 204 1.53 | — — — 
Dip | 100 |1200 +1 = 55 5000 | TLP626-4-ND 387 310 24 | — = = 
8 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 |TLP280-4GB-ND 2.13 170 1.28 | TLP280-4GBTR-ND 2,500 1100.80/M 
9 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 |TLP280GB-ND .88 .66 .50 | TLP280GBTR-ND 2,500 286.00/М 
10 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 |TLP281-4GB-ND 175 1.40 1.05 | TLP281-4GBTR-ND 2,500 896.00/М 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 |TLP281GB-ND 72 54 .41 | TLP281GBTR-ND 2,500 234.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 2500 |TLP281GR-ND 72 54 AL | — — — 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2500 |TLP283-ND .80 .60 45 |= — — 
11 Dip | 100 | 300 5 5 55 4000 |TLP721D4-GRLT-ND* .64 48 36 | = — — 
Ор | 100 | 300 5 5 80 5000 |TLP421GR-ND .50 40 30 | = — = 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5000 |TLP421GRTP1CT-NDT 55 44 .33 | TLP421GRTP1TR-ND | 1,500 154.00/M 
Dip 50 600 60 — 80 5000 | TLP421-ND 49 .39 30 |= - — 
Dip | 200 | 600 60 = 80 5000 | TLP421BL-ND 49 40 30 | — = = 
12 Dip 50 600 5 5 55 2500 |TLP504A-ND 1.26 1.05 ВА | — - -- 
Пір 50 600 5 5 55 2500 |TLP504AGB-ND 126 1.05 ВА | — — — 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2500 | TLP283-4-ND 1.88 150 143 (= — — 
13 Dip 50 600 5 5 55 2500 |TLP504A-2-ND 210 168 126 |— — — 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2500 |TLP504A-2GB-ND 2.10 168 126 | — — — 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 | TLP180CT-NDt 80 .60 .45 | TLP180TR-ND 3,000 260.00/M 
14 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 |TLP180GB-ND .80 .60 .45 | TLP180GBTPLTR-ND | 3,000 260.00/M 
SMD | 100 |1200 +1 0.5 80 3750 |TLP126-ND -90 75 60 [= — — 
15 | $МО | 100 | 600 #5 5 80 3750 |TLP130GB-ND 1.13 .94 75 |= — -- 


* VDE Approved ў Cut Tape 


Darlington Transistor Output 


Current Collector 
Transfer Ratio | Saturation Voltage | Break- | Iso- 
Min. | GIF [УСЕ | Max. |GIC | GIF | down |lation| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) |(ma) | (V) | (V) |(ma)|(ma)| V(BR) | Volt. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 

Dip | 100 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 4N29ASHORT-ND 42 54 41 -- - - 
Пір | 100 | 10 |10 1 2 8 30 2500 4N29SHORT-ND 64 48 36 — — — 
1 | Dip | 500 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 4N32SHORT-ND 42 54 M = — — 
Dip | 500 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 4N33SHORT-ND 42 54 41 — — — 
Dip [1000] 1 1 12 | 100 | 10 300 | 5000 TLP371-ND 81 68 .54 — — — 

2 | 5М0|1000| 1 1 1.2 |100 | 10 300 | 5000 TLP371TP1CT-NDT 87 73 58 TLP371TP1TR-ND 1,500 | 385.70/M 
3 | Dip |1000| 1 1 1.2 |100 | 10 300 | 5000 TLP372-ND 90 75 .60 = — — 
16 Dip [1000] 1 1 12 |100 | 10 300 | 5000 TLP627-ND 84 70 .56 — — — 
p5 4 | Dip [1000] 1 1 1.2 |100 | 10 300 | 5000 TLP627-2-ND 130 1.04 .78 - - — 
14 | Dip [1000] 1 1 12 |100 | 10 300 | 5000 TLP627-4-ND 2.5 1.80 1.35 — = — 
5 SMD | 1000 | 1 1 1.2 |100 | 10 300 | 2500 TLP127-ND 84 70 .56 — — — 

" SMD | 1000 | 1 1 1.2 |100 | 10 300 | 2500 TLP127CT-NDT 84 70 56 TLP127TR-ND 3,000 | 364.00/M 

No Base Connection 
T Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TOSHIBA Thyristor Output Optoisolators 


LED Trigger| dv/dt 
Current | Typical | Blocking Isolation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | Мах. (тА) | (V/uS) | Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 

Dip 10 10 600 4000 TLP741JTAIE-ND$ 143 95 76 — — — 

1 Dip 10 10 400 4000 TLP741GD4-TAIE-ND*$ 143 95 76 — — — 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GN-ND 1.50 1.20 .90 — — — 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GTAIEN-ND 1.03 .86 .69 — — — 
SMD 10 500 400 2500 TLP160G-ND 1.02 .85 .68 — — — — 
SMD 10 500 600 2500 TLP160J-ND 1.05 .88 70 TLP160JTR-ND 3,000 468.00/M G 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022S-ND .88 .66 .50 — — — " ra 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023S-ND 92 69 52 — — — 2 =j 
Dip 10 = 600 5000 | TLP3052-ND .96 80 64 |— = = *Pin 3 for TL 
SMD 10 500 400 2500 TLP160GCT-NDT 1.02 .85 68 TLP160GTR-ND 3,000 442.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022-ND 97 81 65 = — — 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023-ND 1.07 .90 72 — — - 

2 | Dip 10 500 600 5000 TLP3052D4N-ND* 1.05 88 70 — — — 
SOP 10 500 600 3000 TLP260J-ND .90 75 60 TLP260JTPRTR-ND 3,000 390.00/M 
SMD 5 500 400 5000 TLP3023TP1SCT-NDT .96 72 54 TLP3023TP1STR-ND 1,500 319.20/M 
Dip 10 500 600 5000 TLP3052S-ND 75 .63 .50 — — — 
SMD 10 500 400 2500 TLP161G-ND 90 75 60 — — — 
SMD 10 500 600 2500 TLP161J-ND 90 75 60 TLP161JTR-ND 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042S-ND# .92 .69 52 = = — 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043S-ND# 96 72 54 — — — 
Dip 10 500 600 5000 TLP3062S-ND# 18 59 52 = = — 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063S-ND# 81 68 54 — — — 
SMD 3 500 600 2500 TLP168JCT-NDT 1.29 1.08 .86 TLP168JTR-ND 3,000 559.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042-ND .97 .81 65 — — — 

3 | Dip 5 500 400 5000 TLP3043-ND 1.03 .86 .69 — — — 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SCT-NDT .84 70 56 TLP3063TP1STR-ND 1,500 372.40/M 
Dip 10 500 600 4000 TLP763JD4-ND* .96 .80 64 = = — 

4 | SMD 10 10 400 2500 TLP141G-ND 1.35 1.13 .90 = — -- 
Пір 10 500 400 2500 TLP525G-ND 90 75 60 — — — 

5 Dip 10 500 400 2500 TLP525G-2-ND 1.50 1.20 90 — — — я N 
Dip 10 500 600 5000 TLP360J-ND 81 68 5 |— = = VDE Approved # Zero Crossing 
Dip 10 500 600 5000 |TLP361J-ND#X 87 73 58 E = tCutTape #SCR Output 


High Speed Output Optoisolators 


Data | Max. |Isola- 


Output Current | Rate |Supply | tion 
Min. | @IF |&VO | Typical |Voltage| Volt. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg. | (ma) | (ma) | (V) | (bit/s) | (V) ((Vrms) Рай Мо. 1 10 100 [Рай No. Size Pricing 
1 | Di 112| 16 [04] 1M 15 | 2500 |TLP2530-ND 2.70 2.16 1.68 |— — — 
P |304| 16 [04] 1M 15 | 2500 |TLP2531-ND 2.70 2.16 1.68 |- — - 
Dip | 13 5 [06] 10M 5 2500 |TLP2630-ND 225 1.80 1.40 |— — — 
2 |Dip | 13 5 [06] 10M 5 2500 |TLP2631-ND 2.25 1.80 140 |— — — 
SMD | 13 5 | 0.6 | 10M 5 2500 |ILP2631TP1CT-NDT 2.36 1.89 1.47 |TLP2631TP1TR-ND| 1,500 1338.76/М 
3 |SMD 1.6 | 16 [04] 1M 15 | 2500 |TLP112-ND 1.61 1.29 .97 |TLP112TR-ND 3,000 825.60/M 
3.2 | 16 [04] 1M 15 | 2500 |TLP112A-ND 1.61 1.29 .97 |TLP112ATR-ND 3,000 921.60/M 
13 | 10 | 04 | 10M 5 2500 |TLP113CT-NDT 1.75 1.40 1.05 |TLP113TR-ND 3,000 896.00/М 
4 |SMD| 13 | 10 [04] 10M 5 2500 — — — — |TLP115TR-ND 3,000 1544.76/M 
13 5 |04| 10M 5 2500 |TLP115A-ND 3.15 2.52 1.96 |TLP115ATR-ND 3,000 1815.66/М 
5 | Dip | 1.6 | 16 |04] 1M 15 | 2500 |TLP550-ND 1.38 1.10 83 |= = = 
6 | Dip | 32 | 16 | 04] 1M 15 | 2500 |TLP559-ND 1.75 1.40 1.05 [= = = 
7 | pi 112| 16 [04] 1M 15 | 2500 |6N135T-ND 1.20 1.00 .80 |= — — 
P |304| 16 [04] 1M 15 | 2500 |6N136T-ND 96 .80 64 |— -- -- 
Dip | 13 5 [06] 10M 5 2500 |6N137T-ND .96 .80 .64 |— — — 
8 | Dip | 13 5 [06] 10M 5 2500 |TLP2601-ND 2.00 1.60 1.20 |— — — 
SMD | 13 5 [06] 10M 5 2500 |TLP2601TP1CT-NDt 225 1.80 1.40 |TLP2601TP1TR-ND| 1,500 1275.00/M 
9 | Di 4.8 | 16 | 04 | 100K Т 2500 |6N138T-ND 1.08 .90 .72 |= 
р 2 | 05 | 0.4 | 100K 18 | 2500 |6N139T-ND -96 .80 64 |— — — 
Я 6.4 | 1.6 | 04 
10 | Dip 28| 0 |24 5M 20 | 2500 TLP558-ND 3.60 2.88 2.24 — = = 
Dip | 641 0 [92] sw | 20 | 2500 TLP2200-ND 24 198  154|— - = 
11 А j . 
SMD 5i 0 25 5M 20 | 2500 TLP2200CT-NDf 2.64 2.1 1.65 | TLP2200TR-ND 1,500 1494.30/M 
T Cut Tape 
Photovoltaic Couplers 
Short Current. |Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | GIF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg.| (uA) | (ma) (М) Топ (тѕ) | T off(ms) (VRMS) Part No. 1 10 100 | Рам Мо. Size Pricing 
1 SMD} 12 10 8 0.2 2 2500 TLP190B-ND 2.70 246 168 |= = — 
SMD| 12 10 8 0.2 2 2500 TLP190BCT-NDT 2.70 216 1.68 |TLP190BTR-ND | 3,000 |1512.00/M 
2 |SMD| 24 20 8 0.2 2 2500 TLP191B-ND 2.93 2.84 1.82 |TLP191BTR-ND | 3,000 |1638.00/M 
T Cut Tape 
Industrial Optoisolators 
Features: 10 На 2А Input Current 
* Power supply voltage: 10V to yr 41: и” Min. | Мах. Forward Operating Operating Digi-Key Price Each Toshiba 
30V з Ше ene Pkg. | (uA) (ma) Voltage Frequency Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
3D LIS S i 5 о 
+ Isolation Voltage: 3750 Vrms а Dp | 75 | 10 155 25Khz -40°C ~ 100°C TLP351-ND 150 120 90 TLP351 
Power Transistor Outputs 
Output Current | Propagation |Мах. Supply| Isolation Tape & Reel 
10 GIF |Delay Typical) Voltage Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| Pkg. | (A) |(ma) (us) (М) (VRMS) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
1 | Пір | 025 5 1 16 2500 TLP557-ND 1.80 1.44 1.08 — — 
Dip | +0.5 5 0.2 35 2500 TLP250-ND 1.88 1.50 143 — — 
2 |SMD| +15 5 0.15 @ 8mA 35 2500 TLP250CT-NDT 2.25 1.80 1.85 TLP250TR-ND 1170.00/M 
SMD | +04 5 0.25 @ 8mA 35 2500 TLP251CT-NDt 1.88 1.50 1.13 TLP251TR-ND 975.00/M 
Т Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FAIRCHILD пе! Fig.3 Fig. 4 Fig. 5 


eT] ES 
SEMICONDUCTOR Photo-Transistor High-Speed < High Gain EM AC Input 
А Output Transistor Output Split Darlington Photo-Transistor 
Optoisolators coe | ouput Output 
Fig. 6 Fig. 7 г Fig. 8 ig. Fig. 10 Anoae[iÍ i8 coi. | Fig. 11 
I Cath. g^ 3 Emit. 
AnodeB s ш |6] Coll. 
High Voltage Dual Channel Cath. Bi < Еті өг 
Photo-Darlingt High Speed Dual Split > SMT Dial ing Tri 
0 tout TUS Tra itor 0 tput | Darii а Output ct [Transistor Output. Photo Transistor Output ш 
ири ransistor Outpu arlington Output р MCT9001QT-ND not SMT Output 
Fig. 13 Ж Fig.14 iq Fig.15 | id Fig. 17 | Fig. 18 SMT , 
20 `. 
20 20 20 1 ` 
30 “ 20 
зц ds SMT. str zero 
Darlington эм. “H SMT. — а Ари 4E оба эп ий Dual Channel 4H 
Output Transistor Output Darlington Output Transistor Output Пас Output Darlington Output 
Photo Transistor Output Optoisolators Current Transfer Typ. 
Iso. Ratio - Typ. (%) VcEO | {опон Pkg. Digi-Key Price Each 
Current Transfer Typ. Fig. Volt. | (Min. Typ. Мах.) | (Max.) | (рѕес.) | Type Part No. 1 10 100 
Iso. | Ratio - Тур. (%) | VCEO | ton/tort | Pko. Digi-Key Price Each 2500] 20 60 — 30 55 | DIP MCT2E-ND 5 39 29 
Fig. Volt.| (Min. Тур. Мах.) | (Мах.) | (usec.) | Type Part No. 1 10 100 5300 20 70 — 30 | 2.8/4.5 | DIP MCT2EM-ND 58 46 35 
5300| 20 50 | 30 | 2020 | DIP AN25FS-ND 56 4 34 2500 20 70 — | 30 | 55 | DIP MCT2-ND 51 3 29 
5300 20 70 — 30 | 20/20 | SMT AN25SM-ND 56 4s 34 [1 [5300] 20 70 — 30 |2845 | DIP MCT2M-ND 51 39 29 
o! ў : і 2500] 120 225 — 30 | 619 | DIP MCT5201-ND 76 64 51 
5300 20 70 — 30 | 20/20 | DIP 4N25MFS-ND 56 45 34 
3022050 зо | 2090 | DIP ЕН ee “аб. “а 2500] 70 400 — 30 | 1012 | DIP MCT5210-ND 76 64 51 
B e р р р 2500] 150 350 — 30 | 2020 | DIP MCT5211-ND. 81 — 68 — 54 
1 15300) 20 70 — 30 | 20/20 | ПІР 4N26MFS-ND 56 45 34 25001780 —— —— 30 1 24/15  DIP MCT8T-ND B4 — 63 — 48 
5300 20 50 — 30 | 2.0/2.0 | ПІР 4N27-ND 55 45 340). 250 10 — — 30 | 2445 | DIP MCT62-ND 00 — 6 5 
5300 10 50 — 30 2.0/2.0 | ПІР 4N27MFS-ND 56 45 34 2500 10 — — 30 |5.0/25.0 | SMT MCT62S-ND 90 .68 51 
5300 20 50 — 30 2.0/2.0 | DIP 4N28-ND 56 45 .34 2500) 20 = = 30 24/15 | DIP MCT6-ND .84 .63 48 
5300| 10 50 - 30 | 20/20 | ПІР 4N28MFS-ND 56 45 — за | [10|2500| 50 — 60 | 55 |2424 | DIP MCT9001-ND 96 72 54 
530| 100 — = 30 | 50/40 | DIP 4N29-ND 55 4 42 | [1 5300] 100 300 — 70 |1010 | DIP ТІІ111-М0 52 4 50 
5300 100 — — 30 | 5040 | DIP 4N30-ND 55 42 32| [13|5300] 300 450 — 30 |3595 | DIP MOC119-ND 66 50 37 
2 [5300] 50 — — 30 | 5040 | DIP 4N31-ND 55 42 32 5000] 40 60 80 70 | 3.02.8 | SMT MOC205M-ND 67 5 38 
5300 50 — — 30 | 50/100 | DIP 4N32-ND 55 4 32 | |,4,|300| 63 94 125 | 70 |3028 | SMT MOC206M-ND 67 5 38 
5300) 50 — — 30 | 50/100 | SMT 4N32S-ND 55 4 32 3000| 100 150 200 | 70 30/28 | SMT MOC207M-ND 67 51 38 
5300 50 — - 30 | 50/100 | ПІР 4N33-ND 55 — 42 32 3000 a 80 125 a M SMT MEN ND 47 51 38 
5300| 100 300 — 30 | 20/20 | DIP 4N35FS-ND 56 45 34 = 5/5. Н I [ 5 
5300) 100 — — | 30 | 20/20 | SMT 4N35SFS-ND 56 45 34 2000 0 ne - 0 75/57 SM, MooR eM ND 67 al 28 
5300] 100 30 — | 30 | 2.0/20 | SMT 4N35SM-ND 56 45 3 | [14 = 755.7 і ФЕ з р 
= š 3000 20 — — 30 |40/.0 | SMT MOC215M-ND 67 5 38 
5300| 100 300 30 | 2.0/2.0 | DIP 4N35MFS-ND 56 45 34 
300] 50 — — 30 |40/40 | SMT MOC216M-ND 67. 51 — 38 
5300 100 — — 30 | 20/20 | DIP 4N35300-NDt 56 45 34 - СЫ ў 
1 3000| 100 30 | 4.0/4.0 | SMT MOC217M-ND 67 5 38 
5300] 100 300 — 30 | 2.0/2.0 | DIP 4N36-ND 56 45 34 = : 
15 |3000| 500 1000 30 | 35/95 |5МТ M0C223M-ND 9270-53 
5300) 100 300 — 30 | 2020 | DIP 4N36M-ND 56 — 45 34| 451300020 150 — 30 > SWT MOC2SSM-ND 45 — 711 — 57 
5300 100 300 — 30 | 20/20 | DIP 4N37FS-ND 56 45 34 5300; 50 — = 50 | 35/05 | DIP MOC8020-MOT-ND 105 59 N 
5300] 100 300 — 30 2.0/2.0 | DIP 4N37MFS-ND 56 45 «34 5300] 50 — — 50 3.5/95 DIP M0C8020-ND .66 .50 37 
5300 20 — — 80 — | ШР 4N38-ND 87 46 — 50 | |,,/5300) 1000 — - 50 |3595 | DIP MOC8021-ND 66 50 37 
з 12500 7 18 50 | 15V | 1515 | DIP 6N1350T-ND 86 72 58 5300 30 — — 50 | 35/55 | DIP MOC8030-ND 22 54 41 
2500| 19 27 50 | 15V | 4/8 | DIP 6N1360T-ND 86 72-58 5300| 50 — - 50 | 3.5/95 | DIP MOC8050-ND по 58 — 44 
4 | 2500 300 1800 — | 7V | 10/38 | DIP 6N138QT-ND .83 49 56 (1 [5300] 50 100 — 30 |20.0/20.0 | DIP M0C8100M-ND 51 39 29 
2500] 400 1100 — | 18V | 1/7 | DIP 6N1390T-ND 86 — 72 58 5300| 50 65 80 30 | 7557 | DIP MOC8101-ND 58 44 33 
5300| 40 — 80 70 | 6055 | DIP CNY17FTFS-ND 52 4 30 5300| 50 — 150 | 70 | 7.5/5.7 | DIP MOC8106-ND 54 4 3 
19 [5300] 63 — 125 | 70 | 60/55 | DIP CNY17F2FS-ND 52 40  30| 19/530] 20 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MOC8111-ND 48 36 27 
5300| 100 — 20 | 70 | 60/55 | DIP CNY17F3FS-ND 52 40-50 2000 m = we 70 P а Mopani EnD a 36 ru 
5300| 40 — 80 70 | 50/34 | ПІР CNY171FS-ND 52 4 30 к= ж 0/5. Н Е : Е 
5300] 40 60 80 | 70 | 50/34 | DIP CNY171MFS-ND 5 46 35 2200 109 150 10 ШІ EE our MOD E Іп n 5 
5300) 63 100 125 | 70 | 80/39 | DIP CNY172M-ND 5 46 302 га de p 0/2. H 4 : 87 
500| 20 65 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOCD211M-ND 90 75 60 
5300) 100 150 200 | 70 | 80/39 | DIP CNY173M-ND 58 46 35 
2500 100 — — 70 | 30/28 | SMT MOCD213M-ND 99 83 66 
5300| 40 60 80 70 | 5034 | DIP CNY171300-ND t 52 40 30 = i 
2500| 100 130 30 | 7.5/5.7_| SMT MOCD217M-ND 100 —.84 — 67 
1 |5300| 63 100 125 | 70 | 80/39 | DIP CNY172FS-ND 52 40 30 | Hata 500 1000 — 30 | 35/95 | SMT MOCD223M-ND 97 s 65 
5300| 63 100 125 | 70 | 8039 | DIP CNY172300-ND t 52 40 30 й : | : 
5300] 100 150 200 70 8.0/39 | ПІР CNY173FS-ND 52 40 30 + VDE approval * .4” Lead Spacing 
5300| 100 150 200 | 70 | 80/39 | DIP CNY173300-ND t 52 40 30 Й 2 
5300| 160 — 320 | 70 | 80/39 | ПІР CNY174FS-ND 52 0 3|SCR апа Triac Output Optoisolators 
5300| 160 — 320 | 70 | 80/39 | ПІР CNY174300-ND t 52 — 40 30 
5300| 50 120 — 70 — | DIP HTIATFS-ND 56 45 34 Max If | Min. 
5300] 50 120 — 30 2.0/2.0 | SMT H11A1SM-ND. 56 45 .34 Iso. |Trigger |Blocking| Max. Pkg. Digi-Key Price Each 
5300| 50 120 — 30 | 2.0/2.0 | DIP HT1ATMFS-ND 56 45 34 | |Fig| Volt. | (mA) |Voltage| IDRM| Туре Part No. 1 10 100 
1 15300) 50 120 — 30 | 2020 | DIP H11A1300-ND f 56 45 34 5300| 15 | 250V | .100 DIP MOC3010M-ND 82 52 47 
5300 20 — — 70 — | DP H11A2FS-ND 56 45 34 5300 | 10 | 250V | .100 DIP MOC3011M-ND 82 62 AT 
5300) 20 — - 30 | 2.0/2.0 | DIP H11A3FS-ND 56 45 34 5300 | 5 250V | 100 DIP M0C3012M-ND 17 58 44 
2500] 300 — - 30 | 2.0/2.0 | DIP H11A5FS-ND 56 — 45 34 5300| 5 250V | .100 SMT M0C3012SM-ND 77 58 44 
„шырк EES ЕГІНІГІНІЕЕЕ БЕРЕН 
2500 20 — — 30 | 20/20 | DIP H11AA1-ND Б 47 35 : H : : - 
52500 10 — — 30 | 20/20 | DIP H11AA2-ND GO 46 5 5300| 10 | 400V | .100 DIP MOC3022MFS-ND 77 58 44 
2500 80 — — 30 | 2020 | DIP H11AA3-ND 60 46 34 5300| 10 | 400V | .100 ПІР MOC3022VM-ND T TI 58 44 
200 10 — — 30 | 2020 | МР H11AA4-ND 2 5 H 5300| 5 400V | .100 SMT MOC3023SM-ND 7 58 44 
0/2. Е | i А 
4000l 300 — —— 30 | 50/50 | DIP HITAC END БМ 5 5300| 5 400V | .100 DIP MOC3023TM-ND 37 58 44 
Р o А [ ' i 5300 | 5 400V | 100 ПІР M0C3023MFS-ND 77 58 44 
5300) 100 — 300 | 70 |15.0/15.0| DIP H11AV1AM-ND 70 53 40 s 
5300 | 30 | 200V | 50 ПІР 4N39-ND 142 93 75 
530 m — 300 2 15.0/15.0 DE НСМ ў 3 3 5300 | 14 | 400V | 150 ПІР 4N40QT-ND 121 101 81 
= = ES A . - . 5300 | 20 | 200V | 50 DIP H11C1-ND 121 1.01 зі 
2 |53001 500 — — 25 — | DIP H11B1300-ND T 55 42 32 5300 | 20 | 200/ | 50 DIP H1102-ND 1.08 90 72 
5300 20 — - 25 — | DIP H1182-ND 55 4 32 | 12| 530 | зо | 2000 | 50 DIP H11C3-ND 108 90 72 
5300] 400 — - 55 |25.0/18.0| DIP H11B255-ND 55 — 42 32 5300} 20 | 400V | 150 DIP HTTCA-ND 1.26 1.05 .84 
5300 20 — = | 30| — | DIP HT1D1FS-ND 93 70 53 5300| 20 | 400V | 150 DIP H11C5-ND 121 1.01 .81 
5300) 20 — — | 300 | 50/50 | DIP H11D1300-ND T 87 — 66 50 5300 | 30 | 400V | 150 DIP. H11C6-ND 142 94 75 
1 |530] 20 — - | 30 | — | oP H11D2-ND оз 70 53 5300| 15 | 250V | 100 DIP MOC3031MI-ND 92 77 62 
5300 20 — — 300 | 5.0/50 | DIP H11D2300-ND t 93 70 53 EM 10 A 100 ОБ МОС МН г. п e 
5300] 20 — = | 20 | — | DP H11D3-ND 93 70 53 [17 : H Е : К 
4000| 1000 — — | 100 | 5100 | DIP HTTGT-ND 90 68 5i EIE ME E ps МОНО r^ 77 42 
5300 500 — — | 100 | 50700 5МТ H1161S-ND 90 68 51 ЕЕЕ у |7 Шр МОСОР P E 52 
6 |4000) 1000 80 | 5/100 | ПІР H11G2-ND 90 68 51 8300 БЕТ ЖЕН ЕТІГІН 100 DIP OTSIS MEND] 07 7 62 
5300 20 — — 25 — | DP H11G3-ND 82. 62 ат | [11 : ў | ` | 
5300 | 10 | 600V | 400 DIP M0C3052M-ND .92 77 .62 
4000 — 250 — 55 | 50/500 | DIP H11G450T-ND 140 112 — 84 53001 45 l 800V 500 DIF MOC3OSTM-ND 97 di 65 
з |2500| 12 27  — | 15V | 45/3 | DIP HCPL2503QT-ND 97 31 65 5800 | 10 | 60V | 500 DIP MOC3062M-ND 31 68 54 
7 2500] 16 18 - =i 4.5/.5 DIP HCPL2530-ND 194 156 147 5300 5 600V .500 DIP M0C3063M-ND 97 81 65 
2500 19 27 — = .45/.3 DIP HCPL2531-ND 1.69 1.35 1.02 5300 5 600V .500 DIP MOC3063TM-ND* 97 .81 .65 
в 2500 300 — — | V | 2095 | DIP HCPL27300T-ND 187 150 113 | | 17/5300] 15 | 800V | .500 DIP MOC3081M-ND 1.46 122 98 
2500] 400 — — | 18V | 2/10 | DIP HCPL27310T-ND 193 154 146 5300| 10 | 800V | 500 DIP MOC3082M-ND 1.46 122 98 
2500| 150 225 — 30 55 | DIP MCT210-ND 7 58 444 5300| 5 800V | .500 DIP M0C3083M-ND 146 1.22 .98 
45900 20 60 — 30 6/5 | DIP MCT2200300-ND 1 52 40 30 5300 | 10 | 600V | .100 ПІР MOC3162M-ND 150 120 90 
2500 20 50 — 30 5/5 ПІР MCT260T-ND 33 31 28 5300 5 600V 100 DIP MOC3163M-ND 1.50 1.20 .90 
2500 45 67 — 30 7/7 | DIP MCT271-ND 52 — 40 30] + VDE approval *.4" Lead Spacing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1574 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


x оп Oper. Tape & Reel 
FAIRCHILD ILD Optoisolators Iso. | Current | ICCL | Voltage | Pkg. Digi-Key Price Each Pricing 
SEMICONDUCTOR Fig. | Volt. | (Мах.) тА | (Мах.)| (Max.) | Type Part No. 1 10 100 1,0004 
5300 1.6 5 16V | SMT H11L1SM-ND 92 т 862 — 
B 5300 1.6 5 16V | DIP H11L1-MQT-ND 95 79 .63 = 
5300 1.6 5 16V | DIP H11L1V-MQT-NDt 95 79 63 = 
ЕБ С B uf р 5300 10 5 16V | DIP H11L2-MQT-ND 8 72 58 ==“ 
Bilateral 7500| 60 5 | 16V |DIP H11L3M-ND 9 т 8 - 
Analog 4-Pin High Speed TTL 
FET Output Transistor Output Buffered Output 5300 | 32 10 | 16V | DIP H11N1-MQT-ND 246 197 153 - 
5300 10 10 16V | DIP H11N3-MQT-ND 247 174 1.35 = 
7500 1.6 5 15V | DIP H11L1M-ND 92 т .82 - 
7500 60 5 15V | DIP H11L1SR2MCT-ND 92 77 6 409.64 
7 7500 1.6 5 15V | SMD H11L1SR2VMCT-ND 92 77 62 409.64 
s". | 5 High p 
Е Speed i Y 7500| 16 5 | 15V |SMD H11L1SVM-NDt 9 т 6 = 
High Speed TTL Inw High Speed CMOS os mun | Semi Trigger 7500| 16 5 15V | DIP H11L1TM-ND 92 77 62 - 
rte tput 
щш i Шри Шаа едан 7500| 16 | 5 | 15у [DP] — HHLITVM-NDE $ т 8 E 
Fig. 10 7500| 16 5 | 15у | DIP HTILIVM-ND 9 т 86 - 
7500| 10.0 5 15V | DIP H11L2M-ND 0 75 60 — 
йе 7500| 100 5 | 15V [SMD H11L2SM-ND 90 75 60 - 
7 р - Monitor ! 7500| 100 5 | 15V |5М0 H11L2SR2MCT-ND 9 т 86 406.98 
TTL, 5V CMOS Output TTL Output Í 7500| 100 5 | 15V |SMD H11L2SVM-NDT 90 75 60 = 
7500| 10.0 5 15V | DIP H11L2TVM-NDT 90 75  .60 - 
4-Ріп Couplers 7500| 10.0 5 | 15V |DIP H11L2VM-NDT 90 75 40 - 
For Ti а Reel chi CT-ND to TR-ND. VDE | 
Isolation | Current Transfer | VCEO | Typ. ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each #Рог.Таре ала Нев! change °. t ауе 
Fig.| Voltage Ratio (Мах.) | (msec.) Туре | Part No. 1 10 100 
Max. Prop. Typ. 
әд | 5300 20-300% 35 2.4/2.4 DIP | H11AA814-ND 51 39 29 Isol. Delay CMR IF | Pkg. Digi-Key Price Each 
5300 50-150% 35 2.4/2.4 DIP | H11AA814A-ND 51 39 29 Fig. | Volt. (nS) V/usec. | (mA) | Type Part No. 1 10 100 
5300 50-600% 35 2.4/2.4 DIP | H11A817-ND 45 .36 .27 8 2500 75 10,000 5 DIP HCPL2601QT-ND 1.43 1.19 .95 
5300 80-160% 35 2.4/2.4 DIP | H11A817A-ND 45 .36 27 2500 75 10,000 5 DIP HCPL2611-ND 1.38 1.11 .83 
2B 5300 130-260% 35 2.4/2.4 DIP H11A817B-ND 45 .36 27 2500 75 10,000 5 ПІР HCPL2630QT-ND 219 1.75 1.32 
5300 200-400% 35 2424 | DIP | H11A817C-ND 45 36 27 9 | 2500 75 10000 | 5 | DP HCPL26310T-ND 231 185 144 
5300 300-600% 35 2.4/2.4 DIP | H11A817D-ND .51 .39 29 8 2500 75 10,000 5 DIP 6N1370T-ND 92 77 62 
Logic Output Optoisolators 
Isolation | BVCEO | Тур. ton/tott Pkg. Digi-Key Price Each 
Input: 15M Baud Rt. Fig. Voltage (Min.) (иѕес.) Туре Part No. й 10 100 
LSTTL Output Pkg. Digi-Key Price Each 10 2500 5V 1A DIP. MID400-ND. 2.88 2.30 1.79 
Fig. | Function | Output | Configuration Type Part No. 1 10 100 
a | But. | TIL | TotemPole | DIP 7401.6000-ND 34 243 189 | FET Outputs 
Buff. TTL Totem Pole SMT 740L6000S-ND 3.04 2.43 1.89 isolation | Rds ON Vbr Тур. Топо PKg. Digi-Key Price Each 
4 Inv. TIL Totem Pole DIP 740L6001-ND 3.04 243 1.89 Fig.| Voltage (ohm) | (Min.) (uS) Type Part No. 1 10 100 
5 | Buff | CMOS | Open Collect. | DIP 740L6010-ND 3.04 243 1.89 5300 200 30 25/25 DIP HTIFI-ND 2.19 1.75 1.32 
1 5300 330 30 25/25 DIP H11F2-ND 2.36 1.89 1.42 
6 | Inv. | CMOS | OpenCollect. | DIP 740L6011-ND 3.04 243 149 5300 470 15 25/25 DIP H11F3-ND 196 157 118 


Panasonic Optoisolators 


Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape Tape & Reel 
Min. | Max.| @ IF | VCE Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| (%) | (%) (ma)| (V) |VCEO| (Vrms) |Part No. 1 10 100 |PartNo. 2,500 


DC Input Type, SMD, 16-Pin 
1 | 100 | 600] 50 | 02 | 80 2500 |СМС1Н001СТ-МО 1.89 1.51 1.14 |СМС1Н001ТВ-М0 966.00/М 


АС Input Туре, SMD, 16-Ріп 


2 | 100 | 600| +50 | 0.2 | 80 2500 |CNC7HOO1CT-ND 2.10 1.68 126 |— - H 1. Anode 
2. Cathode 

DC Input Type, HD4-1 Package T TT = - 3. Emitter 
3 | 50 | 600] 50 | 0.2 | 80 5000 |СМ015171-М0 лі 54 40 |— — 4. Collector 


ANS . Optoisolators with Photo-Transistor Output 
zz EX Optolinks Current 


NOSOP Transfer Length Tape 
ёй Ratio E Digi-Key Price Each and Reel Lumex 
SPECIFICATIONS: * Isolation Voltage: 5000  VCEO (Max.): 60У “ Typ. tr/tf: 5 5/4 us Fig. | Міп-Мах. | (mm) | Pkg. | PartNo. 1 10 Pricing | Part No. 
| | 60-600% | 460 ПІР | 67-1560-5-ND 51 48 - OCP-PCTI14/E 
60-600% | 460 | SMT | 67-1613-1-ND — 51 48 | 564.40/2000 | OCP-PCT114/E-TR 
› | 60-600% | 968 ПІР | 67-1561-5-ND 1.05 88 = OCP-PCT218/E 
Photo | Dual Photo 60-600% | 968 | SMT | 67-1614-1-ND — 1.05 .88 | 581001000 | OCP-PCT218/E-TR 
Transistor : Transistor | з | 60-600% | 1984 | DIP | 674562540 183 152 — OCP-PCTA116/E 
Output | Output 60-600% | 19.84 | SMT | 67-1618-5-ND 1.83 153 Е OCP-PCT4116/E-TR 
DIP or SMT 1 DIP or SMT д | 60600% | 730 ПІР | 67-1563-5-ND 39 38 - OCP-PCTB116/E 
60-600% | 7.30 | SMT | 67-1615-1-ND — .39 33 | 215.80/1000 | OCP-PCTB116/E-TR 
Fig. 3 ; ig. 5 | 60-600% | 480 ПІР | 67-1564-5-ND 63 53 - OCP-PCT124/A 
lisa hola T — 60-600% | 460 | SMT | 67-1616-1-ND — 463 53 | 697.20/2000 | OCP-PCT124/A-TR 
Transistor Output 6.50, Ж Transistor ў 6 | 60600% | 1984 | DIP | 674665540 — 289 241 Е OCP-PCT4216/A 
DIP or SMT іў Output Д 60-600% | 19.84 | SMT | 67-1619-5-ND 289 241 = OCP-PCTA216/A-TR 
DIP or SMT 


Optoisolators with Photo-IC Output 


Fig. 5 ? Prop Delay | Length T&R 
Isolation | 1рңүЛ\| L Digi-Key Price Each Pricing Lumex 
Photo PHL/IPLH 
Transistor gg pe a; АІ mec | 5, Fig.| Voltage (uS) | (mm) | Pkg. | Part No. 1 — 10 | 1,000: | Part No. 
Output | Output л ЫШ. 2.54 7 5000 5/3 73 ПІР | 67-1566-5-ND 1.64 1.37 = OCP-PCP116 
DIP or SMT DIP or SMT or із van 5000 5/3 73 | SMT | 67-1617-1-ND 1.64 1.37 | 90470 |ОСР-РСР116-ТВ 


+ For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1575 


electronics 


Optoisolators 


OPTEK Technology 


0Р11264 Series: Optically coupled isolators, each consisting of an infrared emitting diode coupled to an NPN silicon 
phototransistor and sealed in a precast opaque housing. 


0Р1155 Series: Contains a high speed monolithic photo-IC comprised of a photodiode and DC amplifier driving an open 
collector output Schottky transistor. 


Forward DC | Reverse 
Isolation Current DC DCCurrent | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Voltage (mA) Voltage Transfer Ratio | Part No. 1 100 250 Рагі Мо. 
+10k 40 2.0 25% 365-1031-ND 2.83 2.06 1.91 | OPI1264A 
+10k 40 2.0 50% 365-1032-ND 2.89 240 1.95 | OPI1264B 
+10k 40 2.0 100% 365-1033-ND 2.94 2.14 1.98 |OPI1264C 
+50k 50 3.0 25mA 365-1034-ND 69.52 50.56 46.77 |OPI155 


Zero 
Crossing 
Circuit 
Isola- Current Typ. Isola- Current Typ. 
tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. Мах. | (Мах.)| (рзес.) | Type | Part No. 1 10 100 Part No. Fig.| Volt. | Min. — Max.|(Max.)} (sec.)| Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
2500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1300-5-ND 432 25 9 | 4425 g 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1346-5-ND 70 58 40 | LTV-824 
2500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0] SMT | 160-1301-5-ND за 26 20 | 4425S 5000 | 20% 300% | 35 | 40/30 | SMT | 160-1347-5-ND 72 54 — 41 |1Т/-8245 
1500 | 20% = | 30 | 3.0/3.0) ПІР | 160-1302-5-ND .32 25 19 | 4N26 qo | 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0] ПІР | 160-1348-5-ND 140 145 ло | LTV-844 
1500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1303-5-ND .34 26 20 | 4N26S 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1349-5-ND 142 1.07 .80 | LTV-844S 
3550 [100% - | 30 | 3030 DIP АА 2 5 28 | 4N35 4 | 5000 | 20% 80% | 35 | 40/30| ПІР | 160-1350-5-ND 40 30 23 | LTV-814H 
3550 |10% - | 30 13080 зма й 2 5 19 485 5000 | 20% 80% | 35 [4030] SMT | 160-1351-5-ND 420 32 24 | LTV-814HS 
1500 1000 - | 30 | 9.08.0) DIP ШОШ з 25 лг амт в | 5000 | 20% 80% | 35 |44/30| DIP | 160-13525-40 40 40 45 | LTV-824H 
1 | 010% - | 30 (3050 SMT ПОЗЕ а 26 20 | ANTS 5000 | 600% 7500%| 35 | 60/53 | DIP | 160-1356-5-ND 68 48 36 | LTV-8141 
5000 40% 80% | 70 |5060 DIP dad — 25 ле wm 7 | 5000 [600% 7500%| 35 | 6053 | эмт | 16049575400 64 — 49 зт | Отв 
= НЕ L Е н H Hin = = = — 5 | 5000 | 600% 7500%| 35 | 60/53 | DIP | 160-1358-5-ND 32 24018 | LTV-815 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1311-5-ND 50 38 — 29 | CNY172S 5000 600% 750% 35 | ваза m 8 = 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/50| DIP | 160-1312-5-М0 .32 25 — 19 | CNY17-3 e | 5000 | 50% 600% | 80 |4080 DIP ШШШ S 25 SEE 18 
вом |100% 200% | 70 | выво! зыт ОООО м ‘oes а 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1361-5-ND _ 26 20 15 | 11\-8168 
5000 |160% 320% | 70 | 5050] DIP | 160-1314-5-ND 32 25 лз | CNY17-4 g | 5000 | 50% 600% | 80 | 4030] DIP MONA ш з 22 | LTV-926 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1315-5-ND 34 26 20 |СМУ17-45 5000 50% 600% | 80 | 4.08.0) SMT ШАШ 2 9 0 | LTV-8268 
5000 | 40% 80% | 70 | 5050] DIP |16013165ND 9 25 19 | М и | 5000 | 50% 600% | 80 | 4030] ЮР | 160-1364-5-ND 1.00 756 57 | LTV-846 
5000 | 40% 80% | 70 | 50/50 SMT | 160-1317-5-ND 34 26 20 | CNYI7F-S 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1365-5-ND 1.02 л 58 | 170-8465 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/50| DIP | 160-1318-5-ND — .32 25 19 | CNY17F-2 в | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1366-5-ND 25 19 15 | LTV-817 
2 | 9000 | 63% 125% 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1319-5-ND За 26 20 | CNY17F-28 5000 | 50% 600% | 35 | 40/30) SMT | 160-1367-5-ND 26 20 15 | 170-8175 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0| DIP | 160-1320-5-ND 33 25 19 | CNY17F-3 g | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1368-5-ND 50 38 29 | LTV-827 
5000 [100% 200% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1321-5-ND 34 26 20 | СМҮТТЕ-35 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1369-5-ND — 64 48 56 | LTV-8278 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0| DIP | 160-1322-5-М0 .32 25 49 | CNY17F-4 и | 5000 | 50% 600% | 35 | 4030] МР | 160-1370-5-ND 1.00 38 — 57 | LN-847 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1323-5-ND за 26 20 | CNY17F-4S 5000 | 50% 600% | 35 | 40/20| SMT | 160-1371-5-ND 1.02 77 58 | 11-8473 
5000 | 50% - | 30 2845 DIP | 160-1324-5-ND 32 25 19 | Ним 
5000 | 50% - | 30 | 2.8/4.5) SMT | 160-1325-5-ND 34 26 20 | H11A1S *Tape and Heel Part No. 
5000 | 20% - | 30 |28/.5| DIP | 160-1326-5-ND 32 25 — 49 | НМА : : 
1 1 5000 | 20% - | зо ова эмт 160210754000 34 26 20 | HIA9S Triac Output Optoisolators 
5000 | 20% - | 300 5.05.0 ПІР | 160-1328-5-ND 76 57043 | HDI Мах | Min. | Max. 
5000 | 20% - 300 | 5.0/5.0 | SMT | 160-1329-5-ND 78 59 44 Н1101$ Isolation | Trigger | Blocking | IR |Раскаде Digi-Key Price Each Lite-On 
з | 3750 1000% - | 300 | 100/20 | SMT | 160-1331-1-ND 51 43 35 | LTV-352T Fig. | Voltage | (mA) | Voltage | (0А) | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
3750 |1000% - | 300 | 100/20 | SMT | 160-1331-2-ND* 192.38/750 LTV-352T 5000 | 30 | 40V | 10 | ОР 160-1372-5-ND 63 48 36 |M0C3020 
д | 3750 |20% 400% | 35 |4030 SMT | 160-1333-1-ND 30 25 20 | LIV-854T 5000 | зо | ашу | 10 | SMT 160-1373-5-ND 64 49 зт | MOC3020S 
3750 | 20% 400% | 35 | 4.0/3.0 | SMT | 160-1333-2-ND* 112.50/750 LTV-854T мара ЕР И ака МОС 
5 | 3750 |600% 7500% 35 | 6053 | SMT | 160-1335-1-ND 23 49 15 | LTV-355T ки |! кашу |р. ene NA Бї ag ay (жанан 
3750 |600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-2-ND* 96.75/750 LTV-335T 12 
3750 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] SMT | 160-1337-1-ND з 49 15 | LIV-356T 5000; |1040 1/5195 BIP Vene enu 3 48 96. 1М003022. 
6 | 3750 | 50% 600% | 80 | 40/30 | SMT | 160-1337-2-ND* 84.38/750 LTV-356T 5000 | 10 | 400V | 10 | SMT 160-1377-5-ND 64 49 37 | М0030225 
3750 | 50% 600% | 35 | 40/30| SMT | 160-1339-1-ND 223 49 45 | LTV-357T 800 | 5 | 40V | 10 | ОР 160-1378-5-ND 53 48 36 |MOC3023 
3750 | 50% 600% | 35 | 40/30 | SMT | 160-1339-2-ND* 84.38/750 LTV-357T 500 | 5 | ашу | 10 | SMT 160-1379-5-ND 64 49 37 |M0C3023S 
2 | 5000 | 40% 320% | 70 |20/20| ПІР | 160-1340-5-ND — 32 25 19 | LIV-702F FOIE IEEE БЕЛ ПЯ ГЫР. ЕБ ЕЗЕН FONP аза: Е 
5000 | 40% 320% | 70 | 2.02.0 | SMT | 160-1341-5-ND за 26 20 | LTV-702FS 
1 | 5000 | 40% 320% | 70 |2.0/20| DIP | 160-1342-5-ND — .32 25 49 [|LIVZON 13 8000) ов. овои ао Мт теба амр АЛЫН Басады, 
4 | 5000 | 20% 300%| 35 | 4030 DIP | 160-1344-5-ND — 35 27 20 |ІТУ-814 5000 | 5 | 600v | 10 | SMT ШАМА анны 301.50/1,000 | MOC3063S-TA1 
5000 | 20% 300% | 35 | 40/30| SMT | 160-1345-5-ND 36 28 — 21 | LIVES | „таро and Reel Part No. 


1576 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


SHARP Photocoupler 


Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
Үсео Ic Min. Max. @ IF © Усе Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. (mA) Max. (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
35 20 10 100 20 5 5000 6.0 16.2 2.54 4-Dip 425-1406-5-ND * 248 1.74 1.44 PC512 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-Пір 425-1472-5-ND 1.28 1.02 .85 PC818 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD — |425-1473-5-ND 1.02 .85 68 PC818l 
35 50 10 100 1 04 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1475-5-ND * 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 20 200 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1476-5-NDT 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 50 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1464-5-ND 44 31 22 PC817X 
35 50 50 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1455-5-ND 48 .33 24 PC817XI 
35 50 60 120 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 1|425-1435-5-МО 1.50 1.25 1.00 PC810AI 
35 50 60 200 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 6-Пір 425-1434-5-ND 1.35 1.13 90 PC810 
35 50 60 200 1 04 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD  |425-1436-5-ND 1.43 114 95 PC8101 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1465-5-ND 48 33 24 PC817X1 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-2185-5-NDA NEW! 48 33 24 PC817X1J000F 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD — |425-1470-5-ND 52 36 26 PC817XI1 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-2191-5-NDA NEW! 52 36 26 РС817Х11./00Ғ 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Пір 425-1466-5-ND 48 33 24 PC817X2 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1471-5-МО 52 36 26 PC817XI2 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD  |425-2192-5-NDA NEW! 52 36 26 PC817XI2J00F 
1 35 50 200 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1467-5-ND 48 .33 24 PC817X3 
35 50 200 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1469-5-ND 52 36 26 PC817X7 
35 50 300 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1468-5-ND 48 .33 24 PC817X4 
70 50 50 150 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1311-5-ND .68 47 .34 PC123A 
70 50 50 150 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1318-5-ND* .80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1310-5-ND 72 50 36 PC12311NSZ 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1309-5-ND .68 47 .34 PC12310NSZ 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1308-5-ND -60 42 30 PC123 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1317-5-ND * 76 53 38 PC123Y 
70 50 100 200 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1316-5-ND 76 53 38 РС1235 
70 50 100 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1320-5-ND * :84 .58 42 PC123YS 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1312-5-ND .68 AT 34 PC123B 
70 50 100 250 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1319-5-ND * .80 55 40 PC123Y2 
70 50 100 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1456-5-ND :64 44 32 PC81710NSZ 
70 50 120 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1458-5-ND :64 44 32 PC81711NSZ 
70 50 160 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1460-5-ND :64 44 32 PC81712NSZ 
70 50 200 500 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1462-5-ND :64 44 32 PC81713NSZ 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1503-5-ND .80 55 40 PC851X 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD  |425-1504-5-ND .88 61 44 PC851XI 
35 50 50 400 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1487-5-ND * 1.35 1.08 90 PC829Y 
35 50 50 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1481-5-ND :84 70 56 PC827 
35 50 80 260 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1482-5-ND .93 78 62 PC827AB 
2 35 50 80 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1483-5-ND 87 73 58 PC827AD 
35 50 130 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1484-5-ND -87 73 58 PC827BD 
35 50 200 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1485-5-ND 90 75 60 PC827CD 
80 50 1000 — 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1509-5-ND 76 53 38 PC866 
35 50 50 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip | 425-1490-5-ND 1.44 1.20 96 PC837 
3 35 50 50 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip |425-1492-5-М0% 1.55 1.24 1.03 PC837Y 
70 50 50 600 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip |425-1499-5-М0 1.35 1.13 90 PC847X 
4 70 50 200 600 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip | 425-1500-5-ND 1.35 1.13 90 PC847X7 
300 50 40 80 Typ. 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip | 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 PC8051 
+ AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 3 Burn-in type 9 Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853XI: 320 A Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1577 


SHARP 


Photocoupler (Cont.) 


MICROELECTRONICS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
Үсео IC Min. Max. Q Ir © Усе Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. (mA) Max. (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
35 80 600 7500 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1450-5-ND# 93 78 .62 PC815 
35 80 600 7500 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1452-5-ND£ 96 80 .64 PC815l 
5 35 80 600 7500 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1453-5-М0%% 1.28 1.02 .85 PC815lY 
35 80 600 7500 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1454-5-ND*# 1.29 1.08 .86 PC815Y 
35 80 600 12000 5 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1451-5-ND£ 96 .66 48 PC81510NSZ 
6 35 80 600 7500 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1479-5-ND£ 143 144 .95 PC825 
35 80 600 7500 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1480-5-ND *£ 1.83 1.46 121 PC825Y 
7 35 80 600 7500 1 2 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip | 425-1488-5-ND# 2.20 1.76 1.46 PC835 
35 80 600 7500 1 2 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip | 425-1489-5-ND*# 2.54 2.10 1.70 PC835Y 
35 50 20 300 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1446-5-NDT 56 39 .28 PC814X 
9 35 50 50 150 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1447-5-NDT .60 42 .30 PC814X1 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1444-5-NDT .80 55 40 РС81410М57 
70 50 100 300 5 5 5000 4.58 65 2.54 4-Dip 425-1445-5-NDT .88 .61 44 PC81411NSZ 
10 35 50 20 300 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1477-5-NDT 1.32 140 .88 PC824 
35 50 50 150 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1478-5-NDT 1.08 .90 72 РС824А 
35 50 20 300 1 5 5000 19.82 65 2.54 16-SMD | 425-1493-5-ND 1.40 1.12 .93 PC8441J1 
11 35 50 20 300 1 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip | 425-1494-5-ND 1.38 1.10 91 PC844X 
35 50 150 300 1 5 5000 19.82 65 2.54 16-Dip | 425-1495-5-ND 1.48 1.18 98 PC844X1 
12 70 80 1000 8000 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1511-5-ND 1.65 1.32 1.08 PC875 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1773-5-ND£ .88 61 44 PC852X 
13 350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1505-5-ND#0 96 .66 48 PC852XI 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1506-5-ND# 92 64 46 PC853X 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1507-5-ND#0 1.00 .69 .50 PC853XI 
35 50 50 600 5 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1418-5-ND 76 53 138 PC714VONSZX 
14 35 50 50 600 § 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1419-5-ND* 84 58 42 PC714V0YSZX 
35 80 20 80 100 2 5000 732: 6.5 2.54 6-Dip 425-1426-5-ND* .88 .61 44 PC724VONSZX 
35 80 600 7500 1 2 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1420-5-ND4 .88 .61 44 PC715VONSZX 
15 35 200 1000 15000 1 2 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1422-5-NDz .81 .68 54 PC716VONSZX 
35 200 1000 15000 1 2 5000 ТАРА 6.5 2.54 6-Dip 425-1423-5-ND* 4 .84 .70 .56 PC716V0YSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1416-5-ND .80 55 40 PC713VONSZX 
35 50 50 600 § 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1417-5-М0% 84 58 42 PC713V0YSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1411-5-ND .88 .61 44 PC702VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1412-5-ND * 96 .66 48 PC702V0YSZX 
16 70 50 40 320 10 5 5000 742 6.5 2.54 6-SMD |425-1413-5-М) 92 .64 46 PC703VONIZX 
70 50 40 320 10 5 5000 TA 8.5 2.54 6-Dip 425-1414-5-ND .88 .61 44 PC703VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1415-5-ND* 92 64 46 PC703V0YSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1424-5-ND 96 .66 48 PC723V0NSZX 
35 50 15 300 1 5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1431-5-NDT 135 1.08 .90 PC733 
18 35 80 20 80 100 2 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1432-5-NDT 1.53 1.22 1.01 PC733H 
19 300 150 1000 15000 1 2 5000 742 6.5 2.54 6-Dip 425-1429-5-ND* 1.20 1.00 .80 PC725V0YSZX 
70 30 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1437-5-ND .84 58 42 PC81100NSZ 
70 30 60 120 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1438-5-ND .88 .61 44 PC81101NSZ 
70 30 60 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1441-5-ND .84 58 42 PC81105NSZ 
20 70 30 60 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1443-5-ND .84 58 42 PC81108NSZ 
70 30 100 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1439-5-ND .88 .61 44 PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1442-5-ND .84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1440-5-ND .88 .61 44 PC81103NSZ 
21 7NCC 20 300 — 1.6 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1800-5-ND 1.98 158 1.31 PC6N138X 
ТАС Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 t Burn-in type 9 Power dissipation: РС852ХІ: 200 and PC853XI: 320 Ж Lead Free/RoHS Compliant 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO IC Min. | Max. | Gir | @Vce | Voltage Dimensions - mm Package |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Мах. (mA)Max. | (%) (%) (mA) (№) (Vrms) Length | Width | Pitch Type | Part No. 1 10 100 |Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel 
35 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1328-1-ND 48 AQ  .32 |425-1328-2-МО 3,000 | 224.00/M | PC357N 
35 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1334-1-ND 51 43 .34 |425-1334-2-ND 750 178.50| PC357NT 
35 50 80 160 5 5 3750 36 44 2.54 4-SMD 425-1330-1-ND 51 43 .34 |425-1330-2-ND 3,000 | 238.00/М| PC357N1 
35 50 80 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1329-1-ND 51 43 .34 |425-1329-2-ND 3,000 | 238.00/M | РС357М0 
35 50 130 260 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1331-1-М) 51 43 34 |425-1331-2-ND 3,000 | 238.00/M| РС357М2 
35 50 130 260 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD /425-2091-1-NDA NEW! 51 43  .34 |425-2091-2-NDA NEW! | 3,000 | 238.00/M | PC357N2J000F 
35 50 200 400 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1332-1-М0 51 43 .34 |425-1332-2-ND 3,000 | 238.00/M | PC357N3 
35 50 200 400 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD /425-2092-1-NDA NEW! 51 43  .34 |425-2092-2-NDA NEW! | 3,000 | 238.00/M | PC357N3J000F 
35 50 300 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1333-1-ND 51 43 .34 |425-1333-2-ND 3,000 | 238.00/М| РС357М4 
70 50 20 400 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1341-1-NDT 51 43 .34 |425-1341-2-NDT 3,000 | 238.00/М| PC3H4 
70 50 20 400 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD /425-2105-1-NDA NEW! 51 43 .34 |425-2105-2-NDA NEW! | 3,000 | 238.00/М | PC3H4J00000F 
70 50 20 400 1 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD |425-1347-1-№0 45 38 .30 | 425-1347-2-ND 3,000 | 210.00/М| PC3H7 
70 50 20 400 1 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD /425-2116-1-NDA NEW! 45 38 .30 | 425-2116-2-ND& NEW! | 3,000 | 210.00/M | PC3H7JO0000F 
1 70 50 35 70 1 5 2500 2.6 4.4 1.27 4-SMD |425-1352-1-ND 48 AQ  .32 |425-1352-2-МО 3,000 | 224.00/M | PC3H7A 
70 50 50 100 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1353-1-ND .51 43 .34 |425-1353-2-ND 3,000 | 238.00/M| PC3H7B 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1313-1-ND 48 40 .32 |425-1313-2-ND 2,000 | 224.00/M | PC123P 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1321-1-№0* 48 40  .32 |425-1321-2-М0% 2,000 | 224.00/М| РС1237Ү2 
70 50 80 160 1 5 2500 2.6 4.4 1.27 4-SMD 425-1354-1-ND 51 43 .34 |425-1354-2-ND 3,000 | 238.00/М| РСЗН7С 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1315-1-№0* 72 60 .48 |425-1315-2-ND* 2,000 | 336.00/М| РС123РҮ2 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1314-1-М) .51 43  .34 |425-1314-2-ND 2,000 | 238.00/M| PC123P2 
70 50 100 500 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1338-1-ND 51 43 .34 |425-1338-2-ND 3,000 | 238.00/М| PC367N 
70 50 100 500 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD /425-2101-1-NDA NEW! 51 43  .34 |425-2101-2-NDA NEW! | 3,000 | 238.00/M | PC367NJ0000F 
70 50 150 300 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD /425-2099-1-NDA NEW! 57 157 .38 |425-2099-2-NDA NEW! | 3,000 | 266.00/M | PC367N1J000F 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1383-1-ND 57 48 .38 |425-1383-2-ND 2,000 | 266.00/M | PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-2176-1-МОА NEW! 57 .48 .38 | 425-2176-2-ND& NEW! | 2,000 | 266.00/M | PC81710NIPOF 
70 50 100 600 0.5 5 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD |425-1361-1-М0 2.04 1.79 1.43 |425-1361-2-ND — --| PC3Q710NIP 
+ AC Input # Darlington Output *Din/VDE 0884 A Lead Free/RoHS Compliant (Continued) 


1578 (тоз) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


SHARP 


MICROELECTRONICS Photocoupler (Cont.) 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
\СЕО 1б Min. | Мах. | GIr | @Vce | Voltage Dimensions - mm Package |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Мах. | (тА) Max. | (%) (%) (mA) (М) (Vrms) Length | Width | Pitch Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel (Cont.) 
70 50 100 700 0.5 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1348-1-М0 54 4 36 — — — | PC3H710NIP 
70 50 100 700 0.5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD /425-2108-1-NDA NEW! 54 45 36 |425-2108-2-NDA NEW! | 3,000 | 252.00/M | PC3H710NIPOF 
70 50 120 300 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD /425-1457-1-ND 60 50 .40 |425-1457-2-ND 2,000 | 280.00/M | PC81711NIP 
70 50 140 350 0.5 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1349-1-М0 .60 50 40 |— — — | PC3H711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1351-1-ND .60 50 .40 |425-1351-2-ND 3,000 | 280.00/M | PC3H715NIP 
1 70 50 160 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD /425-1459-1-ND 60 50 .40 |425-1459-2-ND 2,000 | 280.00/M | PC81712NIP 
70 50 200 400 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1340-1-ND 54 45 .36 | 425-1340-2-ND 3,000 | 252.00/M | PC367N2 
70 50 200 500 0.5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD |425-1350-1-ND 60 50 .40 |425-1350-2-ND 3,000 | 280.00/M | PC3H712NIP 
70 50 200 500 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD |425-1461-1-М0 57 48 38 |425-1461-2-ND 2,000 | 266.00/M | PC81713NIP 
350 50 40 80 Typ. 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1525-1-ND 99 83 .66 |425-1525-2-ND 3,000 | 429.00/М | РС451 
350 50 40 240 5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD |425-1378-1-М0 .69 58 46 |425-1378-2-ND 3,000 | 322.00/М | PC4H510NIP. 
4 35 50 50 600 5 5 2500 103 | 44 | 127 |16-SMD |425-1360-1-ND 210 184 147 |425-1360-2-ND 1.000 | 132930| PC3067 
35 80 600 7500 1.0 2 3750 36 44 2.54 4-SMD |425-1326-1-ND# 72. 60 .48 | 425-1326-2-ND# 3,000 | 336.00/M | PC355N 
5 35 80 600 7500 1 2 2500 2.6 44 1.27 4-SMD |425-1345-1-ND# 63 53 .42 | 425-1345-2-ND# — --| PC3H5 
35 80 600 12000| 0.5 2 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1337-1-ND# 60 50 .40 | 425-1337-2-ND# 3,000 | 280.00/M | PC365N 
35 80 600 12000| 0.5 2 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-2106-1-МОҒА NEW! 69 58 .46 | 425-2106-2-ND#& NEW! 3,000 | 322.00/M | PC3H510NIPOF 
8 35 80 600 7500 1 2 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD |425-1359-1-ND# 212 1.86 1.49 | 425-1359-2-ND# 1,000 1341.96 | PC3065 
35 80 600 12000 | 0.5 2 2500 10.3 4.4 1.27 | 16-SMD |425-1357-1-ND£ 2.26 198 1.59 | 425-1357-2-ND# 1,000 1430.58 | PC30510NIP. 
35 50 20 300 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD /425-1448-1-ND 63 53 42 | 425-1448-2-ND 2,000 | 294.00/М | РС814ХР 
35 50 20 400 1.0 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1324-1-ND: 51 43 .34 |425-1324-2-ND 3,000 | 238.00/М | PC354N 
35 50 50 150 1.0 5 3750 3.6 4.4 2.54 4-SMD |425-1325-1-ND: 72 60 .48 | 425-1325-2-ND 3,000 | 336.00/M | PC354N1 
9 35 50 50 150 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD /425-1449-1-ND .63 5 42 — — — | PC814XP1 
70 50 50 400 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1335-1-ND: .69 .58 .46 |425-1335-2-ND 3,000 | 322.00/M | PC364N 
70 50 50 400 0.5 5 2500 2.6 44 1.27 4-SMD |425-1342-1-ND: .69 58 46 |425-1342-2-ND 3,000 | 322.00/М | PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3750 36 44 2.54 4-SMD /425-1336-1-ND 72 (60 .48 | 425-1336-2-ND 3,000 | 336.00/M | PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1343-1-ND: .69 58 .46 |425-1343-2-ND 3,000 | 322.00/М| PC3H411NIP. 
35 50 20 400 1 5 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD |425-1358-1-ND 2.54 223 1.78 | 425-1358-2-ND 1,000 1607.82 | PC3064 
11 70 50 50 150 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1344-1-ND: 54 45 .36 | 425-1344-2-ND 3,000 | 252.00/М | PC3H4A 
70 50 50 400 0.5 5 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD_|425-1356-1-ND 2.54 223 178 |— — — | PC30410NIP 
13 300 150 1000 — 1 2 3750 3.6 44 2.54 4-SMD |425-1526-1-ND 147 98 .78 |425-1526-2-ND 3,000 | 507.00/M | PC452 
350 120 1000 | 12000 1 2 2500 26 44 1.27 4-SMD |425-1379-1-ND .78 65 .52 |425-1379-2-ND 3,000 | 338.00/M | РС4Н520МІР 
14 35 80 20 80 100 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD |425-1382-1-М0 .78 65 42 (= -- --| PC724VONIPX 
17 80 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 1.27 5-SMD |425-1323-1-М0 93 ле .62 |425-1323-2-ND 750 302.25| PC353T 
ТАС Input 3t Darlington Output * Din/VDE 0884 Ж Lead Free/RoHS Compliant 


ОРІСТМ Photocoupler 


Voltage 
regulator 


Prop Delay Isolation 
Max. H-L L-H Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) (us) Typ. (Vrms) Length Width. Pitch Type Part No. i 10 100 Part No. IGBT 
protector 
Tube Interface circuit 
4 7 .048 .05 5000 9.66 6.5 254 8-Dip 425-1533-5-ND 1.92 1.54 1.27 | PC910LONSZ Constant Amp 
7 .048 .05 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1534-5-ND * 240 1.68 1.39 PC910L0YSZ Voltage 
5 30 1 1 5000 9.66 65 2.54 8-SMD | 425-1542-5-ND 168 1.34 111 | PC924XI Ош 
13 2 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1545-5-ND 1.20 1.00 .80 PC942 
6 30 2 6 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1546-5-ND 1.33 1.06 .88 PC957LONSZ 
30 2 6 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1547-5-ND* 1.84 148 1.22 PC957LOYSZ 
1 15 3 3 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1549-5-ND 3.24 2.67 2.16 PC9D17 
15 1 2 5000 742 6.5 254 | 6-SMD | 425-1529-5-ND 147 .98 18 | PC900VONIZX IGBT 
" 15 1 2 5000 742 6.5 254 6-Dip | 425-1530-5-М0% 87 73 158 | PC900VONSZX protector 
15 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1531-5-ND* 147 98 78 PC900V0YSZX Interface J 
15 1 2 5000 7.42 6.5 2.54 6-Dip 425-1532-5-NDT 1.20 1.00 .80 PC901V0NSZX о Атр 
ойаде 
9 30 1 1 4000 9.22 6.5 1.27 14-SMD 425-1543-5-ND 2.50 2.06 1.67 PC928 SETTE 
Circuit DAG 5 
10 30 3 3 4000 9.22 6.5 1.27 14-SMD 425-1544-5-ND 2.93 241 1.95 PC929 (00009) (X2 
Prop Delay Isolation Cut Tape 
Vec H-L L-H Voltage Dimensions- mm Package |Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel 
1 2 425-1520-1-ND 1.70 1.36 1.02 425-1520-2-ND 3,000 867.00/M PC400 
1 15 2 1 3750 3.6 44 1.27 6-SMD  |425-1521-1-ND 1.70 1.36 1.02 425-1521-2-ND 3,000 867.00/M PC401 
2 1 425-2143-1-NDA NEW! 170 1.36 1.02 425-2143-2-NDA NEW! 3,000 867.00/M PC401J00000F 
425-1522-1-ND 1.50 1.20 .90 425-1522-2-ND 3,000 765.00/M PC410LONIP 
2 7 .048 .05 3750 3.6 44 1.27 6-SMD  |425-2141-1-NDA NEW! 1.75 1.40 1.05 425-2141-2-NDA NEW! 3,000 892.50/M PC410LONIPOF 
425-1523-1-ND* 227 1.82 1.37 425-1523-2-ND* 3,000 1158.60/M PCA10LOYIP 
425-1527-1-ND 1.63 1.30 .98 425-1527-2-ND* 3,000 828.75/M PC457LONIP 
3 30 2 $ т 36 4 127 емо 425-1528-1-ND* 1.65 1.32 99 425-1528-2-ND* 3,000 841.50/M PC457LOYIP 


* Din/VDE 0884 


# Output, IccH (typ.): 1.0 


Т Output, IccH (typ.): 2.7 


Ж Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1579 


SHARP Ph 


otocoupler - Thyristor Output 


MICROELECTRONICS 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage Min. Мах. | Мовм IT (RMS) Current Max. Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Мах. | Мах. (тА) | Мах. (mA) | (Vrms) Length | Width | Pitch Type  |Part No. 1 10 100 |PartNo. 
Tube 
10 50 400 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip | 425-1322-5-ND# 81 68 .54 |PC2SD11NTZA 
5 50 600 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip | 425-1363-5-ND 93 78 .62 |PC3SD11NTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1364-5-№0 99 83 .66 |PC3SD11NXZC 
7 50 600 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip |425-1362-5-М) 93 78 .62 |PC3SD11NTZB 
i Ца 7 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1365-5-№0 96 80 .64 |PC3SD11NXZB 
10 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip |425-1366-5-ND 87 173 .58 |PC3SD12NTZA 
10 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1367-5-№0 90 175 .60 |PC3SD12NXZA 
10 50 600 100 3.5 5000 7.42 6.5 2.54 6-Dip |425-1772-5-NDT 140 112 .93 |S21MD3YY 
3 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip | 425-1370-5-ND* 1.08 90 .72 |PC3SD21NTZD 
3 50 600 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip |425-1373-5-М0%4 141 (93 .74 |PC3SD21YTZD 
3 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 | 6-SMD  425-1375-5-ND*T 144 95 .76 |PC3SD21YXZD 
5 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip | 425-1369-5-ND* 96 80 .64 |PC3SD21NTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1371-5-ND* .99 83 .66 |PC3SD21NXZC 
5 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip |425-1372-5-ND*+ 99 83 .66 |PC3SD21YTZC 
5 50 600 100 3.5 5000 712 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1374-5-ND*+T 1.02 85 .68 |PC3SD21YXZC 
5 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD | 425-1300-5-NDt 96 80 .64 |S2S3LY 
5 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1306-5-ND*+T 1.05 88 .70 |52541Ү 
7 50 600 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip |425-1368-5-М0% 93 178 62 |PC3SD21NTZB 
7 50 600 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip |425-1271-5-М00 1.58 1.26 1.04 |521МЕЗ 
7 50 600 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip | 425-1275-5-ND* 203 1.62 1.34 |S21ME4 
7 50 600 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip | 425-1276-5-ND*# 1.85 1.48 1.23 |S21ME4F 
2 12 7 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD | 425-1301-5-NDt 93 78 .62 |S2S3RY 
10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip _ | 425-1282-5-ND* 144 120 .96 |S21ME6 
10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip |425-1283-5-ND*# 147 123 .98 |S21ME6F 
10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 | 4-SMD |425-1285-5-ND*+T 1.43 1.14 .95 |S21ME6IY 
10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip |425-1286-5-ND*+ 1.28 1.02 .85 |S21ME6Y 
10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip | 425-1292-5-ND* 141 93 74 |521МТ2 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1297-5-№0 .84 170 .56 |5253 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1302-5-NDT 78 65 .52 |5253Ү 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1303-5-ND* 1.05 88 .70 |5254 
3 50 800 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip | 425-1405-5-ND* 141 1.18 94 |PC4SD21NTZD 
3.0 15 800 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip | 425-1288-5-ND* 2T 2.38 1.90 1.57 |S21ME8FY 
3.0 15 800 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip | 425-1289-5-ND* 2.48 1.98 1.64 |S21ME8Y 
5 50 800 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip | 425-1403-5-ND 1.26 1.05 .84 |PC4SD11NTZC 
5 50 800 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 6-Dip |425-1404-5-ND* 1.32 1.10 .88 |PC4SD21NTZC 
7 50 800 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip |425-1402-5-М) 147 .98 .78 |PC4SD11NTZB 
3 12 10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1376-5-№0 140 142 .93 |PC3SG11YIZ 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 254 | 4-SMD |425-1377-5-ND* 153 1.22 1.01 |PC3SG21YIZ 
4 12 10 50 400 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip |425-1230-5-ND 144 120 .96 |511МЕ5 
10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-Dip |425-1291-5-М) 93 ле 62 |521МТ1 
5 12 15 50 400 200 10 5000; 742 6.5 2.54 6-Dip |425-1774-5-ND 141 118 .94 |S12MD1V 
10 50 600 200 1.0 5000 742 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1293-5-№0 145 146 .96 |S22MD1VI 
10 50 400 200 1.0 4000 9.22 6.5 2.54 6-Dip | 425-1239-5-NDt# 1.70 1.36 1.13 |S12ME1FY 
6 1.2 15 50 400 200 1.0 5000 9.22 6.5 2.54 8-Dip | 425-1238-5-ND 241 1.98 1.61 |S12MD3 
10 50 600 200 1.0 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip | 425-1296-5-ND 2.43 2.00 1.62 |S22MD3 
f 12 8 50 600 200 1.0 5000 9.22 6.5 2.54 8-Dip |425-1295-5-М) 457 3.76 3.05 |522М02 
Cut Таре 
1 12 10 50 400 100 3.5 5000 742 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1229-1-ND 144 —  .96 |S11MD5P 
7 50 600 100 3.5 5000 9.22 6.5 2.54 | 6-SMD |425-1273-1-ND 1.85 148 1.11 |521МЕЗР 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-2417-1-МОА NEW! 84 170 .56 |5253В00Ғ 
2 ЦЫ 5 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1299-1-№0 87 — 58 |S2S3LB 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD | 425-2422-1-ND& NEW! 1.05 88 .70 |S2S4BOOF 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4-SMD |425-1305-1-ND*+ 1.05 — 10 |5254ВҮ 
4 12 10 50 600 100 3.5 5000 6.5 4.58 2.54 | 4-SMD | 425-1381-1-NDt 144 120 .96 |S21MESPY 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage | Min. Max. VORM IT (RMS) Current Max. Dimensions (mm) Package | Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. Size Pricing | Part No. 
Tape & Reel 
1 12 10 50 400 100 3.5 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD | 425-1229-2-ND 1,000 624.00 | S11MD5P 
7 50 600 100 3.5 5000 9.22 65 2.54 6-SMD | 425-1273-2-ND 1,000 943.50 | 521МЕЗР 
10 50 600 50 3.5 3750 44 36 2.54 4-SMD | 425-1297-2-ND 750 273.00 | 5253В 
10 50 600 50 3.5 3750 44 36 2.54 4-SMD | 425-2417-2-ND& NEW! | 750 273.00 | 5253В00Ғ 
2 12 5 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1299-2-ND 3,000 | 377.00/M | 52531В 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1303-2-ND* 750 341.25 | S284B 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-2422-2-ND& NEW! | 750 341.25 | S2S4B00F 
10 50 600 50 3.5 3750 44 3.6 2.54 4-SMD | 425-1305-2-ND* t 3,000 | 455.00/М | S2S4BY 
4 12 10 50 600 100 8.5 5000 6.5 4.58 2.54 4-SMD | 425-1381-2-NDT 2,000 | 624.00/М | $21МЕБРУ 
* Built-in zero cross circuit 3t Wide format t Din/VDE 0884 9 VDE 68328 A Lead Free/RoHS Compliant 
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IsoLoop@ digital isolators from NVE are superior performance alternatives to traditional opto-couplers or 
optoisolators. These highly integrated devices deliver up to 100MBd of data per channel with only 2ns Pulse 
Width Distortion. They are available in single, dual and quad channel form factors. IsoLoop@ bus isolators 
offer the designer highly compact, isolated RS 485 and RS 422 complaint devices. These high-speed 
products are ideal for many industrial communication applications, including PROFIBUS. 


Features: 


IL260 and IL261: 

* 3.3V/5V CMOS/TTL Compatible * 110Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 2ns Typical Pulse 
Width Distortion * 10ns Typical Propagation Delay * 30k/Vus Typical Transient Immunity 

IL422: 

Ф 2500Vrms Isolation (1 minute) • 25ns Propagation Delay е 25MBd Data Rate * ins Pulse Skew * +60mA 
Driver Output Capability * Thermal Shutdown Protection * Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU 
Recommendation VII * UL 1577 Approval (pending) 

IL485 and IL485W: 

* 35MBd Data Rate * 25ns Propagation Delay * 2500Vrms Isolation (1 minute) 


1260 NEW! 1L422, IL422-3V 


IsoLoop? High Performance Digital Isolators 


1L610, IL610A, 11611, IL611A, 11612, IL612A, 11613 and IL614: 

* 40Mbps Data Rate * Open Drain or CMOS Outputs * Low Power Dissipation * Failsafe Output (Logic high 
output for zero coil current) 

1L710, IL710T, IL7710, IL711, IL711T, IL712, IL712T: 

* 100-110MBd Data Rate * 2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical Propagation Delay * 20- 
30kV/us Transient Immunity • 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L715, IL715T, 11716, IL716T, 11717 and IL717T: 

* 100MBd Data Rate; T-Series: 110MBd Data Rate * 2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical 
Propagation Delay * 20kV/us Transient Immunity; T-Series: 30kV/us Transient Immunity * 2500Vrms 
Isolation (1 minute) 

1L3285: 

* З.ЗУ Input Supply Compatible “ 40ns Propagation Delay * 5ns Pulse Skew • 20kV/us Transient Immunity 
2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L3585: 

* 40Mbps Data Rate * 5ns Pulse Skew * 20ns Propagation Delay * 20kV/us Transient Immunity * 2500Vrms 
Isolation (1 minute) 
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1L712, 1L712T 1L717, IL717T IL3285 NEW! 113585 NEW! 
>! в E >»: Ë DE 
El E: | 
4. x Ç 4 о 
á E E >E -4 А R 
Е (8 4° RE 
Supply | Package Temperature Digi-Key Price Each NVE Supply Package Temperature Digi-Key Price Each NVE 
Voltage Type Range Part No. 1 10 25 100 | Part No. Voltage Type Range Part No. 1 10 25 100 | Part №. 
3.8/50V |16-S0ICW 390-1050-5-ND NEW! 1026 821 730 633 | 1260 алау | 168004 | оос. ҙер |390-1046-5-І0 NEW! 492 456 377 317 (цз 
50V |16-S0ICW | c.c вер | 390-1051-5-ND NEW! 974 780 694 601 | 12608 SUI 16-306 390-1047-5-ND NEW! 492 456 377 317 |IL613-3 
3.3/5.0V | 16-SOIC 390-1052-5-ND NEW! 10.26 821 730 6.33 | 1260-3 ТЕТ ӨТКЕН 4% 456 377 347 ви 
Я -1053-5- 3 3.3/5.0V -40°C ~ 85°C - ie ў ў : 
50/ | 16-5010 390-1053-5-ND NEW! 974 7.80 694 6.01 | 1260-38 асабі ООШ am 16 37 зіт [вз 
3.3/5.0V |16-501С// 390-1055-5-ND NEW! 1026 821 730 633 | 1261 - - 
Sov | 16506 | agog- выр | 390-1032-5-ND 974 780 693 601 | 12618 ЫС 4. нии 24 in 12 du ыа 
3.3/5.0V | 16-5010 390-1054-5-ND NEW! 1026 821 730 633 | 1261-3 i ee Ale ц QUEE, ME S 
50V | 16-SOIC 390-1031-5-ND 974 780 693 601 | 1261-38 3.3/5.0V E 2. bn и NEW: a s. bei s E 
45/55V [16-9010 | ago. вес | $90-1000-ND м 8506 | -40°C - 85°С 390-1016.5-ND 284 263 222 193 | 177103 
3.3/5.0V | 16-SOIC 390-1017-5-ND 926 857 728 629 | L422-3V : š : : 
45/5.5V |16-S0ICW | дос. авес | 390-1001-ND 842 779 679 585 |11485 BDP -40%С-100°С КЫШНЫ 808) 580 A66. 401 | RECTUS 
3.3/5.0V | 16-SOIC 390-1018-5-ND 902 835 707 6.13 | IL485-3V 3.3/5.0V FERE jode ее: V s i E = ак: 
4.5/5.5V |16-SOICW | -40°C-85°C | 390-1002-ND 890 824 718 6.18 | L485W — = MAS | | к 
so 7; разра AEE 
3.3/5.0V | 8-PDIP | -40°C~ 85°C | 390-1020-5-ND 276 221 187 166 | IL610-2 к А k sq ua M А : ; А 
&-solc «бар Нас) 376 «991 i ЗЕ 8-506 | -40°C ~125°C | 390-1037-5-ND NEW! 1016 813 725 628 |IL712T-3 
8-MS0P 390-1022-5-ND 276 221 187 166 | IL610A-1 16-SOICW | goog 10де | 390-1009-М0 746 691 602 518 |1715 
3.3/5.0V | 8-PDIP | -40°С ~ 85°С | 390-1023-5-ND 276 221 187 166 | IL610A-2 33/50y | 16506 390-1012-ND 746 691 602 518 |IL715-3 
8-S0IC 390-1024-5-ND 276 221 187 1.66 | IL610A-3 16-S0ICW | дос. оер | 390-1038-5-ND NEW! 1344 1052 935 840 |IL715T 
8-MSOP 390-1025-5-ND 364 337 279 235 | IL611-1 16-SOIC 390-1039-5-ND NEW! 13.14 1052 935 810 | IL715T-3 
3.3/5.0V | 8-PDIP | -40°C~ 85°C | 390-1026-5-ND 364 337 279 235 |6112 16 500\ | 4vc- irc [ERES zA Bon 807 СЕЗЕ ЦЕ 
8-SOIC 390-1027-5-ND 364 337 279 235 | 1611-3 3.3/5.0V | 16-306 | -40°C - 100°C | 390-1013-ND 746 691 602 5.18 | IL716-3 
8-MSOP 390-1028-5-ND зва 337 279 235 | IL611A-1 16-SOICW | -40°С - 125°C | 390-1040-5-ND NEW! 13.14 1052 935 810 | IL716T 
3.3/5.0V | 8-PDIP | -40°C~ 85°C | 390-1029-5-ND 364 337 279 235 | 161142 7 err Е 
Mid Е БЕН £ Sir 16-8010w | -40°С -100°С | 390-1011-ND 746 691 602 548 |1717 
3.8/5.0V | 16-50 | -40°C~ 100°C |390-1014-ND 746 691 602 518 |1717-3 
&:PDIP CoO NEW 364 337 279 235 116122 16-SOICW | -40°С ~ 12550 |390-1041-5-ND NEW! 1344 1052 935 840 |1L717T 
алыу | 8306 | дес. ввес | 390-1043-5-ND NEW! 364 337 279 235 | L612-3 зау | аво ае вос 22-2 Шз ыссы шй 
даб 8-PDIP 390-1044-5-ND NEW! 364 337 279 235 | IL612A-2 а š SUO aE 702 562 5. A ° 
8-S0IC 390-1045-5-ND NEW! 364 337 279 235 | IL612A-3 3.8/5.0V | 16-SOICW | -40°C~ 85°C | 390-1033-5-М0 NEW! 844 676 610 528 |IL3585 
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CTR Rise/Fall | Iso. | Digi-Key Pricing Agilent 
Fig.| Pkg. Range (%)| Vceo |Time(uS)| Volt. | Part Мо. 1 10 100 Part No. 
40/80 70V 5/5 5,000 | 516-1002-5-ND 40 2.75 20.00 |СМҮ17-1 
1 |6-DIP | 63/125 70V 5/5 5,000 | 516-1003-5-ND 40 2.75 20.00 | CNY17-2 
160/320 | 70V 5/5 5,000 | 516-1005-5-ND 40 2.75 20.00 | CNY17-4 
Optocouplers - Low Input Current, High Gain 
T&R 
CTR Supply | Iso. |Digi-Key Pricing Pricing |Agilent 
Fig.| Pkg. (Typical) Volt. | Volt. [Рай No. 1 10 100 | 1,500* Рай №. 
8-DIP |1600%@1.6mA| 7V |3,750|516-1007-5-ND 1.35 11.25 90.00 --|6М138 
8-501С |1600%41.6тА| 7V |3,750 |516-1008-5-М0 1.48 11.80 97.35 --|НОРІ-0700 
8-DIP |1600%@1.6тА | 18V |3,750 |516-1009-5-М0 1.35 11.25 90.00 --|6М139 
2 | 8-SOIC |1600%@1.6тА| 18V |3,750|516-1010-2-ND - - — | 884.00/М| HCPL-0701#500 
8-501С |1600%@1.6тА| 18V |3,750 |516-1010-5-М0 1.65 13.20 108.90 --|НОРІ-0701 
8-5016 11600%@1.6тА | 18V |3,750 |516-1488-1-М08 1.70 13.60 112.20 | 884.00/М| HCPL-0701-500E 
8-DIP(W) |3000%@1.6mA | 18V |5,000 |516-1011-5-М0 2.41 19.80 160.50 —|HCNW139 
3 | 5-SOIC |1600%@1.6тА | 18V |3,750 |516-1012-5-М0 1.95 15.60 128.70 —|HCPL-M701 
8-SOIC | 3500%@40рА | 18V |3,750 |516-1013-5-М0 2.39 19.61 159.00 —|HCPL-070A 
4 | 8-DIP | 3500%@40рА | 18V |3,750|516-1018-5-ND 4.86 39.96 324.00 --|НОРІ-4731 
8-SOIC | 3500%@40рА | 18V |3,750 |516-1019-5-М0 6.50 53.47 433.50 —|HCPL-073A 
8-5016 |1300%@0.5mA | 3.3V |3,750|516-1020-5-ND 3.60 29.60 240.00 —|HCPL-073L 
8-DIP |1600%@1.6тА | 7V |3,750 |516-1014-5-М0 2.36 19.43 157.50 —|HCPL-2730 
8-DIP |1600%@1.6тА | 7V |3,750 |516-1542-5-М08 2.36 19.43 157.50 | НСРЕ-2730-000Е 
8-501С |1600%@1.6тА| 7V |3,750 |516-1015-5-М0 3.35 27.57 223.50 —|HCPL-0730 
5 | 8-DIP |1600%@1.6тА| 18V |3,750 |516-1016-5-М0 2.48 20.35 165.00 —J|HCPL-2731 
8-DIP |1600%@1.6тА | 18V |3,750 |516-1543-5-М08 2.48 20.35 165.00 | НСРЕ-2731-000Е 
8-5016 |1600%@1.6тА | 18V |3,750 |516-1017--М0 — — — |2184.00/M| HCPL-0731#500 
8-501С |1600%@1.6тА| 18V |3,750 |516-1017-5-М0 3.74 30.71 249.00 --|НОРІ-0731 
8-501С_|1600%@1.6тА | 18V |3,750 |516-1535-1-М08 3.36 29.40 235.20 | 2126.88/М| HCPL-0731-500E 
6 | 6-DIP 1200%@1.0тА | 7V |3,750 |516-1021-5-М0 2.03 16.20 133.65 —]|4N45 
1500%@1.0тА | 20V |3,750 |516-1022-5-М0 2.43 19.40 160.05 —|4N46 
Optocouplers 
CTR T&R 
Range | Supply | Iso. Digi-Key Pricing Pricing | Agilent 
Fig.| Pkg. (%) | Volt. | Volt. | Part No. 1 10 100 1,500* | Part No. 
8-DIP | 7-50 | 15V | 3,750 |516-1023-5-40 1.35 11.25 90.00 — |6М135 
8-SOIC | 7-50 | 30V | 3,750 |516-1024-5-ND 1.30 1040 85.80 — | HCPL-0500 
8-DIP(W) | 7-50 | 30V | 5,000 |516-1025-5-М0 1.90 15.20 125.40 — | HCNW135 
8-DIP |19-50| 15V | 3,750 |516-1026-5-М0 1.35 1125 90.00 — |6N136 
8-DIP |19-50| 15V | 3,750 |516-1520-5-М08 1.13 9.00 74.25 — | 6М136-000Е 
8-SOIC | 19-50 | 30V | 3,750 |516-1027-2-ND — = — | 780.00/M | HCPL-0501#500 
8-SOIC |19-50 | 30V | 3,750 |516-1027-5-ND 1.45 11.60 95.70 — | HCPL-0501 
8-SOIC | 19-50 | 30V | 3,750 |516-1529-1-NDS 1.50 12.00 90.00 | 765.00/М | HCPL-0501-500E 
8-DIP(W) | 19-50 | 30V | 5,000 |516-1028-5-М0 2.00 16.00 132.00 — | HCNW136 
8-DIP(W) | 19-50 | 30V |5,000|516-1524-5-ND8 2.00 16.00 132.00 — | HCNW136-000E 
f 8-DIP |19-50 | 30V | 3,750 |516-1029-5-М0 1.47 1225 98.00 — | HCPL-4502 
8-SOIC |19-50 | 30V | 3,750 |516-1030-5-М0 1.43 11.40 94.05 — | HCPL-0452 
8-DIP(W) | 19-50 | 30V | 5,000 |516-1031-5-М0 2.00 16.00 132.00 -- | HCNW4502 
8-DIP(W) | 19-50 | 30V | 5,000 |516-1525-5-М08 2.00 16.00 132.00 -- | HCNW4502-000E 
8-DIP |19-50| 30V | 3,750 |516-1032-5-ND 1.88 15.00 123.75 -- | HCPL-4503 
8-DIP [19-50 | 30V | 3,750 |516-1548-5-М08 1.88 15.00 123.75 — | HCPL-4503-000E 
8-SOIC | 19-50 | 30V | 3,750 |516-1033-5-ND 2.05 16.40 135.30 — | HCPL-0453 
8-SOIC | 19-50 30V | 3,750 |516-1528-5-М08 2.05 16.40 135.30 — | HCPL-0453-000E 
8-DIP(W) | 19-50 | 30V | 5,000 |516-1034-5-ND 241 19.80 160.50 — | HCNW4503 
8-DIP |15-22 | 30V | 3,750 516-1049-5-ND 1.98 15.80 130.35 — | HCPL-2502 
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Range | Supply| Iso. | Digi-Key Pricing Pricing | Agilent 
Fig. Pkg. | (%) | Volt. | Volt. | Part No. 1 10 100 | 1,500* | PartNo. 
8-DIP | 26-65 | 30V | 3,750 |516-1035-5-ND 2.10 16.80 138.60 — | HCPL-4504 
8 8-DIP | 26-65 | 30V | 3,750 |516-1479-5-ND§ 2.10 16.80 138.60 — | HCPL-4504-000E 
8-SOIC | 26-65 | 30V | 3,750 |516-1036-5-ND 2.30 18.40 151.80 — | НСРЕ-0454 
8-DIP(W) | 25-65 | 30V | 5,000 |516-1037-5-ND 2.68 22.02 178.50 — | HCNW4504 
8-DIP | 44-90| 30V | 3,750 |516-1038-5-М0 2.33 18.60 153.45 — | HCPL-4506 
8-DIP | 44-90 | 30V | 3,750 |516-1549-5-№08 2.33 18.60 153.45 — | HCPL-4506-000E 
9 | 8-SMD |44-90| 30V | 3,750 |516-1039-5-ND 2.38 19.00 156.75 — | HCPL-4506#300 
8-SOIC | 44-90 | 30V | 3,750 |516-1040-5-ND 2.86 23.50 190.50 — | HCPL-0466 
8-DIP(W) | 44-90 | 30V | 5,000 |516-1041-5-М0 2.75 22.57 183.00 — | HCNW4506 
8-DIP | 7-50 | 30V | 3,750 516-1042-5-ND 210 16.80 138.60 — | HCPL-2530 
8-SOIC | 7-50 | 30V | 3,750 |516-1043-5-ND 3.04 24.98 202.50 — | HCPL-0530 
8-DIP | 19-50 | 30V | 3,750 |516-1044-5-ND 2.20 17.60 145.20 — | HCPL-2531 
8-DIP | 19-50 | 30V | 3,750 |516-1474-5-ND§ 2.20 17.60 145.20 — | HCPL-2531-000E 
10 8-SMD | 19-50 | 30V | 3,750 |516-1045-5-ND 2.25 18.00 148.50 -- | HCPL-2531#300 
19-50| 30V | 3,750 |516-1046-2-ND = = — |1846.00/M | HCPL-0531#500 
19-50 | 30V | 3,750 |516-1046-5-ND 3.15 25.90 210.00 — | HCPL-0531 
8-S0IC 19-50 | 30V | 3,750 |516-1484-1-М08 2.84 24.85 198.80 |1846.00/М | HCPL-0531-500E 
19-50 | 30V | 3,750 |516-1530-5-ND§ 3.15 25.90 210.00 — | HCPL-0531-000E 
19-50 | 30V | 3,750 |516-1047-5-М0 4.79 39.41 319.50 — | HCPL-0534 
15-50 | 3.3V | 3,750 |516-1048-5-ND 3.42 28.12 228.00 — | HCPL-053L 
High Bandwidth Analog/Video Optocouplers 
CTR | Bandwidth | Supply | Iso. | Digi-Key Pricing Agilent 
Fig. Pkg. |%(Тур.) | MHz (Тур.) | Volt. | Volt. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
8-DIP(W) 52 9 30V |5,000| 516-1050-5-М0 2.72 22.39 181.50 | HCNW4562 
7 |8SMD(W)| 52 9 30V |5,000| 516-1051-5-ND 2.77 22.76 184.50 | HCNW4562#300 
8-ПІР 45 17 30V |3,750| 516-1052-5-М0 2.32 19.06 154.50 | HCPL-4562 
Logic Gate Optocouplers - 5MBd, 8MBd 
Common T&R 
Mode |Зирру| Iso. | Digi-Key Pricing Pricing | Agilent 
Fig Pkg. Rejection | Volt. | Volt. | Рай No. 1 10 100 1,500* | Part No. 
11 8-DIP | 1,000V/us | 20V | 3,750 1516-1053-5-М0 2.50 20.54 166.50 — |HCPL-2200 
8-SMD | 1,000V/us | 20V | 3,750 |516-1054-5-№0 2.54 20.91 169.50 — | HCPL-2200#300 
1,000V/us | 20V | 3,750 |516-1055-2-ND = = — | 1560.00/М | HCPL-0201#500 
1,000V/us | 20V |3,750 |516-1055-5-М0 2.66 21.83 177.00 — |HCPL-0201 
8-SOIC | 1,000V/us | 20V | 3,750 |516-1483-1-№0$ 2.40 21.00 168.00! 1560.00/M | HCPL-0201-500E 
10,000V/us | 20V | 3,750 |516-1056-2-ND = kemi — | 1794.00/M | HCPL-0211#500 
10,000V/us | 20V |3,750 |516-1056-5-М0 3.06 25.16 204.00 — |HCPL-0211 
12 | 8-SOIC |10,000V/us | 20V | 3,750 |516-1526-1-№08 2.84 24.85 198.80| 1747.08/М | HCPL-0211-500E 
8-DIP | 1,000V/us | 20V | 3,750 |516-1057-5-№0 2.43 19.98 162.00 — |HCPL-2201 
8-DIP |10,000V/us | 20V | 3,750 [516-1059-5-МО 2.75 22.57 183.00 — |HCPL-2211 
8-DIP |10,000V/us | 20V | 3,750 |516-1537-5-М08 2.75 22.57 183.00 — |HCPL-2211-000E 
8-DIP(W)| 10,000V/us | 20V | 5,000 [516-1065-5-МО 3.15 25.90 210.00 — |HCNW2211 
8-SMD(W)| 10,000V/us | 20V |5,000,516-1066-5-ND 3.20 26.27 213.00 — | HCNW2211#300 
13 8-DIP | 1,000V/us | 20V |3,750 1516-1058-5-М0 2.43 19.98 162.00 — |HCPL-2202 
8-DIP |10,000V/us | 20V |3,750,516-1060-5-ND 2.75 22.57 183.00 — |HCPL-2212 
8-DIP | 1,000V/us | 20V | 3,750 [516-1061-5-МО 6.35 52.17 423.00 — | НСРІ-2231 
8-SMD | 1,000V/us | 20V | 3,750 |516-1062-5-ND 6.39 52.54 426.00 — | HCPL-2231#300 
14 | 8-DIP |10,000V/us | 20V | 3,750 |516-1063-5-ND 8.21 67.53 547.50 — | НСРІ-2232 
8-DIP |10,000V/us | 20V | 3,750 |516-1473-5-М08 8.21 67.53 547.50 — |HCPL-2232-000E 
8-5МО |10,000V/us | 20V | 3,750 |516-1064-5-ND 8.26 67.90 550.50 — | HCPL-2232#300 
8-SOIC | 100V/us 5V |3,750|516-1067-5-NDT 5.78 47.55 385.50 — | НСРІ-0300 
15 8-DIP 100V/us 5V |3,750|516-1068-5-NDT 4.50 37.00 300.00 — | НСРІ-2300 
8-DIP 100V/us 5V |3,750 |516-1538-5-№018 4.50 37.00 300.00 — |HCPL-2300-000E 
8-5МО | 100V/us 5V |3,750|516-1069-5-NDT 4.55 37.37 303.00 — |HCPL-2300#300 
T8MBd Dual Channel “Рог Tape & Reel Part No., change -1 ю-2 $ Lead Free 
(Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 in. row spacing) (Continued) 
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Common T&R Transfer |Delay T&R 
Mode Supply | Iso. | Digi-Key Pricing Pricing | Agilent Rate | Time |Supply | Iso. |Digi-Key Pricing Pricing |Agilent 
Fig. OE| Pkg. | Rejection | Volt. | Volt. | Part No. 1 10 100 1,500* | Part No. Fig. Pkg. | (Mb/s) | (ns) | Volt. | Volt. [Рай No. ‘il 10 100 1,500 * | Part No. 
Yes) 8-DIP |10,000 V/us| 5V |3,750 | 516-1070-5-М0 1.50 12.50 100.00 — |6N137 8-SMD 50 2 5V 13,750|516-1108-5-ND 6.23 51.25 415.50 — | НСРЕ-7723-300 
Yes| 8-DIP |10,000 V/us| 5V |3,750 | 516-1521-5-№08 1.25 10.00 82.50 — |6N137-000E 83-506 | 50 22 5V [3,750 |516-1109-5-М0 6.68 54.95 445.50 — | НСРЕ-0723 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us| 5V |3,750 ,516-1071-2-ND — - — | 936.00/M |HCPL-0600#500 8DP | 25 | 40 | зу [3750 516-1110-5-№0 563 4625 37500 — | HCPL-7721 
Yes| 8-SOIC |10,000 V/us| 5V |3,750 516-1071-5-ND 1.75 14.00 115.50 — | HCPL-0600 8DP | 25 | 40 | зу |3750|516-1550-5-ND8 572 4699 381.00 2 |HCPL-7721-000€ 
Yes| 8-SOIC |10,000 V/us| 5V |3,750 |516-1485-1-М08 1.80 14.40 118.80 | 936.00/М | HCPL-0600-500E &soic| 25 | 40 | зу [3750516441510 608 4995 40500 — |HGPL-0721 
Yes|B-DIP(W) 10,000 V/us| 5V |5,000 |516-1072-5-М0 2.35 18.80 155.10 — | HCNW137 
Yes SORA 1900 Vis 5V |5000|516-1074-5-ND 2.50 20.54 166.50 — |HCNW2601 8DP | 25 |40 | 5V |3⁄50|516-1112-5-ND 4.95 40.70 330.00 — |НСРІ-7720 
Yes| 8-SOIC |10,000 V/us| 5V |3,750/516-1075-2-ND — — — | 936.00/M | HCPL-06014500 22 |9S0lC| 25 | 40 | SV |3,750|516-1113-5-М10 5.40 44.40 360.00 — |HCPL-0720 
Yes| 8-SOIC |10,000 V/us| 5V |3,750 |516-1075-5-М0 1.75 14.00 115.50 — |HCPL-0601 8-506 | 25 | 40 | 5V [3,750 |516-1534-5-№08 5.49 45.14 366.00 — | HCPL-0720-000E 
Yes| 8-SOIC |10,000 V/us| 5V |3,750 |516-1471-5-М08 1.75 14.00 115.50 — | HCPL-0601-000E 8-DIP | 125 | 40 | 5V [3,750 |516-1114-5-№0 4.28 35.15 285.00 — |HCPL-7710 
ав Yes| ӘШІР [10,000 V/us| зу |3,50 |516:10765-М0 1.68 1340 11055 — HcPL-2601 8-DIP | 125 | 40 | 5V |3,750 |516-1480-5-М08 4.37 35.89 291.00 — | HCPL-7710-000E 
Yes 8-DIP |10,000 V/us| 5V |3,750 516-1540-5-NDS 1.68 13.40 110.55 — | HCPL-2601-000E 8-SMD| 125 | 40 | 5V |3,750|516-1115-5-ND 4.30 35.52 288.00 — | HCPL-77104300 
Yes| 8-SMD |10,000 V/us| 5V |3,750 |516-1077-5-М0 1.73 13.80 113.85 — | HCPL-26014300 s-soic| 125 | 40 | sv [3750 [516-11162№0 — — — —  —I|2756.00/M | HCPL-07104500 
Yes} 8-DIP |15,000 V/s) 5V |3,750 | 516-1078-5-М0 1.69 13.88 112.50 — | НСРІ-2611 8-S0IC | 12.5 40 5V |3,750 |516-1116-5-М0 4.73 38.85 315.00 — |HCPL-0710 
Yes 8-SMD |15,000 V/us| 5У |3,750|516-1079-5-М0 1.73 1425 115.50 — | HCPL-2611#300 8-06 | 125 | 40 | 5V |3,750 |516-1489-1-М08 4.32 37.80 302.40| 2808.00/M | HCPL-0710-500E 
Yes 8-SOIC 15,000 V/us| 5V [3,750/516-1080-2-ND — — - |1196.00/M | НСРІ-06114500 
Yes| 8-SOIC 15,000 V/us| 5V |3750 |516-1080-5-№0 2.03 16.65 135.00 — | HCPL-0611 salesoc| № | © | SV 3750 АШШЫ 7.43 61.05 495.00 — | HEPL-0788 
Yes| 8-501 15,000 Vis) 5V |3,750 |516-1486-1-М05 1.84 16.10 128.80 |1196.00/М | HCPL-0611-500E 15 | 60 | SV (350|516:1536:5:ND$ 7.52 61.79 501.00 — |FCPL-0738-000E 
Yes 8-DIP(W) 15,000 V/us| 5V |5,000 516-1082-5-ND 2.70 22.20 180.00 — | HCNW2611 
Yes|8-SMD(W)|15,000 V/us| 5V |5,000 |516-1083-5-М0 2.75 22.57 183.00 — |НСММ/26119300 Integrated Driver Optocouplers 
Yes| 8-SOIC |5,000 V/us | 5V |3,750 |516-1084-5-М0 2.32 19.06 154.50 — |HCPL-061A 
Yes| 8-SOIC | 5,000 V/us | 5V |3,750 | 516-1085-5-М0 248 20.35 165.00 — |HCPL-061N Input | Output | Supply | Iso. | Delay | Digi-Key Pricing Agilent 
No | 8-DIP |10,000 Vis 5V |3,750 | 516-1086-5-М0 2.81 23.13 187.50 — |HCPL-2630 Fig. Pkg. |Current Current Volt. | Volt. | Time | Part No. 1 10 100 Рам №. 
D МС a и А 2 As и = {КАН ры 24 | 8-DIP | 8mA | 0.6А | 13V |5,000 |5.00us| 516-1118-5-М0 2.13 17.00 140.25 |HCPL-3000 
о] 8- ,000 V/us| 5V |3,750 | 516-1087-5- ў 5 5 = E 
Nol asore уы зу 3750 P i — — ` — 239200 HCPL-0630#500 25 | 8-DIP | 12тА | ОЛА | 24V |5,000|2.000s|516-1119-5-ND 248 20.35 165.00 |НСРЕ-3100 
No|8-SOIC 10000 V/us| 5V |3750 |516-1088-5-М0 440 33.67 273.00 — | HCPL-0630 26 | 8-DIP | 8mA | ОЛА | 24V [5,000 | 0.50уз | 516-1120-5-М0 270 2220 180.00 |HCPL-3101 
No | 8-SOIC |10,000 У/5| 5V |3,750|516-1487-1-NDS 3.68 32.20 257.60 |2392.00/M | HCPL-0630-500E 8-DIP | 7mA | 20А | 30V |3,750 | 0.5005 | 516-1121-5-ND 2.45 19.60 161.70 HCPL-3120 
Мо] 8-DIP |10,000 Vis} 5V |3,750|516-1089-5-ND 3.04 24.98 202.50 — | HCPL-2631 8-DIP | 7mA | 20А | 30V |3,750 | 0.50рз | 516-1476-5-№0$ 2.45 19.60 161.70 |HCPL-3120-000E 
Мо] 8-DIP 10,000 Vis} 5V |3,750 |516-1541-5-М06 3.04 24.98 202.50 — | HCPL-2631-000E 27 | 8-SMD | 7mA | 20А | 30V |3,750|0.500s|516-1122-5-ND 2.25 18.50 150.00 |HCPL-31204300 
No 8-SMD 10,000 V/us| 5V [3,750 |516-1090-5-№0 3.08 25.35 205.50 — |HCPL-26314300 8-SMD | 7mA | 20А | 30V [3,750 | 0.5005 | 516-1544-5-NDS 2.25 18.50 150.00 HCPL-3120-300E 
No) 85016 10,000 V/us| 5V 3,750 51610912407 — — -- — — 299200/М | HGPL-0631#500 8-DIP | 7mA | 20А | 30V [3,750 | 0.50рз | 516-1123-5-ND 3.04 24.98 202.50 |HCPL-J312 
Хо 8-SOIC |10,000 Vis} 5V |3,750 |516-1091-5-№0 4.10 33.67 273.00 — | HCPL-0631 UP 
ТІ 8-506 10,000 Ws) 5V |3.750 516-1472-5-NDS 4.10 3367 273.00 — | HCPL-0631-000E 28 |8-DIP(W) bun du 7 jun E E s а 2! е 
Мо] 8-DIP |15,000 V/us| 5V |3,750|516-1092-5-ND 5.04 4144 336.00 — | HCPL-4661 ША. 1221 „750 | 0.5005 Ва Ы 49228. Бі 
No | 8-SOIC |15,000 V/us| 5V |3,750 |516-1093-5-М0 6.75 55.50 450.00 — | HCPL-0661 27 | 8-DIP 7mA 0.5А 30V | 3,750 | 0.5005 | 516-1125-5-М0 2.43 19.98 162.00 HCPL-3150 
No | 8-SOIC |15,000 Vis] 5V |3,750 [516-1533-5-№08 6.75 55.50 450.00 — |НСРІ-0661-000Е зо | &soic | 8А | 04A | 30V |3,750 | 0.7005 | 516-1126-5-№0 1.88 15.00 123.75 HCPL-0314 
No] 8-DIP | 5,000 Wus | 5V |5,000 |516-1094-5-М0 4.39 36.08 292.50 — |HCPL-263A 8mA | 04A | 30V |3750 | 0.7005 | 516-1527-6-М08 1.88 15.00 123.75 HCPL-0314-000E 
то оо 5 ү о ЕЛЬ P tm 3081.00/М eee ng | ӘШІР | 8mA | 04A | 30V | 3,750 10.7005 516-1127-5-М0 1.80 1440 118.80 /HCPL-3140 
о | 8- il us В -1095-5- 4 -i j — -l " SQ à 
No сос | 5.000 vine | зу [3750 СЕ А 529 4348 35250 ол 16-301 | 7mA | 0.5А | 30V | 3,750 |0.50џ5 | 516-1129-5-№04 5.36 44.03 357.00 |HCPL-315J 
No| 8-DIP 25000 V/us| 5 |5000 |516-1096-5-М0 504 4144 336.00 — | HCPL-263N si 16506 8А | 04А | 30V [3750 (0.7005 |516-1128-5-NDg 2.70 2220 180.00 HCPL-314J 
No | 8-5016 [25,000 Vis 5V |350|516-1097-5-ND 6.98 5735 46500 — lHCPL-063N 8mA | 04A | 30V |3,750 | 0.7046 | 516-1477-5-М08 2.70 22.20 180.00 HCPL-314J-000E 
No | 8-SOIC [25,000 V/us| 5V |3,750 |516-1522-5-М08 6.98 57.35 465.00 — | HCPL-063N-000E — gs 10А | 20A | 30V [3750 | 0.50s 516-1130-5-\0 461 37.93 307.50 |HCPL-316J 
Ко | 5-SOIC |10,000 V/us| 5V |3,750|516-1073-5-ND 1.88 15.00 123.75 — | HCPL-M600 AA | 20А | 30V |3,750|0.500s|516-1478-5-NDS 4.61 37.93 307.50 |HCPL-316J-000E 
18 | No | 5-SOIC 15,000 V/s) 5V |3,750 | 516-1081-5-М№0 2.38 19.00 156.75 — |HCPL-M611 
No | 5-S0IC |15,000 W/us| 5V |3.750 |516-1554-5-М08 2.38 19.00 156.75 — |НСРІ-М611-000Е і 
4g Мо 8-0 [5,000\/ | 5V |3,750 |516-1098-5-М0 2.70 22.20 180.00 — |HCPL-7601 AC/DC Logic Interface Optocouplers 
Мо] 8-DIP |15,000 0/05) 5V |3,750|516-1099-5-ND 2.90 23.87 193.50 — |HCPL-7611 Hysteresis | Delay [Supply] iso. [Digi-Key Pricing Agilent 
Fig.| Pkg. (Typ.) Time | Volt. | Volt. |Part No. 1 10 100 Part No. 
Optocouplers - 15MBd 8-DIP | 12mA |40 | tev |3,750|516-1131-5-ND 320 2627 213.00 |HCPL-3700 
= = е 8-DIP | 12mA | 40џ5 | 18V |3,750 |516-1545-5-М08 320 2627 213.00 | HCPL-3700-000E 
ЕЕ Оаа ШШ ү РЕ) е ш m м 32 |8-5М0| 12тА | 4ous | 18V |3,750 |516-1122-5-М0 224 2664 216.00 | HCPL-3700#300 
: : : 2 : : 8-DIP | 0.6mA | 40,5 | 18V |3,750|516-1133-5-ND 500 41.07 333.00 HCPL-3760 
16 | Yes | 8-50 | 90ns;75ns | 3.3v |3,750 | 516-1100-5-\0 200 1600 13200 | HCPL-O60L 8-5М0/ oema | 40 | 18V |375 5161184540 504 4144 336.00 | HCPL-2760#300 
Yes | 8-DIP | 90ns;75ns | 3.3V |3,750 |516-1101-5-ND 215 — 17.20 141.90 |HCPL-260L š : : г ` 
7 No | &DIP | 90ns;75ns | 3.3v [3.750 /516-1102-5-ND 360 2960 240.00 |HCPL-263L " : . 
No | 8506 | 90ns;75ns | 3.3V [3750 |516-1103-5-М0 450 37.00 30000 | HCPL-063L High Linearity Analog Optocouplers 
Current 
Optocouplers = 20MBd Transfer Reverse | Iso. | Digi-Key Pricing Agilent 
Fig. Pkg. Ratio (95) Volt. Volt. | Part No. 1 10 100  |Part No. 
| Delay | Supply | Iso. | Digi-Key Pricing Agilent 025-075 | -15 | 5,000] 516-1135-5-ND 299 2461 19950 |HCNR200 
Но. OE | Pkg. | Time Volt. | Volt. |Рап No. 1 10 10 Рай No. эз вором | 029-075 | 415 | 5000 | 516-1522.5-NDS 209 2461 199.50 |HCNR200-000E 
20| Yes | 8DIP | 60ns 5V |3750 |516-1104-5-ND 599 4921 399.00 | HCPL-2400 036-072 | 45 | 5000|516-1136--ND 398 3275 26550 HCNR201 
Yes | 8-SMD |  60ns 5V _| 3,750 |516-1105-5-М0 6.03 49.58 402.00 | HCPL-2400#300 036-072 | 45 |5000|516-1522-5-NDS — 398 3275 26550 |HCNR201-000E 
№ | 8-DIP | 60ns 5V | 3,750 |516-1106-5-М0 1197 98.42 798.00 | HCPL-2430 
21] No | &DIP | 60ns 5V | 3,750 |516-1539-5-№0$ 12.06 9916 804.00 | HCPL-2430-000E T8MBd Dual Channel *For Tape & Reel Part Мо, change-1to-2 8 Lead Free 
No | 8-SMD 6015 3v 3,750 |516-1107-5-ND 12.02 9879 801.00 | HCPL-2430#300 (Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 in. row spacing) (Continued) 
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Gain | Delay |Supply| Iso. |Digi-Key Pricing Agilent ТЕТІ = Я 
Fig.| Pkg. |Tol.+| Time | Мон. | Мон. [Рай No. 1 — 10 100 |PartNo. al m 0 пову Е UU 1 paeng um өзіні? 
8-SMD | 3% | 990us | 5/ | 3,750 |516-1137-5-ND 421 3460 280.50 | HCPL-7510-300 
8-SMD | 5% | 9.9005 | 5V | 3,750 |516-1138-5-ND 3.87 31.82 258.00 | HCPL-7520-300 36 | вор | ^97 20V 11-8009 | 3,750 |516-1148-5-ND 5.83 4702 388.50 | HCPL-4100 
8-DIP | 3% | 990us | 5V | 3750 |516-1139-5-ND 844 6928 562.50 | HCPL-7800 4.5-20V |1.60рз | 3,750 |516-1546-5-ND§ 583 47.92 388.50 | HCPL-4100-000E 
8-DIP | 3% | 990us | 5V | 3750 |516-1481-5-М06 844 6938 562.50 | HCPL-7800-000E 
8-SMD | 3% | 9.9005 | 5V | 3,750 [516-1140-5-ND — 848 6975 565.50 | HCPL-7800#300 a7 | вор | 497 20У (1604s | 3,750 516-1149-5-ND 5.83 47.92 388.50 | HCPL-4200 
8-SMD | 3% | 9.90us | 5V | 3,750 |516-1551-5-ND$ 848 6975 565.50 | HCPL-7800-300E 4.5-20V |1.60џ5 | 3,750 |516-1547-5-ND§ 583 4792 388.50 | HCPL-4200-000E 
34 | &-DIP | 1% | 9.90 | 5V | 3750 |516-1141-5-ND 1098 9028 732.00 | HCPL-7800A 
8-DIP | 1% | 929006 | 5V | 3,750 |516-1552-5-М06 1098 9028 732.00 | HCPL-7800A-000E NS 
8-SMD | 1% | 9.90us | 5V | 3,750 |516-1142-5-ND 11.03 90.65 735.00 | HCPL-7800A#300 Digital Isolators 
8-SMD | 1% | 9.9005 | 5V | 3,750 |516-1553-5-ND§ 11.03 9065 735.00 | HCPL-7800A-300E 
8-DIP | 5% | 9.9045 | 5V | 3,750 |516-1143-5-ND 495 4070 330.00 | HCPL-7840 Transfer к " Р 
8-DIP | 5% | 9.90us | 5V | 3,750 |516-1482-5-М08 4.95 4070 330.00 | HCPL-7840-000E | No.of | Rate Supply | Digi-Key Pricing Agilent 
8SMD | 5% | 9.90us | 5V | 3,750 |516-1144-5-ND 600 4107 333.00 | HCPL-7840#300 ШЫ) | ЕЕ (Bus Besi Voltage (Ватина: бт шш ш | 
— |16-5016] 5% |20006| зу | 3,750 |516-145-5-ND 668 5495 445.50 | HCPL-788J 38 | 8-SOIC 1 100Mb/s | 3~5.5V |516-1150-5-ND 405 3330 270.00 | HCPL-0900 
. А 39 | 8-SOIC 2 100Mb/s | 3-5.5\ |516-1151-5-М0 5.85 4810 390.00 | HCPL-0930 
Line Receivers 
40 |16-SOIC(N)| 4 100Mb/s | 3-55V | 516-1152-5-ND 851 6993 567.00 | HCPL-090J 
Delay | Output | Supply | Iso. Digi-Key Pricing Agilent 
Fig. | Pkg. | Time | Current | Volt. | Volt. | PartNo. 1 10 100 | Part No. 41 |16-SOIC(N)| 4 100Mb/s | 3~5.5V | 516-1153-5-ND 851 6993 567.00 | HCPL-092J 
35 вор | 100ns | 50mA | sv | 3750 | 516-1146-5-ND — 572 4699 38100 | HCPL-2602 
100ns | 50mA 5V 3,750 516-1147-5-ND 9.00 74.00 60000 | HCPL-2612 T8MBd  tDualChannel “Рог Tape & Reel Part No., change -1 to-2 $ Lead Free 
(Note: 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 in. row spacing) 


» ANALOG 
DEVICES Digital Isolators 


Coupler isolation technology combines the dc isolation properties of microtransformers with semiconductor 
processing techniques to provide performance, power and integration benefits superior to those offered by 
traditional optocoupler technology. 

Coupler components operate at higher data rates, provide better timing accuracy and common-mode transient 
immunity and operate at lower power levels than optocouplers. They operate over wider temperature and 
supply voltage ranges than their optical competition. 


The Coupler technology rescues modern designs from the poorly controlled, temperature sensitive and time- 
dependent current transfer characteristics of standard optocouplers. 


Supply Package Max. Data Rate | Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage Type Mbps Part No. 1 25 100 
Single Channel 
25 ADUM1100AR-ND 410 328 255 
25 ADUM1100AR-RL7CT-ND 410 328 255 
1 | 3350/ | 85010 25 ADUM1100AR-RL7TR-NDT 2321.00/1.000 
100 ADUMT100BR-ND 468 375 292 
NEW! Dual Channel NEW! 
1 ADUMT200AR-ND 308 247 1892 
10 ADUM1200BR-RL7CT-ND 448 359 279 
2 | 2755\ | 8506 10 ADUMH200BR-RL7TR-NDf 2537.00/1,000 
25 ADUM1200CR-ND 552 442 373 
1 ADUM1201AR-ND 308 247 1892 
з | 275v | 8506 10 ADUM1201BR-ND 448 3590 279 
Triple Channel 
1 ADUM1300ARW-ND 410 328 255 
1 ADUM1300ARWZ-ND 410 328 255 
E | 165016 10 ADUM1300BRW-ND 546 437 369 
90 ADUM1300CRW-ND 824 — 660 557 
1 ADUM1301ARW-ND 410 328 255 
1 ADUM1301ARWZ-ND 410 328 255 
S | ӘЛЕУ | 16-500 10 ADUM1301BRW-ND 544 437 369 
90 ADUM1301CRW-ND 824 660 557 
Quad Channel 
1 ADUM1400ARW-ND 486 389 329 
1 ADUM1400ARWZ-ND 486 389 329 
IE MEC 10 ADUM1400BRW-ND 728 583 1492 
90 ADUM1400CRW-ND 813 — 732 650 
1 ADUM401ARW-ND 486 389 329 
1 ADUM1401ARWZ-ND 486 389 329 
10 ADUM1401BRW-ND 728 583 49 
fr (ЗОЎ. тео 10 ADUM1401BRWZ-ND 728 583 4% 
90 ADUM1401CRW-ND 813 732 650 
90 ADUM1401CRWZ-ND 813 — 732 650 
1 ADUMT402ARW-ND 486 389 329 
1 ADUM1402ARWZ-ND 486 389 329 
10 ADUM1402BRW-ND 728 583 2% 
8 1:05:00: 60 10 ADUM1402BRWZ-ND 728 583 4% 
90 ADUM1402CRW-ND 813 732 650 
90 ADUM1402CRWZ-ND 813 — 732 650 


T Tape and Reel Part No. 


Fig. 1 Fig. 2 NEW! 
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GND, 


Fig. 3 NEW! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1584 (тоз) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


SHARP OPIC™ Photointerrupter 


microctectronics | Photointerrupter 


See below for JST 
Mating Connector 


Detector Sensing |Term- Tube 
Vceo IC Rise/Fall Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Мах. | (us) Typ. | (mm) |Туре | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3/4 3.0 | PCB |425-1050-5-ND 90 75 .60|GP1S52V 
3⁄4 42 |PCB |425-1058-5-ND 144 .95 76 | 6Р1$59 
35 20 35/35 1.6 | PCB 425-1062-5-ND 1.23 1.03 .82 GP1S95 
38/48 20 | PCB |425-1052-5-ND 147 1.23 .98 |GP1S560 
38/48 20 | РОВ |425-1056-5-ND .99 .83 .66 |GP1S56T 
4 50/50 1.0 | PCB 425-1041-5-ND 56 .39 .28 GP1S096HCZ 
a5 20 50/50 20 |PCB |425-1039-5-ND* 56 .39 .28 GP1S093HCZ 
50/50 20 |PCB |425-1042-5-ND 56 .39 .28 GP1S097HCZ 
50/50 30 |PCB |425-1040-5-ND 56 .39 .28 |GP1S094HCZ 
20 50/50 3.0 | PCB |425-1964-5-NDA NEW! .56 .39 .28 GP1S094HCZOF 
35 40 80/70 5.0 | PCB |425-1035-5-ND 1.02 85 .68 GP1L53V 
40 130/100 | 10 | PCB |425-1036-5-ND 1.75 140 1.16 |GP1L57 
2| 3 20 | 5050 | го |змо |425-1038-1-NDI 54 45 36 | GP1S092HCPI Detector Sensing К n ‘Tube 
425-1038-2-ND# 504.00/2,000 VCC lcc Distance | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
ШЕ 20 35/35 | 1.6 | РСВ 425-1043-5-ND 129 1.08 486 0Р1525 ЕЗ MUSEI (mA) Maxe bm) Турава (Ра! No: TEMO AMET DS Rart NO: 
40 80/70 30 | РСВ |425-1034-5-ND 114 95 .76|GP1L52V 1 5 20 34 PCB 425-1064-NDt 6.37 524 4.25 |GP1A35RV 
4 35 20 50/50 45 | PCB |425-1046-5-М0 1.33 1.06 .88 GP1S39 2 5 30 50 Connector | 425-1071-5-ND злі 306 2.48 | GP1A23LC 
5 m 20 3⁄4 зо | pog |425-1048-5-ND 1.02 85 .68 |GP1S51V 3 5 16.5 5.0 Connector | 425-1771-5-ND$ 117 _ 98 .78|GP1A073LCS 
425-1970-5-NDA NEW! 105 .88 .70 | GP1S51VJO00F 4| 2 30 50 | Connector | 425-1069-5-ND 326 269 218 | GP1A10 
8:11.99 20 34 | зо РСВ АЙЫЗЫ 99, 389.466: GP1SS81 5| 5 50 30 PCB — | 425-1073-5-М0 — 128 102 85 ӨРІАБОНВ 
7 35 20 3⁄4 30 |PCB |425-1054-5-ND 1.20 1.00 .80|GP1S562 
6 5 20 - Connector | 425-1072-5-ND* 248 204 1.65 | GP1A44E1 
8| 35 20 34 | 30 |PCB |425-1055-5-ND 81 .68 54 GP1S563 аш 
- | 20 12 PCB | 425-1085-5-NDO 100 85 68 | GP1A91LR 
* Low profile t Tray (nota tube) — tCutTape Tape & Reel Ж Lead Free/RoHS Compliant 
7 5 20 5.0 PCB | 425-1079-5-ND 155 124 1.03 | GP1A58HR 
50 3.0 PCB | 425-1075-5-ND 1.50 125  1.00| GP1A52HR 
50 3.0 PCB — |425-1076-5b-ND£ — 1.50 125  1.00| GP1A52LR 
8 5 20 5.0 Connector | 425-1083-5-ND 1.41 148 .94| GP1A75E 
9 5 16.5 5.0 Connector | 425-1081-5-ND 135 108  .90|GP1A73A 
10 5 20 3-7 | Connector | 425-1912-NDt 3.60 304 2.46 | GP2A231LRSA 


1 Tray (not tube) $ Inverted * With actuator OInternal 15K resistor — # Inverted type of the HR 


JST Mating Connector, 
Contact and Crimp Tool 


Digi-Key Pricing T&R JST 
Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
$Pos,25mm,Disconnecable Crimp — | ass toon 63 524 2097 — | H8P-SHF-AA 
Style NH Connector 
22-28AWG, Tin-Plated Phosphor Bronze |де i51 ND... 5.48 2449 | 130.00/5,000| SHF-001T-0.88S. 
Crimp Contact 
Detector Sensing |Тегт- Tube Crimp Tool w/Die for 22-28AWG Contacts |455-1122-ND 367.01/1 — | М/С-122 
Vceo IC Rise/Fall | Distance | inal |Digi-Key Price Each Sharp * For T; d Reel part ber ch: “.1-№0” to “-2-ND” 
Fig. | (V) Max. | (mA) Мах. | (us) Тур. (mm) | Туре (Part No. 1 10 100 | Part №. SPIRE ась аран ца й 
1 | z7vec | 30 1000 | 5-15 | PCB |425-1086-5-ND 4.66 3.83  3.11|GP2A200LCS 
1089-5-ND* 
2 35 20 80/70 13 | PCB |425-1089-5-ND 1.90 152 126 GP2L20R SHARP Tilt S 
21% 2 | 2020 | 6-4 | РСВ |425-1093-5-ND 84 ло 56 GP2S24 MICHOELECTRONICS. М ensor 
й 20 50/50 |1.5-6.5| РСВ |425-1096-5-ND 160 128 1.06 | 6Р2540 
т 2 m Features: • Subminiature * 2-phase output type • Able to detect the 
4i 5 50 8070 | 5-3 |5МО ЫШ ЫШ 1: з 74 GP2L26 tilt direction of both side (290°) by the position of rolling ball « High 
5 35 20 20/20 6-8 | SMD 425-1094-1-ND £ 1.11 93 74 GP2S27T reliability due to non-contact structure 
425-1094-2-ND# 481.00/1,000 Applications: • Digital cameras • Camcorders 
6 | 35 20 20/30 6 | PCB |425-1095-5-ND 128 102 .85|GP2528 
Detector Tube 
7 35 20 20/20 1 SMD 425-1097-1-ND t 51 43 34 GP2S60 Vceo lc Rise/Fall | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
425-1097-2-М0% 476.00/2,000 (М) Мах. | (mA) Мах. | (us) Тур. Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
425-1913-1-ND$ — 137 98 78 425-1037-5-№0* 245 196 1.62 | GP1S036HEZ 
8 | 3 20 20/20 |1.2-5.5 | SMD GP2S700HCP 
| 425-1913-2-ND# 507.00/1,000 ёў 20 50/50 PCB | 495-1045-5-ND 195 156 129 | GP1S36 


ж Darlington — tCutTape # Tape & Reel ж 4-way tilt 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1585 


SHARP ІН Emitters, Photo Transistors NEW! Blue Sensitive Photodiodes A 
MICROELECTRONICS and Diodes Features: Q 


* Lead Free/RoHS Compliant * Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye 


Fig. 3 <> Fig.4 <> * Compact flat package • Low dark current • Infrared light cut-off type 
ET) Applications: 
* AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system for cameras * Strobo- 
LT ІН Scopes • Precise optical instruments 
T= Te Short Cir.] Dark Peak Reverse 
Current | Current | Sensitivity | Voltage Active Tube 
9 


Is Typ. | Id Typ. | Wavelength Vr Area Digi-Key Price Each Sharp 
(НА) (A) Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | Part Мо. 


0.16 3х10712 560 10 1.55  |425-2429-5-ND 195 1.56 1.29 | BS120E0F 


Fig. 6 el Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 
K w у Шы 


Compact Dust Sensor 


IR Emitters Features: • Compact, thin type • Low dis- [Vec | Digi-Key Price Each Sharp 
Optical Peak sipation current (loc: MAX. 20А) Single- | ipa 1 25 50 | Part No. 
Forward| Forward | Power | Beam | Wave- Tube SHOL CELeCHON:Ot NOUSe OUS | татр 
Volt. | Current | Output | Angle | length | Digi-Key Price Each Sharp Applications: • Air conditioners • Air cleaner [12 |425-13169-NDt 15.75 — 1260 11.08 | GP2Y1001AU 
Fig. (V) Typ. |(mA) Max. (mW) Max. (2x Theta) (nm) Typ. | Part No. 1 10 100 Рам No. $58x38x20.7mm — $46x30x176mm |5 |4291917NDi 118 910 7597 |GP2Y1010AU 
12 50 30 20 940 | 42510221001 — 936002000 |GLT00MNOMP 
1 425-1023-1-ND¢ .54 45 36 
12 50 6.0 20 940 | 498-1993-2-ND#  50400/2000 |GLIOOMNIMP А : 
3 12 50 2.0 180 950 425-1024-5-NDT  .56 .39 28 |014100 Mating Connector, Contact and Crimp Tool 
4 12 50 3.0 60 950 425-1026-5-ND* 48 .33 24 |GL4800 
$ A i Digi-Key Pricing Tape & Reel | JST 
iCutTape # Таре & Reel Т Pale red transparent resin * Pink transparent resin Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
: 6-Pos., 1.5mm, Disconnectable Crimp 
Photo Transistors Style ZH Connector 455-1129-ND 76 633 2531 - ZHR-6 
26-28AWG, Tin-Plated Phosphor ж 
Реак n 455-1130-1-ND — 249 9.66 | 130.00/13,000 | SZH-002T-P0.5 
Vceo| Ic | Sensitivity |Rise/Fall| Beam Tube Bronze Crimp Contact 
Мах. | Мах. | Wavelength| Тур. Angle Digi-Key Price Each Sharp Crimp Tool with Die for 26-28AWG 
Fig. | (V) |(mA)| (пт) Тур. | (из) |(2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Contacts 455-1131-ND 367.01/1 = WC-491 
35 | 20 900 5.0/6.0 30 E ООР, ШТА РТ100МС0МР * For Tape and Reel part number, change *-1-ND" to “-2-ND” 
1 | 35] 20] 90 |50 | зо |2510061 4009 Зб 0,24 | PTIOOMFOMP 
425-1007-1-ND+0 36 .30 24 4 ё 
за] so se » лат "wem TOSHIBA illumination Sensors 
20 800 3.0/3.5 70 425-1009-5-ND 48 .33 .24 | PT4800 
20 860 3.0/3.5 70 425-1010-5-М00 56 .39 .28 | PT4800F SMD Photo-ICs for illuminance sensor which consist of one chip integrated photo-diode and amplifier circuit. 
4 35 | 20 860 3.0/3.5 70 425-2378-5-МПО0А NEW! .56 .39 .28 | РТ4800ҒЕ000Ғ Features: 
50 800 80/70 70 425-1014-5-ND*$ 60 .42 .30 | PT4810 * Small SMD package * Suitable for lead-free soldering and reflow soldering * Low supply voltage: VCC = 2.7V to 5.5V 
50 860 80/70 70 425-1015-5-ND *0 60 .42 .30 | PT4810F 
20 800 3.0/3.5 26 425-1008-5-ND 48 .33 24 | РТ480 
20 860 3.0/3.5 26 425-1012-5-М00 52 36 .26 | PT480F 
5 35 | 20 860 3.0/3.5 26 425-2380-5-МПОА NEW! .52 .36 .26 | PT480FE0000F 
50 800 80/70 26 425-1013-5-ND$ 52 36 26 | PT481 
50 860 80/70 26 425-1016-5-М00 (60 .42 .30 | PT481F 
3 20 800 2/3 12 425-1019-5-ND 2.43 2.00 1.62 | PT510 1 M 
7 5 | 100 800 350/300 12 425-1020-5-ND 8.57 7.05 5.72 | PT550 5 i 0.15 10.70 
в | a5 | 10] 80 10/10 12 |425-1017-5-М0 238 1.90 1.57 |РТ501 dus = 271075 Ма 
5 | 80 800 10/10 12 425-1018-5-ND 2.13 1.70 1.41 | PT501A 
9 35 | 100 800 350/300 100  |425-1021-5-NDO 743 6.11 4.95 | PT550F 
з 7 Tape & Reel К 
{Си Таре  £Tape &Reel $ Transparent blue resin 0 Visible Light cut-off resin, black * Darlington қ nu Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing Toshiba 
А Lead Free/RoHS Compliant Fig. | Sensitivity Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
Е 1 52uA TPS851CT-ND* 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS851 
Photo Diodes 2 404A TPS852CT-ND* 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS852 
Short Dark * For Tape and Reel part number, change “CT-ND” to “TR-ND” 
Circuit |Current} Peak  |Rise/ 
Vr | Current | Id | Sensitivity | Fall | Beam Tube Peer { 
Мах. Is Мах. |Wavelength| Typ. | Angle | Digi-Key Price Each Sharp ee below for ating Connector 
Fig.| (V) | (нА) Typ. | (nA) | (nm) Typ. | (ns) |(2x Theta)| Part No. 1 10 100 | Part No. SHARP қ : Я 
425-1027-1-№0+ 36 .30 24 MICROELECTRONICS ` Г T 
А 20 9 10 820 10 40 425-1027-2-ND# 336.00/2,000 PD100MCOMP 
425-1028-1-М040  .36 30 24 i 
ШЕЛ so (10| чо [02а ^ soo Ромки | Distance 
2130 92 2.0 940 5 -- 425-1030-5-ND 111 .93 174 |PD3122F 1 
3|— 45 10 820 — — 425-1029-5-ND 114 .95 76 |PD101SCOSS Measuring Sensors 
5 | 20 1.7 10 950 100 40 425-1032-5-ND 96 .80 .64 |PD480PI - _ 
6|32| 54 | 10 960 |200 | 90 |425-1031-5-ND .92 64 46 |PD413P1 ELLE C Шш — 
10] 32 5 30 960 — 115 | 425-1033-5-М00 105 .88  .70 |РО4ВІРІ мш Range Voltage ICC Output | Digi-Key Price Each Sharp 
+CutTape #Tape & Reel ó Visible Light cut-off resin, black Fig. | (V) | (cm) Тур. | (У) Тур. | (mA) Тур. | Type | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
4-30 2.25 33 425-1162-ND 12.18 974 8.53 | GP2D120 
10-80 2.0 33 Analog | 425-1161-ND 12.18 974 8.53 | GP2D12 
TM І: Dim. in mm 10-80 19 30 425-1166-ND 10.00 800 7.00 | GP2YOA21YK 
OPIC Light Detectors ЖЕ 15 = 33 425-1164-5-NDT 1218 974 853 | GP2D150A 
24 - 33 Digital | 425-1163-ND 12.18 974 8.53 | GP2D15 
24 = 30 425-1168-ND 10.00 800 7.00 | GP2YOD21YK 
20 ~ 150 2.05 33 Analog | 425-1165-ND 1563 1250 10.94 | GP2Y0A02YK 
2 5 
- 80 — 33 Digital | 425-1167-ND 15.63 12.50 10.94 | GP2YODO2YK 
Voltage Regulator. Sync. pesar Circuit 35 40 — 28 Digital | 425-1810-ND 8.03 642 5.33 | GP2YOD340K 


Comparator | 


T Tube (not a tray) 


Ң92 
Demodulator 


— circuit 
o4 


3 


JST mating Connector, Contact and Crimp Tool 


Output | Rise/ Peak Digi-Key Pricing T&R JST 
Current | Fall Beam Wave- Tube Description Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
Усе Мах. Тур. Angle length | Digi-Key Price Each Sharp 3-Pos., 2.0mm, Disconnectable Crim, 
Fig.| (V) | (mA) | (us) |(2xTheta)| (nm) Typ. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Style PH Connector й 455-1126-ND 42 353 14411 = PHR-3 
425-1178-5-ND* 2.72 2.24 1.82 | IS471F 24-30AWG, Tin-Plated Phosphor 
1 | 45-16 | 50 400/400) 110 940  |455.2069-5-ND*A NEW! 272 224 182 IS471FE Bronze Crimp Contact 455-1127-1-ND* — 343 15.11 |128.00/8,000 | SPH-002T-P0.5S 
2 |14-70| 2 0.1/.06 30 900 425-1181-5-ND 92 64 4619489 Crimp Tool w/Die for 24-30AWG Contacts | 455-1128-ND 367.01/1 — WC-240 
* Visible light cut-off resin, black A Lead Free/RoHS Compliant ж For Tape and Reel part number, change "-1-ND" to “-2-М0” 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1586 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Г--- — À( 
FAIRCHILD 


SS к жекте тех) А 
SEMICONDUCTOR Semiconductor Interrupter Modules 
Ic (оп)! Test Slot Lead 
Output | (mA) Conditions Width | Spacing Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. ИЛ/се (mm) (mm) Part No. 1 10 100 500 
B | Transistor | 1.0 |  20mA Q 5V 3.18 5.59 | QVA11134-ND 147 98 78 55 
B | Transistor | 1.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 H22A1-ND 92 т 62 44 
1 B | Transistor | 20| 20mA@5V 3.15 7.24 H22A2-ND 99 83 87 47 
В | Transistor | 40|  20mA Q 5V 3.15 724 H22A3-ND 1.01 84 68 48 
А | Darlington | 25 | 5mAQ15V 3.15 7.24 H22B1-ND 98 82 85 46 
B | Transistor | 1.0 | 20mA Q 5V 3.18 5.59 | QVB11134-ND 120 1.00 .80 .56 
C | Transistor | 0.5 | 20mA@5V 3.81 7.62 QVE11233-ND 145 .96 17 154 
B | Transistor | 1.0 | 20mA@5V 3.15 7.24 H21A1-ND 99 83 66 AT 
4 B | Transistor | 2.0 | 20mA@5V 3.15 724 H21A2-ND 1.03 86 89 49 
B | Transistor | 4.0 | 20тА @ 5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.08 90 72 51 
А | Darlington | 25 | 5mAQ15V 345 7.24 H21B1-ND 1.08 .90 72 51 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit] Type VCC | Current (mA)| (ns) Part No. 1 10 100 500 
K T.P.BUFF | 45-160 50 70 H21LTB-ND 1.26 1.05 84 59 
5 L T.P.INV | 45-16.0 50 70 H21LTI-ND 1.26 1.05 84 59 
M 0.C. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H21LOB-ND 1.26 1.05 84 59 
М O.C. INV | 4.5-16.0 50 70 H21LOI-ND 1.26 1.05 84 59 
K T.P.BUFF | 45-160 50 70 H22LTB-ND 1.23 1.03 82 58 
6 L T.P.INV | 45-16.0 50 70 H22LTI-ND 147 98 78 55 Cathode Collector 
M 0.C. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H22LOB-ND 147 98 78 55 
N 0.6. INV | 4.5-16.0 50 70 H22LOI-ND 147 98 78 55 + 
" 2r- {3 
Semiconductor Infrared Photo Detectors Anode Emitter 
Min. Reception Peak 
BVcEQ | Іс © 5Vce| Rise/Fall| Angle | Wavelength) Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit) (№) (mA) (и sec) +/- Sensitivity | Part No. 1 10 100 500 
F 45 6 8/7 — 880 BPW36-ND 172 1.38 1.04 .93 
F 45 3 87 — 880 BPW37-ND 1.65 1.32 .99 .89 
Е 45 6 87 — 880 11461-М0 1.70 136 1.02 .92 1 
F 45 3 8/7 — 880 11462-М0 1.68 1.35 101 91 
ЗІ: 45 12 87 = 880 L1463-ND 170 136 — 102 92 TO^18, Flat 
F 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND 1.80 144 1.08 97 Window, 
F 30 8 14/16 12 880 L14P2-ND 1.86 149 112 1.01 
E 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND 1.83 147 1.10 99 
Е 25 3 300/250 8 880 L14F1-ND 177 1.42 1.07 96 Voltage 
E 25 1 300/250 8 880 L14F2-ND 1.68 135 1.01 91 Reg. 
F 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 177 142 1.07 96 
8 F 50 0.5 55 60 880 L14C2-ND 1.72 138 1.04 .93 
F 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND 1.76 141 1.06 95 
F 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 177 142 1.07 96; 
D 30 1 55 8 880 QSC112-ND 50 41 28 17 
9 D 30 2 55 8 880 QSC113-ND 50 41 28 47 аде 
D 30 4 55 8 880 QSC114-ND 45 36 27 15 Sl 
D 30 16 77 12 880 QSD122-ND 52 42 31 18 
10 D 30 32 77 12 880 QSD123-ND 58 46 .35 20 
D 30 75 77 12 880 QSD124-ND 51 39 29 18 
" D 30 12 8/8 12 880 QSD722-ND 52 42 EJ 18 
D 30 3 8/8 12 880 0SD723-ND 58 46 35 20 
12 D 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND 45 36 27 15 — 
D 30 1.28 8/8 8 880 QSE114-ND 53 42 32 18 Reg. 
Logic Detectors — r2 
Peak š: 
Output Isink |Isource| Rise/Fall | Reception | Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type VCC |(mA) | (mA) (ns) Angle +/- Sensitivity Part No. 1 10 100 500 Anode 
6 | LP.BUFF | 45-16 | 50 | 10 70 25 935 QSE156-ND 90 68 51 32 
ві! TP.INV. | 45-16 | 50 | 10 70 25 935 QSE157-ND 90 68 51 32 Susie 
H | OC.BUFF | 45-16 | 50 | — 100 25 935 QSE158-ND 90 468 51 32 2 
J O.C.INV. | 4.5-16 | 50| — 100 25 935 QSE159-ND 90 468 51 32 


Infrared Emitting Diodes, 


i І Ірк Viewing | Digi-Key Pricing 
Photodetectors and Photodiodes Fig. | Vf | Vr | (ma) | amps | Angle Part No. 1 10 100 
Features of Infrared Emitting Diodes: * Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges * Low cost plastic end looking 1 12 5 50 3 20* 160-1028-ND 24 2.00 16.00 
package • Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 12 5 50 3 20* 160-1029-ND 24 2.00 16.00 
Features of Photodetectors and Photodiodes: • Lensed for high sensitivity « Low cost plastic package z 12 $5 pd : "i 160106700 A ^ 10 
8 [12] 5 50 3 40* 160-1063-ND .24 2.00 16.00 
Matching Photodetectors 
On-State | Rise/Fall Digi-Key Pricing 
Fig. | Усе | Vec І (та) (us) Part No. 1 10 100 
1 30 5 2 5 160-1030-ND 15 1.25 10.00 
2 30 5 2 5 160-1031-М0 23 1.88 15.00 
3 30 5 1 5 160-1065-ND 23 1.88 15.00 
pun Photodiodes 
сі (Ф 5.6 
4.0 2 Digi-Key Pricing 
Flat denotes Flat denotes Cathode Radíant Fig. Description Part No. 1 10 100 
Cathode (Collector for 160-1031-ND) sensitive area 4 Black Plastic Diode 160-1032-ND AT 3.88 31.00 


Absolute Max. Ratings at TA = 25°С, 


A = 940nm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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-— | Amplified Optical Sensors 
» Agilent Technologies * One meter sensing distance 


: * Supply voltage of 5-24 VDC for 5 Z _ 39" _ ш s 
š -— easy interface with TTL circuits, E: (1 Meter) 2 
Authorized Distributor Dim.in mm relays and programmable control- 8 š 
lers 8 
* IP60 sealability rating. Comes Sensor Side View А 
with two — 2m cables with соп- 
iL nectors 1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 
Digi-Key Price 0тгоп 
I = Description Part No. Each Part No. 
2.0 Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on. OR544-ND 102.60 EE-SPW311 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on OR545-ND 102.60 EE-SPW411 


10.67-both sides 
Е 7018 


i | Long Distance Amplified Optical Sensors 


These general purpose optical sensors are small DC Sensors (10- 
30VDC Input) available in both a transmitter-receiver pair or a 
reflected beam type with sensing distances of 23ft. (7 meters). 
Ideal for conveyor systems and doorway sensing with direct inter- 


Fig.1 — Fig. 2 — Vertical 
Horizontal 


— 4.0 ——. 


1.27-2plcs. face to PLC's. Meets NEMA 4X, 6 and IP67 standards. Through- 
a Бауы beam sensors include separate transmitter and receiver. Reflective 
ke = sensors include transceiver and E39-R1 reflector. Horizontal mount 
2.0 sensors include mounting bracket. All sensors include mounting 
10.67-both sides hardware: 
01.8 9297B-ND Omron Industrial Opto Sensor, Data Book ..... $2.00 
І 
Апойе Д Sensing Mounting | Dist. (Мах.) | Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Method Type/Features | Ft. (М) Type _ | Рай No. 1 25 100 Part No. 
Through-Beam š 2297 (7) OR584-ND 189.28 170.36 160.89 | E3S-AT11 
1 H Ital 2m Cabl 
Reflective orizont |656 (2) | ““ “99? |оң585-М0 16240 146.16 138.04 | E3S-AR11 
Through-Beam қ 22.97 (7) OR586-ND 189.28 170.36 160.89 | E3S-AT61 
2 Vertical 2m Cabl 
Reflective ema! | ase (2) | "29 OR587-ND 16240 146.16 138.04 | E3S-AR61 
Mounting Bracket for Vertical Sensors 
required for Through-Beam Туре)...................... 588- 55 š .57 -L5 
(2 d for Through-Beam Type) OR588-ND 38 484 4 E39-L59 
H Light Reflector for Confirming Optical 
IR Emitters ^ | Alignment during Setup (Clips onto Receiver) ............ OR589-ND 15.34 13.81 13.04 | E39-R5 
Forward Radiant Peak T&R 
Voltage If Intensity | Beam Length | Digi-Key Price Each Pricing |Agilent 
Fig. (V@mA) |(mA)| m/W/sr |Angle| (nm) |Part No. 1 10 100, 1,500 |Part Мо. gt " 
1 [115820 | 100 | 4@20mA | 50" | 940 |516-1260-ND 114 95 .76 | -- |HEMT-3301 Amplified Optical Sensors 
2 1.50950 | 100 | 76@100mA | 30° | 875 |516-1261-ND 175 63 50 — HSDL-4220 
1.50950 | 100 |150@100тА | 17” | 875 |516-1262-ND 75 63 50 — HSDL-4230 EE-SPX74/84 series of 
1.50@50 | 100 | 320100тА | 24° | 875 |516-1263-ND (66 .55 44 — HSDL-4420 optical sensors feature a 
3 1.50050 | 100 | 32@100mA | 24° | 875 |516-1264-1-ND* .69 .58 .46 |322.00/M | HSDL-4420/011 snap in connector which 
1.50950 | 100 | 32@100mA | 24 875 |516-1265-1-ND* .69 .58 .46 | 322.00/M|HSDL-4420#031 provides excellent shock 
* For T & В Part Number, change "-1-М№0" to '-2-ND'. and vibration resistance 
and prevents accidental 
IR Detectors disconnection of the sen- 
Output|Dark| Peak | Forward T&R ud 
Cur. | Cur. (Sensitivity Volt.G1mA Viewing | Digi-Key Price Each Pricing | Agilent Sensin Sensin Output Digi-Ke Price Each Omron 
Fig. (WA) |(пА) | (nm) | (Typ) | Angle | Part No. 1 10 100 1,500 Рай No. Fig. Method | Distante Type Output Patt No. 1 25 50 | Part No. 
4 | 16 1 875 0.8V 110% |516-1266-ND 68 47 34 — HSDL-5400 я d a 
5 60 |1 | 87 | ов | 28% |516-1267-ND — 6 47 34|  — | HSDL-5420 1 | за | 36mm | NPN | Denon | ORBIGND 23; 7412 6588 | EESPXMO 
6| 60 1 875 0.8V 28° |516-1268-1-ND* .54 45 .36 | 252.00/М | HSDL-5420#031 Dark-On OR617-ND 82.35 7412 65.88 EE-SPX742 
* For T & R Part Number, change '-1-ND" to "-2-ND". 2 Slt | 36mm | NPN | Light-On | 08618-40 8235 — 7412 6588 | EE-SPX842 
= = Dark-On OR619-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX743 
Ambient Light Photo Sensor 3 | бо | 36mm | NPN | Light-On | 08620-40 — 8235 7412 6588 | EE-SPX843 
4 Slot 36 NPN Dark-On OR621-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX741 
Supply | Supply Peak | Viewing | Digi-Key Price Each T&R Pricing | Agilent 9 Smm: Light-On OR622-ND 82.35 7442 65.88 | EE-SPX841 
Fig.| Volt. | Cur. | Sensitivity | Angle | Part No. 1 10 100] 1,500 | Рам No. Snap-In connector w/cable for EE-SPX74/84 Series....| OR623-ND 5.81 5.23 4.65 | EE-1013 
7 | 33V ЗЗрА 550nm 120% | 516-1269-1-№0* 175 140  1.05| 892.50/M |HSDL-9000 
* For T & R Part Number, change '-1-ND' to "-2-ND". аг 
"e Non-Amplified 
Surface Mount Proximity Sensor н p 
Optical Sensors 
For- Supply | Photo | Dark T&R 
ward If Volt. | Cur. | Cur. | Digi-Key Price Each Pricing | Agilent 
Fig. Volt. |(Max.)} (Max.) | (Typ.) | (Max.) | Part No. 1 10 100 2,500 | Part No. 
8 |1.5V| 50mA| 1.3V | .1mA | 10nA |516-1555-1-ND* 1.83 146 110) 930.76/M | HSDL-9100-021 


* For T & R Part Number, change '-1-ND" to "-2-ND". 


H Sensing | Sensing Terminal Switch | Digi-Key Price Each Omron 
Photointerru pter Fig.| Method | Distance | Type |Time (MS) Part No. 1 25 50 |PartNo. 
=s _ _ 5mm 0R627-ND 175 158 140 |EE-SX1081 
Forward | |f | Supply Volt. | Photo Cur.) Dark Сиг. | Digi-Key Price Each Agilent 2mm OR624-ND 175 158 140 | EE-SX1018 
Fig. Volt. | (Typ.) (Max.) (Typ.) (Typ.) | Part No. 1 10 50 |Part No. 5mm OR625-ND 1.75 158 140 |EE-SX1041 
9| 17N |50ma| — 7V 125nA | 50рА |516-1270-ND 3875 31.00 23.25 | HEDS-1500 1| Slot | 34mm | PG Board 44 | OR626-ND 175 158 140 | EE-SX1071 
3mm OR631-ND 145 158 140 |EE-SX198 
3mm OR632-ND 1.75 158 140 | EE-SX199 
£= ... . 2тт OR633-ND 1.28 115 1.02 |EE-SX1103 
omnon Amplified Mini Optical 2 | Slt | 2mm | PCBoard | 10/0 | OR634-ND 128 115 102 | EE-SX1105 
в = = Зтт OR635-ND 1.28 115 1.02 | ЕЕ-5Х1106 
* Sensors with Pin Point Beam ҒА АМР Connect ORG29-ND 578 340 3.02 | EE-SX4009-P1 
ot Smm | Molex Connect | ЗКН | OR630-ND 468 421 3.74 |EE-SX4009-P10 
Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects (1-2mm dia.). Use 
both indoors or outdoors for detecting where small body size is desired. Perfect for security, 
conveyor detection as well as emergency stop detection and limit control and more. Sensor HH H 
not affected by ambient light. Comes standard with 2 meter molded cords attached. Non-Ampl ified Optical 
* Terminal Type: 2m Cable S 
ensors SMT 
9297B-ND Omron Industrial Opto Sensor, Data Book ................................. $2.00 SMT compact size makes these зепзогз ideal for use in applications with restricted space. 
Dual channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 
Sensing Mounting Dist. (Max.) Digi-Key Price Each Omron Cut Tape 
Method Кете Ши: ш T mu ES ES кш Sensing | Sensing Term. Туре |Digi-Key Price Each Digi-Key Таре & Reel | Omron 
Through-Beam | si Je т ( ü қ 5 7 " Method | Dist. | Type |On/Off | Part No. 1 25 50 | PartNo. Size | Pricing |Part No. 
ide/Dark-On |393.7 (1M) OR592-ND 108.08 — 97.28 91.87 | EST-ST12 
Rule паго | side/Light-On | 787 (200тт) OR593-ND 10136 —9123 8616 |E3T-SR11 Slot (Dual) | 2mm | SMT 10/10 |ORG28CT-ND 1.28 1.15 1.02 OR628TR-ND | 2,000 |637.50/M | EE-SX1131 
e Side/Dark-On | 7.87 (200mm) OR594-ND 101.36 9123 86.16 | E3T-SR12 imm OR636CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR636TR-ND | 2,500 |637.50/M | ЕЕ-5Х1107 
C tB Light-On 159 (15mm) 71104-ND 67.13 6216 53.88 |E3T-SL11 Slot 2mm | SMT | 10/10 | ORG37CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR637TR-ND | 2,000 | 637.50/M | ЕЕ-5Х1108 
onvergent Beam — park on 59 (15mm) 21105-М0 6713 6216 5388 | E3T-SL12 3mm OR638CT-ND 1.28 1.15 1.02 JOR638TR-ND| 1,000| 637.50 | EE-SX1109 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1588 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Advanced Photonix, Inc? 
Previously Photonic Detectors 


Silicon Detectors and 
Emitters 


Fig. 1 – 
Plastic Pkg. 


Fig.2- 
Flat Top 


Fig. 5 — Ceramic, 
Epoxy Glob 


j- Epoxy Glob 


Side view 
of Package 


Fig. 7 – 
1206 SMT Pkg. 


Fig. 8 — 


Fig. 9 – 
32 Element Array 
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Photo Detectors 
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Fig. 11 — Solderable 


Photo Cell Photo Cell 


Fig. 13 - Lens Window 


Fo 


Flat 
Window 


RESPONSIVITY 


190 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 


WAVELENGTH (nm) 
~) U.V. Enhanced Si 


) Blue Enhanced Silicon Detectors 
.) Silicon Carbide U.V. Detectors 

°) Daylight Filter Detectors 

(-) GaAlAs Photodiodes 

F(*) CdS Photoconductive Cells 
(relative responsivity) 


( 
( 
( 
( 


Ai 
В 
C 
D 
Ei 


Active | Short Circuit Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
Area | Current (Isc) | Current (Id) | Wavelength (nm) |Capacitance RL-1KOhm | Angle Digi-Key Price Each 
Fig. |(mm sq)| (uA) Typ. (nA) Мах |Міп. Peak Мах.) (pF)Typ. | (ns) Typ. |(2xTheta)| Part No. 1 25 100 250 
Blue Enhanced PhotoConductive Detectors, Curve Line B 
1 1.55 60 30 6 10 30 PDB-C134-ND 85 80 76 72 
1 4.10 150 30 18 50 59 PDB-C142-ND 1.50 1.45 1.37 1.30 
2 4.10 67 30 40 950 1100 18 50 61 PDB-C139-ND 1.50 145 1.37 1.30 
3 9.00 145 30 10 50 120 PDB-C158-ND 1.00 95 90 85 
4 8.02 90 15 10 15 120 PDB-C156-ND 1.00 .95 .90 .85 
Fig. 3 — 5 | 17.74 235 50 100 20 PDB-C107-ND 2.25 1.91 1.86 1.76 
Pica ti 5 7.95 110 30 350 950 1100 60 16 120 PDB-C113-ND 1.65 1.50 1.40 1.30 
asie 5 | 29.02 400 25 200 18 PDB-C140-ND 3.99 360 325 290 
Sidelooker 6 | 100 1300 30 300 25 PDB-C110-ND 4632 3706 3294 30.88 
ж f 0.74 10 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND 85 80 76 68 
© Т 074 10 10 400 950 1100 15 50 140 PDB-C152SMTR-ND 1699.77/3,000 
Light 8 240 25 4 10 — PDB-C154SMCT-ND 97 92 87 82 
8 2.10 25 4 10 = PDB-C154SMTR-ND 917.65/2,000 
Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line D 
1 1.55 60 30 6 10 30 PDB-C134F-ND 85 80 76 72 
Fig. 6 — Ceramic, 1 410 150 30 18 50 40 PDB-C142F-ND 1.50 145 137 1.30 
Epoxy Filled 2 440 67 30 700 950 1100 18 50 61 PDB-C139F-ND 1.50 145 137 1.30 
3 9.00 145 30 10 50 120 PDB-C158F-ND 1.00 95 90 85 
< 4 8.02 90 15 10 15 120 PDB-C156F-ND 1.00 .95 .90 .85 
8 240 25 10 700 950 1100 4 10 — PDB-C154SMFCT-ND 95 90 85 80 
EN Кер 8 240 25 700 950 1100 4 10 -- PDB-C154SMFTR-ND 1376.47/3,000 
ances Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line B 
anode 5 | 17.74 200 0.8 2000 1000 PDB-V107-ND 2.9 185 180 170 
5 7.95 80 0.5 350 950 1100 800 750 120 PDB-V113-ND 141 1.81 1.21 1.11 
6 | 100.00 1200 0.333 10000 2000 PDB-V110-ND 4201 3402 2901 27.01 
g. U.V. Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A 
Mini SMT Pkg. та | 298 40 909 [10 — oo) 30 450 65 | PDU-V104-ND 1999 1799 1000 950 
17.63 230 0.05 2000 900 63 PDU-V114-ND 28.00 25.00 18.50 15.00 
Blue Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line B 
11| 424 545 75 240 30 PDB-C609-2-ND 8.51 8.26 7.98 7.71 
11| 864 1000 180 350 50 PDB-C613-2-ND 11.00 10.45 1015 9.90 
12| 145 185 35 350 940 1100 125 25 - PDB-C607-2-ND 4.41 419 4.08 3.96 
12 | 687 900 150 300 45 PDB-C612-2-ND 8.85 8.50 7.95 7.70 
12 | 232.7 2800 700 775 150 PDB-C615-2-ND 26.40 2475 2200 19.80 
Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line B 
9 | 147% 11 45 30 200 — PDB-C232-ND 125.00 106.00 90.00 175.00 
10 | 2.31* 28 5.0 350 950 1100 40 800 — PDB-C216-ND 45.00 38.00 28.00 2400 
15 | 323* 75 2.0 15 8 72 PDB-C201-ND 8 16.00 1450 1225 10.00 
16 | 1.61* 50 1.0 8 7 71 PDB-C203-ND 0 29.00 26.00 2200 1875 
Silicon Carbide (SiC) U.V. Photodiode, Curve Line C 
15 | 0.08 0.04 1.0 200 28 400 21 5 87 PDU-S101-ND 3002 2502 20.02 16.01 
Detector-Amplifier Hybrid, Curve Line B 
Fig. 12 — Solderable 16 | 507 65 50 [350 950 1100] 15 15 82 PDB-716-100-ND£ 4238 3800 3500 25.00 
GaAIAs I.R. Photodiode, Сигуе Line Е 
1 22 30 PDI-G104-ND 6.02 5.02 4.02 3.02 
15 | 0.77 6.0 2.0 840 880 940 90 1000 65 PDI-G103-ND 10.01 9.02 7.01 4.01 
13 22 40 PDI-G103L-ND 10.01 9.01 7.01 4.01 
* Per Element Sbi-cell Oquad +5pin 
High Power Infrared Emitters 
Forward Forward Output Beam Peak 
Voltage Current Power Angle Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. 1 25 100 250 
24 40 PDI-E802-ND 2.81 2.37 2.01 1.76 
24 8 PDI-E803-ND 2.81 2.37 2.01 1.76 
E 9 ш 32 80 880 PDI-E804-ND 2.20 1.85 1.80 1.70 
24 5 PDI-E805-ND 2.99 2.55 2.52 2.15 
14 15 100 22 80 880 PDI-E801-ND 2.81 2.37 2.01 1.76 
Photoconductive Cells 
Dim. Cell Resistance * Peak Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
(mm) | Min. (Kohm) | Мах. (Kohm) | Min.(Mohm) | SEC (nm) Typ. (ms)Typ. | PartNo. 1 25 100 250 
Fig. 17, Curve Line F 
8 16 0.3 PDV-P5001-ND 71 61 .59 .56 
11.00 12 30 0.5 10 520 55/25 PDV-P5002-ND КА! 61 59 56 
12 58 1 PDV-P5003-ND 71 .61 .59 .56 
3 11 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 57 AQ 48 45 
16 33 0.5 10 520 55/20 PDV-P8003-ND 57 49 48 45 
40 120 1 60/25 PDV-P8005-ND 57 49 48 45 
80 240 5 60/25 PDV-P8006-ND 57 AQ 48 45 
4 11 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 57 49 48 45 
540 9 20 0.3 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 57 AQ 48 45 
16 33 0.5 60/25 PDV-P8103-ND 57 AQ 48 45 
27 60 2 60/25 PDV-P8104-ND 57 AQ 48 45 
50 94 25 PDV-P8105-ND 57 AQ 48 45 
50 140 20 10 520 60/25 PDV-P8106-ND 57 AQ 48 45 
80 240 20 PDV-P8107-ND .57 AQ 48 45 
4 11 0.3 PDV-P9001-ND 25 24 22 20 
9 20 0.5 PDV-P9002-ND 25 24 22 20 
11 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 25 24 22 20 
16 33 1 PDV-P9003-ND 25 24 22 20 
23 33 1 PDV-P9003-1-ND 25 24 22 20 
icon Detectors 27 60 2 PDV-P9004-ND 25 24 22 20 
420 50 94 25 PDV-P9005-ND 25 24 220020 
48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 25 .24 22 20 
80 200 5 PDV-P9006-ND 25 24 22 20 
10 100 1 PDV-P9007-ND 25 .24 22 20 
10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 25 24 22 20 
20 45 1 10 520 60/25 PDV-P9103-ND 25 24 22 20 
10 50 5 70/15 PDV-P9200-ND 25 24 22 20 
5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND .25 .24 .22 .20 


* Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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OSRAM optoelectronics Pin Photodiodes 


Opto Semiconductors 


Dimensions in (mm) 


Forward Photo | Dark Peak Rise/Fall View Cut Tape 
Voltage | Current | Current Sensitivity Time | Angle | Digi-Key Price Each |Digi-Key Tape & Reel Osram 
Fig.| (V) (pA) (nA) |Wavelength (nm) | (ns) | (deg.) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing Part No. 
13 34 2 950 20 120 |475-1069-1-ND 1.14 .95 .76 |475-1069-2-ND |1,500 | 570.00/М | BP104FS 
(| 13 | 50 2 880 20 | 120 |475-1116-1-ND 1.20 1.00 .80 | 475-1116-2-ND |1,500 | 600.00/М | BPW34FAS| 
13 50 2 950 20 120 |475-1117-1-ND 1.20 1.00 .80 | 475-1117-2-ND |1,500 | 600.00/M | BPW34FS 
13 80 2 850 20 120 |475-1073-1-ND 1.20 1.00 .80 | 475-1073-2-ND [1,500 | 600.00/M | BPW34S 
13 80 2 850 20 120 |475-1070-NDt 1.08 .90 72 — — — BPW34 
2 13 50 2 950 20 120 |475-1071-NDt 1.08 .90 72 — — — BPW34F 
13 | 50 2 880 20 | 120 |475-1072-ND¢ 1.08 90 72 = — | — |BPW34FA 
з | 13 | 50 1 900 5 40 |475-1075-ND$ 1.05 .88 70 - — | —  |sFH203FA 
5.7 à 1.3 135 1 850 5 20 |475-1077-№0+ .90 .75 60 — — —  |SFH213 
Я 4 1.3 80 2 850 20 120 |475-1076-NDt 1.17 .98 178 — — — . |SFH206K 
5 13 28 .05 860 10 34 |475-1078-NDt 72 .60 48 — — —  |SFH229 
8 13 20 .05 900 10 34 |475-1079-NDt 72 .60 48 — - —  |SFH229FA 
35 ze Bulk 
2.544 Г — we 
=" 2.54 i 
spacing — — moss Phototransistors 
Collector | Photo Current) Dark | Peak Sen. |Rise/Fall | View Cut Tape 
Fig. 6 | Emitter | Emit. to Col. Current | Wavelength| Time Angle Digi-Key Price Each [Digi-Key Tape & Reel Osram 
e 25, Fig. (М) Max.| (mA) Тур. (nA) (nm) (us) Typ. |(9е9.)| Part No. 1 10 100 PartNo. Size | Pricing Part No. 
д spacing 3| 70 75 3 870 11 20 |475-1080-М0% 45 38 30 - — | — |ӨРНЗІЗҒА 
` 6 50 3 20 880 15/18 | 30 |475-1074-NDt 1.71 143 1.14 = = —  BPX43-4/5 
8 70 1.9 3 850 11 80 |475-1081-NDt 45 .38 .30 — — — |8ЕН314 
9 20 19 3 850 25 120 |475-1082-1-ND .78 .65 .52 |475-1082-2-М№0 2,000 | 390.00/M |SFH3400 
5.5 014 3 570 — 120 |475-1083-1-ND .90 .75 .60 |475-1083-2-ND 2,000 | 450.00/M |SFH3410 
10 35 11 3 830 21 26 |475-1084-1-ND .57 .48 .38 |475-1084-2-ND|1,000| 285.00 SFH3505 
35 11 3 860 21 26 |475-1085-1-ND .57 .48 .38 |475-1085-2-ND 4,000 | 285.00/M |SFH3505FA 
+ Bulk 
Infrared Emitters 
Forward | Forward Optical Peak Beam Cut Tape 
Voltage | Current |Power Output} Wavelength) Angle | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape &Reel | Osram 
Fig. (V) |(mA)Max.| (mW/sr)* (nm) (deg.) | Part No. 1 10 100| Рам Мо. Size | Pricing | Part No. 
2.54, 1-285-- 13 100 | 25min. 950 34 |475-1088-ND£ — 33 28 22 = — | — [вена 
Cathode spacings === 15 100 110 typ. 950 14 475-1102-ND+ 84 70 56 — = = SFH4501 
3 15 100 60 typ. 950 36 475-1103-№04 .60 .50 40 -- — — SFH4502 
Fig. 10 15 100 250 typ. 950 8 | 475-1104-NDt 46 55 44 = - — |SFH4503 
1.05 _ ° 15 100 100 typ. 880 16 475-1111-NDt 51 43 34 — — — SFH484 
F Le 4.6 +l 4.6, ©) 15 100 60 typ. 880 40 | 475-1112-ND$ 51 43 34 - — | — |5ҒН485 
5 13 100 6.3 min. 950 40 475-1086-ND+ 57 48 38 — — — SFH409 
15 100 75 typ. 950 20 475-1100-ND+ 54 45 36 — — — SFH4301 
зара ) 7| 15 100 4 min. 880 120 | 475-1098--М) — .63 .53 42 | 475-1098-2-ND | 2,000 | 315.00/М | SFH4281 
2 |e 15 100 85 typ. 950 20 475-1105-1-ND .66 .55 .44 | 475-1105-2-ND | 1,000 | 330.00 | SFH4505 
TUR NW) 10 13 100 50 typ. 950 28 475-1107-1-ND .45 .38 .30 | 475-1107-2-ND | 1,000 | 225.00 SFH4515 
15 100 25 min. 880 30 475-1109-1-ND .60 .50 .40 | 475-1109-2-ND | 1,000 | 300.00| SFH4585 
11 12 60 2.5 min. 950 18 475-1087-№04 45 38 .30 — — — 5ЕН4110 
13 100 2.5 min. 950 120 | 475-1089-1-ND .48 .40 .32 | 475-1089-2-ND | 2,000 | 240.00/М | SFH420 
12 15 100 10.5 typ. 950 120 | 475-1090-1-ND .99 .83 .66 | 475-1090-2-М | 2,000 | 495.00/M | SFH4200 
1.3 100 2.5 min. 950 120 | 475-1095-1-ND .57 .48 .38 | 475-1095-2-ND | 2,000 | 285.00/M | SFH4211 
15 100 4 тіп. 880 120 | 475-1094-1-ND .57 .48 .38 | 475-1094-2-ND | 2,000 | 285.00/M | 5ЕН421 
Soe, ў 13 100 2.5 min. 950 120 | 475-1096-1-ND .57 .48 .38 | 475-1096-2-ND | 2,000 | 285.00/М | SFH425 
i cathode 13 15 100 10.5 typ. 950 120 | 475-1092-1-ND .53 .44 .35 | 475-1092-2-ND | 2,000 | 263.00/M | SFH4205 
15 100 4 min. 880 120 | 475-1097-1-ND .66 .55 .44 | 475-1097-2-ND | 2,000 | 330.00/М | SFH426 
14 15 100 8 typ. 950 130 | 475-1091-1-ND .96 .80 .64 | 475-1091-2-ND | 3,000 | 480.00/M | SFH4203 
15 15 100 24 typ. 950 50 475-1093-1-ND .90 .75 .60 | 475-1093-2-ND | 2,000 | 450.00/M | SFH4209 
15 100 17 typ. 880 50 475-1099-1-ND .63 .53 42 | 475-1099-2-ND | 2,000 | 315.00/M | SFH4289 
Tem 16 15 200 40 min. 880 12 475-M10-NDt 1.62 1.35 1.08 — — — SFH480 
1 
Hl P [emitting m^ 15 100 85 typ. 950 20 | 475-1101-1-ND 66 .55 .44 | 475-1101-2-ND | 1,000 | 530.00 | SFH4500 
L Typ.: 1.5 X 1.0 17 13 100 50 typ. 950 28 475-1106-1-ND .45 .38 .30 | 475-1106-2-ND | 1,000 | 225.00 | SFH4510 
А 1.5 100 25 тіп. 880 30 475-1108-1-ND .60 .50 .40 | 475-1108-2-ND | 1,000 | 300.00 SFH4580 
* At IF = 100mA, tp = 20ms t Bulk 
Schmitt-Trigger Photo Detector 
Supply | Output Current | Rise/Fall | View Angle | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel | Osram 
Fig. | Voltage (V) (mA) Time (ns) (deg.) | Part No. 1 10 100 | Рам №. Size | Pricing | Part Мо. 
9 4-18 16 100 120 475-1113-1-ND 105 .88 .70 | 475-1113-2-ND | 2,000) 525.00/М | SFH5440 
Reflective Interrupter 
Forward | Forward | Cont. Col. | Collector | Photo | Leakage Cut Tape 
Voltage | Current | Emit. Volt. | Current | Current | Current | Digi-Key Price Each |0191-Кеу Tape & Reel | Osram 
Fig. (V) (mA) Max. (V) (mA) (mA) (nA) | Part No. 1 10 100 Раг No. Size | Pricing | Part No. 
18 1.25 50 16 10 3.5 3 475-1114-1-ND 1.05 .88 .70 | 475-1114-2-ND |1,000 |525.00 | SFH9201 
Schmitt-Trigger Reflective Interrupter 
А Forward Forward Supply Output Cut Tape 
spacings Voltage Current Voltage | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &Reel | Озгат 
42 Fig. (V) (mA) Max. (V) (mA) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size | Pricing |Part No. 
18 1.25 50 4-18 16 475-1115-1-ND 1.44 1.20 .96 | 475-1115-2-ND | 1,000| 720.00 | SFH9240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1590 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Non-Amplified Optical Sensors 


Omron's optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection of components and objects, cam-timer 
switching-control and robotic control. Available in two types: nonamplified optical sensors are low cost, fast response 
optical sensors used mainly in design-in processes. Amplified optical sensors are ideal for plug and play applications 
where external light does not affect performance and wide input voltages can be applied. 


OMRON. 


Amplified Optical Sensors 


Light Source/ 
Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver Sensing Distance | 


= = | С |} i=] — = 


Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Typical 
Sensing Sensing | Terminal lon/lott Digi-Key Price Each Omron 
Sener Sensing Config- Digi-Key РНЕ ЕЗЕНШ би Fig. Method Distance Type (usec.) | Part Мо. 3l 25 100 |Part No. 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. 1 25 | Part No. 1 Reflective 5mm Solder | 30/30 | OR500-ND 478 430 3.44 | EE-SB5 
1 |Reflective (General Purpose) 5mm Light-On | ORSO6-ND 16.34 14.71 EE-SB5V Reflective | 5тт | РС Board | 30/30 | ORSO1-ND 478 — 430 3.44 EE-SB5-B 
1 [Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On OR507-ND 15.78 14.20 EE-SB5VC 2 Reflective 5mm Solder | 30/30 | OR502-ND 470 423 3.39 EE-SF5 
1 |Reflective (General Purpose) 19mm Light-On OR519-ND 22.82 20.54] EE-SB5V-E Reflective 5mm | РС Board | 30/30 | OR503-ND 470 423 3.39 | EE-SF5-B 
1 [Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On OR535-ND* 44.21 39.80| EE-SPY311 Slot 3.6mm Solder 4/4 OR504-ND 3.58 3.22 2.58 | EE-SG3 
1 jReflective (Side Detecting) 5mm Light-On OR536-ND* 44.21 39.80 EE-SPY411 Slot 3.4mm Solder 4/4 OR713-ND NEW! 307 3.58 2.86 |EE-SH3 
1 [Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-On OR572-ND* 44.21 39.80| EE-SPY312 3 Slot 3.4mm Solder 4/4 OR714-ND NEW! 4.92 444 3.55 ЕЕ-5/3 
1 | Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On OR573-ND* 44.21 39.80| EE-SPY412 Slot 3.4mm | PC Board 4/4 OR715-ND NEW! 5.08 4.58 3.67 |EE-SX305 
1 Reflective (Side Detecting) 5mm Light/Dark-On OR531-NDt 26.46 23.82 EE-SY671 Slot 3.6mm | PC Board 4/4 OR505-ND 3.58 322 2.58 | EE-SG3-B 
1 [Reflective (Top Detecting) 5mm Light/Dark-On | OR532-NDT 26.46 23.82 EE-SY672 Reflective imm | PCBoard | 35/25 | OR520-ND 190 171  137|EE-SY124 
2 |Wide Slot (13mm Slot) 13mm Dark-On | ORS33-ND' — 45.94 — 41.35| EE-SPX303 4 | Reflective | imm | SMT | 35/25 | ORSS7-ND 190 171 137 |EE-SY125 
о КТ Slot Por Sit) 13mm i о ШЕШЕ 2129 d EE S Slot 5mm | РС Board | 4/4 | OR518-ND 1.68 151 1.21 ЕЕ-$Х1042 
lot (Dust Proof Slit} 5mm ight/Dark-On 528- Я B -SX67 | Я 
3 Slot (Dust Proof Slit) 5mm | Light/Dark-On | OR611-ND 22.01 19.81 EE-SX670A ў Sor | ӛтіп РСвоа 500н: Po sp p E u s 
4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm Light/Dark-On | OR529-ND 22.41 20.17 EE-SX671 Reflective 5mm | PC Board | 50Hz | OR525-ND 345 311 249 EE-SY310 
4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm Light/Dark-On | OR612-ND 2241 20.17) EE-SX671A Reflective 5mm | PCBoard | 50Hz | OR526-ND 345 341 249 EE-SY410 
5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm Light/Dark-On | OR530-ND 22.68 20.42] ЕЕ-5Х672 6 Reflective 44mm | PCBoard | 3/20 | OR603-ND 3.68 331 2.65 EE-SY313 
5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm Light/Dark-On | OR613-ND 22.68 20.42| EE-SX672A Reflecti n PCBoard | 3/20 | OR604-ND 368 331 265 EE-SY413 
6 [Slot (Close Mounting Style) 5mm | Light/Dark-On | OR549-ND 23.49 21.15 EE-SX673 SOCIO. -samm Ші : В | 
6 |5101 (Close Mounting Style) 5mm | Light/Dark-On | 08614-40 23.49 21.15 EE-SX673A 7 Slot 34mm | PC Board | 4/4 | ORS23-ND 408 — 367 2.94 EE-SX1031 
7 |Slot (Close Mount) 5mm Light/Dark-On | OR597-ND 24.17 21.75) EE-SX674 Slot 8mm | PC Board | 3KHz | OR716-ND NEW! 245 221 1.77 |ЕЕ-5Х3070 
8 |Reflective (Long Distance) 200mm Dark-On OR538-ND* 5940 53.46) EE-SPZ301A 8 Slot 8mm | PC Board | 3KHz | OR524-ND 193 1.74  1.39|EE-SX4070 
8 |Reflective (Long Distance) 200mm Light-On OR539-ND* 59.40 53.46 EE-SPZ401A Slot 8mm | РС Board | 3KHz | OR571-ND 1.68 1.51 1.21 | EE-SX1070 
9 |Slot (Left Mount with 1M Cable) | 3.6mm Dark-On OR541-ND* 67.50 60.75| EE-SPX302-W2A 9 Vertical Slot | 3.4mm |61cm Wires} 4/4 OR562-ND 7.08 6.37 5.10 EE-SX1088-W1 
9 |Slot (Right Mount with 1M Cable)| 3.6mm Dark-On OR542-ND* 72.90 65.61| EE-SPX304-W2A Horizontal Slot | 3.4mm |61cm Wires| 4/4 OR563-ND 6.68 6.01 4.81 | EE-SX1096-W1 
10 [Slot (Top Mount with 1M Cable) | 3.6тт | — Dark-On | OR543-ND* 75.60 68.04 EE-SPX305-W2A р | ReflectVert | 45mm | PC Board | 30/30 | OR564-ND 1050 945 756 EE-SY190 
5 Sior ае Sen Ing ШЕ EU Dar on OR 1530 15785 E Reflect/ Horz | 4.5mm | РС Board | 30/30 | OR565-ND 10.50 945  7.56|EE-SY191 
lot (Wide Sensing Distance mm ight-On -ND* ў ў - Я 7503; 
12 Fiber (197 Optical Fiber) 30mm |  DareOn | OR552-ND* 81.34 7321 EE-SPZ301W-01 T Sot [запа РСвоаы | MA ОВО Е 
12 |Fiber (19" Optical Fiber) 30mm Light-On OR553-ND* 81.34 73.21] EE-SPZ401W-01 Slot 52mm PC Board "m OR599-ND 213 1.92 153 ЕЕ-5Х1035 
13 [Reflective (11"Optical Fiber) 1-3mm Dark-On OR554-ND* 85.05 _ 76.55| EE-SPZ301Y-01 = т - - 
г d T Slot 3mm | PC Board 4/4 OR570-ND 2.90 261 2.09 EE-SX1046 
а: ТЕГІ EH ш Кш кюн ш SSE R W IIT 
eflective (External A-D Neede .5mm i - і р - - - : : 
15 |Inductive аван Ferrous Metal)| 5mm N/O Output | OR560-ND 29.36 26443 E2R-A01 13 | Reflective | 4mm | PC Board | 180/60 | OR578-ND 353 318 254 EE-SY201 
16 |Slot (General Purpose) 3.6mm Dark-On OR574-ND* 45.56  41.01| EE-SPX301 14 Red LED Reflect) 4 mm | PC Board | 30/30 | OR581-ND 10.53 948 7.58 | EE-SY169 
16 |Slot (General Purpose) 3.6mm Light-On OR575-ND* 45.56 41.01| EE-SPX401 IR Reflective | 4mm | PC Board | 30/30 | OR582-ND 940 846  677|EE-SY169A 
17 |Slotted Liquid Level Detector 6-13mm | Dark/Light-On | OR579-ND* 129.94 116.95) EE-SPX613 15 Slot 3mm | РС Board | 70/70 | OR602-ND 3.05 275 2.20 | EE-SK3W-B 
18 |Reflective (General Purpose) 11mm Dark-On OR580-ND* 15.83 14.25] EE-SPY415 16 Actuator Contact | PC Board E OR712-ND NEW! 309 278 2.23 ЕЕ-$А105 
19 |Slot Туре with 2М Cable 5mm Dark-On OR605-ND* 29.36 26.43 EE-SX770 
19 |Slot Type with 2M Cable 5mm Light-On OR606-ND* 29.36 26.43] EE-SX870 
20 |L-Shaped with 2M Cable 5mm Dark-On OR607-ND* 31.05 27.95] EE-SX771 " 
20 |L-Shaped with 2M Cable 5mm Light-On | OR608-ND* 31.05 27.95 EE-SX871 D6A Air Flow Sensor 
21 |T-Shaped with 2M Cable 5mm Dark-On OR609-ND* 32.40  29.16| EE-SX772 
21 |T-Shaped with 2M Cable 5mm Light-On OR610-ND* 32.40 29.16] EE-SX872 The industry first DSA ег sensor от a microprocessor with з complex algorittims et 
= i Я Y provides a temperature reference point to see if a filter fan is moving the right amount of air. 
= SEI CoE MIR WO Cable ICE 15 above BREAN к з ELO the sensor indicates it is not, then the user knows the filter is clogged. With its sensing 
— |Converter from NPN to PNP Output for Amp Sensors OR550-ND 29.03 2613 ЕЕ-2001 capabilities, the D6A provides reliability protection, ensuring the dependability of continued 
— |Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors 08551-40 29.03 26.13 EE-2002 Ope x Se артелі This соода ТЕГ vd excell for Servers, Waly a 
— |4 Pin Connector for Fig. 1-6 above OR527-ND 297 268 EE-1001 routers and network devices. Other applications include uninterruptible power supplies, cas! 
— Pin ТЕГІН? Meter Cable for Fig. 1-6 above OR559-ND — 1391 1252 EE-1006 registers and other types of machines that use a filter fan. | 
— [Panel Mount Holder Clip for OR559-ND OR576-ND 4.19 3.77 EE-1006A Specifications: « Supply Voltage: DC12V “ Current Consumption: 60mA (Maximum) 
— |3 Pin Connector for 8, 12, 13 and 16 above OR537-ND 2.97 2.68] EE-1002 
— |3 Pin Connector with 2 Meter Cable for 4, 12 and 13 above OR558-ND 527 4.74 EE-1003 Digi-Key Price Each Omron 
— |Panel Mount Holder Clip for OR558-ND OR583-ND 1.62 1.46] EE-1003A Description Part No. 1 25 50 Part No. 
* Sensors not influenced by external light. + Built-in sensitivity adjuster. Air Flow Sensor - .5-1.5M/1 Second 22002-ND 5790 4590 4411 | D6A-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1591 


Omnon. D6F Gas Flow Sensor 


The D6F is a new supersensitive gas flow sensor. It is able to measure both gas 
velocity and direction at extremely low flow rates, and is ideal for looking at low 
pressure medical gases, boiler emissions, and HVAC system airflow. It is suit- 
able for measuring the amount of oxygen and nitrogen dioxide, consumed from a 
respiratory apparatus in surgery. It can also be used for monitoring air circulation 
in a building and thus improving the performance and efficiency of air 
conditioning and building comfort systems. The extreme sensitivity is achieved 
with a tiny heating element, associated with temperature sensors on both sides. The deviation is 
temperature measured by the two sensors and used to calculate the gas flow and direction, generating a 


non-linear analogue output in the range of 1V - 5V. 


Case Suitable Flow Digi-Key Price Each Omron 
Material Gas Range Part No. 1 25 50 Part No. 
PPS Air 0-1Liter/minute | Z1671-ND 169.44 137.89 131.32  D6F-01A1-110 
PPS Air 0-2Liter/minute | Z1672-ND 245.00 220.50 196.00 | D6F-02A1-110 
Aluminum LNG* O-5Liter/minute | Z1673-NDT 201.68 165.49 159.69 | DeF-05N2-000 


* Liquid Natural Gas 


NEW?! D6F Air 
Flow Sensor 


Omron's mass flow sensor will detect flows of 1 ~ 
10 Liters per minute up to a 1 - 50 Liter per minute 
version. They use a wide supply voltage range of 
10.8 - 26.4VDC and will output an analog voltage 
of 1 - 5VDC. Perfect for medical apparatus, fuel 
cell monitoring and measuring instruments. 


T D6F-05 is a 1/4' pipe thread version using British Taper (Rc) standard. 


D7A/D7E Vibration 


These vibration sensors are perfect for quick 
detection of movements that could cause dam- 
age to equipment or can be used to safely shut 
down critical operations. Sensors are auto- 
resettable and require no manual resetting. 
D7A is a horizontal keeping vibration sensor 
that is PC mounted. D7E vibration sensors are 
low cost sealed vibration sensors with various 
sensitivities. Use these sensors for industrial 
equipment, cranes, forklifts, industrial manu- 
facturing and boilers. Use in natural gas meter 


Sensors 


Vertical 


shutoffs, vending machines, conveyor systems, earthquake sensors or any circuits that require safety 


shutoff during a period of vibration or tilting. 


Specifications: * Various sensitivities * Contact Capacity: (D7A) 5uA - 1mA@3VDC; (D7E) 100mA@5- 
30VDC * Contact Form: (07А) SPST-NO; (D7E) SPST-NC * Operating Temperature: (07А) -30°C ~ 70°C, 
(D7E) -25%С - 60°С * Dielectric Strength: AC250V 50/60Hz 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 |Рам No. 

90-170 gal. Vertical Switch, 1mA Z2004-ND 25.29 20.95 20.05 | D7A-1 

1 90-170 gal. Horizontal Switch, 1mA Z2005-ND 25.29 20.95 20.05 | D7A-2 
90-170 gal. Chassis Mount Switch, 1mA Z2006-ND 26.86 22.25 21.29 | D7A-3 
130-200 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2007-ND 9.01 6.90 6.52 | D7E-1 

2 100-170 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2008-ND 6.72 3.88 3.66 | D7E-2 
50-80% Tilt Switch, ОЛА Z2009-ND 9.87 6.77 6.39 | D7E-3 


D7H Equipment 
Vibration Sensors 


Price Each Omron 
Description 1 25 50 |Рагі Мо. 
Flow Sensor 0-10 Liters рег minute Z2206-ND 337.50 303.75 270.00 | D6F-10A5-000 
Flow Sensor 0-20 Liters per minute Z2207-ND 337.50 303.75 270.00 | DeF-20A5-000 
Flow Sensor 0-50 Liters рег minute Z2208-ND 337.50 303.75 270.00 | D6F-50A5-000 
Cable for Air Flow Sensors Z2209-ND 11.75 10.58 9.40 |D6F-CABLE1 


D8M 


Pressure 
Sensors 


These vibration switches feature a highly durable stainless 
steel diaphragm that allows detection of very small move- 
ments. Used to prevent secondary damage after earth- 
quakes and to replace mercury with a simple mechanical 
system. Manually resettable, vertically mounted sensor in 
either an enclosed case or open sensor. 

Specifications: * 100-170 gal., 10A 125VAC, .1A 30VDC 
* Operating Temperature: -10°С - 70*C 


Digi-Key Price Each Omron 

Fig.| Description Part No. 1] 25 50 Part No. 
1 | Enclosed Vibration Detection Switch - 10A Z2010-ND 166.21 135.26 128.82 | D7H-A1 
2 | Open Cased Vibration Detection Switch - 10A | Z2011-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B1 
— | Open Cased Vibration Detection Switch - 10A | Z2012-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B2 


D8M pressure sensors are 
precise detecting change of 
air pressure sensors with out- 
puts of either Analog or Dig- 
ital signals. Perfect for water 


level monitoring, liquid level monitoring and HVAC changes in the air flow. Features: * High Noise Immunity 
* Pressure Range: D8M-D1 = 0 - 5.88kPa, D8M-A1 = 0 to 4.9Pa * Current Consumption: D8M-D1 = 
150mA at output 3VDC, D8M-A1 = 2.5mA * Temperature Range: -30° ~ 70°C 


* Protection Structure: IP 


D6B Tilt Switch 


Ideal for equipment tilt detection. Will give you a separate output when tilted 
left or right. Perfect for signaling a screen to rotate from portrait to landscape 

view in keeping with product orientation. Can be used in space heaters. 55 
Specifications: • Output Current: 1mA * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 


40 Characteristics: * Output Resolution: 0.01kPa/1 pulse * Output Frequency: 150 - 450kHz 


Pressure Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Output Part No. 1 25 50 |Рагі Мо. 
1 Gauge 0 - 4.9kPa Analog Z2013-ND 55.47 43.97 42.26 | DBM-A1 
2 Gauge 0 - 5.88kPa Digital Z2014-ND 83.15 63.35 60.33 | D8M-D1 
= Gauge 0 ~ 196.13Ра | Frequency | Z2017-ND 129.71 105.56 100.53 | D8M-R1 


sumption: 200A Maximum * Operation Angle: 45° ~ 75° 


Characteristics: * Supply Voltage: 2.7V ~ 3.3V * Output High Voltage: 
Vdd - 0.5V Minimum * Output Low Voltage: 0.5V Maximum * Current Con- 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 50 Part No. 
Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2003-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-1 
Micro SMD Tilt Switch - ROHS Compliant | Z2205-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-2 


Inductive Proximity Sensors 


Omron's line of inductive sensors are designed for detecting the presence or absence of ferrous metal close to the sensor and 
provide an output when detected. Because inductive sensors use electromagnetic fields, they excel over photo type sensors in 
environments containing water, oil, dust and dirt. Shielded sensors are made with a shielding plate around the ferrite core to 
focus ferrous metal sensing at the sensors head. It also allows the sensor to be located or mounted close to surrounding 


metals. 
Sensing 
Distance Terminal Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Maximum Description Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
0.8mm 4mm Diameter, Short Barrel DC Prox, Stainless Steel, Shielded 3-Wire NPN Z1651-ND 78.02 72.24 67.43 E2E-CR8C1 
1mm М5, Short Barrel DC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1652-ND 78.02 72.24 67.43 E2E-X1C1 
1mm 5.4mm Diameter, Short Barrel DC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1653-ND 78.02 72.24 67.43 E2E-C1C1 
1.5mm М8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1062-ND 57.15 52.92 49.40 E2E-X1R5E1-N 
1.5mm М8, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1063-ND 68.04 63.00 58.80 E2E-X1R5Y1-N 
2mm М8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1064-ND 58.97 54.60 50.96 E2E-X2D1-N-N 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1065-ND 57.15 52.92 49.40 E2E-X2E1-N 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1066-ND 68.04 63.00 58.80 E2E-X2Y1-US-N 
3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1067-ND 59.88 55.44 51.75 E2E-X3D1-N-N 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1068-ND 58.97 54.60 50.96 E2E-X5E1-N 
1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1069-ND 72.58 67.20 62.72 E2E-X5Y1-US-N 
7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1070-ND 61.69 57.12 53.32 E2E-X7D1-N-N 
10mm M30, Short Barrel DC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1654-ND 62.60 57.96 54.10 E2E-X10E1-N 
10mm M30, Short Barrel AC Prox, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1655-ND 77.1 71.40 66.64 E2E-X10Y1-US-N 
1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1075-ND 55.34 51.24 47.83 E2F-X1R5E1 
1.5mm М8, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1076-ND 69.85 64.68 60.37 E2F-X1R5Y1 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1078-ND 53.52 49.56 46.26 E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1079-ND 69.85 64.68 60.37 E2F-X2Y1 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1080-ND 54.43 50.40 47.04 E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1081-ND 71.67 66.36 61.94 E2F-X5Y1-US 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1077-ND 59.42 55.02 51.36 E2F-X10E1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1082-ND 48.54 44.94 41.95 TL-W1R5MB1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1083-ND 48.54 44.94 41.95 TL-W1R5MC1 
3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1084-ND 51.48 47.67 44.50 TL-W3MC1 
2 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1189-ND 51.48 47.67 44.50 TL-W3MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1085-ND 44.00 40.74 38.03 TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1086-ND 44.00 40.74 38.03 TL-W5MC1 
20mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1660-ND 72.12 66.78 62.33 TL-W20ME1 
Mounting Bracket, Fits M8 Size Sensors Z1656-ND 2.74 2.54 2.37 Y92E-B8 
Mounting Bracket, Fits M12 Size Sensors Z1657-ND 2.74 2.54 2.37 Y92E-B12 
Mounting Bracket, Fits M18 Size Sensors .. Z1658-ND 2.74 2.54 2.37 Y92E-B18 


1592 (T053) 
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Honeywell 


Optical Sensors 
Sensing and Control 


Fig. 4 
__ Emitter 


Emitter 
Tab —~ 


Collector 


Infrared Light Emitting Diodes 


Slotted Optoschmitt Sensors 


Peak. TN ] Max. Output | Rise/ 
Е Style/ | VCEO Ic Sensitivity | Digi-Key Price Each Honeywell Output Мес | Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pkg. (V) (mA) | Wavelength | Part No. Й) 100 250 | Part No. Fig. Type (М) (тА) (ns) Part No. 1 100 250 Part No. 
AlGaAs HEP 
"E 17 50 880nm 480-1968-ND 105 76 71 |SEP8736-002 Transmissive 
1 | Side-view | 17 50 880nm 480-1969-ND 110 80 74 | SEP8736-003 10 Diode 7 15 70 | 480-1945-ND 627 4.56 422 | НОА6990-Т51 
2 T4 17 50 880nm 480-1965-ND 1.10 .80 74 |SEP8705-003 Transistor | 10 10 60/15 | 480-1933-ND 374 272 2.52 | HOA0961-N51 
a eee] 1 50 880nm 480-1966-ND 91 56.62 |SEP8706-002 11 | Transistor | 10 10 60/15 | 480-1934-ND 374 272 252 | НОА0971-М51 
| 1 50 Ш Pa m гн e 58 aoe Open Collector | 12 15 70 | 480-1943-ND 470 342 347 | HOA6961-T51 
+ К inm ig] bi ү Я й Ж. x + 
4 | Coaxial 18 50 880nm 480-1978-ND 349 254 235 | SE1470-004L 12 [Schmitt Trigger | 12 12 60/15 | 480-1941-ND — 454 3.30 3.06 | HOA2004-001 
5 | Min-pil | 18 75 880nm 480-1980-ND 179 130 121 |SE2470-002 13 | Transistor | 12 12 60/6 | 480-1942-ND — 7.81 568 526 | НОА2005-001 
19 100 | 880nm 480-1981-ND 272 198 1.84 | SE3470-003 БЕРТІН 15 70 | 480-1940 301 284 263 | H0A6972-N55 
6 | 10-46 19 100 | 880nm 480-1983-ND 261 190 176 | 5Е5470-003 -1946- - 
19 100 | 880nm 480-1984-ND 2.67 — 194 1.80 |SE5470-004 12 ы 7) | ШЫП n Ser яш м НОВО 
GaAs Connectorized Transmissive 
2 TÀ 15 50 935nm 480-1961-ND 102 74 69 |SEP8505-002 14 | TotemPole | 55 40 70 | 480-1947-ND 806 586 543 | НОА7720-М22 
1.5 50 935nm 480-1962-ND 74 54 -50 | SEP8506-001 Encoder Detector 
3 | Side-view | 15 50 935nm 480-1963-ND 85 62 58 | SEP8506-002 : - 
15 50 935nm 480-1964-ND 91 6 62 | SEP8506-003 15 |Inverting Logic | 5.5 7 100 | 480-1949-ND 259 188 174 | HLC2701-001 
4 | Coaxial 16 50 935nm 480-1976-ND 294 214 198 |SE1450-003L N i 
5 | Minipil | 16 75 | 935nm | 480-1979-ND 157 114 106 |SE2460-003 Reflective Object Sensors 
6 | 10-46 17 100 | 935nm 480-1982-ND 245 178 1.65 | 5Е5455-003 
ET : Max. Output! Rise/ 
NPN Silicon Phototransistors Output VCC | Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig Type (V) (mA) (us) Part No. 1 100 250 Part No. 
Max. Output} Rise/ i 5 H - 
umm pes beum d Digi-Key Е Honeywell 16 | Transistor | 30 30 15 480-1928-ND 5346 244 226 | НОА0149-001 
Fig.| Type (М) (тА) (us) Part No. 1 100 250 | Part No. 17 | Transistor | 30 30 15 480-1935-ND 3.36 244 226 | HOA1397-002 
Silicon Darlington | 15 30 75 480-1936-ND 341 248 2.30 | HOA1397-032 
ў | Transistor | 30 10.0 15 480-1957-ND 56 270 65 | SDP8436-002 18 | Transistor | 30 30 15 480-1948-ND 201 146 1.36 | HLC1395-001 
30 17.5 15 480-1958-ND 96 70 .65 | SDP8436-003 - 
30 14 15 480-1951-№0 458 "63 | SDP8405-002 19 | Transistor | 30 30 15 480-1985-ND — 12.35 8.98 831 | НОА1180-002 
2 | Transistor 30 a 18 480195280) 1 n Е 808405008 20 | Transistor | 30 30 15 | 480-1986-ND 1031 750 6.94 | HOA1404-002 
30 185 15 480-1954-ND 9 — 68 63 | SDP8405-014 эў || “Тапай: |90 02 15 480-1987-ND 3.80 276 256 | НОА1405-001 
ПШ aal 00 960 15 ВЕЕТ DER 150: | 'SDPBA06:002 30 08 15 480-1988-ND 3485 2480 2.59 | HOA1405-002 
30 6.50 15 480-1956-ND 74 — 54 50 | SDP8406-003 Transmissive 
4 | Transistor | 30 30 15 480-1970-ND 267 194 180 | $D1440-003L 22 | Transistor | 30 30 15 480-1989-ND 7.98 5.80 537 | НОА1877-001 
СОЕ Е Е а 1 (а [ванае 
Transistor | 30 80 2 480-1973-ND 267 194 180 | SD5491-004 Slotted Optical Sensors 
Low Light Rejection Max. Output] Rise/ 
3 | Transistor | 30 6.0 15 480-1959-ND 85 62 158 | SDP8476-201 Output VCC | Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
" Fig Type (V) (mA) (us) Part No. 1 100 250 | Part No. 
Optoschmitt Detectors 1@ | Тайды. |3) 15 15 | 480-1939-ND 528 384 356 | HOA1881-012 
30 30 15 480-1931-ND 476 346 3.21 | HOA0890-L51 
Max. Output] Віѕе/ 11 | Transist 30 30 15 480-1938-ND 424 308 2.85 | HOA1879-015 
Output Vcc Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell апа - - - 
Fig.| Type (V) (mA) (ns) Part No. 1 100 250 | Part No. 11 | Transistor 30 30 15 480-1929-ND 2.83 2.06 1.91 | HOA0866-T55 
= 16 18 8015 ЕЕ а 208: 805600-001 30 30 15 480-1930-ND 333 242 224 | HOA0875-N51 
7 16 18 60/15 480-1975-ND 3.03 220 204 | SD5620-001 24 Transistor 30 82 15 480-1940-ND 2.50 1.82 1.69 | HOA1882-012 
8 TIL 12 18 60/15 480-1960-ND 1.65 120 141 | SDP8600-001 25 | Transistor | 30 30 15 480-1937-ND — 6.52 474 439 | HOA1870-031 
Open-Collector Output Transmissive Encoder 
9 TIL 12 15 7 480-1950-ND 228 166 154 | SDP8314-301 23 TIL 5.5 12 20us | 480-1932-ND 7.59 552 511 | HOA0902-011 
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Slot Lead 
Output Width Spacing Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Type Inch (mm) | Inch (mm) Part No. 1 100 250 Part No. 
Slotted Optical 
1 Transistor .200 (5.08) | .325 (8.26) 365-1008-ND 1.62 118 1.10 | OPB620 
2 Transistor -160 (4.06) | .310 (7.87) 365-1017-ND 2.04 148 1.37 | OPB804 
Transistor .20 (5.08) — 365-1018-ND 5.25 3.82 3.54 | OPB817 
: Photologic& | .20 (5.08) — 365-1022-ND 7.18 5.22 4.83 | OPB917B 
4 Transistor .210 (5.33) |.410 (10.41) 365-1019-ND 245 1.78 1.65 | OPB818 
5 Transistor 1.26 (32) -- 365-1020-ND 7.34 534 4.94 | OPB819 
6 Transistor .210 (5.33) | .310 (7.87) 365-1021-ND 247 1.58 1.47 | OPB848 
7 | Photologic® |.130 (3.30) — 365-1023-ND 6.68 4.86 4.50 | OPB930W55 
9 | Photologic® |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1109-ND 6.63 4.82 446 | OPB941W51 
Photologic® |.200 (5.08) | .320 (8.13) 365-1090-ND 1.95 142 1.32 | OPB625 
10| Photologic& |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1111-ND 4.54 3.80 3.06 | OPB970N11 
Photologic® |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1113-ND 3.80 2.76 2.56 | ОРВ973М51 
11| Photologic& |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1087-ND 3.69 2.68 248 | OPB460L11 
12 | Phototransistor |.125 (3.18) — 365-1107-ND 6.38 4.64 4.30 | OPB880P51 
Photologic& — |.125 (3.18) — 365-1114-ND 5.86 426 3.95 | OPB990T55 
us Phototransistor |.125 (3.18) — 365-1108-ND 5.01 364 3.37 | OPB891T51 
14 | Phototransistor |.205 (5.21) | .380 (9.65) 365-1105-ND 2.50 1.82 1.69 | OPB855 
Phototransistor |.125 (3.18) — 365-1100-ND 5.42 394 3.65 | OPB830W55 
Phototransistor |.125 (3.18) — 365-1102-ND 6.93 5.04 4.67 | OPB840W11 
15 Phototransistor |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1101-ND 3.80 2.76 2.56 | OPB840L11 
Phototransistor |.125 (3.18) — 365-1103-ND 5.42 394 3.65 | OPB841W55 
16 | Phototransistor |.130 (3.300 | .225 (5.72) 365-1106-ND 4.02 292 271 OPB865N11 
17 | Phototransistor |.160 (4.06) | .300 (7.62) 365-1099-ND 2.04 148 1.37 | 0РВ825 
18 | Phototransistor |.160 (4.06) | .280 (7.12) 365-1089-ND 1.62 118 1.10 | OPB610 
Photologic& |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1110-ND 4.65 3.38 3.13 | OPB960T11 
д Photologic® |.125 (3.18) | .320 (8.13) 365-1112-ND 3.69 2.68 248 | OPB970T55 
Slotted Optical Flag 
8 Transistor .090 (2.16) | .280 (7.11) 365-1009-ND 2.94 2.4 1.98 | OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
Phototransistor |.375 (9.53) = 365-1096-ND 5.34 3.88 3.59 | OPB810W51 
19 Phototransistor |.375 (9.53) -- 365-1098-ND 5.09 3.70 3.43 | OPB811W55 
Phototransistor |.375 (9.53) |.570 (14.48) 365-1094-ND 3.05 2.22 2.06 | OPB800L55 
20 | Phototransistor |.375 (9.53) |.570 (14.48) 365-1095-ND 3.14 228 211 OPB810L51 
Phototransistor |.375 (9.53) |.570 (14.48) 365-1097-ND 3.00 2.18 2.02 | OPB811L55 
Reflective Object Sensors 
Photodarlington — — 365-1093-ND 3.47 252 2.34 | OPB707A 
ді Phototransistor — — 365-1092-ND 2.70 1.96 1.82 | OPB706A 
22 | Phototransistor — -- 365-1091-ND 3.4 2.48 2.30 | OPB704 
23 | Phototransistor — — 365-1088-ND 1.62 118 1.10 | OPB606A 
Reflective Object Sensors 
Continuous | Reverse | V(BR)ECO Min. Lead TT 
Forward Curr. DC Voltage Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. (mA) Voltage (Min.) Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 100 2.0 5.0 4.0" (101.6) 365-1010-ND 1018 740 6.85| ОРВ700 
100 2.0 5.0 18.0” (457.2) | 365-1011-ND 13.50 9.82  9.09| OPB701AL 
2 50 3.0 50 - 365-1012-ND 7.89 574 531] OPB710 
40 2.0 5.0 - 365-1014-ND* 2.97 2.16 2.00| ОРВ742 
š 40 2.0 5.0 — 365-1015-№0* 3.71 2.70 2.50| ОРВ745 


* Collector Emitter Voltage 30V - OPB742 and 15V - ОРВ745 


Photologic® Reflective Object Sensors 


Operating Min. Lead 
DC Supply Wire Length Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Voltage Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
4 4.75 - 5.25 18.0" (457.2) 365-1013-ND 8.83 6.42 5.94 | OPB716 
5 4.75 - 5.25 12.0" (304.8) 365-1016-ND 9.21 6.70 6.20 | OPB770T 
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Pulse Optical Peak TT 
Style/ | Forward Power Emission | Beam| Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. Current Output Wavelength | Angle| Part No. 1 100 250 Part No. 


тл 30A |1.95mW/cm2 | 935nm 18% | 365-1046-ND 114 .67  .64 |0Р165А 
5 тл 3.0А |0.85mW/cm2 | 935nm 18* | 365-1047-ND 114 .67  .64 | 0Р165С 
тл 3.0А |1.95mW/cm2 | 935nm 18% | 365-1049-ND 1.29 .76 72 |0Р166А 


6 тл 3.0A 0.50mW 935nm 90* | 365-1048-ND 126 74 170 |0P165W 
7 та 3.0A 1.00mW 890nm 90% | 365-1055-ND 1.29 .76 2 | ОР266// 
Hermetically Sealed 


PC Mount} 1.0A |1.00mW/cm2 | 935nm 24^ | 365-1040-ND 1.89 1.11 1.05 | 0Р124 


8 
РС Mount] 1.0А |3.50mW/cm? | 890nm 24° | 365-1050-ND 2.22 1.30 1.23 |0P224 
9 TO-46 | 10.0A 4.0mW 935nm 18* | 365-1041-ND 2.61 1.53 1.45 | ОР132 
TO-46 | 10.0A 5.0mW 935nm 18% | 365-1042-ND 2.61 1.53 1.45 0P133 


10 | 70-46 | 10.0A | 5.0mW/cm2 890nm 50% | 365-1051-ND 2.94 1.72 1.63 | ОР233// 


РІМ Silicon Photodiode 


Peak TT 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each Electronics 
Fig. Pkg. VR Wavelength | tr/tf Part No. 1 100 250 Part No. 
11 т-1 60V 935nm 5ns 365-1084-ND .68 56 52 0P906 
T-13⁄4 60V 890nm 5ns 365-1086-ND .84 .69 63 0P999 
12 | Side-View | 60V 935nm 5ns 365-1085-ND 70 58 53 0P950 


Infrared NPN Phototransistors 


Peak TT 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Pkg. VcEO | 1с — Wavelength | Part No. 1 100 250 Part No. 
Phototransistor 
1 T-13⁄4 30V | 2.35mA 890nm 365-1077-ND 68 56 52 OP599A 
T4 30V | 4.30mA 935nm 365-1066-ND .62 51 47 OP505A 
13 ТА 30V | 2.15тА 935 пт 365-1067-ND 62 51 47 0P505B 
T4 30V | 4.30mA 935nm 365-1068-ND 77 63 58 OP506A 
TA 30V |2.15mA 935nm 365-1069-ND 77 63 58 OP506B 
Side-View | 30V | 2.55тА 935nm 365-1070-ND 70 58 53 OP550A 
14 | Side-View | 30V | 1.30mA 935nm 365-1071-ND 70 58 53 OP550B 
Side-View | 30V | 0.25mA 935nm 365-1072-ND 70 58 53 0P550C 
T0-18 30V | 3.0mA 890nm 365-1074-ND 70 58 53 OP593A 
15 TO-18 30V | 7.5mA 890nm 365-1075-ND 70 58 53 OP598A 
TO-18 30V | 5.0mA 890nm 365-1076-ND 70 58 53 OP598B 
16 | PC Mount | 25V | 7.0mA 890nm 365-1078-ND 1.61 1.32 1.21 OP644SL 
17 T0-18 30V | 0.5mA 890nm 365-1079-ND 196 161 147 OP801WSL 
TO-18 30V | 2.5mA 890nm 365-1080-ND 196 161 147 OP802WSL 
18 TO-18 30V | 7.0mA 890nm 365-1081-ND 222 1.82 1.67 0P804SL 
T0-18 30V | 15.0тА 890nm 365-1082-ND 222 1.82 1.67 OP805SL 
Photodarlington 
12 | Side-View | 15V | 1.1mA 935nm 365-1073-ND 1.25 1.03 95 OP560C 
17 TO-18 15V 4mA 890nm 365-1083-ND 238 195 179 OP830WSL 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig.| Pkg. Output Wavelength Part No. 1 100 250 | Part No. 
Photologic 
Infrared Light Emitting Diodes 19 Se View TTL/LSTTL 935nm 365-1115-ND 1.98 144 1.34 | OPL550 
Side-View | TTL/LSTTL 935nm 365-1116-ND 2.09 1.52 1.41 | OPL550-0CA 
Pulse Optical Peak TT 
Style/ | Forward Power Emission | Beam | Digi-Key Price Each Electronics : PM " . . м 
Fig. | Pkg. | Current Output Wavelength| Angle | Part No. 1 100 250 Part No. Infrared Light-Emitting Diodes Reverse Voltage: 2.0V * Rise/Fall Time: 10ns 
Plastic Continuous Peak | Apertured Irrad. TT 
" 2 " CER Style/ Forward DC |Emission | Міп. / Мах.  |Digi-Key Price Each Electronics 
Т-1 3/4 | 750mA |0.50mW/cm: 890nm 50 365-1060-ND 99 .58 .55 |0Р294 sm muere wenn ШІП! (mW / ст?) Part No. 1 100 250 | Part No. 
T-13⁄4 5.0А | 44mW/cm2 890nm 20* | 365-1061-ND 1.08 .63 .60 |0P295A 
та 3/4 50A | 77mW/cm2 890nm 20° | 365-1062-ND 108 63 .60 |OP295B 20 | Side View 50 850 .10/.90 365-1005-ND 1.98 116 1.10 | OP245PS 
Т-1 3/4 1.0А |070mW/cm2 890nm 20° | 365-1063-ND 108 .63 .60 |0P297A 21 T4 50 850 055 /.55 365-1006-ND 2.04 119 1.13 | OP245PS 
T-13⁄4 5.0A |210тМ//ст2 890nm 50° | 365-1056-ND 108 .63 .60 |0Р290А 22 |End-Looking 50 850 10/.90 365-1007-ND 195 1.14 1.08 | OP268FPS 
1 T-13⁄4 5.0А | 16mW/cm? 890nm 50* | 365-1057-ND 1.08 .63 .60 |0P291A 
TO-46 | 20А | 16mW/cm2 | 890nm | 60° | 365-1058-ND 96 56 54 орзАа | VCSEL Infrared Emitting Laser Diodes 
10-46 20А | 13mW/cm2 890nm 60° | 365-1059-ND 96 56 .54 |0Р293В Peak Optical Peak Hm Price TT 
TO-46 | 20А | 3.0mW/cm? | 890nm 25° | 365-1064-ND 96 .56 .54 |0Р298А Style/ Current} Power | Emission |Diver- Digi-Key Each Electronics 
T0-46 20A |2.4mW/cm2 890nm 259 | 365-1065-ND 96 56  .54 |0P298B Fig. Package Forward Output —|Wavelength | gence | Part No. 1 100 250 |Part No. 
Ti | $04 |270mW/cm2 | &90nm | 18° | 365-1054-ND 129 76 — .72 OP265A 8|  PilPackFlat | 30mA | 14imW | 850пт | 12° |365-1118-ND 886 610 5.54|OPV220 
Side-Vi 3.0A | 0.60mW/cm2 890 40% | 365-1052-ND 1.02 .60 .57 |0P240A 
аб ШАШ а 23] Plastic T-1 Flat | 30mA |t4-4.5mW| 850пт | 12° [365-120-ND 1022 703 6.39 0PV230 
2 |Side-View| 3.0A |0.60mW/cm? 890nm 40% | 365-1053-ND 108 .63 .60 |0P245A 
Side-View| 3.0А |0.40mW/cm2 | 935nm 40% | 365-1043-ND 1.02 60 57 0Р140А 24 SOT-23 Flat 30mA | 1.1mW 850nm 12° |365-1122-М) 23.68 16.28 14.80 0PV240 
3 |Side-View| 3.0А |0.30mW/cm? 935nm 40* | 365-1044-ND 1.02 .60 .57 |0Р1408 25 Plastic Lateral Flat | 30mA |1.4-4.5тМ/| 850пт 12° |365-1123-ND 7.58 5.22 4.74 OPV280 
4 |Side-View| 3.0A |0.40mW/cm2 935nm 40% | 365-1045-ND 1.05 .62 .59 |0P145A Plastic Lateral Сопуех| 30mA | 1.4-4.5mW| 850пт 6% |365-1124-ND 7.58 5.22 4.74 OPV282 
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LED Peak Oper. Typ. 
Dia. Wave- Lens | Curr. | Forward | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| (mm) | Length Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 3 940 nm Clear 60 12 67-1000-ND 25 23 20 OED-EL-8L 
2 5 940 nm Clear 100 15 67-1001-ND 27 25 22 OED-EL-1L2 


Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is 
used as the light emitting element, and a high sensitivity phototransistor is used as the light detecting element. The two 
elements are arranged so as to face each other, and objects passing between them are detected. 


Sensing | Sensing | Terminal | Typ. ton/toff | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Method Distance) Туре (иѕес.) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 Slot 3mm | PC Board 5/5 CNZ1021-ND 1.39 116 .93 | CNZ1021 
2 Slot 3mm | PC Board 5/5 CNZ1023-ND 1.33 107 .80 | CNZ1023 
Slot 0.9mm | PC Board 35/35 CNZ1002-ND .87 173 .59 | CNZ1002 
3 Slot 1.2mm | PC Board 35/35 CNA1303K-ND .87 173 .59 | CNA1303K 
Slot 2mm | PC Board 35/35 CNA1302K-ND .87 173 .59 | CNA1302K 
4 Slot 5mm | PC Board 6/6 CNZ1111-ND 265 242 165 | CNZ1111 
5 Slot 5mm | PC Board 6/6 CNZ1112-ND 202 1.62 122 | CNZ1112 
6 Slot 10mm | PC Board 6/6 CNZ1120-ND 1.86 1.49 1.12 | CNZ1120 
Slot 1.0mm | PC Board 50/50 CNA1311KOTLC-ND 1.04 87 70 | CNA1311KOTLC 
ў Slot 2.0mm | PC Board 50/50 CNA1312KOTLC-ND 98 82 .66 | CNA1312KOTLC 


Optical Interrupters Phototransistors 
Slot Response | Max. Output Max. Peak 
Output | Width | Time (tr/tf) Current Digi-Key Pricing Rohm Output | Sensitivity 
Fig.| Type (mm) (us) (mA) Part No. 1 10 100 |Раг Мо. Output | Style/ Current | Wavelength | Digi-Key Pricing Rohm 
Fig.| Type Pkg. (mA) (nm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
NPN 10 10/10 30 511-1336-ND 141 871 63.72 | RPI-121 40| NPN SMT 20 800 511-1355-1-ND* 1.06 621 42.50 | RPM-012PBT87F 
m ы NPN | SMT 20 800 511-1355-2-ND* 317.00/1,000 RPM-012PBT87F 
NEN abo ВЯ з со Teh PERS АЗ НКЕ «| NPN | ӨМГ | 10 600 | 511-1356-1-ND — 1.06 — 621 4250 |ВРМ-075РТТ86 
1| NPN | 20 10/10 30 511-1347-ND* 118 6890 4722 |RPI-221A NPN | SMT 10 600 511-1356-2-ND 909.00/3,000 RPM-075PTT86 
12| NPN 51е View| 30 800 511-1353-ND* 55 3.80 25.97 | RPM-20PBF 
NPN | 20 10/10 30 511-1348-ND 118 690 4722 | RPI-222 13| NPN | Side View| 30 800 511-1354-ND* ki 414 28.33 | ЕРМ-22РВҒ 
NPN | 40 | 1040 30 511-1341-ND 118 690 47.22 | RPI-411C1 NPN | Top 30 800 Siris, 65 380 2507 |RPT-34PB3FF 
14 | NPN T 30 800 511-1358-ND* .83 4.83 33.05 | RPT-37PB3FF 
2 | NPN 8 10/10 30 511-1337-ND* 141 871 6372 | RPI-122F NPN ті 30 800 511-1359-ND* 83 4.83 33.05 | RPT-38PB3FF 
NPN | 12 10/10 30 511-1339-ND 141 871 6372 |RPI-131 f 
š Infrared Emitters 
NPN | 20 10/10 30 511-1349-ND 143 697 50.98 |RPI-243 
4| NN | 20 10/10 30 511-1350-ND 124 725 4958 |RPI-246 | ДИ 
It ave- 
5 NPN 3.0 10/10 30 511-1340-ND 97 5.69 38.96 |RPI-303 Style/ | Max. length Digi-Key Pricing Rohm 
6 | NPN | 30 10/10 30 511-1351-ND 124 725 4958 |RPI-352 Fig.| Pkg. | (мА) Vi(V) | (nm) | Part No. 1 10 100 |PartNo. 
| 01006 [SMT] 40 950 511-1360-1-ND* 1.08 631 43.21 | 5ІМ-0125ТТ87 
7| NPN | 50 10/10 30 511-1352-ND* 1.69 1045 7647 |RPI-576A Diode |SMT| 40 950 511-1360-2-ND* 344.00/3500 SIM-012STT87 
Side View | 50 | 13 950 511-1361-ND* 89 5.18 3541 | SIM-20STF 
8 | PhotolC) 14 5/05 10 511-1342-ND 2.00 12.99 9942 | RPI-1133 12; | eras во: Газ 950 БИЕСІН Е E зваў ТЕЛДЕ 
T 100 | 13 950 511-1363-ND* 57 3.20 20.78 | SIR-34ST3FF 
Photoreflectors 1134 | 100 | 13 950 511-1364-ND* 57 3.20 20.78 | SIR-S6ST3FF 
T 75 | 12 940 511-1343-ND* 1.06 6.21 42.50 | SIR-320ST3FF 
Maximum Emitting 14 T 75 | 13 940 511-1344-ND* 89 5.18 35.41 | SIR-341ST3FF 
Style/ | Output Wave- | Digi-Key Pricing Rohm T13/4 | 100 | 1.38 | 950 511-1345-ND* TI 4.49 30.69 | SIR-505STA47F 
Fig.| Pkg. | Current(mA) | Vi(V) | length | Part No. 1 10 100 | Part No. тї 3/4 | 100 | 134 | 940 511-1365-ND* 50 2.80 18.18 | SIR-563ST3FF 
1134 | 100 | 16 850 511-1346-ND 1.96 12.73 97.43 | SIR-568ST3FF 
9 | Top 30 134 800 |511-1366-М0 232 1507  11532| RPR-220 | = caqFree 
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Features: * CE compliance “ Heavy-duty, all welded construction * Unipolar ranges: 0.1" ~ 2.0” e 8.5VDC ~ 28/00 
operation “ Low power consumption * May be battery operated * 0VDC - 5VDC and 1VDC - 6VDC outputs * New heavy 
duty front end * Hermetically sealed design 


GCD-SE Series Gage Heads - 
Precision Spring-Loaded 


GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
GCD-SE-100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 480.00 429.01 403.20 | 02351006-000 
GCD-SE-250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 544.00 486.00 457.20 | 02351007-000 
GCD-SE-500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 617.00 552.00 518.40 | 02351008-000 
GCD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 704.00 630.00 591.60 | 02351009-000 
GCD-SE-2000 2.0 (50.8) 356-1009-ND 800.00 716.00 672.00 | 02351010-000 


AccuStar? ІІ Clinometers 


AccuStar ІІ combines the function of two clinometers in one package. The unique dome shaped design features а 
capacitance based sensor which produces output signals directly proportional to the relative tilt in two axis. 

Features: * Two clinometers in one package * Adaptable design DC powered • Ratiometric and PW digital output in one 
model • Trimmable DC output 


AngleStar? Digital Protractor 


The AngleStar Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, angle and tilt. 
Features: “ Reads in degrees • Alternate reference (floating zero) * Display hold ” High impact plastic carrying case 


Operating 
Linear | Temperature | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 5 20 Part No. 
аи 345% | 0°С- 65°С |356-1035-М0 309.00 29100 263.00 |02475-01 


DC Powered Voltage Module 


The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, 
demodulator, filter, and DC amplifier. 

Features: « DC powered * Zero and span controls • Six jumper selectable gains • Plug-in, card edge, or stand-off 
installation “ 2.5kHz, 5kHz or 10kHz excitation 


Operating Power Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 5 10 (PartNo. 
LVDT Signal 3.5 + 10% 
Conditioner Board! Vrms 2.5kHz, 5kHz, 10kHz |356-1001-ND 177.00 165.00 155.00|04171776-000 


Linear Operating Temp. | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 10 25 | Part No. 
Dual Axis Clinometer +20° -20°C ~ 75°C 356-1034-ND 100.00 95.00 90.00 | 02119011-000 


NEW! Rotary Variable Inductance Transducer (RVIT) 


The R120LC is a DC operated noncontact rotary transducer. 


NEW! Dual Channel LVDT Readout/Controller 


The Schaevitz microprocessor based LVDT indicator and set-point controller is designed for industrial and process 
control applications utilizing any LVDT/RVDT-based measurement device. 


Features: “ 1/4 DIN aluminum case * EL back-lit * LCD display “ Standard 9-Ріп RS-232 Connector 


Operating 
Full Input Output | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI Linear Temperature Digi-Key Price Schaevitz MSI 
Description Range Voltage Voltage | Part No. 1 5 20 | Part No. Description Range Range Part No. Each Part No. 
R120LC Transducer | +60° | 4.75-5.25VDC | 0.5-4.5VDC| 356-1076-ND 120.00 110.00 100.00 |02183000-000 MP2000 Series «30.0276 0°C ~ 55°C 356-1075-ND 875.00 02291335-000 
AccuStar? Electronic Clinometers Operating 
The AccuStar Electronic Clinometer is and extremely accurate angle measurement ER Linear Temperature Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critica and | Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
environmental conditions are serious design concerns. Single Axis Ratiometric Vertical Flange | +45° | -30°С-65°С | 356-1032-ND 139.00 128.00 117.01 | 02110002-000 
Features: * CE certified • Just 2" in diameter • Rugged plastic housing * Ex- I = n т ч " = " 
tremely accurate “ Weighs only 2 oz. Single Axis Ratiometric Horizontal Flange | +45 -30°C ~ 65°C 356-1033-ND 139.00 128.00 117.01 02110102-000 
Ares Series Pressure Transducers Output Standard Pressure Accuracy Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
"NE ict Description Voltage Range % Ғ50 Part Мо. 1 10 25 Part No. 
The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is A Seri 
able to measure pressures as low as 0 - 5, 0 - 10, 0 - 15 inches - тез женен 
of water, and 0 - 1psig. PCB Mount 0.5-4.5V 5' H20 0.25 356-1036-ND 40.00 3225 2730 | GA100-005WD 
Features: • Very low pressure ranges * Small size * PCB PCB Mount 0.5-4.5V 10 H20 0.50 356-1037-ND 40.00 32.25 27.30 GA100-010WD 
mountable “ Solder reflow capability > Barbed pressure ports PCB Mount 0.5-4.5V 15" H20 0.50 356-1038-ND 40.00 3225 2730 | GA100-015WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND 40.00 32.25 27.30 GA100-001PD 
PCB Mount 0.25-4.5V 5" Н20 0.25 356-1040-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-005WD 
(1 i PCB Mount 0.25-4.5V 10" H20 0.50 356-1041-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-010WD 
NEW! LM Series Pressure PCB Mount 0.25-4.5V 15" Н20 0.50 356-1042-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-015WD 
Sensors PCB Mount 0.25-4.5V 1PSI 12 356-1043-ND 40.00 32.25 27.30 GA200-001PD 
The LM Series incorporates stainless steel and plastic isolation — — МЕЙЛ ` EM Series NEW! 
suitable for water, other fluid and gas. 1/2" NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 1PSI 0.25 356-1072-ND 85.00 69.00 5621 | LM31-00000F-001PG 
ЧА “н ç ; 1/2" NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 5PSI 0.25 356-1073-ND 85.00 69.00 56.21 LM31-00000F-005PG 
Potete ting pressure ranges = High level output + Small size | 43» NpT' Plastic Fitting 0.5-4.5V 30PSI 0.25 356-1074-ND 85.00 69.00 56.21 | LM31-00000F-030PG 
NEW! High Stability Stainless Steel Pressure Transducer U300 0600 
The UltraStable 300/600 from Schaevitz Sensors, a division of Measurement Specialties, incorporates an ultra-rugged IP Pressure Range (PSIG) 0-15 ~ 500 0-15 - 500 
67 rated housing. All wetted parts are constructed of 316 (300 Series)/316L (600 Series) stainless steel, providing media Accuracy (combined linearity, hysteresis & repeatability) 40.1095 of FS +0.10% of FS 
isolation and no internal “0” rings. 
Pressure Overload 3X 3X 
Operating Burst Pressure 4x or 20,000 PSI 
| Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each Schaevitz Outputs VDC or mA 0.5-4.5V 0.5-4.5V 
Series Range Supply | Part Мо. 1 10 100 | Part Мо. 4-20mA 4-20mA 
0.5-4.5V Output — Zero Offset (amplified output) +0.50% of FS +0.50% of FS 
1/4" NPT, 2 Foot Cable Span Tolerance +0.50% of FS +0.50% of FS 
15PSIG 356-1044-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-015PG Long-Term Stability, Typical +0.10% of FS/Year +0.10% of FS/Year 
30PSIG |4.75-5.25| 356-1045-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-030PG : " -A0 “са. 
100516 | VDC | 356-1046-ND 10000 8200 69.00 | US331-000005-100PG Operating Тишин M э : res s - m 
U331 500PSIG 356-1047-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-500PG 
15PSIA [475.595] 356-1048-ND 10000 8200 69.00 |US331-000005-015PA НН а ДД, = 
30PSIA ` voc 356-1049-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-030PA Thermo Span Shift +0.75% of FS = 
100PSIA 356-1050-ND 100.00 82.00 69.00 | US331-000005-100PA 
4-20mA Output — Operating 
1/4” NPT, 2 Foot Cable Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each Schaevitz 
15PSIG 356-1051-ND 10500 9000 78.00 | US381-000005-015PG Series MERANO CAN ЕЗШЕ абата» 1 2008 (ES o: 
30PSIG 10-30 356-1052-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-030PG 15PSIA 4.75-5.25 356-1062-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-015PA 
100PSIG VDC 356-1053-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-100PG U631 30PSIA Ë voc 356-1063-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-030PA 
U381 500PSIG 356-1054-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-500PG 100PSIA 356-1064-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-100PA 
15PSIA 10-30 356-1055-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-015PA 4-20mA Output — 
30PSIA VDC 356-1056-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-030PA 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
100PSIA 356-1057-ND 105.00 90.00 78.00 | US381-000005-100PA 
15PSIG 356-1065-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-015PG 
0.5-4.5V Output — 30PSIG 10-30 356-1066-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-030PG 
1/4" NPT, 2 Foot Cable 100PSIG VDC 356-1067-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-100PG 
15PSIG 356-1058-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-015PG U681 500PSIG 356-1068-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-500PG 
U631 30PSIG |4.75-5.25| 356-1059-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-030PG 15PSIA 10-30 356-1069-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-015PA 
100PSIG VDC 356-1060-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-100PG 30PSIA voc 356-1070-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-030PA 
500PSIG 356-1061-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-500PG 100PSIA 356-1071-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-100PA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microelectronic Integrated Systems 


АРУ Hall Effect Sensor ICs — US Series 


Features: • Maximum Output Current: 50mA * Chopper stabilized amplifier stage * New miniature package/thin, high reliability package 


Temperature Suffix: 


: -40°С ~ 85°C (Commercial), L: -40°C 


= 150*C (Automotive) 


Operating Point Release Point Tape & Reel * 
Supply mT) (mT) Output Oper.t Temperature Digi-Key Price Each Pricing 
Pkg. Voltage | Min. | Typ. | Мах. Min. | Тур. | Max.| Type Type Range Part No. 1 10 25 50 100 3,000 

50Т-23 -40°C ~ 85°C US1881ESOCT-ND 1.80 1.40 1.08 83 65 482.50/M 
UA-92(flat) 35-24 |10 | 50 | 90 | -90 |-50 |-10 Open Bidirectional US1881EUA-ND 1.30 1.01 78 .60 47 — 

50Т-23 Collector -40°C ~ 150°C US1881LSOCT-ND 2.16 1.68 1.30 1.00 78 579.00/М 
UA-92(flat) US1881LUA-ND 1.66 1.29 1.00 77 :60 = 

50Т-23 -40°C - 85°C US2881ESOCT-ND 2.23 1.74 1.34 1.03 80 598.30/М 
UA-92(flat) 35-24 | 05 |20 | 45 -45| 2 |205 Open Bidirectional US2881EUA-ND 1.80 140 1.08 .83 :65 == 

50Т-23 Collector -40°C ~ 150°C US2881LSOCT-ND 2.59 2.02 1.56 1.20 93 694.80/М 
UA-92(flat) US2881LUA-ND 2.23 1.74 1.34 1.03 .80 — 

50Т-23 -40°C ~ 85°C US2882ESOCT-ND 1.73 1.35 1.04 80 62 463.20/M 
UA-92(flat) 35-24 |-20 | 20 | во | -60 | -20 | 20 Open Bidirectional US2882EUA-ND 1.51 1.18 91 70 54 — 

50Т-23 Collector -40°C ~ 150°C US2882LSOCT-ND 2.02 1.57 1.21 93 72 540.40/M 
UA-92(flat) US2882LUA-ND 1.73 1.35 1.04 80 62 = 
ua-ga(tiaty | 22-18 | 05 | 20 | 45 |-45 | -2 |-05 | OPen | Bidirectional | 400-8590 | US4881EUA-ND 180 140 108 83. 465 ni 
Collector -40°С ~ 150°C US4881LUA-ND 2.28 174 1.34 1.03 80 - 

50Т-23 -40°C ~ 85°C US5881ESOCT-ND 1.94 1.52 147 90 70 521.10/М 
UA-92(flat) 35-24 | 15 25 зо |95 | 20 | 28 Open Unidirectional US5881EUA-ND 173 1.35 1.04 80 62 — 

50Т-23 Collector -40°C ~ 150°C US5881LSOCT-ND 2.23 1.74 1.34 1.03 80 598.30/М 
UA-92(flat) US5881LUA-ND 1.94 1.52 147 90 70 = 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


1 Unidirectional is only sensitive to either a north or south pole of a magnet. Bidirectional is sensitive to alternating magnetic fields of both north and south poles. 


Programmable Linear Hall Effect ICs 


MLX90215 

Features: * Programmable Linear Hall ІС * Quad 
switched/chopper stabilized * Ratiometric output for 
A/D interface е Adjustable quiescent voltage (Мод) 
* Very low quiescent voltage temperature drift « Ad- 
justable sensitivity • Adjustable temperature com- 
pensation of sensitivity Temperature Suffix: E: - 
40°C - 85°C (Commercial), L: -40°C - 150°C 
(Automotive) 


PTC-01 

Features: * RS-232 serial interface * 16-bit voltage 
measurement * 12-bit voltage adjustment е Compact 
design * Internal or external supply voltage * 4 lead 
SIP (50mil) * RJ45 External Connector * High-level 
functions in firmware 


PC Requirements: 

Requires a PC capable of RS-232 serial communi- 
cations of 19200 baud. The minimum PC re- 
quirements include a 486 or higher processor with 
8MB or RAM and 4MB of available disk space. 
Note: The Melexis supplied software may have 
additional PC requirements. 


UA-92 (Flat) 
Front View 


1: VDD 
2: GND 
3: Output 


SOT-23 
Top View 


1: VDD 
2: Output 
3: GND 


1: VDD 
3: GND 


2: Test/Readback 
4: Output 


Temperature Digi-Key Price Each 
Description Range Pkg. Part No. 10 25 50 
Precision Programmable Linear Hall IC -40°C ~ 85°С 4-SIP(VA) MLX90215EVA-ND 8.60 6.61 5.10 3.93 
Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND 10.17 7.81 6.03 4.64 
Precision Programmed Linear Hall IC, 10mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-BCO3-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 20mV/mT, 2.5V -40°C ~ 150°C 4-SIP(VA) MLX90215LVA-CC03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 50mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-GC03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 1V MLX90215LVA-LA03-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-LCO3-ND 11.05 8.62 6.86 6.70 
Programmer for Melexis PTC devices. Programmable Infrared 
and Hall Sensors. (Includes Programmer Console, Power — — PTC-01-ND 930.67 — — — 
Supply, Serial Interface Cable, Software, Reference Magnet) 
; Output Output Supply 
electronics Output | Output Rise Fall Current TT 
OPTEK Technology Current | DC Typ./ Time Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
š Fig.| (mA) |Voltage Max. Typ./ Max. (mA) Part No. 1 100 250 | Part №. 
Hallogic° Hall 2| 25 | 25 [021100 Е -1002- 
.21/1.00 us | 0.25/1.00 us 4-7 365-1002-ND 6.93 4.05 3.84 | OHB900 
Effect Sensors Latching 
Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. TT ü Е Е 
Min. / Typ. / Мах. |Min. / Typ. / Мах. | Typ. / Max. | Typ. / Max. | Digi-Key Price Each Electronics Operate Point* | Release Point | Hysteresis |Supply Cur.| — — P ШІ 22 
Fig.| (Gauss-B) (Gauss-B) | (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 |PartNo. | Мїп./ Мах. Min. / Мах. Міп./ Мах. | Тур./ Мах. | Digi-Key Price Each Electronics 
0/90/180 -100/65/100 | 25/100 69 | 365-1001-ND 240 123 1.7 onou | "OS (Gauss-B) | (Gauss-B) | (Gauss-B) | (mA) | PartNo. 1:000 55280: PArt No. 
1 70/--/200 50/—/180 4 47 365-1003-ND 2.37 1.39 1.32 | OHS3140U 1 25/170 -170/-25 100/— 4/7 365-1039-ND 2.40 1.40 1.33|0HS3175U 
235/300/465 120/235/325 65/200 6/9 365-1036-ND 1.80 1.05 1.00 | OH360U 
70/—/350 50/—/330 —— 4/7 |365-1037-М0 1.50 8 83 |OHN3120U| > South pole facing symbolized surface. 


HAMLIN 
Hall Effect 


Sensors 


Hamlin's Hall Effect Sensor technology 
offers unique design benefits. In 
applications where high speed switching 
is required, speeds of up to 10 KHz can 
be reached. The component package is 
small compared with other sensing 
technologies and the sensors can be 
specified with either a digital or ana- 
logue output. (Fig.1 has a robust stain- 
less steel barrel and comes with two 
retaining nuts.) 


Operating Temperature: -40°С 


M12-1 thread 


Fig. 4 


1.838 
(34.0) 7 


Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. Voltage Current Type Features Part No. 1 10 50 100 Part No 
1 4.75-25.2 VDC 20mA 24AWG Wires Geartooth 55075-00-02-A-ND 21.20 17.74 14.46 11.96 | 55075-00-02-А 
2 3.8-24 VDC 20mA PC Mount Ferrous Vane 55085-3M-00-0-ND 6.73 5.70 477 3.89 | 55085-3M-00-0 
3 3.8-24 VDC 10mA 24AWG Wires Mini PNL MNT 55100-3H-02-A-ND 546 4.62 3.87 3.15 55100-3H-02-A 
4 3.8-24 VDC 10mA 24AWG Wires LED PNL MNT 55110-3H-02-A-ND 7.22 6.11 5.11 447 | 55110-3H-02-A 
~ 100°C 5 3.8-24 VDC 20mA 24AWG Wires Flange MNT 55140-3H-02-A-ND 5.33 4.51 3.78 3.08 | 55140-3H-02-A 
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Honeywell 


Sensing and Control 
Sensors 


Hall Effect Sensors 


Supply Output Output Terminal Digi-Key Price Each T&R Pricing * Honeywell 
Fig. Voltage Current Type Type Polarity Part No. 1 50 100 1,000 Part No. 
1 3.8 VDC - 30 VDC 10 mA Sink Lead Wires = 480-1992-ND 5.75 4.89 4.32 = SR16C-J6 
2 4.5 VDC - 24 VDC 40 mA Sink Lead Wires = 480-1990-ND 21.75 18.49 16.32 == 4AV16F 
3 3.8 VDC - 30 VDC 20 mA Sink Lead Wires Unipolar 480-1991-ND 4.30 3.66 3.23 = SR13C-A1 
4 3.8 VDC - 30 VDC 40 mA Sink Lead Wires = 480-1993-ND 5.80 4.93 4.35 — SR17C-J6 
5 4.5 VDC - 24 VDC 20 mA Sink SOT89 Bipolar 480-2010-1-ND 2.60 2.24 1.86 1116.00 5551Т 
6 4.5 VDC - 24 VDC 40 mA Sink Lead Wires -- 480-2021-ND 22.84 19.43 17.14 = 1GT101DC 
8 VDC ~ 16 VDC 10 mA Source Ratiometric Linear 480-2007-ND 10.80 9.18 8.10 = 915512-2 
7. 6.6 VDC ~ 12.6 VDC 1mA Sink/Source PC Board Ratiometric 480-2008-ND 13.70 11.65 10.28 = SS94A1 
6.6 VDC ~ 12.6 VDC 1mA Sink/Source Ratiometric 480-2009-ND 16.00 13.60 12.00 == SS94A1F 
3.8 VDC - 30 VDC Sink Bipolar 480-2011-1-ND 3.17 2.73 2.27 1361.00 SS511AT 
5 3.8 VDC - 30 VDC 20 mA Sink SOT89 Unipolar 480-2012-1-ND 3.17 2.73 2.27 1361.00 SS541AT 
3.8 VDC - 30 VDC Sink Bipolar Latch 480-2013-1-ND 3.17 2.73 2.27 1361.00 SS561AT 
4.5 VDC - 24 VDC 20 mA Sink Bipolar 480-1998-ND 1.30 1.05 .84 = SS40A 
4.5 VDC ~ 24 VDC 20 mA Sink Bipolar 480-1999-ND 1.69 1.35 1.09 = 5541 
3.8 VDC - 30 VDC 20 mA Sink Bipolar 480-2000-ND 2.15 1.72 1.39 = SS411A 
3.8 VDC - 30 VDC 20 mA Sink Unipolar 480-2001-ND 2.15 1.72 1.39 = SS441A 
8 3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink PC Board Unipolar 480-2002-ND 1.80 1.45 1.17 = SS443A 
3.8 VDC ~ 30 VDC 20mA Sink Bipolar Latch 480-2003-ND 2.15 1.72 1.39 = SS461A 
3.8 VDC ~ 30 VDC 20 mA Sink Bipolar Latch 480-2004-ND 1.86 1.49 1.20 = SS466A 
4.5 VDC ~ 10.5 VDC 1.5mA Sink/Source Ratiometric 480-2005-ND 3.02 2.42 1.95 = SS495A 
3 VDC ~ 6.5 VDC 1.5mA Source Analog 480-2006-ND 1.80 1.45 1:17 = SS49E 
9 4.5 VDC ~ 24 VDC 20 mA Sink Lead Wires Unipolar 480-2014-ND 20.90 17.77 15.68 = 103SR13A-1 
* For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND 
Magnet 
Outside Diameter Length Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. mm (Inch) Thread Dim. mm (Inch) Part No. 1 50 100 Part No. 
10 7.9 (0.31) 8-32 17.0 (0.67) 480-2015-ND 7.10 6.04 5.33 102MG11 
Current Sensor 
Supply Output Output Terminal Sensor Current | Response | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Type Type Polarity Type Type Time Part No. 1 50 100 Part No. 
11 [5.4 VDC - 13.2 VDC -- Voltage PCB — Open Loop Linear | AC or DC 3us 480-1994-ND 14.05 11.95 10.54 CSLA2CD 
12 |4.5 VDC ~ 10.5 VDC | 1.5 mA Voltage PCB Positive Open Loop DC 50us 480-1995-ND 6.35 5.40 4.77 CSLH3A45 
13 |4.75 VDC ~ 5.25 VDC | 12.5 тА Current PCB — Closed Loop Linear | AC or DC <0.2и5 480-1996-ND 21.10 17.94 15.83 CSNX25 
Switch 
Supply Output Output Transistor Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Type State Part No. 1 50 100 Part No. 
480-2018-ND 7.30 6.21 5.45 VX10 
14 4.5 VDC - 24.0 VDC 10mA Sink Normally Off 480-2019-ND 7.30 6.21 5.48 VX80 
480-2020-ND 10.50 8.93 7.88 VX80-C1 
MR 
Supply Output Output Operate Release Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Type Polarity Point Point @25°С Part No. i 50 100 Part No. 
15 3.8 VDC ~ 30.0 VDC 20 mA Sink Omnipolar 1.5 mT 1.1 mT 480-1997-ND 2.68 2.14 1.73 2SS52M 
Temperature 
Supply Supply Temp. Sensing Packaging Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Current Range Length (Inch) | Termination Type Part No. il 50 100 Part No. 
9 10.0 VDC 1mA = 1.5 Lead Wires 3/8-24 UNF-2A 480-2016-ND 27.00 22.95 20.25 TD4A 
8 10.0 VDC 1mA -40°С - 150°С = SIP Plastic Case 480-2017-ND 3.50 2.98 2.63 TD5A 


Panasonic нан Effect Sensor ICs 


Panasonic’s Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, 
Schmidt circuit, and stabilized power supply/temperature compensator 


Features: * Stable temperature characteristics due to the additional 
temperature compensator * TTL and MOS ICs directly driveable by 


(see chart) * Operating Temperature: -40°C ~ 100°C (-40°C ~ 85°C for 
DN6851 - DN6853) * Supply Current Max: 6mA * Output Circuit Max: 
20mA 


integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies 
Hall element output at the amplifier, converts into a digital signal 
through the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. 


3: Output 


2: Gnd 


3: Output 


output * Semipermanent service life due to no contact parts * Small 
change of the operating flux density against mechanical stress • Pro- 
vided with the output pull-up resistors (typ 27kQ or open collector output 


2: Gnd 


Applications: * Speed Sensors * Position Sensors * Rotation Sensors 
* Keyboard Switches * Microswitches 


Oper.** 

Supply Flux Density 
Voltage (Gauss) Output* Oper.t Digi-Key Price Each 

ig. Range (V) | (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. Part No. 1 10 100 
45-16 | -175 175 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip DN6847SE-ND 1.68 135 1.01 
4.5 - 16 5 220 0C Unidirectional 3-Sip DN6848-ND 1.04 87 70 
4.5 - 16 5 220 0C Unidirectional | SOH-4D DN6848S-ND 1.04 87 70 
45-16 | -175 175 0C Bidirectional 3-Sip DN6849-ND 1.69 136 1.02 
45-16 | -175 175 0C Bidirectional | SOH-4D DN6849S-ND 1.69 136 1.02 
45-16 | -175 175 0C Bidirectional 3-Sip DN6849SE-ND 1.69 136 1.02 
3.6-16 | -200 200 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip DN6851-A-ND .90 76 61 
3.6-16 | 100 450 0C Unidirectional 3-Sip DN6852-A-ND 1.04 87 70 
45-16 | -120 120 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip DN8897-ND 1.69 136 1.02 
45-16 | -120 120 0C Bidirectional 3-Sip DN8899-ND 1.69 136 1.02 


* Output Туре: Pull-up Resistors = 27K Internal; 0C = Open Collector. ““ To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
1 Unidirectional and is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating magnetic fields of both north and south sides. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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Infrared Photosensors 


Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 


Fig. 11 


Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 
= Í 
WY 
*LNA2702L= 
Long Leads 
Infrared Light Emitting Diode NPN Photo Transistor 
Pulse | Optical Peak Peak 
Style/ Forward} Power Emission | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic Style/ Sensitivity Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig Pkg. Current | Output | Wavelength | Angle [Рай No. 1 10 100 | Part Мо. Fig | Pkg. Vceo| Іс Wavelength| ілі Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 | Side View | ЛА | 46mW | S50nm | 17° ПАЗЫ 1.00 837 66.96 | LN54 4 | Side View | 20V |10тА| 900nm 8us | PNA1605F-ND 151 1240 90.72 |PNA1605F 
I pesi P Я 2. 5 m aswa T аа 2. eed 5| axial | 20V |20mA| 800nm |2.5/3.5/5| PNZ12700S-ND 120 999 7992 |РМ7127005 
Ц l - 4 x x " a. 
6| TA34 | 15A | tomwsr | 950nm | 20° LNA2904-ND — 89 742 5933 |LNA29p4L| | | Side View | 20V 20mA |  800nm | 4us PNZ154-ND 139: MESE 9288 ады 
tol tots | 2A | $6mW | 950mm | 8° [МБ 363 2902 22570 | LN51L 6| TA | 30 20mA| 800nm | dus | PNA1801L-ND 65 486 36.45 PNA1801L 
11|TO-18Small| 2А 3.5-6mW 950nm 100° |LN52-ND 3.05 24.38 189.59 | LN52 10| 10-18 30V |50тА|  800nm 3ys PNA1401L-ND 3.56 2846 221.32 |PNA1401L 
12 | Side View 1A  1.8-3.5mW | 950пт 35? |LN55-ND 97 8.06 64.49 | LN55 9 | Т0-18 Flat | 30V |50тА| 800пт 3us PNA1401LF-ND 356 2846 221.32 |PNA1401LF 
5 Axial 1A 3-4.5mW 950nm 18° |LNA2WO1L-ND 1.35 11.29 90.28 LNA2WOTL| |14| TO-18 |40/4|50тА| 800пт Зи5 | PNZ102-ND 356 2846 221.32 |PNZ102 
Ба ЖАНЫНА ir bred а тесі nho i n us 15 10-18 Flat |30/4|50тА| 800nm | 3us | PNZ102F-ND 356 2846 221.32 |РМ2102Ғ 
ide View хі .8m! nm ы А р ў 
20 |SideViewx2| 1A | tàmW | 950пт | 23° |LNA2702L-ND* 101 840 6748 [магла | [14] 1018 |30/|30тА| 9001  S/6us PNZ108-ND те 
20 | Side Мем х2) 1A |1.2mW/sr | 940nm | 23° |LNAZ701L-ND 1.32 1096 87.70 LNA2701L| |16 10-18 Small 30/4|20тА| 900пт  S/6us |PNTOBCL-ND 299 2390 18591 PN1080L 
6 T4 3/4 15A | 9mW/sr 950nm 259 |LNA2903L-ND 45 361 2708 | LNA2903L | [15] TO-18 Flat | 30/4 | З0тА |  900nm 8/95 | PNZ109F-ND 3.56 28.46 221.32 |PNZ109F 
6 T4 1A 2.5-5mW 950nm 20° |LNA2802L-ND 45 361 27.08 | LNA2802L 16 | 0-18 Small | BOVt|20mA|  900nm 5/6us | PNZ109CL-ND 2.99 23.90 185.91 |PNZ109CL 
13| SideView | 1А | 6-10mW | 880nm | 40° |LN78-ND 537 4295 33404 | LN78 14| TO-18 |30Vt|30mA| 900nm | 5/бив | PNZ109L-ND 3.56 2846 221.32 |PNZ109L 
: а 11 2. о x Шы im hos 1a we 5| Axial | 20V |20mA| 800nm | 3-t0us | PNZ147-ND 158 1265 94.85 |PNZ147 
ide View E -6m! nm й 4 а А Я TR 
12| Side View | 15А |43-55mW| 950nm | 35° |LN65-ND 129 1034 7752 LN65 12 Sida View n SUR E Не 106 885 7042 1РМ2150 
11 | Т0-18 Small 1.5A | 5-10mW 950nm 90% |LN152-ND 213 1774 14191 LN152 17| Side View | 20V |20тА|  800nm 415 PNA1608L-ND 1.06 885 70.82 |PNA1608L 
3 | Side View | 20V 10mA|  800nm 45 PNZ155-ND 1.25 10.43 83.47 |PNZ155 
Pin Photo Diode 13] Side View | 20V |20mA| 800nm | 4-10us | PNZ158-ND 1.00 8485 70.82 |PNZ158 
Peak 18] Side View | 20V |20тА|  850nm 415 PNZ163NC-ND 1.06 885 70.82 |PNZ163NC 
Style/ " Sensitivity Beam | Digi-Key Pricing Panasonic 19] Side View | 20V |20mA!  850nm 415 PNA1601M-ND 1.06 8.85 70.82 |PNA1601M 
Fig. sit 9б; Wavelength zn мше БП No. б 1 ШЕ 100. pum. 12] Side View | 20V |30mA| 800пт | 100us | PNA2602M-ND+ 1.14 949 75.88 |PNA2602M 
в | TopView | 50V | 900т | 2ns| 70° | PNZ334-ND (46 1215 9720 PNZ334 17] Side View | 20V |30mA| 850пт | 150us | PNA2602MOONC-ND 1.14 949 75.88 | PNA2602MOONC 
11 |Т0-18 Small | 30V 850nm 2ns | 70° | PNZ330CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ330CL 5 Axial 20V |30mA|  800nm 200us | PNA2WO1M-NDt 1.58 1265 94.85 |PNA2WO1M 
3 | SideView | 30V 850nm 2ns | 70% | PNZ335-ND 1.26 10.12 75.88 | PNZ335 ide Vi 3 
21 10-18 50V 800nm ins | 10° | PNZ300-ND 614 4940 41427 | PNZ300 13] Side View | 20V |30тА|  800nm 100us | PNA2603L-NDt 144 9.49 75.88 |PNA2603L 
22| T0-18 50V 800nm ins | 40° | PNZ300F-ND 6.14 49.10 414.27 | PNZ300F 18] Side View | 20V |З0тА |  850nm 150us | PNZ263LO00NC-NDt 1.14 9.49 175.88 |PNZ263L000NC 
23| T0-18 | 30У] 900пт | 2ns| 70° | PNZ331CL-ND 3.66 2931 227.95 |PNZ331CL | |25| Т-1 20V |10тА| 800пт | 1/1.3us | PNZ121S0R-ND 124 1037 8294 |РМ2121508 
24| 70-18 30V 900nm — 40% | PNZ331F-ND 7.11 56.85 479.68 | PNZ331F 
26] Side View | 30V 960nm |50ns| 65% | PNZ313B-ND 1.65 13.18 98.82 | PNZ313B Т VCBO (This device has signal mixing capability using the base ріп) # Darlington 
R fl ti Reflective Photosensors consist of a high FEATURES: 
e ec ive efficiency GaAs infrared light emitting diode • Reflow-compatible reflective photosensor * Ultraminiature thin type: 2.7 x 3.4 mm (height: 1.5 mm) * Visible light 
which is integrated with a high sensitivity cutoff resin is used * CNB10010RL, CNB10010SL and CNB13020R has Si phototransistor е CNB20010RL has 
Photosensors phototransistor in a single resin package. Darlington phototransistor / High current transfer ratio • Reflective Sensing method; 1mm Sensing distance 
Typ. Cut Tape Tape & Reel 
ton/t off Input Output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Rank | IC (uA) | (usec.) | VR  !F ІС VcEO | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 1,000 
1 R 41-90 30/40 6V 50тА | 20тА 35V | CNB10010RLCT-ND 99 .83 .66 46 CNB10010RLTR-ND 437.00 
R 1.45-5.4| 120/115 6V 50mA|30mA 35V | CNB20010RLCT-ND 1.00 .85 .68 48 CNB20010RLTR-ND 451.00 
2 R 180~440 20/20 ЗУ 50тА | 20тА 30V | CNB13020R-ND 85 2 54 .34 = = 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


FEATURES: 


PNA4602M/PNA4701M Series (For infrared remote control 


systems.) 


* Extension distance is 8 m or more * External parts not 
required * Adoption of visible light cutoff resin 

РМА4611М Series (For infrared remote control systems.) 

* High sensitivity (extension distance is 11 m or more) * Ext- 
ernal parts not required * Resin to cutoff visible light is used 
PNA4603H Series (For brightness control systems.) 

* Wavelength characteristics close to human visual sensitivity 
* External parts not required * Good output voltage linearity 


with respect to incident illuminance 


PNA4603H Series Main Characteristics Operating Current | Max.Recep. | Carrier M РЯ A 
Supply Voltage | Consumption | Distance (m) | Frequency | Digi-Key Pricing Panasonic 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit Fig Typ. (V) Typ. (mA) min. Typ. | Typ. (kHz) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Operating Supply Voltage Vc |— 45 | 50 581 V 4 50 24 8 — 10 380 | PNA4602M-ND 1.28 10.21 76.58 | PNA4602M 
Current Consumption Ico | vee 2 BBV 08] 10 ts | má 33 0.8 70 — 367 | PNA4701M-ND 147 1175 88.13 | PNA4701M 
VorF ЕСК WCZEDV ors o8 | V 50 24 и 16 367 | PNA4611M00YB-ND 143 1146 85.98 | PNA4611M00YB 
Voi Гама за 20 | 27 34 | V 2 5.0 24 и 16 380 | РМА4612М00ҮВ-МО 143 1146 85.98 | РМА4612М00ҮВ 
Output Voltage ow Ші se = à - 5.0 2.4 и 16 40.0 | PNA4613M00YB-ND 143 11.46 85.98 | РМА4613М00ҮВ 
М2 | L=800Ix,Voc=5.0V" | 39 | 41 | 49 | V 50 24 1 46 56.9 | PNA4614M00YB-ND 143 1146 85.98 | PNA4614M00YB 
m [ VotVore, Vec =5.0V_| 165| 19 | 49 | V 50 24 116 367 | PNA4611MOOXD-ND 143 1146 85.98 | РМА4611М00Х0 
Output Impedance 7 = — | 10 | — | ке 3 5.0 24 м 16 38.0 | PNA4612M00XD-ND 143 1146 85.98 | РМА4612М00Х0 
Peak Sensitivity Wavelength | xp | — — | 540 | — | nm 5.0 24 11:16 40.0 | PNA4613M00XD-ND 143 1146 86.08 | РМА4613М00Х0 
* Halogen lamp light source. 4 | See PNA4603A Main Characteristics Chart PNA4603H-ND 316 2531 196.86 | PNA4603H 


1600 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control 


H For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals 
Solid State P ressu re Sensors and pressure instrumentation, process and flow control. 


Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2 — SDX A4, D4, IND4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail 
pressura Ports [aep 
т 1 5.33 (D2) 
š H á С jid 6.48 (A2,G2) А 4 02.29 
sag" © © ES. Hg ji 2 6782(mV) _ 
| ++ * 13.16 93.22 (mA, V2) 
10.67 : | ва ББ 
02.29 7.62 
а [4.83 ЕН ғ-ғы 0.25. = 
Т 1 ава 
з .38| : Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG 
Ë А conductors shielded with drain РБ 4-10 
1397-4 wire 24" (61cm) long. 10.51 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 287-1002-ND 55.47 4868 4160 | ASCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 287-1003-ND 55.47 48.68 41.60 | ASCXOSDN 
0-15 PSIA Absolute 287-1008-ND 5547 48.68 41.60 | ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 287-1009-ND 5547 48.68 41.60 | ASCX15DN 
0-30 PSIA Absolute К " 287-1010-ND 5547 48.68 41.60 | АЗСХЗОАМ 
1 | 0-30PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V SIP 4.5 ~ 16 100pSec -25°C ~ 105°C 287-1011-ND 5547 48.68 41.60 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 287-1004-ND 5547 48.68 4160 | ASCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 287-1005-ND 55.47 48.68 41.60 | ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 287-1006-ND 55.47 48.68 41.60 | ASCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 287-1007-ND 55.47 48.68 4160 | ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV 20 100pSec -40°C ~ 85°C 287-1017-ND 51.94 4887 38.97 | SCXO1DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV 20 100рЅес -40°С ~ 85°С 287-1018-МО 46.94 33.29 2636 | SCXOSDN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 20 100uSec -40°С - 85°С 287-1023-ND 46.94 33.29 26.36 | SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV 20 100рЅес -40°С ~ 85°С 287-1024-МО 46.94 33.29 2636 | SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV 20 100uSec -40°С - 85°С 287-1025-ND 46.94 33.29 26.36 | SCX30AN 
1 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV SIP 20 100рЅес -40°С ~ 85°С 287-1026-МО 46.94 33.29 2636 | SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 20 100uSec -40°С - 85°С 287-1019-ND 57.65 38.12 32.244 | SCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV 20 1000Sec -40°С - 85°С 287-1020-ND 57.65 2842 3224 | SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV 20 100рЅес -40°С ~ 85°С 287-1021-МО 57.65 38.129 3224 | SCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0-90mV 20 100uSec -40°С - 85°С 287-1022-ND 57.65 38.12 3224 | SCX150DN 
0-4" H2O WC Ratio. 18 500uSec 0°С ~ 70°C 287-1027-ND 5633 52.09 4226 | SCXLOO4DN 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°С - 85°С 287-1028-ND 36.25 98.57 2720 | SDX01D4 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°С - 85°С 287-1030-ND 3625 3337 2720 | SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°С - 85°С 287-1037-ND 36.25 33.37 27.20 | SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°С - 85°С 287-1038-ND 3625 33.37 27.20 | SDX15D4 
2 | 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 25 {000886 -40°C ~ 85°C 287-1041-ND 36.25 33.37 27.20 | SDX30A4 
0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV H -40°С - 85°С 287-1042-ND 3625 33.37 2720 | SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1033-ND 36.25 33.37 27.20 | SDX100A4 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°С - 85°С 287-1034-ND 3625 33.37 2720 | SDX100D4 
0-5" H2O wc 0-20mV -20°C - 85°С 287-1125-ND 49.42 4451 37.07 | SDXOOSIND4 
0-10" H20 WC 0-20mV -20°С - 85°С 287-1126-ND 4942 45.51 37.08 | SDX010IND4 
0-1 PSIG Gage 0-18mV 287-1029-ND 36.25 33.37 2720 | SDX01G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV 287-1081-ND 36.25 33.37 2720 | SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1036-ND 36.25 33.37 27.20 | SDX15A2 
0-15 PSIG Gage 0-90mV 287-1039-ND 36.25 3337 27.20 | SDX15G2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100р5ес -40°С - 85°С 287-1040-ND 36.25 33.37 2720 | SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV 287-1043-ND 3625 33.37 2720 | SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1032-ND 36.25 33.37 27.20 | SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV 287-1035-ND 3625 33.37 2720 | SDX100G2 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG 1-5VDC 12-30 287-1090-ND 133.13 108.54 92.61 SPT4V0005PG5WO2 
0-15 PSIG 1-5VDC 12-30 287-1091-ND 133.13 108.54 9261 5РТ4/0015Р05М/02 
0-30 PSIG 1-5VDC 12-30 287-1092-ND 133.13 108.54 9261 SPT4V0030PG5WO2 
0-100 PSIG 1-5VDC Sissi 12-30 287-1093-ND 133.13 108.56 92.62 | SPT4V0100PG5W02 
0-300 PSIG 1-5VDC ur 12-30 287-1094-ND 133.13 108.56 92.62 | 5РТ4У0300Р05М/02 
4 | 0500296 Ре 1-5VDC (635mm) 12-30 ра -40°C = 125°C 287-1095-ND 133.13 108.56 92.62 | SPT4VO500PG5W02 
0-5 PSIG 9 4-20mA МРТ 12.5 - 30 287-1096-ND 133.13 108.56 92.62 | 5РТМАО005РО5М/02 
0-15 PSIG 4-20mA M3 12.5 - 30 287-1097-ND 133.13 108.56 92.62 | 5РТМА0015РО5М/02 
0-30 PSIG 4-20тА (Male) 12.5 - 30 287-1098-ND 133.13 108.56 92.62 | SPTMA0030PG5W02 
0-100 PSIG 4-20mA 12.5 - 30 287-1099-ND 133.13 108.56 9262 | SPTMAO100PG5WO02 
0-300 PSIG 4-20mA 12.5 - 30 287-1100-ND 133.13 108.56 92.62 | SPTMA0300PG5W02 
0-500 PSIG 4-20тА 12.5 - 30 287-1101-ND 133.13 108.56 92.62 | SPTMAO500PG5WO02 
0-5 PSIG 287-1102-ND 113.45 108.53 7526 | SPTMV0005PG5W02 
0-15 PSIG 2" (61cm) 287-1108-ND 113.45 108.53 75.26 | SPTMV0015PG5W02 
0-30 PSIG Pigtail " Қ 287-1104-ND 113.45 108.53 75.26 | SPTMV0030PG5WO02 
^ | 0-100 PSIG Gage 0-100ту Electrical 15 100uSec -40°С ~ 125°C 287-1105-ND 113.45 108.53 75.26 | SPTMV0100PG5W02 
0-300 PSIG Connection 287-1106-ND 113.45 108.53 75.26 | SPTMVO300PG5Wo2 
0-500 PSIG 287-1107-ND 113.45 108.53 75.26 | SPTMV0500PG5W02 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1065-ND 21.93 20.75 1644 | SX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1068-ND 27.03 25.25 2028 | SX05DD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1080-ND 2193 20.20 16.44 | SX15AD4 
0-15 PSID Differential 0-110mV Я 5 287-1082-ND 2193 2020 16.44 | SX15DD4 
2 | 0.30 PSIA Absolute 0-110mV DIR Ца 100ySec MGE 287-1086-ND 2723 2525 2042 | SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mV 287-1088-ND 27.03 2525 2028 | SX30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1072-ND 21.93 2075 1644 | SX100AD4 
0-100 РІО Differential 0-150mV 287-1074-ND 27.03 2490 2027 | SX100DD4 
0-1 PSIG Gage 0-20mV 287-1066-ND 29.58 27.24 2219 | SX01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV 287-1069-ND 30.62 2950 22.96 | SX05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1079-ND 2193 20.20 16.44 | SX15AD2 
0-15 PSIG Gage 0-110mV " Я 287-1083-ND 2193 2020 1644 | SX15GD2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-110mV Dip 15 100џ8ес 40°С - 85°С 287-1085-ND 2703 2525 2028 | SX30AD2 
0-30 PSIG Gage 0-110mV 287-1089-ND 29.58 28.05 2249 | SX30GD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1071-ND 21.93 20.90 16.44 | SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV 287-1075-ND 30.62 — 28.119 2297 | SX100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1064-ND 21.93 2075 1644 | SXO1D 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1067-ND 27.03 2525 2028 | SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV 287-1081-ND 21.93 2020 1644 | SX15D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1078-ND 21.93 2020 16.44 | SX15A 
0-30 PSID Differential 0-110mV Bur 3 39008 dose wes 287-1087-ND 25.63 2525 1922 | SX30D 
5 0-30 PSIA Absolute 0-110mV Men 6586 и » 287-1084-ND 21.93 2020 16.44 | SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1070-ND 27.03 2490 2027 | SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1073-ND 27.08 2490 2027 | SX100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mV 287-1076-ND 21.93 2075 1644 | SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV 287-1077-ND 21.93 2075 1644 | SX150D 


* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тозз) 1601 


Honeywell Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors 


Sensing and Control Pressure | Output Port Max. Digi-Key Price Each Honeywell 
Pressure Type mv Description Supply Part No. 1 25 100 Part No. 
Features: 13mm 
e Response Time: 100 Sec, BE Series-Response Time: 10 = 
тб (0 psi to full scale span pressure step change, 10% to | 0-1000 РІА | Absolute | 0-200 1/8 12VDC 287-1123-ND 8681 69.44 57.88 | 13C1000PA4K 
90% rise time.) 0-5000 PSIA 27 NPT-SS 287-1124-ND 86.81 67.30 57.88 | 13C5000PA4K 
O ting T: ture: -40*C - 125°С 
аза A е ш 19mm — Calibrated Compensated 
13mm Male Port 0-15 PSIA Absolute 1/8” 287-1108-МО 9144 7368 57.30 | 19C015PA4K 
9127 |+ 27.18 id 0-15 PSIG Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1109-ND 91.44 81.80 57.30 | 19C015PG4K 
[ex 14.27 Ў 0-15 PSIV Vacuum 287-1938-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C015PV4K 
© n 0-15 PSIV Vacuum 0-100 1/4" 15VDC 287-1940-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C015PV5K 
`Z 04.36 13.97 7/16-20 UNF 0-15 PSIV Vacuum 18 NPT-SS 2.0mA 287-1941-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO15PV5L 
Note: Ø 0.22" +0.001” (0.56mm +0.03mm) Pins 0-30 PSIA Absolute 1/8" 287-1110-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO30PA4K 
on @ 0.230" (5.84mm) pin circle. 0-30 PSIG Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1111-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO30PG4K 
0-30 PSIV Vacuum 287-1944-ND 91.44 73.68 57.30 | 19CO30PV4K 
19mm Male Port 
0-50 PSIA Absolute 0-100 1/8" 15VDC 287-1112-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C050PA4K 
0-50 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1113-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C050PG4K 
0-100 PSIA Absolute 0-100 1/8" 15VDC 287-1114-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C100PA4K 
0-100 PSIG Gage 27NPT-SS 287-1115-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C100PG4K 
0-100 PSIV Vacuum 0-100 1/4" 18 NPT-SS 15VDC 287-1952-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C100PV5K 
Note: 2" (50.8mm) NOMEX ribbon cable with 0.100" 
(2.54mm) pin spacing (24 AWG wire size). 0-200 PSIA Absolute 0-100 1/8" 15VDC 287-1116-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C200PA4K 
0-200 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1117-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C200PG4K 
Flush Mount 
50.8 Nomex Insulated Vent hole 0-300 PSIA Absolute 0-100 1/8 15VDC 287-1118-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C300PA4K 
strip cable with Gage 0-300 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1119-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C300PG4K 
2.54 pin spacing units only 
(24 AWG equiv.) = 0-500 PSIA Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1120-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C500PA4K 
| X 0-500 PSIG Gage 27 NPT-SS 287-1121-ND 91.44 73.68 57.30 | 19C500PG4K 
e ШЕ Ғіивһ Моипі 
0-15 PSIV Vacuum 0-100 N/A 15VDC 287-1936-ND 82.18 60.78 50.64 | 19C015PV2K 
Bonded Element 0-30 PSIV Vacuum 0-100 N/A 15VDC 287-1942-ND 82.18 60.78 50.64 | 19CO30PV2K 
Dim. ў 0-100 PSIV Vacuum 0-100 N/A 15VDC 287-1948-ND 8218 60.78 50.64 | 19C100PV2K 
A Honeywell / 
(mm) | Part No. Bonded Element 
15.24 | BE-4R125PG5DS 1 0-125 PSIG 1/47-18 NPT-SS 287-1127-ND 60.00 56.00 52.80 | BE-4R125PG5DS 
15.24 | BE-4R125PG5DC i 0-125 PSIG 1/4”-18 NPT-CRS 287-1128-ND 5800 5400 50.40 | BE-4R125PG5DC 
10.67 | BE-AR500PG5DS 0-500 PSIG Gage 0.5-4.5 | 1/8”-27 NPT-SS 5.25VDC 287-1129-ND 60.00 56.00 52.80 | BE-4R500PG4DS 
10.92 | BE-4R5000PG6DS ] 0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-SS 287-1130-NDt 60.00 56.00 52.80 | BE-4R5000PG6DS 
10.92 | BE-4RS000PG6DC 0-5000 PSIG 7/16"-20 UNF-CRS 287-1131-NDT 58.00 54.00 50.40 | BE-4R5000PG6DC 
T Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) 
D i g ital P ress u re Ga u ges Pressure Resolution | Operating | Pressure | Digi-Key Price | Honeywell 
Я ! Range PSIG Temp. Port Part No. Each | Part No. 
enSym ICT 
SDPGB Series -30.0 inHg/100.0 PSIG 0.1 287-1928-ND 274.60 | SDPGB-30+100PG5 
Features: * +0.25% Test Gauge Accuracy “ 316 Stainless 15.00 PSIG 0.01 -20°С 1/4" МРТ 287-1929-ND 274.60 | SDPGB0015PG5 
Steel Sensor “ Long Battery Life (Two АА Alkaline approxi- 100.0 PSIG 0.1 я Male, 287-1931-ND 274.60 | SDPGB0100PG5 
mately 2,500 hours) * Rugged Design * Display: 3 1/2" digit 199.9 PSIG 0.1 85°C 316 Stainless | 287-1932-ND 274.60 | SDPGBO200PG5 
LCD, 1/2" Digit Height * Auto Shutoff Time • Low Battery 300 PSIG 1.0 Steel 287-1933-ND 274.60 | SDPGBO300PG5 
lndicanon, «Media Compatibility: Al wetted: ране аге 916355 1,000 PSIG 1.0 287-1935-М0 274.60 | SDPGB1000PG5 
compatible with most liquids and gases 


Solid State Pressure Sensors 


D4 Package G2 Package A2 Package 


Vs (pin 1) Vs (pin 1) Vs (pin 1) 


| Е 2.54 
зры 


Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 

0-1 PSIG Gage 480-1923-ND 26.33 19.75 18.15 ASDX001G24R 

0-1 PSID Differential/Gage 480-1918-ND 31.95 29.72 23.97 ASDX001D44R 

0-5 PSIG Gage 480-1924-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX005G24R 

0-5 PSID Differential/Gage 480-1919-ND 31.95 29.72 23.97 ASDX005D44R 
0-15 PSIA Absolute 480-1915-ND 31.95 29.72 23.97 ASDX015A24R 
0-15 PSIG Gage 480-1925-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX015G24R 
0-15 PSID Differential/Gage 0.5 - 4.5V DIP 4.75 ~ 5.25T 8ms -20°С - 105*C 480-1920-ND 31.95 29.72 23.97 ASDX015D44R 
0-30 PSIA Absolute 480-1916-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX030A24R 
0-30 PSIG Gage 480-1926-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX030G24R 
0-30 PSID Differential/Gage 480-1921-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX030D44R 
0-100 PSIA Absolute 480-1917-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX100A24R 
0-100 PSIG Gage 480-1927-ND 30.11 22.59 20.76 ASDX100G24R 
0-100 PSID Differential/Gage 480-1922-ND 30.06 22.55 20.72 ASDX100D44R 


T Sensor is not reverse polarity protected. * Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1602 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Positive 
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= 1: Ground 
1: Ground | 2: +Output 
2:Уош 1: Ground 2:-Уош 3: Усе ECC 
3: Vcc 4.19 Ж! 3:Vcc 4: -Vout 4: -Output T 10. 1:Ground 2: «Output 
4: -Vout cS Т 3:Vcc 4:-Output 
Fig. 12 
Positive Port 1 | 
Pressure Positive] 
Pressure 
Positive. 
рыба 18.16 Pressure 
Vacuum | ғ 
RM 4 111.05 2, 18.42 
|-_ 8. А БЕН 
1: Мош 2: Ground вво quad 1:Vout 2:Ground 3: Vcc 1:Vout 2: Ground 2.54 BSC-l i —1-0.84 t 
3:Vcc 4: МС 5:NC 6:NC 4:NC 5:NC 6: NC 3:Vcc 4: МС 5: МС 6: NC 
Supply Acceleration | Sensitivity | Zero g Output | Digi-Key Price Each 
Accelerometers Fig. (VDC) Range (mV/g/V) (Vdd5V)* | Part No. 1 25 100 
; ТОЯ ol З 1 4.75 ~ 5.25 89 50 2.5V MMA1220D-ND 15.32 11.59 10.68 
* Operating Temperature Range: -40*C ~ 85°С • Supply (typ): S.0VDC 1 | 475-525 389 10 2.5\ MMA2201D-ND 15.32 11.59 10.68 
2 4.75 - 5.25 459 10 2.5V MMA3201D-ND 15.32 11.59 10.68 
*The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the 1 4.75 - 5.25 479 1.6 2.5V MMA1200D-ND 15.32 11.59 10.68 
output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vdd/2 1 4.75 - 5.25 479 8 2.5V MMA2202D-ND 15.32 11.59 10.68 
and for negative acceleration the output will decrease below Vdd/2. 1 4.75 ~ 5.25 1.59 240 2.5V MMA2260D-ND 15.32 11.59 10.68 
Precision Temperature Compensated Pressure Sensors И д а 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. 3l 25 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
3 0 - 1.45 PSI Differential 35mV 344С-01 3.0 1.0ms = MPX10DP-ND 12.03 9.16 8.59 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
9 0 ~ 1.45 PSI Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0-85 MPX2010D-ND 13.63 10.49 9.85 
3 0 ~ 1.45 PSI Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0-85 MPX2010DP-ND 14.43 11.15 10.48 
8 0 ~ 1.45 PSI Gage 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0-85 MPX2010GP-ND 14.27 11.02 10.35 
6 0 ~ 1.45 PSI Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2010D-ND 7.90 5.80 5.40 
7 0 - 1.45 PSI Gage 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2010GS-ND 8.07 5.93 5.53 
8 0 - 7.25 PSI Gage 40mV 344B-01 10.0 T.0ms 0-85 MPX2050GP-ND 15.85 1234 11.61 
6 0 - 7.25 PSI Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2053D-ND 7.90 5.80 5.40 
7 0 - 7.25 PSI Gage 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2053GS-ND 8.07 5.93 5.53 
6 0 - 14.5 PSI Absolute 40ту МРАК 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2102A-ND 7.90 5.80 5.40 
= 0- 14.5 PSI Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2102AS-ND 8.07 5.93 5.53 
6 0 ~ 14.5 PSI Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2102D-ND 7.90 5.80 5.40 
7 0 ~ 14.5 PSI Gage 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2102GS-ND 8.07 5.93 5.53 
6 0 - 29 PSI Absolute 40ту МРАК 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2202A-ND 7.90 5.80 5.40 
7 0 - 29 PSI Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2202AS-ND 8.07 5.93 5.53 
6 0 - 29 PSI Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2202D-ND 7.90 5.80 5.40 
7 0 - 29 PSI Gage 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0-85 MPXM2202GS-ND 8.07 5.93 5.53 
8 0 - 29 PSI Gage 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0-85 MPX2200GP-ND 15.85 12.34 11.61 
3 0 -10 KPA Differential 55mV 344C-01 3.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX12DP-ND 12.45 9.42 8.68 
3 0 ~ 50 КРА Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms -40 - 125 MPX2053DP-ND 15.32 11.59 10.68 
3 0 - 100 KPA Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms -40 - 125 MPX2100DP-ND 17.24 13.04 12.02 
8 0- 100 KPA Gage 40mV 344B-01 10.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX2100GP-ND 17.04 12.89 11.89 
9 1 - 200 KPA Differential 40ту 344-15 10.0 1.0ms -40 - 125 MPX2200D-ND 16.28 12.31 11.35 
8 0- 50KPA Gage 60mV 344B-01 3.0 1.0ms -40 - 125 MPX53GP-ND 11.30 8.55 7.88 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
4 0 ~ 3.92 KPA Gage 4.9V Ported 8-SOP 5.0 == 0-85 MPXV5004GC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
12 0 ~ 1.45 PSI Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 - 125 MPX5010DP-ND 18.34 14.44 13.61 
10 0 ~ 1.45 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms -40 - 125 MPX5010GP-ND 18.19 14.31 13.48 
11 0 - 7.25 PSI Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 - 125 MPX5050D-ND 17.57 13.78 12.98 
12 0 - 7.25 PSI Differential 4.7V. 867C-05 5.0 1.0ms -40 - 125 MPX5050DP-ND 18.34 14.44 13.61 
10 0 - 7.25 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050GP-ND 18.19 14.31 13.48 
10 0 ~ 14.5 PSI Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0-85 MPX5100AP-ND 18.19 14.31 13.48 
12 0 ~ 14.5 PSI Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms 0-85 MPX5100DP-ND 18.34 14.44 13.61 
10 0 ~ 14.5 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0-85 MPX5100GP-ND 18.19 14.31 13.48 
4 2.18 - 14.8 PSI Absolute 4.95V Ported 8-5ОР 5.1 15.0ms -40 - 125 MPXA4101AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
5 2.9 - 15.2 PSI Absolute 4.9V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100A6U-ND 17.80 13.98 13.17 
4 2.9 ~ 15.2 PSI Absolute 4.9V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXAZ4100AC6U-ND 18.42 14.50 13.67 
10 2.9 ~ 15.2 PSI Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms 0-85 MPX4100AP-ND 18.19 14.31 13.48 
11 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V 867-08 5.1 1.0ms -40 - 125 MPX4115A-ND 17.57 13.78 12.98 
10 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms -40 - 125 MPX4115AP-ND 18.19 14.31 13.48 
5 2.9 - 15.2 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXA4100A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
4 2.9 - 15.2 PSI Absolute 4.8V Ported 8-5ОР 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXA4100AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
5 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXA4115A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
4 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP 54 1.0ms -40 - 125 MPXA4115AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
5 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.0 1.0ms -40 - 125 MPXA6115A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
4 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP. 5.0 1.0ms -40 - 125 MPXA6115AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
5 2.2 ~ 16.7 PSI Absolute 4.8V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXAZ4115A6U-ND 17.80 13.98 13.17 
4 2.2 - 16.7 PSI Absolute 4.8V Ported 8-SOP 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXAZ4115AC6U-ND 18.42 14.50 13.67 
10 2.9 - 36.3 PSI Absolute 4.9V 867B-04 5.1 1.0ms -40 - 125 MPX4250AP-ND 18.19 14.31 13.48 
5 2.9 - 36.3 PSI Absolute 4.9V 8-SOP 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXA4250A6U-ND 17.57 13.78 12.98 
4 2.9 - 36.3 PSI Absolute 4.9V Ported 8-5ОР 5.1 1.0ms -40 - 125 MPXA4250AC6U-ND 18.19 14.31 13.48 
14 0 ~ 637.5 KPA Absolute Vdd-0.8 8-TPMP 3.0 0.1ms -40 - 125 MPXY8020A6T1CT-ND NEW! 17.57 13.78 12.98 
14 0 - 637.5 KPA Absolute Vdd-0.8 8-ТРМР 3.0 0.1ms -40 - 125 MPXY8020A6T1TR-ND NEW! 12000.00/1,000 
12 0 ~ 101.5 PSI Differential 47У 867C-05 5.0 1.0ms 0-85 MPX5700DP-ND 18.34 14.44 13.61 
10 0 ~ 101.5 PSI Gage 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0-85 MPX5700GP-ND 18.19 14.31 13.48 
11 0 - 101.5 PSI Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms 0-85 MPX5999D-ND 17.57 13.78 12.98 
13 0 ~ 16.7 PSI Absolute 4.7V SSOP 5.0 1.0ms -40 - 125 MPXH6115A6T1CT-ND 15.32 11.59 10.68 
13 0 ~ 16.7 PSI Absolute 4.7V SSOP 5.0 1.0ms -40 - 125 MPXH6115A6T1TR-ND 9816.00/1,000 
11 30 - 105 KPA Absolute 4.9V 867-08 5.0 1.0ms -40 - 125 MPX4100A-ND 17.57 13.78 12.98 
12 0 ~ 250 КРА Differential 4.9V 867C-05 5.0 1.0ms -40 - 125 MPX4250DP-ND. 18.45 14.47 13.63 
NEW! Sensor Development Kit NEW! 
Tire Pressure Evaluation Kit Using МРХҮВ020А.........................->>--%4%-.%%4 ака жаван аман KIT1951MPXY8020A-ND 413.40 368.10 360.00 


*Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1603 
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4. Ready/Mode 
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Green: 01 
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Single Pressure Port 


Pressure Supply Compensated Operating | Digi-Key Price Each МІ Sensors 
Fig. Pressure Туре Output (VDC) Temperature Temperature | Part No. 1 25 100 | Part №. 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure 0.25x 
xi | mbar 442-1000-ND 104.00 8375 80.40 | 1 MBAR-D-4V-REF 5 
040 | InH20 "A or асап | 442-1006-ND — 99.00 7750 7440 | 10 INCH-G-4V-REF 
1| #20 | InH20 ду 55-16 | 5°0-506 | -26°C~ 85°C | 4421007-ND 990 7750 7440 | 20 INCH-D-4V-REF 
0-20 | InH20 442-1008-ND 9900 7500 72.00 | 20 INCH-G-4V-REF 
0-30 | In H20 442-1010-ND — 99.00 — 75.00 7200 | 30 INCH-G-4V-REF 
Amplified Low Pressure 
zi | mbar 442-1011-ND 9800 7301 59.00 | 1 MBAR-D-4V EE 
+1 | InH20 442-1012-ND 8800 7300 59.00 | 1 INCH-D-4V жы 
042 | InH20 442-1013-ND 9800 73.01 — 59.00 | 1 INCH-G-4V 
+5 | InH20 442-1014-ND 8800 6800 5400 | 5 INCH-D-4V 
0-5 |InH20 442-1015-ND 8800 6800 54.00 | 5 INCH-G-4V Fig. 2 
1 | +0 | InH20 AV 3-6 50-500 | -25°C -85°С | 442-1016-ND 8400 6800 5400 | 10 INCH-D-4V 
040 | InH20 442-1017-ND 8400 6800 54.00 | 10 INCH-G-4V 
+20 | InH20 442-1018-ND 8400 6800 5400 | 20 INCH-D-4V 
0-20 | In H20 442-1019-ND 8400 6800 5400 | 20 INCH-G-4V 
330 | In H20 442-1020-ND 8400 6800 54.00 | 30 INCH-D-4V 
0-30 | In H20 442-1021-ND — 8400 6800 54.00 | 30 INCH-G-4V р 
Атріійеа Middle Pressure Mounting 
103 | PSID 442-1022-ND 7800 6400 49.00 | 0.3 PSI-D-4V 3.6 typical 
0-03 | PSIG 442-1023-ND 7800 6400 49200 | 0.3 PSI-G-AV 
+ | PSID m or ren | 442-1024-ND 7800 64.00 4900 | 1 PSI-D-4V 
5| 04 | PSIG Аў 387 50-500 | -25°C ~ 85°C | 442-4025-ND 7800 5900 4680 | 1 PSI-G-4V 
0-15 | PSIA 442-1026-ND 76.00 5900 45.60 | 15 PSI-A-4V 
045 | PSIG 442-1027-ND — 76.00 — 5900 4560 |15PSI-G-4V 
Barometric Pressure 
55 - 50°С 442-1089-ND 79.00 6400 56.88 | BARO-A-4V 
1 |600-1100| mbar у 45-55 | -25"0-85"C | -40°С -125°С| 442-1090-М0 9400 7600 67.68 | BARO-A-4V-PRIME Fig. 3 
-40°C ~ 125°C 442-1091-ND 153.00 12400 — 110.16 | BARO-A-4V-MIL 
sl БЕЗЕУ | mbar Digital 7 -20°C - 85°C |-20%С- 105°C | 442-1097-ND 14000 — — | BARO-DO 2.54 typical 
Serial -40°C ~ 125°C |-40°С ~ 125°C | 442-1098-ND 28000 — — — | BARO-DO-MIL 
5*C - 50°C 442-1092-ND 6900 5600 — 49.68 | BARO-A-4V-MINI 
4B | 600-1100| mbar 45-55V |45-755 | -25°C~85°C |-25%0-85% | 442-1093-ND 8600 68.00 6192 | BARO-A-4V-MINI-PRIME 
-40°C ~ 125°C 442-1094-ND 14500 — 115.00 — 104.40 | BARO-A-4V-MINI-MIL 
5 [600-1100 | mbar 16V 16 02-700 | 2556-8556 | 442-1095-ND 5900 49.00 44.01 | BARO-A-PRIME-MINI 
6 |600-1100| mbar 16V 16 00-704 | -25°С - 85°C | 44-1096-ND — 59.00 49.00 44.01 | BARO-AF-PRIME-MINI 
Millivolt Output C-Grade Pressure 
0-4 | In 20 40mV 442-1028-ND 3800 3200 27.00 | 4 INCH-D-CGRADE-MV 
з 003 | PSID 20mV " 06-706 | 2656 -seg | 442:1029-ND 3400 3200 2700 | 0.3 PSI-D-CGRADE-NIV 
0-4 | PSID 18mV 442-1030-ND 3200 27.00 2400 | 1 PSI-D-CGRADE-MV 
045 | PSIA 60mV 442-1031-ND 2900 — 2700 24000 [15 PSI-A-CGRADE-MV 
Millivolt Output H-Grade Pressure 
0-03 | PSID 20mV 442-1032-ND 3600 3400 29.00 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MV 
01 | PSID 18mV 442-1033-ND 36.00 3400 29.00 | 1 PSI-D-HGRADE-MV 
2| 05 | PSID 60mV 16 02-700 | -25°C-85°C | 442-1034-ND 3200 2900 2600 | 5 PSI-D-HGRADE-MV 
045 | PSID 90mV 442-1035-ND 3200 2900 26.00 | 15 PSI-D-HGRADE-MV 
045 | PSIA 60mV 442-1036-ND 30.00 — 29.00 26.00 | 15 PSI-A-HGRADE-MV 
Millivolt Output Low Pressure 
04 Тоту 442-1037-ND 6500 5586 4266 1 INCH-D-MV 
0-5 20mV 442-1038-ND 6200 5200 3900 | 5 INCH-D-MV 
2| 040 |InH20 20nV 16 |0%-50(70) | -25°C ~ 85°С |442-1039-ND 6200 5200 39.00 | 10 INCH-D-MV 
0-20 20mV 442-1040-ND 6200 5200 39.00 | 20 INCH-D-MV 
0-30 20mV 442-1041-ND 6200 5200 3900 | 30 INCH-D-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
0-03 | PSID 20mV 442-1042-ND 5900 4985 3764 | 0.3 PSI-D-PRIME-MV 
2| 04 | PSID 18mV 16 02-700 | -25°C~ 85°C | 442-1043-ND 5900 4900 37.01 | 1 PSI-D-PRIME-MV 
045 | PSIA 60mV 442-1044-ND — 5400 — 4400  — 39.00 | 15 PSI-A-PRIME-MV 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure 
0-1 40 - 10.0mV 442-1045-ND 3600 3400 30:01 | INCH-G-BASIC 
0-5 15 ~ 30mV 442-1048-ND 3200 2900 2600 | 5 INCH-G-BASIC 
040 | InH20 |  15-45mV 6 02-702 | -25°C ~ 85°С | 442-1051-ND 3200 2900 2600 | 10 INCH-G-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1054-ND 3200 2900 26.00 | 20 INCH-G-BASIC 
0-30 15 - 45mV 442-1057-ND 3200 2900 26.00 | 30 INCH-G-BASIC 
0-1 4.0 - 10.0mV 442-1046-ND — 3800 — 3500 — 31.00 |1INCH-D1-BASIC 
0-5 15 30mV 442-1049-ND 3400 3000 2300 | 5 INCH-D1-BASIC 
4А | 0-0 | InH20 | 15~45mv 6 02-700 | -25°C~ 85°C | 442-1052-ND 3400 3000 2300 | 10 INCH-D1-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1055-ND 3400 30.00 23.00 | 20 INCH-D1-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1058-ND 3400 2000 23.00 | 30 INCH-D1-BASIC 
0-1 4.0 - 10.0mV 442-1047-ND — 40.00 — 3700 — 32.00 |1 INCH-D2-BASIC 
0-5 15 - 30mV 442-1050-ND 3500 31.00 28.00 | 5 INCH-D2-BASIC 
040 |InH20 |  15-45mV 6 00-700 | -25°C ~ 85°C | 442-1053-ND 3500 31.00 2800 | 10INCH-D2-BASIC 
0-20 15 ~ 45mV 442-1056-ND 3500 31.00 28.00 | 20 INCH-D2-BASIC 
0-30 15 - 45mV 442-1059-ND — 35.00 2100 28.00 | 30 INCH-D2-BASIC 
Miniature Low Pressure 
0-5 442-1077-ND 5400 4400 39.00 | 5 NCH-G-MV-MINI 
0-10 , I cr aron | 442-1080-ND 5400 — 4400 3900 | 10 INCH-G-MV-MINI 
020 [1120] 19-21тУ 16 | 0°C~50(70)°C | -25°C ~ 85°C | 2 1093-40 5400 4400 3900 | 20 INCH-G-MV-MINI 
0-30 442-1086-ND — 5400 — 4400 39.00 | 30 INCH-G-MV-MINI 
0-5 442-1078-ND 5500 — 45.00 33.00 | 5 INCH-D1-MV-MINI 
0-10 n В cr асер | 442-1081-ND 5500 4500 33.00 | 10 INCH-D1-MV-MINI 
АА | 020 | InH20 | 19~21mv 16 | 0°C~50(70)°C | 250-850  442-4084-ND — 5500 4500 — 33.00 | 20 INCH-D1-MV-MINI 
0-30 442-1087-ND — 55.00 4500 33.00 | 30 INCH-D1-MV-MINI Fig.6 
0-5 442-1079-ND 5500 45,00 33.00 | 5 INCH-D2-MV-MINI 
0-10 n ы sn асер | 442-1082-ND 5500 4500 33.00 | 10 INCH-D2-MV-MINI 
0-20 | "20 | 19-21ту 16 |0*C-50(70*C | -25°C -85°С | ayo 1085 ND 5500 4509 3300 | 20 INCH-D2-MV-MINI 
0-30 442-1088-ND 5500 4500 33.00 | 30 INCH-D2-MV-MINI 
Miniature H-Grade Pressure 
04 |1120 | 24-26mV 442-1060-ND 38.00 3400 29.01 |4 INCH-G-HGRADE-MINI 
0-03 | PSIG 19 - 21mV 442-1063-ND 3600 3400 2900 | 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI 
040 |InH20 | 19-21mV Я 2 sn aron | 442-1066-ND 3600 — 3400 29.00 | 10 INCH-G-HGRADE-MINI 
5| o4 | psig | i1782-1819mv | 16 | 000-50) 70°C | -25°C~85°C | 1069-0 3600 3400 2900 1PSI-G-HGRADE-MINI 
05 | PSIG | 594-606mV 442-1072-ND 3200 2900 26.00 | 5 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-5 | РЭА | 89.1-909mV 442-1075-ND 3200 2900 26.00 | 15 PSI-A-HGRADE-MINI 
0-4 |InH20 | 24-26mV 442-1061-ND 3800 3400 29.01 | 4 INCH-GF-HGRADE-MINI 
0-03 | PSIG 19 - 21mV 442-1064-ND 3600 3400 2900 | 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI 
040 |InH20 | 19-21ту Е : sn aren | 442-1067-ND 36.00 3400 2900 | 10 INCH-GF-HGRADE-MINI 
9 | o4 | PSG |1782-18.:8mv | 16 — |00-(50)70*C | -25°C~85°C | 442-4070-ND 3600 3400 29.00 | 1 PSI-GF-HGRADE-MINI 
05 | PSIG | 594-606mV 442-1073-ND 3200 2900 26.00 | 5 PSI-GF-HGRADE-MINI 
0-15 | РЭА | 89.1-909mV 442-1076-ND 2200 2900 26.00 | 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 
0-4 |InH20 | 24-26mV 442-1062-ND 4000 3500 31.00 [4 INCH-D-HGRADE-MINI 
0-03 | PSID 19 - 21mV 442-1065-ND 3800 3500 3100 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI 
7| 010 |InH20 | 19-21mV 16 |0%-(50)70% | -25°C ~ 85°C | 442-1068-ND 3800 3500 31.00 | 10 INCH-D-HGRADE-MINI 
o-1 | PSD | 17.82 - 18.1@mv 442-1071-ND 37.00 3500 31:00 | 1 PSI-D-HGRADE-MINI 
0-5 | PSID | 594-606mV 442-1074-ND — 3400 3100 28.00 | 5 PSI-D-HGRADE-MINI 


1604 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


White: L04 
Yellow: L10 


Right Dot: 
Gold: H-Grade 
Silver: C-Grade 
Red: P-Grade 


Pressure 
Port 4.57 OD 
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Т —.635 


Pressure 
Ports 4.57 OD 


Closed Loop Current Transducers 


LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, unipolar 
voltage supply, compact design for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO, incorporated measuring 
resistance, and extended measuring range. 


LA 03-PB, LA 05-PB, LA 10-PB, and LA 20-PB: Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, voltage output, о. ЕЕ 
and printed circuit board mounting. 762 Mea ` 


ГАН 25-NP, LAH 50-Р, LAH 100-Р, LA 55-P, апа LA 100-P: Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the 
Hall effect, printed circuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO. 
LA 150-P: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, and printed circuit board mounting. 


Primary Sec. Nom. Frequency 
Supply Nom. r.m.s. | r.m.s Current/ Range Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Fig. Voltage Current Output Voltage (kHz) Part No. Л 10 25 Part No. 
Бү 6A 2.52V 200 398-1000-ND 2020 16.16 1293 |LTS6-NP 42 
1 Бу 15А 2.52V 200 398-1001-ND 2020 16.16 12.93 | LTS 15-NP T lU | 
Бү 25А 2.52V 200 398-1002-ND 2020 1616 1293 | LTS 25-NP абра TE И н 
2 +15V 20A "Y 150 398-1006-ND — 37.60 30.08 2407 |1А20-РВ кыо уы ыы 
+12 ~ 15V 25А 25тА 200 398-1007-ND 2840 2272 1848 |LAH25-NP 
3 | +12- 15V 50A 25mA 200 398-1008-ND 30.40 2432 1946 | LAH 50-P 
#12 ~ 15V 100А 50mA 200 398-1009-ND 38.00 26.40 2142 | LAH 100-P 
4 | 12-15 50A 50mA 200 398-1010-ND 26.00 20.80 1664 |LA55-P 
#12 ~ 15V 100A 50mA 200 398-1011-ND 3240 25.92 2074 |LA100-P 
5 «15V 150A 75mA 150 398-1012-ND 38.20 30.56 2445 |LA150-P 51-229 — 


Closed Loop Voltage Transducers 


LV 25-P and LV 20-P: Primary Sec. Nom. 


Supply Nom. r.m.s. r.m.s Current/ Overall Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
И ТЕ? сырен Voltage Current Output Voltage Accuracy Part No. 1 10 25 Part No. 
insulated plastic case recognized according | *12 - 15V 10mA 25mA 30.996 398-1019-ND 6320 50.56 4045 | LV25-P 
to UL 94-VO. +12 ~ 15V 10mA 25mA +1.1% 398-1020-ND 3660 2928 23.43 LV 20-P 
< 


{ш мс Current Sensors 


The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, open-loop devices which output a voltage equivalent to the magnitude of current sensed. Two basic sensing types are offered. Both are capable of 
measuring AC currents: 1. -XXN for detecting DC current and AC currents where + input currents are represented as а + voltage only. 2. -XXR for detecting DC current and AC currents. + input currents are represented as + 
voltage. 


Rated | Output | Supply Input Operating Digi-Key Price Each CUI 
Current | Voltage | Voltage | Current Polarity | Response | Temperature | Part No. 1 10 25 | Part No. 
«10A | 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10°~ 75°С |102-1052-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD10PUN 
*10A | 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10°~ 75°С | 102-1057-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD10PUR 
*15A | 2.3V 5V Bipolar 7uS typ. | -10° - 75°С |102-1058-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD15PUR 
+5A 5у 12V +DC only SuStyp. | -10° ~ 75°С | 102-1061-ND 20.75 16.60 13.28 | SCDOSPSN 
+10А 5у 12V +DC only SuStyp. | -10° ~ 75°С | 102-1062-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD10PSN 
«20A 5у 12V +DC only SuStyp. | -10° ~ 75°С | 102-1064-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD20PSN 
Pin Assignment Mounting Hole Dimensions +5А 5у 12V Bipolar Зуб typ. | -10° ~ 75°С | 102-1066-ND 20.75 16.60 13.28 | SCDOSPSR 
Pin No. Pin Name Part N A B 
1 45V мүнө. s = +10A 5V 12V Bipolar ЗЫ typ. | -10° ~ 75°С |102-1067-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD10PSR 
2 NC SCD05 1.0 1.5 
A Output SCD10 12 17 +15А 5V 12V Bipolar 3uS typ. | -10° ~ 75°С |102-1068-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD15PSR 
2 Б m SCD15 15 20 
6 input о SCD20 18 23 *20A 5v 12V Bipolar SuStyp. | -10° ~ 75°С |102-1069-ND 20.75 16.60 13.28 | SCD20PSR 


TIN AMV VECO Current Transformer standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 


TOROIDAL POWER PRODUCTS ^ қ л 
Size Dimensions - mm 
Applications: Code М L H A B с D (Dia.) ID 
* Sensing current overload A 23.83 23.83 11.43 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
: Ni, detection B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 102 1143 
Ñotes: с 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
* RCF: Ratio Correction Factor. Multiply current readings by D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 1461 
this factor to compensate for transformer losses. E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 19.05 
* Data is deemed reliable at the time of publication, but тау F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
be subject to change without notice. I Ë I I и й = _ 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 

Size Ip Turns Nominal ВСЕ @ for Various Loads (Ohms) Digi-Key Price Each Amveco 

Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. 1 10 25 Part No. 

A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 18 TE1005-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1005 

A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 13 TE1010-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1010 

A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 10 TE1015-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1015 

A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND 7.80 6.50 5.20 AC-1020 

B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 12 TE1025-ND 9.21 7.68 6.14 AC-1025 

B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 14 TE1030-ND 9.21 7.68 6.14 AC-1030 

C 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND 10.74 8.95 7.16 AC-1040 

C 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 10.74 8.95 7.16 АС-1050 

D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 07 TE1060-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1060 

D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1075 

E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1100 

F 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND 15.99 13.33 10.66 AC-1150 

F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 045 0.6 TE1200-ND 15.99 13.33 10.66 AC-1200 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1605 
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Open Loop Current Sensors 
TA^^AU?A Най Effect Technology ko 


Hall current detector measures the magnetic flux which is produced proportionally to the current, without any 
contact with the primary circuit by combining the magnetic circuit and the hall element. This results in no voltage 
drop in the measured circuit and is an ideal solution for measuring AC/DC with an excellent galvanic isolation. 
Features: • Galvanic isolation between primary and measuring circuit, measurement of DC or AC (kHz) or both 
* No primary losses * Quick response * High reliability by simple design of circuit Specifications: « Frequency Band Width (-3dB): L01Z: DC-50kHZ; 
LO3S: DC-50kHz; LO8P: DC-50kHz; L10P: DC-50kHz; L16P: DC-35kHz (At higher frequencies derating is required to prevent core from overheating.) 
e Output Linearity: +-1% * Operating Temperature: -10 ~ 80°C * Insulation Resistance: more than 500MQ - di/dt • Response Time: 5uSec. Тур.(10и5ес. 
Typ. for LO8P Series) * Specifications are measured at 25°C, Load Resistor 10kQ 3mW min., rated supply voltage (Усе) 


Fig. 1 — L01Z Series 


2.5 


) 2.5-1-12.8-| 
БУ ыу | Men 


Fig. 2 — L03S Series 


Primary Nominal Supply | SecondaryNom. | Saturation | Offset Temp. 
R.M.S. Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. (A) (М) (V) +-1% (А) (mV/^C) Мах. | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
L01Z Series 
50 5 4t 62.5 +2 MT7173-ND 18.53 1482 11.86 1142 | 1012050505 
100 5 4t 125 +1 MT7174-ND 18.53 14.82 11.86 1142 | 1012100505 
150 5 4t 187.5 +1 MT7175-ND 18.53 14.82 11.86 1142 | 1017150505 
1 200 5 4t 250 +1 MT7176-ND 18.53 1482 11.86 11.12 | 1012200505 
300 5 4t 375 +1 МТ7177-М0 18.53 14.82 11.86 11.12 | 1017300505 
400 5 4t 500 +1 MT7178-ND 18.53 14.82 11.86 1142 | 1012400505 
500 5 4t 625 +1 MT7179-ND 18.53 1482 11.86 11.12 | 1017500505 
600 5 4t 750 +1 MT7180-ND 18.53 — 1482 11.86 11.12 | 1017600505 
1.035 Series* " š 
80 +15 m +150 +2 MI718I-ND 1698 1358 1087 1019 | 1035050015 РЕ 
100 +-15 +4 +300 +1 MT7182-ND 16.98 13.58 10.87 1049 | L03S100D15 
200 +15 +4 4-600 +1 MT7183-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | 1035200015 
2 300 +-15 +4 +1700 +1 MT7184-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | 1035300015 
400 $15 +4 +700 +1 MT7185-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | 1035400015 
500 $15 +4 +700 +1 MT7186-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | 1035500015 
600 +15 +4 +700 +1 MT7187-ND 16.98 1358 1087 10.19 | 1035600015 
L08P Series f 
50 $15 +-4 4-150 +-2 MT7188-ND 16.98 13.58 1087 1049 | 108Р050015 19.5 +Vc (15V) Bottom View 
3 100 +-15 +4 +300 +1 MT7189-ND 16.98 13.58 10.87 10.19 | 108Р100015 -Vc (15V) 
150 +15 E 4-350 +1 MT7190-ND 1608 1358 1087 10.19 | 108Р150015 1 OUT 
200 415 +-4 4-350 +-1 MT7191-ND 16.98 1358 1087 10.19 | 108Р200015 Em GND 
L10P Series NC 
3 +15 +4 +9 +2 MT7192-ND 1448 11.34 9.08 8.51 | 110Р003015 - 
5 +15 +4 415 +2 MT7193-ND 1418 11.34 9.08 8.51 | 110Р005015 L10P Series 
10 +15 +4 +30 +2 MT7194-ND 1448 11.34 9.08 8.51 | 110Р010015 
4 15 $15 +4 +-45 +2 MT7195-ND 14.18 11.34 9.08 8.51 | L10P015D15 
20 $15 +-4 +-60 +2 MT7196-ND 1448 11.34 9.08 8.51 | 110Р020015 
25 +-15 +4 3-75 +-2 MT7197-ND 1448 11.34 9.08 8.51 | 110Р025015 
30 +-15 +-4 +-90 +-2 MT7198-ND 1418 1134 9.08 8.51 | L10P030D15 
L16P Series 
3 +-15 +4 +9 +2 MT7199-ND 14.18 11.34 9.08 8.51 | L16P003D15 
5 +15 +4 +-15 +2 MT7200-ND 1418 11.34 9.08 8.51 | 116Р005015 Bottom View 
4 10 +15 +4 +30 +2 MT7201-ND 1448 11.34 9.08 8.51 | L16P010D15 
15 +-15 +4 3-45 +2 MT7202-ND 1418 11.34 9.08 8.51 | L16P015D15 
20 +15 +4 4-60 +2 MT7203-ND 14.18 11.34 9.08 8.51 | L16P020D15 L16P Series 
25 $15 +4 3-75 +-2 MT7204-ND 1448 11.34 9.08 8.51 | L16P025D15 
* Molex mating connector required. T + Vref = 2.5V at 0 Amps 
WM2022-ND Waldom Molex, 4 Position Housing (2.50mm) KK Series. 
WM2312-ND  Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Selective Gold 15и" 
WM1129-ND  Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062" (1.57) Max; Finish: Gold 15u" 
WM1114-ND  Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062" (1.57) Max; Finish: Tin 


WMS9999-ND  Waldom Molex, Universal Crimp Tool . . 
WM9927-ND Waldom Molex, Extraction Tool 


Bottom View 
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Current Sense Transformer High Frequency, Surface Mount 


.248 25-244 Electrical Specifications: • Operating Frequency: 250kHz and above * Rated Primary Current: 6 Amps RMS • Dielectric Strength: 500 Volts RMS 
7 (1 Second, Primary to Secondary) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°С (Мое: All electrical specifications are tested at 25°С) 


(6.30) (6.20) 8 pa SEC 1 

White oN < Pa | | | | Inductance @ DC Tape & 

Ы Turns |10КН2, 0.1Vrms Resistance Load Cut Tape Reel 
indicates 4 7 2 Ratio (1-3) (7-8) (1-3) | Resistor Part | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Tamura 
pin 1 (7-8):(1-3) рН Min. то Мах. | © Мах. | © Мах. Marking | Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 800 Part №. 
2051 | 051 (1.30) 120 80 6 0.55 20 CO! | MT7289CT-ND 127 117 98 88 |MT7289TR-ND 499.20 |TCS-01 
(5.20) > 209 | 1:30 180 6 0.87 30 С02 | MT7290CT-ND 1.27 117 98 .88 |MT7290TR-ND 499.20 | TCS-02 
im 3 р (5:30) ы L. 058 1:40 320 6 1.14 40 CO3 | MT7291CT-ND 1.27 117 98 .88 |MT7291TR-ND 499.20 | TCS-03 
ТЕН (2.50) 1:50 500 6 1.50 50 C04 | MT7292CT-ND 127 117 98 .88 | MT7292TR-ND 499.20 | TCS-04 
118 (3.0) WW ТШ Г 1:60 720 6 1.75 60 C05 | MT7293CT-ND 1.27 117 98 .88 | MT7293TR-ND 499.20 | TCS-05 
1 E i " 442 (3.60) 1:70 980 6 4.75 70 C06 | MT7294CT-ND 1.27 117 98 .88 | MT7294TR-ND 499.20 | TCS-06 
.079 i і 1:100 2000 6 5.90 100 C07 | MT7295CT-ND 1.27 117  .98 .88 | MT7295TR-ND 499.20 | TCS-07 
004 | отзив) 1:125 3000 6 770 125 608 | MT7296CT-ND 127 1.17 98  .88 |MT7296TR-ND 499.20 | TCS-08 


Low Frequency 
Current Sense 


High Frequency Current 
Sense Transformer 


Transformer TRIAD current sense transformers are used to detect the 
current passing through a conductor. They are constructed of С" 00 í 500 
UL rated 130°С materials. 0.045 “(12.70) 9032 (1270) 
Description: Frequency Range: 20 kHz- 200 kHz 9-1) een 
Designed to monitor current in low frequency Min. ET VISEC Pri. Digi-Key Price Each Triad 
applications. Frequencies from 50 Hz - 400 Fig. Ind. mH Ref 20 kHz Amps Part No. 1 50 100 Part No. 
Hz, Current from .1 to 30 amperes. 14.0 2000 110.0 RMS 237-1096-ND 6.11 3.99 3.39 CST206-1A 
14.0 2000 110.0 RMS 237-1097-ND 6.67 4.35 3.69 CST206-1T* 
Technical Notes: 1 56.0 4000 80.0 RMS 237-1098-ND 6.11 3.99 3.39 CST206-2A 
2А 8 “Т tio: Pri t 1:500 56.0 4000 80.0 RMS 237-1099-ND 6.67 4.35 3.69 CST206-2T* 
db АА 130.0 6000 70.0 RMS 237-1100-ND 6.11 3.99 339 | CST206-3A 
Amps Volts Е Suggested burden resistor: 60 ohms. 130.0 6000 70.0 RNS 237-1101-ND 6.67 4.35 3.69 CST206-3T* 
in out * Hi-Pot: 2,500 volts. 3.5 500 35.0 RMS 237-1104-ND 441 2.69 2.28 CST306-1A 
ЗА 3.5 500 35.0 RMS 237-1105-ND 4.67 3.05 2.59 CST306-1T* 
2 14.0 1000 25.0 RNS 237-1106-ND 4.11 2.69 2.28 CST306-2A 
140 1000 25.0 RMS 237-1107-ND 4.67 3.05 2.59 CST306-2T* 
Primary | Sense 55.0 2000 25.0 RMS 237-1108-ND 441 2.69 2.28 CST306-3A 
DCR DCR Typ. 55.0 2000 25.0 RMS 237-1109-ND 4.67 3.05 2.59 CST306-3T* 
pOhms Ohms Output | Digi-Key Price Each Triad M " 5 a 
Max. | Max. | (mV/Amp) | Part No. 1 50 100 | Рам №. T Suffix = Center Tapped 3-pin version 
т " 237-1102-ND (CST206-KIT) - 6 piece kit (опе of each in series CST206). ...................................................... $33.30 
250 21 110 БЫШЫШ? 140 1.60 | CSE187L 237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series С5Т306).........................................Лл.з.0.0.. $22.22 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1606 (ros3) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


РАЗ 
S cU! INC Force Sensors 


Features: * Typical Supply Voltage: 3-6VDC, Max. Voltage: 30VDC • Typical Current: 5mA, 
Max. Current: 20mA * Operating Temperature: 10°C ~ 40°C • Storage Temperature: -40°C ~ 
70*C * Humidity: 85% RH Non-condensating 

Mating Connectors: 455-1014-ND and 455-1028-ND 


Load (kgf) Resistance @(Q) | Digi-Key Price Each CUI 
Fig.| Nom. | Max.| No Load | Full Load | Part No. 1 10 25 |PartNo. 12.0 —| 
15 | 3.0 100М 15 102-1218-ND 608 547 485 |SF3 i Д ; IESP-12 
15 | 3.0 100М 15 102-1221-ND 625 563 495 | SF-4 А 
15 |30 100М 15 102-1224-ND 638 574 5.05 | SF-5 : 
1 | 15 | 30 100М 15 102-1219-ND 875 7.88 645 |SF3L 
15 | 3.0 100М 15 102-1222-ND 810 720 655 | SF-4L 
15 | 3.0 100М 15 102-1220-ND 878 7.80 7.05 | SF-3LT Ordering Information 
15 | 3.0 100М 15 102-1223-ND 8.33 740 6.95 | SF-4LT ГТ 
T 
019 016 011]o7 
2 | 15 | 40 | 2500k 500 102-1212-ND 6.75 6.08 5.25 |IESF-R-5 Size 1 i 
3 = 3mm Blank: Flex Cable 
15 |40 | 2500k 500 102-1214-ND 945 840 7.45 |IESF-R-5LT 4- 4mm L: Flex Cable with Lead Wires 
525mm LT: Flex Cable with Lead Wires 
3 | 155 | 4.0 | >500к 500 102-1211-ND 475 428 3.65 |IESP-12 апа Соппесіог 
4 | 20 | 4.0 | 2500k 500 102-1227-ND 17.89 15.90 15.70 | 55-13 


3-Axis Magnetoresistive 1, 2 апа 3-Ахів Magnetoresistive 

Configured as three magnetoresistive Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly sensitive sensors convert magnetic fields to differential output 
sensors in x, y and z orientation, these voltages, capable of sensing magnetic fields as low as 30 gauss. 

highly sensitive sensors convert all three Features: • Field range up to +6 gauss, (earth's field = 0.5 gauss) * Small package designed for 1- and 2-axis to work 


together to provide 3-axis (x, y, z) sensing • Solid state devices reduce board assembly costs, improve reliability and 


magnetic field axes to a differential output А р И 
ruggedness compared to mechanical fluxgates • Patented on-chip set/reset straps to reduce effects of temperature drift, non- 


voltage. linearity errors and loss of signal output due to the presence of high magnetic fields * Patented on-chip offset straps for 
elimination of the effects of hard iron distortion. Applications: « Compassing * Navigation systems * Attitude reference 
Features: * Traffic detection * Medical devices * Non-contact switch 


* Field range of +6 gauss, (earth's field = 


0.5 gauss) while maintaining high Digi-Key Part No. 


342-1029-5-ND 


sensitivity with a minimal detectable field 342-1034-5-ND 
down to 85 gauss • Small package 342-1003-5-ND | 342-1035-5-ND 
designed to work as a single stand-alone SPECIFICATIONS: | 342-1001-5-ND | 342-1004-5-ND | 342-1042-5-ND p 
three-axis (x, y, z) magnetoresistive sensing system * Custom Ball Grid Array (BGA), (See notes below) 342-1002-5-ND 9342-1005 5.ND 342 1049:5-ND SA2- 1041 5:ND Conditions 
1mm pitch, 16-pin miniature package provides a small footprint and accurate sensor Operating Temp. | -40°C ~ 85°C * | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C -20°C ~ 70°C Ambient жы 
placement for orthogonal three-axis sensing applications “ Solid state device reduces Field Range +2 gauss TA* +6 gauss +6 gauss [0.10 to 0.75 gauss t Full scale (FS) - total applied field 
board assembly costs, improves reliability and ruggedness compared to mechanical И MOI OS S AD) 
fluxgates • Patented on-chip set/reset and offset straps have been improved and now Sensitivity 9 (Set/Rest Current = 0.5A for 
" 7 i F i * і i 3.2 mV/V/gauss | 1.0mV/V/gauss | 1.0mV/V/gauss 20 gauss 040) 
require 50% less power to drive the set-reset апа offset functions ” Operates with а ЗУ to Typical 342-1029/1034/1035/1042/1043-5-ND) 
25V power supply, lowering power consumption and reducing support circuitry (А) (Enable set/reset function to restore 
sensitivity for 342-1041-5-ND) 

Applications: Resolution 27 ugauss 85 jigauss — — Bandwidth = 10Hz, Vbridge БЕТІ 

й — — 120 ugauss — Bandwidth = 50Hz, Vbridge = 5V 
e Compassing * Navigation systems * Attitude reference • Virtual reality • Traffic Typical 03% = 


detection * Proximity detection * Medical devices Bandwidth 5MHz 5MHz 5MHz Magnetic signal (lower limit = DC) 
Units: 1 gauss (б) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 


Specifications: 


* Operating Ti ture: -40°C - 125°C, ambient Notes: 
Lodo td PANT + VBridge = 4.3V, IS/R = 3.2A, T = 25°C . VOUT = VSET - VRESET 
* Field Range: +6 gauss; Full scale (FS) - total applied field A If VBridge = 8.0V, IS/R = 2.0A, T = 25°C, lower S/R current leads to greater output variation 
* Typical Linearity Error: 1.6% FS; Best fit straight line (at 25°C) +6 gauss * Not tested, guaranteed by characterization : 
* Typical Hysteresis Error: 0.08% FS; 3 sweeps across +3 gauss @ 25°С t Field upper limit сап be extended by using external resistors across CA1/CA2 and CB1/CB2 
* Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; At Vbridge +5V Digi-Key Price Each Honeywell 
e Typical Resolution: 85 gauss; Bandwidth = 10Hz, Vbridge = 5V Description Part No. 1 5 25 Part No. 
* Bandwidth: 5MHz; Magnetic signal (lower limit = DC) 8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 25.50 19.13 17.00 HMC1001 
20-Pin SOIC, Double Axis 342-1002-5-ND 40.50 30.38 27.00 HMC1002 
А ues 8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND 10.50 1.88 7.00 НМС10215 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (іп air), 1@ = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1@ = 10Е5 8-Pin SIP, Single Axis 342-1004-5-ND 10.50 7.88 7.00 HMC1021Z 
gamma 16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-5-ND 13.50 10.13 9.00 HMC1022 
10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-5-ND 12.75 9.57 8.50 HMC1052 
Digi-Key Price Honeywell 8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 12.75 9.57 8.50 HMC1051Z 
Description Part No. Each Part No. 8-Pin In-Line LCC, Single Axis 342-1043-5-ND 30.00 22.50 20.00 HMC1051ZL 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1042-5-ND 27.00 20.25 18.00 HMC1052L 
3-Axis Magnetoresistive Sensor 342-1006-ND 75.00 HMC1023 16-Pin LCC, Triple Axis 342-1035-5-ND 105.00 78.75 70.00 HMC1053 
z 24-Pin LCC, Double Axis 342-1041-5-ND 50.00 = = HMC6352 
HMC Mounted on 16-Pin DIP | : z 
I 342-1007-ND 100.00 HMC PCB 3-Axis Compass Sensor Set with (1 each) E ў 
Socket Demo Kit HMC10517 HM01052, MEMSIC MxSssa4uL | 342-1036-ND 60.00 45.00 40.00 HMC1055 


3-Axis Magnetic = Hybrid A complete 3-axis magnetometer with analog output in a 20-Pin hybrid DIP package. 

Features: * DIP-20 footprint (1" x .75") allows easy insertion into system-level boards, reducing development costs * Solid state components improve 
reliability and ruggedness compared to mechanical fluxgates * Accurately measures fields from 40 gauss to +2 gauss at 1V/gauss * Low noise 
instrumentation amplifiers with 1kHz low pass filters, reject unwanted noise * No flux concentrators used in this design that can lead to hysteresis and non- 
repeatability * An externally accessible +2.5V reference improves measurement accuracy and stability * On-board excitation current source reduces temperature 
errors and regulates the power supply input * Magnetic field offsets or closed loop circuits can be applied using the built-in straps * Output signal accuracy may 
be enhanced by using the integral set/reset straps * All components selected and packaged in nonmagnetic material to reduce magnetic distortion and offsets. 
Applications: е Compassing * Navigation systems * Attitude reference • Traffic detection * Proximity detection * Medical devices 

Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): е Operating Temperature: -40°C ~ 85°C, ambient @ 25°С » Supply Voltage: 6VDC ~ 15 
VDC; Transient protection circuitry should be added across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used * Supply Current: 20mA * Output Voltage: 0.5V ~ 
4.5V * Field Range: +2 gauss * Typical Linearity Error: 1% FS; +2 gauss applied field sweep * Typical Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps across +2 gauss 
e Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; At Vbridge +5V * Typical Resolution: 40 ugauss * Bandwidth: 1KHz 


RS Digi-Key Price Honeywell 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, Description Part No. Each Part No. 
1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 3-Axis Magnet Sensor Hybrid 342-1011-ND 199.00 HMC2003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1607 


| нопеумен sensors 


Linear / Angular / Rotary Displacement 
Sensors — HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle 
direction of a magnetic field from a magnet with «0.07? resolution. Output is typical Wheatstone Bridge 

Features: * No “таге earth" magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets * Linear range of 8mm 
with two sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating 
together * Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional 
output * No moving parts to wear out * 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 
4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square * Full scale output range of 
120mV with 5V of power supply. Applications: * Linear Displacement * Angular Displacement * Motor 
Control * Valve Position * Proximity Detection е Current Spike Detection. Specifications (at 25°C except 


Smart Digital Magnetometer — 
HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor 
has a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial 
Output (9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 

Applications: • Compassing — Avionics and Marine * Remote Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) * Proc- 
ess Control * Laboratory Instrumentation * Anomaly Detection * Traffic and Vehicle Detection * Security 
Systems. Specifications: е Supply Voltage: 6.5V - 15V; Pin 9 referenced to Pin 5 * Typical Supply 
Current: 27mA; Vsupply=15V, with 5/Н-ОМ * Operating Temp: -40°C ~ 85°C; Ambient е Field Range: 
+2 gauss; Full scale (FS) - total applied field • Typical Linearity Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C 
+2 Gauss * Typical Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across +2 Gauss Ф 25°С * Minimum Res- 
olution: 67ugauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 
1G-10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


stated otherwise): * Typical Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND • Sensitivity Vbridge =5V, 


field 80 Oe: 2.1mV/^ Ф zerocrossing; 1.8mV/^ @ zero crossing, averaged in the range of 45” * Typical Serial Digi-Key Price | Honeywell 
Peak-to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge-5V, field-80 Oe * Bandwidth: ОМН2 - 5MHz, Magnetic signal Output | Description Part No. Each |Part No. 
e Typical Hysteresis Error: 30pV^, 1.7x10? mV°, Magnetic field 2saturation field, Vbridge = 5V RS-232 | Without Enclosure 342-1014-ND 675.00 |HMR2300-D00-232 
RS-232 | Flush Mount Enclosure, Aluminum, 342-1015-ND 699.00 |HMR2300-D20-232 
Typ. Bridge | Angle Range | Typ. Resolution 3.25" x 1.50" x 1.13" (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 
Resistance | > Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price | Honeywell RS-232 | Extended Enclosure, Aluminum, Б Т T Я 
@ 1mA Field Vbridge=5V <0.07° | Part No. Each | PartNo. 4.00" x 1.50" x 1.13" (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1016-ND 699.00 | HMR2300-D21-232 
5ко =45° <0.07° 342-1008-5-ND 6.15 | HMC1501 RS-485 | Without Enclosure 342-1017-ND 675.00 |HMR2300-D00-485 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-5-ND 6.45 | HMC1512 Н5-485 | Flush Mount Enclosure, Aluminum, 342-1018-ND 699.00 |HMR2300-D20-485 
3.25” x 1.50" x 1.13" (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 
RS-485 | Extended Enclosure, Aluminum, 342-1019-ND 699.00 |HMR2300-D21-485 
Digital Compass Module — HMR3000/3100 4.00 x 1.50" x 1:19 (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 
RS-232 | HMR2300 Development Kit with RS-232 342-1012-ND 750.00 |HMR2300-Demo-232 
HMR3000: Electronic compass module that provides heading, pitch and roll Output, Cables, Manual 


output for navigation and guidance systems. This solid state mag- 
netoresistive sensors make this strapdown compass both rugged and 
reliable. This compass provides fast response time up to 20Hz and high 
heading accuracy of 0.5? with 0.1? resolution. HMR3100: Digital Compass 
Solution circuit board that includes the basic magnetic sensors and 
electronics to provide a digital indication of heading. 


Features: HMR3000: е Built with solid state magnetic sensors and no moving parts improves response time, 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into 


allowing faster updates compared to gimballed fluxgates * Available as a circuit board 1.2" x 2.95", weighing systems using а UART interface in ASCII format Header Pi 
less than one ounce, or in an aluminum enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long oper- š : i i а " A васег ini 
ation with a battery * Accuracy better than 0.5? with 0.1? resolution for critical positioning applications * Tilt Features: Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5 азідптеп 
range of +40° for both the roll апа pitch allows operation for most applications • Calibration routines to repeatability. Tilt Range: The HMR3300 may be operated up to a +60° tilt Pin No. Pin Name 
compensate for distortion due to nearby ferrous objects and stray fields, such as vehicles * User settings of range for both pitch and roll. Accuracy and performance are enhanced over a 1 SCK 
baud rate, update rate, output format, units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored wider range of operating conditions and applications with this feature. The 2 RX/SDI 
internally in non-volatile memory. HMR3100: • 5° Heading Accuracy, 0.5° Resolution * 2-axis capability НМН3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal or 
* Small size (19mm x 19mm x 4.5mm), light weight * Advanced hard iron calibration routine for stray fields vertical orientations. Low Power: Typical operating current is 18mA for the 3 TX/SDO 
and ferrous objects * 0°C ~ 70°C operating temperature range * 2.6 ~ 5 volt DC single supply operation fet ine ee е Un а ba response time for 4 CS 
Specifications: HMR3000: е Typical Supply Voltage: 5.0VDC regulated, 6-15VDC unregulated * Typical це s "P S вае S q S : doi guo Eee s sas " 5 CAL 
Power: 35mA @ 6VDC Normal Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode “ Serial: RS-232/RS- | Specifications: г Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 0.1 6 ву 
485 (Half Duplex) * Baud Rate: 1200 - 38400 bps HMR3100: * Typical Supply Voltage: 3.0VDC mgauss * Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6VDC ~ 15VDC, 
unregulated * Typical Power: 0.2mA Normal Mode (Average 1Hz Sampling) * Serial: USART * Baud Regulated: 5.0Vdc ба Interface: UART Е User selectable baud rate 2400 = 7 GND 
Rate: 2400 to 19200 bps 19200 baud * Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0" x 1.45’ 8 n" 
x 0.4" (25.4 x 36.8 x 11 mm) 
Serial Digi-Key Price Honeywell Я m Я 
Output Description Part No. Each Part No. Een Description EM) ind RAE 
RS-282 | Without Enclosure 342-1024-ND 675.00 HMR3000-D00-232 т ru Dicital Е Module 2-ах УОЗ 30020 HMR3200 
RS-232 | Enclosure, Extended Base 342-1025-ND 699.00 | HMR3000-D21-232 а Е 
RS-485 | Without Enclosure 342-1026-ND 675.00 | HMR3000-D00-485 UART | Digital Compass Module -axis Шз ШШ 38500 MOOD 
RS-485 | Enclosure, Extended Base 342-1027-МО 699.00 | HMR3000-D21-485 u Ou UL Cable FUE 342-1031-ND 365.00 HMR3200-Demo-232 
НМА 3000 Devel it Kit, > ч 
with RS-252 ‘Output, Cables, Manual Бава 75000 | HMH3000-Demo-232 НАМА 3300 Digital Compass Module 342-1039-ND 435.00 HMR3300-D00-232 
lan ith RS232 Motherboard ` 
USART Digital Compass Module 342-1037-ND 100.00 HMR3100 MR 3300 Devel Ta 
HMR 3100 Devel t Kit, ove Opmerm NI, -1033- Я - 
with RS-232 Output, Cables, MUS 342-1038-ND 186.00 HMR3100-Demo-232 with RS232 Output, Cables, Manual 342-1033-ND 499.00 HMR3300-Demo-232 


Snap-Fit 


Sensor (19.05) 


2.56 (65) 
50100203: 2.05 


5A = M12-1 Thread 
5B = M18-1 Thread 


Cherry magnetic sensors are used to detect Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
changes in magnetic field polarities and the motion | Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 Part No. 
of ferrous metals such as gear tooth movements. | 1 4.5-24VDC 25mA | 20AWG Wires Gear Teeth CH398-ND 30.24 2688 2240 2072 65100701 
Used for such applications as speed апа proximity 2 4.75-24VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH396-ND 24.44 21.72 18.10 16.75 MP100701 
sensing, magnetic polarity detection and current 3 4.75-24VDC 25mA 24AWG Wires South Pole CH399-ND 6.08 5.40 4.50 4.17 MP101301 
flow monitoring. Solid state design for unlimited PC Mount CH401-ND 5.08 4.52 3.76 3.48 VN101501 
life. ы IPANDE 25тА | p4AWG Wires | FemousVane | cH712-ND 7.29 6.48 5.40 5.00 VN101503 
20AWG Wires CH416-ND: 30.24 2688 2240 20.72 GS100502 
" z Gear Teeth 
Features: SA S VDO: 25тА | 22AWG Wires CH414-ND* 54.00 48.00 40.00 _ 37.00 95100102 
МР100 Series: РА 4.75-24VDC "^ 20AWG Wires Souls CH708-ND: 2444 2172 1810 16.75 МР100502 
тағын iroad Бапа andere qnem and A524VDC | Эт | 12mm Conn, стом. 5836 — 5232 — 4360 — 4033 | GS100201 
ES. M moe m, mm Conn. " ж ы a А ы 
porion LN B abus haHtelsllows ЕВ 4.5-24VDC 25тА | 22AWG Wires ава CH415-ND* 5724 50.88 4240 39.22 GS100202 
о апе Seg uester 4.75-24VDC 25mA 12 inch Wires CH855-ND 58.97 52.42 43.68 40.41 SD100203 
GS100 Series: 5-24VDC = 20AWG Wires CH706-ND* 52.92 4704 3920 36.26 95100203 
б 6 5-24VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 3229 2871 23902 2213 GS101202 
° Barrel sensors intended for gear tooth speed [77 4.5-24VDC 25mA | 24AWG Wires North Pole CH400-ND 6.89 6.12 5.10 472 MP102103 
Sensing “ High speed capability, ideal for sensing | — 12mm Threaded Cord Set - straight female 36" Length CH698-ND 29.08 2580 21.50 19.89 А5000203 
power gears, conveyer speed and other rotating 8 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND 5.13 4.56 3.80 3.52 А5101001 


gears * Built-in magnet supplies its own bias field 


* GS101202 is plastic housing with steel bushing ж Industrial Grade-Stainless Steel T Commercial Grade Aluminum 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1608 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


MSP-100 MSP-300 MSP-340 MSP-400 MSP-600 MSP-610 
Pressure Range (PSIG) 0-100 - 500 0-100 - 10,000 0-100 - 1,000 0-100 ~ 5,000 0-25 - 5,000 0-100 ~ 500 
MEASUREMENT Temperature Output None None None None None None 
SPECIALTIES P " * 
i Accuracy (combined linearity, | 402) of FS +1% of FS +1% of FS +0.50% of FS 10.25% BSL | 3025% of FS 
Rugged Stainless Steel hysteresis and repeatability) 
Pressure Overload 1.5X 2X 2X 2X 2X 2X 
Pressure Transducers сатты 
H š Burst Pressure 3X ' 4Х 
Featuring Microfused Technology whichever is less 
The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost Outputs VDC or mA 0-100mV 0-100mV, 1-5V 0-100mV, 0.5-4.5V, 0.5-4.5V 0.5-4.5V, 
commercial, industrial and off road applications which require accurate 0.5-4.5V, 4-20mA 0.5-4.5V 1-5V, 4-20mA 1-51, 4-20mA 1-5V, 4-20mA 
measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 psi is available — — I а ' 
with your choice of output signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP Zero 0ffset (millivolt output) +2% of FS +3% of FS +3% of FS - — — 
uses a micro machined silicon strain gauge inorganically bonded to a machined m 5 " " à 
stainless steel diaphragm; по welds, no 0-rings, no silicone oil. All wetted (amplified output) +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS Z = 
surfaces are stainless steel and all signal conditioning electronics are housed in Span Tolerance +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS = = 
a stainless steel cover which provides protection from hostile environments. 
The housing is sealed and requires no maintenance. Each transducer is Long-Term Stability, 
thoroughly tested and calibrated before shipment. Typical (1 year) +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% +0.25% 
Applications: « Pumps and Compressors • Hydraulic / Pneumatic Systems 5 "i 
* Energy and Water Management • Pressure Instrumentation * Process Operating Temperature (^F) 30-130 (4-185) (4 ~ 185) (40 - 185) (40 ~ 257) (40 - 257) 
Control, Off Road Refrigeration, НУАС. (°C) (0 ~ 55) (-20 ~ 85) (-20 ~ 85) (-40 ~ 85) (-40 ~ 125) (-40 ~ 125) 
Compensated Range (°F) 30 ~ 130 30 ~ 130 30 - 130 30 - 158 -4- 185 — 
Pe оси (°C) 0~55 0~55 0~55 0-70 20-85 - 
A=1/8" NPT Cover 
Thermo Zero Shift <%2% of FS <%2% of FS <*2% of FS «x1.5 of FS == = 
Stalb ў Thermo Span Shift <+2% of FS <%2% of FS <%2% of FS <+1.5% of FS — — 
les 20.32 d Total Error Band N/A N/A N/A N/A 1.5% of FS 1.0% of FS 
2 Foot Cable 4775 09.6 
EMI/RFI Protection, СЕ Mark No No No Yes Yes — 
UL Listed No Yes No Yes Yes = 
Packard 
Pressure Port Stainless Steel Connector 
7/16"-20SAE, Cover | | Op. Op. 
with "O" ring \ Pressure Volt- Pressure Volt- 
Range | age Digi-Key Price Each (МІ Range | age Digi-Key Price Each |М$! 
PinA PSIG Supply Part No. 1 10 Part Мо. PSIG Supply Part No. 1 10 Part No. 
9.14 5 
E aa l 500 MSP3501P4-ND 9625 8250 2000264 
2442 1000 | 49.39 MSP3102P4-ND 96.25 82.50 2000050 0.5-4.5VDC Output — 1/4" NPT, 2 Foot Cable 
2500 MSP3252P4-ND 96.25 82.50 2000227 
Packard Connector VDC 25 MSP6025P3-1-ND 96.25 82.50 2000871 
5000 MSP3502P4-ND 96.25 82.50 2000101 50 MSP6050P3-1-ND 9625 8250 2000877 
10000 MSP3103P4-ND 96.25 82.50 2000160 75 MSP6075P3-1-ND 96.25 82.50 2000883 
Op. = 100 Б MSP6101P3-1-ND 96.25 82.50 2000889 
А 4-20mA Output 1/8” МРТ, 2 Foot Cable 250 MSP6251P3-1-ND 96.25 82.50 2000895 
еше volt 500 | YC |mspeso1P3-1-ND 96.25 8250 2000901 
Range | age Digi-Key Price Each |MSI 100 MSPS101PSAT-ND 96.25 82.50 [2000136 1000 MSP6102P3-1-ND 96.25 8250 2000907 
PSIG |SupplyPart No. 1 10 Рап №. 250 [10-32 IMSP3251P5A1-ND 96.25 82.50 2000206 2500 MSP6252P3-1-ND 96.25 82.50 2000913 
MSP-100 Series МЕИ! 500 | VDC |MSP3501P5A1-ND 96.25 82.50 |2000263 5000 MSP6502P3-1-ND 96.25 82.50 2000919 
librated 100mV Output — 1000 MSP3102P5A1-ND 96.25 82.50 2000049 0.5-4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 
O-Ring Seal, 2 Foot Cable " 5 
icd NEW! O МӘР 340 Series E NEW! 25 MSP6025P3-4-ND 96.25 82.50 [2000964 
100 | 5  MSP6900-ND 4810 40.30 |MS121-000000U-100PG 100mV Output — 1/8” МРТ, 2 Foot Cable 50 MSP6050P3-4-ND 96.25 82.50 [2000965 
250 VDC MSP6901-ND 48.10 40.30 |MS121-000000U-250PG 75 MSP6075P3-4-ND 96.25 82.50 2000966 
500 MSP6902-ND 48.10 40.30 |MS121-000000U-500PG 100 MSP6892-ND 59.20 49.60 |M3421-000006-100PG 100 5 MSP6101P3-4-ND 96.25 82.50 2000967 
soo | s Мерез вәл 4960 Е: AD 952: 250 200008 
500 | VDC |MSP6894-ND 59.20 49.60 |M3421-000006-500PG 500 Ман ӘЙ 96.25 82.50 2000080 
0-100тУ Output — . й 1000 MSP6102P3-4-ND 96.25 82.50 2000970 
4 Wire Unamplified 1/4" МРТ, 2 Foot Cable 1000 MSP6895-ND 59.20 49.60 |M3421-000006-01KPG 2500 MSP6252P3-4-ND 96.25 82.50 |2000971 
Е 5000 MSP6502P3-4-ND 96.25 82.50 2000972 
100 MSP3101P1-ND 64.75 54.25 |2000130 0.5-4.5V Output — 1/8" МРТ, 2 Foot Cable T3VDC Oulput — 1/49 NET. 2 Foot Cab 
A Е шіриі — оо! able 
230 МОВ БЕЧО EB 2512000199 100 MSP6896-ND 74.00 62.00 |M3431-000006-100PG ы 
500 | 5 |MSP3501P1-ND 64.75 54.25 2000255 25 MSP6025P4-1-ND 10150 87.00 2000872 
1000 | VDC MSP3102PI-ND 6475 5425 2000045 300 |10-30 MSP6897-ND 74.00 62.00 |M3431-000006-300PG 50 MSP6050P44-ND 101.50 87.00 2000878 
2500 MSP3252P1-ND 64.75 54.25 |2000222 500 | VDC |MSP6898-ND 74.00 62.00 |М3431-000006-500Р6 78 MSP6075P4-1-ND 101.50 87.00 2000884 
5000 MSP3502P1-ND 64.75 54.25 |2000096 1000 MSP6899-ND 74.00 62.00 |M3431-000006-01KPG 100 10-30 MSP6101P4-1-ND 101.50 87.00 (2000890 
500 MSP6501P4-1-ND 101.50 87.00 2000902 
2 0.5-4.5V я ; 0.5-4.5V Output — 1000 MSP6102P4-1-ND 101.50 87.00 2000908 
atiometric output voltage to input voltage А р р " 2500 MSP6252P4-1-ND 101.50 87.00 2000914 
3 Wire supply current 10mA max. 1/4" NPT, 2 Foot Cable Fatiometrie output voltage to Input voltage 3 Wire: 5000 MSP6502P4-1-ND 10150 87.00 2000920 
supply current 10mA maximum 1/4" NPT, 2 Foot Cable 
100 MSP3101P2-ND 75.85 63.55 |2000131 4-20mA Output — 1/4" NPT, 2 Foot Cable 
250 MSP3251P2-ND 75.85 63.55 2000202 100 MSP4101P2-ND 90.65 75.95 2000473 
500 MSP3501P2-ND 75.85 6355 [2000260 250 MSP4251P2-ND 90.68 75.95 2000519 25 a a e 1020002000878 
1000 |5, [MSP3102P2-ND 75.85 6355 2000046 500 5 |MSP4501P2-ND 90.65 75.95 2000550 ў ў 
VDC ў Й 8 ü 75 MSP6075P5-1-ND 119.00 102.00 2000885 
20 WA а б куы 1000 | VDC |MSP4102P2-ND 90.65 75.95 2000415 100 | 49-49 |MSP6101P5-1-ND 119.00 102.00 2000891 
š А Š 2500 MSP4252P2-ND 90.65 75.95 2000527 250 MSP6251P5-1-ND 119.00 102.00 2000897 
10000 MSP3103P2-ND 75.85 63.55 2000158 SOM б КЖ loss 7595 2000454 500 | VOC |М5Р65015-1-МО 119.00 102.00 2000903 
1-5V Output — ` ` 1000 MSP6102P5-1-ND 119.00 102.00 2000909 
Fixed - 3 Wire supply current 10mA maximum 1/4" NPT, 1-5V Output — 250 MSN 90 10500 2000918 
2 Foot Cable Fixed - 3 Wire supply current 10mA maximum 1/4" NPT, з — 
2 Foot Cable NEW! MSP-610 Series NEW! 
100 MSP3101P3-ND 8510 71.30 [2000133 0.5-4.5V Output — 1/8" NPT, 2 Foot Cable 
250 MSP3251P3-ND 8510 71.30 2000204 100 MSP4101P3-ND 94.50 81.00 [2000484 
500 10-32 MSP3501P3-ND 8540 71.30 |2000262 250 MSP4251P3-ND 9450 81.00 2000521 300 5  |MSP6906-ND 114.19 97.88 |M6131-C00006-300PG 
1000 MSP3102P3-ND 8510 71.30 12000048 : 4 500 | VDC |MSP6907-ND 114.19 97.88 |М6131-С00006-500Р6 
VDC ` 7 500 | 10-32 |MSP4501P3-ND 94.50 81.00 2000553 
2500 MSP3252P3-ND 85.10 71.30 12000226 0.5-4.5V Output — 1/4" МРТ, 2 Foot Cable 
5000 MSP3502P3-ND 8540 71.30 2000100 1000 | VDC |MSP4102P3-ND 94.50 81.00 2000416 
LM er fore ^ ЕЕ ӘН ғ 
5000 MSP4502P3-ND 94.50 81.00 2000455 g d $ " à 
1-5V Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable 500 | “Об [MSP6905-ND 114.19 9788 M6131-C00005-500PG 
100 MSP3101P4A1-ND 85.10 71.30 [2000132 su Р аа есте PES 1-5V Output — 1/4" NPT, 2 Foot Cable 
ы 4 іге regulated supply m Г ‘oot Cable 
Paq... 8510 7130 2000208 100 | p 49 [MSP6908-ND 119.00 102.00|M6141-C00005-100PG 
1000 MSP3102PAM-ND 8 40 1:30 200004 100 IMSP4101P4-ND 108.50 93.00 2000486 300 VDC MSP6909-ND 119.00 102.00]M6141-C00005-300PG 
ШІ 8510 71. Т. 250 MSP4251P4-ND 10850 93.00 2000522 500 MSP6910-ND — 119.00 102.00 M6141-C00005-500PG 
4-20mA Output — 500 |10-32 |MSP4501P4-ND 108.50 93.00 2000554 4-20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable H 
a 1000 | VOC KeA 109.50 93.00 2000417 100 10-30 MSP6911-ND 135.63 116.25 |M6181-C00005-100PG 
100 | 10-32/MSP3101P4-ND 96.25 82.50 2000137 2500 МӘРА252РА: МР 108.50 93.00 2000531 300 | ypg |MSPG912-ND 135.63 116.25 M6181-C00005-300PG 
250 | VDC |MSP3251P4-ND 96.25 82.50 |2000207 5000 IMSP4502P4-ND 108.50 93.00 2000457 500 MSP6913-ND 135.63 116.25 |M6181-C00005-500PG 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated 


MEASUREMENT 


SPECIALTIES 


These pressure sensors are intended for cost sensitive applications where excellent performance and long-term stability are 
required. Integral temperature compensation is provided using laser-trimmed resistors. An additional laser-trimmed 
resistor is included to normalize pressure sensitivity variations by programming the gain of an external differential 
amplifier. This provides sensitivity interchangeability of +1%. 

Features: • +0.1% Non-linearity * +1.0% Interchangeable Span (provided by gain set resistor) * Solid State Reliability 
* Low Power 

Specifications: • Output: 0-100mV typical (full scale) • Supply Current: 1.5mA typical • Response Time: 1.0mSec typical 


8-Pin Dip 
Package 


TO-8 Package 


Tube Length: 
470 (x5mil.) 


PC Board Mountable Pressure Sensors 


Model 1451 

This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, and 
compatibility with automated assembly equipment are required. Features: « SMT Package * +0.25% 
Pressure Non-linearity * 3 Pressure Port Options * Solid State Reliability * Low Power Specifications: 
* Output: 0-60mV * Supply Voltage: 3VDC * Response Time: 1.0mSec typical * Operating Temperature: 
-40*C - 125*C 


'B' Through hole 
(1451 N & T) 
(Pressure Port) 


'B' Through hole 
(1451 W Only) 


Dimensions (mm) 
Package A B с 


279 078 -- 
279 406 — — 
2.79 0.78 5.59 2.29 


Narrow Hole 
Wide Hole 
Tube 


Orientation Z” 
rientation 
Feature $458 


UltraStable™ Stainless Steel Pressure 
Sensors Ribbon Cable with Connector 


Features: е Gauge Pressure type * -20°С - 85°C Compensated temperature range * +1.0% Interchangeable 


(For a zero-to-full scale pressure step change) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Model 1210/1220 - Low Pressure: • 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 1.0% Temperature Performance 
Model 1230/1240 - UltraStable™: • -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range • +0.5% Temperature Performance 


Model 1210/1220 - Medium Pressure: • 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range “ 0.5 ~ 1% Temperature 
Performance 


Models 17- UltraStable™: * -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range • +0.5% Temperature Performance 


Pressure Digi-Key Price Each MSI 
Fig.| Pressure Type Package |Part No. 11 10 100 |Рагі Мо. 
Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure 
0-1PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6940-ND NEW! 37.50 30.00 21.00 | 1210A-001D-3L 
O-2PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6814-ND 35.00 28.00 19.60 | 1210A-002D-3L 
0-5PSID | Differential | 8-Ріп Dip | MSP6816-ND 35.00 28.00 19.60 | 1220A-005D-3L 
1 0-15PSID | Differential | 8-Pin Dip |MSP6941-ND NEW! 35.00 28.00 19.60 | 1210A-015D-3L 
0-15PSID | Differential | 8-Pin Пір |MSP6943-ND NEW! 35.00 28.00 19.60 | 1220A-015D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Ріп Dip | MSP6942-ND NEW! 35.00 28.00 19.60 | 1210A-100D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Ріп Dip | MSP6944-ND NEW! 35.00 28.00 19.60 | 1220A-100D-3L 
Model 1230 / 1240 - Ultrastable 
0-15PSID | Differential | 8-Ріп Пір | MSP6819-ND 37.50 30.00 21.00 | 1240-015D-3L 
0-15PSID | Differential | 8-Pin Пір |MSP6945-ND NEW! 37.50 30.00 21.00 | 1230-015D-3L 
1 0-30PSID | Differential | 8-Ріп Dip | MSP6822-ND 37.50 30.00 21.00 | 1230-030D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Ріп Dip | MSP6828-ND 37.50 30.00 21.00 |1230-100D-3L 
0-100PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6829-ND 37.50 30.00 21.00 | 1240-100D-3L 
Model 17 - Ultrastable 
2 | 0-100PSIG Gauge TO-8 |MSP6837-ND 40.00 35.0 28.00 |17-100G 
Pressure Digi-Key Price Each MSI 
Pressure Type Package Part No. 1 10 100 | Part No. 
0-5PSIG Gauge Tube MSP6800-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-005G-T 
0-5PSIA Absolute Wide MSP6801-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-005A-W 
0-15PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-015A-N 
0-15PSIG Gauge Tube MSP6803-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-015G-T 
0-15PSIA Absolute Wide MSP6804-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-015A-W 
0-30PSIA Absolute Narrow MSP6805-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-030A-N 
0-30PSIG Gauge Tube MSP6806-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-030G-T 
0-30PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-030A-W 
0-50PSIA Absolute Narrow MSP6808-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-050A-N 
0-50PSIG Gauge Tube MSP6809-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-050G-T 
0-50PSIA Absolute Wide MSP6810-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-050A-W 
0-100PSIA Absolute Narrow MSP6811-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-100A-N 
0-100PSIG Gauge Tube MSP6812-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-100G-T 
0-100PSIA Absolute Wide MSP6813-ND 16.50 13.50 9.00 | 1451-100A-W 


learance 


Dimensions (mm) 


Span (provided by gain set resistor) * High performance * Small profile * Solid State reliability * Low Model A B с 
power * +0.1% Pressure non-linearity Specifications: • Output: 0mV-100mV * Supply Current: 1.5mA 
typical (guarantees output/input ratiometricity) е Operating Temperature: -40°C - 125°C 1/8-27 МРТ | 222 19.1 9.5 
1/4-18 МРТ | 159 18.5 6.2 
Output 
Load  |Digi-Key Price Each MSI Output 
Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. Load  |Digi-Key Price Each MSI 
NEW! Model 82 — O-Ring Flush Mount NEW! Fig. Pressure Res. |Рагі No. 1 10 100 | Part Мо. 
0-1PSIG MSP6927-ND 83.71 70.14 61.09 | 82-001G-C 1 0-300PSIA 5MQ MSP6919-ND NEW! 62.90 52.70 45.90 | 85-300A-4C 
0-15PSIG MSP6928-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-015G-C 0-500PSIA Min. MSP6920-ND NEW! 62.90 52.70 45.90 | 85-500A-4C 
0-30PSIG Ree MSP6929-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-030G-C Model 86 — O-Ring Flush Mount 
0-100PSIG - | MSP6930-ND 62.90 5270 45.90 | 82-100G-C 0-5PSIG MSP6859-ND 5920 4960 4320 | 86-005G-C 
2 0-300PSIG MSP6931-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-300G-C 0-15PSIG MSP6860-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-015G-C 
0-15PSIA MSP6932-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-015A-C 0-30PSIG 1мо MSP6861-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-030G-C 
0-30PSIA БМО MSP6933-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-030A-C 0-50PSIG Min MSP6862-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-050G-C 
0-100PSIA Min MSP6934-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-100A-C 0-100PSIG š MSP6863-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-100G-C 
0-300PSIA ў MSP6935-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-300A-C 0-300PSIG MSP6864-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-300G-C 
0-500PSIA MSP6936-ND 62.90 52.70 45.90 | 82-500A-C 2 0-500PSIG MSP6865-ND 59.20 49.60 43.20 | 86-500G-C 
Model 85 — 1/4" - 18 NPT 0-5PSIA MSP6921-ND NEW! 59.20 49.60 43.20 | 86-005A-C 
0-15PSIG MSP6853-ND 6290 5270 4590 | 85-015G-4C 0-15PSIA MSP6922-ND NEW! 5920 49.60 43.20 | 86-015A-C 
0-30PSIG MSP6854-ND 6290 5270 4590 | 85-030G-4C 0-30PSIA 5MO |MSP6923-ND NEW! 5920 49.60 43.20 | 86-030A-C 
0-50PSIG змо |MSP6855-ND 6290 5270 4590 | 85-050G-4C 0-100PSIA Min. |MSP6924-ND NEW! 59.20 4960 4320 | 86-100А-С 
0-100PSIG Min. |MSP6856-ND 62.90 5270 45.90 | 85-100G-4C 0-300РВІА IPO NEW 59.20 4960 4320 86-300А-С 
1 0-300PSIG MSP6857-ND 6290 5270 4590 | 85-300G-4C 0-500PSIA MSP6926-ND NEW! 5920 4960 4320 | 86-500А-С 
0-500PSIG MSP6858-ND 62.90 52.70 45.90 | 85-500G-4C NEW! Model 87N — 1/8” - 27 МРТ NEW! 
0-15PSIA БМО MSP6916-ND NEW! 62.90 52.70 45.90 | 85-015A-4C 0-1000PSIA змо MSP6937-ND 68.45 57.35 49.95 | 87N-1000A-8C 
0-30PSIA Min MSP6917-ND NE 62.90 52.70 45.90 | 85-030A-4C 0-3000PSIA Min MSP6938-ND 68.45 57.35 49.95 | 87N-3000A-8C 
0-100PSIA й MSP6918-ND NEW! 62.90 52.70 45.90 | 85-100A-4C 0-5000PSIA ` MSP6939-ND 68.45 57.35 49.95 | 87N-5000A-8C 


Senstronics 


Sensors with Temperature Output 


Specifications: * 1⁄4 NPTF * Operating Temperature Range: -40°C - 125*C * Supply Voltage 
Range: 8V ~ 30V Note: Mating harness included with each sensor. 


Operating Pressure Output | Digi-Key Price Each Senstronics Operating Pressure Output | Digi-Key Price Each Senstronics 
Range (PSIG) Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. Range (PSIG) Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. 
100 0-5 ST00635-ND 81.40 68.20 59.40 5700635 500 0-5 ST00639-ND 81.40 68.20 59.40 5Т00639 
100 5-45 | ST00636-ND 8140 6820 5940 | 5700636 500 5-45 | ST00223-ND 8140 6820 5940 | 97100223 
150 .5-4.5 | ST00126-ND 81.40 68.20 59.40 5Т00126 1000 0-5 ST00640-ND 81.40 68.20 59.40 ST00640 
250 0-5 ST00637-ND 81.40 68.20 59.40 ST00637 N 
250 5-45 | ST00638-ND 81.40 68.20 59.40 ST00638 Mating Harness - 1 M Cable Length | PSA-CBLA41-ND 11.25 8.30 == PSA-CBLA41 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ze FIUMIREL Sensors 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell 
technology using a patented solid polymer structure. They are fully 
interchangable with no calibration required in standard conditions. 
Suitable for linear voltage or frequency output circuitry. An NTC 


thermistor is used for temperature measurement. 


The RH modules are based on the HS1101 capacitive humidity 
sensor and are voltage output devices. The RH/Temperature modules 
include a NTC thermistor for temperature measurement and are 


voltage or frequency output. 


Features: 
* High reliability and long term stability 


Instantaneous desaturation after long periods in 


saturation conditions 
* Fast response times 
* Patented solid polymer structure 


ШШ 
[rmm 


Supply Nom. Cap. | Response Nominal RH Measuring Operating Digi-Key Price Each 

Fig. | Description Voltage (typ.)| @ 55% RH Time Out Range Temperature Part No. 1 10 100 
Sensors 

1 |RH Sensor Top Opening — 5 Sec. -40° ~ 100°С HS1100-ND 19.43 15.27 7.48 

2 |RH Sensor Side Opening — 5 Sec. -40* - 100*C HS1101-ND 9.75 8.65 TAS: 

2 | RH Sensor Side Opening 5V 180pF = = 1 - 99% RH -60° ~ 140°C HS1101LF-ND 9.75 8.65 7.32 

З |Temp./RH Sensor SMD = 10 Sec. -40° ~ 100°C HTS2010SMD-ND 18.20 14.30 12.35 

3 | Temp./RH Sensor SMD Side Opening 5V 10 Sec -60° ~ 140°C HTS2030SMD-ND 14.82 13.14 11.13 
Modules 

4 | RH Module V Out = 1.24V @ 10% RH 1 - 99% RH -30° - 60°С HM1520-ND 53.12 37.94 28.46 

5 |Temp./RH Module V Out Бү = = 2.48V @ 55% RH 1 - 99% RH -30° ~ 70°C HTM2500-ND 53.12 47.43 37.94 

6 | Temp./RH Module Freq. Out JST Conn. 10 Sec 8750 Hz @ 55% RH 0 ~ 99% RH -30° ~ 80°C HTF3226LF-ND 17.74 16.68 13.34 

7 |Temp./RH Module Freq. Out Mini 10 Sec 6600 Hz @ 55% RH 0 - 99% RH -40* - 85°С HTF3130-ND 18.62 17.50 14.00 

8 | Temp./RH Module V Out Analog 10 Sec 2.48V @ 55% RH 0 ~ 100% RH -40° ~ 100°C HTM1735-ND 22.53 21.18 16.94 

= Demo Kit includes: 1 x HM1500, 1 x HM1510*, апФ5хН81101............................0..0...0.010.01 1. HDEMOKIT-ND 135.50 = = 


* HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 


ШШЕ . Capacitive Humidity Sensor 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere and, accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Sensitivity Max. Storage 
Humidity Between AC/DC | Humidity Ambient Temp. 
Range Cap.* 12-75% RH | Frequency | Voltage Range Range (°C) Digi-Key Price Each BC Components 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (V) (RH) (Operating) | (Storage) | Part No. 1 10 100 Part No. 

10-90% | 122 «15% | 0.4 +0.05 1-1000 15 0-100% 0- 85° -25° - 85° | BC1333-ND 11.94 10.28 8.53 | 2322 691 90001 * Capacitance at 25°C; 43% RH; 100 kHz 
WORLD Ultra Sensitive Operating m 
mili" АДАМНАН Proof Current/ Digi-Key Price Each Magnetics 
MAGN ETICS Pressu re Switches In. H20 | Tolerance |Pressure Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 

n PSF102 Series 
PSF102 Series: 

: | Я PSF102 PSF103 0.1-0.5 | «0.1 п. Н20 | 2PSI 384-1015-ND 1403 13.34 9.97 | 7651-710 
Field adjustable pressure set point. 

Swi 0.5-2 |3021n.H50| 4Р5! 384-1016-ND 14.03 13.34 9.97 | 7651-711 

везивао 2-15 0.5 п. Н20 | 8PSI | 40mA 30V AC/DC | 384-1017-ND 14.03 13.34 9.97 | 7651-712 

2 2 4 š! x0.5 In. m, z 2 д А Ë ^ 
Electrical connections are terminals t БА 2 
0.187" x 0.020" tab-type recessed for 1824] 15-100 | +10% | 15PSI 384-1018-ND 1403 1334 997 | 7651-713 
use with quick disconnects . 100-969 | +10% | 50PSI 384-1023-ND 1403 13.34 9.97 | 7651-714 
187 X .020 PSF103 Series 
(Terminals) 
PSF103 Series: = — 2-10 30 PSI | 3A125/250VAC | 384-1010-ND 13.19 12.60 949 | 9011-902 
Field adjustable pressure set point. 582 10-28 30PSI | 10A 125/250VAC | 384-1011-ND 13.19 12.60 949 | 9011-903 
Switch type SPDT normally open or ! 28-111 +20% 30 PSI | 15A 125/250VAC | 384-1012-ND 13.19 12.60 9.19 | 9011-904 
normally closed. 111-416 100 PSI | 15A 125/250VAC | 384-1013-ND 13.19 12.60 9.19 | 9061-905 
ie SS 416-1664 100 PSI | 15A 125/250VAC | 384-1014-ND 13.19 12.60 9.19 | 9061-906 
PSFA100A Series: PSF100A Series 
Switch type is SPST normally open, 1-5 8PSI 384-1000-ND 19.11 18.16 13.58 PSF100A-0.5 
double-make/double break. Current | PSF100A Р5Ғ1095 1.0 8PSI 384-1019-ND 19.11 1816 13.58 PSF100A-1.0 
Rating is 40mA resistive for life in 15 8PSI 384-1001-ND 1911 1816 13.58 PSF100A-1.5 
excess of 20 Million cycles. Operating 30 8PSI 384-1002-ND 1911 18.16 13.58 | PSF100A-3.0 
i 6 +20% 40mA 30V AC/DC ы : ` Ç 
Voltage AC/DC-80V or less with уап 6.0 15PSI 384-1003-ND 17.92 1703 1273 | PSF100A-6.0 
анына eO VACHeon amp EM 10.0 15PSI 384-1004-ND 1792 17.03 1273 | PSF100A-10.0 
m 1 id f 15.0 15PSI 384-1005-ND 17.92 17.03 1273 PSF100A-15.0 
50. 5 E Я ГЁ 7. 7, -50. 
© 9 0.0 15PSI 384-1006-ND 17.92 17.03 12.73 PSF100A-50.0 
PSF109 Series: 0 C PSF109S Series 
s MEC EIE © Е аа 3-8 2 384-1007-ND 1624 1543 1153 | PSF109S-3-8 
adjustable vacuum set point. Switch 1—7. 34.75 3-8 — 384-1020-ND 16.24 1543 1153 PSF109S-NPT-3-8 
t 1 9-80 +20% xs 25А 125/250VAC | 384-1008-ND 16.24 1543 11.53 PSF109S-9-80 
ype is SPDT normally open, normally 
closed. For use with AMP 2-520182-2 81-330 = 384-1009-ND 16.24 15.43 1153 PSF109S-81-330 
or equivalent. 81-330 — 384-1022-ND 1624 1543 11.53 | PSF109S-NPT-81-330 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 


- | q ра Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 
№ Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the x-mitter back to the 
Through Beam Reflective/ Diffuse receiver. Once an object is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 


Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from 
the side. Once an object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 


Sensing Digi-Key Price Each Отгоп 
Fig.| Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) NPN 21087-ND 62.60 57.96 54.10 | E3F2-DS10C4-N 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 3.94" (10cm) NPN 21088-ND 72.35 66.99 62.53 | E3F2-DS10Z1-N 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56' (2m) NPN Z1089-ND 64.41 59.64 55.67 | E3F2-R2C4 
1 | М18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56' (2m) Light - On 71090-М0 74.39 68.88 64.29 | E3F2-R2Z1 
M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 9.84' (3m) Light - On 71091-М0 108.86 100.80 94.08 | ЕЗҒ2-321 
Sa M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94" (10cm) PNP Z1094-ND 72.12 66.78 62.33 | E3F2-DS10C4-C 
L-ON and D-ON M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 6.56' (2m) Light-On | Z1095-ND 74.84 69.30 64.68 | E3F2-R2RC4-C 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 27.6" (70cm) NPN/PNP 21096-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD11 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 6.56' (2m) NPN/PNP 21097-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD12 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 27.6" (70cm) NPN/PNP 21098-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 6.56' (2m) NPN/PNP Z1099-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 9.84' (3m) NPN/PNP 71100-М0 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 9.84' (3m) NPN/PNP Z1101-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR61 
Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 98.43' (30m) NPN/PNP 71102-М0 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT11 
Through Веат Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 98.43' (30m) NPN/PNP 71103-М0 186.88 173.04 161.51 | ЕЗ5-СТ61 
Diffuse Through Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through Beam 49.21' (15m) 71106-№0 97.98 90.72 84.68 | E3Z-T61 
Retroflective Beam i i i ] NPN 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12' (4m) 71107-М0 78.02 72.24 67.43 | E3Z-R61 
авы deett ge per баш 3 Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.94" (10cm) NPN 71108-М0 68.49 63.42 59.20 | E3Z-D61 
Operation selector ———@, 
eS Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28' (1m) NPN 71109-М0 73.03 67.62 63.12 | E3Z-D62 
С iti P H it S Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensors head. This 
apaci уе roximi y en sors plate develops a capacitive field between the sensor and ground. When an object comes within sensing distance of the 


sensor, the capacitive field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both 
metallic and non-metallic objects such as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and 
Milk carton solids in containers. 


Sensing Output Digi-Key Price | Omron 
E2K-C Reject Distance Description Type Part No. Each Part No. 
sensor 3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 114.31 | E2K-C25ME1 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC NPN Z1072-ND 114.31 | E2K-C25ME2 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1073-ND 114.31 | E2K-C25MY1 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 114.31 | E2K-C25MY2 
Ejector Accept Mounting Bracket for E2K-C Sensors Z1659-ND 4.53 | Y92E-A34 


Optical Fiber Optic 
Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of high performance Fiber Optic 
Amplifiers contain true 16 Bit processor which allows a very 
fine tuning sensitivity feature. Three separate teach modes for 
hassle free setup for different applications. Ideal for detecting 
very small objects or fine wires. 


The E3X series feature high performance, fast switching 
response times. Set-mode blinking output aids in alignment. 
Sensing distances vary with the type of fiber used. 


Operation Indicator (orange) 


Litwhen outputs ON. Threshold Indicators 


goer ie s (red, 13 levels) Output Digi-Key Price Each Omron 
Lit depending on tha incident Indicates threshold level. Description Type | Features | Part No. 1 25 50 Part No. 
light amount. SET Button ' High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC | NPN None Z1110-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH11 
UP/DOWN Selector For teaching or for fine High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC | PNP None Z1111-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH41 
Select UP for increasing the threshold adjustment. Hi й a йй 2 
threshold valua. igh Precision GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 12-24VDC NPN | w/Delay Off | Z1112-ND 169.65 157.08 146.61 | ЕЗХ-МН21 
Select Down for decreasing и телен, | High Precision GP Fiber Optic Amplifier wTimer 12-24VDC PNP | w/Delay Off | Z1113-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH51 
ОШЕА ТИ ADJ, and RUN modes. High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC NPN Noe | 21114-40 135.17 12516 11682 | ESX-A11 
Switchable between light-ON High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC PNP None Z1115-ND 135.17 125.16 116.82 | E3X-A41 
and dark-ON modes. High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 10-30VDC NPN | w/Delay Off | Z1116-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A21 
High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/Timer 10-30VDC PNP | w/Delay Off | Z1117-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A51 
Fi ber Ca bles for ЕЗХ Premade fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. 
Use Through-beam for long distance detection where your transmit and receive cable are separated. 
=g: Use Concentric Beam for depth detection or changing target distances where eliminating background objects is required. Periscope sensing heads (Side 
Am plifiers Beam) save space in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C to 70°C. 
Distance Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Max. Type Part No. 1 25 50 Part No. 
2mm dia Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm dia. .6" (1.5cm) 2m Cable |Z1118-ND 101.61 94.08 87.81 |E32-D24 
3mm dia. Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm dia. .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 69.17 64.05 59.78 | ЕЗ2-О32 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD 79" (2cm) 2m Cable | 21120-МО 47.63 44.10 41.16 |ЕЗ2-0С200 
Diffuse Тор Веат Fiber Optic Cable, Mini, МЗ THD 71" (1.8ст) | 2m Cable | Z1121-ND 57.83 53.55 49.98 |E32-DC200E 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 52.84 48.93 45.67 |E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temp, M6 THD 1.8" (4.5ст) | 2m Cable | Z1187-ND 210.47 194.88 181.89 |E32-D61 
3 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) | 2m Cable | Z1123-ND 47.63 44.10 41.16 | ЕЗ2-ТС200А 
Cable Fiber Optic, Through Веат, Low Cost, М4 THD 7.88" (20cm) | 2m Cable | Z1188-ND 47.63 44.10 41.16 |E32-TC200 
4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm dia. 4.72" (12cm) | 2m Cable | Z1124-ND 79.38 73.50 68.60 |ES32-T14L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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»ОЦАМТИМ Sensors 


RESEARCH GROUP 


QProx™ / QTouch™ Charge-Transfer ("QT") General Description: These are self-contained digital capacitance ICs capable of detecting proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can sense 
through sealed surfaces made of glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled with an ability to continuously calibrate leads to new product concepts. They are 
designed specifically for control panels in home appliances, PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or anywhere a mechanical switch or button may be found. Versions also available for fluid sensing. 


Suppl 
Supply Voltage Rien Operating Digi-Key Price Each Quantum 
Description Minimum Maximum (Typical) Temperature Package Part No. 1 50 100 Part No. 
QT110 QProx 8-Pin IC 2.45 5.25 20рА 0°C ~ 70°С 8-Dip 427-1000-ND 1.97 1.77 1.60 QT110-D 
QT110 QProx 8-Pin IC й й -40*C - 85°С 8-5ОІС 427-1002-ND 1.97 1.77 1.60 07110-15 
07111 QProx 8-Pin IC 2.45 5.25 бОрА 0°C - 70*C 8-Dip 427-1003-ND 1.97 1:77. 1.60 QT111-D 
QT111 QProx 8-Pin IC й Ы -40*C - 85°С 8-5ОІС 427-1005-ND 1.97 1.77 1.60 07111-15 
07112 QProx 8-Ріп IC 2.45 5.25 60pA -40°C ~ 85°C 8-SOIC 427-1008-ND 1.97 1.77 1.60 07112-15 
QT113 QProx 8-Pin IC 0°C - 70°С 8-Dip 427-1009-ND 1.97 1.77 1.60 QT113-D 
QT113 QProx 8-Pin IC 245 m 700A -40°С ~ 85°C 8-SOIC 427-1011-ND 1.97 1.77 1.60 QT113-IS 
QT113H QProx 8-Pin IC 0°C - 70°С 8-Dip 427-1012-ND 1.97 1.77 1.60 QT113H-D 
QT113H QProx 8-Pin IC -40°С - 85°С 8-SOIC 427-1014-ND 1.97 1.77 1.60 QT113H-IS 
QT114 QLevel™ 8-Pin IC 2.50 525 20pA 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1015-ND 1.97 1.77 1.60 QT114-D 
QT114 QLevel 8-Pin IC й 2 -40°С - 85°С 8-SOIC 427-1017-ND 1.97 1.77 1.60 QT114-IS 
QT115 QProx 8-Pin IC 2.45 5.25 700pA 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1018-ND 1.97 1.77 1.60 QT115-D 
QT115 QProx 8-Pin IC й 3 -40°С - 85°С 8-5ОІС 427-1020-ND 1.97 1.77 1.60 QT115-IS 
QT118H QProx 8-Pin IC 245 5:28 20pA 0°C ~ 70°C 8-Dip 427-1021-ND 1.97 1.77 1.60 QT118H-D 
QT118H QProx 8-Pin IC й ë: -40°С - 85°С 8-5ОІС 427-1022-ND 1.97 1.77 1.60 QT118H-IS 
QT140 QProx 4-Key Sensor IC 3.0 55 2.5-8.0mA 0°C - 70°С 28-Dip 427-1059-ND 2.89 2.60 2.34 QT140-D 
QT140 QProx 4-Key Sensor IC й il titu: -40*C - 105°С 28-SSOP 427-1060-ND 2.89 2.60 2.34 QT140-AS 
QT150 QProx 5-Key Sensor IC аб БЕ BONA 0°C ~ 70°C 28-Dip 427-1061-ND 3.27 2.94 2.65 QT150-D 
QT150 QProx 5-Key Sensor IC й S Puja -40*C - 105°С 28-SSOP 427-1062-ND 3.27 2.94 2.65 QT150-AS 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC 3.0 55 2.5-8.0mA 0°C ~ 70°С 28-Dip 427-1063-ND 3.85 3.47 3.12 QT160-D 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC й й IER -40*C - 105°С 28-55ОР 427-1064-ND 3.85 3.47 3.12 QT160-AS 
QT161 QProx 6-Key Sensor IC 3.0 55 2.5-8.0mA 0°C ~ 70° 28-Dip 427-1081-ND 3.85 3.50 3.12 QT161-D 
QT161 QProx 6-Key Sensor IC á т bd -40%С - 105°С 28-55ОР 427-1080-ND 3.85 3.50 3.12 QT161-AS 
QT240 QTouch 4-Key Sensor IC 3.9 5.0 1.5mA -40°С - 85°С 20-55 ОР 427-1074-ND 2.48 2.26 2.01 QT240-ISS 
QT300 QProx Sensor IC 1.8 5.0 1500pA -40°C ~ 85°C 8-SOIC 427-1058-ND 3.84 3.46 3.11 QT300-IS 
QT301 Sensor IC CAC Analog Out 3.0 50 5000рА 0°C - 70°С 8-Dip 427-1072-ND 3.84 3.46 3.11 QT301-D 
QT301 Sensor IC CAC Analog Out i E -40°С - 85°С 8-SOIC 427-1073-ND 3.84 3.46 3.11 QT301-IS 
QT401 QSlide™ Touch Slider IC 25 5.0 1.5mA тах. -40*C - 85°С 14-SOIC 427-1076-ND 4.25 3.87 3.45 07401-15 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 2.5 5.0 1.5mA max. -40*C - 85°С 14-SOIC 427-1077-ND 5.32 4.85 4.31 QT510-IS 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 3.3 5.0 10mA max. -40%С - 85°С 48-55ОР 427-1075-ND 4.62 4.20 3.74 QT1100A-IS 
QT60040 4-Key QMatrix™ IC 2.75 5.25 650uA 0°С - 70*C 14-Dip 427-1032-ND 2.89 2.60 2.34 QT60040-D 
QT60040 4-Key QMatrix IC = N -40°С - 85°С 14-SOIC 427-1034-ND 2.89 2.60 2.34 QT60040-IS 
QT60161B 16-Кеу ОМашх IC 4.75 5.25 25mA max. -40*C - 105*C 44-ТОЕР 427-1071-ND 7.22 6.50 5.85 QT60161B-AS 
QT60168 QProx 16-Key ОМашх IC 4.75 5.25 25mA max. -40*C - 105%С 32-ТОЕР 427-1078-ND 6.18 5.57 5.01 QT60168-AS 
QT60248 QProx 24-Key QMatrix™ IC 4.75 5.25 25mA max. -40*C - 105*C 32-ТОЕР 427-1079-ND 7.78 7.02 6.31 QT60248-AS 
QProx™ Evaluation Boards and Modules 
Digi-Key Price Quantum 
Description Part No. Each Part No. 
ОТМЗООСА Cloning Adapter for QT300, QT310, and QT320 ICs, with Software 427-1038-ND 49.00 QTM300CA 
E3B Evaluation Board for QT310 and QT320 QProx ICs 427-1056-ND 20.00 E3B 
E11X Demo Board for QT110, QT111, QT112, and QT113 QTouch™ ICs 427-1067-ND 19.95 E11X 
E160 6-Key Evaluation Board 427-1068-ND 75.00 E160 
E240 Evaluation Board for QT240 4-Key QTouch IC 427-1082-ND 60.00 E240 
E401 Evaluation Kit for QT401 QSlide™ IC 427-1084-ND 95.00 E401 KIT 
E510 Evaluation Kit for QT510 QWheel™ ІС 427-1085-ND 95.00 E510 KIT 
E616 Evaluation Board for QT60161 16-Key QMatrix™ IC with Software 427-1044-ND 180.00 E616 
E1100 Evaluation Board for QT1100 10-Key QTouch IC 427-1083-ND 125.00 E1100 
E6248 Evaluation Board for QT60248 24-Key QMatrix IC 427-1087-ND 185.00 E6248 
E6486 Evaluation Board for QT60486 48-Key QMatrix IC 427-1088-ND 190.00 E6486 
ANALOG  iMEMS* Accelerometers and Gyroscopes 
G Supply Digi-Key Price Each 
Description Range Axes Resolution Bandwidth Voltage Current Package Part No. i 25 100 
Accelerometers 
Single Axis, High Precision, Low Power +1.59 x 1mg 10Hz 3V-6V 0.7mA 8-CLCC ADXL103CE-ND 15.83 14.25 12.64 
Single Axis, Low Noise, Low Power +50g x 10mg 1kHz AV-5V 1.8mA 14-CERPAK | ADXL150AQC-ND 16.44 15.35 14.25 
Single Axis, High Accuracy +5.09 x 2mg 10KHz 2.7V-5.25V |1.9тА/1.ЗтА | 14-CERPAK |ADXL105AQC-ND 35.91 33.52 31.13 
Single Axis, High Accuracy +5.09 x 2mg 10KHz 2.7V-5.25V |1.9mA/1.3mA | 14-CERPAK | ADXL105JQC-ND 28.73 26.81 24.90 
Single Axis, Low Noise, Low Power +509 x 10mg 1KHz 4V-5V 1.8mA 14-СЕВРАК | ADXL150JQC-ND 15.86 14.28 12.67 
Dual Axis, Digital Out x10g X Y 2mg 60Hz 3V-5V 1mA 8-LCC ADXL210JE-ND 15.30 14.28 13.26 
Dual Axis, Low Power, Digital Out %1.24 X Y 1mg 60Hz 3V-6V 0.7mA 8-LCC ADXL213AE-ND 23.28 18.63 15.72 
Dual Axis, Digital Out +109 X Y 2mg 5KHz 3V-5V 1mA 14-CERPAK | ADXL210JQC-1-ND 20.40 19.04 17.68 
Dual Axis, Low Noise, Low Power +509 X Y 10mg 1KHz 4V-5V 3.5mA 14-CERPAK |ADXL250JQC-ND 20.40 19.04 17.68 
n = сі 8-LCC ADXL202AE-ND* 17.46 16.30 15.14 
Dual Axis, Low Power with Digital Output +29 X,Y 5mg 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL202JE-ND* 15.30 14.28 1326 
Dual Axis, High Precision, Low Power +1.59 X, Y 1mg 10Hz 3V-6V 0.7mA 8-CLCC ADXL203CE-ND 22.50 21.00 19.50 
Dual Axis, Low Power, Digital Output +10g X,Y 10mg 6kHz 2.7V-5V 0.5mA 8-LCC ADXL210AE-ND* 17.46 16.30 15.14 
Dual Axis, High Resolution +50g X,Y 10mg 1kHz 4V-5V 3.5mA 14-CERPAK |ADXL250AQC-ND 22.67 21.16 19.65 
Dual Axis, Low-cost, with Analog Outputs +2g X,Y 5mg 6kHz 2.4V-5V 0.4mA 8-CLCC ADXL311JE-ND 8.50 7.65 6.79 
Dual Axis, Low Power, Small, Thin +59 X,Y 2mg 2.5kHz 2.4V-5.25V 0.45mA 16-Lead LFCSP | ADXL320JCP-ND NEW! 8.33 7.50 6.65 
Gyroscopes 
Single Chip Yaw Rate Gyro +150°/s z 0.05°/s/=Hz 40Hz 4.75V-5.25V 6.0mA 32-BGA ADXRS150ABG-ND 49.50 46.20 42.90 
Single Chip Yaw Rate Gyro +300°/s z 0.1°/s/=Hz 40Hz 4.75V-5.25V 6.0mA 32-BGA ADXRS300ABG-ND 49.50 46.20 42.90 
Single Chip Yaw Rate Gyro +75°/s z 0.05°/s/=Hz 40Hz 4.75V-5.25V 6.0mA 32-BGA ADXRS401ABG-ND 42.00 39.20 36.40 
* Not recommended for new design. 
ADXL190EM-1-ND Evaluation Board for the ADXL190, Single Axis, 400 KHz Bandwidth . .$285.00 


ADXL202EB-ND 
ADXRS150EB-ND 
ADXRS300EB-ND 
ADXL210EB-ND 
ADXL311EB-ND 
ADXL320EB-ND 


Evaluation Board for the ADXL202, Dual Axis +2g Accelerometer ... 
Evaluation Board for the ADXRS150, +150°/s Single Chip Rate Gyro . 
Evaluation Board for the ADXRS300, +300°/s Single Chip Rate Gyro ... 
Evaluation Board for the ADXL210, Dual Axis +109 Accelerometer. . 
Evaluation Board for the ADXL311, Dual Axis +2g Accelerometer ... 
NEW! Evaluation Board for the ADXL320, Dual Axis x5g Accelerometer. 


- $44.93 
. $75.00 
. $75.00 
- $44.93 
- $44.93 
. $44.93 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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Accelerometer 
MEASUREMENT 


SPECIALTIES 


ACH-01-03 with Shielded Cable Dimensions in mm 


SE! Две ян 


The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered 
electronic output. 

Specifications: * Sensitivity: 10mV/g * Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz * Upper Frequency Limit 
(+3dB): 20kHz * Dynamic Range: +150g * Linearity: 0.1% * Resonant Frequency: 35kHz * Operating 
Temperature: -40°С - 85°С * Maximum Shock Level: 1000g 


Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 
40" Single Coax Cable and Female Connector Маша 24.38 19.50 13.65 | 1-1001220-0 
ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND 30.00 24.00 16.80 | 1-1001497-0 


3-Axis Accelerometer/Shock Sensor 


ACH-04-08-05 


Dimensions in mm 


180 , 


D 


The ACH-04-08-05 accelerometer/shock sensor contains three piezoelectric sensing elements oriented to 
measure acceleration in three orthogonal, linear axes. "Internal JFET's provide for a low impedance, 
buffered output with a wide variety of possible application specific signal conditioning circuitry. It can be 
used in a wide range of applications including motional measurement and control systems, speaker 
feedback systems, vibration switches, shipment monitor and material handling systems, security systems, 
computer input/output devices and data loggers." 

Specifications: * Sensitivity: 1.8mV/g Typical е Frequency Limit (2348): .35-5kHz * Dynamic Range: 
+250g * Linearity: 0.1% * Resonant Frequency: 9.2kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Maximum Shock Level: 1000g 


Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 11 10 100 |Рагі No. 
Ааа 09 — Surface Mount s Axis MSP1004-ND 3125 25.00 17.50 | 0-1003800-5 
Sensor Accelerometer 
АОН-04-08-05 РСВ — Surface Mount 3-Axis | MSP4005-ND 5000 43.75 35.00 | 0-1005685-1 
Sensor Accelerometer with PCB 


LDT Vibration Sensor 


Typically, a 0.005” (125рт) polyester layer is laminated to а 28um piezo film element. When used іп а 
"bending" mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non-lam- 
inated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when flexed. 


NEW! MiniSense 
5.0011 


о 
7004119 
2.54 “РСВ 


Also available with 
a mass (M) which 
provides higher 
output (mv/g) for 
higher sensitivity 
applications. 


LDTO-028K High Sensitivity 


Protective Coating 


/ Piezo Film 


Polyester Laminate 


ME 


Connector 


/ 


Stretch Direction 


Dimensions in mm 


Cap | Digi-Key Price Each | MSI 
Description (nF) | Part No. 1 10 100 Part No. 
LDTO-028K, with Solder Tabs .500 | MSP1006-ND 1.20 .90 .50|1002794-0 
LDTM-028K, with Mass and Solder Tabs | .420 | MSP1007-ND 2.00 1.50 .83|0-1005447-1 
MiniSense 100 (Horizontal) — | MSP6914-ND NEW! 3.00 2.25 1.25 1005939-1 
MiniSense 100 (Vertical) — | MSP6915-ND NEW! 3.00 2.25 1.25 | 1005940-1 


Amplifier Box 


For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 
Characteristics: * Gain: 10X * Power Supply: 9V Battery * Supply Current: 4.0mA * Input Interface: 
FET for АСН-01 * Output Impedance: 1000 * Output Connector: BNC 


Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
IB-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 92.50 77.50 67.50 0-1003058-0 


Basic Design Kit 


This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 
pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. Kit includes: Seven 
sensor elements, one piezo cable, one PCB for ACH-04-08, application/instruction specs, and technical 
manual. 


Digi-Key Price MSI 
Description Part No. Each Part No. 
Basic Design Kit MSP1010-ND 113.75 0-1004308-0 


NEW! V T! Accelerometers 
TECHNOLOGies and Inclinometers 


VTI Technologies is a forerunner in motion and pressure sensors and the world’s leading designer and 
producer of acceleration sensors. VTI develops and produces silicon based capacitive sensors with 
unique 3D-MEMS (MicroElectroMechanical System) technology, with application areas in acceleration, 
inclination, shock, vibration and pressure measurement. 


Current |Меавиге- 
Supply Consump- ing Sensi- |Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Таре and Reel | УТ! 
Fig. | Description Voltage tion Range tivity Response Range Package Part No. 1 10 25 Size Pricing* |Part No. 
Inclinometer 
— | Single Output, 1g 4.75-5.25V 2.5mA x90* 2\/9 8-28Hz |-55°С ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1005-1-ND 50.76 48.23 45.82 100 3942.00 | SCA61T-FA1H1G 
— | Single Output, 0.5g 4.75-5.25V 2.5mA x30* 4V/g 8-28Hz  |-55*C - 125°C | 8-DIL SMD 551-1004-1-ND 50.76 48.23 45.82 100 3942.00 | SCA61T-FAHH1G 
— | Dual Output, 0.5g 4.75-5.25V 4mA +30° 4\//9 8-28Hz |-55°С ~ 125°C |12-DILSMD | 551-1002-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | $СА100Т-001 
— | Dual Output, 1g 4.75-5.25V 4mA x90* 2V/g 8-28Hz | -55°C ~ 125°C 12-DIL SMD | 551-1003-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | $СА100Т-002 
— | Single Output, 0.269 4.75-5.25V 3.8mA x15? 16V/g 8-28Hz |-55°С ~ 125°C 12-DILSMD | 551-1000-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | SCA103T-D04 
— | Single Output, 0.59 4.75-5.25V 3.8mA x30* 8V/g 8-28Hz |-55°С ~ 125°C 12-DIL SMD | 551-1001-1-ND 65.88 62.59 59.46 100 5184.00 | SCA103T-DO5 
Accelerometer 
— | Dual Output 4.75-5.25V 5mA +1.7g 1.2V/g 50+30Hz |-55°C ~ 125°C |12-DIL SMD| 551-1007-1-ND 47.52 45.15 42.89 100 3564.00 | SCA1000-D01 
— | Dual Output 4.75-5.25V 5mA +1.7g 1.2V/g 50+30Hz |-55°С ~ 125°C |12-DIL SMD | 551-1008-1-ND 57.24 54.38 51.66 100 4428.00 | SCA1020-D02 
— | Single Output 4.75-5.25V 2mA +0.59 4V/g 18=10Н2 |-55°С ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1009-1-ND 45.36 43.10 40.94 600 | 14904.00 | SCA610-CAHH1G 
— | Single Output 4.75-5.25V 2mA +19 2V/g 18%10Н2 |-55°С ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1010-1-ND 45.36 43.10 40.94 600 | 14904.00 | SCA610-CA1H1G 
— | Single Output 4.75-5.25V 2mA +1.5g 1.333V/g | 50+30Hz |-55°С ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1011-1-ND 37.80 34.02 32.32 600 | 11664.00 | SCA610-C23H1A 
— | Single Output 4.75-5.25V 2mA +1.7g 1.2V/g 50+30Hz |-55°С ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1012-1-ND 37.80 34.02 32.32 600 | 11664.00 | SCA610-C28H1A 
— | Single Output 4.75-5.25V 2mA +1.7g 1.2V/g 50+30Hz |-55°С ~ 125°C | 8-DIL SMD 551-1013-1-ND 43.20 41.04 38.99 600 | 14580.00 | SCA620-CF8H1A 
Stand Alone Inclinometer and Accelerometer 
Single Axis 7-20V 5mA +30° 70mV/° 18Hz = Module 551-1019-ND 108.00 91.80 78.84 = — | SCA111T-D02 
Dual Axis 7-20V 5mA +90° 35mV/° 18Hz — Module 551-1017-ND 132.30 108.00 91.80 == — | SCA121T-D03 
1 Dual Axis 7-20V 5mA x30* 70mV/^ 18Hz = Module 551-1018-ND 132.30 108.00 91.80 — — | SCA121T-D07 
Single Axis 7-35V 20mA +30° 0.035"/LSB| 10-28HZ = Module 551-1016-ND 182.25 155.25 135.00 = — | SCA115T-D03 
Dual Axis 7-35V 20mA +90° 0.07°/LSB | 10-28Hz = Module 551-1014-ND 216.00 183.60 162.01 = — | SCA125T-D06 
Dual Axis 7-35V 20mA +30° 0.035"/LSB| 10-28Hz = Module 551-1015-ND 216.00 183.60 162.01 — — | SCA125T-D08 
2 _ | Stand Alone Single 4.5-5.5V 2mA +29 1V/g 45Hz = Module 551-1024-ND 64.80 52.92 44.28 = — | SCA220-C24H1G 
— | Dual Axis Subassembly| 7-28V 4.5mA +10° 200mV/° 1-3Hz = PC Board 551-1020-ND 94.50 78.30 67.50 = — | SCL1700-D01 
-- |4 Channel Sensor - 2\/9 
Demo Kit — = =19 On Board |Up to 300Hz E Demo Kit 551-1006-ND 486.00 DEMO KIT 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GMR Digital Magnetic Sensors 


GMR Current Sensor Evaluation Assembly 


This assembly was created to facilitate laboratory experimentation and development using GMR current sensors. The kit 
consists of (4) NVE current sensors (PN AC004-01) assembled to a printed circuit board (PN А6002-01). The PCB has 
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(4) trace geometries to simulate various PCB current ranges. 


Digi-Key NVE 
Description Part No. Price Each Part No. 
Current Sensor Evaluation Assembly 391-1004-ND 49.14 А6003-01 


[7 віпк(1) 


The GMR Switch will accurately and reliably sense magnetic fields, with less error than any other magnetic 
sensor on the market today. 
In addition, there is minimal shift in the magnetic field operate point of the GMR Switch over both voltage 
and temperature extremes. This gives the manufacturer the ability to make a high precision, high tolerance 
magnetic sensing assembly. 


Features: 

Absolute Maximum Ratings: 

Parameters: е Supply Voltage: 33V * Reverse Battery Voltage: -33V * Continuous Output Current: 24 mA 
* Operating Temperature Range: -40°C to -125°С * Magnetic Field: Unlimited Oersteds 

Electrical Specifications: 

Parameter: * Supply Voltage: 4.5-30V * Supply Current, Single Output GMR Switch: 2.5-4.5mA * Current 
Sinking Output: 0-20mA * Current Sourcing Output: 0-20mA * Output Leakage Current: 10mA * Sinking 
Output Saturation Voltage: 0.4V • Sourcing Output Saturation Voltage: -2.5V * Regulated Output Voltage: 
3.5-6.0V 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer unique and unparallel magnetic sensing capabilities. The high sensitivity 
and ability to sense static magnetic fields provides superior performance which set them apart from other sensors on the 
market today. NVE's sensors provide high sensitivity, temperature stability, low power consumption, and small size. 
Features: • Input Voltage Range: Max: +25V • Operating Frequency: Min.: DC, Max.: +1MHz * Temperature Range: Min.: 
-50°С, Max.: 125°C * Max. Output: Nominal: 45mV/V * Magnetic Characteristics: 5 КО +20% bridge; Low Power: 30 КО 
+20% bridge * Package: 8-SOIC 


Direction of Output Digi-Key Price Each NVE 

Sensitivity | Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
20 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1005-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | AD004-00 
40 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1006-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | AD005-00 
80 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1007-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | А0006-00 
28 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1008-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | AD020-00 
20 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1009-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | А0021-00 
40 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1010-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | А0022-00 
80 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1011-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | AD023-00 
28 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1012-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 | AD024-00 
20 Gauss | Cross Axis Source & Sink 8-TSSOP |391-1013-ND 3.03 2.28 2.02 1.32 | АО221-00 
28 Gauss | Cross Axis 2 Sink 8-TSSOP | 391-1014-М0 3.03 2.28 2.02 1.32 |А0324-00 
ot Gauss: | Cross Axis о p 8-TSSOP |391-1015-ND 3.30 248 220 143 | А621-00 
28 Gauss | Cross Axis | 2 Sink + Ext. V. Reg. | 8-TSSOP | 391-1016-М0 3.30 2.48 2.20 1.43 | AD724-00 
10 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP |391-1018-ND 2.73 2.05 1.82 1.19 |ADH025-00 


Specified 
Linear Range Sensitivity 
Saturation Oe (mV/V/0e) Digi-Key Price Each NVE 
Field (Oe) | Min. Max. | Min. Max. | Part No. 1 10 25 100 | Part №. 
15 0 10.5 3 42 |391-1000-ND 14.58 10.94 972 6.32 | АА002-02 
20 0 14 2 3.2 |391-1019-5-ND 8.34 6.26 5.56 3.62 | АА003-02 
50 0 35 0.9 1.3 |391-1001-ND 810 6.08 540 3.51 |АА004-02 
100 0 70 0.45 0.65 |391-1002-М0 810 6.08 540 3.51 |АА005-02 
50 0 35 0.9 1.3 |391-1020-5-ND 1371 1029 914 5.95 | AA006-02 


GMR Evaluation Kits 


AG001-01: Aids technical users of GMR sensors to facilitate laboratory experimentation and development. The kit 
consists of an assortment of NVE sensors, printed circuit boards and permanent magnets sufficient to demonstrate 
sensor functionality in the laboratory. 

AG911-07: Kit includes several GMR Switch parts with different magnetic operate points and different output options 
such as current sink and current source. Magnets, circuit boards, NVE's catalog and application notes on CD ROM. 
AG920-07: Kit includes analog and digital version of the GT sensor product line, DD001-12 IC, magnets, NVE's catalog 
and application notes on CD ROM. 


Voltage Regulators 


The DB series signal processing ICs are designed to take a digital input from a sensor element, and provide a high current 
Switched output corresponding with the sensor input. Temp. Range: -40°С to 175°С 

The DC series voltage regulator ICs are designed to be used in harsh, noisy environments where immunity to large 
voltage transients and acceptance of high input voltages are required. Temp. Range: -40°С to 175°С 


Digi-Key NVE 
Description Part No. Price Each Part No. 
Engineering Evaluation Kit 391-1003-ND 68.57 AG001-01 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1021-ND 65.00 А6911-07 
GT Sensor Evaluation Kit 391-1022-ND 65.00 AG920-07 


GMR Bridge Sensors 


TERT 1 The AAV001-11 and AAV002-11 are arrays of four СМА resistors, rotated at 90 degree intervals in the package. 
Pkg. Ma. Мах. ui current (V) ра ^d it ШЕШЕ 90. ME No. Specifications: “ Supply Voltage: 12V max. * Temperature Range: -40°C ~ 150°C * Package: 6-PLLP 
DB Series Power Switch ICs Digi-Key Price Each Digi-Key Таре and Reel | NVE 
8-SOIC | 6.2 30 5.0 300mA 391-1023-5-ND 2.55 1.92 1.70 — 08002-02 Part No. 4 10 25 Part No. Size Pricing Part No. 
DC Series Voltage Regulators Two Half Bridges 
45 48 33 391-1024-1-ND 1.58 1.35 1.13 [2250.00/2,500| DC001-10 391-1026-1-ND 3.57 306 255 391-1026-2-ND 2,500 |1530.00/M | АА/001-11 
6-TDFN | g5 48 | 50 20mA | 391-1025-1-ND 1.58 1.35 1.13 2250.00/2,500| DC002-10 Full Bridge 

* For Tape and Reel part number change -1 to -2 391-1027-1-ND 357 306 255 391-1027-2-ND 2,500 [1335.00/M | АА/002-11 


Géms . Electromechanical Controls 


Series 1- Electromechanical Controls: Offer 2 pole output contacts with 16 amp rating. Versatile controls can be configured for single level service, differential control, low 
water cutoff (with manual reset or lock out capability) control and many other functions. Specifications: • Contact Rating (110VAC) - 16A Resistive 1 hp * Temperature: - 
30°F to 130°F Series ЗЕ - Conductive Switches: Attachment to vessels is accomplished with external pipe threading. Fittings require the use of ЗВ rigid wire suspended 
electrodes. Specifications: е Pressure/Temp.: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig Ф 406°F (brass) Series ЗВ - Two Piece Threaded Coupling: These fittings in- 
corporate a 1/4-20 female thread that must be combined with a Series ЗА rigid electrode wire suspended electrode to make a complete assembly. Specifications: • Two- | 
Piece Threaded Coupling * ТейопФ Insulation Sleeve * Pressure/Temperature: 400 psig Ф 406°F » Body Material - 316 Stainless Steel Series ЗВ - General Purpose 
1/4" (.64cm) Threaded Rod: Metallic rods with threaded ends that screw into a fitting that extends vertically down into the liquid 


Series 1 - Electromechanical Controls 


9.50(63.5) 
4.25(107.95)-і 


Ргітагу Secondary Voltage Contact Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Voltage [Sensitivity Configuration Part No. 1 10 100 Part No. 
115VAC 300VAC / 7K Ohm 2 (N.O.), 0 (N.C.) 376-1060-ND 111.95 81.93 77.88 1C1DO 
il 115VAC 300VAC / 7K Ohm 1 (N.O.), 1 (N.C.) 376-1061-ND 111.95 81.93 77.88 1D1DO 
115VAC 500VAC / 20K Ohm 1 (N.O.), 1 (N.C.) 376-1062-ND 111.95 81.93 77.88 1D1EO 
Series 3E - Conductive Switches 
Vessel/Boss Terminal Housing Size No. of Body Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes Material Part No. 1 10 100 Part No. 
2" NPT/ 1/2" NPT 2 Red Brass 376-1070-ND 109.95 83.45 78.54 ЗЕ2В 
2 2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 3-1/4 x 3-1/4 x 2-3/8" 4 Red Brass 376-1072-ND 155.95 132.54 124.74 3E4B 
2" NPT/ 1/2" NPT (82.55 x 82.55 x 60.33) 2 Cast Iron 376-1074-ND 89.95 71.78 63.13 ЗЕ2А 
2" NPT/ 1/2" МРТ 3 Cast Iron 376-1075-ND 112.95 91.17 85.80 3E3A 
Series 3B - Two Piece Threaded Coupling 
Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Required Part No. 1 10 100 Part No. 
3 3/8"-18NPT / 3R Series 376-1067-ND 25.95 20.74 18.24 3B1B 
LENGTH 
Series 3R - General Purpose Threaded Rod ] |-9 .25 (6.35) 10 .25 (6.35) 
Length Probe Digi-Key Price Each Gems 14-20 UNC-2A t 
Fig. (Feet) Material Part No. 1 10 100 Part No. 
4 1 316 Stainless Steel 376-1077-ND 7.95 7.31 5.61 3R1CO жашашы 


Моге Product Available Online: www.digikey.com 
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Specifications: SPST; N.O. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Géms . Sensors - Flow Switches SPDT; N.O./N.C. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Fig. 2 1/4 NPT. 
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Fig. 10 
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225 


24" to 26" (609.6 to 660.4) 
lil .25-.38 
(6.35-9.65) 


АА | 2.06 A а ‚б ports 
PortSize| Dimensions - Inch (mm) m (52.3) E 
NPT A B e 4.79 (1397) 
Т, |028 8062) 3/4 IPS Model w/ 1/2 NPT est 
1-1/2” |4-1/4 (114.3) |3-1/2 (88.9) е 
2 |5-38 (365) 4 portadapterinstalled 1.48 (37.59) 4 = 1.0 (25.4) 
Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM Switch Temperature Port Part No. it 10 100 Part No. 
; 316 316 
FS-4 Piston Туре Í 1 0.1 O°F ~ 225° F ne 376-1107-ND 59.95 52.60 49.50 | 122340 
1 | Molded Plastic Construction | Ryton® R4 SS ще 05 SPST (17°C ~ 107°C) 9/6-18UNF — | 376-4109-ND 59.95 5260 49,50 | 122342 
FS-150 Piston Type 316 " " 
2 Straight-through Flow Polypropylene Ыл Stainless 100 SPST a Hy А Hue 4/2" NPT 376-1113-ND 64.95 5260 4950 | 129662 
Path with Low Pressure Drop Steel i (-17.8°~ to ) 
FS-380 Piston Type PPS ale 0.50 -20°F ~ 275° F 376-1115-ND 7995 6380 56.10 | 168433 
3 Compact Flow Switch Brass Composite | Stainless 1.00 SPST (-28.8°C ~ 135°C) 3/8 NPT 376-1116-ND 79.95 6380 5 56.10 | 168434 
for High Inline Pressures Steel 
Polysulfone for 0.10 +10% 376-1118-ND 139.95 105.19 99.00 | 26914 
E P Water 316 0.25 +10% -20°F .. 2009 376-1119-ND 139.95 105.19 99.00 | 26915 
4 js pupae Brass Brass for Stainless 0.50 +10% SPDT (C 148970) 1⁄4" NPT 376-1120-ND 139.95 10519 99.00 | 26916 
Oil or Air. Steel 1.00 +10% ü 376-1121-ND 139.95 105.19 99.00 | 26918 
316 SS 31655 0.10 +10% 376-1122-ND 289.95 220.90 207.90 | 26926 
FS-927 Piston Туре Stainless 0.50 -20°F ~ 200° F . 376-1126-ND 74.95 59.82 52.80 | 70822 
5 | Compact Brass Switches Brass Brass Steel 100 SPST (29% ~ 93.3°C) АМТ | 376-1127-М0 7495 5982 5280| 70824 
FS-200 Shuttle Type 316 
General Purpose, i Я 1 -20°F ~ 200° F . 376-1135-М0 139.95 105.19 99.00 | 27052 
6 Straight-Through Bronze Ceramic ш 5.010 15.0 Adj. SPDT (-29°C ~ 93.3°C) Т АРТ 376-1143-ND 15495 11571 10890| 26616 
Flow Path 
0.5 +20% т 1/2" NPT 376-1148-NDT 59.95 47.85 42.90 | 135805 
7 , Бани ӨЛШЕ PVC Epoxy = 0.5 +20% SPST eae 3/4" IPS 376-1149-ND 49.95 4559 42190 | 135810 
ыы 2.0 «20% (48.9°0) 1'IPS 376-1150-М0 49.95 4550 _ 42.90 | 135815 
Polypropylene " " 
8 FS-500 Paddle Туре Polypropylene | (Bonnet-not | 31655 1.00 SPST 0°F ~ 212°F Max. = 376-1151-ND 49.95 3988 3630 | 170233 
for Threaded Plastic Piping a spring) (100°C) 
FS-550 Paddle Type Ceramic 316 Long -30°F ~ 300° F » P 376-1152-ND 149.95 112.20 105.60 | 29609 
9 High Pressure Brass &Teflon® | Stainless Steel Short SPOT (-34.4°С - 148.9%) | 1/2 МРТИ" МРТ | 376 4454-ND 14995 11220 10560 | 30641 
1 3/4” IPS model with 1/2” NPT port adapter installed. 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring | Point GPM | Switch Port Interface Operating Temperature Part No. 1 10 100 | Part Мо. 
FS-10798 Piston Type Polysulfone (water) 316 0.5 to Wire Leads -20°F to 225°F (-299 to 107.2°C) | 376-1130-ND 284.95 210.38 198.00 | 25357 
10 | Externally Adjustable for Brass Brass for Oils Stainless 20.0 Adi SPDT | 1/2" МРТ | 1/2" Conduit Connector | -20°F to 300°F (-29% їо 148.9°С) | 376-1132-ND 309.95 224.40 211.20 | 49073 
Water, Oils and Gases Brass Steel dini Wire Leads. -20°F to 300°F (-299 to 148.9°C) | 376-1133-ND 284.95 210.38 198.00 | 25359 
Features: Operating Temp.: Brass: -20°F to 212°F (-29*C to 100°C), Polypropylene Input Flow Range Body Port | Digi-Key Price Each Gems 
Body:-20*Fto 180°F (-29°С to 82"C) | An Tn» | Series | Voltage GPM Material [МРТ] Рай №. 1 10 100 |PartNo. 
RFS Series - Flow Set Point Switching: Combines visual confirmation of flow with 24VDC 051050 1/4" | 376-1083-ND 189.95 140.25 132.00 | 156265 
dynamic, electronic switch Operation. Easy, adjustable switch point calibration: a local RFS Type 24VDC 40 to 20.0 4/2" | 376-1085-ND 189.95 14025 132.00 156268 
LED signals when set point is reached. . А SPDT 410VAC | 4.0 to 20.0 Brass 1/2" | 376-1086-ND 209.95 154.28 145.20 | 156269 
RFO Type - Flow Rate Monitoring: Output signal for RFO Types is an on/off pulse of 110VAC 5.0 to 30.0 3/4" | 376-1088-ND 214.95 454.28 145.20 | 180396 
the DC voltage supplied to the unit, it is compatible with all digital logic families. = F 7 = = = 
Frequency of the output pulse is proportional to the flow rate and ranges from 4.0 to 20.0 1/2" 376-1094-ND 129.95 101.69 95.70 | 156262 
approximately 25Hz at low flow to 225Hz at high flow. RFO Туре | 4.5-24VDC | 5.0 to 30.0 Brass 3/4" | 376-1095-ND 139.95 102.41 95.70 | 194761 
RFI Туре - Visual Indicators: A bright orange rotor turning with fluid flow. Simple, direct 8.0 to 60.0 1 - 376-1096-ND 139.95 102.41 95.70 [194762 
and reliable. Flow rate is estimated, or simply confirmed, by viewing the speed of the Visual 0.510 5.0 | Polypropylene | 1/4" | 376-1097-ND 37.95 30.31 26.65 | 155420 
turning rotor. Either рогі may be used for incoming flow, and bayonet mounting lens is | RFI Туре | Indicator | 4010200 | Polypropylene | 1/2 | 376-1098-ND 37.95 30.31 26.65 | 155480 
easily removed for quick clean out. 5.0to 30.0 Brass 3/4' | 376-1101-ND 89.95 73.64 69.30 |180392 
FA B RI-L EV E LTM Kits Each Kit Contains: • 1 Tube Connector • 1 Mounting Plug • 2 Extension Tubes “ 1 Tube End Fittings • З Tube Unions • 2 Level Stations (Switch, Tube, Float) 
FABRI-LEVEL Switch Kits contain all components for complete assembly Mounting Digi-Key Price Each Gems 
of a 1- or 2-station level switch unit for pipe-plug mounting in your tank. Fittings Floats Port Part No. it 10 100 Part No. 
N.O. or N. C. operation of the SPST switch is selectable by inverting the " Е m 
float(s) on the unit stem. Brass Buna N 2 376-1044-ND 285.95 200.56 188.76 24576 


Electro-Optic Sensors 


Compact, Electro-Optic Liquid Level Switches and Controllers Features: • Small size * Built-in, solid-state electronics • No moving parts * Simple, one-unit 
installation Specifications: Max. Operating Pressure: 0 to 150 PSI (Not recommended for use in any liquid that crystallizes or leaves a solid residue.) 


12'to14". _„ 
(804.810 зваў 
— 


ELS-1100: Output: TTL/CMOS compatible, Open collector ELS-1100HT: Output: TTL/CMOS compatible, Transistor output w/10K pull-up resistor 
3/8 NPT ii ii E 
Input Probe Cond. Material Operating Digi-Key Price Each Gems gere 

Series Volt. (VDC) | © Cur. Sink | Housing/Prism Temperature Part No. 1 10 100 Part No. A E 5/8 Hex Series А B (Hex.) 

- °F ~ 176° -1000- Аа МРТ Ç 
ELS-1100 10-28 Dry Polysulfone O°F ~ 176°F 376-1000-ND 73.95 59.02 52.80 143570 ELS-1100 |2-5/32 (54.7) | 5/8 (15.9) 
5 Wet 17.8°С ~ 80°C 376-1001-ND 64.95 56.10 52.80 138167 ELS-1100HT| 2 (50.8) | 3/4 (19.0) 

ELS-1100HT 12 Dry Isoplast® 40°C ~ 100°C 376-1005-ND 72.95 58.22 51.20 153064 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1616 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Intrinsically Safe 
Control Relays 


Series 27: 

* Cannot ignite flammable materials * Solid state reliability 
* Internal surge suppression * Can be used for single level or 
differential service 

Series 67: 
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| | 3.0 (76.2) 


3.25 (82.5) 
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= 


4.38 
(111.25) 
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* Solid state 


* Inverse or direct acting, field selectable Series | Primary Secondary Mode of Contact Digi-Key Price Each Gems 

reliability • Compact size * Four independent channels - 2  Fig.|(SPDT)| Voltage Voltage Sensitivity Operation Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 
ger Mona ену ыо ое. ШЕП channel |1 | 27 |12буАС60Н; | 11ҮАС23тА_ | 3KOhm | Direct | 8АтрВеїїе | 376-1053-ND 20095 _ 14376 — 185.80 |27А100 
"intrinsically safe" “ў 67 |120VACG0Hz | 12VAC 6mA RMS|10KOhm | —  |i0Amp DC, 5Amp AC | 376-1056-ND 489.95 — 34362 323.40 | 67В1СОА 


SAFE-PAKÓ Relays 


Amplify Sensor Load-Handling Capabilities 


Costly explosion-proof enclosure with their mounting requirements are unnecessary. No 
purging is required. 


VAC. Resistive (up to 100,000W) or short-circuiting sensors operate the unit. 
Latching SAFE- 


3.0 (76.2) 


PAK: Momentary actuation, "start-stop" or differential control switching [= Mig. cnirs. 


for resistive loads to .3A. Used on any differential control switch for level, flow, pressure 72.63 (66.871 
SAFE-PAK: Less than 100mA at 9 VDC actuates the unit to control loads to 5A at 120 or temperature. 22 (658) e eel 
2 holes 
Relay Load Load Operating Operating Digi-Key Price Each Gems Nell 9 
Style Voltage Current Voltage Switch Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
100 ~ 135VAC 100 ~ 135VAC " а x " 376-1158-ND 169.95 124.36 114.07 | 25872 
SAFE-PAK | 599.250yac | ЗА | 200~250vac | SPST | 0°Р- 120° (-17.8°C ~ 48.9°C) | Sy i159. p 169.95 124.36 11407 | 25873 
ТАЕ 105 ~ 125VAC 0.3A 105 - 125VAC SPST +32°F ~ 120°F (0°C ~ 48.9°С) 376-1163-ND 217.95 152.88 143.88 | 41705 


General Purpose Industrial Pressure 
Transducers - 2200 Series 


Features: * Submersible, general purpose and wash down 
enclosures * High stability achieved by CVD sensing element 


1.02 (25.9) 


Single Channel Zener Barrier 
Switch - Series 65800 Be = 


Render Switches or Signal Conditioners Intrinsically Safe 
Features: * Intrinsic safety with solid-state reliability * Compact size 
streamlines installation * Space-saving in multiples * Encapsulated 


Specifications: • 4-20mA Output • 1/4" NPT Pressure Port • Op- construction is impervious to dust and moisture f B Л2 (3.0) 
erating Temperature: -22°F ~ 260°F (-40*C ~ 125°C) = 2 дз (61.7) +l Specifications: е Max. Voltage 30VDC * Max. Current 250mA * Resistance thd.| 1.0 | зә (9.90) 
i 0.79 (20.0) 303 Ohms * Channels - 1 (25.4) _ ° 
Digi-Key Price Each Gems Operating Digi-Key Price Each Gems 
Pressure Part No. 1 10 100 Part No. Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
0-100PSIG 376-1156-ND 244.95 171.81 161.70 2200BGG1002A3UA -40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C) 376-1166-ND 96.95 70.96 65.09 113000 


Gems, ,, Sensors — Float Type Level Switches 


LS-3 Series: * Small size engineered plastics * High reliability * Compact Size * Ideal for shallow tanks or 
restricted spaces. Part No. 376-1010-ND (46999): For external mounting on tanks too small to accommodate 
internally mounted switches. 

LS-7 Series: * Small size engineered plastics * Compact side mounts * Ideal for high volume use in small 
tanks and vessels * Engineered plastics construction offers broad compatibility in water, oils and chemicals 
LS-1700 Series: е Small size alloys * Rugged durability with broad heat and pressure capabilities, are 
hallmarks of these compact switches * Ideal for shallow tanks or restricted spaces 

LS-1800 Series: * Large size alloys * A step above our plastic units for pressure capabilities * Excellent 
stability for general use in oils and water 

LS-800-5 Series: * Large size alloys * Bottle type level switches are ideal for large or small tanks or where 
access to the inside is impractical or impossible * These units mount completely outside of the tank, at the 
level actuation point 


Fig. 2 1/827 NPSM 
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Fig. 3 External Mounting 


LS-270 Series: * Specialty Switches * Ideal for use in oils and water * The TH-800 series temperature/level 
switch in a single unit. Intermediate in size; single-setting temperature sensor is in bottom of stem * The LS- 
270 series bracket mounting slosh shield. Small, lightweight, and extremely stable in nonstatic, highly 
contaminated liquids. Slosh Shielding minimizes effects of turbulence and helps prevent interference by 
foreign material. 


LS-10 Series: • Slim profile for interstitial liquid sensing ” Accurately detects the presence of liquid in 
fiberglass double-wall tanks, containment sumps and double-wall pipes * Dry contact switching ensure 
dependability throughout its long service life * Reusable sensor easily fits small, interstitial spaces and 
senses liquid hydrocarbons or water * Unaffected by hydrocarbon vapor, thereby reducing the risk of false 
alarms * Round design makes it easy to remove, clean and reinstall after an alarm condition is triggered, or 
for maintenance 
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Float Arc 
Normally Open Envelope Мой таў Әкені 
+ 
А | L p= ы = 
.40 (10.16) `. When the switch is mounted so 
4.25 К ~ that the float rises with the 
(107.9) When the switch is mounted so liquid level, the switch is N.C. 
that the float lowers with the у 
374 МРТ ports (2 X) liquid level, the switch is N.O. 

Switch Switch Material Min. Liquid| Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Rating Type Stem & Mounting/Float Sp. Gr. N.0./N.C.- Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 

1 Я 7 Polysulfone 75 .750 (19.05) /-- -40°F ~ 225°F (-40°C ~ 107°C) 376-1007-ND 23.95 19.14 16.83 | 42295 

2 153 20VA,120-240VAC | SPST Polysulfone 75 = -40°F ~ 120°F (-40°С ~ 48.9°С) _ | 376-1010-ND 9795 7169 6576 | 46999 
3 LS-7 130VAC 20VA SPST Polypropylene 55 = -40*F ~ 225°F (-40°C ~ 107.2°C) 376-1016-ND 23.95 19.14 16.83 | 160450 

4 LS-1700 20VA, 120-240VAC SPST Brass/Buna N AS 563 / 813 Water: to 180°F (82.2°C) Oil: -40°F__| 376-1020-ND 29.95 23.93 21.04 | 01701 

5 15-1800 20VA, 120-240VAC SPST Brass/Buna N 75 MN Water: to 180°F (82.2°C) 376-1026-ND 34.95 27.92 24.55 | 01801 

100VA, 120-240VAC Brass/Buna N ` Oil: -40°F - 230°F (-40°С - 110%) 376-1027-ND 42.95 34.30 3046 | 35651 
6 LS-800-5 20VA, 120-240VAC SPST Brass/316 Stainless Steel .75 -750 (19.05) /-- -40°F ~ 300°F (-40°C ~ 148.90) 376-1169-ND 168.95 12370 11550 | 172625 

7 15-270 20VA, 120-240VAC SPST 304 Stainless Steel/Buna N 55 = -40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C) 376-1046-NDT 90.95 66.57 62.70 | 43765 
8 LS-10 10W, 50-120VDC SPST Valox® Housing/Polyethylene — ES -40*F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) 376-1052-ND 68.95 55.03 48.39 | 156000 

T N.C., open on +150F° +10°F (83.3°С +5.6°C) incr. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 
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NT DK. DC-AC Inverters for CCFL 


Output (Type) Board Dim. Mating Mating Mating 
Input Volts 1 Inverter (mm) Connector Contacts Connector Contacts Connector Contacts Digi-Key Price Each TOK 
Volts (V) (mA) | Characteristics | Н (max.) x W x L CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 Part No. 1 10 50 Part No. 
Dimming Function 
45-6 | 1,500 6 4W, Single 8 x 20 x 95.5 None Required | None Required 455-1123 455-1124-1 — — 445-1617-ND 27.43 24.82 20.90 | CXA-LO605-VJL 
5-12 900 5 2W, Single 6x16.5 x 87 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1612-ND 25.02 22.64 19.07 | CXA-K0505-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,250 5 8W, Dual 8.5x25x105 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1609-ND 32.89 29.76 2506 | CXA-0308 
10.8 ~ 13.2 | 1,250 5 8W, Dual 8.5 х 25 х 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — - 445-1611-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0338 
9-19 | 1,300 5 5W, Dual 8x30x103 WM1726 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1610-ND 35.85 32.44 2732 | CXA-0326 
8-20 | 1,500 5:5 7W, Dual 8x25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1626-ND 7852 71.05 59.83 | CXA-M1112-VJ 
10-15 | 1,500 6 4W, Single 8 x 20 x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1618-ND 23.82 21.56 18.15 | CXA-L0612-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,500 6 5W, Dual 8x 30 x 140 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1608-ND 38.13 34.50 29.06 | CXA-0271 
9.6 - 144 | 1,500 6 5W, Dual 8x18x140.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1627-ND 37.77 34.18 28.78 | CXA-M1212-RJL 
9.6 - 144 | 1,500 6 7W, Dual 8x25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1633-ND 4401 39.82 33.54 | CXA-P1212-VJL 
96-15 | 1600| 6 3W, Single 6x 12x 105.5 WM1727 WM1142CT 445-1613-ND 2743 24.82 2090 | CXA-K0612-VSL 
9.6-15 | 1,600 7 5W, Single 8х20х95.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — - 445-1620-ND 28.85 26.11 21.99 | CXA-LO712-VJL 
9.6 - 14.4 | 1,800 6 5W, Single 8x20x955 WM1723 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1619-ND 32.01 28.97 24.39 | CXA-L0612A-VJL 
10.8 ~ 13.2 | 1,700 6 8W, Dual 10х24х147 WM1725 WM1142CT BHR-04VS-1 455-1124-1 BHR-04VS-1 455-1124-1 | 445-1634-ND 36.12 32.68 27.52 | CXA-P1212A-WJL 
10.8 ~ 13.2} 1,700 6 8W, Dual 8.5 x 21.5 x 153 WM1725 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1635-ND 45.99 41.61 35.04 | CXA-P1212B-WJL 
108-132) 1.6К 8 9W, Dual 8x25x180 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 — — 445-1636-ND 51.72 46.80 3941 CXA-P1612-VJL 
Non-Dimming Function 
5 1,500 5 3.5W, Single 8x20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1614-ND 16.44 14.88 12.53 | CXA-L0505-NJL 
12 1,500 5 3.5W, Single 8x20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1615-ND 14.70 13.30 11.20 | CXA-L0512-NJL 
12 1,500 5 7W, Dual 8x20.5 x 130.5 455-1163 455-1127-1 455-1123 455-1124-1 455-1123 455-1124-1 | 445-1629-ND 25.05 22.67 19.09 | CXA-P1012-NJL 
24 1,500 5 3.5W, Single 8x20.5 x 80.5 М/М1727 WM1142CT 455-1123 455-1124-1 — — 445-1616-ND 16.44 14.88 12.53 | CXA-L0524-NJL 
Non-Dimming Function, PCB Mountable Type 
900 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 445-1621-ND 1027 930 7.83 | CXA-L10A 
5 1,200 | 5/10 |6W,Single/Dual| 16.5 x 29 x 56 = = 445-1623-ND 1227 1111 9.35 | CXA-M10A-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17 x 29 x 56 = = 445-1630-ND 1842 16.67 14.04 | CXA-P10A-P 
900 5/10 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 pm 445-1622-ND 10.50 950 8.00 | CXA-L10L 
900 7/14 9W, Dual 16.5 x 29 x 56 = 445-1637-ND 13.42 12.15 10.23 | CXA-P20L-L 
12 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 — 445-1624-ND 1227 1111 9.35 | CXA-M10L-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17 x 29 x 56 = 445-1631-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10L-P 
1500 | 7/14 8W, Dual 17 x 29 x 56 = = 445-1628-ND 1827 1653 13.92 | CXA-M14L-P 
24 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 = 445-1625-ND 12.27 11.11 935 | CXA-M10M-L 
1,500 | 5/10 8W, Dual 17 x29 x 56 = — 445-1632-ND 19.14 17.32 14.59 | CXA-P10M-P 


Panasonic Piezoelectric Transformers 


Designed for back light inverter of LCD displays of portable electronic equipment such as portable PCs where space saving light weight and low 
power consumption and safety are essential. 


" 
Features: “ Thin design and high transfer efficiency (Efficiency 93%) * Lower EMI radiations thanks to the unique piezoelectric inverter system * Cer- Т fet 
amic material used for safety | |.6.25 | 


Recommended Applications: • Back light inverter for LCD • High voltage supply 35.0 


Cap = 95 -4 


Piezoelectric Ceramic Element 


EFT-U14ROMO2A: 


Electrical Specifications: 
Test Conditions: 4.0W; Load 95kQ: 
* Resonant Frequency (fr): 53.6kHz +1kHz at 
the max. output voltage 


EFT-U14ROMO3A: 


Electrical Specifications: 
Test Conditions: 4.0W; Load 95кО: 
* Resonant Frequency (fr): 53.6kHz +1kHz at 
the max. output voltage 


EFT-U16R5MO01A: 


Electrical Specifications: 
Test Conditions: 6.5W; Load 95kQ: 
* Resonant Frequency (fr): 53.6kHz +1kHz at 
the max. output voltage 


Cap р 9.5 — Case 


*Voltage step-up Ratio (A): 57 +10% Voltage step-up Ratio (A): 61 +10% Voltage step-up Ratio (A): 61 +10% D 

resonant frequency resonant frequency resonant frequency 6 25 
*Efficiency: 88% min. at the resonant Efficiency: 88% min. at the resonant Efficiency: 88% min. at the resonant І |-6. 5. 
frequency frequency frequency 35.0 


Test Conditions: 1kHz; 1Vrms: 
• Static Input Capacitance: 124nF +15% 


Test Conditions: 1kHz; 1Vrms: 


• Static Input Capacitance: 124nF +15% 


Test Conditions: 1kHz; 1Vrms: 
* Static Input Capacitance: 188nF +15% 


Piezoelectric Ceramic Element 


Input Output Temp. Operating 
Power Voltage Current Voltage Current Rise Temperature Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Max. (W) Max. (Vpp) Max. (mArms) Max. (V0-p) Max. (mArms) Max. (No Condensation) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 4 60 500 2300 7.0 25° -10°C ~ 60°C P6000-ND 7.60 6.08 5.32 EFT-U14R0M02A 
1 4 55 600 2300 7.0 259 -10°C ~ 60°C P6001-ND 7.60 6.08 5.32 EFT-U14R0M03A 
2 6.5 55 800 2500 8.0 30* -10°C ~ 60°C P6002-ND 8.20 6.56 5.74 EFT-U16R5M01A 
SHARP МЕЙ! TFT LCD Displays 
MICROELECTRONICS Normal Display White 
Outline Vertical | Horizontal Total Operating 
Size Pixel Dimensions Brightness | Contrast | Viewing | Viewing | Power (typ)| Temperature Digi-Key Price Each Sharp 
(Inch) Format * WxHxD (mm) (nits) Ratio Angle t Angle (W) (°C) Type Part No. ЛІ 10 100 Part Мо. 
2.2 176 x 220 42.1x56.6x 42 50 60 60/60 60 — -10° ~ 60° QVGA 425-2478-ND 103.50 91.43 84.53 LQ022B8UD04 
3.0 320 x 320 66.6 x 68.5 x 3.6 100 — 40/50 100 0.35 10° - 60% QVGA 425-2479-ND 138.00 121.90 112.70 10030870001 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 4.0 100 4/70 90/90 80 0.35 -10° ~ 70° QVGA 425-2480-ND 215.63 190.47 176.10 LQ03507DH01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 3.4 55 15/85 100/100 100 0.35 -10° ~ 60° QVGA 425-2481-ND 163.88 144.76 133.84 L003507DB03 
36 320 x 240 82.8 x 69.7 x 3.3 300 300 130/130 160 0.43 -10° - 60° QVGA 425-2482-ND 146.63 129.52 119.75 LQ03601DA01 
3.8 240 x 320 69.0 x 88.6 x 3.4 90 8/75 100/100 100 0.52 0° ~ 50° QVGA 425-2483-ND 189.75 167.62 154.97 LQ03807DB03 
3.8 320 x 240 117.6 x 69.45 x 13.45 450 100 - 130 3.36 -30° ~ 85° QVGA 425-2484-ND 363.98 321.52 297.25 LQ038Q5DR01 
5.0 320 x 240 119.4 x 89.1 x 12.7 380 — — 130 4.15 -30° - 85° QVGA 425-2485-ND 362.25 319.99 295.84 10050050801 
5.0 320 x 234 126.8 x 89.6 x 16.5 320 60 40/65 130 5.37 -30° - 85° QVGA 425-2486-ND 471.25 402.50 359.38 LQ5AW136 
57 320 x 240 144.0 x 104.6 x 13.0 350 300:1 — 130 3.88 -10° ~ 70° QVGA 425-2487-ND 429.53 362.25 323.44 L005703DC02 
6.4 640 x 480 161.3x 117.0 x 12.0 350 -- 40/70 140 4.7 -10° ~ 70° VGA 425-2488-ND 319.13 281.90 260.62 LQ064V3DG01 
8.0 640 x 480 183.0 x 141.0 x 14.0 380 250 65/55 130 6.2 0° ~ 55° VGA 425-2489-ND 830.42 700.35 625.32 LQ080V3DG01 
8.4 640 x 480 216.0 x 152.4 x 12.0 300 250 55/40 110 5.45 0° ~ 55° VGA 425-2490-ND 954.50 805.00 718.75 LQ084V1DG21 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 11.6 350 250 30/65 110 6.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2491-ND 849.51 716.45 639.69 L0084S3DG01 
104 640 x 480 246.5 x 179.4 x 14.2 350 300 40/70 140 6.76 -10° ~ 65° VGA 425-2470-ND 696.79 587.65 524.69 LQ104V1DG51 
10.4 640 x 480 246.5 x 179.4 x 10.5 200 300 40/70 140 44 0° ~ 50° VGA 425-2471-ND 687.24 579.60 517.50 LQ10D368 
10.4 800 x 600 246.5 x 179.4 x 15.0 350 300 40/70 140 7.8 -10° ~ 65° SVGA 425-2472-ND 715.88 603.75 539.07 10104510621 
121 800 x 600 276.4 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2473-ND 563.16 474.95 424.07 10121510641 
12.1 800 x 600 276.0 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10° ~ 65° SVGA 425-2474-ND 563.16 474.95 424.07 LQ121S1LG41 
15.0 1024 x 768 331.6 x 254.76 x 12.5 600 350 55/45 120 15.49 0° ~ 60° XGA 425-2475-ND 687.24 579.60 517.50 LQ150X1LGB1 
15.0 1024 x 768 346.0 x 255.0 x 11.0 250 350 55/45 120 10.2 0° ~ 50° XGA 425-2476-ND 353.63 312.37 288.80 LQ150X1LGN2A 
17.0 | 1280 x 1024 358.5 x 296.5 x 17.0 300 450 65/85 160 19.35 0° ~ 50° SXGA 425-2477-ND 419.98 354.20 316.25 LQ170E1LG11 


* 1 Pixel = R+G+B dots T Vertical Viewing Angle 12 o clock and 6 o clock 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Industrial TFT LCDs 


Optrex manufactures the industry’s widest range of digital TFT LCDs for a 
broad array of non-PC industrial applications. These rugged, high- 
performance modules deliver best-in-class front-of-screen performance for 
high-resolution color display of images from static to full-motion video. 


LCD Total Solution Provider 


Features Include: 


TFT LCD ToolKITs™ 


Optrex's LCD ToolKITs™ save engineering and procurement time by 
providing everything you need to put the LCD into operation — right out of 
the box. 


Kits Include: 

* TFT panel Digi-Key 

* Controller board with on-screen Description Part No. 
display (OSD) board 8.4” VGA ToolKIT 73-1246-ND 

° Inverter board and power cable 8.4” XGA ToolKIT 73-1247-ND 

* 12V DC power supply with AC 10.4” VGA ToolKIT | 73-1224-ND 
line cord 15.0” XGA ToolKIT | 73-1243-ND 


* VGA (analog RGB) cable 


Digi-Key 

* Wide operating temperature Description Part No. 
ranges 6.5" VGA TTL 73-1243-ND 
* Wide viewing angles 8.4" VGA TTL 73-1226-ND 
“ Powerful backlights 8.4” XGA LVDS 73-1227-ND 
“ High contrast 10.4" VGA ТТІ. 73-1228-ND 
12.1" SVGA TTL 73-1229-ND 
* High brightness 12.1" XGA LVDS 73-1244-ND 
* Excellent color saturation 12.1" SVGA LVDS 73-1245-ND 
* VGA, SVGA and XGA formats 15.0" XGA TTL 73-1230-ND 


Optrex TFT LCDs can also be provided with the latest technological 
advancements for enhanced performance, including: 


° Anti-Reflection surface treatments 
* LVDS interfaces 
* Ultra-Wide Viewing (UWV) angles 


* Natural Color Matrix 
(NCM) technology 


>| 
ж, x 


Color and Monochrome Graphic LCDs 


Optrex's range of CSTN passive matrix 
LCDs provide clear, sharp display of color 
graphics in all kinds of lighting conditions. 
They're ideal for applications requiring a 
small to mid-size display that provides 
quality color at an economical cost. 


Features include: 
* Slim, compact, lightweight design 


* High legibility in all ambient 
light conditions 


* Fastresponse times 


* Multiple backlighting options available 


Optrex STN passive matrix monochrome graphic LCDs offer a wide range 
of sizes and display formats. 


Features include: 
* Wide variety of color/background combinations 
* High brightness, high contrast 
* Low power consumption 


* LEDor CCFL 
backlight options 


Original Prig š 
ЕЕ 179.99 
transflective types available = = 


* Transmissive, reflective or 


See following page for part numbers and specifications. 


* Video input cable 
* CD-ROM with Quick Set-Up and documentation 


СІ 


TooL KIT” 


Character LCDs 


Optrex manufactures a broad range of monochrome character LCDs in a 
wide variety of dot pixel formats and color/background combinations. 


They provide: 


Industry-standard configurations 

e High contrast 

* Wide operating temperature ranges 

* Low operating current, with more luminance per watt 

* Positive (transflective) and negative (transmissive) options 


* Superior legibility via Optrex's High Performance Color 
(HPC) technology 


See following page for part numbers and specifications. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 е Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1619 


©? OPTREX TFT LCD Modules 


LCD 


Vertical | Horizontal | Power | Operating 
5 Size Dot Dimension Inter- | Lum- | Contrast | Viewing | Viewing Con- Temp. Digi-Key Price Each Орігех 
— (Inch) Format WxHxD (mm) face | inance | Ratio Angle Angle sumption (°C) Part No. 1 100 | PartNo. 
Е 6.5 640 х RGB х 480 | 158 x 120.36 x 11.55 TTL 400 300:1 -60/30 +55 4.8W 0~60 | 73-1243-ND§ 270.00 214.30 | T-51750GD065J-FW-AA 
98. в. 84 640 x RGB x 480 199.5 x 149 x 11.5 TTL 450 450:1 -60/50 +65 6.6W 0-50 | 73-1226-ND§ 400.40 317.78 | T-51638D084-FW-A-AA 
= 84 | 1024 x RGB x 768 205x1524 x 11.3 LVDS | 300 350:1 -40/50 +60 6.5W 0-50 | 73-1227-ND§ 49140 390.00 | T-51639D084U-FW-A-AA 
! 420/80 10.4 | 640x RGB x 480 243 x 181.6 x 12.2 TTL 430 500:1 -45/55 x60 6.8W -20-70 | 73-1228-ND§ 40040 317.78 | T-51513D104JU-FW-A-AC 
—— 12.1 | 800x RGB x 600 280 х210х12 TTL 400 500:1 -50/40 x60 7.6W -20-70 | 73-1229-ND§ 418.60 332.23 | T-51512D121J-FW-A-AB 
25/11 12.1 | 1024 x RGB x 768 280x210x12 LVDS | 320 550:1 -50/40 x60 8.0W -20- 70 | 73-1244-ND§ 473.20 375.56 | T-51756D121J-FW-A-AA 
ЕТІПТІ = 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 LVDS | 350 500:1 -75/45 +65 7.5W -20~70 | 73-1245-ND§ 418.60 332.23 | T-51866D121J-FW-A-AA 
1350 119/80 15.0 | 1024xRGBx768 | 326х255 х 15.5 TIL | 300 | 4501 | -60/50 +75 16.2W | 0-50 | 73-1230-ND§ 436.80 346.68 | T-51511D150-FW-A-AC 
IJ 5 RoHS Compliant 
TFT LC D Tool KITSTM Digi-Key Price Optrex 
Description Part No. Each Part No. 
TooIKITS Include: • TFT Panel • Controller Board * Backlight Inverter • In- 84 VGA LCD TooIKIT. 73-1246-ND§ 632.55 TK084V00 
verter Cable Power Supply • VGA Cable • Video Input Cable * CD-ROM 8.4" XGA LCD ТосіКІТ. РВВ 788.57 TK084X00 
10.4” VGA LCD ToolKIT 73-1224-М08 666.45 ТК104/00 
Note: ToolKITS support VGA, composite video, and S-video interfaces 15.0” XGA LCD ToolKIT .. 73-1223-ND§ 746.89 TK150X00 
§ RoHS Compliant 
G ra h ic LCD Dot Dot Pitch Outline Dim. Viewing Lum- | Contrast | Operating Digi-Key Price Each Optrex 
p Size Mode Format (mm) WxHxD (mm) Area Backlight іпапсе | Ratio |Тетр. (°С) Part No. 1 100  |PartNo. 
Color Transmissive Graphic Displays 
3.8 Color 240 x RGB x 320] .24 x 24 73 x 94.4 x 7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0-50 73-1238-ND§ 106.38 78.80 | F-51373GNC-FW-AH 
M d | 3.8 Color 240 x RGB x 320| .24 x .24 73 x 94.4 x 7.3 59 x 80.3 LED 40 40:1 0-50 73-1239-М08 113.73 84.25 | F-51373GNC-LW-AJ 
о u es 5.2 Color 240 x RGB x 64 |.176х.53| 180 x 59.6 x 14 132 х 39 CCFL 150 40:1 0-50 73-1236-ND§ 197.73 146.46 | F-51168NCU-FW-AB 
5.7 Color 320 x 240 12x 36 | 167. x 109 x8 122 x 92 CCFL 120 40:1 0~50 73-1215-ND 180.08 133.39 | F-51167NCU-FW-AA 
Monochrome Transmissive Graphic Displays 
% 2.8 | Blue/White 128 x 64 48 x .48 89.7 x 49.8 x 6 66.8 x 35.5 | LED(Blue/White) | 100 6:1 0- 50 73-1219-ND 28.45 21.07 | F-51320GNB-LW-AB 
W: I 28 Blue/White 128 x 64 50х.50 89.7 x 49.8 x 6 66.8 x 35.5 White LED 100 81 -20 - 70 73-1232-ND8 2745 20.33 | F-51553GNBJ-LW-AB 
@ ~~ 2.8 | Ylw./Dk. Blue 128 x 64 50х.50 | 89.7x49.8x11.8 | 66.8х35.5 LED(Yellow) 60 4.51 0-50 73-1220-ND 28.45 21.07 | F-51320GNY-LY-AA 
Б 4.7 | Neutral/Blue 320 x 240 .30x.30| 129.4х 94х10 99.9 x 77 CCFL 400 451 0-50 73-1234-ND§ 82.03 60.77 | F-51477GNB-FW-AD 
5.2 | Ylw./Dk. Blue 240 x 64 53x .53 | 180x 65x 17.6 132 х 39 LED 4 Т 0-50 73-1157-ND 76.33 56.54 | DMF-5005NY-LY-AKE 
5.2 | Blue/White 240 x 64 -53x.53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2 x 36.7 LED 400* 51 0-50 73-1231-ND§ 78.43 58.10 | F-51405GNB-LW-AJ 
5.2 | Blue/White 240 x 64 53 x.53 200 x 66 x 23 132 х 39 CCFL 400 71 0-50 73-1132-ND 129.55 95.96 | DMF-5010NBU-FW-BD 
5.4 | Blue/White 240 х 128 50х.50| 170х95х 16.7 126 x70 LED(Ylw/Grn) 40 6:1 0-50 73-1199-№0 159.10 117.86 | DMF-50773NF-SLY 
5.7 | Blue/White 320 x 240 .36 х.36 | 167.1x109x11 120 x 90 CCFL 60 51 0-60 73-1235-ND8 95.00 — 70.37 | DMF-50840NB-FW-AKE-AS 
5.7 | Black/White 320 x 240 .96x.36 | 167.1x109x 11 120 x 90 CCFL 50 15:1 0-60 73-1194-ND 95.00 70.37 | DMF-50840NF-FW-ABE-AU 
9.4 | Black/White 640 x 480 .30х.30 | 260х174х8.5 196 x 148 CCFL 110 141 0-50 73-1237-ND§ 318.18 235.69 | F-51430NFU-FW-AA 
Monochrome Transflective Graphic Displays 
4.7 | Black/White 320 x 240 .90x.30| 129.4 x 94 x 10 99.9 x 77 CCFL 200 3.5:1 -10 ~ 60 73-1233-ND§ 86.48 64.07 | F-51477GNFJ-SFW-AB 
Inverters for CCFL Backlighting (Converts 12VDC - 900VAC 30KHz) 
Inverter for use with CCFL Backlit Graphic Modules. 289-1036-ND 25.76 —  |BXA-12565-6M 
Inverter for use with CCFL Backlit Graphic Modules. 289-1027-ND 15.12 —  |BXA-24529 


* At backlight surface 


S$ RoHS Compliant 


Character LCD Modules 


FEATURES: • Interface with 8-bit ог 4-bit MPU is available е 192 kinds of characters, • Various functions of instruction are available by programming: clear display, cursor at ÜPTREX New Character 8 
numerals, symbols and special characters can be displayed by built-in character generator home, on/off cursor, blink character, shift display, shift cursor, read/write display data, etc. Tare Module C-51585 
(ROM) œ Other preferred characters can be displayed by character generator (RAM) • Compact and lightweight design • Low power consumption © 
Outline Operating 
Dot LCD Character Dimension Viewing Contrast Temp. Digi-Key Price Each Орігех 
Format Mode Format Wx Hx D (mm) Area Backlight | Luminance t Ratio (°С) Part No. 1 Part No. 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
8x2 Clear/Reflective 5x8 40 Х35.4 Х8.2 30.4 х 13.9 No = Т 0-50 73-1106-ND 8.66 6.46 DMC-50448N-E-AE 
16x4 Neutral/Blue 5x8 87 x 60x11 61.8 x 25.2 No = 4.5:1 0-50 73-1083-ND 31.82 23.57 DMC-16433N 
Film Super-Twisted Nematic (FSTN) LCD Modules 
16x2 Black/White 5x7 64.2 x 27.6 x 2.2 60.2 x 16.6 No = 7:1 0-50 73-1177-NDt 10.00 7.41 DMC-50747NF-AK 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with LED Backlighting 
16x1 Yellow/Dark Blue 5x8 80x36 x 15 64.5 x 18 Yellow LED 80 8:1 0-50 73-1018-ND 23.25 17.23 DMC-16105NY-LY 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 40 x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 81 0-50 73-1034-ND* 19.32 1432 | DMC-16204NY-LY 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 88 x 34 x 16.1 59.5 x 16 Yellow LED 35 81 0-50 73-1035-ND 19.32 14.32 DMC-16205NY-LY 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 «cursor 122 x 44 x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0-50 73-1051-ND 23.90 17.70 DMC-16230NY-LY-AVE 
20x4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76x25.2 Yellow LED 60 81 0-50 73-1094-ND 30.30 22.44 DMC-20481NY-LY-ABE 
Transmissive Character Displays 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x8 84 x 45 x 15.1 61x16 Yellow LED 55 10:1 0-50 73-1043-ND 16.33 12.09 DMC-16202NY-LY-AGE 
16x2 Yellow/Dark Blue 5x7 122x 44 х 14.6 99x24 Yellow LED 60 121 0-50 73-1052-ND 25.15 18.63 DMC-16230NY-LY-BQE-DZ 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 124 0-50 73-1057-ND 20.60 15.26 DMC-20261NY-LY-AXE 
20x2 Yellow/Dark Blue 5x8 116x37 15.7 83 x 18.6 Yellow LED 40 5:1 -20 - 70 73-1063-ND 20.60 15.26 DMC-20261NYJ-LY-BCE 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 80:1 -20 ~ 70 73-1240-ND§ 23.78 17.61 C-51505NF0J-LW-AD 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20 - 70 73-1241-№08 23.38 17.31 C-51505NF0J-LB-AE 
20x2 Black/White 5x8 116x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20 - 70 73-1242-NDS 23.38 17.31 C-51505NFQJ-LG-AF 
20x4 Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 Yellow LED 60 121 0-50 73-1095-ND 30.30 22.44 DMC-20481NY-LY-AGE 
40x2 Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5 x 15.1 147.5 x 11.5 Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1179-ND 38.23 28.31 DMC-40202NY-LY-AFE 
40x4 Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54 x 13.6 147 x 29.5 Yellow LED 50 51 0-50 73-1101-ND 86.37 63.98 DMC-40457NY-LY-B 
Transflective Character Display 
20x2 Black/White 5x8 116x37 x 15.6 83 х 18.6 White LED 125 5:1 -20 ~ 70 73-1248-ND§ 20.73 15.35 C-51505NFJ-SLW-AC 


ў Luminance measured at backlight surface 


T Chip on glass display, uses SED1233DGB controller 


* Pin to Pin spacing = 2.0mm 


$ RoHS Compliant 


OSRAM 


Opto Semiconductors 


OLED Display 


OLED DISPLAY: • Graphics display matrix * Single Color with 4-bit per pixel grayscale • True emissive technology * 160° 
viewing angle * Passive matrix driven by an industry standard Compatible ІС * Fast response, video frame rate capable 


Fig. 


e High contrast “ Wide operating temperature range * Thin Profile * Color: Yellow (X = .455; Y = .540) • Lifetime 
10,000 hours @ 25°C * Contrast Ratio 100:1 * Temperature Range: -30°C ~ 70°C 
PICTIVA EVALUATION KIT: Contents: “ OLED: OSRAM Pictiva Display Format OLED display module 
http;/www.pictiva.com/püf/datasheet-128x64.pdf « CD-ROM: Windows compatible OSRAM CD ROM disk * PC Board: 


OSRAM OLED display Evaluation Board * Cable: USB Device (A to B) Communications Cable * Power Supply: Power 
adapter (9VDC@1A / 85-260VAC, 50-60Hz) 


.1 


of 


w 


Display Active Area Module Size Luminance Display Digi-Key Price Each Osram 
Fig. Format WxH (тт) WxH xD (mm) cd/m? (typ.) Interface Part No. 1 10 100 Part No. 
96 x 64 25.4 x 16.9 34.75 x 32.89 x 3.82 100 Parallel 475-1122-ND 37.00 29.60 26.83 0S096064PK12MY0A00 
1 96 x 64 25.4 x 16.9 34.75 x 32.89 x 3.82 100 Serial 475-1123-ND 37.00 29.60 26.83 05096064РК12МҮ0А01 
128 x 64 36.46 x 18.22 47.75 x 30.48 x 3.98 100 Parallel 475-1124-ND 42.00 33.60 30.45 05128064РК16МҮ0А00 
128 x 64 36.46 x 18.22 47.75 x 30.48 x 3.98 100 Serial 475-1125-ND 42.00 33.60 30.45 05128064РК16МҮ0А01 
2 АП, ЧЕННИНГ НИККИ ЕТЕНЕ ИИИНИН 475-1121-ND 625.00/1 0E128064PK16MY0A00 


1620 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


JKL Cold Cathode ыы 
©окровАПОМ Fluorescent Lamps 
and Inverters 


Length 


>< 17 
Cold Cathode Fluorescent Lamp > 
Tri-Phosphor RGB White Lamps Inverters for CCFL and UV Lamps 
Start | Lamp | Lamp Output 
Dia. | Length | Volts | Volts | Curr. | Intensity | Digi-Key Price Each JKL Input | Volts І Inverter Digi-Key Price Each JKL 
(mm) (mm) | (V) | (V) | (mA) | (Cd./m2) | Part No. 1] 10 50 | Part No. Volts (V) (mA) Characteristics Part No. 1 10 50 | Part Мо. 
218 | 1700 | 740 | 5 | 38,000 |289-107-ND 11.4 10.26 8.64 | BF20218-24B 30 | 650 45 289-1062-М0 1323 1197 10.08 | BXA-302 
20 | 226 | 1730 | 745 | 5 | 38,000 |289-114440 — 1248 11.02 9.28 | BF20226-248 5.0 |650 45 289-1047-ND 1512 13.86 11.97 | ВХА-502 
* | 292 |1820| 810 | 5 | 38,000 |289-1108-40 1277 11.56 9.73 | BF20292-248 50 |700 50 289-1134-ND 1242 — 1141 9.60 | BXA-501 
325 | 1970] 885 | 5 | 38,000 |289-1135-ND — 12.98 11.75 9.89 | BF20325-24B 60 |1200 50| sired single Output | 289-1064-ND 1495 13.53 11.40 | ВХА-503 
140 | 730 | 340 | 5 | 38,000 |289-1053-40 10.29 9.31 7.84 | BF22140-24B 120 |700 55 289-1049-ND 1542 13.86 11.97 | BXA-12553 
22 | 160 | 800 | 370 | 5 | 38,000 |289-1136-ND 10.29 931 7.84 | BF22160-24B 120 | 800 40 289-1050-ND 1512 13.86 11.97 | ВХА-12576 
258 |1700| 720 | 5 | 38,000 |289-1059-ND — 10.29 931 7.84 | BF22258-25B. 120 |800 40 289-1051-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-12577 
24 | 437 | 1400] 835 | 5 | 38,000 |289-1137-4 — 1447 13.10 11.03 | ВЕ24438-33В 120 |1200 62 289-1065-ND8 1495 13.53 11.40| BXA-12617C-6M 
61 | 490 | 195 | 5 | 30.000 [289-1140-ND — 1029 931 7.84 | BF2661-24B 120 | 850 55 289-1048-NDt 2122 1929 1624 | BXA-12529-PS1 
180 | 1000 | 400 | 5 | 38,000 |289-1054-ND 10.29 931 7.84 | BF26180-24B 120 |1000 55 | 289-1025-ND 1512 13.6  1197|BXA-12529 
188 |1300| 525 | 5 | 38,000 |289-1039-ND 1029 931 7.84 | BF26188-20B 120 |1500 50| Fixed Dual Output 289-1026-ND 1542 1386 11.97 | BXA-12579 
214 | 1450] 620 | 5 | 30,000 |289-1060-ND 10.29 931 7.84 | BF26214-20B 240 |1000 55 289-1027-М0 1542 13.86 11.97 | BXA-24529 
26 | 230 |1175| 405 | 5 | 30,000 |289-1138-40 12.77 11.56 9.73 | BF26230-24B 120 1000 30 289-1116-ND 1894 1714 1444 | BXA-12592-8M 
240 |1250| 505 | 5 | 30,000 |289-1055-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26240-24B 
120 |1000 50 289-1117-М0 1323 1197 10.08 | ВХА-12594-5М 
250 |1300| 525 | 5 | 30,000 |289-1056-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26250-24B ада, gy 
12.0 |1000 60). 289-1035-ND 2472 2225 19.78 | ВХА-12564-6М 
285 |1500 | 725 | 5 | 30,000 |289-1057-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26285-208 Dimming Single Output UPC DEA: 
120 |1000 60 289-1034-ND 2772 2495 22.18 | ВХА-12562-6М 
318 | 1636 | 676 | 5 | 34,000 |289-1109-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26318-20B 1. reed 
120 |1000 6.0 289-1036-ND 2576 2319 20.61 | ВХА-12565-6М 
360 |1650| 700 | 5 | 38,000 |289-1139-ND 1298 1175 9.89 | BF26360-20B 120 |1200 50 289-1118-ND 2705 2448 2061 | BXA-12598-5M 
2.9 | 25 | 400 | 165 | 5 | 19,000 [289-1002-ND 1029 931 7.84 | BF325-22B ад наваг та PER М ОЗОТ ООС ОЛОМ 
275 |1475| 590 | 5 | 28,000 [289-1142-ND 1277 11.56 9.73 | BF3275-20B | | -1120- 5 . ў -12613- 
380 |1975 | 790 | 5 | 28000 |289-1143-ND 1298 1175 989 | BF3380-248 12.0 |1200 6.0 | Dimming Dual Output | 289-1063-ND 29.32 2653 22.34 | ВХА-12549-6М 
50 | 500 | 195 | 5 | 28000 }289-1003-ND 1029 931 7.84 | BF350-20B 120 |1800 7.0 289-1119-ND 61.36 55.52 46.76 | BXA-12610-7M 
75 | 525 | 210 | 5 | 28,000 |289-1058-40 10.29 9.31 7.84 | BF375-20B Accessories 
86 | 540 | 220 5 | 28000 | ПӘНИ 1029 221 794 BESS 208 Input Connector Assembly for BXA-12579....... 289-1037-ND 20 —  — | BXC-10605 
100 | 665 | 270 | 5 | 28,000 |289-1005-ND 10.29 931 7.84 | BF3100-20B ИИ Е 250 xD 10566 
3.0 | 160 | 850 | 345 | 5 | 28,000 |289-1006-40 10.29 9.31 7.84 | BF3160-20B ыттал на алауға тамы Бал зш: š LLL 
216 | 1100| 440 | 5 | 28,000 |289-1040-40 1029 931 7.84 | BF3216-20B Output Connector Assembly for BXA-12553 
228 |1150 | 460 | 5 | 28000 |289-1007-ND ^ 1029 931 7.84 | BF3228-21B a DADO] uuu ЛКЕН 289-1052-ND 200 — - |BXC-10566 
240 | 1150 | 480 5 28,000 |289-1141-ND 1277 11.56 9.73 | BF3240-24B Input Connector for ВХА-12549-6М.... ..| 289-1066-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10550 
250 |1200| 520 | 5 | 28,000 |289-1008-ND 10.29 931 7.84 | BF3250-20B Output Connector for ВХА-12549-6М . . ..| 289-1067-ND 263 238 200 | BXC-10655 
300 7520 52 A 2200 Bein 178 НЕЕ 2 x ong Input Connector for BXA-12617C-6M............. 289-1068-ND 263 2.38 2200 | ВХС-10580 
д ix гі = м г is Output Connector for BXA-12617C-6M, 
11 m ЭШ 365 | 5 | 16000 |289-1043-ND — 10.29 9.31 7.84 | BF4183-20B BXA-12592-3M, BXA-12598-5M, 
765 | 5 | 15,000 |289-1061-ND 13.69 12.39 10.44 | BF4418-20B BXA-12610-7M and ВХА-12613-7М .......... 289-1069-ND 263 238 2.00 | BXC-10643 
118 | 600 | 305 | 5 | 7000 |289-1009-ND 10.29 9.31 7.84 | BFS118-20B Input Connector for ВХА-503.... 289-1070-ND 263 238 200 | BXC-10574 
5.6 | 165 | 800 | 400 | 5 | 7.000 |289-1044-ND 1029 931 7.84 | BF5165-20B Quibut C for ВХА ELDER 93 з 200 "BXCO58 
200 | 850 | 445 | 5 | 7000 |289-1010-ND 1029 931 7.84 | BF5200-20B utput Connector for BXA-5 AUE : - : “10585 
50 | 390 | 170 | 5 | 6200 |289-1011-ND 10.29 9.31 7.84 | BF650-208 Input Connector for BXA-12592-3M, 
100 | 550 | 230 5 6,500 |289-1012-ND 10.29 931 7.84 | BF6100-20B ВХА-12598-5М and ВХА-12594-5М 289-1121-ND 2.90 2.63 2.21 | ВХС-10549 
144 | 600 | 245 | 5 | 6,500 |289-1045-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6144-20B Output Connector for BXA-12594-5M . . 289-1123-ND 263 238 2.00 BXC-10689 
150 | 600 | 250 | 5 | 6,500 |289-1013-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6150-20B Input Connector for BXA-12610-7M 
65 | 165 | 600 | 255 | 5 | 6,500 |289-1046-ND 10.29 931 7.84 | BF6165-20B and BXA-12613-7M 289-1124-ND 290 263  221|BXC-10630 
И сай 20 2 ERE perde 1022 aa ти В End Сар for 3mm Fluorescent Lamps 289-1072-ND 53 48 40 | BF3/RC 
295 | 750 | 340 5 6:500 289-1016-ND 1029 931 784 BF6225-208 End Cap for 2.2 & 2.4mm Fluorescent Lamps....| 289-1133-ND 53 48 AO | BF2.4/RC 
262 | 850 | 350 5 6500 |289-1017-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6262-20A T Potted inverter 8 See JST below for Mating Connector 
В Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting 
Narrow Spectrum UltraViolet (UV) Lamps 
Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each JKL 
Start | Operating | Watts Range (dc) Area (cm?) Part No. 1 10 50 Part No. 
Dia. | Length | Volts Volts @ Output Digi-Key Price Each JKL 10-19 289-1028-ND 12.20 10.98 9.76 NDL-201 
(any) | (un) ШИ) (Ш | BS mA итә GU Бан NU: Ú OO ub 30-55 19-38 289-1029-ND 1220 10.98 976 | NDL-202 
30 | 25 | 350 140 | 070 030 | 289-1018-ND 1029 9.31 7.84 | BF325-UV1 20 -60 289-1132-ND* 1349 1194 — 1005 | NDL-104LP 
30 | 50 | 500 195 | 0.98 030 |289-1019-40 1029 9.31 7.84 | BF350-UV1 
30 | 100 | 675 270 | 135 0.25 |289-1020-М0 1029 931 7.84 | BF3100-UV1 25-43 289-1030-ND 1220 10.98 976 | NDL-203 
30 | 120 | 865 280 1.35 0.25 | 289-1021-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3120-UV1 30-55 41-70 289-1031-ND 11.90 1071 952 | NDL-204 
30 | 240 | 950 500 | 250 0.25 |289-1022-40 1029 9.31 7.84 | BF3240-UV1 50-83 289-1032-ND 1190 1071 952 | NDL-205 
90 | 59 | 375 150 | 075 0.15 | 289-1023-ND 1029 931 7.84 | BF959-UV1/3 30-55 100-170 289:1033-М0 1120 1008 896 | NDL-217 
* Low Profile 
Fluorescent Lamp А € 
BI 
Assembly ( 
е 
JW. Miller SMT, CCFL Inverter 
Lamp Lamp Lead ° ° 
Length | Diameter Length Digi-Key Price Each JKL MAGNETICS Transformers + 
А (тт) | В (тт) С (mm) Part №. 1 10 50 Part No. 
258 22 150 289-1111-ND 1915 17.33 1460 | BF22258-25B/DKO1 
100 32 150 289-1112-ND 1544 1307 11.76 | BF3100-20B/DKO1 
160 32 150 289-1113-ND 1544 1307 11.76 | BF3160-20B/DK01 3 10 р 2654 
250 32 150 289-1114-ND 1722 1558 1312 | BF3250-20B/DK01 1/2 Primary 9 | ві 44 =+ 
418 41 150 289-1115-ND 2054 1859 15.65 | BF4418-20B/DKO1 2 | ш m Dim. in mm. 
1/2 Primary | | High Voltage 1408 . 
1 г 1 1 1 


Secondary xd 1.9.75 =} 2.54 


і 
5 : ] 
JST Mating Connector, са) Ж PU = і Ge 


Contact and Crimp Tool i 


Features: • Power Rating: 6 Watts • Operating Frequency: 60KHz -/+25% • Operating Ambient Temperature: 0°C ~ 75°С 


Diui-Ke Pricin Tane & Reel | JST * Storage Temperature: -40°C ~ 105°C • Dielectric Withstanding Voltage: 1500Vrms Applications: • LCD flat panel 
Description = ice 10 100 9 500 Pricing Part No. displays * Notebook / Palmtop computers • Portable instruments • Retail terminals 
2-Pos., 8mm, Crimp Connector Prima 
Т E m Я я гу Secondary 
vM jan CR TT TR SEHR 1152958 3830 BHR-03VS-1 ОСЕ (©) | Voltage | DCR(Q) | Voltage | 1 rms | Digi-Key Price Each J.W. Miller 
Style BH Ноціпо.................. 455-1369-ND 164 1367 5466|  — BHR-04VS-1 ums, (0 ups. (p үш | Duet j S) 2 | 
22-28 AWG, Tin-Plated Phosphor 0.61 25 132 1300 70 M1272-ND 471 3.54 3.14 | PM61300-1 
Bronze Crimp Contact .............. 455-1124-1-ND* — 325 1434| 60.00/4,000 | 5ВН-001Т-Р0.5 0.82 20 175 1300 70 M1273-ND 4.71 3.54 3.14 | PM61300-2 
Crimp Tool with Die for 22-28 AWG 110 15 175 1300 70 M1274-ND 471 3.54 3.14 | PM61300-3 
Contacts: ЕТЕТІНІН 455-1125-ND 411.48/1 - YC-670R 1.88 13 175 1300 70 M1275-ND 471 3.54 3.14 | PM61300-4 
* For Tape and Reel part number change -1-ND to -2-ND 2.34 10.5 290 1300 70 M1276-ND 471 3.54 3.14 | PM61300-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ros 1621 


Varitronix LC D Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
= = $ Oper. Temperature Range -10°-+60° | -10°-+60° 56 
Limited Operational Voltage, RMS 30 39-47 V-RMS 
Reflective and Transflective pve Freeney mio | ein ko 
(Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) m ШЫП E а amm 
AE сораң š N Ó З ç s Turn-0n Time 120 80 ms 
Features: * Long Life/High Reliability * Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio * Wide Viewing Angle Turn-Of Time 100 80 ms 
* Large Useful Viewing Area * Fast Response * Low Power Consumption * Data Sheet Included 
Digit Conn. | Dual Row Driver ICs LED 
Size | No. Of Type No. Of | Spacing (Not Included) Back- Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format (mm) | Digits (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) light Bezel £ Part No. 1 5 10 Part Мо. 
" — PRD180LPW-ND 153-1003-ND 2.88 2.67 2.39 VI-201-DP-RC-S 
Ba 170 й 2500р 18 33.02 4543812) - PRD180LPW-ND 153-1002-ND* 288 2.67 2.39 VI-201-DP-FC-S 
i^ ра. Я — PRD180LP-ND 153-1005-ND 4.92 4.56 4.09 VI-322-DP-RC-S 
of (RB 1270 81/2) 2540р a m 45438(4) 1 PRD180LP-ND 153-1004-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-322-DP-FC-S 
à 7 " - PRD180LP-ND 153-1007-ND 4.92 4.56 4.09 VI-422-DP-RC-S 
B.B:B.B 150 T 2900р a 3302 254800) 1 PRD180LP-ND 153-1006-ND * 4.92 4.56 4.09 VI-422-DP-FC-S 
A — PRD180LP-ND 153-1009-ND 4.92 4.56 4.09 VI-502-DP-RC-S 
< Cir 
ЕНІН 1046 412 2540р a 3902 448805) 1 PRD180LP-ND 153-1008-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-502-DP-FC-S 
Я " - PRD250LP-ND 153-1011-ND 7.46 6.90 6.20 VI-602-DP-RC-S 
БЛ] 720 З eee Op 3 ae 45438(6) 2 PRD250LP-ND 153-1010-ND* 7.46 6.90 6.20 VI-602-DP-FC-S 
т Т " 7 — PRD360LP-ND 153-1013-ND 12.36 11.44 10.26 VI-804-DP-RC-S 
B. EB. GERLEERLR 120 4 Ы; ee 3302 4543818) 3 PRD360LP-ND 153-1012-ND* 12.36 11.44 10.26 VI-804-DP-FC-S 
` Я - МА 153-1015-ND 10.88 10.07 9.03 VI-319-DP-RC-S 
аа 
ат ІНЕН 17:78 SUE PESADI ^ ш раса 2 МА 153-1014-ND* 10.88 10.07 9.03 VI-319-DP-FC-S 
n — N/A 153-1017-ND 10.24 9.48 8.50 VI-415-DP-RC-S 
B.B:B.B 21748 й 2500р us ша абба 2 NA 153-1016-ND* 10.24 9.48 8.50 VI-415-DP-FC-S 
" — PRD180LP-ND 153-1019-ND 4.92 4.56 4.09 VI-508-DP-RC-S 
5:888 1018 ° рр 2 au 4518865) 2 PRD180LP-ND 153-1018-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-508-DP-FC-S 
т Y Я - МА 153-1021-ND 14.94 13.82 12.40 VI-607-DP-RC-S 
B.ERB.R8.8 Mn а 2010р 30 dd 4543816) 3 NA 153-1020-М0% 14.94 13.82 12.40 VI-607-DP-FC-S 
' — PRD180LP-ND 153-1023-ND 4.92 4.56 4.09 VI-302-DP-RC-S 
"(5:88 1270 34/2 | 4254 Dip a 3302 4548802) 1 PRD180LP-ND 153-1022-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-302-DP-FC-S 
шың - PRD180LP-ND 153-1025-ND 4.92 4.56 4.09 VI-509-DP-RC-S 
=! 0-0. i 
Ы 18:89:88 1046 410 | 254Пір гд 3207 Баа 1 PRD180LP-ND 153-1024-ND* 4.92 4.56 4.09 VI-509-DP-FC-S 
5 — PRD180LP-ND 153-1046-NDT 4.54 4.20 3.77 VIM-404-DP-RC-S-H 
12.70 4 Di 20 — 
BBBB odii 39:02 2 PRD180LP-ND 153-1047-NDT* 4.54 4.20 3.77 VIM-404-DP-FC-S-HV 
ieu | деші, 1 - PRD180LP-ND 153-1054-NDT 4.38 4.06 3.64 VIM-503-DP-RC-S-HV 
10.16 41/2 Di 15 10L7129A 
-18.888 29008 29:02 2 PRD180LP-ND 153-1055-NDt* 4.38 4.06 3.64 VIM-503-DP-FC-S-HV 
i — PRD360LP-ND 153-1056-NDT 11.30 10.46 9.38 VIM-808-DP-RC-S-HV 
= = = 12.70 8 .54 Di 42 А = 
Dion itn 88.8 25790 aot 3 PRD360LP-ND 153-1057-NDT* 11.30 10.46 9.38 VIM-808-DP-FC-S-HV 
+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacture index. + Multiplexed Display * Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
LED Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
Backlight LxWxH LEx WE Typ. Max. Part No. 1 5 10 Part No. 
ЛІ 565 x 19.5 x 3.5 49x12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
2 75 x 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
3 94x 24x4 84 x 19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
LC D Mod u les Features: Character Format: 5 x 8 dots All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N KS0066 
Outline Display Area | Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size(mm) | Temperature | Temperature | Voltage Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel t Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) Part No. 1 5 10 |Раг Мо. 
Standard LCD 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80x36 x 11 64.5 х 13.8 | 3.15x6.30 55х70 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1077-ND 10.98 10.16 9.12 |MDL-16166-SS-LV 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84 x 44 x10 610x158 | 2.95x555 55 x 65 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1078-ND 13.30 1231 11.04 | MDL-16265-SS-LV 
Supertwist LCD Module 
8x1 | PRD250LPW-ND Bottom 84x44x11 61.0x15.8 | 6.45x10.75 | 1.25х1.30 | -5°to+50° | -20° to +60° 5 153-1080-ND 17.20 15.01 14.28 | MDLS-81809-SS-LV-G 
16х1 | PRD250LPW1-ND Тор 80х36х11 645x13.8 | 3.15x6.30 55x 70 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1081-ND 1246 11.25 10.10 |MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84 x 44 x10 610x158 | 2.95x5.55 55 x .65 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1082-ND 14.22 13.16 11.81 | MDLS-16265-SS-LV-G 
16x4 | N/A Top 87 x 60x10 618x252 | 295x475 55x.55 -5°to+50° | -20° to +60° 5 153-1083-ND 29.10 26.92 24.16 | MDLS-16465-SS-LV-G 
20x1 | N/A L. Side | 182х33.5х11 | 154x153 6.7х11.50 | 1.30x1.30 | -5° 0 +50° | -20° to +60° 5 153-1084-ND 33.42 3092 27.74 |MDLS-20189-SS-LV-G 
20x2 | PRD360LPW-ND L. Side 116x37x11 83.0 x 18.6 32x5.55 60 x .65 -5° 10 +50° | -20° to +60° 5 153-1085-ND 20.88 1932 17.33 | MDLS-20265-SS-LV-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60x12 76.0 x 25.2 29x47 .50 x .50 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1086-ND 29.20 27.01 2424 |MDLS-20464-SS-LV-G 
24x2 | PRD360LPW1-ND | L.Side 118x36x10 | 93. x 15.8 32x5.15 -60 x .60 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1087-ND 22.96 2124 19.06 | MDLS-24265-SS-LV-G 
40x2 | N/A L. Side | 182 х 33.5х11 | 154.0х 15.8 | 3.15x5.50 .55 x 60 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1088-ND 37.84 3501 31.41 | MDLS-40266-SS-LV-G 
40x4 | МА L. Side 196х56х11 | 1544x276 | 3.15x5.50 55 х.60 -10° to +60° | -20° to +70° +5/-5 153-1089-ND 6624 6128 54.98 |MDLS-40466-SS-G-HV 


Supertwist LCD Module with LED Backlighting 


8x1 PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x15 61.0х15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25 x 1.30 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1090-ND* 2424 2243 20.12 | MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND Top 80 x 36 x 14 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 55 x .70 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1091-ND* 16.66 15.41 13.83 | MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0x 15.8 2.95 x 5.55 55 x.65 -5° to +50° | -20° to 60% 5 153-1092-ND 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14 
16х2 | PRD250LPW-ND Bottom 84x 44x14 61.0x 15.8 2.95 x 5.55 55 x.65 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1093-NDT 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-16 
16x4 | N/A Top 87 x 60x13 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 х.55 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1094-ND* 34.72 3212 28.82 | MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 | NA L. Side |182x33.5x145| 154x15.3 6.7х11.50 | 1.30x 1.30 -5° to +50° | -20° to 60% 5 153-1095-ND* 46.42 42.94 38.53 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | PRD360LPW-ND L. Side 116 x 37x14 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -60 x .65 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1096-ND* 27.42 25.37 22.76 | MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 14 76.0 x 25.2 29x47 50 x.50 -5° to +50° | -20° to +60° 5 153-1097-ND* 37.48 3467 3141 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
24x 2 | PRD360LPW1-ND L. Side 118x36x13.4 | 93.5x 15.8 3.2x5.15 60 x .60 -5° to +50° | -20° to 60% 5 153-1098-ND* 30.28 2801 2544 | MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A L. Side 182 х33.5х14 | 154.0x15.8 | 3.15x5.50 55 x.60 -5° to +50° | -20° to 60% 5 153-1099-ND 5128 47.44 42.57 | MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40x4 | N/A L. Side 196x56x14 | 1544x27.6 | 3.15x6.30 55 x.60 -10° to +60° | -20° to 70% +5/-5 153-1100-ND 81.64 75.52 67.77 | MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


ж The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for Ground. £ Bezels сап 
be found under PRD Plastics in the manufacture index. t 16 Pin Version 


Monochrome Graphic Modules 


Outline Viewing Dot Size Dot 
Controller Dots Pixels Dim. (mm) Area (mm) (mm) Pitch (mm) Backlight Digi-Key Price Each Varitronix 
Needed WxH WxHxD WxH WxH WxH Type Part No. 1 5 10 Рап Мо. 
Built-In 240 x 64 180 x 65 x 14 132 x 39 48 x 48 53 x.53 LED 03 153-1079-ND 64.00 59.20 53.12 MGLS-24064-C-HV-G-LED3G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1622 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Noritake- 


Pin Connections 


Vacuum Fluorescent Display Modules Pin Pin 
No.| Symbol |Мо. | Symbol 

VFD OVER LCD ADVANTAGES: * Power save mode (display off) 1 Vss 8 DB1 
* Higher Brightness * 4 level brightness control (by code) 2 Vcc 9 DB2 
* Wider Viewing Angle * 8-bit or 4-bit interface H 3 NG 10 DB3 
* Wider Temperature Range * Wide operating temperature range © 4 RS 11 DB4 
FEATURES: * 8 user definable fonts FOR LCD 5 [RW (WR)| 12 DB5 
* LCD compatible interface * Power consumption similar to LCD with LED backlight оо) 
* Same mounting locations as LCD * 5mm or 9mm character height 6 E(RD) |13 086 
* +5V single power supply * Color: Blue-Green 7 DBO 14 DB7 

Display Character Outline Dim. Viewing Area Char. Size Dot Size Operating Storage Supply Digi-Key Price Each Noritake 

Format Format WxHxD (mm) W x H (mm) WxH (mm) МІ x Н (mm) Temp. (*C) Temp. (°C) Volt. (V) | Part No. 1 10 50 Part No. 

16x2 5x7 Dots 80x36x13.2 51.36 х 11.4 2.46 х 4.76 38 x 56 -40 - 85 -50 ~ 85 5 286-1019-ND 55.84 51.66 41.88 CU16025ECPB-W6J 

16x2 5x8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19.0 3.85 x 8.0 53 x .89 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1017-ND 94.76 87.66 71.07 CU16029ECPB-W1J 

20x2 | 5x7CURS 116 x 37 x 16 70.8 x 11.5 24x54 4х5 -40 - 85 -50 ~ 85 5 286-1005-ND 60.58 56.04 45.44 CU20025ECPB-W1J 

20x2 5x7 Dots 146x43x19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 6x.975 -40 - 85 -50 ~ 85 5 286-1028-ND 98.68 91.28 74.01 CU20029ECPB-W1J 

20x4 5x7 Dots 98 x 60 x 17 70.8 x 20.9 24x47 4х5 -40 - 85 -50 ~ 85 5 286-1020-ND 94.16 87.10 70.62 CU20045SCPB-W5J 

20x4 5x8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.65 x 8.8 57 x 84 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1018-ND 146.26 135.30 109.70 CU20049SCPB-W2J 

40x2 5x7 Dots 182 x 33.5 x 20.5 138.8 x 11.5 23x47 38x.5 -40 - 85 -50 ~ 85 5 286-1021-ND 94.98 87.86 71.24 CU40025SCPB-W6J 

24x2 5x7 Dots 125 x 36 x 20.74 852x11.5 24x47 4х5 -40 - 85 -50 ~ 85 5 286-1029-ND 68.00 62.90 51.00 CU24025ECPB-W1J 

40 x4 5x7 Dots 190 x 54 x 21 137.35 x 23.16 2.07 x 4.89 .29 x 48 -40 - 85 -50 - 85 5 286-1039-ND 210.12 194.37 157.59 CU40045SCPB-W1J 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules 


GRAPHICS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT: Demonstrate Your Application from Your PC - 
Easily create text, boxes, lines and freehand drawings: * Load the Noritake Software onto your PC * Con- 
nect the graphics display to the interface card * Connect the power supply to the interface board * Connect 


the interface card to your parallel port 


Using the Noritake software on your PC: * Download BMP files and illustrate them on the graphics display 


* Enter text * Create boxes, lines and freehand drawings easily 


Storage Temperature: -40 to 85 °C 


Noritake Development Kit Includes: * Noritake Graphics Development Software * Power Supply * Interface 
board from display to PC parallel port (parallel port cable not included - recommend AE1012-ND) 

GU3000/GU7000 DEVELOPMENT KIT: Kit Includes: • GU3000 or GU7000 VFD module with stand 
* DC power supply (5V/2A, regulated) * Cable harness for both power supply and signal * CD-ROM for 
software and related documentation * Notice for cautious handling VFD modules * Warranty paper package 


list 


Number | №. of Dot Pitch Display Area PCB Size | Power (v/mA) | Operating | Digi-Key Price Each Noritake 

01 Dots Char. (mm) WxH(mm) |WxH (тт) | (alldotson) | Temp. (°С) | Part No. 1 10 50 Part No. 

128x32 | 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 | 130x38.5 5.0/450 -40 - 85 286-1022-ND 132.06 122.16 99.05 GU128X32-800A 
128x64 | 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 - 85 286-1023-ND 164.40 152.07 123.30 GU128X64-800A 
160x16 | 2x26 0.65 x 0.95 103.85 x 15 154 x 39 5.0/400 -40 - 85 286-1025-ND 14710 136.07 110.33 GU160X16-800A 
160x32 | 4x26 |0.635 x 0.635 | 101.45 x 20.17 154 x 45 5.0/550 -40 - 85 286-1026-ND 153.90 142.36 115.43 GU160X32-800A 
192x16 | 2x32 0.75 x 0.75. 143.8x 11.8 200 x 33.5 5.0/450 -40 - 85 286-1024-ND 158.02 146.17 118.52 GU192X16-800A 
256x32 | 4x42 0.65 х0.65 | 166.25 х20.65 | 220x50 5.0/750 -40 - 85 286-1027-ND 168.72 156.07 126.54 GU256X32-800A 
256x32 | 4x42 0.65 х0.65 | 166.25 х20.65 | 220х50 5.0/650 -40 ~ 85 286-1013-ND 163.80 151.52 122.85 GU256X32-800 
256x64 | 8x42 | 0.65x0.65 | 166.3x41.50 | 222x78 | 5.0/2000 | -20-70 | 286-1010-ND 309.42 286.22 232.07 GU256X64-372 GU3000/GU7000 
256x64 | 8x42 0.65x0.65 | 166.25x41.45 | 230x78 5.0/1500 -40 - 85 286-1040-ND 245.14 226.76 183.86 GU256X64-900A 
256x64 | 16x32* | 0.45 Х0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/850 -40 - 70 286-1043-ND 202.00 186.85 151.50 GU256X64D-3900 
112x16 | 2x16 | 0.47x0.725 | 52.50x11.45 80 x 36 5.0/260 -40 - 85 286-1030-ND 59.80 55.32 44.85 GU112X16G-7000 
112x16 | 2x16 | 0.47x0.725 | 52.50x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 - 85 286-1031-ND 57.00 52.73 42.75 GU112X16G-7002 
112х16 | 2x16 | 0.47x0.725 | 52.50x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 - 85 286-1032-ND 54.20 50.14 40.65 GU112X16G-7003 
140x16 | 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 - 85 286-1033-ND 64.80 59.94 48.60 GU140X16G-7000 
140x16 | 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 - 85 286-1034-ND 61.80 57.17 46.35 GU140X16G-7002 
140x16 | 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 - 85 286-1035-ND 58.80 54.39 44.10 GU140X16G-7003 
140x32 | 4x20 0.5 x 0.725 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 - 85 286-1036-ND 100.60 93.06 75.45 GU140X32F-7000 
140x32 | 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 - 85 286-1037-ND 96.00 88.80 72.00 GU140X32F-7002 
140x32 | 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 90 x 60 5.0/400 -40 - 85 286-1038-ND 91.40 84.55 68.55 GU140X32F-7003 
Graphics Development Kit Without Display . 286-1015-ND 200.00 185.00 150.00 GUD-ND 

Graphics Development Kit for 3000 Series . 286-1041-ND 288.72 267.07 216.54 GUD3000 
Graphics Development Kit for 7000 Series . 286-1042-ND 175.26 162.12 181.45 GUD7000 GUD-ND 
Graphics Software On CD-ROM 286-1016-ND 25.00 23.13 18.75 GUCD-1.0 


* Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size. 


* Bezel material is polystyrene plastic 


А 
L Snap-Fit Bezel Lens\Filter Lo-Profile 
PR D P | asti cs Bezels * Recommended panel thickness for mount- x F 
і fi i А (Lenses must esa Polycarbonate/ABS 
ing snap-fit bezel is 8.13mm ~ 3.18mm be.ordered өш X with Non-Removable 
Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel separately.) 8 Г Snap-on Lens I 
Part No. A Height Width < им (requires adhesive 
PRD180B-ND 5874 45.72 26.99 52.39 Ssctip par | 509) 
PRD250B-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 ў” 
PRD360B-NDT 104.78 91.44 26.99 98.43 
+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 
Digi-Key Price Each PRD Plastics Digi-Key Price Each PRD Plastics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Description Part No. 1 10 100 | Part №. 
Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic .| PRD180B-ND 1.71 1.43 1.14 16101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic PRD250B-ND 240 1.75 140 16102010 45.72mm Bezel with Clear Lens ................... PRD180LP-ND. 3.39 2.83 2.26 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic. . = PRD360B-ND 2.46 2.05 1.64 [6103010 45.72mm Bezel and Clear Lens with 
For Use With LCDs 25.40mm x 22.23mm Window . PRD180LPW-ND 3.39 283 226 |6301020 
Clear Lens for 45.72mm Bezel . PRD1800-ND 153 1028 102 [6201010 фа Sonn Bezel with Clear HAS ce ВАВ АЦ 381 318 2.54 6302010 
Clear Lens for 63.50mm Bezel . PRD250C-ND Jon 1.43 114 |6202010 ч | 
Clear Lens for 91.44mm Вазе. 7 PRD360C-ND 192 180 128 |6203010 60.96mm x 16.00mm Window.. ERTA PRD250LPW-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302020 
= 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
For Use With LEDs 65.41mm x 13.79mm Window. . PRD250LPWi-ND —— 3.81 318 2.54 | 6302030 
Smoke Lens for 45.72mm Bezel .. PRD180S-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201020 91.44mm Bezel with Clear Lens PRD360LP-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303010 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel PRD250S-ND 1.71 1.43 1.14 16202020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel PRD360S-ND 1.92 1.60 1.28 6203020 83.01mm x 18.59mm Window................... PRD360LPW-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303020 
Red Lens for 45.72mm Bezel. PRD180R-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201030 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Red Lens for 63.50mm Bezel. PRD250R-ND 1.71 143 1.14 6202030 93.35mm x 15.80mm Window................... PRD360LPW1-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303030 
Red Lens for 91.44mm Bezel. PRD360R-ND 1.92 1.60 1.28 6203030 Lo-Profile For LEDs * 
Green Lens for 45.72mm Bezel. PRD180G-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201040 45.72mm Bezel with Smoke Lens. PRD180LPS-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301040 
Green Lens for 63.50mm Bezel. PRD250G-ND 1.71 1.43 1.14 | 6202040 45.72mm Bezel with Red Lens. PRD180LPR-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301050 
Green Lens for 91.44mm Bezel.................... PRD360G-ND 1.92 1.60 1.28 |6203040 45.72mm Bezel with Green Len: PRD180LPG-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301060 
Masked Lenses 63.50mm Bezel with Smoke Lens. PRD250LPS-ND 3.81 3.18 254 | 6302040 
2540mm x 22.23mm Window for 45.72mm...... PRD180W-ND 158 128 102 [6201050 бі Summi Вага гін Вес Lens ERDO RENE ооз. den 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm PRD250W-ND 171 143 — 1.14 6202050 91.44mm Вега! with Smoke Lens PRD360LPS-ND 435 365 290 |6303040 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm PRD250W1-ND 1.71 143 144 |6202060 91.44mm Bezel with Red Lens... PRD360LPR-ND 435 363 290 |6303050 
83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm PRD360W-ND 1.92 1.60 1.28 6203050 91.44mm Bezel with Green Lens.. ‚| PRD360LPG-ND 4.35 3.63 290 | 6303060 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm...... PRD360W1-ND 192 1.60 — 128 |6203060 ‘Accessories 
* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) Adhesive Strips 2/Раё............................... PRDAS-ND 31 30 28 | 6000010 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1623 


Digit Dual Row 
No. of Size Type No. of Spacing Digi-Key Price Each Lumex 
Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
I ag ШЕТ Р "m 67-1787-ND 178 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TR 
I | Pu i 67-1798-ND 178 1.65 148 | LCD-S2X1C50TF 
L Numbering Syst 
¿er са с T E es UTE ER ЕНЕДІ 166 154 128 | LCD-S301C3ITR 
FS ñ dH Іші B. B. 8 P SM | 67-1799-ND 1.66 154 138 | LCD-S301C31TF 
10:05 31/2 | 12.70 | 2.54Dip | 40 33.00 67-1789-ND 378 350 344 | LCD-S3X1C50TR/A 
wf ji 5 -| * 
- Type of Display Liquid Crystal Display :1888 31/2 | 1270 | 254Dip | 40 33.18 67-1790-ND 378 350 3.14 | LCD-S3X1C50TR/B 
| Üpersting 5 = Standard о UO ü 4 9.92 | 127Dip | 40 24.64 67-1792-ND 296 274 246 | LCD-S401C39TR 
emperature - High Temp (-30*C - 75* M 
. Model Alphanumeric and Numeric H Eg H 4 13.20 | 2.54Dip | 40 32.39 67-1793-ND 420 3.89 349 | LCD-S401C52TR 
Number 401C40 -4 Character x 1 line, 0.40" егісіне Я 
451645 24.5 Character x 1 line, 0.45" 4 18.00 | 2.54Dip | 40 40.01 67-1794-ND 454 420 377 | LCD-S401C71TR 
x - represent 1/2 column Ft OD: Í Б 4 Y 
Matricand Graphic Model 12:59:55 412 | 889 | 254Dip | 40 2445 67-1795-ND 304 282 253  LCD-SAX1C35TR 
01602D -16 Characters x Lines, Dot Matrix г. N 67-1796-ND 726 672 6.03 | LCD-S601C71TR 
. Fluid Type T = Twisted Nematic (TN) . H 6 17.99 2.54 Dip 50 40.14 
S = Super Twisted Nematic (STN) 88:88 67-1807-ND 726 672 6.03 | LCD-S601C71TF 
. Polarizer R = Reflective 
Mode F - Transflective А Overall Active Typical Current Works with Digi-Key Price Each Lumex 
. Display Default - Positive Image (No Letter), or if more Size (mm) | Area (тт) Color | Voltage (mA) LCDPartNo. | PartNo. 1 5 10 | Part No. 
mune Description follows ШЕТ iN = Negative Image NEW! Backlight — Lead Free/RoHS Compliant NEW! 
Bes Deas, co ose npa) 300x200 | 240x184 | Green | 22 25 67-1798-ND | 67-1952-ND 250 2329 208 | SSB-CEL2417SUGC 
114.0х28.8 | 1004 x25.2 | Green 42 576 67-1807-ND | 67-1953-ND 8.64 8.00 7.18 | SSB-COB10025GW 


. Type of Display Liquid Crystal Module 5. Fluid T = Twisted Nematic (TN) 
Lumex Numbering System . Operating $ = Standard (0°C - 50°C) Type S = Super Twisted Nematic (STN) 
LCM-S01602DTF-1 Temperature H = High Temp (-20°C ~ 70°C) 6. Polarizer Mode R - Reflective F - Transflective : 
. Model Dot Matrix and Graphic Model 7. Display Default - Positive Image (No Letter), or if more 
ü ü ü eee Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use "-"; N = Negative Image 
12864 - 128 Columns x 64 Rows 8. Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 
. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1-12 o'clock 
i Outline Viewing Pixel Size | Pixel Pitch | Back- 
LCD Graph Ic Built-in Dot Pixels | Dimension (mm) Area (mm) (mm) (mm) light | Digi-Key Price Each Lumex 
Controller WxH WxHxD WxH WxH WxH Type | Part No. 1 5 10 Part No. 
M od u les EPSON SED1520 122 x 32 84x 44x12.70 | 60.50 x 18.50 40 x 45 A4 x 49 LED | 67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 LCM-S12232GSF 
В 128 х 64 93 x 70 x 12.7 72x40 48 x 48 .52 x .52 LED | 67-1783-ND 47.80 44.22 3968 LCM-S12864GSF 
Features: + Standard Temperature Version | SAMSUNG 5680108 | 428x64 | 75х527х10 | 60x325 | 40x40 | 43x.43 | LED | 67-1784-ND 5080 4699 4217 | LCM-HI2864GSF/H-Y 
TOSHIBA T6963C 240 x 64 180 x 65 x 14 133 x 40 49 x 49 53 x 58 LED | 67-1785-ND 91.80 8492 76.20 LCM-S24064GSF 
240x128 | 144x104 x 15.1 114 x 64 -40 x 40 45 x 45 LED | 67-1786-ND 117.68 108.86 97.68 LCM-S240128GSF 
D M . о 55555555555555 
ot atrix Features: • Standard Temperature Version * All the LCD's listed use a w 
• Standard Pin Connections SAMSUNG controller P/N ЕҢ 
LCD Modules 8640069 š 
О бооооооооооооо 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display Character Pad Dimension Area Size Size Temperature Temperature Voltage Digi-Key Price Each Lumex 
Format Format Layout WxHxD (mm) W x H (mm) WxH(mm) | WxH (mm) (°C) (°C) (V) Part No. 1 5 10 Part No. 
Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 5x8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66x16 3.07 x 6.56 55Х.75 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 LCM-S01601DTR 
16x2 5x8 Dots Top 80 x 36 x 8.8 66x16 2.96 x 5.56 56 x 66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1779-ND 9.28 8.59 7.71 LCM-S01602DTR/A 
16x2 5x8 Dots L Side 85 x 30 x 8.9 66x16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1780-ND 9.28 8.59 7.71 LCM-S01602DTR/C 
16x2 5х8 Dots Bottom 66 x 26 x 6.5 52 x 19 2.46 x 5.56 46 x .66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 LCM-S01602DTR/M 
Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 5x8 Dots Top 80 х 36 x 8.8 66x16 3.07 x 6.56 55 х.75 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 LCM-S01601DSR 
16x2 5x8 Dots Top 80 х 36 x 8.8 66x16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/A 
16x2 5x8 Dots Bottom 84x 44x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°С 5.0 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 LCM-S01602DSR/B 
16x2 5x8 Dots L Side 85 х 30 х 8.9 66 х 16 2.96 x 5.56 56 x 66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 122x 44 x 8.8 99x24 4.84 x 9.63 .92 x 1.16 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 LCM-S01602DSR/D 
16x4 5x8 Dots Top 87 x 60 x 8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 LCM-S01604DSR 
20x2 5x8 Dots L Side 116 x 37 x 8.9 85 х 18.6 3.2 x 5.55 .60 x .65 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 LCM-S02002DSR 
20x4 5x8 Dots Top 98x60x8.8 77 x 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 LCM-S02004DSR 
24x2 5x8Dots L Side 118 x 36 x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 LCM-S02402DSR 
40x4 5x8 Dots L Side 190 x 54 x 10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50 x.55 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 LCM-S04004DSR 
Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 
16x1 5x8 Dots Top 80x36 x 12.7 66x16 3.07 x 6.56 .55 х.75 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°С 5.0 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 LCM-S01601DSF 
16x2 5x8 Dots Top 80x36 x 12.7 66x16 2.96 x 5.56 56 x .66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/A 
16x2 5x8 Dots Bottom 84x 4x 12.7 66x16 2.96 x 5.56 .56 x 66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 LCM-S01602DSF/B 
16x2 5x8 Dots L Side 85 x 30 x 12.7 66x16 2.96 x 5.56 .56 x 66 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/C 
16x4 5x8 Dots Top 87 x 60x 12.7 62 х 25.6 2.95 x 4.75 55x 55 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 LCM-S01604DSF 
20x2 5x8 Dots L Side 116x 37 x 12.7 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1762-ND 20.58 19.04 17.09 LCM-S02002DSF 
20x4 5x8 Dots Top 98 x 60 x 12.7 77 x 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 LCM-S02004DSF 
24x2 5x8 Dots L Side 118x 36x 12.7 93.5 x 16 3.2x 5.55 .60 x .65 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 LCM-S02402DSF 
40x2 5x8 Dots L Side 182 x 33.5 x 12.7 154 x 15.3 3.2 х 5.55 .60 x .65 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 LCM-S04002DSF 
40x4 5x8 Dots L Side 190 x 54 x 14.5 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50 х .55 0°C ~ 50°C -20°C ~ 70°С 5.0 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 LCM-S04004DSF 
” 75 
Color LCD TFT Modules 4.0” апа 6.4” Modules SEN < 
. . " L—— 10020 ——| 156.30 ^ (active area) 
Take Standard NTSC Composite Video Signals i 11220 | a 
These high quality, low profile, 4.0" and 6.4" color LCD TFT modules can be used to view any NTSC composite video source |- 42.35 | 3976 | 
such as the output from a VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. E z 1 іб = 
Operating Conditions: * Storage Humidity (Hs): 85% RH m | 6.4” Module 
* Operating Voltage (Vop): 10-30VDC, 12VDC typ. * Input Signal/NTSC Sync Negative (Composite Video i 61. 010 е 400 
* Operating Temperature (Тор): 0°С - 60°С Signal: 1Vp-p/75Q): Мі: 1Vp-p fH: 15.75KHz fV: 60Hz fe: GERE 27.73 | | LT яя 
* Storage Temperature (Tst): 4.0" Module: -20°C ~ 80°С 3.58МН2 | | | Interface |! |. ne At а 
6.4" Module: -25*C - 80%0 *Power Consumption (Pc): 4.0" Module: 5W, 6.4" lo} " jel Я —— 7 _ | Board if схава ттш ою 
* Operating Humidity (Ho): 85%RH Module: 7W 4.0” Module 26.0 E  — — 120.00 
Display Resolution Active Area Dot Pitch Ба? 
Size (No. of lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Price Lumex 
(inch) Width. Height Width. Height Width. Height (gm.) Backlight» Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
4.0 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 LCM-480234GF-40CG 
64 960 234 130.6 97.3 0.136 0.416 340 +5 CCFT 50* 50* 10* 30* 67-1511-ND 497.53 LCM-960234GR-64FC 


* 10,000 hour min. at Tamb-25*C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1624 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


red Ign Counters and Timers 


CUB3 and CUB3T 
CUB3 


The СОВЗ is a battery-powered up counter for counting dry contact closures from switches or relay contacts. 
Built-in debounce circuitry ensures accurate counts up to 100Hz. It can also be used with transistor closures 
and has a reset button on the front of the counter. 


CUB3T 


The CUBST is a time display that will count the length of time that the inputs are connected together. Inputs 
are triggered using a dry contact switch to start the timing circuit. Time indicators require a supply voltage of 
10-300VAC or DC. Rear reset only. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB3 Count Indicator, 100Hz, Replaceable N Cell Battery . .| RLCO3-ND 28.00 | CUB30000 
CUB3 Count Indicator, 100Hz, Built-in Lithium Battery RLCO4-ND 33.00 | CUB3LOO0/A 
Alkaline N Cell Battery for RLCO3-ND ...| P147-ND 1.08 | AM5X 
CUB3T Time Indicator, 1 Hour or 60 Min., 10-300VAC or DC Input. . ...| RLC3TR-30-ND 48.00 | CUB3T300 
CUB3T Time Indicator, .1 Hour or 6 Min., 10-300VAC or DC Input .. ...| RLCSTR-31-ND 48.00 | CUB3T310 
CUB3T Time Indicator, .01 Hour or 60 Sec., 10-300VAC or DC Input ...| RLC3TR-32-ND 48.00 | CUB3T320 
CUB3T Time Indicator, .1 Min. or 6 Sec., 10-300VAC or DC Input. .. .| RLC3TR-33-ND 48.00 | CUB3T330 


CUB7 Series Counters and Timers 


CUB7/CUB7W 


The CUB7 and CUB7W are 8-digit miniature counters with large 0.35” 
(8.89 mm) high digits. The LCD read-out is available in Positive Image 
Reflective, Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED 
backlighting. The backlight version requires an external 9-28VDC power 
supply. The CUB7 series is housed in a lightweight, high-impact plastic case with b < 

a clear viewing window. The sealed front panel with the silicone rubber reset button 

meets NEMA 4X/IP65 specifications for wash-down and/or dusty environments when properly installed. The 
CUB7W accepts most machine control voltage signals. The input accepts AC or DC control voltages from 
10-300V at count speeds up to 30 counts per second (cps). 


Features: * Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation * Front 
panel reset or remote reset • Connections: Wire clamping screw terminals • Fits DIN standard cut-out 1.77" 
(45 mm) x 0.874" (22.2 mm) * Low speed count to 30Hz from switch closure or O.C. transistor; High speed 
count to 10KHz (CUB7) 


СУВ7Т 


Features: * 10 programmable timer ranges * 8-digit LCD reflective display with “Титег Active" annunciator 
* 0.35" (8.89mm) high digits * Available in either contact or voltage versions * Replaceable internal lithium 
battery provides up to 6 years of uninterrupted operation * Both front panel program and rest buttons are 
individually enabled * Connections: Wire clamping screw terminals * Front panel and remote reset inputs 
* NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


CUB5 Series 


The CUBS provides the ultimate in flexiblity, from its complete user 
programming to the optional relay output capability. The meter can be 
programmed as a single or dual counter with rate indication capability. As 

a dual counter, each counter has a separate scale factor and decimal 
point. In the counter/rate indicator mode, each has its own scaling and 
decimal point read-out in different engineering units. The display can be 
toggled either manually or automatically between the selected displays. The 
CUB5 can be powered from an optional Red Lion Micro-Line/Sensor Power Supply 

(RLC124-ND) which attaches directly to the back of the CUB5. The RLC124-ND is powered from 85- 
250VAC and provides up to 400тА to drive the unit and sensors. 


Features: * 0.46" (11.7mm) high digits * Reflective and backlight LCD versions: backlight version user 
selectable for green or red backlighting with variable display intensity * Counter programmable for one of 8 
different count modes, including bi-directional and quadrature • Non-volatile E;PROM memory retains all 
programming parameters and count values when power is removed * Meters can be fitted with an optional 
plug-in relay card which can be installed initially or at a later date 


Specifications: • Display: 0 ~ 999999 * Over Range Display: “R OLOLOL" * Maximum Frequency: 20KHz; 
Minimum Frequency: 0.01Hz * Accuracy: +0.01% • Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Connections: 
Wire clamping screw terminals * Count/Rate Signal Input A: DIP switch selectable to accept pulses from 
variety of sources; Input B: Logic signals only 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Reflective Display ................ RLC121-ND 95.68 CUB5RO000 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Red-Green Backlight Display ....| RLC122-ND 107.12 CUB5B000 
Setpoint Relay Option Card, SPDT, 1А Output . ..| RLC123-ND 26.00 CUB5RLYO 
Micro-Line/Sensor Power Supply -| RLC124-ND 40.30 MLPS1000 


MDMU Counter/Timer/Tach 


The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach in a small panel mounted or 
printed circuit board (PCB) mounted package. It is designed to operate from a 
5VDC power supply. It has a 6-digit LCD with 0.35” (8.89mm) high digits and 5 
selectable decimal points. In the timer mode, a flashing annunciator is supplied 
to indicate that the signal input of the MDMU is active. The displays are available 
in Positive Image Reflective (black digits, reflective background) or Negative 
Image Transmissive (illuminated digits, dark background) with red or 
yellow/green backlighting. 


Panel Mount 


I--zesa- 


45.97- 


> 


Circuit Board Mouni 


Counter Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the Т 
appropriate levels (Hardware selection). A rate multiplier of 0.0001 to 1.9999 and N 
a decimal point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. о 
Decimal points may also be set using the DP Inputs (Hardware selection). Both T 
the Count (CNT) and LSC Inputs can be used. (Using the Program mode option 41.91 


causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


Timer Mode: This mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the 
appropriate levels (Hardware selection) or by selecting the range in the Program mode. The available timing 
range increments are 1 msec, 10 msec, 100 msec, 1 sec, 0.1 min., 1 min., 0.01 hr, 0.1 hr, 1 hr, and 
hr:min:sec. The Timer Active annunciator will flash at a 2Hz rate when the input to the timer is activated. 
Both the CNT and the LSC inputs can be used. The Inhibit (INH) Input can be used to enable or disable 
Leading Zero Blanking (LZB). 


Tach Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware 
selection). In the Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the 
Program mode, the time base can be set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate 
multiplier can also be programmed from 0.0001 through 1.9999. Decimal points can be set from 0 through 
0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the CNT and the LSC Inputs can be 
used. 


Features: * LCD: Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED 
backlighting * Counter, timer and tach all in a single unit « Rate multiplier/prescaler from 0.0001 to 1.9999 


SUB-CUB 1 and 2 Counters 


SUB-CUB 1 and 2 


SUB-CUB 1 and 2 are component-type up 
counters designed to be snapped down onto a 
standard 1/16" PCB. Solderless elastomeric 
pads contact copper pads on the PCB for inputs, 
reset and display latch and test functions. 
Solderless connections are corrosion-proof, gas-tight interface contacts for high reliability. Ultra low power 
(5V at 15pA typ) and latchable display with automatic leading zero blanking. Ideal in applications for register 
status and usage, maintenance, diagnostics, time-duration or period readouts. 


SUPER SUB-CUB 


SUPER SUB-CUB provides all the capabilities of SUB-CUB 1 and 2, plus four operating modes capable of 
bi-directional counting, quadrature counting, coincidence counting and anti-coincidence adding and 
subtracting. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel-mounted 
applications. 


Red Lion 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


SUB CUB l and II 


Evaluation Kit for Counter Testing (Counter Sold Separately) 
Mounting PCB for Display Counter to Evaluation Kit 


... RLCO1-ND 52.00 
... RLCO2-ND 10.00 
.|RLC1000-ND 22.00 


DM-OSC-B01/A 
DM-OSC-B02/A 


Display Counter, .2” (5.08mm) High Digits. . SCUB-1000 

Display Counter, .35" (8.89mm) High Digits RLC2000-ND 28.00 | SCUB-2000 

Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2000-ND . ...| RLC40-ND 24.00 | HWK-40-000/A 
SUPER SUB CUB 

SUPER SUB-CUB Display/Counter Module .|RLC200A-ND 38.00 | SSCUB200 


SUPER SUB-CUB Prototype PCB ‚| RLCO8-ND 14.00 
Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND . 


Panel Bezel Kit with РСВ and Cable for RLC200A-ND .. 


DM-OSC-B03/A 


.| RLC30-ND 10.00 


= HWK-30-000/A 
.[RLCS0A-ND 24.00 


HWK-50-000/A 


Description USD ДЕ ad ЕП Шр ane tach modes * 10 ranges in timer mode * Selectable decimal points * 5VDC powered * Panel 
CUB7 Counter, Reflective LCD, Dry-contact Input. ...| RLC700-ND 48.00 | CUB70000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, Dry-contact Input. ...| RLC701-ND 68.00 | CUB70010 Digi-Key Price Red Lion 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, Dry-contact Input ... .| RLC702-ND 68.00 | CUB70020 Description Part No. Each Part No. 
CUB7 Counter, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input . RLCW70-ND 52.00 | CUB7W000 Counter/Timer/Tach, Reflective Display, Panel Mount ‚| RLCUO0-ND 35.00 MDMUO000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, 10-300VAC or DC Input .......| RLCW71-ND 72.00 | CUB7WO10 Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, Panel Mount. .| RLCUO1-ND 45.00 MDMUO010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, 10-300VAC or DC Input ...| RLCW72-ND 72.00 | CUB7WO020 Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, Panel Mount ‚| RLCUO2-ND 45.00 | MDMUO020 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, Dry-contact Input... ...| RLC7TO-ND 44.00 | СИВ7Т000 Counter/Timer/Tach, Reflective Display, PCB Mount... -| RLCU10-ND 32.00 | MDMU0100 
CUB Time Indicator, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input .............. RLC7T1-ND 4748 | CUB7T100 Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, PCB Mount. | RLCU11-ND 42.00 | MDMU0110 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, PCB Mount. -| RLCU12-ND 42.00 MDMU0120 
MDM Cable Assembly .| RLC70-ND 12.00 HWK70000 


SUB-CUB 2-8A, D and T 


SUB-CUB 2-8A 


The SUB-CUB 2-8A is a completely self-contained 8-digit counter module for 
high speed counting, with counting rates to 750KHz. Counters are designed 
to be snapped down onto a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric pads 
contact copper pads on the PCB for inputs, reset and display latch and test 
functions. Solderless connections are corrosion-proof, gas-tight interface 
contacts for high reliability. 


SUB-CUB D 


The SUB-CUB D is a 6-digit up/down counting, true quadrature counter. Mode select inputs and add, 
subtract, multiply and divide functions make this counter extremely flexible for different frequencies. 


SUB-CUB T 


The SUB-CUB T is a selectable counter/timer display. Counter mode is selectable for either low count input 
(with debounce) or high speed inputs (without debounce). In the timer mode, the unit is selectable in 4 timer 
modes from hours down to .1min. resolution. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel- 
mount option for panel-mounted applications. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
SUB-CUB 2-8A 
8-Digit LCD component up counter .......................................... RLC2-8A-ND 40.00 | SCUB28A0 
Panel Bezel Kit with РСВ and Cable for ВІС2-ВА-МО......................... RLC28-ND 26.40 | HWK-28-000/A 


SUB-CUBD 


8-Digit Bi-directional Module with 6-Digit LCD Display 
SUB-CUB D Prototype PCB 


RLCO5-ND 30.00 
.| RLCO9-ND 14.00 


SCUBD-200/A 
DM-OSC-B04/A 


S Digit Timer/GOUhter ire soccer ерун йна RLCO7-ND 29.00 | SCUBT-200/A 
Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND ........................... RLC30-ND 10.00 | HWK-30-000/A 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1625 


red Ign PAX Lite Meters 


1.77 


3.62 


Dimensions in inches 


PAX LITE AC AND DC CURRENT AND VOLTMETERS - PAX Lite Current and Volt Meters are premium quality instruments 
designed for tough industrial applications. With multi-range capability, built-in provision for scaling, and DIP switch 
selectable decimal points, these meters offer the ultimate in application flexibility. Four models cover your voltage and 
current indicator needs. The meter can provide direct readout from pressure, speed or flow transducers, or any other 
variable that can be translated to voltage or current. The built-in scaling allows the display to be scaled to the desired 
engineering unit. 

SPECIFICATIONS: • Power: 115/230 VAC, switch selectable, 50/60 Hz • Input Ranges/Resolution: Selectable by jumper 
connections * Accuracy: “ AC Voltmeters: (45-500 Hz): 1 mV, 10 mV, 10 mV or 1 V * АС Current Meters (45-500 Hz): 
199.9 рА/199.9 mV, 1.999 mA, 19.99 mA, 199.9 mA or 1 A * DC Voltmeters: 1 mV, 10 mV, 100 mV or 1 У * DC Current 
Meters: 199.9 рА/199.9 mV, 1.999 mA, 19.99 mA, 199.9 mA ог 1.999 А * Over-Range Indication: on all modes is 
indicated by blanking 3 least significant digits 


RLC105-ND (PAXLIDOO) PAX LITE DC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter.. 
RLC106-ND (PAXLIAOO) PAX LITE AC Current,3 1/2-Digit, LED Meter... 

RLC107-ND (PAXLVD00) PAX LITE DC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter . 
RLC108-ND (PAXLVAOO) PAX LITE AC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter.. 


PAX LITE 600 VAC VOLTAGE MONITOR - The Model PAXLHV is designed for AC voltage monitoring. The half-wave 
rectified input signal is calibrated to indicate the RMS value of a pure sinusoidal wave-form. The front bezel meets NEMA 
4X/IP65 requirements when properly installed. 

SPECIFICATIONS: • Power: 115 or 230 VAC, switch selectable, 50/60 Hz • Input Range: 0 to 600 VAC max. * Resolution: 
1 VAC * Operating Temperature Range: 0°C to 60°С • Reading Rate: 400 msec., nominal * Response Time: 1 sec. 
nominal for a step change input 


RLC111-ND (PAXLHVOO) AC Voltage Monitor, 3-Digit, LED Меіег............................................. $145.60 


PAX LITE 5A AC CURRENT METER — PAXLIT 5 Amp AC Current Meter provides the capability of measuring large AC 
currents. The internal current shunt in the PAXLIT can measure up to 5 Amps AC current directly. Using an external 
current transformer, AC currents of up to 1,999 Amps can be measured and displayed. The PAXLIT can be scaled, using 
the scaling potentiometer to display between 200 and 1999 when measuring full scale current. Using the DIP switch 
selectable decimal points, the display can be customized for direct readout for practically any application 


SPECIFICATIONS: e Display: 3 1/2-digit, 0.56" (14.2 mm) high, 7-segment LED; Decimal points inserted before 1st, 2nd, 
or 3rd least significant digits by DIP switch selection. * Power: 115/230 VAC, switch selectable, 50/60 Hz * Range: 0 to 
5 Amps АС @ 45 to 400 Hz * Accuracy: «(0.575 of reading + 5 digits) • Over-Range Indication: indicated by blanking 3 
least significant digits * Max. Shunt Current: 50 Amps for 1 sec.; 8 Amps continuous * Operating Temperature: 0°С to 
60°C 


RLC109-ND (PAXLITOO) PAX LITE Large AC Current, 3 1/2-Digi, LED Меїег................................. $145.60 


PAX LITE COUNTER - The PAX Lite Counter, Model PAXLC, is a versatile totalizing counter that can be adapted to a wide 
variety of counting, measuring and positioning readout applications. The unit features a programmable scale factor, front 
panel and remote reset, store, inhibit and a count rate of 25 KHz, while offering an economical solution to any totalizing 
need. The PAXLC accepts digital inputs from a variety of sources including switch contacts, NPN-OC and TTL outputs, as 
well as most standard Red Lion sensors. The input can be scaled to display any desired unit of measure by simply using 
the programmable scale factor. 


SPECIFICATIONS: е Overflow indicated by flashing dot to the right of digit. Decimal points are programmed by front panel 
keys. * AC Power: 115/230 VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 to 16 VDC @ 0.1 A max. * Keypad: 3 
programming keys, the (Down Arrow) key can also function as the front panel reset button * Count Input: DIP switch 
selectable * Filter: Damping capacitor provided for switch contact bounce. Limits input frequency to 50 Hz and input 
pulse widths to 10 msec. minimum * Maximum Count Rate: 25 KHz max. 


RLC101-ND (PAXLC600) PAX LITE Counter, 6-Digit, LED Meter . 
RLC102-ND (PAXLC800) PAX LITE Counter, 8-Digit, LED Meter . 


PAX LITE RATE METER - The PAX Lite Rate Meter, Model PAXLR, provides the versatility and flexibility needed to 
accommodate virtually any rate measuring application. The meter has the ability to scale for direct readout in terms of the 
units being measured. Whether a machine produces bottles, cloth, wire or beverage mix, operation is enhanced when the 
rate readout is expressed directly in bottles/min., feet/min., gallons/min. or whatever units are needed in plant applications. 
The PAXLR can accommodate magnetic pickups, logic sensors and NPN open collector sensors. The meter is programmed 
through both the front panel buttons and DIP switches. Once the programming is complete, the front panel buttons can be 
disabled by a DIP switch setting. 


SPECIFICATIONS: • Decimal points are programmed by front panel keys. • AC Power: 115/230 VAC, switch selectable, 
50/60 Hz * DC Power: 10 to 16 VDC @ 0.1 A max. * Keypad: 3 programming keys; Outputs, Magnetic Pickups and all 
standard Red Lion sensors • Input Frequency Range: • Max Frequency: 25 KHz * Min. Frequency: 0.01 Hz * Accuracy: 
+0.01% * Memory: Nonvolatile E2PR0M retains all programmable parameters and display values. • Operating 
Temperature: 0°С to 60°С 


RLC103-ND (PAXLROOO) PAX LITE Rate, 6-Digit, LED Меїег.................................................. $140.40 


PAX LITE PROCESS TIME METER - The PAX Lite Process Time Meter, Model PAXLPT, displays a value representing the 
time between a beginning and end point of a process, such as a conveyor oven. The PAXLPT's display will update 
inversely in relation to the input signal frequency. As input frequency increases (representing speed), the PAXLPT time 
display will decrease indicating a reduction in the duration of process time. For example, the bake time through an oven 
will decrease the faster the conveyor runs.The display can be programmed for two operating modes. Operating in the 6 
digit mode, the PAXLPT can readout in any whole value, such as seconds, minutes or hours. This mode also provides 
capability for decimal points. The 5 digit mode functions as a chronometer, which has a maximum display value of 999- 
59. This formats the display to allow the meter to readout in hours and minutes, minutes and seconds, etc. 
SPECIFICATIONS: * AC Power: 115/230 VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 to 16 VDC @ 0.1 A max. “ Кеу- 
pad: 3 programming keys “ Input: ПІР switch selectable; accepts pulses from a variety of sources including NPN-OC, 
PNP-OC, TTL Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red Lion sensors. * Maximum input voltage: +40 V peak, 
30 Vrms * Input Frequency Range: * Max. frequency: 25 KHz “ Min. frequency: 0.05 Hz * Accuracy: +0.02% • Memory: 
Nonvolatile Е2РВОМ retains all programmable parameters. * Operating Temperature: 0°С to 60°С 


RLC104-ND (PAXLPTOO) PAX LITE Process Time, 6-Digit, LED Meter ........................................ $206.96 


PAX LITE Current Loop Meter — With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Current Loop Meter can be 
set up for a wide variety of applications. In most plants the PAXLCL can be used for 90 to 95% of current loop meter 
needs for readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed for 
harsh industrial environments. 


SPECIFICATIONS: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * Power: AC Power: 85 to 250 
VAC, 50/60 HZ, 6 УА * Isolation: 2300 Vrms for 1 min. between input and supply (300 V working voltage) * Input 
Sensitivity: (Numerical Readout Change/mA) 260 units/mA @ 4 to 20 mA input, 105 units/mA @ 10 to 50 mA input 
(max. allowable input current, 170 mA) • Input Resistance: 4 to 20 mA - 29.2 О, 10 to 50 mA - 11.8 О * Span: 32 
coarse steps (binary progression with 5 DIP switches) Each step providing approx. 8.125 numerical units/mA/step 
sensitivity for 4 to 20 mA input and 3.25 units/mA/step for 10 to 50 mA input. 


RLC112-ND (PAXLCLOO) PAX LITE Current Loop, 3 1/2-Digit, LED Мейег..................................... $145.60 


PAX LITE Process Voltage Meter — With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Process Volt Meter can be 
set up for a wide variety of applications. In most plants the PAXLPV can be used for 90 to 95% of Process Volt meter 
needs for readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed for 
harsh industrial environments. 


SPECIFICATIONS: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * AC Power: 85 to 250 VAC, 
50/60 HZ, 6 УА * Input Sensitivity: (Numerical Readout Change/Volt) Adjustable from 40 units/volt to 1000 units/volt, 
max. allowable input voltage, +25 volts DC * Scaling Range: • Span: 32 coarse steps (binary progression with 5 DIP 
Switches), each step providing approx. 40 numerical units/volt/step sensitivity. Fine adjust brackets the coarse step 
increments. = Offset: 16 coarse steps (binary progression with 4 DIP switches) with + switch to add or subtract offset. 
Each step adds or subtracts approximately 175 from the numerical display for a total offset range of +2700. Fine control 
brackets the steps. • Linearity: +(0.05% +1 digit) « Reading Rate: 2.5 updated readings / second, nominal • Response 
Time: 1 second to settle for step change * Operating Temperature: 0°С to 60°С 


RLC113-ND (PAXLPVOO) PAX LITE Process Voltage, З 1/2-Digit, LED Meter . .$145.60 


PAX LITE Strain Gage Meter — The Model PAXLSG expands the PAX Lite capabilities into the indication of pressure, load, 
force and other parameters measured with strain gages. The unit features broad range scaling and can be used with a 
wide variety of strain gage resistances and bridge configurations. A built-in excitation source is jumper selectable for 5 or 
10 VDC @ 120 mA maximum, and can power up to four full 350 © bridges in load averaging applications. Adjustable 
scaling and offset allow direct readout in nearly any engineering unit. 


SPECIFICATIONS: “ Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * AC Power: 85 to 250 VAC, 
50/60 HZ, 15 VA e Isolation: 2300 Vrms for 1 min. to all inputs * Input Signal: Single-ended or differential input, 32.0 V 
max. Gain (Sensitivity) is adjustable from 200 Units of Numerical Readout/millivolt input (gives full scale readout of 1999 at 
10 mV input), to less than 1 Unit of Numerical Readout/mV (gives full scale readout of 1999 at 2.0 V input). Maximum 
common mode voltage swing with respect to signal ground, 0 to 7 V * Response Time: 2.0 seconds to settle from step 
input • Reading Rate: 2.5 updated readings/second, nominal • Operating Temperature: 0°C to 60°C 


RLC114-ND (PAXLSGOO) PAX LITE Strain Gage, З 1/2-Digit, LED Meter .... ....$206.96 


PAX LITE ВТО Meter — The Pax Lite ВТО Meter accepts standard ВТО inputs and precisely linearizes them into 
temperature readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital 
circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit or Celsius with 
0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the operator through set-up and 
operation. 


SPECIFICATIONS: • Power: 85 to 250 VAC, 50/60 Hz • Controls: Three front panel push buttons for meter set-up; rear 
terminal input for disabling the front panel * Resolution: 0.1 or 1 degree * Range: Decimal Point Dependent 0.1? res: - 
199.99 to 850.0 °C (-199.9° to 999.9 °F); 1° res: -200° to 850 °C (-328° to 1562 °F) • Open/Shorted RTD Detection: 
Display flashes: “0101” or "OLUL" * Accuracy: 0.3°C, Ф 23°C and 30 min. warm-up е Reading Rate: 2.5 
readings/second • Response Time: 2 seconds to settle for step input (increases with programmable digital filtering) 
* Low Frequency Noise Rejection: « Normal Mode Rejection: 40 dB @ 50/60 Hz (may be improved by programmable 
digital filtering) * Common Mode Rejection: 120 dB, DC to 50/60 Hz. * Operating Temperature Range: 0°C to 50°C 


RLC115-ND (PAXLRTOO) PAX LITE RTD, 4-Digit, LED Meter .................................................. $182.00 


PAX LITE Thermocouple Meter — The Pax Lite Thermocouple Meter accepts inputs from standard thermocouples and 
precisely linearizes them. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. The unit automatically 
compensates for cold junction, NBS linearity and the meter's zero and span. The meter features a readout choice of either 
Fahrenheit or Celsius with 0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the 
operator through set-up and operation. With a few simple steps the unit can be used as a millivolt meter by selecting 
"UOLE" for thermocouple type. 

SPECIFICATIONS: • Overrange/Underrange Input: Flashing “0101” ог “OLUL” * Power: 85 to 250 VAC, 50/60 Hz, 6 УА 
Isolation: 2300 Vrms for 1 min. between input and supply (300 V working voltage) * Controls: Three front panel push 
buttons for meter set-up; rear terminal input for disabling the front panel • Thermocouple Types: T, Е, J, K, R, S, B, N or 
mV scale • Resolution: 1 degree for all types, or 0.1 degree for T, E, J, K and N only 


PAX LITE Thermocouple, 4-Digit, LED Меіег........................................ $182.00 


RLC116-ND (PAXLTCOO) 


red Іра Miniature Display Ю.С. Voltmeter 


MDMV Series: SPECIFICATIONS: “ Display: 3-1/2-digit, 4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign 
in[ ] is displayed when voltage is negative * Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the 

rear terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths • Annunciators: 
5 selectable annunciators, BAT, V, A, р and m are activated at the appropriate rear terminal • Power- 
Series Requirements: 4.8VDC to 6VDC € 5mA Max. * Input Range: 0 to +199.9m VDC = Over-range Indication: 
Over-range is indicated by a “1” displayed іп the most significant digit and the blanking of the three 
least significant digits * Reading Rate: 2 1/2 readings per second • Common Mode Rejection Ratio: 


Dimensions 


are for 
CUB4V 


.93 (23.62) 


[1.3 (83.02)] 70dB * Input Impedance: 1000МО * Operating Range: 0°C ~ 60°C 


Panel 
Cutout 


1.68 (42.67) 
[2.68 (68.07)] 


CUBAV Series: SPECIFICATIONS: “ LCD, positive reflective or negative transmissive with 
yellow/green or red backlighting * Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) 
* 0.6" (15.24mm) high LCD digits • Built-in scaling provided • Auto-zeroing circuit • Selectable deci- 
mal points • Wire connections made via screw clamp type terminals • Fits DIN standard cut-out 2.68" 
(68mm) x 1.30" (33mm) * NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel * 9 to 28 VDC powered 


Digi-Key Price Each Red Lion 
Description Part No. 1 5 Part No. 
MDMV Series 
Panel Mt., Reflective Display RLC000-ND 3590 35.01 | MDMV0000 


Panel Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display RLC010-ND 5140 50.12 | MDMV0010 
Panel Mt., Red Backlight Display RLC020-ND 5140 50.12 | MDMV0020 
PC Board Mt., Reflective Display RLC100-ND 3590 35.1 | MDMV0100 
PC Board Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display | RLC110-ND 5140 50.12 | MDMV0110 
PC Board Mt., Red Backlight Display RLC120-ND 5140 50.12 | MDMV0120 
MDM Cable Assembly RLC70-ND 12.00 11.70 | HWK70000 


CUB4V Series 


DC Voltmeter RLC4V0-ND 93.31 — | CUB4V000 
DC Voltmeter,Ylw./Grn. Backlight Display | RLC4V1-ND 103.79 — | CUB4V010 
DC Voltmeter, Red Backlight Display RLC4V2-ND 103.79 — | CUB4V020 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1626 (тозз) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


DPM Digi-Key Price Each Modutec 
еше Display Mounting | Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
MIO D | J I E( - Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
[Instruments | Bezel +5\/06 0 - 2VDC 180-1002-ND 86.94 84.77 82.60 | BL-530302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1003-ND 86.94 84.77 82.60 | BL-530301-01-U 
А А . к š Window | +5VDC 0 - 2VDC 180-1004-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500302-01-U 
- Neg. Red Backlit Window | +506 | 0-200mVDC | 180-1005-ND 8336 8128 7920 | BL-500301-01-U 
Big Little Digital Panel Meters Window | 9VDC 0 - 2VDC 180-1006-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500102-01-U 
Window | 9VDC 0 - 200mVDC 180-1007-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500101-01-U 
Window | +5VDC 0- 2VDC 180-1008-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400302-01-U 
Neg. Green Backlit Window | +5VDC 0 - 200mVDC 180-1009-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400301-01-U 
623-і 9. Window | 9VDC 0 - 2/06 180-1010-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400102-01-U 
Window | 9VDC 0 - 200mVDC 180-1011-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400101-01-U 
Lit г Bezel +5VDC 0- 2VDC 180-1012-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-330302-01-U 
1 і 1 Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1013-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-330301-01-U 
— Pos. б Backlit Window | +5VDC 0 - 2VDC 180-1014-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300302-01-U 
ВАС Window | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1015-ND 7740 75.47 73.53 | BL-300301-01-U 
EISE: Window | 9VDC 0 - 2VDC 180-1016-ND 77.40 7547 73.53 | BL-300102-01-U 
Window | 9VDC 0 - 200mVDC 180-1017-ND 71.40 75.47 73.53 | BL-300101-01-U 
(лыны EN: NM ga хи со шг 
Display = Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) = Digit Height: 0.5” (12.7mm) = Polarity: ҚОЛА P UE ocean cogs Ен 
Automatic (-) displayed * Decimal Point: Three positions, external selection * Overload: Three lower Window | +5VDC 0-20/0С 180-1024-ND 62.02 6047 58.92 | BL-100303-U 
ў, blank for readings greater than 1999 * Low battery: “Low Bat" indicator for <7.2V (9V power | Std. Reflective LCD Window | +5VDC 0- 2VDC 180-1025-ND 62.02 6047 5892 | BL-100302-U 
Window | +5VDC 0 - 200mVDC 180-1026-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100301-U 
Performance “ Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% rdg + 1 count) with Window 9VDC 0- 2VDC 180-1027-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100102-U 
9V power 2.5 per second * Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Voltage Range: + 1V Window | 9VDC 0 - 200mVDC 180-1028-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100101-U 
maximum * Common Mode Rejection: > 86db • Zero Adjust: Automatic • Tempco: 100PPM/°C typical Fig. 2 — Flat Pack 
Standard Analog Inputs “ Full Scale Range: Choice +200mV, +2V, or «20V (Special ranges and Window | +5VDC 20VDC 180-1018-ND 54.72 53.36 51.99 | BL-176303-U 
engineering units available) • Configuration: True differential input and references • Ratiometric Std. Reflective LCD Window | +5VDC 2VDC 180-1019-ND 54.72 53.36 51.99 | BL-176302-U 
Operation: Available on models BL-100, -130, -300, -330, -400, -430, -500, -530, -600, and -630 “ Pro- Window | +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 54.72 53.36 51.99 | BL-176301-U 
tection: 250V DC ог 150V RMS continuous 300V intermittent maximum = Bias Current: 1pA typical, Bezel Kit E um =. 180-1001-ND 6.38 622 6.07 | 176-BK-U 
10pA maximum “ All backlighting power is + 5SVDC Š B I 
П Tell Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Industrial Digital Panel Display DPM Power Inputt Powertt Part No. 1 5 10 Part No. 
1 TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS - Power Ranges 
Instru ments 2000 Series Neg. Red Backlit 415 or 230VAC 250VAC 115 or 230VAC 180-1036-ND 216.96 211.54 206.12 |2353-1026-10-0 
Specifications: Performance: « Con 96.0 Neg. Red Backlit 200.0VAC 1150r230VAC | 180-1037-ND 216.06 211.54 20612  |2353-1024-10-U 
version Rate: 2.5 per second * Com 1 UPM - Universal Selectable Process, IDC Voltage or DC Current 
mon Mode Rejection: 2100db 50Hz- І Мед. Red Backlit 115VAC 4/20mADC scaled 0/100.0 percent 115VAC 180-1038-ND 187.46 182.78 178.09 |2153-3419-04-0 
60Hz * Tempco: +200PPM/°C typical s Neg. Red Backlit 10VDC scaled 0/10.00VDC 180-1039-ND 187.46 182.78 178.09 |2153-3406-04-И 
except thermocouple inputs which are 1/8 DIN 
-1°/ degree zero tempco for selectable process ranges is only + .2 Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 12252 11946 11640 |2053-3480-04-U 
count/°C * Normal Mode Rejection: 240db 50Hz-60Hz * Zero | Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND — 122.52 11946 116.40  |2053-3470-04-U 
Adjust: Automatic • Warmup: 10 minutes Environment: • Operating | Neg. Red Backlit 0 - 50AAC/ Avg 180-1042-ND — 122.52 11946 116.40  |2053-3439-04-U 
Range: -4°F to 140°F (“206 to 60°C) • Storage Range: -22°F to | Neg. Red Backlit 80 - 260VAC Avg 180-1043-МО 12252 11946 116.40  |2053-3429-04-U 
150°F (-30°C to 70°C) Power Options: • 115V + 10%, -15% 504240 | pos GreenBackit | 115VAC 0- 200VDC TISVAG 180-1044-ND 12252 — 11946 11640 |2033-3404-04-0 
400Н2 at 2VA • 230V 410%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA Back- | Pos. Green Backlit 0 - 20VDC 180-1045-ND 12252 11946 116.40  |2033-3403-04-U 
lighting Options: • Positive Green (Green Background, Black | Pos Green Backlit 0 - 2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 122.52 11946 116.40 | 2033-3402-04-U 
спасао а ороме е Black Background, Reu Characters) Pos. Green Backlit 0 - 200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 122.52 119.46 11640 |2033-3401-04-0 
regulations, part 15, sub part J for conducted and radiated | Non Backlit Loop Power | 4-20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight 180-1048-ND 15622 152.32 14841 |2013-3019-00-U 


emissions. “ Except isolated DC powered which is > 80db 50Hz-60Hz % Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. Tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


Ana | og Pa nel Mete rs (бу Resistance Digi-Key Price Each Modutec 
The PB Series was designed to meet the expressed need of many Descrintion Type Ranga 19) PartNo: 1 3 10 Part No: 
customers for meters with a hard-hitting, big-dial-area “industrial” look. DC Ammeters 0-50 ADC 10 180-1072-ND 67.20 65.52 63.84 R3PBS-DAA-050-U 
Square Š й ? 
PB Series - Square Shunt Rated 0-100 ADC 10 180-1073-ND 67.200 65.52 63.84 R3PBS-DAA-100-U 
Г 35 (88.9) DC Voltmeters Square 0 - 100 VDC 1000 per V 180-1076-ND 69.50 6777 66.08 | R3PB-DVV-100-U 
AC Ammeters Rectangular 0-15 ААС 0.003 180-1060-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-015-U 
AC Ammeters Rectangular | 0 - 100 ААС 0.022 180-1063-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AACX-100-U 
Trans. Rated Square 0 - 100 ААС 0.022 180-1080-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AACX-100-U 
Rectangular | 0 - 150 VAC 30K 180-1065-ND 76.40 7449 7258 R3S-AVC-150-U 
S Series - Rectangular МЕНЕН 0 - 150 VAC 30K 180-1082-ND 7640 7449 7258 | R3PB-AVC-150-U 
3.56 (94.0) 29 Square 0 - 300 VAC 30.25К 180-1083-ND 76.40 7449 7258 R3PB-AVC-300-U 
0 - 600 VAC 114.7K 180-1084-ND 76.40 7449 7258 R3PB-AVC-600-U 
Digi-Key Price Each Modutec 
Type Frequency Range | Input V Accuracy Part No. 1 5 10 Part No. 
vu Frequency Meters Pointer Type Electronic 
45-65Hz +.6Hz 180-1068-ND 193.56 188.73 183.89 R3S-FRQ-55/120-20-U 
Rectangular, 120VAC 
DC Ammeters - Taut band, 50mV, moving coil: Zero left, shunt rated. 45-55Hz +.3HZ 180-1069-ND 193.56 188.73 183.89 R3S-FRQ-50/120-10-U 
DC Voltmeters - Taut band, moving coil: Zero left. 
AC Ammeters - Iron vane: Self-contained, 60Hz nominal input (50-400Hz 45-65Hz +.6Hz 180-1085-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FR0-55/120-20-U 
range). 7 т Y FRO- -10- 
АС Ammeters - Iron vane: transformer rated, 0-5A. Square 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1086-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FRQ-50/120-10-U 
AC Voltmeters - Iron vane Self-contained, 60Hz nominal input (50Hz with 55-65Hz +3Н2 180-1087-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FR0-60/120-10-U 
slightly reduced accuracy. 


Miniatu re Backl it Specifications: Display: • Digits: З 1/2 digits (1999) “ Digit Height: 0.3" (7.6mm) “ Decimal Point: 3 positions, external selection ” Type: 7 Segment Backlit LCD • Polarity: Automatic (-) 
displayed * Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 Input: • Full Scale Range: + 2V or + 200m VDC = Input Resistance: + 100 Meg Ohms • Overvoltage Protection: 100V 

H DC or peak AC conditions Performance: • Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum * Common Mode Rejection: > 86db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per 

1 000 Series Second * Tempco: 100 PPM/°C Environment: * Operating Range: -0°C to 60°С • Storage Range: -20°C to 70°C Extended Temperature (option): * Operating Range: -30°C to 80°C • Storage 
Range: -40°C to 85°C Power Options: * + 5VDC and -5VDC + 10% Ф 150ua DC ог 9VDC (7.2 to 12VDC isolated @ 1501ADC) "Note 1: For the battery powered DPM, the input must either be fully 


34 isolated from the power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 2.3V for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal." 
| Digi-Key Price Each Modutec 
5 пі Display Mounting Terminals DPM Power Input Part No. 1 5 10 Part Мо. 
32.5 uu Pos. Red Backlight Window Uncased 45 & -5VDC 0 - 200mVDC 180-1049-ND 56.26 54.86 53.45 1060-0201-U 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 - 20mADC 180-1051-ND 155.00 151.13 147.25 1060-0019-U 
o Pos. Green Backlight Window Loop Powered 4 - 20mADC 180-1053-ND 147.54 143.86 140.17 1030-0019-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (ros 1627 


OMRON, ON-Delay Timers 


Series H3JA — Analog 


Features: 


* DPDT contact Form * Fits standard 8-pin sockets * Ideal 
replacement for time relays * LED power-ON indictor * ON-delay only 
Specifications: • Supply Voltage: 100/110/120VAC * Operating Volt- 
age: 85 to 110% of rated voltage * Timing Functions: ON-delay 
* Control Output, DPDT: Max. load - 5A, 125/250VAC (resistive load), 
Min. load - 100mA, 5VDC • Repeat accuracy: +2% maximum 
* Indicators: Power ON (LED) * Operating Temperature: 14°F to 131°F 
(-10°C to 55°C) * Variation due to voltage change: +2% maximum 
* Variation due to temperature change: +5% maximum 
* Mechanical Service Life: 10 million operations minimum * Electrical 
Service Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Analog Timer 120VAC 1-10 Second DPDT 21646-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC100-120 105 
8-Pin Relay Socket for H3JA/HSCX-LB Series 2883-№0 10.30 927 8.24 | P3G-08 
Panel Mount Adapter for H3JA Series Z886-ND 5.53 4.98 4.42 | Ү92Ғ-31 


Relay Timers Series НЗҮМ — Analo 


Features: 


* DPDT and 4PDT control output * Improved miniature timer relay that operates 
in 4 selectable modes: ON-Delay, Interval, Repeat Cycle, ON-Start (selectable by 
dip switches) * Independent Power-ON and Time-Up indicators show relay status 
instantly * Control Outputs: DPDT: 5A at 250VAC, resistive load; 4PDT: 3A at 
250VAC, resistive load * Repeat Accuracy: +1% FS max. 
* Setting Error: +10%+50ms FS тах. * Operating Temperature: -10°C to 50°C 
* Mechanical Service Life: 10,000,000 operations min. * Electrical Service Life: 


g 


Time Totalizer 


Omron's self-powered time totalizer displays cumulative time by 
counting the output signals received from a sensor. When the proper 
input has been applied, the timing circuit is enabled allowing the timer 
to start, disabling the inputs will stop the timing sequence. Key protect 
Switch to prevent front resetting. New black case. Replaceable Battery. 
Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in 
battery) * Input: AC/DC voltage — 24 to 240VAC, or 6 to 240VDC at 
"High" (logic) level, 0 to 1.5VAC, or 0 to 2VDC at "Low" (logic) level. 


DC voltage — 4.5 to 30VDC at "High" (logic) level, O to 2VDC at "Low" 
(logic) level. No-voltage — Max. short-circuit impedance: 10kQ max. 
Short-circuit residual voltage: 0.5Vmax. Minimum open impedance: 500kO min. * Reset Time: 20 ms reset signal. 


* Terminal: Screw type * Instruction sheet included 


УУ Ф C€ 


Type of Time Digi-Key Price Each 0тгоп 
Input Range Features Part No. 1 25 50 Part No. 
No-Voltage 0 ~ 999999.9h | w/o Backlight Z870-ND 5849 5446 50.55 | H7ET-B 
DC Voltage only | 0 ~ 999999.9h | w/o Backlight Z872-ND 58.49 5446 50.55 | H7ET-BV 
AC/DC Voltage | 0 - 999h59m59s | w/o Backlight Z874-ND 7540 69.82 65.17 | H7ET-FBV1 
AC/DC Voltage 0 ~ 999999.9h | w/o Backlight Z875-ND 75.40 69.82 65.17 | H7ET-FBV 
DC Voltage Input) — 9999h59.9m w/o Backlight 21149-ND 63.89 5946 55.22 | H7ET-NV1-B 
DC Voltage Input| _ 999h59m59s | with Backlight 21150-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ET-NV1-BH 
Count Totalizer 


Omron's self-powered totalizing counters feature either no-voltage inputs, 
DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in both 1KHz 
input for high speed, no chatter input signals or 30/20Hz inputs for relay 
and switch (high chatter) inputs. * Operating mode: up count * Display: 
LCD Digital, 0.2 in. high. New Black case. Replaceable battery. 

Specifications: • Supply Voltage: Not required (powered by built-in 
battery) * Input: AC/DC voltage — 24 to 240VAC/VDC =10%, 50/60Hz, or 
6 to 240VDC +10% at “High” (logic) level, 0 to 2.4VAC +10%, 50/60 Hz, or 


0 to 2VDC at "Low" (logic) level * DC Voltage — 4.5 to 30VDC at "High" (logic) level, 0 to 2VDC at "Low" 
(logic) level * No-Voltage — Maximum short-circuit impedance: 10КО max. * Reset Time: 20ms reset 


signal. * Instruction Sheet Included. 
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DPDT: 500,000 operations min.; 4PDT: 200,000 operations min. For mounting No.of| Typeof | Counting | Terminal | Reset Digi-Key Price Each Omron 
socket, use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT). Digits Input Speed Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
8 |Мо-Уойаде | 30/1 kHz | Screw | Electrical | Z861-ND 47.92 4437 4142 | H7EC-B 
БЕК Price Each 0 DC Voltage | 30/1 kHz | Screw | Electrical | Z865-ND 49.80 46.11 4304 | H7EC-NV-B 
КОШ DRE а ЯШЫШ ey | ашы 8 АСОСУОЬ 208: | изн Bot 7867-ND — 4980 4611 4304 | H7EC-FBV 
‘oltage ernal -ND* NV- 
Relay Timer Analog 0-10 Minute DPDT Z1134-ND 41.34 3828 3573 | НЗҮМ-2 AC100-120 5 input | ЗОН; | Screw | "Manual МЕД 58480 5416 — 5055 | H7EC-NV-BH 
Relay Timer Analog 0-10 Hours DPDT 21135-40 — 4134 3808 3573 | H3YN-21AC100-120 *Backlight 24 VDC 
Relay Timer Analog 0-10 Minute 4PDT 21136-ND — 4228 3915 3654 | НЗҮМ-4 AC100-120 
Relay Timer Analog 0-10 Hours 4PDT 21137-ND 4228 3915 3654 | НЗҮМ-41 AC100-120 
Tachometer Counters мес 


Solid State Relay Timers 
Series H3CR — Analog 


Features: 

* Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 
* Use for delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built-in 
DPDT relay switches when timing cycle is complete. Wide input voltage 
ranges from 100 to 240VAC or choose 24 to 48VAC/12 to 48VDC * Three 
external signal inputs for remote control of the timer. * Timing Functions: 
ON-delay, Repeat cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay, Signal OFF-delay, 


Interval. Specifications: е Supply Voltage: 100 to 240VAC, or 24 to 48VAC/12 to 48DC • Operating Volt- 
age: 85% — 110% of rated supply voltage * Control Output: Type - DPDT relay, Max. load - БА, 250VAC, 
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Min. load - 10mA, 5VDC * Repeat Accuracy: +0.3% full scale max., except in 1.2 range +0.3%, +10ms. 


Omron's self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with various input types available. Select- 
able multiplier/divider network allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing gasket 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Analog Timer 120/240VAC Time Selectable DPDT | Z876-ND 58.49 54.16 50.55 | H3CRAAC100240DC100125 
Analog Timer 24VDC/AC Time Selectable DPDT | Z997-ND 58.49 5416 50.55 | H3CRAAC24-48/DC12-48 
Track Mount Relay Socket for H3CR Series Z884-ND 12.33 11.10 9.86 | P2CF-11 
Protective Panel Cover, Black For H3CR 2929-ND 4.04 3.75 3.50 | Y92P-48GB 


Relay Timers Series H5CX — Digital 


Features: 


* Field-selectable time ranges from 0.001 second to 9999 hours * High- 
visibility alphanumeric LCD display has 11.5mm 
high characters and built-in backlight • Precision control possible to 0.001 
second * 10-year battery back-up * Selectable elapsed time (UP) and 
time remaining (DOWN) display * Timing functions: 11 selectable, 
including ON-delay, repeat cycle, OFF delay, interval, and one-shot 
* Contact Type: SPDT relay * 11-Field selectable timing modes for a wide 


variety of applications * Twin-timer function included in one unit to meet a wide range of cyclic control 
applications * Programmable display color to alert any output status change * All parameters can be set via 
front membrane keys or DIP switches Specifications: * Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60Hz * Operat- 
ing Voltage: 85%-110% of rated voltage * Relay Control Output: Max. load - БА, 250VAC; Min. load - 
10mA, 5VDC * Repeat Accuracy: Power start +0.01%, Signal start - =0.005% • Memory Function: Retains 
preset values for 10 years at 25°C » Operating Temperature: 14° to 131°F (-10°C to 55°C) * Mechanical 
Service Life: 10 million operations min. * Electrical Service Life: 100,000 operations min. at 5A, 240VAC, 


resistive load (p.f. = 1) 
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Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 |PartNo. 
8-Pin Octal Socket, w/Backlight Time Selectable 21644-ND 115.57 107.01 99.88 | H5CX-L8-AC100-240 
Screw Terminal, w/Backlight Time Selectable 21645-ND 135.30 125.28 116.93 | H5CX-A-AC100-240 
Panel Mount Adapter for H3CR/H5CX-L8 Series Z885-ND 10.30 927 8.24 | Y92F-30 
8-Pin Relay Socket for H3JA/H5CX-L8 Series 2883-ND 10.30 927 8.24 | P3G-08 


and panel mounting bracket. Screw terminal connections. 4 digits. 


Max. Counting 24 VDC Type of Digi-Key Price Each Omron 
Speed Backlight Input Part No. 1 25 50 Part No. 
1kHz — No Voltage 71145-М0 63.89 5916 55.22 | H7ER-N-B 
1kHz — DC Voltage 71146-М0 63.89 5916 55.22 | H7ER-NV-B 
1kHz Yes DC Voltage 71147-М0 69.53 64.38 60.09 | H7ER-NV-BH 
Counter —— = 
Accessories | in 
Horizontal Vertical 5 ІШ 
Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No 
Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series 2998-ND 3.29 3.05 Y92F-75 
Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 3.29 3.05 Y92F-76 


H3DE Relay Timers DIN Rail 


Features: “ Slim design for track mounting * Wide AC/DC power supply range (24 
to 230VAC/DC) * Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes 
(H3DE-S) to cover a wide range of applications * Finger protection terminal block 
* Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal or 
Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: Signal 
OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: One-shot 


(Single or Power) For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
DIN Mount Timer — 8 Mode SPDT | Z1138-ND 42.99 39.81 37.15 | H3DE-M1 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer - 8 Mode DPDT | Z1139-ND 52.62 48.72 45.48 | H3DE-M2 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer - 4 Mode SPDT | Z1140-ND 32.65 30.24 28.22 | НЗОЕ-$1 AC/DC 24-230 
DIN Mount Timer - 4 Mode DPDT |Z1141-ND 42.99 39.81 37.15 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 


Programmable Weekly Timer 


Large LCD display with 7 day x 24 hour programming. Perfect for controlling On-Off 
cycles for lighting, industrial and security. Two independent 15A control circuits and 
16 step front program options allows fast and easy program changes. Wire 


connections are made by screw terminals from either the front or the back. 


* Timer may be wall mounted, recessed into panel or din rail mounted. * All mounting 
hardware and instructions are included. * Optional protective hard plastic cover 


prevents accidental resetting and protects from dirt and water. 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Programmable Timer 100-240VAC w/Manual Override |Z1000-ND 187.92 174.00 | H5L-A 
Clear Protective Cover (Hard Plastic) for H5L-A Z1001-ND 10.25 9.17 | 00-907062-002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


Multifunction Preset Counters 


Omron's multifunction counters feature large reverse-lit LCD which 
can be programmed to change from green to red (or red to green), 
providing long-range status information. H7CX counters allow users 
to choose between batch counter, dual counter, single or dual stage 
preset counter, tachometer or totalizer operation. To maximize the 
versatility, additional features such as counting speed, count direc- 
tion, input and output type can also be configured by the user. oA G CC 
Features: * Highly visible display with backlit negative transmissive 
LCD * NEMA4/ IP66 compliance * 1-Stage Counter “Сазе Color: Black * Reset Indicator: Orange * Key 


OMRON. Digital Daily Timer 


* Precise control of both regular and special ON/OFF times * Can be set 
for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation 

Specifications: * Operation: 1) Daily operation (Multiple-day operation 
possible) 2) Pulse-output operation (pulse width can be set in units of 1 
second from 1 to 59 seconds and in units of 1 minute from 1 to 60 
minutes) 3) Partial operation on specified day 4) Forced ON/OFF 
operation * Repeat accuracy: +0.01% * Memory protection: 5 years 
min. * Life expectancy: 50,000 operations min. (15A, 250VAC, resistive 


Protection Indicator: Orange * Input: 12VDC * Output Type: Contact * Supply Voltage: 100 - 240VAC 
load) * Operating Temperature: -10C° - 55*C ALE 9 Р put typ рру 9 
Fe Т Digi-Key Price Each Ümron 
Y Digi-Key ay an ron Description Part No. 1 — 25 50 |PartNo. 
Description PartNo: Й 25 LOG Six Digit, Screw Terminal Counter, Red/Green 71661-ND 156.91 145.29 135.61 | Н7СХ-А-АС100-240 
Digital Daily Timer 100-240УАС Z1142-ND 156.91 145.29 Н5Е-В Six Digit, 11-Ріп Octal Socket Counter, Red Z1662-ND 165.37 153.12 142.92 | Н7СХ-А11-АС100-240 


Digital Temperature Controllers 


Ф Compact and Intelligent 1/32 DIN Temperature Controller • Water- 
resistant: Construction: NEMA4 

Specifications: * Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60 Hz * Operating 
temperature: -10°С - 55°С * Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, 
U, N, R, S, B * Control output: Relay output: SPST-NO, 250 VAC 2A 
(resistive load) * Indication accuracy: Thermocouple: (+0.5% of 
indicated value) * Voltage output: 12VDC (PNP), max. load current: 
21тА, with short-circuit protection 


Programmable Daily/ Weekly Timer 


* AM/PM display * Field- adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output • A 
different program possible each day * Wide supply voltage range * Two 
independent 15A control circuits with manual override * Battery backup for 
memory protection * Automatic or manual operation following power failure 
Specifications: « Supply voltage: AC 100 to 240V * Long-term error: +15 
seconds per month * Max load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: 
Terminal screws * Min. load: 100mA, 5VDC * Operating temperature: -10°С 
to 55°С Repeat accuracy: +0.01% “ 50,000 operations minimum, 15A, 
250VAC, resistive load 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 Part No. 


Digi-Key Price Each Omron Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 144.70 133.98 | ESGN-Q1TC AC/DC24 
Description Part No. 1 25 Part No. Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 144.70 133.98 | ЕБОМ-О1ТС АС100-240 
а Е а Digital Temperature Controller Relay Output | Z1132-ND 144.70 133.98 | ESGN-R1TC AC/DC24 
Digital Daily/Weekly Timer 100-240VAC — | Z1143-ND 201.07 186.18 |Н55-В Digital Temperature Controller Relay Output | 21133-М0 144.70 133.98 | ESGN-R1TC АС100-240 
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Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manu- 


facturers to measure equipment usage for preventive maintenance, scheduling, Operating OperatingiVoitage DigiKey uso = dn Curs 

warranty validation and renting/leasing. No moving parts or motor driven digits | Fig. Mode DC AC Reset Part No. 1 10 Part No. 

to wear out. Non-volatile memory can be powered down and not lose hours 1 | Hour Meter 12-48 20-60 Elect 267-1001-ND 31.00 27.90 | 701QR00101248D2060A 
counted. Counting starts with enable connection and counts display when power Hour Meter | 48-150 100-230 Elect 267-1002-ND 31.00 — 27.90 | 701QR001048150D100230A 
is applied to the meter, extemal reset 1s standard. The-ceunters.can bo used РИ 42:48 20-60 Elect 267-1003-ND 22.00 19.80 | 701FR00101248D2060A 
Meu Кы ыы Ua and вару витр; гопа озира он Hour Meter | 48-150 100-230 | Elect 267-1004-ND 22.00 19.80 | 701FR001048150D100230A 
+ Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5mm digit Hour Meter | 12-48 20-60 Elect 267-1005-ND 28.00 25.20 | 701DR00101248D2060A 
height * Compact size ideal for electronic subassemblies * Wide voltage range | з | HourMeter | 48-150 100-230 | Elect 267-1006-ND 28.00 25.20 | 701DR001048150D100230A 
< AC/DC operation on most products * Input Frequency of 500 Hz on DC Counter 12-48 20-60 Elect 267-1007-ND 28.00 25.20 | 708DRO00101248D2060A 
counters; 1 Hz on AC/DC counters * Exceptional reliability due to non-volatile Counter 48-150 100-230 Elect 267-1008-ND 28.00 25.20 703DR001048150D100230A 
(EEPROM) memory which can retain data for 25+ years * Resettable option. Hour Meter 5-12 = Elect 267-1009-ND 21.50 19.35 | 701PR-102 

700 and 701 Series: 6-digit Hour Meter module with 5mm (.197") high digits, | д | Hour Meter | 12-48 = Elect 267-1010-ND 21.50 19.35 | 701PR-112 

non-backlit SPECIFICATIONS: Resolution: 99,999.9 hrs. Accuracy: «0.196 Counter 5-12 = Elect 267-1011-ND 21.50 19.35 | 703PR-102 

hrs. Mechanical Shock: SAE J1378, 55g Operating Temperature: -40°C Counter 12-48 = Elect 267-1012-ND 21.50 19.35 | 703PR-112 

~ 85°C Storage Temperature: -50°C ~ 90°C Hour Meter | 48-150 100-230 Non 267-1026-NDt 18.00 1620 | 700LN001N48150D100230A 
703 Series: 6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197") high digits, non- 5 | Hour Meter 12-48 = Non 267-1027-NDT 18.00 16.20 | 701LNOO1N1248D 

backlit. SPECIFICATIONS: Resolution: 999,999 Counts Accuracy: +1 count Hour Meter | 12-48 20-60 Non 267-1028-NDT 18.00 16.20 | 700LNOO1N1248D2060A 
Mechanical Shock: SAE J1378, 55g Operating Temperature: -40°C ~ 85°С 

Storage Temperature: -50°C ~ 90°C T Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND. Contacts: 20AWG - 24AWG - WM1837-ND; 26AWG - 30 AWG - WM1838-ND 


NEW! enGage™ ІІ Dual Automotive and Industrial Meters 


The Curtis enGage Il is a dual function microprocessor based display. They are 
pre-defined to monitor multiple combined functions such as battery voltage and 
equipment run time, fuel level and equipment run time, temperature and 
equipment run time, pressure and equipment run time or maintenance status 
with total hour meter displayed. Perfect for monitoring Industrial and 
Commercial vehicles, outdoor power and equipment, Industrial cleaning 
equipment, generators, battery condition of electric powered devices and 
monitoring scheduled maintenance. Display also offers a flashing LED warning 
and separate FET output when levels or maintenance times are getting near 
limits. Values are maintained with EEPROM non-volatile memory that allows 


power to be completely removed from display. Run-time starts when power is Programmable 
applied. Mounts in a round 2" mounting hole. IP65 Sealed front and rear. Battery Voltage Fuel Level Pressure Maintenance Monitor 
Includes mounting bracket. Inputs are resistive type inputs. 
Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 Battery Voltage and Run Time Meter with Low Voltage Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1029-ND 52.50 47.25 39.36 3001R-97X-0001 
2 Fuel Level and Run Time Meter with Low Fuel Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1030-ND 61.00 54.90 45.74 3011R-07X-0001 
3 Temperature and Run Time Meter with High Temperature Warning Indicator. 12VDC Supply 267-1031-ND 61.00 54.90 45.74 3011R-17X-0001 
4 Pressure and Run Time Meter with Low Pressure Warning Indicator. 12 VDC Supply 267-1032-ND 61.00 54.90 45.74 3011R-27X-0001 
5 Programmable Maintenance Monitor and Hour Meter with Maintenance Due Warning Indicator. 12-48VDC Supply 267-1033-ND 102.00 91.79 76.47 3003R-67X-0001 
— | Amp Connector Harness Assembly for enGagell Meters, 5" Wires with Round Snap Receptacles 267-1034-ND 20.00 18.00 15.00 17631800-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ross 1629 


MARTEL Digital Panel Meters 


L 


When choosing a Martel Panel Meter for your application, be aware of the difference between standard 
versions and “single-ended” versions designated by the suffix “S”. Use standard versions with floating 
(isolated) input signals and use single-ended (S-type) versions when the signal to be measured shares the 


same ground as the meter's power supply. 


1.89(48.01)- 


Panel Cutout: 
87 х 1.77” 
22.10mm x 44.96mm 


DPM125 LCD Legacy Series 


The DPM125 features auto-zero, auto-polarity, 
200тУ fsr, 12.5mm digit height, low battery 
indication and selectable decimal points. The 
meter will plug directly into a 12-pin SIL socket 
or can be panel mounted using snap-in bezel 
provided. 


2.36(59.94) -| Panel Cutout: 


1.26" x 2.44" 
32.00mm x 61.98mm 
External Bezel 


DPM600 LCD Legacy Series 


The DPM600 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV-2V-20V fsr, 12.5mm digit height, 
adjustable low battery indication, selectable 
decimal points and 12 user-selected annun- 
ciators. The meter has 36 pins for PCB 
mounting or can be panel mounted with optional 
bezel (p/n MB10). 


|-2.83(71.88)-| 
Panel Cutout: 


1.3" x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


Panel Cutout: 
1.06" x 2.24" 
26.92mm x 56.90mm 


DPM500 LCD Legacy Series 


The ОРМ500 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV-2V-20V fsr, 12.5mm digit height, low 
battery indication, selectable decimal points and 
10 user-selected annunciators. The meter will 
plug into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. Also 
available with LED backlight. 


|— 2.83(71.88) | 


Panel Cutout: 
1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM2000 LCD Legacy Series 


The DPM2000 features auto-zero, auto-polarity, 
200mV~2V~20V fsr, 15mm digit height, ad- 
justable low battery indication, selectable 
decimal points and 12 user-selected annun- 
ciators. The meter will plug into a 40-pin DIL 
socket or can be panel mounted using snap-in 
bezel provided. 


DPM40 LED Series 


The DPMAO features auto-zero, auto-polarity, 
200mV~2V~20V fsr, 11mm LED digit height and 
selectable decimal points. The meter is supplied 
with a bezel and filter to give a high contrast 
display. 


Digi-Key Price Each Martel 
Supply Input Part No. 1 5 10 Part No. 
7.5-15 200mV 227-1007-ND 64.90 61.66 58.41 DPM125 
7.5-15 200mV 227-1008-ND 82.24 78.13 74.02 DPM125L 
7.5-15 20V 227-1011-ND 71.34 67.78 64.21 DPM500-20 
3.6-6.5 2V 227-1016-ND 79.78 7580 71.81 DPM500S-2 
3.6-6.5 20V 227-1017-ND 79.78 75.80 71.81 DPM500S-20 
5-15 200mV 227-1021-ND 77.30 73.44 69.57 DPM600 
5-15 20V 227-1023-ND 77.30 73.44 69.57 DPM600-20 
5-15 200mV 227-1027-ND 71.88 68.29 64.70 DPM2000 
5-15 2V 227-1028-ND 71.88 68.29 64.70 DPM2000-2 
5~15 20V 227-1029-ND 71.88 68.29 64.70 DPM2000-20 
5 200mV 227-1030-ND 91.96 87.37 82.77 DPM40 
5 2V 227-1031-ND 91.96 87.37 82.77 DPM40-2 
5 20V 227-1032-ND 91.96 87.37 82.77 DPM40-20 
Bezel for DPM 600 227-1033-ND 3.50 3.33 3.15 MB10 


The DPM1, 2 and 3AS-BL features 200mVDC 
measurement with auto-zero and auto-polarity. 
Decimal points are user selectable. The DPM1, 2 
and 3AS-BL features a negative rail generator 
which enables the meter to measure a signal 
referenced to its own power supply GND. LED 
backlighting ensures excellent readability under 
low light conditions. The design of the housing 
allows the module to be easily snapped into a 
panel. The modules low cost means it will suit high 
and low volume applications. The DPM1, 2 and 
SAS-BL is intended to replace the DPM1, 2 and 3 
and DPM1, 2 and 35, requiring only minor circuit 
modifications. 

Features: 

* 5.5mm (0.22") Digit Height * 200mVDC Full 
Scale Reading * 3.0-7.5V or 6.0-15.0V Operation 
Ф Auto-zero and Auto-polarity “ Programmable 
Decimal Points * LED Backlighting 


FS 148180 — 


DPM 1 


"732(18.59) 


DPM 2 


.878(22.30) 


Rear View 
DPM 1 and 2 


| 1-575(40.01) —4 


ОРМЗ 


4.075(27.31) 


Rear View 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5 10 | Рам Мо. 
Mini 5.5mm LCD Universal Meter with Backlight | 227-1047-ND 54.86 52.12 49.38 | DPM1AS-BL 
Mini 8.2mm LCD Universal Meter with Backlight | 227-1048-ND 59.56 56.59 53.61 | DPM2AS-BL 
Mini 11mm LCD Universal Meter with Backlight | 227-1049-ND 62.70 59.57 56.43 | DPM3AS-BL 


3.5 Digit Voltmeters 


This range of voltmeters has LCD and 
LED options. The 12 pin dual-in-line 
connection versions are compatible with 
competing meters. Two lower cost 
versions (LCD, 9-pin and LED, 8-pin) 
are more suited to new designs. The 
whole range includes full-scale reading 
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+200mVDC with a typical accuracy of е no 
e a Oca 


0.1% (+1 count). Each module is 1.38” 
(35.05mm) width x 0.88” (22.35mm) 
height. Low cost means it will suit high 7 
and low volume applications. 
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Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Mini Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1050-ND 62.62 SP100 
Mini LCD Voltmeter, Grn/Yel Backlight, 200mV Input 227-1051-ND 48.58 SP200 
Large Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1052-ND 53.30 SP300 
Large LCD Voltmeter, Grn/Yel Backlight, 200mV Input 227-1053-ND 40.44 SP400 


QM Series 2-Wire Panel Meters 


The QM Single Mounting Hole Series meters are Nema 4 rated meters for simple commercial and industrial 
applications. To install, the user need only drill a single 7/32” (5.5mm) hole in the panel. A rubber seal is 
included, providing splashproof protection for the unit when fitted to the meter during installation. Comes with 
meter, mounting nut, washer and panel seal. All meters have reverse polarity protection. 

QM Voltmeter: 2 wire volt meter powered from the voltage that it is measuring. Only valid readings are 
displayed. The module indicates “LO” at voltages below 4V and “HI” at above 25V (40V for QM100V-40). 
* Measured Input Voltage: 4~25VDC (QM100V), 4-40VDC (QM100V-40) * Supply Voltage: 3-50VDC 
* Sample Rate: 3 samples /second * Operating Range: 0°С-50°С 

QM Thermometer: A dual inside (sensor included) and outside (sensor required) digital thermometer that 
can display temperatures in either Fahrenheit or Celsius. * Internal Sensor: 14°F~122°F (-10°C~50°C) * Ex- 
ternal Sensor: -4°F~428°F (-20°С-220°С) * Operating Range: -10°С-50°С * Supply Voltage: 4-28VDC 

QM Hourmeter: Automatically blanks the leading zeros for easy reading and display of hours and 1/10 
hours. An output is provided that pulses high after every hour. Features trip and total time range. * Res- 
olution Range: 9,999.9 hour or 99,999 hour. * Supply Voltage: 5-27VDC * Operating Range: 0°C~50°C 
QM130M Digitalized Analog Gauge: Ап LCD analog gauge that looks similar to an analog voltmeter. А 
moving needle illustrates a quick confirmation of meter levels and changing colors allow quick visuals of 
meter status. This meter сап be scaled for reading voltages or currents. * Supply Voltage: 5~12VDC * Res- 
olution: 125mVDC * Full Scale Reading: 1VDC 

QM140V Scalable Meter: A universal 0-200mV input meter that with scaling resistors is able to measure 
200mV/uA, 2V/mV and 20V/mA ranges. Trim pot calibration included on rear of meter. * Supply Voltage: 
7.5V-15VDC • Sample Rate: З samples/second * Operating Range: 0°С-50°С 


(Rear View) 
2 Wires - 12.0 (30cm) 


Nut 
Washer 
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Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Voltmeter 4 - 25VDC, 100тУ res 227-1042-ND 34.04 QM100V 
Voltmeter 4 ~ 40VDC, 200mV res 227-1054-ND 38.94 QM100V-40 
Thermometer, Inside/Outside -10°C ~ 50°C 227-1043-ND 34.04 QM110T 
Hourmeter; 9,999.9 hrs trip/totalized time 227-1044-ND 34.04 QM120C 
LCD Analog Gauge, moving LCD needle 227-1045-ND 27.22 QM130M 
Universal Scalable Meter, Volt/Current 227-1046-ND 47.64 QM140V 


3.5 Digit Panel Meters 


This range of meters is the low cost solution for a wide range of OEMs and Panel Builders. The DPM35 is 
available with either red or green LEDs and has an optional mounting bezel (BEZ35). The DPM65 has a 
reflective LCD display and comes with a snap-in bezel. 

Inputs: е Ranges: +200.0mV, +2.000V, +20.00V * Configuration: 035 Series: Bipolar differential; 065xS 
Series: Bipolar, single-ended; (INLO internally referenced to supply GND) * Protection: x350VDC (+100VDC 
on 200mV range) * Impedance: >1 Megohm (>10 Megohm on 200тУ range) 

Power Supply: * Voltage: 5VDC (45%) 

Performance: * Accuracy: +(0.1% +1 count) typical; +(0.2% +2 counts) maximum * Temperature 
Coefficient: +100 ppm per °C typical е Operating Range: 0°С-50°С » Storage Range: -10°С-60°С 
Mounting: * 035 Series: Window mount or bezel mount with optional bezel * 065 Series: Snap-in bezel 
mount * Connection: 10 pins, 0.025" (.635тт) square on 0.1” (2.54mm) centers 


035 Series - Window Mount 


065 Series Snap-in Panel 


| 2.52 (64) — 075 je 9% |= 0.33(8.5) 
(19) _ = 2369 —+| 022 f 
[9 Ке! .025(0.65) № (56) 10 
square (26) 
Z pns E: 
© 90 DU 9 
1.6) 1 0.26(6.6) 
[— 1.98 (50.3) — КЕТЕ (69) 
Optional Bezel Meter 
Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5. 10 Part No. 
DPM Red LED, 200mV, 035 Series 227-1034-ND 46.00 4370 41.40 DPM35R 
DPM Grn LED, 200mV, 035 Series 227-1035-ND 4600 43.70 41.40 DPM35G 
DPM Reflective LCD, Differential, 065 Series | 227-1036-ND 46.00 43.70 41.40 DPM65 
DPM Reflective LCD, Single-rail, 065 Series | 227-1037-ND 46.00 43.70 41.40 DPM65S 
Optional Snap-in Bezel for DPM035 Series 227-1038-ND 3.17 3.07 2.98 BEZ35 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


Cn Digital Panel Meters 


Industries 


Fig. 1 — 1/8 Din Big Digit Panel Mount 


@ 


Fig. 4 — Snap-in LCD 
1" (25.4mm) CUT-OUT! 


Bezel Kit Included 


CTON Digital Panel Meters are low cost, professional looking meters for industrial and OEM applications. Voltmeter versions 
feature autozero on powerup and can read both positive and negative DC voltages. Selectable decimal points allow easy voltage 
readings. LCD versions are available in either non-backlit (std LCD) or backlit (Red, Green or Blue) for low light viewing. CTON's 
4-20тА loop type meters are intended to interface with sensor inputs that require power from the meter to operate. Sensors 
such as temperature, pressure, gas, airflow vibration, etc. can be used for loop meter monitoring. Use LCD meters for low power 
applications and long lifetimes or use LED versions for easier viewing in varying light conditions and different angles. 


3.5 Digit LCD Specifications: • Decimal Point: User selectable 3-position • Full Scale Ranges: +200mVDC, 
+2VDC, +20VDC • Power: 9 VDC isolated Ф 180рА, 5VDC (9 3mA ” Conversion Rate: 2.5 per second * Storage 
Temperature: -10°C to 50°C • Type: Surface Mount “ Pins: 13 or 10 pins, .64тт square оп 2.54mm centers • Backlit 
Power Options: +5 VDC, «5%, Red 165mA typical (200mA max.); Green 115mA typical (160mA max.) • Backlit 
Connections: Standard 2 solder pads * Styles: Surface/window or snap-in bezel mount 


Miniature LCD Specifications: « Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, р, Мо, КО, V, 
A, HOLD * Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Range: Standard +200mVDC, «2VDC * Power: 9VDC 
isolated (7.2-15V) at 150A, 5VDC € 5mA = Conversion Rate: 2.5 per second • Storage Temperature: -20°C to 70°С • Type: 


Fig. 2 — Window/Surface Mount LCD 


Fig. 3 — Snap-in LCD 


Backlit 


0.5 X 
0.25 Pins 
ad 
т] 


ШЕ 


8.5. 


CDPM190 СОРМ590 


Snap-in Bezel Mount “ Pins: Standard 26 pins, .46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: * Annunciators: 9/00 powered meters һауе "BT" when power <7.2VDC * Decimal Point: User 
selectable 4-position “ Hold: Standard feature • Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC * Power: 9VDC isolated  1mA, 5VDC 
@ 3.5mA * Conversion Rate: 2 per second • Storage Temperature: -10°C to 60°С • Types: Surface/window mount “ Pins: 13 pins, 
.64mm square on 2.54mm centers 


3.5 Digit LED Specifications: * Туре: 7-segment light emitting diode (LED) • Digits: 0.56" (12.7mm) height * Color: Green or Red 
e Polarity: Displays (-) automatically • Decimal Point: User selectable 3-position • Over/Under Range: Over range displays "1" and 
under-range displays “-1” • Hold: Standard feature * Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC • Configuration: Bipolar, fully 
differential • Power: +5VDC, +5% at 200mA • Conversion Rate: З per second • Zeroing: Automatic • Operating Temperature: 0°C to 
50°C • Storage Temperature: -20°C to 70°C * Relative Humidity: 0 to 95% non-condensing * Type: Bezel Mount “ Pins: Standard 10 
pins, 64mm square on 2.54mm centers • 5-Year Unconditional Warranty 


Process Meter Specifications: • Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit * LCD and гей or 
green LED e Fully scalable • 3000 Impedance, nominal 


Use Use 
Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable 
Fig.| Supply Input Color Part No. 1 10 50 Рай №. | Assy. Fig. |Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. 

1/8 Din Big Digit 3.5 LCD Flat Pack 3.5 Digit LCD 
+5 200mV - CDPM801A-ND° 56.90 5406 4979 | DK801A | Incl E 200mV = CDPMI71-ND§* 3790 3601 3347 | DK171 = 
E 2V - CDPM802A-ND° 56.90 5406 4979 | DK802A | Incl ш ў ш 
+9 2V СОРМ172-М06% 37.90 3601 33.17 | DK172 

E 20V - CDPM803A-ND° 56.90 5406 4979 | DK803A | Incl Ў 90V _ E RR IS 3700. 3601 (3347 | ркітз _ 

1 | Loop | 420m | — CDPMB807A-ND« 66.40 63.08 5810 | DK807A | — К Š ў | ; 

Loop | 4-20тА | - Blue CDPM757B-ND 7850 7458 68.69 | DK757B | — +9 200mV = CDPM174-NDf* 3790 3601 3317 | DK174 = 
Loop | 4-20тА | - Red CDPM857B-ND 66.40 6308 5810 | DK857B - 6 | +9 2V = СОРМ175-М0{* 37.90 36.01 3317 | DK175 = 
Loop | 4-20mA |-Green|  CDPM957B-ND 66.40 63.08 5810 | DK957B | — 49 20V = CDPM176-ND£* 37.90 3601 3347 | DK176 — 
Range Selectable +5 200mV — CDPM177-NDt1* 37.90 36.01 3317 DK177 — 

12/24V |5/10V/200mV| — CDPM809-ND« 66.40 6308 5810 | DK809 - +5 2V — CDPM178-NDł° 37.90 3601 33.17 | DK178 — 

+ | 12/24V 5/10V/200mV - Blue CDPM759-ND 78.50 7458 68.69 | DK759 — +5 20V — СОРМ179-М03% 370 3601 3317 | DK179 - 
12/24У |5/10V/200mV | - Red CDPM859-ND 66.40 6308 5840 | DK859 - 7 " T Z 
12/24V |5/10V/200mV |- Green|  CDPM959-ND 6640 63.08 5810 | DK959 Bezel Kit for ОКИ Sarias аа CDRMINO:ND 330-— 5,61. ду | DH 

1/8 Din Big Digit 3.5 LED Window/Surface Mount 4.5 Digit LCD 
+5 200mV Red CDPM851A-ND 56.00 5406 4979 | DK851A | Incl. %5 200mV = CDPM702-ND* 4740 4503 4148 | DK702 | J4C13 
+5 2/ Red CDPM852A-ND 56.90 5406 4979 | DK852A | Incl 7 5 2V = СОРМ703-№0• 4740 4503 4148 | DK703 | J4C13 
+5 20V Red CDPM853A-ND 56.90 5406 4979 | DK853A | Incl +9 200mV — СОРМ704-№0• 4740 4503 4148 | DK704 | J4C13 

1 13240 | 420mA | Red CDPM857A-ND 66.40 63.08 5810 | DK857A | Incl +9 2V = CDPM705-ND° 47.40 4503 4148 | DK705 | 24013 

GEGEN “е ик еп ш =m 
13 гал E ЕН 7 š un 5 | 200mv | — | CDPM710-ND 4740 4503 4148 | DK710 | J4C13 
+5 20V Green CDPM953A-ND 56.90 5406 4979 | DK953A | Incl 

+24V | 4-20mA | Green | _ CDPM957A-ND 6640 6308 5810 | DK957A | Incl за 2V = CDPM711-ND» 47.40 4503 4148 | DK711 | J4C13 

Window/Surface Mount 3.5 Digit LCD +5 20V - CDPM712-ND° 4740 4503 4148 | DK712 | J4C13 

+9 200mV - CDPM101-ND° 3790 3601 3347 | DK101 | J4C13 3.5 Digit LED 
49 2V - CDPM102-ND« 3790 3601 3317 | DK102 | J4C13 +5 200mV | Green CDPM601-ND 37.90 3601 33.17 | DK601 | ЛС10 
+9 20V = CDPM103-ND« 37.90 3601 33.17 | DK103 | J4C13 +5 2V Green CDPM602-ND 37.90 3601 33.17 | DK602 | J1C1O 
+5 200mV - CDPM301-ND° 3790 3601 3317 | DK301 | J1C13 в | 5 20V Green CDPM603-ND 37.90 3601 33.17 | DK603 | 01с10 
+5 2V = CDPM302-NDe 3790 3601 3317 | DK302 | Л013 45 200mV Red CDPM604-ND 37.90 3601 33.17 | DK604 | J1C10 

21-9 20V = CDPM303-ND° 3790 3601 3317 | DK308 ЛОЗ +5 2V Red CDPM605-ND 3790 3601 33.17 | DK605 | J1C10 

15 d een EDEMBSTAND PUT 4505 A в meo ЛЫ +5 20V Red CDPM606-ND 3790 3601 33.17 | DK606 | J1C10 

+ reen - z i К Sur 

+5 200mV  |-Green| CDPM431-ND 4740 4503 4148 | DK431 | J1C13 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED 

+5 2V -Green|  CDPM432-ND 47.40 4503 4148 | DK432 | J1C13 +5 200mV | Red CDPM630-ND 4360 4142 3815 | DK630 - 

+5 200mV | -Red CDPM531-ND 4740 4503 4148 | DK531 | J1C13 +5 N Red CDPM631-ND 43.00 4142 38.15 | DK631 - 

+5 2V - Red CDPM532-ND 4740 4503 4148 | DK532 | J1C13 +5 20V Red CDPM632-ND 4360 4142 3815 | DK632 - 
Snap-in 3.5 Digit LCD +5 200mV | Green CDPM633-ND 43.60 41.42 38.15 | DK633 - 

+5 200mV - СОРМ500-№0• 37.90 3601 3317 | DK500 | J1C13 91+ 2V Green CDPM634-ND 43.60 4142 3815 | DK634 = 

+5 2V = CDPM501-NDe 37.90 36.01 33.17 | DK501 J1C13 +5 20V Green CDPM635-ND 43.60 4142 3845 | DK635 — 

3 ie LT = Сама ноу т pu Ш кара ТІНЕ +5 200mV | Blue CDPM636-ND 5310 5045 4647 | DK636 - 

li m = Т е а : 5 2V BI CDPM637-ND 5310 5045 4647 | DK637 - 
+9 2V - CDPM504-ND 3790 3601 33.17 | DK504 | J4C13 is 20V Es CDPM638-ND 5310 5045 4647 | DK638 _ 
+9 20V - CDPM505-ND 3790 3601 3317 | DK505 | J4C13 | : | 
Snap-in 3.5 Digit LCD — 25.40mm Cutout DIP Panel Meter 3.5 Digit LED with Hold Function 
+5 200mV — CDPM110-ND= 3790 36.01 3347 | DK110 | J1C10 +5 200mV Red CDPM640-ND 4740 4503 4148 | DK640 = 
4| 45 2V — CDPM111-ND« 3790 3601 3347 | DK111 | JIC10 9) +5 av Red CDPM641-ND 4740 4503 4148 | DK641 — 
5 20V - CDPM112-ND° 3790 3601 3317 | DK112 | J1C1O +5 20V Red CDPM642-ND 4740 4503 4148 | DK642 - 
Miniature 3.5 Digit LCD Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND 2.00 190 175 | ОЕА-ВЕ? | — 
+5 200mV - CDPM201-ND° 3790 3601 3347 | DK201 - 

5| 5 2V = CDPM202-ND» 3790 3601 3347 | DK202 Process Meter 

19 у = CDPM204-NDe 3790 3601 3317 | DK204 = to | Loop | 420m | — CDPM590-ND° 6176 58.68 5404 | DK590 - 
49 200mV = СОРМ203-№0• 37.90 36.01 33.17 DK203 = Loop 4-20mA — CDPM190-NDe 61.76 58.68 54.04 DK190 = 
Note: Other ranges and colors available at digikey.com $ Раа  tPin  *Non-Backlit 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Use 
In " Digit | Digi-Key Price Each C-Ton | Cable 
" H H и L| Supply Input Color Part No. 1 10 50 | PartNo. | Assy. 
Industries Epic Series Epic Series Voltage and Process Meters 
ШЕ В 3.5 Digit LCD 
3 1/2 and 4 1/2 Digit Jn 200mV — | СОРМ54140% 3790 36.01 3317 | DK541 |J4C13 
(diagram shown is N - СОРМ542-№0• 3790 36.01 33.17 |DK542 |J4C13 
Voltage and Process Meters Rangeable version) 20V — | CDPM543-NDe 37.90 36.01 33.17 | DK543 |J4C13 
200mV -Amber | CDPM551-ND 47.40 45.03 41.48 | DK551 | J4C13 
CTON's Epic Series are industrial digital meters intended as replacement meters for many popular panel and process meters. Wide range of 5 2V - Amber | CDPM552-ND 47.40 45.03 4148 | DK552 | J4C13 
input voltages, display options and user selectable annunciators make these meters universal for use as voltmeters, temperature readings, Ы 20V - Amber |  CDPM553-ND 47.40 45.03 41.48 | DK553 | J4C13 
pressure readings and percentage displays. « RFI/EMI shielded ” Snap-In Bezel for the popular 1" panel cutout * 5 year Unconditional 2V - Green CDPM562-ND 47.40 45.03 41.48 | DK562 | J4C13 
Warranty 20V -Green | CDPM563-ND 47.40 45.03 41.48 | DK563 | J4C13 
Common Specifications: е Power: 5Vdc Ф 3.5mA • Digits: .45” (11.43mm) seven segment LCD • Annunciators: User selectable °F, 2V - Red CDPM572-ND 47.40 45.03 41.48 | DK572 | J4C13 
°C, PSI, % “ Decimal Point: User selectable * Colors: Amber numerals, Green numerals, Red numerals, Green background * Backlight 20V - Red CDPM573-ND 47.40 45.03 4148 | DK573 | J4C13 
Power: 5Vdc • Input Ranges: +200mV, +2V, «20V * Conversion Rate: 3 per second * Operating Temperature: 0°C to 50°C • Storage 3.5 Digit Process 
Temperature: -10° to 60°С • Over/under Range Indication: 1.... / -1.... * Pins: 13 pins, 0.025" (.64mm) square on 0.100” (2.54mm) = 
centers * Configuration: Bipolar, true differential * Panel Clearance Required: 1.25" (31.75mm) * Case Style: Snap-in bezel mounting 4-20mA "n CDPM191-ND« 68.40 64.98 59.85 | DK191 
+ Panel Cutout: 1”x 2.4” ioo 4-20mA |- Amber | CDPM192-ND 77.90 7401 6847 | DK192 
Process Common Specifications: • Meter and loop powered РСВ in one package * Power: Powered by the 4-20mA process loop • Op- 4-20mA ~ Green CDPM193-ND 77.90 7401 68.17 | DK193 
tional Backlight Power: 5Vdc, 24Vdc * Range: Fully scalable • Digits: .45" (11.43mm) seven segment LCD * Colors: Standard LCD, 4-20mA - Red CDPM194-ND 77.90 74.01 68.17 | DK194 == 
Amber numerals, Green numerals, Red numerals, Black numerals with Green background • Annunciators: User selectable °F, °С, PSI, % 3.5 Rangeable 
* Operating Temperature: 0° to 50°C • Over/under Range Indication: 1... / -1... * Wiring: 2 pin screw terminals (4 pin with optional 5/10V/200mV |- Amber | CDPM196-ND 77.90 74.01 68.17 | DK196 
backlights) * Panel Clearance Required: 1.75" (44.45mm) * Case Style: Snap-in bezel mounting 5/10V/200mV | - Green | CDPM197-ND 77.90 74.01 68.17 | DK197 
Rangeable Voltage Specifications: 3.5 & 4.5 digit with high-contrast LCD display * Power: 12Vdc or 24Vdc regulated (selectable) 12/24У 5/10V/200mV | - Red CDPM198-ND 77.90 74.01 68.17 | DK198 
* Inputs: 0-5Vdc, 0-10Vdc, or 0-200mv dc (selectable) * Optional Negative Backlight (back ground black, digits color): BL power 5/10V/200mV = С0РМ199-№0* 68.40 64.98 59.85 | DK199 = 
24vdc at 24та. * Polarity: Automatic * Annunciators: User selectable F, C, PSI, % “ Decimal Point: User selectable * Operating 4.5 Digi 
й сня P. i T Я igit LCD 
Temp: 0-50c “ Connection: 6 screw terminal • Case: Snap-in Bezel 
200mV — СОРМ741-№0• 47.40 45.03 41.48 | DK741 | J4C13 
5 n А +5 2V - СОРМ742-№0• 47.40 45.03 41.48 | DK742 | J4C13 
Optional Accessories for all СТОМ Displays 20V — | CDPM743-NDe 4740 4503 4148 |DK743 |J4C13 
e 45 2V -Amber | CDPM752-ND 56.90 54.06 49.79 | DK752 | J4C13 
20V - Amber | CDPM753-ND 56.90 54.06 49.79 | DK753 | J4C13 
45 2V -Green | CDPM762-ND 56.90 54.06 49.79 | DK762 | J4C13 
20V -Green | CDPM763-ND 56.90 54.06 49.79 | DK763_ | J4C13 
45 2V - Red CDPM772-ND 56.90 54.06 49.79 | DK772 | J4C13 
e» 20V - Red CDPM773-ND 56.90 54.06 49.79 | DK773 | J4C13 
Power Supply for C-Ton Displays Cable Assembly for C-Ton Displays 4.5 Digit Process 
4-20mA — СОРМ790-№0• 85.50 81.23 74.82 | DK790 
Digi-Key Price Each C-Ton Lee 4-20mA -Amber | CDPM791-ND 94.06 89.36 82.31 | DK791 
Description Part No. 1 10 50 Part No. p 4-20mA - Green CDPM793-ND 94.06 89.36 82.31 | DK793 
Power Supplies 4-20mA -Red | CDPM794-ND 9406 — 8936 8231 | DK794 | — 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND 1990 1801 1742 | PW2-5 4.5 Rangeable 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 19.90 18.91 17.42 PW2-24 5/10V/200mV |- Amber | CDPM796-ND 94.06 89.36 82.31 | DK796 
Cable Assemblies 12/24V 5/10V/200mV | -Green | CDPM797-ND 94.06 89.36 82.31 | DK797 
10 Pin Connector with 12" Wires, 26 WG CDPM1003-ND 3.00 2.85 263 | Лб10 5/10//200т/ | -Red | CDPMT98-ND 94.06 8938 82.31 | DK798 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1004-ND 3.00 2.85 2.63 J1013 5/10V/200mV = CDPM799-ND* 85.50 81.23 74.82 | DK799 == 
13 Pin Connector with 12" Wires, 26AWG CDPM1005-ND 3.00 2.85 263 | 14013 Note: « Non-Backlit 
Panasonic Electric Works LT4H Digital Timer 
The new name for Aromat Panasonic/Aromat's LT4H Digital Timer is intended for process control for applications 


requiring duration time control such as delay-on/off, repeat cycle and start/stop time 
Ti C t d H M t accumulation. The (ТАН has features such as a bright 2 color back-lit display and ЕЕ- 
Prom memory, keeping your program settings without the need of an internal battery. 
птегѕ, ои n ers an ou r e ers The waterproof front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 
Timing from .001 sec. to 999.9 hours, with 8 modes of operation and built-in timed 
LCD Hour Meters 
Panasonic/Aromat hour meters display total time when the 


SPDT relay (5A 250VAC). 
signal input terminal is connected either together (No-Voltage, 

using a switch or relay) or the rated input voltage is applied 
directly to the input terminal (AC/DC Volt type). 


All hour meters feature a built-in 10 year battery for long life 
and screw terminals for easy connections. 


Features: * Large 7-digit LCD display value reading * Wide 
range of measurement: 0 to 3999 days, 23.9 hours; 0 to 9999 
hours, 59.9 min. 


Elapsed Time 
Time Delay Indicator Display RESET 
Controlled Output Indicator. | `] m Set Time Display = SIGNAL 
СО |- [- STOP 
[- LOCK 


Reset Indicator. 


Lock Indicator ша Time Units 
4 Display 


~Up Keys 


Reset Switch 


(*)Operation Voltage (-) 


Lock Switch 


Down Keys 


Digi-Key Price Each Erie Operating Д Digi-Key Price Each Panasonic 
Input Type Time Range Reset Part No. 1 25 Part No. Voltage etal Kartio: i 5 en parties 
0-3999 days, 100-240УАС | 11 pin octal | 255-1214-ND 104.00 9960 8840 | LT4H-AC240V 
200-240VAG 23.9 hrs Manual PB Ж ЕШШ 41.25 2960 LHA4--DH-AH 100-240VAC | Screw Term. | 255-1215-ND 10400 93.60 8840 | LTA4H-AC240VS 
12-24AVDC | iipinoctal | 255-1216-ND 104.00 93.60 8840 | LTA4H-DC2AV 
12-24VDC | Screw Term. | 255-1217-ND 104.00 9360 8840 | LTA4H-DC24VS 


LCD Up Totalize Counters 


Panasonic/Aromat LCD Up Counters will display a totalized 
count when the input terminals have the proper input applied. 
AC input types have a maximum count of 30 cps and DC input 
types have a maximum count of 70 cps. Panel Cutout 


All counters are powered by a 10 year internal battery and 
feature screw terminals for easy connection. 


* Large 7-digit LCD display Ж = 


LC4H Digital Counters 


Panasonic/Aromat's LC4H Digital Counters are presettable counters that will count up 
or count down until your preset count is reached, then trigger the internal relay to 
switch in one of seven output modes. 


Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel display allow this 
counter to be used in extreme environments. 


* Unnecessary "0"s are eliminated from the upper digits of 3 “ 3 
elapsed value for easy reading. — 8 отт E REA RESET 
* Wide counting range Controlled Output Indicator. j Set Value Display Е вет 
Reset Indicator 28 586 - INPUT 2 
Digi-Key Price Each Panasonic Lock Indicator [ese | LOCK 
Input Type Max. Count Reset Part No. 1 25 Part No. ROREM e “а a T 
= р Keys 
200-240VAC З0срв ManualPB | 255-1192-ND 80.88 56.62 LC24-F-AH Lock Switch ab Ë ШЕ Ë Dawa Mays 
в Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Accessories Voltage Terminal Part No. 1 25 50 | Part No. 
Diui-Ke Price Each Panasonie 100-240VAC 11 pin octal 255-1218-ND 106.00 95.40 90.10 | LCAH-R4-AC240V 
Description ай К 1 25 50 Part No. 100-240VAC Screw Term. 255-1219-ND 110.50 99.45 93.93 | LC4H-R4-AC240VS 
End Stop Plate for БЕЛО mm m = um 12-24VDC iipinoctal | 255-1220-ND 101.00 9090 85.85 | LCAH-R4-DC24V 
Din Rail Mounting Track й I ë 12-24VDC Screw Term. 255-1221-ND 105.50 94.95 89.68 | LCAH-R4-DC24VS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1632 (1053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 


FAIRCHILD Infrared Photosensors 


SHARP Remote Control Receivers 
w and Emitters 


MICROELECTRONICS Supply Voltage 2.4 to 5.5V 


Fig. 1 Fig. 3- 

Orange(A). TO-46 2 Lead 

Green(K) SS 

Вше(Е) <A 

White(C) 

B.P.F. Current 
Detecting fo Dissipation | Length | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Window | (КН?) Тур. | Icc (тА) Max. | (mm) | Part Мо. 1 10 100 | Part No. 

36.7 2 8.8 | 425-1117-ND 118 .92 .76 | GP1UD262XK 

36.7 1.5 8.8 | 425-1134-ND 1.13 190 .75 | GP1UM262XK 

36.7 15 13.8 |425-1141-ND£ 143 .90 .75 | GP1UM272RK 

36.7 15 13.8 |425-1142-ND 143 10 .75 | GP1UM272XK 

36.7 2 14 |425-1121-М0 1.15 92 76 | GP1UD272XK 

Reflective Photosensors 367 15 17.8 |425-1150-ND# 113 90 75 | GPIUM282RK 

36.7 1.5 17.8 |425-1151-ND 143 190 .75 | GP1UM282XK 

Min/Max | Optimum 36.7 2 18 |425-1126-ND 115 92 76 | GP1UD282XK 
Output Output Sensing | Termi- | Digi-Key Price Each 38 m 8.8 |425-1931-5-NDf 145 .92 .76 | GP1UD261XKOF 
Fig.| Type Ic @ If Distance | nation | Part No. 1 10 100 500 38 0.6 8.8 | 425-1899-ND 108 .90 72 | GPIUE261XK 
1 | Transistor | .6/8 @40тА | 381mm | Leads | QRBI114ND — 135 13 90 63 3 15 88 eee tie О 
1 | Transistor | .6/3 @ 40mA 3.81mm | Wires | QRB1134-ND 1.94 1.56 147 1.05 ў i t ; К I 
i 38 15 8.8 |425-2007-NDA NEW! 1.13 .90 — 75 | GP1UM261XKOF| 
2 | Transistor | 1/5 @ 20mA 1.27тт Leads | ORD1114-ND .94 79 :63 44 38 15 138 |425-1139-ND£ 143 90 75 | GPIUM271RK 
" z 38 15 13.8 |425-1140-ND 143 .90 75 | GP1UM271XK 
Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 38 2 14 |425-1120-ND 115 92 76 | GPIUD271XK 
E й UE 38 0.6 14.0 |425-1902-ND 1.08 190 .72 | GP1UE271XK 
or- ax. ea 38 2 18 |425-1124-№0 1.15 .92 .76 | GP1UD281XK 
ward Forward Min. | Beam | Wave- 38 0.6 18.0 |425-1905-ND 108 90 72 | GP1UE281XK 
Volt. Current| Power | Angle | Length Pkg. Digi-Key Price Each 40 2 88 |495-1119-ND 115 92 76 | GP1UD26XK 
Fig BURN (mA) Output | па | шй шш i Шо ЫШ 1| Top 40 05 88 |425-1901-М0 108 90 72 | GPIUE26XK 
3| 17| 100 | 6.0mW/sr | 8 940 Т0-46 1N6264-ND 1.87 1.50 113 1.01 40 15 13.8 |425-1145-ND# 143 10 175 | GP1UM27RK 
4 | 17| 100 6.0mW 40 940 Т0-46 1N6265-ND 1.83 147 140 .99 40 15 13.8 |425-1146-ND 143 .90 — 75 | GP1UM27XK 
3| 17| 100 |25.0mW/sr| 10 940 10-46 1N6266-ND 2.43 1.95 146 132 = Н 
3|17| 100 | 54mW | 10 | 940 | 7046  |COXI4-ND 1.94 156 117 1.05 | (2 Ma 115 = 292 dB E 
4 |17 | 100 | 54mW | 40 | 940 70-46 [сохі — 1.91 152 145 1.03 40 15 178 |425-1158-ND# (13 — 90 75 | GPIUM2BRK 
3| 17| 100 12.0mW | 10 | 880 Т0-46 F5D1-ND 2.09 1.67 126 1.13 40 15 17.8 |425-1159-ND 1.13 90 .75 | GP1UM28XK 
3| 17| 100 | 90mW | 10 | 880 TO-46 | F5D2-ND 206 165 124 141 40 2 18 |425-1130-ND 145 92 76 | GP1UD28XK 
3 17| 100 | 105mW | 10 | 880 TO-46 | F5D3-ND 20 167 126 143 40 05 18.0 |425-1909-ND 108 — 90 72 | GP1UE28XK 
4 | 17| 100 12.0mW 40 880 ТО-46 F5E1-ND 2.09 1.67 126 1.13 = Е к ; к 
% * 56.8 2 8.8 |425-1118-ND 145 .92 .76 | GP1UD267XK 
4 | 17| 100 10.5mW 40 880 10-46 F5E3-ND 2.09 1.67 126 1413 

56.8 0.6 8.8 |425-1900-ND 1.08 190 .72 | GP1UE267XK 
3 | 17| 100 | 1.5mW/sr | 10 940 TO-46 LED56-ND 1.87 1.50 113 101 š # 

56.8 15 8.8 |425-1136-ND 143 .90 .75 | GP1UM267XK 
4| 17| 100 | 3.5mW/sr | 40 940 TO-46 LED5SBF-ND 1.87 1.50 113 1.01 56.8 15 13.8 | 425-1143-ND# 113 90 75 | GP1UM277RK 
3 | 17| 100 | 3.5mW/sr | 10 940 10-46 LED55B-ND 1.91 153 1.15 1.03 - > : - - - 
3|17| 100 | 54mW/sr| 8 | 940 TO-46 — |LED55C-ND — 193 154 116 1.04 56.8 15 13.8 | 425-1144-ND 113 90 75 | GPTUM277XK 
5 [17] 50 | 14mwsr | 8 | 940 Тл QEC113-ND 45 36 27 15 264 сё in des 1122100 Hs E 78 тцы 
8| 18 | 100 | aomwsr | 9 | вю | таза looin з 4 % 20 ба |0018 (паню 113 90 75 | GPIUM2B7RK 
6 | 17| 100 | 16mwsr | 20 | 880 | T-13/4 |QED222-ND 54 1 31 49 56.8 15 17.8 |425-1155-М0 113 .90 .5 | GP1UM287XK 
6 | 1.7) 100 | 25mW/sr | 20 880 Т-1 3/4 QED223-ND 58 46 35 20 56.8 2 18 | 425-1128-ND 1.15 .92 .76 | GP1UD287XK 
6|15| 100 | 10mW/sr | 20 940 Т-1 3/4 QED233-ND -50 41 .28 A7 56.8 0.6 18.0 | 425-1907-ND 1.08 90 .72 | GP1UE287XK 
6 | 15| 100 27mW/sr | 20 940 Т-1 3/4 QED234-ND 45 36 27 15 36.7 15 16.1 |425-1149-№0# 1.13 10 .75 | GP1UM282QK 
7 | 17| 100 18mW/sr | 30 880 | Plastic Т0-46 | QED423-ND 76 64 51 .36 36.7 15 16.1 |425-1152-ND 143 0 75 | GP1UM282YK 
7 | 1.7 ] 100 | 20mW/sr | 15 880 | Plastic Т0-46 | QED522-ND 54 41 31 19 36.7 2 16.6 | 425-1127-ND 1.15 92 76 | GP1UD282YK 
7 | 17| 100 | 40mW/sr | 15 880 | Plastic Т0-46 | QED523-ND .60 45 134 E z 7 
8| 15| 50 | 3mWsr | 25 | 940 | SIDELOOK | QEE113-ND 45 36 27 15 Е 13 161 [ЙОН K 221. Sus 
8| 17 50 8mW/sr 880 SIDELOOK | QEE123-ND "m 31 38 15 16.1 |425-1148-ND 143 140 .75 | GP1UM281YK 

E ` 38 E: 16.6 |425-1125-ND 145 .92 .76 | GP1UD281YK 

38 0.6 16.6 |425-1906-ND 1.08 .90 172 | GP1UE281YK 

2 Side 40 15 16.1 | 425-1157-ND# 1.13 190 .75 | GP1UM28QK 
H 40 15 16.1 |425-1160-ND 143 190 .75 | GP1UM28YK 
IrDA Transceiver Module a | 2 [зерню 118 82 76 бирк 

40 0.6 16.6 |425-1910-ND 1.08 .90 — 72 | GPIUE28YK 

PUE Zilog's opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. » 56.8 15 161 [425-1153-ND£ 143 90 75 | GPIUM287QK 
M E аи printers * Handheld computers * Personal data 568 15 161 |425-1156-ND 143 00 75 | GPIUM287YK 
56.8 2 16.6 |425-1129-ND 1.15 .92 .76 | GP1UD287YK 
56.8 0.6 16.6 |425-1908-ND 1.08 .90 72 | GP1UE287YK 

Data Transfer Cut Tape 
Vcc Rate Digi-Key Price Euch Tape & Reelt Zilog 36 15 28 |425-1852-ND# 1.53 1.28 1.02 | GP1UV7000S 
(V) (kbps) | Part No. 1 25  100|Size | Pricing |Раг No. 36 0.6 28 |425-1856-ND# 153 128 1.02 | GP1UW7000S 

36.7 15 28 |425-1851-ND# 1.53 1.28 1.02 | GP1UV7020S 
24-55 115.2 | 269-3242-1-ND 3.90 2.93 2.60 2,000 | 2158.00/M | ZHX1010MV115THTR 36.7 0.6 28 | 425-1855-ND# 153 128 1.02 | GP1UW7020S 
24-36 115.2 |269-3243-1-М0 420 345 2.80 2,500 | 2324.00/M |ZHX1201MB115THTR 3 Side 38 15 28 |425-1850-ND# 144 95 176 | GP1UV7010S 
24-36 | 1152  |269-3245-1-ND 4.44 3.33  2.96|3,500| 2456.80/M |ZHX1203MB115THTR 28 12 E SSH. i id 26 ШІ. 
2.4 - 3.6 115.2 |269-3204-1-М0 4.86 3.65 3.24| 3,500 | 2689.20/М |ZHX1403MA115THTR 40 15 28 |425-1849-NDZ 144 195 76 | GPIUV700S 
24-55 115.2 |269-3246-1-М0 4.05 304 2.70 2,000 | 2241.00/M | ZHX1810MV115THTR 40 06 28 |425-1853-ND# 120 100 .80 | GP1UW700S 
24-55 | 1152 |269-3126-1-ND 4.05 3.04 270 2,000 | 2241.00/M | ZHX1820TV115THTR Tube #Withmesh А Lead Free/RoHS Compliant 
24-55 115.2 |269-3244-1-М0 4.20 3.15 2.80 2,000 | 2324.00/М |ZHX1820TV115XHTR 
27-55 4,000 | 269-3636-1-ND NEW! 4.65 3.49  3.10| 1,000 2573.00 | ZHX2022MVO40THTR 1 
27-55 4,000 | 269-3637-1-ND NEW! 4.65 3.49  3.10| 1,000 2573.00 | ZHX2022TV040THTR IrDA Transceiver M odu le 


Sharp's opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 


T For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Applications: “ Cellular phones * PDA * Personal computers 


Data Transfer Cut Tape T&R 
A il T h | А ГОА Үсс Rate Digi-Key Price Each рна Sharp 
š (V) SIR (kbps) | Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
: grent recnno'ogies Transceiver > IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter 
L— Authorized Distributor M о d u | es 24-55 | 96-1152 |425-1914-1-ND 286 251 201 | 1810.38/М | GP2w0004XP 
IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter and 4 Mbit/s, 1 Meter 

Supply DataRate | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Agilent 27-55 | 9.6- 115.2 |425-1171-1-ND 452 3.96 3.17 | 2861.16/M | GP2W1001YP. 

Voltage Max. Part No. 1 10 100 | Size | Pricing | Рай №. IrDA 115 Kbit/s, 20cm 
27-55 115.2kb/s | 516-1271-1-ND 2.80 2.45 240 | 2,500| 1862.00/M | HSDL-30007007 2.0-3.6 | 24-1152 |425-1172-1-ND 214 1.88 1.50 | 1354.62/M | GP2WO110YPS 
2.7 ~ 3.6 115.2kb/s | 516-1272-1-ND 3.40 2.98 255 | 500 1130.50 | HSDL-3201#001 17-25 | 24-1152 |425-1173-1-ND 2.56 224 1.80 | 1620.48/M | GP2WO0112YP 
24 ~ 3.6V 115.2 kb/s | 516-1273-1-ND 2.70 2.37 2.03 | 2,500) 1795.50/M | HSDL-3208-021 20-3.6 | 24-1152 |425-1384-1-ND 248 191 1.53 | 1379.94/М | GP2W0114YPS 
2.7 ~ 3.6V 4.0 Mb/s 516-1274-1-ND 3.50 307 2.63 | 400 931.00 | HSDL-3602-007 20-3.6 | 24-1152 |425-2058-1-NDA NEW! 218 1.91 1.53 | 1379.94/M | GP2W0114YPOF 
2.7 ~5.25V 115.2kb/s | 516-1275-1-ND 340 2.98 2.55 | 400 904.40 | HSDL-3612-007 20-36 | 24-1152 |425-1915-1-ND 2.00 175 140 | 1266.00M | GP2WO116YPS 

IR 3/16 Encoder/Decoder......... 516-1276-1-ND 4.20 385 3.50 | 2,500| 2030.00/M | HSDL-7001 2.0-3.6 | 24-1152 |425-1916-1-ND 2.00 175 1.40 | 1266.00M | GP2W0118YPS 


T For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. T For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Ж Lead Free/RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1633 


SHARP 


U.S. - LASERS, Inc. : 
- Mor: MICROELECTRONICS Laser Diodes 
Adjustable Focus Laser РЕ 


Diode Modules 


Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Module 


Dual Power Supply Non 
28 AWG X Connection 
AES 
а Ро: Monitor 
ІІ ваў BI Class: Photodiode 
r Supply Voltage, Up їо 12V:| 2.7-3 Continuous 
= a (Т) Dimension А: 10.44тт | 6.4mm 
aser module Threaded Dimension B: 17.02mm | 17.25mm 
outline adjustable lens 
Optical) Oper. | Oper.) Wave- Half Oper. 
Power | Current | Volt. | length Intensity Тур. Temp. Digi-Key Price Each 
Fig. | Output | (Typ.) |(Typ.)| (Typ.) | Parallel Perpendicular °c Part No. 1 10 
Fig. 2 — Adjustable Output Laser Module Fig. 3 — Visible Laser Diode 
4A 7mW | 33mA | 22 |654nm| 8.5? 29* -10° ~ 80° | 425-1805-ND 13.56 11.63 
6" 17024 10mW | 40mA | 2.2 |654nm| 8.5* 29% -10° - 70° | 425-1806-ND 14.79 12.68 
Leads 
1B | 50mW | 80mA | 2.8 |654nm| 8.59 2л -5° ~ 70° |425-1807-ND 74.03 63.45 
2 pairs К Ро: 5mW 
Class Ша 16 |120тМ/|141тА | 2.1 |784nm| 87° 16% -10° ~ 65° | 425-1809-ND 2476 2123 
To extefnal’' Laser module 
potentiometer outline Wide Spectrum 
(not included) @ Range, + Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) 
Threaded Standard Pinout Perpendicular to the junction plane (Y-Z plane) 


adjustable lens 
! 1. Laser cathode 


2. Common case(laser anode) 
3. PD anode (standard pinout) 


Po = 1 to 4.8mW 
Recommended Pot = approx. 150K to 500K 


у Visible апа Infrared Оіодеѕ 


ча” 


Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit 


poet Catalog mati ‘mat 
“а За 
CO CD-ROM ................. $1.95 KO ў КО ? 


Васк сар (Сё Housing 
Adapter 


Barrel @ @ 
Lens/Housing 


Wave- Output Current | Oper. | Operating | Dia. 
Lens/Housing length X Power (mA) | Voltage; Temp. D Digi-Key Price | Lumex 
| Includes: Housing/Heatsink, 5.6mm to 9mm Adapter, Тур. (пт) (mW) max. j Ith lop | (V) (°C) (mm) | Part No. Each [Part No. 
Includes: Backcap, barrel, lens housing and lens Retaining Ring, Adjustable Focus Lens Visible Laser Diodes — Fig. 1 
Fig. 6 — APC Laser 650 5 20 35 22 -10*-40* | 5.60 | 67-1500-ND 5.37 | OED-LDP65001E 
Power Supply - В 650 5 30 40 24 -10° - 70° | 5.60 | 67-1501-ND 15.00 | OED-LD65001E 
ЕЕ: Soldering pads 658 50 40 125 | 25 | -10°~40° | 5.60 | 67-1646-ND 136.90 | OED-LDH66003E 
A: Laser diode cathode 
B: Laser/pd common (+) Dimensions Infrared Laser Diodes — Fig. 2 
і т w L 
| : C: Photodiode anode 54 18 1550 | 5(cw) | 8 — | 12 | -40°~85° | 560 | 67-1504-ND 124.84 | OED-LDC15001E 
Adjustable Output Power via D: Potentiometer - > 
On-Board Potentiometer E: Negative lead (-) 90 50 
Detection | Rise/Fall| Forward | Reverse | Operating | Diameter 
Range Time Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 
Х (nm) (ns) (mA) (v) (°C) (mm) | Part No. Each | Part No. 
Wave- Pin Photo Diode — Fig. 3 
length| lop Size Digi-Key Price U.S. Laser 409 ~ 85° Е F w 7 
Fig. Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each Part No. 1100/1600 0.3 2 25 40° ~ 85 5.35 67-1505-ND 35.26 | OED-PPD11075G-B 
Visible Laser Module* 660 |10-30 | 17.02 x 10.44 | 38-1002-ND 32.66 | M6605! 
1 [Visible Laser Module* 650 | 25-40 | 17.02 x 10.44 | 38-1003-ND 37.00 | M6505! 
Visible Laser Module* 635 | 45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1017-ND 76.00 | M6355! 2-6 Я 
Infrared Laser Module* 780 |45-70 | 17.02x1044 | 38-1018-ND — 56.00 — M7805l Quarton Visible Laser Diode Modules 
1 Infrared Laser Мойше“ 808 |60-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | M8085! Win qa ur i i 
й FEATURES: ° Built-in driver circuit. Small size * Class Illa laser product * Operating Temperature: 10°С to 40°С 
Infrared Laser Module 850 |45-65 | 17.02 x 10.44 | 38-1019-ND 68.00 |M8505I * Storage Temperature Range: -20°C to 65°C Typical Operating Voltage: 3.0V 
Visible Laser Micro Module* 660 |12-30| 17.25x6.4 | 38-1020-ND 52.00 | ММ66051 
1 Visible Laser Micro Module* 650 |25-40| 17.25x6.4 | 38-1021-ND 57.00 |ММ6505! Fig. 2 
Visible Laser Micro Module* 640 |55-70| 17.25x6.4 | 38-1022-ND 92.00 |ММ6405І Laser 
Visible Laser Micro Module* 635 |45-70| 17.25x6.4 | 38-1023-ND 96.00 | MM63551 VR: Adjust Module: “POB 
output power L аа" 
Infrared Laser Micro Module* 780 |45-70| 17.25x6.4 | 38-1024-ND 76.00 |ММ78051 1 010.54 010.46 
1 |Infrared Laser Micro Мойше“ 808 |60-70| 17.25x6.4 | 38-1025-ND 80.00 | ММ80851 Газета І 7.6 
Infrared Laser Micro Module* 850 |45-65| 17.25х6.4 | 38-1026-ND 88.00 | ММ8505І modue PCB 574 22 |. 


Adj. Output Visible Laser Module* | 660 |12-30 | 17.02 x 10.44 | 38-1010-ND 52.00 |ЕРМ6605І 
2 |Adj. Output Visible Laser Module* | 640 |55-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1012-ND 112.00 |ЕРМ6405І 
Adj. Output Visible Laser Module* | 635 |45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 |ЕРМ6355І 


Fig. 4 — Line Generator 


Adj. Output Infrared Laser Module*| 780 | 45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 |EPM7805I Red lead + ij |... Red lead + 
2 |Adj. Output Infrared Laser Module^| 808 |60-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1015-ND 100.00 |ЕРМ80851 Black lead - Ø 12.5 0 ЦЁ | васківа- 
Adj. Output Infrared Laser Module*| 850 |45-65 | 17.02 x 10.44 | 38-1016-ND 108.00 |ЕРМ85051 (127mm) ] (127mm) 
Visible Laser Diode 660 |12-20 56 38-1006-ND 9.00 D66051 Beam Angle: 80* 
3 |Visible Laser Diode 650 |25-40 56 38-1007-ND 13.00 | D65051 
Visible Laser Diode 635 | 45-70 56 38-1027-ND 30.00 D63551 
Infrared Laser Diode 780 |45-70 56 38-1028-ND 2400 |078051 Е 0 си i Ортон aK TER 
3 |Infrared Laser Diode 808 |60-70 56 38-1029-ND 28.00 | D80851 Я ave ЕЛ) [ir Clu gl EY Ша тай 
Infrared Laser Diode 850 [45-65] 56 38-1030-ND 32.00 | D85051 E103 Typ (nm) M Rower, (mW)! U mA) PartNo: 1 iD 100 
4 |Housing КИ, 6.4тт................................ 1725х6.4 | 38-1032-ND 2000 |НК-64 1 655 3+1 5015 VLM-650-01LPA-ND 30.80 27.72 2588 
5 [Housing Kit, 10.4MM .............................. 17.02 x 10.44 | 38-1000-ND 1800 |НК-10.4 635 3+1 50+15 VLM-635-01LPA-ND 70.40 63.36 59.14 
6 |Laser Driver Circuit (APC) for 10.4mm Housing...| 54х78 | 38-1009-NDf 1400 NS102-200K я 655 <5 50+15 VLM-650-02LPA-ND 35.20 31.68 29.57 
Laser Driver Circuit (АРС) for 6.4mm Housing .... | 5.0х90 38-1031-NDT 14.00 | №102А-200К 635 <5 50+15 VLM-635-02LPA-ND 76.67 69.00 64.40 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND 4.00 [Ар 5.6-9ММ 3 650 <25 40+15 VLM-650-003-LPA-ND 19.80 17.82 16.64 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Threaded... 38-1001-ND 5.00 |ТНАП 5.6-9mm 
* Module denotes complete assembly. 1 For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only. Е Е з m МНН ТЕ) 52.95 ш ба 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1634 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


67-1542-ND  Lumex Master Catalog CD-ROM ...................... $1.95 
Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vf If lo Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Common Fig.| Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max.| (mcd) |(2х Theta) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
Green Anode Cathode Sup. Red Red Diff 660 1.7 30 80 110 67-1049-ND 178 15.98 71.00 |SSL-LX2573SRD 
| p. Re ed Diff. 4 ; Д 4 
50 = ==, Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1047-ND 1.10 9.90 44.00 |SSL-LX2573ID 
n Е 1 | Rect. (2x5mm) Amber | Amber Diff. 605 20 30 5 110 67-1045-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX2573AD 
Fed 1.27 I Yellow Yellow Diff. 585 24 30 10 110 67-1050-ND 118 10.58 47.00 |SSL-LX2573YD 
Green Green Diff. 565 22 25 10 110 67-1046-ND 1.03 9.23 41.00 |SSL-LX2573GD 
Pure Green | Green Diff. 555 24 25 6 110 67-1048-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX2573PGD 
2 | Весі. (2х5тт) | Red/Green | White Diff. | 635/565 | 2.0/2.2 | 30/25 10 90 67-1051-ND 4.05 36.45 162.00 |551-1Х257716М/ 
Sup. Red Red Diff. 660 18 30 50 110 67-1054-ND 2.20 19.80 88.00 |SSL-LX25783SRD 
з Несі. (2.3x7mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 9 80 67-1053-ND 118 10.58 47.00 |SSL-LX25783ID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 4 110 67-1055-ND 118 10.58 47.00 |SSL-LX25783YD 
Green Green Diff. 565 22 25 9 110 67-1052-М0 118 10.58 47.00 |SSL-LX25783GD 
4 T- (3mm) Yellow Yellow Diff. 585 24 30 10 60 67-1057-ND 1.63 14.63 65.00 |SSL-LX3034YD 
Green Green Diff. 565 22 25 10 60 67-1056-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX3034GD 
Red Red Diff. 635 12.0 12 6 60 67-1067-ND 2.68 2363 105.00 |SSL-LX3044ID-12V 
Yellow Yellow Diff. 585 12.0 12 6 60 67-1079-ND 2.68 2363 105.00 |SSL-LX3044YD-12V 
Green Green Diff. 565 12.0 12 6 60 67-1061-ND 2.68 2363 105.00 |SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. 635 5.0 12 6 60 67-1068-ND 3.30 2970 132.00 |SSL-LX3044ID-5V 
Yellow Yellow Diff. 585 5.0 12 6 60 67-1080-ND 3.30 2970 132.00 |SSL-LX3044YD-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 6 60 67-1062-ND 3.30 2970 132.00 |SSL-LX3044GD-5V 
Dark Red Red Diff. 700 2.0 25 6 60 67-1064-ND 98 8.78 39.00 |SSL-LX3044HD 
Sup. Red | Water Clear 660 1.8 30 600 30 67-1647-ND 278 24.98 111.00 |SSL-LX3044SRC/D 
Red Water Clear 635 24 30 125 30 67-1065-ND 123 11.08 49.00 |SSL-LX3044IC 
Red Red Diff. 635 20 30 30 60 67-1066-ND 1.88 12.38 55.00 |SSL-LX3044ID 
5 ТА (3mm) Red Red Trans. 635 20 30 30 30 67-1069-ND 123 11.08 49.00 |SSL-LX3044IT 
Amber | Amber Diff. 605 24 30 15 60 67-1058-ND 123 11.08 49.00 |SSL-LX3044AD 
Yellow | Water Clear 585 24 30 90 30 67-1077-ND 128 1148 51.00 |SSL-LX3044YC 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1078-ND 118 10.58 47.00 |SSL-LX3044YD 
Yellow — Yellow Trans. 585 24 30 90 30 67-1081-ND 173 1553 69.00 |SSL-LX3044YT 
Green Water Clear 565 22 25 100 30 67-1059-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX3044GC 
Green Green Diff. 565 22 25 40 60 67-1060-ND 1.10 9.90 44.00 |SSL-LX3044GD 
Green | Green Trans. 565 22 25 40 30 67-1063-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX3044GT 
Pure Green | Green Diff. 555 22 25 20 60 67-1073-ND 1.35 12.15 54.00 |SSL-LX3044PGD 
Вей Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1071-М0% 115 1035 46.00 |SSL-LX3044LID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1072-ND * 143 10.13 45.00 |SSL-LX3044LYD 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1070-ND * 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX3044LGD 
Red Red Diff. 635 21 30 30 60 |67-1402-ND 148 1328 59.00 |SSL-LX3052ID 
6 T-1 (3mm) Yellow Yellow Diff. 585 24 30 15 80 67-1397-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX3052YD 
Green Green Diff. 565 22 25 15 80 67-1396-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX3052GD 
Red Red Diff. 635 20 30 12 100  |67-1083-ND 258 2318 103.00 |SSL-LX4673ID-LA20 
7 | Весі. (4х7тт) | Yellow Yellow Diff. 585 24 30 6 100 67-1084-ND 2.58 2348 103.00 |SSL-LX4673YD-LA20 
Green Green Diff. 565 22 25 6 100 67-1082-ND 2.58 2348 103.00 |SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. 700 20 25 5 60 | 67-1088-М0 143 10.13 45.00 [SSL-LX5063HD 
Red Water Clear 635 20 30 160 30 67-1089-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX5063IC 
Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1090-ND 128 1148 51.00 |SSL-LX5063ID 
Red Red Trans. 635 2.0 30 160 30 67-1091-ND 143 12.83 57.00 |SSL-LX5063IT 
Yellow | Water Clear 585 24 30 100 30 67-1093-ND 1.80 1620 72.00 |SSL-LX5063YC 
8 | Т-13/4(5тт) | Yellow Yellow Diff. 585 24 30 20 60 67-1094-ND 143 12.83 57.00 |SSL-LX5063YD 
Yellow — Yellow Trans. 585 24 30 100 30 67-1095-ND 145 13.05 58.00 |SSL-LX5063YT 
Green Water Clear 565 22 25 100 30 67-1085-ND 1.95 17.55 78.00 |SSL-LX5063GC 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1086-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5063GD 
Green | Green Trans. 565 20 25 100 30 67-1087-ND 128 1148 51.00 |SSL-LX5063GT 
Green — |Green Trans. 565 22 25 100 30 67-1092-ND * 1.95 17.55 78.00 |SSL-LX5063LGT 
Green Green Diff. 565 12.0 12 20 60 67-1099-ND 3.80 2970 132.00 |SSL-LX5093GD-12V 
Red Red Diff. 700 5.0 12 3 60 67-1103-ND 2.63 23.63 105.00 |SSL-LX5093HD-5V 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1106-ND 2.68 23.68 105.00 |SSL-LX5093ID-5V 
Fig. 11 ig. Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1100-ND 2.68 23.68 105.00 |SSL-LX5093GD-5V 
Red Red Diff. 700 20 25 5 60 67-1102-ND .98 8.78 39.00 |SSL-LX5093HD 
біз Anóda, T Red | RedTrans. | 700 20 25 25 30  |67-1104-ND 130 1170 52.00 SSL-LX5093HT 
| Common Cathode Sup. Red Red Diff. 660 17 30 250 60 67-1648-ND 158 1448 63.00 |SSL-LX5093SRD/D 
( =| Мэт Қ y Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1105-ND 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX5093ID 
] И $ Ë Т ! Вей Red Trans. 635 2.0 30 80 30 67-1107-ND 123 11.08 49.00 |SSL-LX5093IT 
18.61 еа Anode Amber | Amber Diff. 605 20 30 30 60 67-1097-ND 123 11.08 49.00 |SSL-LX5093AD 
9 | Т-1 3/4 (5mm) | Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1116-ND 113 10.13 45.00 |SSL-LX5093YD 
06.00 Yellow — Yellow Trans. 585 24 30 40 30 67-1117-ND 125 1125 50.00 |SSL-LX5093YT 
( ) e. Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1098-ND 1.03 9.23 41.00 |SSL-LX5093GD 
f Green | Green Trans. 565 22 25 50 30 67-1101-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5093GT 
Pure Green | Green Diff. 555 22 25 15 60 67-1112-ND 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5093PGD 
Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1110-ND* 115 1035 46.00 |SSL-LX5093LID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1111-ND* 1.15 1035 46.00 |SSL-LX5093LYD 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1108-ND * 1.08 9.68 43.00 |SSL-LX5093LGD 
Green | Green Trans. 565 22 25 80 30 67-1109-ND * 123 11.08 49.00 |SSL-LX5093LGT 
Violet Water Clear 400 3.5 30 350 20 67-1830-ND 134 11.15 100.35 |SSL-LX5093UVC 
Я Violet Water Clear 380 34 25 70 30 67-1831-ND 4.08 34.00 306.00 |SSL-LX5093SUVC 
n = Red Water Clear 635 2.0 30 600 20 67-1120-ND 1.50 13.50 60.00 |SSL-LX5093XIC 
21.800 Cathode 10 | T-1 3/4 (5mm) Amber | Water Clear 610 2.0 30 600 20 67-1118-ND 245 22.05 98.00 |SSL-LX5093XAC 
Green Water Clear 565 22 25 250 20 67-1119-ND 1.65 14.85 66.00 |SSL-LX5093XGC 
Green Water Clear 555 22 25 45 20 67-1121-ND 248 2228 99.00 |SSL-LX5093XPGC 
11 | T-1 3⁄4 (5mm) | Red/Green | White Diff. | 635/565 24 30/25 20 60 67-1124-ND 3.70 3330 148.00 |SSL-LX5097IGW 
Red Red Diff. 635 2.0 30 25 70 67-1125-ND 148 1328 59.00 |SSL-LX20465ID 
12 | T-3/4 (2mm) Yellow Yellow Diff. 585 24 30 10 70 67-1126-ND 150 13.50 60.00 |SSL-LX20465YD 
Green Green Diff. 565 22 25 10 70 67-1127-ND 135 12.15 54.00 |SSL-LX20465GD. 
13 | Sq. T-1 (3mm) |Sup. Yellow | Water Clear 590 225 70 800 50 67-1128-ND 678 60.98 271.00 |SSL-LX30448SYC 
Red Red Diff. 635 50 30 8 60 |67-1131-ND 520 46.80 208.00 |SSL-LXA227ID-5V 
14 | Axial (1.8mm) Yellow Yellow Diff. 585 5.0 20 8 60 67-1132-ND 5.20 46.80 208.00 |SSL-LXA227YD-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 30 8 60 67-1130-ND 520 4680 208.00 |SSL-LXA227GD-5V 
Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1137-М0% 3.43 30.83 137.00 |SSL-LXA228SRC 
Вей Red Diff. 660 17 25 150 50 67-1138-ND * 3.85 34.65 154.00 |SSL-LXA228SRD 
Anode r--42.50 Red Water Clear 635 20 30 30 25 67-1134-ND 245 22.05 98.00 |SSL-LXA228IC 
A О A 15 | Axial (1.9mm) Red Red Diff. 635 2.0 30 25 50 67-1135-ND 225 2025 90.00 |SSL-LXA228ID 
уя ў Ў ii Sup. Yellow | Water Clear 585 2.0 30 300 25 67-1139-ND 10.55 9495 422.00 |SSL-LXA228SYC 
2.00 Yellow | Water Clear 585 24 30 30 25 67-1140-ND 2.55 2295 102.00 |SSL-LXA228YC 
Green Water Clear 565 22 25 50 25 67-1136-ND 2.93 26.33 117.00 |SSL-LXA228SGC 
жын ы Green | Green Diff. | — 565 22 25 12 25  |67-1133-ND — 225 2025 890.00 |SSL-LXA228GD 
Blue Anode, Red Anode | | 16 | T-1 3/4 (5mm) | "20081821 | Water clear | 638/974 13/51 | зо 600950 зо | g7-1829-ND 726 6050 54450 |SSL-LX5099SIUBSUGB 
Green Anode Ў Я Віце anode : 


Common Cathode 


* Low Current Version Lights at (2mA) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1635 


Anode - 
0.5 sq. |. | 


* Lens height for part no.'s i 2 pls = T A 
67-1308/09/10/11/12/13-ND = E 2.54= Anode »| 
4.70mm not 3.2mm 
F 
o 
6.0 ТЕ 
1 М О @ = Я 2.54  AnoHe 
Anode -| | А 35 DT HI 
.5 >| x d 2. 5 M * Lens height for 
2.547 | Anode | 12.54 i š : | part 4 67-1322-ND = 4.75mm not 3.2mm 
Emitted Peak Wavelength м If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (n.m) (V) Typ. (mA) Max. (mcd) (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 25 6/20 60 67-1221-ND 72 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND 72 .60 48 SSF-LXH100ID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND 72 60 48 SSF-LXH100GD-5V 
Red Red Diff. 700 2.0 25 6 60 67-1308-ND 48 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diff. 660 17 30 60 60 67-1225-ND Të 60 48 SSF-LXH100SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1309-ND .84 70 .56 SSF-LXH100ID-01 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1217-ND 45 .38 30 SSF-LXH100ID 
1 5mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1311-ND .84 70 .56 SSF-LXH100YD-01 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1224-ND 45 .38 30 SSF-LXH100YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1310-ND .84 70 56 SSF-LXH100GD-01 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1218-ND 45 .38 .30 SSF-LXH100GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1312-NDT .84 70 .56 SSF-LXH100LID-01 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1219-NDT 57 48 .38 SSF-LXH100LID 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1313-NDT .84 70 .56 SSF-LXH100LGD-01 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1220-NDT 57 48 38 SSF-LXH100LGD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND 72 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1233-ND 72 .60 48 SSF-LXH100MID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND 12 60 48 SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND 72 .60 48 SSF-LXH100MSRD 
2 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND 45 .38 30 SSF-LXH100MID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1229-ND 45 38 30 SSF-LXH100MYD 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1228-ND 45 .38 .30 SSF-LXH100MGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDT 57 48 .38 SSF-LXH100MLID 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1232-М01 57 48 .38 SSF-LXH100MLGD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 9 60 67-1241-ND .66 55 E SSF-LXH103ID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 8 60 67-1242-ND 66 55 44 SSF-LXH103GD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND .54 45 36 SSF-LXH103SRD 
3 3 Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1235-ND .39 33 26 SSF-LXH103ID 
mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1237-ND 39 33 26 SSF-LXH103YD 
Green Green Diff. 565 2.1 30 30 60 67-1236-ND .39 .33 .26 SSF-LXH103GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1239-NDT .54 45 36 SSF-LXH103LID 
Green Green Diff. 565 24 25 30 60 67-1240-NDT 54 45 .36 SSF-LXH103LGD 
Red Red Diff. 700 5.0 12 3 60 67-1038-ND .95 79 .64 SSF-LXH104HD-5V 
4 ATinm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1039-ND .32 .27 22 SSF-LXH104ID 
ў Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1040-ND 32 27 22 SSF-LXH104YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND .32 27 22 SSF-LXH104GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND 72 61 AQ SSF-LXH555ID 
5 1.8mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 8 60 67-1043-ND 72 61 49 SSF-LXH555YD 
Green Green Diff. 565 24 25 8 60 67-1041-ND 12 61 AQ SSF-LXH555GD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.1 30 5/8 60 67-1243-ND .81 .68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diff. 660 17 30 40 60 67-1247-М0 72 .60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1244-ND 54 45 36 SSF-LXH1071ID 
6 5mm Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 20 60 67-1246-ND .54 45 36 SSF-LXH1071YD 
Green Green Diff. 565 24 30 20 60 67-1245-ND 54 45 .36 SSF-LXH1071GD 
Green Green Diff. 565 2.1 30 20 60 67-1249-NDT .66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1248-М01 .66 55 44 SSF-LXH1071LID 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 72 SSF-LXH2100SRD 
7 Буут Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND .90 .75 .60 SSF-LXH2100ID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1252-ND .90 75 .60 SSF-LXH2100YD 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1251-ND .90 75 .60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH2103IID-5V/4 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 143 90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
Sup. Red Red Diff. 660 17 30 130 60 67-1257-М0 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
8 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND 9 83 .66 SSF-LXH210311D/4 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 30 60 67-1256-ND 99 83 .66 SSF-LXH2103YYD/4 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1255-ND .99 .83 .66 SSF-LXH2103GGD/4 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1258-NDT 1.20 1.00 .80 SSF-LXH2103LIID/4 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1259-М01 1.20 1.00 -80 SSF-LXH2103LGGD/4 
Red/Green White Diff. 700/565 2.1 25 4 60 67-1289-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400ID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
9 Sin Red Red Diff. 660 17 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400ID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 .84 SSF-LXH400YD 
Green Green Diff. 565 24 25 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 148 SSF-LXH400GD-01 
Green Green Diff. 565 24 25 20 60 67-1286-ND 1.26 1.05 .84 SSF-LXH400GD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 6 60 67-1292-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RA5BID 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RA5GD-5V 
10 5mm Red Red Diff. 660 (52 30 80 60 67-1296-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RA5SRD 
Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1293-ND .96 .80 64 SSF-LXH4RASID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1295-ND .96 .80 64 SSF-LXH4RASYD 
Green Green Diff. 565 24 25 30 60 67-1294-ND .96 .80 .64 SSF-LXH4RASGD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1297-NDT .96 .80 .64 SSF-LXH4RASLID 
Green Green Diff. 565 2.1 25 30 60 67-1298-М01 .96 -80 -64 SSF-LXH4RA5LGD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.1 25 3/4 60 67-1302-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RAHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
T ámm Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1306-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASRD 
Red Red Diff. 635 24 30 40 60 67-1303-ND .96 .80 64 SSF-LXH4RAID 
Yellow Yellow Diff. 585 24 30 30 60 67-1305-ND .96 .80 64 SSF-LXH4RAYD 
Green Green Diff. 565 2.1 25 30 60 67-1304-ND .96 .80 64 SSF-LXH4RAGD 
t+ Low Current Version, Lights at (2mA) (Continued) 
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"Y PC Mount LEDs (cont) 
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Fig. 18 
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Emitted Peak Wavelength Vf If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (n.m) (V) Typ. (mA) Max. (mcd) (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Red Diff. 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH22573SRSRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND 1.14 95 76 SSF-LXH22573lID 
12 | 5.01.63 Yellow Yellow Diff. 585 24 30 10 110 67-1264-ND 1.14 95 76 SSF-LXH22573YYD 
SOME SUL Green Green Diff. 565 22 25 10 110 67-1263-ND 1.14 -95 76 SSF-LXH22573GGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1266-NDT 144 1.20 .96 SSF-LXH22573LIID 
Green Green Diff. 565 22 25 10 110 67-1267-NDT 144 1.20 -96 SSF-LXH22573LGGD 
Red/Green White Diff. 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND .93 .78 .62 SSF-LXH25780HGW 
Red Red Diff. 660 17 30 50 110 67-1272-ND .93 78 62 SSF-LXH25780SRD 
13 2.5x7mm Red Red Diff. 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND 63 53 42 SSF-LXH257801D 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 9 110 67-1271-ND .63 53 42 SSF-LXH25780YD 
Green Green Diff. 565 22 25 9 110 67-1270-ND .63 53 42 SSF-LXH25780GD 
Sup. Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1276-ND .78 65 52 SSF-LXH2300SRD-LM 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1279-ND .78 65 52 SSF-LXH23001D-5V-LM 
Green Green Diff. 565 5.0 12 30 60 67-1280-ND 18 65 52 SSF-LXH2300GD-5V-LM 
14 3 Red Red Diff. 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND 54 45 36 SSF-LXH2300ID-LM 
mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 50 60 67-1275-ND 54 45 36 SSF-LXH2300YD-LM 
Green Green Diff. 565 22 25 50 60 67-1274-ND 54 45 .36 SSF-LXH2300GD-LM 
Red Red Diff. 635 2.0 25 50 60 67-1277-М01 72 60 48 SSF-LXH2300LID-LM 
Green Green Diff. 565 22 25 50 60 67-1278-М01 12 60 48 SSF-LXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diff. 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND 1.62 1.85 1.08 SSF-LXHM2501GIGW 
15 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND 96 80 .64 SSF-LXHM250IID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 30 60 67-1284-ND .96 .80 .64 SSF-LXH250MYYD 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1283-ND .96 .80 .64 SSF-LXHM250GGD 
16 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1315-М0 2.04 1.70 1.36 SSF-LXH2300/4ID 
17 5mm Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1316-ND 84 70 -56 SSF-LXH101GD-1SL 
18 5тт Вей Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND .84 .70 .56 SSF-LXH101ID-01 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1318-ND .84 70 -56 SSF-LXH101GD-01 
19 3mm Red Red Diff. 635 2.1 30 40 60 67-1320-ND .84 .70 -56 SSF-LXH303ID 
20 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1319-ND 1.20 1.00 .80 SSF-LXH240IID 
Green Green Diff. 565 22 25 40 60 67-1321-ND 1.20 1.00 .80 SSF-LXH240GGD 
Red Red Trans. 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND 1.08 .90 72 SSB-LX02SRC 
21 9.0x2.0mm Red Red Trans. 635 45 30 16 160 67-1323-ND 87 73 58 SSB-LX02IC 
Te Yellow Yellow Trans. 590 45 30 10 160 67-1325-ND .87 73 58 SSB-LX02YC 
Green Green Trans. 565 44 25 10 160 67-1324-ND 87 73 58 SSB-LX02GC 


T Low Current Version, Lights at (2mA) 


Light Pipes 


400 
< 046) 
Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series | Positions H L Part No. 1 10 25 100 | Рам Мо. 
1 67-1844-ND 192 166 1.56 1413 | LPB-RO112051S 
2 | 5М112832 | — = = 67-1845-ND 201 173 16% 118 | LPB-S01110101S 
SML-LX1206 
3 | меке | — - - 67-1847-ND 43 72 67 49 | LPF-CO11304S 
4 67-1850-ND 78 68 64 46 | LPF-CO12303S ig. Fig. 5 
5 SML-LX23 - - - 67-1851-ND 131 113 1.06 277 | LPF-C013301S 
6 67-1852-ND 139 121 114 82 | LPF-CO14301S Ø 118 
2 - 540 (13.72) | 67-1853-ND 166 143 135 98 | ІРҒ-00213035 ! х (8.0) 
7 | SML-LX1206 3 - 1740 (18.80) | 67-1854-ND 249 215 2.02 1.46 | LPF-C031303S А 
or 4 - 939 (23.84) | 67-1855-ND 3.31 2.86 2.69 1.95 | LPF-C041303S 
SML-LX1210 5 — [1139 (28.92) | 67-1856-ND 415 358 3.37 244 | LPF-C051303S 
8 - - - 67-1857-ND 426 3468 346 250 | LPF-C071303S 
-- |394 (10) - 67-1833-ND 113 98 9 67 | LPA-CO11301S-10 
9 | SML-LX0805xx | — |2787 (20) - 67-1834-ND 143 98 92 67 | LPA-C0113015-20 ig. ig. ig. Ø 118 (3.0) 
— | 1.97 (50) - 67-1835-ND — 1.13 98 92 67 |1РА-С0113015-50 : 
.394 (10) "n 67-1836-ND 316 273 257 1.86 | [РА-С0413015-10 < р H 
4 787 (20) | (2540) | 87-1837-ND 288 248 234 149 |LPA-C0413015-20 ӨП? а | 
dO» SUL OS 1.97 (50) : 67-1838-ND 4487 420 395 2.86 | LPA-C041301S-50 200 BS й } 
394 (10) 1.800 67-1839-ND 5.05 513 482 3.49 | LPA-C0813015-10 i 91у 177 (45) 
8 787 (20) 4572) | 87-1840-ND 470 405 381 276 | LPA-C0813018-20 ( [ g < 
1.97 (50) (45. 67-1841-ND 470 405 381 2.76 | LPA-C081301S-50 7. 5. „ 72006.08) 
11 | SML-LX1206xx | — - - 67-1846-ND 70 41 57 41 | LPF-C011302S - 
12 | SML-LX23 = = = 67-1849-ND 118 102 96 70 | LPF-C012301S Fig.10 208) 
13 | SML-LX1206xx | — - - 67-1858-ND 70 61 57 41 | LPF-R011362S al 
14 | SML-LXO603xx | 25 - - 67-1859-ND 7.34 633 595 431 |ІРҒ-В2513215 
15 | SML-LX1210xx |. — - - 67-1860-ND 27 24 22 16 | ІРҒ-50143315 
= = = а 276 
Flexible Light Рірез 
642 (16.30) 
Recommended LED: SSL-LX3054XX А 
Lens Digi-Key Price Each Lumex < 6.00 
Color Part No. 1 10 25 100 Part No. (15240) 
Blue 67-1861-ND 278 2.40 226 164 LPI-C0117001S-150B и 
Clear 67-1862-ND 278 2.40 226 164 LPI-C0117001S-150C .630 (16.00) 
Green 67-1863-ND 278 240 226 164 ІРІ-С01170015-1506 j 
Red 67-1864-ND 278 2.40 226 1.64 LPI-C0117001S-150R 339 EG л 
Yellow 67-1865-ND 2.78 2.40 226 164 LPI-C0117001S-150Y (8.60) ^^ (2.90) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2 — SOT-23 Footprint Fig. 3 — 0402 Fig. 4 — 0603 Fig. 5 — 0805 Fig. 6 — 1206 
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Peak м If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (mcd) | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red/Green 635/565 2.0/2.2 30/25 10 140 67-1335-1-ND .88 47 66 67-1335-2-ND 3,000 | 365.00/М |SSL-LX15IGC-RP-TR 
1А S0T-23 Red/Red Water Clear 635 2.0 30 10 140 67-1334-1-ND 96 84 172 67-1334-2-ND 3,000 | 398.00/M |SSL-LX15IIC-RP-TR 
Yellow/Yellow 585 21 30 10 140 67-1337-1-ND 96 84 172 67-1337-2-ND 3,000 | 398.00/М |SSL-LX15YYC-RP-TR 
Green/Green 565 22 25 10 140 67-1336-1-ND :96 84 172 67-1336-2-ND 3,000 | 398.00/М |SSL-LX15GGC-RP-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1381-1-ND 64 56 48 67-1381-2-ND 3,000 | 265.60/M |SSL-LX15IC-TR 
1B | SOT-23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1383-1-ND 64 56 48 67-1383-2-ND 3,000 | 265.60/М | SSL-LX15YC-TR 
Green 565 24 25 10 140 67-1382-1-ND :64 56 48 67-1382-2-ND 3,000 | 265.60/M |SSL-LX15GC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1378-1-ND 64 56 48 67-1378-2-ND 3,000 | 265.60/М | SSL-LX15IC-RP-TR 
1с | 807-23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1380-1-ND 64 56 48 67-1380-2-ND 3,000 | 265.60/M |SSL-LX15YC-RP-TR 
Green 565 22 25 10 140 67-1379-1-ND 64 56 48 67-1379-2-ND 3,000 | 265.60/М |SSL-LX15GC-RP-TR 
2A SOT-23 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.1 30/25 10 140 67-1655-1-ND 83 73.63 67-1655-2-ND 3,000 | 343.62/M |SML-LX15IGC-RP-TR 
Yellow/Green 585/565 24/22 30/25 10 140 67-1674-1-ND .83 73 63 67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/М |SML-LX15YGC-RP-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1660-1-ND 56 50 43 67-1660-2-ND 3,000 | 234.06/M |SML-LX15SRC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1684-1-ND 52 46 40 67-1684-2-ND 3,000 | 217.63/М |SML-LX15IC-TR 
Super Yellow 590 23l 30 60 140 67-1664-1-ND 58 51 44 67-1664-2-ND 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SYC-TR 
2B SOT-23 Yellow Water Clear 585 24 30 10 140 67-1670-1-ND 52 46 40 67-1670-2-ND 3,000 | 212.00/М |SML-LX15YC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1662-1-ND 58 51 44 67-1662-2-ND 3,000 | 240.70/М |SML-LX15SUGC-TR 
Green 565 22 25 10 140 67-1685-1-ND 52 46 40 67-1685-2-ND 3,000 | 217.46/M |SML-LX15GC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1666-1-ND 313 275 235 — — — SML-LX15UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1668-1-ND 313 275 235 67-1668-2-ND 3,000 | 1299.78/М |SML-LX15USBC-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1661-1-ND 56 50 43 67-1661-2-ND 3,000 | 234.00/М |SML-LX15SRC-RP-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1653-1-ND 52 46 40 — - - SML-LX15IC-RP-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1665-1-ND 58 51 44 — — - SML-LX15SYC-RP-TR 
Yellow 585 24 30 10 140 67-1671-1-ND 52 46 40 67-1671-2-ND 3,000 | 212.00/М |SML-LX15YC-RP-TR 
2С | SOT23 Í Super ultra Green | Water Clear 574 22 25 4 140 67-1663-1-ND 58 51 44 = — — |SML-LXI5SUGC-RP-TR 
Green 565 22 25 10 140 67-1656-1-ND 52 46 40 67-1656-2-ND 3,000 | 217.46/M |SML-LX15GC-RP-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1667-1-ND 313 275 235 -- - - SML-LX15UPGC-RP-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1669-1-ND 313 275 235 67-1669-2-ND 3,000 | 1299.78/М |SML-LX15USBC-RP-TR 
Super Red 660 1.8 30 45 140 67-1551-1-ND 15 13,10 67-1551-2-ND 4,000 83.00/M |SML-LX0603SRW-TR 
Red White Diff. 635 2.0 30 14 160 67-1548-1-ND 15 13,10 67-1548-2-ND 4,000 83.00/M |SML-LX0603IW-TR 
4 0603 Yellow ` 585 2.1 30 14 160 67-1550-1-ND 15 43 10 67-1550-2-ND 4,000 83.00/M |SML-LX0603YW-TR 
Green 565 22 25 18 160 67-1549-1-ND 44 122.09 67-1549-2-ND 4,000 74.70/М |SML-LX0603GW-TR 
Super Red T 660 1.8 30 21 140 67-1555-1-ND 15 143 10 67-1555-2-ND 4,000 83.00/М | SML-LXT0805SRW-TR 
5. |! 0805 Red Wane De 635 20 30 11 140 67-1552-1-ND 44 12 40| —67-1552-2-ND | 4,000 | 78.02/M |SML-LXTO805IW-TR 
* Low current version, lights at 2тА t Bulk Pricing t Reverse Polarity (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Surface Mount LEDs (cont) 
XM 
Peak ү If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (mcd) | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing |Part No. 
Yellow White Diff. 585 21 30 10 140 67-1554-1-ND 44 42 40 67-1554-2-ND 4,000 | 78.02/M |SML-LXTOB05YW-TR 
5 0805 | Super Ultra Green | Water Clear 574 22 30 40 140 67-1687-1-ND 249 208 1.67 67-1687-2-ND 3,000 | 373.50/М |SML-LX0805SUGC-TR 
Green White Diff. 565 20 30 11 140 67-1553-1-ND 44 42 09 67-1553-2-ND 4,000 | 7470/M |SML-LXTOB05GW-TR 
Super Red Water Clear 660 17 30 25 160 67-1359-1-ND 48 47 м 67-1359-2-ND 3,000 | 76.36/M | SML-LX1206SRC-TR 
Super Red White Diff. 660 18 30 15 160 67-1004-1-ND 29 26 22 67-1004-2-ND 3,000 | 119.52/M | SML-LX1206SRW-TR 
Red Water Clear 635 20 25 6 160 67-1356-1-ND 48 — 46 44 67-1356-2-ND 3,000 | 7470/M |SML-LX1206IC-TR 
6 1206 Red White Diff. 635 20 25 6 160 67-1003-1-ND 28 25 22 67-1003-2-ND 3,000 | 117.86/М | SML-LX1206IW-TR 
Yellow Water Clear 585 21 25 6 160 67-1358-1-ND 48 46 44 67-1358-2-ND 3,000 | 7470/M |SML-LX1206YC-TR 
Green Water Clear 565 22 25 10 160 67-1357-1-ND 46 44 42 67-1357-2-ND 3,000 | 66.40/M |SML-LX1206GC-TR 
Green White Diff. 565 22 25 10 160 67-1002-1-ND т д 21 67-1002-2-ND 3000 | 112.88/M_ |SML-LX1206GW-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 15 160 67-1360-1-ND 64 56 48 67-1360-2-ND 3,000 | 265.60/M |SML-LX1210SRSRC-TR 
š T Red/Green | Water qa, | 039/508 | 20/22 | 25 10 160 67-1361-1-ND 34 30 26 67-1361-2-ND 3,000 | 14110/М |SML-LX1210IGC-TR 
Yellow/Green 585/565 | 2.022 | 25 10 160 67-1363-1-ND 34 30 26 67-1363-2-ND 3,000 | 14110/М | SML-LX1210YGC-TR 
Green/Green 565/565 22 25 10 160 67-1362-1-ND 34 30 26 67-1362-2-ND 3,000 | 141.10/M_|SML-LX1210GGC-TR 
Super Red 660 17 30 100 120 67-1366-1-ND 80 70 60 67-1366-2-ND 2,000 | 33200/М | SML-LX2832SRC-TR 
Red 635 20 30 25 120 67-1364-1-ND 64 56 48 67-1364-2-ND 2,000 | 265.60/M |SML-LX2832IC-TR 
ыш Yellow Water Cleat 585 21 30 15 120 67-1367-1-ND 64 56 48 67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/М |SML-LX2832YC-TR 
Green 565 21 25 25 120 67-1365-1-ND 64 56 48 67-1365-2-ND 2,000 | 265.60/M |SML-LX2832GC-TR 
Super Red 650 17 25 30 180 67-1371-1-ND£ 80 70 60 67-1371-2-\0+ | 2000 | 332.00/M |SSL-LXA1725SRC-TR 
"m Red сва 635 20 30 12 130 67-1368-1-ND 60 53 45 67-1368-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725IC-TR 
Yellow 585 21 30 12 130 67-1370-1-ND 60 53 45 67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/М | SSL-LXA1725YC-TR 
Green 565 22 25 25 130 67-1369-1-ND 60 53 45 67-1369-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725GC-TR 
to 34x28mm| RedGreen | water clear | 635565 | 20/22 | 3025 | 12/20 130 67-1372-1-ND 108 95 8 67-1372-2-ND 1,000 | 44820 | SSL-LXA3025IGC-TR 
Yellow/Green 585/565 | 2.1/2.2 | 30/25 | 12 130 67-1373-1-ND 108 95 8 67-1373-2-ND 1,000 | 44820 |SSL-LXA3025YGC-TR 
Super Red Red Trans. 660 18 30 8 180 67-1355-1-ND 152 138 144 67-1355-2-ND 3,000 | 608.00/M | CCL-LX45SRT 
a apas aa Red Red Trans. 635 21 30 72 180 67-1352-1-ND 141-124 1.06 67-1352-2-ND 3,000 | 564.80/M | CCL-LX45IT 
Yellow YellowTrans.| 585 23 30 7 180 67-1354-1-ND 146 128 110 67-1354-2-ND 3,000 | 584.00/M | CCL-LX45YT 
Green Green Trans. 565 22 30 7 180 67-1353-1-ND 146 128 140 67-1353-2-ND 3,000 | 584.00/M |CCL-LX45GT 
Super Red 660 17 30 30 130 67-1559-1-ND£ 26 2 17 67-1559-2-\0+ | 3,000 | 141.10/M |SML-LXR85SRC-TR 
a aytuy Red ТЕ 635 20 25 12 130 67-1556-1-ND 26 22 17 67-1556-2-ND 3,000 | 141.10/M. | SML-LXR85IC-TR 
Yellow 585 21 25 10 130 67-1558-1-ND 24 20 46 67-1558-2-ND 3,000 | 13114/М | SML-LXR85YC-TR 
Green 565 22 25 12 180 67-1557-1-ND 28 49 46 67-1557-2-ND 3,000 | 12646/M_|SML-LXR856C-TR 
Super Red 660 17 15 40 180 67-1345-1-ND 104 9 78 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M |CCL-CRS10SR 
etd Red ats Clar 635 20 25 12 180 67-1342-1-ND ло 62 53 67-1342-2-ND 3000 | 290.50/M | CCL-CRS10R 
Yellow 585 21 30 8 180 67-1344-1-ND ло 62 53 67-1344-2-ND 3,000 | 290.50/M_| CCL-CRS10Y 
Green 565 22 25 12 180 67-1343-1-ND 70 62 53 67-1343-2-ND 3,000 | 290.50/M |CCL-CRS10G 
Super Red 660 17 30 100 90 67-1341-1-ND 48 42 36 67-1341-2-ND 2,000 | 199.20/M |SML-LX23SRC-TR 
Red 635 20 30 20 90 67-1338-1-ND 36 32 27 67-1338-2-ND 2,000 | 149.40/M_ | SML-LX23IC-TR 
M Sat Yellow Water Clear 585 24 30 20 90 67-1340-1-ND 36 32 27 67-1340-2-ND 2,000 | 149.40/M | SML-LX23YC-TR 
Green 565 21 25 20 90 67-1339-1-ND 36 32 27 67-1339-2-М0 2,000 | 149.40/M_|SML-LX23GC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 40 90 67-1349-1-ND 148 130 141 67-1349-2-ND 2,000 | 614.20/M | CCL-LX253SRSRC 
15 2.5x29mm| Yellow/Green | Water Clear | 585/565 21 3005 | 20 90 67-1351-1-ND 96 84 72 67-1351-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253YGC 
Green/Green 565 2.0 25 20 90 67-1350-1-ND 96 8 72 67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M_|CCL-LX253GGC 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1393-1-ND£ 78 69 59 67-1393-2-ND¢ | 1,000 | 32370 |SSL-LXA228SRC-TR11 
Red Water Clear 635 20 30 80 25 67-1384-1-ND 4 4 36 67-1384-2-ND 1,000 | 196.88 |SSL-LXA228IC-TR11 
set ong asd Yellow Yellow Diff. 585 21 30 15 50 67-1145-1-ND 48 4 36 67-1145-2-ND 1,000 | 197.54 |SSL-LXA228YD-TR11 
Yellow Water Clear 585 21 30 30 25 67-1386-1-ND AT 42 36 67-1386-2-ND 1,000 | 195.88 |SSL-LXA228YC-TR11 
Green Green Diff. 565 21 25 4 50 67-1141-1-ND 48 42 36 67-1141-2-ND 1,000 | 197.54 |SSL-LXA228GD-TR11 
Green Water Clear 565 22 25 30 25 67-1385-1-ND AT 4 36 67-1385-2-ND 1,000 | 195.88 |SSL-LXA228GC-TR11 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1394-1-М0» 78 69 59 67-1394-2-ND¢ | 1,000 | 32370 |SSL-LXA228SRC-TR21 
Red Red Diff. 635 20 30 12 50 67-1143-1-ND 50 44 38 67-1143-2-ND 1,000 | 207.50 | SSL-LXA2281D-TR21 
Red Red Diff. 635 20 30 12 50 67-1144-1-ND* 52 46 39 67-1144-2-ND* | 1,000 | 215.80 |SSL-LXA228LID-TR21 
rarer Red Water Clear 635 20 30 60 25 67-1387-1-ND 4 4 36 67-1387-2-ND 1,000 | 196.88 |SSL-LXA228IC-TR21 
Yellow Yellow Diff. 585 20 20 12 50 67-1146-1-ND 48 4 36 67-1146-2-ND 1,000 | 19754 | SSL-LXA228YD-TR21 
Yellow Water Clear 585 20 20 30 25 67-1389-1-ND 4 42 36 67-1389-2-ND 1,000 | 196.88 |SSL-LXA228YC-TR21 
Green Green Diff. 565 21 30 4 50 67-1142-1-ND 50 44 38 67-1142-2-ND 1,000 | 207.50 | SSL-LXA228GD-TR21 
Green Water Clear 565 21 30 30 25 67-1388-1-ND 4 42 36 67-1388-2-ND 1,000 | 195.88 | SSL-LXA228GC-TR21 
Super Red 690 17 25 600 25 67-1395-1-ND£ 78 69 59 67-1395-2-ND¢ | 1,000 | 32370 |SSL-LXA228SRC-TR31 
{БЫ Red Merc 635 20 30 60 25 67-1390-1-ND AT 4 36 67-1390-2-ND 1,000 | 196.88 |SSL-LXA228IC-TR31 
Yellow 585 20 20 30 25 67-1392-1-ND AT 4 36 67-1392-2-ND 1,000 | 196.88 |SSL-LXA228YC-TR31 
Green 565 21 30 30 25 67-1391-1-ND 4 42. 36 67-1391-2-ND 1,000 | 195.88 |SSL-LXA228GC-TR31 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1377-1-ND 100 88 75 67-1377-2-ND 1000 | 415.00 | SSF-LXH305SRD-TR 
4g | Т1 Gmm) Red Red Diff. 635 20 30 40 60 67-1374-1-ND 76 67 57 67-1374-2-ND 1,000 | 31540 |SSF-LXH305ID-TR 
SMT RA Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1376-1-ND J6 67 57 67-1376-2-ND 1,000 | 315.40 |SSF-LXH305YD-TR 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1375-1-ND J6 67 57 67-1375-2-ND 1,000 | 31540 | SSF-LXH305GD-TR 
Super Red 636 20 30 60 110 67-1634-1-ND 51 4 39 67-1634-2-ND 500 10541 | SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow 590 21 30 170 110 67-1630-1-ND 5 45 39 67-1630-2-ND 500 106.4 | SMF-2432SYC-TR 
"IP Yellow нака ай 585 20 30 14 110 67-1632-1-ND 35 3 27 67-1632-2-ND 500 7221 |SMF-2432YC-TR 
Green 565 22 25 14 110 67-1631-1-ND 34 31 26 67-1631-2-ND 500 7138 | SMF-24326C-TR 
Ultra Green 525 35 30 160 110 67-1635-1-ND 640 560 480 67-1635-2-ND 500 | 1328.00 |SMF-2432UPGC-TR 
Super Blue 470 35 30 140 110 67-1832-1-ND 332 291 249 67-1832-2-ND 500 688.90 |SMF-2432USBC-TR 
Super Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1644-NDt 80 71 бі = = —  |SMF-HM1530SRD-305 
oy | М Gmm) Red Red Diff. 635 20 30 30 60 67-1641-NDT ло 62 53 = - — |SMF-HM1530ID-305 
5МТВА Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1642-NDT ло 62 53 = - — |SMF-HM1530YD-305 
Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1643-NDt 70 62 53 - = —  |SMF-HM15306D-305 
Super Red Red Diff. 660 17 30 100 60 67-1622-NDT 80 71 81 - = —  |SMF-HM1530SRD-509 
| TL Red Red Diff. 635 20 25 30 60 67-1645-NDT ло 62 53 = = —  |SMF-HM1530ID-509 
(5mm) Yellow Yellow Diff. 585 21 25 30 60 67-1620-NDt ло 62 53 = = — |SMF-HM1530YD-509 
SMT RA Green Green Diff. 565 22 25 30 60 67-1621-NDt 70 62 53 = = —  |SMF-HM15306D-509 
Super Red 660 17 30 400 30 67-1623-1-ND£ 72 68 54 67-1623-2-М04 500 148.57 |SML-LXL505SRC-TR 
Super Int. Red 636 20 30 1200 30 67-1625-1-ND 72 63 54 67-1625-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SIC-TR 
Super Orange 610 20 30 1500 30 67-1626-1-ND 72 64 54 67-1626-2-ND 500 148.57 |SML-LXL505SOC-TR 
23] 5mm Super Yellow | Water Clear 590 21 30 1200 30 67-1624-1-ND 72 63 5 67-1624-2-ND 500 148.57 | SML-LXL505SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 100 30 67-1686-1-ND 48 42 36 67-1686-2-ND 500 99.60 |SML-LXL505SUGC-TR 
Ultra Green 525 35 25 500 30 67-1628-1-ND 385 338 2.89 67-1628-2-ND 500 799.29 | SML-LXL505UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 35 30 800 30 67-1629-1-ND 352 309 2.65 67-1629-2-ND 500 73123 |SML-LXLSOSUSBC-TR 
Super Red 660 17 30 80 90 67-1827-1-ND£ 68 60 5 67-1827-2-М04 500 141.93 |SML-LXR44SRC-TR 
24 |36х40тт Red ТҮНІН 635 20 30 25 90 67-1826-1-ND 53 4 40 67-1826-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44IC-TR 
SMT RA Yellow 585 21 30 9 90 67-1828-1-ND 53 4 40 67-1828-2-ND 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
Green 565 22 25 25 90 67-1825-1-ND 58 ат 40 67-1825-2-ND 500 110.39 |SML-LXRA4GC-TR 
* Low current version, lights at 2mA T Bulk Pricing £ Reverse Polarity (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1639 


Ж. 
ў Surface Mount LEDs (cont) 


InGan Surface Mount LEDs 


Peak Mii If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (mcd) | (2x Theta) Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Ultra White Yellow Diff 550 35 30 90 140 67-1866-1-ND 314 275 236] 67-1866-2-М0 3,000 | 1303.10/M | SML-LX1206UWW-TR 
e | 1206 | Ultra Pure Green | Water Clear 525 35 25 45 140 67-1700-1-ND 246 215 185 = = — |SML-LX1206UPGC-TR 
Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 25 25 140 67-1701-1-ND 246 245 185]  67-1701-2-ND 3,000 |1019.24/M |SML-LX1206USBC-TR 
8 | 2832 | Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 30 60 120 67-1709-1-ND 246 245  185|  67-1709-2-ND 2,000 |1019.24/M |SML-LX2832USBC-TR 
Green 525 35 25 45 160 67-1715-1-ND 184 154 128 = = —  |SML-LXR85UPGC-TR 
12 Osx ean Blue Water olar 470 3.5 25 30 160 67-1716-1-ND 184 154 123]  67-1716-2-ND 3,000 | 1019.24/M | SML-LXR85USBC-TR 
14 | 20x3.0mm | Ultra SuperBlue | Water Clear 470 35 30 60 90 67-1726-1-ND 246 245  185|  67-1726-2-ND 1,000 | 101924 | SML-LX23USBC-TR 
16 E Ultra Super Blue | Water Clear 470 35 30 250 25 67-1731-1-ND 246 245 185]  67-1731-2-ND 1,000 | 1019.24 |SSL-LXA228USBC-TR11 
19| ТАВА | Ultra Super Blue | Blue Diff. 470 35 30 80 60 67-1746-1-ND 436 382 327)  67-1746-2-ND 1,000 | 1809.40 | SSF-LXH305USBD-TR 
AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak Vf If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2xTheta) | Part №. 1 10 100 |Part No. Size Pricing Part No. 
Red 636 20 30 140 120 |67-1878-1-ND 40 36 31 | 67-1878-2-ND | 2,000 167.66/M | SML-LX0402SIC-TR 
4 Orange 610 20 30 120 120 |67-1879-1-М0 38 3з 29 | 67-1879-2-ND | 2,000 156.04/M | SML-LX0402S0C-TR 
0402 Super Yellow | Water Clear 590 20 30 60 120 67-1880-1-ND 40 36 31 | 67-1880-2-ND | 2,000 167.66/M | SML-LX0402SYC-TR 
Green 574 22 25 45 120 _ |67-1881-1-ND 82 т 62 | 67-1881-2-ND | 2,000 338.64/M | SML-LX0402SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 60 140 | 67-1690-1-ND 4134 28 | 67-1690-2-ND | 4,000 225.76/M | SML-LX0603SIW-TR 
z бей Super Orange | White pit 610 20 30 60 140 |67-1691-1-ND 41 — 34 28 | 67-1691-2-ND | 4,000 225.76/М | SML-LX0603S0W-TR 
Super Yellow i 590 20 30 60 140 |67-1694-1-ND 49 — 41 33 | 67-1694-2-ND | 4000 27224/M | SML-LXO603SYW-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 |67-1693-1-ND 60 50 40 | 67-1693-2-ND | 4,000 332.00/М | SML-LX0603SUGW-TR 
Super Red 636 20 30 60 140 | 67-1636-1-ND 36 30 24 | 67-1636-2-ND | 3,000 19920/M | SML-LX0805SIC-TR 
Б Е Super Orange | water clear | 610 20 30 60 140 |67-4637-1-ND 36 30 24 |67-16372-ND | 3,000 19920/М | SML-LX0805SOC-TR 
Ultra Green 525 35 30 45 140 |674640--ND 528 440 352 | 67-1640-2-ND | 3,000 | 2921.60/M | SML-LXOB0BUPGC-TR 
Super Blue 470 35 30 25 440 [67-1638-1-№0 — 348 265 212 |67-1638-2-ND | 3,000 | 175960/М | SML-LX0805USBC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 70 140 |67:1695-1-М0 24 22 19 ‘| 67-1695-2-ND | 3,000 10126/M | SML-LX1206SIC-TR 
é 1206 Super Orange — | Water clear | 610 20 30 70 140 |67-1696-1-М0 49 43 37 | 67-1696-2-ND | 3,000 202.52/M | SML-LX1206S0C-TR 
Super Yellow 590 20 30 70 140. |67-1699-1-ND 66 58 50 | 67-1699-2-ND | 3.000 27224М | SML-LX1206SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 [67-1698-1-№0 108 95 81 |67-1698-2-ND | 3,000 448.20/М | SML-LX1206SUGC-TR 
Р pm Red/Green Water Clear | 990565 |17/22 | 3025 | 15/10 160 67-1703-1-ND 83 74 63 |67-1703-2-40 | 2,000 343.62/М | SML-LX1210SRSGC-TR 
Red/Red 635 20 25 10 160 |67-1704-1-М0 43 38 533 | 67-1704-2-М0 | 2000 17928/М | SML-LX1210IIC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 250 120 |67-1705-1-ND 32 64 54 | 67-1705-2-ND | 2,000 298.80/M | SML-LX2832SIC-TR 
И 2835 Super Orange — | water clear | 610 20 30 300 120 |67-1706-1-М0 32 64 55 | 67-1706-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832S0C-TR 
Super Yellow 590 20 30 140 120 |67-1708-1-М0 32 64 55 | 67-1708-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 150 120 |67-1707-1-М0 72 64 55 | 67-1707-2-ND | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SUGC-TR 
Red 636 20 25 70 160  |671710-1-ND 40 зз 27 | 67-1710-2-ND | 3,000 21912/4 | SML-LXR85SIC-TR 
Orange 610 20 30 75 160 |67-1712-1-М0 4 3 27 | — - — | SML-LXR85S0C-TR 
19: .05x32mm Yellow Water Clear 590 20 25 50 160 67-1714-1-ND 55 46 37 | 67-1714-2-ND | 3,000 30544/M | SML-LXRB5SYC-TR 
Green 574 22 25 45 160 |67-1713-1-М0 59 49 39 |67-1713-2-ND | 3000 323.70/M | SML-LXR85SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 300 90 67-1722-1-ND 96 № 72 ‘| 67-1722-2-ND | 2,000 39840/M | SML-LX23SIC-TR 
Super Orange 610 20 30 300 90 67-1723-1-ND 96 ва т — - — | SML-LX23S0C-TR 
14 [20x8.0mm Super Yellow Water Clear 590 20 30 200 90 67-1725-1-ND 96 84 72 | 67-1725-2-ND | 2,000 398.40/M | SML-LX23SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 80 90 67-1724-1-ND — 124 109 93 | 67-1724-2-ND | 2,000 512.94/M | SML-LX23SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 475 25 67-1727-1-ND 82 72 62 | 67-1727-2-ND | 1,000 33864 | SSL-LXA228SIC-TR11 
16 | 20x25mm Super Orange — | water clear | 610 20 30 700 25 67-1728-1-ND 82 т 82 | 67-1728-2-М0 | 1,000 33864 | SSL-LXA228S0C-TR11 
Gull Wing Super Yellow 590 20 30 300 25 67-1730-1-ND 66 58 50 |67-17302-ND | 1000 27224 | SSL-LXA228SYC-TR11 
Super Green 575 22 25 200 25 67-1729-1-ND 61 54 46 |67-1729-2-ND | 1,000 25398 | SSL-LXA228SUGC-TR11 
зо | ТА (mm) Super Orange | Orange Diff. | 610 21 30 100 60 67-17440 216 149 162 | — = — | SSF-LXH305S0D-TR 
SMTRA Super Green Green Diff. 565 22 30 150 60 67-1742-1-ND 120 1.06 — 91 |67-1742-2-ND | 1000 49966 | SSF-LXH305SGD-TR 


SMT RGB (Red/Green/Blue) For Full Color Range 


1410 (2 Pics.) 
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Peak Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Vi If lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2х Theta) | Part No. 1 10 100 | Part №. Size Pricing Part No. 
Red 660 157; 30 80 
1 2.8 x 3.2mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1820-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M | SML-LX2832SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 60 
Red 636 2.0 25 75 
2 3.2 x 3.6mm Green Water Clear 574 22 25 60 120 67-1821-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1821-2-ND 1,000 1070.70 | SML-LX3632SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 50 
Red 660 17 30 9 
3 5.0 x 5.0mm Green White Diff. 565 24 25 9 120 67-1822-1-ND 5.34 494 4481 | 67-1822-2-ND 500 2216.10 | SML-LXL5550SRSGSBW 
Blue 430 3.8 30 8 
Red 640 17 30 800 
4 | T-13/4 (5mm) | Green Water Clear 525 8.5 25 700 30 67-1823-1-ND 534 494 481 |67-1823-2-ND 500 2216.10 | SML-LXL505SIUPGUSC 
Blue 470 3.5 30 800 
Bulk Pricing 


1640 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Lue Misi Dia | шшш pla Ты Digi-K Price Each L 
- Lumex Master Catalo ia. mitte urrent ype igi-Key rice Ғас umex 
мех LEDs CD-ROM 8195 | Fig. | (mm) | Color (mA) | мец) | PartNo. 1 25 — 100 | Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND 1.02 .85 .68 SSL-LX203CIT 
1 2 Green 20 22 67-1198-ND 1.02 .85 .68 SSL-LX203CGT 
2 Yellow 20 24 67-1199-ND 1.02 .85 .68 SSL-LX203CYT 
00.3 2 pls 2 Red 20 17 67-1200-ND 1.26 1.05 .84 SSL-LX203CSRT 
2 LED Tester ——— 67-1398-ND 38.00 = — LED Tester Вох 
Epoxy | Typical mCD | Emission! Peak ме 
Emitted| Lens Intensity Total | Wave- | 20mA If | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| Color | Color} Ф 20mA If | Angle |length |Тур. Мах. | If Max. | Part No. 1 10 25 |PartNo. 
Features: 10MM Mega-Brite Lites 
* Allows quick testing of LEDs at 2, 5, 10, 20, Or/Red | Clear 4500 8° 620nm | 2.1 2.5 | 30mA |67-1399-ND 237 198 1.78 |SSL-LX100133X0C 
30, or 50 mA drive current levels with the 3 | Green | Clear 1600 8° 568пт | 2.2 2.7 | 25mA |67-1400-ND 72 60 54 | SSL-LX100133XGC 
push of a button. Yellow | Clear 2500 8° 590пт | 2.1 2.5 | 30mA |67-1401-ND 2.61 218 1.96 | SSL-LX100133XYC/B 
* Requires: 9 Volt Battery (not included). 
Color lo View и | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Pin1 Ріп 3 Vf | (mcd) | Angle | (mA) | Part Мо. 1 25 100 250 Part No. 
Bi-Color LEDs 
Green | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 45 .63 51 44 SSL-LX3059GYW 
4 Red Green | 20 30 60° 20 | 67-1327-ND 75 .63 51 44 551-1Х305916М/ 
Вей Yellow | 2.0 30 60% 20 | 67-1328-ND 75 .63 .51 44 SSL-LX3059IYW 
H Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 H 
Low Battery IndiCatOrs лауга Standby Current: SpA PC Mount LED Arrays / Light Bars 


Fig. 1 ў ig. 28.087 ig. (Detail) - 
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“ва быша шашып Mark 


Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (V) Angle | Part No. | 10 25 100 Рагі Мо. 
1 25 60* 67-1195-ND 1.11 — .93 74 | SSL-LX5093LBI-SRD 
2 |3.75-7.5 | 60° | 67-1196-ND 144 — 1.20 .96 | SSL-LX5099LBI-SRD P= Tewas 
3 2.5 140* 67-1193-1-ND 1.80 1.58 — 1.35 SML-LX1206LBI-SRD 
4 3.75 - 7.5 | 140° 67-1194-1-ND 228 2.00 — ii SML-LX1210LBI-SRD ЕДІН 


RI 20.044 
6.1 n |----19.05---І 
E 


Features: 


- 12.54 


* Operating Voltage: 3.0 to 14.0 
* Blinking Frequency: 1.5 to 2.5Hz 


T 
7.62 


* Operating Temperature Range: -55*C to 100°С 


lo @ Emitted lo If Digi-Key Price Each Lumex 
Color VF=9V) Viewing | Digi-Key Price Each Lumex Figs eeter MV (med) (Ау Багуна? й = DON n 
Colon Source | (тсе)! Angle | Part Мо. 1 25 100 |PartNo. 1 | Green | 22] 10 25 |67-1008-МО 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
1| Red |20| 4 30 |67-1009-ND 243 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
Red/Diff. Brt. Red | 200 60° | 67-1499-ND эз 78 62 | SSL-LX5093BSRD 1 | Red [20] 10 30 |67-1010-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
Dark Red/Ditt. | Red 40 60° | 67-1497-ND 84 71 57 | SSL-LX5093BHD 2 | Green | 2.2] 10 30 |67-1524-ND 3.90 325 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
| ` 2 | Red [17] 40 30 |67-1525-МО 6.72 560 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
Авалон. Red ao | 60° Шш 84 71 57 | SSLLXSO93BID з | Red [21] 5 30  |67-1011-ND 58.06 5123 47.81 | SSA-LXB8825 
Green/Diff. Green 20 60° | 67-1496-ND .84 71 .57 | SSL-LX5093BGD З | Green | 2.2) 5 30 |67-1012-40 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
Yellow/Diff. Yellow 20 60° | 67-1495-40 84 71  .57 | SSL-LX5093BYD 4| Red | 2.0) 25 30  67-1019-ND 91 76 61 | SSB-LX2300IW 
5 | Red |2.1| 50 30 |67-1014-ND 136 144 91 | SSB-LX23501W 
4 | Yellow | 21| 18 30  |67-1015-ND 91 76 .61 | SSB-LX2400YW 
5 | Yellow | 2.1] 40 30 |67-1016-ND 136 114 .91 | SSB-LX2450YW 
20mm 6-Element LED Dome 4 | Green | 22| 25 | 25  |67-1017-ND 91 76 .61 | SSB-LX2500SGW 
6 | Red [21] 25 30 |67-1018-МО 149 125 1.00 | SSB-LX26001W 
7 | Red [21] 25 30 |67-1019-ND 2.36 197 1.57 | SSB-LX2620IW 
138, 8 | Red [2.0] 50 30 |67-1020-МО 2.36 1.07 1.7 |SSB-LX2635IW 
.106 (8.50) 1 1——:925(23.5) 
(2.70) 9 | Red [21] 45 30 |67-1021-ND 149 125 1.00 | 55В-1Х2655ІМ/ 
i. ж 10] Red [2.1] 80 30 |67-1022-МО 2.36 197 1.57 | SSB-LX2685IW 
F т 6 | Yellow [2.1] 18 30 |67-1023-ND 149 125 1.00 | SSB-LX2700YW 
0.787, Cathode 7 | Yellow [21] 18 30 |67-1024-ND 2.36 1.7 1.57 | SSB-LX2720YW 
(20.00) @.906(23.00) I ——.531(13.50) 8 | Yellow | 21| 40 30  |67-1025-ND 2.36 197 1.57 | SSB-LX2735YW 
Cathode 9 | Yellow [2.1] 35 30 |67-1026-МО 149 125 1.00 | SSB-LX2755YW 
10 | Yellow | 2.1] 70 30 |67-1027-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
Wave- | Vf If lo @ 9 |Red/Yel| 2.1| 25 30 |67-1028-ND 249 208 1.66 | SSB-LX2950IYW 
length | Typ. | Max. If = 20mA| Digi-Key Price Each раб 9 |Вес/бт| 2.1] 25 | 30/25 |67-1029-ND 249 208 1.66 | SSB-LX2965GW 
Color х (пт) | (V) | (mA) | (mcd) Part No. 1 25 100 | Part No. 4 Red [1.7] 40 30 67-1030-ND 1.04 .87 .70 | SSB-LXA10085RW 
5 | Red [1.7] 80 30 |67-1031-ND 1.53 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
Green | 565 | 66 | 25 25 67-1526-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6GD 9 | Red |17| 80 30 |67-4032-ND 235 196 157 | SSB-LXC100SRW 
Red 635 | 6.0 | зо 35 67-1527-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6ID 6 | Red [17] 40 30 |67-1033-МО 2.35 196 1.57 | SSB-LXD100SRW 
7 | Red |17| 40 30 |67-1034-МО 272 227 1.81 | SSB-LXE100SRW 
Red 660 | 5.1 | зо 60 67-1528-ND 2.22 185 1.48 | SSL-LX20R6SRD a = зо ПВ аба. зай A Sep Е ОСОН 
Yellow 585 6.3 30 23 67-1529-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6YD 10 Red 17| 150 30 67-1036-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 “ Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 (ros 1641 
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Emitted Peak Wavelength| — Vf (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typical Maximum | (mcd) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 T-A (3mm) Red Red Diffused 635 20 30 30 60 67-1190-ND 1.20 96 .84 SSI-LXH312ID-150 
Green Green Diffused 565 24 25 30 60 67-1191-ND 1.20 96 .84 SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (8mm) Red Red Diffused 635 20 30 30 60 67-1192-ND .63 .50 .44 SSI-LXH312ID 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 70 60 67-1150-ND 1.25 1.00 .88 SSI-LXR1612SRD 
3 т-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1147-ND 1.13 90 79 SSI-LXR16121D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1149-ND 143 90 79 SSI-LXR1612YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1148-ND 143 .90 -79 SSI-LXR1612GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 65 60 67-1154-ND 1.30 1.04 .91 SSI-LXR3612SRD 
4 T-1 (8mm) Red Red Diffused 635 20 30 30 60 67-1151-ND 118 94 .83 SSI-LXR3612ID 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 30 60 67-1153-ND 148 94 .83 SSI-LXR3612YD 
Green Green Diffused 565 22 25 30 60 67-1152-ND 1.18 94 .83 SSI-LXR3612GD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND 1.88 1.50 1.32 SSI-LXH600HGW-150 
5 | T13/4 (5mm) Red Red Diffused 635 20 30 40 60 67-1188-ND 1.15 92 .81 SSI-LXH600ID-150 
Green Green Diffused 565 22 25 30 60 67-1189-ND 1.15 .92 .81 SSI-LXH600GD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 60 120 67-1158-ND 1.30 1.04 .91 SSI-LXH387SRD 
6 | T-1 3⁄4 (5mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 10 120 67-1155-М0 143 90 79 SSI-LXH387ID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 120 67-1157-ND 143 90 79 SSI-LXH387YD 
Green Green Diffused 565 2.2 30 10 120 67-1156-ND 143 90 .79 SSI-LXH387GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1677-ND 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
AllnGap Red Red Diffused 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND 2.60 2.08 1.82 SSI-RM3091SID-150 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1676-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM30911D-150 
Super Orange Orange Diffused 610 20 30 100 60 67-1680-ND 249 1.99 175 SSI-RM3091SOD-150 
7 T-1 (3mm) Super Yellow Yellow Diffused 590 24 30 100 60 67-1682-ND 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SYD-150 
Super Ultra Green Green Diffused 574 22 25 50 60 67-1688-ND 2.75 2.20 1.93 SSI-RM3091SUGD-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 20 60 67-1678-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091YD-150 
Green Green Diffused 565 22 25 20 60 67-1675-ND 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091GD-150 
Ultra Super Blue Blue Diffused 470 3.5 30 60 60 67-1683-ND 4.55 3.64 3.19 SSI-RM3091USBD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1162-ND 1.38 1.10 .97 SSI-LXH9SRD-150 
8 | T-1 3/4 (5mm) Red Red Diffused 635 20 30 40 60 67-1159-ND 1.23 98 .86 SSI-LXH9ID/-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1161-ND 1.23 98 .86 SSI-LXH9YD-150 
Green Green Diffused 565 22 25 30 60 67-1160-ND 1.23 .98 .86 SSI-LXH9GD-150 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 300 60 67-1166-ND 1.25 1.00 .88 SSI-LXR4815SRD 
9 | T-1 3/4 (5mm) Red Red Diffused 635 2 30 40 60 67-1163-ND 1.13 90 79 SSI-LXR48151D 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 20 60 67-1165-ND 1.43 90 .79 SSI-LXR4815YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND 1.13 .90 79 SSI-LXR4815GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1170-ND .85 .68 :60 SSI-LXH8080SRD 
10 8mm Red Red Diffused 635 20 30 40 60 67-1167-ND 70 56 49 SSI-LXH8080ID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1169-ND 70 56 49 SSI-LXH8080YD 
Green Green Diffused 565 22 25 30 60 67-1168-ND 70 -56 49 SSI-LXH8080GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1174-ND 98 .78 .69 SSI-LXH1090SRD 
T 40mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND 85 68 60 SSI-LXH1090ID 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 30 60 67-1173-ND 85 .68 .60 SSI-LXH1090YD 
Green Green Diffused 565 22 25 30 60 67-1172-ND 85 .68 .60 SSI-LXH1090GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND 80 .64 .56 SSI-LXH55SRD 
12 Smm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND 65 .52 46 SSI-LXH55ID 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 10 80 67-1177-ND 65 52 46 SSI-LXH55YD 
Green Green Diffused 565 22 25 10 80 67-1176-ND .65 52 .46 SSI-LXH55GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 110 67-1182-ND 1.15 92 .81 SSI-LXMPO059SRD 
13 2x5mm Red Red Diffused 635 20 30 10 110 67-1179-ND 95 76 67 SSI-LXMP059ID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 110 67-1181-ND 95 76 67 SSI-LXMP059YD 
Green Green Diffused 565 22 25 10 110 67-1180-ND 95 76 67 SSI-LXMP059GD 


(Continued) 
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ў Panel Mount LEDs (cont) 


Emitted Peak Wavelength | — Vf (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical | Maximum | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
Super Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1186-ND 1.00 .80 10 SSI-LXHO72SRD 
14 23x7 Red Red Diffused 635 20 30 15 110 67-1183-ND .85 .68 .60 SSI-LXH0721D 
jos amm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 9 110 67-1185-ND .85 .68 .60 SSI-LXH072YD 
Green Green Diffused 565 22 25 9 110 67-1184-ND .85 .68 60 SSI-LXH072GD 
Super Red Water Clear 660 1.8 30 60 60 67-1545-ND 1.65 1.32 1.16 SSI-LXMP5011SRC-150 
15 9x9mm Red Water Clear 635 20 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011IC-150 
Yellow Water Clear 585 24 30 15 60 67-1546-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011YC-150 
Green Water Clear 565 22 25 15 60 67-1543-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011GC-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 40 110 67-1204-ND 2.48 1.98 1.74 SSA-LXB525SRD 
16 2x5mm Red Red Diffused 635 20 30 12 110 67-1201-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525ID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1203-ND 1.60 1.28 1.12 SSA-LXB525YD 
Green Green Diffused 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 25 60 67-1208-ND 4.45 3.56 3.12 SSA-LXH1025SRD 
17 25x5mm Red Red Diffused 635 20 30 10 60 67-1205-ND 3.10 2.48 247 SSA-LXH1025ID 
i Yellow Yellow Diffused 585 23 30 10 60 67-1207-ND 3.48 2.78 244 SSA-LXH1025YD 
Green Green Diffused 565 22 25 10 60 67-1206-ND 3.10 2.48 2.17 SSA-LXH1025GD 
Super Red Red Diffused 660 20 30 30 80 67-1212-ND 6.63 5.30 4.64 SSA-LXH1225SRD 
18 ТЕТІН Вей Red Diffused 635 20 30 10 80 67-1209-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH1225ID 
К Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 80 67-1211-ND 4.78 3.82 3.35 SSA-LXH1225YD 
Green Green Diffused 565 20 30 10 80 67-1210-ND 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH1225GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 80 67-1216-ND 5.48 4.38 3.84 SSA-LXB102SRD 
19 3 Red Red Diffused 635 20 30 8 80 67-1213-ND 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102ID 
mm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 244 SSA-LXB102YD 
Green Green Diffused 565 24 25 8 80 67-1214-ND 3.78 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
Panel Mount LED Holders 
Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
20 T1 Black Nylon .160” (4.06) 67-1330-ND .60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
21 T1 Black Nylon .225" (5.71) 67-1331-ND .60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon .250" (6.35) 67-1332-ND 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 T1-3/4 Black Nylon .330” (8.38) 67-1333-ND .60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Clip and Ring for T1-3/4 .250" (6.35) 67-1044-ND .36 1.35 4.50 SSH-LX5090 
L [ I ) i i BL Series Light Engines are created with a heat spreader fabricated into the ceramic package. This heat spreader provides 
a 1 а а Light E ng І nes the most efficient thermal path from the die junction to the heat sink. 
Bright Lights. Dimensions in Inch (mm) 
Fig.1 ig. Fig.3 NEW! Fig. 4 Fig.5 NEW! Fig.6 NEW! 
.570 (14.48) SQ. 4 X Mounting 570 (14.48) 50. | 4X Mounting 
УЗ Stew ЕЙІН 
+ V (Green) 
IjSolder pads ) ) 8 X 4 % Ó (137.25) 
[Solder pads ^ 
$ Z + V (Blue) 
| Neo. ss "il 
“555 (14.10) SQ. ” 555 (14.10) SQ. 
-100 (2.54) max. -100 (2.54) max. .090 (2.29) max. 
i 1 
 — rr 
Т 
Рід. 7 NEW! 
If Typical Power Lumens Digi-Key Price Each Lamina 
Fig. Color [Ud (A) (М) (Іт) Part Мо. 1 10 50 Part No. Green 
BL-2000 v Mounting 
Red 6.69 28 1873 348 521-1000-ND 20.42 18443 1674 | BL-21A0-0121 Бабак 
Amber 6.69 28 18.73 348 521-1001-ND 20.42 18.43 16.74 BL-21E0-0131 (3x) 
Green 10 42 42 73 521-1004-ND 13.36 12.06 10.95 BL-22C1-0141 
1 Blue 10.5 42 4.41 22 521-1003-ND 11.97 10.80 9.81 BL-22B1-0140 
White** 10.5 42 441 108 521-1005-NDt 18.15 16.37 14.87 BL-22D0-0130 
White** 24 21 5.0 100 521-1012-ND} NEW! 21.23 19.14 17.40 BL-22D1-0244 
2 R/G/B 3/4/4 .63/.63/.21 | 1.89/2.52/.84 59/31/4.2 521-1002-ND 20.77 18.74 17.08 BL-22F0-0132 
3 Heatsink, 1 Inch (25.4 mm), for ВІ-2000/4000.............................. 521-1015-ND NEW? 6.92 6.20 5.76 800-0345-1 
Vf Typical If Typical Power Lumens Digi-Key Price Each Lamina 0-100 09) Max; 
Fig. Color (v)* (A) (W)* (Іт). Part No. 1 10 50 Part No. 
BL-3000 
Red 6.69 15.6 10433 1938 521-1006-ND 90.77 8740 8416 | BL-31A0-0122 Fig.8 NEW! 
Amber 6.69 15.6 104.33 1938 521-1007-ND 90.77 87.40 84.16 BL-31E0-0134 
4 Green 10 2.34 23.4 348 521-1009-ND 70.40 67.79 65.28 BL-32C1-0144 4 
Віце 10.5 2.34 24.57 115 521-1008-ND 55.68 53.61 51.63 BL-32B1-0143 Mounting 
White** 10.5 2.34 24.57 567 521-1010-NDt 81.48 78.46 75.55 BL-32D0-0133 
White** 24 147 28.0 525 521-1014-NDT NEW! 91.38 87.99 84.73 BL-22D1-0245 
5 R/G/B 4.8/7.2/7.2 147 5.6/8.4/8.4 114/145/47 521-1013-ND NEW? 67.20 64.71 62.31 BL-33F0-0142 
6 Heatsink, 1 Inch (25.4 mm), for BL-3000..................................... 521-1016-ND NEW! 25.62 23.78 22.90 800-0346-1 
Vf Typical If Typical Power Lumens Digi-Key Price Each Lamina 
Fig. | Color ()* (А) (W)* (Im)* Part No. 1 10 50 Part No. 
NEW! BL-4000 NEW! 
521-1017-1-ND 28.74 25.92 23.56 BL-43F0-0305 
0.160 (4.06) Max. 
T R/G/B 4.5/6.7/7.6 35 1.6/2.4/2.7 42/63/15 521-1017-2-ND 4907 49/250 ВІ -43Е0-0305 (4.06) a 
m 521-1018-1-NDt 20.40 18.41 16.72 BL-42D0-0304 И. 
8 | White 76 70 53 120 521-1018-2-М04 3485.00/250 BL-42D0-0304 


* Optical and electrical specifications are given for the specified drive current at a 25° junction temperature. **White LED color is expressed as color temperature in Kelvin Units. } 5,500К T 4,300K 


NEW! LED Discovery Kit 


The kit is designed to enable the rapid prototyping of LED lighting solutions in fixtures or applications. This Kit Includes: * Light Engines - 1 each of Red, Amber, Blue, Green and White * 2 Custom Designed Heat 


kit contains all elements, from the light engine to the wires and heat sinks, which are necessary to realize the Sinks * 24W AC/DVC Power Supply * Multi-purpose DC Regulator Board jumper configurable for all BL-200 
power of Lamina super-bright arrays. With the use of a standard soldering iron (not supplied), the user can super-bright light engines * 10 black and 10 white Jumper Wires * 10 ct. Thermal Interface Tape * 8 
assemble and illuminate a solid-state light source prototype within minutes. Mounting Screws * 1 Solder * 1 Reversible Screwdriver 


Features: * High luminous flux in small footprint • Superior thermal performance for improved reliability 
* Long life and high lumen maintenance * No mercury or lead * Custom sizes and shapes available 521-1011-ND Plug and Play Evaluation Kit for ВІ-2000.............................................. $250.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1643 
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gh Brightness LEDs 


8.60, 27.4 | 
F: + 12.54 
50 
“Ma ах. Anode š & (2 plcs.) 
| 27.0 
Peak vf If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (mcd) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Sup. Orange 620 2.0 30 1000 30 67-1074-ND .99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX3044SOC 
1 T-1 (Smm) Sup. Yellow Water Clear 590 2.1 30 1000 30 67-1076-ND .86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
Green 502 3.5 25 1100 30 67-1754-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX3044UEGC 
Super Red 660 1.7 30 2800 30 67-1612-ND .54 4.48 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
Super Red 660 1:7 30 1800 30 67-1611-ND 55 4.60 41.40 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
2 T-1 3/4 (5mm) Super Red Water Clear 660 du 30 1500 30 67-1610-ND .28 2.33 20.93 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
Sup. Orange 610 2.0 30 2500 30 67-1113-ND .99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX5093SOC 
Sup. Yellow 590 2.1 30 1000 30 67-1115-ND 71 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
Green 502 3.5 25 1500 30 67-1755-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX5093UEGC 
T-1 3/4 (5mm) Red Water Clear 660 Ta 30 2500 20 67-1122-ND .57 4.78 42.98 191.00 | SSL-LX5093XRC/4 
Yellow 590 24 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00 | SSL-LX5093XYC 
T-1 3/4 (4.7mm) Green Water Clear 502 3.5 25 1000 30 67-1756-ND 2.73 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 
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Voltage LEDs, 1.5V 
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Operating Temperature: Qh- Anode 
-40°C ~ 85°C 
Wave | Forward LED Typ. Viewing Cut Tape 
Pkg. | Emitted Lens Peak Voltage | Current | mcd @ Angle Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Type Color Color (nm) (min.) (@ 1.5V) 2V 2x Theta 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Super Red | Water Clear 636 1.5V 10 40 140° 67-1867-1-ND 2.14 1.83 1.53 67-1867-2-ND | 3,000 | 1012.60/M | SML-DSP1210SIC-TR 
Orange | Water Clear 620 1.5V 10 40 140° 67-1868-1-ND 2.17 1.86 1.55 67-1868-2-ND | 3,000 | 1029.20/М | SML-DSP1210SOC-TR 
1 [1210] Yellow Water Clear 590 1.5V 10 30 140* 67-1869-1-ND 2.17 1.86 1.55 67-1869-2-ND | 3,000 | 1029.20/М | SML-DSP1210SYC-TR 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 40 140* 67-1870-1-ND 3.26 2.79 2.33 67-1870-2-ND | 3,000 | 1543.80/M | SML-DSP1210UPGC-TR 
Blue Water Clear 470 1.5V 2.5 35 140° 67-1871-1-ND 2.59 2.22 1.85 67-1871-2-ND | 3,000 | 1228.40/M | SML-DSP1210USBC-TR 
Red Water Clear 636 1.5V 10 2500 30* 67-1872-ND 2.04 1.70 1.53 -- = == SSL-DSP5093SIC 
Orange | Water Clear 610 1.5V 10 2500 30* 67-1873-ND 2.04 1.70 1.53 — — — SSL-DSP5093SOC 
2 |5mm Yellow Water Clear 590 1.5V 10 2500 30* 67-1874-ND 2.04 1.70 1.53 = = = SSL-DSP5093SYC 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 3500 30° 67-1875-ND 3.00 2.50 2.25 c = = SSL-DSP5093UPGC 
Blue Water Clear 470 1.5V 2.5 2500 30* 67-1876-ND 2.55 2.13 1.92 = = = SSL-DSP5093USBC 
Ultra White | Water Clear = 1.5V 2.5 3000 30° 67-1877-ND 3.39 2.83 2.55 = — ES SSL-DSP5093UWC 


White 
LEDs 


Fig. 3 


Tapered 
Lens 


Fig. 4 @.094 (2.40) 
|= .126 (3.20) + 
n .071 (1.80) I—.106 (2.70)... 
075 (2 eae 
(1.90) .087 
(2.20) t 
.031 (0.80)-—- | 2 BE: À ғ ово 
(2 ples.) =— .138 (3.50) — Cathode 
Viewing Cut Tape 
Description |Етійеа vf If lo Angle Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. (mA) Max. | (mcd) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
1 T-1 (3mm) 3.6 30 750 40 67-1606-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 = = — SSL-LX3054UWC/A 
2 T-1 3/4 (5mm) 3.6 30 740 45 67-1605-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 = = = SSL-LX5093UWC/A 
3 T-1 3/4 (5mm) | White | Water Clear 3.6 30 2300 15 67-1604-ND* 3.75 33.75 270.00 1200.00 = — == SSL-LX5093XUWC 
4 3.2 x 2.8 3.5 30 150 120 67-1608-1-ND 3.00 27.75 249.00 = 67-1608-2-ND | 1,500 | 2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
5 2.7x 2.0 3.5 30 150 120 67-1607-1-ND 2.86 26.46 237.38 mi 67-1607-2-ND | 1,000 2002.00 | SML-LX23UWC-TR 
* Bulk 
Blue 8.60 27.4 _ id - 
LEDs де -o1100 С | 
т 54 -o10.00 |10. 
Мах. 
mL. |13.5 | 
Peak Viewing 
Emitted Wavelength м If lo Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (mcd) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
" T4 (3 ВІ Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBC 
(3mm) ыы Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1748-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 | SSL-LX3044USBD 
2 | T-13/4 (4.7mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX4073USBC 
3 T-1 8/4 (5mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBD 
4 10mm Blue Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBC 
Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBD 
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Fig. 1— ig. Fig. 3 
Surface Mount 


Only .56" (14.20mm) 
and .80" (20.32mm) 


906. 


(23.0) 1 have active decimal 


points. 


LED E 


7-Segment mo Вата 
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Surface Mount 7-Segment Displays 
Emitted Digit Size Dimensions - Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Cut Tape Price Each T &R Pricing* Lumex Part No. 
Fig.| Color Inch (mm) AxB (v) (mA) (ued) Common Cathode 1 10 100 1,000 Common Cathode 
1 Green -56 (14.22) -748 x .50 (19.0 x 12.70) 2.2 10 1800 67-1650-1-ND 3.89 341 2.92 1613.52 LDS-SMC5602RD-TR 
*For Tape & Reel Part No., change -1 to -2 
Through-Hole 7-Segment Displays 
Emitted Digit Size Dimensions - Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color In. (mm) AxB (v) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orange .30 (7.62) .75 x .40 (19.05 x 10.16) 2.0 10 2500 67-1403-ND 67-1406-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Green -30 (7.62) 75 x .40 (19.05 x 10.16) 22 10 2500 67-1404-ND 67-1407-ND 1.57 143 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
Yellow .30 (7.62) .75 x .40 (19.05 x 10.16) 24 10 2000 67-1405-ND 67-1408-ND 1.57 143 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red -30 (7.62) ‚75 x .40 (19.05 x 10.16) 17 10 8000 67-1413-ND 67-1414-ND 2.31 240 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orange .36 (9.14) .55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2500 67-1415-ND 67-1417-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
Green -36 (9.14) .55 x .30 (13.97 x 7.49) 22 10 2500 67-1416-ND 67-1418-ND 1.84 1.68 145 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orange 43 (10.92) ЛА x .50 (18.90 x 12.60) 20 10 2500 67-1431-ND 67-1434-ND 1.57 143 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Green 43 (10.92) ЛА x .50 (18.90 x 12.60) 22 10 2500 67-1432-ND 67-1435-ND 1.57 143 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
Yellow 43 (10.92) ЛА x .50 (18.90 x 12.60) 24 10 2000 67-1433-ND 67-1436-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red 43 (10.92) .74 x .50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 8000 67-1445-ND 67-1446-ND 231 240 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orange 50 (12.70) .75 x .50 (19.00 x 12.70) 20 10 2500 67-1451-ND 67-1453-ND 1.84 1.68 145 LDS-A504RI LDS-C504RI 
Green 50 (12.70) ‚75 x .50 (19.00 x 12.70) 22 10 2500 67-1452-ND 67-1454-ND 1.84 1.68 145 LDS-A502RI LDS-C502RI 
2 Red/Orange 56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 20 10 2500 67-1463-ND 67-1466-ND 1.57 143 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green -56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 22 10 2500 67-1464-ND 67-1467-ND 1.57 143 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 24 10 2000 67-1465-ND 67-1468-ND 1.57 143 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 17 10 8000 67-1475-ND 67-1476-ND 2.31 240 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orange 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 2500 67-1477-ND 67-1480-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 22 10 2500 67-1478-ND 67-1481-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 24 10 2000 67-1479-ND 67-1482-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 1.7. 10 8000 67-1483-ND 67-1484-ND 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orange | 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 40 10 2500 67-1485-ND 67-1487-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
Green 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 2500 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orange | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 2500 67-1489-ND 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
Green 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.8 10 2500 67-1490-ND 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 6.8 10 8000 67-1493-ND 67-1494-ND 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orange -30 (7.62) -60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 2500 67-1409-NDt 67-1411-NDT 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
Green .30 (7.62) .60 x .61 (15.24 x 15.49) 22 10 2500 67-1410-NDT 67-1412-NDT 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 20 10 2500 67-1437-ND 67-1438-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Green 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 22 10 2500 67-1419-ND 67-1421-ND 2.39 218 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
Yellow 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 24 10 2000 67-1420-ND 67-1422-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 17 10 8000 67-1447-ND 67-1448-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
3 Red/0range 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 20 10 2500 67-1455-ND 67-1458-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 22 10 2500 67-1456-ND 67-1459-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
Yellow .56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 24 10 2000 67-1457-ND 67-1460-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) ы 10 8000 67-1461-ND 67-1462-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-C516RI 
Red/0range 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 20 10 2500 67-1469-ND 67-1472-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 22 10 2500 67-1470-ND 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 23 10 2000 67-1471-ND 67-1474-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
Red/0range 56 (14.22) -75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 20 10 2500 67-1423-ND 67-1425-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
4 Green 56 (14.22) -75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 22 10 2500 67-1424-ND 67-1426-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-C512RI 
Red/Orange .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 2500 67-1427-NDte = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M284RI — 
Green .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 22 10 2500 67-1428-NDte — 7.40 6.73 5.79 LDQ-M282RI — 
Yellow 28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 24 10 2000 67-1429-NDte — 7.40 6.73 5.79 LDQ-M283RI — 
5 Super-Red .28 (7.11) -40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 127 10 8000 67-1430-М01% -- 1416 12.88 11.08 LD0-M286RI — 
Red/Orange | .56 (14.22) 75 х 1.98 (19.00 x 50.29) 2.0 10 2500 67-1439-NDt 67-1442-NDT 7.40 6.73 5.79 LDQ-M514RI LDQ-N514RI 
Green -56 (14.22) .75 х 1.98 (19.00 x 50.29) 22 10 2500 67-1440-NDt 67-1443-NDT 7.40 6.73 5.79 LDQ-M512RI LDQ-N512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 24 10 2000 67-1441-NDt 67-1444-NDT 7.40 6.73 5.79 LDQ-M513RI LDQ-N513RI 
Super-Red .56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 127: 10 8000 67-1449-NDt 67-1450-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M516RI LDQ-N516RI 
Red 56 (14.22) .75 x .49 (19.05 x 12.50) 2.0 10 2500 67-1512-NDt 67-1513-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA LDS-N514RI-RA 
6 Green 56 (14.22) .75 x .49 (19.05 x 12.50) 22 10 2500 67-1514-NDt 67-1515-NDT 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA LDS-N512RI-RA 
Red .30 (7.62) 59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 2500 67-1516-NDTf 67-1517-NDTT 3.38 3.08 2.65 LDD-E304NI-RA LDD-F304NI-RA 
Green .30 (7.62) 59 x .61 (15.00 x 15.50) 22 10 2500 67-1518-М0%% 67-1519-NDTT 3.38 3.08 2.65 LDD-E302NI-RA LDD-F302NI-RA 
й Red .56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 20 10 2500 67-1520-NDT 67-1521-NDT 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green -56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 22 10 2500 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 
T Multiplexed Display e Inactive colon on display 3 Non standard segment connections 
Large Liquid Crystal 7-Segment Displays e 
* Fluid Type: TN Note: 4" display 
Digit Size Dim. - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex * Background Color: Gray does not have 
Inch (mm) AxB Method Part No. 1 25 100 | PartNo. * Viewing Direction: 6:00 decimal point. F 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (60.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND — 465 388 зло | LCD-SioiDtaTR | “рау Mode: Reflective Pin count varies 5191 
2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) | — Static 67-1507-ND 1056 880 7.04 | LCD-S101D22TR | ` Нар Та age: Шш EET soeg | with display 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20) Static 67-1508-ND 17.66 1413 1237 | LCD-S101D30TR ЫНАН ie be De height. 
* Storage Temperature: -20°C to +70°C 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LCD-S101D40TR * Can be driven with the CD4543BE 
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Dim. in Inches (mm) 


LuxLEDs" 


A Fig. 2 414 [— -823 (20.9) — RM 
ЕЕ | (2.9) | |- -614 (15.6) -|_} Cathode 
= (082) а 5 2 М2 2896. 
9.441 (11.2) 
Peak ү If Viewing 
Emitted Wavelength (№) (тА) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbright 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Red 626 24 120 24,000 10° 441-1091-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144A6UC 
SMT, Yellow 590 24 120 24,000 10° 441-1090-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144A3SC 
1A Narrow Green Water Clear 525 34 120 16,000 10* 441-1089-ND 8.75 6.18 5.25 SSP-LX6144A2UPC 
Viewing Blue 470 34 120 12,000 10* 441-1092-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144A7UC 
White — 3.4 120 12,000 10° 441-1093-ND 8.75 6.18 525 SSP-LX6144A9UC 
Red 626 24 120 12,000 30° 441-1096-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144C6UC 
Yellow 590 24 120 12,000 30° 441-1095-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144C3SC 
1B SMT, Green Water Clear 525 3.4 120 5,600 30° 441-1094-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144C2UPC 
PUREED Blue 470 34 120 4,000 30° 441-1097-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144C7UC 
White = 3.4 120 4,000 30° 441-1098-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144C9UC 
Red 626 24 120 3,200 100* 441-1101-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144D6UC 
SMT, Wide Yellow 590 24 120 3,200 100* 441-1100-ND 6.25 4.38 3.75 SSP-LX6144D3SC 
2 Viewing LuxLED, Green Water Clear 525 3.4 120 1,600 100* 441-1099-ND 8.75 6.18 525 SSP-LX6144D2UPC 
Low Profile Blue 470 34 120 1,600 100* 441-1102-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D7UC 
White — 34 120 1,600 100* 441-1103-ND 8.75 6.13 5.25 SSP-LX6144D9UC 


Poly LEDs Completely Encapsulated LED Clusters with Water Clear Lenses 


Dim. in Inches (mm) 
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Peak Vf If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbright 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 1.8/2.2 30/25 2,000/300 30° 441-1047-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-LXC04362S3A 
11mm Super Red 660 54 30 2,000 30* 441-1048-ND 1.56 1.30 1.04 SSP-LXC04363 
1 3 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 54 30 2,000 30* 441-1049-ND 2.55 243 1.70 SSP-LXC0436U3 
LEDs Super Yellow 590 6.3 30 1,200 30° 441-1046-ND 2.55 2.13 1.70 SSP-LXC0433S3 
Super Green 565 6.6 25 300 30° 441-1045-ND 1.50 125 1.00 SSP-LXC0432S3 
12mm Sup. Red/Sup.Green 660/565 3.6/4.4 30/25 2,000/300 30* 441-1052-ND 1.83 1.53 1.22 SSP-LXC0476284A 
2 4 (5mm) Super Red 660 3.6 30 2,000 30* 441-1053-ND 1.89 1.58 1.26 SSP-LXC04764 
LEDs Ultra Red Water Clear 626 3.6 30 2,000 30* 441-1054-ND 3.24 2.70 2.16 SSP-LXC0476U4 
Super Green 565 44 25 300 30* 441-1050-ND 1.80 1.50 1.20 SSP-LXC047284 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 5.4/4.4 30/25 2,000/300 30° 441-1057-ND 2.55 243 1.70 SSP-LXC06762S7A 
17mm Super Red 660 5.4/3.6 30 2,000 30° 441-1058-ND 2.61 2.18 1.74 SSP-LXC06767A 
3 7 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 5.4/3.6 30 2,000 30% 441-1059-ND 5.04 4.20 3.36 SSP-LXC0676U7A 
LEDs Super Yellow 590 6.3/4.2 30 1,200 30* 441-1056-ND 5.04 4.20 3.36 SSP-LXC0673S7A 
Super Green 565 6.6/4.4 25 300 30° 441-1055-ND 2.52 2.10 1.68 SSP-LXC0672S7A 
23.80mm Super Red 660 9.0/7.2 30 2,000 30° 441-1062-ND 4.65 3.88 3.10 SSP-LXC094613A 
4 13 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 9.0/7.2 30 2,000 30* 441-1064-ND 7.63 6.10 5.34 SSP-LXC0946U13A 
LEDs Super Yellow 590 10.5/8.4 30 1,200 30% 441-1061-ND 7.63 6.10 5.34 SSP-LXC0943813A 
32.50mm Super Red 660 10.8 30 2,000 30* 441-1067-ND 8.28 6.90 5.52 SSP-LXC128624 
5 24 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 10.8 30 2,000 30* 441-1068-ND 13.83 11.06 9.68 SSP-LXC1286U24 
LEDs Super Yellow 590 12.6 30 1,200 30* 441-1066-ND 13.83 11.06 9.68 SSP-LXC1283524 
Super Green 565 132 25 300 30* 441-1065-ND 7.83 6.53 5.22 SSP-LXC1282524 
Sup. Red/Sup. Green 660/565 5.4/6.6 30/25 2,000/300 45% 441-1071-ND 2.55 243 1.70 SSP-LXS06762S9A 
17mm Sq. Super Red 660 5.4 30 2,000 45° 441-1072-ND 3.24 2.70 2.16 SSP-LXS06769 
6 9 (5mm) Ultra Red Water Clear 626 54 30 2,000 45* 441-1073-ND 6.39 5.33 4.26 SSP-LXS0676U9 
LEDs Super Yellow 590 6.3 30 900 45° 441-1070-ND 6.39 5.33 4.26 SSP-LXS0673S9 
Super Green 565 6.6 25 200 45° 441-1069-ND 3.09 2.58 2.06 55Р-1Х5067259 
7 L m Ultra Red Water Clear 626 1.8 30 2,000 30* 441-1077-ND 10.33 8.26 7.28 SSP-LXS1826U16A 
LEDs Super Yellow 590 24 30 1,200 30* 441-1075-ND 9.35 7.48 6.55 SSP-LXS1823S16A 
62mm Sq. Ultra Red 626 1.8 30 1,800 30* 441-1081-ND 11.50 9.20 8.05 SSP-LXS2446U16A 
8 16 (11mm) Super Yellow Water Clear 590 24 30 700 30* 441-1079-ND 11.50 9.20 8.05 55Р-1Х52443516А 
LEDs Super Green 565 2.2 25 300 30° 441-1078-ND 8.00 6.40 5.60 SSP-LXS2442S16A 
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Based LEDs 
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Реак Mii If Viewing 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
LED Miniature Wedge Base 
Red Milky White Diff. 626 12 30 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 30 8000 30 441-1005-ND .99 .83 .66 SSP-01TWB6UWB12 
Super Yellow Milky White Diff. 590 12 30 2200 60 441-1002-ND 99 83 66 SSP-01TWB3SW12 
Super Yellow Water Clear 590 12 30 7000 30 441-1003-ND .99 83 .66 SSP-01TWB3SWB12 
1 Ultra Green Milky White Diff. 525 12 30 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPW12 
Pure Green Water Clear 525 12 30 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPWB12 
Super Blue Milky White Diff. 470 12 30 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 30 7000 30 441-1007-ND 1.60 1334 1.07 SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Milky White Diff. — 12 30 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB9W12 
Ultra White Water Clear — 12 30 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB9WB12 
1156 Based LED Lamp 
Red 626 12 110 70400 30 441-1012-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B156U12 
Yellow 590 12 110 48500 30 441-1011-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B153S12 
2 Green Water Clear 525 12 110 47000 30 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B152UP12 
Super Blue 470 12 110 13500 30 441-1013-ND 10.52 9.21 7.89 SSP-1156B157U12 
Ultra White — 12 110 48000 30 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B15912 
1157 Based LED Lamp 
Red 626 12 80 47000 30 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 48500 30 441-1015-ND 448 3.34 2.93 SSP-1157B153S12 
Ultra White — 12 80 48000 30 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 55Р-1157815912 
3157 Based LED Lamp 
Red 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB6U12 
4 Super Yellow Water Clear 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB3S12 
Ultra Super Blue 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB7U12 
Ultra White — 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 SSP-3157WB912 


LED Festoon Lamp 


5 Super Blue Water Clear 470 12 30 4500 60 441-1087-ND 3.20 2.80 240 | SSP-02TFS7U12 
Miniature Bayonet (BA9S) Base 
Red 626 12 30 12800 30 441-1032-ND 1.94 1.62 130 | SSP-3MB96U12G 
6 Yellow Water Clear 590 12 30 13200 30 441-1031-ND 1.94 1.62 130 | SSP-3MB93S12G 
Green 525 12 30 23000 30 441-1030-ND 431 3.45 3.02 | SSP-3MBO2UP12G 
В Yellow Water Clear 590 12 30 1800 40 441-1041-ND 231 1.93 154 | SSP-D29B9SYC-12V 
Green 574 12 25 1000 40 441-1040-ND 2.97 2.48 198 | SSP-D29B9SUGC-12V 
Bayonet (BA15) Base 
Red 626 12 90 55500 30 441-1020-ND 521 447 365 | SSP-13MB156U12G 
8 Yellow Water Clear 590 12 90 57500 30 441-1019-ND 521 447 3.65 | SSP-13MB153S12G 
Green 525 12 90 99100 30 441-1018-ND 13.50 11.82 1013 | SSP-13MB152UP126 
Š Red e 626 12 90 55500 30 441-1023-ND 5.22 4.18 3.66 | SSP-13MDB156U12G1 
Yellow абара 590 12 90 57500 30 441-1021-ND 5.22 4.18 3.66 55Р-13М0В1535120 
" Red nu 626 12 140 102400 60 441-1026-ND 9.25 7.40 648 | SSP-24MB156U12G 
Yellow iral 590 12 140 106200 60 441-1025-ND 925 740 648 | $5Р-24МВ1535126 
Я Red "m 626 12 140 102400 60 441-1029-ND 9.25 740 648 | SSP-24MDB156U12G 
Yellow ele eet 590 12 140 106200 60 441-1028-ND 9.25 740 648 SSP-24MDB153S12G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (ro 1647 


w CML LED Incandescent Replacements 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C ~ +80°C Ambient Temp: -20°C ~ +60°C 


Fig. 4 Fig.5 Polycarbonate 
Polycarbonate White 
White 910.1 
Мах 
r— Polycar- СҮ 
bonate 
Colored 


14.5 
Max 


N 
Polycarbonate | Polycarbonate 


Colore: 
Colored Polycar- Polycarbonate 
at — bonate Colored 


White Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 12MB, 181, 756, 1488, 
| Replaces incandescent lamps: 1815, 1894, 1889, 1891, 1893, Replaces incandescent lamps: 
Replaces incandescent lamps: Replaces incandescent lamps: Replaces incandescent lamps: - 12V AC/DC 192, 124, 158, 161, 1898 - 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 
-12VDC 394, 330, 382 - 19V DC 336, 386, 393 = 12V AC/DC 18, 37, 70, 73, 74 168, 193, 194, 658, 184 = 24\ AC/DC 24MB, 1437, 1818 - 28V AC/DC 313, 757 1819 
- 24V DC and 28V DC 327, 376, - 24V DC and 28V DC 276, 334, -24V AC/DC and 28V AC/DC 17,85 | -24V AC/DC and 28V AC/DC 152, - 28V AC/DC 313, 757, 1819, 1820, 1820, 1829, 1843, 1864, 1873 
385, 387 388 400, 464, 585, 655, 656, 657 1829, 1843, 1864, 1873 ананды 


n 


Cur- Lumi. | Wave- Cur- Lumi. | Wave- 
rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML 
Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Color Voltage | (mA) mcd (nm) | Part No. 1 10 100 Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED Blue 28AC/DC | 5/10 250 470 L1049-ND 893 625 5.36 | 1511A45B3 
m 1906 ЕТ m en ENT гео 322 276 | 4510125UR3 8 | White Clear | 28AC/DC | 5/10 | 500 — | L1053-ND 893 625 536 | 1511A45W3 
Nen ncs Ер pa cr EET або 322 276| 4510125UV3 White Diff. | 28AC/DC | 5/10 | 250 — | L1054-ND 893 625 536 | 1511A45W3D 
Blue 1206 | 14 350 | 470 | 1110340 818 573 491 | 151012583 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
White Clear | 1206 | 14 700 — | 110740: 818 573 491 | 1510125W3 Red 12AC/DC | 7/14 | 330 | 630 | L1057-ND 535 375 3.21 | 1511825083 
White Diff. | 1206 | 14 350 — | 11108-40 818 573 — 491 | 1510125W3D Green | 12АС/ОС | 7/14 | 910 | 525 | L1056-ND 893 625 536 | 1511825UG3 
Rod ЕТТЕ ЕТ? 330 во ОЙ 480 335 288 | 1510135UR3 Yellow | 12AC/DC | 7/14 | 280 | 587 | L1058-ND 535 375 3.21 | 1511B25UY3 
CHI sane | "4 FO 55 ООШ зз 587 503 | 1510135163 Blue 12AC/DC | 7/14 | 350 | 470 | L1055-ND 893 625 5.36 | 1511B25B3 
1| Yellow | 2406 | 14 | 280 | 587 | 1111200 480 336 288 | 15101350Y3 Wiis ва | 124000 WIF) 20 | — Еш 1982548 
Wm Dre ем d n Ші; aa ss 503 е White Diff. | 12AC/DC | 7/14 | 350 — | L1060-ND 893 625 5.36 | 1511825W3D 
Red 24AC/DC | 7/14 | 330 | 630 | L1063-ND 535 375 3.21 | 1511835083 
На PODO” БЕ a 60 а 40 3% 288 | 1510145UR3 Green | 24AC/DC | 7/14 | 910 | 525 | L1062-ND 893 625 536 | 1511B35UG3 
Шәп | 2806 | M | 90 |155 LM аза 57 502 1510145068 4 | Yellow | 24acoc | 714 | 280 | 587 | 11064-40 535 375 3.21 | 1511B35UY3 
Yelow: | 2806 | 14 | 280 587 ШОШ 480 336 286 | 1510145013 Blue — |24AC/DC | 7/14 | 350 | 470 | L1061-ND 893 625 536 | 151183583 
Ве 2806 | 14 | 350 | 470 ШЕШЕН 838 587 543) 151014583 White Clear | 24AC/DC | 7/14 | 70 | — | L1065-ND 809 625 5.36 | 1511835W3 
White Clear | 2806 | 14 | 700 | — | LI119ND — 838 587 5.03 | 1510145W3 White Diff. | 24AC/DO | 7/14 | 350 | — | L1066-ND 893 625 536 | 1511835W3D 
White Diff. | 2806 | 14 350 — | 14120-40 838 587 5.03 | 1510145W3D 
Red 28AC/DC | 7/14 | 330 | 630 | L1069-ND 535 375 321 | 1511845083 
15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED Green | 28AC/DC | 7/14 | 910 525 | L1068-ND 893 625 536 | 1511845063 
Red 1206 | 7/4 | 330 630 | L1123-ND 520 3.64 312 | 1512125083 Yellow | 28AC/DC | 7/14 | 280 | 587 | L1070-ND 535 375 3.21 | 1511B45UY3 
Green 1206 | 7/4 | 910 525 | L1122-ND 878 615 527 | 1512125003 Blue 28AC/DC | 7/14 | 350 | 470 | L1067-ND 893 625 5.36 | 151184583 
Yellow. 12DC 7/14 280 587 L1124-ND 520 364 312 1512125UY3 White Clear | 28AC/DC | 7/14 700 — L1071-ND 893 625 536 | 1511B45W3 
Blue 12DC 7/14 350 470 11121-М0 878 615 527 | 151212583 White Diff. | 28AC/DC | 7/14 350 ыы 11072-40 8.93 625 5.36 | 1511B45W3D 
White Clear | 1206 | 7/14 | 700 — | L1003-ND 878 645 527 | 15121253 18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 
White Diff. | 1206 | 7/14 | 350 — | L1024-ND 878 645 5.27 | 1512125W3D ES АО | 35 a | ево ПШ sea 12 asa | 18602250 
Red 2406 | 7/14 | 330 630 | L1027-ND 535 375 321 | 1512135083 Green | 12AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1074-ND 953 667 572 | 18602251 
Green 2406 | 7/4 | 910 525 | L1026-ND 8.93 625 5.36 | 1512135063 Yellow | 12AC/DC | 15 300 | 587 | L1075-ND 588 412 3.53 | 18602252 
Yellow 2406 7/14 | 280 587 | L1028-ND 535 375 321 | 1512135UY3 Blue 12АС/ОС | 15 400 | 470 | L1076-ND 953 6.67 572 | 18602257 
2 Blue 24DC 7/14 350 470 L1025-ND 893 625 536 151213583 White Clear | 12AC/DC | 15 750 — L1077-ND 9.58 6.67 5.72 | 1860225W3 
White Clear | 24DC | 7/14 700 — | L1029-ND 8.93 625 5.36 | 1512135W3 White Diff. | 12AC/DC | 15 375 — | L1078-ND 953 667 5.72 | 1860225W3D 
White Diff. | 2406 | 7/14 | 350 — | L1030-ND 893 625 536 | 1512135W3D Green — |24AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1080-ND 953 667 572 | 18602351 
Red 28DC | 7/4 | 330 630 | L1033-ND 535 375 321 | 1512145UR3 Yellow | 24AC/DC | 15 300 | 587 | L1081-ND 588 4.12 3.53 | 18602352 
Green 2806 7/14 | 910 | 525 | L1032-ND 893 6.25 536 | 1512145UG3 5 Blue — |24AC/DO | 15 | 400 |470 | 1108240 953 667 5.72 | 18602357 
Yellow 2806 |744 | 280 587 | L1034-ND 535 375 3.21 1512145UY3 White Clear | 24AC/DC | 15 750 — | L1083-ND 953 667 572 | 1860235W3 
Blue 2806 | 7/4 | зво | ато | LI081-ND 893 625 536 | 151214583 White Diff. | 24AC/DC | 15 375 — | L1084-ND 953 667 572 | 1860235W3D 
White Clear | 2806 | 7/14 | 700 — | L1035-ND 893 6.25 536 | 1512145W3 Red 28AC/DC | 15 350 | 630 | L1085-ND 548 412 3.53 | 18602450 
White Diff. | 2806 | 7/14 | 350 — | L1036-ND 893 625 536 | 1512145W3D Green | 28AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1086-ND 953 667 572 | 18602451 


1511A Series T 1 3/4 Wedge Based LED Yellow 28АС/ОС | 15 300 587 L1087-ND 588 4.12 3.53 | 18602452 
Blue 28АС/ОС | 15 400 470 L1088-ND 953 6.67 5.72 | 18602457 


Red | 12AC/DC | 6/12 | 280 | 630 | 1103940 535 375 321 | 1511A25UR3 White Clear | 28AC/DC | 15 | 750 | — | L1089-ND 953 667 572 | 1860245W8 
Green | 12AC/DC | 612 | 780 | 525 | L1038-ND 893 625 536 | 1511A25UG3 White Diff. |28AC/DC | 15 | 375 | — | L1090-ND 953 667 572 | 1860245W3D 


Yellow 12AC/DC | 6/12 240 587 11040-40 535 3.75 3.21 | 1511A25UY3 
Blue 12AC/DC | 6/12 300 470 L1037-ND 893 6.25 5.36 | 1511A25B3 


18620 Series T 3 1/4 Bayonet Based Multi LED 


White Clear | 12AC/DC | 6/12 | 600 — | 11041-40 893 625 536 | 1511A25W3 Red 24AC/DC | 9/17 | 3x400 | 630 | 11001-40 1210 847 726 | 18620350 
White Diff. | 12AC/DC | 6/12 | 300 | — | L1042-ND 893 625 538 | 1511A25W3D Green | 24AC/DG 5/10 | 3x680 | 525 ШШШ 2270 1589 13.62 | 18820351 
Yellow — |24AC/DC | 9/17 | 3x350 | 587 | L1093-ND 1210 847 726 | 18620352 
Red 24АС/0С 510 | 230 | 630 МОМ 545 375 321 | 1511A35UR3 Blue | 24AC/DC | 9/7 | 3x450 | 470 | L1094-ND 2270 15.89 13.62 | 18620357 
3 | Green |24АС/С | 540 | 650 | 525 | L1044-ND 893 625 536 | 1511A35UG3 White Clear | 24АС/0С | 9/17 | 3x850 | — | L1095-ND 2270 1589 13.62 | 1862035W3 
Yellow | 24АС/0С | 5/10 | 200 587 | 1104640 5.35 375 321 | 1511A35UY3 6 | White Dift. | 24AC/DC | 9/17 | 3x425 | — | L1096-ND 2270 1589 1362 | 1862085W3D 
Blue | 24AC/DC | 510 | 250 | 470 | 11043-40 893 625 5.36 | 1511A35B3 
White Clear | 24AC/DC | sto | 50 | — | L1047-ND 8.93 625 536 | 1511A35W3 а m “й (а з МО na bod а iu 
White Diff. | 24AC/DC | 540 | 250 | — | L1048-ND 893 625 536 | 1511A85W3D weww Casco. az нама ы 1210 adr 708 dien 
Red — |28AC/DC | 5/10 | 230 | 630 | 11051-40 535 375 321 | 1511A45UR3 Blue | 28АС/0С | 9/17 | 3x450 | 470 | 11100-40 2270 15.89 13.62 | 18620457 
Green | 28AC/DC | 510 | 650 | 525 | 11050-40 893 625 536 | 1511A45UG3 White Clear | 28AC/DC | 9/17 | 3x850 | — | LMOI-ND 2270 1589 13.62 | 1862045W3 
Yellow | 28AC/DC | 510 | 200 | 587 | 11052-40 535 375 321 | 1511A45UY3 White Diff. | 28AC/DC | 9/17 | 3x425 | — | 1110240 2270 1589 13.62 | 1862045W3D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1648 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Wave Length | Тур. Іо | Typ. Vf | Typ. If | Digi-Key Price Each Tape & Reel* Dialight 
Fig Color pk(nm) (mcd) (V) (mA) | Part No. 1 25 100 Size Pricing Part No. 
AlGaAs Red 660 17.0 17 20.0 | 350-1344-1-ND AT 40 32 2,500 210.14/M | 597-3111-407 
1 Green 560 7.5 2.1 200 | 350-1345-1-ND AT 40 32 2,500 210.14/M | 597-3311-407 
Yellow 580 6.0 22 20.0 | 350-1346-1-ND 36 30 24 2,500 159.60/M | 597-3401-407 
Red 630 40 2.0 200 | 350-1347-1-ND 57 48 .38 3,000 251.37/М | 597-3001-107 
2 Green 565 12.0 2.0 200 | 350-1348-1-ND 57 48 .38 3,000 251.37/М | 597-3301-107 
Yellow 585 8.0 24 20.0 | 350-1349-1-ND .63 53 42 3,000 279.30/М | 597-3401-107 
Red/Green 630/565 | 4.0/12.0 | 2.0/2.0 | 20.0 | 350-1350-1-ND 82 69 55 3,000 363.09/M | 597-7701-107 
3 Yellow/Green 585/565 | 8.0/12.0 | 2.1/2.0 | 20.0 | 350-1351-1-ND 92 JT .61 3,000 405.65/M | 597-7721-107 
Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 | 2.0/2.1 | 20.0 | 350-1352-1-ND 66 55 44 3,000 292.60/M | 597-7731-107 
Green 565 8.0 24 20.0 | 350-1353-1-ND 57 48 38 2,000 251.37/М | 597-3301-207 
AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1354-1-ND .69 58 47 2,000 307.23/M | 597-3121-207 
4 Yellow 586 6.0 24 20.0 | 350-1355-1-ND 57 48 138 2,000 251.37/М | 597-3401-207 
Вей 635 8.0 2.0 20.0 | 350-1356-1-ND 57 48 138 2,000 251.37/М | 597-3001-207 
Віше 428 11 3.5 20.0 | 350-1539-1-ND NEW! 1.92 1.61 1.29 2,000 852.53/M | 597-3601-207 
White — 135 3.5 20.0 | 350-1540-1-ND NEW! 3.09 2.58 2.06 2,000 1368.57/M | 597-3901-207 
Red/Green 635/565 6.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 | 350-1357-1-ND .85 71 EI 2,000 420.74/M | 597-7701-207 
5 Yellow/Green 585/565 4.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 | 350-1358-1-ND 75 .63 50 2,000 332.50/M | 597-7721-207 
Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 | 2.0/2.0 | 10.0 | 350-1359-1-ND 85 71 57 2,000 377.72/M | 597-7731-207 
AlGaAs Red 640 25.0 1.7 20.0 | 350-1341-1-ND 140 147 .94 600 393.12 | 595-2101-007 
6 Green 567 11.0 24 20.0 | 350-1342-1-ND 140 147 .94 600 393.12 | 595-2301-007 
Yellow 588 9.0 22 20.0 | 350-1343-1-ND 140 147 .94 600 393.12 | 595-2401-007 
Red 638 23.9 1.8 10.0 | 350-1541-1-ND NEW! 2.70 2.25 1.80 360 486.00 | 592-2121-013 
ТА бгееп 569 9.1 24 10.0 | 350-1542-1-ND NEW! 2.70 2.25 1.80 360 486.00 | 592-2222-013 
Yellow 595 33.6 2.0 10.0 | 350-1543-1-ND NEW! 3.00 2.50 2.00 360 540.00 | 592-2727-013 
Red/Grn.-Red/Grn. 628/570 6.5/8 | 2.0/2.0 | 30.0 | 350-1544-1-ND NEW! 3.75 3.18 2.50 360 675.00 | 592-3030-013 
7B Ylw./Grn.-Ylw./Grn. | 586/570 6.5/8 | 2.0/2.0 | 30.0 | 350-1545-1-ND NEW! 3.75 3.18 2.50 360 675.00 | 592-3131-013 
Red/Ylw.-Red/Ylw. 528/586 6.5/6.5 | 2.0/2.0 | 30.0 | 350-1546-1-ND NEW! 3.75 3.18 2.50 360 675.00 | 592-3232-013 
Red/Green/Blue | 645/466/570 | 10/5/16 | 2/3.8/2 | 20.0 | 350-1547-1-ND NEW! 6.00 5.00 4.00 360 1080.00 | 592-3535-013 
Red 628 5.0 2.0 10.0 | 350-1334-1-ND 1.34 1.12 .90 1,600 625.80/M | 591-2001-013 
AlGaAs Red 645 14.0 1.75 10.0 | 350-1335-1-ND 140 147 .94 1,600 655.20/M | 591-2101-013 
8 Green 570 40 2.0 10.0 | 350-1336-1-ND 1.34 112 90 1,600 625.80/М | 591-2301-013 
Yellow 590 5.0 2.0 10.0 | 350-1337-1-ND 1.34 1.12 90 1,600 625.80/M | 591-2401-013 
Віше 428 6.0 3.5 200 | 350-1535-1-ND 2.81 2.34 1.87 1,600 1244.00/M | 591-2601-013 
White — 19.23 3.5 20.0 | 350-1537-1-ND 327 2.73 2.19 1,600 1451.00/M | 591-2801-013 
Green 570 8.0 2.0 10.0 | 350-1360-1-ND 1.34 1.12 .90 1,600 594.52/M | 591-2301-113 
AlGaAs Red 645 24.0 1.75 10.0 | 350-1361-1-М0 140 147 .94 1,600 622.44/М | 591-2101-113 
9 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 | 350-1362-1-ND 1.34 112 90 1,600 594.52/М | 591-2401-113 Fig.7 NEW! 
Blue 428 6.0 3.5 200 | 350-1536-1-ND 2.81 2.34 1.87 1,600 1244.00/M | 591-2601-113 
White — 37.6 3.5 20.0 | 350-1538-1-ND 3.27 2.73 2.19 1,600 1451.00/М | 591-2801-113 E © Br Сеен 
Red/Green 628/570 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 | 350-1338-1-ND 249 2.08 1.67 1,600 1163.40/M | 591-3001-013 q 
10 Yellow/Green 586/570 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 | 350-1339-1-ND 2.49 2.08 1.67 1,600 1163.40/М | 591-3101-013 
Red/Yellow 628/586 6.5/6.5 | 20/20 | 20.0 | 350-1340-1-ND 2.04 1.70 1.36 1,600 952.00/М | 591-3201-013 
ж For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1363-ND 63 53 42 521-9216 
Orange 600 7 2.2 20.0 350-1364-ND 41 35 28 521-9498 
T Green 565 12.6 24 20.0 350-1365-ND 63 53 42 521-9210 
Yellow 583 10.0 22 20.0 350-1366-ND 63 53 42 521-9211 
White — 1010 3.6 30.0 350-1511-ND 2.68 2.24 1.79 521-9901 
Blue. 464 460 3.5 30.0 350-1512-ND 1.50 1.25 1.00 521-9918 
12 Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1510-ND 2.90 2.42 1.94 521-9831 
13 Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1513-ND 1.50 1.25 1.00 521-9946 
White = 1690 3.8 30.0 350-1514-ND 3.15 2.63 2.10 521-9948 
14 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1367-ND 1.58 1.32 1.05 521-9450 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1137-ND 1.05 .88 .70 555-2001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1147-ND 1.08 90 72 555-2301 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1149-ND 1.08 90 72 555-2401 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1139-ND 147 98 78 555-2003 
15 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1143-ND 147 98 78 555-2007 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1145-ND 1.23 1.03 82 555-2009 
Green 565 2.5 5.0 47 350-1148-ND 1.23 1.03 .82 555-2303 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1150-ND 1.02 .85 .68 555-2403 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1144-ND 147 -98 -78 555-2008 
Red 650 1.2 18 20.0 350-1151-ND 1.35 1.43 .90 555-3001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1160-ND 1.85 1.54 1.23 555-3301 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1162-ND 1.85 1.54 1.23 555-3401 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1153-ND 1.69 141 143 555-3003 
16 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1156-ND 1.69 141 143 555-3007 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1158-ND 179 149 1.19 555-3009 
Green 565 25 5.0 47 350-1161-ND 2.00 1.67 1.34 555-3303 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1163-ND 2.00 1.67 1.34 555-3403 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1157-ND 1.69 141 143 555-3008 
Red 650 12 1.6 20.0 350-1373-ND 4.14 3.45 2.76 555-4001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1374-ND 4.80 4.00 3.20 555-4301 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1375-ND 420 3.50 2.80 555-4401 
17 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1368-ND 4.68 3.90 3.12 555-4003 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1369-ND 4.68 3.90 3.12 555-4007 
Green 565 25 5.0 47 350-1370-ND 4.80 4.00 3.20 555-4303 
Yellow 583 24 5.0 4.7 350-1371-ND 4.80 4.00 3.20 555-4403 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1376-ND 740 5.92 4.74 555-5003 
18 Red 650 12 1.6 20.0 350-1377-ND 6.24 5.21 447 555-5001 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1378-ND 7.38 6.15 4.92 555-5301 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1379-ND 7.38 6.15 4.92 555-5401 
Green 565 8.7 РА) 20.0 350-1380-ND 2.61 2.18 1.75 570-0100-222 
19 Red 635 12.6 2.0 20.0 350-1381-ND 2.61 2.18 1.75 570-0100-111 
Yellow 585 12.6 24 20.0 350-1382-ND 2.61 2.18 1.75 570-0100-333 
Red/Ylw./Grn. 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1383-ND 2.61 2.18 1.75 570-0100-132 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1384-ND afi 59 48 551-0207 Е аі 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1385-ND WA 59 48 551-0307 = 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1386-ND 71 .59 48 551-0407 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1387-ND 1.08 90 да 551-0607 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1388-ND 1.08 90 712 551-0507 
20 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1389-ND 1.08 90 72 551-0707 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1518-ND 2.95 2.46 1.97 551-0807 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1390-ND 92 at 62 551-1107 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1391-ND 92 A .62 551-1307 ГГ 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1392-ND 92 ТҮ 62 551-1207 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1393-ND 1.69 141 143 551-3007 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1394-ND 1.69 141 1.13 551-3107 
Blue 470 1000 36 30.0 350-1520-ND 4.38 3.41 2.93 551-4007 
21 White — 1270 3.6 30.0 350-1521-ND 11.40 9.50 7.60 551-4107 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1522-ND 4.05 3.15 2.70 551-4207 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1084-ND .83 70 .56 551-0209 
Yellow 585 6.3 24 10.0 350-1086-ND 83 70 .56 551-0309 
22 Red 650 10.0 20 10.0 350-1088-ND 83 70 56 551-0409 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1102-ND 92 77 62 551-2509 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1090-ND 1.20 1.00 .80 551-0509 


25.14 —1 
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Dialight ^ LEDs (cont) 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Green 565 80 50 12.0 350-1092-ND 1.20 1.00 50 551-0609 
22 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1094-ND 1.20 1.00 .80 551-0709 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1519-ND 2.95 246 1.97 551-0809 
Red 635 18 1.8 20 350-1096-ND 92 17 62 551-1109 
Yellow 583 16 1.9 20 350-1098-ND 92 77 62 551-1209 с 
Green 565 16 18 2.0 350-1100-ND .92 Л? 62 551-1309 E T = Шы ы 
Red/Green 635/565 5.0 20 10.0 350-1104-ND 1.57 1.31 1.05 551-3009 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1106-ND 1.82 1.52 1.21 551-3109 208 926 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1083-ND 320 2.67 214 551-0207-004 | 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1085-ND 320 2.67 214 551-007-004 Cathode ] 343 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1087-ND 281 234 1.88 551-0407-004 T" i 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1101-ND 6.24 5.20 416 551-2507-004 Е гэ 
Вед 635 4.0 5.0 10.0 350-1089-ND 458 3.82 3.06 551-0507-004 
23 Green 565 8.0 50 12.0 350-1091-ND 4.02 336 2.69 551-0607-004 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1093-ND 458 3.82 3.06 551-0707-004 
Вед 635 1.8 1.8 20 350-1095-ND 365 3.04 243 551-1107-004 
Yellow 583 16 1.9 20 350-1097-ND 415 346 277 551-1207-004 
Green 565 16 18 20 350-1099-ND 415 346 277 551-1307-004 
Red/Green 635/565 5.0 20 10.0 350-1103-ND 7.60 6.33 5.07 551-3007-004 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1105-ND 7.60 6.33 5.07 551-3107-004 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1395-ND 157 131 1.05 553-0111 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1399-ND 1.57 1.31 1.05 553-0122 ig.19 1016 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1400-ND 1.57 1.31 1.05 553-0133 T 
Grn.(top)/Red(bot)| 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1396-ND 1.32 140 .88 553-0121 3.30 
Grn.(top)Ylw.(bot) ^ 563/585 16.0/6.3 2/24 10.0 350-1397-ND 157 131 1.05 553-0123 
Yiw.(top)/Grn.(bot)| 585/563 6.3/16.0 2/24 10.0 350-1398-ND 157 131 1.05 553-0132 s 
Hi. ЕН. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1524-ND 544 454 3.63 553-0188 zi 
24 Red 635 18 18 20 350-1401-ND 172 144 1.15 553-0211 cal 
Green 565 16 18 20 350-1402-ND 172 144 145 553-0222 
Yellow 583 16 1.9 20 350-1404-ND 172 144 1.15 553-0233 
Grn.(topyYlw.(bot) ^ 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1403-ND 1.72 144 145 553-0223 = 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1405-ND 1.53 128 1.02 553-0322 nu] 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1406-ND 1.85 1.54 1.23 553-0311 5.08 
Yellow 583 8.0 50 10.0 350-1407-ND 1.85 1.54 1.23 553-0333 
2x Red/Green 635/565 5.0 20 10.0 350-1408-ND 231 1.93 1.54 553-0711 эе] Totes 
2x Ylw./Green 585/565 4.3/6.3 2/24 10.0 350-1409-ND 231 1.93 1.54 553-0744 “За! at Red/vellow Cathode 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1122-ND 1.57 131 1.05 553-0111-300 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1123-ND 1.57 1.31 1.05 553-0122-300 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1124-ND 1.57 131 1.05 553-0133-300 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1125-ND 3.06 2.55 2.04 553-0177-300 
Red 635 18 18 20 350-1126-М0 172 144 115 553-0211-300 
Green 565 16 18 20 350-1127-ND 172 144 115 553-0222-300 
25 Yellow 583 16 19 20 350-1128-ND 172 144 145 553-0233-300 
Red 635 40 50 10.0 350-1129-ND 1.85 1.54 1.23 553-0311-300 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1130-ND 1.85 1.54 1.23 553-0322-300 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1131-ND 1.85 1.54 1.23 553-0333-300 
2x Red/Green 635/565 5.0 20 10.0 350-1132-ND 231 1.93 1.54 553-0711-300 d 
Эх Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1133-ND 2.07 1.73 1.38 553-074-300 9! Cathode 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1135-ND 172 144 145 553-2222-300 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1330-ND 135 1.05 .90 569-0111-100 ` Red/Yellow 
26 Green 565 85 23 10.0 350-1331-ND 1.69 141 143 569-0112-200 - п) Cathode 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1332-ND 1.35 1.05 .90 569-013-300 ; |= 908169897 
Blue 428 125 35 20.0 350-1534-ND 429 334 287 569-0119-900 F254 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1326-ND 2.08 1.62 1.39 569-0101-111 
Green 565 85 23 10.0 350-1327-ND 261 218 1.75 569-0102-222 
27 Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1328-ND 2.08 1.62 1.39 569-0103-333 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1329-ND 2.08 1.62 1.39 569-0107-777 
Blue 428 125 35 20.0 350-1533-ND 1689 — 1344 1126 569-0109-999 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1274-ND 261 218 1.75 564-0100-111 РИ 
Red/Viw/Grn. | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1275-ND 2.61 218 1.75 564-0100-132 | ТЕ 
Green 565 85 23 10.0 350-1276-ND 261 218 1.75 564-010-222 NOM 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1277-ND 1.96 1.53 131 564-0100-777 
ні. ЕН. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1532-ND 16.02 13.35 10.68 564-0100-999 
Red 635 18 1.8 20 350-1278-ND 2.89 241 1.93 564-0200-111 
28| Red/Ylw/Grn. | 635/583/565 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.9/1.8 20 350-1279-ND 2.89 241 1.93 564-0200-132 
Green 565 1.6 1.8 20 350-1280-ND 243 2.03 1.62 564-0200-222 
Red 635 40 50 10.0 350-1281-ND 2.95 246 1.97 564-0300-111 
Red/Yiw/Grn. | 635/583/565 | 4.0/8.0/8.0 50 10.0/10.0/12.0 | 350-1282-ND 246 2.05 1.64 564-0300-132 й Red/Yellow 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1283-ND 2.95 2.46 1.97 564-030-222 ) Gathode for 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1284-ND 3.84 321 2.57 564-0700-111 Dad 
3x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1285-ND 3.84 321 257 564-0700-444 
29| Red/Green 630/560 40 2.0/2.1 20.0 350-1410-ND 1.92 1.61 1.29 551-3508 
Green 565 123 21 20.0 350-1003-ND л 59 48 550-0207 
Yellow 585 123 21 20.0 350-1007-ND 57 48 .38 550-0307 gl 
Red 635 123 20 20.0 350-1011-ND лі 59 48 550-0407 (ТУ Cathode 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1015-ND 90 175 60 550-0507 ы Racy alee 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1019-ND 90 15 50 550-0707 ы Bicolor 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1023-ND 98 82 66 550-0807 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1517-ND 2.66 222 1.78 550-1007 
Red 635 2.0 1.8 20 350-1027-ND 84 70 56 550-1107 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1031-ND 92 77 62 550-1207 
Green 565 18 18 2.0 350-1035-ND 92 17 62 550-1307 
30 Green 563 10.0 24 10.0 350-1039-ND 77 64 52 550-2207 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1043-ND 77 64 52 550-2307 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1047-ND 77 .64 52 550-2407 А 
Orange 600 70 1.9 10.0 350-1051-М0 77 64 52 550-2507 p 6404 agama OUS. 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1055-ND 1.50 1.25 1.00 550-3007 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1061-ND 60 50 40 550-5107 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1065-ND 60 50 40 550-5207 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1069-ND 60 50 40 550-5307 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1073-ND 98 82 66 550-5507 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1077-ND 98 82 56 550-5607 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1081-ND 98 82 66 550-5707 ЕЕ; 
Green 565 123 21 20.0 350-1002-ND 71 59 48 550-0205 Leto „Катод 
Yellow 585 123 21 20.0 350-1006-ND лі 59 48 550-0305 3 EON О. 
Red 635 123 20 20.0 350-1010-ND 71 59 48 550-0405 ig. 2.62} + 11.56 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1014-ND 98 82 66 550-0505 zz та 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1018-ND 98 82 66 550-0705 5b 305 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1022-ND 98 82 66 550-0805 q 
Blue 470 520 40 20.0 350-1516-ND 2.66 222 1.78 550-1005 а 506 Sg: 
Red 635 2.0 1.8 20 350-1026-ND .92 17 62 550-1105 пан Ошода Vand. 
31 Yellow 583 18 19 20 350-1030-ND 92 17 62 550-1205 аа AR E | 
бгееп 565 18 18 20 350-1034-ND .92 77 62 550-1305 pein йы сы] 
бгееп 563 10.0 21 10.0 350-1038-ND 7 64 52 550-2205 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1042-ND и 84 52 550-2305 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1046-ND 77 84 52 550-2405 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1050-ND 77 .64 52 550-2505 3 бады 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1054-ND 1.50 1.25 1.00 550-3005 | Ll Anoda 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1060-ND 92 17 62 550-5105 | Шаған 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1064-ND 92 17 62 550-5205 ў Бы 11.90 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1068-ND 92 17 62 550-5305 : 254, Ji 90 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1072-ND 98 82 66 550-5505 (Continued) 
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Dialight 


LEDs (Cont.) 


‘Cathode 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight d 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. i 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1076-ND .98 .82 56 550-5605 зе | [ев “ы 
31 Yellow Clear 583 1400 22 200 350-1080-ND 98 82 66 | 550-5705 D Mos 
m Red/Green 635/565 5.0/8.0 21/23 10.0 350-1057-ND 2.06 1.72 1.38 550-3509 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1058-ND 2.06 1.72 1.38 550-3609 
Е Red/Green 635/565 5.0/8.0 24/23 10.0 350-1411-ND 2.06 1.72 1.38 550-3505 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1412-ND 2.06 1.72 1.38 550-3605 
Green 565 12.3 21 20.0 350-1004-ND 3.26 2.72 218 550-0207-004 
Yellow 585 123 21 20.0 350-1008-ND 3.26 272 218 550-0307-004 
Вей 635 123 2.0 20.0 350-1012-ND 3.26 272 218 550-0407-004 y Cathode 
Red 655 20 5.0 13.0 350-1016-ND 8.04 6.70 5.36 550-0507-004 for Bicolor 2 
Green 565 80 50 12.0 350-1020-ND 412 3.44 275 550-0707-004 ый 4 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1024-ND 8.04 6.70 5.36 550-0807-004 Dim. A: 3.43 (550-0205 to 0405), 4.90 (550-1005), 5.0 for all others 
34 Red 635 20 1.8 2.0 350-1028-ND 3.84 3.21 257 550-1107-004 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1032-ND 7.50 6.25 5.00 550-1207-004 
Green 565 18 18 20 350-1036-ND 3.84 3.21 2.57 550-1307-004 
Yellow 585 63 21 10.0 350-1044-ND 338 2.82 2.26 550-2307-004 
Red 650 70 22 10.0 350-1048-ND 3.38 2.82 2.26 550-2407-004 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1052-ND 6.60 5.50 440 550-2507-004 
Red 650 70 22 10.0 350-1107-ND 1.23 1.03 82 552-0211 Сотто 
Green 563 10.0 21 10.0 350-1108-ND 1.23 1.03 82 552-0222 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1109-ND 1.57 131 1.05 552-0233 ББП вя — 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1112-ND 1.85 1.54 1.23 552-0322 b 
Yellow 583 80 50 10.0 350-1113-ND 1.85 1.54 1.23 552-0333 С] 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1114-ND 1.95 1.63 1.30 552-0711 > 
ag | Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 24/24 20.0 350-1115-ND 2.31 1.93 1.54 552-0744 ats 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1116-ND 172 144 1.15 552-0811 Green | Cathode EL 
Green 563 34.0 2.2 20.0 350-1117-ND 1.72 144 145 552-0822 ui | Yellow/Red 
Yellow 585 340 22 20.0 350-1118-ND 1.72 144 145 552-0833 ` Anode 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1119-ND 1.38 145 92 552-0911 : 
Green 565 18 18 20 350-1120-ND 138 — 145 192 | 552-0922 Fig.34 287-7 Teas jo 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1121-ND 172 144 145 552-0933 sb d xb 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1523-ND 5.57 464 332 552-2388 pali 
36 | 2х Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1413-ND 3.84 3.21 2.57 552-3511 ES 
2x Yellow/Green | 583/565 5.0/8.0 24/21 10.0 350-1414-ND 3.84 321 257 552-3544 ——635 
Green 565 123 21 20.0 350-1001-ND 86 72 58 550-0204 Dim. А: 3.4 for 550-0207 to 0407, 4.95 for all others 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1005-ND .86 72 58 550-0304 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1009-ND 86 72 58 550-0404 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1013-ND 1.20 1.00 80 550-0504 Cathode 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1017-ND 1.20 1.00 80 550-0704 or 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1021-ND 1.20 1.00 80 550-0804 еды 
Blue 470 520 40 20.0 350-1515-ND 278 232 1.86 550-1004 каш T 
Red 635 20 1.8 2.0 350-1025-ND .99 83 56 550-1104 
Yellow 583 18 1.9 20 350-1029-ND .99 83 66 550-1204 
Green 565 18 18 20 350-1033-ND 99 83 66 550-1304 
37 Green 563 10.0 24 10.0 350-1037-ND 1.01 85 68 550-2204 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1041-ND 1.01 85 68 550-2304 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1045-ND 1.01 85 .68 550-2404 
Orange 600 70 1.9 10.0 350-1049-ND 21. 64 52 550-2504 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1053-ND 1.97 1.64 1.32 550-3004 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1059-ND 141 93 14 550-5104 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1063-ND 141 93 7A 550-5204 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1067-ND 141 93 14 550-5304 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1071-ND 147 98 78 550-5504 | А 5.84 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1075-ND 147 .98 78 550-5604 LJ 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1079-ND 147 .98 78 550-5704 ad ( [ [ess 
Red 635 80 5.0 10.0 350-1171-ND 68 54 46 561-0104-100 = 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1531-ND 746 5.57 4.77 561-1002-100 4] 2.54 Cad K 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1183-ND .80 67 54 561-1101-100 Dim. А: 3.43 for 550-0204 to 0404, 5.0 for all others 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1195-ND 80 67 54 561-1301-100 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1189-ND 64 50 43 561-1201-100 | 
Вед 635 70 22 10.0 350-1201-ND 7A 52 50 561-2101-100 h 
Green 565 32.0 20 20.0 350-1207-ND 1.24 97 83 561-2201-100 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1213-ND 59 46 40 561-2301-100 bel Nias 
38 Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1219-ND 59 46 40 561-2401-100 
Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1225-ND .59 46 40 561-2501-100 0124 2x 01.01 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1231-ND 59 46 40 561-2601-100 < 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1243-ND .64 50 43 561-5101-100 [381] 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1249-ND 64 50 43 561-5201-100 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1255-ND 64 50 43 561-5301-100 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1261-ND .68 54 46 561-5501-100 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1267-ND .86 72 58 561-5601-100 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1273-ND 68 54 46 561-5701-100 
Green 525 2200 35 20.0 350-1549-ND NEW! 3.67 2.86 245 561-5902-100 
White. — 1100 35 20.0 350-1548-ND NEW! 367 2.86 2.45 561-6002-100 
Green 565 40 22 20.0 350-1286-ND 1.26 1.05 84 566-0206 
39 Yellow 583 35 21 20.0 350-1288-ND 1.26 1.05 .84 566-0306 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1164-ND 1.00 .78 .67 566-0406 
Green 565 40 22 20.0 350-1287-ND 1.20 1.00 80 566-0207 
40 Yellow 583 35 24 20.0 350-1289-ND 1.20 1.00 80 566-0307 
Вей 635 74 20 20.0 350-1165-ND .95 75 .64 566-0407 
41 Red/Green 635/565 3540 1.9/2.1 20.0 350-1290-ND 2.40 2.00 1.60 566-3507 тый 
Red 635 50 1.9 20.0 350-1232-ND 1.32 1.03 .89 561-4101-055 Index 
42 Green 565 25 23 20.0 350-1234-ND 132 1.03 .89 561-4201-055 
Yellow 583 5.0 21 20.0 350-1236-ND 1.32 1.03 .89 561-4301-055 
Вед 635 10.0 22 10.0 350-1291-ND 323 2.69 2.16 568-0101-111 
Green 565 85 23 10.0 350-1292-ND 323 2.69 2.16 568-0102-222 
Grn./Ylw./Grn./Yiw.| 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1293-ND 3.23 2.69 2.16 568-0102-323 
Orange 600 65 22 10.0 350-1295-ND 323 2.69 216 568-0107-777 
Red 635 18 1.8 20 350-1299-ND 3.60 3.00 240 568-0201-111 
Green 565 16 1.8 2.0 350-1300-ND 3.60 3.00 2.40 568-0202-222 
аз 1бтп.ЛУм./бтп.ЛуМи. 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1301-ND 3.60 3.00 2.40 568-0202-323 Fig. 44 NEW! 
YiwJ/Grn/Yiw./Grn.| 583/565 16 1.9/1.8 2.0 350-1302-ND 7.02 5.85 4.68 568-0203-232 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1306-ND 3.84 321 2.57 568-0301-111 T 
Green 565 80 50 12.0 350-1307-ND 3.84 3.21 257 568-0302-222 abo, + 
Grn/Ylw./Grn./Ylw. 565/583 8.0 5.0 12.0/10.0 | 350-1308-ND 7.50 6.25 5.00 568-0302-323 | : 
Ylw/Grn./Yiw./Grn. 583/565 8.0 5.0 10.0/12.0 |350-1309-ND 7.50 6.25 5.00 568-0303-232 ы 
Bi-Color Red/Green| 635/565 50 2.0 10.0 350-1313-ND 4.80 4.00 320 568-0701-111 
Bi-Color Ylw/Grn. | — 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1314-ND 4.80 4.00 320 568-0704-444 
Red 635 126 2.0 30.0 350-1550-ND NEW! 1.69 141 143 571-0111 
Green 565 87 24 30.0 350-1551-ND NEW! 1.69 141 143 571-0122 
44 Yellow 585 12.6 24 20.0 350-1552-ND NEW! 1.69 141 143 571-0133 
Yellow/Green 585/565 12.6/8.7 24/21 20.0/30.0 | 350-1553-ND NEW! 1.69 141 143 571-0132 ed/Yallow 
Red/Green 635/565 12.6/8.7 2.0/2.1 30.0/30.0 _ |350-1554-ND NEW! 1.69 141 113 571-0112 
в Мо. 
D І а | Ig ht Op ti ca | 4 of Digi-Key Price Each Dialight 
= Light Pi i pe m | Ports Part No. 1 25 100 Part No. 
вага ыз 2 350-1000-ND 1.28 1.08 .82 515-1071 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 е Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


(тоз) 1651 


Dialight Panel Mount LEDs 


Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig.| Lens Color pk(nm) (fL) (v) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
White — 4,000 12.0 DC 60.0 350-1415-ND 49.50 38.50 33.00 556-1003-304 
White — 4,000 24.0 DC 32.0 350-1416-ND 49.50 38.50 33.00 556-1004-304 
White — 1,800 125.0 AC 9.5 350-1417-ND 49.50 38.50 33.00 556-1005-304 
Red 639 3,000 12.0 DC 95.0 350-1418-ND 36.00 28.00 24.00 556-1503-304 
Red 639 3,000 24.0 DC 46.0 350-1419-ND 36.00 28.00 24.00 556-1504-304 
Red 639 1,200 125.0 AC 10.5 350-1420-ND 36.00 28.00 24.00 556-1505-304 
Green 525 4,000 12.0 DC 60.0 350-1421-ND 41.63 32.38 27.75 556-1603-304 
1 Flat Green 525 4,000 24.0 DC 32.0 350-1422-ND 41.63 32.38 27.75 556-1604-304 
Green 525 1,800 125.0 AC 95 350-1423-ND 4163 3238 2775 | 556-1605-304 NEMA AX IP66 
Yellow 594 3,000 12.0 DC 95.0 350-1424-ND 36.00 28.00 24.00 556-1703-304 
Yellow 594 3,000 24.0 DC 46.0 350-1425-ND 36.00 28.00 24.00 556-1704-304 
Yellow 594 1,200 125.0 AC 10.5 350-1426-ND 36.00 28.00 24.00 556-1705-304 |-26.16-| 
Blue 470 1,200 12.0 DC 60.0 350-1427-ND 49.50 38.50 33.00 556-1803-304 TZ 
Blue 470 1,200 24.0 DC 32.0 350-1428-ND 49.50 38.50 33.00 556-1804-304 
Blue 470 500 125.0 AC 95 350-1429-ND 4950 3850 33.00 | 556-1805-304 eee 
White — 1,200 12.0 DC 60.0 350-1430-ND 49.50 38.50 33.00 556-3003-304 
White — 1,200 24.0 DC 31.0 350-1431-ND 49.50 38.50 33.00 556-3004-304 
White — 700 125.0 AC 9.5 350-1432-ND 49.50 38.50 33.00 556-3005-304 
Red 639 1,300 12.0 DC 95.0 350-1433-ND 36.00 28.00 24.00 556-3503-304 
Red 639 1,300 24.0 DC 46.0 350-1434-ND 36.00 28.00 24.00 556-3504-304 NEMA 4X IP66 
Red 639 500 125.0 AC 10.5 350-1435-ND 36.00 28.00 24.00 556-3505-304 
Green 525 1,800 12.0 DC 60.0 350-1436-ND 41.63 32.38 27.75 556-3603-304 
2 | Dome Green 525 1,800 24.0 DC 32.0 350-1437-ND 41.63 32.38 27.75 556-3604-304 
Green 525 700 125.0 AC 95 350-1438-ND 41.63 32.38 27.75 556-3605-304 
Yellow 594 1,300 12.0 DC 95.0 350-1439-ND 36.00 28.00 24.00 556-3703-304 
Yellow 594 1,300 24.0 DC 46.0 350-1440-ND 36.00 28.00 2400 | 556-3704-304 Tinea NS Thread 
Yellow 594 500 125.0 AC 10.5 350-1441-ND 36.00 28.00 24.00 556-3705-304 Black (cathode) 
Blue 470 480 12.0 DC 60.0 350-1442-ND 49.50 38.50 33.00 556-3803-304 91 8 7 А Å 
Blue 470 480 24.0 DC 32.0 350-1443-ND 49.50 3850 33.00 | 556-3804-304 ЫШ Ка (алоо) 
Blue 470 180 125.0 AC 95 350-1444-ND 49.50 38.50 33.00 556-3805-304 BS 356 m 
White — 700 5.0 DC 16.0 350-1445-ND 18.75 15.63 12.50 557-1002-203 
White — 700 12.0 DC 16.0 350-1446-ND 18.75 15.63 12.50 557-1003-203 Bi-Color has 3 leads 
White — 700 24.0 DC 16.0 350-1447-ND 18.75 15.63 12.50 557-1005-203 
Red/Green 635/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1448-ND 20.25 16.88 13.50 557-1412-203 
Yellow/Green 592/525 400/1,000 5.0 DC 70.0/16.0 350-1449-ND 20.25 16.88 13.50 557-1432-203 
Red 660 1,000 5.0 DC 80.0 350-1450-ND 16.95 14.13 11.30 557-1502-203 
Red 660 1,000 12.0 DC 20.0 350-1451-ND 16.95 14.13 11.30 557-1503-203 
Super Red 660 1,000 24.0 DC 20.0 350-1452-ND 16.95 14.13 11.30 557-1505-203 
3 Bright Green 525 1,000 5.0 DC 16.0 350-1453-ND 18.75 15.63 12.50 557-1602-203 
Green 525 1,000 12.0 DC 16.0 350-1454-ND 18.75 15.63 12.50 557-1603-203 
Green 525 1,000 24.0 DC 16.0 350-1455-ND 18.75 15.63 12.50 557-1605-203 
Yellow 592 1,000 5.0 DC 80.0 350-1456-ND 16.95 14.13 11.30 557-1702-203 
Yellow 592 1,000 12.0 DC 20.0 350-1457-ND 16.95 14.13 11.30 557-1703-203 
Yellow 592 1,000 24.0 DC 20.0 350-1458-ND 16.95 14.13 11.30 557-1705-203 
Blue 470 250 5.0 DC 16.0 350-1459-ND 18.75 15.63 12.50 557-1802-203 
Blue 470 250 12.0 DC 16.0 350-1460-ND 18.75 15.63 12.50 557-1803-203 
Blue 470 250 24.0 DC 16.0 350-1461-ND 18.75 15.63 12.50 557-1805-203 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 355.6 Ferati 
Fig. Housing Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. Black 
Blue 428 13.0 3.5 DC 10.0 350-1525-ND 3.60 3.00 2.40 558-0803-007 Wire 
4 | Valox Blue 464 460.0 3.5 DC 20.0 350-1526-ND 3.60 3.00 240 558-6003-007 | Cathode 
White — 850.0 3.6 DC 20.0 350-1527-ND 3.60 3.00 240 558-6403-007 127 
Blue 468 650.0 3.6 DC 20.0 350-1528-ND 9.75 8.13 6.50 559-6001-007 + 
5 | Valox бгееп 520 2200.0 3.5 DC 20.0 350-1529-ND 9.75 8.13 6.50 559-6201-007 
White — 600.0 3.5 DC 20.0 350-1530-ND 9.75 8.13 6.50 559-6401-007 
Red 630 8.0 6.0 DC 15.0 350-1462-ND 3.96 3.30 2.64 607-1112-120 
Red 630 8.0 12.0 DC 15.0 350-1463-ND 3.96 3.30 2.64 607-1112-130 
6 Chrome Green 560 8.0 6.0 DC 15.0 350-1464-ND 4.20 3.50 2.80 607-1212-120 
Plated Green 560 8.0 12.0 DC 15.0 350-1465-ND 4.20 3.50 2.80 607-1212-130 
Yellow 587 24 6.0 DC 150 350-1466-ND 4.20 3.50 2.80 | 607-1312-120 Anode (Painted Dot) 
Yellow 587 24 12.0 DC 15.0 350-1467-ND 4.20 3.50 2.80 607-1312-130 
Red 630 8.0 6.0 DC 15.0 350-1468-ND 3.96 3.30 2.64 607-2112-120 
Red 630 8.0 12.0 DC 15.0 350-1469-ND 3.96 3.30 2.64 607-2112-130 
7 Chrome Green 560 8.0 6.0 DC 15.0 350-1470-ND 4.20 3.50 2.80 607-2212-120 
Plated Green 560 8.0 12.0 DC 15.0 350-1471-ND 4.20 3.50 2.80 607-2212-130 
Yellow 587 24 6.0 DC 15.0 350-1472-ND 4.20 3.50 2.80 607-2312-120 
Yellow 587 24 12.0 DC 15.0 350-1473-ND 4.20 3.50 2.80 607-2312-130 
Вей 635 60.0 6.0 DC 15.0 350-1474-ND 3.75 3.13 2.50 609-1112-120 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1475-ND 3.75 3.13 2.50 609-1112-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1476-ND 3.75 3.13 2.50 609-1112-140 
Chrome Green 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1480-ND 3.75 3.13 2.50 609-1212-120 
Plated Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1481-ND 3.75 313 2.50 609-1212-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1482-ND 3.75 313 2.50 609-1212-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1486-ND 3.75 3.13 2.50 609-1312-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1487-ND 3.75 313 2.50 609-1312-130 
8 Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1488-ND 3.75 3.13 2.50 609-1312-140 
Red 635 60.0 6.0 DC 15.0 350-1477-ND 4.05 3.38 2.70 609-1122-120 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1478-ND 4.05 3.38 2.70 609-1122-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1479-ND 4.05 3.38 2.70 609-1122-140 
Green 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1483-ND 4.05 3.38 2.70 609-1222-120 
Black Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1484-ND 4.05 3.38 2.70 609-1222-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1485-ND 4.05 3.38 2.70 609-1222-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1489-ND 4.05 3.38 2.70 609-1322-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1490-ND 4.05 3.38 2.70 609-1322-130 
Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1491-ND 4.05 3.38 2.70 609-1322-140 
Red 635 60.0 6.0 DC 15.0 350-1492-ND 3.75 3.13 2.50 609-2112-120 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1493-ND 3.75 3.13 2.50 609-2112-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1494-ND 3.75 313 2.50 609-2112-140 
Chrome Green 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1498-ND 3.75 3.13 2.50 609-2212-120 
Plated Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1499-ND 3.75 313 2.50 609-2212-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1500-ND 3.75 3.13 2.50 609-2212-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1504-ND 3.75 3.13 2.50 609-2312-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1505-ND 3.75 3.13 2.50 609-2312-130 
9 Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1506-ND 3.75 3.13 2.50 609-2312-140 
Red 635 60.0 6.0 DC 15.0 350-1495-ND 4.05 3.38 2.70 609-2122-120 Anode (Painted Dot) 
Red 635 60.0 12.0 DC 15.0 350-1496-ND 4.05 3.38 2.70 609-2122-130 
Red 635 60.0 24.0 DC 15.0 350-1497-ND 4.05 3.38 2.70 609-2122-140 
Green 565 112.0 6.0 DC 15.0 350-1501-ND 4.05 3.38 2.70 609-2222-120 
Black Green 565 112.0 12.0 DC 15.0 350-1502-ND 4.05 3.38 2.70 609-2222-130 
Green 565 112.0 24.0 DC 15.0 350-1503-ND 4.05 3.38 2.70 609-2222-140 
Yellow 585 90.0 6.0 DC 15.0 350-1507-ND 4.05 3.38 2.70 609-2322-120 
Yellow 585 90.0 12.0 DC 15.0 350-1508-ND 4.05 3.38 2.70 609-2322-130 
Yellow 585 90.0 24.0 DC 15.0 350-1509-ND 4.05 3.38 2.70 609-2322-140 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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STANE LED 7-Segment Displays 


Stanley Electric Sales of America 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size (mm) Forward Voltage Iv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (нса) Соттоп Аподе Соттоп Cathode 1 25 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0x 7.0 1.7 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.46 .87 73 NAR131SB NKR131SB 
1A Red .40 (10) 13.0 х 9.6 1.7 10 6400 = 404-1120-ND 1.39 .83 .70 = NKR141SC 
Red .40 (10) 19.0 x 12.5 17 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 1.95 1.15 .97 NAR141B NKR141B 
Green .40 (10) 19.0 x 12.5 2.2 20 2000 = 404-1123-ND 1.91 1.13 .96 = NKG141PB 
Red .60 (15) 19.0 x 12.5 17 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.39 .83 70 NAR161B NKR161B 
1B Red 1.0 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 4.86 3.00 2.65 NAR105B NKR105B 
Green 1.0 (25) 33.0 x 22.8 4.4 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 4.83 2.98 2.63 NAG105PB NKG105PB 
2 Red .60 (15) 19.0 x 25.2 1.7 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.00 1.85 1.64 NAR261B NKR261B 
1A Red/Green .40 (10) 19.0 x 10.0 1.7/20 10/10 2400 404-1132-ND = 4.86 3.00 2.65 NARG141 = 
1B Red/Green .60 (15) 19.0 x 12.5 1.7/20 10/10 2400 404-1133-ND = 4.92 3.03 2.68 NARG161 = 
1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND -- 6.03 4.64 4.11 NARG105 = 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. е If (иса) Рап Мо. 1 25 100 Part No. 
3 Red .40 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 6400 404-1135-ND 1.95 1.15 .97 NSR145B 
.60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 1.95 1.15 197 NSR161B 


Super Bright LED Light Bar Module 
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Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (mcd) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Orange 605 22 20 20 404-1138-ND 1.44 73 -66 MU02-3201 
Yellow 570 2.1 20 42 404-1139-ND 1.37 76 .63 MUO2-4201 
Red 660 1.7 20 20 404-1141-ND .92 E 137 MUO3-2201 
2 Orange 605 22 20 10 404-1142-ND .74 E 134 MUO3-3201 
Yellow 570 2.1 20 20 404-1143-ND .89 .40 136 MUO03-4201 
Pure Green 555 22 20 7 404-1144-ND .80 45 137 М003-5201 
Неа 660 17 20 32 404-1145-ND 1.11 .62 51 MU04-2101 
3 Yellow 570 2.1 20 32 404-1146-ND 1.08 .60 49 MU04-4101 
Green 560 2.1 20 20 404-1147-ND 1.08 .60 49 MU04-5102 
Red 660 1.7 20 40 404-1148-ND 1.37 82 69 MUO7-2101 
4 Orange 605 2.2 20 20 404-1149-ND 1.37 .82 .69 MU07-3101 
Yellow 570 2.1 20 40 404-1150-ND 1.54 .78 70 MU07-4101 
Red 660 1.7 20 40 404-1152-ND 1.46 .81 .66 MUO8-2201 
5 Yellow 570 22 20 40 404-1153-ND 1.40 78 .64 MUO8-4201 
Pure Green 560 22 20 20 404-1154-ND 1.58 .88 72 MU08-5201 
6 Yellow 570 2.1 20 16 404-1157-ND .92 .51 42 MU16-4101 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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SIANE Surface Mount LEDs 


Stanley Electric Sales of America 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2 — 0805 Thin Type Fig. 3 — 1206 Standard and Reverse Fig. 4 — 1206 Standard Flat Lens 
Mount Dome Lens 
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бошсе Wavelength | Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) ТУР @ mA (mcd) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 1,7. 20 11.7 140° 404-1000-1-ND 20 2.42 7.30 404-1000-2-ND 4,000 52.75/М | BR1111C-TR 
Orange 605 22 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 18 2.15 6.48 404-1001-2-ND 4,000 46.87/М | AA1111C-TR 
Yellow Milky White 580 22 20 34 150* 404-1002-1-ND 18 2.15 6.48 404-1002-2-ND 4,000 46.87/M| AY1111C-TR 
Yellow-Green y 570 2.1 20 11:7 150° 404-1003-1-ND 445 1.88 5.67 404-1003-2-ND 4,000 40.99/M| PY1111C-TR 
Green 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 15 1.88 5.67 404-1004-2-ND 4,000 40.99/М | PG1111C-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.4 150° 404-1005-1-ND .21 2.51 7.57 404-1005-2-ND 4,000 54.71/М| BG1111C-TR 
1A Red 635 1.9 20 50 140* 404-1006-1-ND 32 428 15.55 404-1006-2-ND 4,000 95.17/М| FR1111C-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140* 404-1007-1-ND .31 4.11 14.95 404-1007-2-ND 4,000 91.50/М | FA1111C-TR 
Yellow Milky White 590 1.9 20 65 140° 404-1008-1-ND .31 4.11 14.95 404-1008-2-ND 4,000 91.50/М | FY1111C-TR 
Green y 522 3.3 10 40 130° 404-1009-1-ND 3.45 50.97 171.69 404-1009-2-ND 4,000 | 1266.08/М| DG1111C-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130* 404-1010-1-ND 3.19 47.07 158.55 404-1010-2-ND 4,000 | 1169.18/М| DC1111C-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1011-1-ND 3.14 46.35 156.13 404-1011-2-ND 4,000 | 1151.33/М | DB1111C-TR 
Red 635 1.9 20 45 130* 404-1012-1-ND 137 4.44 13.51 404-1012-2-ND 4,000 91.50/М | FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND .37 449 13.51 404-1013-2-ND 4,000 91.50/М| ҒА1112С-ТН 
1В Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 137 4.49 13.51 404-1014-2-ND 4,000 91.50/М | FY1112C-TR 
Green 560 2.2 20 7.6 150° 404-1015-1-ND .18 2.15 6.48 404-1015-2-ND 4,000 46.87/M| PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 117 150* 404-1016-1-ND 16 1.97 5.94 404-1016-2-ND 4,000 42.95/М| PY1112C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 1.7 20 11.7 150* 404-1017-1-ND 22 2.69 8.11 404-1017-2-ND 4,000 58.63/М | BR1112H-TR 
Огапде 605 22 20 3.7 160° 404-1018-1-ND 21 2.51 7.57 404-1018-2-ND 4,000 54.71/М | AA1112H-TR 
Yellow Milky Whit 580 22 20 3.7 160* 404-1019-1-ND 21 2.51 7.57 404-1019-2-ND 4,000 48.58/М| AY1112H-TR 
Yellow-Green шаны 570 2.1 20 11.7 160* 404-1020-1-ND 18 2.15 6.48 404-1020-2-ND 4,000 46.87/М| PY1112H-TR 
Green 560 2.1 20 6.4 160° 404-1021-1-ND .18 2.15 6.48 404-1021-2-ND 4,000 46.87/M| PG1112H-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.7 160° 404-1022-1-ND 23 2.78 8.38 404-1022-2-ND 4,000 60.59/М| BG1112H-TR 
? Red 635 1.9 20 50 150* 404-1023-1-ND 27 3.78 13.76 404-1023-2-ND 4,000 102.51/M | FR1112H-TR 
Orange 609 1.9 20 65 150* 404-1024-1-ND 33 4.08 13.26 404-1024-2-ND 4,000 98.84/М| FA1112H-TR 
Yellow Milky White 592 1.9 20 65 150* 404-1025-1-ND .33 4.08 13.26 404-1025-2-ND 4,000 98.84/М| FY1112H-TR 
Green y 522 3.3 10 40 150° 404-1026-1-ND 342 50.50 170.13 404-1026-2-ND 4,000 | 1254.60/М | DG1112H-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 150° 404-1027-1-ND 334 49.32 166.16 404-1027-2-ND 4,000 | 1225.28/М | DC1112H-TR 
Blue 467 3.3 10 14 150° 404-1028-1-ND 3.30 48.71 164.08 404-1028-2-ND 4,000 | 1209.98/М| DB1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30* 404-1032-1-ND .35 4.69 17.05 404-1032-2-ND 2,000 111.37/М | HKR1105W-TR 
Red 660 1.7 20 50 50° 404-1033-1-ND T 332 10.01 404-1033-2-ND 2,000 72.34/М| HBR1105W-TR 
Orange 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 29 350 10.55 404-1034-2-ND 2,000 76.26/М| HAA1105W-TR 
Yellow Water Clear 580 22 20 20 40* 404-1035-1-ND 29 3.59 10.82 404-1035-2-ND 2,000 78.22/M| HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 50 40* 404-1036-1-ND 24 2.87 8.65 404-1036-2-ND 2,000 62.55/М | HPY1105W-TR 
Green 560 2.1 20 30 40° 404-1037-1-ND 25 3.05 9.19 404-1037-2-ND 2,000 66.47/М | HPG1105W-TR 
3 Pure Green 555 2:1 20 12 40* 404-1038-1-ND .35 4.31 12.97 404-1038-2-ND 2,000 93.74/М | HBG1105W-TR 
Веа 635 1.9 20 180 50° 404-1029-1-ND .36 4.85 17.65 404-1029-2-ND 2,000 115.29/М | FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50* 404-1030-1-ND 134 4.61 16.75 404-1030-2-ND 2,000 109.41/М | FA1105W-TR 
Yellow Water Clear 592 1.9 20 180 50* 404-1031-1-ND .35 4.69 17.05 404-1031-2-ND 2,000 111.37/М| FY1105W-TR 
Green 522 3.3 10 140 40° 404-1039-1-ND 1.45 1923 68.01 404-1039-2-ND 2,000 | 609.76/M| HDG1105W-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 140 40° 404-1040-1-ND 1.45 1923 68.01 404-1040-2-ND 2,000 | 609.76/M| HDC1105W-TR 
Blue 467 3.3 10 70 40° 404-1041-1-ND 1.85 17.06 63.52 404-1041-2-ND 2,000 | 569.50/М| HDB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 1.7 20 12.8 404-1042-1-ND 23 2.78 8.38 404-1042-2-ND 2,500 60.59/М | BR1101W-TR 
Огапде 605 22 20 5.6 404-1043-1-ND 25 3.05 9.19 404-1043-2-ND 2,500 6647/M| AA1101W-TR 
š Yellow Water Clear 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 26 3.14 9.47 404-1044-2-ND 2,500 68.43/М | AY1101W-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 8.0 404-1045-1-ND 21 2.51 7.57 404-1045-2-ND 2,500 54.71/М | PY1101W-TR 
Green 560 2.1 20 4.8 404-1046-1-ND 21 2.60 7.84 404-1046-2-ND 2,500 56.67/M| PG1101W-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.0 404-1047-1-ND 24 2.87 8.65 404-1047-2-ND 2,500 62.55/М | BG1101W-TR 
1206 Standard Іппеғ Lens 
Веа 660 1:1 20 33.6 404-1048-1-ND 22 2.69 8.11 404-1048-2-ND 2,500 58.63/М | BR1102W-TR 
Orange 605 22 20 10.0 25 3.05 9.19 404-1049-2-ND 2,500 66.47/М| AA1102W-TR 
5 Yellow Water Clear 580 22 20 8.4 70° 26 3.14 9.47 404-1050-2-ND 2,500 68.43/М | AY1102W-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 24.0 21 2.51 7.57 404-1051-2-ND 2,500 54.71/М| PY1102W-TR 
Green 560 2.1 20 12.0 21 2.60 7.84 404-1052-2-ND 2,500 56.67/M| PG1102W-TR 
Pure Green 555 2.1 20 4.8 404-1053-1-ND 24 2.87 8.65 404-1053-2-ND 2,500 62.55/М| BG1102W-TR 
(Continued) 
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УТАМЕ Surface Mount LEDs (Cont) 


Stanioy Васімс Sale of America 


Source Wavelength | Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) ТУР @ mA (тса) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1206 Reverse Mount 
Red 660 17 20 12.7 140° 404-1054-1-ND* 26 3.14 9.47 404-1054-2-ND 3,000 68.43/M BR1111R-TR 
Orange 605 22 20 3.7 150* 404-1055-1-ND 24 2.96 8.92 404-1055-2-ND 3,000 64.51/M AA1111R-TR 
6 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 24 2.96 8.92 404-1056-2-ND 3,000 | 64.51/М AY1111R-TR 
Green White 560 2.1 20 6.9 150° 404-1058-1-ND 21 2.60 7.84 404-1058-2-ND 3,000 56.67/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.7 150* 404-1059-1-ND 29 3.59 10.82 404-1059-2-ND 3,000 | 78.22/М BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Water 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1 .31 4.40 14.15 404-1060-2-ND 3,000 | 117.20/M FR1101F-TR 
Orange Clear 609 1.9 20 65 140* .38 5.10 18.55 404-1061-2-ND 3,000 | 113.53/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 140* .38 5.10 18.55 404-1062-2-ND 3,000 | 113.53/M FY1101F-TR 
Red 660 47 20 12.4 170° 29 350 10.55 404-1063-2-ND 3,000 | 76.26/М BR1101F-TR 
7 Orange 605 22 20 3.0 150* 26 3.14 9.47 404-1064-2-ND 3,000 68.43/M AA1101F-TR 
Yellow Water 580 22 20 3.0 150* 26 3.14 9.47 404-1065-2-ND 3,000 | 68.43/М AY1101F-TR 
Yellow-Green Clear 570 2.1 20 8.8 150° .24 2.87 8.65 404-1066-2-ND 3,000 | 62.55/М PY1101F-TR 
Green 560 2.1 20 5.2 150° .24 2.87 8.65 404-1067-2-ND 3,000 62.55/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 2.1 20 24 150* 404-1068-1-ND 32 3.86 11.63 404-1068-2-ND 3,000 | 84.10/М BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Milla 660 1.7 20 TA 130° 404-1069-1-ND 24 2.96 8.92 404-1069-2-ND 4,000 64.51/M BR1113F-TR 
Yellow-Green Wil 570 2:1 20 117 150° 404-1070-1-ND лә 2.33 7.03 404-1070-2-ND 4,000 50.79/M PY1113F-TR 
Green 560 2.1 20 6.4 150* 404-1071-1-ND 49 2.33 7.03 404-1071-2-ND 4,000 50.79/M PG1113F-TR 
Red 635 1.9 20 50 130* 404-1072-1-ND .35 4.69 17.05 404-1072-2-ND 4,000 | 104.35/M FR1113F-TR 
8 Orange 609 1.9 20 65 130* 404-1073-1-ND .35 4.69 17.05 404-1073-2-ND 4,000 | 104.35/M FA1113F-TR 
Yellow Milky 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND 134 4.61 16.75 404-1074-2-ND 4,000 | 102.51/M FY1113F-TR 
Green White 522 3.3 10 40 130° 404-1075-1-ND 389 51.58 182.41 404-1075-2-ND 4,000 |1496.78/M DG1113F-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1076-1-ND 331 43.96 155.46 404-1076-2-ND 4,000 |1275.68/М DC1113F-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1077-1-ND 324 42.99 152.03 404-1077-2-ND 4,000 |1247.54/M DB1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
Red/Yellow-Green Water 660/570 1.7/2.1 20/20 12.8/8 404-1078-1-ND .35 4.69 17.05 404-1078-2-ND 2,500 | 111.38/M BRPY1201W-TR 
9 Red/Green СІ 660/560 1.7/2.1 20/20 12.8/4.8 160°/160° 404-1079-1-ND .36 485 17.65 404-1079-2-ND 2,500 | 115.29/M BRPG1201W-TR 
Red/Pure Green oe 660/555 1.7/2.1 20/20 12.8/2 404-1080-1-ND .38 5.10 18.55 404-1080-2-ND 2,500 | 113.53/M BRBG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
Red/Yellow-Green 660/570 1.7/2.1 20/20 33.6/24 100*/80* 404-1081-1-ND 32 4.28 15.55 = — — BRPY1204W-TR 
10 Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 33.6/12 100°/80° 404-1082-1-ND .36 485 17.65 404-1082-2-ND 2,500 | 115.29/M BRPG1204W-TR 
Red/Pure Green Clear 660/555 2.2/2.1 20/20 33.6/4.8 100°/80° 404-1083-1-ND 137 5.02 18.25 404-1083-2-ND 2,500 | 111.70/M BRBG1204W-TR 
Orange/Yellow-Green 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° 404-1084-1-ND .39 5.18 18.85 404-1084-2-ND 2,500 | 115.37/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Yellow-Green Milk 660/570 1.7/2.1 20/20 11.7/1.7 404-1085-1-ND .40 4.94 14.86 404-1085-2-ND 4,000 | 100.68/M BRPY1211C-TR 
11 Red/Green White 660/560 1.7/2.1 20/20 11.7/6.4 170°/150° 404-1086-1-ND 39 4.76 14.32 404-1086-2-ND 4,000 | 97.01/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 11.7/2.4 404-1087-1-ND 43 5.30 15.95 404-1087-2-ND 4,000 | 108.02/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
12 Yellow-Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 3.0/5.2 150% 404-1088-1-ND .33 4.36 15.85 404-1088-2-ND 3,000 | 97.01/М AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Green White 660/570 1.7/2.1 20/20 17.6/8.8 404-1089-1-ND .34 452 16.45 404-1089-2-ND 3,000 | 100.68/M BRPY1211F-TR 
1.6 x 1.25 Low Profile 
13 Yellow сав. 570 21 10 8.0 180° 404-1163-1-ND 24 2.60 8.00 404-1163-2-ND 4,000 | 48.74/M PY1105CK-TR 
3.2 x 2.8 Flat Lens 
14 Red Water 645 2.0 20 70 120° 404-1161-1-ND 49 591 18.92 404-1161-2-ND 2,000 | 140.18/M FR1104B-TR 
Yellow Clear 588 2.0 20 70 120* 404-1160-1-ND 43 5.12 16.37 404-1160-2-ND 2,000 | 121.27/M FY1104B-TR 


*Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 


Іш Min. .5 Min.--|—- 6. 30 Min.— 
= 
2.5 
| = 10224 

Source Wavelength Forward Voltage lv Viewing Price Each Stanley 

Fig. Description Color Lens Apk (nm) TYP @ mA (mcd) Angle 1 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 3600 10* 404-1090-ND .54 E? 22 EFR5366X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10* 404-1091-ND .50 25 20 ЕРА5366Х 
" 5 Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 4000 10° 404-1092-ND .54 127: 22 EFY5366X 
mm Green Water Clear 522 3.5 20 2400 10° 404-1093-ND 3.39 2.00 1.69 DG5306X 

Blue Green Water Clear 502 3.5 20 2400 10° 404-1094-ND 3.28 1.94 1.63 DC5306X 

Blue Water Clear 467 3.5 20 1000 10° 404-1095-ND 3.18 1.88 1.59 DB5306X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND .54 27 .22 ЕЕН53655 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND .52 .26 .21 EFA5365S 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 54 27 22 EFY5365S 

2 5mm Green Waiter Clear 522 3.5 20 800 30* 404-1099-ND 3.38 2.00 1.69 DG5305S 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 800 30* 404-1100-ND 3.27 1.93 1.63 рС53055 

Blue Water Clear 467 3.5 20 240 30° 404-1101-ND 3.18 1.88 1.58 DB5305S 

White Water Clear == 3.7 20 2000 35° 404-1162-ND 2.18 1.25 141 UW5805S 

1000 10* 404-1102-ND 1.15 .64 53 H-1000L 

3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10* 404-1103-ND 1.39 .83 .70 H-2000L 

3000 10* 404-1104-ND 1.43 .85 Т1 H-3000L 

4 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND .70 .35 .28 КА5005$ 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND .50 .25 .21 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 49 24 .20 EFA3863X 
5 (з Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 53 .26 22 EFY3863X 
то ана Green Water Clear 522 35 20 1200 20% 404-1109-ND 344 204 171 DG3803X 

Blue Green Water Clear 502 3.5 20 1200 20* 404-1110-ND 3.25 1.92 1.62 DC3803X 

Blue Water Clear 467 3.5 20 500 20* 404-1111-ND 3.16 1.87 1.57 DB3803X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 440 70* 404-1112-ND .50 .25 .20 EFR3864X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70* 404-1113-ND 48 24 20 EFA3864X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 500 70* 404-1114-ND .53 .26 .22 EFY3864X 

6 | 3mm Flush Mount Green Water Clear 522 3.5 20 480 50* 404-1115-ND 3.37 1.99 1.68 DG3804X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 480 50* 404-1116-ND 3.25 1.92 1.62 DC3804X 

Blue Water Clear 467 3.5 20 120 50° 404-1117-ND 3.17 1.88 1.58 DB3804X 

White Water Clear — 3.7 20 2000 40° 404-1164-ND 2.18 125 141 UW3804X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1655 


FAIRCHILD | EDs 


SEMICONDUCTOR 


— 03.94 
j= 3.11 


1 
г + i : ~H 486 
O А г | “ДЧ ў каза Nti 508 | 
25.4 г : 
$ 


t 
Cathode 


554 | m 


Cathode Mark 


11 Lighted 3.68 it Я 
Cathodel lo 54 Area S |2254 


1 
3.81 


[1 ` 
Cathode D 
TT Cathode 
254 : 


1+1.40 


Fig. 15 
4.57 

05.08 

3.05 |-—| 5.08 


Cathode 8 


6.22 
404.83 


6.22 


3681 | |. -cathode cane 
68} || |-Cathode - ` тап 
15254 e| - 1+254 Cáthode 


Wave- If View- Intensity 
Length Vf (mA) ing (mcd) Digi-Key Price Each 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 
Standard LED's 
5.59x3.18mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 100* 6.0 MV57124A-ND .46 .38 .26 
1 5.59x3.18mm Green 562 Diffused 22 20 100* 6.0 MV54124A-ND .46 138 .26 
5.59х3.18 тт Yellow 585 Diffused 2.0 20 100° 6.0 MV53124A-ND .50 E .28 
5.59х3.18 тт Green/AlGaAs Red 562/660 Diffused 22 20 100* 6.0 MV49124A-ND .50 41 .28 
2х5 тт Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 100* 4.0 MV57123-ND .35 .28 .20 
2 2х5 тт Green 562 Diffused 22 20 100* 4.0 MV54123-ND .35 .28 .20 
2х5 тт Yellow 585 Diffused 2.1 20 100° 4.0 MV53123-ND .35 .28 .20 
2.5x7.4 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.1 20 100° 2.5 HLMP0300-ND .38 31 21 
3 2.5x7.4 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.1 20 100° 5.0 HLMP0301-ND .38 31 21 
2.5х7.4 пт Green 565 Diffused 2.3 20 100° 5.0 HLMP0504-ND .38 31 21 
2.5х7.4 mm Yellow 585 Diffused 2.2 20 100° 5.0 HLMP0401-ND .38 .31 21 
4 1.9mm Green 565 Diffused 2.0 10 50* 3.0 MV6400A-ND .46 .38 .26 
3mm Red 660 Diffused 1.6 20 70* 2.5 MV5074C-ND .34 .27 .19 
3mm Red 660 Diffused 1.6 20 90* 1.5 MV5075C-ND 134 27 19 
5 Зтт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 2.0 20 90* 9.0 MV5774C-ND .34 .27 .19 
3mm Green 565 Diffused 22 20 90* 9.0 MV5474C-ND .34 27 19 
3mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 90° 9.0 MV5374C-ND .34 27 19 
6 Зтт Ні. ЕН. Неа 635 Diffused 2.0 20 180° 7.0 MV5777C-ND .34 27 19 
3mm Green 565 Diffused 22 20 180* 7.0 MV5477C-ND .34 27 .19 
3mm Hi. Int. Red 660 Clear 1.8 20 45* 65.0 HLMPK105-ND 134 27 19 
Зтт Hi. ЕН. Red 635 Pale Tint 22 20 45* 60.0 HLMP1340-ND 134 27 19 
Зтт Yellow 585 Pale Tint 22 20 45* 60.0 HLMP1440-ND .34 .27 .19 
3mm Hi. Eff. Green 565 Pale Tint 22 20 45* 60.0 HLMP1540-ND 134 27 19 
3mm Red 660 Diffused 1.6 10 90* 1.5 MV50640-ND .34 .27 19 
Зтт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 2.0 10 90° 2.0 HLMP1300-ND 134 27 19 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 10 90* 4.0 HLMP1302-ND .34 .27 .19 
7 3mm Hi. Eff. Green 562 Diffused 22 20 90* 5.0 HLMP1503-ND 134 27 19 
3mm Hi. Eff. Green 562 Diffused 22 20 90* 10.0 HLMP1523-ND 134 27 19 
3mm Yellow 585 Diffused 2.1 10 90* 4.5 MV53642-ND .34 .27 19 
Зтт AlGaAs Red 660 Diffused 1.6 1.0 60* 2.0 HLMPK150-ND .34 .27 .19 
3mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 50* 2.0 HLMP1719-ND 134 27 19 
3mm Green 565 Diffused 1.9 2.0 50* 2.0 HLMP1790-ND 134 27 19 
Зтт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 1.8 2.0 50° 2.0 HLMP1700-ND 134 27 19 
3mm Green/Red 567/650 Diffused 2.1 20 100* 10.0 MV6461A-ND .50 .40 .30 
4тт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 22 20 135% 7.0 HLMPM201-ND .34 27 19 
8 4тт Green 565 Diffused 2.3 20 135° 10.0 HLMPM501-ND .34 .27 .19 
4тт Yellow 585 Diffused 22 20 135* 7.0 HLMPM301-ND .34 .27 .19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Tint 22 20 24* 150.0 HLMP3750AFS-ND .34 .27 .19 
9 5mm Green 565 Tint 22 20 24* 150.0 HLMP3950AFS-ND .34 27 19 
5mm Yellow 585 Tint 2.2 20 24° 150.0 HLMP3850AFS-ND .34 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Clear 22 20 24* 150.0 MV3750-ND .34 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 28* 100.0 MV5752-ND .34 .27 .19 
5mm Green 565 Clear 22 20 24* 150.0 MV3450-ND .34 27 19 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 2.2 20 85° 25.0 MV5452-ND .34 .27 .19 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 22 20 35* 100.0 MV64521-ND .34 .27 19 
5mm Yellow 585 Clear 21 20 28° 90.0 MV5352-ND .34 .27 .19 
5mm Red 660 Diffused 22 10 24* 1.0 MV5054A1-ND .34 .27 .19 
5mm Red 660 Diffused 22 10 24* 2.0 MV5054A2-ND 134 27 19 
10 5mm Red 660 Diffused 22 10 24* 3.0 MV5054A3-ND 134 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 24° 25.0 MV5754A-ND. .34 27 19 
5mm Green 562 Diffused 22 20 24* 30.0 MV5454A-ND 134 27 19 
5mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 24* 25.0 MV5354A-ND 134 27 19 
5тт Неа 660 Diffused 22 20 80* 0.5 MV5053-ND** 134 27 19 
5тт Неа 660 Diffused 22 20 80* 0.5 MV6053-ND 134 27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Amber Diffused 2.0 20 65% 15.0 MV5153-ND** .34 .27 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65* 15.0 MV5753-ND** 134 .27 .19 
5тт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 2.0 20 65% 15.0 MV6753-ND .34 27 19 
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Eat LEDS (Cont) 


SEMICONDUCTOR 


Wave- If View- Intensity 
Length Vt (mA) ing (med) Digi-Key Price Each 

Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 75° 20.0 MV5453-ND** 134 27 19 

5тт Green 562 Diffused 22 20 75° 20.0 MV64531-ND 134 27 19 

5тт Yellow 585 Diffused 2.1 20 65° 15.0 MV5353-ND** 134 27 19 

5тт Неа 660 Diffused 1.6 10 70* 3.0 FLV110-ND .38 130 22 

5mm AlGaAs Red 650 Diffused 24 20 70* 12.0 MV6951-ND .34 27 19 

10 5mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 35% 2.0 HLMP4719-ND 134 27 19 
5тт Hi. ЕН. Green 565 Diffused 1.9 2.0 35° 3.0 MV2454-ND 134 27 19 

5тт Неа 660 Diffused 1.6 1.0 65° 3.0 HLMPD150A-ND 134 27 19 

5тт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 1.8 2.0 35° 2.0 HLMP4700-ND 134 27 19 

5тт Hi. ЕН. Red 635 Diffused 22 10 65* 3.0 HLMP3300-ND .34 .27 .19 

5тт Hi. ЕЯ. Red 635 Diffused 22 10 65% 7.0 HLMP3301-ND .34 .27 .19 

5mm Red 660 White Diffused 1.65 20 90* 1.6 MV5021A-ND 134 27 19 

11 5mm Red 660 Diffused 1.65 20 90° 1.6 MV5023A-ND 134 27 19 
5тт Неа 660 Diffused 1.65 20 60° 3.0 MV5024A-ND 134 127 19 

5тт Red 660 Diffused 1.65 20 180° 0.4 MV5025A-ND .34 .27 .19 

12 5mm Red 660 Diffused 1.6 10 50* 1.5 MV50154-ND 134 .27 .19 
9 5тт AlGaAs Red/Hi. ЕН. Red 660/635 Diffused 2.0/2.0 20 75° 5.0/5.0 MV5094A-ND .50 41 28 
9 5тт AlGaAs Red/Green 660/562 Diffused 2.0/2.0 20 75% 5.0/.5.0 MV5491A-ND .46 .38 26 
14 5mm Green/Hi. ЕН. Red 565/635 Diffused 2.1/2.1 20 100° 6.0/6.0 MV5437-ND 46 .38 .26 

Super Bright LEDs 

5mm Super Red 660 Diffused 17 20 40% 200.0 MV8191-ND 46 138 .26 

5mm Super Red 660 Clear 17 20 40% 370.0 MV8141-ND .46 .38 .26 

10 5mm Super Red 660 Clear T 20 20* 370.0 MV8102-ND .38 31 21 
5тт Super Red 660 Clear 1.7 20 20* 940.0 MV8103-ND .38 31 21 

5тт Super Red 660 Clear 17 20 20% 1500.0 MV8104-ND .38 31 21 

5mm Super Yellow 590 Clear 2.1 20 20* 2400.0 MV8305-ND .55 44 33 

5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 12° 940.0 MV8112-ND .38 .31 21 

13 5mm Super Red 660 Clear Tu 20 12* 2400.0 MV8114-ND .38 31 21 
5тт Super Yellow 590 Clear 2.1 20 12* 3500.0 MV8316-ND .48 39 .29 

5тт Super Green 565 Clear 2: 20 12* 600.0 MV8412-ND .46 .38 .26 

PC Mount LEDs 

3mm Red 660 Diffused 1.6 20 60* 1.5 MV5064MP4B-ND 45 .36 427 

15 3mm Yellow 585 Diffused 2.1 10 60* 2.0 MV5364MP4B-ND 45 .36 427 
3mm Green 565 Diffused 22 20 60* 5.0 MV5464MP4B-ND 45 .36 .27 

5mm Red 660 Diffused 1.7 20 65% 2.0 MV60538MP7-ND .48 .39 .29 

16 5mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 65* 18.0 MV63538MP7-ND 45 .36 27 
5тт Green 565 Diffused 22 20 65* 26.0 MV64538MP7-ND 45 36 27 

5mm Red 660 Diffused 17 20 65% 3.2 MV60539MP7-ND 45 .36 27 

5mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 65* 20.0 MV63539MP7-ND 45 .36 427 

17 5mm Green 565 Diffused 22 20 65* 28.0 MV64539MP7-ND 45 36 27 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.1 20 65% 15.0 MV67539MP7-ND 45 36 27 

5тт Red/Green 660/565 Diffused 2.3 20 100° 6.0 MV54919MP7-ND .58 .46 .35 

** Long lead is cathode 
Surface Mount LEDs 
Wave- If View- | Intensity Cut Tape Tape and 
Length vt (mA) ing (mcd) Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Reel 

Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. | Typ. | Angle Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1206 | Н.ЕН. Red 635 Clear 2.0 20 140* 6.0 QTLP650C2CT-ND .38 31 21 QTLP650C2TR-ND 2,000 104.40/M 
1206 Yellow 585 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C3CT-ND .38 31 21 QTLP650C3TR-ND 2,000 104.40/M 
18 1206 Green 565 Clear 2.1 20 140° 10.0 QTLP650C4CT-ND .38 31 21 QTLP650C4TR-ND 2,000 104.40/M 
1206 | Hi.Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 160° 4.0 QTLP650D2CT-ND .38 31 21 QTLP650D2TR-ND 2,000 104.40/M 
1206 Yellow 585 Diffused 2.0 20 160° 4.0 QTLP650D3CT-ND .38 31 21 QTLP650D3TR-ND 2,000 104.40/M 
1206 Green 565 Diffused 2.1 20 160° 6.5 QTLP650D4CT-ND .38 .31 21 QTLP650D4TR-ND 2,000 104.40/M 

PLCC | Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C2CT-ND 46 .38 26 QTLP670C2TR-ND 2,000 127.80/M 
19 PLCC Yellow 585 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C3CT-ND 46 .38 .26 QTLP670C3TR-ND 2,000 127.80/M 
PLCC Green 565 Clear 2.1 20 120* 25.0 QTLP670C4CT-ND .46 38 26 QTLP670C4TR-ND 2,000 127.80/M 


FAIRCHILD LED 7 Segment Displays 


SSeS SET 
SEMICONDUCTOR 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key 

Color Size Inch (mm) VF If lo Part No. Part No. Price Each 
Fig. Wavelength (nm) In. (mm) AxB (V) (mA) (иса) Common Anode | Common Cathode 1 10 100 
Red (660) .30 (7.62) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN71A-ND. MAN74A-ND 1.62 1.30 .98 
Hi.Eff. Red (635) .30 (7.62) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 22 20 1900 MANS3910A-ND MAN3940A-ND 1.46 7:17. 88 
Ні.ЕН. Red (635) .30 (7.62) 74 x 39 (18.75 x 9.80) 22 20 1900 = MANS3980A-ND 1.88 1.50 1.13 
Red/Orange (630) -40 (10.16) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 22 20 1800 MAN4610A-ND MAN4640A-ND 2.06 1.65 1.24 
Red (660) .40 (10.16) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN4710A-ND MAN4740A-ND 1.65 1.32 .99 
Л Hi.Eff. Red (635) .40 (10.16) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 22 20 1900 = MAN4940A-ND 2.04 1.63 1.23 
Green (562) .40 (10.16) .74 x .39 (18.75 x 9.80) 22 20 3200 MAN4410A-ND MAN4440A-ND 1.88 1.50 1.18 
Hi.Eff. Green(562) .56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.20) 22 20 3300 MAN6460-ND MAN6480-ND 1.39 1.16 .93 
Red/Orange (630) .56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.20) 22 20 2200 MAN6660-ND MAN6680-ND 1.32 1.10 .88 
Red (650) .56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 1.6 20 420 MAN6760-ND MAN6780-ND 1.38 1.11 .83 
Hi.Eff. Red (635) .56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.20) 22 20 2200 MAN6960-ND MAN6980-ND 1.32 1.10 .88 
Red/Orange (630) .80 (20.32) .99 x .74 (25.02 x 18.67) 22 20 2200 MANB8610-ND MAN8640-ND 1.71 1.37 1.03 
Hi.Eff. Green (562) .56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 22 20 3300 MAN6410-ND MAN6440-ND 1.98 1.59 1.19 
2 Red/Orange (630) .56 (14.22) .75 x .99 (19.05 x 25.02) 22 20 2200 MAN6610-ND MAN6640-ND 1.60 1.28 .96 
Red (650) .56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 1.6 20 420 MAN6710-ND MAN6740-ND 2.33 1.87 1.45 
Hi.Eff. Red (635) .56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 22 20 2200 MAN6910-ND MAN6940-ND 1.57 1.26 .95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (тоз) 1657 


Ld H 
FAIRCHILD LED Arrays/Light Bars 
=—— s 
SEMICONDUCTOR Emitted loTyp. | If Digi-Key Price Each 
Color Vf (mcú) (mA) Part No. 1 10 100 
Red 20 23 20 HLMP2300-ND .83 .63 AT 
Yellow 24 20 20 HLMP2400-ND .86 72 58 
Green 2.2 25 20 HLMP2500-ND 86 ‚72 .58 
Вей 20 45 20 HLMP2350-ND .92 AT 62 
Yellow 24 38 20 HLMP2450-ND 1.01 .84 .68 
Green 22 50 20 HLMP2550-ND .92 Jt .62 
Red 20 43 20 HLMP2655-ND 1.46 1.17 .88 
Yellow 24 35 20 HLMP2755-ND 1.46 147 .88 
Green 22 50 20 HLMP2855-ND 149 1.19 .90 
Red 20 80 20 HLMP2685FS-ND 1.60 1.28 96 
Yellow 24 70 20 HLMP2785-ND 1.60 1.28 96 
Green 22 100 20 HLMP2885-ND 1.65 1.32 .99 
Red 20 45 20 MV57173-ND 1.35 1.13 91 
Yellow 20 4.5 20 MV53173-ND 1.35 1.13 91 
Green 22 45 20 MV54173-ND 1.85 1.13 91 
LED Bar Graph Arrays 
Emitted lo Typ. If Digi-Key Price Each 
Fig. | Color Vf (mcú) (mA) Part No. 1 10 100 
6 Yellow 20 1.8 10 MV53164-ND 1.46 147 .88 
6 Green 22 1.8 10 MV54164-ND 1.54 1.24 93 
6 Red 20 1.8 10 MV57164-ND 149 1.19 .90 


Fig. 3 — 2.0” 5 x 7 Matrix 
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Fig. 6 — 4.0" 5 x 7 Matrix 


9080-50 
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m - 
.34. „2.54 
Peak Typ. Max Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength vt (V) Average Typ. Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color I (If = 20mA) If (mA) lv (mcd) Cathode Column Anode Column 25 50 Cathode Column Anode Column 
Standard LED Dot Matrix Displays 
1 Green 565 24 11 2.0* 160-1002-ND = 3.13 2.82 2.50 LTP-757G — 
1 Hi. Eff. Red 635 2.0 10 2.0* 160-1003-ND — 3.75 3.38 3.00 LTP-757HR — 
3 | Green/Red-Orange 565/630 24/2.0 13/13 4.8* 160-1009-М011 = 6.58 5.92 5.26 LTP-2757AA = 
4 Hi. Eff. Red 635 24 10 4.8* 160-1014-ND — 5.43 4.89 4.34 LTP-2158AHR — 
5 | Green/Red-Orange 565/630 6.3/6.3 18/18 11 160-1015-ND — 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB = 
6 Yellow 585 42 16 8t 160-1118-ND — 21.73 19.56 17.38 LTP-4157AY — 
AllnGaP LED Dot Matrix Displays 
1 Super Red 639 2.0 13 3.4. 160-1555-5-ND 160-1554-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-0range 621 2.05 13 3.4. 160-1553-5-ND 160-1552-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KA LTP-747KA 
1 Yellow 595 2.05 13 3.4. 160-1557-5-ND 160-1556-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KY LTP-747KY 
2 Super Red 639 24 13 3.8: 160-1567-5-ND 160-1566-5-ND 4.23 3.81 3.38 LTP-1557AKR LTP-1457AKR 
2 Red-Orange 621 2.05 13 3.8: 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA LTP-1457AKA 
2 Yellow 595 2.05 13 3.8: 160-1569-5-ND 160-1568-5-ND 4.23 3.81 3.38 LTP-1557AKY LTP-1457AKY 
3 Super Red 639 2.0 13 4.6: 160-1561-5-ND 160-1560-5-ND 4.65 4.19 3.72 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
3 Red-Orange 621 2.05 13 4.6: 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND 4.65 4.19 3.72 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
3 Yellow 595 2.05 13 4.6: 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND 4.65 4.19 3.72 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 
* 80mA, 1/16 duty cycle t 48тА, 1/8 duty cycle t 32mA 1/16 duty cycle tt See Physical Dimension Under Fig. 3 


FEATURES: * High luminous intensity • Categorized for luminous 
intensity е Excellent on-off contrast * Operating Temperature 
Range: -25*C to +85°С. 


.8" Big Lamps with 
Universal Sphere 


Bar Graph Array 


Continuous | Forward 
Lens Peak | If Cont. Ба m 
perchip | perchip | Digi-Key Pricing Forward | Voltage | Digi-Key Pricing 
Color (mA) (mA) | Part No. 1 10 100 Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 pi в 
FT 23500 Green 100 25 | 160-1025-ND 210 17.50 140.00 НЕЙ. Вей! 25 21  |160-1066-ND 105 875 7000 | 

m ж ні. ЕН. Red | 100 25 | 160-1026-ND 210 1750 14000 Ба і i i | ПАДАЕ 

p H Yellow 80 20 | 160-1027-ND 210 17.50 140.00 Green 25 21 |160-1067-40 1.05 875 70.00 

D] 

13.57 ^40 oso! 254 Absolute Max. Ratings at TA = 25°C, VF = 2.1, VR = 5V Yellow 20 21 ЫШЫ 105 875 7000 1357 910 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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mes Alphanumeric Displays Hg Ultra-Large 7-Segment Displays 


FEATURES: A FEATURES: 


* Low power t * Continuous uniform 
requirements k 45% d segments 


* Excellent character * Excellent character 
appearance appearance 
* High contrast & brightness 


* High contrast & 
brightness * Wide viewing angle 


* Categorized for luminous 43 --5.08  0.80p—80—4 6.90 «5.08 аб p—132—4 


* Wide viewing angle МИ iw a intensity = 167 
* Categorized for М, ІМ EM — 13 
luminous intensity "енін Д * 320 30 


в “зо 754 15245 3" (76.20mm) Size 5" (127.00mm) Size 


Digit Size | Dimensions Peak Vt If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) (mA) Max. № (иса) @ If (mA) Common Anode Common Cathode 1 25 100 
1-Digit LED Alphanumeric Displays 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00x 25.00 | Hi. Eff. Red| Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND — 2.13 47.81 148.75 
ЛА | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 2.1 20 2200 10 160-1107-ND = 243 47.81 148.75 
Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 2.1 25 2200 10 160-1106-ND — 243 47.81 148.75 
2-Digit LED Alphanumeric Displays 
1B Duplex .54 (13.8) | 25.2х 21.15 |Red-Orange| Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.15 70.88 220.50 
Duplex 54 (13.8) | 25.2 x 21.15 Green Gray 565 2.1 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.15 70.88 220.50 
Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 
2A Direct Drive |3.0 (76.20) | 70.00 x 110.0 | Hi. ЕН. Red | Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND 160-1017-ND 15.76 285.65 985.00 
Direct Drive | 3.0 (76.20) | 70.00 x 110.0 Green Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND 16.80 304.50 1050.00 
2B Direct Drive |5.0 (127.0) | 108.0x 180.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND 160-1021-ND 36.26 657.21 2266.25 
Direct Drive | 5.0 (127.0) | 108.0 x 180.0 Green Black 565 21.0 (4.2) 60 60000 30 160-1024-ND 160-1023-ND 36.26 657.21 2266.25 


Absolute Max. Ratings at TA = 25°С 


Seven Segment 
Displays в 
оса 
ПП, 2.0. 


Digit Size | Dimensions Peak Vf If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (А) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (иса) @ If (mA) | Common Anode | Common Cathode 1 25 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive 39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt.Gray 639 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND = 68 .50 43 
Direct Drive 39 (10.0) 9.70 x 12.90 | Yellow-Orange | Lt.Gray 611 2.05 25 650 1 160-1526-5-ND = 68 -50 43 
1 Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt.Gray 588 2.05 25 650 1 160-1525-5-ND = 68 .50 43 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 б! 160-1532-5-ND 160-1533-5-ND .72 53 45 
Direct Drive 39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 Я 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 72 53 45 
Direct Drive -39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 1 160-1528-5-ND 160-1529-5-ND 72 53 45 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays 
Direct Drive .28 (7.00) 7.4 х 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 362 2.63 2.27 
1 Direct Drive 39 (10.00) 9.70 х 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 370 2.69 2.32 
Direct Drive .56 (14.22) 12.4 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 3.66 2.66 2.29 
AlinGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 al 160-1538-5-ND 160-1539-5-ND 1.20 87 75 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND 160-1537-5-ND 1.20 .87 75 
Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.20 87 .75 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Duplex .28 (7.00) 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1519-5-ND 160-1520-5-ND 7.294 5.25 4.53 
2 Duplex -39 (10.0) 19.86 x 12.8 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1521-5-ND 160-1522-5-ND 7.32 5.31 4.58 
Duplex .56 (14.22) 25.0 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND 160-1524-5-ND 7.82 5.31 4.58 
AllnGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-МО 160-1545-5-МО 246 1.57 1.35 
3 Multiplex .39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 d 160-1542-5-ND 160-1543-5-ND 2.46 1.57 1.35 
Multiplex -39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND 2.46 1.57 1.35 
AlinGap Seven-Segment Quad-Digit Displays 
Multiplex -39 (10.0) 40.18 x12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 Al 160-1550-5-ND 160-1551-5-ND 2.40 1.74 1.50 
4 Multiplex .39 (10.0) 40.18 x12.8 Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1548-5-ND 160-1549-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Multiplex .39 (10.0) 40.18 x12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Digit Size Dimensions Peak vf If 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength Per segment Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B)x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. № (иса) @ If (mA) Part No. 1 25 100 
Common Anode 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62x12.7 Red Lt. Gray 632 2.1 25 12,000 10 160-1571-5-ND .68 .50 43 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 2:1 25 9,000 10 160-1572-5-ND :66 48 42 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2.1 25 1,600 10 160-1577-5-ND .80 .58 .50 
Direct Drive -39 (10.0) 9.7x 12.9 Red Lt. Gray 650 2.1 25 9,750 10 160-1578-5-ND 74 54 47 
Direct Drive .56 (14.22) 12.4 x 17.1 Green Gray 565 2.1 25 2,400 10 160-1575-5-ND .66 .48 42 
Common Cathode 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2.1 25 12,000 10 160-1570-5-ND .86 .63 .54 
1 Direct Drive .30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 2: 25 9,000 10 160-1573-5-ND .86 .63 .54 
Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 2.1 25 1,600 10 160-1574-5-ND .80 .58 .50 
Direct Drive .56 (14.22) 12.4 x 17.1 Red Lt. Gray 632 2.1 25 17,000 10 160-1576-5-ND .88 .64 55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig.6 NEW! 
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Peak МЕ If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. № Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (mcd) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND 417 1.38 11.00 | ІТІ-709Е 
1 1.8тт Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 24 20 12.6 10 38 160-1085-ND 417. 1.38 11.00 | ІТІ-709Ү 
STD. Green Green Diff. 560 24 30 8.7 10 38 160-1086-ND -20 1.68 13.00 | LTL-709L 
Super Red Red Diff. 639 2.0 30 90 20 60 160-1660-ND .11 .93 7.40 | LTLTCHKR 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 250 20 45 160-1661-ND 13 1.08 8.60 | LTLICHKRKNN 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 60 160-1708-ND .09 73 5.80 | LTL-ICHE 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 19 10 45 160-1704-ND .09 73 5.80 | LTL-ICHEE 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 320 20 45 160-1664-ND 13 1.08 8.60 | ІТІЛСНКҮКММ 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 339 20 45 160-1663-ND 43 1.08 8.60 | LTLICHKYK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 320 20 45 160-1662-ND 43 1.08 8.60 | LTLICHKSKNN 
Yellow Yellow Trans. 585 2.1 20 40 10 45 160-1709-ND -09 73 5.80 | LTL-ICHYE 
2 T-1 Double Flange Green Water Clear 575 2.05 30 320 20 45 160-1659-ND 44 1.15 9.20 | ІТІЛСНКОКММ 
Green Green Diff. 565 24 30 12.6 10 60 160-1710-ND .09 73 5.80 | LTL-ICHG 
Blue Water Clear 468 3.5 30 180 20 35 160-1604-ND 1.40 11.68 93.40 | LTL1CHCBK3 
Blue Water Clear 468 4.0 30 310 20 30 160-1600-ND .60 5.00 40.00 | LTLICHTBK2 
Blue Water Clear 468 3.7 30 400 20 30 160-1605-ND 1.57 13.08 104.60 | LTL1CHCBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 520 20 30 160-1601-ND .65 5.45 43.60 | LTLICHTBK3 
Віше Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1602-ND 73 6.10 48.80 | LTLICHTBK4 
Blue Water Clear 468 3.7 30 680 20 30 160-1606-ND 196 16.33 130.60 | LTLICHCBK5 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1603-ND :92 7.63 61.00 | LTL1CHTBK5 
Red Water Clear 632 2.05 30 880 20 22 160-1665-ND 12 1.00 8.00 | LTL42EKEKNN 
Red-Orange White Diff. 624 2.0 50 680 20 40 160-1666-ND 43 1.08 8.60 | LTLA2EVHJNT 
3 T Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 40 160-1712-ND .09 173 5.80 | ІТІ-4231 
White Water Clear = 3.7 30 2600 20 25 160-1718-ND 1.39 11.55 92.40 | LTLA2CW65AT 
White Water Clear = 3.6 100 2600 30 25 160-1727-5-ND NEW! 1.14 9.50 76.00 | LTW-420C5 
T-1 Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND 20 1.68 13.40 | ІТІ-4261М 
Веа Water Clear 660 1.8 40 170 20 45 160-1034-ND 19 1.55 12.40 | LTL-4266N 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 180 20 56 160-1668-ND 43 1.08 8.60 | LTLA2NKRKNN 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND 19 1.45 10.15 | ІТІ-4222М 
T-1 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND 19 1.45 10.15 | ІТІ-4221М 
Red Water Clear 632 2.05 30 250 20 56 160-1667-ND 48 1.08 8.60 | LTL42KE6N 
4 Red-Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND 219; 1.45 10.15 | LTL-4296N 
T-1 Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1| 30/80 | 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND .35 2.93 23.40 | LTL-14CHJ 
Yellow Yellow Trans. 585 24 20 19 10 45 160-1146-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4252N 
Yellow Water Clear 585 2.1 20 40 10 45 160-1147-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4256N 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 5.6 10 60 160-1145-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4251N 
T-1 Green Green Trans. 565 2.1 30 40 10 45 160-1143-ND 19 1.45 10.15 | ІТІ-4232М 
Green Water Clear 565 24 30 40 10 45 160-1144-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4236N 
Green Green Diff. 565 2.1 30 12.6 10 60 160-1142-ND 19 1.45 10.15 | LTL-4231N 
White Water Clear - 3.5 100 | 1100 30 45 160-1734-5-ND NEW! 116 963 77.00 | LTW-42NC5 
5 3.8mm White Water Clear = 3.5 100 520 30 90 160-1730-5-ND NEW! 1.16 9.63 177.00 | LTW-1KHC5 
6 T-1 - Flat Top White Water Clear — 3.5 100 85 30 130 160-1736-5-ND NEW! 1.16 9.63 177.00 | LTW-815C4 
7 Oval - Мо Ғіапде Yellow Yellow Diff. 594 2.35 50 680 20 110 Hort./50 Vert.| 160-1616-ND 43 3.55 28.40 | LTL3HMSSS 
Amber-Yellow Amber Trans. 598 2.05 30 60 20 120 160-1699-ND 20 1.68 13.40 | LTL77HKYE1 
8 T-1 - Flat Top Amber-Yellow Amber Trans. 595 2.05 30 50 20 150 160-1700-ND 20 1.68 13.40 | LTL77HKYTNN 
White Water Clear = 3.5 100 140 30 140 160-1735-5-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | LTW-77HC4 
Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND = 73 5.80 | LTL-10223W 
9 T-1 3/4 No Flange Yellow Yellow Diff. 585 2:1 20 12.6 10 60 160-1088-ND = 73 5.80 | LTL-10253W 
Green Green Diff. 565 2.1 30 40 10 60 160-1089-ND — 73 5.80 | LTL-10233W 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 6000 30 20 160-1729-5-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | LTW-102C4 
Super Red Waiter Clear 639 1.9 50 4200 20 12 160-1698-ND 24 2.03 16.20 | LTL3858QRKNN 
10 Т-1 3/4 - Tapered Green Water Clear 525 3.5 30 | 6000 20 8 160-1717-ND 92 7.70 61.60 | LTL-353TGK 


(Continued) 
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LITE(€M| LEDs (cont) 
Peak vf If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. Max. lv Typ. Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) (mA) (mcd) e (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
16 T-1 3/4 - Tapered Blue Water Clear 468 3.5 30 1900 20 8 160-1716-ND (92 7.70 61.60 | LTL-353TBK 
Т-1 3/4 White Water Clear — 3.5 100 | 2600 30 30 160-1733-5-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | LTW-2V3C5 
T-1 3/4 Bi-Color Red-Orange/Green | White Diff. 565/630 |2.1/2.0 | 30/30 | 1919 20 50 160-1037-ND 135 293 23.40 | LTL-298WJ 
T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 660/565 |1.8/21| 40/30 | 90/40 20 60 160-1038-ND 137 3.05 2440 | LTL-293SJW 
Red Red Diff. 697 21 15 3.7 10 36 160-1713-ND .09 73 580 | LTL-4213 
Hi. ЕН. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND 49 1.45 10.15 | LTL-4224 
а Ні. ЕН. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND 49 1.45 10.15 | LTL-4223 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 90 10 16 160-1134-ND 19 145 10.15 | LTL-4254 
T4 3/4 Yellow Yellow Diff. 585 24 20 19 10 36 160-1133-ND 49 145 10.15 | LTL-4253 
Green Green Trans. 565 21 30 60 10 16 160-1131-ND 44 140 770 | LTL-4234 
Green Water Clear 565 24 30 90 10 16 160-1132-ND 49 1.45 10.15 | LTL-4238 
Green Green Diff. 565 24 30 19 10 36 160-1130-ND 49 1.45 10.15 | LTL-4233 
White Water Clear — 37 30 4800 20 20 160-1719-ND 1.39 11.55 92.40 | LTL33BCWK5AT 
Red/Green White Diff. 697/565 21 | 15/30 | 5.619 10 30 160-1715-ND 135 293 2340 | LTL-30EFJ 
12 | Т-1 3/4 Ultrabright Bi-Color | Red-Orange/Green | White Diff. 630/565 |2.0/21| 30/30 | 40/20 20 30 160-1057-ND .35 293 23.40 | LTL-30EHJ 
Yellow/Green White Diff. 585/565 2.1 | 20/30 | 29/29 20 30 160-1714-ND 35 293 23.40 | LTL-30EDJ 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 2400 20 15 160-1674-ND 135 2.88 23.00 | LTL2H3VRKNT 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 800 20 22 160-1678-ND 48 1.08 8.60 | LTL2P3KRK 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 500 20 30 160-1685-ND 48 1.08 8.60 | LTL2R3KRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 50 20 30 160-1689-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 90 20 30 160-1498-ND аз 3.60 28.80 | LTL-2R3VRKNT 
Super Red Water Clear 639 22 50 3200 20 30 160-1658-ND 41 845 27.60 | LTL2R3SRKNE 
НІ-ЕН. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1705-ND .09 73 5.80 | LTL-307E 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 40 160-1701-ND .09 173 5.80 | LTL-307EE 
Red Red Diff. 697 21 15 5.6 10 50 160-1707-ND .09 73 580 | LTL-307P 
Red Water Clear 639 2.0 50 6350 20 15 160-1652-ND 41 3.45 27.60 | LTL2H3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 4800 20 22 160-1654-ND .4 3.45 27.60 | LTL2P3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 3700 20 30 160-1656-ND 41 3.45 27.60 | LTL2R3SEK 
Red Water Clear 632 2.05 30 1700 20 15 160-1669-ND 48 1.08 8.60 | LTL2H3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 3100 20 15 160-1672-ND 132 263 21.00 | LTL2H3VEKNT 
Red Water Clear 632 2.05 30 700 20 30 160-1682-ND 48 1.08 8.60 | LTL2R3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 1200 20 30 160-1499-ND (43 3.60 28.80 | LTL-2R3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 624 2.0 50 1300 20 30 160-1500-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VHKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.0 50 3400 20 15 160-1671-ND .35 288 2300 | LTL2H3VAKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.05 30 700 20 30 160-1681-ND 13 1.08 8.60 | LTL2R3KAK 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1300 20 30 160-1501-ND 43 360 28.80 | LTL-2R3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 3400 20 15 160-1673-ND 135 2.88 23.00 | LTL2H3VFKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 20 50 700 20 30 160-1688-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.05 30 700 20 30 160-1683-ND 48 1.08 8.60 | LTL2R3KFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1300 20 30 160-1502-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7800 20 8 160-1496-ND 43 360 28.80 | LTL-2F3VYKNT 
18 T4 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 3400 20 15 160-1676-ND .35 2.88 23.00 | LTL2H3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1300 20 30 160-1503-ND 43 360 28.80 | LTL-2R3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 700 20 30 160-1690-ND 32 270 21.60 | LTL2R3QYK 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 700 20 30 160-1687-ND 48 1.08 8.60 | LTL2R3KYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 5500 20 15 160-1653-ND 41 3.45 27.60 | LTL2H3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 3700 20 22 160-1655-ND 41 345 27.60 | LTL2P3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 2800 20 30 160-1657-ND 41 3.38 27.00 | LTL2R3SYK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 3100 20 15 160-1675-ND 132 263 21.00 | LTL2H3VSKNT 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 1700 20 15 160-1670-ND лз 1.08 8.60 | LTL2H3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1000 20 22 160-1680-ND 32 270 21.60 | LTL2P3QSK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 700 20 30 160-1686-ND 48 1.08 8.60 | LTL2R3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1200 20 30 160-1504-ND 43 3.60 28.80 | LTL-2R3VSKNT 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 20 29 10 50 160-1703-ND .09 78 5.80 | LTL-307Y 
Green Water Clear 574 21 30 980 20 22 160-1677-ND 45 125 10.00 | LTL2P3KGKNN 
Green Green Diff. 574 24 30 150 20 40 160-1684-ND 45 1.25 10.00 | LTL2R3KG 
Green Green Diff. 565 24 30 19 10 50 160-1706-ND .09 73 5.80 | LTL-307G 
Green Green Trans. 565 2.1 30 60 10 40 160-1702-ND .09 7з 5.08 | LTL-307GE 
Green Water Clear 525 3.5 30 1900 20 30 160-1615-ND .83 693 55.40 | LTL2T3TGK6 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1900 20 15 160-1611-ND 84 7.00 56.00 | LTL2P3TBK5 
Blue Water Clear 468 40 30 240 20 30 160-1607-ND 52 4.30 34.40 | LTL2T3TBK2 
Blue Water Clear 468 3.5 30 400 20 30 160-1608-ND 56 4.63 37.00 | LTL2T3TBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1609-ND .62 5.15 41.20 | LTL2T3TBK4 
Blue Water Clear 468 35 30 80 20 30 160-1610-ND .99 8.25 66.00 | LTL2T3TBK5 
White Water Clear — 3.3 100 | 13,000 30 15 160-1728-5-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | LTW-2S3D7 
White Water Clear - 3.5 100 | 4200 30 15 160-1731-5-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | LTW-2E3C4 
White Water Clear — 3.6 100 | 1800 30 56 160-1732-5-ND NEW! 1.16 963 77.00 | LTW-2H7C5S 
14 T4 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 1000 20 22 160-1679-ND 48 108 8.60 | LTL2P3KYKP 
15 Oval - No Flange Red Water Clear 639 22 50 880 20  |100Hort/40 Vert. | 160-1619-ND за 2.83 22.60 | LTLEH3SRKS 
16 Oval - No Flange Super Red Water Clear 639 22 50 1500 20 70 Hort./35 Vert. | 160-1620-ND 131 260 20.80 | LTL5V3SRK 
17 Oval - No Flange Amber Yellow Diff. 591 2.35 50 1150 20 70 Hort./35 Vert. | 160-1621-ND 34 2.83 22.60 | LTL5V3SSS 
18 8mm Yellow Yellow Diff 565 24 30 126 10 46 160-1041-ND 27 228 18.20 | LTL-327Y 
19 Т-1 3/4 White Water Clear = 3.6 100 | 4800 30 20 160-1726-5-ND NEW! 114 9.50 76.00 | LTW-337C5 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 1884 70 50 160-1509-ND .58 438 35.00 | LTL-912VRKSA 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 942 70 70 160-1505-ND .53 438 35.00 | LTL-911VRKSA 
Red Water Clear 638 2.50 70 7500 70 30 160-1631-ND 51 423 33.80 | LTL914SEKS 
Red Water Clear 638 2.50 70 3375 70 60 160-1625-ND 46 385 30.80 | LTL912SEKSA 
Red Water Clear 638 2.50 70 2250 70 90 160-1622-ND 46 3.85 3080 | LTL911SEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 2508 70 50 160-1510-ND .53 4.38 35.00 | LTL-912VEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 1254 70 70 160-1506-ND .53 438 35.00 | LTL-911VEKSA 
Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 2508 70 50 160-1511-ND 153 4.8 35.00 | LTL-912VHKSA 
Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 1254 70 70 160-1507-ND .53 438 35.00 | LTL-911VHKSA 
20 7.62mm Square Amber Water Clear 598 2.15 70 2508 70 50 160-1512-ND 53 4.8 35.00 | LTL-912VYKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 1254 70 70 160-1508-ND 53 438 35.00 | LTL-911VYKSA 
Amber Water Clear 596 2.50 70 4180 70 30 160-1632-ND .51 423 33.80 | LTLO14SYKS 
Amber Water Clear 596 2.50 70 1881 70 60 160-1627-ND 46 385 30.80 | LTL912SYKSA 
Amber Water Clear 596 2.50 70 1254 70 90 160-1624-ND 46 385 30.80 | LTL911SYKSA 
Green Water Clear 518 4.0 50 2240 50 60 160-1640-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL912TGKS 
Green Water Clear 518 40 50 1600 50 75 160-1638-ND 1.54 12.83 102.60 | LTL911TGKS 
Blue Water Clear 465 43 50 630 50 56 160-1636-ND 1.89 15.78 126.20 | LTLO11CBKS5 
Blue Water Clear 465 4.0 50 770 50 60 160-1639-ND 1.76 14.63 117.00 | LTL912TBKS 
Blue Water Clear 465 40 50 550 50 75 160-1637-ND 1.50 12.50 100.00 | LTL911TBKS 
ае Oval Red Water Clear 638 2.50 70 3000 70 |100 Ноп./40 Vert. | 160-1628-ND 156 4.63 37.00 | LTL913SEKS 
Pen guar уа Amber Water Clear 596 2.50 70 1672 70 [100 Hort./40 Vert. | 160-1630-ND 56 463 37.00 | LTL913SYKS 
Red Water Clear 638 2.50 70 1125 70 120 160-1633-ND .56 4.63 37.00 | LTL915SEKS 
35 Tmas Amber Water Clear 596 2.50 70 627 70 120 160-1635-ND .56 4.63 37.00 | LTL915SYKS 
Semm square Green Water Clear 518 4.0 50 480 50 120 160-1642-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL915TGKS 
Blue Water Clear 465 40 50 165 50 120 160-1641-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL915TBKS 
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Surface Mount LEDs 
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Peak Vf If Viewing 
Emitted Wavelength} Тур. | (mA) Iv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
Red 660 18 40 25 20 130 160-1167-1-ND 11 95 7.60 | 160-1167-2-ND 3,000 | 57.00/М | LTST-C150CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1168-1-ND 41  .88 7.00 3,000 | 52.50/М | LTST-C150EKT 
1 Amber Water Clear 610 24 30 6 10 130 160-1166-1-ND 41 88 7.00 3,000 | 52.50/М | LTST-C150AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 160-1170-1-ND 41 88 7.00 3,000 | 52.50/М | LTST-C150YKT 
Green 565 2.1 30 6 10 130 160-1169-1-ND 11 .88 7.00 3,000 | 52.50/М | LTST-C150GKT 
White Yellow = 32 | 100 | 260 20 130 160-1737-1-ND NEW! 55 4.58 36.60 | 160-1737-2-ND NEW! | 3,000 | 274.50/M | LTW-150TK 
> |. Green/Yellow Waal 565/585 | 2.1/2.1 | 30/20 | 76 10 | 130/130 | 160-1171-1-ND 17 145 11.60 | 160-1171-2-ND 3,000 | 87.00/M | LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange ater Cear | 565/630 | 2.1/2.0 | 30/30 | 76 10 | 130/130 | 160-1172-1-ND 117 145 11.60 3,000 | 87.00/M | LTST-C155GEKT 
Red 660 18 40 10 10 130 160-1176-1-ND 12 1.00 8.00 3,000 | 60.00/М | LTST-C170CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1178-1-ND 41 .93 7.40 3,000 | 55.50/М | LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 160-1177-1-ND 41 93 740 3,000 | 55.50/М | LTST-C170AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 41 .93 7.40 3,000 | 55.50/М | LTST-C170YKT 
Green 565 2.1 30 6 10 130 14. 93 740 3,000 | 55.50/М | LTST-C170GKT 
4 White Yellow - 33 | 100 | 281 20 130 .55 4.58 36.60 3,000 | 274.50/М | LTW-170TK 
Red 660 18 40 25 20 130 15 1.14 9.50 3,000 | 57.00/М | LTST-C171CKT 
Вед Orange 630 2.0 30 6 20 130 114 1.05 8.75 3,000 | 52.50/М | LTST-C171EKT 
5 Amber Water Clear 610 24 30 45 20 130 114 1.05 8.75 3,000 | 52.50/М | LTST-C171AKT 
Yellow 585 24 20 45 20 130 114 1.05 8.75 3,000 | 52.50/М | LTST-C171YKT 
Green 565 241 30 12 20 130 114 105 875 3,000 | 52.50/М | LTST-C171GKT 
Red 660 18 40 10 10 130 10 83 6.60 3,000 | 49.50/М | LTST-C190CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 09 .75 6.00 3,000 | 45.00/M | LTST-C190EKT 
6 Amber Water Clear 610 24 30 2 10 130 09  .75 6.00 3,000 | 45.00/М | LTST-C190AKT 
Yellow 585 24 20 6 10 130 09 75 6.00 3,000 | 45.00/М | LTST-C190YKT 
Green 565 24 30 6 10 130 160-1183-1-ND 09 75 6.00 3,000 | 45.00/М | LTST-C190GKT 
7 White Yellow - 293 | 100 70 20 130 160-1724-1-ND NEW! 54 4.50 36.00 | 160-1724-2-ND NEW! | 3,000 | 270.00/M | LTW-C191TS5 
Red Orange 630 2.0 30 45 20 130 160-1442-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1442-2-ND 5,000 | 52.50/M | LTST-C191EKT 
Amber Waierci 610 24 30 45 20 130 160-1440-1-ND 114 1.05 8.75 5,000 | 52.50/М | LTST-C191AKT 
8 Yellow terga 585 24 20 45 20 130 160-1449-1-ND 14 1.05 875 5,000 | 52.50/M | LTST-C191YKT 
Green 565 2.1 30 12 20 130 160-1443-1-ND 114 1.05 8.75 | 160-1443-2-ND 5,000 | 52.50/М | LTST-C191GKT 
White Yellow - 295 | 20 78 5 130 160-1720-1-ND 1.25 10.48 83.40 | 160-1720-2-ND 3,000 | 625.50/M | LTW-191TS5 
White — 295 | 20 78 5 130 1.25 10.43 83.40 3,000 | 625.50/M | LTW-C193TS5 
9 White Yon - 2.70 | 100 38 20 130 55 4.58 36.60 5,000 | 274.50/М | LTW-C192TL2 
White Stow - 293 | 100 70 20 130 55 4.58 36.60 5,000 | 274.50/М | LTW-C192TL5 
White - 2.93 | 100 70 20 130 .55 4.58 36.60 5,000 | 274.50/М | LTW-C192TS5 
m Green/Red mem 565/630 | 2.1/2.0 | 30/30 | 10/45 20 130 160-1450-1-ND 23 1.74 14.50 4,000 | 87.00/М | LTST-C195GEKT 
Green/Yellow ater Vlear | 565/585 | 2.1/2.1 | 30/20 | 10/4.5 20 130 160-1451-1-ND 123 174 14.50 | 160-1451-2-ND 4,000 | 87.00/М | LTST-C195GYKT 
Red 660 18 40 25 20 130 160-1186-1-ND 12 1.00 8.00 | 160-1186-2-ND 3,000 | 60.00/М | LTST-C230CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 2 130 160-1187-1-ND 41 93 740 3,000 | 55.50/М | LTST-C230EKT 
11 Атһег Water Clear 610 24 30 45 20 130 41 93 7.40 3,000 | 55.50/М | LTST-C230AKT 
Yellow 585 2.1 20 45 20 130 160-1189-1-ND 41 93 740 3,000 | 55.50/М | LTST-C230YKT 
Green 565 2.1 30 14 20 130 160-1188-1-ND 11.93 7.40 | 160-1188-2-ND 3,000 | 55.50/M | LTST-C230GKT 
Red 635 2.0 30 | 124 10 120 160-1222-1-ND 17 129 10.75 | 160-1222-2-ND 2,000 | 64.50/М | LTST-T670EKT 
Amber 610 24 30 8 10 120 27 2.28 18.20 1500 | 137.00/M | LTL-94PAKTA 
- Amber Water Clear 610 24 30 | 124 10 120 117 1.29 10.75 2,000 | 64.50/М | LTST-T670AKT 
Yellow 585 24 20 | 124 10 120 160-1224-1-ND 117 1.29 10.75 | 160-1224-2-ND 2,000 | 64.50/М | LTST-T670YKT 
Green 565 24 30 20 10 120 160-1223-1-ND 117 1.29 10.75 | 160-1223-2-ND 2,000 | 64.50/М | LTST-T670GKT 
White Yellow - 35 | 100 | 700 30 120 NEW!  .84 7.00 56.00 NEW! | 2,000 | 420.00/M | LTW-670DS 
яз Red Orange m—-— 630 2.0 30 4 20 130 160-1220-1-ND 15 1411 9.25 | 160-1220-2-ND 4,000 | 55.50/М | LTST-S220EKT 
Green ВЕ 565 2.1 30 10 20 130 160-1218-1-ND 15 141 9.25 | 160-1218-2-ND 4,000 | 55.50/М | LTST-S220GKT 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 14 1.05 8.75 | 160-1474-2-ND 4,000 | 52.50/М | LTST-S270EKT 
uu Amber үйө 610 2.1 30 4 20 130 160-1472-1-ND 22 165 1375 | — — — | LTST-S270AKT 
Yellow TENBA 585 2.1 20 4 20 130 160-1482-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1482-2-ND 4,000 | 52.50/M | LTST-S270YKT 
Green 565 2.1 30 10 20 130 160-1475-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1475-2-ND 4,000 | 52.50/М | LTST-S270GKT 
White Yellow - 30 | 100 95 20 130 160-1739-1-ND NEW! 116 9.63 77.00 | 160-1739-2-ND NEW! | 4,000 | 577.50/М | LTW-270TLA 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1208-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1208-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320EKT 
15 Yellow Water Clear 585 24 20 4 20 130 160-1207-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1207-2-ND 3,000 | 60.00/М | LTST-S320YKT 
Green 565 2.1 30 10 20 130 160-1206-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1206- 3,000 | 60.00/М | LTST-S320GKT 
Orange 630 2.0 30 25 10 25 160-1214-1-ND 118 1.35 1125 | 160-1214- 1,500 | 67.50/M | LTST-C930EKT 
16 Yellow Water Clear 585 24 20 16 10 25 160-1213-1-ND 118 1.35 11.25 | 160-1213-2-ND 1,500 | 67.50/М | LTST-C930YKT 
Green 565 24 30 40 10 25 160-1212-1-ND 18 1.35 11.25 | 160-1212-2-ND 1,500 | 67.50/M | LTST-C930GKT 
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LITEON Surface Mount LEDs (солі) 
Blue Surface Mount LEDs 


Peak Mi If Viewing 
Emitted Wavelength| Typ. | (mA) lv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1643-1-ND .83 6.24 52.00 160-1643-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C150TBKT 
3 Blue Water Clear 468 3.3 20 70 20 130 160-1579-1-ND .83 6.24 52.00 160-1579-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C170TBKT 
468 3.7 20 20 20 130 160-1420-1-ND 1.94 14.58 121.50 = = — | LTST-C171CBKT 
5 Blue Water Clear 
468 3.4 20 30 20 130 160-1645-1-ND 1.60 12.00 100.00 160-1645-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C171TBKT 
6 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1646-1-ND .83 6.24 52.00 160-1646-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-C190TBKT 
468 34 20 30 20 130 160-1647-1-ND .83 6.24 52.00 160-1647-2-ND 5,000 312.00/M | LTST-C191TBKT 
8 Blue Water Clear 
468 3.4 20 45 20 130 160-1648-1-ND .83 6.24 52.00 160-1648-2-ND 5,000 312.00/M | LTST-C192TBKT 
12 Blue Water Clear 468 3.5 30 90 20 120 160-1229-1-ND .75 6.25 50.00 160-1229-2-ND 2,000 375.00/M | LTST-T670TBKT 
14 Blue Water Clear 468 34 20 70 20 130 160-1650-1-ND .83 6.24 52.00 160-1650-2-ND 4,000 312.00/M | LTST-S270TBKT 
15 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1651-1-ND .83 6.24 52.00 160-1651-2-ND 3,000 312.00/M | LTST-S320TBKT 
468 3.7 30 180 20 25 160-1460-1-ND 2.28 17.10 142.50 160-1460-2-ND 1,500 855.00/M | LTST-C930CBKT 
16 Blue Water Clear 
468 3.4 20 450 20 25 160-1649-1-ND .83 6.24 52.00 160-1649-2-ND 1,500 312.00/M | LTST-C930TBKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VF If Viewing 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) lv Typ. Angle Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1405-1-ND 17 1.26 10.50 160-1405-2-ND 3,000 63.00/М | LTST-C150KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1402-1-ND 47 1.26 10.50 160-1402-2-МО 3,000 63.00/M | LTST-C150KAKT 
1 Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1407-1-ND 17 1.26 10.50 160-1407-2-МО 3,000 63.00/M | LTST-C150KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1406-1-ND .17 1.26 10.50 160-1406-2-ND 3,000 63.00/М | LTST-C150KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1404-1-ND 17 1.26 10.50 160-1404-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KGKT 
2 Green/Super Red Water Clear 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1409-1-ND 27 2.01 16.75 160-1409-2-ND 3,000 100.50/М | LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1410-1-ND 27 2.01 16.75 160-1410-2-ND 3,000 100.50/М | LTST-C155KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1415-1-ND 17 1.29 10.75 160-1415-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-C170KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1412-1-ND 47 1.29 10.75 160-1412-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KAKT 
3 Amber Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1413-1-ND 17 1.29 10.75 160-1413-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-C170KFKT 
Amber Yellow 595 2.0 30 60 20 130 160-1417-1-ND 17 1.29 10.75 160-1417-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-C170KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1416-1-ND 17 1.29 10.75 160-1416-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-C170KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1414-1-ND 47 1.29 10.75 160-1414-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-C170KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1427-1-ND A7 1.26 10.50 160-1427-2-ND 3,000 63.00/М | LTST-C171KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1424-1-ND 22 1.65 13.75 = = — | LTST-C171KAKT 
5 Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1429-1-ND 17 1.26 10.50 160-1429-2-ND 3,000 63.00/М | LTST-C171KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1428-1-ND .17 1.26 10.50 160-1428-2-ND 3,000 63.00/М | LTST-C171KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1426-1-ND .17 1.26 10.50 160-1426-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C171KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1436-1-ND 15 1.11 9.25 160-1436-2-ND 3,000 55.50/М | LTST-C190KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1433-1-ND 15 1.11 9.25 160-1433-2-ND 3,000 55.50/М | LTST-C190KAKT 
6 Amber Water Clear 611 2.0 30 60 20 130 160-1434-1-ND 15 1.11 9.25 160-1434-2-ND 3,000 55.50/М | LTST-C190KFKT 
Amber Yellow 595 2.0 30 50 20 130 160-1438-1-ND 15 1.11 9.25 160-1438-2-ND 3,000 55.50/М | LTST-C190KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1437-1-ND 15 1.11 9.25 160-1437-2-ND 3,000 55.50/М | LTST-C190KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1435-1-ND 15 1.11 9.25 160-1435-2-ND 3,000 55.50/М | LTST-C190KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1447-1-ND 17 1.26 10.50 160-1447-2-МО 5,000 63.00/М | LTST-C191KRKT 
8 Red Orange Water Clear 621 2.0 30 55 20 130 160-1444-1-ND 417 1.26 10.50 160-1444-2-ND 5,000 63.00/M | LTST-C191KAKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1448-1-ND 17 1.26 10.50 160-1448-2-ND 5,000 63.00/М | LTST-C191KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1446-1-ND 17 1.26 10.50 160-1446-2-ND 5,000 63.00/M | LTST-C191KGKT 
10 Green/Red Water Clear 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1452-1-ND 27 2.01 16.75 160-1452-2-ND 4,000 100.50/М | LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1453-1-ND 27 2.01 16.75 160-1453-2-ND 4,000 100.50/М | LTST-C195KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1457-1-ND .17 1.29 10.75 160-1457-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KRKT 
11 Red Orange Water Clear 621 2.0 30 55 20 130 160-1455-1-ND 22 1.65 13.75 -- = — | LTST-C230KAKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1458-1-ND hri 1.29 10.75 160-1458-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-C230KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1456-1-ND 17 1.29 10.75 160-1456-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KGKT 
Red 639 2.0 30 100 20 120 160-1226-1-ND .20 1.50 12.50 160-1226-2-МО 2,000 75.00/М | LTST-T670KRKT 
12 Yellow Water Clear 591 2.0 30 100 20 120 160-1227-1-ND 20 1.50 12.50 160-1227-2-ND 2,000 75.00/М | LTST-T670KSKT 
Green 574 2.0 30 60 20 120 160-1228-1-ND .20 1.50 12.50 160-1228-2-МО 2,000 75.00/М | LTST-T670KGKT 
Amber 611 2.0 30 100 20 120 160-1225-1-ND .20 1.50 12.50 160-1225-2-ND 2,000 75.00/М | LTST-T670KFKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1469-1-ND 16 1.20 10.00 160-1469-2-ND 4,000 60.00/М | LTST-S220KRKT 
13 Yellow Water Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1470-1-ND 16 1.20 10.00 160-1470-2-ND 4,000 60.00/М | LTST-S220KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1468-1-ND 16 1.20 10.00 160-1468-2-ND 4,000 60.00/M | LTST-S220KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1479-1-ND 417 1.26 10.50 160-1479-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1476-1-ND 22 1.65 13.75 = = — | LTST-S270KAKT 
14 Amber урааа 611 2.0 20 60 20 130 160-1477-1-ND 47 1.26 10.50 160-1477-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KFKT 
Amber Yellow 595 2.0 30 50 20 130 160-1481-1-ND .20 1.50 12.50 == = — | LTST-S270KYKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1480-1-ND 17 1.26 10.50 160-1480-2-ND 4,000 63.00/М | LTST-S270KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1478-1-ND 17 1.26 10.50 160-1478-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1487-1-ND 19 1.41 11.75 160-1487-2-ND 3,000 70.50/М | LTST-S320KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1484-1-ND 22 1.65 13.75 — == — | LTST-S320KAKT 
15 | Amber Yellow | Water Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1489-1-ND 417 1.29 10.75 160-1489-2-ND 3,000 64.50/М | LTST-S320KYKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1488-1-ND 19 1.41 11.75 160-1488-2-ND 3,000 70.50/М | LTST-S320KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1486-1-ND 17 1.29 10.75 160-1486-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-S320KGKT 
Super Red 639 2.0 30 850 20 25 160-1463-1-ND 21 1.56 13.00 160-1463-2-ND 1,500 78.00/М | LTST-C930KRKT 
16 Red Orange Water Clear 621 2.0 30 1050 20 25 160-1461-1-ND 21 1.56 13.00 160-1461-2-ND 1,500 78.00/М | LTST-C930KAKT 
Yellow 591 2.0 30 800 20 25 160-1464-1-ND 21 1.56 13.00 160-1464-2-ND 1,500 78.00/М | LTST-C930KSKT 
Green 574 2.0 30 365 20 25 160-1462-1-ND 21 1.56 13.00 160-1462-2-ND 1,500 78.00/М | LTST-C930KGKT 
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q CML PC Board Mounted LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 Part No. n 
Ті 3.81mint _ 2.29 
Red 10 2.0 120261-ND 110 2233 6460 142.50 | 5310Fl d 
Green 20 22 120265-М0 110 2233 64.60 142.50 | 5310Ғ5 Dimension тн 
Yellow 20 24 120267-ND 110 2233 6460 142.50 | 5310F7 шамы ERR 
1 Green 20 22 120275-М0 110 2233 64.60 142.50 | 5312Ғ5 5310F Series = 14,73 sisa senex | 1508 
Yellow 20 24 120277-М0 110 2233 64.60 142.50 | 5312F7 5312F Series = 20.57 
Red 10 20 L20281-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5315F1 5315F Series - 13.97 
Green 20 22 120285-М0 110 2233 6460 142.50 | 5315F5 
Red 10 2.0 120151-ND 223 4524 13090 288.75 | 5360F1 
2 Green 20 22 120155-ND 223 4524 13090 288.75 | 5360F5 
Yellow 20 24 120157-М0 223 4524 13000 288.75 | 5360Ғ7 
Red 10 2.0 120321-ND 58 1175 3400 75.00  5600FÍ 
Green 20 22 120325-М0 58 1175 3400 75.00 | 5600Ғ5 
з Yellow 20 24 120327-М0 58 1175 3400 75.00 | 5600Е7 
Вей 10 50 120331-ND 84 1704 4930 108.75 | 5602F1-5V 
Amber 10 50 120333-ND 84 1704 4930 108.75 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 120335-№0 .84 1704 4930 108.75 | 5602F5-5V 
Red 20 18 L20191-ND 102 2056 5950 13125 | 5608F1 
4 Green 20 23 L20195-ND 102 2056 5950 13125 | 5608F5 
Yellow 20 22 120197-М0 1.02 2056 5950 13125 | 5608F7 
Red 10 2.0 120361-ND 55 1116 3230 7125 | 5650F1 
Green 20 22 120365-М0 55 1116 3230 71.25 | 5650Ғ5 
5 Yellow 20 24 120367-М0 55 1116 3230 71.25 | 5650Е7 
Вей 20 18 120371-М0 ло 1410 4080 90.00 | 5650F1LC 
Вей 13 50 120381-М0 .84 1704 4930 108.75 | 5652F1-5V 
Red 10 20 L20401-ND 90 1821 5270 116.25 | 5680ҒІЛ 
6 Green 20 22 L20405-ND 90 1821 5270 116.25 | 5680F5:5 
Yellow 20 24 120407-М0 90 1821 5270 116.25 | 5680E7:7 
Red 10 22 L20411-ND 90 1821 5270 11625 | 6321F1 
7 Green 10 23 120415-ND 90 1821 5270 11625 | 6321F5 
Yellow 10 22 L20417-ND 90 1821 5270 11625 | 6321F7 
Red 10 2.0 120421-ND 110 2233 6460 142.50 | 5322F1 КЕБ А 
Green 20 22 L20425-ND 110 2233 6460 142.50 | 5322F5 Т +Anode' 
Yellow 20 24 120427-ND 110 2233 6460 142.50 | 532277 1.0241 э ч 
8 Red 10 20 L20431-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5320F1 
Yellow 20 24 120437-ND 110 2233 6460 142.50 | 5320F7 
Red 10 2.0 120441-М0 110 2233 6460 14250 | 5321F1 PRAES) "mE 
Green 20 22 120445-М0 110 2233 64.60 142.50 | 5321F5 cathode C) Dimension *A" 
Red 10 22 L2045111-ND 258 5229 151.30 333.75 | 5693F1:11-A 5320F Series = 8.89 
9 Green 10 23 L2045555-ND 2.58 5229 151.30 333.75 | 5693F5;5;5-A 5321F Series - 11.43 
Yellow 10 22 12045777-ND 258 5229 — 151.30 333.75 | 5693Ғ7:7:7-А “Stackable” 5322F Series = 6.35 
Red 10 22 L20461111-ND 360 72.85 210.80 465.00 | 5694F1;1;1,1-A 
10 Green 10 23 120465555-М0 3.60 7285 210.80 465.00 | 5694F5:5:5;5-A Fig. 10 mus 
Yellow 10 22 120467777-ND 360 72.85 210.80 465.00 | 5694E7:7:7:-A t 
Red 10 2.0 120448-М0 90 1821 5270 11625 | 553-0111 Г 
Green 10 22 L20449-ND 90 1821 5270 116.25 | 553-0122 1778 
11 Yellow 10 24 120450-М0 90 1821 5270 116.25 | 553-0133 1 
Red/Green | 20 | 18/24 | L20451-ND 90 1821 5270 11625 | 553-0711 
Green/Yellow | 30/20 | 2.1/2.8 | 120452-М0 90 1821 5270 11625 | 553-0744 
T 13/4 
Red 20 17 120001-ND 61 1234 3570 7875 | 5300Е1 
Red 20 2.0 120011-М0 44 884 2550 5625 | 5300Н1 
Green 20 22 L20015-ND 44 881 2550 56.25 |5300H5 
Yellow 20 24 120017-М0 44 881 2550 56.25 | 5300H7 i 3-96 051 
Red 10 5.0 L20021-ND 84 1704 4930 108.75 | 5302H1-5V tr Apode- 12540501 Г. 
Amber 10 50 120023-М0 84 1704 4930 108.75 | 5302H3-5V н 
12 Green 20 5.0 L20025-ND 84 1704 4930 108.75 | 5302H5-5V М 
Red 2 18 L20031-ND 58 1175 3400 75.00 | 5300H1LC 3.3 for Part No. L20001-ND 
Green 2 18 120035-М0 58 1175 3400 75.00 | 5300H5LC 
Yellow 2 19 120037-М0 58 1175 3400 75.00 | 5300H7LC 
Red 35 3.0 120041-М0 75 1528 4420 97.50 | 5308H1 
Green 20 25 L20045-ND 75 1528 4420 97.50 | 5308H5 - Dim."A" 
Yellow 20 24 120047-М0 75 1528 4420 9750 | 5308H7 5330:22.10 
12 | Red/Green | 10 22 120048-ND 107 2174 62.00 138.75 | 5300Н1/5 5331:18.29 
Red 20 2.0 120171-ND 78 1586 4590 10125 | 5306H1 . = 
з Amber 20 2.0 120173-ND 78 1586 4590 101.25 | 5306H3 
Green 20 22 120175-М0 78 1586 4590 101.25 | 5306Н5 
Yellow 20 24 120177-М0 178 1586 4590 101.25 | 5306H7 
14 Red 20 20 L20051-ND 78 1586 45.90 101.25 | 5307H1 
Green 20 22 L20055-ND 78 1586 45900 101.25 | 5307Н5 
Red 20 2.0 120061-ND 78 1586 45.90 10125 | 5330H1 
15 Green 20 22 L20065-ND 78 1586 4590 101.25 | 5330H5 
Yellow 20 22 L20067-ND 178 1586 _ 45.90 101.25 | 5330H7 
Red 20 2.0 120731-ND 178 1586 4590 10125 | 5331H1 
15 Green 20 24 120735-ND 78 1586 4590 101.25 |5331H5 
Yellow 20 24 120737-М0 178 1586 4590 101.25 |5331H7 
Red 20 20 120251-ND 119 2408 6970 15375 | 5341H1 
16 Green 20 24 120255-М0 119 2409 6970 153.75 | 5341Н5 
Yellow 20 24 120257-М0 119 2409 69.70 153.75 | 5341Н7 
Red 20 17 L20301-ND 61 1234 3570 78.75 | 53801 
17 Вей 20 20 L20311-ND Бі 1234 3570 78.75 | 5380H1 
Green 20 22 L20315-ND 61 1234 35.70 78.75 | 5380H5 m Bo 
Yellow 20 24 120317-М0 .61 1234 3570 7875 | 5380H7 | 5.3316.101 
Red 20 20 L20161-ND 67 1351 3910 86.25 | 5381H1 40.64) [32.51 й БЕН 
18 Green 20 22 L20165-ND 67 1351 3910 86.25 |5381H5 | cathode 3 
Yellow 20 24 120167-М0 б? 1351 3910 8625 |5381H7 = (9 i 
Red 20 17 120341-ND 252 5111 14790 326.25 | 5640E1 paso tl 2.54 ; | зя 
Е Вей 20 20 L20351-ND 252 5111 14790 326.25 | 5640H1 а 
Green 20 22 L20355-ND 252 5111 14790 326.25 | 5640H5 
Yellow 20 24 120357-М0 252 5111 14700 326.25 | 5640Н7 
Red 20 20 L20391-ND 139 2820 8160 180.00 | 5670H1;1 
20 Green 20 22 L20395-ND 1.39 2820 81.60 180.00 | 5670H5:5 
Yellow 20 24 120397-М0 1.39 2820 81.60 180.00 | 5670Н7:7 
Red 20 20 L20491-ND 78 1586 45.90 101.25 | 5332H1 
21 Green 20 24 120495-М0 78 1586 4590 101.25 |5332H5 
Yellow 20 24 120497-М0 78 1586 45.90 101.25 |5332H7 
22 | Red/Green | 15 24 120488-ND 194 3936 113.90 25125 | 5305H1/5 
Amber/Green | 15 24 L205935-ND. 1.94 3936 113.00 251.25 | 5305H3/5 | 
2mm 
Red 10 22 120081-М0 193 1880 5440 120.00 | 535071 
Green 10 23 120085-М0 33 1880 5440 120.00 | 535015 H aa) 
Yellow 10 2.2 L20087-ND .93 1880 5440 120.00 | 535017 К = А e оу Cathode(-) 
Red 96 5.0 120091-ND 104 2145 6120 135.00 | 5352T1-5V : lla. ШЕітз? 
Amber 10 5.0 L20093-ND 104 2145 6120 135.00 | 5352T3-5V à : 
Е Green 10 5.0 L20095-ND 104 2145 6120 135.00 | 5352T5-5V 
Red 2 18 120101-М0 110 2233 64.60 142.50 | 5350Т11С 
Green 2 1.8 120105-М0 110 2233 64.60 142.50 | 5350T5LC 
Yellow 2 19 120107-М0 110 2233 64.60 14250 | 5350T7LC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1664 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


w CM 


L 


PC Board Mounted LEDs (Cont.) 


6.86 


95.2 | 


7.62 


(+)Anode 


З Green 


.54 


Cathode соттоп 


1.02+{5.08| 


AnodéF-12.54 
(+) 


9.65F 


13.30 
1.51 so. 


2.29-- 


«аа 


3.30 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long. Housing: Black nylon. 
Anode: (+): Red lead. Anode 
for L10008-ND: (+): Yellow 
lead for red light, blue lead for 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long, stripped 4.57/8.13mm. 
Anode (+): Red lead. Housing: 


Mounting: Will snap-fit into 
4.75/4.88mm diameter hole in 
panel .51/2.46mm thick. Wire 
26 AWG, 111.76/ 
long stripped. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: Poly- 


Mounting: Will snap-fit into 
5.51/5.61mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 
111.76/121.92mm long 
stripped. Anode (+): Red 
lead. Lens: Polycarbonate. 
Housing: White nylon. 


Wire Leads: 22 AWG, 111.76 
/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) 
Red Lead or Quick Connect 
4.75mm Term Anode (+) 
marked above terminal with 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) | Тур. (V) | Part №. 1 100 250 Prt No. 
2mm 1 
Red 35 5.0 L20111-ND 110 2233 64.0 142.50 | 5352T1-5VLC S81; 
Amber 35 50 120113-М0 110 2233 6460 142.50 | 5352T3-5VLC (+)Anode 
Green 3.5 5.0 L20115-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5352T5-5VLC (Ambar) 
Red 10 22 L20121-ND 157 3173 91.80 202.50 | 5370T1 | 
Green 10 23 L20125-ND 157 31.73 91.80 202.50 | 5370Т5 
Yellow 10 22 L20127-ND 157 2173 91.80 202.50 | 5370Т7 
Вей 9.5 50 L20131-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5372T1-5V 
Amber 10 5.0 L20133-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5372T3-5V 
24 Green 10 5.0 L20135-ND 1.71 3466 100.30 221.25 | 5372T5-5V 
Red 2 1.8 L20141-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5370T1LC 
Green 2 1.8 L20145-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5370T5LC 
Yellow 2 1.9 L20147-ND 1.74 3525 102.00 225.00 | 5370T7LC 
Red 3.5 5.0 L20291-ND 1.74 3525 102.00 225.00 | 5372T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 L20293-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5372T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20295-ND 174 3525 10200 225.00 | 5372T5-5VLC 
Rectangular 
Red 20 24 L20541-ND 1.81 26.44 76.50 168.75 | 5636D1 
25 Green 20 24 L20545-ND 1.81 26.44 76.50 168.75 | 563605 
Yellow 20 22 L20547-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 | 563607 
26 Вей 10 24 L20571-ND 6.26 126.90 367.20 810.00 | 5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing | CML 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel 
27 Red 10 2.0 L60011CT-ND 1.09 9.30 77.50 |L60011TR-ND 34875 |5655Е1 
Green 20 22 L60015CT-ND 1.09 9.30 177.50 |L60015TR-ND 348.75 |5655Ғ5 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated Forward Fig. 1 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML x 
Fig. Color (mA) Typ. (V) | Part No. 1] 25 100 250 Part No. 
Red 20 20 |L10001-ND 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H1 
Green 20 22 |L10005-ND 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H5 
Yellow 20 24 L10007-ND 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H7 
Red 2 18 |L10011-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 5100H1LC 
1 Yellow 2 19 | L10017-ND 171 34.66 100.30 221.25 5100H7LC 
Red 10 5.0 |L10021-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H1-5V 
Amber 10 5.0 |L10023-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H3-5V green light 
Green 12 5.0 |L10025-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H5-5V й 
Red/Green 20 22 |L10008-ND 2.18 44.06 127.50 281.25 5100H1/5 š 
Red 20 20 |L10031-ND 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H1 Fig. 3 
2 Green 20 22 |L10035-ND 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H5 
Yellow 20 24 L10037-ND 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H7 
Red 10 2.0 |L10041-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 5110Ғ1 
Green 20 22 |L10045-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 5110F5 
3 Yellow 20 24 L10047-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 5110F7 
Red 2 1.8 |L10051-ND 2.00 40.54 117.30 258.75 5110F1LC 
Yellow. 2 19 |L10057-ND 2.00 40.54 11730 25875 | 5110F7LC Black nylon. 
Red 10 2.0 |L10061-ND .84 17.04 49.30 108.75 5111F1 
4 Green 20 22 |L10065-ND .84 17.04 49.30 108.75 5111F5 Fig. 5 
Yellow 20 24 L10067-ND .84 17.04 49.30 108.75 5111F7 
Red 10 20 |L10091-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 5210F1 
5 Green 20 22 |L10095-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 5210F5 
Yellow 20 24 L10097-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 5210F7 Leads: 
Red 20 20 [1100730 276 5581 16150 35625 | 54001 121.92mm 
6 Green 20 24 L10075-ND 2.76 55.81 161.50 356.25 5400A5 
Yellow 20 24 L10077-ND 2.76 55.81 161.50 356.25 5400А7 
Red 10 2.0 |L50381-ND 3.36 6815 19720 43500 | 3990A1 carbonate. 
7 Amber 10 20 |L50383-ND 3.36 68.15 197.20 435.00 3990A3 
Green 20 22 |L50385-ND 3.36 68.15 197.20 435.00 3990A5 
Yellow 20 24 L50387-ND 3.36 68.15 197.20 435.00 3990A7 
Fig. 7 
Dia. Digi-Key Pricing CML 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
12.70 6 Wire L5014L-ND 444 8989 26010 | 1091ML]-6V 
12.70 12 Wire L5015L1-ND 4.44 89.89 260.10 |1091МГ 1-12/ 
8 12.70 24 Wire 15016Г1-М0 4.44 89.89 260.10 | 1091МГ 1-24/ 
12.70 12 4.75mm Terminal | 150171 -М0 4.70 9518 275.40 | 10910ML -12V 
12.70 24 4.75mm Terminal | 150181 7-М0 4.70 95.18 275.40 | 10910МГ 1-24У 
7.87 6 Wire L5025L1-ND 4.50 91.06 263.50 | 219111 1-6У 
7.87 12 Wire L5026[ ]-ND 4.50 91.06 263.50 | 219111 1-12У 3 
9 7.87 24 Wire L5027L-ND 4.50 91.06 263.50 | 21911 1-24У/ Fig. 9 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5028[ 1-ND 4.70 95.18 275.40 | 2191011 -12/ 
7.87 24 4.75mm Terminal | 15029/1-М0 4.70 95.18 275.40 | 2191017 1-24/ 
7.87 6 Wire L5030[ 1-ND 4.50 91.06 263.50 | 2191UL-6V 
7.87 12 Wire L5031[ ]-ND 4.50 9106 263.50 | 21910 -12У 
10 7.87 24 Wire 15032Г1-М0 4.50 91.06 263.50 | 21910 1-24 
7.87 12 4.75mm Terminal | 150331 1-ND 4.70 95.18 275.40 |21910Ш -12V 
7.87 24 4.75mm Terminal | 150341 1-ND 4.70 95.18 27540 | 2191QUL1-24V Speed nut 


For О in Digi-Key Part No. choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow 
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Fig. 2 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm 54. 
Housing: Black nylon. 


Fig.4 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 6 

Mounting: Will snap-fit into 
7.92/8.05mm dia. hole іп 
panel .51/2.49mm thick. 
Wire Leads: 24 AWG, 
111.76/121.92mm long, 
stripped: 10.92/14.48mm. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: 
Natural nylon. 


Fig. 8 


Wire Leads: 22 AWG, 111.76 
/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) 
Red Lead or Quick Connect 
4.75mm Term Anode (+) 
marked above terminal 


Fig. 10 


Wire Leads: 22 AWG, 111.76 
/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 


аг 1 | TT [ 


smi 


Flashers 


Series 5100H Flasher 
Features: * Built-in flashing circuit * Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz * No external resistor required 
Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon 


T1 Modular LEDs 


Features: * Mount up to 12 LEDs in 
one operation * Unitized vibration 
resistant package * Black housing for 
high contrast background * Wide 


2.41 5.54 


о 


0318 


viewing angle * Vertical ог horizontal 


positioning * Interlocking construction 


* Hi brite diffused LEDs * Speeds 


mounting for increased productivity Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as a 


and reduced cost 


single unit. Unique snap-together feature. 


4.88- 
2.41 


51 [ i 
бал UL 


2.541 


559 p № | Current | VF | Digi-Key Pricing CML 
+4 а Color med mA (У) Part Мо. 1 25 100 Part Мо. 
T i Red 12.5 20 13 L20691-ND 2.70 54.64 158.10 5100H1FL 
— Green 8.0 20 13 L20695-ND 2.70 54.64 158.10 5100H5FL 
ў Yellow | 12.5 20 13 L20697-ND 2.70 54.64 158.10 5100H7FL 
Forward Max. Typ. 
Voltage Min lE lo View | Digi-Key Pricing CML 
LED/Lens Typ. Н-(тА) VR (mA) | (mcd) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Clear 2.2 20 5.0 30 60.0 40° CMC01R-ND .67 13.51 3910 CMC01R 
Yellow Clear 2.2 20 5.0 20 60.0 40° CMC01Y-ND .67 13.51 3910 CMCO1Y 
Green/Clear 2.2 20 5.0 30 60.0 40° CMC01G-ND 67 13.51 3910 CMC01G 
Red/Ditf. 20 20 5.0 30 20.0 90* CMWO1R-ND 78 15.86 45.90 CMWO1R 
Yellow/Diff. 21 20 5.0 30 12.5 90% СМУ/01Ү-МО 78 15.86 45.90 CMW01Y 
Green/Diff. 22 20 5.0 30 12.5 90* CMWO01G-ND .78 15.86 45.90 CMW01G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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Z 
q These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES rings provide a wide viewing angle. 


Є С L LED Lenses 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


8.89 
4.37mm Dia. for T-1 LEDs 9.13mm Dia. for T1-3/4 LEDs 
Digi-Key Price Each CML 
Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 L3000[ -ND .38 31 23 20 4310 
1.52 2 L30010-ND 49 40 29 26 4320 
3 L3002[ -ND 41 33 24 21 4330 
24.38 (7511А44) T 
13.46 (7511A86) 4 L3003[ -ND 49 40 29 .26 4340 
9.65 (7511А53) For [ іп Digi-Key Part No., choose опе of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5-Green; 6-Blue; 
7=Yellow 


Circuit Board Indicator 


TI3,LED Rated Forward 
Тур. |Current} Volt Digi-Key Price Each CML 
Color | mcd | mA  |Typ.(V)| Part Мо. 1 25 100 | Part No. 


Red | 63 10 2.0 L20651-ND 90 73 53 | 5340H1 
Green | 10 10 22 L20655-ND 90 73 -53 | 5340H5 
Yellow | 6.3 10 22 L20657-ND 90 73 -53 | 5340H7 

Red | 23 2 1.8 L20661-ND 99 80 -58 | 5340H1LC 
бгевп | 2.3 2 1.8 L20665-ND .99 80 -58 | 5340H5LC 
Yellow | 2.1 2 1.9 L20667-ND .99 .80 -58 | 5340H7LC 


Fig. 9 - Flexible 
Light Ріре 


12. 


n 


о an а на. | BrighteWhite™ LEDs 


* Peak Forward Current: Surface Mount: 100mA Through-Hole: 80mA * Continuous Forward Current: 


Tape & Reel* Surface Mount: 30mA Through-Hole: 25mA * Emitted Color: White * Lens Color: Water Clear 
Digi-Key Price Each Pricing CML 
Fig.|Color| Рай No. 1 25 100 250 500 700 Part No. SMD Package T-1 Package Т1-3/4 Package 
1 L71200-ND 2.32 1.88 1.36 1.20 1.16 — 764002 
2 L71300-ND 55 45 33 29 28 - 761002 Cathode a 3.8 |- - 5.90 
3 | Clear L71400-ND 1.83 1.09 .79 .69 67 — 751162 
4 L70510-ND .84 .69 50 44 42 — 7511A85 р 
5 L70520-ND .93 .76 55 .48 A7 — 7511462 
6 L70540-ND .84 69 50 44 42 — 7511А44 
6 L70550-ND 73 59 43 38 36 — 7511A86 i [788 sal 1.0 op 254 E [1.0 
6 |Clear| 170560-М0 .81 66 48 42 41 - 7511А53 0.5 sq. [ 0.5 sq. 
7 L70570-ND 73 59 43 .38 .36 = 7511А18 i i | 12.54 
8 L70580-ND 84 69 50 44 42 - 7511811 (С. Anode 
9 " L70590-ND 2.63 2.14 1.55 1.37 1.81 — 7512FPR-305 [1.5 
10 "3 | (70591CT-NDf — 158 — 135 143 - - 472.50 7520A10-TR 
* For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND T Cut Tape Price 
и T&R* 
Pkg. Vt | med (mA) | View | Digi-Key Price Each Pricing | CML 
PC Board Mount T-1 LEDs Туре | Typ. | Typ. | Typ. |Angle| Part No. 1 10 100 2,000 | Part No. 
SMD | 3.6 |170| 20 | 100°} CMD67-21UWCCT-NDT 3.00 2.78 2.49 |1875.00/М | CMD67-21UWC/TR8 
T4 | 3.70 |1000| 20 | 20% | CMD204UWC-ND 3.00 2.78 2.49 — CMD204UWC 
I 14.73 — Гг Т1-3/4 | 3.75 |2300| 20 | 20% | CMD333UWC-ND 300 278 249 = CMD333UWC 
* For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND t Cut Tape Price 
ПТ БО : 
= n Т 
6.10 Аподе(+) ` ойе(+) аъ] High 
Brightness 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each CML 
Fig. | Color mcd mA Typ. (V) Part No. 1 25 100 Part No. LEDs 
Red 10.0 10 22 L206011-ND 1.94 1.58 1.14 5682F1;1 
1 | Green 85 10 23 L206055-ND 1.94 1.58 1.14 | 5682F5;5 Wave- | м " ly 
Yellow | 10.0 | 10 22 L206077-ND 194 158 114 | 5682F7;7 Dia. tum | wa bw | % bens Price Each смі. 
Red 10.0 10 2.2 L206111-ND 3.60 2.92 2.11 5684F1;1;1;1 (mm) | Color | (nm) (V) | (mA) | (med) | PartNo. 1 25 100 | Рай №. 
2 Green 8.5 10 23 L206555-ND 3.60 2.92 241 5684Ғ5;5;5;5 
Yellow 10.0 10 22 L206777-ND 3.60 2.92 241 5684F7;7;7;7 3 Blue 430 5 20 100 L14006-ND 189 1.53 1.11 | CMD264-UBD 
LEDs T1-3/4 UltraBright Min. | Max | Typ. 
HLMP With Stand-off Lens Source Pp ly Vr lp View Digi-Key Pricing CML 
5.11, 5.08 Color Color (mW) med (V) (nm) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
| 9 a " ія Clear 1 Hi. Eff. Red 135 80 22 635 24% HLMP3750ACM-ND 29 5.88 17.00 HLMP-3750A 
4% 1.02 | 1.02 CMD Clear Hi. Eff. Red | 135 80 22 635 24° CMD3750-ND 23 470 13.60 CMD3750 
š i -1.40 Clear 1 Hİ. Eff. Green 135 80 22 565 24° HLMP3950ACM-ND 35 7.05 20.40 HLMP-3950A 
Ф z 
127 12711 224 Clear Hi. Eff. Green 135 80 2.2 565 24° CMD3450-ND 26 5.29 15.30 CMD3450 
= | |2554 Clear 1 Yellow 85 80 2.2 585 24° HLMP3850ACM-ND 35 7.05 20.40 HLMP-3850A 
Clear Yellow 85 80 22 585 24° CMD3350-ND 23 4.70 13.60 CMD3350 


FEATURES: * Min. 80 mcd. * Pale tint avoids mix 
problems. * With or without stand-off. T With Stand-off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1666 (тозз) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount LEDs 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape Tape & Fig. 1 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Reel CML 
Fig. length Color Color mcd ТҮР @ mA | Part No. 1 10 100 Pricing * Part No. 
CMD11-21 Series 
640 Red Clear 6 20  20|L62001CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | CMD11-21VRC/TR8 
1 570 Green Clear 7.5 21 20 | L62005CT-ND 39 .33 .28 330.00/2,000 | CMD11-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 6 20  20|L62007CT-ND .39 .33 .28 330.00/2,000 | CMD11-21VYC/TR8 
660 Super Red Clear 17 17 20 | L62011CT-ND 39 33 .28 330.00/2,000 | CMD11-21SRC/TR8 
CMDA1 Series 
660 Red Clear 33.6 17 20|L71501CT-ND .32 27 23 337.50/2,500 | CMDA1DR7A1Z 
1 580 Yellow Clear 6.0 22 20 | L71502CT-ND .32 27 23 337.50/2,500 | CMDA1CY7A1Z 
570 Yellow Clear 24.0 21 20 | L71503CT-ND 32 127 23 337.50/2,500 | CMDA1AY7A1Z 
560 Green Clear 12.0 21  20|L71504CT-ND 32 27 23 337.50/2,500 | CMDA1CG7A1Z 
CMD12-21 Series 
640 Red Clear 5 20  20|L62101CT-ND .39 .33 .28 330.00/2,000 | CMD12-21VRC/TR8 Я 
570 Green Clar | 88 | 21 20] L62105CT-ND 39 3з 228 | 330.00/2,000 | CMD12-21VGC/TR8 Fig. 3 — 1206 
2 585 Yellow Clear 3 20  20|L62107CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | CMD12-21VYC/TR8 
660 Super Red Clear 124 17 20 | L62111CT-ND AQ 42 35 420.00/2,000 | CMD12-21SRC/TR8 
570 Ultra Green | Clear 14.9 21  20|L62115CT-ND AQ 42 35 420.00/2,000 | CMD12-21UGC/TR8 
CMDA7 Series 
" 580 Yellow Clear 3.0 2.4 20 | L71510CT-ND 32 27 23 — | CMDA7CY7MZ 
570 Yellow Clear 8.8 21  20|L71511CT-ND 32 27 .23 — | CMDA7AY7MZ 
CMD15-21 Series 
640 Red Clear 6 20 20 | L62201CT-ND 35 .30 25 300.00/2,000 | CMD15-21VRC/TR8 
570 бгееп Clear 10 21 20 | L62205CT-ND 32 27 23 270.00/2,000 | CMD15-21VGC/TR8 
430 Ultra Blue Clear 45 49 20 | L62206CT-ND 343 294 245 | 2940.00/2,000 | CMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Clear 6 20 20 | L62207CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | CMD15-21VYC/TR8 
3 660 Super Red Clear 15 17 20 | L62211CT-ND 46 .39 .33 390.00/2,000 | CMD15-21SRC/TR8 
565 Ultra Green | Clear 12 21 20 | L62215CT-ND 42 .36 30 360.00/2,000 | CMD15-21UGC/TR8 
640 Вей Diff 4 20 20 | L62301CT-ND 28 24 20 240.00/2,000 | CMD15-21VRD/TR8 
570 Green Diff 6.5 21 20 | L62305CT-ND 28 .24 20 240.00/2,000 | CMD15-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62307CT-ND 28 .24 .20 240.00/2,000 | CMD15-21VYD/TR8 
CMD15-22 Series 
4 640/570 | Red/Grn. Clear | 6.0/10.0 |2.0/2.1 20 | L622015CT-ND 67 57 48 570.00/2,000 | CMD15-22VRVGC/TR8 
660/565 | Red/Grn. Clear |15.0/12.0| 1.7/2.1 20 | L6221115CT-ND — .81 :69 -58 690.00/2,000 | CMD15-22RUGC/TR8 
CMD17-21 Series 
640 Red Clear 13 20  20|L62401CT-ND 28 24 20 360.00/3,000 | CMD17-21VRC/TR8 
570 Green Clear 35 21 20 | L62405CT-ND 28 24 20 360.00/3,000 | CMD17-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 12 2.0  20|L62407CT-ND 28 24 20 360.00/3,000 | CMD17-21VYC/TR8 
5 660 Super Red Clear 45 17 20 | L62411CT-ND 49 42 35 630.00/3,000 | CMD17-21SRC/TR8 
570 Ultra Green | Clear 15.0 21 20) L62415CT-ND 32 27 23 405.00/3,000 | CMD17-21UGC/TR8 д 
640 Red Dif | 60 | 20  20|L62501CT-ND 32 27 23 | 405.00/3,000 | CMD17-21VRD/TR8 Fig. 7 — 0805 
570 Green Diff 7.0 21 20 | L62505CT-ND 32 27 23 405.00/3,000 | CMD17-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0  20|L62507CT-ND 539 33 28 495.00/3,000 | CMD17-21VYD/TR8 
CMDAS Series 
660 Вей Clear 117 17 20 | L71505CT-ND 32 27 23 540.00/4,000 | CMDA5DR7D1Z 
6 580 Yellow Clear 3.7 22 20 | L71506CT-ND 32 27 23 540.00/4,000 | CMDA5CY7D1Z 
570 Yellow Clear 117 21 20 | L71507CT-ND 32 27 23 540.00/4,000 | CMDASAY7D1Z 
560 Green Clear 64 2.44 20| L71508CT-ND .32 27 23 540.00/4,000 | CMDA5CG7D1Z 
637 Вей Diff 90 1.9  20|L71514CT-ND 35 .30 25 600.00/4,000 | CMDASAR7D1S 
630 Hi. ЕН. Red Diff 10 21 20 | L71516CT-ND 32 27 23 -- | CMDASBR7D1S 
7 609 Orange Diff 90 1.9  20|L71515CT-ND 35 30 25 — | CMDASBA7D1S 
605 Orange Diff 8.0 22  20|L71513CT-ND 32 27 23 — | CMDASAA7D1S 
595 Amber Diff 90 1.9  20|L71517CT-ND 35 .30 25 600.00/4,000 | CMDA5DY7D1S 
CMD28-21 Series 
640 Red Clear 3 20 20 L62601CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | CMD28-21VRC/TR8 
570 Green Clear 5.5 21 20 | L62605CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | CMD28-21VGC/TR8 
8 660 Super Red Clear 17 127 20| L62611CT-ND 46 .39 33 390.00/2,000 | CMD28-21SRC/TR8 
640 Red Clear 0.16 20 1 | L62701CT-ND 539 33 28 330.00/2,000 | CMD28-21VRC/TR8/T1 
570 Green Clear 0.16 24 1 | L62705CT-ND 39 33 28 330.00/2,000 | CMD28-21VGC/TR8/T1 
660 Super Red Clear 16 17 1 | L62711CT-ND 53 45 -38 450.00/2,000 | CMD28-21SRC/TR8/T1 
CMD67-21 Series 
640 Вей Clear 10 20 20 | L62801CT-ND 56 48 40 480.00/2,000 | CMD67-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 21 20 | L62805CT-ND 42 .36 30 360.00/2,000 | CMD67-21VGC/TR8 
9 585 Yellow Clear 10 20 20|L62807CT-ND 49 42 35 420.00/2,000 | CMD67-21VYC/TR8 
660 Super Red Clear 40 17 20| L62811CT-ND 63 54 45 540.00/2,000 | CMD67-21SRC/TR8 
660 Ultra Red Clear 62 17  20|L628111CT-NDT — .88 75 63 750.00/2,000 | CMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series 
10 640/570 | Red/Grn. Clear | 10.0/25.0 | 2.0/2.1 20 L628015CT-ND 1.16 99 83 990.00/2,000 | CMD67-22VRVGC/TR8 
660/565 | Red/Grn. Clear | 40.0/25.0 | 1.7/2.1 20 | L6281115CT-ND 1.16 :99 83 990.00/2,000 | CMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 
640 Red Clear 80 20  20|L62901CT-ND 42 .36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VRC/TR7 
1 565 Green Clear 50 21 20 | L62905CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 30 20  20|L62907CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VYC/TR7 
660 Super Red Clear 170 17 20 | 162911СТ-№О 49 42 35 210.00/1,000 | CMD91-21SRC/TR7 
CMD91-21/TR9 Series 
640 Red Clear 80 2.0  20|L63001CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VRC/TR9 
19 565 Green Clear 50 21 20 | L63005CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VGC/TR9 
585 Yellow Clear 30 20  20|L63007CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | CMD91-21VYC/TR9 
660 Super Red Clear 170 17 20 | L63011CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | CMD91-21SRC/TR9 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Clear 80 20  20|L63101CT-ND 42 .36 .30 180.00/1,000 | CMD91-21VRC/TR10 
13 565 Green Clear 50 21 20 | L63105CT-ND 42 .36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 30 20  20|L63107CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | CMD91-21VYC/TR10 
660 Super Red Clear 170 17 20 | L63111CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | CMD91-21SRC/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
14 640 Red Clear 12 20  20|L63201CT-ND .56 48 40 480.00/2,000 | CMD93-21VRC/TR8 
570 бгееп Clear 25 21 20|L63205CT-ND 49 42 35 420.00/2,000 | CMD93-21VGC/TR8 
СМр93-22/Ғ8 Series 
15 | 660/570 | Red/Grn. Clear | 40.0/20.0 | 1.7/2.1 20 | 16321150 -М0 1.02 87 73 435.00/1,000 | CMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20 L63301CT-ND 42 36 30 180.00/1,000 | CMD95-21VRC/TR7 
16 570 Green Clear 19.5 21 20 | L63305CT-ND 46 39 33 195.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 25 2.0 20 | L63307CT-ND 46 .39 .33 195.00/1,000 | CMD95-21VYC/TR7 
660 Super Red Clear 100 17 20 | 163311СТ-МО 49 42 -35 210.00/1,000 | CMD95-21SRC/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
17 640 Red Clear 25 20  20|L63401CT-ND 42 .36 .30 180.00/1,000 | CMD95-21VRC/TR9 
570 Green Clear 19.5 21  20|L63405CT-ND 46 .39 :33 195.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR9 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Clear 25 20 20 | L63501CT-ND 46 39 33 195.00/1,000 | CMD95-21VRC/TR10 
18 570 Green Clear 19.5 21 20 | L63505CT-ND 46 .39 333 195.00/1,000 | CMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 25 2.0 20 L63507CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | CMD95-21VYC/TR10 
660 Super Red Clear 100 17 20 | L63511CT-ND 49 42 35 210.00/1,000 | CMD95-21SRC/TR10 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 
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«Э CML Right Angle Surface Mount LEDs 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Sub-Miniature Surface Mount LED Assemblies 


Layout 


Rated | Forward Cut Tape T&R 
Wave- | Current | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing* | CML 
т d T br M " &R а Color | length | (mA) | Тур. (М) | Рам №. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
s oltage 101-Ке rice Еас 101-Ке ШЕШ 
ссе |І D m т | Бақыт 1 m КОЕ И Red | — | 10 | 22 | L60001CT-ND 1.86 159 133 | 795.00 | 620071 
Amber — 10 | 2.0 | L60003CT-ND 1.86 159 1.33 | 795.00 | 620073 
Red | 5.0 | 22 10 | L60041CT-ND 1.65 141 1.18 | L60041TR-ND 528.75 | 6255Т1 Green| — 10 23 L60005CT-ND 186 159 133 | 795.00 | 620075 
Green | 40 | 23 10| L60045CT-ND 165 141 118 | L60045TR-ND 528.75 |6255T5 
Yellow | 38 | 22 10] L60047CT-ND_ 165 141 118 |L60047TR-ND 52875 |6255T7 Yellow] — | 10 92 БОЛАМЫН 186 159 1.33 | 795.00 620077 
Red | 50 | 50 10| L60061CT-ND 196 168 140 | L60061TR-ND 630.00 | 6255T1-5V Red | 635 2 18 | L60101CT-ND 1.46 1.59 1.33 | 795.00 | 62001110 
Amber | 5.0 | 5.0 10] L60063CT-ND 196 168 140 | L60063TR-ND 63000 |6255T3-5V Green | 565 2 18 | L60105CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 | 62007510 
Green | 5.0 | 5.0 10 | L60065CT-ND — 1.96 168 140 | L60065TR-ND 63000 | 6255T5-5V Yellow| 583 2 19 | L60107CT-ND 186 159 133 | 795.00 | 6200T7LC 
Red | 0.8 | 1.8 2.0| L60051CT-ND 1.65 141 1.18 | L60051TR-ND 528.75 | 6255T1LC Red 635 9.6 50 L60201CT-ND 217 186 1.55 | 930.00 | 6202T1-5V 
Green 12 | 18 20| L60055CT-ND 165 141 148 | L60055TR-ND 528.75 |6255T5LC Amber! 583 | 10 | 50 YO 247 186 155 930.00 | 6202T3-5V 
ellow | 06 | 19 20] L60057CT-ND 165 141 1418 | L60057TR-ND 528.75 | 6255T7LC emen | 555 | 40 | So ОООО от’ іс іс 23000 | 620275-5V 
Red | 20 | 50 4 | L60071CT-ND 196 168 140 | L60071TR-ND 630.00 | 6255T1-5VLC | - : : а 
Amber | 40 | 50 4 | L60073CT-ND 1% 168 140 | L60073TR-ND 630.00 |6255T3-5VLC Red | 635 | 35 | 50 | L60301CT-ND 217 1.86 1.55 | 930.00 | 6202T1-5VLC 
Green | 20 | 5.0 4 | L60075CT-ND 1965 1.68 140 |L60075TR-ND 630.00 |6255T5-5VLC * For Tape & Reel Part Мо, change CT to TR. 


Surface Mount LEDs 


7011X Series 7012X Series 
+ 3.00 —4 


2.50 


/ 


И 
сайсбе Mark 


Luminous Forward Voltage Cut Tape 
Source Intensity Typ. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel CML 
(Dice) Typ. (med) (V) mA Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red/Green 17.0 17 20 L61015CT-ND 1.02 87 73 L61015TR-ND 2,500 1087.50 7011X1/5 
Green/Yellow 75 24 20 L61057CT-ND 1.02 87 73 L61057TR-ND 2,500 1087.50 7011X5/7 
Red 11.7 1.7 20 L61101CT-ND 49 42 35 L61101TR-ND 4,000 840.00 7012X1 
Green 6.4 21 20 L61105CT-ND AQ 42 35 L61105TR-ND 4,000 840.00 7012X5 
Yellow/Green 11.7 2.1 20 L61107CT-ND 49 42 135 L61107TR-ND 4,000 840.00 7012X7 
Yellow 37 22 20 L61113CT-ND 49 42 35 L61113TR-ND 4,000 840.00 7012X13 


SHARP 


MICROELECTRONICS 


Green о Ф ig. Green пей Blue ig. Green Red Blue 


Orange о | @ @ @ 999 


| 50 + Green 


Cathode mark 
Peak Vf If Luminous Viewing 
Emitted Wavelength Typ. Max. Intensity Angle Digi-Key Price Each Tape 8 Reel* Sharp 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) lv (mcd) Тур. | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
Amber Clear 591 2.0 20 19 150* 425-1813-1-ND .33 18 15 6,000 87.00/М GM1JV35200AE 
Sunset-Orange Clear 609 2.0 20 19 150* 425-1812-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/М GM1JS35200AE 
Red Clear 639 2.0 20 15 150° 425-1810-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/М GM1JR35200AE 
1 1608 Si Orange Clear 627 2.0 20 19 150* 425-1811-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/М GM1JJ35200AE 
Ке Yellow-Green Clear 575 2.0 20 13 150° 425-1814-1-ND 33 18 15 6,000 87.00/М GM1JE35200AE 
Yellow-Green Clear 565 24 50 19.0 160* 425-1928-1-ND 22 12 10 5,000 58.00/М GM1EG55200A 
Red Clear 635 2.0 50 12.5 160° 425-1929-1-ND 22 12 10 5,000 58.00/М GM1HD55200A 
Blue Clear 470 3.2 40 35 160° 425-1930-1-ND 1.24 .93 78 5,000 449.50/М GM1BC55250AC 
2 1.6x1.6 Blue/Green/Orange Clear 470/528/627 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 — 425-1815-1-ND 7.43 4.05 3.38 4,000 1957.50/M GM1WA80350A 
3 5.7x6 Red/Green/Blue Clear 647/518/468 2.0/4.5/4.5 50 300/500/150 == 425-1816-1-ND 5.53 4.09 3.43 800 2386.80 GM5WA02200A 
4 6x6 Blue/Green/Red Clear 469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 120° 425-1817-1-ND 5.23 3.87 3.24 800 2257.20 GM5WA06250A 
5 57x6 Red/Green/Blue Clear 617/520/469 2.3/4.4/4.6 50 1725 — 425-1818-1-ND 5.53 4.09 3.43 800 2386.80 GM5WA06260A 
6 6x5 Blue/Green/Red Clear 466/519/639 4.5/4.5/2.0 50 150/500/300 120° 425-1819-5-NDTS 4.93 3.65 3.06 = — GM5WA06200Z 
6 6x5 Blue/Green/Red Clear 469/520/628 4.2/4.2/2.3 50 1450 110* 425-1918-5-ND18 7.53 5.57 4.67 = — GM5WA06250Z 
7 7x6 Red/Green/Blue Clear am 2.2/4.2/4.2 50 3000 = 425-1919-1-ND 5.98 4.43 3.71 800 2581.20 GM5WA06270A 
Yellow-Green 570 24 50 19.0 160* 425-1920-1-ND 28 21 18 4,000 101.50/М LT1E40A 
Green 555 24 50 5.0 160* 425-1921-1-ND 28 21 18 4,000 101.50/М LT1K40A 
8 2125 Size Yellow Milky 585 2.0 50 10.8 160* 425-1922-1-ND 32 24 20 4,000 116.00/M LT1H40A 
Red Diffusion 635 2.0 50 11.9 160* 425-1923-1-ND 32 24 20 4,000 116.00/М LT1D40A 
Red 647 24 50 78.7 170* 425-1926-1-ND .80 .60 50 4,000 290.00/M LT1ZR40A 
Amber 591 24 50 92.7 170* 425-1927-1-ND .80 .60 .50 4,000 290.00/М LT1ZV40A 
9 1616 Size Yellow-Green/Yellow Milky 565/585 2.1/2.0 50 19.0/8.3 130° 425-1924-1-ND 44 .33 28 4,000 159.50/М LT1EH67A 
Š Yellow-Green/Red | Diffusion 565/635 24/2.0 50 19.0/8.8 130* 425-1925-1-ND 48 .36 30 4,000 174.00/М LT1ED67A 
* For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. $ Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1668 (T053) Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone: 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380 


OSRAM eps 


Opto Semiconductors N каз 
Dimensions іп mm 


Cathode 


Heat 
Sink 
с 


Heat sink 


ж + Protection 
Diode 


Golden Dragon LED? 


Light emitting area 
1.7 х 0.7 
Light emitting area H 
15x1.0 Z| 104 Cathodé [l 0.6 
Cathode Cathode |. 2.54-4 14 о3-4. Cathode 
Power TOPLED® w/Lens TOPLED Reverse Gullwing Mini TOPLED® SIDELEDƏ Micro SIDELED® SmartLED® 
Wave | Forward Forward Typ. mcd 
Package| Emitted Lens Peak | Voltage | Current | (@) Current | View Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Osram 
Fig.| Type Color Color | (nm) (V) (mA) (mA) Angle Part No. it 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 SMD Amber Clear 624 22 400 6000 e 400 | 120° 475-1000-1-ND 3.48 2.90 2.32 475-1000-2-ND 800 1392.00 LA W57B-FYGY-24 
Yellow Clear 594 22 400 6000 @ 400 | 120% 475-1001-1-ND 3.59 3.00 2.40 475-1001- 800 1436.80 LY W57B-FYGY-26 
Blue Clear 465 3.8 500 2700 @ 350 | 120% 475-1118-1-ND 10.50 8.75 7.00 475-1118- 800 4200.00 LB W5SG-DYEZ-35 
2 SMD |Verde Green| Clear 501 3.8 500 9,000 @ 350 | 120° 475-1119-1-ND 10.50 8.75 7.00 475-1119- 800 4200.00 LV W5SG-GXHX-35 
White Diffused = 3.8 500 | 10,000 @ 350] 120° 475-1120-1-ND 10.50 8.75 7.00 475-1120- 800 4200.00 LW W5SG-GYHY-5K8L 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1002-1-ND 23 20 16 475-1002- 2,000 117.00/М LA T676-R1S2-1 
Orange Clear 610 2.0 30 210 @ 20 120° 475-1003-1-ND 23 20 16 475-1003- 2,000 117.00/М LO T676-R2S2-24 
Pure Green | Clear 562 2.0 30 19 @ 20 120* 475-1004-1-ND 29 24 19 475-1004- 2,000 143.00/М LP T676-L1M2-25 
Super-Red Clear 645 2.0 30 125 @ 20 120* 475-1005-1-ND 23 20 16 475-1005- 2,000 117.00/М LS T676-Q1R2-1 
Yellow Clear 591 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1006-1-ND 25 21 AZ 475-1006- 2,000 126.00/M LY T676-R1S2-26 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120° 475-1007-1-ND 1.29 1.08 86 475-1007- 2,000 644.00/M LB T67C-P2R1-35 
True Green | Clear 523 3.5 20 392 @ 20 120* 475-1008-1-ND 1.23 1.03 .82 475-1008- 2,000 615.00/M LT T67C-S2U1-35 
3 | P-LCC-2 | Verde Green| Clear 503 3.5 20 392 @ 20 120° 475-1009-1-ND 1.27 1.07 .85 475-1009- 2,000 637.00/M LV T67C-S2U1-35 
White Diffused = 3.6 20 532 @ 20 120° 475-1010-1-ND 1.54 1.28 1.03 475-1010- 2,000 768.00/M LW T67C-T2U2-3C5D 
Green Clear 572 1.8 20 47 @ 10 120° 475-1064-1-ND .18 16 -13 475-1064- 2,000 91.00/M LG T67K-J1K2-24 
Pure Green | Clear 562 1.8 20 13 @ 10 120* 475-1066-1-ND 18 16 БЕ) 475-1066- 2,000 91.00/М LP T67K-F1G2-25 
Orange Clear 610 1.8 20 100 @ 10 120* 475-1065-1-ND 47 15 42 475-1065-2-ND 2,000 87.00/M LO T67K-L1M2-24 
Super-Red Clear 643 1.8 20 40 @ 10 120* 475-1067-1-ND AY 15 42 475-1067-2-ND 2,000 87.00/M LS T67K-J1K2-1 
Yellow Clear 591 1.8 20 80 @ 10 120* 475-1068-1-ND 17 15 42 2,000 87.00/М LY Т67К-К2М1-26 
Amber Clear 624 2.1 50 627 @ 30 120° 475-1063-1-ND 31 -26 21 2,000 155.00/М LA T68B-T2V1-24 
Amber Clear 624 2.2 70 980 @ 50 120° 475-1011-1-ND -43 136 .29 2,000 213.00/M LA E67B-U2AA-24-1 
Orange Clear 610 22 70 980 @ 50 120* 475-1012-1-ND 42 35 .28 2,000 210.00/M LO E67B-U2AA-24-1 
Super-Red Clear 645 22 70 627 @ 50 120* 475-1013-1-ND 43 .37 .29 2,000 217.00/М LS E67B-T2V1-1-1 
Yellow Clear 594 22 70 980 @ 50 120* 475-1014-1-ND 47 39 31 2,000 233.00/M LY E67B-U2AA-26-1 
4 | P-LCC-4 Blue Clear 464 3.9 30 157 @ 30 120° 475-1015-1-ND 1.41 1.18 .95 2,000 707.00/M LB E67C-Q281-35 
True Green | Clear 520 3.8 30 627 @ 30 120% 475-1016-1-ND 1.55 1.29 1.03 2,000 773.00/М LT Е67С-Т2У1-35 
Verde Green| Clear 501 3.8 30 627 @ 30 120° 475-1017-1-ND 1.46 1.22 .98 2,000 729.00/M LV E67C-T2V1-35 
White Diffused = 3.9 30 840 @ 30 120° 475-1018-1-ND 1.71 1.43 1.14 2,000 855.00/M LW E67C-U2V2-3C5D-1 
Amber Clear 624 2.3 70 1680 @ 50 120° 475-1061-1-ND .53 44 .36 2,000 264.00/M LA E67F-AABA-24-1 
Amber Clear 624 2.2 70 2475 @ 50 60° 475-1019-1-ND .49 41 .33 475-1019-2-ND 2,000 243.00/M LA E65B-ABCA-24-1 
Yellow Clear 594 22 70 2475 @ 50 60* 475-1020-1-ND 56 47 .38 475-1020-2-МО 2,000 280.00/М LY E65B-ABCA-26-1 
5 |P-LCC-4 Amber Clear 624 2.3 70 4200 @ 50 60° 475-1060-1-ND .62 52 42 2,000 311.00/M LA E65F-CADA-24-1 
Blue Clear 464 3.9 30 230 @ 30 20° 475-1024-1-ND 1.55 1.29 1.04 2,000 774.00/M LB E63C-S2U1-35 
True Green | Clear 520 3.8 30 1425 @ 30 20° 475-1025-1-ND 1.58 1.32 1.06 2,000 791.00/M LT E63C-ABCA-35 
Verde Green| Clear 501 3.8 30 1425 @ 30 20* 475-1026-1-ND 1.55 1.29 1.03 475-1026-2-ND 2,000 773.00/M LV E63C-ABCA-35 
Amber Clear 624 22 70 5700 @ 50 30* 475-1021-1-ND .48 E ЕЕ) 475-1021-2-ND 2,000 242.00/M LA ЕбЗВ-СВЕА-24-1 
6 | P-LCC-4| Super-Red Clear 645 22 70 3000 @ 50 30* 475-1022-1-ND -50 42 134 2,000 248.00/М LS Е6ЗВ-ВВСВ-1-1 
Yellow Clear 594 22 70 5700 @ 50 30* 475-1023-1-ND 57 -48 -38 2,000 284.00/M LY E63B-CBEA-26-1 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1027-1-ND 25 21 17 2,000 126.00/М LA T776-R1S2-1 
Orange Clear 610 2.0 30 247 @ 20 120° 475-1028-1-ND 25 21 417 2,000 126.00/М LO T776-R2T1-24 
F SMD Pure Green | Clear 562 2.0 30 19.6 @ 20 120° 475-1029-1-ND 130 25 20 2,000 148.00/М LP T776-L1M2-25 
Super-Red Clear 645 2.0 30 125 @ 20 120* 475-1030-1-ND 25 21 17 2,000 126.00/М LS T776-Q1R2-1 
Yellow Clear 591 2.0 30 196 @ 20 120* 475-1031-1-ND 27 23 18 475-1031-2-ND 8,000 118.00/M LY T776-R1S2-26 
Amber Clear 622 2.0 30 157 @ 20 120* 475-1032-1-ND 25 21 .17 475-1032-2-ND 3,000 123.00/M LA M676-Q2S1-1 
Green Clear 572 2.0 30 67 @ 20 120° 475-1033-1-ND .31 26 21 3,000 155.00/М LG M676-P1Q1-24 
Orange Clear 610 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1034-1-ND 25 21 mri 3,000 123.00/M LO M676-R1S2-24 
8 SMD Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120° 475-1035-1-ND 25 21 17 3,000 123.00/М LS M676-P2R1-1 
Yellow Clear 591 2.0 30 157 @ 20 120* 475-1036-1-ND 26 22 18 3,000 131.00/M LY M676-Q2S1-26 
Blue Clear 465 3.5 20 63 @ 20 120° 475-1037-1-ND 1.10 92 74 3,000 549.00/M LB M673-N2Q1-35 
True Green | Clear 523 3.3 20 196 @ 20 120° 475-1038-1-ND 1.48 .99 79 3,000 591.00/M LT М673-В152-35 
White Diffused = 3.6 20 420 @ 20 120° 475-1039-1-ND 1.51 1.26 1.01 3,000 753.00/M LW M67C-T1U1-3C5D 
Pure Green | Clear 562 2.0 40 50 @ 30 120° 475-1062-1-ND 134 29 23 475-1062-2-ND 2,000 171.00/M LP A675-N1P2-25 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1040-1-ND 28 23 19 475-1040-2-ND 2,000 138.00/M LA A676-R1S2-1 
Orange Clear 610 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1041-1-ND .28 .24 .19 2,000 141.00/M LO A676-R1S2-24 
Pure Green | Clear 562 2.0 30 20 @ 20 120* 475-1042-1-ND 28 24 19 2,000 140.00/М LP A676-L1M2-25 
9 SMD Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120° 475-1043-1-ND 227 23 18 2,000 134.00/М LS A676-P2R1-1 
Yellow Clear 591 2.0 30 157 @ 20 120* 475-1044-1-ND 29 24 19 2,000 143.00/М LY А676-0251-26 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120° 475-1045-1-ND 1.29 1.08 .86 2,000 644.00/M LB A67C-P2R1-35 
True Green | Clear 523 3.5 20 392 @ 20 120* 475-1046-1-ND 1.29 1.08 .86 2,000 644.00/M LT A67C-S2U1-35 
White Diffused = 3.6 20 530 @ 20 120° 475-1047-1-ND 1.54 1.28 1.03 2,000 768.00/M LW A67C-T2U2-3C5D 
Amber Clear 622 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1048-1-ND 27 23 18 3,000 134.00/M LA Y876-R1S2-1 
Orange Clear 610 2.0 30 250 @ 20 120° 475-1049-1-ND 27 23 18 3,000 134.00/М LO Y876-R2T1-24 
Super-Red Clear 645 2.0 30 125 @ 20 120* 475-1050-1-ND 27 23 18 3,000 134.00/M LS Y876-Q1R2-1 
10 SMD Yellow Clear 591 2.0 30 196 @ 20 120° 475-1051-1-ND .28 .24 .19 3,000 140.00/М LY Ү876-В152-26 
Сгееп Clear 572 2.0 30 16 810 120* 475-1052-1-ND 23 49 15 475-1052-2-ND 3,000 113.00/M LG Y870-K2M1-1 
Blue Clear 465 3.4 15 31 @ 10 120° 475-1053-1-ND 1.05 .88 70 475-1053-2-ND 3,000 524.00/M LB Y87S-M1N2-35 
True Green | Clear 523 3.4 15 78 @ 10 120* 475-1054-1-ND 1.03 .86 .69 3,000 513.00/M LT Y87S-P1Q2-35 
White Diffused s= 3.6 20 420 @ 20 120° 475-1055-1-ND 1.78 1.44 1.15 3,000 863.00/M LW Y87C-T1U1-3C5D 
Green Diffused | 572 2.2 20 20 @ 20 160° 475-1056-1-ND 20 aT. 13 5,000 98.00/М LG L890-L1M2-1 
11 | SCD 80 Orange Diffused | 610 1.8 15 50 @ 10 160° 475-1057-1-ND 21 18 ла 5,000 104.00/M LO L89K-J2L1-24 
Super-Red | Diffused| 643 1.8 15 25 @ 10 160° 475-1058-1-ND 21 18 14 5,000 104.00/M LS L89K-H1J2-1 
Yellow Diffused| 591 1.8 15 зо е 10 160% 475-1059-1-ND ;21 .18 14 475-1059-2-ND 5,000 104.00/M LY L89K-H2K1-26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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5 
Peak Forward Forward Luminous Cut Tape 
Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig Type Color Lens (nm) (V) (mA) mcd © Ір(таА) Angle | Part No. 1 25 100 Рап Мо. Size Pricing | Part No. 
1 30mm Green Water Clear 563 22 25 100 20 25° | 511-1191-ND¢ 53 6.53 2125 |= — — | SLA-370MT3F 
` Red Water Clear 660 1.78 50 100 20 259 | 511-1190-№04 53 6.53 21.25 = — — | SLA-370LT3F 
2 3.4mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° | 511-1189-ND+ 61 7.48 2432 |— — — | SLA-360MT3F 
5 Red Water Clear 660 1.75 50 68 20 40° | 511-1188-М04 61 7.48 2432 | — — — | SLA-360LT3F 
Red Diffused 630 1.9 50 350 20 40° :511-1210-NDt .80 9.80 31.87 | — — — | SLI-343UR3F 
Red Transparent 630 1.9 50 450 20 40° :511-1211-NDt .80 9.80 31.87 |— — — | SLI-343URC3F 
Orange Diffused 611 1.9 50 350 20 40° :511-1209-NDt 80 9.80 31.87 |— — — | SLI-343DU3F 
Orange Transparent 611 1.9 50 500 20 40° :511-1208-NDt .80 9.80 31.87 |= — — | SLI-343DC3F 
Yellow Diffused 591 19 50 300 20 40° |511-1219-NDt .80 9.80 31.87 |— — — | SLI-343YY3F 
Yellow Transparent 591 1.9 50 350 20 40° :511-1212-NDt .80 9.80 31.87 |— — — | SLI-343YC3F 
3 31mm Red Diffused 650 2 20 16 10 40° | 511-1256-1-ND 33 3.36 11.32 | 511-1256-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343VRT32 
й Red Transparent 650 2 20 25 10 40° | 511-1255-1-ND 33 3.36 11.32 | 511-1255-3-ND§ 2,000 | 78.00/М | SLR-343VCT32 
Yellow Diffused 585 24 20 10 10 40° | 511-1258-1-ND 33 3.36 11.32 | 511-1258-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343YYT32 
Yellow Transparent 585 23 20 16 10 40° |511-1257-1-ND 33 3.36 11.32 | 511-1257-3-ND§ 2,000 | 78.00/М | SLR-343YCT32 
Green Diffused 563 23 25 16 10 40° | 511-1254-1-ND 33 3.36 11.32 | 511-1254-3-ND§ 2,000 | 78.00/M | SLR-343MGT32 
Green Transparent 563 2.1 25 25 10 40° |511-1253-1-ND 33 3.36 11.32 | 511-1253-3-ND§ 2,000 | 78.00/М | SLR-343MCT32 
Green Water Clear 518 38 20 2000 20 40° | 511-1367-ND NEW! 1.92 28.33 9660 |— — — | SLR343ECT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 1500 20 40° | 511-1268-ND+ 2.05 30.28 102.00 |— — — | SLR343EBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 600 20 40° | 511-1368-ND NEW! 216 3187 108.68 | — — — | SLR343BCT3F 
Blue Water Clear 468 35 30 200 20 40° | 511-1267-М03 2.05 3028 102.00 |— — — | SLR343BBT3F 
Red Diffused 650 2 20 16 10 40° :511-1250-NDt 27 310 900 |— — — | SLR-342VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° :511-1249-NDt 36 3.62 1220 (= — — | SLR-342VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 16 10 40° :511-1246-NDt 36 3.62 1220 |= — — | SLR-342DU3F 
4 31mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 40° :511-1245-NDt 36 3.62 12.20 |— -- — | SLR-342DC3F 
t Yellow Diffused 585 24 20 10 10 40° |511-1252-М04 31 3.11 1045 |— — — | SLR-342YY3F 
Yellow Transparent 585 24 20 16 10 40° :511-1251-NDt 36 3.62 12.20 = — — | SLR-342YC3F 
Green Diffused 563 24 25 16 10 40° :511-1248-NDt 31 3.11 1045 |— — — | SLR-342MG3F 
Green Transparent 563 24 25 25 10 40° |511-1247-NDt 36 3.62 1220 |— — — | SLR-342MC3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 55° |511-1228-NDf .31 3.80 1143 |— — — | SLR-322VR3F 
Red Transparent 650 2 20 16 10 35° |511-1227-NDf .31 3.80 1143 |— — — | SLR-322VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 6.3 10 55° |511-1224-NDf 31 3.80 1143 |- — — | SLR-322DU3F 
5  31x20mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 35° | 511-1223-М03 31 3.80 1143 |- -- — | SLR-322DC3F 
d я Yellow Diffused 585 21 20 10 10 55° |511-1230-NDf 31 3.80 1143 |— — — | SLR-322YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 10 10 35° |511-1229-NDf .31 3.80 1143 |— — — | SLR-322YC3F 
Green Diffused 563 24 25 10 10 55° |511-1226-NDf .31 3.80 1143 |— — — | SLR-322MG3F 
Green Transparent 563 24 25 25 10 35° |511-1225-NDf .31 3.80 1143 |— = — | SLR-322MC3F 
Red Diffused 630 1.85 20 100 20 40° | 511-1205-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1205-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325URT31W 
Red Transparent 630 1.85 20 100 20 40° | 511-1204-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1204-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325URCT31W 
Orange Diffused 611 1.9 20 100 20 40° | 511-1203-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1203-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325DUT31W 
Orange Transparent 611 1.9 20 100 20 40° | 511-1202-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1202-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325DCT31W 
Yellow Diffused 590 1.9 20 100 20 40° | 511-1207-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1207-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325YYT31W 
6 32mm Yellow Transparent 590 1.9 20 100 20 40° | 511-1206-1-ND 76 9.36 30.46 | 511-1206-3-ND§ 2,000 | 227.00/M | SLI-325YCT31W 
° Red Diffused 650 2 20 10 10 40° | 511-1234-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1234-3-ND§ 2,000 | 109.00/M | SLR-325VRT31 
Red Transparent 650 2 20 16 10 40° | 511-1233-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1233-3-ND§ 2,000 | 109.00/М | SLR-325VCT31 
Yellow Diffused 585 24 20 6.3 10 40° | 511-1236-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1236-3-ND§ 2,000 | 109.00/М | SLR-325YYT31 
Yellow Transparent 585 24 20 16 10 40° | 511-1235-1-М0 41 5.00 15.07 | 511-1235-3-NDS 2,000 | 109.00/М | SLR-325YCT31 
Green Diffused 563 24 25 16 10 40° | 511-1232-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1232-3-ND§ 2,000 | 109.00/М | SLR-325MGT31 
Green Transparent 563 24 25 25 10 40° |511-1231-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1231-3-NDS 2,000 | 109.00/М | SLR-325MCT31 
Вей Diffused 650 2 20 10 10 85° |511-1242-NDf 36 3.62 1220 |= — — | SLR-332VR3F 
Red Transparent 650 2 20 10 10 75° |511-1241-NDf 36 3.62 1220 |= — — | SLR-332VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 85° |511-1238-NDf 36 3.62 12.20 |— — — | SLR-332DU3F 
7 32mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 75° |511-1237-NDt 36 3.62 1220 |— — — | SLR-332DC3F 
ü Yellow Diffused 585 23 20 6.3 10 85° |511-1244-NDf 36 3.62 12.20 = -- — | SLR-332YY3F 
Yellow Transparent 585 241 20 10 10 75° | 511-1243-М03 36 3.62 1220 |= -- — | SLR-332YC3F 
Green Diffused 563 24 25 16 10 85° |511-1240-NDf 36 3.62 1220 |= — — | SLR-332MG3F 
Green Transparent 563 24 25 16 10 75° |511-1239-NDf .36 3.62 1220 |= — — | SLR-332MC3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 220 20 25° |511-1194-NDf 61 7.48 2432 |— — — | SLA-570LT3F 
Green Water Clear 563 22 25 185 20 25° |511-1195-NDf 37 4.49 13.51 | — — — | SLA-570MT3F 
8 5mm Red Water Clear 630 1.9 50 3,000 20 25° |511-1218-NDf 54 6.64 20.00 | — — — | SLI-570UT3F 
Orange Water Clear 611 19 50 3,000 20 25° |511-1217-NDf 54 6.64 20.00 | — — — | SLI-570DT3F 
Yellow Water Clear 591 19 50 2,500 20 25° |511-1219-NDf -54 6.64 20.00 | — -- — | SLI-570YT3F 
Red Diffused 650 z 20 10 10 40° |511-1264-ND£ 33 3.36 1132 (= -- — | SLR-56VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 35° |511-1263-NDf 34 414 1247 |- — — | SLR-56VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 40° |511-1260-№0+ .34 4.14 1247 |— — — | SLR-56DU3F 
9 5mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 35° |511-1259-NDf .34 4.14 1247 |— — — | SLR-56DC3F 
Yellow Diffused 585 24 20 10 10 40° | 511-1266-М03 33 3.36 11.32 = -- — | SLR-56YY3F 
Yellow Transparent 585 2: 20 25 10 35* |511-1265-ND: .34 4.14 1247 |— — — | SLR-56YC3F 
Green Diffused 563 23, 25 16 10 40° | 511-1262-ND: 33 3.36 11.32 (= — — | SLR-56MG3F 
Green Transparent 563 24 25 40 10 35* |511-1261-ND: .34 4.14 1247 |= — — | SLR-56MC3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° |511-1198-ND: 2.05 3028 10200 |— — — | SLAS60BBT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° |511-1199-ND: 2.05 3028 10200 |— — — | SLAS60EBT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 40° | 511-1192-ND: -50 7.25 21.82 |= — — | SLA-560LT3F 
10 5mm Green Water Clear 563 22 25 100 20 40° | 511-1193-ND: 46 5.61 1689 |— — — | SLA-560MT3F 
Red Water Clear 630 19 50 1,000 20 40° |511-1215-ND: -50 6.12 1844 | — — — | SLI-560UT3F 
Orange | Water Clear 611 19 50 1000 20 40° |511-1214-ND: 54 664 2000 | — - — | SLI-560DT3F 
Yellow | Water Clear 591 19 50 1000 20 40% | 511-1216-№04 54 664 2000 |— = — | SLI-560YT3F 
Blue | Water Clear 468 35 30 1000 20 16% | 511-1200-ND 205 3028 10200 | — = — | SLA580BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 2500 20 12% |511-1370-ND NEW! 213 3146 10727 |— — — | SLAS80BCT3F 
Green Water Clear 523 35 30 4,500 20 16* |511-1201-ND: 205 30.28 10200 |— — — | SLA580EBT3F 
Green Water Clear 518 3.8 20 8000 20 12* |511-1369-ND NEW! 240 3541 12075 |— — — | SLAS80ECT3F 
11 5mm Red Water Clear 660 1.75 50 470 20 10* |511-1196-ND: -50 7.25 21.82 | — — — | SLA-580LT3F 
Green Water Clear 563 22 25 470 20 10* |511-1197-ND: 41 5.00 15.07 |= — — | SLA-580MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 5,000 20 10* |511-1221-ND: 54 6.64 20.00 | — — — | SLI-580UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 5,000 20 10° |511-1220-NDf 54 6.64 20.00 | — — — | SLI-580DT3F 
Yellow Water Clear 591 19 50 5,000 20 10* |511-1222-ND: 54 6.64 20.00 | — — — | SLI-580YT3F 
t Bulk STape and Box (Continued) 
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Peak Forward Forward Luminous Cut Tape 
Package Emitted Wavelength | Voltage (Typ.) | Current Intensity (Typ.) View | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) mcd Ф Ір(тА) | Angle | Part No. й 25 100 | Part Мо. Size Pricing | Part No. 
12 3.1mm Red/Green | Milky White 650/563 2/2.1 20/25 6.3/10 10 60° |511-1334-NDf 61 7.48 2432 |— = — | SPR-39MVWF 
13 5mm Red/Green | Milky White 650/563 2/24 20/25 6.3/10 10 40% |511-1335-NDf .82 10.09 3282 |— = — | SPR-54MVWF 
Blue Water Clear 428 3.8 20 9 20 110% |511-1328-1-ND 1.00 15.00 49.07 | 511-1328-2-ND 2,500 | 389.00/M | SMLO10BATT86 
Red Water Clear 660 1.75 30 16 20 110% |511-1271-1-ND .38 4.66 14.03 | 511-1271-2-М0 2,500 | 101.00/М | SML-010LTT86 
Вей Water Clear 650 2 30 6.3 20 110% |511-1274-1-ND 37 4.49 13.51 | 511-1274-2-М0 2,500 | 98.00/M | SML-010VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 10 20 110% |511-1269-1-ND .38 4.66 14.03 | 511-1269-2-ND 2,500 | 101.00/М | SML-010DTT86 
Yellow Water Clear 585 231 25 6.3 20 110% | 511-1275-1-М) 37 449 13.51 | 511-1275-2-М0 2,500 | 98.00/M | SML-010YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 25 20 110% |511-1272-1-ND .31 3.80 1143 | 511-1272-2-ND 2,500 | 83.00/M | SML-010MTT86 
14 3x2 Green Water Clear 560 22 25 10 20 110% |511-1270-1-ND .38 4.66 14.03 | 511-1270-2-М0 2,500 | 101.00/М | SML-010FTT86 
A Green Water Clear 555 22 25 6.3 20 110% |511-1273-1-ND .38 4.66 14.03 | 511-1273-2-М0 2,500 | 101.00/M | SML-010PTT86 
Blue Water Clear 468 35 20 25 20 110% |511-1329-1-ND 181 2272 81.78 | 511-1329-2-ND 2,500 | 623.00/M | SMLO11BBTT86 
Green Water Clear 523 35 20 90 20 110* |511-1330-1-ND 205 30.28 102.00 | 511-1330-2-ND 2,500 | 830.00/М | SMLO11EBTT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 110% |511-1276-1-ND 53 6.53 21.25 | 511-1276-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-011UTT86 
Red Water Clear 630 2 30 100 20 110% | 511-1278-1-ND 57 7.04 22.90 | 511-1278-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-012UTT86 
Orange Water Clear 611 2 30 100 20 110% |511-1277-1-ND 57 7.04 22.90 | 511-1277-2-ND 2,500 | 171.00/М | SML-012DTT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 100 20 110* |511-1279-1-ND 57 7.04 22.90 | 511-1279-2-ND 2,500 | 171.00/M | SML-012YTT86 
Red/Grn Water Clear 650/570 2/22 30/25 6.3/20 20 110% |511-1281-1-ND 53 6.53 2125 | 511-1281-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-020MVTT86 
15 | 3x25 Red/Grn Water Clear 660/570 1.75/2.2 30/25 16/20 20 110% |511-1280-1-ND 53 6.53 2125 | 511-1280-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-020MLTT86 
хетт | Vellow/Grn | Water Clear 585/570 2.1/2.2 30/25 6.3/20 20 110% | 511-1282-1-ND 53 6.53 21.25 | 511-1282-2-ND 2,500 | 158.00/M | SML-020MYTT87 
Orange/Grn | Water Clear 610/555 2/22 30/25 10/4 20 110% |511-1283-1-ND .57 7.04 22.90 | 511-1283-2-ND 2,500 | 171.00/М | SML-020PDTT87 
Bright Red | Water Clear 660 145 30 10 20 140% |511-1286-1-ND 30 3.71 12.49 | 511-1286-2-М0 3,000 | 81.00/М | SML-210LTT86 
Вей Water Clear 650 2 25 4 20 140% |511-1289-1-ND .31 3.11 10.45 | 511-1289-2-М0 3,000 | 68.00/M | SML-210VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 6.3 20 140% |511-1284-1-ND 30 3.71 12.49 | 511-1284-2-М0 3,000 | 81.00/M | SML-210DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 25 6.3 20 140% |511-1290-1-ND 30 3.71 12.49 | 511-1290-2-М0 3,000 | 81.00/М | SML-210YTT86 
Green Water Clear 570 22 25 16 20 140% |511-1287-1-ND. .31 3.11 1045 | 511-1287-2-М0 3,000 | 68.00/M | SML-210MTT86 
Green Water Clear 560 22 25 4 20 140% |511-1285-1-ND 30 3.71 12.49 | 511-1285-2-М0 3,000 | 81.00/М | SML-210FTT86 
16 0805 Green Water Clear 555 22 25 4 20 140% |511-1288-1-ND 30 3.71 12.49 | 511-1288-2-М0 3,000 | 81.00/M | SML-210PTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 2.5 2 140% |511-1292-1-ND 46 5.61 16.89 | 511-1292-2-М0 3,000 | 122.00/M | SML-211UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 2.5 2 140% |511-1291-1-ND 46 5.61 16.89 | 511-1291-2-М0 3,000 | 122.00/М | SML-211DTT86 
Yellow Water Clear 590 18 10 1.6 2 140* |511-1293-1-ND 46 5.61 16.89 | 511-1293-2-М0 3,000 | 122.00/M | SML-211YTT86 
Red Water Clear 639 2.05 30 63 20 140% |511-1295-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1295-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212VTT86 
Orange Water Clear 611 2.05 30 63 20 140° |511-1294-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1294-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212DTT86 
Yellow Water Clear 591 2.05 30 63 20 140° | 511-1296-1-ND .50 7.25 21.82 | 511-1296-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-212YTT86 
Bright Red | Water Clear 660 1.75 25 10 20 140% |511-1298-1-ND 30 3.02 1046 | 511-1298-2-М0 3,000 | 66.00/М | SML-310LTT86 
Red Water Clear 650 2 20 4 20 140% |511-1301-1-ND 30 3.02 1046 | 511-1301-2-М0 3,000 | 66.00/M | SML-310VTT86 
Orange Water Clear 610 2 20 6.3 20 140% |511-1297-1-ND 30 3.02 10.16 | 511-1297-2-М0 3,000 | 66.00/М | SML-310DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 20 6.3 20 140% |511-1302-1-ND 30 3.02 10.16 | 511-1302-2-М0 3,000 | 66.00/M | SML-310YTT86 
Green Water Clear 570 22 20 16 20 140% |511-1299-1-ND 23 2.70 7.84 | 511-1299-2-ND 3,000 | 54.00/M | SML-310MTT86 
17 0603 Green Water Clear 555 2.2 20 4 20 140% |511-1300-1-ND .30 3.02 10.16 | 511-1300-2-М0 3,000 | 66.00/M | SML-310PTT86 
Blue Water Clear 428 3.8 20 3.6 20 140% |511-1331-1-ND 1.21 16.69 54.59 | 511-1331-2-ND 3,000 | 433.00/М | SML-310BATT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 14 20 140% | 511-1332-1-ND 2.05 3028 102.00 | 511-1332-2-ND 3,000 | 830.00/M | SML-311BBTT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 140° |511-1333-1-ND 2.05 30.28 102.00 | 511-1333-2-ND 3,000 | 830.00/M | SML-311EBTT86 
Yellow Water Clear 590 18 10 1.6 2 140% | 511-1305-1-М) 37 4.49 13.51 | 511-1305-2-ND 3,000 | 98.00/M | SML-311YTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 25 2 140% |511-1304-1-ND 37 449 13.51 | 511-1304-2-ND 3,000 | 98.00/M | SML-311UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 2.5 2 140% |511-1303-1-ND 37 4.49 13.51 | 511-1303-2-М0 3,000 | 98.00/M | SML-311DTT86 
Green Water Clear 525 3.8 20 200 20 140% |511-1371-1-ND NEW! 228 33.64 114.71 | 511-1371-2-ND NEW! | 3,000 | 922.29/M | SML312ECTT86 
Blue Water Clear 468 35 20 63 20 140% |511-1372-1-ND МЕИ! 228 33.64 114.71 | 511-1372-2-ND NEW! 3,000 | 922.29/М | SML312BCTT86 
18 0603 Green White Diffused 570 22 25 16 20 150% |511-1306-1-ND 30 3.02 10.16 | 511-1306-2-М0 5,000 | 66.00/М | SML-410MWT86 
Green Diffused 570 24 25 40 20 150% | 511-1307-1-М) 41 5.00 15.07 | 511-1307-2-М0 5,000 | 102.00/M | SML-412MWT86 
Green | Milky White 570 22 20 16 20 140% |511-1308-1-ND 22 260 755 |511-1308-2-ND 3,000 | 52.00/М | SML-510MWT86 
Red Water Clear 630 19 25 40 20 140% | 511-1310-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1310-2-М0 3,000 | 109.00/М | SML-511UWT86 
Orange Water Clear 611 1.9 25 40 20 140% |511-1309-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1309-2-М0 3,000 | 109.00/М | SML-511DWT86 
19 0603 Yellow Water Clear 590 1.9 25 40 20 140% |511-1311-1-ND 41 5.00 15.07 | 511-1311-2-М0 3,000 | 109.00/М | SML-511WWT86 
Green White Diffused 570 24 25 40 20 140% |511-1313-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1313-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512MWT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 140% | 511-1314-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1314-2-ND 3,000 | 148.00/М | SML-512UWT86 
Orange Water Clear 611 2 30 63 20 140% |511-1312-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1312-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-512DWT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 63 20 140% | 511-1315-1-М) -50 6.12 1844 | 511-1315-2-М0 3,000 | 133.00/М | SML-512WWT86 
20 1206 бгееп Water Clear 525 3.8 20 360 20 110% | 511-1373-1-ND МЕИ! 240 35.41 120.75 | 511-1373-2-ND NEW! | 2,500 | 970.84/М | SML012ECTT86 
Red/Gm | Milky White | 630/570 1.9/2.2 2025 | 40/16 20 150° [511-1317-1-ND 95 11.69 3801 |511-1317-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MUWT86 
21 | 1.3x 1.5mm | Orange/Grn | Milky White 611/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150* |511-1316-1-ND 95 11.69 38.01 | 511-1316-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MDWT86 
Yellow/Grn | Milky White 590/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° | 511-1318-1-ND 95 11.69 38.01 | 511-1318-2-ND 4,000 | 271.00/M | SML-521MYWT86 
Green Water Clear 570 22 25 16 20 140% |511-1319-1-ND 50 6.12 1844 | 511-1319-2-ND 3,000 | 133.00/M | SML-810MTT86 
3.4 x 1.25mm Red Water Clear 630 1.95 25 224 10 140% |511-1321-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1321-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-811UTT86 
22 Reverse Orange Water Clear 611 1.95 25 22.4 10 140% | 511-1320-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1320-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-811DTT86 
Mount Yellow Water Clear 590 1.95 25 18 10 140% |511-1322-1-ND 50 7.25 21.82 | 511-1322-2-ND 3,000 | 148.00/M | SML-811WTT86 
Green Clear 570 24 25 40 20 140% |511-1323-1-ND .69 8.42 27.39 | 511-1323-2-ND 3,000 | 204.00/М | 5М1-812МТТ86 
Orange Water Clear 611 1.9 25 63 20 130% |511-1324-1-ND 54 6.64 20.00 | 511-1324-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12DTT86 
23 16х115 Red Water Clear 630 1.9 25 63 20 130° |511-1326-1-ND 54 6.64 20.00 | 511-1326-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12UTT86 
š; ü Yellow Water Clear 590 1.9 25 63 20 130° |511-1327-1-ND .54 6.64 20.00 | 511-1327-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12WTT86 
Green Water Clear 570 24 25 40 20 130% |511-1325-1-ND 54 6.64 20.00 | 511-1325-2-ND 3,000 | 135.00/M | SML-A12MTT86 
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LED 7-Segment Displays (All 7-Segment displays have a right hand decimal point unless noted otherwise.) 


Char. A B Forward | Forward Luminous Digi-Key Digi-Key 
Height Width | Height | Voltage Current Intensity Part No. Price Each Mfg. Part No. Price Each Agilent 
Fig. | Color (mm) (mm) | (mm) (№) (тА) сд @ тА Common Anode 1 10 100 Part No. Common Cathode 1 10 100 Part No. 
HE Red 7.62 10.16 19.05 24 30 800 5 516-1186-5-NDT 3.54 244 1.99 | 5082-7610 
HE Red 7.62 10.16 19.05 24 30 800 5 516-1187-5-ND 3.54 244 1.99 | 5082-7611 516-1188-5-ND 3.54 244 1.99 5082-7613 
Green 7.62 10.16 19.05 24 30 2,700 10 516-1189-5-ND 3.54 244 1.99 | HDSP-3601 516-1190-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-3603 
HE Red 10.92 12.70 19.05 2.1 30 1,115 5 516-1191-5-NDT 3.54 2.44 1.99 | 5082-7650 
HE Red 10.92 12.70 19.05 23 30 1,115 5 516-1192-5-ND 3.54 244 1.99 | 5082-7651 516-1193-5-ND 3.54 244 1.99 5082-7653 
Green 10.92 12.70 19.05 24 30 4,000 10 516-1194-5-ND 3.54 244 1.99 | HDSP-4601 516-1195-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-4603 
HE Red 10.16 9.79 12.90 2.0 30 1,200 5 516-1198-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F201 516-1199-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-F203 
Green 10.16 9.79 12.90 24 30 3,500 10 516-1200-5-ND 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F501 516-1201-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-F503 
1 HE Red 7.62 7.62 12.70 2.0 30 5,390 20 516-1202-5-ND 3.30 220 1.80 | HDSP-7501 516-1203-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-7503 
Green 7.62 7.62 12.70 24 30 6,800 20 516-1204-5-ND 3.30 220 1.80 | HDSP-7801 516-1205-5-ND 3.30 2.20 1.80 HDSP-7803 
Red 7.62 7.62 12.70 17 15 3,600 5 516-1220-5-ND 3.83 2.64 246 | HDSP-A101 516-1221-5-ND 3.83 2.64 2.16 HDSP-A103 
HE Red 7.62 7.62 12.70 1.7 15 1,050 5 516-1222-5-ND 3.65 2.52 2.06 | HDSP-7511 516-1223-5-ND 3.65 2.52 2.06 HDSP-7513 
Red 10.16 9.79 12.90 17 15 3,900 5 516-1224-5-ND 3.83 2.64 246 | HDSP-F101 516-1225-5-ND 3.83 2.64 2.16 HDSP-F103 
Red 10.92 12.70 19.05 17 15 3,900 5 516-1226-5-ND 4.23 2.92 2.38 | HDSP-E101 516-1227-5-ND 4.23 2.92 2.38 HDSP-E103 
HE Red 20.32 19.96 27.69 2.6 40 4,800 20 516-1232-5-ND 4.87 3.40 279 | HDSP-3901 516-1233-5-ND 4.87 3.40 2.79 HDSP-3903 
Green 20.32 19.96 27.69 24 30 1,500 10 516-1234-5-ND 4.87 3.40 2.79 | HDSP-8601 516-1235-5-ND 4.87 3.40 2.79 HDSP-8603 
2 HE Red 741 10.16 19.05 24 30 800 5 516-1196-5-ND 3.54 244 1.99 | 5082-7616 
HE Red 10.92 12.70 19.05 24 30 1,115 5 516-1197-5-ND 3.54 244 1.99 | 5082-7656 
HE Red 14.22 25.00 18.60 2.05 25 4,000 10 516-1206-5-ND 1.63 1.02 177 | HDSP-521E 516-1207-5-ND 1.63 1.02 77 HDSP-523E 
3 Green 14.22 25.00 18.60 2.0 30 3,500 10 516-1208-5-ND 1.63 1.02 177 | HDSP-521G 516-1209-5-ND 1.63 1.02 77 HDSP-523G 
HE Red 14.22 25.15 17.02 24 30 2,800 10 516-1216-5-ND 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5521 516-1217-5-ND 4.20 2.93 2.40 HDSP-5523 
Green 14.22 25.15 17.02 24 30 2,500 10 516-1218-5-ND 420 2.93 2.40 | HDSP-5621 516-1219-5-ND 420 2.93 240 HDSP-5623 
Red 14.22 12.57 17.02 1.8 40 16,000 20 516-1210-5-ND 3.63 2.50 2.04 | HDSP-H151 516-1211-5-ND 3.63 2.50 2.04 HDSP-H153 
HE Red 14.22 12.57 17.02 24 30 2,800 10 516-1212-5-ND 3.00 2.00 1.68 | HDSP-5501 516-1213-5-ND 3.00 2.00 1.63 HDSP-5503 
4 Green 14.22 12.57 17.02 24 30 2,500 10 516-1214-5-ND 3.00 2.00 1.68 | HDSP-5601 516-1215-5-ND 3.00 2.00 1.63 HDSP-5603 
Red 14.22 12.57 17.02 1.7 15 4,200 5 516-1228-5-ND 348 240 1.96 | HDSP-H101 516-1229-5-ND 3.48 240 1.96 HDSP-H103 
HE Red 14.22 12.57 17.02 17 15 1,200 5 516-1230-5-ND 345 2.30 1.88 | HDSP-5551 516-1231-5-ND 3.45 2.30 1.88 HDSP-5553 


+ Left Hand Decimal 


Light Bar Graph 


Forward Forward Luminous 
LED No. of Voltage Current Intensity Digi-Key Price Each Agilent 
Fig. Color Elements (V) (mA) mcd Ф mA Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red/ 59 10 
Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1236-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4832 
19 10 
HE Red/ 35 Е 
5 Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 19 10 516-1237-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4836 
19 10 
HE Red 24 30 3.5 10 516-1238-5-ND 5.20 3.80 3.10 HDSP-4830 
Red 10 1.6 15 1 1 516-1239-5-ND 6.19 4.53 3.69 HLCP-J100 
Yellow 2.2 20 1.9 10 516-1240-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4840 
Green 24 30 1.9 10 516-1241-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4850 
Red 1.8 15 75 3 516-1242-5-ND 2.14 1.39 1.09 HLCP-A100 
6 HE Red 1 20 30 23 20 516-1243-5-ND 1.75 143 .87 HLMP-2300 
Yellow 24 25 20 20 516-1244-5-ND 1.75 143 87 HLMP-2400 
Green 2.2 30 25 20 516-1245-5-ND 1.75 1.13 .87 HLMP-2500 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1246-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2350 
7 Yellow 1 24 25 38 20 516-1247-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2450 
Green 22 30 50 20 516-1248-5-ND 2.64 1.79 145 HLMP-2550 
Red 1.8 15 75 3 516-1249-5-ND 4.18 2.88 2.35 HLCP-E100 
8 HE Red 4 2.0 30 23 20 516-1250-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2620 
Yellow 24 25 20 20 516-1251-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2720 
Green 22 30 25 20 516-1252-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2820 
HE Red 20 30 45 20 516-1253-5-ND 244 1.65 1.28 HLMP-2655 
Yellow 1 24 25 38 20 516-1254-5-ND 244 1.65 1.28 HLMP-2755 
9 Green 22 30 50 20 516-1255-5-ND 244 1.65 1.28 HLMP-2855 
HE Red 1 2.0/2.2 30 1з 20 516-1259-5-ND 5.35 3.87 3.17 HLMP-2965 
Green 50 20 
HE Red 2.0 30 80 20 516-1256-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2685 
10 Yellow 1 24 25 70 20 516-1257-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2785 
Green 22 30 100 20 516-1258-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2885 
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Ріп #1 7 721 


Smart Displays 


No. Peak | Char. Lumi- No. Peak | Char. Lumi- 
of Length Height | Char. nous Digi-Key Price Each Agilent of Length | Height | Char. nous Digi-Key Price Each Agilent 
Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) |Format| Intensity | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) |Format | Intensity | Part No. 1 10 100 |PartNo. 

Numeric 4 8 |Green| 568 | 0.180 |8.0х1 | 7.50 mcd | 516-1169-5-ND 32.57 26.72 23.38 | HDSP-2533 

1 1 |HERed| 635 | 0.290 1 140 ped | 516-1154-ND 34.83 28.58 25.01 | HDSP-0760 7-Bit Parallel 
Hexadecimal 5 4 Red 655 |0.112 | 40x1 | 1.0mcd | 516-1170-5-ND 19.78 15.55 1343 |HPDL-1414 

HERed| 635 | 0.290 1 140 рса | 516-1155-ND 36.31 29.80 26.07 | HDSP-0762 Serial Input 
1| 1 |HERed| 635 |0290 | 1 620 pcd | 516-1156-ND 36.31 29.80 26.07 | HDSP-0772 HER | 635 |0146 |40x1 | варса | 516-1171-5-ND 2132 1738 14.93 | HCMS-2902 
Green | 568 | 0.290 | 1 | 1,100ycd | 516-1157-ND 3147 25.83 22.60 | HDSP-0962 6| 4 |Yelow| 583 |0.146 | 40x1 | 6469 | 516-1172-5-ND 21.32 17.38 14.93 | HCMS-2901 
7-Bit Parallel Green | 568 | 0.146 |40x1 | 114рса | 516-1173-5-ND 21.32 17.38 14.93 | HCMS-2903 
HERed| 635 | 0.200 |40х1| 3.50mcd | 516-1158-5-ND 18.67 1512 12.67 | HDLO-2416 HER | 635 | 0.146 |80x1 | 64 реа 516-1174-5-ND 31.26 25.65 22.45 | НСМ5-2912 
2 4 |Yelow| 583 | 0.200 |4.0х1| 3.70 mcd | 516-1159-5-ND 18.67 15.12 12.67 | HDLY-2416 7 8 |Үеіом | 583 | 0.146 |80х1 | 64 са 516-1175-5-ND 31.26 25.65 22.45 | HCMS-2911 
Green | 568 | 0.200 |4.0х1 | 5.60mcd | 516-1160-5-ND 18.67 15.12 12.67 | HDLG-2416 Green | 568 | 0.146 | 8.0х1 | 114рса | 516-1176-5-ND 31.26 25.65 22.45 | HCMS-2913 
8-Bit Parallel HER | 635 | 0.146 |80х2 | 64 са 516-1177-5-ND 64.12 53.43 47.20 | HCMS-2922 
HERed| 635 | 0.189 80х1| 750mcd | 516-1161-5-ND 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2112 8 | 16 |Yelow| 583 | 0.146 |8.0x2 | 64 pcd 516-1178-5-ND 64.12 53.43 47.20 | HCMS-2921 
Yellow | 583 | 0.189 | 8.0х1 | 7.50 mcd | 516-1162-5-ND 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2111 Green | 568 | 0.146 |8.0x2 | 114рса | 516-1179-5-ND 64.12 53.43 47.20 | HCMS-2923 
3 8 |Green | 568 | 0.189 | 8.0х1 7.50 тса | 516-1163-5-ND 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2113 HER | 635 | 0.180 |40x1 | 64 са 516-1180-5-ND 21.94 17.89 15.36 | НСМ5-2962 
HE Red| 635 | 0.270 | 8.0x1] 7.50 mcd | 516-1164-5-ND 40.66 33.17 29.43 | HDSP-2502 9 4 |Yelow| 583 | 0.180 |40x1 | 64 ycd 516-1181-5-ND 21.94 17.89 15.36 | НСМ5-2961 
Green | 568 | 0.270 |8.0х1 | 7.50mcd | 516-1165-5-ND 40.66 33.17 2943 | HDSP-2503 Green | 568 | 0.180 |4.0х1 | 114рса | 516-1182-5-ND 21.94 17.89 15.36 | HCMS-2963 
Red 645 |0.180 |8.0х1 | 25.0 mcd | 516-1166-5-ND 36.08 29.60 25.90 | HDSP-2534 HER | 635 | 0.180 |8.0х1 | 64 са 516-1183-5-ND 32.57 26.72 23.38 | НСМ5-2972 
4 8 |HERed| 635 | 0.180 |8.0х1| 7.50 тса | 516-1167-5-ND 32.57 26.72 23.38 | HDSP-2532 10} 8 |Yellow| 583 | 0.180 |8.0x1 | 64 ед 516-1184-5-М0 32.57 26.72 23.38 | НСМ5-2971 
Yellow | 583 | 0.180 | 8.0х1 | 7.50 тса | 516-1168-5-ND 32.57 26.72 23.38 | HDSP-2531 Green | 568 | 0.180 | 8.0х1 | 114рса | 516-1185-5-ND 32.57 26.72 23.38 | HCMS-2973 


ul 
F8.0-—25.4 -l 


LEDs Dim. in mm 


Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Agilent 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part Мо. 
НЕ Вей Diffused 635nm 1.9V 30mA 2.1 тп. 20тА 100° 516-1277-ND 90 5.20 38.00 HLMP-0301 
1 Rect. 2.5mm x 7.6mm Yellow Diffused 583nm 24V 20mA 3.6min. 20тА 100* 516-1278-ND 90 5.20 3800 HLMP-0401 
Green Diffused 565nm 22V 30mA 2.6 min. 20тА 100° 516-1279-ND :90 520 38.00 HLMP-0504 
2 Rect. 2.0mm x 5.0mm HE Red/Green White/Diffused 635/568nm 1.9V/2.2V 30mA 2.1/26 20mA 100* 516-1280-ND 95 5.72 41.80 HLMP-0800 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 75 20mA 110° 516-1281-ND .51 3.00 20.00 HLMP-S100 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 75 20mA 110° 516-1282-ND 36 2.04 13.20 HLMP-S201 
3 Rect. 2.0mm x 5.0mm HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.5 20mA 110% 516-1283-ND 35 2.04 1320 HLMP-S201-D0000 
Yellow Diffused 583nm 24V 20mA 4 20mA 110* 516-1284-ND 36 204 1320 HLMP-S301 
Green Diffused 565nm 22V 30mA 8 20mA 110% 516-1285-ND 36 2.04 13.20 HLMP-S501 
Green Diffused 565nm 22V 30mA 4 20mA 110* 516-1286-ND 36 204 1320 HLMP-S501-C0000 
4 5mm HE Red/Green White/Diffused 635/568nm 1.9V/2.2V 30mA 2.4/42 10mA 65° 516-1287-ND 72 4.20 29.25 HLMP-4000 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 23 10mA 55° 516-1288-ND .60 348 2400 HLMP-1350 
5 3mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 22 10mA 55° 516-1289-ND .60 348 2400 HLMP-1450 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 34 20mA 55° 516-1290-ND .60 348 2400 HLMP-1550 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 55 10mA 60% 516-1291-М0 36 2.04 13.20 HLMP-1301 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 6 10mA 60% 516-1292-М0 36 204 13.20 HLMP-1401 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 5 10mA 60% 516-1293-ND 36 2.04 13.20 HLMP-1503 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 30 10mA 45° 516-1294-ND 36 204 1320 HLMP-1321 
Yellow Microtint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1295-ND 51 3.00 2000 HLMP-1420 
6 3mm Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1296-ND 36 204 13.20 HLMP-1421 
Green Microtint 565nm 24V 30mA 22 10mA 45% 516-1297-ND 51 3.00 20.00 HLMP-1520 
Green Tint 565nm 24V 30mA 22 10mA 45° 516-1298-ND 36 2.04 13.20 HLMP-1521 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 45° 516-1299-ND 45 256 16.80 HLMP-1340 
Yellow Water Clear 583nm 24V 20mA 45 20mA 45° 516-1300-ND 45 2.56 16.80 HLMP-1440 
Green Water Clear 565nm 22V 30mA 45 20mA 45% 516-1301-ND ES 2.56 16.80 HLMP-1540 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60* 516-1302-ND 72 4.20 2925 HLMP-1600 
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Agilent Technologies LEDS (Cont) 


L— Authorized Distributor Dim. in mm 


Fig. 16 


10.67-both sides 
per cm 


Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing | Digi-Key Pricing Agilent 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current mcd @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60% 516-1303-ND 72 4.20 29.25 HLMP-1601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60% 516-1304-ND 72 420 2925 HLMP-1620 
Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60% 516-1305-М0 76 448 3120 HLMP-1621 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60% 516-1306-ND 72 420 29.25 HLMP-1640 
Green Diffused 565nm 12.0V 20mA 8 13тА 609 516-1307-ND 72 420 2925 HLMP-1641 
6 3mm HE Red Diffused 635nm 1.7V 7тА 2.1 2тА 50° 516-1308-ND 51 3.00 20.00 HLMP-1700 
Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50* 516-1309-ND 51 3.00 2000 HLMP-1719 
Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 23 2mA 50% 516-1310-М0 .51 3.00 20.00 HLMP-1790 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 2 1mA 60° 516-1311-ND .51 3.00 20.00 HLMP-K150 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 3 1тА 45° 516-1312-ND .60 348 24.00 HLMP-K155 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 45 20mA 60% 516-1313-ND 51 3.00 20.00 HLMP-K101 
Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 65 20mA 45° 516-1314-ND 45 256 16.80 HLMP-K105 
HE Red Diffused 635nm 1.91 10mA 7 10mA 50° 516-1315-ND 60 348 2400 | HLMP-3351 
НЕ Red Tint 635nm 1.9V 10mA 18 10mA 45% 516-1316-ND .60 348 2400 HLMP-3366 
7 5mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 10mA 10 10mA 50° 516-1317-ND .60 348 2400 HLMP-3451 
Green Diffused 565nm 24V 10mA 10 10mA 50° 516-1318-ND .60 348 2400 HLMP-3554 
Green Tint 565nm 24V 10mA 15 10mA 40% 516-1319-М0 .60 3.48 2400 HLMP-3568 
HE Red Water Clear 635nm 19V 30mA 55 20mA 32° 516-1320-ND 60 348 2400 | HLMP-3390 
8 5mm Yellow Water Clear 583nm 24V 20mA 55 20mA 32° 516-1321-ND .60 348 2400 HLMP-3490 
Green Water Clear 565nm 22V 30mA 55 20mA 32° 516-1322-ND .60 348 24.00 HLMP-3590 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 65° 516-1323-ND .51 3.00 2000 HLMP-D150 
Red Diffused 645nm 1.8V 30mA 70 20mA 65% 516-1324-ND 45 2.56 16.80 HLMP-D101 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 23 2mA 50* 516-1325-ND 51 3.00 2000 HLMP-4700 
Yellow Diffused 583nm 1.8V 7mA 2 2тА 50° 516-1326-ND 51 3.00 20.00 HLMP-4719 
Green Diffused 565nm 1.9V 7mA 23 2mA 50% 516-1327-ND .51 3.00 20.00 HLMP-4740 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 7 10mA 60% 516-1328-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3301 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 12 10mA 60% 516-1329-ND .60 348 2400 HLMP-3762 
9 5mm Orange Diffused 600nm 1.9V 30mA 54 10mA 60% 516-1330-ND 36 2.04 13.20 HLMP-D401 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 8 10mA 60% 516-1331-ND 36 204 1320 HLMP-3401 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 92 10mA 60% 516-1332-ND .60 348 2400 HLMP-3862 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 52 10mA 60% 516-1333-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3507 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 14 10mA 60% 516-1334-ND .60 348 2400 HLMP-3962 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 60 10mA 35° 516-1335-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3316 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 50 10mA 35° 516-1336-ND 36 2.04 13.20 HLMP-3416 
Green Tint 565nm 24V 30mA 70 10mA 24° 516-1337-ND .36 2.04 1320 HLMP-3519 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 10 1mA 24° 516-1338-ND .60 348 2400 HLMP-D155 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60% 516-1339-ND 72 420 2925 HLMP-3600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60% 516-1340-ND 72 420 2925 HLMP-3601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60% 516-1341-М0 72 420 2925 HLMP-3650 
10 5mm Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13тА 609 516-1342-ND 72 420 2925 HLMP-3651 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60% 516-1343-ND 72 420 2925 HLMP-3680 
Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 240 20mA 24° 516-1344-ND 45 2.56 16.80 HLMP-D105 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 125 20mA 24% 516-1345-М0 .60 348 2400 HLMP-3750 
Yellow Water Clear 583nm 24V 20mA 140 20mA 24° 516-1346-ND .60 348 2400 HLMP-3850 
Green Water Clear 565nm 22V 30mA 265 20mA 24° 516-1347-ND .60 348 24.00 HLMP-3950 
Red Tint 645nm 1.8V 30mA 600 20mA 15* 516-1348-ND .60 348 2400 HLMP-C115 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 300 20mA 15* 516-1349-ND .60 3.48 2400 HLMP-C215 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 170 20mA 259 516-1350-ND .60 348 2400 HLMP-C223 
Orange Tint 600nm 1.9V 30mA 300 20mA 15* 516-1351-ND .60 348 2400 HLMP-C415 
Yellow Tint 583nm 24V 20mA 300 20mA 15* 516-1352-ND .60 348 2400 HLMP-C315 
Yellow Tint 583nm 24V 20mA 170 20mA 25° 516-1353-ND .60 348 2400 HLMP-C323 
Green Tint 568nm 22V 30mA 300 20mA 15* 516-1354-ND .60 3.48 2400 HLMP-C515 
Green Tint 568nm 22V 30mA 170 20mA 259 516-1355-ND .60 3.48 2400 HLMP-C523 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 1,900 min. 20тА 15% 516-1356-ND 1.83 8.40 63.00 HLMP-CM15-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 5,500 тіп. 20mA 15% 516-1357-ND 1.60 1035 178.75 HLMP-CM15-WO0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 1,900 тіп. 20тА 30° 516-1358-ND 1.62 1035 7875 HLMP-CM30-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 520 min. 20тА 30% 516-1359-ND 1.83 840 63.00 HLMP-CM30-M0000 
Blue Water Clear 470nm 3.5V 30mA 1,500 min. 20mA 15* 516-1360-ND 1.83 840 63.00 HLMP-CB15-R0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 880 min. 20тА 15% 516-1361-ND 1.83 8.40 63.00 HLMP-CB15-P0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 310 min. 20тА 30* 516-1362-ND 1.83 840 63.00 HLMP-CB30-K0000 
Blue Water Clear 470nm 3.8V 30mA 520 min. 20тА 30% 516-1363-ND 1.83 840 63.00 HLMP-CB30-M0000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 15* 516-1366-ND 76 448 3120 HLMP-ED16-TW000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 6,250 20mA 15* 516-1367-ND 83 495 3510 HLMP-EH16-UX000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 8,100 20mA 15* 516-1368-ND .80 476 33.15 HLMP-EL16-VY000 
T 5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1369-ND 83 495 3510 HLMP-ED25-TW000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 23% 516-1370-ND .80 476 3315 HLMP-EL25-SV000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 2,850 20mA 30% 516-1371-ND .80 476 33.15 HLMP-ED31-RU000 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30% 516-1372-ND .80 4.76 33.15 HLMP-ED31-SV000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 3,700 20mA 30% 516-1373-ND 83 495 3510 HLMP-EH31-SV000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30% 516-1374-ND .80 476 3315 HLMP-EL31-SV000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 11,550 20тА 6° 516-1375-ND .60 348 2400 HLMP-EG08-WZ000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 15,150 20тА 6° 516-1376-ND .65 3.77 26.00 HLMP-EG08-X1000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 19,500 20тА 6° 516-1377-ND .69 406 28.00 HLMP-EG08-Y2000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 8,700 20mA 6% 516-1378-ND .60 348 2400 HLMP-EL08-VY000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 3,050 20mA 15* 516-1379-ND .60 348 2400 HLMP-EG15-RU000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,832.5 20тА 23% 516-1380-ND 51 3.00 20.00 HLMP-EG24-PS000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,395 20mA 30% 516-1381-ND .60 348 2400 HLMP-EG30-NR000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 840 20mA 30% 516-1382-ND .60 348 2400 HLMP-EL30-LP000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 1,832.5 20тА 30% 516-1383-ND .65 3.77 26.00 HLMP-EL30-PS000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 6,000 20mA 8° 516-1384-ND 40 228 15.40 HLMP-C008-U0000 
Red Water Clear 635nm 1.9V 50mA 1,000 20mA 25° 516-1385-ND 40 2.28 1540 HLMP-C025-P0000 
Amber Water Clear 594nm 1.9V 50mA 3,000 20mA oF 516-1386-ND EU 2.28 1540 HLMP-C208-S0000 
Red Water Clear 650nm 1.9V 50mA 700 20mA 25° 516-1387-ND 40 2.28 1540 HLMP-C625-P0000 
White Water Clear ы 3.6V 30mA 4,850 20mA 15* 516-1468-ND 1.83 840 63.00 HLMP-CW15-TWO000 
White Water Clear — 3.6V 30mA 1,690 20mA 30% 516-1469-М0 1.33 840 63.00 HLMP-CW30-PS000 
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l Authorized Distributor Dim. in mm 
Fig. 19 Fig. 20 ig. Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 ig. Fig. 27 
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2——4 ў 3.2 
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* HSMC-S670-1.3 
HSMA-S670-1.3 
Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Agilent 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current mcd @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 239 516-1388-ND 83 495 3510 HLMP-ED27-TW000 
Amber Water Clear 594nm 245V 50mA 4,850 20mA 23% 516-1389-ND .80 476 3345 HLMP-EL27-TW000 
12 5mm Red Water Clear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1390-ND .80 4.76 3345 HLMP-ED33-SV000 
Amber Water Clear 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1391-ND .80 476 3345 HLMP-EL33-SV000 
White Water Clear — 3.6V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1392-ND 1.48 9.60 170.00 HLMP-CW16-R0000 
13 5mm HE Red Water Clear 650nm 1.8V 30mA 1,000 20тА 8% 516-1393-ND .60 348 24.00 HLMP-4101 
14 Mounting Clip and Ring, for T-1 3/4 (5mm) Патрв.......................................... Ə - m mm e emm mem entren 516-1394-ND — 1.25 10.00 HLMP-0103 
15 IIT ЕІШІПТЕГ ИПК ИИ ТИ ТТ ИТ 516-1395-ND — 225 1800 | HLMP-5029 
Red Diffused 655nm 1.6V 50mA 1.2 10тА 90° 516-1396-ND .60 348 2400 HLMP-6000 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 1.8 1тА 90° 516-1397-ND .65 377 26.00 HLMP-0150 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90* 516-1398-ND 51 3.00 2000 HLMP-6300 
HE Red Water Clear 635nm 1.8V 30mA 40 10mA 28° 516-1399-ND 51 3.00 2000 HLMP-6305 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 1 2mA 90° 516-1400-ND .60 348 2400 HLMP-7000 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1401-ND 90 520 38.00 HLMP-6620 
16 1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1402-ND 51 3.00 2000 HLMP-6400 
Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1403-ND 51 3.00 2000 HLMP-6405 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 0.6 2mA 90° 516-1404-ND .60 348 2400 HLMP-7019 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 7 10mA 90° 516-1405-ND 51 3.00 20.00 HLMP-6500 
Green Water Clear 565nm 24V 30mA 40 10mA 28° 516-1406-ND 51 3.00 2000 HLMP-6505 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 0.6 2mA 90° 516-1407-ND .60 348 2400 HLMP-7040 
Green Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1408-ND 90 5.20 38.00 HLMP-6820 
Peak Forward | Forward Luminous Intensity Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Agilent 
Fig. Description Color Lens Length Voltage | Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 | Size] Pricing | Part Мо. 
16 1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1410-ND 76 448 31.20 | — — HLMT-PLOO 
1.60mm Red/Orange Water Clear 621nm 2.0V 50mA 120 20mA 125% 516-1409-1-ND: 83 4.95 35.10 |1,500 | 275.40/M | HLMT-PH00-P0011 
É Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125% 516-1411-1-ND: .83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-PLOO-POW11 
17 Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 1,000 20mA 15* 516-1412-1-ND 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-QLO0-T0011 
1.80mm Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1413-1-ND: .60 3.48 24.00 |1,500 | 192.00/M | HLMP-6405-J0011 
Green Water Clear 565nm 24V 30mA 40 10mA 28° 516-1414-1-ND 60 348 24.00 | 1,500 | 192.00/M | HLMP-6505-L0011 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° | 516-1415-ND 100 625 4625 | — —  |HLMP-6620-F0010 
18 1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1416-ND 72 420 2925 | — — HLMP-6400-F0010 
Green Diffused 565nm 24V 30mA 7 10mA 90% 516-1417-ND 42 420 2925 | — — HLMP-6500-F0010 
Green Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1418-ND 1.00 625 4625 | — — HLMP-6820-F0010 
19 0603 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2V | 20тА 10/5 20тА 120° | 516-1419-1-ND: 45 256 16.80 |4,000|120.00/M| HSMF-C165 
Red Diffused 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170* 516-1420-1-ND 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/M | HSMH-C190 
Red Diffused 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170* 516-1421-1-М№0: 45 2.56 16.80 | 4,000 | 120.00/М| HSMC-C190 
НЕ Аеа Diffused 630nm 24V 20mA 10 20mA 170* 516-1422-1-ND 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/M | HSMS-C190 
20 0603 Amber Diffused 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170* 516-1423-1-ND 45 2.56 16.80 | 4,000) 120.00/M | HSMA-C190 
Yellow Diffused 589nm 24V 20mA 8 20mA 170* 516-1424-1-ND: .27 148 9.60 |4,000 | 64.00/М| HSMY-C190 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170% 516-1425-1-ND 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/М| HSMG-C190 
Віше Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170* 516-1426-1-ND 117 750 54.00 | 4,000 | 420.00/M | HSMB-C190 
Red Diffused 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170* 516-1427-1-ND: 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/M | HSMH-C170 
Red Diffused 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170* 516-1428-1-ND: 49 2.79 18.90 |4,000 | 135.00/M | HSMC-C170 
HE Red Diffused 630nm 24V 20mA 10 20mA 170* 516-1429-1-ND 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/M | HSMS-C170 
Red Diffused 630nm 1.9V 30mA 50 20mA 165% 516-1430-1-ND: 80 476 33.15 |4,000 | 246.50/M | Н5МС-5670 
Amber Diffused 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170* 516-1431-1-ND: (49 279 18.90 | 4,000 | 135.00/M | HSMA-C170 
21 0805 Amber Diffused 592nm 1.9V 30mA 65 20mA 165° 516-1432-1-ND .80 476 33.15 |4,000 | 246.50/M | Н5МА-5670 
Yellow Diffused 589nm 24V 20mA 8 20mA 170* 516-1433-1-ND 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/M | HSMY-C170 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170* 516-1434-1-ND 27 1.48 9.60 |4,000| 64.00/М| HSMG-C170 
Green Diffused 523nm 3.3V 20mA 120 20mA 170* 516-1435-1-ND 1.87 12.38 95.15 | 4,000 | 756.25/M | HSMM-C170 
Blue Diffused 469nm 34V 25mA 55 20mA 140* 516-1445-1-ND: 1.94 12.83 98.61 | 4,000 | 783.75/M | HSMR-C170 
Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170% 516-1437-1-ND 1.87 12.38 95.15 | 4,000 | 756.25/M | HSMN-C170 
Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170* 516-1438-1-ND: 117 7.50 54.00 | 4,000 | 420.00/M | HSMB-C170 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 17 20mA 170* 516-1439-1-ND: 31 1.75 11.25 |3,000| 80.00/М| HSMH-C150 
HE Red Diffused 630nm 24V 25mA 10 20mA 170* 516-1440-1-ND 31 1.75 11.25 |3,000| 80.00/M | HSMS-C150 
Orange Diffused 605nm 22ү 25тА 8 20тА 170° 516-1441-1-ND: 31 1.75 1125 |3,000| 80.00/M | HSMD-C150 
Yellow Diffused 589nm 24V 25mA 8 20mA 170* 516-1442-1-ND 31 1.75 1125 |3,000| 80.00/M | HSMY-C150 
22 1206 Green Diffused 570nm 22V 25mA 15 20mA 170* 516-1443-1-ND: 31 1.75 11.25 |3,000 | 80.00/М| HSMG-C150 
Green Diffused 520nm 3.4V 25mA 145 20mA 140° 516-1444-1-ND 1.94 12.83 98.61 | 3,000 | 798.00/M | HSMQ-C150 
Blue Diffused 469nm 34V 25mA 55 20mA 140* 516-1436-1-ND 1.94 12.83 98.61 | 3,000 | 798.00/М | HSMR-C150 
Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170* 516-1446-1-ND 1.87 12.38 9515 | 3,000 | 770.00/M | HSMN-C150 
Blue Diffused 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170* 516-1447-1-ND 117 7.50 54.00 | 3,000 | 427.50/М | HSMB-C150 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 19 20тА 130° | 516-1448-1-ND: 31 175 1125 |3,000| 80.00/М| HSMH-C110 
НЕ Red Diffused 630nm 24V 25mA 11 20mA 130* 516-1449-1-ND: 31 1.75 11.25 |3,000| 80.00/M | HSMS-C110 
23 1206 R/A Amber Water Clear 595nm 1.9V 30mA 95 20mA 130* 516-1450-1-ND: 51 3.00 20.00 |3,000 | 150.00/M | HSMA-C110 
Yellow Diffused 589nm 24V 25mA 9 20mA 130* 516-1451-1-ND: 31 1.75 11.25 |3,000| 80.00/M | HSMY-C110 
Green Diffused 570nm 2.2V 25mA 16 20mA 130* 516-1452-1-М№0: 31 175 11.25 |3,000 | 80.00/М| HSMG-C110 
24 1208 R/A HE Red Water Clear 639nm 1.9V 25mA 5 20mA 155° 516-1453-1-ND 51 3.00 20.00 | 3,000 | 150.00/M | HSMS-C660 
Green Water Clear 570nm 2.2V 25mA 9 20mA 155* 516-1454-1-ND 51 300 20.00 | 3,000 | 150.00/М| HSMG-C660 
25 1210 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2V | 25mA 10/15 20mA 170° 516-1456-1-ND: 45 2.56 16.80 | 3,000 | 124.00/M | HSMF-C155 
Yellow/Green Diffused 589/570nm | 2.1/2.2V | 25mA 8/15 20mA 170* 516-1457-1-ND: 45 256 16.80 | 3,000 | 124.00/M | HSMF-C156 
Red Water Clear 639nm 22ү 30mA 400 20mA 120* 516-1459-1-ND- 63 3.63 25.00 | 2,000) 191.25/M | HSMZ-A100-R00J1 
Amber Water Clear 594nm 22ү 30mA 270 20mA 120* 516-1460-1-ND: .60 3.48 24.00 |2,000 | 186.00/M | HSMU-A100-R00J1 
26 | Rect. 3.20mm x 2.80mm Yellow/Green Water Clear 565nm 22ү 30mA 18 20mA 120* 516-1462-1-ND 27 1.43 9.12 |2,000| 64.60/М| HSMG-A100-J02J1 
Green Water Clear 523nm 34V 30mA 350 20mA 120* 516-1463-1-ND: 1.29 7.94 59.58 |2,000 | 479.95/M | HSMM-A100-S00J1 
Blue Water Clear 468nm 34V 30mA 70 20mA 120* 516-1464-1-ND: 1.08 6.75 49.95 |2,000|391.50/M| HSMN-A100-P00J1 
Red Water Clear 637nm 1.9V 25mA 75 20mA 170* 516-1465-1-ND 151 3.00 20.00 |3,000 | 150.00/М | HSMC-C265 
27 | Rect. 3.40mm x 1.25mm Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 75 20mA 170* 516-1466-1-ND: 51 3.00 20.00 |3,000 | 150.00/M | HSMA-C265 
Green Water Clear 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170* 516-1467-1-ND 40 228 1540 |3,000 | 108.50/М| HSMG-C265 
For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — 0402 (1005) Leadless 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. It makes super brightness, has a wide viewing angle and is suitable for 
compact and multi-function equipment. 


Fig. 3 — 0603 (1608) Leadless-TSS Type 
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Fig. 2 — 0603 (1608) Leadless-SS Type 
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Fig. 4 — J-Lead-S Type 
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Fig. 5 — Gull Wing-S Type 
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Features: * Compact and thin package * Super bright and high reliability * Surface mount technology available * Wide product range Cleaning: * Avoid using 
organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone come in contact with the surface of the LED. 


Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)|(mA)|(V)| (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) ÀP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF ҮН) Торг Typ. | Min. IF | Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
1 | High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 40 | 15 | 3| -30-85 | 42 22 | 10 | 172 | 2.5 | 655 | P592CT-ND 75 89 63 | = — — | LNJ219R9ARA 
0603 (1608) Leadless Height-0.4mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 40 | 15 | 3| -30-85 | 67 22 | 10 | 172 | 2.5 | 655 | P11461CT-ND 38 34 .31 | P11461TR-ND 5,000 | 113.00/М | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP | 40 | 15 | 3| -30-85 1 05 | 10 | 1.93 | 26 | 630 | P11462CT-ND 35 32 .29 | P11462TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ814R8DRA 
2А | Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 40 | 15 | 3| -30-85 1 05 | 10 | 1.93 | 26 |610 | P11463CT-ND 35 32 .29 | P11463TR-ND 5,000 | 104.00/М | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsp | 40 | 15 | 3| -30-85 | 1.5 06 | 10 2 2.6 |590 | P11464CT-ND 35 32 29 | P11464TR-ND 5,000 | 104.00/М | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 40 | 15 | 4| -30-85 5 18 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11465CT-ND 32 29 26 | P11465TR-ND 5,000| 95.00/М | LNJ314G8TRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4| -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11466CT-ND 56 53 48 | P11466TR-ND 5,000 | 208.00/М | LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4| -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11467CT-ND 56 53 48 | P11467TR-ND 5,000 | 208.00/М | LNJ814R83RA 
2A Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4] -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620 | P11468CT-ND 56 53 .48 | P11468TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4| -30-85 | 21 87 | 10 | 1.95 | 25 | 615 | P11469CT-ND 56 53 .48 | P11469TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4| -30-85 | 26 14 10 24 | 25 | 595 | P11470CT-ND 56 53 .48 | P11470TR-ND 5,000 | 208.00/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4| -30-85 | 12 64 | 10 | 203 | 25 |575 |P11471CT-ND .56 53 48 | P11471TR-ND 5,000 | 208.00/М | LNJ314G83RA 
0603 (1608) Leadless Height-0.55mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3| -30-85 | 67 22 | 10 | 172 | 2.5 |655 | P11133CT-ND 33 31 28 | P11133TR-ND 5,000 | 104.00/М | LNJ212R8ARA 
Orange Orange Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3| -30-85 1 04 | 10 | 1.93 | 26 | 630 | P11594CT-ND 32 29 26 | P11594TR-ND 5,000 | 95.00/М | LNJ812R8DRA 
з | Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3| -30-85 1 05 | 10 | 1.93 26 |610 | P11472CT-ND 32 29 .26 | P11472TR-ND 5,000 | 95.00/М | LNJ812K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4| -30-85 | 15 0.6 5 2 2.6 | 590 | P11135CT-ND 33 331 28 | P11135TR-ND 5,000 | 95.00/М | LNJ412K8YRA 
Yellow Green Green Diffused Gap 50 | 20 | 4| -30-85 5 18 5 2.03 | 2.6 | 565 | P11134CT-ND 33 31 28 | P11134TR-ND 5,000 | 86.00/М | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Green Diffused Gap 30 | 10 | 4| -30-85 3 18 | 10 19 | 24 | 565 | P11473CT-ND 29 26 — 24 | P11473TR-ND 5,000| 86.00/М | LNJ312G8LRA 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 25 | 645 | P11475CT-ND 52 49 44 | P11475TR-ND 5,000 | 190.00/М | LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11476CT-ND 52 49 44 | P11476TR-ND 5,000 | 190.00/М | LNJ812R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 30 16 10 | 195 | 25 | 620 | P11477CT-ND 52 49 44 | P11477TR-ND 5,000 | 190.00/М | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 21 7 10 | 1.95 | 25 | 615 | P11478CT-ND 52 49 .44 | P11478TR-ND 5,000 | 190.00/М | LNJ812K87RA 
3 Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 -30-85 | 26 14 10 24 | 2.5 | 595 | P11479CT-ND 52 49 44 | P11479TR-ND 5,000 | 190.00/М | LNJ412K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 12 64 | 20 | 203 | 25 |575 | P11480CT-ND 52 49 44 | P11480TR-ND 5,000 | 190.00/М | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 5| 25-85 | 34 103 | 5 3 3.7 | 525 | P11481CT-ND 415 3.90 3.64 | P11481TR-ND 5,000 | 1724.00/М | LNJ612W8WRA 
Blue. White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -25-85 | 85 32 5 32 | 37 | 470 | P11482CT-ND 415 3.90 3.64 | P11482TR-ND 2,000 | 1724.00/М | LNJ912W8BRA 
White. White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -30-85 | 76 47 10 32 | 37 | — |P12023CT-ND 4.91 458 4.15 | P12023TR-ND 5,000 | 1809.00/M | LNJO12X8BRA 
0603 (1608) Leadless Height-0.8mm 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3| -30-85 | 67 22 | 10 | 172 | 2.5 | 660 | P524CT-ND 33 31 .28 | P524TR-ND 4,000 | 114.00/М | LNJ208R8ARA 
Orange Orange Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3| -30-85 | 14 04 5 18 | 24 | 630 | P523CT-ND* 33 31 .28 | P523TR-ND* 4,000 | 104.00/М | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3| -30-85 1 04 | 10 | 1.93 | 26 |610 | P11132CT-ND 33 31 .28 | P11132TR-ND 4,000 | 104.00/М | LNJ808K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4| -30-85 | 15 06 | 10 2 2.6 |590 | P11129CT-ND 33 31 .28 | P11129TR-ND 4,000 | 104.00/М | LNJ408K8YRA 
2B Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4| -30-85 | 0.9 04 5 19 | 24 |590 | P522CT-ND* 33 31  .28 | P522TR-ND* 4,000 | 104.00/М | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4| -30-85 5 18 | 10 | 2.03 | 2.6 |565 | P525CT-ND 33 31 .28 | P525TR-ND 4,000 | 95.00/М | LNJ308G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4] -30-85 | 21 0.7 5 19 | 24 |565 | P521CT-ND* 33 131 28 | P521TR-ND* 4,000 | 95.00/М | LNJ308G8LRA 
Pure Green Green Diffused баР 50 | 20 | 4| -25-85 | 07 | 025 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11485CT-ND 35 32 29 | P11485TR-ND 4,000 | 114.00/М | LNJ308G8PRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11486CT-ND 52 49 44 | P11486TR-ND 4,000 | 209.00/М | LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11487CT-ND 52 49 44 | P11487TR-ND 4,000 | 209.00/М | LNJ808R83RA 
2B Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4| -25-85 | 6.5 25 | 10 19 | 23 |620 |P11131CT-ND 53 49 45 | P11131TR-ND 4,000 | 209.00/М | LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25-85 | 21 7 10 | 1.95 | 25 | 615 | P11488CT-ND 52 49 44 | P11488TR-ND 4,000 | 209.00/М | LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25-85 | 10.5 4 10 2 2.3 | 595 | P11130CT-ND 53 49 45 | P11130TR-ND 4,000 | 209.00/М | LNJ408K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4| -25-85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 25 |575 | P11489CT-ND ‚52 49 44 | P11489TR-ND 4,000 | 209.00/М | LNJ308G83RA 
0805 (2012) J- Lead S-J Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 04 | 0.15 | 10 | 2.03 | 26 |700 | P11490CT-ND 33 30 27 | P11490TR-ND 6,000 | 99.00/М |LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25-85 5 17 | 10 | 172 | 25 |660 | P11136CT-ND 33 31 28 | P11136TR-ND 6,000 | 113.00/М | LNJ206R5ARA 
4| Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 -25-85 | 08 03 | 10 | 1.93 | 26 |610 | P11491CT-ND 35 32 29 | P11491TR-ND 6,000 | 104.00/М | LNJ806K5SRX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-85 1 04 | 10 2 2.6 |590 | P11492CT-ND 35 32 29 | P11492TR-ND 6,000 | 104.00/M | LNJ406K5YRX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25-85 | 26 09 | 10 | 203 | 26 |565 | P11137CT-ND 33 31 28 | P11137TR-ND 6,000 | 99.00/M | LNJ306G5URA 
Pure Green Green Diffused баР 60 | 20 | 4 | -25-85 | 0.65 | 025 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11493CT-ND 38 34  .31 | P11493TR-ND 6,000| 113.00/М | LNJ306G5PRX 
Ultra Bright InGaAIP LED 
4 Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25-85 5 2 10 19 | 23 | 620 | P11494CT-ND 56 53 .48 | P11494TR-ND 6,000 | 208.00/M | LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 -25-85 | 8.5 35 | 10 2 23 |595 | P11495CT-ND .56 53 .48 | P11495TR-ND 6,000 | 208.00/М | LNJ406K54RX 
0805 (2012) J- Lead S-J Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 | 04 | 0.15 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700 | P11496CT-ND 33 30 27 | P11496TR-ND 3,000 | 108.00/М | LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -25-85 5 ta 5 1.72 | 25 | 660 | P11497CT-ND .38 34 .31 | P11497TR-ND 3,000 | 124.00/М | LNJ206R5AUX 
4| SoftOrange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 -25-85 | 08 03 | 10 | 1.93 26 |610 | P11498CT-ND 35 32 29 | P11498TR-ND 3,000 | 114.00/М | LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-85 1 04 | 10 2 2.6 |590 | P11499CT-ND 35 32 29 | P11499TR-ND 3,000 | 114.00/M | LNJ406K5YUX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25-85 | 35 135 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11500CT-ND 33 30 27 | P11500TR-ND 3,000 | 108.00/М | LNJ306G5UUX 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 0.65 | 025 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11501CT-ND .38 34  .31 | P11501TR-ND 3,000 | 124.00/М | LNJ306G5PUX 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 -25-85 5 2 10 19 | 23 | 620 | P11502CT-ND 56 53 .48 | P11502TR-ND 3,000 | 229.00/M | LNJ806R58UX 
4 Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 -25-85 | 8.5 35 | 10 2 2.3 | 595 | P11503CT-ND 56 53 .48 | P11503TR-ND 3,000 | 229.00/M | LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -25-85 | 5.5 2 5 3.2 | 37 | 470 | P11504CT-ND 415 3.90 3.64 | P11504TR-ND 3,000 | 1895.00/М | LNJ906W5BUX 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 04 | 0.15 | 10 | 2.03 | 26 | 700 | P490CT-ND — 231 28 | PA90TR-ND 6,000 | 99.00/M | LN1271RTR 
5 | Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3| -25-85 5 17 | 10 | 172 | 25 | 660 | P493CT-ND — 41 37 | PA93TR-ND 6,000 | 113.00/M | LN1271RALTR 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3| -30-85 1 04 5 18 | 24 | 630 | P518CT-ND 33 131 28 | P518TR-ND 6,000 | 119.00/М | LN1871SRTR 
ж Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. T Thru-Board type (Continued) 
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Panasonic surtace Mount LEDs (Cont) 
Fig. 6 — 1206 (3216) LeadlessType 


Fig. 9 — Gull Wing-GW Type 


* 


ге БУ гг 


1. Anode 
2. Cathode 


2 ———& 0—1 


1. Anode 
2. Cathode 
P11511TR-ND 
P11544TR-ND 
(Reversed Polarity) 


Fig. 7 — 1206 (3216) Leadless 


Type, 30% Dome Lens 


Fig. 8 — Leadless-Side View 
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Fig. 10 — J-Lead-S Type 
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Lighting Process [(mW)| (mA)| (V)) (°С) | (med) | (med) | (mA) VF(V) ÀP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF | VR. Торг Typ. | Min. IF | Typ. | Max. | Тур.| Part No. 1 10 100 | Part No. Size Pricing Part No. 
T Type 2mm pitch Taping 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 0.8 03 | 10 | 1.93 | 26 |610 | P492CT-ND — 31 29 | P492TR-ND 6,000 | 104.00/М | LN1871Y5TR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-85 1 04 | 10 2 2.6 | 590 | P11125CT-ND 36 .33 30 | P11125TR-ND 6,000 | 104.00/М | LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4 | -30-85 1 04 5 19 | 24 |590| P517CT-ND* 33 .31 28 | P517TR-ND* 6,000 | 119.00/М | LN1471SYTR 
5 | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 09 | 10 | 203 | 2.6 |565 | P491CT-ND — 231 28 | P491TR-ND 6,000| 99.00/М | LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4| -30-85 2 0.7 5 19 | 24 | 565 | P516CT-ND* 33 Зі — 28 | P516TR-ND* 6,000 | 113.00/М | LN1371SGTR 
grign aright. Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P494CT-ND — 33  .30 | P494TR-ND 6,000 | 103.00/M | LNJ306G5TRO2 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25-85 5 17 | 10 | 1.72 | 2.5 |660 | P11505CT-ND 38 34 .31 | P11505TR-ND 3,000 | 124.00/М | LN1271RALTRP 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3 | -30-85 1 04 5 18 | 24 |630  P11506CT-ND 37 133 .30 | P11506TR-ND 3,000 | 119.00/ | LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -25-85 | 0.8 03 | 10 | 1.93 | 2.6 |610 | P11507CT-ND 35 32 29 | P11507TR-ND 3,000 | 114.00/М | LN1871Y5TRP 
5 Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4| -30-85 1 04 5 19 | 24 |590  P11508CT-ND 35 132 29 | P11508TR-ND 3,000 | 114.00/М | LN1471SYTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25-85 | 26 09 | 10 | 203 | 2.6 |565 | P11509CT-ND 33 130 .27 | P11509TR-ND 3,000 | 108.00/М | LN1371GTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4| -25-85 2 0.7 5 19 | 24 | 565 | P11510CT-ND .35 325 28 | P11510TR-ND 3,000 | 113.00/M_| LN1371SGTRP 
у попадате Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25-85 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11595CT-ND 35 132 28 | P11595TR-ND 3,000 | 113.00/М | LNJ306G5TUWQ 
1206 (3216) Leadless with Flat Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30-85 7 23 | 10 | 1.72 | 2.5 |660 | P11141CT-ND 33 .31 28 | P11141TR-ND 3,000 | 138.00/М | LNJ211R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 1.8 0.7 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630) P11526CT-ND 39 136 .32 | P11526TR-ND 3,000 | 128.00/М | LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30-85 1 05 | 10 | 1.93 | 2.6 |610 | P11527CT-ND 39 136 .32 | P11527TR-ND 3,000 | 128.00/М | LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4] -30-85 | 22 | 075 | 10 2 2.6 | 590 | P11528CT-ND 39 136 .32 | P11528TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ411K8YRA 
6 | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 55 18 | 10 | 203 | 2.6 | 565 | P11529CT-ND 36 133 .30 | P11529TR-ND 3,000 | 118.00/М | LNJ311G8TRA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 07 | 025 | 10 | 2.03 | 2.6 |555 | P11531CT-ND 42 138 .35 | P11531TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ311G8PRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30-85 7 23 | 10 | 172 | 2.5 |660 | P541CT-NDt 33 31 28 | P541TR-NDT 3,000| 138.00/М | LNJ211R8ARU 
Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3] -30-85 | 1.8 0.7 | 10 | 1.93 | 2.6 |630 | P11540CT-NDT 39 136 .32 | P11540TR-NDT 3,000 | 128.00/M | LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4} -30-85 | 22 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590 | P11596CT-NDt 39 136 .32 | P11596TR-NDT 3,000 | 128.00/M | LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -30-85 | 5.5 18 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P540CT-NDf 33 131 28 | P540TR-NDt 3,000 | 118.00/М | LNJ311G8TRU 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11532CT-ND 63 59 .54 | P11532TR-ND 3,000| 256.00/М | LNJ211R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11533CT-ND 63 59 .54 | P11533TR-ND 3,000| 256.00/М | LNJ811R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -30-85 | 65 35 | 10 19 | 2.5 |620 | P11534CT-ND 63 59 .54 | P11534TR-ND 3,000| 256.00/М | LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 21 10 10 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11535CT-ND 63 59 .54 | P11535TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 17 9 10 2 2.5 | 595 | P11536CT-ND 63 59 .54 | P11536TR-ND 3,000 | 256.00/М | LNJ411K84RA 
6 | Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 2.5 |575 | P11537CT-ND 63 59 .54 | P11537TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 85 45 5 32 | 37 | 470 | P11539CT-ND 415 3.90 3.64 | P11539TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10| 5] -25-85 | 34 144 | 5 3 3.7 | 525 | P11538CT-ND 415 3.90 3.64 | P11538TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 17 9 10 2 25 | 595 | P11541CT-NDt 63 59 54 | P11541TR-NDT 3,000 | 256.00/М | LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 85 45 5 32 | 37 | 470 | P11543CT-NDT 415 3.90 3.64 | P11543TR-NDT 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25-85 | 34 14.4 | 5 3 3.7 | 525 | P11542CT-NDt 415 3.20 3.64 | P11542TR-NDT 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRU 
1206 (3216) Leadless with Micro Lens Type 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3| -30-85 | 105 4 10 | 172 | 25 | 660 | P11511CT-ND 42 138 .35 | P11511TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3 -30-85 | 21 14 10 | 1.93 | 2.6 | 630 | P11512CT-ND 39 136 .32 | P11512TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20 | 3| -30-85 | 15 0. 10 | 1.93 | 2.6 | 610 | P11513CT-ND 39 36 .32 | P11513TR-ND 3,000 | 128.00/М | LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4] -30-85 | 33 12 | 10 2 2.6 | 590 | P11514CT-ND 39 136 .32 | P11514TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ416Q8YRA 
6 Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 88 33 | 10 | 203 | 2.6 |565 | P11515CT-ND 36 133 .30 | P11515TR-ND 3,000 | 118.00/М | LNJ316C8TRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4| -30-85 1 04 | 10 | 2.03 | 2.6 |555 | P11517CT-ND 42 138 .35 | P11517TR-ND 3,000 | 138.00/М | LNJ316C8PRA 
Вей Clear Non Diffused] GaAlAs | 60 | 20 | 3| -30-85 | 105 4 10 | 172 | 2.5 | 660 | P11544CT-NDT 42 138 .35 | P11544TR-NDT 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3 -30-85 | 21 14 10 | 1.93 | 26 | 630 | P11545CT-NDT 39 436 .32 | P11545TR-NDT 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8DRU 
Amber Yellow Clear Non Diff}  GaAsP | 60 | 20 | 4| -30-85 | 33 12 | 10 2 2.6 | 590 | P11546CT-NDt 39 36 .32 | P11546TR-NDT 3,000 | 128.00/M | LNJ416Q8YRU 
Green Clear Non Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30-85 | 88 33 | 10 | 2.03 | 26 | 565 | P11547CT-NDt 36 133 .30 | P11547TR-NDT 3,000 | 118.00/М | LNJ316C8TRU 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED 
Red Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20| 4] -30-85 | 24 128 | 10 | 1.92 | 2.5 |645 | P11518CT-ND 63 59 54 | P11518TR-ND 3,000 | 256.00/М | LNJ216C82RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20| 4] -30-85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630 | P11519CT-ND 63 59 .54 | P11519TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20] 4| -30-85 | 98 52 | 10 19 | 25 |620  P11520CT-ND 63 59 .54 | P11520TR-ND 3,000 | 256.00/M | LNJ816C88RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) InGaAIP | 55 | 20| 4] -30-85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 |615 | P11521CT-ND 63 59 .54 | P11521TR-ND 3,000 | 256.00/М | LNJ816C87RA 
6 Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20| 4] -30-85 | 26 13.8 | 10 2 2.5 | 595 | P11522CT-ND 63 59 .54 | P11522TR-ND 3,000 | 256.00/М | LNJ416C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused} InGaAIP | 55 | 20| 4| -30-85 | 22 11 10 | 2.03 | 2.5 |575 | P11523CT-ND 63 59 .54 | P11523TR-ND 3,000 | 256.00/М | LNJ316C83RA 
Blue Clear Non Diffused GaN 40 | 10] 5] -25-85 |128 | 68 | 15 32 | 37 | 470 | P11525CT-ND 415 3.90 3.64 | P11525TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ916C8BRA 
Pure Green Clear Non Diffused GaN 40 | 10| 5] -25-85 | 51 27.2. | 5 3 3.7 | 525 | P11524CT-ND 415 390 3.64 | P11524TR-ND 3,000 | 1895.00/М | LNJ616C8WRA 
Yellow Green | Clear Non Diffused} InGaAIP | 55 | 20| 4| -30-85 | 22 11 10 | 2.03 | 25 | 575 | P11548CT-NDT .63 59 .54 | P11548TR-NDT 3,000 | 256.00/M | LNJ316C83RU 
1206 (3216) Leadless with Dome Lens Type (30 degree) 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20| 3 -30-85 | 32 17 10 | 172 | 2.5 | 660 | P596CT-ND 73 (67 .61 | P596TR-ND 2,000 | 231.00/М | LNJ218C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3| -30-85 9 45 | 20 | 193 | 2.6 | 630 | P11563CT-ND 50 47 АЗ | P11563TR-ND 2,000 | 202.00/М | LNJ818C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20| 3| -30-85 5 27 | 20 | 193 | 26 | 610 | P11564CT-ND .50 47 АЗ | P11564TR-ND 2,000 | 202.00/М | LNJ818C8SRA 
Yellow Green Clear баР 60 | 20| 4| -30-85 | 25 10 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P595CT-ND 73 67 .61 | P595TR-ND 2,000 | 231.00/М | LNJ318C8TRA 
7 Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20| 4| -30-85 7 37 | 20 2 2.6 | 590 | P11565CT-ND 50 47 43 | P11565TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ41808YRA 
Pure Green Clear Non Diffused баР 60 | 20| 4] -30-85 | 35 2 20 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11567CT-ND 52 49 .45 | P11567TR-ND 2,000 | 212.00/М | LNJ318C8PRA 
High Bright Red | Clear Non Diffused| GaAlAs | 60 | 20| 3| -30-85 | 32 17 20 | 1.72 | 2.5 | 660 | P11576CT-ND 52 49 .45 | P11576TR-ND 2,000 | 212.00/М | LNJ218C8ARU 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20| 3 | -30-85 5 27 | 10 | 1.03 | 2.6 [610] P11577CT-ND 50 47 43 | P11577TR-ND 2,000 | 202.00/М | LNJ818C8SRU 
Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20] 4| -30-85 7 37 | 20 2 2.6 | 590 | P11578CT-ND 50 47 43 | P11578TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRU 
Uitra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 75 40 20 | 192 | 25 | 645 | P11568CT-ND 1.00 894 85 | P11568TR-ND 2,000 | 404.00/М | LNJ218C82RA 
Orange Non Diffused InGaAIP | 55 | 20) 4] -30-85 | 160 85 20 | 2.03 | 2.5 |630| P11569CT-ND 1.00 94 .85 | P11569TR-ND 2,000 | 404.00/М | LNJ818C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30-85 | 33 176 | 20 19 | 2.5 | 620 | P11570CT-ND 1.00 894 .85 | P11570TR-ND 2,000 | 404.00/М | LNJ818C88RA 
7 | SoftOrange Clear Моп Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 -30-85 | 100 56 20 | 1.95 25 |615| P11571CT-ND 1.00 994 .85 | P11571TR-ND 2,000 | 404.00/М | LNJ818C87RA 
Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 85 45 20 2 2.5 | 595 | P11572CT-ND 1.00 44.85 | P11572TR-ND 2,000 | 404.00/М | LNJ418C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused} InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 110 58 20 | 203] 25 | 575 | P11573CT-ND 1.00 894 85 | P11573TR-ND 2,000 | 404.00/М | LNJ318C83RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused| InGaAIP | 55 | 20 | 4| -30-85 | 110 58 10 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11579CT-NDT 1.00 94 85 | P11579TR-NDT 2,000 | 404.00/М | LNJ318C83RU 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t Thru-Board type (Continued) 
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Panasonic surface Mount LEDs (Cont.) 


Fig. 12 — Gull Wing-S Type (Bi-Color) 
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Fig. 13 — Gull Wing-GW Туре (Bi-Color) 
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Fig. 14 — Dome Lens (Bi-Color) 
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Fig. 15 — Side View (Bi-Color) 
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Fig. 18 — Tri-Color Leadless 
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0 Cut Таре 
Lighting Process |(mW)| (mA) (V)| (°C) | (med) | (mcd)| (mA) VF(V) AP | Digi-Key Prite Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF VR Торг Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ.| Part No. 1 10 100 Part Мо. Size Pricing Part No. 
Side Firing LED with Refractive Case 
Red Clear бар | 60 | 20| 4| 25-80 | 07 | 025 | 10 | 203 | 26 | 700) PITI38CT-ND 40 — 37 34 | P111381R-ND 3,000] 163.00/M | LNJ210C6RRA 
High Bright Red Clear GaAs | 60 | 20 | 3| 25-80 | 8 | 26 | 10 | 172 | 25 | 660| P11139CT-ND 40 37 34 | P11139TR-ND 3,000 | 182.00/M | LNJ210C6ARA 
Orange Red Clear GaAsP | 60 | 20] 3| -25-80 | 25 | 08 | 10 | 193 | 26 | 630 | P519CT-ND 30 26 33 | P519TR-ND 3000] 172.00/M | LNJ810L6DRA 
Soft Orange | Red Clear Non Diff.| GaAsP | 60 | 20| 3| -25-85 | 18 | 075 | 10 | 193 | 26 | 610| Р11580СТ-МО 53 48 43 | P11580TR-ND 3000] 17200/M | LNJB10L6SRA 
8 Amber Yellow Clear | GaAsP | 60 | 20 4| -25-80 | 25 | 08 | 10 | 2 | 26 |590|PIT140CT-ND 40 37 34 | P11140TR-ND 3,000) 17200/M | LNJA1006YRA 
Yellow Green Clear GaP | 60 | 20] 4| 25-80 | 8 3 | 10 | 203 26 | 565 | PS20CT-ND 39 36 33 | P520TR-ND 3,000 | 163.00/M | LNJ310M6URA 
Green Clear Non Diffused | бар | 60 | 20] 4| 25-85 | 32 | 17 | 10 | 24 | 26 | 560| P11581CT-ND 50 45 М | — - — | LNJ310C64RA 
Риге Green | Clear Non Diffused| бар | 60 | 20] 4| -25-85 | 11 | 06 | 10 | 203 | 26 | 555 | P11582CT-ND 56 50 45 | P11582TR-ND 3,000| 182.00/M | LNJ310CGPRA 
White White Diffused вам | 120| 30| 5| -25-80 | 260 | 180 | 10 | за | 39 | — | P12024CT-ND 577 539 488 | P12024TR-ND 3,000 | 2340.00/M | LNJO10XGFRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused | ІпбаАР| 55 | 20 | 4| -25-85 | 28 | 12 | 10 | 192] 25 | 645 | PTT583CT-ND 72 68 62 | P11583TR-ND 3000] 29300/M | LNJ210C62RA 
Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20] 4| -25-85 | 48 | 25 | 10 | 203 | 25 | 630] P11584CT-ND 72 68 62 | P11584TR-ND 3,000 | 293.00/М | LNJ810C63RA 
8 Orange Clear Non Diffused | InGaAIP | 55 | 20] 4| -25-85 | 45 | 24 | 10 | 195 | 25 | 620 | P11585CT-ND 72 68 62 | P11585TR-ND 3000) 293.00/M | LNJ810CG8RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4| -25-80 | 30 | 12 | 10 | 195 | 25 | 615 | Р11586СТ-МО 72 68 62 | P11586TR-ND 3.000 | 293.00/M | LNJ810C67RA 
Amber Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 | 20] 4| -25-80 [225 | 85 | 10 | 2 | 25 | 595 | P11587CT-ND 72 68 62 | P11587TR-ND 3,000 | 293.00/М | LNJ410C64RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused | InGaAIP | 50 | 20| 4| -25-80 | 15 | 77 | 10 | 2 | 25 | 575] P11588CT-ND 72 68 62 | P11588TR-ND 3.000 | 29300/М | LNJ310C63RA 
Gull Wing GW Туре with Refractive Case 
Red Clear GaP | 60 | 20| 4| 25-80 | 14 | 05 | 15 | 22 | 2.8 | 700] P503CT-ND 38 31 28 | P503TR-ND 2000] 128.00/M | LN1261CTR 
High Bright Red Clear GaAs | 50 | 20 | 3| 25-80 | 12 | 5 | 20 | 18 | 26 |660 | P513CT-ND 4 41 37 | P513TR-ND 2000] 148.00/M | LN1261CALTR 
Orange Clear GaAsP | 60 | 20] 3| -25-80 | 5 | 19 | 20 | 21 | 28 | 630 | PBOSCT-ND 33 21 28 | P505TR-ND 2000] 138.00/M |LN1861CTR 
9 Amber Clear GaAsP | 60 | 20] 4] -25-80 | 45 | 16 | 20 | 22 | 28 |590 | Р512СТ-МО 34 зі 29 | P512TR-ND 2000] 138.00/M | LN1461CTR 
Yellow Green Clear GaP | 60 20] 4| 25-80 | 75 | 28 | 20 | 22 | 28 | 565 | PBO4CT-ND 33 зі 28 | P504TR-ND 2000] 128.00/M | LN1361CTR 
Vn aright; Clear GP | 60 | 20| 4| -25-80 | 15 | 8 | 20 | 22 | 28 |565 | P514CT-ND 38 35 32 | P514TR-ND 2000] 128.00/M | LNJ361C3URO1 
Ultra Bright InGaAIP LED 
3 Amber Clear бадї 50 | 20 | 4| 25-80 | 18 | 65 | 10 | 2 | 23 [595 |P11128CT-ND 58 53 49 | PITIZSTR-ND 20001 276.00/M | LNJ461C34RA 
1206 (3216) J- Lead J Type with Refractive Case 
Red Clear GaAsP | 45 | 15 | 4| -25-80 | 12 | 045 | 10 | 2.1 | 2.8 | 700 | P500CT-ND 33 31 28 | P500TR-ND 3000] 128 00/М | LN1251CTR 
High Bright Red Clear GaAs | 45 | 15 | 3| -25-80 | 9 | 33 | 10 | 175 | 26 | 660 Р11126СТ-МО да 41 38 | P11126TR-ND 3000] 148.00/M | LN1251CALTR 
10] Orange Clear GaAsP | 45 | 15 | 3| -25-80 | 35 | 13 | 10 | O05 | 28 | 630 | P502CT-ND 33 21 28 | P502TR-ND 3000] 138.00/M |LN1851CTR 
Amber Clear GaAsP | 45 | 15 | 4| -25-80 | 22 | 08 | 10 | 21 | 28 |590|P511CT-ND 33 31 28 | P511TR-ND 3,000 | 138.00/M | LN1451CTR 
Yellow Green Clear GaP | 45 | 15 | 4| 25-80 | 5 | 19 | 10 | 21 | 28 | 565 | P501CT-ND 33 31 28 | P501TR-ND 3.000 | 128.00/M | LN1351CTR 
Ultra Bright GaN LED 
m Blue Clear GN | 40 | 10] 5| 25-80 | 9 3 | 5 | 32 | 37 | 470 | PHT27CT-ND 383 351 319 | PTTT27TR-ND 3,000 | 1895.00/M | LNJ951C4BRA 
Pure Green Clear GN | 40 | 10| 5| -25-80 | 60 | 32 | 5 | зо | 37 | 525| PG28CT-ND 383 351 319 | P628TR-ND 3,000 | 1895 00/М | LNJ651C4WRA 
Leadless TSS- Type Bi-Color 
Yellow Green | White Diffused GaP | 60 | 20] 4| -30-85 | 5 | 18 | 10 | 203 | 26 | 565 
" ыш wt Die case а 2 з 314% i i i 19 26 s P11142CT-ND 80 — 74 47 | P11142TR-ND 5,000) 170.00/M | LNJ115W8ARA 
High Bright Red | White Diffused | GaAlAs | 50 | 20] 3| -30-85 | 67 | 22 | 10 | 172 | 25 | 655 | P! 149CT-ND 80 .4 687 | PITIASTR-ND 5,000| 188.00/М | LNJ115W8PRA 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED Combination 
И И Н К НЕ ЕЕЕ 5m 111 102 эз | P11144TR-ND — | 5000| 448.007 | LNJ115W88RA 
ЕЛЕСІ КЕННЕ БАКА ЧЕ ИДЕЯ "чөл 122 144 1.03 | PMSSITR-ND — | 5,000) 44800/М | LNJ115W89RA 
Риге бгееп White Diffused GaN 40 | 10] 5] -30-85 34 12.9 5 3 37 |525 
11| wighBright Red | White Dittused | Gamas | 55 | 20| 3| 30-85 | 67 | 28 | 10 | 132 25 | 655] а” 562 527 492 | P11590TR-ND 5,000 | 2331.00/М | LNJ115W86RA 
Blue White Diffused GN | 40 | 10] 51-30-85 | 85 | 4 | 5 | 32 | 37 | 470 
High Bright Red | White Diffused | GaAlAs 55 | 20] 3| 30-89 | 67 | 28 | 10 | 422 25 |65] Р'158901-90 562 527 492 | P11589TR-ND 5,000 | 2331.00/M | LNJ115W8HRA 
ШЕ Whio Diffused. бан ао) ло. Бро а аша а КА КАЕ nearer 578 5.31 483 | Р11145ТВ-МО 5,000 | 2331.00/M | LNJ115WBVRA 
S-GW Gull Wing Type Bi-Color 
ШТ Bratt White Diffused GP | 60 | 20] 4| -25-85 | 5 3 | 10 | 203 | 26 | 565 
К а White Diffused | GaAs | 60 | 20] 3| | & | 17 | 10  172| 25 | 660 гә: 75 69 63 | P526TR-ND 3000| 237.00/М | LNJ107WSPRW 
b WP D | сасе] co НЕ з | oa | io | 193] 26 | о san: 75 69 63 | P515TR-ND 3000] 217.00/M | LNJ107W5ARA1 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Green Clear GaP 45 | 15 | 4] -25-80 4 15 10 2.05 | 2.8 | 565 
в s le: cep | 45 | 18 3| 25230 | 1a | oes | 10 | 2 | 28 | ss ча» 25 69 63 | P507TR-ND 1,000| 256.00 | LN2162C13TR 
E lent бадар | 45 | 15 3 295 | 25 | T2 | 10 | 2451 28 555 ШШ ОГ 80 ла 67 | P11147TR-ND 1,000| 256.00 | LN2162C68TR 
Dome Lens Leadless Bi-Color LED 
Yellow/Green | White Diffused GaP | 60 | 20] 4| -30-85 | 10 | 5 | 10 | 203] 2.6 | 565 
14 High Bright Red | White Diffused | InGaAIP| 55 | 20] 4| -30-85 | 13.4 | 7 | 10 | 192 | 25 | 645] P594CT-ND 85 — 79 72 | P594TR-ND 2,500 | 378.00/М | LNJT21W84RA 
Side View Smaller Size Leadless Bi-Color LED 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 | 20] 4] -30-85 5 1.8 10 2.03 | 2.6 | 565 
15 High Bright Red | White Diffused | GaAlAs| 50 | 20| 3| -30-85 | 4 | 15 | 10 | 172| 25 | 655, P593C1-ND 85 — 79 272 | PS9STR-ND 4,000 | 378.00/М | LNJT23W8PRZ 
Tri-Color Leadless LED Ultra Bright LED Combination 
Blue White Diffused | InGaN | 40 | 10] 5| -30-85 | 85 | 32 | 5 | 32 | 37 |470 
16| Pure Green White Diffused | InGaN | 40 | 10 | 5| -30-85 | 34 | 103 | 5 | 3 | 37 |525| P11146CT-ND 1112 1020 927 | P11146TR-ND 2,000 | 4533.00/М | LNJ717W80RA 
Soft Orange | White Diffused | InGaAIP | 55 | 20] 4| -30-85 | 23 | 7 | 10 | 195] 25 615 
Blue White Diffused GaN | 65 | 15] 4| -30-85 | 35 | 10 | 5 | 31 | 37 | 470 
17| Pure Green White Diffused GN | 65 | 15] 4] -30-85 | 85 | 50 | 5 | 31 | 37 |525 P11592CT-ND 1047 9.82 946 | P11592TR-ND 2,000 | 4776.00/M | LNJT17W83RAS 
Orange White Diffused | InGaAIP| 70 | 20] 4| -30-85 | 45 | 15 | 10 | 2 | 25 630 
Blue White Diffused GaN | 65 | 15] 4| -30-85 | 30 | 18 | 5 | 31 | 37 | 470 
18| Pure Green White Diffused GN | 65 | 15] 4] -30-85 | 85 | 50 | 5 | 31 | 37 |525| P11593CT-ND 1047 9.82 946 | P11593TR-ND 2,000 | 4776.00/M | LNJ717W80RA1 
Soft Orange | WhiteDiffused | InGaAIP | 70 | 20 | 4| -30-85 | 45 | 20 | 10 | 195 | 25 615 
19| White Light | White Diffused GN | 27 | 7 | 5] -30-85 | 25 | 13 | 5 | 31 | 37 | — | P12022CT-ND 491 458 445 | P12022TR-ND 5,000 | 1809.00/M | LNJO26X8BRA 


* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. 


T Thru-Board type 


1678 (ros3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Size Process Pp IF VR lo Ар Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (mm) Color Technology (mW) | (mA) (V) (mcd) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 
01.8 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 2.8 8.6, 8.6 — P421-ND 3.64 58.50 227.69 LN247RP 
1 01.8 Green Diffused GaP 90 30 4 4.5 565 2.8 8.6,8.6 = P422-ND 4.20 67.50 258.84 LN347GP 
01.8 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 4.0 590 2.8 8.6,8.6 = P423-ND 4.76 76.50 292.39 LN447YP 
02.0 Red Diffused GaP 70 20 4 1.0 700 8.0 14, 15.5 2.54 P424-ND 2.15 34.51 119.83 LN222RP 
02.0 Green Diffused GaP 90 20 4 1.0 565 8.0 14, 15.5 2.54 P425-ND 2.24 36.00 143.79 LN322GP 
02.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.5 590 8.0 14, 15.5 2.54 P426-ND 2.75 44.23 146.20 LN422YP 
02.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND 3.50 6020 187.32 LN222RPH 
2 02.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND 3.50 60.20 187.32 LN322GPH 
02.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND 3.60 6192 192.66 LN422YPH 
02.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P612-ND 2.15 34.51 119.83 LN222RPX 
02.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P613-ND 2.24 3600 143.79 LN322GPX 
02.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 4.0 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P614-ND 2.75 44.28 146.20 LNG422YKY 
02.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 74 32.0, 33.5 2.54 P547-ND 3.50 6020 187.32 LN282RPX 
3 02.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 TW 32.0, 33.5 2.54 P548-ND 3.50 60.20 187.32 LN382GPX 
02.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.7 32.0, 33.5 2.54 P549-ND 3.50 60.20 214.07 LN482YPX 
02.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 77 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 3.50 60.20 214.07 LN882RPX 
02.8 Red Clear + GaP 70 25 4 0.6 700 5.5 15.5, 17.0 2.54 P376-ND 2.15 34.51 119.83 LN263CPP 
4 02.8 Green Clear GaP 90 30 4 0.8 565 5.5 15.5, 17.0 2.54 P377-ND 2.24 36.00 122.23 LN363GCPP 
02.8 Amber Clear GaAsP 90 30 4 0.8 590 5.5 15.5, 17.0 2.54 P378-ND 2.75 44.22 134.21 LNA463YCPP 
02.8 Orange Clear GaAsP 90 30 3 1.0 630 5.5 15.5, 17.0 2.54 P379-ND 2.75 44.22 134.21 LN863RCPP 
03.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND 2.80 45.02 136.62 LN277RPX 
5 03.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND 2.84 45.57 139.01 LN377GPX 
03.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND 3.18 51.07 155.79 LN877RPX 
03.0 Red Diffused GaP 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND 2.70 43.44 131.81 LN238RPH 
6 03.0 Green Diffused GaP 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND 2.84 45.57 139.01 LN338GPH 
03.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND 3.50 60.20 187.32 LN438YPH 
03.5 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 2.3 12.5, 12.5 2.54 P441-ND 3.08 49.50 186.94 LN25RP 
7 03.5 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 2.3 12.5, 12.5 2.54 P442-ND 3.92 63.00 191.73 LN35GP 
03.5 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 0.8 590 2.3 12.5, 12.5 2.54 P443-ND 3.92 63.00 191.73 LN45YP 
03.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 1.5 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 3.92 63.00 191.73 LN85RP. 
03.7 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.65 13.0,14.5 2.54 P428-ND 2.15 34.51 119.83 LN253RP 
8 03.7 Green Diffused GaP 90 30 4 3.0 565 8.65 13.0, 14.5 2.54 P429-ND 2.24 36.00 122.23 LN353GP 
03.7 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 8.65 13.0, 14.5 2.54 P430-ND 275 44.22 134.21 LN453YP 
04.4 Red Clear + GaP 70 25 4 2.0 700 5.0 14.5, 16.0 2.54 P431-ND 2.15 34.51 119.83 LN240CP 
9 04.4 Green Clear t GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P432-ND 2.24 36.00 124.62 LN340CP 
04.4 Orange/Pink Tint GaAsP 90 30 3 6.0 630 5.0 14.5, 16.0 2.54 P434-ND 2.75 44.28 167.77 LN840RCP 
04.4 Green Clear GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND 2.84 45.57 139.01 LN340GCP 
04.4 Amber Clear GaAsP 90 30 4 5.0 590 5.0 14.5, 16.0 2.54 P558-ND 3.50 60.20 187.32 LNA440YCP 
10 04.4 Red Diffused GaP 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND 2.80 45.02 136.62 LN240RPX 
04.4 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND 2.84 45.57 139.01 LN340GPX 
04.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 3.18 51.07 155.79 LN840RPX 
05.0 Red Clear t GaP 70 25 4 0.6 700 6.7 13.3, 14.8 2.54 P380-ND 2.15 34.51 119.83 LN264CP 
11 05.0 Green Clear GaP 90 30 4 2.0 565 6.7 13.3, 14.8 2.54 P381-ND 2.24 36.00 122.23 LN364GCP 
05.0 Amber Clear GaAsP 90 30 4 1.0 590 6.7 13.3, 14.8 2.54 P382-ND 2.75 44.22 134.21 LN464YCP 
05.0 Orange Clear GaAsP 90 30 3 1.0 630 6.7 13.3, 14.8 2.54 P383-ND 2.88 46.35 171.70 LN864RCP 
0 1.0х5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 13.0, 14.5 2.54 P315-ND* 215 3451 115.05 LN224RP 
0 1.0х5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 8.5 13.0,14.5 2.54 P316-ND* 2.24 3600 117.44 LN324GP 
12 | 0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0,14.5 2.54 P317-ND 2.75 44.23 129.42 LN424YP 
0 1.0х5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P615-ND 2.15 34.51 115.05 LN224RPXB 
D 1.0х5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P616-ND 2.24 36.00 117.44 LN324GPXB 
0 1.7x2.5 Red Clear t GaP 60 20 4 1.5 700 — 8.5 Typ. = P417-ND 2.80 45.00 150.99 LN01201C 
13 | 2 1.7x2.5 Green Clear t GaP 60 20 4 10.0 565 = 8.5 Typ. = P418-ND 3.08 49.50 150.99 LNO1301C 
0 1.7х2.5 Amber Clear 1 GaAsP 60 20 4 5.0 590 — 8.5 Typ. = P419-ND 3.36 54.00 162.97 LN01401C 
0 1.7x2.5 Orange Clear 1 GaAsP 60 20 4 8.0 630 == 8.5 Тур. — P420-ND 3.36 54.00 162.97 LN01801C 
1418 1.8х1.8 Red Diffused GaP 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 2.15 34.51 115.05 LN265RPH 
0 1.8x1.8 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 2.24 36.00 122.23 LN365GPH 
п 2.0х5.0 Red Diffused GaP 70 20 4 0.4 700 7.5 14.5, 16.0 2.54 P437-ND 2.15 34.51 115.05 LN242RP 
п 2.0х5.0 Green Diffused GaP 70 20 4 1.0 565 75 14.5, 16.0 2.54 P438-ND 2.24 36.00 117.44 LN342GP 
п 2.0х5.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.0 590 7.5 14.5, 16.0 2.54 P439-ND 2.75 44.23 129.42 LN442YP 
15 п 2.0х5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2:5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 3.14 50.54 129.42 LN842RP 
о 2.0х5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P617-ND 2.15 34.51 115.05 LN242RPX 
o 2.0х5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 7.5 26.5, 28.0 2.54 P618-ND 2.24 36.00 117.44 LN342GPX 
o 2.0х5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.5 26.5, 28.0 2.54 P619-ND 2.75 44.23 129.42 LNG442YKX 
0 2.0х5.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 26.5, 28.0 2.54 P620-ND 2.75 44.28 129.42 LN842RPX 
0 4.0х4.0 Red Diffused GaP 70 20 4 0.6 700 8.5 13.3, 14.8 2.54 P445-ND 2.15 34.51 115.05 LN252RP 
0 4.0х4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.5 13.3, 14.8 2.54 P446-ND 2.24 36.00 117.44 LN352GP 
16 о 4.0х4.0 Amber Diffused GaAsP 90 40 4 1.0 590 8.5 13.3, 14.8 2.54 P447-ND 2.75 44.23 129.42 LN452YP 
о 4.0х4.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P624-ND 2.15 34.51 115.05 LN252RPX 
о 4.0х4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P625-ND 2.24 3600 117.44 LN352GPX 
о 4.0х4.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.5 26.5, 28.0 2.54 P626-ND 2.75 44.23 129.42 LN452YPX 
А 4.0x4.5 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 5.5 15.0, 16.5 2.54 P318-ND* 2.15 34.51 115.05 LN212RP 
17 | А4.0х4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 5.5 15.0, 16.5 2.54 P319-ND* 2.24 36.00 117.44 LN312GP 
A 4.0x4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P627-ND 2.24 36.00 117.44 LNG312GKG 
0 5.0x5.0 Red Diffused GaP 70 30 4 2.0 700 9.0 13.6, 15.1 2.54 P448-ND 2.15 34.51 115.05 LN250RP 
0 5.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 545 9.0 13.6, 15.1 2.54 P449-ND 2.24 36.00 117.44 LN350GP 
ig | 2 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 13.6, 15.1 2.54 P450-ND 2.75 4423 129.42 LN450YP 
0 5.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 9.0 26.5, 28.0 2.54 P621-ND 2.15 34.51 115.05 LN250RPH 
0 5.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 9.0 26.5, 28.0 2.54 P622-ND 2.24 36.00 117.44 LN350GPH 
0 5.0х5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 26.5, 28.0 2.54 P623-ND 2.75 44.23 129.42 LN450YPH 
О 1.8x5.3 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 28.0, 29.5 2.54 P609-ND 2.15 34.51 115.05 LN217RPH 
19 | 0 1.8x5.3 Green Diffused GaP 90 30 4 1.5 565 8.0 28.0, 29.5 2.54 P610-ND 2.24 36.00 117.44 LN317GPH 
0 1.8х5.3 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 15 590 8.0 28.0, 29.5 2.54 P611-ND 2.15 34.51 115.05 LN417YPH 
* LED-KIT-ND Digi-Key? LED Kit 10 each of 18 popular LEDs (180 total pieces), remaining 14 part numbers shown on back cover .........sssssssssssssssss III HH] heme he ehe e enne $33.98 


T Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone: 218-681-6674 “ Fax: 218-681-3380 (тоз) 1679 


Panasonic 
LEDs — Level Meters 


Electro-Optical Characteristics (Та=25°С) Dimensions (mm) 
Package Color PD VR IF 10 ^p Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Elements | (Diffused) | (mW) (V) (mA) (med) (пт) Size Height Length Part No. 1 10 200 |Part No. 

2 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P516-ND 50 45 .39 | LN02202P 

2 Green 90 4 30 15 565 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P517-ND 66 .60 52 | 1М02302Р 

3 Red 70 4 25 06 700 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P519-ND 74 68 59 | LN03202P 

3 Green 90 4 30 15 565 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P520-ND 98 90 77 | LN03302P 

3 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P521-ND .98 :90 ./7 | LN03402P 

4 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P522-ND 91 83 171 | LN04202P 

4 Green 90 4 30 15 565 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P523-ND 1.81 1.20 1.03 | LN04302P 

1 5 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P525-ND 1.25 1.14 .98 | LN05202P 

5 Green 90 4 30 15 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P526-ND 1.64 149 1.28 | LN05302P 

5 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P527-ND 1.64 149 128 | LN05402P 

6 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P528-ND 1.50 1.37 1.18 | LN06202P 

6 Green 90 4 30 15 565 01.8x5.3 6.0 14.5,16.0 | P529-ND 1.95 1.78 1.53 | LN06302P 

6 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P530-ND 1.95 1.78 1.53 | LN06402P 

7 Red 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P531-ND 1.75 1.60 1.37 | LN07202P 

7 Green 90 4 30 15 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P532-ND 2.28 2.08 1.79 | LN07302P 

7 Amber 90 4 30 15 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P533-ND 2.45 2.23 1.92 | LN07402P 

2 — Red 70 4 25 0.4 700 01.75х7.0 7.65 К P397-ND 145 1.32 1.14 | LN05201P 

3 — Green 90 4 30 1.0 565 02.0 2.5 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 | LN10304P 
4 10 Green 60 5 20 1900 565 01.52х5.08 — 46 P10722-ND 6.28 5.71 4.91 | LNV310105A 
10 Red 60 3 20 1000 630 01.52х5.08 - 4.6 P10723-ND 6.28 5.71 4.91 | LNV810105A 


High Brightness LEDs 


[95 Max. 


1: Anode 
2: Cathode 


` 4564-4.0 


Fig. 2 — 1.75 х7.0 
Rectangular 


Fig. 4 — 10 Segment End to End Stackable 
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Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5тА) РО VR IF 10 N Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (V) (mA) (mcd) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 
T4 Red 6 70 3 30 50 665 03.0 5.0 15.0, 16.5 P403-ND 38 35 31 LN28RALUS 
1 T-1 Red (White) 14 70 3 30 50 665 93.0 5.0 15.0, 16.5 P404-ND .38 35 31 LN28WALUS 
Т-1 Red 20 70 3 30 85 665 03.0 5.0 15.0, 16.5 P405-ND .38 .35 31 LN28CALUS 
2 T-1 Red 5.5 70 3 30 25 660 03.0 55 26.5, 28.0 P604-ND 38 35 31 LN28CALXU 
T-1 Red 3.8 70 3 30 25 660 03.0 5.5 26.5, 28.0 P605-ND. .38 .35 31 LN28RALXU 
3 T-13/4 Red 110 70 3 30 300 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P406-ND .39 35 31 LN21CALUS 
T-13/4 Red: 190 70 3 30 1000 665 05.0 8.65 12.0, 13.5 P407-ND .69 .63 .54 LN21CALURS 
4 T-13⁄4 Red 470 70 3 30 2000 665 05.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND .96 .88 76 LN261CALUR 
5 T-13⁄4 Red 20 70 3 30 200 660 05.0 8.65 12.0, 13.5 P458-ND .69 63 54 LN21RUQ 
T-13/4 Red: 20 70 3 30 85 665 05.0 8.65 12.0, 13.5 P410-ND .38 .35 31 LN21CALU 
6 T-13/4 Greent — 90 4 30 120 565 050 75 26, 27.5 P461-ND .30 .28 24 LNG305CFT 
7 T-13⁄4 Red 160 120 3 50 630 660 05.0 8.25 22.9, 24.4 P597-ND .69 .63 54 LN289CUQ 
+ Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ IF VR 10 Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (№) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 93.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND .66 6.00 103.20 240.84 LN086WP38 
*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 05.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND .59 5.40 92.88 240.84 LN11WP23 
*1. Green/3. Red/Clear 70 25 4 3.0 700 05.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11CP23 
2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND .66 6.00 103.20 240.84 LN11WP24 
*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND .66 6.00 103.20 240.84 LN11WP34 
*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 | 01.8х5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 | r2.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN142WP38 
5 *1. Orange/3. Green/White Diffused 60 20 3 8.0 565 012.0х15.0 3.5 typ. P396-ND 3.22 29.24 502.95 2164.57 LN0801WP38 
* Common Cathode 
Wide Angle LEDs В een 
06 Г “Б5 mcd | med | (тА) VF (V) Ap Ау | (mA) | (HA) | (V) (deg) IFDC IFPÍ Digi-Key Pricing Panasonic 
2247 Color | Typ | Min IF Мах | Тур | Тур | Тур] Ір | Max Vg | x y Max | Max Part No. 1 10 200 Рап Мо. 
Вей |300 | 120 20 2.6 | 18 |660 | 20 | 20 [100] 3 15 35 30 | 150 P462-ND .59 5.40 92.88 | LNG295LFCP2U 
LN Direction | Green | 120 | 75 20 28 |22 |565 | 30] 20 |10| 4 17 35 30 | 150 P463-ND 30 2.75 47.30 | LNG395MFTP5U 
Z С Blue | 370 | 145 20 4.0 | 35 |470 | 30 | 20 | 10 5 15 35 30 | 100 P468-ND 2.67 24.95 463.32 | LNG995PFBW 


not soldered 


Direction Y 


t The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 


1680 (то53) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 » Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


ED Numeric Display 


P322-P329, P343-P350 
Ийе l: 


0.5x0.3 


P330-P333, P351-P354 
k 


| 15.24 ~- 


-115.241. 


2.54 u 
lx — 27.94 _ 


Absolute ics 
Max. Ratings Ta Digi-Key Panasonic 
T г ae yp. Part No. Part No. 
Pp 0.) atlF Тур. Соттоп Pricing Common Common 
Size Cathode 1 200 1000 Anode Cathode 


P511-ND І | } 1404.07 LN5I3RAM LN513RKM 
- LN513GAM | LN513GKM 
LN513YAM LN513YKM 

LN513RK 

LN513GK 

LN513YK 

LN5130K 

LN514RK 

LN514GK 

LN514YK 

1419.06 | LN5140A — LN5140K 


1089.28 | LN516RA — LNS16RK 
1258.43 | LN516GA — LN516GK 
1528.99 LN516YA — LN516YK 
1528.99 | LN5160A — LN5160K 


P415-ND ; š : 2128.22 | LN518RA — LNS18RK 
P416-ND ; s Я 2568.30 | LNS18GA ^ LN518GK 
! . 2738.93 | LN518YA - 
2738.93 | LN5180A = 


1419.06 | LNS24RA — LN524RK 

LN524GK 

LN524YK 

LN526RK 

. А . LN526GK 

P339- ND P360- ND . d | 1998.68 LN526YK 


P453-ND* P454-ND* 976 75 1526.50 6569.74 
P455-ND* P456-ND* — 1048 .25 1638.30 7050.90 


Ы FA display t The condition of IFP is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


Blue LEDs 


атр Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25 — +80°С. 
Storage Temperature: -30 — +100°С 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be 
fully taken in handling it. Particularly, when an overvoltage is 
applied, which exceeds the absolute maximum rating of the 
blue LED, its energy damages the LED. 


Viewing 
Angle Digi-Key Pricing Panas 
(deg) | PartNo. 10 E 1,000 | Part N 

LN W 


Е P465-ND 24 Т 24,95 463.32 1797.50 
2 0 0 P466-ND 2.67 2495 463.32 1797.50 krea 
3| 350 АІ] P467-ND 2.67 24.95 463.32 1797.50 kki LCFBW 


Panasonic 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) | Lead 
Lens Рр Е VR 10 Ap | Lens Lead Spac-| Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Color (mW) (mA) (V) (mcd) (пт) Height Length ing | Part No. 10 200 1,000 5,000 | Part №. 
$3.0 Red Diffused 70 25 08 700] 50 150,165 2.54 | P363-ND 1.68 27.00 105.46 97.17/M | LN28RP 
b3.0 Red Clear 70 25 15 700) 50 150,165 | 2.54 | P308-ND* 1.68 27.00 107.85 99.37/M | LN28RCP 
3.0| Green Diffused 90 30 20 565} 50 15.0, 16.5 2.54 | P364-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M | LN38GP 
$3.0 Green Clear 90 30 40 565] 50 150,165 | 2.54 | P309-ND« 2.15 34.50 112.64 103.78/М | [№386 СР 
$3.0| Amber Diffused 90 30 40 590] 50 15.0, 16.5 2.54 | P365-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M | LN48YP. 
3.0| Amber Clear 90 30 60 50) 50 150,165 | 2.54 | P310-ND* 2.24 36.00 12223  112.61/M | LN48YCP 
3.0| Orange Red Diff. | 90 30 60 690) 50 150,165 2.54 | P366-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M | LN88RP 
3.0| Red Diffused 70 25 08 700] 50 150,165 | 2.54 | P363-ND 1.68 27.00 105.46 97.17/M | LN28RP 
$3.0 Red Clear 70 25 30 700] 50 150,165 2.54 | P562-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M | LN28RCPP 
3.0| Red Diffused 70 25 28 700] 55 265,280 | 2.54 | P563-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/М | LN28RPX 
3.0| Green Diffused 90 30 10.0 565 | 55 26.5, 28.0 2.54 | P564-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M | LN38GPX 
Ф3.0 | Amber Diffused 90 30 50 590] 55 26.5, 28.0 2.54 | P565-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/M | LN48YPX 
Ф3.0 | Orange Red Diff. | 90 30 5.0 630) 55 265,280 | 2.54 | P566-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M | LN88RPX 
3.0| Clear Red Diffused | 70 25 30 700] 55 26.5, 28.0 2.54 | P606-ND 1.87 31.11 105.76 99.54/M | LN28RCPX 
b3.0| Clear Green Diff. | 90 30 80 565 | 55 265,280 | 2.54 | P607-ND 2.15 34.50 112.64 _ 103.78/M | LN38GCPX 
$3.01 Clear Amber Diff. | 90 30 150 590] 55 265,280 2.54 | P608-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M | LN48YCPX 
03.2] Red Diffused 70 25 1.0 700) 46 245,260 | 2.54 | P567-ND 2.70 43.44 131.81 121.45/М | LN276RPX 
03.2 Red Clear 70 25 15 700] 46 245,260 2.54 | P568-ND 2.70 43.44 131.81 121.45/M | LN276RCX 
3.2| Green Diffused 90 30 5.0 565 К 24.5, 26.0 2.54 | P569-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/М | LN376GPX 
$3.2 Green Clear 90 30 150 565 М 24.5, 26.0 254 | P570-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M | LN376GCPX 
3.2 | Orange Red Clear | 90 — 30 100 630 ў 245,26.0 | 254 | P571-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/М | LN876RCPX 
$4.0 Red Diffused 70 25 20 700 |0 26.45, 27.95 | 2.54 | P572-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M | LN29RPX 
Ф4.0 | Green Diffused 90 30 6.0 565 .0 26.45, 27.95 | 2.54 | P573-ND 2.84 45.57 139.01 128.08/M | LN39GPX 
Ф4.0 | Amber Diffused | 90 30 10.0 590 .0 26.45, 27.95 | 2.54 | P574-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/М | LN49YPX 
$4.0, Red Diffused 70 25 15 700 М 15.0, 16.5 | 2.54 | P367-ND 1.68 27.00 107.85 99.37/M | LN29RPP 
64.0 Red Clear 70 25 15 700 i 15.0, 16.5 | 2.54 | P311-ND* 1.68 27.00 107.85 99.37/M | LN29RCP 
Ф40| Green Diffused 90 30 50 565 il 15.0, 16.5 2.54 | P368-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/M | LN39GPP 
‚ | 64.0 Green Clear 90 30 30 565 ў 15.0,16.5 | 254 | P312-NDe 215 34.50 112.64 103.78/М | LN39GCP 
“|940| Amber Diffused 90 30 100 590 Д 15.0, 16.5 2.54 | P369-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M | LN49YPP 
4.0| Amber Diffused | 90 30 50 590 ў 15.0,16.5 | 254 | P314-NDe 2.24 36.00 12223 112.61/М | LN49YP 
Ф4.0| Orange Red Diff. | 90 30 10.0 630 A 15.0,16.5 | 2.54 | P370-ND 2.24 36.00 12223 112.61/М | LN89RPP 
Ф4.0 | Orange Red Clear | 90 30 30.0 630 ў 15.0, 16.5 | 2.54 | P371-ND 2.24 36.00 12223  112.61/M | LN89RCPP 
454.0 | Clear Red Diffused | 70 25 35 700 1 26.5,28.0 2.54 | P602-ND 1.87 31.11 105.76 99.54/M | LN29RCPX 
Ф4.0 | Clear Green Diff. | 90 30 200 565 ў 26.5,280 | 2.54 | P603-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/М | LN39GCPXUY 
04.8 Red Clear 70 25 40 1700 12.5, 14.0 2.54 | Р575-М) 2.15 34.51 119.83 110.41/M | LN21RCPSS 
45.0| Вед Diffused 70 25 30 700 12.0,13.5 | 2.54 | P300-ND* 1.68 27.00 107.85 99.37/М | LN21RPHL 
$5.0 Red Clear 70 25 50 700 12.0, 13.5 | 2.54 | P301-ND« 1.68 27.00 107.85 99.37/M | LN21RCPHL 
Ф5.0| Green Diffused 90 30 150 565 12.0, 13.5 2.54 | Р303-М0е 2.15 34.50 112.64 103.78/М | LN31GPHL 
$5.0 Green Clear 90 30 200 565 12.0,13.5 | 2.54 | P302-ND« 2.15 34.50 112.64 103.78/М | LN31GCPHL 
Ф5.0| Amber Diffused 90 30 80 590 12.0, 13.5 2.54 | P306-ND« 2.24 36.00 122.23 112.61/M | LN41YPHL 
65.0| Amber Clear 90 30 200 590 12.0, 13.5 | 2.54 | P304-NDe 2.24 36.00 12223 — 112.61/M | LN41YCPHL 
5.0| Orange Red Diff. | 90 30 100 630 12.0, 13.5 | 2.54 | P307-ND* 2.24 36.00 12223 112.61/М | LN81RPHL 
45.0| Orange Red Clear | 90 30 20.0 630 12.0, 13.5 | 2.54 | P305-ND« 2.24 36.00 12223 112.61/М | LN81RCPHL 
95.0 Orange RedClear? | 90 30 25.0 630 12.0, 13.5 2.54 | P457-ND 2.24 36.00 122.23 112.61/M | LN81CPHL 
Ф5.0| Red Diffused 70 25 30 700 25.0,265 | 2.54 | P374-ND 1.68. 27.00 107.85 99.37/M | LN21RPH 
Ф5.0| Green Diffused 90 30 150 565 25.0, 26.5 2.54 | P375-ND 2.15 34.50 112.64 103.78/М | LN31GPH 
45.0 | Amber Diffused | 90 30 80 590 25.0, 26.5 | 2.54 | P372-ND 2.24 36.00 12223 112.61/М | LN41YPH 
45.0| Orange Red Diff. | 90 30 100 630 25.0,265 | 2.54 | P373-ND 2.24 36.00 12223 112.61/М | LN81RPH 
$5.0 Red Clear f 70 25 50 700 12.0, 13.5 2.54 | P576-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M | LN21CPHL 
b5.0 Green Clear 90 30 75 555 12.0, 13.5 2.54 | P577-ND 2.70 4341 127.03 117.04/M | LN31GCPHLG 
45.0| Orange Red Diff# | 90 30 150 630 12.0, 13.5 2.54 | P578-ND 3.50 60.20 187.32 171.29/M | LN81WPHL 
*) 5.0] Red Diffused 70 25 30 700 й 13.0, 14.5 | 2.54 | P579-ND 2.65 42.59 124.62  114.82/M | LN21RPSL 
Ф5.0| Green Diffused 90 30 150 565 13.0, 14.5 2.54 | P580-ND 2.70 43.4 127.03 117.04/M | LN31GPSL 
$5.0 Red Clear 70 25 50 700 25.0,265 | 2.54 | P581-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/М | LN21RCPH 
45.0| Red Diffused# 70 25 30 700 25.0, 26.5 2.54 | P582-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M | LN21WPH 
$5.0 Red Clear 70 25 5.0 700 25.0, 26.5 2.54 | P583-ND 2.15 34.51 119.83 110.41/M | LN21CPH 
$5.0 Green Clear 90 30 200 565 25.0, 26.5 2.54 | P584-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M | LN31GCPH 
455.0 | Green Yellow Clear | 90 30 56.0 563 25.0,265 | 2.54 | P585-ND 2.70 43.41 127.03  117.04/M | LN31YCPH 
$5.0 Amber Clear 90 30 200 590 25.0, 26.5 2.54 | P586-ND 2.75 44.23 129.42 119.24/M | LN41YCPH 
45.0| Orange Red Clear | 90 30 20.0 630 25.0,265 | 2.54 | P587-ND 2.80 45.02 136.62  125.87/M | LN81RCPH 
45.0 | Orange Red Clear? | 90 30 250 630 25.0, 26.5 2.54 | P588-ND 2.80 45.02 136.62 125.87/M | LN81CPH 
$5.0 Red Diffused 70 25 30 700 27.0, 28.5 2.54 | P589-ND 2.24 36.00 124.62 114.82/M | LN21RPX 
$5.0| Green Diffused 90 30 15.0 565 27.0, 28.5 2.54 | P590-ND 2.70 43.41 127.03 117.04/M | LN31GPX 
45.0| Orange Red Diff. | 90 30 100 630 26.5,28.0 | 2.54 | P601-ND 2.24 36.00 12223 112.61/М | LNG801RKD 
b5.0| Amber Diffused | 90 30 150 590 27.0,285 | 2.54 | P600-ND 2.24 36.00 12223 _ 112.61/M | LNG401YKX 
$5.0 Red Diffused 70 25 40 700| 75 265,280 2.54 | P598-ND 2.52 40.27 125.79 115.01/М | LNG21LRKR 
Ф5.0/ Green Diffused 9 30 200 565] 75 26.5, 28.0 254 | P599-ND 2.56 41.76 128.22 117.24/M | LN31GPSLX 


"LED-KIT-ND Digi-Key? LED Kit 10 ea. of 14 popular LEDs indicated above plus P315-ND, P316-ND, P318-ND and P319-ND (180 total pieces) ....$33.98 
Т Water clear lens when off. # White diffused lens when off. 


H i — сд — PRESORTED BOUND 
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ШІ 
ШІ CORPORATE PURCHASING 


кешім ORDER TOLL-FREE: 1-800-344-4539 сс 


Digi-Key Corporation 
701 Brooks Ave. South 
Thief River Falls, MN 56701-0677 


ADDRESS SERVICE REQUESTED 


